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Hall-Effect Sensors and Power ICs 
See Pages 718-719 


RF Connectors, Adapters and Tools 
See Pages 309-312 


DC Axial Fans and Blowers 
See Pages 1794-1795 


LCD Controller Boards and Accessories 
See Page 1912 


MEG-Array®, DUBOX™ and AirMax VS® 
Connectors .. . See Pages 102, 118, 342 


SMD Crystals, Thru-Hole Crystals and 
Oscillators See Pages 1064-1065 


FH26, DF12 and LF Waterproof Shielded 
Connectors ..... See Pages 59, 70, 295 


DRAM, SDRAM, DDR and DDR2 ICs 
See Pages 849-850 


ZigBee™ Communication Module 
See Page 394 


RF Transistors, RFIDs, ARM 7 MCUs and 
SMPSs... See Pages 395-396, 496, 573 


Tantalum/Ceramic Capacitors and Resis- 
tors... See Pages 1279, 1375, 1392-1393 


Printed Circuit/Chassis Mount Power 
Transformers .... See Pages 1810-1812 


Delay Lines, Coils, Attenuators and Resis- 
tors... See Pages 1102-1103, 1388-1391 


Bluetooth™ Modules and Ceramic Capa- 
citors...... See Pages 400, 1360-1364 


SPARTAN™-3 FPGAs 
See Page 408 
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a aa Batteries Cable Clamps.......... 1713, 1717, 1727 Aluminum Organic.................665 1275 
AIKALING scsscscessacssccsacancens 1780-1781 . Bi-Polafieccccccescavaseseassaces 1169, 1197 
Camera... 1777, 1784 Cable EMI Ferrite Cores ... 1149-1151 Ceramic 


AC Line Cords, Power Cords..... 1158 oH ad . — Cable/Cord Grips.................... 1670 one Pasiisebbnce ee ne o bi 
AC Receptacles.............. 1159,1162  CoinCell.. ..1776-1779, 1781 Cable Testers..................... 51, 220 Disc....... 1304, 1312, 1316-1319, 1371 

Computer... -..1777 Gable Ties 1305-1310, 1313, 
Accelerometers ...505, 1694, 1898-1899 Contact Cleaner.. _..1780 Holders 1712, 1716-1717 1346-1348, 1358 


XAaNI LONGOdd 


Accessories/D-Sub (see Hardware) Holders/Clips. . - 1782-1784 Metal .. . 1716-1717 Multilayer........ 1305-1310, 1313-1315, 
- Lead Acid .......- scsi 1773 Nylon....... 1713-1714, 1716-1717, 1724 1346-1348, 1358 
Adapters ...................... digikey.com Lithium ...... .. 1776-1779, 1781 Tak Ties, Reusable ... veeeeeee.1716—— Multilayer Chip.........0.0... 1317-1318, 
AC shtagn'bana ca Se sainanneaina vasniexnteshs 1159 Rechargeable i adurd caiia mare oataslnusteiiile 1778 Twist Lock...... ©1713, 1716-1717 ee ceeeceeeeeee es 1321-1336, 1339-1345, 
PUUGIO 6 isak 5 cre atachetalatactntcoticins acerectnanass Nickel-Cadmium eee 1774-1775 Wire Clamp . .1713, 1716-1717 on 1348-1370, 1372-1378 
Auto Lighter Plug/Socket . Nickel-Metal Hydride. +1774 Wire Tie Wrap........... 1711, 1714, 1717 TAMIMEP sisiistis cazxccezazvindios 1381-1384 
D-Sub ...... PACKS..........ceeeeeeeceee eee eee eee 1775 3 a Computer Grade............... 1186, 1194 
Fiber Optic . Telephone Packs ........0.:.0eeee 1780 —— - digikey.cOM Dry Film AC ...ecceccceeeeceeeeseeesees 1303 
Keyb0ald sas. sccccitacdectet caer stamens Bezels 1923 US PAls oases recdadegunenee ested tardies 1677 Electric Double Layer (EDLC) 

Modular ........ccccccccecee1 224-225, 2280 Category: 89 scene aititscesntastneetes 1 ae aene 1182-1185 
Mouse Blowers/Fans (see Fans/Blowers) Coaxial .... 1672, 1677 -.. 1284 
Datacom Cable ..................00088 1673 1339 

PLCC a3 Boards (see PC Board Prototyping) Fiber Optic .. “930,233 Feed Through.........-...-.....00 

405-406, y 


shaatstvanneiiadgt 1282, 1285, 1288-1289, 
ia 1291-1294, 1296-1298, 1302, 
Hadetetwasicaayssind 1311-1312, 1379, 1384 


Programming/Prototyping ........ B ( ae ) Fire Alarm 
= joxes (see Enclosures : 
re 431, 443, 469, 488-489, 532, 1050 Flat Cable Jumpers 


QFP to PGA....... see eeeeeeteeee eee eee 373 Bumpons...................066:ceeeee 1711 Flat Flex Cable... 


-. 1671 
57-58, 63-64 
56-58, 63-64 


RF...... 309-312, 317-318, 322, 326-327, 4 GOlG aiteciiistdamiaseabt sacanaes 1183-1184 
es dcceecads 329, 332, 389, 1760 Bushings Brae aa ) see eq Interference Suppressor....... 1311-1312 
4g Shoulder..........0. eee 0.050" a 27mm) et Kits sein cctinanat sehen sa inbiiewanantdte 1770 
SOIC to DIP oe en 0.100" (2.54mM) .sssscccececeveveeeese56 LOW Inductance ....-........... 1339-1920 
SOu to DIP. .. 873 Buzzers........ccceee Hook-U Metallized Polyester cs 120012891290, 
Deere ee OED eee aadabumdsacaeaciatesussmemoden 1295, 1311 
SSOP to DIP.. .. 373 Instrumentation 
TOMODIP iis sigscsceaeieaeeeedacate sia.c 374 Jumper Wires Metallized Polypropylene... 1284, 1290, 
USB onc iaae eceveren its 50-51 isthe cette hasnt NCTE: ec ae ene 1297-1802,1312 
Le Owe ee ee, tice ae deed se 
Alarms (see Buzzers) eadris F Microwave Chip 1328, 1337-1339 
Microphone, Shielded ................ 1672 a 5 
2 m . Niobium Oxide ...................eeeee 1262 
Alligator Clips ................ 1763-1765 Cabinets (see Enclosures) MOU ar iiss scacanajcnuemens ptncatanane 220 Pol 4247-1248 
a Multiconductor .... 1668-1671, 1673-1675 beatles a 
Alternistors.................... 1012, 1021 Cable Assemblies Shielded 1669-1670. 1673-1675 Polyester .............. -. 1280-1283 
Audio .......... Multi-Paired, “Shielded : 1671 Aerogel Carbon Foam.............. 1183 
Amplifiers, Broadband.............. 388, BNC, Molded : aie 1673-1674 Tantalum.......... 1252-1261, 1263-1279 
CATS and:@AT Be'Paten tess tact Fg, PRAM cosvsucconeecaone 1669-1673, 1677 Ala ssesearsessastssaeetaes aceal aes 
Antenna................ 380-381, 383-385, dicincy cam ‘Ribbon Radial .... 1254-1255, 1263-1264 
ss 980,902 868 Moldad 9 — ve 0.025" (0.635mM).......cccceceeeeseee 41. Thin Film RF. -- 1338-1339, 1379 
Cellular/GPS ......ccccccceseeeeeeees 389 Pitas ce ote ascannaaiennees 0.040" (1mm) ....cececceseeeeeceeeees 111 fice aie ener 
s racapacitors . see 
GPS Patch/Element ekciaetin eibisgatnasiaaiai 864 F Type (Television) ........ccccecee00- 326 0.050" (CU27MM) seceiaes i caaics vies 41-43 Variable ...... "1983 
Magnetic Mount... .. 389 Fib A 0.080” (2mm) .... digikey.com 
ber Optic ..... 0. cece e eee eee eens 232 i . Wet Tantalum ...........0.::ceeeeeeees 1264 
Planar .. .. 380 Flat Flex Cable 53-55 0.100” (2.54mm) Pre-cut Flat ......... 43 
RFid . 384-385 Flat Flex DF9... 74 High Flex .050”...........+.sseeeeeeees Card Extenders............... 1731-1732 
MD Round Jacketed/Shielded . tgs 
SMD it veitaecttaneteetrecteaneetneme desea 380 IDNA lige sccsensenee ox one uscuuadssan eeeeweuts 326 : : Card Racks 1732 
WHIP ees tccsccesncnccecebeseteasnediodacs 380 IDC... 34, 36-39 Twisted PAI... eee eeeeeeeeeeeee teen G2 UPGINGUNAIGIRG <ooeeeeeeeeeeeeeeeeeserees 
VAG rc dtihuadestnctencaiteaerintaadne ad 389 Card Edge .... 29-30 pent Pisigibanpstepes tana ested diane! Card Readers, Magnetic.......... 1723 
peaker . 
Attenuators ........ 230-231, 1388, 1423 See 22 . Strippers. .. 1668, 1738, 1742 Chokes (see Coils/Inductors) 
. ain. Tinned Copper Flat Braid............. 1676 sete 
PCB.. 28-30, 39 it Break 
iAudio UTP High Speed Data/LAN Cable ... 1673 Circuit Breakers 
Connectors..........:6:0cceeeeeeee 336-341 Pin/Plug . 25, 36-38 Wire W, 1738 DIN Rail Mount. . ine exe VEQ7 
Processors. .. digikey.com Socket... 24, 28-30, 36-38 I NLAD Satake depaaeageysatsaSends Switch ...... 1159, 1525-1529 
Transducers... 1686, 1688-1691, 1695 IEEE 1284.22.22... cece eeeeeeeeeeeeeeees 44 Camera Modules Thermal ........s0000ssesenneses 1526-1529 
MERE B94 oo. cindsaducsstinansawacasies 49-50 CMOS | Sensors..........e0ee00e 521 
Auto Accessories Modular .........00cececsseeeeeees 216820 -Eesinationoade Clean Room Products 
Cigarette Lighter Plugs/Socket....... 1704 es Lens Kits eee Gasbtiadtin sek amie SWabs and AppNCAlOrS a cea r ne 
Fuses and Fuseholders............... 1517 POWSM seutasesece ode teh btecnaniendiana cane 340 Clips 
Capacitor Arrays...... 1317-1318, 1340, Alligator 1763 
. +326, 330-331, 1761 vrsrrreeeeee TOA) SOM Go 1910) 457 Batteby ss saschise sz suns sade sacacateest 1782 
eS Capacitor Networks ............... 1424 FUS@:.cSecescoceces 1511-1512, 1517-1518 
SCSI Extension .......0--.::0ccee 48-49 . N@nO/MICrO iiss ic saci teaeeticemanmms ds 1758 
Serial ATA..... .... 141 Capacitors 
Backlight, EL Element ............ 1917 Stereo Extension... .. 46-47 Aluminum Electrolytic.......... 1165-1182, | Coils/Inductors (also see Transformers) 
Termination Jumpers ....22-29, 34, 36, 39 ae ae WIBSH1251 aesaiscsisiview mane 1074-1101, 1103-1137, 
Backplanes........................... 1732 Twisted Pair........ .. 36-38 Axial..... WVGSAAGB —. hesidtwaacaddcsnnts 1142-1144, 1147-1148 
. . 1 (O] a ieee +. 883 FIaID ACK s sa sccstattgnck ch ariceataatean 1182 Ait CONG sccitssiomeacitnnnatatmezesdnes bp 1114 
Ballast, Hoghting ::s2:s29/: Aigikey.com USB .. 49-52 Screw Terminal Chip ... 1103, 1120, 1125-1126, 
Balum.............00.....00000005 1138-1139 NGIA sod seinaiiensina Seausnatceaisstiene 44-45 Snap-In.......... 1187-1193, 1249-1251 eee eeeeeeeceeeeeeeeees 1128-1129, 1147 
Conversion Chart 
Inve) WO [iliMeccosascoscena inch x 25.4 | mm to inch ........ mm + 25.4 Cx 1.8432 
Intel 10 GIN cecasavsocucns inch x 2.54 | cm foninchieeeereee cm x .3937 F-32+1.8 
feet to meters.......... foot x .3048 | meters to feet......... meter x 3.28084 | ounce to gram.......... OZ. x 28.349 
Voltage = Current x Resistance Watts = Volts x Amps VA = Volts x Amps 
tera giga mega kilo - milli micro nano pico 
10(12) 10°) 101) 10°) 10 10) 10-6) 10-9) 10(-12) 
t g M k - m U n p 
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Chokes..... 1077-1078, 1087, 1096-1101, Blind Mate (BMI) ............. 138-140, 144 IEEE 1394 (Firewire) ............ 49-50, 52 WING iisocinte zinc aies 312, 317, 325, 332 hu 
-. 1103, 1107, 1113-1114, 1133-1137, Board-to-Board ..... 70-77, 82, 84, 93-94, Industrial Ethernet . 224, 226, 247 Tools, Crimp . seeeeeee 312, 326 Q 
semis nibasslenasts 1142-1143, 1147-1148 - 100-102, 104, 107, 187-188, 352 Intra-Connector™ .. «+. 362 Twinaxial ... + O17 2 
CAN-BUS .........cccceeeeeeeenenene 1147 102 Interconnect Systems. - 178-182 WIPE, adticicheaemta ed ptacacmencatienents 333 ES 
Current Compensated....... 1147-1148 .. 28, 35, 193, 341, WO sat oe eschaaraattian ... 148-149 UHF . 318, 325, 332 — 
Common Mode ......... 1077-1078, 1082, eee ee eee ee eee eee tenes 343-345, 1732 Jig Assemblies................ digikey.com WE Lia dies ieven alartncdndacamednaseemes 334 
“2 «1144, 1133, 1142-1143, HOS: casnes sass raaveatanstne 208,214 Jones... .eeeeeeeeseeeeeees digikey.com ITS... ee cececeeeecceeeeeeeeeeeeeeeees 173 8) 
Seen .. 1147-1148, 1809 i ... 124-127 Jumpers RJ45 (see Connectors - Modular) p=) 
AMTOYS cicccsccncatenssersasreccceceee TAT Champ®...ciccnsessccisseaens 185, 190-192 Jumper Wires ...............0500005 91-92 SEDO si cPiadec ia sdedeaaceantecenterkas 145 
Conformal Coated ............. 1134, 1137 Circular Jumpers (see Connectors - Shunts) Scotchlok™. .. 261-262 Q 
97 SerieS...........ccecceee eee 283-286 Termination Jumpers .........6.+- 29-29, SCSI.......0.. 185-186, 357 fe) 
Accessories . 285-286, 301-302,306 34, 36, 39 SCSI Terminator. . - 48, 198 x 
High Current ..... 1082, 1101, 1108-1109, Bayonet Lock .. - 292-293 [AINE prosecute ect os ar eee eaeetares 224, 229 Serial ATA.... 2. 141 
voseeeees 1142, 1121, 1124, 1127-1128, CO9TA.. » 286 Mate-N-Lok®...........00::::::.. 153-165 SFP (Small Frame Pluggable) ........ 357 a 
alateitaaia nad aad 1131-1137, 1147-1148 C 16-1 .. 287 Memory Shunts/Jumpers... 85, 107, 110, 116-117, 
vette 1105-1106, 1109, s+, 805 Card Connectors. 342, 353-356 scatianighituae mead (eiGkanamunmeesmel Oty 108 
1113, 1119, 1134, 1136, -... 305-308 Compact Flash.......0......0002 353, 356 SIM Card........ cc cece cece eee eee 352 
a : ae a Metal ..........00esee 281-286, 290-296, DIMM......... 342. 353, 355 Smart Card. 355, 358-359 
its we , PIMA. a waniate .. 298, 306-307 : , i 
4 ee ee 306-30 Memory Stick ........cccc0eeceeeeeees 356 SmartMedia cis.c cen esaesezenaingasienes 352 


as . 283-284, 306 rt 
Monolithic PCMCIA Memory Card......... 353-354 Sockets, IC (see IC Sockets) 


... 1085, 1147 -C- . : . 
Multilayer.  oikey.com a . eee Secure Digital 353, 355-356 ca Sone eee ores sue! 
Power ...... 1074-1077, 1079, 1081-1082, -.., 298-299 Si ee a re ae Syste 5 S : ss 

1098-1101, 1103-1106, 1108-1109, MinF-DIN. 2... ssscessssessseee Soren 5 Ee eae baie a. a6 
viceeeeees 1112-1113, 1116-1118, 1127, MS Series.................-.-..-282, 285  Metrimate Television te! Taken 
<teeamnat dienes f i : Plastic 288-289, 292 ‘997 Mezzanine (IEEE 1386) ............... 140 elevision, YPC... eee eee. BS) 

Rod Core. — ’ “099-302, 305-308 MicroCross™ DVI........0...00eee00ees 141 Terminal Blocks 
Shielded.... 1080-1084, 1104, 1108-1111, PT Series . "981-282 Micro-Fit 3.0™.. : a se teeet eee ees one 
.. 1118, 1115, 1117-1118, 1130, 1147 Push-Pull Lock. "290-292, 295-297 Microphone ............206c0eeeeeee eens 295 AINE i OCKS a eioas 
Switchmode - 1808-1809 RADSOK®..... ooo ccccccccceeeeeeee 280 MiG ft cica's ss/carsesieniettata Dances cantante SM encana nie  242- 
THIN FilMiscnesnevscisechestsoatectebacentss 1095 SereW GK Se, fox baton wns 294-296 Miniature Rectangular (MR) . a en Mounted. ae 
Toroidal .. - 1082, 1104-1106, 1119, Sealed.............-cceeeeeeeee 300-301 Miniature Threaded................6045 UrOStYle® ....... sees eeeeeeeee sees 5 
+. 1127-1128, 1131-1133, .125” Powerband Contact eee. BOS Mini-Fit POR Mounted 234-238, 
tee 1805-1806, 1808-1809 Wire Entry Seal Kits... ie BORe Mlle cc esstansisioatscinataccdeataganati 144 sean Peeinaie sees 244-248, 251-256 
Variable ....... 0. eee 1123 VidEO aiscscaissticet acces aanvacisee 292-293 ...144 Terminals - Splices 
Voltage Step-Up 1096 = CompactPCl®........... cee 349-350 - 142-143 BOAT I SD i see sesis eas sid 
Wirewound....... 1086-1094, 1103, 1108, Delta... 38 : 2. 144 Butt Splice ...... 258-262, 266-268, 278 
neneedenes 1121-1122, 1148 DIN, Rectangular 342, 346-348 is scien ClosegiEnd: ge eO eee. 
, : Crimp..... "257- 279, 303-304 
CompactPCI® Products....... 349-350, 205 --- 350-351, 362 Faéloncscc.n |, 269-275, 279 
1732-1733 D-Sub .. 22, 26,34,194-215 =» TOAD... eee eee c cece eee ee ees pelts 
tse eee aber ote Maueeeeeteeae ; Knife Disconnect. ee 
z Accessories . ... 201-203, 215 Adapters, Filtered .... PC Quick-Fit a7DA 

Computer Equipment Backshells ..............668 213-214, 216 Adapters, IBM Equivalent........... 224 ii ee ae ae 
Cable Assemblies.................+.. 44-51 Combination .......000cc0ceeeesees 217 DSL Filter... .cccecseeeeeseveesene 229 uleR Connect. --257-262, 
Keyboards: ...sc.2sc0sececee sees 1552-1553 Dual Port.. . 206-207 Ethernet. 229 Sepsiebiataess ae hetiataatncd 269-275, 279 
KVM Switches .... 1768 7 5 * Ring Tongue ................0085 258-264, 

Filtered ......... wee 215 224, 226-227 
Trackballs 1552 Gender Ghangers...:.-ccsccseeseess 217 ppg: Sateteseets .. 267-268, 276-279 
. Snap Plug.. ...257, 260, 262, 279 
Connectors................... digikey.com Hardware Kits........ 199- 200, 203, 215 : 220-226, 228 Spade Lugs 257-258, 260-262 
..42, 75-76, 101, High Density .. 198, 204, 207, 215 Spring-Loaded Contacts 368 eater : , 


OOS0'(A-27MM)siciccscscse42; FOe7Ge101;, aT RY Sete CR EEE SPHIQ PROGR ON OMIAGIS: eitedtias se MOR! sO oe seas 265, 267-268, 278-279, 1724 


. 185-188, 367 Press Fitiiisiesccssdsssneseceeaasnoaes 207 M-Series. 249 


«+. 183-184 
- 169-170 


Spring Push.. 


Picoflex™. Water Resistant....................04 217 MT .100”.. . ; 
0.062” .... Dynamic .... 178-182 MTA .100” and. 156”. -. 128-137 Aik Hee Seaton at adeeaetas bees 
0.084" .. 7 Edgecard (see Connectors - Card Edge) = MTE 100"......esseessessesseeeees ABATE Cee aeeees 
0.093” ......... Ethernet (see Connectors - Modular) MXA5OL. «nos ccdcscincisnnniscasespensns 2870s, ve iy 7 aD es 
0.100” (2.54mm) . 85, 112, 120- 121, Eufocardiestitaiare ia eeesaeas 346-348, 362 PanelMate... ermination PIUGS .....- 6... eee eee eee 


Tip Jacks/Plugs 


Laieee asian 123-132, 169-172, 174-177 332 Parallel Interface 185-187 ‘i 
OT Batt .. 124 
0.156" (3. ae) .. 89,99, 122-124, FFC/FPC (Flat Flex)..... 56,59-63,65-68 a, 190-192, 208, 214 big Sadie re diciken Gon 
. 133-137 Fiber Optic & settee eee eee ee eee igikey.. 


-- 230-233 PC Pins/Receptacles . 


370-371 
Bizes 
+. 249 PCI Express US 


49-52, 224, 229, 368 
345 VHDCl... 


- 59, 65 Flexi-Block .. 


0.4mm 59, 69,352  GBIC...... ---. 857 Phono Jacks/Plugs ..... 335-337, 340-341 
0.5mm -63, 65-66, 70-72, 93 Hard Metric... . 349-351 Power 102, 137, 145-149, Water ae ponent 
0.6mm 73 Hardware 1,106,214 AG BOTLAAN TAG. eeeeeteetenwensaa eben ; , 292- 


249, 337-340, 1160 


0.65mm 1.73 aoe Density Interconnect) ...... ue Power Edge™ 345 
0.8mm ... 66, 74, 100- 101 Sodledietiac esis siesnanesinemsiesicn tees Power Jack..... - digikey. com 
4.0mm ‘60- 61, 63, 66-68, 74, 76, OASIS accctzcreacisn ee snciese digikey.com Power SUDplY ......c0cccceesceeeveee 89-90 Contacts (see Connectors) 
wateanl .. 93-94, 101, 193, 352 0.100” (2.54mm) .... 31-33, 41, 116-121, 
Rack and Panel 150, 189-190 
AP2OM Mine ditacamatemccnae 64, 69, 77-78, 94 : . 126+ 128, 131-132, 168, RADSOK® 280 Controllers 
OAZ95. A0G, 9. Adatisithigayatiwteomae 173-174, 366, 369 Retenti M sa i ee Oe 193 Brushless Fan Motor Controller 
103 0.156” (3.96mm)..... 122, 133, 136-137 Bae ae a ‘er A BBG iieittasteestesssetsseeseeasennes 890-891 
be aeiaies 78-85, 95-98, 103-111, WAT, cccsilews ica s tic scckieevededewses SOF RFE se Polarity Bane pune Sean Temperature ................... 1926-1927 
, Boren 0G ear eee pam peers dad ACCESSOFIES ..... 6. eee eee eee eee 322 Converters, AC-DC 
Hard Metric. .............ce eee 349-351 Female, 0.1 -. 112-116, 120, : 
seamen Adapters 317-318, (see Power Supplies) 
Milli-Grid.. -104-106 2 eae 168, 366-367, 369 322, 326-327, 329, 332 
Sherlock... -. 103 -. 25, 35, 43 BNC Se aay a 9 1 : 317 320 304, 332 Converters, DC-DC 
Socket. . .. 367 31-33, 41 fal Swit * » 315-317, 320-324, (see Power Supplies) 
Z-Pack . .. 349 Hoods, D-Sub..........- 201-202, 212-214 Coaxial Switching... 335 
2.5mm '86-88, 98-99, 106  HSSDC2 0... eect 357 Decoupled 324 Cords 
GSPOX ooo cccsccccccccccecececsececens 106 IDC Discrete FAKRA hecacamats 313 PAM evsccteced teeicecaddasdaeieageniacete 1799 
D-Sub FL (Finger Lock) . 334 POWER scscsiacedenc eset aeisntcaraniacad eae 1158 
Socket FAP ai cate sssateaivampeaniounnineamitnamamant 334 : 
IDG Ribbon Cable . 7 MCX/MMCX Type | 311, 318, 327, Counters ................ eee Loon 
2mm Socket.........06ccceeeeeeeeeeee WIT teeters 329, 332,335 ye ~ ; 


28, 35 Miniature BNC ....................04. 324 


ATCA... $850": | Weltae nczcsasnctnatotsamamiioutanonensch 38 Mini D'RIPDOM sei ricenswessdcicistseaanies 40 

Audio . 23, 27 N Type .... -311, 317, 325,332 Crystals.......... 1026-1037, 1042-1048, 

Backplane 22, 26, 34 SFE ac och Sdempclienrceee acini sidasasile B25; Aasilanianieaieieae 1055-1058, 1063-1065 

Backshells...........34, 41, 186, 201-202, = MiniD ...... oe eee ee 40 SMA/SMB...........- 309-310, 313-314, Cylinder Type........... 1034, 1047, 1055 
28,389 saa ... 319, 328-329 Kits same seve d 772 

Banana Plugs/Jacks ...... 298, 1762- 1764 Pin PUG Sicitomeassiid in ancemaecomies 25, 35 SMK... Microprocessor ..............00000s008 1058 

Binding Posts ... . 298, 1729, 1762 SOCKCH icscaccccetexe reese 24, 28, 35, 43 Terminator Plugs .................005 324 TUNING FORK 2: 206 csessececiemeeeaterecs 1064 
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Dispensers Ferrites Holders.............s20006 1511-1513, 1515, 
HQUIG ss.racecatemecrntdaciedtelad edad ines 1750 Bead Cores ...... 1137, 1141, 1147-1148, wee 1517-1518, 1521-1523 


Tape/Wire Marker. . sede eiO> 9  Saacses (ache ctaainedeamens 1150-1152, 1157 Automotive . -. 1511, 1517 

<= Wits dasccieuesctncensamseamancares 1738 Chip Arrays . 1144, 1147 BIOGKS i scch2ec viene nadacuansenandeeed 1512 
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IC Sockets (also see Sockets) 


Adapters 
373-374 
374 
372-373 
372 
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i .. 372 

.. 373 

-. 364-365 


Lock Eject. . 
Low Profile . 
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Open Frame... 

Osc illato tn cace tateatmadeccesaesceacea 372 


373 
PECG .Sexic2ededs Petes 362-363, 374, 376 
-. 360 
-. 360 
363, 377 
Solder Tail.... 360, 363-365, 373, 375-376 


ZIP DIP. 
IC Test Clips .......................... 377 
Inclinometers........................ 1899 


Inductors (see Coils/Inductors) 


Insulators 
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Integrated Circuits/ 
Semiconductors 
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833 
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784, 799-800 
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seein nates atar 583-584, 757, 782-783 
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Battery Management ....... 
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. 709-712, 716-717, 719, 733, 
764, 784, 840, 855, 890 
.. 596-597 


BUS Solutions .. 


Capacitance Measurement............ 554 
CCD Signal Processors .......... 542, 598 
Clock Peripherals ..... 557, 567, 596-597, 

weseadeeete sed 703, 711-712, 714, 729, 


shinaaniamontaitantasatotmamain 752, 759, 855 
Godee is. cvcvec.c: 398, 444, 533, 542, 574, 
sotieie 599-600, 701-702, 725, 729, 797 
Comparators .......... 479, 536, 598-599, 
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reer 566, 709-710, 

iavyseaateis.ct 712-713, 727, 732, 837, 845 
Current Mirror/Monitors................ 890 
Current Regulators ..................55 775 


Current Sensors 
Data Communication .. 542, 567-600, 766 
Data Conversion 

(see ICs - A/D and D/A Converters) 


Data Transfer, USB to UART.......... 441 
Data Transmission (see ICs - Interface) 
DC-DC Converters............... 471, 573, 


wisteaiai 673-677, 715-716, 727, 747-748, 
Dosnagaasnwis 772, 774-777, 804-811, 822, 
833, 841-843, 891 


572, 617-619, 747 


65MLVD. ++. 666 
7400.. -. 744 
74ABT/ABTE/ABTH/ABTR..........- 569, 

Baahalenigeiaslemamce tins ntmanked 619-622, 746 
74AC/ACQ/ACT/ACTQ.........622-626, 


thddbwedawemeas 709-710, 719, 746, 752 
74AHC/AHCT/AHCU ...... 569, 626-629 


TAAL BE ccticeesscs2crsoustdoasscnaese 630 
74ALS....... . 630-631, 744 
74ALVC/ALVCH . 569, 631-634, 

weed Banieans tai .719, 754 
74ALVTC/ALVTH .634, 751 
TAS ooo cece cccceeee .634, 744 
74AUC/AUCH/AUCU . 634-637 
74AUP ........04. .... 637-638 
TAA GC dcetesrcattats cues esi 638-639, 751 
TABCT secdsechsieshictsesctin sedess 639 


Maswaeaewamonsed 645 
- 645, 751 
74GTL/GTLP/GTLPH........... 645-646 
74HC/HCT/HCU..... 569-571, 646-652, 

agasatt 710-711, 719-721, 745, 752-753 


PASE jatsacan aie remataeanadaesaemees 652 
TAL/LCX......... 711, 721, 744, 753-754 
74LPT 751 
TALS 2. vsaewiedns ce cneantiacegienes 652-653 
74LV/LVC/LVCH/LVCU ........ 571-572, 

. 653-663, 721 

744 

7A4LVT/LVTH ....572, 662-666, 721, 746 
666 

721, 744, 754 

721 

- 666, 744 

wale Sitsiataie 666-667 

Anema ohiditdsnadmaanaciale pean 667 

wee. 721-722 

TAVCX/VCXH..... 20.2000. 722, 745, 751 
TAVHC .......... 711, 722, 745, 754-755 
74VMEH via OCF 
95HS . .. 746 
Bus Switch Products. . 640-645, 752 
FMS is scccteseeeies sean VAT 
HC/HCF . .. 724 
LMOS....... . 755-756 
Microgate Family . 629-630 
SOTINY™ weciscncsiees os 751 
TinyLogic™ HS/UHS Series aaa 49 
Digital Audio Processors ... . 535, 725 
Digital Radio id siehsenmeaas 667 
Drivers........... 480, 552, 558, 565, 573, 


.. 668-670, 703-704, 712, 716-719, 
725-730, 734, 747-748, 762-764, 
. 774, 776, 778, 782-783, 790, 
casualties 794, 796, 826, 834-837, 846 
LatGheO! sisi ce cetan se diseceaenees 704,719 


LCD/LED Drivers ... 480, 552, 558, 565, 
.... 573, 668, 703, 716-717, 719, 727, 

.... 729-730, 747, 774, 776, 782-783, 

bint tateadar 790, 794, 796, 826, 846 
Stepper Motor............. 670, 718-719, 
dvi dcotm boneamae 725-726, 730, 734, 826 
DSP (Digital Signal Processor) ...499-502, 
eine meas eds acnreaterene 518, 524-526, 535, 725 
Energy Measurement... 477, 554 


ESD/EMI Protection ..................5 821 
Fan Managemenrt.. 480, 550, 703 
Fiber Optics 550 


Filters...668, 717, 723-725, 734, 803, 839 
Hall Effect Sensors -.. 718, 1879 
IEEE1394 569, 597 
Integrated Power Switching Controllers 


saree Ride Sirs Aetaetusatsiateicietasaatectente ti 742-743 

Design Kits «-- 742 

Integrators..........0cccccceseeeecenens 668 
Interface 

cilenncae ee eeeGeaee eases 610 

.... 568, 820, 855 

Controllers .......... 480, 535, 563, 565, 


dandauinabheaals 567, 669, 713-714, 718, 
Fimiaoae ar amas veciaeis 733-734, 764, 776 
Ethernet Protocol... 480, 535, 563-564, 
mamdlasteacitaraisatnaie 610-611, 702-703, 830 


Hot Swap Control........ 669, 703, 713, 
sigidhaited 716, 726, 782, 812-813, 822 
12C .. 568-569, 820 


[Ke] 2 ererrercre 


LVDS isisuits eccaacinsios 569, 611-612, 704, 

Kemi wianeeanaemns 751, 794, 831-832 
[MDT iaicictcs acerrteiagcniesamtenarnd na naaaiar 612 
LVP... 612 
Memory Sieahbscthectatttsaapa 573 
PECL... . 597, 704, 711-712, 714 
Peripherals - 480, 565, 567, 669-670 
PClieiccdcetsetincicaecanaccad 563-564, 597 
PLL (Phase Locked Loop)...... 558-559, 


suisse sftn bes nnedae ebintowieras 712, 714, 769 
PWM (Pulse Width Modulator) ...... 472, 
sitindeined 683-688, 706-707, 715-716, 
F 718-719, 727, 733-734, 749, 764, 
ta btwaiet be 775, 782, 813, 835, 836, 842 
RS232/422/423/485 ...... 569, 612-616, 
week tt teeisine 728-729, 743, 818-820, 
. 831, 838-840, 843-844 


SCSI... 
Transmitters/Receivers.............. 441, 
eames 550-552, 563-564, 610-617, 
demdntmbee adage 709-710, 728, 762-764, 


- 818-820, 838-839, 843, 855 


DARTS: torscaaitiscsias 569, 600, 829, 843 
USB Interface 557, 567-568, 600, 
ee Ae RAPE ees 707, 717, 748 

VO Expanders................ 572-573, 668 
IrDA 600 
ISOIATONS %..icsccincetnceweces sed stasecincte 677 
LAGI a:5 cs cic aceaing mcimtioned ed nee go eaanaicn 890 
Linear.. . 477-479, 668-669, 


... 747-749, 756, 766-794, 891 
Logarithmic Converter . 548 
Logic Translation.....................0. 573 
Memory Products (see Memory) 
Microcontrollers 
8051 Architecture............... 428-429, 
srabiGedanhnnsae 431, 437-440, 495-497 
....422, 496, 504, 535 


AVR....... - 423-427 
BASIC Stamp ++. 445 
BlueStreak ... - 443 
CAN... . 428 
Expansion Modules... 423 
Flash ....... 428-430, 437-440, 448-458, 


Eemeieteakehe 484-488, 491-492, 494-495, 
Sebtannndy 498-499, 503, 506-510, 520, 
eineecapiacieemont 526-527, 529-532, 767 
561-562 
. 562 
af 428 
- 446-447, 482-483, 
aint ad aitied Rainaines 489-490, 499, 506-507 
446-458 


... 383 
SMart Card. ccsevecececsteciscesine es 428 
USB oc.04 saetieninstine 429, 438, 441, 493 


Microprocessors ....... 433-436, 512-517, 
aameGundleMadiomaneaascaae 558-563, 565-567 
ctelatayaiath Maca tte ajaneaianie ctesais 434, 436 

.. 474-477 

MMIC...............008. 394, 828, 902, 952 
Motion/Motor Control ..............2..5 552 


Multiplexers/Demultiplexers ......550-551, 
aatisina 669, 703-704, 709-713, 717, 764, 
sala, 784, 820, 826, 837, 839-840, 844 

Multipliers/Dividers................ 551, 669 

Potentiometers, Digital ..... 476, 548-550, 
ieediedledreme ts 760-762, 845, 847-848, 862 

Power Control/Management...... 470-474, 
eres 552-554, 565-566, 573, 669-670, 
trafeiea 741-742, 765, 791, 803-813, 821, 
lnaatine, 826-827, 833-835, 837, 890-891 


Power Modules ................:00.000e 749 
Power Supply Products................ 573, 

ivaicnainrniarcregauieinacnd 4 kare nate 670-701, 841-842 
Precision Ground Reference .......... 701 


Programmable Logic 
CPLDs ..... 409-410, 415, 417-418, 492 


FPGAS .........0cceece eee 408-409, 411, 
codisedsaiauolnieis ojala denies ass 413-414, 419-420 

». 422 

701 

SPUD Giecivvessiaes desenentonnees 420, 492 
ProSLIC.... .. 442 


Q Filter, Variable.. 
Real Time Clocks . 


890 
.. 574, 701, 759, 
. 765, 830, 845-848 
Relays. afeae ++. 1655 
RF Products (see RF/IF) 

Ring Controllers...............0.ccceeee 
RMS-to-DC Converters 


Sensor/Signal Conditioning. . 554-555 
Signal Controllers/Processors......... 555, 
ao ..574, 701-702 


Smoke Detection ICs . ... 559 
SONET Transceivers .-. 600 
Specialized... .... 555, 566, 574, 670, 
naman 749-750, 765, 820-822, 827-828, 
satsisiactiantee 832, 837-846, 862, 890-891 


Surge Protection................:.00068 821 
Switches 
Analog........... 556-558, 616-617, 717, 
Sate faasiaaaeds 729, 748, 751, 765-766, 
a ... 828, 837, 839, 845 
Bus.. 557, 569, 752 
Crosspoint ........... 557, 704, 748, 794 
PCMCIA.... 706, 813 


Power Distribution ........ 681-683, 703, 
Deseaeedanieecteses 707, 723, 728, 1500 
Switching Regulators . 473, 706-708, 713, 
eee 715, 725, 734, 770-772, 774, 776, 
aaaeeine 782-783, 804-809, 821, 835-836 
Telecommunications.............. 559, 797 
ISDN U-Interface Transceivers...... 559, 
PCM Codec-Filters .... 
Speaker Phone Circuits ............. 559 
TFT Displays, Small ................... 
Thermal Management 
saeathenmmiadmemaas a ecaaeaehrdcsias 846-848 
MICA Insulators.................0000. 873 
Temperature Sensors ... 479, 550, 554, 
samedi 566, 574, 702, 727, 767-769 
Thermostats. . 767, 847-848 
Timers... .. 574, 702, 707, 769, 
ncemeaaiangeeeetanee tet 783, 837, 845, 890 
Tone Decoder................. digikey.com 
Video ........ 550, 568, 600, 766, 796, 813 
Voice Record/Playback -- 443-444 
Voltage Converters .... 774, 811, 841-842 
Voltage Detectors..... 471, 713, 729, 796, 
... 827, 846, 863 
Voltage Monitors....... 470-471, 555-556, 
hacgalere 677-680, 707, 709, 729, 731-732, 
. 734-735, 758-759, 770, 777-778, 
- .... 789, 794, 810-811, 841-842, 
em swiamaiaw emake to keeretsi ale 845-846, 848 
Voltage References 553-554, 688, 
aaa 706, 712, 731-733, 766, 768-769, 
eee 778-780, 815, 817, 
... 822, 842, 845, 888-889 
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Voltage Regulators ......... 471-472, 552, 

Buses 573, 689-701, 705-709, 711-715, 
«+... 722-723, 725-727, 734-737, 
743-744, 747, 749, 764, 768-776, 
.. 778, 783-784, 786-794, 796-797, 
803-810, 821-822, 824, 826-829, 
as 832-833, 835-836, 841-843, 846, 
sainiedes nonkaee amataade! 864, 887-888, 1909 


Voltage Resets...............:6005 737-738 
Voltage-to-Current Converter ......... 610 
Volt-to-Freq/Freq-to-Volt Converters 
sigjepan niet oem saacanaea’ 476, 548, 610, 775 
Waveform Generators ................. 554 
Inverters 
CCFL and UV................0. 1916-1917 
EL Backlighting ....................055 1917 
POWER 2.00... ccc cece ee eee eee ee ee ee eee 1769 
1/0 Modules....... 1653-1654, 1665-1666 


Isolators (see Optoisolators) 


Jumper Wire Kits ................... 1729 
Keyboards ..................... 1552-1553 
Keypads........................ 1551-1553 
Kits 
BASIC Stamp Kits ..................005 445 
Capacitors 
Aerogel Carbon Foam.............. 1183 
Aluminum Electrolytic....... 1172, 1174, 
deb evita tia aca Sapaiatetete 1181, 1211, 1770 
CORAMICK.cdstniesioepecaceces 1328, 1770 
Film... - 1282, 1293, 1295-1296, 
of a deancins TOA AZ ZO 
Polyester . 1280, 1283, 1770 
Specialty Polymer . 1210-1211, 1770 
Supercapacitor.. ... 1183 


Crimp Wire Ferrules ................... 239 
DiOdOS: iiiiccddessueractees 972-973, 1772 
EEPROM Kits... 

EMI Components .............. 1149-1151 
Fabri-Level™ Switch.................. 1911 
Ferrite Cable Cores.. - 1150-1151 
Ferrite Chips Beads................... 1146 
FDC OPLIC: acct ccetenwndecsasciaccaman 231 


Heat Shrink Tubing ...... 1680-1682, 1772 
Inductors ......... 1108, 1110-1111, 1770, 
... 1808-1809 
Miscellaneous Kits ...1772 
PC Prototyping Boards .. ‘ddan ede 
Potentiometers.......... 1445-1450, 1452, 

-... 1454, 1456, 1464, 1468, 1770-1771 


Resistors .. 1389-1391, 1394-1397, 

Sb ciat 1401-1402, 1771-1772 
S@NSOMS «0.2.0... cc cece eee eee es 1890-1891 
Spacers/Standoffs ............. 1725-1726 
Switches. . 1588, 1625, 1772 
Terminals, Insulated . 261-262 
Termination digikey.com 
Test Lead .......c.ccceeeeeeeeeeeeeeeee 1763 


Thermistors 1904-1905, 1772 
Zener Diodes. . . 972-973, 1772 


Knobs........................0.. 1458-1460 


Labels... ..:..:...:2cc0cccecsscces digikey.com 
Computer Printable .. digikey.com 
Heat ShIIAK 2 .i2:ccstsescestsect ene 1719 


Thermal Transfer ..................005 1719 
Wire Marker... 
Dispenser .............0cccseee eee eee 


Lamps 
AssemblieS.............00.cceeee eee 1917 
Bracke ticcsiinsrscntatnresamacademwni cies 


CCFL... 


WVerascrsiaradeisasiad ace wien asmciniedsoniats 


Laser 

digikey.com 
digikey.com 
digikey.com 
.. digikey.com 
digikey.com 


Laser Diodes 


Modules 
Adjustable Focus ..................5 1933 
WMPANED cccadinatciitineecatstcatones 1933 
Laser Line Generator............... 1933 
LCDs 


7-Segment Displays .... 1918, 1920, 1934 
Character Display Modules. ... 1915, 1918 
Controller Boards & Accessories..... 1912 


Dot Matrix Modules ................... 1920 
Graphic Display Modules...... 1914, 1920 
Organic (OLED) Displays............. 1915 
TFT Displays............ 1912, 1914, 1920 
Development Kits................... 1914 
LEDs.............. 1868-1870, 1872, 1875, 


bmsaass 1877-1878, 1881, 1932, 1934-1984, 
daanasnaanadeseaibe npdeanda In-Bk-Cvr, Bk-Cvr 


7-Segment Displays .......... 1934, 1955, 

daauleieeyiede 1958, 1960, 1976, In-Bk-Cvr 
Alphanumeric Displays ........ 1960, 1979 
Arrays/Light Bars ............. 1942, 1946, 

sfarasiated ie cis tislak nth tre ata dieatidis 1955, 1959 
Assemblies.... ... 1966, 1969 
Bar Graph Array ........ 1959, 1976, 1984 
Based as siescecees ages ddtanamassls 1945, 1947 


Bi-Color ... -+. 1936-1940, 1942, 1944, 
-... 1948-1954, 1956-1958, 1961-1965, 
--+. 1968-1969, 1973, 1981-1982, 1984 

1935, 1939-1941, 1943, 

Hegiiaiatah aia 1945-1952, 1954, 1956-1957, 

inGindtestes 1961-1962, 1964, 1970-1975, 

eat, . 1978, 1980-1982, In-Bk-Cvr 

fs Stays Saalcianacce sectebsech daretecieland digikey.com 


Circuit Board Indicators............... 1967 
Cluster. - 1942, 1944 
Dot Matrix Display .................... 1959 
DSP cssccsetestees: pi cnmincasiceseees 1935 
Fiber Optic .. ees 233 
Flashing/Blinking........ 1937, 1942, 1966 
Heat Sinks --- 1946 
Hexadecimal Displays................ 1979 
High/Mega Brightness........ 1935, 1942, 


iia naes 1954, 1961-1962, 1964, 1967, 
... 1974-1975, 1980-1982, 
iiagadeseeuaednatinhadetdes 1984, In-Bk-Cvr 
Raudepitnns baseload 1718, 1725, 


«-. 1943-1944 

Incandescent Replacement ... 1945, 1947 
INfraredisisciscsicanceceteees 1868-1870, 1872, 
. 1875, 1877-1878, 1881, 1932 

piosaiee Mandinanadnaseaes 1946, 1967 


Low Battery Indicators . 
1 Cele (UE ae eer 


MGUI6Sisccsissnscccatenastneacsimansen 
Multi-Color .... 

Numeric Displays ......... 

POSIMS rtecicciisitiad oa che raScutctracllustaiias 

RGB (Red/Green/Blue)....... 1936, 1941, 
Headiiedneedinaazees 1946, 1948, 1969, 1975 
Smart Displays................0..00005 1979 
Spacers 

WeStOr' BOX voceccieccccciaseessevecwses 1942 
White ............. 1935, 1945, 1947-1948, 


.... 1950-1951, 1954, 1957, 1962-1963, 
.... 1967, 1970-1971, 1974-1975, 1980 
Wide Angle...............ccceeeceeee ee 1984 


Light Pipes ...... 1718, 1938, 1953, 1967 
Lights 
Flashlights..................006 1780-1781 
WOrKIQHHS 12: scciccanictonedeatieanas 1767 
Line Conditioners................... 1768 
Lockouts...................... digikey.com 
Magnetic Card Readers........... 1723 
Magnets.........................000005 1624 
Magnifiers ..................... 1766-1767 
Manometer, Digital......... digikey.com 
Memory 
GardSisccsns ahesieweccsescenece 740, 865-866 
Compact Flash................65 865-866 
DataFlash.... ... 866 
Flash Disks..................00.cceeee 865 
DOC Sic cccaseasamerecesi aacentade ns 
PCMCIA. i 
Secure Digital..................5 740, 866 
UD OG wis ors vsedita Gaulatemegcmtnml ances 865 
Integrated Circuits/Semiconductors 
Cryptomemory..............0066 857-858 
DataFlash, Serial ............... 861, 866 
DDR..... 849-850, 866 


DDR2.... ...850, 866 
DISKON CHIP iasccisieseinnieiie ns nad baa aacainn 861 
EEPROM, Parallel .... 764-765, 858-859 
EEPROM, Serial.......... 573, 738-739, 


-.. 763, 833, 850, 852-857 


EPROM). nssis aandtisnadauinsinds 738, 858 
FIFO. ... 667-668, 855 
FIASH es sins ax naddatiaaincin 564-565, 739-740, 


850, 859-862 
740-741, 847 


NVSRAM.. 846-847 
PROM, Serial....................0058 411 
PSRAM.... at 

SDRAM ..............000cce ee eee 849, 866 


SRAM..... 573, 740, 850, 854-855, 862 


Memory Interface .. 573 

Modules ..........:0::cceeeseee seen eeee 866 
Meters 

Automotive/Industrial .......... 1928-1929 

Capacitance Meters .. 


Current Meters...........:ccceceseees 1922 


Megohmmeter ................ digikey.com 
Multimeters. ................0005 1756, 1759 
Panel Meters . 1922-1924, 1926-1931 
PMO Ss ia iasccsinapuincswead ne ei aanen 1924 
Cable Assemblies .................. 1931 
Digital :.i.1:2 32.520 1922-1924, 1928-1931 
Power Supplies ddvaeaae IOS 
Parts Testers............:cccseeeeeeeee 1757 
Process Time Meters . 1922, 1930 


Rate Meters .............:cccseee eee eee 1922 

Thermometers . 1759 

Volt/Ammeter ............00cceeeeeeeee 1929 

Voltmeters..............0. 1922, 1928-1929 
Microcontrollers 


(see ICs - Microcontrollers) 


Microphones 
Cable isis: i stacsioncctudana tte scdcamat 1672 
Electret Condenser 1692-1693 
Holders. . 1692-1693 
Magnetic ............ccccccee eee eee eee 1694 


Microprocessors 
(see ICs - Microprocessors) 


Microscopes ......................... 1766 


MOSFET/MOSFET Drivers.... 473-474, 
Sacamene 552, 680-681, 706, 716, 718, 730, 
... 774, 786, 813, 835, 884-886, 896-897, 
dsicisaitee 907, 914-916, 920-934, 936-937, 
eoePanA cheat 939-943, 951, 955, 966, 1003 


Motors 
Geared 
Stepper 


MOVs (see Varistors) 


Optoelectronics............. digikey.com 
Ambient Light Sensor. 1870 
Infrared Detectors.............. 1869-1870 
Infrared Emitters ........ 1868-1872, 1875, 

dvsisissegme dec. 1877-1878, 1881, 1932 
Interrupter Modules................... 1869 
IrDA Transceiver Modules............ 1932 


Light Detectors........... 
Logic Detectors 
Optical Sensors 


Photo Detectors... 1869, 1871-1872, 1875 
Photo Diodes............. 233, 1868-1869, 
sesiaeinsiercle 1871-1872, 1877, 1881 


Photo ICs. see. 1872 
Photointerrupters . 867, 1870, 
RideiGeeeUauadinage mnLEhS 1872, 1878, 1881 
Reflective ...... 1867, 1872, 1878, 1881 
Photo Transistors ...... 1868, 1872, 1875, 
dataset ecant aeeesuetas 1877-1878, 1881 
Remote Control Receivers ........... 1932 
Touch Screens...........0:ccceeeeeee 1912 
Optoisolators/Photocouplers 
Digital Lpcciieccigimseetetaldaete 1861, 1866 
High Speed Output ........... 1853, 1855, 
AdgaGhacectheemectecetetnashtaes 1864-1865 
Logic Output . - 1851, 1855, 1857, 
pofdsieniemnmemesetceate dad haaaiat 1862-1865 
Magnetic ................ccceeeeeee ene 


Photo-IC Output....... 
Photo-Transistor Output is 
-.. 1851-1856, 1858-1859, 1862 


Photovoltaic.................0005 932, 1855 
SCR/Triac Output. .. 1851, 1857 
Thyristor Output... -. 1855, 1860 
Oscillators........ 1022-1025, 1038-1042, 
tena 1048-1054, 1058-1063, 1065-1066 
Clock ....... 1022-1025, 1059-1060, 1066 
Clock Smoother Module +. 1061 
Crystal... ccccec ce ccied et 1022, 1025, 1042, 
... 1051-1054, 1065 
Ovenized (OCXO) ...............00008 1063 
Programmable ................. 1048-1051 
Silicon 
Sockets............ 1023-1024, 1053, 1060 
Synchronous Clock Generators...... 1061 


Temperature Compensated (TCXO) 
peddlncadiaceaie ns 1025, 1041, 1063, 1065 

Timing Modules...................0.05 1061 

Voltage Controlled (VCXO).......... 1025, 
adtnateratidined 1039, 1042, 1054, 1058, 1061 
Temperature Compensated (VCTXO) 


eAuaaaGemamaayybiesh avandia sane ad 1039 
Oscilloscopes................. 1755, 1758 
Prob@Si.cciccicuss azacessacannen 1755, 1758 


Panel Meters (see Meters) 


Paper 
Thermal Printer ................0..0005 1720 
Toner Transfer ...........00ccceeeeeeee 1736 
PC Board Prototyping 
Adapters, Application Specific........ 1737 
Etching Equipment............. 1735-1736 
Prototyping Accessories...... 1711, 1725, 


ii siateiause 1730-1737, 1746, 1752, 1754 
Cleaners & Cloths .... 1711, 1746, 1752 
DecalPRO Kit 
Etch Resist Pens ............ 1735-1736 
PCB Drill Bits ..................000.. 1735 
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PCB Fabrication Kit................. 1736 
Swabs and Brushes . ... 1735, 1752 
Wipes . 1746, 1752, 1754 
Prototyping Boards .. 1725, 
1730, 1732-1737 
- 1734-1736 
1729, 
- 1733-1734 
2.21736 


Copper Clad Boards... 
Solderless Breadboards.. 


Toner Transfer Paper.. 
Photocouplers (see Optoisolators) 
Photo Detectors (see Optoelectronics) 
Photo Diodes (see Optoelectronics) 


Photo Transistors (see Optoelectronics) 


Potentiometers.............. digikey.com 
Angle Sensing/Positioning..... 1435, 1462 
AUDIO icc cinaeicsnoeinnce ee cate decad 1461 
Carbon..... 1451, 1453, 1456-1457, 1468 
Ceramic 1466-1467 


Cermet..... 1436-1453, 1455, 1462, 1468 
Conductive Plastic...... 1443, 1448, 1460 
Digital.............. 476, 548-550, 760-762, 
Digital Readout Dial 
Joystick Controller 1454 
KitS cect ecciasae ss 1445-1450, 1452, 1454, 

dnawiulendin? 1456, 1464, 1468, 1770-1771 
Panel Control ... 1444, 1448 
Position Sensor..............000000eee 1463 


Two-Axis Controller. . 


Wirewound. seeeeees 1443-1444, 
siSladiaiblasa die ameeiaals 1446-1449, 1456-1457 
Power Cords ................. 45-47, 1158 
EMI Filters......... 1147-1148, 1150-1151 
Power Dividers............... 1139, 1389 
Power Entry Modules....... 1159-1162 
Power Outlet......................... 1159 
Power Strips .................. 1768-1769 


Power Supplies 
AC Adapters .. 1844-1845, 1850 
Accessories ..... .. digikey.com 
AC-DC Converters . 1819-1822, 
aycfas pa tartoalateedeatasat 1825, 1828, 1837-1840, 


1842-1843, 1846, 1848-1850 


Cable Kits .................0005 digikey.com 
DC-DC Converters............. 1813-1818, 
+.» 1826-1835, 1839, 1841, 1847-1848 
Adjustable Output................... 1827 
Point of Load (POL) ... 1827-1828, 1847 
Programmable 
Desktop Switchers............. 1845-1846, 
Siebel ducing denn gecernciterms att 1849-1850 
DIN-Rail Mount . .-. 1839-1840 
Dual Output ....... 1826, 1828, 1834-1835 
External .......... 1755, 1769, 1821-1822, 
Seas 1824-1825, 1844-1846, 1849-1850 
Hook-Up Cables .................00005 1755 
Linear.............. 1822-1823, 1836, 1849 
Medical Grade ........... 1821-1822, 1850 


Multiple Output.... 1819-1820, 1835, 1850 
Single Output ..... 1817-1820, 1826-1834 
Switching......... 1820-1822, 1824, 1828, 
siisisis 1837-1840, 1842-1846, 1848-1850 
Universal Input... 1820-1823, 1825, 1828, 
ieee sekseose .. 1842-1843, 1848-1850 
UPS! SYStOMS i sddi ca cotsssaniatones aaa 1768 
Wall Transformers (see Transformers) 


Pressure Switches .......... 1895-1896 


Printers........................ 
Accessories 
IMP ACh: cicusc dances tence seeteenasoans 
PAD El Steisicnciec a dancteoasanene meatncnsae 
Thermal .... 
Thermal Paper...........ccceceeeeeee 1720 
Wire Marker...............:0ccceeeeeeee 1719 


Probes RF/Hybrid OPC ieiesceiicatec: ctaanaa sire sicreibicd 1890, 1895 
Accessories .............. 1757-1759, 1763 Attenuators............ 00... cece eee e ee 1423 Gas.... . digikey.com 
Clips... . 1758, 1763 Balun............. .. 1139 Gas FIOW........... eee eeee eee wee 1874 
Differential. ... 1758 Directional Coupler ................... 1139 Hall Effect... 718, 1879-1880, 1889, 1891 
Logie... :2cc% 1757 Power Dividers................. 1139, 1389 Programmable .................0.005 1879 
Oscilloscope . 1755, 1758 % Humidity... - 1895-1896 
Pulser dasbaiehgiiiadanew genera 1757 RFid (see AE/IF) Illumination . . ++. 1868 
Thermocouple................55 1757,1759 RE/IF Image......... «.. 621 


Programmers and Programmin Amplifiers. . 381, 388, 394, 399-400, Evaluation Kits... <a 52H 
ot ait es (rece foci en as 402, 404, 952-953 _Inclinometer.. .. 1899 
‘cols (see Development Tools) Antenna . .380-381, 383, 389,402 _Liquid Level ..1910 
Prototyping (see PC Board Prototyping) Attenuators. . 382-383 Load Cells................0008 2... 1895 
. Bluetooth™ Devices .............. 381, 400 Magnetic 891, 1619, 1623-1624, 

Protractors, Digital................. 1894 Modules .......0..00ccc0eccseeeeeeeees 400. veccsdnsauieeeedescascs cans 1890-1891, 1909 
Serial Modem Adapter/Cord Magnetoresistive (MR) ...... +. 1880, 

jadgeaienacibesin dentate 1890, 1909 

MUON sic secciec ccsancaawisewgeacer isn 1875 

DDGSaedsivcsccisnpndenemesdatittaaabiene 379 Optical/Light. . 669, 1870, 1873, 


DDS wrt satosnsinndasctieweetaqatensanand OID eu ctu ddan aay 1875-1876, 1878, 1881 
Quadracs......................... cee 1016 Development Tools... .. 378-383, 386, 
sediubeaterins 388, 391-392, 397, 400, 404 
Encoders/Decoders. - 388, 397 Position/Proximity....... 1462, 1622-1625, 
Ethernet Bridge .. see 391 1870, 1874, 1897-1898 
FM/IF Systems. - 394 Magnetic ...........0000000. 1623-1625 
Gain Blocks .. - 394 Pressure.........0...002- 1874, 1882-1883, 
Raceway ..................... digikey.com Gain Phase Detectors -.- 378 1885-1887, 1892-1896 
Wire Duct and Accessories........... 1715 GPS «00. eeeeeeeeee - 882, 397 Shock.... 
Interface 381-382, 574 Smoke Detection.................000005 559 
Racks & Accessories (see Enclosures) ISM-Band Transmitters................ 378 Switch 1880 
cei A a Line Filters ............ 1162-1163 z 
Mectitlers (see Diodes/Hecilicts) Log Amps/Detectors................... 387 bi arial nea date en 
Reference Mixers/Multipliers ........... 387, 394, 574 
BOOkSiws cciscindieccaci nhac azacese digikey.com Modems .. 391, 393, 442 
Tech Support...............0.. digikey.com Modulator/Demodulator..... 378, 381, 387 TOUGN ovccccussssscctsiaceuvuecceeasens 1898 
Relays ooo... digikey.com ee ee cs. et ee oe gag MIBHON. ssessesssssen 1867, 1874, 1899 
BGA wesscensercenssaneanetnenancaneess 1622 PLL Synthesizers and VCOs.....378, 394 Sidacs ............0..0ccceeeeee 1014 
High Frequency .. - 1622, 1637 Power Amp Modules. ... ... 750-751 5 
1/O Modules ... 1653-1654 Reader Modules ....... 384-385, 396, 403 Sidactors....................... 1497-1498 
Mechanical......... 1628-1630, 1632-1651 RFid Socket Modems................. 393, 442 
Power IC .......seceeeeteeeteteeeees 1655 Antenna ........00ccccceeeeeeeee 384-385 
ROO isc scictica cs ccewenis ae 1619-1623, 1626 Base Station IC ...........00ce08 381, 404 Sockets (also see IC Sockets) 
Saltyiisvc cess edineassreandaaens 1653, 1911 Development Kits 392, 400, 404 DIMM disci ssrsniaeecetestaten 342, 353, 355 
Sockets and Accessories...... 1628-1629, Modules .........cccccceececeecee 402-403 Oscillator 1023-1024, 1053, 1060 
steiGaltiadantabetied tutes 1632, 1635-1636, Readers ................00006066.403, 574 SIM Card ... 352 
ee 1641-1645, 1647-1651 Transponders 404 SIMM dansisaauaaeea® OOS 
Solid State . 1653, 1656-1659, 1661-1667 RMS Detectors........c.cccecceceeeeeee 378 Strip ... . 366-367, 369, 373 
Time Delay.............:cccc eee eeeneee 1652 Switches. .........cccccceeeee 383, 557, 569 Transistor fete +. 873 
Resistor/Capacitor Networks ... 1424 Synthesizers . 393, 399-400, 815 ZIQ ZAG i siccics cs er,.acsa haseatinne aces eda 371 
2 Transistors -+++ 386, 395, 952-953 Socket-Wrap ID.....0................. 362 
Resistors Transmitters/Receivers .... 378, 380, 382, 
Anti-Sulfurated ................ digikey.com eee 386, 392, 394, 397,400, Solder/Desolder 
1422, 1424-1425, 1428 eee 403-404, 480, 559, 849 Accessories .............. 1735, 1747-1754 
I Ohne cicetseee ate tere sxammaternasccmals 1405 RX/TX Subsystems.................. 378 Desolder Braid........ 1735, 1752, 1754 
Capacitor Mount ................00008. 1405 Wireless Networking Tools ...... 382, 391, Desolder Pump .............02.00005 1751 
Carbon Composition... icisesccsactecc 408: jecsedaantiscaeaduueadewsed ws 397-398, 441 Flux Pens ...... 1735, 1750, 1752, 1754 
ARIAL: diols cottands tnsatanedcislasnesits 1408 . Paste and Dispensers.............. 1754 
Carbon Film..............0005 1400-1401 RFI Suppression............. TISGst'1 5H Pocket Dispensers.................. 1752 
Ceramic Composition... 1408-1409, 1416 Rheostats.................. 847-848, 1417 Replacement Tips -- 1747-1750 
Chassis Mount........... 1403-1404, 1406 P . SMD Rework Kit............ digikey.com 
Current Sensing.......... 1405, 1413-1415 Ribbon Cable, Filters .............. 1149 SOIdErS 2... ee ceceeceeeeeee 1753-1754 
Heat Sink Mountable ....1409, 1411-1412 Sponges. . wee 1754 
Kits: 2siesiotsitnct cd ot Stencil Wipes .............. ..1754 
sa aeanisundivamamestd aacana.ace Syringe Dispensers and Tips....... 1751 
Metal Element. Thermal Tweezers......... .. 1748 
Metal Film......... 1385-1389, 1399-1400, Vacuum Pickup Tool 2... 1749 
Seen aihh icine saanttete 1402, 1418-1419 SCRs............912, 934-935, 1014-1015, Equipment............. . 1747-1751 
Metal Oxide Film. 1400-1402, 1412 vee eee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeaes 1018-1020 Cordless Solder Irons . 22.1750 
N@tWOrkSizcicccieeceatassamiten 1423-1424, Semiconductors (see Integrated Circuits) Fume Absorber prea Ae 
slosslaysla, gas igileteiaracise 1426-1427, 1429-1431 Rework/Repair 1747-1748, 1750 


1403-1410, 1412, Semsors..........00.0.0. digikey.com SMD Removal Kits. . 


.... 1415-1416, 1418-1419 Accelerometer .... 505, 1694, 1884-1885, Solder lronsiaz.c..ice evacnaacsancenean 
Power Metal Film .............- 1987, 1909 vested sentsatsnvansnneeesnreres 1898-1899 . 
Rheostat Air FIOW ..ccccccccccccceccececes 1873-1874 Solenoids .................... ee 
Thermistors (see Thermistors) Clinometers . here Sound Modules.............. 
Thick Film ..........000 1392-1398, 1407, Current 891, 1880, 1888-1889 
silat duit 1409, 1412-1413, 1423, 1428 _Digital Compass . 1890-1891 Speakers 
Thin Film Chip ... ... 1389-1391 Distance Measuring.................. 1868 Alnico Magnet.........-....1eeeeeee eee 
Wide Terminal digikey.com DUSE Sac ities zadevieulmewace -. 1868 Balanced Armature . ” 
Wire Element..........0ccccececceceee 1414 Electromechanical Controls . General Purpose.................00065 
Wirewound....... 1388, 1401, 1403-1407, Electro-Optic .............. Headset/Handset pias aauucaccgemencns 
1410-1411, 1413, 1416-1421 Evaluation Kits & Modules Hi-Fi 
ae : : ; Float Type Level Switch .............. Micro 
Zeroh Wires......... 1401, 1422 anes 
eronm dumper ies . Fabri-Level™ Kit ................0005 Mini 
Resonators Miniature Monitor . i 
Ceramic .............0..0. 1037, 1068-1072 Notebook ie 20¢sceccdesedscceececesecs 
SAW?) cassaevingertet dards 1067-1070, 1073 FlUidns as ceacamnaereaceendees 1876, 1898 SPOClalty .ccci 22.02 anaaawesidenter edd 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Static Control Products.... 1743-1746 Foil Shielding. ........:..0.0cs.ccese0: 1711 Crimp........ 42-43, 56, 64, 69, 76-79, 81, LAN Discrete Modules.............. 1107 
St Mot 74 Low Static... 75a .... 83-84, 87-90, 94-99, 103, 106, 118, Telephone Coupling .. +. 1802 
EE irene pg nas sales eetiies 8 Polymide Film. 2.1754 : 121-122, 124-125, 132-133, 137, Toroidal .... .. 1805-1806 
Surface Mount Products Safety ..... digikey.com .... 140, 143-147, 149-152, 154, Variable: AG oe ciisssccieiectyeessaea ce 1754 
(see specific product listing) S11) See 1682 .. 156-158, 161, 163, 165-167, Wall 
= Splicing. 1711 .... 170-172, 181-182, 184, 190, AG OUbecevsscietasane 1803, 1844-1846 
Surge Protection Components Water Soluble. 1754 196-198, 200, 204, 208, 220, 223, DC Out... 1803, 1844-1846, 1849-1850 
Surge Absorbers Wire Marker........0...00ccceeeeeeeee 1719 ... 227, 239, 259, 261, 264-266, International............00..05 1844-1845 
AMAYS siciciecncccevecieene per aeanaae 1471 Teleoh .. 268-269, 275-278, 280, 282, es iank Work s 
Multilayer Chip............4.- 1471, 1478 Telephone .. 291, 293-297, 299, 305-306, tyes Te SUPPFeSssors 
A A Adapters. .............0.:00008 224-225, 228 , , : > (TVS) 
SiBar Thyristors. -. 312, 318-319, 326-327, 329, 
Connectors.... . 221-225, 227-228 ATPAYS)sctictitcinvicdinsadadadisanateceia 
ZNRS 2 tic tinaacicecente 1469-1470, 1472 Modular Cabl 218-220 ... 772, 1867, 1868 Diodes 
Surge Arresters .........0..005: 1476-1478 eae ia a ONT 3 sicscanisaitaaantacenrrs cement 326 ese 
q a EMI Protection ICs 
Terminal Blocks (see Connectors) Excavators . digikey.com 
Surge Suppressors ..... 1485-1486, 1504, T inals-Spli Cc ' FIOOKS! is.csccadeactegestsaed sau digikey.com 
sidgusbies staged ndedaebuinde 1768-1769, 1839 Terminals-Splices (see Connectors) Liffers..0000............00.... digikey.com 
ANAS 22s ces ncasacticeakemecadmiaaas 1504 Test Equipment and Supplies Magnetizer/Demagnetizer.. digikey.com 
Multilayer Chip . 1478-1479 Cable/Harness Tester . ... 1757 Mirrors, Inspection.......... digikey.com Transistors ...... 386, 395, 868, 876-881, 
7 Cable Tester ......... 51, 220 Modtlatis:. ccsssienencnwsinee 220, 223,227 sees scene eters 884-886, 892-900, 905-906, 
Swabs and Applicators .... 1735, 1752 Capacitance Meter............s0-..++- 1757 Reamer.. . digikey.com 911-913, 920-934, 936-943, 
Switches CRT Restorer Analyzer digikey.com Sockets. . digikey.com ee .. 951-953, 955-968, 1003 
Accessories ....... 1545-1546, 1548-1549, Frequency Counter ................... 1755 Cutters and Pliers.............. 1739-1741 Arrays . 906 
Bieatases 1555, 1559-1563, 1565-1566, Function Generator .1755 — Desoldering Pump . HEMITs --- 953 
sSeicebdtaeaaandes 1573, 1575, 1578-1580, In-Circuit Testers. .. . 1757 FIDGr OPtiG: wisnsccnccccetacgedeanvenmens IGBTs 911-913, 917, 934, 937 
FE Insulation Testers... igikey.com Field Service Kits Insulators, MICA .. 873 
lalsladeae ait snaciate 1582-1583, 1587, 1598 , 
Isolation Transformer digikey.com Flat Cable Cutter. PNP Loadswitch .. 823 
Splashproof Boots... .. 1549, 1559, 
Keanna .. 1565, 1573 LOR Testers. .........:::02ceeeeeeeeee 1757 Fume Absorber ..............0.00000+. 1751 VHF, UHF, RF .........-0.+2+4+++- 886, 395 


"1536-1537, 1539 LED Tester BoX...........0000ccceeeee 1942 HAMMEFS...........000ccee eee digikey.com 
4605-1611, 1613-1614 Logic Probes .. seal 757 Heat Guns 1678 
: Megohmmeter ................ digikey.com Hemoclamps/Hemostats ............. 1738 Triacs................ 910, 935, 1012-1014, 

1756, 1759 Insertion/Extraction ..... 69, 77, 83, 87-88, ged 1016-1017, 1020-1021 
eee 121-122, 125, 140, 143, 145-147, 


Detector .. 
DIP’. 
DOORS ciacscnds .... 1596-1597, 1603 


Multimeters..................08. 
Emergency Stop............... 1582, 1585 NTSC Generator. 


Fibet Optics: scccsscceccateseeceyestaned 231 di Tubing. . af . digikey.com 
Illuminated . 1543, 1563, 1573-1575, OscillOSCOPeS:..c2sccsvisccseies T55; A758) «aeons wind 150, 152, 154, 157, 161, 163, Corrugated Loom . _.. 302, 1717 
sign thy obs teat ded c. 1582-1587 Parts Tester sccccsccdsisanacsaciees sees seeeeeeeees 165-167, 171, 182, 184, 190, Heat Shrink .. _... 1678-1682 
InterlOGkss..isiccfscivececeseseesnensns pay olde Be oe eas dae ee Kits .... 1680-1682, 1772 
in see PC Cable Tester.................. 291, 294, 297, 299, 305, 1742 Teflon 1677 
ite oes Power Supplies, DC ........c.ceee-. 1755 B72sa7e;174g, he nneoseeerateiottineeeeecetaty 
K@YlOCK....c.sccccseaceawazeces 1585, 1593 Probes Kits ...... . digikey.com 
Keypads etemnn Ridsilsis dniatisemaeieges 1551-1553 ClIPS oct ccs eect cecadsaitneasintetecaiise Inspection Mirrors . digikey.com 
Key Switch . 1542, 1548, 1553, 1582, Differential Knives and Blades. 1738, 1742 a ee 
ie 7 1585-1586, a4 ees Hooks ....... Lead Straightener, IC.................. 372 
WS eee eee e eee ee eee ee p Oscilloscope L-Key..........0.. . digikey.com 
Knob Switches................5 1583, 1585 Pulser ei . Nibgie Ba oath cee snchauemunectahiits = . ye 696 UPS Systems .....................--- 1768 
WANE ose ena are ates satataciacte a eacteraca tth aia 1597 Test Probes.... Probe Pick 1738,1742 UW Erasers................... digikey.com 
Magnetic ... 1624, 1626-1627 Thermocouple . 1757, 1759 Punch Down ... 224, 1742 
Matrix Selector................ digikey.com RF Generator . .. digikey.com Scissors ... .. 1738, 1742 
Navigationl..:....:2c0ccsscscctectesece 1546 Test Leads .. — .... 1668, 1676, Screwdrivers 1739, 1741 
Pilot Lights . eee 1582-15830 eee eee 1757-1761, 1763-1766 TUNING TOONS: 2c seetew ssid eneeeeses 1742 a ae 
POWSP ctianccngacdaraeies 1538, 1579, 1658 MOSE POMS wissssne Zits daceceamrecia stigmas 1729 Tweezers... 1741-1742 
PROSSUNGH:: in cicdeaianincacstacterendais 1896 Thermometers/Temperature Vacuum ViSe......... 6.60. cc eee ee ee eee 1740) Wacuum............ccccccccccececcceeee 1729 
Pushbutton........1531-1535, 1538-1539, TSC rs iss cesssdss sacs scadeacanaassies 1759 Vises ........... 1740, 1749 
. 1543-1549, 1551, 1561, 1567, Transistor Testers ............ digikey.com Wire/Cable Stripper. ...121-122, Varistors 
in 1573-1582, 1584, 1586-1587, Video Monitor Testers ................ 1757 5, 140, 144-147, ie - srtientasedvsadaaieaceaeenn: a 
pidteidieg ec tikeh 2 eapaateae aaaaistais 1596, 1599-1602 . 220, 223, 1668, 1738, 1742 utomotive . es 
Caps...... Thermal Cutols cry saknianss 1830 Wire Cutters... cee cesceseeee, 1739-1740 Block ......... : +. 1476 
Frames. Thermistors Wire Wrapping.............:00:00ee0 0s 1738 MOVs (Metal Oxide)........... 1474, 1480 
Ac teats atscieasoets deracate digikey.com High Temperature .................... 1902 WIENGES i ci0scscnesiciweas iecntenoanss 1089: Multilayer Chip ............00+0-s00.. 1471, 
baad Mag aceeudccumed: 1624, 1626-1627 Inrush Current Limiters ........ 1907-1908 
1550, 1560, 1567-1574 _— Kits 1904-1905, 1772 Lai ches 
ee 1548, 1604-1607, Miniature Sensors . casnsengee 104” Ocrent..... 
Diladivindweldininedsaeistsiowcleienas 1610, 1613-1615 oe Phi ee Pressure. ... 1882-1883, 1892, 1894, 1911 . 
sa LOOSSTBUTIGIO, GIS a ee catiahle Fuses... 1499-1501 Rotary Variable Inductance (RVIT)...1894 — ZNRS.....eseeceeeeeeeeees 1469-1470, 1472 
Knobs and Dial Plates... - 1604 a ; UlthasONie ss: ccscrcsccsiassi sis ves vedas 1685 
SONS 2 isc sccasceesacisacecireedtnons W560! eee aici ian eerie 1503, 1907 Voltage 
Selector ........... 1582-1583, 1585-1586 TDs (Resistance Temperature 
Slide . 1538, 1561, 1586, 1588-1591, 1609 DGtSCIOMS) |. ceinccs Uiidsis seats caidas 1901 Transformers (also see Coils/Inductors) 
Snap Acting ............. 1539, 1594-1603 Thermostats, Encapsulated ..... 1524 AUGIO sss saa nesesisuntamssinnts 1108, ae a ae 
Switchlocks/Key Switch. ...... 1542, 1548, Phyristors......cccccc.-. 910, 1015-1016, .. 1915-1917 
.... 1553, 1582, 1585-1586, 1592-1593 1485, 1496, 1502 Chassis M 1 . 
1540-1547, 1550, 1586, vetreseees sainegadannncs A i assis OUI sciaciscisisicis 1807, 1810, 1812 Wipes .................... 1746, 1752, 1754 
arnt aren 1596, 1599-1602 SiBar Thyristor Surge Protectors..... 1502 Configurable a‘ 
: 7 Control Wire (also see Cable/Wire) 
shaneseamaanaeseaes 1554, 1591 Timers ............. 1921-1922, 1925-1926 Current Sense 1888-1889 Holders/Ties....... 1712-1714, 1716-1717 
. 1867, 1874, 1899 Accessories . ....1921, 1925-1926 Deskto ede e JUMDEIS ... es cc cccccccccceeeeeee 1729, 1763 
p Switcher .............. 1845-1846, p , 
Toggle...... 1555-1560, 1562-1567, 1574 Programmable .......... 1652, 1921-1922, ~. 1849-1850 Markers ......ccccccecececececee 1711, 1719 
See aa a a Encapsulated .................. 1802-1804 Tape Dispenser. -1711,1719 
De digikey.com Isolation .......... 1108, 1768, 1803, 1806 Saddle..............eseeeeee sees 1713, 1717 
Air Nozzles.... 1750 Medical Grade . 
Air Rework Station wee 1750 PC Mount ............... 1800-1803, 1805, 
Wo deh aeeerid ciate tetctnanrt Gigikey:coM= wesc dapat esduneaanaswas dass 1807-1812 Wireless Communication (see RF/IF) 
Tape ...... 0... cece digikey.com Bench Press, IDC Assembly ......... 1740 Piezoelectric ...........0.0.cc0eeeeee es 1915 
Adhesive Transfer .................555 1714 Bit Holders .............sc0esseee digikey.com Power ...... 1079, 1800-1801, 1804-1808 
Duct .... -1714 Bits and Bit Sets.............. ee 1741 Power Over Ethernet (POE).......... 1082 
Electrical ... ei7il Butane Torch. . ... 1678 Pulse ae 
Golor Coded)... .ce.ccetececceteaeees 1711 Cable Tie Gun ... - 1714, 1717 Switchmode . 
FOAM ic25 ce cscs Saramieincatde nce tani 1711 Coax Cable Stripper . «-- 1742 Telecommunications........... 1106-1107 ZNRs (see Varistors) 
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3M Alpha Wire Company Signal Processors .... ...555 Atmel 
Backshells, D-Sub . 34 Butane Torch. ... 1678 Specialized. . 555 bie ceseeeeee 417-418 
Breadboards .. . 1729 Cable....... : Switches ... ools and Kits 
Bumpons dietnaad Bus Bar. System Supervisor. . 8051 Architecture. 
Cable Coaxial Thermal Management... ARM Thumb .. 


Ethernet Voltage/Frequency Converters siaaets 548 AVR 
1676-1677 Waveform Generators............. CPLD. 

Multiconductor . 1674-1675 Isolators, Digital....... Sedid FPGA. 

SIGQVINGs viesno2 taciiciasnccnaveaacests 1676 RF/IF Products . 378-379 MARC 4... 


Test Lead ...... ...1676  DDCs..... . 379 RF/Wireless. 


Tinned Copper Flat Braid. ...1676 ~~ -DDSs....... sae : USB.. 
p ‘ Heat Guns. ed FPGA.. 
Cable Assemblies. . ae . 34, 36-39 Tubing FPSLIC. a 
Termination Jumpers .. 36, 39 Fabric is 1678 API Delevan Interface ICs 
Cleaning Cloth ....... .1714 Heat Shrink ... 1678 Bead Cores «2.2.2.2... eeeseeeeeeeees 1114 Memory ICs 
Connector Hardware... edie .. 193 Teflon .......... sanaiseipiinaioaiee 1677 Inductors Cryptomemory .. 
Gomnectors: = ie ee EMT OTS bie nee eee ici citi otinng cite ee 1114 DataFlash, Serial 
2mm 111 Altera --+ digikey.com EEPROM, Parallel 
Card Edge CabI es/Programming Hardware....... 416 . digikey.com EEPROM, Serial 
Delta, Ribbon Development Kits and Tools .. on isaanate, TATA EPROM 
D-Sub Evaluation Kits veseseeee vette eeee eens ... 1109 FlaSh ..ccccccccccecececececececee 
IDC........ Integrated Circuits/Semiconductors b - 1109-1112, 1114 Microcontrollers 
Intra-Connector CPLDs ... High CUITENT....ccecece cence digikey.com 8051 Architecture. 
Intra-Switch™ .... FRGAS i Siete dee ARM Thumb .. 
Ribbon, Mini D A . ower Choke ..........-....0.-0eee AVR... 
Scotchlok™.. Cable GrpS nn eccsvees 1670 Shielded... ee eee a 
aoe Circuit Breakers, DIN Rail Mount..... 1527 Toroidal. :2scssarerne ++ digikey.com Sat 
i mart Cari 
Heat Shrink Tubing ............ 1876-1680: Tog Cpe aomaoaen ae. eee {560 USB. 
Hook and Loop Fasteners .1712 Wire Ferrules. nies Gt eae ee ee a ee SPLDs.. a 
Dual Lock™ sasccisccs .1712 Aries Electronics, Inc. Wireless Communicat ion.... : 379- 381 
Scotchmate™ seseeeeee 1712. Ametherm Adapters . . 
IC Sockets Inrush Current Limiters ............... 1908 aves Technologies (formerly Agilent) 
; S 
PLCC Carrier . 377 AMP/Tyco Electronics IC Socket... 373-374 7-Seament Displays 1976 
Type “A” LCC TL : SOCK Gt. état icicsciatacd cca eaenaates ta 374 g play! 
ZIF......... "376 (see Tyco Electronics/AMP) Headers Bar Graph Arrays 21.1976 
ZIP DIP... . 376 Amphenol Covers Hexadecimal Displays 1979 
IC Test Clips .. 377 Adapters, RF Coaxial.................. 318 Numeric Displays . 1979 
Jumper Wire ... vee 4729 Connectors IC Sockets Smart Displays. . . 1979 
Kits Backshell Kit ........0.0.000. digikey.com Adapter Surface Mount, 197-1979 
Heat Shrink Tubing. . .-. 1680, 1772 Circular BI@QkAWAY ccscavassesimasnccareatnass 373 Optoelectronics 
Insulated Terminals .. 261-262 97 Series _ 283-286 Collet..... Ambient Light Sensor -- 1870 


IrDA Transceiver Modules. : = 1932 


Patch Cords.......... . 1762 Accessories . 285-286 Horizontal .. 

Probe-lt Clips . 1763 COS1A.... .. 286 Lock Eject DIP _ IR Detectors -- 1870 
Shorting Jumpers . -. 168 C 16-1... .... 287 Open Frame .. . 372 IR Emitters .... ..- 1870 
Static Control Products ........ 1743-1746 MS Series... (282, 285 PGA...... | 373-374 Optoisolators.. 1862-1866 


.. 1870 


: e pe Photointerrupters . 

Tepe eee ATU a ” “ oe ane Bae : . RF and Microwave Products 953 
Electrical “17414 QFP.... | 373 Sensors, Proximity .. 1870 
Foam...... E1711 Strip Line. . 373 
Foil Shielding 1714 ae ae em Aven ” 

Low Static... .1751 Vertical ... - 372 Deburring .... 1742 
Water Soluble . 1751 Wire-Wrap . . 372 Precision ...... ..1742 

Terminal Connectors .. 260-262 - 374 Illumination Lamps .... 1767 

Terminal Strips....... - 1734 Twinaxial . 317 -. 1053, 1060 Magnifiers ....... 1766-1767 

Tools, Crimp -. 261 UPF sis 318 Microscopes....... saaa 1766 

Vacuum 1729 Smart Card. . 358 ... 872 Tools 

Wire Marker Tape Dispensers . 1714 Cord Grips ....... 1670 Seta adage Oh Cable Tie Guns............. digkey: com 

Fiber Optic Connectors................ 232 . IC Insertion/Extraction . . 1742 
A Artesyn Technologies ‘ 
Tools; Crimp is. 2:.ccse80 sce 280, 282, 318 DC-DG Converters _. 1828-1830 Boles and Blades i Hib 
Adapters, RF.......000cccc00eee 309-312 : Se sarees 7 
Asahi Rubber, Inc. Replacement Bulbs sens 1767 


Connectors, RF 


Aavid Thermalloy Heat:Sink: Pads iis cccscsnsieiwacecesaaed 873 , 
Heat Sinks . 868-869, 871 ; gis trie 
BGA....... B71 ne Electronics paul ie asa 
lapters eramic, Axial ..................000. 
Thermal Compound: noe D-Sub Ceramic, Multilayer ... 1314, 1329-1337, 
Abracon Corporation 7 Keyboard. apAD venhatidiabe want +++. 1339-1340 
Crystals .. 1034, 1036 Tools, Crimp . Mouse.. Feed-Through............:0:eceeeeee 1339 


Filters, SAW... Kits... . digikey.com 


Oscillators... ceeeeceeeee seo eos haa USB ieee cceccecceceeseeeeeeeenes 50-51 Film... .. 1289 
Resonators Current Sense ... 1888 Cable Assemblies Low Indu ou 180 
Ceramic... ike Medical Grade . "4806 CAT 5 and CAT Se... Microwave Chip. 1337-1339 
-- 1067 POWEF ooo. eeccecseesscsesssesenseeees 1806 reine Molded... ae Onide Chips; fone ioel 
3 : : 1284 ... 144 antalum........ - 
ACL Staticide, Inc. Toroidal ........ pepe te0e IEEE 1394 49-51 Thin Film, Chip............... 1338-1339 
Battery Contact Cleaner.............. 1780 analog Devices, Inc. Multi-Media. .. 46-47 Connectors 
Cleaning Wipes................. vives 1746 DSP Emulators/Programmers.... 524-526 Power Cord .. 45-46 
Static Control Equipment..... digikey.com GYlOSCOPOS siinsc fe sidesiandaantunwns 1898 SCS iesssaens .. 48-49 
Static Control Products ........ 1743, 1746 ICs/Semiconductors Stereo Extension . .. 46-47 
ADI (see Analog Devices, Inc.) Amplifiers ........ tt eteeee teens 536-541 USB Extension. . - 49-51 
Analog Computation Circuits........ 544 VGA........ 44-45 
Advanced Photonix, Inc. Analog/Digital Audio...... .. 541 Cable Testers ..............:0ceeeeee eee ee 
Photo Diodes/Emitters................ 1871 ATE and Time Domain . .. 542 Connectors 
CCD Signal Processors . 542 Modular Plugs 


Agilent (see Avago Technologies) 


Data Communication ... Flat Ribbon Cable. 


Alcoswitch/Tyco Electronics Data Conversion...... Secure Digital . 353 
(see Tyco Electronics/Alcoswitch) Digital Potentiometers .... . veeeeeee Filters, Thin Film .. 1070 

. Display and Video Converters....... 550 Fuses, Thin Film .. .. 1907 

AlfaMag Electronics, LLC Evaluation Boards ae Astec Power : Inductors, Thin Film. digikey.com 
Inductors .. sian Fiber Optics... AC-DC Power Supplies. 1819-1820 Kits ....1770 
Interface...... DC-DC Converters 1818 Oscillators... .. 1066 


Allegro MicroSystems, Inc. 


Hall Effect Sensors .... Resonators 


Ceramic... 


Microcontrollers 


MicroConverter® ... Astro Toor Cor: 


- 1070 


Power ICs............ : Crimp: TOONS sostccccccntiecearaced 280, 282 
. Motion/Motor Control ..............+5 552 Extraction/Insertion Tools ............. 282 ---- 1070 
All Sensors Corporation Power Management.... . 552-554 TVS (Transient Voltage Suppressors) 
Pressure Sensors................0.055 1887 Sensor/Signal Conditioner. . 554-555 ATM America (see Brand 77 Tools) nsec cece cece cece eee eee eeeeeeees 481-1482 
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B B Battery 
Batteries, Lead Acid .................. 1773 


BCcomponents (see Vishay) 
BEAU (see Molex) 


Bel Fuse, Inc. 
DC-DC Converters 


Fuses.... 1519-1520 
Telecom... 1519 
Bergquist 


Heat Sink Pads 
Touch Screens 


BiCCGeneral (see General Cable) 


Bivar, Inc. 


1912 


Converters .. . digikey.com 
Hardware 
Insulators. . 2.221718 
Spacers ... ..1718 
LED 
Assemblies... . digikey.com 
Clips..... aay com 
Modules . .1718 
Light Pipes .1718 


B&K Precision 
AC Voltage Detector... 
Cable Tester ......... 
Capacitance Meters . 
Component Testers.... 
CRT Analyzer 
EPROM Eraser ...... 


we A757 
. 1757 

. 1757 
oe . 1757 
. digikey.com 
sacl 757 


“1755 


Frequency Counters . 
Function Generators... 1755 
Generators 

Color . digikey.com 


.. digikey.com 
Insulation Testers............. digikey.com 
Multimeters 
Bench Top .. 2a 1756 
Clamp-On... appetites L256 
OscillOSCOPeS «2.2: is2cccereescisscieeces 1755 
Power Supplies 
wee 1755 
Hook-Up Cables ..1755 
Probes 
High-Voltage ie 1757 
Logic/Pulser. . . 1757 


Oscilloscope . . 1755 
Thermocouple . s1757 
Programmers .. digikey.com 
Test Leads ..... veae 1757 
Accessory Tips Kit. :1757 
Transformer, Isolation . . digikey.com 
Transistor Tester..... digikey.com 
Video Monitor Tester .. 1757 


Bourns, Inc. 
DC-DC Converters 
Dials, Concentric Scale... 
Encoders 

Digital Contacting.... 


Rotary 
Fuses 

Resettable ... 

Telecom. digikey.com 
Inductors . a com 
Modular Contact, 70AD . 351 
Networks, Resistor : 4431 
Potentiometers 

Carbon.... .. 1451, 1453 

Cermet .. - 1443-1453 

Conductive ... 1443, 1448 

KitS ic sc.c03 1445- 1450, 1452, 1770-1771 

Panel Control .-. 1444, 1448 

Ten-Turn Wirewound... - 1443-1444 

WIMMO) o:00c02: cect cnecasenns 1443-1453 

Wirewound...... 1443-1444, 1447-1449 
Surge Suppressors ........... digikey.com 
Switches 

Key Switches . 1586 

Rotary Selector . 1586 


Thyristors 

Brand 77 Tools 
PHODGS: : cig seanseustenieasistedastedins 1738 
Tools, Hemostats ...............0..005 1738 


Blower 
Enclosures/Boxes. ... 


.. digikey.com 
. 1700-1703 


Accessories ..... 1700, 1702, 1704-1705 
Cabinets 1700-1701 
Racks . 1704-1705 


digikey.com 
Building Fasteners 

Hex Nuts ... ... 1728 
Kits, Hardware . .. 1728 
Rivets 1728 

Screws 
Machine 1728 
Metric. . .. 1728 


1728 
1728 
.. 1728 


Nylon... mee 

Sheet Metal. 

Stainless Steel. 
Washers 


Burr-Brown (see Texas Instruments) 


Bussmann (see Cooper/Bussmann) 


Cambridge Products (see Emerson 
Network Power Connectivity Solutions) 


Cantherm 
Bimetal Cutoffs 
Encapsulated Thermostats . 
Sensors, Thermal......... 
Temperature Regulators 
Thermistors, PTC... 


Capital Advanced Technologies, Inc. 
Surfboards® 1737 
Adapters . 
Kits 


Cardinal Components, Inc. 


Programmable Oscillators ............ 1050 
Carling Technologies 
Circuit Breakers...............0.0.0005 1527 
Switches 
Accessories.... 1561, 1567 


Pushbutton. 
Rocker 


1561, 1567 
1560, 1567 


Carol Brand 
(see General Cable/Carol Brand) 


CDE (see Cornell Dubilier Electronics) 
Cherry Switch 


Computer Keyboards ................. 1553 

Sensors 
HalliBffect 2 cscs sci esseaensaeesacas 1891 
Magnetic Position 

Switches.......... digikey.com 
Key Swit@h cic ccencicanemenecnesetes 1553 
ROCKO sj ajcictec incerta cuisine csintaces 1568 
Snap Acting .. 1598-1602 
Thumbwheel ... 1554 


Chip Quik, Inc. 
SMD Removal Kits. 


Cll Technologies 
(see Tyco Electronics/Corcom) 


Cinch Connectors 


Barrier Blocks 249 
Hardware, Screws digikey.com 
Jones Connectors . digikey.com 


Cirronet 
RF Development Kits 
RF Transceiver Modules . 


Cirrus Logic, Inc. 
Integrated Circuits 
A/D and D/A Converters... 


533 
Power Control/Management ........ 535 
Microcontrollers, ARM................5 535 
Citizen 
CrystalS:stccsis.aeniarsnatoeanees 1042-1048 
Oscillators ... 1040-1042, 1048 
Programmable... 1048 
Printers 
Impact. 1722 
Thermal 720- 1722 
TCXO.... . digikey.com 


Clare 
Optocouplers.... 
Relays, Solid State . 


1658 
1658 


Switches, Power .. 1658 
Clarostat 
Encoder, Optical ....................66 1616 
Potentiometers...............000ccseee 1460 
C-MAX 
Antennas .............cccceeee eee eeeeeee 381 
RF Receivers/Evaluation Boards...... 382 
CML Innovative Technologies 
LEMPS::.:.:3.d.scaniscetegeses cease digikey.com 
Incandescent................ digikey.com 
LEDS) e: secs. . 1947, 1965-1969 
Assemblies. .. 1966, 1969 
Blue . .. 1947, 1968 
Flashing i fe 
Incandescent Replacement . 
Lenses 
T1 Modular. 
White ..... 
Light Pipes . 


CoEv Magnetics/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/CoEv Magnetics) 


Coiltronics (Div. of Cooper Bussmann) 
Inductors 
Common Mode 


1079-1082 
- 1080-1082 


- 1079, 1081-1083 


... 1916 

Power Over Ethernet (POE)........ 1082 
Comair Rotron 

- 1796-1798 

Accessories... 1798 

Condor 

Power Supplies 

Accessories ...............++ digikey.com 

Connector Kits . digikey.com 

DC/DC Converters . digikey.com 

High Powe............:cccseeeeeeees 1825 


Linear .... 1822-1823 
Medical Grade -. 1821-1822 
Rack Mount . digikey.com 
Switching........ 1821- 1822, 1824-1825 
Conec 
Connectors 
... 350 
CompactPCI®. . 350 
DIN Rectangular .. 350 
D-Sub 
Accessories and Hardware........ 215 


Backshells . 216 


sane Qt 
Filtered wn 215 
Gender Changers. welt 


High Density ...... 
Water Resistant 


- 215 
welt 


Connor-Winfield 

Clock Smoother Module... ... 1061 
Crystals i ... 1063 
Oscillators...........2... “4061- 1063 

Ovenized (OCXO) .... .. 1063 

Voltage Controlled (VCXO). . 1061 
Synchronous Clock Generators...... 1061 
Timing Modules..................00065 1061 


Conxall/Switchcraft, Inc. 
Cable Assemblies 


Cooper/Bussmann 
ESD. . 1514 
Fuses.. 14-1518 


1/4” Diameter AG. 
Alarm Indicating. . . 


Automotive . . 1517 
Axial...... 15-1516 
Metric... . 1517 
Multi- Meter . 1518 
Telecom 1514 
Holders..... .1515, 1517- 1518 
Automotive ............cccee eee eee 1517 
Clips . 1517-1518 
... 1518 

.. 1515 


Cooper Tools 
(see Crescent/EREM/Weller/Wiss/Xcelite) 


Copal Electronics 


Potentiometers, Cermet....... 1439-1442 
Switches 
.... 1609 
zee 1610 
1586, 1609 
Copeland Communications, Inc. 
Development Kits, Modems........... 442 


Corcom/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/Corcom) 


Cornell Dubilier Electronics (CDE) 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 


Computer Grade +1186 

Flatpack +1182 

Screw Terminal . we. 1186 

Film, Axial..... .... 1302 

MICA... 1379-1380 

Radial .. .. 1380 
Coto Technology 

.... 1622 

.. 1622 


Reed 
Switches, Magnetic . 


Cramer Company 
Geared Motors AC/DC ................ 874 


Crescent 
Tools 

Pliers, Wrenches. . 

Screwdrivers 


Crydom 
Diodes/Rectifiers.................0.0005 935 
/O Modules . 


C-Ton Industries 


Digital Panel Meters ... 1930-1931 


Cable Assemblies wo 1931 
Power Supplies ... .. 1931 
cTs 

Grystal$! ccccccisasivdiarvaceees 1057-1058 
Encoders, Mechanical................ 1616 
Heat Sinks ike IERC vendor) 
Oscillators....... 

VCXO 

Wireless Frequency ameaeniet 1059-1060 
Potentiometers 

Carbon . wo. 1456 

Cermet . .. 1455 

Joystick Controller - 1454 


Kits 1454, 1456, 1771 


Stock Pot™ 

Trimmer ......... 

Two Axis Controller................. 1454 
WirewWoOund ....5...:.s0000cscceseces 1456 


Resistor Arrays, Thick Film Chip..... 1428 


Resistor Networks .. 1426-1427, 
ae - 1429-1430 
BGA.... 1426-1427 

Switches 
DIP bicccstecetantiantaveuaatieastaa 1611 
POY tescc tes decstsisansdscagdeeeee ne 1605 

digikey.com 


-. 1763 


Alligator Clips . ne 
-- 1690 


Buzzers 
Cable Assemblies 
Audio... 
Power .. 
Connectors 
Audio... 


338-341 


Circular DIN... ... 307 
F (Television) ... .. 332 
Modular Adapters. 228 
Power 338-340 
Encoder, Rotary. a2 1616 
Power Supplies ... . digikey.com 
Desktop Switche .. 1844-1846 
Wall Transformers ... 1844-1845 
Sensors 
Current.... ss. 1888 
Force. .... 1890 
Speakers . 1684-1685 
Transducers, ‘Audio 7 1689-1690 


CUI, Inc./V-Infinity (see V-Infinity) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Curtis Instruments 
Automotive/Industrial Meters . 
Counters .... 
Timers 


. 1928 
. 1927 
a, 1927 


Custom Computer Services (CCS) 
C-Compiler 
Development Systems. 


CW Industries 
Cable Assemblies.................... 26-30 
Connectors 


Headers, Protected .. 
Switches..... 
Kits .... 
Rocker 
Slide... 


. 1588, 172 
-.. 1571 
. 1588 


Cypress Semiconductor 
Development Kits 382-383, 


- 491-492, 494 


Accessories oedema Nesnanalasaen 492 
Evaluation Boards ... .. digikey.com 
Programmers .. 383, 491-493 
SOWA... i .sicccccectesecesd seed antes 492 
IC/Semiconductors digikey.com 


Buffers ............. .. 855 
Clock Generators .. 855 
GPLDS iss s.sesinsieg .. 492 


. 383, 491-493 


PAL Compatible SPLDs 492 


Memory ICs. digikey.com 
FIFO Memory..............00.000e0ee 855 
SRAM....... 854-855 


Daburn Electronics & Cable Corp. 


Cable/Wire 
Hook-Up... . digikey.com 
Speaker .. .... 1668 
Test Leads... . 1668 
Hardware, Standofts.. . digikey.com 
Heat Shrink 
Kits .. 1681, 1772 
Shrink Tape +. 1682 
Tubing .. 1681 
Dale (see Vishay) 
Dallas Semiconductor 
IC/Semiconductors 
Adapters . digikey.com 
Delay Lines .. . 846 


Microcontrollers. . . 495 


Evaluation Kits 


MAXQ™.. 
Oscillators. . digikey.com 
Potentiometers, Digital : .... 847-848 
Specialized.................:0065 846-848 
Delta Product Groups 
Fans 

DC Axial »». 1794-1795 
Finger Guards . . 1794-1795 

. 1794-1795 

. digikey.com 

. 1745-1746 


.. 1746 


Mats....... . 1743-1744 
Wash Bottles. digikey.com 
Wrist Straps 1745 
Dialight 
LEDs 
Panel Mount 1954 
PC Mount .... . 1948-1953 
Surface Mount . -.. 1948 
Light Pipes .. . 1953 


Digi International 
Development Kits 


Programmable Boards.......... 432-433 
Digi-Key 
Component Kits................ 1770-1772 


Digital View, Inc. 
LCD Controller Boards . 
Accessories 


«1912 
1912 


Diodes, Inc. 


Rectifiers/Diodes............ 966, 969-975, 
aes 987-995, 1003-1004, 1009-1011 
Bridge Rectifiers ................ 987-988 
Diode :ArraySin: is scx sadanacessaatee’ 995 
Kits, Zener Diodes 972-973, 1772 
MOSFETs...... . 966, 1003 
Schottky...... 990-995 
Zener Diodes .. 969-975 


Thyristor Surge Protection............ 1485 

Transistors ....... . 964-968 
Pre-Biased ... 966-968 

TVS (Transient Voltage Suppressors) 
ducted tesmsanmatras msomansate 1484-1487 


DPAC Technologies 
Development Kits .. 
OEM Modules 


Eastek International/PREO 
Fitters WMG: cc. ts Saseciciais, ac, diasu chistes 1164 


Eastman Kodak Company 
Camera Modules..................05005 521 
CMOS Image Sensors 
Evaluation Boards . 


Easy Braid 
Desoldering Braid 
Solder Sponges... 


ebm-papst, Inc. 


Fans/Blowers ...............6.5 1790-1791 
ECS, Inc. International 
Crystals ........... 1025, 1027-1034, 1067 
it: sciseigtvatecincte aceaiteat 1025, 1772 
Filters 


Monolithic Crystal 
SAW was asincedes 
Oscillators...... 
Programmable . 
VC-TXO/VCXO .. 


Resonators 
COPAMIC scies ccc ee anata dentinccetes 1068 
SAW ei iiesidsicand naSehiaaeamssaueeeemss 1068 
EDAC 
Connectors 
Edgecard 341 
IEEE 1394 (Firewire) . ..52 
Modular, RJ45 . . 226 
Rack and Panel 189-190 
Telecom...... 190 
adhe srataisgmannie nana haainuetemensss 52 
TOONS) cscs csciicactacevesiaveadineadecaciac 341 
Electroswitch 
Switches, Rotary...................06- 1604 
Elna America, Inc. 
Capacitors 


Aluminum Electrolytic............... 1165 
Electric Double-Layer (EDLC)..... 


Elpac Power Systems 
AG Adapters oe: sccsccctasnaninhocawes 1850 
Power Supplies 
External 
Medical... 
Open Frame ... 


Emerson Network Power 
Connectivity Solutions 


Adapters. 327, 332 
Banana Plug /Jacl 298, 1772 
Binding Post...... 
Cable, RF .... 
RF Connectors... 
MCX/MMCx.... "327, 329 
SMA/SMB.. 328-329 
OMIK sex aa scuiitius setaimsacaeisemmaniis 329 
Spacers .... digikey.com 
Tip Jacks/Plugs .... 298 
Tools, Crimp ..327, 329 
Energizer Battery Company 
Batteries 1775, 1781 
Flashlights. . 1781 


EPCOS, Inc. 
Capacitors 
Ceramic, Multilayer ... 
EMI Suppression ... 
Film 
Metallized Polyester 


- 1284 


Metallized Polypropylene 

Tantalum... 1276- 1279 

UltraCap® ... 1182 
Chokes..... . digikey.com 
Filters, SAW.. . 1072-1073 


-. 1108 
1073 
.. 1476 


Inductors, Helically-Wound 
Resonators, SAW. 
Surge Arresters 
Varistors 

1476 
.. 1476 
1475 
1476 
1475 
.. 1476 


Epson Electronics America, Inc. 
Crystals - 1055-1056 
Oscillators... 1051-1054 
Programmable .. -. 1051 


Epson Electronics America, Inc. - 
Semiconductor Div. 
ICs/Semiconductors 


Gharge:PUMpS wis2c.cccec2ccccesa anes 832 
Interface ivaratzann OOF 
.. 830 
Equinox Technologies 
PrOGraMMOMrs) sais secede occ te aeacene 406 
Erem 
Hand Tools. 
Cutters ... 
Tweezers... 


E-Switch, Inc. 

igs a easratia siataletisaieantes digikey.com 
1562, 1579-1580 
.. 1573 
1593 
1541 


Momentary Tact .. 


Power ......... waa 1579 
Pushbutton. 1579-1581 
Rocker ... 1572-1573 
Rotary .. ... 1605 
i 88-1589 
. 1562-1563 
E-T-A 
Circuit Breakers, Thermal ..... 1528-1529 
ETC (see Molex) 
E-Z-Hook 
Alligator Clips . 1764-1765 


.. 1764 
1765 
1766 
1764 
1765 
a . 1764 
Testi\Leads’......2ci0cccest ccs 1765- 1766 


Banana Plugs/Jacks... 
Cable Wall Brackets .. 
Coaxial Test Cables .. 


Fairchild Semiconductor 
|Cs/Semiconductors 


HS/UHS Series . 
Linear 
Op Amps 
Power Control. 
PWM (Pulse Width Modulator) anaes 749 


Specialized...................005 749-750 
TinyLogic™. sana 

IGBTs ...... 

MOSFETs.. . 914-916 


Transistors . .. 963-964 


Fairchild Semiconductor/ 
Optoelectronics Group 


LEDS inc, aacendesetencnce 1932, 1958-1959 
7-Segment Display ................. 1958 
Bar Graph Arrays eaeaioet 
Infrared..... 

Light Bars .. 


Optoisolators 


High Speed 
SCR/Triac Output................0.. 1857 
Transistor Output 1856-1857 
Photo Transistors ... 
FCI 
Cable Assemblies 
FIDEN OD Gee: scascevededeant digikey.com 
Connectors 
0.3mm.. +65 
0.5mm.. ... 65-66 
0.8mm.. - 66, 100-101 
1.0mm.. 
1.27mm 
Backplane..... . 342 
Board-to-Board . 100- 102 
Floating ..... 102 
DIN Rectangular . . ... 342 
FFC/FPC (Flat Flex) . 56, 65-68 
HDMi cscesiccsctnstinsinsdecsedusadoces 345 


Headers 
0.100” (2.54mm) 


IDC Ribbon Cable, Socket iis 
Memory 
Card Connectors 
DIMM.... 
Modular 
Power 
Terminal Blocks. 


. 102 


Sockets, DIMM.... 
Tools, Crimp 


FEIG ELECTRONIC 
RFid Antenna ... 
RFid Readers 


-. 384-385 
. 384-385 


Flambeau, Inc. 
Conductive Cases and Cabinets..... 1697 


Fox Electronics 

1064-1065 

.... 1065 
.. 1065 


Freescale Semiconductor, Inc. 
Development Tools 


DSP Emulators/Programmers....... 519 

Evaluation Kits .. 386, 507, 510, 519 

Programmers ... 512, 517, 519 

Software. ....... 0. cece cece eee eee 519 
ICs/Semiconductors 

Analog/Octal Serial Switches ....... 558 

Buffers . 


Clock Drivers/Genera ors . 
D/A Converters .......... 
Digital Signal Processors 
Display Drivers.. 
Encoders/Decoders. . 
Frequency Conversion 
Interface 2 
Math Co-Processor.................5 658 
Microcontrollers... 506-510, 512-517 
Microprocessors .. 512-517, 558 
Telecommunications 

ISDN U-Interface Transceivers ... 


559 


PCM Codec-Filter.................. 559 
559 


Voice Switched Speakerphone ... 
RF/IF 
Amplifiers 
Receivers/Transmitters 
Transistors 
Sensors 
Accelerometers . 
Pressure, Temp. Comp, 
Smoke Detection . 


digikey.com 
-. 1884-1885 
1885-1886 
emia 558 


Future Designs, Inc. 
Development Tools and Kits 
LCD Demo Kit .... 
Programmer Kits. . 


GC Electronics 
Etch Resist Pens.... 
Etching Equipment. 
Fish Paper 
Terminals, Spring Push 
Test Lead Jumpers . 
Tool, Nibbler 


1736 

.. 1736 
digikey.com 
249 
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GE Sensing 
Fuses, PTC Resettable 
Inrush Current Limiters 


. 1907 
. 1907 
digikey.com 


. 1904-1905 
.. 1904-1905 
1905, 1907 
Gems Sensors 
Pressure Transducers .... 1944 


Relays, Safety ..1911 
Sensors 
Conductive Switches ... 
Electromechanical . 
Level Switches... 
Electro-Optic......... 
Float Type Level Switch 
Fabri-Level™ Kits 


... 1909 

. 1909 
. 1909 
- 1911 
- 1911 
s1914 
- 1911 
- 1910 


Solid State Zener Barrier Switch... 1911 
General Cable/Carol Brand 
Cable/Wire 
Category 5e ... 1673 
Coaxial .... . 1672 
Datacom . 1673 
Hook-Up... . 1668 
Instrumentation . . . 1671 
Microphone .... sabviatane VOLE 
Multiconductor 668-1671, 1673 
Multi-Paired Shielded........ 1671, 1673 
Plenum.... 1669-1670, 1673 
Shielded. 1669-1670, 1673 
Speaker... ... 1668 
Test Leads... . 1668 


UTP High Speed Data/LAN .. 


General Semiconductor (see Vishay) 


.. 1673 


Grayhill 
Encoders 1615 
/O Modules . . 1654 
Keypads .. 1551 
Switches 
DIP 


Hamlin Electronics 


Magnets + 1624 
Relays, Reed. . .. 1622 
Sensors 

Hall Effect ..............ccceee sees 1879 

Position vane 1625 
Switches, Magnetic . . .. 1624 

Hammond Manufacturing 

Connectors. . .. digikey.com 
Chokes...... digikey.com 
Enclosures/Boxes. . . 1708-1710 
Hardware. . digikey.com 
Inductors . digikey.com 
Racks and ‘Accessories . 1706-1707 
Transformers 1806 


Helicomm, Inc. 
RF Modules and Development Kits ... 383 


Hirose Electric Co., Ltd. 
Cable Assemblies 

Modular ... 

UFL.... 


220 
digikey.com 


WSB's:iccccsccrecsitaeazasinesiesstinenas 51 
Connectors digikey.com 
OLS MUM cic. aie ascictiaateneace de dai raat 


Discrete Wire 
Hard Metric 


Adapter, ‘AC 

Circular 
Microphone 
Miniature 


Huntington Electr 


Push-Pull Lock...... 290-292, 295-297 


Screwlock.. . 294-296 

Coaxial ....... . 333-335 
DIMM Sockets . .... 353 
FFC/FPC..... 59-61 
High Density ... 
Interface 148-150, 225 
VO 148-149 
Memory Card 

Compact Flash. 

PC Card.... 


PCMCIA.... 
Secure Digital 
SIM Card....... 
SmartMedia Card. 
Modular 
Power...... 
Power Supply .. 
Rack and Panel 
Rectangular, DIN 
RF, Miniature .. 
Tool, HR25... 
USB. 
Video ... 
Water Resistant. . 
Fiber Optic 
Adapters 
Attenuators. 
Connectors. 
Ferrules .. 
Terminals 
Tools 
Crimp.. 


76-79, 81, 83-84, 87-90, 
-. 149-150, 291, 293-297, 318 


Insertion/Extraction ....... 77, 83, 87-88, 
sindadesctivewsson 149-150, 291, 294, 297 


Hoei America, Inc. 


Adapters, RF 2.2. .<.s.2.00000. digikey.com 
Cable Assemblies, RF .. digikey.com 
SOME 2. cvecestevee sacinncuness digikey.com 


Honeywell Sensing and Control 


Sensors 
Current 


Honeywell Sensing/SenSym ICT 


1882-1883 
1882-1883 


Sensors, Pressure............. 


Honeywell SSEC 


Attenuators....... 
Evaluation Board. 
RF Switches 
Sensors 
Digital Compass . 
Kits .. 
Magnetic . 


1890-1891 
1890-1891 
1890-1891 


Horn Industrial Co., Ltd. 


Microphones, Electret Condenser. ... 1692 
Humirel 
Sensors 

Humidity 1895 

Temperature .............0ceeeeee eee 1895 


5 Inc. 


Resistors .. 
Audio.. 
Capacitor Mount . 
Current Sensing Shunts 


Lo-Ohm .. .. 1404 
Metal Case. 1405 
Wirewound *.1403- 1404, 1406 


IERC 


Heat Sink! 2.0022: scccscceteecnteceeaes 867 


ImageCraft Creations, Inc. 


C-Compiler 
ARM... 
AVR... 
Freescale .. 
TI MSP430 


Industrial Fiber Optics 


Fiber Optic 
Accessories . . .. digikey.com 
Bare Fiber.. . digikey.com 
Cable..... digikey.com 
Connector. . 233 


Emitters/Detectors.... 


Kits 
LEDS». 5.03.5 

Photo Detectors. 
Tools 


Infineon Technologies 


Diodes 
Schottky... 
Switching... 
Variable Capacitance. 


233 


. digikey.com 


. 233 
. 233 


. digikey.com 


Integrated Circuits/Semiconductors 


Interface 


Switches 
Accessories 1545, 1548, 

1555, 1578, 1580 

- 1545-1546 


1539 


Caps... 
Detector Switch... 


Door Interlocks 1603 


Keyswitch 

Illuminated 

Pushbutton............ 1539, 1542-1543, 
Sisidiaisigdle’s 1545-1548, 1575-1578, 1580 

Rocker 1569-1570 


.. 1548, 1606-1607 


Power Management 566 
Sensors 566 1590-1591 
Specialized. - 1539, 1603 
Transistors . 1542-1547 
IGBTs .... 
MOSFETs.. Toggle 
Switchlocks . 1592 
Injectorall Electronics 7 
Prototyping Boards and Accessories ITW Chemtronics 
Breadboards .............66- 1734-1735 Desoldering Braid... 1752 
PCB Dill Bit scacncsenasaietcceteanns 1735 ESD Hand Lotion . 1746 
Flux Pens ....... 1752 
Intel Heat Sink Grease... 871 
Bridge Controllers..................2005 564 4752 


Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN)..... 563 


Demodulation and Coding Products .. 
Direct Digital Synthesis Products ..... 565 


Embedded Intel Architecture 


Microprocessors 
Ethernet Controllers 
Ethernet Phys... 
Ethernet Repeaters . 
Ethernet TX/RX... 
Flash Memory......... 


i960 Microprocessors... 


Interface Adapters/Cards 


I/O Processors......... 


MCS® 51 Microcontrollers 
MCS® 96 Microcontrollers .. 
MCS® 251 Microprocessors .... 


Modem Chipsets, Controllers, 


DSPs, AFEs 
Network Processors .. 
PCI-to-PCl Bridges 


Peripheral Interface Products . 7 


Processor Modules .... 


Strong Arm® Processors 


Telecom Broadband 
Xscale™ Processors 


Handheld masieciae zane 


Network . 
Storage 


International Rectifi 
Bridge Rectifiers .. 
Diodes/Rectifiers 

HEXFETs.. 
HexFred.... 


Schottky Rectifiers... 


Integrated Circuits 


Control/Power.............0.0006 833-835 


Regulators/Switching 
Controllers 
Lighting Ballast........ 


Optoelectronics Relays . 


Photovoltaic Isolators . 
DORS wai sit Pac aamumece 


Intersil 
|Cs/Semiconductors 
Amplifiers 
CPU Supervisors . 
Data Conversion... 
Drivers/Receivers... 
EEPROM, Parallel . 
Interface............. 


Potentiometers, Digital 
Power Management .. 


Real Time Clocks... 
Specialized ICs ... 
Switches, Arrays 
Timers 


Video Communication... 


Voltage Reference 


V/O Interconnect 


Modular Cable Assemblies... 


ITc 
Transducer, Ultrasonic 


ITT (C&K Switches) 


Encoders, Navigation... 


Keypads............... 
Sensors, Magnetic 
Smart Card 


565 


saalralaiditea 563 


Swabs and Applicators 


IXYS 


ICs/Semiconductors 
IGBT Transistors 
MOSFETs... 


Jennic, Ltd. 


Evaluation and Development Kits..... 386 
Wireless Microcontrollers 
Wireless Modules 


Jewell Instruments 


Panel Meters 


Analog 1924 
Digitalisc:e2¢2.<c.ananecaaiennces 1923-1924 
JKL Components Corporation 

Inverters 

CCFL and UV Lamps icc LOT? 

EL Backlighting -. 1917 
Lamps 

Assemblies wee. 1917 

CCFL... .. 1917 


: 1655 


1917 


digikey.com 
digikey.com 


Johnson Components (see Emerson 


Network Power Connectivity Solutions) 


JRC (see NUR) 


JST Sales America, Inc. 


Connectors 
0.5mm.. 
1.0mm.. 
1.25mm 
1.5mm. . 
2.0mm.. 


2.5mm... 98-99 
teeeee 759 3.96mm ...99 
762-764 Headers... 93-99 
764-765 Quick Connect Terminals . 259 
snesie 764 Terminals, Board-in Chins - sis ata QS 
760-762 000 . 1867-1868 
Tool, Crimp...... 
sated 765 Judco Manufacturing 
Switches, Pushbutton................. 1573 
J.W. Miller Magnetics 
Common Mode Chokes .............. 1133 
Ferrite Bead Cores . ‘ 
Filters, EMI...... oe “1138 


«++. 218-220 


digikey.com 


.. 1616 
1551 
1623 
. 359 


IMGQUGIONS | awiene Gee siatamanaiens digikey.com 
Fixed .... 1124-1130, 1133, 1137 
High Current .... . 1124, 1127-1128, 

1131-1133 


1127, 1129-1130 
1127-1128, 1131-1133 


Inverters, CCEL... 
RF Chokes... 
Transformers. . ‘ 


1134-1136 
-. 1126, 1916 
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K & D Magnetics, Inc. 
(see Radial Magnet, Inc.) 


KEMET 
Capacitors 
Aluminum Organic.................. 1275 
Ceramic 
.». 1305-1306 
- 1307-1310 
Multilayer ‘Ceramic Chip . 1341-1345 
Tantalum - 1263-1275 
Axial... » 1264-1265 
Radial ... - 1263-1264 
Kester 
Flux Pens ... 21754 
Solder ... . 1753 
Solder Past .. 1754 
Keystone Electronics Corp. 
Banana Plugs ig amie com 
Battery Clips/Holders . . . 1782 
Board, Prepunched Insulating... saad W725 
Cable Clamps ..1727 


Circuit Board Accessories 1.1729 


Binding Posts........ . 1729 
Test Points......... . 1729 
Connector Hardware. .. 193 
Enclosures : 1696 


Fuse Holders A514 
Handles . digikey.com 
Hardware 
Bumpers aac 727 
Bushings, Shoulder .1727 
Grommets.......... . 1725 
Mounting Brackets. . 1725 
Spacers/Standoffs . -4725- 1727 


Washers, Flat 
Kits 


1727 


Spacers ... éana A725 
Standoffs.. wens 1726 
Thermistors 1772 


Knobs, Instrumentation : . 1460 


MICA Insulators...... .. 873 
Phono Jacks/Plugs .. .. 335 
Sockets, Transistor .... . 873 
Terminals 
PC Quick-Fit 1724 
Screw ..... . 1724 
Test Points “1724, 1729 


Kilo International 


Dials, Concentric Scale... 1459 


Knobs, Aluminum . 1458-1459 
Kodak (see Eastman Kodak) 
Knowles Acoustics 
Boom Assembly............... digikey.com 
Microphones 
Electret.. - 1693-1694 


Magnetic .. 1694 
Sensors 
Accelerometer .. 1694 


1694 


Vibration... 
Speakers, He . 1695 
Transducers .. 1695 


Lamina Ceramics 
WED :AMAYS icc sicascrcimaedense (pani aet 1946 
LED Plug and Play Evaluation Kit... . 


LEM USA, Inc. 
Current Transducers. 
Voltage Transducers... 


Linear Technology 
ICs/Semiconductors 


Amplifiers 
Comparators...............065 802-803 
Op- AMPS sisests ve desmeme sa atic 797-803 
Data Conversion 
Current Output ADC............... 817 


Delta-Sigma ADC..... 
General Purpose ADC 
High Speed ADC .. 
Multiplexers ........ 
Special Function DAC 
Voltage sein DAC.. 
Filters 
Interface. 
Oscillators. 


Power Management . 803-813 


Battery Chargers . . 812 
CCFL/LCD..... . 813 
Charge Pump.. 811-812 


CPU Core Power . 


Hot Swap 

MOSFET Drivers 

PCMCIA........ 813 
Power Controllers..... 811 
Power Supply Trackers. . 813 
PWM (Pulse Width Modulator. . 813 
Regulators 2 


SIM Interface 
Supervisors .. 


References : 
RF/High Frequency Products sia oaey 387 
Specialized...................005 820-821 


Linx Technologies 
Broadband Amplifiers 
Connectors, RP-SMA. 
Encoders/Decoders 
Evaluation KitS\...62::.ccsccecccceenes 
RF/OEM Modules and Kits . 
TOONS; CHIMP csmeessiccccscantagseseenend 


Linx Technologies/Antenna Factor 
Antennas ............0 cece eee ee 389-390 


BEDS) scauctsoaten aces eraae 1869, 1959-1964 
7-Segment Displays 1960 
Alphanumeric .... 
Bar Graph Arrays 
BUC. .2ieccesececes 
Dot Matrix Displays . 
Highbrightness. 
Infrared......... 
Numeric Displays 
Round, Large .. 

Optoisolators..... 


Littelfuse 
ESD 
Fuses.. 

1/4” Diameter AG 


-- 1474, 1504-1505 
sida 1504-1511 


Soda thew eannnuass Aaseset acinwian 1510 
5x 20mm 1507-1508 
OA Gis cnutamar ment atiaaattanoeeces 1510 
Alarm Indicating . 1508 
Automotive 1508-1509 


Hazardous Area Fuses 
Barrier Network 


Safe-T-Plus .. 1508 


Kits .. “1505- 1510, 1770 
MGIC fe.vecometnitotee: deans 1507-1508 
Pico. . 1506-1507 
PTC Resettable sfeniets 1504 


1505 
1511-1513 


Telecom 


Automotive ............c.cccceeee eee 1511 
BIOCKS a sccccic caterer stiemenecinecavas 1512 
Clips...... 1511-1512 
Panel Mount . 1511-1513 
PC Mount .. 1511-1513 
Surgectors digikey.com 
TVS 1473-1474, 1488-1489, 1504 
i 1473-1474 
Metal Oxide ................0..00ee 1474 
Multilayer 1473-1474 
LMB Heeger 
ENnGlOSur@S i2cc00c.ivaeesinesacaces 1696 
Logic Product Development 
Microcontroller Development Kits ..... 443 
Logical Systems 
Programming/Prototyping Adapters... 405 
Lumex Opto-Components, Inc. 
Laser’ Diodes. 222: ::ci.cesscesctenee es 1933 
ECDScacirasecisizts 920, 1934 
7-Segment Display . 1920, 1934 


Dot Matrix Display 
Graphic Modules. 
TFT LCD Modules.................. 1920 
LEDs 
7-Segment Displays 
AllnGaP 
Array/Light Bars. . 
BE ColOtcanssceecrecsuss "1937- 1940, 1942 
Blue ... 
Clusters 
DSP... 


Flashing...... 1942 
High Brightness.................0.05 1935 
Holders....... 1943-1944 
Infrared... 1878 


InGaN . 19414 
Low Battery Indicators 1942 
Mega-Brite .......... .. 1942 


Panel Mount 1943-1944 
PC Mount occciscesce .. 1937-1938 
RGB (Red/Green/Blue)...... 1936, 1941 
Surface Mount -. 1939-1941 

tea ainis 1942 


Tester Box . 

Violet..... . digikey.com 

White... Heese 1985 
Light Pipes . 1938 
Kits, Demo . igikey.com 
Optoisolators . ... 1851 
Surge Arrestors .. 1478 


Switches, Illuminated 


Pushbutton. 1574 
1574 
.. 1574 

Luxo 
Illumination Lamps .. 1767 
Worklights............. 1767 


Replacement Bulbs... az 1767 


Mallory Sonalert Products, Inc. 
BUZZOIS 2 iiiencnanaccaccatent 1686-1688 


Martel Electronics 


Panel Meters - 1928-1929 


Volt/Ammeter . ... 1929 
Volt Meter .. 1928 
Master Appliance Co. 
HeatGunsiis.cccccsdecesiadet ste naaines 1678 
Maxim Integrated Products 
ICs/Semiconductors .............. 837-846 
MaxStream, Inc. 
Ethernet Bridge . 391 


Interface Boards .. 
RF/OEM Modules..... 
Wireless Development Kits 


MCC (Micro Commercial Components) 
Di0dOS : es.cicccsesiesctedsenaee eats 945-950 


Thyristors. .. 
Transistors ... 
Voltage Regulators 


Meder electronic 
Sensors 

Level 

Magnetic ... 


Melexis 
Integrated Circuits, Specialized ....... 862 
RF Transmitters/Receivers.... 
Sensors, Hall Effect..... 

Programmable 


Metcal (Division of OK International) 
Solder/Desolder Systems ..... 1747-1748 
Accessories -» 1747-1748 
Replacement Tips .... - 1747-1748 


MG Chemicals 
Copper Clad Boards.... 


- 1735 


Desolder Braid...... 1735 
Etching Equipment. 1735 
Flux Pens ............. 1735 


Prototyping Accessories 1735 


Swabs and Brushes .... .. 1735 
Micrel, Inc. 
ICs/Semiconductors 
10/100 Ethernet 702-703 


Battery Chargers. . 703 
Comparators .... . 703 
Display Drivers.. 703 
Drivers, Latched .. 704 
Fan Management. 703 
Hot Swap... 
Interface... 
MOSFETs/MOSFET Drivers 
QDVAMDS isi siiieenea cn 706 
Power Switches. . 706 
Regulators ............ 706-707 
RF Transmitters/Receivers. . 392 
Switches 

High Side 

USB/General Purpose. 707 
System Supervisors .. 707 
Timers...... 707 


USB Transceivers .. 
Voltage References... 
Voltage Regulators, LDO. . 


Microchip Technology, Inc. 
Analog. . 
Interface... 
CAN and LIN 
Ethernet... 
Infrared. . 
LCD Drivers... 


470-480 


Op Amps 
Programmable Gain Amplifiers .. 
Mixed Signal 474- 477 
A/D Converters . 
D/A Converters 
Digital Potentiometers . 
Energy Measurement. . 
F/V and V/F Converters .... 
Power Management 
Battery Management . . 
DC-to-DC Converters. . 
MOSFET Drivers 
PWM Controllers 
Supervisors ..... 
Voltage Detector: 
Voltage Regulators .. 
Thermal Management . 
Fan Controllers ........ 
Temperature Sensors . 
Development System Matrix 
Development Tools 


459-466 
466-467 


Debuggers .... . 467 
Demo Kits..... ... 466 
Device Adapters .-. 467 
Emulators ..... «+. 467 
Processor Module: ... 467 
Programmers ... .. 467 


Socket Modules. ; .. 467 

467 
850-854 
850-851 


Microcontrollers 
Application Specific .. 455-458 


- 456-458 


446-451 


PIC18 .- 447, 451-454 

PIG 2A ature ce vntenacucmmncemtenenad 454 
microEngineering Labs, Inc. 

Compiler, PicBasic..................... 468 


Micron Technology, Inc. 
CMOS Image Sensors. 
Evaluation Kits 
Memory ICs 
DDR.... 
DDR2. 
Flash... 
PSRAM. . 
SDRAM . 
Memory Modules . 


Microsemi 
Diode Arrays 
Diodes/Rectifiers 

PIN dscscecsn 

Schottky. 

Zener. 
TVS... 


Microsemi-IPG 
ICs/Semiconductors 

CCFL Modules/Controllers ... 
EMI/ESD Protection ..... 
Interface. . 
Light Application 
Rectifier Modules . 
Voltage Regulators 


Mill-Max 
GONnM@CIONS..< 22:0: cccdeceaces 
Spring-Loaded Contacts 
USB (Universal Serial Bus) 
Headers, Pin 


948 


: "975 
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= Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
> IC Sockets H ey com MPD (Memory Protection Devices) NEC OK Industries (Div. of Jonard Ind. Corp.) 
4 DIP Socket Carrier. Automotive Power Plug/Socket ...... 1784 Optoisolators Cable/Wire, Wire-Wrap .. 1738 
Low-Profile......... Battery Holders ................ 1783-1784 High Speed Digital.................. 1853 Desoldering Pump.. 1751 
¢ Cigarette Lighter Plug ................ 1784 Photo Transistor Output. 1852-1853 Fume Absorber ... a24751 
ig 9) 9g 
mL | soe Relay, Solid State..................64. 1663 Socket-Wrap I.D... 
bb MSI (Measurement Specialties) RF and Microwave Products Tools 
Accelerometers 5 1899 Amplifiers, Wideband... ... 952 Insertion/Extraction IC ................ 376 
© Kits, Piezo Sensor . 1899 Prescalers a5 . 953 IIS iciecisinndetleain . digikey.com 
a | = aa eee saa ' Transistors .... . 952 4a Siouee . digikey.com 
diated 5 oad Cells . ire Strippers... 1668, 1738 
Cc Transistor . .. 873 Piezo Needhams Electronics Wire Wrapping...............06265+ 1738 
= | USB Recepta: .. 368 Pressure . Programmers ... 406 7 
mi Wire Wrap... 364-365 Vibration RF Modules . digikey.com — Electronics, Inc. 
ZIG-ZAG nis sianstideladeneecmben seas 371 uzzers nes 
Bs) Junpsre digikey.com: __ S aueoueels, pressure NessCap __ Connectors, FEC/FPC.............. 62-63 
i PC Pins/Receptacles .. 370-371. MSI/Schaevitz Pseudocapacitor + 1182 Controllers, Temperature 1926-1927 
~” Shunts i Boards, LVDT.... Ultracapacitor .. 1182 Counters/Timers .. . 1925-1926 
i Fiber Optic 
jj] Modern Technology elle goe NetBurner,/inc. Amplifiers 1897 
Protractors, Digital Pp 
2 Stepper Motor Driver Board........... 874 , : Development Kits .-. 520 Cable... "4897 
Transducers Microprocessor Modules .. .. 520 Switches 
we] Modutec (see Jewell Instruments) PI@SSUIG i022 seis sciieseaseacctesenas 1894 Magnetic Card Readers soho 
mM Molex Rotary Variable Inductance (RVIT) ae Technology, Inc. +108 Pig Mictosensor 
nductors oe ie a +4 
< Cable, 1mm Flat/Round Conductor... 111 Transformers.... -. 1108 Power Supplies . . 1840 
Cable Assemblies, USB 7 Relays......... F . digikey. com 
Cable Connection Kit a systems, In anc: Nichicon Mechanical... 1628-1630, 1632-1636 
Evaluation Boards and Adapters...... 861 , 
Connectors. . igi ey. com Memory Cards Capacitors Solid State .............0.0008 1661-1662 
0.05mm ... digikey.com DiskOnChip Flash Disks 861. 865 Aluminum Electrolytic........ 1212-1228 Sensors 
0.05” Picoflex™ aan942 ea t Tantalum Electrolytic ........ 1252-1253 Capacitive Proximity 
maligator Clips 1763. “NUE Corporation FoW ta 
aia. 7 a oe Circuits 606 Inductive Proximity.................. “4874 
Test Clips vers art Optical........... 1870, 1873 
Test anne and Kits ld atid ey ne Photoelectric ... 1897 
p Amps : a Pressure 1874 
Multi-Tech Systems, Inc. Power Management ., 826-827 Tilt...... 
2mm Cable-to-Board Socket Modems............ss000000000- 393 Specialized +++ 827-828 Vibration. .. 
2mm Sherlock™ ... . 103 . Stepper Motor Controller/Drive' 826 Switches 
2.5mm SPOX™ seieshane Electronics lg we AccessorieS.............0006 1582-1583 
Beau apacitors Imers.... DOOF w:0:025 .. 1596-1597 
Barrier Blocks 250-251 Ceramic, Trimmer ........... 1381-1382 Voltage Regu Key Switch .. 1582, 1585 
Terminal Blocks ... 250-251 Monolithic Ceramic Chip .... 1346-1348, : Knob Switch. .. 1583, 1585 
Blindmate (BMI)... £138-140, 1440 eccceeeeeeeeeeeeeee 1358-1359 pesiaedlgaaaa Lever/Snap 1594-1597 
C-Grid ... 124-127 Multilayer Ceramic Chip ..... 1348-1358 yisweaine 1669. 16884668, 1687 Limit .... . 1597 
i (122, 124-125 Tuning Tools... 1381-1382 ee eee Pushbutton -1585, 1596 
144 Chokes Splashproot Becton: Rotary DIP so... .cececseseseeeeeeees 1605 
ETC ei Selector 1582-1583 
Crimp Terminals... 257-258. eg EYOOR es Tact... .. 1540, 1596 
alae ee Rocker 1568, i571 Thumbwh 7 
GBIC. . 357 nae “ . 
HSSDC2... BEF a ERSTE TAC eee eee 1586 ON Semiconductor 
IEEE 1394 (Firewire) 52 . 1563-1566 Diodes/Rectifiers..... 977-978, 1005-1008 
IEEE 1386 (Mezzanine) .. 140 Ferrite Chips siadtias © NMB-MAT peel 1006-1008 
ini ve ‘ witchin 
Hee Ki ge . Filter Capacitor Type ............... Fans/Blowers ...............255 1785-1789 Zener.. 2 Jor saatuenias, Nees 
Memory LC Combined Chip NorComp Integrated Circuits 
Compact Flash Filters - Backshells, D-Sub .. |, 212-214 Analog Switches... 717 
DDR DIMM. COPAMIC sec ee sic ciccedinnacnwedeaecis 1071 Buffers ........ 709-712, 716-717 
emer aaes Connectors... : digikey. com Clock Dri 744.712. 714 
DIMM.... Discriminator... ve 1071 omm...... 85 cece ee Se - 4 ai 
SIMM.. Inductors Feaeaes digikey.com Centronics .... 208 lock Generators ..............0eeeee 
SO DIMM Potentiometers... 1432-1435 DIN Rectangular 362 Comparators... 708-709, 716 
TransFlash Resonators, Cerami - Counters/Timers 709-710, 712-713 
MicroCross™ DVI.... Thermistors ......-.cecceeee022.1900,1905  —— arquara DC-DC Converters etAcinastacinnite 715-716 
MICKO-FIEGIO™ Sccsciiccceeedetans TBBRAQ) nn ee ee eee nas Digital Logic 
Milli-Grid™ 2mm ...........0665.104-106 00 EMI Filters .. 
Mini-Fit BMI™ .... dated ola 
Mini-Fit HCS™ . nterface... 
Mini-Fit Jr.™.... A LED Drivers... 
Mini-Fit SMC™ . Crimp. setts eeeeeeee eee eteneesees MPU Reset Circuits.................. 
Mini-Fit Sr.™ ... /145 Nakagawa Manufacturing Insertion/Extraction Multiplexers 
Modular Jacks . . 226 Paper, Thermal Printer ............... 1720 Noritake Op Amps........ 708- 709, 712- 713, 716 
ig fl PWM (Pulse Width Modulator)...... 707, 
aks vee National Semiconductor Displays, Vacuum Fluorescent....... 1919 (Pulse Wi lodulator) eee 
PCI Expres ICs/Semiconductors NVE Corporation Receivers ....... .. 709-710, 712 
Power ..... AID, D/A Converters....... 781, 829-830 GMR Sensor Evaluation Kit Switching Regulators ..... 708, 713, 715 
MLX .084”. Audio Amp .........-.60.005 778, 780-782 Isolators, Digital and Analog 1861 Transceivers 
Power Edge™ Battery Charge Controller ...... 776, 790 Sensors, Magnetic Voltage Detector: 
Sabre™.... Data Communications............... 766 Voltage Regulators Voltage Reference 
SCSI:2.. DC-DC Converters. . -772, 774-777 Voltage Regulators .. ‘707- 709, 711-715 
Serial ATA . Hot Swap....... Kits, Semiconductor fone dP Z2 
SFP (Small Frame Pluggable) Interface (P= oO. | MOSFETs sabe 942- 943 
Switch Linear ..................... 766-794,796 x @ es = =|SCRS..... .... 1018 
ae Battery Microcontrollers. . i 959-961 
sestee Microprocessor Reset Circuits ......768, . 1017 
VHDCI. 0... sesceeceeeseeeee cence BF cee 770, 777-789, 794 Opmite -.1490, 1493-1495 
Wat f : 
MER ” MOSFET Driver/Controllers ....774, 786 Carbon Composition................ 1408 On-Shore Technology 
-. 767-770, 775, Ceramic Composition. . 1408-1409, 1416 IC Sockets 
Flat Cable Jumpers.... 778-786, 794 1 
Headers Current Sensing ............. 1413-1415 Pin Headers... 
0.156” (3.96mm) 122 PLL/Frequency Sysnthesizers ...... 393 Heat Sink Mountable ..1409, 1411-1412 Terminal Blocks... 
C-Gtid........0.42..-.. 119-120, 126 Switch Regulators .............- 770-772, Metal Element ...............000064 1414 Optichron, Inc 
Be ce nd. AQAA  -s“‘“‘<‘l athiateldnreMatsig bmanecosw 774, 776, 782-783 i J . 
KK Si a 119-121 , Metal Oxide Film.................... 1412 
aonis erles ‘Telacommunication 797 Power .... 1407-1410, 1412, 1415-1416 ICs, A/D Converters ..........0.c0.0005 533 
Crimp... 42, 64, 69, 103, 106, 121-122, Temperature Sensors 767-769 Thick Film....... 1407, 1409, 1412-1413 Optrex America, Inc. 
each 124-125, 140, 143-147, 259 UARTs 829 Wire Element ................0062...1414 Character LCD Modules..... 1915 
Insertion/Extraction ... 69, 121-122, 125, 768-769, 778-780 Wirewound.... ‘: Graphic LCD Modules . 1914 
Sieuibmine uasamamacsent 140, 143, 145-147 ... 768-776, 778, Racptmen - 1413, 1416-1417 TFT LCD Modules . . 
Transistor Sockets................0.0005 873 .. 783-784, 786-794 Rheostats .. 1417 TFT ToolKITS™... 
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Osram Opto Semiconductors, Inc. 
LEDs.... . 1970-1971 
OLED Displays 1915 
Optoelectronics 

Infrared Emitters 
Photo Detectors. . 
Photo Diodes .... 
Photo Transistors.... 


Paladin Tools 
Cable Testers 


... 1872 

. 1872 
. 1872 
.. 1872 


220 


Connectors. . digikey.com 
Desoldering P suiveasdid Eceean saat 1751 
Kit, Termination . . digikey.com 
MOOI ies b2stecreateannren digikey.com 


Cable/Wire Strippers ... 
Coaxial Cable Strippers 


. 220, 1742 
. 1742 


CHIMP states satiencatat .. 220 
Modular Cable Strippers .. 220 
Modular Crimp .. 220 
Probe Pick .. 1742 


. 1742 
.. 1742 


Punchdown Tool. 
Scissors/Knives 


Panasonic 
Attenuators 
Audio Amps . 
Balun...... 


-. 1423 
.. 822 
1139 
1773- 1778, 1780 
.. 1775, 1780 


Rechargeable . 1778 
Bead Cores . . 1152 
Buzzers -. 1685 
Capacitors 


Aluminum Electrolytic - 1169-1181, 

aes »» 1187-1211 
Arrays . 4317- 1318, 1424 
BicPOlabic:icetmatvadtcananns at 1169, 1197 
Ceramic . - 1316-1319, 1321-1328 
Ceramic Safety ... 1304, 1319 
Computer Grade..................55 1194 


Electric Double Layer ... 1183-1184 
PUM eer sarees’ acs 1282, 1286-1287, 
.. 1290-1299, 1303, 1311 

1183-1184 

Interference Suppressor............ 1311 
Kis tints caterdancaee 1172, 1174, 1181, 
se sigedieaindiee cies 1210-1211, 1328, 1770 
Microwave Chip . 1328 


Networks... . 1424 
Polyester.............. 4280- 1281, 1283, 
Seca . 1286-1287, 1295, 1311 


»+. 1296-1299 

nibie bi seitslaea . 1187-1193 
Specialty Polymer . - 1209-1211 
Tantalum .. . 1254, 1159 
Coils, Choke ... - 1096-1101 


Coils, Voltage Step- Up +. 1096 
Couplers.............. +e. 1189 
DC-DC Converters. .. 822, 1841 
ded dleitles 1841 
. 894, 900-904 


Encoders 
Mechanical... 1617 
Rotary - 1617-1618 
Ferrites 
Flat Core ... 1157 
Ring Core . . 1157 
Snap-On Core .. 1157 
Filters 
Digital Noise .-- 1153-1154 
- 1152-1154 


sibeatasioe 1152 


1153 
- 1152-1153 
... 1070 

. 1780 
Fuses........ . 1502 
Graphite Sheet .. 871 
Inductors .... . 1088-1094 


Kits .. ... 1770 
ICs/Semicond 2, 824 
MMIC Switches 
LEDS isaccas 1980-1984, In-Bk-Cvr, Bk-Cvr 
Blue ............... 1980-1982, In-Bk-Cvr 


Numeric Displays .... In-Bk-Cvr 
Surface Mount... 


Wide Angle 
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Magnetic Card Readers .... 
Memory Cards... 
Microcontrollers, Flash 


Photo Interrupte! 

Photo Reflector 

Photo Transistors 
Potentiometers 


Resistor/Capacitor Networks 


Anti-Sulfurated 


Metal Oxide Film. 


Wide Terminal . 
Zerohm Jumper. . 


Directional Coupler . 
Power Dividers... 
Semiconductors (see 
Sensors, Hall Effect: 


Surge ‘Absorbers. ae * 1469- 1470, 1472 


- 1531-1535, 1538 


Thermal Cutoffs.. 


Tools, Power Screwdriver .. 


Ultrasonic Ceramic 
Transformers, Piezoelectric 


Varistors, Multilayer ues 

Voltage Detectors... = 
Voltage Regulators 
Communication Modules. . 
1469- 1470, 4472 


Panasonic Electric Works 
Counters/Timers ... 


Bench Press, IDC Assembly 
Circuit Board Holders. 
Vise Accessories 


Cable Clamps 
Connectors, Splic: 


Thermal Transfer 


Printers, Wire Marker . 


Wire Ducts and Accessories 


Parallax, Inc. 


BASIC Stamp a are com 
Accessories - 445 
Books ...... - 445 
Carrier Boards - 445 
Kits wee 445 

2 445 

“Board of Education” Kit - 445 
BASIC Stamp....... - 445 
Programmers . - digikey. com 

Ubicom 5X Series....... ... digikey.com 


Parlex Corporation 
Flat Flex Cable 
0.020” (0.5mm) 
0.040” (1mm) ... 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 
Assemblies, DF9. 


Patco Electronics 
Battery Chargers..................006+ 1773 


Patco Services, Inc. 
Stripper, Thermal Wire ............... 1668 


Pericom Semiconductor Corp. 
ICs/Semiconductors 
Analog Switches 
Bus Switches ... 
Clock Drivers 


Digital Logic 
74ALVCH... 751 
74ALVTC 751 
T4AVC . 751 
74FCT.. 751 
74LPT.. 751 
74VCX . 751 
SOTiny™. . 751 

LVDS Data Transmission . . 751 

Video Switches «. 752 


Philips 
Development Tools and Kits ..... 396, 497 
Emulators ............. . 497 
Evaluation Kits. . . 396 
Reader Modules 


Variable .... 
|Cs/Semiconductors 

Amplifiers 

Clock Managemenrt................+- 567 
Data Communication . 
Data Conversion.... 
Data Transmission.... 
Digital Logic 


74HC/HCT/HCU.... 569-571 
74LV/LVC/LVCHILVCU . 


/O Expanders .. 
Logic Translation . 
Memory 
Memory Interface 
Power Control/Management 


Real Time Clocks... 5 574 


Signal Controllers. 574 
Specialized.......... 574 
Temperature Sensors 574 
Timers 


MOSFETs.... . 907 
Thyristors. .. . 910 
Transistors . 395, 905- 906 
WACS ois sctesaanceeenenes «.+ 910 


Phoenix Contact 
Connectors 
D-Sub, Industrial 
Modular Jacks, Industrial 
Filter Surge Protection 
Power Supplies 
Terminal Blocks. 


Accessories 242-243 
DIN Rail ~ 
Phoenix Passive Components 
Resistors 
Metal Film .. 1385-1388 
Power Metal Film................... 1387 
Wirewound .. 1388, 1406 


Pomona Electronics 
Adapters 

Kits 1760-1761 

.. 1760 


.. 1761 


Cable Assemblies. . . 

Test Equipment 
Accessories vs 
Banana Plugs/Jacks . .. 1762 
Patch Cords. .. 1761 
Probes ...... «1760 
Test Boxes . 1762 
Test Leads 1760- 1761 


.. 1762 


Pontiac Coil, Inc. 
SONOS i2000c0 00sec aecneicanacedi cee 874 


Portescap Danaher 
Motion (Specialty Motors) 
Stepper Motors ............... sees e eee 874 


Potter & Brumfield/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/P&B) 


Power Integrations 
Integrated Power Switching Controller 


DesigniKitS:..s0.cidesssscceeaie 742-743 
Power-One 
DC-DC Converters............. 1831-1835 
Programmable .. .... 1835 
Filter Modules .. 1836 
Power Supplies 
INCA vice ecectseciocesnececees 1835-1836 
SWHGCHING: 22220: cccdeacsnereee 1837-1838 


PowerStor (Div. of Cooper Bussmann) 
Aerogel Supercapacitors .... -+-. 1183 
Kits . 1183 


Power Trends (see Texas 
Instruments/Plug-In Power Solutions) 


PRD Plastics 


Precision Electronic 
Components Ltd. 
Potentiometers 
Carbon 
Digital Readout Dial . 
Ten-Turn Wirewound 


Pulsar 
PC Board Prototyping Products...... 1736 
Pulse 
Excelsus® DSL (CPE) Filters ......... 229 
Inductors 
CHIP eststeiscan ct nredoesinanionssaneces 
Drum Core 
Power . 1103-1106 
Toroidal . -. 1104-1106 
High Frequency -- 1105-1106 
Modular Jacks, Filtered................ 229 
Transformers 


LAN Discrete Modules. 
Telecommunication.......... 1106- 1107 


Quadravox, Inc. 
Programmer, Voice Record/ 
Playback ..... 
Programming Adapt ers 
Prototyping Tools . 
Sound Modules 


Qualtek 
AC Receptacles...................+055 1159 
Cords 


Fans, Accessories . 
Heat Shrink Tubing . 
Power Entry Modules 


Quantum Research Group 


Sensors . . digikey.com 
Evaluation oards .... 1898 
Fluid Level ...... .. 1898 
Proximity cant ic 
TOUCH ioscioeis ccd anne tattadssoasieeinalsies on 


Quarton, Inc. 
Laser Diode Modules 
Laser Line Generator... 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Radial Magnet, Inc. 
Magnets ............ccccseeeee eee eeeeee 1625 


Raychem Cable Protection/Tyco 
Electronics (see Tyco Electronics/ 
Raychem Cable Protection) 


Raychem Circuit Protection/Tyco 
Electronics (see Tyco Electronics/ 
Raychem Circuit Protection) 


Rayming Corporation 
RF Transmitter/Receiver Boards...... 849 


Red Lion Controls 
Counters/Timers 
Panel Meters 


- 1921-1922 


Renesas Technology America 
Development Tools 
Accessory Kits 


Adapters ....... . 5382 
Development Kits . 5382 
Emulators . 532 


Programmers .. . 5382 
Diodes, Schottky. 
Microcontrollers 
MOSFETS .. 
SRAM ..... 


Thyristors.... 


RF Solutions 
PIC Emulators . 
Adapters ....... 
Daughter Boards..... 
RF Transmitters/Receivers 


529- 532 
.. digikey.com 
.. digikey.com 
. digikey.com 


-. 469 
-. 469 
-. 469 
. 397 


Richco, Inc. 
Bushing Insulators, Nylon 
Bushings, Strain Relief 
Cable Clamps........ 
Cable Ties... 

Cable Tie Gun . 
Fuses, Covers 
Grommets... 
Spacers, LED 
Ties........ 


... 1714 

. 1713 
wae 713 
. 1712, 1714 
... 1714 

.1511 
.1712 
21712 
digikey.com 


ree 1714 
» 1712-1714 
Hanking ... ...1714 
Holders.. .1712 
Wire ....... .1714 
Wire Saddles. .1713 
Ripley Tool/Miller 
Wire Stripper..................:eeeeeee 1668 
ROHM 
Capacitors 
Ceramic Chip ................ 1375-1377 
WealtalUiM:si.ac ascatsacinisiases id emsieraaia 1279 
Diodes 
Schottky... 


Switching 
Zener 
Integrated Circuits 
AC-DC Converters... 
Comparators ....... 
DC-DC Converters. 


WEDS ie csaccz care detad deteenemasastiad 1972-1973 
Memory ICs, Serial EEPROM......... 833 
MOSEETS a: cscdusaiuesebesve hse cad 868, 955 
Resistors 

Arrays 1425 


Thick Film . 
Sensors, Optical 
Transistors .. 
TVS, ESD... 


Roman-Jones, Inc. 
SPROM Programmers...............++ 411 


Schaevitz Sensors (see MSI/Schaevitz) 


Schurter Inc. 


Power Entry Connectors. . 1160 
Power Entry Module .. . . 1160 
Switches. . digikey.com 


Semtech 
ICs/Semiconductors 
Battery Chargers. 
Charge Pumps... 


ESD/EMI Protection .. . 821 
Hot Swap Controllers. . 822 
References..... . 822 
Specialized... . 822 
Surge Protection. . 821 
Switching Regulators 821 


Voltage Regulators .................. 822 
RF Products 
A/D Converters .. 
Codec 
Development Tools 
GPS Modules... 
RF Modules. . 
Transceivers ... 


397- 398 


Sensory, Inc. 


Voice Recognition Development Kit... 443 
Senstronics, Ltd. 
Sensors, PreSSure...............0000e 1895 


SenSym ICT (see Honeywell Sensing) 


Serpac Electronic Enclosures 
Enclosures 
Computer Cases. 
Plastic .. os 
Plastic E! E 
Watertight/Airtight 


Sharp Microelectronics 
Cable Wire ................0.05 digikey.com 
Fiber Optic 
Cable 
Receivers .. 
Transmitters... . 
ICs/Semiconductors 
Chopper Regulators ................. 
LDO Voltage Regulators . 
Memory. .2.2.c20:00.0.2e- 
TFT Displays, Small 
Laser Diodes... 
LCD Displays, T 
EDS iascesiesscices, 
Microcontrollers .. 
Optoelectronics 
IR Emitters 
IrDA Transceiver Modules 
Light Detectors... 
Photocouplers ... 
Photo Diodes .... 
Photointerrupters 
Photo Transistors... a 
Remote Control Receivers Uaeainiee 1932 


digikey.com 
1697-1699 
1698-1699 
sisieie a 1697-1699 


11... 1868 


Relays, Solid State ................... 1659 
Sensors 


Distance Measuring 


Signal Transformer 
Chassis Mount... 
International. . 
PC Mount .. 


1812 


1810, 1812 
1810-1812 


POWGl. ccacoknsesioncatnorsanscacmentacan 1810 
Silicon Laboratories, Inc. 
Development Kits .. 398, 441-442 
ISOmodem® 
ZigBee™ ....... 


"437- 440 
digikey.com 


Microcontrollers, C8051 .... 
Prototyping Boards 
RF Synthesizers . 
Transceivers ..... 


Singatron Enterprises 
Connectors, Circular DIN and 
Mini DING cstinezscetesiocaaioossise 308 


Sirenza Microdevices, Inc. 
Amplifiers. . . 
VCOs 


Soberton 
Audio Transducers. 


SofTec Microsystems SRL 


Evaluation Kits... 505 

Programmers .. .... digikey.com 

Programming/Prototyping Adapters 
digikey.com 
digikey.com 

Sprague-Goodman 
Capacitors, Trimmer........... 1383-1384 
Tuning Tools .-. 1383-1384 


SRC Devices 


GDT Surge Arresters . 1477 
Relays, Reed .. 1626 
Sensors 
Liquid Level... ... digikey.com 
Magnetic ... . digikey.com 


Switches, Ree 1626 


Staco Energy Products Co. 
Variable Transformer, Toroidal....... 1754 


Stanley Electric Sales of America 
LEDs 

7-Segment Displays 

Alphanumeric ....... 


Bi-Color .... 
Light Bars .............c ccc 1955 
Surface Mount........ 1956-1957 
Steinel America 
Heat Guns...........ccecee eee ee eee 1678 
Steward 
CAN BUS Chokes ................0005 1147 
Coils/Inductors 
Common Mode Choke....... 1147-1148 


Common Mode Choke Arrays asonseaie 1147 
High Current -- 1147-1148 


Monolithic ..... . 1147 
Power Inducto 1147 

EMI Suppression 
- 1146-1151 
1149 

Ferrites 

Bead Cores - 1148-1151 
Broad Band Cores 1149-1151 
CHIP ANAS  acsnsciccwawend nz iictesean 1147 
Chip Beads... . -. 1146-1147 
Clamp-On.. .. 1149, 1151 
Cylinder .... 1150-1151 
Differential Mode.... 1146 
EMI Discs and Plates.... ... 1149 
Flat Core .. 1149 


High Current ........ 


1146 


High Frequency Cores. ei. 1154 
KitSiiiisecavssgannerten 1146, 1149-1151 
Low Frequency Cores... ... 1150 
Ribbon Cable ....... 1149 
Ring Cores. 1150-1151 
Split Core -. 1149, 1151 
Kits 


1148 
1148-1151 
- 1149-1151 
1146 
- 1150-1151 


EMI Components ... 
Ferrite Cable Cores... 
Ferrite Chip Beads.... 
Ferrite Cores 


Stewart Connector Systems 
CAT5e and CAT6 Jumpers 
Connectors, Modular a 
Pools; Crimp: sic ce2scseecas ccedns acne 


+. 228 


STMicroelectronics 
Alternistors ... 
Diacs . 
Diodes.. 
Evaluation Boards adams 504-505, 724-725 
Integrated Circuits 

Audio Amps 
Battery Management . 
Clock Driver 
Comparators .... 
DC-DC Converters.............. 
Digital Logic 

74AC/ACT 


730-731 
. 726, 734 


Op Amps.. 
Power Management... 


PWM (Pulse Width Modulator) ......727, 
shind-aed S04 SdSeaniacsunmeaganesee’s 733-734 
Reset Supervisors 729, 731-732, 


.». 734-735 
. 725, 734 


Swite ing Regu ators . 


Temperature Sensors ............... 727 
O11 =): eee 727, 732 
Transceivers/Receivers . 728-729 
Voltage Detectors................2055 729 
Voltage References. . 731-733 
Voltage Regulators . 722, 725-727, 

a Rast Satie 734-737 
Voltage Reset... 737-738 


Kits, Semiconductor 
Memory Cards 


Memory ICs 
EEPROM 738-739 
EPROM issccscisssssnaseesemaseceacs 738 
Flash . 739-740 
NVRAM 740 
SRAM . 740 
Microcontrollers . 503- 504 
MOSFETs....... 940-942 
Programmers ... .. 504 
RFID Evaluation Kits. . 400 
SOASisaaneast acces 9- 4020 
Transistors .. 861-862 
Triacs... 1020-1021 
TVS... - 1491-1492 
Storm Interface 
Cable Assemblies... digikey.com 


Encoder secu 1552 
Keyboards wane M52 
Keypads. . 1552-1553 
WrackDalll ..ji2:c2 sciences adivans 1552 


Sullins Electronics Corp. 
Connectors 
1mm 
CompactPCI® .. 
Edgeboard 
Hard Metric 
Shorting Jumpers (2. 54mm). ag 
Headers 


- 107-110 
112-117 
- 109-110 


Sumida Corporation 
Chokes, Common Mode....... 1077-1078 


Inductors, Power. . 1074-1077 
Switches, Reed... digikey.com 
Sunbrite 
1945 
Bi-Color . wo. 1944 
Clusters . 1944 
Incandescent Replacement .. 1945 
LuxLEDs™ .. 1946 
PolyLEDs™ ..... .. 1944 
Sunon 
Blowers... 1793 
1792-1793 
1793 
Supco (Sealed Unit Parts Co.) 
Megohmmeter .. ... digikey.com 
Tester, Capacitor ... digikey.com 
Susumu Co., Ltd. 
Attenuators vo. 1388 
Capacitors, Thin Film Chip .. 1379 
Choke Coils . -. 1103 


-. 1102 
-. 1095 


Delay Lines ... 
Inductors, Thin Film 


Power Dividers .. 1389 
Resistors 
Metal Film. 1389 
KitSisscce 1389, 1771 
Thin Film Chip .-. 1389-1391 
Kits... 1389- 1391, 1771 


Swanstrom Tools 
Cutters and Pliers...................0. 1740 


Switchcraft, Inc. 
Connectors 


Weathertight .... 


Switchcraft, Inc./Conxall 
(see Conxall/Switchcraft, Inc.) 


Tadiran Batteries 


Batteries, Lithium ..................... 1779 
Taiyo Yuden 
Bluetooth™ Modules..................5 400 
Capacitors, Multilayer Chip 1360-1364 
NAVISIOIS: coc ccisesieseiascectacinaeces 1479 
Tamura 
Connectors, Modular Jack.... digikey.com 
Inductors 
Common Mode Choke...... digikey.com 
POWOP sdcieemeataansanameakt digikey.com 
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Sensors, Current................00000e 1889 


Transformers DSP-Compatible. . 


Current Sense ... 1889 Analog Control Circui . 600 
Encapsulated .... - 1803 D/A Converters .. 606+ 609 
Modem/Telecom. .... 1802 606, 609-610 
Power . 1800-1801 Voltage-to-Current Converter ....... 610 
Telephone Coupling. .... 1802 Voltage-to-Frequency Converters... 610 
Wall Mount .. 1803 Data Transmission 
: 4-20mA Transmitters/Receivers .... 610 
TDK Corporation ADSL Drivers .. .. 610 
Bluetooth Serial Modem Ethernet... 610-611 
Adapters .. digikey.com LCD 611 
PC Cord... . digikey.com LV... 611 
Capacitors 
Ceramic Disc...............6:00ee ee 1371 aie Ba 
Multilayer Ceramic Arrays... 1369-1370 


Multilayer Ceramic Chip..... 1365-1370 
DC-DC Converters 


Dual Output ... 1826 
Single Output . . . 1826 
Ferrites 
Bead Cores 1141 
Chip ....... digikey.com Development Tools and Kits 
Cylinder . .. digikey.com Demo Board ... 
Flexible Ferrite Material ............ 1141 Emulators .... 
- 1141-1143 Evaluation Kits . 498, 502 
ahaa . digikey.com Programmers .. weve, 498 
Inductors/Coils . - 1115-1118 Digital Logic 
Chip, Shielded ..... » 1117-1118 4000 Family ~ 
CommoniMode Choken-csis: W271 143) ABT/ABTE/ABTH/ABTR. ....... 619-622 
Multilayer. . digikey.com AC/ACT/AHC/AHCT/AHCU .... 622-629 
Power -»» 1116-1118 ALB. rst ciabearsaisteanccsetimeteesee 630 
Inverters, CCFL...............00000008 1916 ALS... <p 630-631 
Optoelectronics ALVC/ALVCH 631-634 
Photo Diodes . 634 
; .... 634 
Resonators, Ceramic i AUC/AUCH/AUC 634-637 
Sensors, Humidity ... AUP . 637-638 
Thermistors ........ AVC. 638-639 
Transducers, Audio.... BGT. sesictciece vcvaeieie teas seawavese 639 
Transformers Bus Switch . . 640-645 
F cceetacesese, cinta - 644-645 


Configurable . 


Varistors 645 
; GTU/GTLP/GTLPH . . 645-646 
Teccor Electronics HC/HCT/HCU.. . 646-652 


Alternistors .. 

Diacs ........ 
Bilateral Trigger.... 

Fuses, Telecommunication 


Quadracs.... 

Rectifiers .. - 1014 jie 666 
Sidacs ee, Me. 666 
i Sitidiailnagsaierbstiendesde tea iasiss Ss... 666 

Sidactors .. 1497-1498 
MMYStONS sts scdascnasiamodencmescanee 1496 SST.. 666-667 
Triacs . 1012-1014 TTL... - 667 
VMEH . . 667 
Techcon Systems (Division of OK Digital Radio ..... ... 667 
International) Digital Signal Processors. 499-502 
Fluid Dispensing System APSA FIFO Memory .. 667-668 
Filters....... 668 
TechTools . Integrators. . . 668 
Emulator, ClearView .. 469 VO Expanders... - 668 
Emulator, EPROM/PIC -. 469 Linear Peripheral Drivers . 668-669 
Logic Analyzer....... -- 469 Microcontrollers ....... 498-499 


Programmer, PIC .. 
QuickWriter 


Telcom Semiconductor, Inc. 
(see Microchip Technology) 


Multiplexers, Analog 
Optical Sensors 
Power Control/Management Products 
CCFL Drivers .. 


Texas Instruments 
Amplifiers 


574-596 


Audio Volume Control .... . 596 Power + Array... 
BUS Solutions Power + Logic. . ‘alii 
Clock Drivers 596-597 Power Supply Products 


IEEE1394 . . 597 


: Audio Differential Line Drivers....... 670 
. 597 


PCl.. : Battery Management wats 
PECL .. 597 Buck Regulators .... . 672-673 
CccD . 598 DC-DC Converter: . 673-677 
Comparators ISOIAIOMS iat awe Ptncctesanaatedeiecarane 677 
General Purpose..... . 598 MOSFET/MOSFET Drivers . . 680-681 
High Speed . . 598 Power Distribution Switches... . 681-683 
Low Power 598- 599 PWM Controllers. 683-688 
Low Voltage. Schottky Diode Arrays............... 688 
Data Communications Supervisory Circuit Drivers 677-680 
Audio Codec .. 599 Voltage References.................. 688 
Central Office Codec .. 599 Voltage Regulators ..... 689-701 
IrDA ..........ceee .. 600 Precision Ground Reference 701 
Ring Controllers .. 600 Programmable Gate Arrays . 701 
.. 600 Real Time Clocks... 
.. 600 RF Products 
. 600 Signal Controllers 


USB Transient Suppression. . . 600 


F Audio Processors/Codec....... 701-702 
Video Decoders/Encoders........... 600 


Specialized ICs ........... ... 670 
Data Conversion Temperature Sensors +i 702 
A/D Converters .............0066 600-606 Timers . 702 


Texas Instruments/Plug-In Power 
Solutions 
Integrated Circuits 
DC-DC Converters. 
Switching Regulators . 


TI-RFid Systems 
Antennas ::.:.cc05c2ccceresteestenetasnces 402 
RFid 
Evaluation Kits ....................005 404 
Modules.... 
Readers.... 
Transponders 


Toko 

Antenna, GPS Patch/Element. . 864 
«- 1122-1123 
. digikey.com 
... digikey.com 
864, 1072, 1140 


-. 1813-1816 
- 1813-1816 


- 402-403 


Filters 
Ceramic 1072 
Chip ... digikey.com 
Common Mode . digikey.com 
Dielectric ... seveees, 864 
Helical... ... 1140 
Inductors - 1120-1123 


- 1120-1123 

Integrated Circuits 
DC-DC Converters.... 
ODP:AMP =... ssececece 
Video Line Driver ... 
Voltage Regulator .. 
Power Supplies, Switching 
Resonators, Ceramic... 
Transformers, Balun.... 


Toshiba 
Diodes, ZeOn@hiiiscscsasdecsseases esdanc 975 
Development Tools 


... digikey.com 

. digikey.com 
. digikey.com 
. 864 


Evaluation and Starter Kits... 494 

RF. ig 404 
Fiber Optic 

Transmitting/Receiving Modules .... 233 
IC Drivers, Darlington Sink ....... 831-832 
Integrated Circuits ...... 752-754, 836-837 

Logic 
Memory ICs 

Flash 

Floppy Disk Cards 

SRAM 


Microcontrollers, Flash .... 
MOSFETs.... 
Optoisolators.... 
Photovoltaic Coupler.... 
Rectifiers 
Schottky... 
Switching. . 
RF Transceivers/Receivers 
Sensors, Illumination ... 
Solid State Relays .... 
Transistors 


TPI (Test Products International) 
BNC Cables 


Coax Adapter Connector Kit. 326 
Detectors 

... digikey.com 

. digikey.com 

Refrigeration Leak . . . digikey.com 


DVI/HDMI Cables 
F (Television) Cables... 
Manometers, Digital .. 


. digikey.com 


Multimeters...... 1758-1759 
Oscilloscopes .. 1758 
Probes ... 1758 


1758 
a niaf58 
: 1758- 1759 


Software. . 
Test Clips .... 
Test Leads 
Thermocouple Probes... 
Thermometers/Temperature 

Testers 


TransERA Electronics, Inc. 
Transformers 

Encapsulated 

Power 


Triad Magnetics 


AC/DC Power Supplies............... 1820 
Inductors 
High Frequency . 1808-1809 
Rod Core... ... 1808 
Switchmode 1808-1809 
Toroidal .... 


Transformers .. 1807-1809, 1889 


Audio . .. 1809 
Control .... .. 1807 
Current Sensing .... 1889 
Power ......... 1807-1808 
Switchmode..... .. 1809 
Tripp Lite 
Battery Pack .................. digikey.com 


Computer, KVM Switches . 
Hospital Grade Products .. 
Isolation Transformers. .. 
Line Conditioners . 
Power Inverters . 20 1769 
Power Strips 1768-1769 
Power Supplies, DC Regulated ...... 1769 
Surge Suppressors . 
UPS Systems 1768 


TT Electronics/Optek Technology 


.... 1768 

-. 1768 
.. 1768 
-. 1768 


LEDs 
High Brightness.............. 1974-1975 
InGaN son 1975 
RGB (Red/Green/Blue) ..1975 
Surface Mount... 1975 
Optoisolators.... .. 1851 
Photodiodes................00006 1877 


Sensors 

i .... 1876 
.. 1879 
.. 1876 


Hall Effect . 
Optical. . 


Twin Industries 
Extender Cards 
Prototyping Boards . 
SMT Adapter Boards .. 
Solderless Breadboards... 


2... 1733 

.. 1733 
.. 1733 
.. 1733 


Tyco Electronics/Alcoswitch 
Switches 
Accessories 


Tyco Electronics/AMP 
Adapters 
Modular ... 


Fiber Optic 
Flat Flex... 


Ribbon .... 5 digikey. com 
Cable Assemblies. . 22-25, 53-55 
Coax Stripper 1668 
Connectors/Contacts 

.050” (1.27mm) ... . 185-188 

imm.... .». 193 

2mm Ribbon side Lal 

2.54mm ... 169-172 

AQMM oa ceisceeraaretmataandainaee stats 151 

Accessories . .. 190-192, 305 

Backshells, D-S .. 186, 201 

BNGe.ccseztevens 320-324 

Accessories. 

Adapters 

Crimp "319- 321, 323-324 
Decoupled .... .. 824 
Field Serviceable ... 821 
UACK eavaiiiucnnetormacaad 321-322, 324 
Terminal Plugs.. 

Twist-On .... 

Card Edge "193, 345 

Champ® .... 185, 190-192 

Circular ... 298-302, 305-306 

Accessories... 298, 301, 304-306 


Audio/Instrument 


Crimp Terminals 


D-Sub .. 
Dynamic 
Eurocard 
Fastons.... 269-275 
Fiber Optic 230-232 
FICXHBIOGK 2226.3. 3 asc cscnestececaacs 249 
Hardware.... 191-192 
Hoods, D-Sub. . 201-202 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mate-N-Lok®. 
Memory Card 
Metrimate ... 


. 153-165 Tyco Electronics/Power Systems Volgen (Division of Kaga Electronics USA) Xeltek 
355 Converters DC-DC Power Supplies Programmers, Universal.......... 405-406 


152 Dual Output digikey.com Switching -» 1842-1843 - 2 
. 1842-1843 Xicor (see Intersil) 


Mi 2 , i 348 Single Output .. 1817 Universal Inpu 

iniature ectangle -. 167 Triple Output digikey.com ‘ tia 

Modular ...... 321-224 DC Filter Module, ogee labret das a 

M-Series . -. 183-184 ensors CPUDS ios cicstdee secre dienes 409-410 
MT (. 400”). ‘ .. 169-170 Tyco Electronics/ Accelerometers pisiesdaeeahaaeaets neg 1899 Development and Starter Kits -.- 409 
MTA (.100” and .156” " 428-137 Raychem Cable Protection Inclinometers...............0.0005ee 1899 FPGAs .. 408-409, 411 
MTE (.100”) Heat Shrink Programming cable ... 409 
Parallel Interface WitSic< i iia.ce tagestinets sagt tanan lee 1681 Serial PROMs... . 411 


POWEF i: 00022025. 


: Terminals and Splices.............. 1680 

Rectangular DIN... 347-348 MUDING a.far2 Aesctesesimentaren 1680-1681 
Retention Modules................... 193 . 

i is y Cable Assemblies. 326 


Fuses, SMD.. eNO ONESIES 
: .1480 Wakefield Telnet Yageo 
Power Distribution Switches -.. 1500 Heat Sinks . samie . 870 Capacitors, Multilayer Ceramic 
Resettable Devices ............ 1499-1502 Grease ... SOKO) es scien bf alle uameaandaid 1372-1374 
Surge Protectors, Sibar Thyristor .... 1502 “igs aie . 870 Resistors 
Varistors, Metal Oxide ................ 1480 i Garon Fillticccssciscvetzanasssedenes 1401 


Waldom/Cinch (see Cinch Connectors) ici 
MGs SGeciadeurss 
Waldom/Molex (see Molex) 


DC-DC Converters Pitear B89 Metal Oxide 
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“ 2 Power Supplies 1839 Thick Film 1394-1395 

United Chemi-Con Terminal Blocks..............240, 234-238 Thin Film.. . digikey.com 

Capacitors, Aluminum Electrolytic Wen Wirewound 4401 
SMensingeerteeteaaintssrine de 1229-1251 eller : 

Air Station... sae -oe 1750 Zerohm Jumper Wires.............. 1401 


i dione com U.S. - Lasers, Inc. Nozzles... 1750 


. 224 Laser Diode Module Calibration Ui 1749 

Z-pack, 2mm......... iitisiezse B49 Adjustable Focus.......... Dispensers, Solvent ... 1750 

Fiber Optic Housing Kit Solder lrons........... 1749-1750 

AGADTONS isrctisicsiieciacd ii-ha suatienaniaie 231 Infrared Red Replacement Tips 1749-1750 
Attenuators . 231 Power Supply .... Solder Stations. 1749 Fetex 


Cable Assemblies . 232 Visible Red shard a2 Vacuum Pickup Too 1749 
Connectors. . 231 Vise, Circuit Board "4749 Brushless Fan Motor Controllers 
; US Relays & Technology, Inc. . 890-891 
Switches .. . 231 a 
Tools .. "930-231 Reed Relays ............::0:ceeeee 1623 Wickmann Diodes... 882-883 
Headers . . 8, 131-133, y.§. Sensor Fuses Hyperabrupt Varactor Diodes aeneeuede 882 
veveses «136-137, 173-175 Thormist re Axial........ vee ... 1521 \Cs/Semiconductors 
Protected... 31-33 JEFMISLOMLS «2... cee eee eee eee Kits 7 3, 1770 Current Mirror/Monitors. ... 
NTC Met 1522-1523 
IC Sockets =. aad Oil: ig DC-DC Converters. 
RTDs.. bees sees “ Picofuse.... .. 1521 parte 
in .. 360 Lighting 
Surface Mount 1521 pens 
sie Telecom 1521 Specialized 
eamamtne digikey com 7 “1523 Timer 891 


. 1522-1523 Variable Q Filter 890 
1521-1523 MOSFET/MOSFET Drivers. 


.. 1522 RF Amplifiers. 


Holders..... 
Panel Mount 
PC Mount .... 


Surface Mount 
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Labels, Terminal Blocks . 


Ss Varitronix : 
Modular 7-Segment LCD Displays... Wiha TF odie ees ae 
Adapters ............. seanassee 224 oe woI918' “Handtools: «a ae penesnatnne rena nsonaciaieeasies 
oe i Character LCD Modules nang is a Voltage Reference 888-889 
Connectors 22-224 ‘ Bit Holders . digikey.com 
Crimp Tools. _.293 + Wector Electronics & Bits and Bit Sets 1744 Voltage Regulators . 887-888 
Jacks, IBM Equivalen’ . 224 ee Inc. ies Chip Lifter .. a4 Voltage Supply Monitors .. 886, 889 
Ribbon Cable i ackplanes a5 the ‘i 
SHUN. sxcscricmnsune eae pacecacecadens “137 Card Extenders 1731 Ses eat Zilog 
Sockets Card Racks ........ . 1732 Field Service Kits. 1741 Controllers | ced atom ns Natuats Atma iate Macias 567 
Assemblies, Mod. Il and IV.......... 177. Connectors, Edgeboard ... 1732 Hammers.......... “digikey.com - Counters/Timers .. sseree SEB 
IDC Connectors...... PC Board Prototyping .. . 1730-1732, Inspection Mirrors ... digikey.com Modem aileeas digikey.com 
Miniature Spring ; dials ssid eee eeet eee e eee e ee eeenes .. digikey.com atte ae one 
PLCG vecccene : SCOSSOFIES). ca cscseedeveteccenentaee MFOM = Piers'ccc.--: +: sac accecaocececs enacts 1741 erial Communication 
Terminal BIOckS.............0.0ces cere Slit-N-Wrap Tool and Wires .. Probes ... 2 digikey. com Development Tools . 
Terminals - Splices 263-279 Screwdrivers Accessory Kits .... 488 
Terminators, SCSI... -. 198 berets eal of CUI, Inc.) Security Bits Adapters -. 488-489 
Tools DC-DC Converters. Socket Sets . digikey, Development Kits ... 488 
Cre ERIS ST TSE St PowerSiplan Swiching” Yocoaoae Hane Geter gen Emir. “88 
.- 170-472, 181-182, 184, 190, Vishay Wire Stripper. . digikey.com Modules... 488 
a "968-269. 578, 290, BC Components Winbond Electronics Corp. America Programmers . -. 488 
eevee ea Capacitors Integrated Circuits Thermostat . 490 
tt 305-306, 318-319, 326 Aluminum Electrolytic. ..... 1165-1168 ; oo 
Fiber Optic .. ‘Axial " “1468-1168, 1303 Codec - 444 Microcontrollers . 482- 490 
Insertion/Extraction ...... 152, 154, 157, 1303, 1312. 1315 /O Controllers ...... - 862 Acclaim!" ... -+ 488 
eect Potentiometers, Digital Crimzon™ . _.. 482 
. 161, 163, 165-167, 171, 182, digikey.com 
.. 184, 190, 196-198, 299, 305 Interference Suppressors faio, So bec Encore!®........ 484-485 
Modular Crimp Metallized Polyester .... "4988 Voice Record/Play ack ICs ‘ Encore!® Motor Control ............- 488 
j rie slept 5 ae Metallized Polypropylene.. 1300-1302 Wintec Industries Encore! XP®.. 486-487 
ubing, Corrugated .................... Multilayer Ceramic Chip 1378 Memory Cards, Compact Flash ... Flash eae 484-488 
Tyco Electronics/CoEv Magnetics Trimmer - . 1384 Memory Modules ‘ GP™.... 482-483 
Inductors, Drum Core.......... 1083-1084 Potentiometers, Trimmer . 36-1438 Wiss Microprocessors 566-567 
. Resistors, Thin Film Chip... digikey.com Utility Knife 1738 Optoelectronics .. .. 1932 
Tyco Electronics/Corcom Sensors, Humidity .....0..0...20..2. 1806 ONS oe IrDA Transceiver Modules. .. 1932 
Modular Jacks, Filtered. . 228 Thermistors .1901-1902, 1906 World Magnetics ... digikey.com 
Power Entry Modules. . - 1161-1162 Varistors Sensors, Pressure Switches .... Web Server Development Kit ......... 490 


RF Line Filters - 1162-1163 Dale/Vishay Z-World/Rabbit Semiconduct 
-Wor' al ri emiconauctor 


Tyco Electronics/P&B Resistors : 
Circuit Breakers................ 1525-1527 Metal Film.. . 1418-1419 Development Kits and Tools veers 483-436 
Relays Wirewound 1418-1421 Reference Books ase digikey.com 
/O Modules.......... 1653 General Semiconductor Software....... . digikey.com 


Mechanical. . . 1646-1651 ...944 Xcelite TGPAP. siecteacacemencane anaemic 434-435 
- 944 Hand Tools Tech Support . 


Diodes/Rectifiers. .. . 


seWandtieauliewacedadeinaendasiena 1653 : . digikey.com 
. 1653 -. 944 Pliers/Cutters ... .. 1739 Microprocessors .. .. 434-436 
- 1652 digikey.com Screwdrivers . 1739 Programmable Circuits . digikey.com 
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Dig Key’ 


CORPORATION 


701 Brooks Ave. South 
PO Box 677 


Thief River Falls, MN 56701-0677 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) 


Ship to: 
Customer Number 


MAIL/FAX ORDER FORM 


#TO63 


No. of Pages: 


co.: Digi-Key Corporation 


Co.: 


Dept. Order Department 


Phone No: 


Fax No: 218-681-3380 


(Please Check One) 


Fax No: 


Payment Method: O Credit Card OCOD UO Check or MO QO Open Acct. 


Card Number: 
QMc QOVISA 
QAmEx ODiscover 


Customer Name 


HULU 
Expiration Date nae 


Security Code 
(See back of card.) 


Mo. Yr. 


Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) 


Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price Ship Via: 
1 Are substitutions acceptable? 
OYes ONo 
2 Are backorders acceptable? 
3 OYes ONo 
Backordered for a period of days. 
4 Backorder shipping method: 
5 Confirmation required? 
QYes ONo 
6 Confirm VIA: Q Phone QO FAX 
7 
HANDLING CHARGES 
: $0.00 - $24.99 Add $5.00 
$25.00 and Up No Charge 
9 International Orders Additional $6.00 
10 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA 
and Canada when check or money order 
11 accompanies order. See “Ordering Informa- 
tion/Shipping Charges” for details on heavy/ 
12 oversize items. 
18 F 
1. Total of all items 
14 2. Orders less than $25.00 
add $5.00 handling charge ...$ 
15 
3. Sub Total 
16 : 
4. Please remit any 
17 applicable taxes 
5. International orders 
18 (excluding Canada) 
add $6.00 
19 
6. Total enclosed ee 
20 (Total of all lines ) (US Dollars) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 

Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 

Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever 
in contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees’ negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key 
Web site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms 
and conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification 
of any of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to 
accept, confirm or vary these terms and conditions including all representations 
and warranties unless they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this 
catalogue. All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under 
the US Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted 
according to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal 
courts at the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including 
the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 

Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as 
a convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT 
ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY 
OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION 
OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER’S RELIANCE 
ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE CUSTOMER 
IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING THE 
APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER’S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER’S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY’S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. IN 
NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S PURCHASE 
PRICE. 


The foregoing remedy shall be subject to buyer’s written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident 
or modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 


IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY THIRD 
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED 
OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 

Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against 
the buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you from 6:00pm 
Sunday through 6:00am Saturday Central Time. For most efficient service, 
please have ready a list of quantities and part numbers and, if paying by 
credit card, your MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


Cj By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365- 
days a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” below for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 


Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business days. 
Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be addressed/ 
shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


¢ Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


* Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. 32 


* Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface Ups) 


options; All FedEx air options. 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


*When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Handling Charge: 

* A $5.00 handling charge applies to all orders less than $25.00. This fee will be 
waived on orders of $25.00 or more. 

* A $6.00 processing fee will be applied to all International orders, excluding 
Canada. 


Sales Tax: 


Sales tax is charged on shipments in most states that have a sales tax, unless we 
have your resale certificate. Fax your certificate and your customer number to 218- 
681-7931, Attn: Sales Tax. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases 
of prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 days 
at customer's request. If a refund check is issued, the cancelled item can be re- 
entered without a handling charge if the check and cancellation notice are returned 
to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. An additional handling charge of $6.00 will be included for processing 
and invoicing. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier’s check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-7979 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available from 
6:00pm Sunday through 6:00am Saturday Central Time to assist you. Please have 
your sales order or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 


If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 

Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

¢ Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

¢ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

¢ Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

¢ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

¢ Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

° Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you 
do not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be accessed 
at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key 
Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out 
Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax 
Digi-Key your request. 


Environmental Packaging: 


Based on our commitment to the environment and you, our valued customer, we 
are now using Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and 
the inner tissue can be put in your newspaper bin for recycling. 


Privacy Policy: 

Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 

Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 

This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 
Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 

Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 


Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 

Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 

Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 


Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide 
point of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier’s agents. 

If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 

Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 

Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation’s ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 
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tyco Nonollican’ Male to Male 
———_ AMP Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP RoHS Compliant 
Electronics tacts |Finish) Inch(mm) | Part No. il 10 | Part No. 
D S b iniat C t Cable Strain Relief/Stabilizer - ROHS Compliant > MG: Mult-Color, Be = Gray 
me U ne ure onnec ors 9 =. _ ADSRO9-ND ‘42 2.05 1747275-4 Plastic shell with strain relief shown 
RoHS Compliant 16 | — _ ADSRI5-ND 482.31 |747275-3 Nonot Lengih | Rib- 
25 | — = ADSR25-ND 56 = 2.70 |747275-2 Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
é 7 | = ADSR37-ND 63 3.08 |747275-1 tacts |Finish) (Meters) | Cable| Part No. 1 10 
50 | — = ADSRSO-ND 1.32 6.41 |746785-1 Gold | 6 (1.83) | MC [A7MMB-O906M-ND 15.00 122.12 
g | Sold] 6(1.83) | GR |A7MMB-0906G-ND 14.87 121.08 
Gold | 10 (3.05) | MC JA7MMB-O910M-ND 15.13 123.22 
Material and Finish: Plastic Shell: Housing, Cover and Cable Stabilizer A -ND aa uy oo) en ha ac we ae 
— 94V-0 rated thermoplastic, black »* Metal Shell: Front Shell — Steel, tin Style Ribbon Cable cals ee GR |A7MMB-1506G-ND { 39 440. 8 
plated Housing, Cover & Cable Stabilizer - 94V-0 rated thermoplastic, black 7 (10 (D-SuB)} M=Multi-color 15 ° (1.83) 7 -15066- z. 7 
* Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30” gold on mating end, tin-lead Conn. Finish G=Gray Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-1510M-ND = 17.74 144.44 
on termination end, with entire contact nickel underplated * Threaded Inserts: Bis >15u Gold Length Gold | 10 (3.05) |_GR_|A7MMB-1510G-ND 17.35 141.30 
Brass, unplated * Mounting Holes: Standard — .120” (3.05mm) Diameter His <15u Gold (Use “Feet” only.) Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-2506M-ND = 21.91 178.43 
Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., S=Tin a |__ No. Of Contacts 95 | Gold} 6 (1.83) | GR |A7MMB-2506G-ND = 21.54 175.44 
File No. £28476 Gold | 10 (3.05) | MC /A7MMB-2510M-ND 22.28 181.39 
Certified by Canadian Standards Association., File No. LR 46568 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-2510G-ND 21.66 176.41 
= Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-3706M-ND 29.78 242.50 
No. of] Con- - Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-3706G-ND 29.23 238.00 
37 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP . Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-3710M-ND 30.32 246.89 
tacts [Finish] Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. Assemblies Gold | 10(3.05)) GR |A7MMB-3710G-ND 29.40 239.38 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell Single Ended — Male Also available in the following configuration: 
9 | Gold | 984 (24.99) TAMSOSG:ND) 7.42 35.64 | 747321~4 ans Conaliant A7PPCI-CICICIOICI-ND — With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell P Note: Also available with 50 contacts. 
RoHS Compliant * MC = Multi-Color, GR = Gray A7VVB-CIDDIOIO-ND - Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
9 | Gold | 984 (24.99) | AMSOB-ND 6.94 33.31 | 1658615-4 Plastic shell with strain relief shown A7NNB-CIICILIC-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMS15B-ND 8.08 38.78 | 1658615-3 Call for complete part number and pricing! 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMS25B-ND 10.08 48.36 | 1658615-2 No. of Length | Rib- 
37__| Gold |2.500 (63.50) | AMS37B-ND 13.78 66.16 | 1658615-1 Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing F 
Pas ‘emale to Female 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell, tacts |Finish} (Meters) | Cable] Part No. 1 10 : in 
With Threaded Inserts Gold} 6 (1.83) | MC |A7MXB-O906M-ND 7.60 61.89 RoHS Compliant fi SS, 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMLOSK-ND 10.07 48.33 | 747043-4 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-0906G-ND 7.47 ~—60.85 * MC = Multi-Color, GR = Gray ——, 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMLI5K-ND 11.29 54.19) 747043-3 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-0910M-ND 7.74 62.99 ses isch nk arta iat ch \v . 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AML25K-ND 13.53 64.93 | 747043-2 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-0910G-ND 7.52 61.26 astic shell with strain relief shown 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell, Gold} 6 (1.83) | MC /A7MXB-1506M-ND 892 72.66 Nani Length | Rib- 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-1506G-ND 8.69 70.78 Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
25 | Gold | 1.852 (47.04) ] AML25B-ND 12.64 60.68 | 1658608-2 Gold | 10 (3.05) | MC /A7MXB-1510M-ND 9.14 74.44 tacts |Finish| (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
37__| Gold |2.500 (63.50) | AML37B-ND 16.16 _77.57 | 1658608-1 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-1510G-ND 8.76 71.30 Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-O906M-ND 15.00 122.12 
Female D-Sub Connectors, Plastic Shell Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-2506M-ND 11.23 91.44 9 Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-0906G-ND 14.87 121.08 
RoHS Compliant Gold | 61.83) | GR |A7MXB-25066-ND 10.86 88.44 Gold | 10 (3.05) | MC /A7FFB-O910M-ND 15.13 123.22 
9 ] Gold] 984 (24.99) | AFSO9B-ND 6.94 32.91] 1658614-4 Gold | 10 (3.05) | MC /A7MXB-2510M-ND 11.59 94.40 Gold | 10 (3.05) | GR_TBREIEDIOERNDMS 1492 121.48 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFS15B-ND 8.08 38.32 | 1658614-3 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-2510G-ND 10.98 89.41 Gold | 6 (1.83) | MC /A7FFB-1SO6M-ND = 17.52 142.66 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFS25B-ND 10.08 47.79 | 1658614-2 15 | God | (1.83) | GA (RERERISOCGRNDS) = 617.29 140.78 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFS37B-ND 1378 6537 |1658644-1 Gold | 6 (1.83) | MC /A7MXB-3706M-ND 15.29 124.54 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-1510M-ND 17.74 144.44 
- - - - Gold} 6 (1.83) | GR |A7MXB-3706G-ND 14.74 120.03 Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFB-1510G-ND__17.35 141.30 
Female D-Sub Connectors, Metal Shell, Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-3710M-ND 15.83 128.93 Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-2506M-ND 21.91 178.43 
Mili Threaded Inserts Gold | 10(3.05) | GR |A7MXB-3710G-ND 14.91 121.42 o5 | Gold | (1.83) | GR /A7FFB-2506G-ND 21.54 175.44 
9 ] Gold] 984 (24.99) | AFLO9K-ND 10.07 48.33] 747052-4 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-2510M-ND 22.28 181.39 
37 _| Gold |2.500 (63.50) | AFL37K-ND 17.29 83.00 | 747052-1 Also available in the following configuration: Gold | 10 (3.05) | GR_|A7FFB-2510G-ND 21.66 176.41 
Fanaa B:Sub Conhontore: Metsl Shell : a Gold | 6(1.83) | MC |A7FFB-3706M-ND 29.78 242.50 
oe J ens A7PXC1-LININILIA-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-3706G-ND 29.23 238.00 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant Note: Also available with 50 contacts. 37 | gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-3710M-ND 30.32 246.89 
9 | Gold | .984 (24.99) EEUuRO 941 44.63) 1658610-4 A7VXB-COCICICIC-ND - Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. Gold | 10(3.05) | GR |A7FFB-3710G-ND 29.40 239.38 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFL15B-ND 10.55 50.04 | 1658610-3 ‘ ; ce 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFL25B-ND 12.64 59.96 | 1658610-2 eas en Strain Relief. Also available in the following configuration: 
37_| Gold [2.500 (63.50) | AFL37B-ND 16.16 76.64 | 1658610-1 ote: Available With 2 J penu-co.contants: A7SSC-COOIOOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Male D-Sub Connectors, Metal Shell Call for complete part number and pricing! Note: Also available with 50 contacts. 
RoHS Compliant A7WWB-CCI11-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
9 | Gold ] 984 (24.99) | AMROSB-ND 7.51 36.05] 1658613-4 Single Ended — Female Se eee ene meena 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMR15B-ND 8.56 41.06 | 1658613-3 faa Komstiant ieee ak 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMR25B-ND 10.65 51.10 | 1658613-2 p 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AMR37B-ND 14.26 68.44 | 1658613-1 * MC = Multi-Color, GR = Gray Male to Female 
50 | Gold |2.406 (61.11) | AMR50B-ND 24.99 119.95 | 1658607-1 Sine cial wit avai clliCaniaue ; 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell, ; RoHS Compliant 
With Threaded Inserts No. of Length | Rib- * MC = Multi-Color, GR = Gray 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMV15K-ND 10.78 51.75 |747053-3 Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing , Peer 
Male D-Sub Connectors, Plastic Shell, tacts |Finish] (Meters) | Cable| Part No. 1 10 Plastic shell with strain relief shown 
With Threaded Inserts - RoHS Compliant Gold| 6 (1.83) | MC |A7FXB-O906M-ND 7.60 61.89 No. of Length] Rib- 
9 ] Gold] 984 (24.99) | AMVO9B-ND 8.94  42.89]1658611-4 Gold] 6(1.83) | GR |A7FXB-0906G-ND 7.47 60.85 Con- |conn.| Feet | bon*| Digi-Key Pricing 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMV15B-ND 10.08 48.36 | 1658611-3 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-O910M-ND 7.74 ~—-62.99 tacts | Finish] (Meters) | Cable| Part No. 1 10 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMV25B-ND 12.07 57.95 | 1658611-2 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FXB-0910G-ND 752 61.26 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFB-0906M-ND 15.00. 12212 
Female D-Sub Connectors, Metal Shell Gold} 6(1.83) | MC | A7FXB-1506M-ND 892 72.66 g | Gold] 6(1.83) | GR | A7MFB-O906G-ND = 14.87 121.08 
50 | Gold [2.406 (61.11) | AFR50G-ND 27.72 _ 225.72 |746789-1 Gold} 6(1.83) | GR | A7FXB-1506G-ND 8.69 70.78 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MFB-O910M-ND = 15.13 123.22 
— : 83) Gold | 10(3.05) | GR |A7MFB-O910G-ND 14.92 121.49 
Female D-Sub Connectors, Metal Shell Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXB-1510M-ND 9.14 74.44 Gold] 6 (1.83) | MC ATMFB-TS06M-ND 4759 140.68 
RoHS Compliant Gold | 10(3.05) | GR |A7FXB-1510G-ND 876 ~—71.30 vg | Gold] 6 ¢tas) | GR [ATMEB-tS066ND 1729 14078 
9 ] Gold | 984 (24.99) | AFROQB-ND 7.51 35.62] 1658612-4 Gold | 6 (1.83) | MC |A7FXB-2506M-ND 11.23 91.44 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MFB-1510M-ND 17.74 144.44 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFRISB-ND 8.56 40.58 | 1658612-3 Gold| 6 (1.83) | GR |A7FXB-2506G-ND 10.86 88.44 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MFB-1510G-ND 17.35 141.30 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFR25B-ND 10.65 50.49 | 1658612-2 Gold} 10 (3.05) | MC |A7FXB-2510M-ND 1159 94.40 Gold] 6 (1.83) | MC |A7MFB-2506M-ND 21.91 178.43 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFR37B-ND 14.26 67.63 | 1658612-1 Gold | 10 (3.05) | GR |A7FXB-2510G-ND 10.98 89.41 ng | Gold} 6(1.83) | GR |A7MFB-2506G-ND 21.54 175.44 
50 | Gold |2.406 (61.11) | AFR50B-ND 25.94 123.01 | 1658606-1 cou! 6(1.83) | Mo EERE 15.20 12454 Gold | 10 (3.05) | MC |A7MFB-2510M-ND 22.28 181.39 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell, gua| 6¢8) | Gn GaeeeweMEM tara 12008 Gold | 10(3.05) | GR |A7MFB-2510G-ND 21.66 176.41 
With Threaded Inserts Gold| 10/405) | Mo MM isa 123.93 Gold | 6 (1.83) | MC |A7MFB-3706M-ND 29.78 242.50 
9 | Gold | 984 (24.99) | AFVOSK-ND 956 45.89 |747051-4 Gold | 10 (3.05) | GR |ATFXB-3710G-ND 14.91 121.42 a7 | God | 10;20) | Mo PEER 052 Deco 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AFVI5K-ND 10.78 51.75] 747051-3 Gold | 10(3.08) | GR |A7MFB-37I0G-ND 2940 239.38 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFV37K-ND 37.31 179.11 | 747051-1 Also available in the following configuration: 
: Female D-Sub Conn., Plastic Shell, ATSXC-CIOICICICEND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. Also available in the following configuration: 
With Threaded Inserts - ROHS Compliant Note: Also available with 50 contacts. A7PS-OOO0O-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
9 ] Gold] 984 (24.99) | AFVO9B-ND 8.94  42.38]1658609-4 . hin: : eer Note: Also available with 50 contacts. 
45 | Gold |1.312 (33.32) | AFVI5B-ND 10.08 47.79 |1658609-3 ANWXB-EIEISET PND. Metal Shel with Threaded Insert and Strain Relle A7VWB-CICIDICIO-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 | Gold |1.852 (47.04) | AFV25B-ND 12.07 57.26 | 1658609-2 A70XB-LICICIC-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. A7NOB-CIOICICIG-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
37_| Gold |2.500 (63.50) | AFV37B-ND 22.14 105.02 | 1658609-1 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
More Product Available Online: www.digikey.com 
22 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco No. Rib- No. Rib- 
of | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing of | Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Electronics ANIP Cont.) Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable) Part No. 1 10 
é a 6 (15.24) | MC | A2MXS-3406M-ND 3.36 27.40 18 (45.72)! MC | AGMMS-6018M-ND 11.58 94.28 
Ribbon Cable Dip Plugs AE 8 (15.24) | GR |TAZMXS3406G:ND) 2.86 28.26 ., |18(45.72)| GR | ABMMS-6018G-ND 8.88 72.28 
34 | Tin | 18 (45.72)) MC |R2MXS-SATBM:NDE 4.85 39.49 60 | Tin | 56 (91.44)| MC | AGMMS-6036M-ND 1551 126.29 
RoHS Compliant 18 (45.72)| GR | A2MXS-3418G-ND 3.33-27.08 ; ; ; 
36(9144)| MC | AQMXS-3436M-ND 7.08 5763 36 (91.44)| GR | AGMMS-6036G-ND 10.11 82.28 
| 36 (91.44)| GR | A2MXS-3436G-ND 4.03 32.81 6 (15.24) | MC | AGMMS-6406M-ND 9.29 75.62 
| oe 6 (15.24) | MC | A2MXS-4006M-ND 3.82 31.10 6 (15.24) | GR | A6MMS-6406G-ND 8.39 68.28 
396) == 6 (15.24) | GR | A2MXS-4006G-ND 3.22 26.26 64 | tin |18(45-72)| MG | AGMMS-6418M-ND 11.91 96.95 
(10.06) 4o | tin | 18(45-72)) MC | A2MXS-4018M-ND 5.56 45.25 18 (45.72)| GR | AGMMS-6418G-ND 9.20 74.95 
| i i en bi penne eiry a bh 36 (91.44)| MC | AGBMMS-6436M-ND 15.84 128.96 
| |_| 36 (91.44)| GR | ADMXS-4036G-ND 460 37.45 36 (91.44)| GR | AGMMS-6436G-ND 10.43 84.95 
s i ! i 
(6.86) “1/019 x .013) 6 (15.24) | MC | A2MXS-5006M-ND 453 36.91 
: 6 (15.24) | GR | A2MXS-5006G-ND 3.78 30.82 a 
A + (254) so | tin |18(45:72)| MC | AQMXS-SO1EM-ND 6.72 54.69 Double Ended — Style 8 
; 18 (45.72)| GR | A2MXS-5018G-ND 4.47 36.40 RoHS Compliant 
Material and Finish: » Plastic Shell: Housing, Cover & Strain Relief — Black 36 (91.44)| MC | A2MXS-5036M-ND 9.99 81.35 
thermoplastic, UL 94V-0 rated » Tin Finish: Contacts — Phosphor bronze 36 (91.44)| GR | A2MXS-5036G-ND 5.50 44.78 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
* Centerline — .100 x .100 6 (15.24) | MC | A2MXS-6006M-ND 5.13 41.81 
6 (15.24) | GR | A2MXS-6006G-ND 4.23 34.47 
No. of|Contact) Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 60 Tin 18 (45.72)| MC |) A2MXS-6018M-ND 7.75 63.14 
Cont.| Finish | Inch(mm) | Part No. 110 | PartNo. i tetas ER Aas 60S Nh ee sate 
10 680 (17.27) | AMD10T-ND 1.63 7.75 | 746610-1 36 (9144)| GR | AZMXS-6036G-ND 628 51.15 Th. Rib- 
44 | jy | 2-380 (60.45)| AMD44T-ND 6.10 28.94 | 1-746610-3 6 (15.24) | MC | A2MXS-6406M-ND 5.30 43.14 of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
60 3.180 (80.77)| AMDGOT-ND 4.36 20.69 | 1-746610-1 6(15.24)| GR | A2MXS-6406G-ND 4.40 35.81 Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
64 3.380 (85.85) | AMDG64T-ND 7.18 34.07 | 1-746610-2 Bl ag ea Me 20s oD ie as 6 (15.24) | mc | A8MMS-1006M-ND 2.72 22.11 
RoHS Compliant 36 (91.44)| MC | A2MXS-6436M-ND 11.85 96.48 6(15.24) | GR PASNIMSSODGG ND §=©2.59 21.08 
10 ‘680 (17.27) | AMDT0S-ND 153 7.28 | 2-746610-1 36 (91.44)| GR | A2MXS-6436G-ND 6.44 52.48 10 | Te ee epee ot, at 
14 880 (22.35) | AMD14S-ND 1.72 8.17 | 2-746610-2 a bs y ‘i mc FGERRETIN «3:73 3095 
16 | Tin | .980(24.89) | AMD16S-ND 2.00 9.48 | 1-746610-4 96(91.44| GR FMSUMGEIERCHION 007 2415 
20 1.180 (29.97)| AMD20S-ND 2.21 10.46 | 1-746610-5 Double Ended — Style 6 ; “ a SUE ra 
24 4.380 (35.05)| AMD24S-ND 2.55 12.10 | 2-746610-3 RoHS Compliant aneok — ll. cas 
a pe a ea si ports * MC = Multi-Color, GR = Gray a4] tin |18(4572)] MC ) ABMIMS-1418M-ND 3.58 29.17 
: 67 | : -71 | 1-7 “7 18 (45.72)| GR | A8MMS-1418G-ND 3.00 24.44 
34 | Tin | 1.880 (47.75)] AMD34S-ND 3.31 15.69 | 1-746610-8 36 (91.44)) MC | A8MMS-1436M-ND 4.43 36.09 
40 2.180 (55.37) | AMD40S-ND 3.72 17.66 | 1-746610-9 36 (91.44)| GR | A8MMS-1436G-ND 3.27 26.63 
44 2.380 (60.45) | AMD44S-ND 4.80 22.78 | 2-746610-6 6 (15.24) | mc | ABMMS-1606M-ND 350 28.52 
50 2.680 (68.07)| AMDS0S-ND 4.34 20.60 | 2-746610-0 6 (15.24) | GR | A8MMS-1606G-ND 3.27 26.65 
60 | Tin |3.180(80.77)| AMD60S-ND 3.96 18.77 | 2-746610-4 : te | tin |18(45.72)| MC | ABMMS-1618M-ND 4.17 33.97 
64 3.380 (85.85) AMD64S-ND 5.65 26.82 | 2-746610-5 Length Digi-Key Pricing 18 (45.72)| GR | A8MMS-1618G-ND 3.48 28.35 
Inch (cm) Part No. 1 10 36 (91.44)| MC | A8MMS-1636M-ND 5.17 42.13 
: ee Pa Be ate 36 (91.44) GR | A8MMS-1636G-ND 3.80 30.90 
Dip Plug Cable | 48 (45.72) REACERTEION «312 2541 6 (15.24) | MC | A8MMS-2006M-ND 3.93 32.03 
18 (45.72) AGMMS-1018G-ND 274 2231 6 (15.24) | GR | A8MMS-2006G-ND 3.62 29.44 
ty 36 (91.44) AGMMS-1036M-ND 3.73 30.35 20 | tin |18(45-72)| MC | A8MMS-2018M-ND 4.81 39.14 
Assemblies 36 (91.44) AGMMS-1036G-ND 2.97 24.15 " }48(45.72)| GR | A8MMS-2018G-ND 3.85 31.39 
6 (15.24) ABMMS-1406M-ND 3.01 24.55 36(91.44)| MC | A8MMS-2036M-ND 6.12 49.82 
RoHS Compliant 6 (15.24) AGMMS-1406G-ND 2.82 22.97 36 (91.44)| GR | A8MMS-2036G-ND 4.21 34.31 
. | 18 (45.72 AGMMS-1418M-ND 3.58 29.17 
Single Ended — Style 2 18 (15.72 AGMMS-1418G-ND 3.00 24.44 6 (15.24) ) MC SHeeecag 457 87-19 
ee cee 36 (91.44) REMIRCERGCTMNIEN 443° 3609 6 (15.24) | GR | A8MMS-2406G-ND 4.19 34.13 
= , GR = Gray 36 (91 44) ABMMS-1436G-ND 327 2663 oa | tin |18(45:72)| MC | ABMMS-2418M-ND 5.62 45.73 
: 6 (1524) AGMMSAGOGMEND 3.502852 18(45.72)| GR | ASMMS-2418G-ND 4.49 36.57 
No. Rib- 6 (15.24) A6MMS-1606G-ND 3.27 26.65 36 (91.44)| MC | A8MMS-2436M-ND. 7.19 58.54 
of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing . | 18 (45.72) AGMMS-1618M-ND 4.17 33.97 36 (91.44)| GR | A8MMS-2436G-ND 4.94 40.21 
Cont.) Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 18 (45.72) AGMMS-1618G-ND 3.48 28.35 6 (15.24) | MC | A8MMS-2606M-ND 4.92 40.07 
ann 36 (91.44) AGMMS-1636M-ND 5.17 42.13 reeony 
e(is2q)| Gm [AMYS-I005ND 133 1085 26 91.44)| GR_| newns-16366-ND_3.80_ 90.90 1014572)| Mo |ABMME-SGIBMND 602 4204 
f -10066- : F : : 66: | : -2618M- d i 
to | tn |18(45:72)} MC | AQMXS-1018M-ND 1.86 15.18 Beee CS Ea " }48(45.72)| GR | A8MMS-2618G-ND 4.93 40.15 
18 (45.72)| GR | A2MXS-1018G-ND 1.48 12.08 | 48 (45.72) AGMMS-2018M-ND 481 3914 36 (91.44)| MC | A8MMS-2636M-ND 7.67 62.49 
36 (91.44)| MC | A2MXS-1036M-ND 2.47 20.12 18 (45.72) AGMMS-2018G-ND 385 31.39 36 (91.44)| GR | ASMMS-2636G-ND 5.49 44.71 
36 (91.44)| GR | A2MXS-1036G-ND 4.71 13.92 36 (91.44) AGMMS-2036M-ND 6.12 49.82 6 (15.24) | MC | A8MMS-3406M-ND 5.99 48.75 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1406M-ND 1.65 13.43 36 (91.44) AGMMS-2036G-ND 4.21 34.31 6 (15.24) | GR | ASMMS-3406G-ND 5.48 44.61 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1406G-ND 1.46 11.85 6 (15.24) AOMMS-2406M-ND 457 37.19 aa | tn {18(45.72)| Mc | AeMMS-341eM-ND 7.47 60.84 
. | 18 (45.72)| MC | A2MXS-1418M-ND 2.22 18.05 6 (15.24) A6MMS-24066-ND = 4.19 34.18 - 7 
14) Tin | 59 (45.72)| GR | AMXS-14186-ND 1.64 13.32 _ | 18 (45.72) AGMMS-2418M-ND 5.62 45.73 . a : comptes > #848 
36 (91.44)| MC | A2MXS-1436M-ND 3.07 24.97 18 (45.72) POUMSeaiscaida 449 36.57 36(9144)| GR | ASNMS-3436G-ND 6.65 54.16 
36 (91.44)| GR | A2MXS-1436G-ND 1.90 15.51 36 (91.44) DOMME SSONAND@ 67.19 58.54 er) — 2 
: : : 36 (91.44) AGMMS-2436G-ND 4.94 40.21 6 (15.24) ] MC | A8MMS-4006M-ND 6.77 55.12 
: poe . pate en bie . 6 (15.24) AGMMS-2606M-ND 4.92 40.07 6(15.24)| GR | A8MMS-4006G-ND 6.17 50.28 
i Dll : ; 6 (15.24) AGMMS-2606G-ND 4.56 37.11 . |18(45.72)| MC | A8MMS-4018M-ND 8.51 69.28 
46 | tin |18(45-72)] MC | A2MXS-1618M-ND = 2.59 21.07 | 18 (45.72) AGMMS-2618M-ND 6.02 49.04 40 | Tin |+8(45.72)| GR | ABMMS-4018G-ND 672 5475 
18 (45.72)| GR | A2MXS-1618G-ND 1.90 15.45 18 (45.72) AGMMS-2618G-ND 4.93 40.15 36 (91.44)| MC | ABMMS-4036M-ND 11.12 9051 
36 (91.44)| MC | A2MXS-1636M-ND 3.59 29.23 36 (91.44) AGMMS-2636M-ND 7.67 62.49 36 (91.44) GR | ABMMS-4036G-ND 755 61.47 
36 (91.44)| GR | A2MXS-1636G-ND 2.21_—‘18.00 36 (91.44) AGMMS-2636G-ND 5.49 44.71 6(15 p 4) | Mc | ASMMS-5006M-ND a7) BALD 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2006M-ND 2.19 17.79 6 (15.24) ABMMS-3406M-ND 5.99 48.75 : é fk . : 
7 7 a cr WReneenceeniniN ofe7 1521 6 (15.24) AGMMS-3406G-ND 548 44.61 6 (15.24) | GR | A8MMS-5006G-ND 7.23 58.84 
_ |48(4572)| MC | ADMXS-2018N-ND 3.06 2491 18 (45.72) AGMMS-3418M-ND 7.47 60.84 50 | tin |18(45.72)| MC | A8MMS-5018M-ND 10.16 82.71 
20 | Tin 18 (45.72) er | A2MXS-2018G-ND ot 1746 18 (45.72) A6MMS-3418G-ND 5.95 48.43 18 (45.72)| GR | A8MMS-5018G-ND 7.91 64.43 
36(9144)| MC | A2MXS-2036M-ND 437 3558 36 (91.44) AGMMS-3436M-ND = 9.70 78.98 36 (91.44)| MC | ASMMS-5036M-ND 13.43 109.37 
36 (0144) GR | ADMXS-2098GND 247 2008 ou a Tae eee a a 36(91.44)| GR | ASMMS-5036G-ND 8.94 72.81 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2406M-ND 2.55 20.73 6 (15.24) AGMMS-4006G-ND 6.17 50.28 6 (15.24) | MC | A8MMS-G006M-ND = 8.96 72.95 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2406G-ND 217 17.67 | 48 (45.72) AGMMS-4018M-ND 8.51 69.28 6 (15.24) | GR | A8MMS-6006G-ND 8.06 65.61 
o4 | tin |18(45:72)| MC | A2MXS-2418M-ND 3.59 29.27 18 (45.72) AGMMS-4018G-ND 6.72 54.75 60 | tin |18(45:72)| MC | ASMMS-6018M-ND 11.58 94.28 
18 (45.72)| GR | A2MXS-2418G-ND 247 20.11 36 (91.44) A6MMS-4036M-ND 11.12 = 90.51 18 (45.72)| GR | A8MMS-6018G-ND 8.88 72.28 
36 (91.44)) MC | A2MXS-2436M-ND 5.17 42.08 36 (91.44) A6MMS-4036G-ND_ 7.55 61.47 36 (91.44)| MC | A8MMS-6036M-ND 15.51 126.29 
36 (91.44)| GR | A2MXS-2436G-ND 2.92 23.75 6 (15.24) ABMMS-5006M-ND 7.97 64.94 36 (91.44)| GR | A8MMS-6036G-ND 10.11 82.28 
6 (15.24) | MC | AQMXS-2606M-ND 274 22.28 ate Ever ia eH 6(15.24) | MC | A8MMS-6406M-ND 9.29 75.62 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2606G-ND 2.37 19.31 in| 43 (45.72) AGMMS-5018G-ND 791 6443 6 (15.24) | GR | A8MMS-6406G-ND 8.39 68.28 
96 | tin | 18(45-72)} MC | A2MXS-2618M-ND 3.84 31.25 36 (91.44) AGMMS-5036M-ND 13.43 109.37 64a | Tin |18(45.72)} MC | A8MMS-6418M-ND 11.91 96.95 
18 (45.72)| GR | A2MXS-2618G-ND 2.75 22.35 36 (91.44) A6MMS-5036G-ND 8.94 72.81 18 (45.72)| GR | A8MMS-6418G-ND 9.20 74.95 
36 (91.44)| MC | A2MXS-2636M-ND 5.49 44.70 16 (15.24) AGMMS-GOOGM-ND 8.96 72.95 36 (91.44)| MC | A8MMS-6436M-ND 15.84 128.96 
36 (91.44)| GR | A2MXS-2636G-ND 3.31 26.91 6 (15.24) AGMMS-6006G-ND 8.06 __—65.61 36 (91.44)| GR | ASMMS-6436G-ND 10.43 84.95 
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tyco No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP No. of Rib- 
—_—. Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 [Part No. Con- /Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Electronics ANIP aA @ (aum) tacts |Finish| Inch(cm) | Cable | Part No. 1 10 
10 68 (17.27) |AKN10B-ND 1.88 9.03)1658622-1 mt | eon | 36.9144) | MC |AIAXHOAGENAND 5.45 44.35 
Socket Connectors 14 88 (22.35) |AKN14B-ND 2.47 11.85)1658622-2 old | 35 (91.44) | GR | AIAXH-2436G-ND 3.20 26.03 
; 16 | 30n" AU} .98 (24.89) |AKNI6B-ND 2.59 12.42 |1658622-3 a lice 36 (91.44) | MC | A1AXH-2636M-ND 5.72 46.57 
RoHS Compliant 20 1.18 (29.97) |AKN20B-ND 2.70 12.98 /1658622-4 36 (91.44) | GR_| A1AXH-2636G-ND 3.54 28.79 
24 1.38 (35.05) |AKN24B-ND 3.06 14.67 |1658622-5 30 | God | 36(91-44) | MC | ATAXH-3036M-ND 6.25 50.93 
26 1.48 (37.59) |AKN26B-ND 3.06 14.67 |1658622-6 36 (91.44) | GR_| ATAXH-3036G-ND 4.07 __ 33.15 
30 1.68 (42.67) |AKN3OB-ND 3.88 18.63|1658622-7 34 | Gold - bern ue ea ie oe 
Socket Connector 34 | 30u" AU | 1.88 (47.75) |AKN34B-ND 3.88 18.63|1658622-8 7 (a1.44) MC | ATAXH=4036M:ND 8.10 65.98 
with Central Polarizing Key 40 2.18 (55.37) |AKN40B-ND 4.59 22.01 ]1658622-9 40 | Gold | 36 (91.44) | GR | AIAXH-4036G-ND 4.54 36.94 
44 2.38 (60.45) |AKN44B-ND 5.41 25.96 |1-1658622-3 50 | com | 36(91-44) | MC | ATAXH-6O36M-ND 10.69 87.04 
Socket 50 2.68 (68.07) |AKNS0B-ND 5.53 26.53)1-1658622-0 36 (91.44) | GR_| A1AXH-5036G-ND 6.20 50.48 
Connector Sy 60 | 30y" AU | 3.18 (80.77) |AKNGOB-ND 6.82 32.74|1-1658622-1 64 | Gold | 36(91-44) | MC | ATAXH-6436M-ND 12.87 104.82 
. 64 3.38 (85.85) |AKNG4B-ND 7.53 36.12|1-1658622-2 36 (91.44) | GR | ATAXH-6436G-ND 7.47 60.82 
Strain Relief For Socket Connectors — Also available in the following versions: 
RoHS Compliant A1BXH-CICICICIC-ND — Socket Connector with Strain Relief 
10 | — | .68(17.27) JASSR10-ND 321.33 |499252-5 Note: Also available with 60 contacts. 
Permanent Pull-Tabs To Be Used 14 = 88 (22.35) |ASSR14-ND 321.33 |499252-9 AICXH-CIOIOOIC-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 
With Strain Relief Version Note: Also available with 60 contacts. 
16 = -98 (24.89) |ASSR16-ND 321,33 |499252-8 AIDXH-LIAIDIMID-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Material and Finish: » Plastic Shell: Housing, Cover & Strain Relief — Black 20 = 1.18 (29.97) |ASSR20-ND 382 1.33 }499252-2 Polarizing Key 
He eons H Gold ah eae sae on vane 24 =Z 1.38 (35.05) |ASSR24-ND 33 2.08 |1-499252-0 Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
uplex 15” gold or 30y” gold on post/pin mating end, "-200y” brig! Call for complete part number and pricing! 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50)” nickel 26 a 1.48 (37.59) )ASSR26-ND 331.54 |499252-3 
30 — | 1.68 (42.67) JASSR30-ND 331.54 /1-499252-2 
No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing |AMP 34 _ 1.88 (47.75) |ASSR34-ND 331.54 |499252-6 Socket Connector to Socket Connector 
Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 |Part No. 40 — | 2.18 (55.37) JASSR40-ND 331.80 /499252-1 RoHS Compliant 
Socket Connector Only 44 — | 2.38 (60.45) |ASSR44-ND 623.86 |1-499252-1 * MC = Multi-Color, 
(Strain Reliefs Sold Separately) 50 — | 2.68 (68.07) JASSR50-ND 33 2.06 |499252-4 GR = Gray 
30 4.68 (42.67) |ASC30G-ND 3.27. 20.50 /499997-7 60 — | 3.18 (80.77) JASSR60-ND 372.32 /499252-7 Socket connector without strain relief shown. 
40 | 45y» qu | 218 (65.37) ]ASC40G-ND 3.11 19.48 |499997-9 64 | = | 898(85.65) BSSHRENUR 45 2.89 /t-499260-8 Newel Rib: 
64 3.38 (85.85) |ASC64G-ND 5.40 33.81 |1-499997-2 Permanent Pull Tabs Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
10 68(17.27) [ASNIOA-ND 1.11  6.94|746290-1 (For Connectors With Strain Reliefs) tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
24 1.38 (35.05) |ASN24A-ND 3.42. 21.41 |746290-5 10 — | 44 (11.18) |ASPTIO-ND 301.53 /88450-2 6 (15.24) | MC | A3AAH-1006M-ND 2.50 20.38 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1006G-ND 2.38 19.35 
26 | 30u" AU | 1.48 (37.59) |ASN26A-ND 2.48 15.52 |746290-6 24 — | 1.08 (27.43) |ASPT24-ND 181.60 /88450-6 (15.24) ‘ i 
30 | — | 1.38 (35.05) |ASPT3O-ND 23 2.08 |1-88450-2 40 | Gola |18 (45-72)) MC RRS ASUGUOISNGNDR 2.01 23.68 
34 1.88 (47.75) |ASN34A-ND 3.14 19.69 746290-8 ae Z : 18(45.72)| GR | A3AAH-1018G-ND 2.53 20.58 
50 2.67 (68.07) JASNSOA-ND 4.48 28.05 |1-746290-0 Continuous Strip 36 (91.44)| MC | A3AAH-1036M-ND 3.51 28.62 
rarer es { Eee no positions _| 120-0 (3048.0) |ASPTO1-ND 20.22 126.66 /88450-1 36 (91.44)| GR | A3AAH-1036G-ND 2.75 22.49 
jocket Connector Only — RoHS Compliant ; 6 (15.24) | MC | A3AAH-406M-ND 3.65 29.69 
(Strain Reliefs Sold Separately) Renmanent Pull: Tabs'— nono compliant 6 naan GR | A3AAH-1406G-ND 3.45 28.11 
For Connectors With Strain Reliefs, 
10 68 (17.27) |ASCIOH-ND 1.19 5.71 |1658620-1 f d 14 | Gold a yee aE ntiimene a ae 
ii (88 (22.35) |ASCI4H-ND 1.74 8.35 |1658620-2 10 — | 44 (11.18) |ASPS10-ND 251.21 /5088450-2 (45.72) F ‘ i ; 
_ : 0 36 (91.44)| MC | A3AAH-1436M-ND 5.06 41.23 
. 14 64 (16.26) |ASPS14-ND 22 1.06 |5088450-3 
16 | 15y" AU) .98 (24.89) JASCIGH-ND 1.83 8.79|1658620-3 fe 74/18.) ERRReEM 20. 1.45 leoasasoea 36 (91.44)| GR | A3AAH-1436G-ND 3.90 31.77 
20 1.18 (29.97) |ASC20H-ND 1.92 9.23]1658620-4 fA B.80) ; ‘ 6 (15.24) ] MC ] A3AAH-1606M-ND 3.87 31.54 
20 — | .88 (22.35) |ASPS20-ND 30 1.45 /5088450-5 611524)! GR | ASAAHE06G:-ND 364 29.67 
24 1.38 (35.05) |ASC24H-ND 3.06 14.67|1658620-5 06 ita (15.24) ; J 
= 18 (29.97) |ASPS26-ND 34 1.65 |5088450-7 te | Gow |18(45-72)} MC | A3AAH-1618M-ND 4.54 36.98 
i zy 01 
26 1.48 (37.59) |ASC26H-ND 3.06 14.67]1658620-6 3 — 1758 (40.13) lAspsaa-ND 30 1.42|s08ea50-8 18(45.72)| GR | A3AAH-1618G-ND 3.85 31.37 
30 1.68 (42.67) |ASC30H-ND 3.92 18.82]1658620-7 40 — | 182 (46.23) [asps4o-ND 33 1.57|5088450-9 36 (91.44)| MC | A3AAH-1636M-ND 5.54 45.15 
34 | sy au | 1-88(47.75) JASC34H-ND 3.41 16.37]1658620-8 50 — | 232 (68.93) |ASPss0-NO 51. 2.47|1-5088450-0 2 a oa = ee ia ae 
40 2.18 (55.37) |ASCAOH-ND 3.76 18.06) 1658620-9 60 — | 2.80(71.12) |ASPS60-ND 76 3.66 |1-5088450-1 ees GR | A3AAH-2006G-ND eH 33.65 
50 2.68 (68.07) |ASC5OH-ND 4.59 21.75] 1-1658620-0 Continuous Strip oo | cou (18(45.72)| MC | ASAAH-2018M-ND 5.32 43.35 
64 3.38 (85.85) |ASC64H-NDt 3.81 23.89] 1-1658620-2 no positions | 120.0 (3048.0) /ASKPO3-ND 24.96 119.78 |88450-1 18(45.72)| GR | A3AAH-2018G-ND 4.37 35.60 
5 36 (91.44)| MC | A3AAH-2036M-ND 6.63 54.03 
: [ ee cee ee pene : Keying Plug For Socket Connectors — RoHS Compliant 36 (91.44)| GR A3AAH-2036G-ND 473 38.52 
88 (22.35 - E .23 |1658623- 
45° aque ail| cae . Pee 51 9.67|1059609-3 Keying Plugs ...........:c00 ASKPOI-ND = .14— 1.25 |499712-1 6 (15.24) | MC | A3AAH-2406M-ND 5.13 41.73 
H 98 (24. : ; Keying Plugs 10/Comb ......... ASKPO2-ND 1.13 10.19 |104072-1 6 (15.24) | GR | ASAAH-2406G-ND 4.75 38.68 
20 1.18 (29.97) |ASN20B-ND 2.11 10.11]1658623-4 oa | goig |18(45:72)} MC | ASAAH-2418M-ND 6.17 50.27 
24 1.38 (35.05) |ASN24B-ND 4.38 21.00 |1658623-5 + NEW! 18 (45.72)| GR | A3AAH-2418G-ND = 5.05 41.11 
36 (91.44)| MC | A3AAH-2436M-ND 7.75 63.08 
26 1.48 (37.59) |ASN26B-ND 3.06 14.67 |1658623-6 36 (91.44)| GR | A3AAH-2436G-ND 5.50 44.76 
30 1.68 (42.67) |ASN30B-ND 3.53 16.93} 1658623-7 6 (15.24) | MC | A3AAH-2606M-ND 5.38 43.82 
34 | 30u" AU) 1.88 (47.75) |ASN34B-ND 3.88 18.63/1658623-8 A -ND 6 (15.24) | GR | A3AAH-2606G-ND 5.02 40.86 
40 2.18 (55.37) |ASN40B-ND 4.59 22.01 |1658623-9 Style 7 Ribbon Cable 26 | Gold ees ae evi oe re 
if e -( 1 or 3LJL (Socket) M=Multi-color (45. : ; 
50 2.68 (68.07) |ASN5S0B-ND 5.53 26.53] 1-1658623-0 J G-cray 36 (91.44)| MC | A3AAH-2636M-ND 8.13 66.24 
5 zh Conn. Finish 36 (91.44)| GR | A3AAH-2636G-ND 5.95 48.46 
Socket Connector With Polarizing Key 
Bis>ten Gold a (ee inches" oni.) 6 (15.24) | MC | A3AAH-3006M-ND 6.45 52.54 
30 458A 1.68 (42.67) |AKC30G-ND 2.76 17.31/746285-7 aioe Gold | oo 6 (1524) | GR | ASAAH-3006G-ND 6.09 49.57 
60 3.18 (80.77) |AKC60G-ND 4.76 29.84] 1-746285-1 Lf pe ee 30 | God {18 (45:72)] MC | ASAAH-3018M-ND 7.55 61.51 
26 | sour ay | 1:48 (37-59) |AKN26A-ND 1.80 11.28)746288-6 18 (45.72)| GR | A3AAH-3018G-ND 6.46 52.61 
a4 [oe 2.38 (60.45) |AKN44A-ND 4.38 27.45 | 1-746288-3 ‘ s 36 (91.44)| MC is 821 7406 
z — = Termination Jumpers 36 (91.44)| GR | A3AAH-3036G-ND 7.02 _57.17 
Socket Connector With Polarizing Key 6 (15.24) | MC A3AAH-3406M-ND 587 47.83 
Hols Compliant: Socket Connector — Single Ended ae, a Pee oe en 
10 68 (17.27) (ERGO) 1.76 8.34 /1658621-1 RoHS Compliant 34 | Gold | 45 (4572)| GR | A3AAH-3418G-ND 584 4751 
14 88 (22.35) |AKC14H-ND 2.57 12.33]1658621-2 . . 36(91.44)| Mc | A3AAH-3436M-ND 9.59 78.06 
16 | 15y"AU| .98 (24.89) |AKC16H-ND 2.70 12.98|1658621-3 MG'=(Mulu-Color,, GR = Gray 36 (91.44)| GR | A3AAH-3436G-ND 6.54 53.24 
20 1.18 (29.97) |AKC20H-ND 2.47 11.85/1658621-4 Socket connector without strain relief shown 6 (15.24) | MC A3AAH-4006M-ND 6.64 54.11 
i. ‘ : 6 (15.24) | GR | A3AAH-4006G-ND 6.05 49.27 
24 1.38 (35.05) |AKC24H-ND 3.06 14.67|1658621-5 No. of Rib= | 7 ao | cog |18(4572)| MC | ABAAH-4O1BMND 838 68.26 
26 1.48 (37.59) | AKC26H-ND 3.06 14.67]1658621-6 Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 18(45.72)| GR | A3AAH-4018G-ND 6.60 53.74 
. 168 (02.87) eee O01 18.37) 1658621-7 = Dor oH a = ND a5 an a. i a oh Oe i pr ae 
. ‘ ; bell : - E i i : -4036G- f : 
34 | 15" AU) 1.88 (47.75) |AKC34H-ND 3.41. 16.37 |1658621-8 old | 36 (91.44) | GR | AtAXH-10366-ND 160 13.06 61529 | ac HEEASEUENEN 937 7652 
40 2.18 (55.37) |AKC40H-ND 3.76 18.06 |1658621-9 ea 36 (91.44) ATAXH-1436M-ND 3.38 27.54 6 (15.24) | GR | A3AAH-5006G-ND 8.62 70.23 
44 2.38 (60.45) | AKC44H-NDt 3.36 15.95|1-1658621-3 36 (91.44) AIAXH-1436G-ND 2.22 18.08 50 | God |18(45:72)| MC | ASAAH-SO18M-ND 11.56 94.10 
. . 3 36 (91.44) ATAXH-1636M-ND 3.78 30.74 18(45.72)| GR | A3AAH-5018G-ND 9.31 75.81 
50 | 288 (68.07) eee 459 22.01) 1-1658621-0 Gold | 36 (91.44) AVAXH-1636G-ND 240 19.51 36 (91.44)| MC | A3AAH-5036M-ND 14.83 120.76 
60 | 15” AU) 3.18 (80.77) |AKC60H-ND 5.88 28.22) 1-1658621-1 ea 36 (91.44) ATAXH-2036M-ND 4.63 37.69 36 (91.44)| GR | A3AAH-5036G-ND 10.34 84.19 
64 3.38 (85.85) |AKC64H-ND 6.47 31.04] 1-1658621-2 36 (91.44) AAXH-2036G-ND 2.72 22.18 (Continued) 
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tyco 
Electronics 


ANIP 


Termination Jumpers (Cont.) 


Socket Connector to Socket Connector (Cont.) 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 


Gold | 6 (15.24) | MC 
Gold | 6 (15.24) | GR 
Gold | 18 (45.72) MC 


A3AAH-6406M-ND 11.33 92.29 
A3AAH-6406G-ND 10.43 84.96 
A3AAH-6418M-ND 13.95 113.63 


64 | Gold | 18 (45.72)} GR | A3AAH-6418G-ND 11.25 91.63 
Gold | 36 (91.44)} MC | A3AAH-6436M-ND 17.89 145.64 
Gold | 36 (91.44)| GR | A3AAH-6436G-ND 12.48 101.63 


Also available in the following versions: 
A3BBH-LIILOO-ND — Socket Connector with Strain Relief. 

Note: Also available with 60 contacts. 
A3CCH-LOLDINOA-ND — Socket Connector with Strain Relief. 

Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
A3DDH-LOIOOL-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 

Polarizing Key. 

Note: Also available with 44 and 60 contacts. 

Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Pin Connector 
RoHS Compliant 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Socket connector without strain relief, plug connector without flange, 
without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish) Inch(cm) | Cable} Part No. 1 10 
6 (15.24) MC | ASAKB-1006M-ND 7.22 58.78 
6 (15.24) GR | A3AKB-1006G-ND 7.09 57.74 
40 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1018M-ND 7.62 62.07 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1018G-ND 7.24 58.97 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1036M-ND 8.23 67.02 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1036G-ND 7.47 60.82 
6 (15.24) MC | ASAKB-1406M-ND 13.94 113.48 
6 (15.24) GR | A3AKB-1406G-ND 13.74 111.91 
44 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1418M-ND 14.50 118.10 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1418G-ND 13.92 113.37 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1436M-ND 15.35 125.02 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1436G-ND 14.19 115.56 
6 (15.24) MC | ASAKB-1606M-ND 8.55 69.59 
6 (15.24) GR | A3AKB-1606G-ND 8.32 67.72 
ie | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1618M-ND 9.21 = 75.03 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1618G-ND 852 69.42 
36 (91.44) | MC | ASAKB-1636M-ND 10.22 83.20 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1636G-ND 8.84 71.97 
6 (15.24) MC | ASAKB-2006M-ND 9.16 74.56 
6 (15.24) GR | A3AKB-2006G-ND 8.84 71.98 
20 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-2018M-ND 10.03 81.68 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2018G-ND 9.08 73.93 
36 (91.44) | MC | A3AKB-2036M-ND 11.34 92.35 
36 (91.44) | GR | ASAKB-2036G-ND 9.44 76.85 
6 (15.24) MC | ASAKB-2606M-ND 16.76 136.48 
6 (15.24) GR | A3AKB-2606G-ND 16.40 133.52 
26 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-2618M-ND 17.86 145.45 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2618G-ND 16.77 136.56 
36 (91.44) | MC | ASAKB-2636M-ND 19.51 158.90 
36 (91.44) | GR | ASAKB-2636G-ND 17.33 141.12 
6 (15.24) MC | ASAKB-3006M-ND* 12.16 99.05 
6 (15.24) GR | A3AKB-3006G-ND* 11.80 96.08 
30 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-3018M-ND* 13.26 108.01 
18 (45.72) | GR | A3AKB-3018G-ND* 12.17 99.12 
36 (91.44) | MC | A3AKB-3036M-ND* 14.92 121.47 
36 (91.44) | GR | ASAKB-3036G-ND* 12.73 103.68 
6 (15.24) MC | ASAKB-3406M-ND* 12.69 103.31 
6 (15.24) GR | A3AKB-3406G-ND* 12.18 99.17 
34 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-3418M-ND* 14.17 115.40 
18 (45.72) | GR | A3AKB-3418G-ND* 12.65 102.99 
36 (91.44) | MC | A3AKB-3436M-ND* 16.40 133.54 
36 (91.44) | GR | ASAKB-3436G-ND* 13.35 108.72 
6 (15.24) MC | A3AKB-4006M-ND* 20.34 165.60 
6 (15.24) GR | A3AKB-4006G-ND* 19.74 160.76 
40 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-4018M-NDe 22.08 179.76 
18 (45.72) | GR | A3AKB-4018G-ND* 20.29 165.24 
36 (91.44) | MC | A3AKB-4036M-ND* 24.68 200.99 
36 (91.44) | GR | ASAKB-4036G-ND* 21.12 171.95 
6 (15.24) MC | ASAKB-5006M-ND 17.98 146.40 
6 (15.24) GR | A3AKB-5006G-ND 17.23 140.31 
50 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AKB-5018M-ND 20.16 164.18 
18 (45.72) | GR | A3AKB-5018G-ND 17.92 145.90 
36 (91.44) | MC | ASAKB-5036M-ND 23.44 190.84 
36 (91.44) | GR | ASAKB-5036G-ND 18.95 154.27 


Also available in the following versions: 
A3BRB-LJ_ILIUIL-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 24 contacts. 
A3CKB-LJILIAIC1-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Note: Also available with 64 contacts. 
A3DKB-LJIOIUIL-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 and 64 contacts. 
Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


Pin Connectors 

RoHS Compliant 

Material and Finish: * Housing & Cover: 
Black thermoplastic, 94V-0 rated 


Electrical Characteristics: » Contact Cur- 
rent Rating: 1 Amp. * Dielectric Withstand- 
ing Voltage: Pin connectors 500 Volts, RMS 


Contacts: * Phosphor Bronze, duplex plated 
30u” AU pin end; .000100 - .000200 bright tin-lead on cable termination 
end; entire contact underplated with 30” gold over nickel. Specifications: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 

Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories Inc. 
File No. E28476. 


Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 


No. of 
Con- | Contact Dim.A Digi-Key Pricing AMP. 
tacts | Finish In. (mm) | Part No. i 10 {Part No. 
Pin Connectors 

(Strain Reliefs Sold Separately) 
16 30u" AU 1.372 (34.85) | APKI6A-ND 6.47 58.21 |111446-3 
26 1.872 (47.55) | APK26A-ND 15.57 140.11 |111446-6 
30 2.072 (52.63) | APK30A-ND 16.45 148.01 |111446-7 
40 |30u" AU | 2.572 (65.33) | APK40A-ND 15.57 140.11 |111446-9 
50 3.072 (78.03) | APKSOA-ND 16.58 149.18 |1-111446-1 


60 |30y” AU | 3.527 (89.59) | APK60A-ND 17.78 160.00 |1-111446-2 


Pin Connectors — RoHS Compliant 


No. of Rib- 
Con- | Conn.) Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish) Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
30 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-3036M-ND* 11.60 94.45 
36 (91.44) | GC | A1KXB-3036G-ND* 9.42 76.67 
34 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-3436M-ND* 12.75 103.82 
36 (91.44) | GR | A1KXB-3436G-ND* 9.70 79.00 
40 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-4036M-ND* 20.37 165.87 
36 (91.44) | GR | A1KXB-4036G-ND* 16.80 136.83 
50 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-5036M-ND 18.24 148.51 
36 (91.44) | GC | AIKXB-5036G-ND 13.75 111.95 
64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-6436M-ND* 27.81 226.46 
36 (91.44) | GC | AIKXB-6436G-ND* 22.41 182.46 


Also available in the following version: 


A1RXB-OOOOD-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 contacts. 


Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


Pin Connector to Pin Connector 
RoHS Compliant 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Pin connector, without strain relief shown. 


(Strain Reliefs Sold Separately) No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 

10 4.072 (27.23) | APK10B-ND 5.78 27.72 |1-111446-4 Gas 
14 1.272 (32.31) |APK14B-ND 12.22 58.63 /1-111446-5 aot, etnishy main \(cmi)m Cable) pEartig: wil 
16 |30u” AU | 1.372 (34.85) | APK16B-ND 6.48 31.08 /1-111446-6 6 (15.24) | MC | A3KKB-1006M-ND 11.40 92.85 
20 1.572 (39.93) | APK20B-ND 6.93 33.26 |1-111446-8 6 (15.24) | GR | A3KKB-1006G-ND 11.28 91.82 
26 1.872 (47.55) | APK26B-ND 13.09 62.83 |2-111446-0 40 | Gold ae HS PRR ia ne 
30 2.072 (52.63) | APK30B-ND 13.79 66.19 |2-111446-1 36 (9144) | MC | ASKKB-1036M-ND 1241 101.09 
a0 [any au [2sre 6529)| APKAOBAND 1868 7526[2-11440- UE | ee 

)” .572 (65.33) -ND 15.68 75.26 |2- e 

6 (15.24) | MC | A3KKB-1406M-ND 23.87 194.40 
50 3.072 (78.03) | APKS0B-ND 12.74 61.15 |1-111446-7 6 (1524) | @R | ASKKB-14086-ND 23.68 192.82 
64 3.772 (95.81) | APK64B-ND 20.65 99.12 |2-111446-6 ta | eo | 1804572) | MC | ASKKB-1418M-ND 24.44 199.02 
Strain Reliefs For Pin Connectors — 18 (45.72)| GR | A3KKB-1418G-ND 23.86 194.28 
RoHS Compliant 36 (91.44) | MC | A3KKB-1436M-ND 25.29 205.94 
0] — — Japsrio-nD 625 56.21 |i11547-4 a = peareanes ~ ieee 
he ~ ~ pene a ee oe 6 (15.24) | GR | ASKKB-16066-ND 12.63 102.88 
pall es 7 ROCETRT 409 4404 (141847-4 te | co | 18(45-72)| MC | A3KKB-1618M-ND 13.53 110.20 
: ; 18 (45.72)| GR | A3KKB-1618G-ND 12.84 104.58 
a4 | — = APSR24-ND 4.20 37.82 |111547-5 36 (91.44)| MC | ASKKB-1636M-ND 14.54 118.36 
2%) — = APSR26-ND 4.21 37.87 |111547-6 36 (91.44)| GR | A3KKB-1636G-ND 13.16 107.13 
44 _ _ APSR44-ND 4.26 38.38 |1-111547-0 6 (15.24) | MC | A3KKB-2006M-ND 13.81 112.43 
50 | — _ APSR5O-ND 4.93 44.33 1-111547-1 6 (15.24) | GR | A3KKB-2006G-ND 13.49 109.84 
Snap-In Polarizer — RoHS Compliant oo | Gola | 18(45:72)] MC | ASKKB-2018M-ND 14.68 119.54 
: = 18 (45.72)| GR | A3KKB-2018G-ND 13.73 111.79 
For Pin Connectors, Univ. Pin, 36 (91.44)| MC | A3KKB-2036M-ND 15.99 130.22 
Pinless Headers & A24195-ND 1.83 16.43|499991-2 36 (91.44)| GR | A3KKB-2036G-ND 14.09 114.71 
Low Profile Pin Headers 6 (15.24) | MC | A3KKB-2606M-ND 27.22 221.65 
Latch Ejector (2 Required per Connector) 6 (15.24) | GR | A3KKB-2606G-ND 26.86 218.69 
RoHS Compliant 06 | Gold | 18 (45-72)| MC | ASKKB-2618M-ND 28.32 230.62 
sportier Cornet 18 (45.72)| GR | A3KKB-2618G-ND 27.23 221.73 
ort (For Connectors ALSNO2-ND —2.19/2 10.13/10|111451-1 36 (91.44) | MC | A3KKB-2636M-ND 29.97 244.07 
without Strain Relief) 36 (91.44) | GR | ASKKB-2636G-ND 27.79 226.29 
Long (for Connectors ALLNO2-ND 2.53/2 11.69/10 /111451-3 6 (15.24) | MC | A3KKB-3006M-ND* 17.14 139.57 
with Strain Relief) 6 (15.24) | GR | A3KKB-3006G-ND* 16.78 136.61 
30 | Gola | 18(45:72)] MC | ASKKB-3018M-ND» 18.24 148.54 
18 (45.72)| GR | A3KKB-3018G-ND* 17.15 139.65 
ND 36 (91.44) | MC | A3KKB-3036M-ND* 19.89 161.99 
Style 7 36 (91.44)| GR | A3KKB-3036G-ND* 17.71 144.21 
tor30o oben cane 6 (15.24) | MC | A3KKB-3406M-ND> 17.33 141.14 
(Pin Connector) | Bcoeees or 6 (15.24) | GR | ASKKB-3406G-ND* 16.82 137.00 
Conn. Finish y 34 | Gold | 18(45:72)] MC | ASKKB-3418M-ND» 18.82 153.23 
His<15u Gold Length 7 18 (45.72)| GR | A3KKB-3418G-ND* 17.29 140.82 
Bis>15u Gold | (Use “Inches” only.) 36 (91.44)] MC | A3KKB-3436M-ND* 21.04 171.37 
S=Tin / | No. Of Contacts 36 (91.44)| GR | A3KKB-3436G-ND* 18.00 146.55 
6 (15.24) | MC | A3KKB-4006M-ND» 31.18 253.89 
; : 6 (15.24) | GR | A3KKB-4006G-ND* 30.58 249.05 
Pin Connector — Single Ended 40 | Gola | 18(45-72)| MC | A3KKB-4018M-ND» 32.92 268.04 
ine pamaiae 18 (45.72)| GR | A3KKB-4018G-ND* 31.13 253.52 
p 36 (91.44) | MC | A3KKB-4036M-ND> 35.53 289.28 
* MC = Multi-Color 36 (91.44) | GR | A3KKB-4036G-ND+ 31.96 260.23 
GR = Gray 6 (15.24) | MC | A3KKB-5006M-ND 24.47 199.27 
i ; ize 6 (15.24) | GR | A3KKB-5006G-ND 23.72 193.17 
Pin connector without flange, without strain relief shown. fa een 18(45.72)| MC | A3KKB-S018M-ND 26.65 217.04 
No. of Rib 18 (45.72)| GR | A3KKB-5018G-ND 24.41 198.76 
Canal conn’ engine (bones | Digl:Key Pricing 36 (91.44) | MC | A3KKB-5036M-ND 29.93 243.70 
iacish | Finish) Inchi(cm) | Cable)||PariNo! 1 10 36 (91.44) | GR | A3KKB-5036G-ND 25.44 207.14 
to | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-1036M-ND 6.81 55.49 6 (15.24) | MC | A38KKB-6406M-ND* 41.21 335.57 
0 GR | A1KXB-1036G-ND 6.05 49.29 6 (15.24) | GR | A38KKB-6406G-ND* 40.31 328.23 
SaARERE: 18 (45.72) | MC | A3KKB-6418M-ND* 43.83 356.91 
Gold ne CM Geos ins 64 | Gold | +3 (45.72)| GR | A3KKB-6418G-ND» 41.13 334.90 
! : 36 (91.44) | MC | A3KKB-6436M-ND* 47.76 388.91 
Gold ATKXB-1636M-ND 8.27, 67.35 36 (91.44) | _GR_| ASKKB-6436G-ND+ 42.36 344.91 


A1KXB-1636G-ND 6.89 56.12 


A1KXB-2036M-ND 9.31 75.78 


po A1KXB-2036G-ND 7.40 60.28 


A1KXB-2636M-ND 16.64 135.49 


Gold 


AIKXB-2636G-ND 14.46 117.71 


Also available in the following version: 


A3RRB-OOOOO-ND — Pin Connector with Strain Relief & Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 contacts. 


© Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Specifications: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: Gold -10p inch 
gold (in mating area) over 50p inch nickel; Tin -100p inch tin-lead * Insulator 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic »* Cover pull-off force 
226.79 grams/contact minimum (force applied along contacts’ primary axis) 
* Withdrawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical * Color: blue * Operating 
Temperature: -55° ~ 125°C * Current 1A (maximum) per contact * Dielectric 
Withstand Voltage: 500VDC (sea level) * Insulation resistance: 5 x 10°. 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish |Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 1 
Gold | 6 (1.83) MC | C7MXG-2506M-ND 9.57 72.56 
Tin 6 (1.83) MC | C7MXT-2506M-ND 8.68 65.82 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MXG-2506G-ND 8.54 64.77 
05 Tin 6 (1.83) GR | C7MXT-2506G-ND 7.66 58.03 
Gold | 10 (3.05) MC | C7MXG-2510M-ND 12.00 91.00 
Tin 10 (3.05) MC | C7MXT-2510M-ND 11.12 84.27 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-2510G-ND 10.29 78.02 
Tin 10 (3.05) GR_ | C7MXT-2510G-ND 9.40 71.29 
Gold | 6 (1.83) MC | C7MXG-3706M-ND 14.08 106.77 
Tin 6 (1.83) MC | C7MXT-3706M-ND 12.77 96.83 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MXG-3706G-ND 12.76 96.76 
37 Tin 6 (1.83) GR | C7MXT-3706G-ND 11.45 86.82 
Gold | 10 (3.05) MC | C7MXG-3710M-ND 17.65 133.77 
Tin 10 (3.05) MC | C7MXT-3710M-ND 16.34 123.83 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-3710G-ND 15.45 117.09 
Tin 10 (3.05) GR | C7MXT-3710G-ND 14.13 107.15 


Also available in the following configuration: 
C7PX0-OO000-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet (Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
i] 10 


Using Plastic Shell Connectors 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


6 (1.83) 
6 (1.83) 


C7FXG-0906M-ND 
C7FXT-0906M-ND 
C7FXG-0906G-ND 
C7FXT-0906G-ND 

C7FXG-0910M-ND 
C7FXT-0910M-ND 
C7FXG-0910G-ND 
C7FXT-0910G-ND 


5.14 
4.56 
4.91 
4.33 
6.01 
5.43 
5.62 
5.04 


38.97 
34.60 
37.21 
32.84 
45.53 
41.16 
42.59 
38.22 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C7FXG-1506M-ND 
C7FXT-1506M-ND 
C7FXG-1506G-ND 
C7FXT-1506G-ND 

C7FXG-1510M-ND 
C7FXT-1510M-ND 
C7FXG-1510G-ND 
C7FXT-1510G-ND 


7.35 
6.59 
6.62 
5.87 
8.90 
8.14 
7.69 
6.93 


55.70 
49.98 
50.20 
44.49 
67.45 
61.73 
58.28 
52.57 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C7FXG-2506M-ND 
C7FXT-2506M-ND 
C7FXG-2506G-ND 
C7FXT-2506G-ND 

C7FXG-2510M-ND 
C7FXT-2510M-ND 
C7FXG-2510G-ND 
C7FXT-2510G-ND 


10.47 
9.45 
9.44 
8.42 

12.90 

11.88 

11.19 

10.17 


79.37 
71.62 
71.58 
63.83 
97.82 
90.06 
84.84 
77.08 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C7FXG-3706M-ND 
C7FXT-3706M-ND 
C7FXG-3706G-ND 
C7FXT-3706G-ND 

C7FXG-3710M-ND 
C7FXT-3710M-ND 
C7FXG-3710G-ND 
C7FXT-3710G-ND 


15.42 
13.91 
14.10 
12.59 
18.98 
17.47 
16.78 
15.27 


116.88 
105.42 
106.87 

95.41 
143.88 
132.42 
127.19 
115.74 


No. of Rib- 

Con- |Conn.); Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts |Finish|Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 1 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MMG-3706M-ND 22.83 173.04 
Tin 6 (1.83) MC |C7MMT-3706M-ND 20.20 153.16 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MMG-3706G-ND 21.51 163.03 

37 Tin 6 (1.83) GR |C7MMT-3706G-ND 18.88 143.15 

Gold | 10 (3.05) MC |C7MMG-3710M-ND 26.39 200.04 
Tin 10 (3.05) MC |C7MMT-3710M-ND 23.77 180.16 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MMG-3710G-ND 24.19 183.36 
Tin 10 (3.05) GR | C7MMT-3710G-ND 21.57 163.48 


Also available in the following configuration: 
C7PPL1-OOO00-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


iS 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 
No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish|Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 10 
Using Plastic Shell Connectors 

Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-O906M-ND 8.99 68.11 
Tin 6 (1.83) MC_ | C7FFT-O906M-ND 7.83 59.37 
Gold | 6 (1.83) GR_ | C7FFG-0906G-ND 8.75 66.35 

9 Tin 6 (1.83) GR_ | C7FFT-0906G-ND 7.60 57.61 
Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-O910M-ND 9.85 74.67 
Tin 10 (3.05) MC_ | C7FFT-0910M-ND 8.70 65.93 
Gold | 10 (3.05) GR_ | C7FFG-0910G-ND 9.46 71.73 
Tin 10 (3.05) GR__| C7FFT-0910G-ND 8.31 62.99 
Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-1506M-ND 12.37 93.77 
Tin 6 (1.83) MC |C7FFT-1506M-ND 10.86 82.34 
Gold | 6 (1.83) GR |C7FFG-1506G-ND 11.64 88.27 

15 Tin 6 (1.83) GR |C7FFT-1506G-ND 1014 76.85 
Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-1510M-ND 13.92 105.52 
Tin 10 (3.05) MC |C7FFT-1510M-ND 12.41 94.09 
Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-1510G-ND 12.71 96.35 
Tin 10 (3.05) GR_|C7FFT-1510G-ND_ 11.20 84.93 
Gold | 6 (1.83) MC | C7FFG-2506M-ND 17.30 131.15 
Tin 6 (1.83) MC |C7FFT-2506M-ND 15.24 115.56 
Gold | 6 (1.83) GR |C7FFG-2506G-ND 16.26 123.28 

05 Tin 6 (1.83) GR |C7FFT-2506G-ND 14.22 107.77 
Gold | 10 (3.05) MC | C7FFG-2510M-ND 19.72 149.52 
Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-2510M-ND 17.68 134.01 
Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-2510G-ND 18.01 136.54 
Tin 10 (3.05) GR_| C7FFT-2510G-ND__15.97 121.03 
Gold | 6 (1.83) MC | C7FFG-3706M-ND 25.49 193.25 
Tin 6 (1.83) MC | C7FFT-3706M-ND 22.47 170.34 
Gold | 6 (1.83) GR |C7FFG-3706G-ND 24.17 183.24 

37 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-3706G-ND 21.15 160.33 
Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-3710M-ND 29.05 220.25 
Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-3710M-ND 26.03 197.34 
Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-3710G-ND 26.85 203.57 
Tin 10 (3.05) GR_ | C7FFT-3710G-ND 23.83 180.66 


Also available in the following configuration: 
C7SSO-OO000-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


Also available in the following configuration: 
C7SX0-OO000-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


O 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


ce of parla teats Digh Key - nelng an 
‘ontacts| Finis in. (mm) art No. 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) |CMPO9G-ND 3.35 25.38 194.40 
9 Tin .984 (24.99) |CMPO9T-ND 2.85 21.62 165.60 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |CMP15G-ND 440 33.37 255.60 
15 Tin | 1.312 (33.32) |CMP15T-ND 3.75 28.44 217.80 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CMP25G-ND 5.92 44.89 343.80 
25 Tin | 1.852 (47.04) |CMP25T-ND 5.02 38.07 291.60 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CMP37G-ND 874 66.27 507.60 
37 Tin__| 2.500 (63.50) |CMP37T-ND 7.44 56.40__—‘432.00 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell 
9] Gold | .984 (24.99) ]CFPO9G-ND 3.84 29.14 223.20 
9 Tin .984 (24.99) | CFPOQT-ND 3.26 24.68 189.00 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |CFP15G-ND 5.02 38.07 291.60 
15 Tin | 1.312 (33.32) |CFP1ST-ND 4.28 32.43 248.40 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CFP25G-ND 6.82 51.70 396.00 
25 Tin | 1.852 (47.04) | CFP25T-ND 5.80 43.95 336.60 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | CFP37G-ND 10.08 76.38 585.00 
37 Tin__| 2.500 (63.50) |CFP37T-ND 8.56 ~—«64.86_—-496.80 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face 
9] Gold | .984 (24.99) ]CMMO9G-ND 3.66 27.73 212.40 
9 Tin .984 (24.99) |CMMO9T-ND 3.11 23.57 180.54 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |CMM15G-ND 4.81 36.43 279.00 
15 Tin | 1.312 (33°39 CMM1IS5T-ND 4.08 30.96 237.15 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CMM25G-ND 651 49.35 378.00 
25 Tin | 1.852 (47.04) |CMM25T-ND 5.53 41.95 321.30 
37 | Gold | 2.500 {6380 CMM37G-ND 9.64 73.09 559.80 
37 Tin__| 2.500 (63.50) |CMM37T-ND 8.19 62.12 475.83 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face 
9 | Gold | .984 (24.99) ]CFMO9G-ND 4.25 32.20 246.60 
9 Tin .984 (24.99) |CFMO9T-ND 3.61 27.37 209.61 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |CFM15G-ND 5.52 41.83 320.40 
15 Tin | 1.312 (33°39 CFMIS5T-ND 4.69 35.56 272.34 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CFM25G-ND 7.47 56.64 433.80 
25 Tin | 1.852 (47.04) |CFM25T-ND 6.35 48.14 368.73 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | CFM37G-ND 11.10 84.13 644.40 
37 Tin__| 2.500 (63.50) |CFM37T-ND 9.43 71.51 547.74 
Ribbon Cable 
Style i Multi-color 
7010 (D-Sub) a Gray 


Conn. Finish 
G=Gold 
T=Tin 


Length (Use “Feet” only.) 
No. Of Contacts 


Male to Male 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 


D-Subminiature Cable Assemblies 
Single Ended — Male 


Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet (Meters) 


bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
1 10 


Using Plastic Shell Connectors 


* MC = Multi Color, GR = Gray 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


MC 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-0906M-ND 
C7MMT-0906M-ND 
C7MMG-0906G-ND 
C7MMT-0906G-ND 

C7MMG-0910M-ND 
C7MMT-0910M-ND 
C7MMG-0910G-ND 
C7MMT-0910G-ND 


7.99 
6.99 
7.76 
6.76 
8.86 
7.85 
8.47 
TAT 


60.59 
52.98 
58.83 
51.22 
67.15 
59.54 
64.21 
56.60 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


MC 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-1506M-ND 
C7MMT-1506M-ND 
C7MMG-1506G-ND 
C7MMT-1506G-ND 

C7MMG-1510M-ND 
C7MMT-1510M-ND 
C7MMG-1510G-ND 
C7MMT-1510G-ND 


11.13 

9.81 
10.40 

9.08 
12.68 
11.36 
11.47 
10.15 


84.37 
74.35 
78.87 
68.86 
96.12 
86.10 
86.95 
76.94 


No. of Rib- 

Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish |Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 10 

Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6 (1.83 MC | C7MXG-O906M-ND 4.65 35.21 
Tin 6 (1.83) MC | C7MXT-O906M-ND 4.14 = 31.41 
Gold | 6(1 a GR | C7MXG-0906G-ND 441 33.45 
9 Tin 6 (1.83) GR | C7MXT-0906G-ND 3.91 29.65 
Gold | 10 (3.05) MC | C7MXG-0910M-ND 5.51 41.77 
Tin 10 (3.05) MC | C7MXT-0910M-ND 5.01 37.96 
Gold | 10 (oe GR | C7MXG-0910G-ND 5.12 38.83 
Tin 10 (3.05) GR_ | C7MXT-0910G-ND 4.62 35.03 
Gold | 6 (1.83) MC | C7MXG-1506M-ND 6.73 51.00 
Tin 6(1 x MC | C7MXT-1506M-ND 6.07 45.99 
Gold | 6 (1.83 GR | C7MXG-1506G-ND 6.00 45.50 
45 | Jin 6 (1.83) GR | C7MXT-1506G-ND 5.34 40.49 

Gold | 10 (3.05) MC | C7MXG-1510M-ND 8.28 62.75 
Tin 10 (3o8 MC | C7MXT-1510M-ND 7.62 57.74 
Gold | 10 (3.05 GR | C7MXG-1510G-ND 7.07 53.58 
Tin 10 (3.05) GR | C7MXT-1510G-ND 6.41 48.57 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


Tin 


MC 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-2506M-ND 
C7MMT-2506M-ND 
C7MMG-2506G-ND 
C7MMT-2506G-ND 

C7MMG-2510M-ND 
C7MMT-2510M-ND 
C7MMG-2510G-ND 
C7MMT-2510G-ND 


15.49 
13.72 
14.46 
12.69 
17.93 
16.15 
16.21 
14.44 


117.44 
103.98 
109.65 

96.19 
135.89 
122.42 
122.91 
109.44 


26 (T063) 


No. of Rib- 
Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish |Feet (Meters)| Cable | Part No. 10 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-O906M-ND 8.49 64.35 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-O906M-ND 7.41 56.18 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-0906G-ND 8.26 62.59 
9 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-O906G-ND 7.18 54.41 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-0910M-ND 9.35 70.91 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-0910M-ND 8.28 62.73 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-0910G-ND 8.97 67.97 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MFT-0910G-ND_ 7.89 59.80 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-1506M-ND 11.75 89.07 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-1506M-ND 10.34 78.35 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-1506G-ND 11.02 83.57 
15 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-1506G-ND 9.61 72.85 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-1510M-ND 13.30 100.82 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-1510M-ND 11.89 90.10 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-1510G-ND 12.09 91.65 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MFT-1510G-ND 10.68 80.93 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-2506M-ND 16.39 124.26 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-2506M-ND 14.48 109.77 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-2506G-ND 15.36 116.47 
25 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-2506G-ND 13.45 101.98 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-2510M-ND 18.82 142.70 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-2510M-ND 16.91 128.22 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-2510G-ND 17.11 129.72 
Tin 10 (3.05) GR_|C7MFT-2510G-ND 15.20 115.23 
Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-3706M-ND 24.16 183.15 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-3706M-ND 21.34 161.75 
Gold | 6 (1.83) GR |C7MFG-3706G-ND 22.84 173.14 
37 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-3706G-ND 20.02 151.74 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-3710M-ND 27.72 210.15 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-3710M-ND 24.90 188.75 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-3710G-ND 25.52 193.46 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFT-3710G-ND 22.70 172.07 


Also available in the following configuration: 
C7PSO-OOO00-ND — With Metal Face Connector. 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CW oustnies 


Style 4 


DIP Connectors 


Double Ended 
Style 8 


* MC = Multi Color, GR = Gra 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


Dip connector without strain relief shown. 


No. of Dimensions - In. (mm) newer Rib haar aia 
ic 10. 01 1D- 0. Of 1D- 
Pins A B c Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
14 | 42 (10.67) | .754 (19.15) | .300 (7.62) tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. il 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
46 | 49 (10.67)| 964 (1.80) | 200 (7.62 Gold | 6 (15.24) | MC |C4PXG-1406M-ND 1.78 13.51 Gold | 6 (15.24) | MC | C8PPG-1406M-ND 3.39 25.73 
-42 (10.67) | .854 (21.69) | .300 (7.62) Tin | 6(15.24) | MC | C4PXT-1406M-ND 1.54 11.67 Tin | 6(15.24) | MC | C8PPT-1406M-ND 2.91 22.06 
24 | .72 (18.29) | 1.264 (32.11)] 600 (15.24) Gold | 6 (15.24) | GR |C4PXG-1406G-ND 1.73 13-11 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG-1406G-ND 334 25.33 
40 | 7248.29) | 2.067 (62.50)| 600 (15.24 Tin | 6(15.24) | GR |C4PXT-1406G-ND 1.49 11.28 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-1406G-ND 2.86 21.67 
-72 (18.28) | 2.067 (52.50)}.600 (15.24) Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-1418M-ND 212 16.08 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-1418M-ND 373 28.30 
ya | Tin. | 18(45.72) | MC | C4PXT-1418M-ND 1.88 14.25 aa | Tin, | 18(45.72) | MC | CBPPT-1418M-ND 3.25 24.64 
SPECIFICATIONS: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: Gold acid i tae73) eR eee Toh tea Bole i te 74} ee Cerne NG aa eee 
os i i i - Tin — i ‘in-| . In 5 i PI * | in y = | # x 
Si a eon a at aad nee aa bas ees eat baie Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 2.63 19.94 Gold | 36 (91.44) | MC | CaPPG-1436M-ND 424 32.16 
aterial: UI retardant glass-filled thermoplastic » Strain Relief Strap Tin | 36 (91.44) | MC | C4PXT-1436M-ND 239 18.11 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Material: Tin-plated steel * Color: Blue * Operating Temperature: -55°C ~ Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-1436G-ND 2.32 17.58 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG-1436G-ND 3.93 29.80 
125°C * Current Rating: 1A (maximum) per contact » Dielectric Withstand Tin | 36 (91.44) GR__| C4PXT-1436G-ND 2.08 15.75 Tin | 36 (91.44) GR_ | C8PPT-1436G-ND 3.45 26.13 
Voltage: Greater than 500Vdc at sea level * Insulation Resistance: Greater Gold | 6 (15.24) MC | C4PXG-1606M-ND 1.90 14.39 Gold | 6 (15.24) MC | C8PPG-1606M-ND 3.60 = 27.32 
pele ta Ha LU ke or dow | Stis24 | BR |GAPXG-T08END 184 13.04 do | 6 (1824) | GR | GBPPG-Te06END 334 26.86 
. M " oy ” 0! by = | is .! ) e «| | K E 
err er a of oun Fen ease Tin | 6(15.24) | GR | C4PXT-1606G-ND 1.58 12.00 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-1606G-ND 3.03 22.98 
G2mm or 2, ; ) pacing PU-ot Tree, Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-1618M-ND 229 17.33 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-1618M-ND 399 30.26 
: in 5.72) rE -| i 15. in (45. = -| ! \. 
Strain relief 20 pound (7.46kg) minimum (force along contacts’ primary axis) je | tin, | 18 (45:72) | MC | CaPxT-1618M-ND 2.03 39 te | iin | 18 (45.72) | MC | C8PPT-1618M-ND 3.48 26.38 
Gold | 18 (45.72) | GR | C4PXG-1618G-ND 210 15.96 Gold | 18 (45.72) | GR | C8PPG-1618G-ND 381 28.88 
Tin | 18 (45.72) | GR | C4PXT-1618G-ND 1.85 14.02 Tin | 18 (45.72) | GR | C8PPT-1618G-ND 3.30 25.00 
ia ici Gold | 36 (91-44) | MC | C4PXG-1636M-ND 287 21.74 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG-1636M-ND 457 34.66 
Non oll pone Plat ney «a Pein <n Tin | 36 (91.44) | MC | C4PXT-1636M-ND 261 19.80 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-1636M-ND 4.06 30.79 
: : : Gold | 36 (91-44) | GR | C4PXG-1636G-ND 250 18.99 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG-1636G-ND 421 31.91 
DIP Connectors — .175” (4.44mm) Pin Length Tin | 36 (91.44) | GR | C4PXT-1636G-ND 2.25 (17.05 Tin_| 36 (91.44) | GR | C8PPT-1636G-ND 3.70 _—28.04 
ce) ee var Sts) [AE [GRRE 30 a wa Sta} [A | Beaune Sey ae 
14 Ti CDP14T-ND 1.37 10.39 79.56 574.60 in ; -2406M- x . in ; -2406M- : ; 
16 cou MRCDECONM 471 i283 9900 71800 Gold | 6 (15.24) | GR | C4PXG-2406G-ND 3.02 22.90 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG-2406G-ND 584 44.29 
16 Tin | CDPIGTND 145 1099 8415 60775 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXT-2406G-ND 260 19.69 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-2406G-ND 5.00 37.87 
oA Go CRESTOR 289 2189 16380 118900 Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-2418M-ND 370 28.01 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-2418M-ND 652 49.40 
0 : ; ; : og | Tin. | 18(45.72) | MC | C4PXT-2418M-ND 3.27 24.80 og | Tin | 18 (45.72) | MC | C8PPT-2418M-ND 5.67 42.98 
24 Tin | CDP24T-ND 240 18.18 139.23 1005.55 Gold | 18 (45.72) | GR | C4PXG-2418G-ND 342 25.93 Gold | 18 (45.72) | GR | C8PPG-2418G-ND 624 47.32 
40 Gold | CDP40G-ND 4.06 30.79 235.80 1703.00 Tin | 18 (45.72) | GR | C4PXT-2418G-ND 3.00 22.72 Tin | 18 (45.72) | GR | C8PPT-2418G-ND 5.40 40.90 
40 Tin | CDP40T-ND 3.45 26.17 200.43 1447.55 Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG-2436M-ND 457 34.64 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG-2436M-ND 7.39 56.02 
Strain Relief St. For DIP C t Tin | 36 (91.44) | MC | C4PXT-2436M-ND 4.15 31.43 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-2436M-ND 6.54 49.61 
Ce renee beaded Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436G-ND 4.02 30.48 Gold | 36 (91.44) | GR | CaPPG-2436G-ND 684 51.86 
14 — | CDSR14-ND 1606118 (9.00 65.00 Tin | 36(91.44) | GR | C4PXT-2436G-ND 3.60 —-27.27 Tin | 36 (91.44) | GR | C8PPT-2436G-ND 6.00 45.45, 
16 — | GDSR16-ND 191.41 10.80 78.00 Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG-4006M-ND 4.55 34.46 Gold | 6 (15.24) | MC | CSPPG-4006M-ND 8.61 65.25 
24 = CDSR24-ND 2201.65 = 12.60 91.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXT-4006M-ND 3.94 29.85 Tin | 6 (15.24) | MC | C8PPT-4006M-ND 7.39 56.01 
40 —_ | CDSR40-ND 25 1.88 14.40 104.00 Gold | 6 (15.24) | GR | C4PXG-4006G-ND 4.40 33.33 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG-4006G-ND 846 64.11 
Tin | 6(15.24) | GR | C4PXT-4006G-ND 379 28.71 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-4006G-ND 7.24 54.87 
Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-4018M-ND 5.52 41.82 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-4018M-ND 958 72.60 
ao | Tin, | 18(45.72) | MC | C4PXT-4018M-ND 4.91 37.20 ao | Tin, | 18 (45.72) | MC | C8PPT-4018M-ND 8.36 63.37 
c ND Gold | 18 (45.72) | GR | C4PXG-4018G-ND 5.07 38.41 Gold | 18 (45.72) | GR | C8PPG-4018G-ND 913 69.19 
| LJ-LJ [ |= Tin | 18 (45.72) | GR | C4PXT-4018G-ND 4.46 33.79 Tin | 18 (45.72) | GR | C8PPT-4018G-ND 7.91 59.96 
Gold | 36 (91-44) | MC | C4PXG-4036M-ND 6.97 52.85 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG-4036M-ND 11.03 83.64 
Sassi Tin | 36 (91-44) | MC | C4PXT-4036M-ND 6.36 48.23 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-4036M-ND 9.81 74.40 
212 - Sine Ees Rilbbon Cable Gold | 36 (91-44) | GR | C4PXG-4036G-ND 6.07 46.03 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG-4036G-ND 1013 76.82 
He My Mal-Sooe Tin | 36 (91.44) | GR | C4PXT-4036G-ND 5.46 41.41 Tin | 36 (91.44) | GR | C8PPT-4036G-ND 8.91__—67.58 
oe Saat ; , Also available in the following version: Also available in the following version: ; ae 
‘. 7 Length (Use “Inches” only.) C4RX_-CILICICIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. C8RRLI-LILILLIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Conn. Finish Lf N Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
= id lo. of Contacts 
T=Tin] 
Pin 
Double Ended Double Ended 
Single Ended Style 6 Style 0 
Style 2 . 


N 
“MC = Multi Color, GR = Gray 


Dip connector without strain relief shown. 


* MC = Multi Color, GR = Gray 


Dip connector without strain relief shown. 


Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


* MC = Multi Color, GR = Gray 


Dip connector without strain relief shown. 


Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


Pin #1 tor i ted to 2nd conduct bl No. of No. of Rib- 
wis | OR COnNECOES lg a a ted Con- | Conn. Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
No. of Rib- a a tacts | Finish b Part No. 1 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
Con- |Conn.) Length bon* | Digi-Key Pricing 6 C6PPG-1406M-ND Gold | 6(15.24) | MC | COPPG-1406M-ND 3.39 25.73 
tacts |Finish | In.(cm) | Cable | Part No. 1 10 6 C6PPT-1406M-ND Tin | 6(15.24) | MC | COPPT-1406M-ND 291 22.06 
Gold | 6(15.24) | MC | C2PXG-1406M-ND = 1.78 = 13.51 6 C6PPG-1406G-ND Gold | 6 (15.24) | GR | COPPG-1406G-ND 3.34 25.33 
Tin | 6 (15.24 MC | C2PxXT-1406M-ND = 1.54 11.67 6 C6PPT-1406G-ND Ti 6 (15.24 GR | COPPT-1406G-ND 286 © 21.6 
in (15.24) H 67 
Gold 6 (15.24) GR | C2PXG-1406G-ND 1.73 13.11 18 C6PPG-1418M-ND e | 
Gold | 18(45.72) | MC | COPPG-1418M-ND 3.73 28.30 
Tin, | 6 (15.24) | GR | C2PXT-1406G-ND = 1.49 11.28 18 CGPPT-1418M-ND Tin | 18 (45.72) | MC | COPPT-1418M-ND 3.25 24.64 
Gold | 18 (45.7 MC | C2PXG-1418M-ND 2.12 16.08 14186: 14 ica 
) 18 C6PPG-1418G-ND Gold | 18(45.72) | GR | COPPG-1418G-ND 358 27.12 
Tin | 18 (45.72) | MC )C2PXT-1418M-ND 188 14.25 141 8G , sve 
14 18 C6PPT-1418G-ND. Tin | 18(45.72) | GR | COPPT-1418G-ND 3.09 23.45 
Gold | 18(45.72) | GR | C2PXG-1418G-ND 1.97 14.90 “ i 
0 36 C6PPG-1436M-ND Gold | 36(91.44) | MC | COPPG-1436M-ND 4.24 32.16 
Tin | 18572) | GR ec fee 1807 36 C6PPT-1436M-ND Tin | 36 (91.44) | MC | COPPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Gold | 36(91-44) | MC | C2PXG-1436M-ND 2.63 19.94 36 CePP6-14366.ND Aut (91.44) : : 
Tin | 36 (91-44) | MC | C2PXT-1436M-ND 2.39 18.11 er ‘old ) 36 (91.44) | GR | COPPG-1436G-ND 3.93 29.80 
Gold | 36(91.44) | GR |COPXG-1436G-ND 232 1758 36 C6PPT-1436G-ND Tin_| 36(91.44) | GR | COPPT-1436G-ND 3.45 26.13 
Tin | 36(91.44) | GR | C2PXT-1436G-ND 2.08 15.75 6 COPPG-1606M-ND Gold | 6(15.24) | MC | COPPG-1600M-ND 3.62 27.45 
F A 6 C6PPT-1606M-ND Tin | 6(15.24) | MC | COPPT-1606M-ND 3.09 23.44 
Se ee Bea 6 C6PPG-1606G-ND Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-1606G-ND 354 26.86 
Gold 6 (15.24' GR | C2PXG-1606G-ND 1.84 13.94 6 C6PPT-1606G-ND Tin 6 (15.24) GR | COPPT-1606G-ND 3.03 22.98 
Tin | 6(15.24) | GR | C2PXT-1606G-ND 158 12.00 18 C6PPG-1618M-ND Gold | 18(45.72) | MC | COPPG-1618M-ND 3.99 30.26 
Gold | 18 (45.7 MC | C2PXG-1618M-ND 2.29 17.33 18 COPPT-1618M-ND te | Tin | 18(45.72) | MC ) COPPT-1618M-ND 3.48 26.38 
t¢ | Jin 18 laa79) MC | C2PXT-1618M-ND 2.03 15.39 18 COPPG-1618G-ND Gold | 18(45.72) | GR | COPPG-1618G-ND 3.81 28.88 
Gold | 18(45.72) | GR |C2PXG-1618G-ND 2.10 15.96 18 COPPT-1618G-ND Tin | 18(45.72) | GR | COPPT-1618G-ND 3.30 25.00 
Tin | 18 (45.72) | GR | C2PXT-1618G-ND 185 14.02 36 C6PPG-1636M-ND Gold | 36(91.44) | MC | COPPG-1636M-ND 4.57 34.66 
Gold | 36(91-44) | MC | C2PXG-1636M-ND 2.87 21.74 36 C6PPT-1636M-ND Tin | 36(91.44) | MC | COPPT-1636M-ND 4.06 30.79 
Tin | 36 (91.44) | MC | C2PXT-1636M-ND 261 19.80 C6PPG-1636G-ND Gold | 36(91.44) | GR | COPPG-1636G-ND 4.21 31.91 
Gold | 36(91.44) | GR | C2PXG-1636G-ND 2.50 18.99 C6PPT-1636G-ND Tin | 36(91.44) | GR | COPPT-1636G-ND 3.70 28.04 
an % vt wt ea eer EEG NO. eas nae C6PPG-2406M-ND Gold | 6(15.24) | MC | COPPG-2406M-ND 5.93 44.98 
01 x = | iz . =f -| + -| 
Te a es COPPT-2406M-ND Tin | 6 (15.24) | MC | COPPT-2406M-ND 5.09 38.56 
C6PPG-2406G-ND Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-2406G-ND 5.84 44.29 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-2406G-ND 3.02 22.90 "2406G- “2406G- 
C6PPT-2406G-ND. Tin | 6(15.24) | GR | COPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
Tin | 6 (15.24) | GR | C2PXT-2406G-ND 2.60 19.69 C6PPG-2418M-ND Gold | 18(45.72) | MC | COPPG-2418M-ND 652 49.40 
Gold | 18(45.72) | MC | C2PXG-2418M-ND 3.70 28.01 Ei ; i f ‘ 
o C6PPT-2418M-ND Tin | 18(45.72) | MC | COPPT-2418M-ND 5.67 42.98 
Tin | 18 (45.72) | MC )C2PXT-2418M-ND 3.27 24.80 O41 BG. 24 OA18C 
24 C6PPG-2418G-ND Gold | 18(45.72) | GR | COPPG-2418G-ND 6.24 47.32 
Gold | 18(45.72) | GR | C2PXG-2418G-ND 342 25.93 , 
: C6PPT-2418G-ND. Tin | 18(45.72) | GR | COPPT-2418G-ND 5.40 40.90 
Tin | 18(45.72) | GR | C2PXT-2418G-ND 3.00 22.72 
God | 36(97.44 | MC |COPXG-2436M-ND 457 94.64 C6PPG-2436M-ND Gold | 36(91.44) | MC | COPPG-2436M-ND 7.39 56.02 
tin | 3600144) | MC | COPKTO43EM-ND 415 31.43 C6PPT-2436M-ND Tin | 36(91.44) | MC | COPPT-2436M-ND 6.54 49.61 
Gold | 36¢91.44) | GR | C2PXG2436G-ND 402 3048 C6PPG-2436G-ND Gold | 36(91.44) | GR | COPPG-2436G-ND 6.84 51.86 
Tin (9144) | GR | CoPXT-2436G-ND 3.60 27.27 C6PPT-2436G-ND. Tin | 36(91.44) | GR | COPPT-2436G-ND 6.00_—_45.45 
E A C6PPG-4006M-ND Gold | 6(15.24) | MC | COPPG-4006M-ND 8.61 65.25 
Ce eee? RES C6PPT-4006M-ND Tin | 6(15.24) | MC | COPPT-4006M-ND 7.39 56.01 
Gold | 6(1524) | GR |C2PXG-4006G-ND 440 33.33 C6PPG-4006G-ND Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-4006G-ND 8.46 64.11 
Tin | 6(15.24) | GR | C2PXT-4006G-ND 379 28.71 C6PPT-4006G-ND. Tin | 6(15.24) | GR | COPPT-4006G-ND 7.24 54.87 
Gold | 18(45.72) | MC |C2PXG-4018M-ND 5.52 41.82 C6PPG-4018M-ND Gold | 18(45.72) | MC | COPPG-4018M-ND 958 72.60 
Tin | 18 (45.72) | MC )C2PXT-4018M-ND 491 37.20 COPPT-4018M-ND ao | qin, | 18 (45:72) | MC | COPPT-4018M-ND = 836 63.37 
40 | Gold | 18 (45.72) | GR | C2PXG-4018G-ND 507 38.41 C6PPG-4018G-ND Gold | 18(45.72) | GR | COPPG-4018G-ND 9.13 69.19 
Tin | 18 (45.72) | GR | C2PXT-4018G-ND 4.46 33.79 C6PPT-4018G-ND. i Tin | 18(45.72) | GR | COPPT-4018G-ND 7.91 59.96 
Gold | 36(91-44) | MC |C2PXG-4036M-ND 6.97 52.85 C6PPG-4036M-ND 11.03 Gold | 36(91.44) | MC | COPPG-4036M-ND 11.03 83.64 
Tin | 36 (91.44) | MC | C2PXT-4036M-ND 6.36 48.23 C6PPT-4036M-ND 9.81 Tin | 36(91.44) | MC | COPPT-4036M-ND 9.81 74.40 
Gold | 36 ae GR | C2PXG-4036G-ND 6.07 46.03 C6PPG-4036G-ND 10.13 Gold | 36(91.44) | GR | COPPG-4036G-ND 10.13 76.82 
Tin | 36 (91.44) | GR | C2PXT-4036G-ND 5.46 41.41 36 C6PPT-4036G-ND _—8.91 Tin | 36(91.44) | GR | COPPT-4036G-ND 8.91 __67.58 


Also available in the following version: 
(-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


C2RxL) 


-OOOOI 


Call for complete part number and pricing! 


Also available in the following version: 
Cé6RRLI-CILIOLIA-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


Also available in the following version: 


CORRLI-LIIOIOILA-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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No. of | Cont. | Dim.A | Digi-Key Price Each i i 
eu Cont. | Finish} Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Termination Jumpers 
| N D U STR | E s Socket Connector with Polarizing Key (Cont.) Socket Connector _ Single Ended 
Gold | 1.877 (47.68) |CKC34G-ND 282 214 1.64 ” 
Socket Connectors WE 34 | tin {4.877 (47.68) |CKC34T-ND 240 182 1.40 
ao | Sold [2.177 (65.30) |CKC40G-ND 3.10 2.35 1.80 
Socket Connector Socket Connector with Cen- Tin _|2.177 (65.90) (ORGSCISNERI 2.64 2.00 ues 
tral Polarizing Key 50 | Sold [2.677 (68.00) |CKC50G-ND 372 2.82 2.16 4 the = Kui Golor GHG 
Tin |2.677 (68.00) |CKC5SOT-ND 3.16 2.40 ‘1.84 Fea kara taal ae 
Gold [3.177 (80.70) [CKC60G-ND 4.53 3.44 2.63 Socket connector without strain relief shown. 
80 | tin |at77 (80.70) |CKC60T-ND 385 292 2.24 No. of Rib- 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief ae co A eeu Hae pian pie Gee 
4 | Gold | 877 (17.20) |CKRI0G-ND 136 104 80 acta] Rlntsh allnehi (6m) Gable} ARareNs 
Tin 677 (17.20) |CKR10T-ND 1.16 88 68 Gold | 36 (91.44) | MC | C1AXG-1036M-ND 1.84 1.40 
14 | Gold | 877 (22.28) |CKRI4G-ND 7.83 1.39 1.07 Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-1036M-ND = 1.67 1.27 
Tin | .877 (22.28) |CKRI4T-ND 1.55 1.18 on 10 | Gold | 36(91.44) | GR |C1AXG-1036G-ND 161 1.23 
te | Gold | 977 (24.82) |CKRIGG-ND 205° 1.56 1.19 Tin | 36 (91.44) | GR_| C1AXT-1036G-ND 1.45 1.10 
Tin_| .977 (24.82) |CKRIGT-ND_ 1.74 1.32 1.01 Gold | 36 (91.44) | MC |C1AXG-1436M-ND 260 1.97 
99 | Gold | 1-177 (29.90) |CKR20G-ND 2.14 1.63 1.25 Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-1436M-ND 2.36 1.80 
ase << ey m7 Tin [4.177 (29.90) |CKR20T-ND_ 1.82 1.38 _1.06 14 | Gold | 36 (91.44) | GR | CIAXG-14366-ND 2.29 1.74 
ocket Connector wi jocket onnector wit 26 Gold 1.477 (37.52) |CKR26G-ND 2.48 1.88 1.44 Tin | 36 (91.44) | GR | C1AXT-1436G-ND 2.05 156 
Strain Relief Strain Relief and Central Tin | 1.477 (37.52) |CKR26T-ND 2.11 1.60 4.23 
Polarizing Key 34_| Gold |1.877 (47.68) |CKR34G-ND 3.04 2.31 1.77 . : me . ean a se 
Tin |4.877 (47.68) |CKR347T-ND 258 196 1.50 16 (91.44) ; ; 
ao | Gold [2.177 (65.30) [CKRAOG-ND 329-250 1.91 Gold | 36 (91.44) | GR | CIAXG-1636G-ND 2.63 2.00 
Tin [2.177 (55.30) [CKR40T-ND 2.79 212 1.63 Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1AXT-1636G-ND_ 2.35 1.79 
50 | Gold |2.677 (68.00) [CKR50G-ND 394 2.99 2.29 Gold | 36 (91.44) | MC | C1AXG-2036M-ND 338 2.56 
Tin [2.677 (68.00) |CKRS0T-ND 3.35 2.54 1.95 a Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-2036M-ND 3.09 2.35 
0 | Sold [3.177 (80.70) |CKR6OG-ND 4.77 3622.78 Gold | 36 (91.44) | GR | C1AXG-2036G-ND 293 2.22 
Tin [3.177 (80.70) |CKR6OT-ND 4.06 3.08 ~—2.36 Tin | 36 (91.44) | GR_| C1AXT-2036G-ND 2.64 2.00 
Polarizing Key PK-1-ND 22/2 .86/10 6.30/100 Gold | 36 (91.44) | MC |C1AXG-2636M-ND 5.18 3.93 
og | Tin. | 36 (91.44) | MC | C1AXT-2636M-ND 3.84 2.92 


Gold | 36 (91.44) | GR | C1AXG-2636G-ND 3.61 2.74 


Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1AXT-2636G-ND 3.26 == 2.48 
¢ Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: Gold — 10p inch PCB Connectors Gold | 36 (91.44) | MC | C1AXG-3436M-ND 5.28 4.01 


gold (in mating area) over 50y inch nickel. Tin — 100p inch tin-lead * Contacts: Phosphor bronze Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-3436M-ND 4.86 3.69 


¢ Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic . Se Tin cs 2 34 
¢ Strain Relief Strap Material: Insulated stainless steel * Color: Fe ae eran ue Gold 36 (91.44) | GR | CIAXG-3436G-ND 4.53 3.44 
Blue »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Rating: 94V-0 flame-retardant thermoplastic Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1AXT-3436G-ND_ 4.11 3.12 
1A (maximum) per contact » Dielectric Withstand Voltage: Greater * Color: Blue * Operating Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG-4036M-ND 6.01 4.56 
than 500VDC at sea level ¢ Insulation Resistance: Greater than Temperature: -55°C ~ 125°C Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-4036M-ND 5.55 4.21 
ox a i te ne Ae eee Diep tehagtiony Wine ° wurvent Het 9: Me ea da 40 Jeold | 36 (91.44) | GR | C1AXG-4036G-ND 5.11 3.88 
¢ Cover pull-olt force ./9g/contact, minimum (force along contact s’ per contact * Dielectric Withstan 7 7 14 
primary axis) Voltage: Greater than 500VDC at S Tin | 36 (91.44) | GR | C1AXT-4036G-ND 4.65 3.53 
sea level * Ingulation Resistance: dan Gold | 36 (91.44) | MC | C1AXG-5036M-ND 7.36 5.58 
; Fi 7 Greater than 5 x 109 Q. Cover pull- Tin | 36 (91.44) | MC | C1AXT-5036M-ND 6.80 5.16 
No. of | Cont. Dim. A Digi-Key Price Each 7 . 
Goniaal riniciy|falinchi rami (BariNae 1 10 100 off force, without strain relief, 5.60kg. 50 | gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-5036G-ND 6.23 4.73 
(mm) minimum (force along contacts’ primary axis) Ti 36 (91.44 GR | C1AXT-5036G-ND 5.67 431 
Socket Connecter G x 36 a a Mc CIAXG: S036 ND 8.87 673 
Gold | .677 (17.20) |CSC10G-ND 1.12 85 65 No. of | Cont. | Dim. A —_| Digi-Key Price Each : ae) . : ; 
40% || 22 Cantal einishy|inchi(mm)i (Part No! 10 100 Tin | 36 (91.44) | MC  C1AXT-6036M-ND 8.19 6.22 
Tin 677 (17.20) | CSC10T-ND 95 12 56 60 
Gold | 36 (91.44) | GR | C1AXG-6036G-ND 7.53 5.71 
14 Gold | .877 (22.28) |CSC14G-ND 1.58 1.20 92 PCB Connectors Tin | 36(91.44) | GR | CtAXT-60366-ND 6.85 520 
Tin | 877 (22.28) |CSC14T-ND 1.34 1.02 719 10 | Tin | .700(17.78) |CPC1OT-ND 1.24 i 72 . : : 
jg | Gold | .977 (24.82) )CSCI6G-ND 1.83 1.39 1.07 +20 | Tin | 1.200 (30.48) |CPC20T-ND 1.46 : 85 Also available in the following versions: 
Tin__| .977 (24.82) |CSC16T-ND 1.55 1.18 34 26 | Tin | 1.500 (38.10) |CPC26T-ND 1.86 ; C1BXC-CICICICIC-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
99 | Gold | 1.177 (29.90) /CSC20G-ND 1.92 1.46 1.12 34 | Tin | 1.900 (48.26) |CPC34T-ND 2.26 ; : C1CXC-OOOIOICIG-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin__| 1.177 (29.90) |CSC20T-ND 1.63 1.24 95 40 Tin | 2.200 (55.88) |CPC40T-ND 2.60 : i C1DXX-OOOO1O-ND - Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
26 Gold | 1.477 (37.52) |CSC26G-ND 2.29 1.74 1.34 50 Tin | 2.700 (68.58) |CPC5OT-ND 3.22 F 4 Call for complete part number and pricing! 
Tin _| 1.477 (37.52) |CSC26T-ND 1.95 1.48 1.14 60 Tin | 3.200 (81.28) |CPC60T-ND 3.72 
34 Gold | 1.877 (47.68) |CSC34G-ND 2.82 2.14 1.64 ; 7 ; 7 A 7 
Tin _| 1.877 (47.68) |CSC34T-ND 2.40 1.82 1.40 *-Full row version. (“Special Center” version shown above). PCB Connector — Single Ended 
40 Gold | 2.177 (55.30) |CSC40G-ND 3.10 2.35 1.80 7 
Tin | 2.177 (55.30) |CSC40T-ND 2.64 2.00 1.53 
Gold | 2.677 (68.00) |CSC50G-ND 3.72 2.82 2.16 
- Tin _| 2.677 (68.00) |CSC50T-ND 3.16 2.40 1.84 Card Edge Connectors 
go | Gold | 3.177 (80.70) |CSCBOG-ND 4.53 3.44 2.63 * Contacts: Phosphor bronze » Contact Plating: Gold — 10 inch : ‘ ; ah 
Tin | 3.177 (80.70) |CSC60T-ND 3.85 2.92 2.24 gold (in mating area) over 50p inch nickel. Tin — 100p inch tin- MC = Multi-Color, GR = Gray — PCB connector without strain relief. 
Socket Connector With Strain Relief lead ¢ Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic Noor Rib: 
¢ Color: Blue * Operational 2 oa 4 
jo | Gold | 677 (17.20) |CSR10G-ND 1.36 1.04 80 Temperature: -55°C ~ 125°C 43 Con- /Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each 
Tin 677 (17.20) |CSRIOT-ND 1.16 88 68 ¢ Current Rating: 1 A (max- 2 we facts |Finish| Inch (cm) | Cable | Part No. ul 10 
14 Gold | .877 (22.28) |CSR14G-ND 1.83 1.39 1.07 imum) per contact * Dielectric ae 70 Tin | 36 (91.44) | MC | C1PXT-1036M-ND 1.97 1.49 
Tin -877 (22.28) |CSR14T-ND 1.55 1.18 91 Withstand Voltage: Greater SS we 10 Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1PXT-1036G-ND 1.74 1.32 
je | Gold | .977 (24.82) [CSRIBG-ND 205° 1.56 1.19 than 500Vdc at sea level Bee t Tin | 36 (91.44) | MC | CIPXT-2036M-ND 2.91 2.21 
Tin | 97 (24.82) |CSRIGT-ND 1.74 1.32 ‘1.01 2 Inaulation Resistance: ‘ 20 | tin | 3691.44) | GR | C1PXT-2036G-ND 2.46 _1.87 
ng | Gold [1-177 (29.90) [CSR20G-ND 2.14 1.63 1.25 Greater than 5x10° Q * Cover Tin | 36 (91.44) | MC | C1PXT-2636M-ND 3.75 2.85 
Tin [4.177 (29.90) |CSR20T-ND 1.82 1.38 1.06 Brain een eae R 26 | tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-2636G-ND 3.172.441 
26 Gold | 1.477 (37.52) |CSR26G-ND 2.48 1.88 1.44 primary axis) 9 qi 34 Tin | 36 (91.44) | MC | C1PXT-3436M-ND 4.73 3.59 
Tin _| 1.477 (37.52) |CSR26T-ND 2.11 1.60 1.23 Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1PXT-3436G-ND 3.97 3.02 
gq | Gold [1-877 (47.68) |CSR34G-ND 3.04231 1.77 No.of [Contact] Dim. A] DigiKey Price Each go | Te | 361-44) | MC] CIPXT-4036M-ND 5.51 4.19 
Tin | 1.877 (47.68) |CSR34T-ND 2.58 196 1.50 Conta {einishl | Minehi(iamn)ie (Part Nos 1 10 100 Tin_| 36 (91.44) | GR | C1PXT-4036G-ND 4.62 3.50 
40 Gold | 2.177 (55.30) |CSR40G-ND 3.29 2.50 1.91 50 Tin 6 (91.44) | MC | C1PXT-5036M-ND 6.86 5.21 
Tin | 2.177 (55.30) |CSR40T-ND_ 2.79 2.12 1.63 Card Edge Connectors Tin_| 36 (91.44) | GR_| C1PXT-5036G-ND 5.74 4.35 
50 | Gold | 2.677 (68.00) |CSR50G-ND 3.94 299 2.29 10 | Gold | 976 (24.79) | CCEIOG-ND 242 184 1.41 go | Lin | 36(81.44) | MC GT CCCCRENDE 8.59 4.24 
wt ae (80 a ee 3 ao 3s to | Tin | .976 (24.79) | CCEIOT-ND 2.05 1.56 1.19 Tin | 36 (91.44) | GR PGIEAISSSGNDE 425 9.22 
0 : - ; i ; 
60 Tin |3.177 (80.70) |CSREOT-ND 4.06 3.08 236 20 _ 1.476 (37.49) | CCE20G-ND 3.22 2.45 1.88 
— 20 | Tin | 1.476 (37.49)| CCE2OT-ND 273 207 1.59 c 7 -ND 
Socket Connector With Polarizing Key 
aad | srr i729 GREEN 42s 26 | Gold | 1.776(45.11)| CCE26G-ND 388 294 225 Ribbon Cable 
old | : - : . . : 
10 | tin | -677(1720) [cKCtOT-ND 95 7256 a an an a at ~ = syle} eee Polar 
Gold | .877 (22.28) [CKCI4G-ND 158 1.20 92 old) 2. ; H : ; ; Conn. Finish [Length (Use “Inches” ont 
"4 | tin | ‘877 (22.28) |ckctar-ND 134 102 79 34_| Tin | 2176(66.27)| COESAT-ND 4.09 3.11 2.98 G=Gold saan Me 
te | Gold | 977 (24.82) |CKCT6G-ND 183 1391.07 40 | Gold | 2.476 (62.89)| CCE40G-ND 561 4.26 3.26 T=Tin _| No. Of Contacts 
Tin__| .977 (24.82) |CKC16T-ND 1.55 1.18 34 40_| Tin | 2.476 (62.89)| CCE4OT-ND_ 4.77 3.62 2.78 +a : F 
Gold | 1.177 (29.90) |CKC20G-ND 1.92. 146 1.12 (62.09) Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 
20 : 50 Gold | 2.976 (75.59) | CCE50G-ND 6.32 4.80 3.68 
Tin _| 1.177 (29.90) |CKC20T-ND _1.63 1.24 95 , 8 
ng | Gold [1.477 (87.52) |CKC26G-ND 229° 1.74 1.34 50_|_Tin_| 2.976 (75.59) MUGESOINEN 5.36 4.07 _3.12 Call Digi-Key 
Tin | 1.477 (37.52) |CKC26T-ND 1.95 1.48 1.14 Polarizing Key PK-2-ND .22/2 86/10 6.30/100 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
28 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ew No. of Rib- PCB UBHEeTeN to PCB Connector 
INDUSTRIES Con- |Conn.} Length bon | Digi-Key Price Each 
Termination Jumpers (Cont.) tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
aa Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAG-2006M-ND 4.09 3.10 
Card Edge Connector — Single Ended Tin | 6 (15.24) | MC |C3AAT-2006M-ND 351 267 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3AAG-2006G-ND 4.01 3.05 
Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-2006G-ND 343 2.61 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
Gold | 18 (45.72) MC | C3AAG-2018M-ND 457 3.47 PCB connector without strain relief shown. 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-2018M-ND 4.00 ~— 3.03 : 
20 | God | 18(45.72) | GR | C3AAG-2018G-ND 4.35 3.30 net bac liligion ihe oath cae 
: : : : A 
un 8 (45.72) | GR ecg St a tacts [Finish] In.(cm) | Cable | Part No. 1 10 
eae ak 2 Gold | 36(91.44) | MC | C3AAG-2036M-ND 5.30 4.02 = 
MC = Multi-Color, GR = Gray i 6191.44 | mc RCREDOSENIRIDIN 472 3.58 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPT-1006M-ND 2.60 1.98 
Card Edge connector without strain relief shown. My (91.44) : : i 2 | 
cold | 36¢@144) | GR | caaaG-20366-ND 485 3.68 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPT-1006G-ND 256 1.95 
No. of Rib- qi sia) | Ga NOMEN <a97 3.24 io | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-1018M-ND 284 2.16 
Con- |Conn.| Length bon | Digi-Key Price Each ul (91.44) = z ” ” Tin | 18 (45.72) | GR | C3PPT-1018G-ND 2.73 2.07 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Gold | 6 (15.24) MC | C3AAG-2606M-ND 4.90 3.72 Tin | 36(91.44) | MC |C3PPT-1036M-ND 3.21 9.43 
Gold | 36(91.44) | Mc |CtEXG-103eM-ND 314 230 Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-2606M-ND 4.21 3.20 Tin_| 36(91.44) | GR_|C3PPT-1036G-ND 2.98 2.26 
so | Tin | 3861.44) | Mc | texT-o36M-ND 2.78 2.11 sy 6 (15.24) cA Lene oe = i ieee ae ee 
Gold | 36 (91.44) | GR | C1EXG-1036G-ND 292 2.21 in | 6 (15.24) ~2606G- . a mn : oe, : : 
Tin 6 (91.44) | GR | CIEXT-1036G-ND 2.55 1.94 Gold 8 (45.72) | MC | C3AAG-2618M-ND 5.53 4.20 20 i . es HS Fea re aud 
Gold | 36 (91.44) | MC |C1EXG-2036M-ND 468 3.55 96 Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-2618M-ND 4.84 3.68 tin | 36 (at. a4) | wc | c3PPT-2036M-ND 497330 
Tin | 36 (91.44) | MC | C1EXT-2036M-ND 4.20 3.19 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-2618G-ND 5.24 3.98 tin | 36(91.44) | GR |C3PPT-2036G-ND 392 2.97 
20 | Gold | 36 (91.44) | GR | CIEXG-2036G-ND 4.23 3.21 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-2618G-ND 4.56 3.46 Tin] 6 (15.24) | MO) CSPPT-2606M-ND 4.03 3.08 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-2036G-ND 3.74 2.84 Gold | 36(91.44) | MC | C3AAG-2636M-ND 6.48 4.92 tin | 6(1524) | GR |C3PPT-26066-ND 394 299 
Gold | 36 (91.44) | MC |C1EXG-2636M-ND 577 4.38 Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-2636M-ND 5.79 4.39 tin | 18(45.72) | MC |C3PPT-2618M-ND 467 3.54 
Tin 6 (91.44) | MC | C1EXT-2636M-ND 5.18 3.93 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-2636G-ND 5.90 4.48 26 | tin | 18 (45.72) | GR | C3PPT-2618G-ND 4.38 3.32 
26 | Gold | 36 (91.44) | GR | CIEXG-2636G-ND 5.19 3.94 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AAT-2636G-ND 5.21 3.95 Tin | 36 (91.44) | MC |C3PPT-2636M-ND 5.61 4.26 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-2636G-ND 4.61 3.50 Gold | 6 (15.24) | MC |C3AAG-3406M-ND 6.05 4.59 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPT-2636G-ND 5.03 3.82 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG-3436M-ND 7.27 5.52 Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-3406M-ND 5.21 3.95 Tin) 6(15.24) | MC | C3PPT-3406M-ND 4.94 3.75 
4 | ow | astetad) | GR |cieXG-aGND 652 404 Gold | acisag | ok Te oo 48 rn | 1e572) | mo caPerodiounD 575° 437 
lt) ‘ - ty 7 ‘ “1 in a . -| = 
Tin | 6 (15.24) | GR | C3AAT-3406G-ND 5.08 3.86 : 
Tin | 36 (91.44) | GR_| C1EXT-3436G-ND 5.80 _4.40 Gold a 45 a4 mc |C3AAG-3418M-ND 687 522 Tin | 18 (45.72) | GR | C3PPT-3418G-ND 5.38 4.08 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-4036M-ND 852 6.46 Tin | 18(45.72) | MC |C3AAT-a418M-ND 603 457 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PPT-3436M-ND 6.99 5.30 
7 ss a (45.72) ; : Tin | 36 (91.44) | GR | C3PPT-3436G-ND 6.24_—4.73 
go | Tit | 38.(01-44) | MC | C1EXT-4036M-ND 7.68 5.83 34 | gold | 18(45.72) | GR |C3AAG-3418G-ND 650 493 u 
Gold | 36 (91.44) | GR | C1EXG-4036G-ND 7.62 5.78 | ams72) | GR TANGER 565 409 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPT-4006M-ND 5.69 4.32 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-4036G-ND 6.78 5.14 n Oe) : " Tin | 6(15.24) | GR | C3PPT-4006G-ND 5.54 4.21 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-5036M-ND 9.96 7.56 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-3436M-ND 811 6.15 ag | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-4018M-ND 6.66 5.06 
Tin | 36 (91.44 : Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-3436M-ND 7.26 5.51 Tin | 18 (45.72) | GR |C3PPT-4018G-ND 6.21 4.71 
44) | MC | C1EXT-5036M-ND 9.02 6.84 : 
50 |g Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-3436G-ND 7.35 5.58 Tin | 36 (91.44) | MC |C3PPT-4036M-ND 812 6.16 
old | 36 (91.44) | GR | C1EXG-5036G-ND 884 670 : : 
; Tin | 36(91.44) | GR | C3AAT-3436G-ND 6.51 4.94 Tin_| 36(91.44) | GR_|C3PPT-4036G-ND_ 7.22 5.48 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-5036G-ND 7.89 5.98 - 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-4006M-ND 6.69 5.07 Tin | 6(15.24) | MC )C3PPT-SO06M-ND 7.05 5.35 
; Tin | 6(15.24) | GR |C3PPT-5006G-ND 687 5.21 
Tin | 6(15.24) | MC |C3AAT-4006M-ND 5.76 4.37 : 
Tin | 18 (45.72) | MC |C3PPT-5018M-ND 8.27 6.27 
Socket Connector to Socket Connector Gold | 6 (15.24) | GR | C3AAG-4006G-ND 6.54 4.96 50 | tin | 18(45.72) | @R |capPr-soise-ND 770 584 
Tin) 6(15.24 | GR [Ecce nem 5.61 4.25 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-5036M-ND 10.09 7.65 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-4018M-ND 7.66 5.81 Tin | 36(91.44) | GR |C3PPT-5036G-ND 8.96 _6.80 
ip Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-4018M-ND 6.73 5.10 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPT-6006M-ND 816 6.19 
Gold | 18 (45.72) | GR |C3AAG-4018G-ND 7.21 5.47 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPT-6006G-ND 7.94 6.02 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-4018G-ND 628 4.76 go | Zin | 1845.72) | MC | C3PPT-6018M-ND 9.61 7.29 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-4036M-ND 9.11 6.91 Tin | 18 (45.72) | GR | C3PPT-6018G-ND 8.94 6.78 
* MC = Multi-Color, GR = Gray Tin 6 (91.44) | MC | C3AAT-4036M-ND 8.18 6.21 Tin 36 (91.44) | MC | C3PPT-6036M-ND 11.79 8.94 
Socket connector without strain relief shown. Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-4036G-ND 8.21 6.23 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPT-6036G-ND 10.45 7.92 
Nowa Rib: Tin | 36 (91.44) | GR | C3AAT-4036G-ND 7.28 5.52 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Price Each Gold | 6 (15.24) MC | C3AAG-5006M-ND 8.05 6.10 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin | 6(15.24) | MC |C3AAT-5006M-ND 693 5.26 
Gold | 6 (15.24) | MC |C3AAG-1006M-ND 2.35 1.79 Gold | 6 (15.24) | GR |C3AAG-5006G-ND 7.86 5.96 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3AAT-1006M-ND 2.02 1.53 Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-5006G-ND 6.74 5.12 
Gold | 6 (15.24) | GR |C3AAG-1006G-ND 232 1.76 Gold | 18 (45.72) | MC |C3AAG-5018M-ND 9.26 7.02 
Tin | 6(15.24) | GR |C3AAT-1006G-ND 1.98 1.51 go | in. | 1814572) | MC | CSAAT-SOTEM-ND 8.14 6.18 
Gold | 18(45.72) | MC |C3AAG-1018M-ND 259 197 Gold | 18 (45.72) | GR |C3AAG-5018G-ND 870 6.60 
. : Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-5018G-ND 7.58 5.75 
10 Ht : sy : pene a ie Gold | 36(91.44) | MC |C3AAG-5036M-ND 11.08 8.40 
0 (45.72) ; : Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-5036M-ND 9.96 7.56 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
Tin | 18 (45.72) | GR |(CSAATSIOISGND) 2.15 1.68 Gold 6 (91.44) | GR | C3AAG-5036G-ND 9.95 7.55 Card Edge connector without strain relief shown. 
Gold | 36 (91.44) | MG | C3MAG-1036M-ND 2.96 2.26 Tin | 36(91.44) | GR |C3AAT-5036G-ND 884 670 _ - 
Tin | 36 (01.44) | MC [CSR STaICcchNDy 262 (1.99 Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-6OOGM-ND 9.78 7.42 Canal |(Connt Mastonntnia fon’ (UintKey Price Each 
Gold ) 36 (91.44) | GR | C3AAG-1036G-ND 2.73 2.07 Tin | 6(15.24) | MC |C3AAT-6006M-ND 8.42 6.39 tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Tin_| 36 (91.44) | GR_| C3AAT-1036G-ND 2.39 1.82 Gold | 6 (15.24) | GR |C3AAG-6006G-ND 955 7.25 Gold | 6(1524 | mc |C3EEG-1006M-ND 496 3.76 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-1406M-ND 3.33 2.53 Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-6006G-ND 820 6.22 Tin | 6(1524) | MC | C3EET-006M-ND 423 3.21 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3AAT-1406M-ND 2.86 2.17 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-6018M-ND 11.23 8.51 Baia ie (15.24) ch PSEERIONCORIN 4903.79 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3AAG-1406G-ND 3.28 2.49 Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-6018M-ND 9.87 7.49 : ; ; : 
60 Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-1006G-ND 4.19 3.18 
Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-1406G-ND 281 213 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-6018G-ND 1056 8.01 % . 
: Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 5.20 3.95 
Gold ‘ (45.72) | MC | C3AAG-1418M-ND 3.67 2.79 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-G018G-ND 9.20 6.98 ; iat 
gota | seca14a, | mc RGMRGRCENIRTN 1940 1016 Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-1018M-ND 4.47 3.40 
Tin i 72) | MC | C3AAT-1418M-ND 3.20 2.43 o (91.44) H Hl 5 : 10 cancers 
; : « Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-1018G-ND 5.08 3.86 
14 Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-6036M-ND 12.04 9.13 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-1418G-ND 352 2.67 i -1018G- 
Gold | 36(91.44) | GR | C3AAG-6036G-ND 1206 915 Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-1018G-ND 4.36 3.31 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-1418G-ND 3.04 2.31 : : . . 
Tin_| 36 (91.44) | GR | C3AAT-6036G-ND 10.70 8.12 Gold | 36(81.44) | MC pee egues 56 (4.22 
Gold 44) | MC | C3AAG-1436M-ND 4.18 = 3.17 Tin ) 36(91.44) | MC | C3EET-1036M-ND 4.84 3.67 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-1436M-ND 3.71 2.81 Also available in the following versions: ; eo Gold | 36 (91.44) | GR | C3EEG-1036G-ND 5.33 4.05 
7A Bed Eee ta | svn | on foserrnton 48h aa 
Tin_| 36(91.44) | GR (CSBAISIMSSEAND 3.29 2.58 C30DC-OOIDICIC-ND — Socket Connector w/Strain Relief & Central Polarizing Key. Gold) (15.24) | MC SEE oOoN oy 6.69 6.08 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAG-1606M-ND 3.85 2.92 Call for complete part number and pricing! Tin | 6(15.24) | MC | C3EET-2006M-ND 5.72 4.34 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3AAT-1606M-ND 3.30 2.51 Gold | 6 (15.24) | GR | C3EEG-2006G-ND 6.62 5.02 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3AAG-1606G-ND 3.79 2.88 Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-2006G-ND 565 4.29 
Tin | 6 (15.24) | GR | C3AAT-1606G-ND 3.24 2.46 Cc -ND Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 7.18 5.44 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-1618M-ND 4.24 3.22 Ribbon Cable ‘i Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-2018M-ND 6.21 4.71 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-1618M-ND 369 2.80 style} MMU color Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-2018G-ND 695 5.27 
18 | Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-1618G-ND 4.06 3.08 Conn. Finish fens (use “inches” only.) Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-2018G-ND 5.98 4.54 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-1618G-ND 351 266 G=Gold eae Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 7.90 6.00 
Gold | 36(91.44) | Mc | C3AAG-1636M-ND 4.82 3.66 T=Tin i_f lo. Of Contacts Tin | 36 (91.44) | MC | C3EET-2036M-ND 6.94 5.26 
; : i Gold | 36 (91.44) | GR | C3EEG-2036G-ND 7.45 5.65 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-1636M-ND 4.27, 3.24 Digi @ : : 
igi-Key® Custom Cable Assemblies Available i -00366- 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-1636G-ND 4.46 3.38 gi-Key’ Custom Cable alla Tin | 36 (91.44) | GR | C3EET-2036G-ND 649 4.92 
Tin | 36(91.44) | GR | C3AAT-1636G-ND 3.91 2.97 Call Digi-Key (Continue) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 29 


GUD woustaes haat nie Mae aed | ee ; 
Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Price Each Con- cone ea hone pe ae sia 
. 7 tacts [Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finis! in. (cm able | Part No. 
Termination Jumpers (con) Tm [618520 | wo [OsApr<no6NEND 572 43 Gold |18(4572) | GR |C3AEG-4018G-ND 972 7.37 
Card Edge to Card Edge (Cont) Tin | 6(15.24) | GR |C3APT-4006G-ND 5.57 4.28 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AET-4018G-ND 8.41 6.38 
ao | Tn |18(45.72)| Mc |C2APT-4018M-ND 669 5.08 4g | Gold [36 (91.44) | MC | C3AEG-4036M-ND 11.62 8.81 
No. of Rib- Tin | 18(45.72)| GR |C3APT-4018G-ND 6.24 4.74 Tin | 36 (91.44) | MC | C3AET-4036M-ND 10.32 7.82 
Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Price Each Tin | 36 in 44) | MC |C3APT-4036M-ND 815 6.18 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-4036G-ND 10.72 8.13 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 110 Tin | 36 (91.44) | GR [C3APT-4036G-ND 7.25 5.50 Tin__| 36 (91.44) | GR IGEREISAOSSG:NDI 9.42 7.14 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-2606M-ND 806 6.12 Tin | 6(15.24) | MC |C3APT-SO06M-ND 699 5.31 Gold | 6 (15.24) | MC | C3AEG-5006M-ND 10.65 8.08 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3EET-2606M-ND 690 5.24 Tin | 6(15.24) | GR |C3APT-5006G-ND 6.80 5.16 Tin | 6(15.24) | MC | C3AET-SOO6M-ND 9.14 6.94 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3EEG-2606G-ND 7.97 6.05 Tin | 18(45.72)| MC |C3APT-5018M-ND 821 6.23 Gold | 6(15.24) | GR | C3AEG-S006G-ND 10.46 7.94 
Tin | 6 (15.24) | GR | C3EET-2606G-ND 681 5.16 50 | Tin | 18(45.72)| GR |C3APT-5018G-ND 7.64 5.80 cut : ae an aE See Ftd a7 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND 870 6.60 Tin | 36 (91.44) | MC |C3APT-5036M-ND 10.03 7.61 ellen lia ye mc RESREeSOVeMNIOM i036 7.80 
og | Tm | 18(48.72) | MC | COEET-2618M-ND 7.53 5.71 Tin_| 36 (91.44) | GR_|C3APT-50366-ND__8.90 _6.75 cod [18 (4572) | GR |CBAEG-S018G-ND 1130 857 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2618G-ND 8.41 6.38 Tin (15.24) | MC |C3APT-6006M-ND 8.29 6.29 Tin |18(45.72) | GR | C3AET-5018G-ND 9.79 7.43 
Tin 8 (45.72) | GR | C3EET-2618G-ND 7.24 5.50 Tin 6 (15.24) GR | C3APT-6006G-ND 8.07 6.12 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-5036M-ND 13.68 10.38 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 964 7.31 go | Tit | 18(48.72) | MC /C3APT-6018M-ND 9.74 7.39 Tin |36(91.44) | MC |C3AET-5036M-ND 1218 9.24 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3EET-2636M-ND 848 6.43 Tin | 18 ta. 72) GR |C3APT-6018G-ND 9.07 6.88 Gold |36(91.44) | GR | C3AEG-5036G-ND 1256 9.52 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3EEG-2636G-ND 9.06 6.87 Tin | 36(91.44) | MC |C3APT-6O36M-ND 11.91 9.04 Tin [36 (91.44) | GR | C3AET-5036G-ND 11.05 8.38 
Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-2636G-ND 7.90 5.99 Tin | 36 (91.44) | GR |C3APT-6036G-ND 10.57 8.02 
Gold | 6 (15.24) MC | C3EEG-3406M-ND 10.02 7.60 ioidind ce Also available in the following versions: 
Tin | 6 (1528) | Mc |caEersdo6v-nD 858 651 | [P GaseCKTICEIND Socket Gomector wth Strain Rt C3BECFCCIICICHND - Socket Connector with Stain Rel. 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3EEG-3406G-ND 990 7.51 C3CPC-OOIDIOIL-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. C3CED-DOOOOND - Socket Connector with Central Polarizing Key, 
Tin | 6(1524) | GR | C3EET-3406G-ND 845 641 C3DPC-OOICIOIOND - Socket Connector w/ Strain Relief & Central Polarizing Key. C3DED-OOO0G-ND - Socket Connector w/ Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 10.84 9.22 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
Pi Tin 8 (45.72) | MC | C3EET-3418M-ND 9.40 743 PCB connector without strain relief shown. Card Edge connectors are without strain relief. 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-3418G-ND 1047 7.94 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-3418G-ND 9.02 6.85 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 12.07 9.16 Socket Connector to Card Edge PCB Connector to Card Edge Connector 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-3436M-ND 10.63 8.07 Connector 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-3436G-ND 11.32 8.59 s 
Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-3436G-ND 9.88 7.49 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-4006M-ND 11.71 888 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EET-4006M-ND 10.02 7.60 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-4006G-ND 1156 877 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-4006G-ND 987 7.49 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-4018M-ND 1268 9.61 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-4018M-ND 10.99 8.34 * MC = Multi-Color, GR = Gray * MC = Multi-Color, GR = Gray 
40 Gold 8 (45.72) | GR | C3EEG-4018G-ND 12.23 9.27 Socket connector without strain relief shown. PCB and Card Edge connectors are without strain relief. 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-4018G-ND 1054 8.00 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-4036M-ND 14.13 10.72 No. of Rib- | ’ No. of Rib- 
Tin 6 (91.44) | MC | C3EET-4036M-ND 12.45 9.44 a ae Pa haa ney ae Fach Con- |Conn.) Length | bon* | Digi-Key Price Each 
Gold . (91.44) | GR | C3EEG-4036G-ND 13.23 10.04 acts |Finish| In(cm) | Cable | Part No. acted (Finish nln fem)ii |iCablel|RPart No! 1 10 
Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-4036G-ND 11.55 8.76 Gold | 6 (15.24) | MC | C3AEG-1006M-ND 3.65 . 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-5006M-ND 13.25 10.05 Tin | 6 (15.24) | MC | C3AET-1006M-ND 3.12 Tin | 6(15.24) | MC /C3RETSIOOGM:ND) 342 2.59 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3EET-SOO6M-ND 11.36 8.61 Gold | 6 (15.24) | GR | C3AEG-1006G-ND 3.62 Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-1006G-ND = 3.38 2.57 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3EEG-5006G-ND 13.07 9.91 Tin | 6 (15.24) | GR | C3AET-1006G-ND 3.09 ao | Zit | 18(45.72) | Mc) COPET1O18M-ND 3.66 2.78 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-5006G-ND 11.17 847 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AEG-1018M-ND 3.90 Tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-1018G-ND 354 2.69 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND 14.47 10.97 Tin | 18 (45.72) | MC | C3AET-1018M-ND 3.37 Tin | 36(91.44) | MC | C3PET-1036M-ND 4.02 3.05 
59 | Tin | 18(45.72) | MC | C3EET-SO18M-ND 1257 9.53 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AEG-1018G-ND 3.78 Tin | 36(91.44) | GR | C3PET-1036G-ND 379 2.88 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-5018G-ND 13.90 1054 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AET-1018G-ND 3.25 5 nent 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-5018G-ND 12.01 9.11 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-1036M-ND 4.26 - : eee a aus pid 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-5036M-ND 16.29 12.35 Tin | 36 (91.44) | MC | C3AET-1036M-ND 3.73 ; ; : : 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-5036M-ND 14.39 10.91 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-1036G-ND 4.03 op | Um | 1844572) | MC Eom 403° 374 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-5036G-ND 15.16 11.50 Tin | 36(91.44) | GR | C3AET-1036G-ND 3.50 Tin | 18 (45.72) | GR [GSR ZUG ND 470 | 3.57 
Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-5036G-ND 13.26 10.06 Goid | 6 (1824) | mc | C3AEG-2006M-ND 5.39 ut be eal w pide ed A 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AET-2006M-ND 4.62 : : : 
Gold | 6 (15.24) | GR | C3AEG-2006G-ND 5.31 Tin | 6 (15.24) | MC | C3PET-2606M-ND 547 = 4.15 
Tin | 6 (15.24) | GR | C3AET-2006G-ND 4.54 Tin | 6 (15.24) | GR | C3PET-2606G-ND 537 4.08 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AEG-2018M-ND 5.87 Tin | 18 (45.72) | MC | C3PET-2618M-ND 610 4.63 
Tin | 18 (45.72) | MG | C3AET-2018M-ND 5.10 26 | tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-2618G-ND 581 4.41 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3AEG-2018G-ND 5.65 Tin | 36(91.44) | MC | C3PET-2636M-ND 7.04 5.34 
Tin | 18 (45.72) | GR (CGE OIG ND 488 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-26366-ND 6.47 4.91 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-2036M-ND 6.60 : 
Tin | 36(9144) | Mc | C3AET-2036M-ND 5.83 Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-3406M-ND 6.76 5.13 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-2036G-ND 615 Tin | 6 (15.24) | GR | C3PET-3406G-ND 663 5.03 
* MC = Multi-Color, GR = Gray Tin | 36 an 44) | GR | C3AET-2036G-ND 5.38 gq | Te | 1814872) | Mc | caPET-saiM-ND 7.58 575 
Socket connector without strain relief shown. Gold MC | C3AEG-2606M-ND 6.48 Tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-3418G-ND 7.20 5.46 
Tin ; MC | C3AET-2606M-ND 5.56 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-3436M-ND 8.81 6.68 
No. of Rib- | ; Gold : GR | C3AEG-2606G-ND 6.39 Tin | 36(91.44) | GR | C3PET-3436G-ND 8.06 6.11 
tsi intel table | PartNo, a a GR Econ 5.46 Tin | 6(15.24) | Mc | C3PET-4006M-ND 7.86 5.96 
: - Gold | 18 (45.72) | MG CSREG-ZO18MEND) 7.11 Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-4006G-ND 7.71 5.85 
Tin | 6(15.24) | MC | C3APT-1006M-ND 2.02 1.53 Tin | 18 (45.72) | MC | C3AET-2618M-ND 6.19 tin | 18 (45.72) | mc | CSPET-A018M-ND 883 670 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-1006G-ND 1.98 1.51 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AEG-2618G-ND 6.82 40 | 7 aes 
Tin | 1845.72) | mc | CaAPT-H018M-ND 226 1:72 Tin | 18(45.72) | GR | C3AET-26186-ND 5.90 Tr | eon | ae ERA ose ce 
10 | Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-1018G-ND 2.15 1.63 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-2636M-ND 8.06 , Cid) ; : 
Tin | 36(91.44) | Mc | c3APT-to36M-ND 262 1.99 Tin | 36(91.44) | MC | C3AET-2636M-ND 7.13 Tin | 86(9144) | GR [GSRERSCGNO 888 7-18 
Tin | 36(91.44) | GR | C3APT-1036G-ND 2.39 1.82 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-2636G-ND 7.48 Tin 6 (15.24) MC | C3PET-5006M-ND 9.21 6.98 
Tin) 6(1524) | MC | G3APT-2006M-ND 333258 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AET-26366-ND 6.55 Tin | 6(1824 | GR | C3PET-S006G-ND 9.02 6.84 
tin | (1524) | GR | C3APT-20086-ND 326 247 Gold ; Mc | C3AEG-3406M-ND 8.04 gq | Tn | 18(45:72) | MC | COPET-SOIsM-ND 10.42 7.90 
tin | 18(45.72) | mc | C3APT-2018M-ND 3.82 2.90 Tin : MC | C3AET-3406M-ND 6.89 Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-5018G-ND 985 7.48 
20 | tin | 18(45.72) | GR | c3APT-20186-ND 359 273 Gold ; GR | C3AEG-3406G-ND 7.91 Tin | 36(91.44) | MC | CPET-SO36M-ND 12.24 9.28 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APT-2036M-ND 4.55 3.45 an ; GR eeeeeccam 6.77 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-5036G-ND 11.11 8.43 
Tin | 36(91.44) | GR | C3APT-2036G-ND 4.10 3.11 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AEG-3418M-ND 8.86 
: Tin | 18 (45.72) | MC | C3AET-3418M-ND 7.71 
Tin | 6(15.24) | MC | C3APT-2606M-ND 412 3.43 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AEG-34186-ND 8.48 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-2606G-ND 4.03 3.06 Tin | 18(4572) | GR | C3AET-3418G-ND 7.34 
og | Tin | 18(45.72) | MC | C3APT-2618M-ND 476 3.61 cold | 36 (91.44) | mc. | c3eG-3436m-ND 10.09 Cc - -ND 
Tin | 18(45.72) | GR | C3APT-2618G-ND 4.47, 3.39 Tin | 36 (91.44) | MC | C3AET-3436M-ND 8.95 = 1 Ribbon Cable 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-2636M-ND 5.70 4.33 Gold | 36 (91.44) | Gr | c3eG-3436c-ND 9.34 Style M=Multi-color 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-2636G-ND 5.12 3.89 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AET-3436G-ND 8.19 Conn. Finish G=Gray . . 
Tin | 6(15.24) | MC | C3APT-3406M-ND 5.07 3.85 Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-4006M-ND 9.20 G=Gold = —[Lenath (Use “inches” only.) 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-3406G-ND 4.95 3.75 Tin | 6 (15.24) | MC | C3AET-4006M-ND 7.89 T=Tin No. Of Contacts 
ag | Tn | 18(45:72) | MC | CBAPT-3418M-ND 5.89 4.47 Gold | 6 (15.24) | GR | C3AEG-4006G-ND 9.05 . ; 7 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-3418G-ND 552 4.19 Tin | 6(15.24) | GR | C3AET-4006G-ND 7.74 Digi-Key? Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-3436M-ND 7.13 5.41 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AEG-4018M-ND 10.17 és ie 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-3436G-ND 6.37 4.83 Tin | 18 (45.72) | MC | C3AET-4018M-ND 8.86 Call Digi-Key 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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CW noustres 


Protected Headers .WA G 
Straight-Lead 


In. (mm) 
1.26 (32.00) 


Lock Ejector Hooks, two required per 
connector, sold separately (see below). 


Right-Angle 


No.of Dim.A 
Pins In. (mm) 


A092 (2.34) 
Pin Length 


Lock Ejector Hooks, two required per 
connector, sold separately (see below). 


Straight-Lead 
Wire Wrap 


Lock Ejector Hooks, 4 D0 
two required per connector, P 

sold separately L (1.494) 
(see below) 


Right-Angle 
Wire Wrap 
Lock Ejector Hooks, two 
required per connector, 


sold separately 
(see below) 


Pin Length 


SPECIFICATIONS: 


No. of 
Con- Digi-Key Price Each 
tacts | Description Part No. 1 10 100 1,000 
Straight-Lead CHS34G-ND 223 1.70 1.30 94 
34 Right-Angle CHR34G-ND 2.23 1.70 1.30 94 
Straight-Lead WW |CHW34G-ND 446 3.39 260 1.88 
Right-Angle WW |CHA34G-ND 446 3.39 260 1.88 
Straight-Lead CHS40G-ND 273 2.07 1.59 1.15 
40 Right-Angle CHR40G-ND 2.73 2.07 1.59 1.15 
Straight-Lead WW |CHW40G-ND 543 412 315 2.28 
Right-Angle WW |CHA40G-ND 543 412 315 2.28 
Straight-Lead CHS50G-ND 3.04 231 1.77 1.28 
0 Right-Angle CHRS50G-ND 3.04 2.31 1.77 1.28 
7 Straight-Lead WW |CHWS50G-ND 611 463 3.55 2.57 
Right-Angle WW |CHASOG-ND 6.11 463 3.55 2.57 
Straight-Lead ST* |/CHB60G-ND 5.08 3.86 2.96 2.14 
(Shrouded) 
Straight-Lead WW* |CHC60G-ND 5.08 3.86 2.96 2.14 
(Shrouded) 
80 [Right-angleST* |CHD60G-ND 372 282 216 1.56 
(Shrouded) 
Right-Angle WW* |CHE60G-ND 5.08 3.86 2.96 2.14 
(Shrouded) 


CLKSO1-ND Lock Ejector Hooks-Short (2 required per connector). . $.22/2 
CLKS02-ND Lock Ejector Hooks: Long - with strain relief; 
(2 required per connector)................0...0e ee $.22/2 


* Lock ejector hooks included 


tyco 


Electronics 


Protected Headers 


Specifications: 


* Connectors recognized under component program of Under-writers 
Laboratories Inc. File No. E28476 


ANP 


*Connectors certified by Canadian Standards Association File No. 
LR16455 


* 025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length 


* Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 
94V-0 rated 


¢ Contact Finish: 15y or 30p gold on post/pin mating end, .000100- 
.000200 bright tin-lead on termination end, with entire contact 
underplated .000050 nickel 


Straight-Lead 


No.of] Cont. Post 
Con-| Gold} Length Digi-Key Price Each | AMP 
tacts | Plat.) Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
14 15” | .110 (2.79) | AHS14H-ND 1.51 1.36 | 5102153-2 
30y” | .110 (2.79) | AHS14L-ND 1.61 1.46 | 5102154-2 
15” | .110 (2.79) | AHS16H-ND 1.72 1.55 | 5102153-3 
16 | 30” | .110 (2.79) | AHS16L-ND 1.98 1.79 | 5102154-3 
15p” | .155 (3.94) | AHJ16H-ND 1.98 1.79 | 5102155-3 
15” | .110 (2.79) | AHS20H-ND 213 1.93 | 5102153-4 
20 | 30y”) .110 (2.79) | AHS20L-ND 2.34 2.11 | 5102154-4 
30” | .155 (3.94) | AHJ20L-ND 3.53 3.18 | 5102156-4 
15” | 110 (2.79) | AHS24H-ND 2.50 2.25 | 5102153-5 
24 | 30p”) .110 (2.79) | AHS24L-ND 2.76 2.49 | 5102154-5 
30y” | .155 (3.94) | AHJ24L-ND+ 2.48 2.23 | 5102156-5 
15” | .110 (2.79) | AHS26H-ND 2.71 2.44 | 5102153-6 
96 30y” | .110 (2.79) | AHS26L-ND 2.86 2.58 | 5102154-6 
15p” | 155 (3.94) | AHJ26H-ND 3.29 2.97 | 5102155-6 
30y” | .155 (3.94) | AHJ26L-ND 3.12 2.82 | 5102156-6 
30 15” | 110 (2.79) | AHS30H-ND 3.51 3.16 | 5102153-7 
30y” | .110 (2.79) | AHS30L-ND 410 3.69 | 5102154-7 
15” | .110 (2.79) | AHS34H-ND 3.52 3.18 | 5102153-8 
34 30y” | .110 (2.79) | AHS34L-ND 2.90 2.62 | 5102154-8 
15p” | 155 (3.94) | AHJ34H-ND 2.90 2.62 | 5102155-8 
30y” | .155 (3.94) | AHJ34L-ND 3.08 2.77 | 5102156-8 
-110 (2.79) | AHS40H-ND 3.25 2.93 | 5102153-9 
-110 (2.79) | AHS40L-ND 3.33 3.00 | 5102154-9 
.155 (3.94) | AHJ40H-ND 3.83 3.45 | 5102155-9 
.155 (3.94) | AHJ40L-ND 3.54 3.19 | 5102156-9 
-110 (2.79) | AHSSOH-ND 4.69 4.22 | 1-5102153-0 
-110 (2.79) | AHS5OL-ND 4.79 4.32 | 1-5102154-0 
-155 (3.94) | AHJ50H-ND 5.51 4.96 | 1-5102155-0 
.155 (3.94) | AHJ50L-ND 5.22 4.70 | 1-5102156-0 
.110 (2.79) | AHS6OL-ND 5.55 5.00 | 1-5102154-1 
-155 (3.94) | AHJ6OL-ND 6.69 6.03 | 1-5102156-1 
-110 (2.79) | AHS64H-ND 6.18 5.57 | 1-5102153-2 
-110 (2.79) | AHS64L-ND 5.70 5.13 | 1-5102154-2 
.155 (3.94) | AHJ64H-ND 8.73 7.86 | 1-5102155-2 
-155 (3.94) | AHJ64L-ND 5.94 5.35 | 1-5102156-2 
Pin Header With ACTION PIN Contacts 
.174 (4.42) | AHA16A-ND 3.23 2.91 | 499582-3 
-174 (4.42) | AHA26A-ND 4.79 4.32 | 499582-6 
-174 (4.42) | AHA30A-ND 5.40 4.87 | 499582-7 
-174 (4.42) | AHA34A-ND 5.91 5.32 | 499582-8 
-174 (4.42) | AHAG4A-ND 9.87 8.89 | 1-499582-2 


Pin Header With ACTION PIN Contacts 
RoHS Compliant 


* Contacts: Phosphor bronze, standard 174 (4.42) | AHATOB-ND 1.98 1.79 | 1658694-6 
¢ Contact Plating: 10 inch gold (in mating area) over 50p inch AY 440 (2.79) -174 (4.42) | AHA14B-ND 2.71 2.44 | 1658694-7 
phi esc MSIEE UR RAEG ane = Pin Length 174 (4.42) | AHA16B-ND 3.02 2.72 | 1658694-8 
¢ Insulator Material: -{ jame-retardan' ermoplastic 
ae oe eee 
7 ‘ <cBBOG HORS 174 (4.42) | .27 3.85 | 1658694- 
Operating Temperature: sada ) Lock Ejector Hooks, two required per 
* Current Rating: 1A (maximum) per contact connector, sold separately (see below). -174 (4.42) | AHA26B-ND 448 4.03 | 1658694-2 
* Dielectric Withstand Voltage: greater than 500VDC at sea level 174 (4.42) | AHA30B-ND 414 3.73 | 1-1658694-0 
* Insulation Resistance: greater than 5 x 109 0 
+ U.S. Defense Department Mil-C-83503/20, 21, approved 174 (4.42) | AHAS4B-ND 4.53 4.08 | 1-1658694-1 
174 (4.42) | AHA4OB-ND 4.98 4.49 | 1-1658694-3 
No. of igi-| i 174 (4.42)| AHA50B-ND  6.81_—«6.13 | 1658694-4 
Con- Digi-Key Price Each fete pa a ae pet ATA AA?) 4 : 
tacts | Description Part No. 1 10 100 1,000 g .174 (4.42) | AHA64B-ND 9.27 8.35 | 1658694-5 
Protected Headers - Gold Finish Pin Header Without Latches Pin Header With Short Latches 
Straight-Lead CHS10G-ND 99 76 58 42 155 (3.94) | AHJI4G-ND 1.72 1.43 | 102155-2 155 (3.94) | AHGI4A-ND 4.41._—-3.97 | 499374-2 
Right-Angle CHRIOG-ND 99 76 58 42 
10 | ctaignt-Lead ww |CHW10G-ND 208 158 121 88 155 (3.94) | AHJI6K-ND —-2.33--1.94 | 102156-3 110 (2.79) | AHE20A-ND 10.02 9.02 | 499160-4 
Right-Angle WW |CHA10G-ND_ 2.08 1.58 1.21.88 155 (3.94) | AHJ20K-ND 3.90 3.52 | 102156-4 155 (3.94) | AHG26A-ND 4.66 4.19 | 499374-6 
Straight-Lead CHS14G-ND 130 99 76 55 7 : 
ay. | Bight-Ange CHRI4G-ND 130 99 76 55 155 (3.94) | AHJ24G-ND 2.55 2.13 | 102155-5 110 (2.79) | AHESOG-ND 6.69 6.02 | 499910-7 
Straight-Lead WW |CHW14G-ND 264 200 153 1.11 110 (2.79)| AHS30G-ND 4.68 4.22 | 102153-7 110 (2.79) | AHE40A-ND 6.90 «6.21 | 499160-9 
Right-Angle WW |CHA14G-ND 2.64 2.00 1.53 1.11 : 
4 i Pin Header With Short Latches 
Straight-Lead  |CHS16GND 146 111 85 62 110 (2.79) [EBESSOKSNO I 4.25 9.92 | 102154-9 pele 
te | Right-Anale CHRIGG-ND 1.46 111 85 62 155 (3.94) | AHJSOK-ND 5.55 5.00 | 1-102156-0 taeda tact 
Straight-Lead WW |CHW16G-ND 298 226 1.73 1.25 : 
= a ey edd Fee 228 he 2 710 (279)| AHSEAK-ND 5.45 440 | 4-102158-2 110 (2.79) | AHE1OH-ND 1.82 1.64 | 5499910-1 
lonieangls : : E b 110 (2.79) | AHE10B-ND 1.93 ‘1.74 | 5499160-1 
Straight-Lead CHS20G-ND 152 116 89 64 155 (3.94) | AHJ64K-ND 6.39 5.76 | 1-102156-2 
a i 155 (3.94) | AHG10B-ND 2.22» -2.00 | 5499374-1 
9 | Right-Angle CHR20G-ND 152 1.16 89 64 Pin Header Witkaul Lnickes 
Straight-Lead WW |CHW20G-ND 310 235 180 1.30 | 110 (2.79) | AHE14H-ND 2.50 2.25 | 5499910-2 
Right-Angle WW |CHA20G-ND 3.10 2.35 1.80 1.30 RoHS Compliant 155 (3.94) | AH@148-ND 4.12 3.71 | 5499g74-2 
Straight-Lead CHS26G-ND 186 1.41 108 78 : : 
vg | Pish-Angl aerate 496 141 108 | 78 1102.79) em =O 81 | 51021531 110(2.79) | AHEI6H-ND 2.76 2.49 | 5499910-3 
Straight-Lead WW |CHW26G-ND 372 282 216 1.56 110 (2.79) | AHSIOL-ND = 1.25 1.13 | 5102154-1 110 (2.79) | AHE16B-ND 2.97 2.68 | 5499160-3 
Right-Angle WW |CHA26G-ND 3.72 2.82 216 1.56 155 (3.94) | AHJIOH-ND = 1.25 1.43 | 5102155-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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amip Protected Headers (Cont.) 


Straight-Lead 
No.of] Cont. Post 
Con-| Gold} Length Digi-Key Price Each | AMP 
tacts | Plat.) Inch (mm) | Part No. 4) 10 | Part No. 
15)” | .110 (2.79) | AHE20H-ND 3.38 3.05 | 5499910-4 
20 | 30u” | .110 (2.79) | AHE20B-ND 6.36 5.73 | 5499160-4 
30y” | 155 (3.94) | AHG20B-ND 5.25 4.73 | 5499374-4 
7 151”) 110 (2.79) | AHE24H-ND 3.91 3.52 | 5499910-5 
30y” | 155 (3.94) | AHG24B-ND 4.27 3.85 | 5499374-5 
151”) 110 (2.79) | AHE26H-ND 3.42 3.08 | 5499910-6 
26 | 30u” | .110 (2.79) | AHE26B-ND 4.48 4.03 | 5499160-6 
30,” | 155 (3.94) | AHG26B-ND 4.22 3.81 | 5499374-6 
30 | 15y” | 110 (2.79) | AHE3OH-ND 6.06 5.45 | 5499910-7 
151" | .110 (2.79) | AHES4H-ND 4.23 3.81 | 5499910-8 
34 | 30u” | 110 (2.79) | AHE34B-ND 456 4.11 | 5499160-8 
30y” | 155 (3.94) | AHG34B-ND 6.39 5.76 | 5499374-8 
15)” | .110 (2.79) | AHE40H-ND 5.91 5.32 | 5499910-9 
40 | 30y” | .110 (2.79) | AHE40B-ND 6.42 5.78 | 5499160-9 
30y” | 155 (3.94) | AHG40B-ND 8.16 7.35 | 5499374-9 
151”) 110 (2.79) | AHESOH-ND 7.17 6.46 | 1-5499910-0 
50 | 30u” | .110 (2.79) | AHESOB-ND 7.83 7.05 | 1-5499160-0 
30y” | 155 (3.94) | AHG5OB-ND 7.83 7.05 | 1-5499374-0 
Pin Header 
With Long Latches 
24 | 15y” | 110 (2.79) | AHK24G-ND 418 3.77 | 499922-5 
26 | 30u” | .110 (2.79) | AHK26A-ND 3.90 3.51 | 499206-6 
30 30y” | 110 (2.79) | AHK30A-ND 5.40 4.87 | 499206-7 
30y” | 155 (3.94) | AHL30A-ND 5.40 4.87 | 102321-7 
34 | 15” | 155 (3.94) | AHL34G-ND 8.10 7.29 | 499923-8 
60 | 30y” | .155 (3.94) | AHL60A-ND = 12.51 11.26 | 1-102321-1 
64 | 30u” | .110 (2.79) | AHK64A-ND 12.54 11.29 | 1-499206-2 
Pin Header With Long Latches 
RoHS Compliant 
151" | .110 (2.79) | AHK10H-ND 247 2.23 | 5499922-1 
10 30” | 110 (2.79) | AHK10B-ND 1.82 1.64 | 5499206-1 
151”) .155 (3.94) | AHL10H-ND 276 2.49 | 5499923-1 
30y” | 155 (3.94) | AHL10B-ND 1.93 1.74 | 5102321-1 
151” | 110 (2.79) | AHK14H-ND 250 2.25 | 5499922-2 
14 | 30u"| .110 (2.79) | AHK14B-ND 2.66 2.39 | 5499206-2 
30y” | 155 (3.94) | AHL14B-ND 251 2.26 | 5102321-2 
151" | .110 (2.79) | AHK16H-ND 3.75 3.38 | 5499922-3 
46 30” | 110 (2.79) | AHK16B-ND 2.97 2.68 | 5499206-3 
15)” | .155 (3.94) | AHL16H-ND 2.25 2.03 | 5499923-3 
30y” | 155 (3.94) | AHL16B-ND 2.97 2.68 | 5102321-3 
151" | .110 (2.79) | AHK20H-ND 459 4.14 | 5499922-4 
3 30” | 110 (2.79) | AHK20B-ND 3.59 3.24 | 5499206-4 
151”) .155 (3.94) | AHL20H-ND 2.76 2.49 | 5499923-4 
30y” | 155 (3.94) | AHL20B-ND 3.59 3.24 | 5102321-4 
94 151” | 110 (2.79) | AHK24H-ND 3.91 3.52 | 5499922-5 
30” | 110 (2.79) | AHK24B-ND 4.27 3.85 | 5499206-5 
151" | .110 (2.79) | AHK26H-ND 417 3.75 | 5499922-6 
06 30” | 110 (2.79) | AHK26B-ND 3.65 3.29 | 5499206-6 
15)” | .155 (3.94) | AHL26H-ND 3.93 3.54 | 5499923-6 
30y” | 155 (3.94) | AHL26B-ND 448 4.03 | 5102321-6 
30” | 110 (2.79) | AHK30B-ND 5.05 4.55 | 5499206-7 
30 | 15” | 155 (3.94) | AHL30H-ND 3.81 3.43 | 5499923-7 
30y” | 155 (3.94) | AHL30B-ND 5.05 4.55 | 5102321-7 
151” | 110 (2.79) | AHK34H-ND 475 4.28 | 5499922-8 
4 30” | 110 (2.79) | AHK34B-ND 5.55 5.00 | 5499206-8 
151") .155 (3.94) | AHL34H-ND = 12.21 10.99 | 5499923-8 
30y” | 155 (3.94) | AHL34B-ND 5.55 5.00 | 5102321-8 
151") .110 (2.79) | AHK40H-ND = 14.10 12.69 | 5499922-9 
40 30u” | 110 (2.79) | AHK40B-ND 6.42 5.78 | 5499206-9 
151”) .155 (3.94) | AHL40H-ND 4.86 4.38 | 5499923-9 
30y” | 155 (3.94) | AHL40B-ND 6.42 5.78 | 5102321-9 


No.of| Cont. Post No.of | Cont. Post 
Con-| Gold} Length Digi-Key Price Each | AMP Con-| Gold} Length Digi-Key Price Each | AMP 
tacts | Plat.| Inch (mm) | PartNo. 4 10 | Part No. tacts | Plat.) Inch(mm)| Part No. ‘] 10 | PartNo. 
15y” | 110 (2.79) | AHKS0H-ND = 6.60-—_5.94 | 1-5499922-0 15y”| .110(2.79)| AHR20H-ND 2.34 2.11 | 5102159-4 
go | S02" | 110 (2-79) RRARSOBNER 68:75 6.08 | 1-6499206-0 20 | 30y") .110(2.79)] AHR20L-ND 2.60 2.35 | 5102160-4 
Tay" | -155 (3-94) RESO EE «224 5.85 | 1-5499923-0 15u") 155 (3.94)| AHZ20H-ND 4.71 4.24) 5102161-4 
30y” | .155 (3.94) | AHL50B-ND 7.83 7.05 | 1-5102321-0 
og | 30H"| 110 (2.79)| AHR24L-ND 3.02 2.72 | 5102160-5 
18u" | -110 (2.72) Hee BAO: scf:08 | bodganece| 15u") 155 (3.94)| AHZ24H-ND 3.59 3.24 | 5102161-5 
go | 30H" |-110 (2.79) | AHK6OB-ND 9.15 8.24 | 1-5499206-1 - 
15" | 155 (3.94)| AHLGOH-ND 11.70 10.53 | 1-5499923-1 og | 15H") 110 2-72) RCN 2-86 2.58 | 51021596 
30u" | 155 (3.94) | AHLGOB-ND 14.61 10.45 | 1-5102321-1 30u"| 110 (2.79)| AHR26L-ND 3.12 2.82 | 5102160-6 
15u” | 110 (2.79) | AHK64H-ND 8.70 7.83 | 1-5499922-2 15y") .110 (2.78) EAHRSOHENDIS) 3.23 2.91 | 5102159-7 
gq | 30H" |-110 (2.79) | AHKG4B-ND 11.73 10.86 | 1-5499206-2 30 | 15y"| 155 (3.94)| AHZ30H-ND = 4.27, 3.85 | 5102161-7 
15y” | .155 (3.94) | AHL64H-ND 12.12 10.91 | 1-5499923-2 30p"| 155 (3.94)) AHZ30L-ND 4.37 3.94 | 5102162-7 
30p" | .155 (3.94) | AHL64B-ND 9.51 8.56 | 1-5102321-2 15u") .110(2.79)| AHR34H-ND 2.90 2.62 | 5102159-8 
Lock Ejector Hooks gq | 30H") 110 (2.79)) AHR34L-ND 3.08 2.77 | 5102160-8 
(2 Required per Connector) 15") .155 (3.94) | AHZ34H-ND 4.74 4.27 | 5102161-8 
Short ALSNO1-ND 62/2 102312-1 30u”| .155 (3.94)| AHZ34L-ND 4.85 4.37 | 5102162-8 
Long w/o Push Tabs ALLNO1-ND 64/2 102320-1 40 15” | .110(2.79)| AHR40H-ND 3.33 3.00 | _5102159-9 
Pin Header Mounting Kit + 30u"| 110 (2.79)) AHR40L-ND 3.54 3.19 | 5102160-9 
Bolt and Nut, 2 each/kit | A26333-ND 1.70 — | 102198-1 15u") .110(2.79)} AHRSQH-ND = 4.79 4.32 | 1-5102159-0 
$ NEW! 50 | 30u”| .110(2.79)] AHRSOL-ND 5.22 4.70 | 1-5102160-0 
+ 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with and without 30") .155 (3.94) AHZ50L-ND 5.79 5.22 | 1-5102162-0 
latches. If latches are to be used, the bolts must be positioned in the pin > 
header before the latches are installed. 15y") 110 (2.79)) AHR6OH-ND = 8.70 7.83 | 1-5102159-1 
60 | 30y”| .110(2.79)| AHRGOL-ND 5.79 5.22 | 1-5102160-1 
Right-Angle 30") 155 (3.94)| AHZ6OL-ND 7.77 7.00 | 1-5102162-1 
15y”| .110(2.79)| AHR64H-ND 7.74 6.97 | 1-5102159-2 
64 | 30u”| .110(2.79)| AHRG4L-ND 5.94 5.35 | 1-5102160-2 
; 30" | 155 (3.94)| AHZ64L-ND 6.99 6.30 | 1-5102162-2 
No. of Dim.A 
Pins In. (mm) Headers with Short Latches 
og | 15H"| 110 (2.79)) AHB24G-ND 9.15 8.24 | 499913-5 
30u”| 110 (2.79)) AHB24K-ND 9.75 8.78 | 499345-5 
110 (2.79) 30 | 15u") .110(2.79)| AHB30G-ND 7.91 7.13 | 499913-7 
Pin Length 
34 | 30u") 110 (2.79)| AHB34K-ND 5.64 4.69 | 499345-8 
50 | 30u") .110(2.79)} AHBSOK-ND 7.77 7.00 | 1-499345-0 
60 | 15y”) .110(2.79)} AHB60G-ND 19.65 17.69] 1-499913-1 
R i Lock Ejector Hooks, two required per 
3.96 (100.58) connector, sold separately. Headers with Short Latches 
RoHS Compliant 
to | 15H"| -110(2.79)) AHBIOH-ND 1.93. 1.74 | 5499913-1 
30u”| .110(2.79)) AHB10L-ND 3.63 3.27 | 5499345-1 
Post ‘i 7 z 
Terai IeDiat key Aiton 14 | 15y"| 110 (2.79)) AHB14H-ND 2.66 2.39 | 5499913-2 
Inch (mm) | Part No. 1 10 16 | 15y”| .110(2.79)) AHB16H-ND 2.97 2.68 | 5499913-3 
Right-Angle Pin Headers 20 | 15y") .110(2.79)| AHB20H-ND 5.36 4.83 | 5499913-4 
Without Latches bi 15u”"| 110 (2.79)| AHB24H-ND 6.55 5.90 | 5499913-5 
110(2.79)) AHR10G-ND 1.29 1.17 | 102159-1 30u"| 110 (2.79)) AHB24L-ND 7.00 6.30 | 5499345-5 
155 (3.94)| AHZ14G-ND 3.86 3.48 | 102161-2 26 | 15y”) 110 (2.79)} AHB26H-ND 3.67 3.31 | 5499913-6 
110 (2.79) | AHR16K-ND 270 2.43 | 102160-3 30 | 15”) .110 (2.79)] AHB30H-ND 7.37 6.64 | 5499913-7 
155 (3.94)} AHZ16G-ND 2.31 1.93 | 102161-3 34 | 15y") .110(2.79)| AHB34H-ND 5.55 5.00 | 5499913-8 
110 (2.79)} AHR26K-ND 3.34 3.01 | 102160-6 ag | 15H") 110 (2.79)| AHB4OH-ND 5.31 4.78 | 5499913-9 
155 (3.94)} AHZ26G-ND 4.04 3.36 | 102161-6 30u") 110 (2.79)| AHB40L-ND 7.05 6.35 | 5499345-9 
155 (3.94)} AHZ30G-ND 4.57 4.12 | 102161-7 5p | 15H"| 110 (2.79) AHBSOH-ND 18.66 16.80 | 1-5499913-0 
155 (3.94)} AHZ30K-ND 4.82 4.34 | 102162-7 30u") 110 (2.79)| AHBSOL-ND 7.02 6.32 | 1-5499345-0 
155 (3.94)} AHZ34K-ND 5.35 4.82 | 102162-8 60 | 15y”) .110(2.79)| AHBGOH-ND 14.04 12.64 | 1-5499913-1 
-155 (3.94) | AHZ40K-ND 5.09 4.24 | 102162-9 Headers with Long Latches 
-155 (3.94) ) AHZ50G-ND 5.31 4.78 | 1-102161-0 20 | 30y”) .155(3.94)| AHT20K-ND 9.10 8.19 | 102322-4 
155 (3.94) | AHZ50K-ND 6.45 5.81 | 1-102162-0 24 | 15y"| .110(2.79)| AHC24G-ND 5.41 4.88 | 499786-5 
140 (2.79) IEECE Ng 1497 12.94 | 11021591 30 | 30u"| 110(2.79)| AHC30K-ND 11.61 10.45 | 499141-7 
110 (2.78) RBIEGON Ey O45 5.81 | 1-102160-1 34 | 30u") 155 (3.94)| AHT34K-ND 8.34 7.51 | 102322-8 
155 (3.94) } AHZ60G-ND 7.21 6.00 | 1-102161-1 
64 | 30y") 110 (2.79)} AHC64K-ND 23.52 21.17 | 1-499141-2 
ight-Angle Pin Headers without Latches 
Headers with Long Latches 
RoHS Compliant 
RoHS Compliant 
110 (2.79) | AHR1OH-ND 1.25 5102159-1 
15y”| .110(2.79)| AHC10H-ND 1.93 1.74 | 5499786-1 
110 (2.79) | AHR1OL-ND 1.46 5102160-1 
10 |30u”| .110(2.79)) AHC1OL-ND 243 1.93 | 5499141-1 
110 (2.79) STE 1.61 $102189-2 30u"| 155 (3.94)| AHTIOL-ND 234 211 | 5102322-1 
155 (3.94) | AHZ14H-ND 3.49 5102161-2 - 
14 |15H"| 110(2.79)| AHCT4H-ND 2.66 2.39 | 5499786-2 
110 (2.79) TEC ND 1.98 51021593 30u") 110(2.79)) AHCI4L-ND 2.92 2.63 | 54g9141-2 
110 (2.79) | AHRIGL-ND 2.45 5102160-3 ; 
(Continued) 


32 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco 


= Protected H I's (Cont. ait 
Gearon ~-#aue Protected Headers (Cont) No.of | Gold Digi-Key Price Each | AMP 
- Contacts | Plating Part No. 1 100 Part No. 

Right-Angle 

aq | 15e" | AS1195-ND 2.77 1.99 | 17616025 
No.of/Cont.| Post = ; 30)” A31143-ND 3.33--2.39'| 1761603-5 
Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 
tacts | Plat. | Inch (mm) | Part No. 1 10 | PartNo. ig | 1e" | ASt196-ND 333 239 | 17616026 

3ou” | A3t144-ND 3.72 2.67 | 1761603-6 


30” | .110 (2.79) | AHC16L-ND 3.23 2.91 | 5499141-3 
30y” | 155 (3.94) | AHT16L-ND 481 4.33 | 5102322-3 


16 
15” A31137-ND 3.69 2.65 | 1761602-7 


30” A31145-ND 419 3.01 | 1761603-7 


20 


15p” | .110 (2.79) | AHC20H-ND 3.59 3.24 | 5499786-4 


20 | 30u" |.110(2.79)| AHC20L-ND 4.55 4.10 | 54g9141-4 og | {5H" |MRGeUISe NG 406 2.92 | 1761602-9 No.of | Contact | Latching 
30u” |.155 (3.94) | AHT20L-ND 6.53 5.88 | 5102322-4 30 SSRN 493 3.54 | 1761603-9 ae aes fener rae oe a Hae 
15u” | A31139-ND 5.30 3.80 | 1-1761602-1 : : 
24 | 15y" |.110(2.79)| AHC24H-ND 4.91 4.42 | 5499786-5 34 nee > 
30u" A31147-ND 5.67 4.07 | 1-1761603-1 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 


15p” | .110 (2.79) | AHC26H-ND 3.67 3.31 | 5499786-6 
26 | 30y” |.110 (2.79) | AHC26L-ND 4.06 3.66 | 5499141-6 
30y” | 155 (3.94) | AHT26L-ND 5.10 4.59 | 5102322-6 


End Dimension Double Row - Right Angle Post 
14 30u" | .585 (14.9) | A26303-ND 9.48 6.80 |104130-2 
26 30u" | 585 (14.9) | A26306-ND 4.51 3.24 |104130-5 
40 30u" | 585 (14.9) | A26309-ND 5.55 3.98 |104130-7 
50 30u" |) 585 (14.9) | A26311-ND 9.09 6.52 |104130-9 


Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
End Dimension Double Row - Right Angle Post 
RoHS Compliant 


40 30” A31148-ND 7.89 5.66 | 1-1761603-3 


15p" A31140-ND 5.91 4.24 | 1-1761602-5 
30” A31149-ND 7.51 5.39 | 1-1761603-5 


60 15p” A31141-ND 11.70 8.39 | 1-1761602-6 


50 


30 | 30" |.110 (2.79) | AHC30L-ND 10.80 9.72 | 5499141-7 
15p” | .110 (2.79) | AHC34H-ND 5.55 5.00 | 5499786-8 
34 | 30y” |.110 (2.79) | AHC34L-ND 4.98 4.49 | 5499141-8 
30” | .155 (3.94) | AHT34L-ND 7.59 6.84 | 5102322-8 


High Temp. Housing 
With Board Retention Feature 
RoHS Compliant 


15p” | .110 (2.79) | AHC40H-ND 6.42 5.78 | 5499786-9 


a 110279 MMIII 705 eas | sacotate 10 | 150" Re 823 2.89 | 17616108 ty | 30u" [585 (149)| aatt76-ND 623 447 |1761607-3 
oi EA as 14 | 15" | A31197-ND —- 2902.08 | 1761610-5 30y” | .435 (11.0) | A31192-ND 8.13 5.83 |1761609-3 
gq. | 182" |-110 (2.79) (BANCSOHSNDIS) 7.83 7.05 | 1-5499786-0 je | isu | A31198-ND 453 3.25 | 1761610-6 14 | 30y” | 585(14.9)| a3tt77-ND 9.00 6.45 |1761607-5 
S0u" | 110 (2.78) (GSEs 858 7.73 | 1-6409141-0 20 | t5y | A3ii99ND 3.84 275 | 1761610-7 16 | 30u” | 585(14.9)| a3t178-ND 9.39 6.73 |1761607-6 
go | 5" |-110(2.79) RCSD Oe 12.78 11.51 | 1-6499786-1 24 | t5u" | A31200-ND 5.94 4.26 | 1761610-8 20 | 30y" | .585 (14.9) | A31179-ND 10.20 7.31 |1761607-7 
30" |.110 (2.79) | AHC6OL-ND 8.22 7.40 | 1-5499141-1 | toy (ERE 70 cas | varewei0d vp | a0” |-586(149)| astt@0ND — e66 621|:7ot607-9 
15u" |.110(2.79)| AHCe4H-ND 7.80 7.02 | 1-S4g9786-2 30y” | .435 (11.0) | A31193-ND 11.31 8.11 |1761609-9 

64 | 18 (2.78) 40 | isp" | a3t202-ND 5.63 4.04 | 1-1761610-3 (11.0) 
30u" |.110 (2.79) | AHC64L-ND 16.35 14.72 | 1-5499141-2 34 | 30” | 585 (14.9)| Aat181-ND 12.81 9.19 |1-1761607-1 

50 | 15° | A31203ND 699 5.02 | 1-1761610-5 
Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 4o | 30y” | .435(11.0)| A31194-ND 14.16 10.15 |1-1761609-3 
aan jane on re gq | 20u" | 585(14.9)| astie2No 11.73 8.41 [1-1761607-5 
30n” | 435 (11.0) | A31195-ND 15.42 11.06 |1-1761609-5 
Long w/o Push Tabs | ALLNOI-ND 64/2 102320-1 


tyco ae jim io on 
a eT AMEE TACTIC TIS A ins in. (mm 
Electronics AMP 1 , 9. inal i E 


Low Profile - 4 Sided Protective 
Headers - .100 x .100 Centers 


Specifications: 
* 025” (.64mm) Square Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 


* Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 
rated. 


No.of | Contact | Latching 


* Contact Finish: 15y or 30 gold on post/pin mating end, 100y-200p bright Con- | Gold Height | Digi-Key Price Each | AMP 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50u! nickel. aera tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
No.of Gold Digi-Key Price Each AMP Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
Contacts | Plating Part No. il 100 | Part No. End Dimension Double Row - Straight Post 
Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 20 30u” | .435 (11.0) | A26320-ND 3.93 2.82 |104313-4 
ar ee Double Row - Right-Angle Post gq | 30" | 585 (149) | az6az7-ND 15.72 11.27 |104128-9 
10.80 14 30)” A26288-ND 4.05 2.91 | 103311-2 30p" | 435 (11.0) | A26328-ND_ 15.72 11.27 |104313-9 
\e Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
20 Double Row - Right-Angle Post End Dimension Double Row - Straight Post 


24 
26 
34 
40 
50 
60 


RoHS Compliant RoHS Compliant 


154" A31150-ND 237 1.70 | 1761604-3 10 30u" | .585 (14.9) | A31167-ND 5.96 4.27 |1761606-3 
30u" | .435 (11.0) | A81183-ND 5.96 4.27 |1761608-3 
30u" | .585 (14.9) | A31168-ND 885 6.35 |1761606-5 
30u" | .435 (11.0) | A31184-ND 8.85 6.35 |1761608-5 
30u" | .585 (14.9) | A31169-ND 9.24 6.63 | 1761606-6 
30u" | .435 (11.0) | A81185-ND 9.24 6.63 |1761608-6 


30” A31158-ND 2.61 1.88 | 1761605-3 


A31151-ND 3.15 2.26 | 1761604-5 14 
A31159-ND 3.48 2.50 | 1761605-5 


A31152-ND 2.61 1.88 | 1761604-6 16 
A31160-ND 3.90 2.80 | 1761605-6 


( 

( 

( 

( 

( 

( 
Contact 30u” | 585 (14.9) | A31170-ND 9.96 7.14 |1761606-7 
No. of | Gold Digi-Key Price Each | AMP Peso ND Bee SON) BIGOT 20 | sou" | 435 (11.0) | asttg6-no 9.96 7.14 |1761608-7 
Contacts | Plating Part No. 1 100 | Part No. A31161-ND 443 3.18 | 1761605-7 sou" | 585 (149) | Agii71-ND 794870 47816068 
Shrouded with:1 307 (2-81rnm) End Dimension A31154-ND 5.16 3.70 | 1761604-9 26 zou" | 435 (11.0) | astta7-No 14.07 7.94 |1761608-9 
20) 15)" eee ee aoa * ost Tons pSIEEND GAGs AAS: NTO ag | 30H” |-585(14.9) | AB1172-ND 1248 8.95 |1-1761606-1 
40 | tev") Axeo7e-ND 2.73 1.96 | 1033088 " eee 88 465) 1176160441 30u" | 435 (11.0) | A31188-ND 12.48 8.95 |1-1761608-1 
50) tay" ee Tae ER ITE UCR 7.20 6.23 | 117616051 go | 308" {585 (149) | a31173-ND 13.41 9.62 ]1-1761606-3 
: : : A31156-ND 7.29 5.23 | 1-1761604-3 30u” | 435 (11.0) | A31189-ND 13.41 9.62 |1-1761608-3 
aca eet pes A BSIIG-ND 8135.83 | 1-1761605-3 sq | 30n” |-585(14.9) | A81174-ND 18.03 10.78 |1-1761606-5 
RoHS Compliant A31157-ND 8.62 6.18 | 1-1761604-5 30u" | 435 (11.0) | A31190-ND 15.03 10.78 |1-1761608-5 
o | ROTM 240 150 | i7oien28 A31165-ND 9.90 7.40 | 1-1761605-5 304" 585 (14.9) | A31175-ND 9.36 6.71 | 1-1761606-6 
30y” A31142-ND 2.34 1.68 | 1761603-3 A31166-ND 9.24 6.63 | 1-1761605-6 30y" | 435 (11.0) | A31191-ND 17.55 12.58 |1-1761608-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M _ D-Subminiature Connectors 


Backshell 
WE 


Plug 


Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded 
Order strain reliefs separately. 


Receptacle 


Physical Specifications: 

* Contact Material: Beryllium copper plating 

* Underplate: 50)” nickel, QQ-N-290, Class 2 

¢ Wiping Area: 30u” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C 

* Shell Material: Steel 

* Plating: Tin 

* Strain Relief Material: Stainless steel, .016” (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number 


Electrical Specifications: 

* Current Rating: 1A 

+ Insulation Resistance: >1x10°O @ 500VDC 

¢ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: 

* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 

¢ UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971. 


No. of} Dimensions - In. (mm) | Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | Part No. 
Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98 (24.89) .67(17.02) |MMROSK-ND 5.01 42.18 | 8209-6000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MMR15K-ND 5.70 47.95 | 8215-6000 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MMR25K-ND 6.47 54.43 | 8225-6000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 70.35 | 8237-6000 


Plugs with 4-40 threaded insert, Male 


9 | .98 (24.89) .67 (17.02) |MMLO9K-ND 6.14 51.63 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MML15K-ND 6.82 57.40 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MML37K-ND 9.13 76.83 
50 | 2.40 (60.96) 2.074 (52.68)/MML50K-ND 18.20 153.13 


8209-6003 
8215-6003 
8225-6003 
8237-6003 
8250-6005 


Receptacles with flange, thru-hole style, Female 


9 | .98 (24.89) .67 (17.02) |MFROSK-ND 5.14 43.23 | 8309-6000 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) |MFRISK-ND 5.91 49.70 | 8315-6000 
25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFR25K-ND 6.57 55.30 | 8325-6000 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFR37K-ND 8.49 71.40 | 8337-6000 


Receptacles with 4-40 threaded insert, Female 


9 | .98 (24.89) .67(17.02) |MFLOSK-ND 6.26 52.68 | 8309-6003 
15 | 1.31 (83.27) .97 (24.64) |MFLISK-ND 7.03 59.15 | 8315-6003 
25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFL25K-ND 7.47 62.83 | 8325-6003 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFL37K-ND 9.13 76.83 | 8337-6003 
50 | 2.40 (60.96) 2.068(52.53) |MFL50K-ND 18.20 153.13 | 8350-6005 
Backshells 
9 _ — MDBFO9-ND 3.58 30.10 | 3485-2100F 
15 - — MDBFI5-ND 3.58 30.10 | 3485-2200F 
25 - — MDBF25-ND 3.58 30.10 | 3485-2300F 
37 - =— MDBF37-ND 4.18 35.18 | 3485-2400F 
50 - _- MDBF50-ND 3.58 30.10 | 3485-2500F 
Strain Relief 
9 - — MDSRO9-ND .25 2.10 | 3448-8D09A 
15 - _ MDSR15-ND 33 2.80 |3448-8D15A 
25 - =— MDSR25-ND 33 2.80 | 3448-8D25A 
37 - - MDSR37-ND 33 2.80 | 3448-8D37A 
50 - — MDSR50-ND 62 —5.25 | 3448-8D50A 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 

Metal shell with strain relief shown. 

No. of Length Rib- 

Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30u"| 6 (1.83) | MC | M7PXK-O906R-ND 11.44 100.32 

7 Au 30u"|} 6 (1.83) | GR | M7PXK-O906J-ND 10.04 88.01 

Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-O910R-ND 13.59 119.13 
Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7PXK-O910J-ND 11.25 98.61 


Also available in the following configurations: 


M7NXK-DILIOC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 


M7VXK-QOIOO10-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Single Ended 


Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Metal shell with strain relief shown. 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet 
(Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 


10 


Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
MC 
GR 


M7SXK-0906R-ND 
M7SXK-0906J-ND 
M7SXK-0910R-ND 
M7SXK-0910J-ND 


11.64 
10.23 
13.78 
11.44 


102.03 

89.72 
120.84 
100.32 


Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
MC 
GR 


M7SXK-1506R-ND 
M7SXK-1506J-ND 
M7SXK-1510R-ND 
M7SXK-1510J-ND 


14.90 
12.65 
18.33 
14.58 


130.64 
110.92 
160.74 
127.86 


Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
MC 
GR 


M7SXK-2506R-ND 
M7SXK-2506J-ND 
M7SXK-2510R-ND 
M7SXK-2510J-ND 


19.16 
15.50 
24.73 
18.64 


167.98 
135.92 
216.89 
163.46 


Au 30p” 


6 (1.83) 


MC 


M7SXK-3706R-ND 


25.68 


225.24 


INo. of Length | Rib- No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au30p"| 6 (1.83) | MC | M7PXK-1506R-ND 14.57 127.79 AuSOy") 6(1.88) | MC (MIRE cen NDg 39.07 342.66 
Au30u”| 6 (1.83) | GR | M7PXK-1506J-ND 12.32 108.07 a7 |AuSOu") 81.83) | GR I oiooanug 92.87 297.05 
45 . Au 30u” | 10(3.05) | MC |M7PPK-3710R-ND 47.01 412.25 
Au 0p") 10 (8.05) | MC JMZEXKSISIOR:ND) 18.01 157.89 Au 30u" | 10(3.05) | GR |M7PPK-3710J-ND 38.34 336.24 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PXK-1510J-ND 14.26 125.01 
Also available in the following configurations: 
Au30y") 6(1.83) | MC IMZEXK=2506H:NDS 18.99 166.55 M7NNK-COCICICIG-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert 
Au 30p”| 6 (1.83) | GR | M7PXK-2506J-ND 15.34 134.50 M7VVK-CICICICIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
25 | au zou"! 10(3.05) | MC | M7PXK-2510R-ND 24.57 215.46 Strain Relief 
Au30u") 10(3.05) | GR | M7PXK-2510J-ND 18.48 162.03 Call for complete part number and pricing! 
Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7PXK-3706R-ND 25.49 223.53 
Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PXK-3706J-ND 20.29 177.92 Pac alets Female 
37 | au zou"! 10(3.05) | mc | M7PXK-3710R-ND 33.43 293.12 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PXK-3710J-ND 24.76 217.11 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) /Cable| Part No. 1 10 

Au30u”| 6 (1.83) | MC | M7SSK-O906R-ND 20.05 175.85 

9 Au 30u”| 6(1.83) | GR | M7SSK-O906J-ND 18.65 163.53 
Au 30” | 10(3.05) | MC | M7SSK-0910R-ND 22.20 194.66 

Au 30” | 10(3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 19.86 174.14 

Au 30u”| 6 (1.83) | MC | M7SSK-1506R-ND 24.65 216.14 

15 Au30u"| 6(1.83) | GR | M7SSK-1506J-ND 22.40 196.42 
Au30u” | 10(3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 28.08 246.24 

Au 30” | 10(3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 24.33 213.36 
Au30u” | 6 (1.83) | MC | M7SSK-2506R-ND 29.95 262.60 

95 Au30u"| 6(1.83) | GR | M7SSK-2506J-ND 26.29 230.54 
Au 30" | 10 (3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 35.52 311.51 

Au 30" | 10(3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 29.43 258.08 

Au 30u"| 6(1.83) | MC | M7SSK-3706R-ND 39.46 346.08 

97 Au 30” | 6 (1.83) | GR | M7SSK-3706J-ND 34.26 300.47 
Au 30” | 10(3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 47.40 415.67 
Au30u” | 10(3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 38.73 339.66 


Also available in the following configurations: 

M700K-LIIOOO-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7WWK-LIDLIOIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7SXK-3706J-ND 20.48 179.63 " : \ 
Au 30u"| 10 (3.05) | MC | M7SXK-3710R-ND 33.62 294.83 = oul Cole GR ater, 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-3710J-ND 24.95 218.82 Metal shell with strain relief shown. 3M 
: . . . . No. of Length Rib- 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
M70XK-LICIDICIL-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
M7WXK-CJDOIO0-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and Au 30yu”) 6 (1.83) | MC | M7PSK-O906R-ND 19.86 174.14 
Strain Relief Au3oyu”| 6(1.83) | GR | M7PSK-O906U-ND 18.45 161.82 
Call for complete part number and pricing! 9 | qu 3ow”| 10 (3.05) | mc | M7PSK-0910R-ND 22.00 192.95 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR | M7PSK-0910J-ND 19.66 172.43 
Au 30u" |} 6 (1.83) | MC | M7PSK-1506R-ND 24.32 213.29 
Male to Male Au 30u” | 6 (1.83) GR | M7PSK-1506J-ND 22.07 193.57 
1 Au 30u” | 10 (3.05) | MC | M7PSK-1510R-ND 27.76 243.39 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 24.01 210.51 
Au 30y” | 6 (1.83) MC | M7PSK-2506R-ND 29.78 261.17 
Au 30u” | 6 (1.83) GR | M7PSK-2506J-ND 26.13 229.12 
7 Au 30u” | 10 (3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 35.36 310.08 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 30u” | 10 (3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 29.27 256.65 
Metal shell with strain relief shown. Au 30u" | 6 (1.83) | MC | M7PSK-3706R-ND 39.27 344.37 
No.of Tength Rib- 97 Au S0u" 6 (1.83) GR | M7PSK-3706J-ND 34.07 298.76 
Conall conn’ Na Esctian (hones (DiGeRey Pricing Au 30u"| 10 (3.05) | MC | M7PSK-3710R-ND 47.21 413.96 
tacts | Finish | (Meters) |Cable | Part No. 1 10 Au 30u” |} 10 (3.05) | GR | M7PSK-3710J-ND 38.54 337.95 


Au 30” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
Mc 
GR 


M7PPK-0906R-ND 
M7PPK-0906J-ND 
M7PPK-0910R-ND 
M7PPK-0910J-ND 


19.66 
18.26 
21.81 
19.47 


172.43 
160.11 
191.24 
170.72 


Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
Mc 
GR 


M7PPK-1506R-ND 
M7PPK-1506J-ND 
M7PPK-1510R-ND 
M7PPK-1510J-ND 


24.00 
21.75 
27.43 
23.68 


210.44 
190.72 
240.54 
207.66 


Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30p” 
Au 30y” 


6 (1.83) 
6 (1.83) 
10 (3.05) 
10 (3.05) 


Mc 
GR 
Mc 
GR 


M7PPK-2506R-ND 
M7PPK-2506J-ND 
M7PPK-2510R-ND 
M7PPK-2510J-ND 


29.62 
25.96 
35.20 
29.10 


259.75 
227.69 
308.66 


255.23 


Also available in the following configurations: 
M7NOK-LXIOO1O-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VWK-QQOOI00-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 


Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


-ND 


M 
Style 


7210 (D-Sub) 
Conn. Finish 


G = Gold <15u 


K = Gold >15u1 Gold- Copper 
beryllium pin plating 


More Product Available Online: www.digikey.com 


34 (T063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Ribbon Cable 
lulti-color 
J=Gray 
Length (Use “Feet” only.) 


L__{No. Of Contacts 


No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Ed ” 
aM -100” x .100 go (10) Contacts |_In.(mm) _| Part No. 1 10 | PartNo. Cont.| A B Part No. 1 10 | Part No. 
(2.54mm x 2.54mm) 16 | .98 (24.89) | MSCI6A-ND 116 9.41 | 89116-0001 t | — — |MPsrie-nd 69 5.78 |3448-4616 
20 1.18 (29.97) | MSC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0001 20 = = MPSR20-ND 69 5.78 |3448-4620 
Socket Connectors a 24 1.38 (35.05) | MSC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0001 24 fe, a MPSR24-ND 69 5.78 |3448-4624 
Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG (10.47)2 26 | 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0001 26 _ — MPSR26-ND 69 5.78 |3448-4626 
solid or stranded. 30 | 1.68 (42.67) | MSC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0001 3 | — — | psrgo-np 69 5.78. | 3448-4630 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 34 1.88 (47.75) | MSC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0001 34 _ = MPSR34-ND 69 5.78 | 3448-4634 
polyester * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Contact 40 2.18 (55.37) | MSC40A-ND = 2.17 17.67 | 89140-0001 36 _ _ MPSR36-ND 69 5.78 | 3448-4636 
Material: Beryllium copper * Plating: 30u” gold * Wire Accom- 50 | 2.68 (68.07) | MSC5OA-ND 2.35 19.10 | 89150-0001 40 —_ = MPSR40-ND 69 5.78 |3448-4640 
modation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid * Marking: 60 3.18 (80.77) | MSC60A-ND 2.42 19.67 _| 89160-0001 50 = = MPSRS50-ND 69 5.78 | 3448-4650 
3M logo, part identification number and orientation triangle Electrical IDC Socket Gold, Polarizing 60 = = MPSR60-ND 69 5.78 |3448-4660 
ee an nece ae igure be ss Seen ore 10 .68 (17.27) MKC10A-ND 1.09 8.84 | 89110-0101 64 — _ MPSR64-ND 69 5.78 | 3448-4664 
x10" 5 ¢ Withstanding Voltage: sea d | 
level Environmental Spseiticationss © sais retire Rating: -55°C ~ 2 88 (22.95) Peep 112 9.12 | 891140101 Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND 29/2 1.23 | 3505-16 
°C. * UL File No.: ; ile No.: . 16 | 98 (24.89) |IMKCTGANDE 1.16 = 9.41 | 89116-0101 Lock Eject. Hooks (Long) | MDLKS2-ND 33/2 1.40 |3505-17 
105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 20 1.18 (29.97) | MKC20A-ND 126 10.26 | 89120-0101 . E : 
Tay Wn. | Woy Prien 3M 24 | 1.38 (35.05) | MKC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0101 
an ects [Onen Endy so | 168 (4267) | MKCOAND 1501209 | astan-on0 
Polarizing Slots (Open End) 68 (42.67 a 5 : i ” 
10) e8(i7.27) | MSCIOK-ND 200 1680 | 3470-6000 34 | 1.88 (47.75) | MKC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0101 -100” (2.54mm) 
14 88 (22.35) MSC14K-ND 241 20.30 | 3385-6000 40 2.18 (55.37) | MKC40A-ND 2.17 = 17.67 | 89140-0101 Card Edge Connectors 
16 98 (24.89) MSC16K-ND 2.64 22.93 | 3452-6000 50 2.68 (68.07) | MKC5OA-ND 2.35 19.10 | 89150-0101 
20 | 118(29.97) | MSC20K-ND 291 24.50 | 3421-6000 60__| 3.18 (80.77) [IMKCGOANDE 2.42 19.67 | 89160-0101 AA 
24 | 1.38 (35.05) | MSC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6000 Strain Relief (11-18) 
26 | 1.48 (37.59) | MSC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6000 10 _ MKSR10-ND 28 2.28 | 3448-89110 
30 | 1.68 (42.67) | MSC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6000 14 = MKSR14-ND 282.28 | 3448-89114 
34 | 1.88 (47.75) | MSC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6000 16 = MKSRI6-ND = 282.28 | 3448-89116 x4 
40 | 218(55.37) | MSC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6000 20 - MKSR20-ND 282.28 | 3448-89120 « with Drilled { 
50 | 2.68 (68.07) | MSCS50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6000 24 _ MKSR24-ND 28 2.28 | 3448-89124 PON Mounting a No Flanges 
60 | 3.18(80.77) | MSC60K-ND 8.92 _75.08 | 3334-6000 26 = MKSR26-ND 282.28 | 3448-89126 (18.03) Flanges 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 30 _ MKSR30-ND 28 2.28 | 3448-89130 
10 | .68(17.27) | MKC10K-ND 2.00 1680 | 3473-6600 34 = MKSR34-ND 282.28 | 3448-89134 
14 | .88(22.35) | MKC14K-ND 241 20.30 | 3385-6600 40 = MKSR40-ND 282.28 | 3448-89140 
16 | .98(24.89) | MKCI6K-ND 2.64 22.23 | 3452-6600 50 = MKSR50-ND = 282.28 | 3448-89150 
20 | 1.18 (29.97) | MKC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6600 60 = MKSR60-ND_ 282.28 | 3448-89160 
24 1.38 (35.05) | MKC24K-ND 3.49 29.40 | 3626-6600 Slotted 
26 | 1.48 (37.59) | MKC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6600 Mounting 
30 1.68 (42.67) | MKC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6600 Flanges 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 3M .100” x .100” 
Bs ae Sn at sep spl (2 54mm x _ 54mm) Plug Connectors Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 
5 -68 (68.07) S0K- 2. 55 5 . e polyester (PBT) »* Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray 
60 3.18 (80.77) | MKC60K-ND — 8.92 75.08 _| 3334-6600 * Contact Material: Beryllium copper ¢ Plating: 30u” gold »* Marking: 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) 3M logo and part identification number 
10 -68 (17.27) | MSDI0K-ND 2.12 17.85 | 3473-7600 Electrical Specifications: * Current Rating: 1A «Insulation 
14 .88 (22.35) MSD14K-ND =. 2.66 22.40 | 3385-7600 Resistance: >1x10°9 @ 500VDC_ *Withstanding Voltage: 
16 .98 (24.89) MSD16K-ND = _2.79 23.45 | 3452-7600 1000VRMS @ sea level 
20 1.18 (29.97) | MSD20K-ND 3.06 25.73 | 3421-7600 Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 
24 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 3.66 30.80 | 3626-7600 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 * Wire 
26 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.97 33.43 | 3399-7600 Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 
30 1.68 (42.67) | MSD30K-ND 4.56 38.33 | 3419-7600 30AWG solid 
34 | 1.88 (47.75) | MSD34K-ND 5.12 43.05 |) 3414-7600 Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced Order strain reliefs separately. 
40 2.18 (55.37) | MSD40K-ND 6.01 50.58 | 3417-7600 polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 ¢ Color: Gray No.of Dim. Inch (mm) Digi-Ke: Pricin 3M 
50 2.68 (68.07) | MSD50K-ND 7.49 63.00 | 3425-7600 * Contact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium copper Cont A i B mahee 1 us Part No. 
60__| 3.18 (80.77) | MSD60K-ND_ 9.26 _77.88_| 3334-7600 * Latch Eject Headers: Copper alloy ¢ Plating: 30u” gold * Wire - - - 
Cable Strain Relief/Stabilizer Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid With Drilled Mounting Flanges 
10 _ MSSR10-ND 25 210 | 3448-3010 Electrical Specifications: * Current Rating: 1A Insulation 10 | 1.40 (35.56) .612 (15.54) |MCFI0K-ND 5.10 42.88 | 3358-0000 
14 = MSSR14-ND 25 2.10 | 3448-3014 Resistance: >1x10°Q @ 500VDC « Withstanding Voltage: 1000VRMS 16 | 1.70 (43.18) .912 (23.16) |MCFI6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0000 
16 _ MSSR16-ND 25 210 | 3448-3016 @ sea level Environmental Specifications: * Temperature Rating: 20 | 1.90 (48.26) 1.112 (28.24)|MCF20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0000 
20 _ MSSR20-ND 252.10 | 3448-3020 -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 26 | 2.20 (55.88) 1.412 (35.86) |MCF26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0000 
oe = Moshe 8-25 =| (2.10 | 3448-2024 : = — 34 | 2.60 (66.04) 1.812 (46.02)|MCF34K-ND 8.57 72.10 | 3463-0000 
26 - MSSR26-ND 25 2.10 | 3448-3026 No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 40 | 2.90 (73.66) 2.112 (53.64) |MCF40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0000 
30 =_ MSSR30-ND 25 2.10 | 3448-3030 Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 50 | 3.40 (86.36) 2.612 (66.34) |MCF50K-ND 11.67 98.18 | 3415-0000 
i = eee a a ar With Slotted Mounting Flanges 60 | 3.90 (99.06) 3.112 (79.04) |MCF60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0000 
: é 7 z 64 /4.10 (104.14) 3.312 (84.12) |MCF64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0000 
50 = MSSR50-ND 25 210 | 3448-3050 10 |1.20 (30.48) .90 (22.86) |MPLIOK-ND 2.95 24.85 | 4610-6050 
60 = MSSR60-ND 25 2.10 | 3448-3060 14 | 1.40 (35.56) 1.10 (27.94) |MPL14K-ND 4.10 34.48 | 4614-6000 Without Flanges 
16 |1.50 (38.10) 1.20 (30.48) | MPLI6K-ND 4.64 39.03 | 4616-6000 10) .96 (24.38) .612 (15.54) |MCE10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0001 
20 | 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) | MPL20K-ND 5.41 45.50 | 4620-6000 16 | 1.26 (32.00) .912 (23.16) |MCE16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0001 
24 |1.90 (48.26) 1.60 (40.64) | MPL24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6000 20) 1.46 (37.08) 1.112 (28.24)|MCE20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0001 
3M series 89, .100” x .100” 24 (6.10) 26 |2.00 (50.80) 1.70 (43.18) |MPL26K-ND 6.16 51.80 | 4626-6000 26 | 1.76 (44.70) 1.412 (35.86)|MCE26K-ND 8.05 67.73. | 3462-0001 
4 ; 30 |2.20 (55.88) 1.90 (48.26) |MPL30K-ND 6.76 56.88 | 4630-6000 34) 2.16 (54.86) 1.812 (46.02)|MCE34K-ND 857 72.10 | 3463-0001 
(2.54mm x 2.54mm) EC 34 |2.40 (60.96) 2.10 (53:34) |MPL34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6000 40 | 2.46 (62.48) 2.112(53.64)/MCE40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0001 
Socket Connectors a 36 |2.50 (63.50) 2.20 (55.88) |MPL36K-ND 8.07 67.90 | 4636-6000 50) 2.96 (75.18) 2.612 (66.34)|MCESOK-ND 11.67 98.18 | 3415-0001 
(10.41)< 40 |2.70 (68.58) 2.40 (60.96) | MPL40K-ND 8.47 71.23 | 4640-6000 60 | 3.46 (87.88) 3.112 (79.04) MCEGOK-ND 13.48 113.40 | 3666-0001 
These high-quality, standard-performance IDC sockets minimize 50 |3.20 (81.28) 2.90 (73.66) |MPLS0K-ND 9.17 77.18 | 4650-6000 G4 | 3.66 (92.96) 3.312 (84.12) /MIGECESUDS 13.12 110.43 | 3403-0001 
applied assembly costs without sacrificing reliability. The Series 89 60 |3.70 (93.98) 3.40 (86.36) | MPL60K-ND 10.82 91.00 | 4660-6000 With Slotted Mounting Flanges 
ne sone pat canes Oe bev ounce eee 64 |3.90 (99.06) 3.60 (91.44) | MPL64K-ND 11.54 97.13 | 4664-6000 10] 1.30 (83.02) .612(15.54) |MCS10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0002 
specifically designe fo nelp electronic equipment manufacturers . 7 
hold down applied assembly costs. These interconnects also offer Without Mounting Flanges 16) 1.60 (40.64) .912 (23.16) |MCST6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0002 
the quality and reliability you’d expect from 3M. They have been 10 |1.20 (30.48) .90 (22.86) |MPK10K-ND 2.95 24.85 | 4610-6051 20) 1.80 (45.72) 1.112 (28.24)|MCS20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0002 
engineered with a “systems” approach that has a positive impact on 44 |4.40(35.56) 1.10(27.94)|MPKI4K-ND 4.10 34.48 | 4614-6001 26) 2.10 (53.34) 1.412 (35.86)|MCS26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0002 
your process and product costs. Physical Specifications: * Insu- (35.56) 1.10 (27.94) 34) 2.50 (63.50) 1.812 (46.02)|MCS34K-ND 857 72.10 | 3463-0002 
lation Material: Glass reinforced polyester (PBT) * Flammability 16 |1.50 (38.10) 1.20 (30.48) | MPK16K-ND 4.64 39.03 | 4616-6001 40| 2.80 (71.12) 2.112(53.64)|MCS40K-ND 940 79.10 | 3464-0002 
Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Marking: Molded Figures: 3M logo 20 |1.70 (43.18) 1.40 (35.56) |MPK20K-ND 5.41 45.50 | 4620-6001 50 | 3.30 (83.82) 2.612 (66.34)MCSSOK-ND 11.67 98.18 | 3415-0002 
and orientation triangle * Pins: Phosphor bronze »¢ Contact Plating: 24 |1.90 (48.26) 1.60 (40.64) |MPK24K-ND 5.95 50.05 | 4624-6001 60 3.80 (96.52) 3112 79.04) MCS6OK-ND 13.48 413.40 3666-0002 
Wipe Area: 30p” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C * Underplate: 26 |2.00 (50.80) 1.70 (43.18) |MPK26K-ND 6.16 51.80 | 4626-6001 ; Bl : ; 
100” nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wire Accommodation: 28AWG 64 | 4.00 (101.60) 3.312 (84.12)|MCS64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0002 
es petra ries ; f 30 |2.20 (55.88) 1.90 (48.26) | MPK30K-ND 6.76 56.88 | 4630-6001 
stranded Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation Strain Reliefs 
Resistance: >1x10°0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS 34 |2.40 (60.96) 2.10 (53.34) | MPK34K-ND 7.63 64.23 | 4634-6001 
@ Sea Level Environmental Specifications: * Operating Temp- 36 |2.50 (63.50) 2.20 (55.88) |MPK36K-ND 8.07 67.90 | 4636-6001 10 _- —  |MCSR10-ND 1.83 15.40 | 3448-52 
erature: -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: 40 |2.70 (68.58) 2.40 (60.96) |MPK40K-ND 847 71.23 | 4640-6001 16 = — — |MCSR16-ND 1.83 15.40 3448-53 
LR40971 50 [3.20 (81.28) 2.90 (73.66) |MPK50K-ND 9.17 77.18 | 4650-6001 20 = —  |MCSR20-ND_ 1.83 15.40 | 3448-54 
TENG REIT TEC FIBET a 60 [3.70 (93.98) 3.40 (86.36) | MPKGOK-ND 10.82 91.00 | 4660-6001 . = = oe a te eee 
Contacts| In. (mm) Part No. 1 10 Part No. 64 |3.90 (99.06) 3.60 (91.44) | MPK64K-ND 11.54 97.13 | 4664-6001 0 _ _ RecRnan 71 4495 448-57 
IDC Socket Gold Strain Reliefs 50 _ —  |MCSRS50-ND 183 15.40 | 3448-58 
10 .68 (17.27) MSC10A-ND 1.09 8.84 | 89110-0001 10 MPSR1I0-ND 58 4.90 | 3448-4610 60 = = MCSR60-ND 5.41 45.50 | 3448-31 
14 .88 (22.35) MSC14A-ND 1.12 9.12 | 89114-0001 14 MPSR14-ND 69 5.78 | 3448-4614 64 - =_ MCSR64-ND 1.83 15.40 | 3448-59 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Termination Jumpers No.of Rib- Socket to Socket Connector 
Con-| Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Single Ended Socket Connector tacts | Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Pin Au 30y”| 40 (101.60)) TW | M1AXK-3440K-ND 16.00 140.32 
34 | au t5y"| 40 (101.60)| TW | M1AXA-3440K-ND 9.83 86.17 
7 Au 30u"| 40 (101.60)) TW | M1AXK-4040K-ND 18.80 164.90 
Au 15y"| 40 (101.60)) TW | M1AXA-4040K-ND 11.82 103.63 niG = 7 2 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray { MG'= 3M Mult-Color; GR i= ahiGray 3M 
Socket connector without strain relief shown. Au 30u”| 40 (101.60)! TW | M1AXK-5040K-ND 23.50 206.06 Socket connector without strain relief shown. 
50 | au 15y"| 40 (101.60)| TW | M1AXA-5040K-ND 14.43 126.54 : 
No. of Rib- - No. of Rib- 
Cond conn (iltenuihial (nen (nightker Pricing Pa Au 30y" 40 (101.60)} TW | M1AXK-G040K-ND 28.65 251.20 Con-| Conn. | Length | bon*| Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Au 15y"| 40 (101.60)} TW | M1AXA-6040K-ND 16.95 148.60 tacts| Finish | In.(cm) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC |M1AXK-1036R-ND 4.73 41.47 Also available in the following configurations: Au 30p") 6 (15.24) | MC | M3AAK-1006R-ND 6.51 57.07 
Au 15u") 36 (91.44) | MC |M1AXA-1036R-ND 2.62 22.94 M1BXL1-I40K-ND — Standard Open End with Strain Relief jo | AU 15H"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1006R-ND 2.28 20.02 
10 Au 30u" | 36 (91.44) | GR_ | M1AXK-1036J-ND 4.03 35.31 pa aaa te re re ae att Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1006J-ND 6.39 56.05 
-1036J- C-CIL40K-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relie Au15u") 6 (15.24) | GR | M3AAA-1006J-ND 2.17 19.00 
Au (5p | 36 (91-44) | OR eee dene 1G M1TXK-CIC40K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key : { ) 
Au 30”) 36 (91.44) | MC |M1AXK-1436R-ND 6.02 52.81 MAUXK-CIOM40K-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au 30") 18 (45.72) | MC | M3AAK-1018R-ND 7.04 61.77 
aq. | Au 15u" | 86 (91.44) | MIC MTAXA-1496R-ND 3.29 2887 Call for complete part number and pricing! ap | Au 15u") 18 (45.72) | MIC | M3AAA-1018R-ND 2.82 24.72 
Au 30u") 36 (91.44) | GR |M1AXK-1436J-ND 5.04 44.18 Au 30u") 18 (45.72)| GR | M3AAK-1018J-ND 6.69 58.70 
Au 15") 36 (91.44) | GR | M1AXA-1436J-ND 2.31 20.24 Au 15u") 18 (45.72)| GR | M3AAA-1018J-ND 2.47 21.65 
Au30y” | 36 (91.44) | MC |MI1AXK-1636R-ND 6.70 58.77 Plug Connector Single Ended Au 30u”| 36 (91.44)| MC | M3AAK-1036R-ND 7.85 68.83 
1g | AU 15H" | 86 (91.44) | MC /MTAXA-1636R-ND 3.65 31.98 1p | Au 15u") 36 (91.44) | Mic | M3AAA-1036R-ND 3.62 31.78 
Au 30”) 36 (91.44) | GR |MIAXK-1636J-ND 5.58 48.90 Au 30u") 36 (91.44)| GR | M3AAK-1036J-ND 7.15 62.67 
Au 15u") 36 (91.44) | GR |MAXA-1636J-ND 2.52 22.11 Au 15u") 36 (91.44)| GR | M3AAA-1036J-ND 2.92 25.62 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |M1AXK-2036R-ND 7.77 68.12 Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3AAK-1406R-ND 7.92 69.41 
20 Au 15y” | 36 (91.44) | MC |M1AXA-2036R-ND 4.39 38.48 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1406R-ND 2.46 21.53 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2036J-ND 6.36 55.79 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 4 Au 30y"| 6 (15.24) | GR | M8AAK-1406J-ND 7.75 67.97 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR |MTAXA-2036J-ND 2.98 26.15 Ta a Au15u") 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND 2.29 20.09 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M1AXK-2436R-ND = 9.32 81.74 onal iconn! Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30u”| 18 (45.72)| MC | M3AAK-1418R-ND 8.67 76.00 
oA Au 15u” | 36 (91.44) | MC |M1AXA-2436R-ND 5.16 45.26 tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 14 | Au 15u") 18 (45.72) | MIC | M3AAA-1418R-ND 3.21 28.12 
ce aah ia an Pe | Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-1036R-ND 6.22 54.58 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1418J-ND 8.17 71.68 
no (91.44) 3 2 : : 10 | au soy"| 36 (91.44) | GR | MIKXK-1036U-ND 5.52 48.42 Au 15p") 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND = 2.71 23.80 
Au 30p" | 36 (91.44) | MC |M1AXK-2636R-ND 10.07 88.26 Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-1436R-ND 8.65 75.90 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-1436R-ND 9.79 85.87 
og | AU 15H") 36.01.44) | MC ems 582 48.36 14 | au sou" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1496-ND_7.67_ 67.27 14 | Au 15u") 36 (91.44) | Mic | M3AAA-1436R-ND 4.33 37.99 
Au30y” | 36 (91.44) | GR i eccceg §—8.24 72.24 ag | AU S0u"| 3691.44) | MC ] MIKXK-1636R-ND 9.82 86.13 Au30y"| 36 (91.44)| GR | M3AAK-1436J-ND 8.81 77.24 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M1AXA-2636J-ND 3.69 32.34 Au 30”) 36 (91.44) | GR | MIKXK-1636J-ND 870 76.26 Au 15u”) 36 (91.44); GR | M3AAA-1436J-ND 3.35 29.36 
Au 30”) 36 (91.44) | MC |M1AXK-3036R-ND 12.23 107.25 yy | Au 30H") 36 (91.44) | MC | MIKXK-2036R-ND 11.67 102.82 Au30u"| 6 (15.24) | mc | M3AAK-1606R-ND 8.68 76.15 
4 Au 15u" | 36(91.44) | MC |MTAXA-3036R-ND 6.93 60.79 Au 30” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-2036J-ND 10.26 89.99 ag | AU150"| 6(1524) | Mo | MBRAAt606R-NO 257 2257 
Au 30y") 36 (81.44) | GR ccc 86884 86.20 oq | AU3OH") 36 (91.44) | MC | MIKXK-2436R-ND 13.16 115.87 Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1606J-ND 8.50 74.51 
Au 15") 36 (91.44) | GR |M1AXA-3036J-ND 4.54 39.83 Au 30" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2436J-ND 11.47 100.57 Au15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1606J-ND 2.39 20.93 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M1AXK-3436R-ND 13.14 115.23 Au 30y” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2636R-ND 13.80 121.04 A 
26 ‘ Au 30") 18 (45.72) | MC | M3AAK-1618R-ND 9.54 83.68 
» cS Au 30" | 36 (91.44) | GR | M1KXK-2636J-ND 11.97 105.01 
a4 Rane a Hi WA eBE: ty a Bee A at aa * MC | M1KXK-3036R-ND 16.03 140.59 ig | AU 15H) 18572) | MC eee oS 8010 
. S H k i U 30p r - - H R * 
: aoe 30 ' eet Au 30u") 18 (45.72)| GR | M3AAK-1618J-ND 8.98 78.74 
Au 15u") 36 (91.44) | GR | M1AXA-3436J-ND 4.58 40.12 — aoe se ant ‘se "868 Au tou"| 18(45.72)| GR | MBAAA618-ND 287 25.16 
Au 30”) 36 (91.44) | MC |M1AXK-4036R-ND 15.44 135.38 u 30) ’ : 4 : , : 
au 15u”| 36 (91.44) | MC |M1AXA-4036R-ND 8.45 74.10 34 | au 30u"| 36 (91.44) | GR | MIKXK-3436J-ND 15.01 131.60 Au 30u" 36 (91.44) | MC | M3AAK-1636R-ND 10.83 94.96 
40 | au3ou"| 3601.44) | GR |MIAXK-4036J-ND 12.63 110.72 gg | AUS0w" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-3636R-ND 18.56 162.78 4g | Au 15u") 96 (01-44) | MC eee 472 4138 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR |MMAXA-4036J-ND 5.64 49.45 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MMKXK-3636J-ND 15.96 139.97 Au20u") 36 (91.44)) GR ccc 9-70 85.10 
r Au 15y") 36 (91.44)| GR | M3AAA-1636J-ND 3.59 31.52 
Au 30p” ) 36 (91.44) | MC |MIAXK-5036R-ND 19.29 169.15 40 Gene aa Hs yee Rarein ae ee A oT 7 > MC | M3AAK-2006R-ND 9.64 84.50 
Au 15u" | 36 (91.44) | MC |M1AXA-5036R-ND 10.22 89.63 (914 : : u30n") 6 (15.24) s0UER ; 6 
50 | ausoy"| 36 (91.44) | GR | M1AXK-5036J-ND 15.77 138.32 59 | Au 30H") 36 (91.44) | MC | MIKXK-5036R-ND 22.38 196.22 np | Au t5u") 6 (15.24) | MC ) MBAAA-2006R-ND 2.88 25.22 
Au 15y"| 36 (91.44) | GR |MIAXA-S036U-ND 6.71 58.81 Au 30” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-5036J-ND 18.86 165.40 Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.40 82.45 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-6036R-ND 26.55 232.85 Au 15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 2.64 23.17 
Au 30p" | 36 (91.44) | MC [IMIAXK:GOSER:ND) 23.60 206.91 60 Au 304" ela GR | MIKXK-6036J-ND 22.33 195.86 5 
60 Au 6y" | 36 140) MC een foo 1083! Au 30”) 36 (91.44) | MC | M1KXK-6436R-ND 28.33 248.46 ee a ne vepersti Pe ae 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-6036J-ND 19.38 169.93 Fy ase : z ; : gg | Au tse : 2 ; ; 
Au 15y"| 36 (91.44) | GR |M1AXA-6036J-ND 7.68 67.33 Au 30p" | 36 (91.44) | GR | M1KXK-6436J-ND 23.83 209.01 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-2018J-ND 10.01 87.74 
Dea : ae Au 15u") 18 (45.72)| GR | M3AAA-2018J-ND 3.25 28.46 
ean ; Rare Also available in the following configurations: 
ea eee ae ai MIX Ses =) ND = Fin Connector: vatnoUtrlanige, with Polarizing Key Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2036R-ND 12.32 108.02 
(O-CL36L1-ND — Standard Open End with Strain Relie! and Strain Relie ” a . 
M1CXC1-CL136L1-ND — Standard Open End with Polarizing Key M1WXK-L1L136C1-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 20 Au 15y" 36 (01.44) ) MC (RMCRZ0cCHsND) 5.56 48.74 
M1DXC-CL136C-ND - Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief M1YXK-(-136L1-ND — Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief Au 30p") 36 (91.44) | GR | M3AAK-2036J-ND 10.91 95.69 
MA1TXK-CILI36CI-ND - Standard Closed End with Polarizing Key Call for complete part number and pricing! Au 15p”} 36 (91.44) | GR | M3AAA-2036J-ND 4.15 36.41 
M1UXK-LIL136L1-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au30u"| 6 (15.24) | MC | MSAAK-2406R-ND 11.56 101.40 
Call for complete part number and pricing! Plug Connector — Single Ended oq | Au15u") 6 (15.24) | MC | M3AAA-2406R-ND 3.24 28.44 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. Au 30u”| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 11.28 98.94 
Au15u") 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J-ND 2.96 25.98 
: No. of Rib- 
Single Ended Socket Connector con-| Conn. | Length | hon* | Digi-Key Pricing Au30u"| 18 (45.72) | MC | MSAAK-2418R-ND 12.85 112.69 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. tacts | Finish In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 oA Au 15u"| 18 (45.72) | MC | M3AAA-2418R-ND 4.53 39.73 
No.of Rib- 10 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-1040K-ND 7.07 61.96 ae tee 2 an pe ae 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 14 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-1440K-ND 9.83 86.23 Dae (45.72) : : 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 16 | Au30u"| 40 (101.60) | TW | M1KXK-1640K-ND 11.17 97.94 Au 30u") 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.78 129.62 
20 | Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M1KXK-2040K-ND 13.35 117.08 oq, | Au 15H") 36 (91.44) | MC ) M3AAA-2436R-ND 6.46 56.66 
‘6 he mae iy ae on a 26 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-2640K-ND 15.99 140.23 Au30u"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-2436J-ND 13.09 114.82 
ag (101.60) 2 : 34 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-3440K-ND 20.26 177.66 Au 15u"| 36 (91.44); GR | M3AAA-2436J-ND 4.77 41.86 
Au 30u” | 40 (101.60)) TW | M1AXK-1440K-ND 7.20 63.14 40 | Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M1KXK-4040K-ND 23.03 201.95 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-2606R-ND 12.46 109.28 
14 | au 15y" | 40 (101.60)| TW | MIAXA-1440K-ND 4.47 39.20 50 | Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-5040K-ND 26.59 233.13 ng | Au 15u"] 6(15.24) | MC | MBAAA-2606R-ND 3.98 29.48 
60 | Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M1KXK-6040K-ND 31.60 277.13 * 
Au 30y" | 40 (101.60)| TW | M1AXK-1640K-ND 8.05 70.58 a ian ae es paar Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND 12.16 106.61 
16 » JH” | 40 (101.60) | TW | MIKXK-6440K-ND 33.72 295.70 Au15u”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2606U-ND 3.06 26.81 
Au 15" | 40 (101.60)) TW | M1AXA-1640K-ND 4.99 43.79 
, Also available in the following configurations: Au 30u") 18 (45.72)| MC | M3AAK-2618R-ND 13.86 121.51 
ai aie a a oe os oe ni ee ee ener Key se Au 15y") 18(45.72)| mc | M3AAA-2618R-ND 4.76 41.71 
- - - MAWXK-CIC40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 30H") 18 (45.72) ) GR | M3AAK-2618J-ND 12.94 113.50 
Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M1AXK-2640K-ND 12.25 107.46 M1YXK-LIC40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 15" 18 (45.72) | GR | M3AAA-2618J-ND 3.84 33.70 
26 | qu 15y” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 7.70 67.56 and Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Termination Jumpers 
Socket to Socket Connector (Cont.) 


Socket to Socket Connector 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In.(cm) /|Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | In.(cm) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-2636R-ND 15.95 139.85 Au 30u”| 20 (50.80) | TW | M3AAK-1020K-ND 7.47 65.46 
Au 15y” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2636R-ND 6.85 60.05 Au 15p”| 20 (50.80) | TW | M3AAA-1020K-ND 3.24 28.41 
26 | au soy" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-2636J-ND 14.12 123.82 tg. | Au 30m" | 40 (101.60) | TW ug §68.69 76.21 
Au 15” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636/-ND 5.02 44.02 Au ty") 40 (101.60)) TW ee aerguog 447 39.16 
Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1060K-ND 9.92 86.95 
Au 30") 6 (15.24) | MC | M3AAK-3006R-ND 14.43 126.55 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1060K-ND 5.69 49.90 
is Au 184" 6 (15.24) | MC | M3AAA-3006R-ND 3.84 33.64 au 30y"| 20 (6080) | TW | MSAAK-1420KND 026 81.16 
Au 30y"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-3006J-ND 14.03 123.06 Au t5y"| 20 (6080) | TW |MSAAA-1420K-ND 3.80 33.28 
Au t5y" | 6(15.24) | GR | M3AAA-3006J-ND 3.44 30.15 44. | ¥-80u" 40 (101.60)) TW | MBAAK-1440K-ND 10.97 96.20 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | MSAAK-3018R-ND 16.25 142.54 Au 15” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-1440K-ND 5.51 48.32 
Au15y"| 18(45.72) | MC |MSAAA-3018R-ND 5.66 49.63 Au 0p" | 60 (152.40) / TW | MSAAK-1460K-ND 12.69 111.25 
30 | au aoy"| 18 (45.72) | GR | MBAAK-3018I-ND 15.08 132.06 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1460K-ND 7.23 63.37 
Au 15" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-3018J-ND 4.47 39.15 Au 30u”} 20 (50.80) | TW | M3AAK-1620K-ND 10.22 89.58 
Au 15u”} 20 (50.80) | TW | M3AAA-1620K-ND 4.11 36.00 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3036R-ND 18.99 166.53 Au 30n"| 40 (101.60)| TW | M3AAK-1640K-ND 12.48 106.77 
gg [An 15H") 3681.44) | MC econ 839 73.62 16 | au 15y"| 40 (101.60)| TW | M3AAA-1640K-ND 6.07 53.19 
Au 30") 36 (91.44) | GR | M3AAK-3036J-ND 16.60 145.57 Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1660K-ND 14.14 123.96 
Au 15y”| 36 (91.44) | GR | M3AAA-3036J-ND 6.01 52.66 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1660K-ND 8.03 70.38 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-3406R-ND 16.25 142.51 Au 30y”| 20 (50.80) | TW | M3AAK-2020K-ND 11.55 101.29 
Au15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-3406R-ND 3.90 34.21 Au 15y”} 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 4.79 42.01 
34 | ausou"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-3406J-ND 15.85 139.02 og. | Au On") 40 (101.60)) TW Tene OsDeaNDg 14.00 122.78 
Aut5u”| 6(15.24) | GR |MSAAA-3406/-ND 3.50 30.72 Au 15y") 40 (101.60)) TW eee 7-24 63.50 
Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-2060K-ND 16.45 144.27 
Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3418R-ND 18.07 158.50 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2060K-ND 9.69 84.99 
34 AU 18 (45.72) | MC eee 5.72 50.20 Au 30y”} 20 (50.80) | TW | M3AAK-2620K-ND 14.95 131.11 
Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.88 148.02 au t5y"| 20 (60.80) | TW | MBAAA-2620K-ND 5.85 51.31 
Au 1p" | 18 (45.72) | GR [RISSARscalsuwog) 4.53 39.72 ng | AU 30H" | 40 (101.60) | TW | MBAAK-2640K-ND 18.14 159.04 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 20.81 182.49 Au 15” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-2640K-ND 9.04 79.24 
Au15y"| 3691.44) | MC |MSAAA-3436R-ND 8.46 74.19 Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-2660K-ND 21.32 186.98 
34 | au aoy"| 36 (01.44) | GR | MBAAK-3436I-ND 18.42 161.53 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2660K-ND 12.22 107.18 
Au 15") 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND 6.07 53.23 Au 30u”} 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 19.51 171.05 
Au 15u”} 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 7.16 62.75 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | MSAAK=4Q06R-ND) 19.08 167.30 Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-3440K-ND 23.67 207.58 
ay [AU 18H") 815.24) | MC eis 510 44.75 34 | au 15y"| 40 (101.60)| TW | M3AAA-3440K-ND 11.32 99.28 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND 18.61 163.19 Au 30u” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-3460K-ND 27.84 244.11 
Au15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND 4.63 40.64 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-3460K-ND 15.49 135.81 
Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-4018R-ND 21.22 186.11 Au 30” 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 22.91 200.87 
Au 15y” | 18 (45.72) | MC | M3AAA-4018R-ND 7.25 63.56 Au 15p"| 20 (50.80) | TW | M3AAA-4020K-ND 8.93 78.32 
40 | au soy" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND 19.82 173.78 4g. | Au 30u"| 40 (101.60)) TW Eee Sogoeaubg 27.81 243.85 
Au 15y" | 18.(45.72) | @R | M3AAA-4018-ND 5.84 51.23 Au 15” | 40 (101.60)| TW | M3AAA-4040K-ND 13.83 121.30 
Au 30” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-4060K-ND 32.71 286.82 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-4036R-ND 24.44 214.32 Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-4060K-ND 18.73 164.27 
i Au 184" 36 (91.44) | MC |M3AAA-4036R-ND 10.47 91.77 fu 30y"| 20 (60.80) | TW | MBAAK-S020K-ND 2862 250.94 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-4036J-ND 21.63 189.67 Au t5y"| 20 (50.80) | TW | MSAAA-5020K-ND 10.48 91.91 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-4036J-ND 7.65 67.12 gq. | Au 30u" | 40 (101.60)} TW | MSAAK-5040K-ND 34.74 304.67 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3AAK-5006R-ND 23.83 208.98 Au 15" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-SO40K-ND 16.61 145.64 
au tu" | 6(15.24) | mc | M3AAA-SO06R-ND 5.70 49.95 Au 30n” | 60 (152.40) / TW | M3AAK-S060K-ND 40.87 958.39 
50 | avsour| (1524) | GR | MGAAK-SO06/-ND 23.24 203.84 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-SOGOK-ND 22.73 199.36 
Au15u"| 6 (15.24) | GR | MSAAA-5006J-ND 5.11 44.81 Au 30p”| 20 (50.80) | TW | M3AAK-6020K-ND 35.24 309.00 
Au 15y”} 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 11.84 103.80 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-5018R-ND 26.51 232.49 Au 30n"| 40 (101.60)| TW | M3AAK-6040K-ND 42.59 373.46 
go [AU 15H" | 18(45.72) | MC ees 888 73.46 60 | au 15y"| 40 (101.60)| TW | M3AAA-6040K-ND 19.19 168.26 
Au 30") 18 (45.72) | GR | M3AAK-5018J-ND 24.75 217.08 Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 49.94 437.93 
Au 15y” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND 6.62 58.05 Au 15” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-GOG0K-ND 26.54 232.73 
Au ao 96 (01.44) | MC ee nocuanbg 30.53 267.76 Also available in the following configurations: 
50 Au 15") 36 (91.44) | MC | M3AAA-5036R-ND 12.40 108.73 M3BBL-OOILIOK-ND - Standard Open End with Strain Relief 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND 27.02 236.93 M3CCL1-CIOUIDK-ND — Standard Open End with Polarizing Key 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-5036J-ND 8.88 77.90 Ne a ee oanee eevee eal egenena Eee 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AAK-6006R-ND 29.49 258.64 St a ry Viceed aaa roariang Ket ao 
i “| g ba |. Closed End wi olarizing Key ant rain Relie 
‘6 Au15y”"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-6006R-ND 6.09 53.44 Call for complete part number and pricing! oe 
Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND 28.79 252.47 
Au15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-6006J-ND 5.39 47.27 Plug Connector to Plug Connector 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 32.71 286.85 y 
Au 15y” | 18 (45.72) | MC | M3AAA-6018R-ND 9.31 81.65 
80 | au gow") 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.60 268.36 
Au 15y" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-6018J-ND 7.20 63.16 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND 37.54 329.18 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
60 Au 15") 36 (91.44) | MC | M3AAA-6036R-ND 14.14 123.98 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036J-ND 33.32 292.19 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR |M3AAA-6036U-ND 9.92 86.99 No. of Rib-| mi 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Also available in the following configurations: : : : tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 
eee TEE tot eet ing 130] (1520 | We HIORRND as 029 
M3DDC-OMOIOCEND - Standard Open End with Polarizing Key and Strain Au 30p”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-1006J-ND = 9.38 82.27 
Relief Au 30u”} 18 (45.72) | MC | M3KKK-1018R-ND 10.03 87.99 
M8TTK-LJDUIOIL-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 10 Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1018J-ND 968 84.92 
SEUUSECEICEEND = standary ase. Enel. wit Potaricing Key ani Stal Au30u"| 36 (91.44) | MC | M3KKK-1036R-ND 10.84 95.05 
ai i covnilete park kumber and piethgl Au 30y” | 36 (91.44) | GR | MSKKK-1036J-ND 10.14 88.89 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-1406R-ND 13.18 115.58 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-1406J-ND 13.02 114.14 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1418R-ND 13.93 122.17 
i Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-1418J-ND 13.44 117.85 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 15.06 132.04 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1436J-ND 14.07 123.41 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-1606R-ND 14.92 130.87 
Au30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.74 129.23 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1618R-ND 15.78 138.40 
18 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-1618J-ND 15.22 133.46 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 17.07 149.68 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1636J-ND 15.94 139.82 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2006R-ND 17.44 152.90 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 17.20 150.85 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M8KKK-2018R-ND 18.51 162.31 
20 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.81 156.14 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 20.12 176.42 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2036J-ND 18.71 164.09 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 19.23 168.66 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.95 166.20 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 20.52 179.95 
24 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2418J-ND 19.68 172.55 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2436R-ND 22.45 196.88 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2436J-ND 20.76 182.08 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2606R-ND 19.94 174.83 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-2606J-ND 19.63 172.16 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2618R-ND 21.33 187.06 
26 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 20.42 179.05 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2636R-ND 23.42 205.40 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2636J-ND 21.59 189.37 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-3006R-ND 22.04 193.24 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3006J-ND 21.64 189.75 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3018R-ND 23.86 209.23 
30 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3018J-ND 22.67 198.75 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3036R-ND 26.59 233.22 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 24.21 212.26 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-3406R-ND 24.77 217.18 
Au30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-3406J-ND 24.37 213.69 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3418R-ND 26.59 233.17 
34 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3418J-ND 25.40 222.69 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 29.32 257.16 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3436J-ND 26.94 236.20 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-3606R-ND 26.21 229.86 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 25.78 226.06 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3618R-ND 28.20 247.26 
36 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3618J-ND 26.90 235.86 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3636R-ND 31.17 273.36 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3636J-ND 28.57 250.55 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-4006R-ND 27.53 241.40 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-4006J-ND 27.06 237.29 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-4018R-ND 29.67 260.21 
a0 Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 28.27 247.88 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-4036R-ND 32.89 288.42 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-4036J-ND 30.08 263.77 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-5006R-ND 30.01 263.13 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-5006J-ND 29.42 257.99 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-5018R-ND 32.69 286.64 
a0 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-5018J-ND 30.93 271.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M8KKK-5036R-ND 36.71 321.91 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-5036J-ND 33.19 291.08 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-6006R-ND 35.41 310.51 
Au30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-6006J-ND 34.71 304.34 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6018R-ND 38.63 338.72 
60 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-6018J-ND 36.52 320.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6036R-ND 43.45 381.05 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-6036J-ND 39.23 344.06 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-6406R-ND 37.79 331.40 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-6406J-ND 37.04 324.82 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6418R-ND 41.22 361.49 
64 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 38.97 341.77 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6436R-ND 46.37 406.64 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-6436J-ND 41.87 367.19 


Also available in the following configurations: 
M83RRK-LILIDICIL-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 


and Strain Relief 


M3WWK-LIXICIOID-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 


M3YYK-L] 


(O04-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Plug Connector to Plug Connector 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1020K-ND 10.46 91.68 
10 Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1040K-ND 11.68 102.43 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1420K-ND 14.52 127.33 
"4 Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1440K-ND 16.24 142.37 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1620K-ND 16.46 144.30 
i6 Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1640K-ND 18.42 161.49 
Au 30” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2020K-ND 19.35 169.69 
7 Au 30p” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2040K-ND 21.80 191.18 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2620K-ND 22.43 196.66 
7 Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2640K-ND 25.61 224.59 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-3420K-ND 28.02 245.72 
_ Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-3440K-ND 32.19 282.25 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-4020K-ND 31.36 274.97 
ca Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-4040K-ND 36.26 317.95 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-5020K-ND 34.79 305.09 
7 Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-5040K-ND 40.92 358.82 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6020K-ND 41.15 360.87 
ep Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6040K-ND 48.50 425.33 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6420K-ND 43.92 385.11 
7 Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6440K-ND 51.76 453.88 


Also available in the following configurations: 

M8RRK-LILIDICIK-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief. 

M3WWK-LICIDICIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key. 

M8YYK-LIDICIDIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Plug Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 


Pin connector without flange, with polarizing key, and 
socket connector without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* |Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In.(cm) [Cable |Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M8AKK-3006R-ND 18.23 159.90 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3006J-ND 17.84 156.41 
Au 30” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3018R-ND 20.06 175.89 
30 Au 30” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3018J-ND 18.86 165.41 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-3036R-ND 22.79 199.87 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3036J-ND 20.40 178.91 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-3406R-ND 20.51 179.85 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3406J-ND 20.11 176.36 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3418R-ND 22.33 195.84 
ae Au 30” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3418J-ND 21.14 185.36 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-3436R-ND 25.07 219.82 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3436J-ND 22.68 198.86 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-4006R-ND 23.30 204.35 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M8AKK-4006J-ND 22.83 200.24 
Au 30” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-4018R-ND 25.45 223.16 
a0 Au 30” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-4018J-ND 24.04 210.83 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-4036R-ND 28.67 251.37 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-4036J-ND 25.85 226.72 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-5006R-ND 26.92 236.05 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-5006J-ND 26.33 230.91 
50 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-5018R-ND 29.60 259.56 
Au 30” | 18 (45.72) | GR |M8AKK-5018J-ND 27.84 244.15 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-5036R-ND 33.62 294.83 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-5036J-ND 30.11 264.01 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M8AKK-6006R-ND 32.45 284.57 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-6006J-ND 31.75 278.41 
Au 30” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-6018R-ND 35.67 312.79 
60 Au 30” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-6018J-ND 33.56 294.30 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-6036R-ND 40.50 355.11 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-6036J-ND 36.28 318.13 
Also available in the following configurations: 
M3AWK-(JLITICIL-ND — Socket Connector Standard; Pin Connector with 
Flange, with Polarizing Key 
M3BRK-LILIAICID-ND — Socket Connector with SR; Pin Connector without 


Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M3BYK-LJ-IDILIC-ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 

with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
M83CKK-LJICICICI-ND — Socket Connector Open with Polarizing Key 
M3CWK-(ILILILIC-ND — Socket Connector with Polarizing Key; Pin 

Connector with Flange, with Polarizing Key 
M3DRK-LI-ILDILILA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector without Flange, with PK and SR 
M3DYK-CIIDIMIO-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key and SR 
M8TKK-LJIUILIO-ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key 
M3URK-LILILILIC-ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 


Also available in the following configurations: 

M3AWK-LILILILIK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 

M3BRK-LIOLIOK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 

M3BYK-LI-ILICIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with 

Flange with PK and SR. 

M3CKK-LIILIOK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Flange with PK. 

M3CWK-LIXIDIOK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-LILILILIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Flange with PK and SR. 

M3DYK-LILILIOIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Flange with PK and SR. 

M3TKK-LJLIDILIK-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin Connector 
without Flange with PK. 

M3URK-LJILIDIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Flange with PK and SR. 

M3UYK-LIOILIOK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector with Flange with PK and SR. 

Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style = Ribbon Cable 
100 Single Ended |} R=Multi-color 
310 Double Ended | =Gray 
Conn. Finish 7 K=Twisted Pall 
G = Gold <15p {Length (Use “Inches” only., 
K = Gold >15 Gold- Copper — No. Of Contacts 
beryllium pin plating « . 


3M _ Delta Flat Ribbon Cable Connectors 


Physical Specifications: * Insulation Material: 
Glass reinforced polyester (PBT) * Flammabil- 
ity Rating: UL94V-0 *Color: Gray * Contact 
Material: Flat Cable Connectors: Beryllium 
copper «Latch Eject Headers: Copper alloy 
Plating: 30” gold Electrical Specifications: 
Current Rating: 1A Insulation Resistance: 
>1x109 0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 
1000VRMS @ sea level Environmental 
Specifications: * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: 
LR-40971 


3 mounting designs available. Those with 
Prefix MDA on Digi-Key part number: combi- 
nation mount, which is a universal mount type 
that accepts both bail and screw mount hard- 
ware. Prefix MDC: bail mount, which can be 
used as a standard 1/0 connector for various 
electronic applications; positive latching and 
easy disconnect. Prefix MDB: screw mount, 
which have #4-40 threaded insert that 
simplifies mounting when a more permanent 
connection is desired. 


Wire Accommodation: 26-30AWG stranded 


i 
*60 (15.24) 


No. of| Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 
Plugs 


1.75 (44.45) 1.42 (36.07 
44 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07 
2.47 (55.12) 1.84 (46.74 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40 
2.47 (55.12) 1.84 (46.74 


( MDA14K-ND 4.99 42.00 | 3572-1000 
( 
( 
( 
( 
( 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69 
( 
( 
( 
( 
( 


MDC14K-ND 5.76 48.48 | 3572-1001 
MDB14K-ND 5.37 45.15 | 3572-1002 
MDA24K-ND 5.80 48.83 | 3548-1000 
MDC24K-ND 5.49 46.20 | 3548-1001 
MDB24K-ND 7.11 59.85 | 3548-1002 
MDA36K-ND 7.32 61.60 | 3366-1000 
MDC36K-ND 6.74 56.70 | 3366-1001 
MDB36K-ND 6.88 57.93 | 3366-1002 
MDASOK-ND 8.05 67.73 | 3564-1000 
MDC50K-ND 853 71.75 | 3564-1001 
MDB50K-ND 8.47 71.23 | 3564-1002 
Sockets 
MDD14K-ND 6.66 56.00 | 3573-1000 
MDFI4K-ND 4.60 38.68 | 3573-1001 
MDE14K-ND 6.07 51.10 | 3573-1002 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 5.22 43.93 | 3549-1000 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 5.45 45.85 | 3549-1001 


36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93 


1.75 (44.45) 1.42 (36.07 
44 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07 


2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDD36K-ND 6.43 54.08 | 3367-1000 
36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) |MDF36K-ND 7.20 60.55 | 3367-1001 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDES6K-ND 7.63 64.23 ‘| 3367-1002 


No. of Rib- Connector without Flange, with PK and SR 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing M3UYK-CIOIDIOIO-ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin 
tants | MElnish In. (cm) |Cable| Part No 1 10 Connector with Flange, with PK and Strain Relief 
z a Call for complete part number and pricing! 
Au30u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 8.00 70.18 
Au30yu") 6 (15.24) | GR | M3AKK-1006J-ND 7.89 69.16 
Au 30u”" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-1018R-ND 8.54 74.88 Socket Connector to Plug Connector 
10 Au 30” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1018J-ND 8.19 71.81 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 9.34 81.94 No. of 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-1036J-ND 8.64 75.78 Con-| Conn. | Length Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) Part No. 1 10 
Au30u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-1606R-ND 11.80 103.51 
Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-1606J-ND 11.62 101.87 m ere a ae wv eae .. ire 
” u SOP i = - i I 
Au 30") 18 (45.72) | MC | M3AKK-1618R-ND 12.66 111.04 
tec (8:72) Au 30u” | 60 (152.40)] TW | M3AKK-1060K-ND 11.41 100.06 
Au 30y") 18 (45.72) | GR | M3AKK-1618J-ND 12.10 106.10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MSAKK-1636R-ND 13.95 122.32 Au 30p") 20 (60.80) | TW (ee aercgieg 1954 116.94 
Au 30y”) 36 (91.44) | GR | M3AKK-1636J-ND 12.82 112.46 Au 30p") 40.(101.60) | TW (Meeiaeagiog 19:30 184.13 
Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AKK-1660K-ND 17.26 151.32 
Au30y") 6 (15.24) | MC | M3AKK-2006R-ND 13.54 118.70 fu 30y"| 20 (60.80) | TW | MBAKK-2020K-ND 1845 135.49 
AugOu"| 6 (15.24) | CR ag tno 11665 Au 30u" | 40 (101.60)| TW | M3AKK-2040K-ND 17.90 156.98 
og [AM 8u" | 18.45.72) | MC meng 181 128.11 Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AKK-2060K-ND 20.35 178.47 
Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3AKK-2018J-ND 13.91 121.94 
av z0u"| 3661.44 | uc FRC 602 149.09 Au 30u”| 20 (50.80) | TW | M3AKK-2620K-ND 18.69 163.88 
peal iat) ; ‘ Au 30u"| 40 (101.60)| TW | M3AKK-2640K-ND 21.87 191.82 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2036J-ND 14.81 129.89 Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AKK-2660K-ND 25.06 219.75 
Au30u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-2406R-ND 15.40 135.03 Au 30u”| 20 (50.80) | TW | M3AKK-3420K-ND 23.76 208.39 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-2406J-ND 15.12 132.57 Au 30u"| 40 (101.60)| TW | M3AKK-3440K-ND 27.93 244.92 
i Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.69 146.32 Au 30u"| 60 (152.40)| TW | M3AKK-3460K-ND 32.10 281.45 
Au 30y") 18 (45.72) | GR | M3AKK-2418J-ND 15.84 138.92 ‘Au 30u"| 20 (60.80) | Tw | MSAKK-4020K-ND 2713 237.92 
Au 30u” ) 36 (91.44) | MC | M3AKK-2436R-ND 18.62 163.25 Au 30y” | 40 (101.60)] TW | M3AKK-4040K-ND 32.03 280.90 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2436J-ND 16.93 148.45 Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AKK-4060K-ND 36.93 323.87 
Au30u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 16.20 142.06 Au 30u”| 20 (50.80) | TW | M3AKK-5020K-ND 31.70 278.02 
Au 30") 6 (15.24) | GR | M3AKK-2606J-ND 15.90 139.39 Au 30y” | 40 (101.60)] TW | M3AKK-5040K-ND 37.83 331.74 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2618R-ND 17.59 154.28 Au 30" | 60 (152.40) | TW | M3AKK-5060K-ND 43.96 385.46 
26 | ausoy" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2618J-ND 16.68 146.27 Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AKK-6020K-ND 38.19 334.93 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 19.69 172.62 Au 30u” | 40 (101.60)| TW | M3AKK-6040K-ND 45.55 399.40 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2636J-ND 17.86 156.60 Au 30p” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-6060K-ND 52.90 463.87 


3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDD50K-ND 7.65 64.40 | 3565-1000 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDFS50K-ND 9.07 76.30 | 3565-1001 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDE50K-ND_ 8.47 _71.23 ‘| 3565-1002 
Backshells 


(36.07) 
(30.48) 
(36.07) 
(46.74) 
(41.40) 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDE24K-ND 5.55 46.73 | 3549-1002 
(59.69) 
(54.36) 
(59.69) 
(74.93) 
(69.34) 
(74.93) 


50 =- = MDBF50-ND 3.58 _—-30.10 | 3485-2500 
Metal Strain Reliefs 

14 - - MDSFI4-ND 44 3.68 | 3448-60 

24 - _ MDSF24-ND 44 3.68 | 3448-61 

36 _ _ MDSF36-ND 52 = 4.38 | 3448-62 

50 _ _ MDSF50-ND 52 = 4.38 | 3448-63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No.of} Length |Ribbon*) Digi-Key Pricing No. of Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
3M Pak 100 PCB Connectors Cont.| Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 Cont. | Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 
— LL. -1.23646.0) 20 (50.80) | MC |[M2MXT-1620K-ND 3.23 2831 208.57 20 (50.80) | MC |M@MMT-3420K-ND 839 7358 542.18 
16 | 40(101.60) | MC |M2MXT-1640K-ND 5.19 45.50 335.24 34 | 40 (101.60) | MC |M@MMT-3440K-ND 12.56 110.11 811.36 
Setro easily 60(152.40) | MC_|M2MXT-1660K-ND 7.15 62.69 _ 461.92 60 (152.40) |_MC__|M6MMT-3460K-ND 16.72 146.64 1080.53 
'244(6.2) 20 (50.80) | MC |M2MXT-2020K-ND 3.91 34.31 252.84 20 (50.80) | MC |M@6MMT-4020K-ND 9.91 86.87 640.08 
| After assembly [TT] 20 | 40(101.60) | MC |M2MXT-2040K-ND 6.36 55.80 411.18 40 | 40 (101.60) | MC |M@MMT-4040K-ND 14.81 129.85 956.76 
024,60) +, U 60(152.40) | MC_|M2MXT-2060K-ND_ 8.81 77.29 569.52 60 (152.40) | MC |M6MMT-4060K-ND 19.71 172.82 1273.44 
100(2.54)-f fe 138(3.5) 4 [| =[[+-012(0.3) 20 (50.80) | MC |M2MXT-2420K-ND 4.14 36.31 267.54 20 (50.80) | MC |M@MMT-5020K-ND 12.56 110.15 611.65 
B | .100(2.54) 24 | 40(101.60) | MC |M2MXT-2440K-ND 6.59 57.80 425.88 50 | 40 (101.60) | MC |M@6MMT-5040K-ND 18.69 163.88 1207.50 
60(152.40) | MC |M2MXT-2460K-ND 9.04 79.29 584.22 60 (152.40) |_MC_|MGMMT-5060K-ND 24.81 217.60 1603.35 
Series 994 is a low cost, insulation displacement connector (IDC) 20 (50.80) MC |M2MXT-2620K-ND 4.88 4276 315.04 20 (50.80) MC |M6MMT-6020K-ND 14.96 131.16 966.42 
designed for soldering of flat ribbon cable to a PC board. Use with 26 | 40 (101.60) MC |M2MXT-2640K-ND 8.06 70.69 520.88 60 | 40 (101.60) | MC |M6MMT-6040K-ND 22.31 195.62 1441.44 
28AWG PVC standard ribbon cable. 60(152.40) | MC |M2MXT-2660K-ND 11.25 98.63 726.73 60 (152.40) | MC | M6MMT-6060K-ND 29.66 260.09 1916.46 
; ee ‘ . . 20 (50.80) | MC |M2MXT-3420K-ND 6.28 55.06 405.68 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass filled 34 | 40 (101.60) MC |M2MXT-3440K-ND 10.44 91.59 674.86 
Thermoplastic * Flammability Rating: UL94V-0 »¢ Color: Black 60 (152.40) MC |M2MXT-3460K-ND 14.61 12812 944.03 Double Ended — Style 8 VA 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Withstanding 20 (50.80) MC |M2MXT-4020K-ND 7.40 64.92 478.38 
Voltage: 650VAC for 1 minute Environmental Specifications: 40 | 40 (101.60) MC |M2MXT-4040K-ND 12.30 107.90 795.06 Connector Finish: Tin 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C Connector Finish: Tin-Lead 60 (152.40) MC | M2MXT-4060K-ND_ 17.21 150.88 1111.74 . P 
20 (50.80) | MC |M2MXT-5020K-ND 9.34 81.94 603.75 ‘ : 
No.of] Dimensions Inch (mm) | Digi-Key Pricing | 3M 50 | 40 (101.60) | MC |M2MXT-5040K-ND 15.47 135.66 999.60 MC-= 8M Multi-Color, GR = 8M Gray oM 
Cont.) A B Part No. 1 10 | PartNo. 60 (152.40) | MC |M2MXT-5060K-ND 21.60 189.38 1395.45 —S= —— 
20 (50.80) | MC |M2MXT-6020K-ND 1115 97.81 720.72 Moyo! > Lengths Ribbon®)| Digl-Key Pricing 
16 | 0.989 (25.12) 0.700 (17.78)|MDM16T-ND 1.37 11.12] 99416-0016T 60 | 40 (101.60) | Mc [MOMXT-6040K-ND 1851 162.28 1195.74 Cont.| Inch (cm) | Gable |Part No. 1 10 100 
20 | 1.189 (30.20) 0.900 (22.86)/MDM20T-ND 1.58 12.83] 99420-0016T 60 (152.40) | MC |M2MXT-6O60K-ND 25.86 226.75 1670.76 staat Mg Boa NO au 134s 1393 
: 3 5 -1006J+ : i 5.77 
24 | 1.389 (35.28) 1.100 (27.94)|MDM24T-ND 1.82 14.82] 99424-0016T 18(4872) | MC |MBMMT-OI8R-ND 275 2415 17798 
26 | 1.489 (37.82) 1.200 (30.48)/MDM26T-ND 1.82 14.82] 99426-0016T 10 | 43 (4572) | GR |MBMMT-tO18J-ND 240 2108 155.30 
Double Ended — Style 6 (45.72) : : ; 
30_| 1.689 (42.90) 1.400 (35.56)|MDM30T-ND_ 2.21 17.96 | 99430-0016T 36 (91.44) | MC |M8MMT-1036R-ND 356 31.21 229.95 
z 7 nee 36 (91.44) |_ GR | M8MMT-1036J-ND__2.86 25.05 184.59 
: i (47.98) 1.600 (40.64)/MDM34T-ND 2.28 18.53) 99434-0016T Connector Finish: Tin S24 Ne BLERIGEERORERID| 72.78 2436-17866 
989 (50.52) 1.700 (43.18)|MDM36T-ND 2.52 20.52| 99436-0016T a 6 (15.24 | GR |MBMMT-1406J-ND 262 2294 169.06 
40 | 2.189 (55.60) 1.900 (48.26)/MDM40T-ND 2.70 21.95] 99440-0016T *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 7 OM 44 | 18(45.72) | MC |MBMMT-1418R-ND 3.53 30.97 228.17 
50 | 2.689 (68.30) 2.400 (60.96)|MDMS0T-ND 3.47 28.22] 99450-0016T —___—_ — 18 (45.72) | GR |M8MMT-1418J-ND 3.04 26.65 196.37 
No.of/ Length — [Ribbon*| Digi-Key Pricing 36 (91.44) | MC |M8MMT-1436R-ND 4.66 40.84 300.93 
Cont.| Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10-100 36(91.44) | GR |M8MMT-1436J-ND 3.67 32.21 237.34 
6(15.24) | MC |M@MMT-1006R-ND 2.22 19.45 143.33 6(15.24) | MC |M8MMI-1606R-ND 296 25.99 191.52 
: i GR |M6MMT-1006J-ND 210 1843 135.77 6(15.24) | GR |M8MMT-1606J-ND 278 24.35 179.41 
PCB Cable Assemblies : MC |M6MMT-1018R-ND 275 2415 177.98 ag | 1814572) | MC |MBMNT-t618R-ND 382 33.52 246.96 
+ 18 (45.72) | GR |M6MMT-1018J-ND 240 21.08 155.30 18 (45.72) | GR |M8MMT-1618J-ND 326 2858 210.62 
Single Ended — Style 2 36 (91.44) | MC /M6MMT-1036R-ND 3.56 31.21 229.95 36 (91.44) | MC |MBMMT-1636R-ND 5.11 44.80 330.12 
ig ee 36(91.44) | GR |M6MMT-1036J-ND 2.86 25.05 184.59 36 (91.44) |_GR__|M8MMT-1636J-ND__3.98 34.94 257.44 
Connector Finish: Tin : M6MMT-1406R-ND 2.78 24.38 179.66 6(15.24) | MC |M8MMT-2006R-ND 3.46 30.35 223.65 
; : i M6MMT-1406J-ND 2.62 22.94 169.06 6(15.24) | GR |M8MMT-2006J-ND 3.23 28.30 208.51 
MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M M6MMT-1418R-ND 3.53 30.97 228.17 op | 18(45.72) | MC |MBMMT-2018R-ND 4.53 39.76 292.95 
—— = M6MMT-1418J-ND 3.04 26.65 196.37 18 (45.72) | GR |M8MMT-2018J-ND 383 33.59 247.54 
No.of} Length —/ Ribbon*| Digi-Key Pricing M6MMT-1436R-ND 4.66 40.84 300.93 36 (91.44) | MC |M8MMT-2036R-ND 6.14 53.87 396.90 
Cont.| Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 M6MMT-1436J-ND 3.67 32.21 237.34 36 (91.44) | GR | M8MMT-2036J-ND 4.74 41.54 306.08 
6(15.24) | MC |M2MXT-1006R-ND 1.24 10.90 80.33 i M6MMT-1606R-ND 2.96 25.99 191.52 6 (15.24) | MC |M8MMT-2406R-ND 4.02 35.28 259.98 
6(15.24) | GR |M2MXT-1006/-ND 1.13 988 72.77 : M6MMT-1606J-ND 2.78 24.35 179.41 6(15.24) | GR |M8MMT-2406J-ND 3.74 32.82 241.81 
to | 18(45.72) | MC /M2MXT-1018R-ND 1.78 15.60 114.98 M6MMT-1618R-ND 3.82 33.52 246.96 oq | 18(45.72) | MC |MBMMT-2418R-ND 5.31 46.57 343.14 
8 (45.72) | GR |M2MXT-1018J-ND 143 12.53 92.30 : MGMMT-1618J-ND 3.26 28.58 210.62 18 (45.72) | GR |M8MMT-2418/-ND 4.47 39.17 288.63 
36 (91.44) | MC |M2MXT-1036R-ND 2.58 22.66 166.95 M6MMT-1636R-ND 5.11 44.80 330.12 36 (91.44) | MC |M8MMT-2436R-ND 7.24 63.50 467.88 
6(91.44) | GR |M2MXT-1036/-ND 1.88 16.50 121.59 M6MMT-1636J-ND 3.98 34.94 257.44 36 fe 44) | GR |M8MMT-2436J-ND_ 5.55 48.70 __358.87 
6 (15.24) | MC |M2MXT-1406R-ND 1.58 13.84 107.96 i M6MMT-2006R-ND 3.46 30.35 223.65 6 (15.24) | MC |M8MMT-2606R-ND 4.08 35.75 263.45 
6(15.24) | GR |M2MXT-1406J-ND 1.41 12.40 91.36 : M6MMT-2006J-ND 3.23 28.30 208.51 6(15.24) | GR |M8MMT-2606J/-ND 3.77 33.08 243.76 
y4 | 18(45.72) | MC |M2MXT-1418R-ND 2.33 20.42 150.47 ; M6MMT-2018R-ND 4.53 39.76 292.95 og | 18(45.72) | MC |MBMMT-2618R-ND 547 47.98 353.54 
18 (45.72) | GR |M2MXT-1418J-ND 184 16.11 118.67 ; M6MMT-2018J-ND 3.83 33.59 247.54 18 (45.72) | GR |MBMMT-2618/-ND 4.56 39.97 294.48 
6 (91.44) | MC |M2MXT-1436R-ND 3.45 30.30 223.23 M6MMT-2036R-ND 6.14 53.87 396.90 36 (91.44) | MC |MBMMT-2636R-ND 7.56 66.32 488.67 
6 (91.44) | GR |M2MXT-1436J-ND 2.47 21.67 159.64 M6MMT-2036J-ND 4.74 41.54 306.08 36 fet 44) | GR |MBMMT-2636J-ND 5.73 50.29 370.57 
6(15.24) | MC |M2MXT-1606R-ND 1.70 14.88 109.62 : M6MMT-2406R-ND 4.02 95.28 259.98 6 (15.24) | MC |M8MMT-3406R-ND 5.14 45.04 337.91 
6(15.24) | GR |M2MXT-1606J-ND 151 1323 97.51 i MGMMT-2406J-ND 3.74 32.82 241.81 6(15.24) | GR |M8MMT-3406J-ND 4.74 41.55 306.17 
tg | 18(45.72) | MC /M2MXT-1618R-ND 2.55 22.40 165.06 MGMMT-2418R-ND 5.31 46.57 343.14 aq | 18(45.72) | MC |MBMMT-3418R-ND 6.96 61.03 449.72 
8 (45.72) | GR |M2MXT-1618/-ND 1.99 17.47 128.72 : MGMMT-2418J-ND 4.47 39.17 288.63 18 (a8 72) | GR |MBMMT-3418J-ND 5.77 50.55 372.51 
36 (91.44) | MC |M2MXT-1636R-ND 3.84 33.69 248.22 M6MMT-2436R-ND 7.24 63.50 467.88 36 (91.44) | MC |MBMMT-3436R-ND 9.69 85.02 626.43 
36 (91.44) | GR |M2MXT-1636J-ND 2.72 23.82 175.54 MGMMT-2436J-ND_ 5.55 48.70 358.87 36 (ot 44) | GR |MBMMT-3436J-ND_ 7.31 64.06 _472.02 
6 (15.24) | MC |M2MXT-2006R-ND 2.00 17.53 129.15 MGMMT-2606R-ND 4.08 35.75 263.45 6(15.24) | MC |M8MMT-4006R-ND 6.08 53.30 392.70 
6(15.24) | GR |M2MXT-2006/-ND 1.76 15.47 114.01 MGMMT-2606J-ND 3.77 33.08 243.76 6(15.24) | GR |M8MMT-4006J-ND 5.61 49.19 362.42 
op | 18(45.72) | MC |M2MXT-2018R-ND 3.07 26.93 198.45 18 (45.72) MGMMT-2618R-ND 5.47 47.98 353.54 ag | 18(45.72) | MC |MBMMT-4018R-ND 8.22 72.11 531.30 
18 (45.72) | GR |M2MXT-2018/-ND 2.37 20.77 153.04 18 (45.72) MGMMT-2618J-ND 456 39.97 294.48 18 (45.72) | GR |MBMMT-4018J-ND 682 5978 440.48 
36 (91.44) | MC |M2MXT-2036R-ND 4.68 41.04 302.40 36 (91.44) MGMMT-2636R-ND 7.56 66.32 488.67 36 (91.44) | MC |M8MMT-4036R-ND 11.44 100.32 739.20 
36 (91.44) | GR |M2MXT-2036J-ND 3.27 28.71 211.58 36 (91.44) MGMMT-2636J-ND 5.73 50.29 370.57 36 (91.44) | GR |MBMMT-4036J-ND 8.63 75.67 557.55 
6(15.24) | MC |M2MXT-2406R-ND 2.33 20.46 150.78 6 (15.24) MGMMT-3406R-ND 5.14 45.04 331.91 6(15.24) | MC |M8MMT-S006R-ND 7.78 68.19 502.43 
6(15.24) | GR |M2MXT-2406J-ND 2.05 18.00 132.61 6 (15.24) MGMMT-3406J-ND 4.74 41.55 306.17 6(15.24) | GR |M8MMT-5006J/-ND 7.19 63.05 464.57 
o4 18 (45.72) MC |M2MXT-2418R-ND 3.62 31.75 233.94 18 (45.72) M6MMT-3418R-ND 6.96 61.03 449.72 50 | 18(45.72) | MC |MBMMT-5O18R-ND 10.46 91.70 675.68 
18 (45.72) | GR |M2MXT-2418J-ND 2.78 24.35 179.43 18 (45.72) MGMMT-3418J-ND 5.77 50.55 372.51 18 (45.72) | GR |MBMMT-5018/-ND 870 76.29 562.12 
36 (91.44) | MC |M2MXT-2436R-ND 5.55 48.68 358.68 36 (91.44) MGMMT-3436R-ND 9.69 85.02 626.43 36 fet 44) | MC |MBMMT-5036R-ND 14.48 126.97 935.55 
36 (91.44) | GR |M2MXT-2436J-ND 3.86 33.88 249.67 36 (91.44) MGMMT-3436J-ND 7.31 64.06 472.02 36(91.44) | GR |MBMMT-5036/-ND 10.96 96.14 __708.44 
6 (15.24) | MC |M2NXT-2606R-ND 2.39 20.93 154.25 6 (15.24) M@MMT-4006R-ND 6.08 53.30 392.70 6 Tea MC |M8MMT-6006R-ND 9.21 80.80 595.35 
6 (15.24) | GR |M2MXT-2606/-ND 2.08 1826 134.56 6 (15.24) MGMMT-4006J-ND 5.61 49.19 362.42 6(15.24) | GR |M8MMT-6006/-ND 851 74.63 549.93 
og | 18 (45.72) | MC |M2MXT-2618R-ND 3.78 33.16 244.34 18 (45.72) MGMMT-4018R-ND 8.22 72.11 531.30 0 | 18(45.72) | MC |MBMMT-6O18R-ND 12.43 108.01 803.25 
18 (45.72) | GR |M2MXT-2618/-ND 2.87 25.15 185.28 18 (45.72) MGMMT-4018J-ND 6.82 59.78 440.48 18 (45.72) | GR |MBMMT-6018J-ND 1032 90.52 666.99 
36 (91.44) | MC |M2MXT-2636R-ND 5.87 51.50 379.47 36 (91.44) M6MMT-4036R-ND 11.44 100.32 739.20 36 (91.44) | MC |MBMMT-G036R-ND 17.26 151.34 1115.10 
36 (91.44) | GR |M2MXT-2636J-ND 4.04 35.47 (261.37 36 (91.44) M6MMT-4036J-ND 8.63 75.67__ 557.55, 36 (91.44) | GR |MBMMT-6036J-ND 13.04 114.35 842.58 
6(15.24) | MC |M2MXT-3406R-ND 3.02 26.52 195.41 6 (15.24) MGMMT-5006R-ND 7.78 68.19 502.43 Twisted Pair 
6(15.24) | GR |M2MXT-3406J-ND 2.63 23.03 169.67 6 (15.24) MGMMT-5006J-ND 7.19 63.05 464.57 Ti 
18.(45.72) | MC |M2MXT-341@R-ND 485 4251 313.22 48 (45.72) M6MMT-5018R-ND 1046 91.70 675.68 (50.80) | MC |MSMMISIOZORNG) 318 27.84 206.17 
34] 4p sare et 10 | 40(101.60) | MC |M8MMT-1040K-ND 4.40 38.59 284.34 
(45.72) | GR |/M2MXT-3418J-ND 3.65 32.03 236.01 18 (45.72) M6MMT-5018J-ND 8.70 76.29 562.12 
36 (91.44) | MC |M2MXT-3436R-ND 7.58 66.49 489.93 36 (91.44) M6MMT-5036R-ND 1448 126.97 935.55 60 (152.40) |_MC_|M8MMT-1060K-ND__5.63_49.33 _363.51 
36 (91.44) | GR |M2MXT-3436J-ND__5.19 45.53 335.62 36 (91.44) MGMMT-5036J-ND 10.96 96.14 708.44 20 (50.80) | MG /MEMNITRCOKND) 4.12 36.13 266.24 
6 (15.24) | MC |M2MXT-4006R-ND 3.58 31.35 231.00 6 (15.24) MEMMT-COU6R-ND 9:21 80.80 505 35 14 | 40(101.60) | MC |M8MMT-1440K-ND 5.84 51.17 377.08 
611524) | GR |MeMXTO06ND 311 2724 20072 Sky 60 (152.40) | MC |M8MMT-1460K-ND 7.55 66.22 487.91 
(15.24) 6 (15.24) MGMMT-6006J-ND 851 74.63 549.93 D0 TSUBOI- = MG aA SE a BOC ad 20 aT 
18 (45.72) | MC |M2MXT-4018R-ND 5.72 50.16 369.60 18 (45.72) MGMMT-6018R-ND 12.43 109.01 803.25 (50.80) ae : : : 
40 Sal te 16 | 40(101.60) | MC |MBMMT-1640K-ND 6.46 56.61 417.14 
18 (45.72) | GR |M2MXT-4018J-ND = 4.31 37.83 278.78 18 (45.72) M6MMT-6018J-ND 10.32 90.52 666.99 60 (15240) | MC |M8MMT-4é660K-ND 842 7380 543.82 
36 (91.44) | MC |M2MXT-4036R-ND 8.94 78.38 577.50 36 (91.44) MGMMT-6036R-ND 17.26 151.34 1115.10 a a aw MG—IMAMHTHoneORaNn] S38 4714-347 34 
36 (91.44) | GR |M2MXT-4036J-ND 6.13 53.72 _ 305.85 36 (91.44) MGMMT-6036J-ND 13.04 114.35 842.58 (50.80) Aa : : : 
6 (15.24) | MC |MOMXT-5006R-ND 4.58 30197 294°53 Twi a 20 | 40(101.60) | MC |M8MMT-2040K-ND 7.83 68.63 505.68 
isted Pair 60 (152.40) | MC _|M8MMT-2060K-ND 10.28 90.12 _ 664.02 
6(15.24) | GR |M2MXT-5006/-ND 3.97 34.83 256.67 
18(4572) | mc |MoMXT-5018R-ND 724 6348 467,78 20 (50.80) M@MMT-1020K-ND 318 27.84 205.17 20 (50.80) | MC |M8MMT-2420K-ND 5.83 5113 376.74 
50 | 49 (45:72) | GR |MOMXT-5O18-ND 548 4807 954.22 40 (101.60) MGMMT-1040K-ND 4.40 38.59 284.34 24 | 40(101.60) | MC |M8MMT-2440K-ND 8.28 72.62 535.08 
36 (9144) | MG |MOMXT-5036R-ND 11.26 9875 727.65 60 (152.40) M6MMT-1060K-ND 5.63 49.33 363.51 60 (152.40) |_MC_|M8MMT-2460K-ND 10.73 94.11 693.42 
36 (91.44) | GR |MOMXT-5036J-ND 775 67.93 500.54 20 (50.80) MGMMT-1420K-ND 4.12 36.13 266.24 20 (50.80) | MC |M8MMT-2620K-ND 6.57 57.58 424.24 
6 (15.24) | MC |MOMXT-6006R-ND 5.41 47.45 349-65 40 (101.60) MGMMT-1440K-ND 5.84 51.17 377.08 26 | 40(101.60) | MC |M8MMT-2640K-ND 9.75 85.51 630.08 
6 (1524) | GR |MOMXT-600/-ND 471 4129 30423 60 (152.40) MGMMT-1460K-ND 7.55 66.22 487.91 60 (152.40) | MC |M8MMT-2660K-ND 12.94 113.45 835.93 
18(4572) | MC |MoMXT-6018R-ND 863 7567 55755 20 (50.80) M6MMT-1620K-ND 4.50 39.42 290.47 20 (50.80) | MC |M8MMT-3420K-ND 8.39 73.58 542.18 
60 | 48 (45.72) | aR |MoMxT-e0tel-ND 652 5718 42129 40 (101.60) M6MMT-1640K-ND 6.46 56.61 417.14 34 | 40(101.60) | MC |M8MMT-3440K-ND 12.56 110.11 811.36 
36(3144) | MC |MOMNXT-6036R-ND 1346 11799 86940 60 (152.40) MGMMT-1660K-ND 8.42 73.80 543.82 60 (152.40) | MC _|M8MMT-3460K-ND 16.72 146.64 _ 1080.53 
36 (9144) | GR |MOMNXT-6036J-ND 924 81.01 596.88 20 (50.80) M@MMT-2020K-ND 5.38 47.14 347.34 20 (50.80) | MC |M8MMT-4020K-ND 9.91 86.87 640.08 
: : 40 (101.60) M6MMT-2040K-ND 7.83 68.63 505.68 40 | 40(101.60) | MC |M8MMT-4040K-ND 14.81 129.85 956.76 
Twisted Pair 60 (152.40) MGMMT-2060K-ND 10.28 90.12 664.02 60 (152.40) |_MC_|M8MMT-4060K-ND_ 19.71 172.82 1273.44 
20 (50.80) | MC |M2MXT-1020K-ND 2.20 19.29 142.17 20 (50.80) M@MMT-2420K-ND 5.83 51.13 376.74 20 (50.80) | MC |M8MMT-5020K-ND 12.56 110.15 811.65 
10 | 40(101.60) | MC |M2MXT-1040K-ND 343 30.04 221.34 40 (101.60) MGMMT-2440K-ND 828 72.62 535.08 50 | 40(101.60) | MC |M8MMT-5040K-ND 18.69 163.88 1207.50 
60 (152.40) |_MC__|M2MXT-1060K-ND__4.65 40.78 300.51 60 (152.40) MGMMT-2460K-ND 10.73 94.11 693.42 60 (152.40) |_MC_|M8MMT-5060K-ND 24.81 217.60 1603.35 
20 (50.80) | MIC )M2MXT-1420K-ND 2.92 25.59 188.54 20 (50.80) MGMMT-2620K-ND 6.57 57.58 424.24 20 (50.80) | MC |M8MMT-6020K-ND 14.96 137.16 966.42 
14 | 40 (101.60) | MC |M2MXT-1440K-ND 4.63 40.63 299.38 40 (101.60) M6MMT-2640K-ND 9.75 85.51 630.08 60 | 40(101.60) | MC |M8MMT-6040K-ND 22.31 195.62 1441.44 
60 (152.40) | MC |M2MXT-1460K-ND 6.35 55.67 410.21 60 (152.40) MGMMT-2660K-ND 12.94 113.45 835.93 60 (152.40) | MC |M8MMT-6060K-ND 29.66 260.09 1916.46 
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IM Mini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94\V- 
0 ©Wiping Area: 301 minimum Gold * Wire 
Accommodation: 28AWG Stranded, 30AWG 
Solid * IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector 


Fig. 6 — Boardmount Thru-Hole Vertical 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
¢ Wiping Area: 30p minimum Gold * IEEE 
1284C Interface as a 36 Contact Connector 


* Interface latch 


Fig. 2— Solder Connector 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 © Wiping Area: 20 minimum Gold 
Solder Area: Tin-Lead » Wire Accommod- 
ation: 24, 26, 28 & 30AWG 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 
94V-0 © Wiping Area: 200 minimum Gold 
¢ Interface latch 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 94V- 
0 Wiping Area: 30p minimum Gold * IEEE 
1284C Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 8 — Boardmount Compliant Pin Vertical 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94\- 
0 Wiping Area: 30 minimum Gold Tails: 
Gold Flash 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
«Wiping Area: 30 minimum Gold * Wire 
Accommodation: 28AWG Stranded, 30AWG 
Solid + IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector * Interface latch 


Fig. 9 — Plastic Shielded Junction Shell for 
Round Cable 


* Outer Shell Material: ABS * UL 94V-0 « Inner 
Shell Material: Steel, .020” » Plating: Nickel 


Dim. in Inches(mm) 


ig. 5 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 
94V-0 * Wiping Area: 30p minimum Gold 
* Interface latch 


Fig. 10 — Plastic Solder Junction Shell, 
Non-Shielded 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
* Quick release metal latching mechanism 


Fig. 11 — Metal Junction Shell for Round Cable | Fig. 12 — 60° Metal Junction Shell for Round Cable Fig. 13 — 1/0 Mounting Hardware Fig. 14 — Board Lock and Panel Mounting Screws 
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TH 
‘ 


3M # A C 


3341-10 | .35(8.9) .30(7.6) | 
3341-16 | 35(8.9) .30(7.6) | 
3341-17 | .35(8.9) .30(7.6) | 
3341-13 | 35(8.9) .30(7.6) | 
3341-25 |.41(10.5) 12(3.0) |. 
3341-31 |.40(10.2) 15(3.8) |. 
3341-32 |.50(12.5) .30(7.6) |. 


3M # A 


3344-26 | M2.6 x 8mm 
3344-3 | M2.5 x 6mm 
3344-38 | M2.5 x 8mm 
3344-4 | #4-40 x 1/4 
3344-44] #4-40 x 3/8 


B” 


* Material: ST. Steel 
« Plating: Passivated 


* Material: Aluminum, .050” Plating: Nickel Material: Aluminum, .050” Plating: Nickel Material: Steel © Plating: Zinc 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each 3M No. of Dimension A Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Positions | Inches (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. Fig. | Color | Positions | Inches (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
Plugs — Shielded, .050” 14 1.16 (29.5) 3M1734-NDt 869 7.32 6.61 6.27 | 10214-R21TS 
ERG | Se EE RRR | | a lam) B | URGES | MEM Gee oe eee 
20 “87 (22.0 MPB20A-ND 5.03 4.24 3.83 3.63 | 10120-6000EC 81 (46. - . . é . ; 
26 1 5) MEERA 5.20 4.38 3.95 3.75 | 10126-6000EC 68 2.51 (63.8) 3M1737-NDT 10.90 9.17 8.28 7.86 | 10268-R21TS 
36 1127 (322) MPB36A-ND+ 824 525 474 450 |10136-6000EC 80 2.81 (71.5) 3M1738-NDt 14.85 12.50 11.29 10.71 | 10280-R21TS 
1 | Black | 40 1.37 (34.7) MPB40A-NDt 6.45 543 4.90 4.65 | 10140-6000EC Connector Junction Shells — .050” 
50 1.62 (41.1) MPB50A-NDt 6.88 5.80 5.23 4.97 | 10150-6000EC 7 30100 
a 207 (525 HERA oe eee s eae aan [anevernree 4 1.02 (25.9) SN739-ND 468 394 356 3.38 ] 10314-3210-000 
os 3sr leony ECE ae mer are Pree 20 1.17 (29.7) 3M1740-ND 4.06 342 3.09 2.93 | 10320-3210-000 
-37 (60. 5 ; : ; ; i 26 1.32 (33.5) 3M1741-ND 414 349 3.15 2.99 | 10326-3210-000 
100 2.87 (72.8) MPB100A-NDt 10.21 860 7.76 7.37 | 101A0-6000EC 9 | Beige} 36 1.57 (39.8) 3M1742-ND 422 3.56 3.21 3.05 | 10336-3210-000 
14 72 (18.2) 3M1701-ND 6.16 5.18 468 4.44 | 10114-3000VE 40 1.67 (42.4) 3M1765-ND 478 4.03 3.64 3.45 | 10340-3210-000 
14 72. (18.2) 3M1767-NDt 6.16 5.18 4.68 4.44 | 10114-3000PE 50 1.92 (48.7) 3M1743-ND 4.35 3.66 3.31 3.14 | 10350-3210-000 
20 ‘87 (22.0) 3M1702-ND 6.70 5.64 5.09 4.83 | 10120-3000VE 68 2.37 (60.1) 3M1744-ND 4.45 3.75 3.39 3.21 | 10368-3210-000 
20 87 (22.0) SEEM 8.70 5.64 5.09 4.83 | 10120-3000PE 4 1.16 (29.5) |  3M1745-ND 6.99 5.88 5.31 5.04 | 10314-52F0-008 
26 1.02 (25.8) |) 3M1708-NB 749 6.30 5.69 5.40 | 10126-3000VE 20 1.31 (33.3) |  3M1746-ND 7.20 6.06 5.47 5.19 | 10320-52F0-008 
2 | Black) 2 1.02 (25.8) ee Marco tn 749 6.30 5.69 5.40 | 10126-3000PE 10 | Black} 26 1.46 (37.2) | 3M1747-ND 7.40 623 5.63 5.34 | 10326-52F0-008 
36 1.27 (92.2) | SMiiZ04-ND 795 6.69 6.04 5.73 | 10136-3000VE 36 1.71 (43.5) | 3M1748-ND 7.49 6.30 5.69 5.40 | 10336-52F0-008 
6 i es SMITZONDY a ee mee Pra er 50 2.06 (52.4) | _ 3M1749-ND 7.70 6.48 5.85 5.55 | 10350-52F0-008 
40 137 (34.7) 3Mi771-NDt 832 700 632 600 |10140-3000PE 14 1.01 (25.8) 3M1750-ND 11.40 9.59 866 8.22 | 10314-A200-00 
50 1.62 (41.1) 3M1706-ND 8.99 7.56 6.83 6.48 | 10150-3000VE 20 1.17 (29.7) 3M1751-ND 10.15 8.54 7.72 7.32 | 10320-A200-00 
50 462 (411) | 3M1772-NDt 899 756 683 648 | 10150-3000PE 26 | 132(935) | 3Mi752-ND 1092 9.19 830 7.88 | 10326-A200-00 
20 1.31 (33.3) 3M1707-ND 13.64 11.48 10.37 9.84 | 10120-52B2vC iti], = 40 teas 3M1754-ND: 1238 1042 941 8.93 | 10340-A200-00 
26 1.46 (37.2) 3M1708-ND 1414 11.90 10.75 10.20 | 10126-52B2vC 0 192 (48 3M41755-ND: 1290 1085 980 9.30 | 10350-4200-00 
3 | Black 5 -92 (48.7) 755: i 85 . R 5 
36 1.71 (43.5) 3M1709-ND 14.66 12.34 11.14 10.58 | 10136-52B2VC “A200-( 
i ae a aM 70 ND ame ee ema ere 68 2.37 (60.1) 3M1756-ND 43.52 11.38 10.27 9.75 | 10368-A200-00 
5 06 (52.4) 710+ 5. 5 : : 50-5 100 3.16 (80.2) 3M1757-ND 15.08 12.69 11.46 10.88 | 103A0-A200-00 
Receptacles — Shielded, .050” 14 1.02 (25.8) 3M1758-ND 994 837 7.56 7.17 | 10314-A500-00 
20 1.31 (33.4) MRB20A-NDt 8.88 7.48 6.75 6.41 | 10220-0210EC 26 1.32 (33.5) 3M1759-ND: 11.59 9.75 8.81 8.36 | 10326-A500-00 
26 1.46 (37.2) MRB26A-NDt 9.61 8.09 7.30 6.93 | 10226-0210EC | — 36 1.57 (39.8) 3M1760-ND: 11.79 9.93 8.96 8.51 | 10336-A500-00 
4 | slack | 38 1.71 (43.5) MRB36A-NDT 10.77 9.07 8.19 7.77 | 10236-0210EC 40 1.67 (42.4) 3M1761-ND 14.04 11.82 10.67 10.13 | 10340-A500-00 
40 1.81 (46.1) MRB40A-NDt 11.32 9.52 8.60 8.16 | 10240-0210EC 50 1.92 (48.7) 3M1762-ND: 13.10 11.03 9.96 9.45 | 10350-A500-00 
50 2.06 (52.4) MRBS0A-NDt 12.52 10.54 9.52 9.03 | 10250-0210EC 68 2.37 (60.1) 3M1763-ND 14.00 11.78 10.64 10.10 | 10368-A500-00 
68 2.51 (63.8) MRB68A-ND+ 14.62 12.31 11.11 10.55 | 10268-0210EC 
14 1.16 (29.6) 3M1711-ND 420 354 320 3.03 | 10214-55G3VC aa = 
20 1.31 (33.4) 3M1712-ND 372 314 283 2.69 | 10220-55G3VC 3 nA Digi-Key Pricing 3M 
20 1.31 (33.4) 3M1713-ND 437 3.68 3.32 3.15 | 10220-55H3VC Fig. | Description Part No. 1 100 500 1,000 Part No. 
26 1.46 (37.2) 3M1714-ND 4.04 340 307 291 | 10226-55G3VC Jack Sockets, .050” — RoHS Compliant 
5 | Beige | 36 1.71 (43.5) 3M1715-ND 443 373 337 3.20 | 10236-55G3VC 7 
eee SOND tas 30B. Bae. 80’ ADDR EEL 2.5/2.5 MOVS10-ND 2.08 158.00 715.00 1800.00] 3341-10 
0 qeies SM eNG Aaa deo’ ig. “aoe (Tabap-eeeave #4-40/#4-40 . MDVS16-ND 227 17222 77935 1417.00 | 3341-16 
50 DoS (eh ee Poy AaB: aoe, 78 | 10deO-SetaPe #4-40/#4-40 - MDVS17-ND 150 11376 51480 936.00 | 3341-17 
be oe las Serena Boe cae heated anil 10DReSEHAVE 13 | 2.5/#4-40 MDVS13-ND 150 11376 514.80 936.00 | 3341-13BULK 
51 (63. : u ; : M2.5/M2... MDVS25-ND 285 21646 97955 1781.00 | 3341-25 
14 1.16 (29.5) 3M1720-ND 437 368 3.32 3.15 | 10214-6212VC M2.5/#4-40 MDVS31-ND 1.66 = 126.40.~=—S«572.00 +~—-1040.00 | 3341-31BULK 
at iat oa SMe IND re ee aie aa hae M2.5/#4-40 ... MDVS32-ND 1.93 146.94 664.95 1209.00 | 3341-32BULK 
36 1.71 (43.5) 3M1723-ND 489 412 372 353 | 10236-6212VC 
6 | Black | 40 1.81 (46.1) 3M1724-ND 510 4.29 3.88 3.68 | 10240-6212VC Digi-Key Pricing 3M 
50 2.06 (52.4) 3M1725-ND 5.41 455 4.11 3.90 | 10250-6212VC Fig. | Description Part No. 10 0 500 1,000 | PartNo. 
68 2.51 (63.8) 3M1726-ND 6.32 5.32 4.81 4.56 | 10268-6212VC ei ZH F Pee 7 
80 2.81 (71.5) 3M1727-ND 853 7.18 648 6.15 | 10280-6212VC Screws (Steel'with Zinc Plating}, .050° — RoHS Compliant 
100 3.31 (842) 3M1728-ND 911 767 693 657 |102A0-6212VC Board Lock Screw, M2.6 x 8mm... MDVT26-ND* 150 1050 4375 80.00 | 3344-26 
Board Lock Screw, M2.5x 6.0mm... | MDVTO3-ND* 6.00 42.00 175.00 320.00 | 3344-3 
of vie) ea i ee aed ae pee Ne 14 | Panel Mount Screw, M2.5x8.0mm..| MDVT38-ND* 3.30 2310 96.25 176.00 | 3344-38 
| ia oa iaea Bean oor nett “am ee: HqsaeIOIOVE Board Lock Screw, #4-40x 1/4...... | MDVTO4-ND* 2.40 16.80 70.00 128.00 | 3344-4 
all a tee 2) : : : : Panel Mount Screw, #4-40 x 3/8... MOVT44-ND* 150 1050 43.75 80.00 | 3344-44 
85 (47.1) 3M1732-ND 8.94 7.53 6.80 6.45 | 10240-1210VE 
50 2.06 (52.4) 3M1733-ND 9.36 7.88711 6.75 | 10250-1210VE_| + quantity of one equals one pai. ‘+ ROMS Compliant 


40 to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IMI .025” Gray Flat Cable - 3754 series SS) 


* PVC Insulation 

© 30AWG Stranded on .025” spacing _ 

* Conductors: 30AWG 7 x 38 (7 x 0.102) tinned 4 
stranded copper 


I +|.025 (0.64) 


© Voltage Rating: 30V ~ 
* Temperature Rating: -20°C ~ 105°C 025 30 AWG 7 x 38 (7 x 0.102) Tinned PVC 
* Flammability Rating: USA: VW-1 Canada: FTA (0.64) Stranded Copper Conductors Insulation 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inches (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5Ft.* 10Ft.* 25 Ft.* SOFt.* 100 Ft.* 300 Ft.* 


20 0.500 (12.70 
26 0.650 (16.51) | 0.625 (15.88 


) | 0.475 (12.07) | MB20G-X-ND 3.26 6.05 1349 23.25 41.85 111.60 
) MB26G-X-ND 423 786 17.53 30.23 54.41 145.08 
30 0.750 (19.05) | 0.725 (18.42) | MB30G-X-ND 488 9.07 20.23 3488 62.78 167.40 
40 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40G-X-ND 6.51 12.09 26.97 46.50 83.70 223.20 

) 

) 

) 

) 


) 
) 
50 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MB50G-X-ND 464 861 19.21 33.13 59.63 159.00 
) 
) 
) 
) 


60 1.500 (38.10 MB60G-X-ND 9.77 18.14 40.46 69.75 125.55 334.80 
68 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68G-X-ND 11.07 20.55 445.85 79.05 142.29 379.44 
80 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80G-X-ND 13.02 24.18 53.94 93.00 167.40 446.40 
100 | 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100G-X-ND 16.28 30.23 67.43 116.25 209.25 558.00 


1.475 (37.47 


* Cable available on xxx ft. roll 


Latch/Eject Headers .100” x .100” 
(2.54mm x 2.54mm) 


Four-wall shrouded housing to protect against physical and chemical pin damage. 
Order optional ejector latches separately below. 


Right Angle Headers 


Straight Header 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Right Angle 
10 1.26 (32.00) MHR10K-ND 1.16 88.48 400.40 3793-5002 
14 1.46 (37.08) MHR14K-ND 1.60 121.66 550.55 3314-5002 
16 1.56 (39.62) MHR16K-ND 1.85 140.62 636.35 3408-5002 
20 1.76 (44.70) MHR20K-ND 2.29 173.80 786.50 3428-5002 
24 1.96 (49.78) MHR24K-ND 2.75 208.56 943.80 3627-5002 
26 2.06 (52.32) MHR26K-ND 2.97 225.94 1022.45 3429-5002 
30 2.26 (57.40) MHR30K-ND 2.75 208.56 943.80 3440-5002 
34 2.46 (62.48) MHR34K-ND 3.10 235.42 1065.35 3431-5002 
40 2.76 (70.10) MHR40K-ND 3.66 278.08 1258.40 3432-5002 
50 3.26 (82.80) MHR50K-ND 4.58 347.60 1573.00 3433-5002 
60 3.76 (95.50) MHR60K-ND 5.47 415.54 1880.45 3372-5002 
Straight 
10 1.26 (32.00) MHS10K-ND 1.14 86.90 393.25 3793-6002 
14 1.46 (37.08) MHS14K-ND 1.58 120.08 543.40 3314-6002 
16 1.56 (39.62) MHS16K-ND 1.81 137.46 622.05 3408-6002 
20 1.76 (44.70) MHS20K-ND 2.25 170.64 772.20 3428-6002 
24 1.96 (49.78) MHS24K-ND 2.70 205.40 929.50 3627-6002 
26 A 06 (52.32) MHS26K-ND 2.91 221.20 1001.00 3429-6002 
30 .26 (57.40) MHS30K-ND 2.70 205.40 929.50 3440-6002 
34 3 46 (62.48) MHS34K-ND 3.04 230.68 1043.90 3431-6002 
40 2.76 (70.10) MHS40K-ND 3.58 271.76 = 1229.80 3432-6002 
50 3.26 (82.80) MHS50K-ND 447 339.70 1537.25 3433-6002 
60 3.76 (95.50) MHS60K-ND 5.39 409.22 1851.85 3372-6002 
Optional Ejector Latches for Connectors 
Short. MLKSO1-ND* 21/2 7.90 35.75 3505-2 
Long. MLKS02-NDt 21/2 7.90 35.75 3505-3 


* Use without strain relief + Use with strain relief 


Low Profile Headers (Protected Headers) 


Physical Specifications: 

Insulation: * Material: Glass filled Polyester (PBT) » Flammability: UL94V-0 * Color: 
Gray * Marking: 3M logo and Orientation Triangle Contact: * Material: Phosphor 
Bronze (C510) Plating: * Underplate: 100” Nickel-QQ-N-290, Class 2 * Wiping Area: 


Gold-MIL-G-45204, Type Il, Grade C * Solder Tails: 200” 60/40 Tin Lead-MIL-P- 

81728 * Wrap Tails: Gold Flash 

Electrical Specifications: * Current Rating: 2A Insulation Resistance: >1x10°90 @ 

500Vdc * Withstanding voltage: 1000Vrms at Sea Level 

Environmental Specification: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C * UL File No.: 

£68080 * CSA File No.: LR 40971 

No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Straight Solder Tail 

10 0.79 (20.07) MHB10K-ND 1.37 104.28 471.90 2510-6002UB 
14 0.99 (22.15) MHB14K-ND 1.41 107.44 486.20 2514-6002UB 
16 1.09 (27.69) MHB16K-ND 1.58 120.08 543.40 2516-6002UB 
20 1.29 (32.77) MHB20K-ND 1.64 124.82 564.85 2520-6002UB 
24 1.49 (37.85) MHB24K-ND 1.75 132.72 600.60 2524-6002UB 
26 1.59 (40.39) MHB26K-ND 1.77 134.30 607.75 2526-6002UB 
30 1.79 (45.47) MHB30K-ND 2.04 154.84 700.70 2530-6002UB 
34 1.99 (50.55) MHB34K-ND 212 161.16 729.30 2534-6002UB 
40 2.29 (58.17) MHB40K-ND 2.27 172.22 779.35 2540-6002UB 
50 2.79 (70.87) MHB50K-ND 2.81 213.30 965.25 2550-6002UB 
60 3.29 (83.57) MHB60K-ND 3.37 255.96 1158.30 2560-6002UB 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M. 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Straight Solder Tail — RoHS Compliant 
10 0.788 (20.02) MHC10K-ND 1.37 104.28 471.90 N2510-6002RB 
14 0.988 (25.10) MHC14K-ND 1.41 107.44 486.20 N2514-6002RB 
16 1.088 (27.64) MHC16K-ND 1.58 120.08 543.40 N2516-6002RB 
20 1.288 (32.72) MHC20K-ND 1.64 124.82 564.85 N2520-6002RB 
24 1.488 (37.80) MHC24K-ND 1.75 132.72 600.60 N2524-6002RB 
26 1.588 (40.34) MHC26K-ND 1.77 134.30 607.75 N2526-6002RB 
30 1.788 (45.42) MHC30K-ND 2.04 154.84 700.70 N2530-6002RB 
34 1.988 (50.50) MHC34K-ND 2.12 161.16 729.30 N2534-6002RB 
40 2.288 (58.12) MHC40K-ND 2:27 172.22 779.35 N2540-6002RB 
50 2.788 (70.82) MHC50K-ND 2.81 213.30 965.25 N2550-6002RB 
60 3.288 (83.52) MHC60K-ND 3.37 255.96 1158.30 N2560-6002RB 
64 3.488 (88.60) MHC64K-ND 3.58 271.76 1229.80 N2564-6002RB 
Right Angle Solder Tail 
10 0.79 (20.07) MHD10K-ND 1.52 115.34 521.95 2510-5002UB 
14 0.99 (22.15) MHD14K-ND 1.56 118.50 536.25 2514-5002UB 
16 1.09 (27.69) MHD16K-ND 1.75 132.72 600.60 2516-5002UB 
20 1.29 (32.77) MHD20K-ND 1.83 139.04 629.20 2520-5002UB 
24 1.49 (37.85) MHD24K-ND 1.91 145.36 657.80 2524-5002UB 
26 1.59 (40.39) MHD26K-ND 1.93 146.94 664.95 2526-5002UB 
30 1.79 (45.47) MHD30K-ND 2.62 199.08 900.90 2530-5002UB 
34 1.99 (50.55) MHD34K-ND 2.31 175.38 793.65 2534-5002UB 
40 2.29 (58.17) MHD40K-ND 2.50 189.60 858.00 2540-5002UB 
50 2.79 (70.87) MHD50K-ND 3.08 233.84 1058.20 2550-5002UB 
60 3.29 (83.57) MHD60K-ND 3.70 281.24 1272.70 2560-5002UB 
Right Angle Solder Tail — RoHS Compliant 
10 0.788 (20.02) MHE10K-ND 1.52 115.34 521.95 N2510-5002RB 
14 0.988 (25.10) MHE14K-ND 1.56 118.50 536.25 N2514-5002RB 
16 1.088 (27.64) MHE16K-ND 1.75 132.72 600.60 N2516-5002RB 
20 1.288 (32.72) MHE20K-ND 1.83 139.04 629.20 N2520-5002RB 
24 1.488 (37.80) MHE24K-ND 1.91 145.36 657.80 N2524-5002RB 
26 1.588 (40.34) MHE26K-ND 1.93 146.94 664.95 N2526-5002RB 
30 1.788 (45.42) MHE30K-ND 2.62 199.08 900.90 N2530-5002RB 
34 1.988 (50.50) MHE34K-ND 2.31 175.38 793.65 N2534-5002RB 
40 2.288 (58.12) MHE40K-ND 2.50 189.60 858.00 N2540-5002RB 
50 2.788 (70.82) MHESOK-ND 3.08 233.84 1058.20 N2550-5002RB 
60 3.288 (83.52) MHE60K-ND 3.70 281.24 1272.70 N2560-5002RB 
64 3.488 (88.60) MHE64K-ND 3.95 300.20 1358.50 N2564-5002RB 


Round Jacketed/Shielded Flat 
able — 3659 Series 


PHYSICAL: « Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Flammability Rating: UL VW-1 * Color: Black « Inner Cable: 
Scotchflex Product No. 3365; 28AWG 7 x 36 Conductors; UL Style: 2651 » Shielding: 0.001” (.03mm) and 90% Optical 
Coverage Tinned Copper Braid 


ELECTRICAL: ¢ Voltage Rating: 150V « Insulation Resistance: > 1 x 101°0/10 ft. 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C ~ 80°C) 


ee Cover 
Shielding latch Screw 
Cover (B) hole — lock (4-40) 


ace = ceed y 


Cover nut 


092% Paper’ aid \ aS A Braid 
jacket. Film Foil” Vor ron shielding 


Thickness » wire winding tab 


“Cable We 
Shieiding Cover latch 


cover (A) 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of (Inch) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
15 29 -700 MC15R-X-ND 11.54 21.43 47.81 82.44 131.90 
20 30 .950 MC20R-X-ND 12.43 23.08 51.49 88.78 142.04 
24 35 1.150 MC24R-X-ND 13.32 24.73 55.17 95.11 152.18 
25 35 1.200 MC25R-X-ND 13.73 25.50 56.89 98.09 156.94 
26 35 1.250 MC26R-X-ND 14.20 26.38 58.84 101.45 162.32 
34 39 1.650 MC34R-X-ND 15.98 29.68 66.20 114.14 182.62 
36 AL 1.750 MC36R-X-ND 16.42 30.50 68.04 117.31 187.70 
37 AL 1.800 MC37R-X-ND 16.87 31.32 69.88 120.48 192.76 
40 AL 1.950 MC40R-X-ND 17.31 32.15 71.72 123.65 197.84 
50 50 2.450 MC50R-X-ND 19.97 37.09 82.74 142.66 228.26 
60 53 2.950 MC60R-X-ND 22.39 41.58 92.76 159.94 255.90 
64 54 3.150 MC64R-X-ND 23.53 43.69 97.46 168.04 268.86 

* Cable available on xxx ft. roll 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. 1 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 

9 MDBSO09-ND 3.93 298.62 1351.35 2457.00 3357-9209 

16 MDBS15-ND. 4.35 330.22 1494.35 2717.00 3357-9215 

25 MDBS25-ND 4.97 377.62 1708.85 3107.00 3357-9225 

37 MDBS37-ND 7.26 551.42 2495.35 4537.00 3357-9237 

50 MDBS50-ND 11.40 865.84 3918.20 7124.00 3357-9250 

Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) 

Kit MDTSO7-ND 4.18 317.58 1437.15 2613.00 3341-7 
Gray Cable Clamps with Adhesive [= 
3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 
3484-1000-ND Cable Clamps with Adhesive. ................0.ce:ceececeeeeeeeecneeeeeeeeeeeeeneeneenes $12.25/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 41 


MI Gray Flat Cable - 3365 series 


PHYSICAL: Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) »* Flam- 


mability Rating: UL VW-1 


«Marking: Red Edge * Conductors: 


28 AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper ELECTRICAL: « Voltage 
Rating: 300V Insulation Resistance: >1 x 1010/10 ft. ENVIRON- 
MENTAL: * Temperature Rating: -4°F ~ 221°F (-20°C ~ 105°C) 


A 
be B ~ 
5.025(.635) -).050(1.27) 
i 8Y8Y8Y®) (BXSXSX®) 
035 #28 AWG x 
.89) 7X 36 Tinned Stranded 221°F. (105°C.) PVC 
Copper Conductors Insul. Flame Retard. 


fol Waldom ~NEW! Picoflex™ PF-50 5S 


PHYSICAL: * Pitch/Center Spacing: .050 Inch (1.27mm) « Cable Pitch: .050 Inch (1.27mm) * Wire Size (AWG): 26, 
28 *Wire Type: Ribbon Cable * Termination Method: Insulation Displacement (IDT) * Housing Material: Receptacles: 
Polyester; Headers: Nylon Glass-Filled * Flammability Rating: UL 94V-0 » Contact: Receptacle: Phosphor Bronze (CuSn) 
Alloy; Header: Brass * Minimum Durability (mating cycles): 30 cycles-Tin (Sn), 100 cycles-Gold (Au) » UL File: E29179 
ELECTRICAL: Max. Current: 1.2A * Max. Voltage Rating: 250V ENVIRONMENTAL: « Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. Sft.* 10ft.* 25 ft.* 50ft.* 100 ft.* 300 ft.* 
10 500 (12.70) | .450 (11.43) | MC10G-X-ND 1.63 3.02 6.74 11.63 20.93 55.80 
14 .700 (17.78) | .650(16.51) | MC14G-X-ND 2.28 4.23 9.43 16.26 29.27 78.04 
16 -800 (20.32) | .750(19.05) | MC16G-X-ND 2.60 4.83 10.78 18.58 33.44 89.18 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | MC20G-X-ND 3.25 6.04 13.47 23.23 41.81 111.50 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24G-X-ND 3.90 7.25 16.17 27.87 50.17 133.78 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26G-X-ND 4.23 7.85 17.51 30.19 54.34 144.92 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34G-X-ND 5.53 10.27 22.90 39.49 71.08 189.54 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37G-X-ND 6.02 11.17 24.93 42.98 77.36 206.28 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40G-X-ND 6.50 12.08 26.95 46.46 83.63 223.00 
50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MC50G-X-ND 813 15.10 33.68 58.06 104.51 278.70 
60 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MC60G-X-ND 9.76 1812 40.41 69.68 125.42 334.46 
64 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MC64G-X-ND 10.40 19.32 43.11 74.32 133.78 356.74 

* Cable available on xxx ft. roll 

Color Coded Flat Cable - 3302 Series [Sa 


PHYSICAL: * Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Flammability 


Rating: UL VW-1 * Color: 10 Color Repeat, 
AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper 


Clear Carrier * Conductors: 28 


A 
B 042 
ae 27) men 


sia) ‘ng: é i i : 9 ea ak 
ELECTRICAL: « Voltage Rating: 300V : Insulation Resistance: > 1 x 1090/10 ft. — Brown 178 (e1"c) #28 AWG 7X 36, ; Contact No. of Dimensional Digi-Key PricelEachi Molex 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C ~ 80°C) Flame Retardant Copper Cond. Fig. | Finish | Positions Inches (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
= — Receptacles 
Wiad pinensions Tee SOT A 4 299 (7.59) WM79220-ND 6056 —~AB | 90327-0304 
Contacts A B Part No. Sft.* 10ft.* 25ft.* 50 ft.* 100ft.* 300 ft.* 4 2 ieee eae ie5 2 “ ae pare 
10 500 (12.70) | .450 (11.43) | MC10M-X-ND = 2.89 5.36 11.96 20.63 37.13 99.00 10 599 (15.21) WM19223-ND 1.20 1.11 .89 | 90327-0310 
14 .700 (17.78) | .650(16.51) | MC14M-X-ND 4.04 7.51 16.75 28.88 51.98 138.60 7 12 .699 (17.75) WM19224-ND 1.35 1.24 1.00 | 90327-0312 
16 -800 (20.32) | .750 (19.05) | MC16M-X-ND 4.62 858 19.14 33.00 59.40 158.40 Tin 14 .799 (20.29) WM19225-ND 1.47 1.35 1.08 | 90327-0314 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | MC20M-X-ND 5.78 10.73 23.93 41.25 74.25 198.00 16 899 (22.83) WM19226-ND 1.60 1.47 4.18 | 90327-0316 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24M-X-ND 6.93 12.87 28.71 49.50 89.10 237.60 18 .999 (25.37) WM19227-ND 1.71 1.57 4.26 | 90327-0318 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26M-X-ND 7.51 13.94 31.10 53.63 96.53 257.40 20 1.099 (27.91) WM19228-ND 1.90 1.75 1.40 | 90327-0320 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34M-X-ND 9.82 18.23 40.67 70.13 126.23 336.60 yf A 
37 | 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37M-X-ND 10.68 19.84 44.26 76.31 137.36 366.30 1 26 1308 oD Se NB as 28 1 set 
40 | 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC4OM-X-ND 11.55 21.45 47.85 + 82.50 148.50 396.00 6 399 (10.13) WM19231-ND 409 = 101 ~=—S 81 | 90327-3306 
50 | 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MCSOM-X-ND 14.44 26.81 59.81 103.13 185.63 495.00 8 499 (12.67) WM19232-ND 430 120 96 | 90327-3308 
60 | 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MC6OM-X-ND 17.33 3218 71.78 123.75 222.75 594.00 10 "599 (15.21) WM19233-ND 156 144-118 | 90397-3310 
64__| 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MC64M-X-ND 18.48 34.32 76.56 132.00 237.60 633.60 a 12 ‘99 (17,75) WM19234-ND 176 162 1.29 | 90307-3312 
* Cable available on 20% ft roll e 14 .799 (20.29) WIM19235-ND 191 176 1.41 | 90327-3314 
16 .899 (22.83) WM19236-ND 2.08 1.91 1.53 | 90327-3316 
18 .999 (25.37) WM19237-ND 2.23 2.05 1.64 | 90327-3318 
. . Fi [nae] 20 1.099 (27.91) WM19238-ND 2.47 2.27 1.82 | 90327-3320 
Twisted Pai r Flat Cable — 1700 Series WES 26 1.399 (35.53) WMM19239-ND 3.05 2.80 2.24 | 90327-3326 
4 .299 (7.59) WM19240-ND 60 56 45 | 90584-1304 
PHYSICAL: Section Through Twist 6 -399 (10.13) WM19241-ND 84 78 62 | 90584-1306 
* Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) SS [fF 8 499 (12.67) WM19242-ND 1.00 92 — 74 | 90584-1308 
¢ Flammability Rating: UL VW-1. 18"+.5(457.2) 2°+.25(50.8) ft .100(2.54) 10 .599 (15.21) WM19243-ND 1.20 111 89 | 90584-1310 
ELECTRICAL: siindard pegaiuet has valt , 12 699 (17.75) WM19244-ND 1.35 124 1.00 | 90584-1312 
* Voltage Rating: 300V Proc as at (2.03) 2 Tin 14 799 (20.29) WM19245-ND 147 135 1.08 | 90584-1314 
* Insulation Resistance: >1 x 1020/10 ft. sevliGne ced’ De aoneey) < ae 16 ‘899 (22.83) WIM19246-ND 160 147 1.18 | 90584-1316 
ENVIRONMENTAL: sey onen ana flat sections. PYG Inatlated #2BAWG, — 17627 (80°G) 18 '999 (25.37) WM19247-ND 171 157 1.26 | 90584-1318 
* Temperature Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C ~ 80°C) Copper Conductors _Insul.-Flame Retard. 20 1.099 (27.91) WM19248-ND 1.90 1.75 1.40 | 90584-1320 
26 1.399 (35.53) WM19249-ND 2.34 2.15 1.72 | 90584-1326 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet Headers — Through Hole 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. Si” 10ft.* 25 f.” SOT.” 100f1.*t : per ae) Cen ae eer 
To | 50(12.70) | .450(11.43) | MCTOF-X-ND 308 572 1276 22.00 35.20 3 567 ti i WM19212-ND ‘95 ~~«78~=«SB3. | 90325-9008 
14 | .70(17.78) | .650(16.51) | MC14F-X-ND 431 8.01 17.86 30.80 49.28 10 “867 (16.94) WM19213-ND ‘98 «© 90.~—SC« 72. | 90325-9010 
16 | .80(20.32) | .750(19.05) | MC16F-X-ND 493 915 20.42 35.20 56.32 12 "767 (19.48) WM19214-ND 108 100 80 | 90325-9012 
20 1.00 (25.40) | .950 (24.13) MC20F-X-ND 6.16 11.44 25.52 44.00 70.40 Tin 14 '867 (22.02) WM19215-ND 116 1.07 86 90325-9014 
26 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) MC26F-X-ND 8.01 14.87 33.18 57.20 91.52 16 967 (24:56) WM19216-ND 1149 137 1.10 | 90325-9016 
34 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) MC34F-X-ND 10.47 19.45 43.38 74.80 119.68 18 1 067 (27 10) WM19217-ND 234 215 172 90325-9018 
36 1.80 (45.72) | 1.750 (44.45) MC36F-X-ND 11.09 20.59 45.94 79.20 126.72 20 1167 (29.64) WM19218-ND 130 165 132 | 90325-9020 
40 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) MC40F-X-ND 12.32 22.88 51.04 88.00 140.80 26 11467 37.26 WM19219-ND 258 037 190 90325-9026 
50 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) MCS50F-X-ND 15.40 28.60 63.80 110.00 176.00 3 AG? (37.26) = : - 
60 | 3.00 (76.20) | 2.950(74.93)| MCBOF-X-ND 1848 3432 76.56 132.00 211.20 4 367 (9.32) WM19200-ND 1.16 1.07.85 | 90325-7004 
64 | 3.20(81.28) | 3.150 (80.01) | MC64E-X-ND 19.71 «36.61 «81.66 ‘140.80 (225.28 6 467 (11.66) eo HOO, 8G. 1ST || o0820:7006 
8 .567 (14.40) WM19202-ND 1.98 1.82 1.45 | 90325-7008 
* Cable available on xxx ft. roll t If ordered in full reel size, may contain a splice. Comes in unreel box. 10 .667 (16.94) WM19203-ND 2.45 2.25 1.80 | 90325-7010 
Gold 12 .767 (19.48) WM19204-ND 2.95 271 2.17 | 90325-7012 
14 .867 (22.02) WM19205-ND 3.29 3.02 2.42 | 90325-7014 
1 . 16 .967 (24.56) WM19206-ND 3.68 3.38 2.70 | 90325-7016 
High Flex Cable - 3319 Series 18 1.067 (27.10) | WN19207-ND 413 3.79 3.04 | 90325-7018 
19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex life available ao ies ean Meee a0 au rt oes eoe 
for dynamic applications. PHYSICAL: « Insulation Material: Polyvinyl 65 = - Headers — SMD - - - 
Chloride (PVC) * Color: Black * Marking, Standard: None * CSA Option: (9:¢4)| 
UL AWM 2651 105C 300V VW1, 3M NU, CSA AWM 1A 105C 300V FT1 [ 4 349 (8.86) WM19250-ND 86 7963 | 90814-0004 
* Conductors: 28 AWG 19 x 40 (19 x 0.079) Silver Plated Stranded Copper }_ 6 449 (11.40) WM19251-ND 1413 1.04 -83 | 90814-0006 
Alloy (89% conductivity) ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300V * Insulation 035 se awa, 19 x 40 (19 X 0.079) 8 549 (13.94) WM19252-ND 12700 1.47 -93 | 90814-0008 
Resistance: >1 x 1010/10 ft. (3m) ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: Silver plated, stranded 10 649 (16.48) WM19253-ND 1.48 1.36 1.09 | 90814-0010 
-4°F ~ 224°F (-20°C ~ 105°C) * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Copper alloy conductors Tin 12 -749 (19.02) WM19254-ND L7i 1.57 1.26 | 90814-0012 
14 .849 (21.56) WM19255-ND 2.21 2.03 1.62 | 90814-0014 
Dimensions Note: X in Digi-Key Part No.Represents No. of Feet i usenet ee eee Say La So ont 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing -049 (26.64) < ; ; : 
Contacts a B Part No. 5 ft.* 10ft* 25ft.* 50 ft. 100 ft.* 20 1.149 (29.18) WM19258-ND 2.83 2.60 2.08 | 90814-0020 
10 50 (12.70) | .45 (11.43) | MCTOH-X-ND 78.99 35.26 78.60 135.63 217.00 4 26 a (a8) Sa 388 328 2.88 aoe aeae 
14 | .70(17.78) | .65 (16.51) | MC14H-X-ND 2658 4937 11013 189.88 303.80 6 (449 (11.40) WM19261-ND 117 107 ~~ 86 | 90814-3006 
16 | .80(20.32) | .75(19.05) | MC16H-X-ND 30.38 56.42 125.86 217.00 347.20 3 549 (13.94) WM19262-ND 170 157 125 | 90814-3008 
20 | 1.00 (25.40) | .95 (24.13) | MC20H-X-ND 37.98 70.53 157.33 271.25 434.00 10 “649 (16.48) WM19263-ND 201 203 162 | 90814-3010 
24 | 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24H-X-ND 4557 84.63 188.79 325.50 520.80 12 “749 (19.02) WM19264-ND 245 295 180 | 90814-3012 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MC26H-X-ND 49.37 91.68 204.52 352.63 564.20 Gold 14 "349 (21 '56) WM19265-ND 264 2.43 1.94 90814-3014 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) MC34H-X-ND 64.56 119.89 267.45 461.13 737.80 16 “949 (24:10) WM19266-ND 2.98 273 219 | 90814-3016 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MC37H-X-ND 70.25 = 130.47 291.05 501.81 802.90 18 1 049 (26. 64) WM19267-ND 331 3.03 243 90814-3018 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40H-X-ND 75.95 141.05 314.65 542.50 868.00 20 1149 (29.18) WM19268-ND 363 333 267 | 90814-3020 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MC50H-X-ND 94.94 176.31 393.31 678.13 1085.00 26 11449 36.80 WM19269-ND 461 423 338 90814-3026 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MC60H-X-ND 113.93 211.58 471.98 813.75 1302.00 449 (36.80) “ “ Z 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MC64H-X-ND 121.52 225.67 503.43 867.98 1388.76 Tool 
* Cable avallabla onsexf: fall Hand Tool for PICOfEX «oss cscs seeeseeeseees WM19270-ND 952.94/1 69008-1090 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oHS 
ASSMANN iat cabie [@axs | 
Features: * Operating Voltage: 300Vrms_ «Test Voltage: 2000Vrms * Current Multi-Color Ribbon Cable* Gray Ribbon Cable* 
Capacity: 1A «Insulation Resistance: >20 G Q/m Capacity: 45pF /m 7 hoe aes ‘ . . . 
* Conductor Resistance: >2309 /km * Impedance: 1040 » Temperature Range: With Standard 10 Color Repeat Sequence With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 
-30°C ~ 105°C *Color: Gray, red coded »* Multi-Color Sequence: Brown, red, apa E RIEL aay ce 
orange, yellow, green, blue, delet gray, white, black q No. of on (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) No. of on (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Con- | Digi-Key Pricing Con- | Digi-Key Pricing 
tacts | Part No. 5 10 25 50 100 tacts | Part No. 5 10 25 50 100 
Dim A 28 AWG 7/36 9 | AEOIM-X-ND 244 4.35 1050 20.25 37.50 9 | AEO9G-X-ND 72 129° 3.10 599 11.08 
Dim B lien cea 10 | AE1OM-X-ND 244 435 1050 2025 37.50 10 | AE10G-X-ND 72 129 310 599 11.08 
UL Style Best't 14 | AEI4M-X-ND = 3.42 6.11 14.75 28.44 52.67 14 | AE14G-X-ND 1.03 1.84 4.43 8.55 15.83 
-025(.64) 105°C 300V 15 | AEISM-X-ND 392 699 1687 3254 60.25 15 | AE15G-X-ND 1.08 192 4.64 8.96 16.58 
i -050 (1.27) Yv 16 | AEI6M-X-ND 3.92 699 1687 3254 60.25 16 | AE16G-X-ND 108 192 464 896 16.58 
(COO00! i -034 (.86) 20 | AE20M-X-ND 4.89 8.73 21.07 40.64 75.25 20 | AE20G-X-ND 144 2.56 6.18 11.93 22.08 
A 24 | AE24M-X-ND 6.12 10.92 26.37 50.85 94.17 24 | AE24G-X-ND 1.79 3.19 7.70 14.85 27.50 
25 | AE25M-X-ND 6.36 11.36 27.42 52.87 97.92 25 | AE25G-X-ND 1.90 3.38 8.17 15.75 29.17 
; : = = 26 | AE26M-X-ND 6.36 11.36 27.42 52.87 97.92 26 | AE26G-X-ND 1.90 3.38 8.17 15.75 29.17 
Cond- Dimensions - Inch (mm) Cond- Dimensions - Inch (mm) 
uctors A B uctors A B 30 | AE3OM-X-ND 7.34 13.10 31.62 60.97 112.92 30 | AE30G-X-ND NEW! 2.18 3.89 9.72 18.09 33.50 
9 -450 (11.43) -400 (10.16) 26 | 1.300 (33.02) 1.250 (31.75) 34 | AE34M-X-ND 8.32 14.85 35.84 69.12 128.00 34 | AE34G-X-ND 252 450 1085 20.93 38.75 
10 500 (12.70) -450 (11.43) 30 1.500 (38.10) 1.450 (36.83) 37 | AE37M-X-ND = 9.79 17.47 42.16 81.32 150.58 37 | AE37G-X-ND 290 517 1248 24.08 44.58 
14 | .700(17.78) 650 (16.51) 34 | 1.700 (43.18) 1.650 (41.91) 40 | AE4OM-X-ND 9.79 1747 4216 8132 150.58 40 | AE4OG-X-ND 293 522 1260 24.30 45.00 
15 .750 (19.05) -700 (17.78) 37 1.850 (46.99) 1.800 (45.72) 50 | AESOM-X-ND 12.24 21.85 5273 101.70 188.33 50 | AES0G-X-ND 368 6.57 1587 30.60 56.67 
16 | .800(20.32) _.750 (19.05) 40 | 2.000 (50.80) 1.950 (49.53) 50 RORORENIOM aca 0620 a3. 10195 29883 ao (essen (ia Fas AGG G89) 68 a4 
20 1.000 (25.40) — .950 (24.13) 50 2.500 (63.50) 2.450 (62.23) 4 i : : 2 : . : i 
24 | 1.200 (30.48) 1.150 (29.21) 60 | 3.000 (76.20) 2.950 (74.93) 64 | AEGAM-X-ND 15.65 27.94 67.43 130.05 240.83 64. | AE64G-X-ND 471 841 2030 39.15 72.50 
25 1.250 (31.75) 1.200 (30.48) 64 3.200 (81.28) 3.150 (80.01) * Cable available in 300 ft reel. Please call for pricing. * Cable available in 300 ft reel. Please call for pricing. 
NEW! FC) quickie™ 


ZF 


-100” x .100” Eject Latch Headers Low Profile Headers 


(2.54 mm x Specifications: * Contact Plating: 0.030 in. (0.76 mm - 30 min.) Gold * Current Specifications: * Contact Plating: 0.030 in. (0.76 mm - 30 min.) Gold * Current 
Rating: 1 Amp Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C » Housing Rating: 3 Amps Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing 
2.54 mm) Material: Glass Filled » Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray » Pin Material: Material: Glass Filled » Thermoplastic: UL94V-0, Color: Blue * Pin Material: 


Phosphor Bronze * 40N min. Latch Retention Force at First Extraction Phosphor Bronze 


Socket Connectors 


Use .050” (1.27 mm) 
Pitch Ribbon Cable 


Vertical Right Angle Vertical ns Right Angle 


Specifications: * Current Rating: 1 Amp Continuous » Temperature Range: 
- 65°C ~ 105°C * Plastic Material: Glass Filled High Temperature * Thermoplastic: 
UL94V-0, Color: Gray * Pin Material: Phosphor Bronze 


No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Positions} Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. 
Center Key without Strain Relief No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
10 1.176 (29.87) | 609-1746-ND 1.21 17.13 ] 71600-110LF Positions} Inch(mm) _| Part No. 1 25 | Part No. Positions] Inch(mm) _| Part No. 1 25 _| Part No. 


Vertical Header with Standard Latch 

10 1.760 (44.70) | 609-1753-ND 1.50 20.94] 71918-110LF 
16 2.360 (59.94) | 609-1754-ND 1.70 23.57 | 71918-116LF 
20 2.760 (70.10) | 609-1755-ND 1.87 26.74 | 71918-120LF 
26 3.360 (85.34) | 609-1756-ND 2.10 30.04 | 71918-126LF 
34 | 4.160 (105.66) | 609-1757-ND 2.30 34.47 | 71918-134LF 
40 | 4.760 (120.90) | 609-1758-ND 3.06 47.20 | 71918-140LF 
50 | 5.760 (146.30) | 609-1759-ND 3.15 48.30 | 71918-150LF 
Right Angle Header with Standard Latch 

10 1.760 (44.70) | 609-1760-ND = 1.50 20.94] 71922-110LF 
16 2.360 (59.94) | 609-1761-ND 2.33 34.92 | 71922-116LF 
20 2.760 (70.10) | 609-1762-ND 1.87 26.74 | 71922-120LF 
26 3.360 (85.34) | 609-1763-ND 2.10 30.04 | 71922-126LF 
34 | 4.160 (105.66) | 609-1764-ND 2.30 34.47 | 71922-134LF 
40 | 4.760 (120.90) | 609-1765-ND 2.61 38.75 | 71922-140LF 
50 | 5.760 (146.30) | 609-1766-ND 3.09 —_ 47.36 | 71922-150LF 


Vertical Headers 
10 1.284 (32.61) | 609-1774-ND 1.65 = 22.88 | 75869-101LF 
16 1.884 (47.85) | 609-1775-ND 1.58 = 21.40 | 75869-103LF 
20 2.284 (58.01) | 609-1776-ND 1.46 20.49 | 75869-104LF 
) 
) 


) 
16 1.776 (45.11) | 609-1747-ND 1.72 23.89 | 71600-116LF 
20 2.176 (55.27) | 609-1748-ND 1.41 19.52 | 71600-120LF 
26 2.776 (70.51) | 609-1749-ND 1.52 20.49 | 71600-126LF 
34 3.576 (90.83) | 609-1750-ND 2.55 38.26 | 71600-134LF 
40 | 4.176 (106.07) | 609-1751-ND 2.28 34.19 | 71600-140LF 
50 | 5.176 (131.47) | 609-1752-ND 2.95 45.20 | 71600-150LF 
Center Key with Strain Relief 
10 1.176 (29.87) ] 609-1739-ND 1.29 17.31 | 71600-010LF 
16 1.776 (45.11) | 609-1740-ND 1.60 21.68 | 71600-016LF 
20 2.176 (55.27) | 609-1741-ND 1.32 17.75 | 71600-020LF 
26 2.776 (70.51) | 609-1742-ND 2.00 29.42 | 71600-026LF 
34 3.576 (90.83) | 609-1743-ND 2.35 34.72 | 71600-034LF 
40 | 4.176 (106.07) | 609-1744-ND 1.84 26.27 | 71600-040LF 
50 | 5.176 (131.47) | 609-1745-ND 271 40.17 | 71600-050LF 
Crimp Tool 
Hand Press 609-1781-ND 1340.85 — | 107484-002 


26 2.884 (73.25) | 609-1777-ND 1.78 25.37 | 75869-105LF 
34 3.684 (93.57) | 609-1778-ND 2.23 32.98 | 75869-106LF 
40 | 4.284 (108.81) | 609-1779-ND 258 38.71 | 75869-107LF 
50 | 5.284 (134.21) | 609-1780-ND 3.08 ~—_ 47.15 | 75869-108LF 
Right Angle Headers 
10 1.284 (32.61) | 609-1767-ND 1.10 15.11 | 75867-101LF 
16 1.884 (47.85) | 609-1768-ND 1.72 23.83 | 75867-103LF 
20 2.284 (58.01) | 609-1769-ND 1.48 20.05 | 75867-104LF 
26 2.884 (73.25) | 609-1770-ND 1.85 26.36 | 75867-105LF 
34 3.684 (93.57) | 609-1771-ND 2.70 40.04 | 75867-106LF 
40 | 4.284 (108.81) | 609-1772-ND 250 37.56 | 75867-107LF 
50 | 5.284 (134.21) | 609-1773-ND 3.57 ‘55.47 | 75867-108LF 


rolex Waldom .100” (2.54mm) Round Conductor — [zseie 
eae. Flat Cable in Precut Lengths Digi-Key Dim. L 


Part No. In. (mm) 
26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat NG A Corey 
Features: XXXX-06-ND 6" (152.4) 


* Gray PVC insulation * U.L. Temperature Rating: -20°C ~ 105°C *U.L. Voltage: 300V maximum « U.L. Flammability Rating: VW-1 


¢ ULL. Style No. 2651 * U.L. Recognized (File #261522) * CSA Certification (File #LL61126) 
25001 Series 


Digi-Key Pricing Molex Digi-Key Pricing Molex 

Pos. | Part No. 1 10 Part No. Pos.| Part No. if 10 Part No. Digi-Key Dim. L 
WM03-02-ND 443.88 | 28100-0264 WM07-02A-ND¢ NEW! = 675.95 _| 25001-0702 Part No. In. (mm) 
WM03-02A-ND¢ NEW! 44 ~—-3.88_ | 25001-0302 7 | WMO07-04A-ND¢ NEW! 88 —7.76_ | 25001-0704 Le a (rors) 

3 | WMO03-04-ND 53 =4.69_| 28100-0265 WMO7-06A-ND¢ NEW! 1.12 9.89 | 25001-0706 YXXX-06A-ND | 6" (152.4) 
WMO03-04A-ND¢ NEW! 53 = 4.69_ | 25001-0304 WM08-06-ND 118 10.45 | 28100-0286 
WM03-06A-ND+ NEW! 65 5.70 | 25001-0306 g | WM08-02A-ND¢ NEW! — 70 6.14 | 25001-0802 
WM04-02A-ND¢ NEW! 62 5.45 | 25001-0402 WM08-04A-ND+ NEW! 92 8.14 | 25001-0804 

4 |WM04-04A-ND¢ NEW! = .77 6.76 | (25001-0404 WM08-06A-ND¢ 1.18 10.45 | 25001-0806 w 
WM04-06-ND 95 8.39 | 28100-0270 WM09-02A-ND: 72 6.32 | 25001-0902 he 100 (2.54) aioe 
WMO04-06A-ND¢ NEW! 95 8.39 | 25001-0406 g__| WM09-04A-ND¢ 96 8.45 | 25001-0904 : . (1.04) 
WM05-02A-ND+ NEW! 64 5.63 | 25001-0502 WM09-06-ND 1.24 10.96 | 28100-0290 =(6)= ~(0)= ~(0)= =(6)~ ~(6)— ~(0)— 

5 |WMO05-04A-ND¢ NEW! 73 6.43 | 25001-0504 WMO9-06A-ND¢ NEW! 1.24 10.96 _| 25001-0906 
WM05-06A-ND¢ NEW! 1.01 8.89 | 25001-0506 WM10-02-ND 74 6.51 | 28100-0292 Dim. S Dim. W(Ref.) No.of | Dim.S Dim. W(Ref.) 
WM06-02-ND 66 5.82 | 28100-0276 WM10-02A-ND¢ NEW! 74 6.51 | 25001-1002 In. (mm) In.(mm) Pos. | _In. (mm) In.(mm) 
WMO06-02A-ND¢ NEW! 66 5.82 | 25001-0602 | | 10 | WM10-04-ND 1.01 8.89 | 28100-0293 200 (5.08) | .300 (7.62) 600 (15.24) | .700 (17.78) 

6 |WM06-044-ND¢ NEW! 84 7.39 | 25001-0604 WM10-04A-ND+ NEW! = 1.01 8.89 | 25001-1004 ee oe) iO Mr) son vo) 
WMo6-06-ND 1.06 9.39 | 28100-0278 WM10-06A-NDt NEW! 1.31 11.58 | 25100-1006 S00 He2} an hea) on 2.88) i enace a) 
WMO06-06A-ND¢ NEW! 84 = 7.39‘ | 25001-0606 : i é : s : ‘ : 


# RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 


JE ft |) (@—ag | al 


Fig. 7 — IEEE 1284 


[Ip 


Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25: 
Serial/Parallel 


fo 


Fig. 13 — Premium VGA Monitor Extension NEW! | Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension i Fig. 16 — PS/2 Keyboard Extension - 
Straight NEW! 


Fig. 17 — PS/2 Keyboard Cable — Fig. 18 — IBM Modem/Adapter 
Straight NEW! 
Gp 
rs a 
—_——illl ) 
Sl mT ‘AE1035-ND & AE1384-ND: 1-1; 2-3; 3-2; 4-5; 5-4; 7-7; 8-20; 
AE1115-ND & AE1382-ND & AE9877-ND : 1-8, 2-3, 3-2, 4- 15,17-8, 24-15. 
20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, 5-8 AE1036-ND & AE1385-ND: 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 
AE1031-ND & AE9878-ND & AE1032-ND & AE1383-ND: 1- erga a 11-6, 12-4, 13-3, 15-2, 25-25. 
8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22, shell-shell AE1037-ND & AE1386-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 
7-7, 20-(6+8). 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. fq 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 ft. (2m) - 7 AE1000-ND 12.38 10.88 9.75 AK155-2 
g.84tt.(am) | % ex Centronics 36-Piniremeleto-remele AE1001-ND 16.50 14.50 13.00 AK434-3 
6.56 ft. (2m) AE1002-ND 10.73 9.43 8.45 AK138-2 
6.56 ft. (2m) + Spi AE1362-NDA NEW! 10.63 9.34 8.38 AK138-2-R 
‘ g.8ast.(am) | % pa venionies oe-TinMaee vee AE1003-ND 15.02 13.20 11.83 AK426-3 
9.84 ft. (3m) AE1363-NDA NEW! 14.52 12.76 11.44 AK426-3-R 
6.56 ft. (2m) AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
6.56 ft. (2m) - aa AE1364-NDA NEW! 11.55 10.15 9.10 AK140-2-R 
9.841. (am) | % ex Centronics 36-Pin Male te.remele AE1005-ND 15.68 13.78 12.35 AK430-3 
9.84 ft. (3m) AE1365-NDA NEW! 14.85 13.05 11.70 AK430-3-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5.90 ft. (1.8m) AE1006-ND 4.79 4.21 3.77 AK101-1.8 
5.90 ft. (1.8m) AE1366-NDA NEW! 6.96 6.12 5.49 AK101-1.8-R 
9.84 ft. (3m) AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1367-NDA NEW! 9.08 7.98 FAS! AK102-3-R 
16.40 ft. (5m) AE1099-ND 7.06 6.21 5.57 AK103-5 
16.40 ft. (5m) AE9857-NDA NEW! 9.83 8.65 7.75 AK103-5-R 
22.96 ft. (7m) AE9853-NDA NEW! 12.67 11.14 9.99 AK104-7-R 
6.56 ft. (2m) AE9858-NDA NEW! 5.18 4.56 4.09 AK108-2-R 
9.84 ft. (3m) e Bi a pi AE1102-ND 5.81 SN 4.58 AK127-3 
3 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1368-NDA NEW! 908 7.98 7415 AK127-3-R 
22.96 ft. (7m) AE9859-NDA NEW! 10.33 9.08 8.14 AK159-7-R 
6.56 ft. (2m) r pi ; - io AE1008-ND 7.16 6.30 5.65 AK525-2 
4 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male (AE9860-NDA NEW! 779 6.85 614 AK525-2-R 
6.56 ft. (2m) ° _ A oo AE1009-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-L2 
4 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1369-NDA NEW! 670 5.89 5.28 AK525-L2-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
9.84 ft. (3m) Seompi : = : AE1103-ND 3.27 2.88 2.58 AK150-3 
5 | gga tt. (am) 7 D pubs bin etiale 10: -oua 2oeiniMale nap Hoods AE1370-NDA NEW! 5.41 4.76 4.27 AK150-3-R 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
5.90 ft. (1.8m) AE1105-ND 10.26 9.02 8.09 AK711-1.8 
5.90 ft. (1.8m) AE1371-NDA NEW! 12.54 11.02 9.88 AK711-1.8-R 
9.84 ft. (3m) q oo - on : AE1106-ND 13.79 12.13 10.87 AK712-3 
6 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1372-NDA NEW! 18.15 15.95 14.30 AK712-3-R 
16.40 ft. (5m) AE1107-ND 18.65 16.39 14.69 AK713-5 
16.40 ft. (5m) AE1373-NDA NEW! 28.38 24.94 22.36 AK713-5-R 
5.90 ft. (1.8m) AE1108-ND 10.82 9.52 8.53 AK733-1.8 
5.90 ft. (1.8m) AE9861-NDA NEW! 10.63 9.34 8.38 AK733-1.8-R 
9.84 ft. (3m) * S55 z cg . AE1109-ND 14.59 12.82 11.50 AK734-3 
7 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1374-NDA NEW! 18.15 15.95 14.30 AK734-3-R 
16.40 ft. (5m) AE1110-ND 20.53 18.04 16.18 AK735-5 
16.40 ft. (5m) AE1375-NDA NEW! 28.38 24.94 22.36 AK735-5-R 
5.90 ft. (1.8m) AE9862-NDA NEW! 11.29 9.92 8.90 AK736-1.8-R 
9.84 ft. (3m) AE1113-ND 13.93 12.24 10.98 AK737-3 
8 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1376-NDA NEW! 18.15 15.95 14.30 AK737-3-R 
16.40 ft. (5m) AE1114-ND 20.66 18.16 16.28 AK738-5 
16.40 ft. (6m) AE1377-NDA NEW! 28.38 24.94 22.36 AK738-5-R 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
6.56 ft. (2m) ‘ = 2 = ‘ AE1111-ND 3.83 3.37 3.02 AK401-2 
9 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods (AE9863-NDA NEW! 544 476 4.27 AK401-2-R 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 21— 
PS/2 Keyboard Adapter 


Fig. 22 — D-Sub Adapter 


Adapter to assist in the installation of inter- 
face systems, using standard cables. 


Fig. 26 — Wiring Box 


Adapter for special matching 
of RS 232 interfaces, with the 
high quality contacts and wire 
bridges. This adapter can be 
used many times for the recon- 
figuration of cables without the 
need for soldering. 


Fig. 27 — CD-ROM Audio Cable NEW! 


i 


Fig. 31 — Y-Power Cord NEW! 
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Fig. 33 — Power Cord, Straight/Straight NEW! 


Fig. 23 — PS/2 Mouse Adapter 


mM 


Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter 


Fig. 28 — CD-ROM Audio Cable 


Mut 


>-——-=E 


Fig. 25 — Jumper Box 


Adapter for special matching of RS 232 


interfaces. 


The link wires included give an easy 
economical way of permanently recon- 
figuring pin functions without rewiring 


cable assemblies. 


Fig. 29 — Internal S/P - DIF Audio Cable NEW! 


Fig. 32 — Power Cord, Straight/Angled NEW! 


1 =< or 


50.8— 
[a el Latack 
White 


Drain Wire Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. il 10 25 Part No. 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
6.56 ft. (2m) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1378-NDA NEW! 6.86 6.04 5.41 AK137-2-R 
9.84 ft. (3m) AE9864-NDA NEW! 7.99 7.02 6.30 AK162-3-R 
6.56 ft. (2m) : AE9865-NDA NEW! 6.58 5.79 5.19 AK135-2-R 
10 | gat. (3m) | 2 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE9866-NDA NEW! 7.85 6.91 6.19 AK166-3-R 
6.56 ft. (2m) AE1014-ND 7.23 6.36 5.70 AK133-2 
6.56 ft. (2m) 25 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE9867-NDA NEW! 6.86 6.04 5.41 AK133-2-R 
9.84 ft. (3m) AE9868-NDA NEW! 9.21 8.10 7.26 AK170-3-R 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) ; AE9869-NDA NEW! 5.25 4.62 4.14 AK129-2-R 
9.84 ft. (3m) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE9870-NDA NEW! 5.68 4.99 4.48 AK174-3-R 
6.56 ft. (2m) AE1379-NDA NEW! 4.92 4.33 3.88 AK131-2-R 
1 9.84 ft. (3m) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Female AE1021-ND 6.01 5.28 4.74 AK178-3 
9.84 ft. (3m) AE9871-NDA NEW! 5.71 5.02 4.50 AK178-3-R 
6.56 ft. (2m) AE1016-ND 5.35 4.70 4.22 AK152-2 
6.56 ft. (2m) 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE9872-NDA NEW! 5.08 4.47 4.01 AK152-2-R 
9.84 ft. (3m) AE9873-NDA NEW! 5.71 5.02 4.50 AK182-3-R 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
6.56 ft. (2m) AE1022-ND 6.01 5.28 4.74 AK322-2 
12 | 656 tt. (2m) | — 2x HD D-Sub 15-Pin Male to Female AE1380-NDA NEW! 5.51 4.85 4.35 AK322-2-R 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
_ 6.56 ft. (2m) = HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BNC Male AE1381-NDA NEW! 20.79 18.27 16.38 AK553-2-R 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
13 | 5.90 ft. (1.8m) _— HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE9874-NDA NEW! 9.83 8.65 7.75 AK3220-1.8-R 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) zs AE1023-ND 4.29 3.77 3.38 AK306-2 
14 | 46.404. (6m) | 5 5-Pin Standard Din Male to Female AE1024-ND 8.75 7.69 6.89 AK307-5 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) eae anos Fi AE1025-ND 5.84 5.14 4.61 AK323-2 
18 | 16.404t. (5m) | © S-Pin/Mini Din: Male to remaleopira) AE1026-ND 10.73 9.43 8.45 AK528-5 
16 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE9875-NDA NEW! 2.57 2.27 2.03 AK323G-2-R 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE9876-NDA NEW! 3.56 3.14 2.81 AK678-2-R 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
-82 ft. (.25m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1115-ND 1.72 1.51 1.36 AK128-.25 
18 -82 ft. (.25m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1382-NDA NEW! 3.20 2.82 2.53 AK128-.25-R 
6.56 ft. (2m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9877-NDA NEW! 4.32 3.80 3.41 AK125-2-R 
Null Modem Cables 
9.84 ft. (3m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1031-ND 5.05 4.44 3.98 AK149-3 
18 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9878-NDA NEW! 5.21 4.59 4.11 AK149-3-R 
9.84 ft. (3m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1032-ND 5.28 4.64 4.16 AK124-3 
9.84 ft. (3m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1383-NDA NEW! 5.78 5.08 4.55 AK124-3-R 
Null Modem, Cross-Cables 
9.84 ft. (3m) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE9879-NDA NEW! 5.78 5.08 4.55 AK143-3-R 
19 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE1034-ND 5.68 4.99 4.48 AK142-3 
9.84 ft. (3m) D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE9880-NDA NEW! 5.74 5.05 4.53 AK142-3-R 
Null Modem, Serial Cables 
9.84 ft. (3m) D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
9.84 ft. (3m) D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1384-NDA NEW! 6.04 5.31 4.76 AK144-3-R 
20 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1036-ND 7.49 6.59 5.91 AK250-3 
9.84 ft. (3m) D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1385-NDA NEW! 6.96 6.12 5.49 AK250-3-R 
9.84 ft. (3m) D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
9.84 ft. (3m) D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1386-NDA NEW! 6.04 5.31 4.76 AK251-3-R 
PS/2 Keyboard Adapters 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
24 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1387-NDA NEW! 1.91 1.69 1.51 AB961-R 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1388-NDA NEW! 2.90 2.56 2.29 AB440-R 
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ASSMANN ) Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 36 — Power Cord Single Ended, Angled Fig. 37 — Power Cord Single Ended, Angled Fig. 38 — Power Cord Single Ended, Straight Fig. 39 — Power Cord, Straight/8-Device 


50 
Drain Wire= NeWhite / fe = : ra((M 
! N=White i= 


Fig. 41 — RCA Male to Male Fig. 42 — RCA Male to Female 


(o)m——_ —_ 
Fig. 45 — RCA Male to Male, High Quality Fig. 46 — RCA Male to Male, High Quality 
eS 
Red f Red 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet(Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
D-Sub Adapters 
9-Pin Male to 25-Pin Male AE1048-ND 3.04 2.67 2.40 AB913 
22 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1389-NDA NEW! 2.67 2.35 2.11 AB913-R 
_ - 9-Pin Female to 25-Pin Male AE9881-NDA NEW! 3.20 2.82 2.53 AB914-R 
9-Pin Male to 25-Pin Female AE9882-NDA NEW! 2.34 2.06 1.85 AB914-F-R 
PS/2 Mouse Adapters 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1053-ND 6.01 5.28 4.74 AB450 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Male AE1054-ND 6.30 5.54 4.97 AB402 
23 = = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1055-ND 2.77 2.44 2.19 AB405 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE9883-NDA NEW! 3.56 3.14 2.81 AB405-R 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.05 1.80 1.62 AB406 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
-5 ft. (.15m) 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.05 1.80 1.62 AB401K 
-5 ft. (15m) 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1158-ND 2.05 1.80 1.62 AB450K 
24 -5 ft. (15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1393-NDA NEW! 2.28 2.01 1.80 AB450K-R 
-5 ft. (15m) 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.05 1.80 1.62 AB405K 
-5 ft. (15m) 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.05 1.80 1.62 AB406K 
Jumper Box 
25 _ =. 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1038-ND 7.39 6.50 5.83 AB972 
1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1039-ND 7.82 6.88 6.17 AB973 
Wiring Box 
26 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1040-ND 14.12 12.42 11.13 AB946 
_ 7 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
Power Splitter Cables 
27 | 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1396-NDA NEW! 1.65 1.45 1.30 AK2525-R 
28 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1275-ND 1.19 1.05 94 AK2524 
1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1397-NDA NEW! 1.85 1.63 1.46 AK2524-R 
29 | 1.64 ft. (0.5m) = Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE9884-NDA NEW! 1.75 1.54 1.38 AK2526DVD-R 
.66 ft. (.2m) Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE9885-NDA NEW! 1.82 1.60 1.43 AK319-.2-R 
.66 ft. (.2m) Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1028-ND 1.98 1.74 1.56 AK520-.2 
30 .66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1398-NDA NEW! 2.11 1.86 1.67 AK520-.2-R 
.66 ft. (.2m) Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
-66 ft. (.2m) Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1399-NDA NEW! 2.11 1.86 1.67 AK521-.2-R 
Y-Power Cord 
31 6.56 ft. (2m) _— 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE9886-NDA NEW! 8.20 Tel 6.47 AK500/Y-U-R 
Power Cords 
32 6.56 ft. (2m) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE9887-NDA NEW! 4.42 3.89 3.49 AK500/U-1-R 
33 6.56 ft. (2m) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE9888-NDA NEW! 4.65 4.09 3.67 AK500/U-2-R 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1325-ND 4.65 4.09 3.67 AK500-OE-5-2 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9889-NDA NEW! 5.34 4.69 4.21 AK500-OE-5-2-R 
9.84 ft. (3m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1326-ND 5.97 5.25 4.71 AK500-OE-5-3 
9.84 ft. (3m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9890-NDA NEW! 7.39 6.50 5.83 AK500-OE-5-3-R 
6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1327-ND 4.98 4.38 3.93 AK500-OE-6-2 
34 6.56 ft. (2m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9891-NDA NEW! 6.07 5.34 4.79 AK500-OE-6-2-R 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1328-ND 6.80 5.98 5.36 AK500-OE-6-3 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9892-NDA NEW! 8.45 7.43 6.66 AK500-OE-6-3-R 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1329-ND 4.29 3.77 3.38 AK500-OE-7-2 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9893-NDA NEW! 5.48 4.82 4.32 AK500-OE-7-2-R 
6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1330-ND 5.45 4.79 4.29 AK500-OE-8.2 
6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9894-NDA NEW! 6.20 5.46 4.89 AK500-OE-8-2-R 
6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9895-NDA NEW! 6.07 5.34 4.79 AK500-OE-9-2-R 
35 9.84 ft. (3m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND 6.27 5.51 4.94 AK500-OE-9-3 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9896-NDA NEW! 8.55 7.52 6.74 AK500-OE-9-3-R 
6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND 4.55 4.01 3.59 AK500-RA-5-2 
36 6.56 ft. (2m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9897-NDA NEW! 6.07 5.34 4.79 AK500-RA-5-2-R 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1332-ND 6.34 5.57 5.00 AK500-RA-5-3 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9898-NDA NEW! 8.55 7.52 6.74 AK500-RA-5-3-R 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND 5.64 4.96 4.45 AK500-RA-6-2 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9899-NDA NEW! 3.80 3.34 2.99 AK500-RA-6-2-R 
37 6.56 ft. (2m) Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1334-ND 4.39 3.86 3.46 AK500-RA-7-2 
6.56 ft. (2m) % Cord SJT 18AWG 3 Cond AE9900-NDA NEW! 4.88 4.30 3.85 AK500-RA-7-2-R 
9.84 ft. (3m) Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1335-ND 6.11 5.38 4.82 AK500-RA-7-3 
9.84 ft. (3m) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9901-NDA NEW! 6.52 5.73 5.14 AK500-RA-7-3-R 
6 ft. (1.83m) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1345-ND 2.01 1.77 1.59 AK500-OE-12-6F 
6 ft. (1.83m) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9902-NDA NEW! 2.44 2.15 1.93 AK500-OE-12-6F-R 
38 | 8.99 ft. (2.74m) _ Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1346-ND 3.07 2.70 2.42 AK500-OE-12-9F 
8.99 ft. (2.74m) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9903-NDA NEW! 3.13 2.75 2.47 AK500-OE-12-9F-R 
6 ft. (1.83m) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1347-ND 2.64 2.32 2.08 AK500-OE-13-6F 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 47 — S Video Male to Male and RCA Male to 
Male, High Quality 


Fig. 48 — RCA Male to Male, High Quality Fig. 49 —S Video Male to Male, High Quality Fig. 50 — S Video Male to Female, High Quality 


Pea, 3 i a . 


Golden. Golden 


Silver L Silver 
Red Red 


CA Male to Stereo 3.5mm Male Fig. 52 — Stereo 3.5mm Male to RCA Female 


i —— 


Fig. 53 — Stereo 3.5mm Male to Male NEW! Fig. 54 — Stereo 3.5mm Male to Female NEW! 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
6 ft. (1.83m) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9904-NDA NEW! 2.45 2.15 1.93 AK500-OE-13-6F-R 
38 8 ft. (2.44m) = Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND 3.23 2.84 2.55 AK500-OE-13-8F 
8 ft. (2.44m) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9905-NDA NEW! 5.34 4.69 4.21 AK500-OE-13-8F-R 
39 6.56 ft. (2m) = Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.92 2.57 2.30 AK500/U-3 
6.56 ft. (2m) Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE9906-NDA NEW! 3.01 2.65 2.38 AK500/U-3-R 
Power Cord Extension 
6.56 ft. (2m) IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE1124-ND 5.05 4.44 3.98 AK500/U-4 
6.56 ft. (2m) IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE9854-NDA NEW! 8.02 7.05 6.32 AK500/U-4-R 
3.28 ft. (1m) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND 3.56 3.13 2.81 AK500-JC-5-1 
3.28 ft. (1m) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9908-NDA NEW! 4.72 4.15 3.72 AK500-JC-5-1-R 
3.28 ft. (1m) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1337-ND 3.30 2.90 2.60 AK500-JC-6-1 
40 3.28 ft. (1m) _ Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9909-NDA NEW! 4.49 3.95 3.54 AK500-JC-6-1-R 
1.64 ft. (5m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9910-NDA NEW! 2.82 2.48 2.23 AK500-OE-11-.5-R. 
3.28 ft. (1m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9911-NDA NEW! 3.80 3.34 2.99 AK500-OE-11-1-R 
4.92 ft. (1.5m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1342-ND 4.03 3.54 3.18 AK500-OE-11-1.5 
4.92 ft. (1.5m) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9912-NDA NEW! 4.55 4.01 3.59 AK500-OE-11-1.5-R 
6.56 ft. (2m) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9913-NDA NEW! 8.35 7.34 6.59 AK500-OE-11-2-R 
8.20 ft. (2.5m) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9914-NDA NEW! 6.24 5.49 4.92 AK500-OE-11-2.5-R 
Multi-Media Cables 
4.92 ft. (1.5m) RCA Male to Male AE1400-NDA NEW! 2.01 1.77 1.59 AK-AV200-R 
6.56 ft. (2m) RCA Male to Male AE1044-ND 1.81 1.59 1.43 AK302-2 
41 6.56 ft. (2m) = RCA Male to Male AE1401-NDA NEW! 2.57 2.27 2.03 AK302-2-R 
8.20 ft. (2.5m) RCA Male to Male AE1309-ND 2.27 2.00 1.80 AK-AV201 
8.20 ft. (2.5m) RCA Male to Male AE1402-NDA NEW! 2.28 2.01 1.80 AK-AV201-R 
42 8.20 ft. (2.5m) = RCA Male to Female AE1310-ND 2.34 2.06 1.85 AK-AV202 
8.20 ft. (2.5m) RCA Male to Female AE1403-NDA NEW! 2.57 2.27 2.03 AK-AV202-R 
4.92 ft. (1.5m) 2RCA Male to Male AE1264-ND 2.84 2.50 2.24 AKCHMM-015 
4.92 ft. (1.5m) 2RCA Male to Male AE1404-NDA NEW! 3.66 3.22 2.89 AKCHMM-015-R 
6.56 ft. (2m) 2RCA Male to Male AE1265-ND. 2.21 1.95 1.75 AKCHMM-2 
43 6.56 ft. (2m) _ 2RCA Male to Male AE1405-NDA NEW! 3.86 3.40 3.05 AKCHMM-2-R 
8.20 ft. (2.5m) 2RCA Male to Male AE1266-ND 2.94 2.59 2.32 AKCHMM-025 
8.20 ft. (2.5m) 2RCA Male to Male AE1406-NDA NEW! 4.49 3.95 3.54 AKCHMM-025-R 
16.40 ft. (56m) 2RCA Male to Male AE1267-ND 4.75 4.18 3.75 AKCHMM-050 
16.40 ft. (6m) 2RCA Male to Male AE1407-NDA NEW! 6.86 6.04 5.41 AKCHMM-050-R 
4.92 ft. (1.5m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1260-ND 2.64 2.32 2.08 AKCHMF-015 
4.92 ft. (1.5m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1408-NDA NEW! 3.63 3.19 2.86 AKCHMF-015-R 
6.56 ft. (2m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1261-ND 2.21 1.95 1.75 AKCHMF-2 
6.56 ft. (2m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1409-NDA NEW! 3.86 3.40 3.05 AKCHMF-2-R 
44 6.56 ft. (2m) = 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1045-ND. 2.44 2.14 1.92 AK3030-2 
6.56 ft. (2m) 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1410-NDA NEW! 3.86 3.40 3.05 AK3030-2-R 
8.20 ft. (2.5m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1262-ND 2.94 2.59 2.32 AKCHMF-025 
8.20 ft. (2.5m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1411-NDA NEW! 4.51 3.97 3.56 AKCHMF-025-R 
16.40 ft. (56m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1263-ND §.25 4.62 4.14 AKCHMF-050 
16.40 ft. (56m) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1412-NDA NEW! 6.86 6.04 5.41 AKCHMF-050-R. 
4.92 ft. (1.5m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1349-ND 18.61 16.36 14.67 AK-AV500 
45 4.92 ft. (1.5m) _ Audio RCA High Quality, Male to Male AE1413-NDA NEW! 22.90 20.13 18.05 AK-AV500-R 
16.40 ft. (6m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1350-ND 29.34 25.79 23.12 AK-AV501 
16.40 ft. (56m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1414-NDA NEW! 36.63 32.19 28.86 AK-AV501-R 
4.92 ft. (1.5m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND 26.66 23.44 21.01 AK-AV504 
46 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1415-NDA NEW! 36.20 31.82 28.53 AK-AV504-R 
16.40 ft. (6m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1354-ND 40.33 35.44 31.78 AK-AV505 
16.40 ft. (56m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1416-NDA NEW! 56.83 49.94 44.78 AK-AV505-R 
4.92 ft. (1.5m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1359-ND 28.58 25.12 22.52 AK-AV510 
47 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1417-NDA NEW! 35.64 31.32 28.08 AK-AV510-R 
16.40 ft. (56m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1360-ND 43.89 38.57 34.58 AK-AV511 
16.40 ft. (56m) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1418-NDA NEW! 66.33 58.29 52.26 AK-AV511-R 
4.92 ft. (1.5m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1351-ND 8.81 7.75 6.95 AK-AV502 
48 4.92 ft. (1.5m) _ Audio RCA High Quality, Male to Male AE1419-NDA NEW! 12.74 11.20 10.04 AK-AV502-R 
16.40 ft. (6m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1352-ND 13.20 11.60 10.40 AK-AV503 
16.40 ft. (6m) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1420-NDA NEW! 17.42 15.32 13.73 AK-AV503-R 
4.92 ft. (1.5m) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE10074-NDA NEW! 11.29 9.92 8.90 AK-AV506-R 
49 16.40 ft. (6m) — Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1356-ND 18.35 16.13 14.46 AK-AV507 
16.40 ft. (56m) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1422-NDA NEW! 25.31 22.25 19.95 AK-AV507-R 
4.92 ft. (1.5m) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1357-ND 12.77 11.23 10.07 AK-AV508 
50 4.92 ft. (1.5m) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE9915-NDA NEW! 12.67 11.14 9.99 AK-AV508-R 
16.40 ft. (6m) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1358-ND 17.82 15.66 14.04 AK-AV509 
16.40 ft. (6m) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1423-NDA NEW! 26.20 23.03 20.65 AK-AV509-R 
4.92 ft. (1.5m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1269-ND. 3.14 2.76 2.47 AK243-015 
4.92 ft. (1.5m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE9916-NDA NEW! 3.70 3.25 2.92 AK243-015-R 
6.56 ft. (2m) 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE9917-NDA NEW! 3.66 3.22 2.89 AK243-2-R 
8.20 ft. (2.5m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1271-ND 3.96 3.48 3.12 AK243-025 
51 8.20 ft. (2.5m) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1424-NDA NEW! 4.13 3.63 3.25 AK243-025-R 
16.40 ft. (6m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1272-ND 5.74 5.05 4.53 AK243-050 
16.40 ft. (6m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1425-NDA NEW! 5.78 5.08 4.55 AK243-050-R 
32.8 ft. (10m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1273-ND 6.83 6.01 5.39 AK243-10 
32.8 ft. (10m) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1426-NDA NEW! 11.55 10.15 9.10 AK243-10-R. 
52 6.56 ft. (2m) = 3.5mm Stereo Male to 2 RCA Female AE1274-ND 1.91 1.69 1.51 AK244-2 
6.56 ft. (2m) 3.5mm Stereo Male to 2 RCA Female AE1427-NDA NEW! 3.93 3.46 3.10 AK244-R 
53 6.56 ft. (2m) =— 3.5mm Stereo Male to Male AE9918-NDA NEW! 2.54 2.24 2.01 AK203/MM-R 
54 | 8.20ft. (2.5m) | — 3.5mm Stereo Male to Female AE9919-NDA NEW! 3.63 3.19 2.86 AK203-2.5-R 
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ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies 


HP = Half Pitch i . " 
alli = . Fig. 1 — Internal Adapter, Molding Fig. 2 — Internal Adapter, Assembly 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters |Lines) Description Part No. 1 10 25 Part No. 
SCSI Series, Internal Adapter 
1 — | — |HP D-sub 68 Male to Box Header 50 Male AE1057-ND 13.86 12.18 10.92 | AB-Y1007 
2 — | — | HP D-sub 68 Female to Socket 50 Female AE1058-ND 18.48 16.24 14.56 | AB-Y1008 
SCSI Series, Low Profile Adapter 
3 -— 50 | HP D-sub 68 Female to IDC 50 Female AE1059-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y1014 
SCSI-3 Series, Adapter 
Fig. 3 — Low Profile Adapter Fig. 4 — SCSI-3 M-F Adapter 
4 _ 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Female AE1060-ND 22.28 20.25 + 18.23 | AB-Y334 
5 _ 50 | HP D-sub 50 Female to HP D-sub 68 Female AE1061-ND 21.31 19.38 17.44 | AB-Y335 
6 = 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Male AE1062-ND 24.20 22.00 19.80 | AB-Y344 
7 — | 50 | HP D-sub 68 Male to HP D-sub 50 Female AE1063-ND 23.10 21.00 18.90 | AB-Y345 
SCSI-1 Series, Terminator 
_ 50 | Centronic 50 Male, A Cable, Active AE1064-ND 15.18 13.34 11.96 | AB-Y102T 
_ 50 | Box Header 50 Male, A Cable, Active AE1066-ND 16.17 14.21 12.74 | AB-Y130T 
10 | — | 50 | Box Header 50 M/F, A Cable, Active AE1065-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y126T 
SCSI-2 Series, Terminator 
Fig. 5 — SCSI-3 F-F Adapter 
Ww) — 50 | HP D-sub 50 Male with Latch, A Cable, Active ) AE1067-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y201L 
SCSI-3 Series, Terminator 
12| — | 68 | HP D-sub 68 Male with Latch, P Cable, Passive | AE1068-ND 22.11 19.43 17.42 | AB-Y315T 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 
13| 90 | 50 HP D-sub 50, HP D-sub, Male AE1163-ND 18.71 16.45 14.75 | AK579/F-1 
: Clip to HP D-sub 50, HP D-sub, Male, Clip AE1428-NDA NEW! 21.78 19.14 17.16 | AK579/F-1-R 
13| 20 | 50 HP D-sub 50, HP D-sub, Male AE1164-ND 20.85 18.95 17.06 | AK579/F-2 
7 i )-¢ = i -| ' -=2-| 
Clip to HP D-sub 50, HP D-sub, Male, Clip AE1429-NDA NEW! 23.65 21.50 19.35 | AK579/F-2-R Fig. 7 — SCSI-3 M-F Adapter Fig. 8 — Centronic 50 Male 
SCSI-2 Series, Round Cable 
14] cate | 3p, | MED=S0N 50 Male to Gontront AE1069-ND 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 ¢ p4 
50 Male, A Cable 
SCSI-3 Series, Round Cable 
15] .91 68 | HP D-sub 68 Male X 2, A Cable AE1430-NDA NEW! 22.66 20.60 18.54 | AK-Y1301-R = 
HP D-sub 68 Male to Centronic 
16) .91 50 AE1071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 


50 Male, A Cable 


HP D-sub 68 Male to HP D-sub 
17) 91 25 AE1073-ND 15.94 14.01 12.56 | AK-Y1304 
25 Male, A Cable 


Fig. 9 — Box Header 50 Male Fig. 10 — Box Header 50 


SCSI Series, Flat Cable 


UL 2651, 50 pins, 1.27mm pitch, 
18 2 50 AE1074-ND 7.06 6.21 5.57 | AK-Y2110 
IDC 50 x 8, P Cable 


SCSI-3 Series, Flat Cable 


tq | 45 | 98 |.635mm HP D-sub 68 Male x 2, P Cable AE1075-ND 1333 11.72 10.51 | AK-Y2301 Fig. 11 — D-Sub 50 i Sub G6 Male: with Lateh 
45 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Male X 2, P Cable AE1489-NDA NEW! 13.99 12.30 11.03 | AK-Y2301-R ze 
20| 0.6 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Male X 3, P Cable AE1076-ND 21.32 18.74 16.80 | AK-Y2302 
21| 1.2 | 68 | 635mm HP D-sub 68 Male x5, P Cable AE1077-ND 24.72 22.48 20.23 | AK-Y2303 | | 
®, 


22] 1.6 | 69 | S%mmHP D-sub 68 Female x2 to 685mm PETG aN 4217 38.92 36.20 | AK-Y2310 
HP D-sub 68 Male x 8 


Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives Fig. 14 — SCSI-2 Extension Cable 
23 6 40 | (3) 40 Pin Socket Connectors AE1311-ND 2.67 2.35 2.11 | AK5430-.5 
ATA Ultra Flat Cables 4 : | 
24| 46 | 40 | Ultra ATA HDD 100Mbps AE1312-ND 6.53 5.75 5.15 | AK-ATA-100 (] | il] | 
NEW! Serial ATA Cables NEW! 
3 7 | Serial ATA Cable AE10077-NDA 2.84 2.50 2.24 | AK-SATA-030-R 
o5| 3 | 7 | Serial ATA Cable AE10079-NDA 274 2.41 2.16 | AK-SATA-050-R ie ees Extension 
15 7 | Serial ATA Cable AE10081-NDA 3.30 2.90 2.60 | AK-SATA-075-R 
1.0 7 | Serial ATA Cable AE10083-NDA 2.03 1.79 1.60 | AK-SATA-100-R [ 
3 7 | Serial ATA Cable Right Angle AE10078-NDA 2.84 2.50 2.24 | AK-SATA-030DL-R 
26 5 7 | Serial ATA Cable Right Angle AE10080-NDA 2.74 2.41 2.16 | AK-SATA-050DL-R 
75 7 | Serial ATA Cable Right Angle AE10082-NDA 3.30 2.90 2.60 | AK-SATA-075DL-R 
6 7 | Serial ATA Cable 4-Pos Power Connector AE10084-NDA 4.98 4.38 3.93 | AK-SATA-SP-050-R 
27) 75 7 | Serial ATA Cable 4-Pos Power Connector AE10085-NDA 5.31 4.67 4.19 | AK-SATA-SP-075-R 
1.0 7 | Serial ATA Cable 4-Pos Power Connector AE10086-NDA 5.58 4.91 4.40 | AK-SATA-SP-100-R 
28) 15 4 | Power Supply Cable 15 Pos - 4 Pos AE10087-NDA 2.11 1.86 1.67 | AK-SATA-PC-015-R 
29A) 5 7 | Conn Slotbracket 1-SATA Port AE10088-NDA 4.92 4.33 3.88 | AK-SATA-SB1-R 
29B) 5 7 | Conn Slotbracket 2-SATA Ports AE10089-NDA 8.88 7.81 7.00 | AK-SATA-SB2-R 
A RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (cont) 


A RoHS Compliant 


Length Digi-Key Price Each Assmann Fig. 18 — SCSI Internal RAID Flat Cable | Fig. 19 — SCSI-3 Internal Flat Cable 
Fig.| Meters | Lines | Description Part No. al 10 25 Part No. 
IEEE1394 Cable Double Shielded 
1.8 | 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1125-ND 18.25 16.04 14.38 | AK1394-18 
1.8 | 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1432-NDA NEW! 9.64 847 7.60 | AK1394-18-R 
go | 32 | & |&-Pin Mate to 6-Pin Male AE1128-ND 24.02 21.12 18.93 | AK1394-30 
3.0 | 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1433-NDA NEW! 1412 12.42 11.13 | AK1394-30-R 
5.0 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1131-ND 24.16 22.30 20.74 | AK1394-50 Fig. 20 — SCSI-3 Internal Flat Cable Fig. 21 — SCSI-3 Internal 
5.0 | 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1434-NDA NEW! 14.68 13.55 12.60 | AK1394-50-R RAID Flat Cable 
1.8 | 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1126-ND 2181 1917 17.19 | AK1394-184 
1.8 | 5  |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1435-NDA NEW! 8.25 7.25 6.50 | AK1394-184-R 
goa) 32. | 4 [6-Pin Male to 4-Pin Male AE1129-ND 22.25 20.23 18.21 | AK1394-304 
3.0 | 4  |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1436-NDA NEW! 9.08 825 7.43 | AK1394-304-R 
5.0 | 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1132-ND 24.63 © 22.73 21.14 | AK1394-504 
5.0 | 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1437-NDA NEW! 11.60 10.71 9.96 | AK1394-504-R Fig. 22 — SCSI-3 Internal Fig. 23 — 40 Pin Socket 
18 | 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK1394-1844 RAID Flat Cable Connectors 
gos) 8 | 4 [4Pin Male to 4-Pin Male AE1438-NDA NEW! 7.26 660 5.94 | AK1394-1844-R 
3.0 | 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1130-ND 27.45 24.95 22.46 | AK1394-3044 
5.0 | 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1133-ND 29.03 26.79 24.92 | AK1394-5044 
IEEE 1394 & USB Connectors 
ai | | | IEEE 1394 Recent Horizontal SMT AE7348-ND 200 176 1.58 | A-E-S-SMT 
— | — [IEEE 1394 Recept Horizontal SMT AE9920-NDA NEW! 2.28 2.01 1.80 | A-IE-S-SMT-R Fig. 24 — Ultra ATA Flat Cables 
32! — | — | IEEE 1394 Recept Horizontal PCB AE9921-NDA NEW! 218 192 1.72 | A-E-S-DIP-R g Blue Redstipe Black Gray 
X ‘ 
ag | | — | IEEE 1994 Recent Vertical PcB AE7346-ND 1.90 167 1.50) AJE-E-DIP i 
— | — |IEEE 1394 Recept Vertical PCB AE9922-NDA NEW! 218 1.92 1.72 | AJE-E-DIP-R Hy 
— | 4 |USB4P Recept Thru-hole, Type A AE9923-NDA NEW! 1.02 90 81 | AU-Y1005-R 8 B 5 a 
34! — | 4 |USB4P Recept SMT, Type A AE1084-ND 4.25 141 99 | AU-Y1006 ‘ 
— | 4 |USB4P Recept SMT, Type A AE9924-NDA NEW! 4.02 90 81 | AU-Y1006-R Fig. 25 — Serial ATA Cable NEW! 
35| — | 4 |USB4P Recept Thru-hole, Type B AE9925-NDA NEW! 439 1.22 1.40 | AU-Y1007-R 
36! — | 4 |USB4P Recept Dual Port, Type A AE9926-NDA NEW! 201 177 1.59 | AU-Y1008-R 
USB Plugs and Hoods 
— | — |USBA-Male, Solder Version AE10091-NDA NEW! 69 61 55 | A-USBPA-R 
— | — [USB B-Male, Solder Version AE1136-ND 1.06 93 84 | A-USBPB 
a7 | | — | Hood for USB A Male AE1135-ND 43 38 34 | A-USBPA-HOOD Fig. 26 — Serial ATA Cable Right Angle NEW! 
— | — |Hood for USB A Male AE10090-NDA NEW! 36 32.29 | A-USBPA-HOOD-R 
— | — |Hood for USB B Male AE1137-ND 43 38 ~~ .34| A-USBPB-HOOD = 
— | — |Hood for USB B Male AE1441-NDA NEW! 46 A137 | A-USBPB-HOOD-R } 
USB Cables 
1 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1280-ND 271 238 = 2.44 | AK670M-1 
1 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1442-NDA NEW! 3.50 3.08 2.76 | AK670M-1-R 
2 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1281-ND 3.00 264 2.37 | AK670M-2 
2 | 4  |Cable Mini USB 4-Pin Male AE1443-NDA NEW! 429 3.77 3.38 | AK670M-2-R 
3 | 4  |Cable Mini USB 4-Pin Male AE1282-ND 3.89 343 3.07 | AK670M-3 
5 | 4  |Cable Mini USB 4-Pin Male AE1283-ND 436 3.83 3.44 | AK670M-5 
38] 1 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1444-NDA NEW! 4.03 3.54 3.18 | AK670M/2-1-R 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1289-ND 3.23 285 2.55 | AK670M/2-2 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1445-NDA NEW! 5.21 459 4.11 | AK670M/2-2-R 
3 | 4  |Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1290-ND 3.76 331 297 | AK670M/2-3 
3 | 4  |Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1446-NDA NEW! 640 5.63 5.05 | AK670M/2-3-R 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1291-ND 479 4.21 3.77 | AK670M/2-5 Fig. 28 — Serial ATA Cable with Power Cable NEW! 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1447-NDA NEW! 917 807 7.23 | AK670M/2-5-R 
1 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1284-ND 271 238 = 2.44 | AK672M-1 
1 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1448-NDA NEW! 3.50 3.08 2.76 | AK672M-1-R 
2 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE9927-NDA NEW! 3.70 326 2.92 | AK672M-2-R 
3 | 4  |Cable Mini USB 5-Pin Male AE1286-ND 353 3.41 2.79 | AK672M-3 
3 | 4  |Cable Mini USB 5-Pin Male AE9928-NDA NEW! 449 3.95 3.54 | AK672M-3-R 
5 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1287-ND 436 3.83 3.44 | AK672M-5 
39| 5 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1449-NDA NEW! 6.37 5.60 5.02 | AK672M-5-R Fig. 29 — Serial ATA Slothracket with Cable NEW! 
1 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1450-NDA NEW! 317 2.79 = 2.50 | AK672M/2-1-R 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1293-ND 3.23 285 2.55 | AK672M/2-2 A- SINGLE PORT B- DOUBLE PORT 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE9929-NDA NEW! 469 4.12 3.70 | AK672M/2-2-R 
3 | 4 | Cable Mini USB 2,0, 5-Pin Male AE1451-NDA NEW! 5.78 5.08 4.55 | AK672M/2-3-R 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1295-ND 479° 4.21 3.77 | AK672M/2-5 LI 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1452-NDA NEW! 858 7.54 6.76 | AK672M/2-5-R 
2 | 4 |Cable USB A-A Male AE1141-ND 482 4.24 3.80 | AK670-2 
ao | 2 | 4 | Gable USBA-A Male AE9930-NDA NEW! 3.76 331 2.97 | AK670/2-R 
5 | 4 |Cable USB A-A Male AE1142-ND 7.79 685 6.14 | AK670-5 
5 | 4 |Cable USB A-A Male AE1453-NDA NEW! 7.59 667 5.98 | AK670-5-R 


(Continued) 
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ASSMANN _ SCSI, Serial ATA, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (cont) 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters |Lines| Description Part No. 4 10 25° | Part No. 
1 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1454-NDA NEW! 3.20 2.82 2.53 | AK670/2-1-R 
2 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1297-ND 3.50 3.08 2.76 | AK670/2-2 
40 3 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1298-ND 4.22 3.72 3.33 | AK670/2-3 
3 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1455-NDA NEW! 5.51 4.85 4.35 | AK670/2-3-R 
5 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1456-NDA NEW! 6.47 5.69 5.10 | AK670/2-5-R 
2 4 | Cable USB B-B Male AE1151-ND 4.95 4.35 3.90 | AK673-2 
2 4 | Cable USB B-B Male AE1457-NDA NEW! 4.03 3.54 3.18 | AK673-2-R 
5 4 | Cable USB B-B Male AE1152-ND 7.95 6.99 6.27 | AK673-5 
al 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1304-ND 297 2.44 2.19 | AK673/2-1 
At i 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1458-NDA NEW! 3.20 2.82 2.53 | AK673/2-1-R 
2 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1305-ND 3.50 3.08 2.76 | AK673/2-2 
2 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1459-NDA NEW! 4.29 3.77 3.38 | AK673/2-2-R 
3 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1306-ND 4.22 3.72 3.33 | AK673/2-3 
5 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1460-NDA NEW! 6.58 5.79 5.19 | AK673/2-5-R 
1.5 4 | Cable USB A-B Male AE9931-NDA NEW! 4.06 3.57 3.20 | AU-Y1002A-R 
2 4 | Cable USB A-B Male AE1144-ND 4.82 4.24 3.80 | AK672-2 
2 4 | Cable USB A-B Male AE9932-NDA NEW! 4.09 3.60 3.23 | AK672-2-R 
5 4 | Cable USB A-B Male AE1145-ND 7.26 6.38 5.72 | AK672-5 
5 4 | Cable USB A-B Male AE1461-NDA NEW! 7.92 6.96 6.24 | AK672-5-R 
1 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1462-NDA NEW! 3.10 2.73 2.45 | AK672/2-1-R 
2 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1493-NDA NEW! 3.89 3.43 3.07 | AK672/2-R 
3 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1302-ND 4.22 3.72 3.33 | AK672/2-3 
42 3 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1463-NDA NEW! 5.08 4.47 4.01 | AK672/2-3-R 
5 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE9933-NDA NEW! 5.89 5.18 4.65 | AK672/2-5-R 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1146-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MB 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1361-NDA NEW! 4.06 3.57 3.20 | AK672MB-R 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Purple AE1464-NDA NEW! 4.06 3.57 3.20 | AK672MG-R 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Green AE1148-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672ML 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Green AE1465-NDA NEW! 4.06 3.57 3.20 | AK672ML-R 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Red AE1149-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MS 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Red AE1466-NDA NEW! 4.06 3.57 3.20 | AK672MS-R 
2 4 | Cable USB A-B Male, iMac Orange AE1150-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MT 
1.8 4 | USB A Male to USB A Female, Dbl. Shield AE1138-ND 5.28 4.64 4.16 | AK669-1.8 
3 1.8 4 | USB A Male to USB A Female, Dbl. Shield AE9934-NDA NEW! 4.52 3.98 3.57 | AK669-1.8-R 
3 4 | USBA Male to USB A Female, Dbl. Shield AE9935-NDA NEW! 5.97 §.25 4.71 | AK669-3-R 
4 | USB A Male to USB A Female, Dbl. Shield AE1468-NDA NEW! 8.15 TAZ 6.43 | AK669-50-R 
4 2 4 | USB B to Open End AE1153-ND 3.23 2.85 2.55 | AK673-OE 
AE1470-NDA NEW! 3.63 3.19 2.86 | AK673-OE-R 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded 
i5| oa: |= |P2 USP A Tomale 1 2xs Pn, AE1161-ND 710 6.24 5.59 | AK674 
2.54mm Socket Conn. 
USB Adapters — Molded 
- 4 | USB Adapter, A Type, Female AE1080-ND 271 2.38 2.14 | AU-Y1000-A 
— 4 | USB-A Female to USB-B Male AE1159-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-2 
_ 4 | USB-A Male to USB-B Female AE1160-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-3 
4g) 4 | USB-A Male to USB-B Female AE1472-NDA NEW! 5.61 4.93 4.42 | A-USB-3-R 
_ 4 | USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-1 
— 4 | USB-A Female to USB-B Female AE1473-NDA NEW! 5.61 4.93 4.42 | A-USB-1-R 
_ 4 | USB-A Female to USB-A Female AE1319-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-4 
— 4 | USB-A Female to USB-A Female AE1474-NDA NEW! 5.61 4.93 4.42 | A-USB-4-R 
47| 1.83 | — | Adapter USB Serial DB9/25 Male AE1488-NDA NEW! 42.50 37.36 33.49 | DA-70119-R 
Modular Plugs 
=_ — | 4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND A7 15 -13 | A-MO-4/4-SF 
— — | 4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1475-NDA NEW! 23 21 19 | A-MO-4/4-SF-R 
_ — | 6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1196-ND A? 15 -13 | A-MO-6/4-SF 
- — | 6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1476-NDA NEW! 23 2A -19 | A-MO-6/4-SF-R 
_ — | 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1198-ND 30 27 .24 | A-MO-6/6-SF 
al — | 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1477-NDA NEW! 26 24 .21 | A-MO-6/6-SF-R 
— — | 8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1200-ND 36 32 .29 | A-MO-8/8-SF 
- — | 8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1478-NDA NEW! 30 27 .24 | A-MO-8/8-SF-R 
— — | 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1201-ND 1.02 90 .81 | A-MO-8/8-SFS 
ae — | 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1479-NDA NEW! 53 AT 42 | A-MO-8/8-SFS-R 
_ — | 4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND A7 5 13 | A-MO-4/4-SR 
— — | 6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1197-ND A7 15 -13 | A-MO-6/4-SR 
al — | 6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1481-NDA NEW! 23 21 19 | A-MO-6/4-SR-R 
— — | 6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1199-ND 30 27 .24 | A-MO-6/6-SR 
- — | 6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1482-NDA NEW! 26 24 .21 | A-MO-6/6-SR-R 
al — | 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1202-ND 36 32 .29 | A-MO-8/8-SR 
— — | 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1483-NDA NEW! 30 27 .24 | A-MO-8/8-SR-R 
— — | 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1203-ND 1.02 90 .81 | A-MO-8/8-SRS 
_ — | 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1484-NDA NEW! 53 AT -42 | A-MO-8/8-SRS-R 


A RoHS Compliant 


Fig. 30 — IEEE 1394 Cable 


Fig. 34 — USB 4P Female Right 
Angle Connector 


Fig. 35 — USB 4P Female Right 
Angle Connector 


Fig. 36 — USB 4P Female Dual Port 
Right Angle Thru-Hole Connector 


Fig. 37 — USB Plugs and Hoods 


Fig. 40 — USB Cable, A-A Male 


Fig. 41 — USB Cable, B-B Male 


J -——1 


Fig. 42 — USB Cable, A-B Male 
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ASSMANN_ SCSI, Serial ATA, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 43 — USB Extension Cable 


t* 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Price Each Assmann < 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5, RJ45 — Molded 
49 [2.0 [CATS5, Patch Cable, Gray [— = = fe [AE1098-ND 6.73 5.92 5.31] A-MCS-80020-MPGRAY 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 — Molded 
1.0 [CAT .5e, Patch Cable, Gray | AE1208-ND 2.05 1.80 1.62 ] A-MCUP-80010 AE1233-ND 2.84 250 2.24] A-MCSP-80010 
1.0 | CAT .5e, Patch Cable, Gray | AE9936-NDA NEW! 4.70 4.14 3.71 | A-MCUP-80010-R J AE9961-NDA NEW! 2.15 1.89 1.69| A-MCSP-80010-R 
2.0 |CAT .5e, Patch Cable, Gray | — _ —- -|- AE1238-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Gray | AE9937-NDA NEW! 5.91 5.20 4.66 | A-MCUP-80020-R | AE9962-NDA NEW! 4.22 3.72 3.33| A-MCSP-80020-R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Gray | AE9938-NDA NEW! 7.23 6.36 5.70 | A-MCUP-80030-R | AE9963-NDA NEW! 5.56 4.89 4.39 A-MCSP-80030-R 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Gray | — = = -|- AE1248-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Gray | AE9939-NDA NEW! 9.50 8.36 7.49 | A-MCUP-80050-R | AE9964-NDA NEW! 7.57 6.66 5.97 A-MCSP-80050-R 
10 |CAT .5e, Patch Cable, Gray | — - =—- -|- AE1253-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Gray | AE9940-NDA NEW! 12.38 10.88 9.75 | A-MCUP-80100-R | AE9965-NDA NEW! 12.80 11.26 10.09] A-MCSP-80100-R 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Red | AE1209-ND 2.05 1.80 1.62 |A-MCUP-80010/R | AE1234-ND 2.84 250 2.24] A-MCSP-80010/R 
1.0 |CAT 5e, Patch Cable, Red | AEQ941-NDA NEW! 4.70 4.14 3.71 | A-MCUP-80010/R-R | AE9966-NDA NEW! 2.15 1.89 1.69] A-MCSP-80010/R-R 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red | AE1214-ND 2.90 2.56 2.29 | A-MCUP-80020/R __ | AE1239-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/R 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red | AE9942-NDA NEW! 5.91 5.20 4.66 | A-MCUP-80020/R-R | AE9967-NDA NEW! 4.22 3.72 3.33] A-MCSP-80020/R-R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red | AE1219-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/R | AE1244-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red | AE9943-NDA NEW! 7.23 6.36 5.70 | A-MCUP-80030/R-R | AE9968-NDA NEW! 5.56 4.89 4.39] A-MCSP-80030/R-R 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Red | AE1224-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/R __| AE1249-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/R 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Red | AE9944-NDA NEW! 9.50 8.36 7.49 | A-MCUP-80050/R-R | AE9969-NDA NEW! 7.57 6.66 5.97 | A-MCSP-80050/R-R 
10 |CAT .5e, Patch Cable, Red | AE1229-ND 9.64 8.47 7.60 |A-MCUP-80100/R | AE1254-ND 12.71 11.17 10.01] A-MCSP-80100/R 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Red _| AE9945-NDA NEW! 12.38 10.88 9.75 | A-MCUP-80100/R-R | AE9970-NDA NEW! 12.80 11.26 10.09] A-MCSP-80100/R-R 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Blue} AE1210-ND 2.05 1.80 1.62 |A-MCUP-80010/B | AE1235-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/B 
1.0 |CAT 5e, Patch Cable, Blue | AE9946-NDA NEW! 4.70 4.14 3.71 | A-MCUP-80010/B-R | AE9971-NDA NEW! 2.15 1.89 1.69] A-MCSP-80010/B-R ONL JM 
2.0 |CAT.5e, Patch Cable, Blue | AE9947-NDA NEW! 5.91 5.20 4.66 | A-MCUP-80020/B-R | AE9972-NDA NEW! 4.22 3,723.33] A-MCSP-80020/B-R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Blue | AE1220-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/B ‘| AE1245-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/B 
49 | 3.0 |CAT.Se, Patch Cable, Blue | AE9948-NDA NEW! 7.23 6.36 5.70 | A-MCUP-80030/B-R | AE9973-NDA NEW! 5.56 4.89 4.39 A-MCSP-80030/B-R : ; 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Blue | AE1225-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/B | AE1250-ND 713 6.27 5.62 A-MCSP-80050/B Fig. 47 — USB to Serial 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Blue | AE9949-NDA NEW! 9.50 836 7.49 | A-MCUP-80050/B-R | AE9974-NDA NEW! (7.57 6.66 5.97| A-MCSP-80050/B-R Adapter Cable NEW! 
10 |CAT .5e, Patch Cable, Blue | AE1230-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/B ‘| AE1255-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/B 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Blue | AE9950-NDA NEW! 12.38 10.88 9.75 | A-MCUP-80100/B-R | AE9975-NDA NEW! 12.80 11.26 10.09] A-MCSP-80100/B-R 4. 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Yellow | — = = [= AE1236-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-800101 Ge 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AEQ951-NDA NEW! 4.70 4.14 3.71 | A-MCUP-80010/Y-R | AE9976-NDA NEW! 2.15 1.89 1.69] A-MCSP-80010/Y-R 1 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AE1216-ND 2.90 2.56 2.29 | A-MCUP-80020/Y | AE1241-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/V 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AE9952-NDA NEW! 5.91 5.20 4.66 | A-MCUP-80020/Y-R | AE9977-NDA NEW! 4.22 3.72 3.33] A-MCSP-80020/Y-R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | — _ —- -|- AE1246-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/ 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AE9953-NDA NEW! 7.23 6.36 5.70 | A-MCUP-80030/Y-R | AE9978-NDA NEW! 5.56 4.89 4.39] A-MCSP-80030/Y-R 
5 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | — _ —- -|- AE1251-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/Y 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Yellow | AE9954-NDA NEW! 9.50 8.36 7.49 | A-MCUP-80050/Y-R | AE9979-NDA NEW! 7.57 6.66 _5.97| A-MCSP-80050/Y-R 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AE1231-ND 9.64 8.47 7.60 | A-MCUP-80100/Y | AE1256-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/Y 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow | AE9955-NDA NEW! 12.38 10.88 9.75 | A-MCUP-80100/Y-R | AE9980-NDA NEW! 12.80 11.26 10.09] A-MCSP-80100/Y-R 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Green | AE1212-ND 2.05 1.80 1.62 |A-MCUP-80010/G | AE1237-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/G 
1.0 |CAT .5e, Patch Cable, Green | AEQ956-NDA NEW! 4.70 4.14 3.71 | A-MCUP-80010/G-R | AE9981-NDA NEW! 2.15 1.89 1.69] A-MCSP-80010/G-R 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green | AE1217-ND 2.90 2.56 2.29 | A-MCUP-80020/G | AE1242-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/G 
2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green | AE9957-NDA NEW! 5.91 5.20 4.66 | A-MCUP-80020/G-R | AE9982-NDA NEW! 4.22 3,723.33] A-MCSP-80020/G-R 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green | AE1222-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/G | AE1247-ND 5.12 4.50 4.03] A-MCSP-80030/G 
3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green | AE9958-NDA NEW! 7.23 6.36 5.70 | A-MCUP-80030/G-R | AE9983-NDA NEW! 5.56 4.89 4.39 A-MCSP-80030/G-R 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Green | AE1227-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/G | AE1252-ND 7.13 6.27 5.62] A-MCSP-80050/G 
5 |CAT.5e, Patch Cable, Green | AE9959-NDA NEW! 9.50 8.36 7.49 | A-MCUP-80050/G-R | AE9984-NDA NEW! 7.57 6.66 5.97 | A-MCSP-80050/G-R 
10 | CAT .5e, Patch Cable, Green | — =— =—- -|- ‘AE1257-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/G 
10 |CAT .5e, Patch Cable, Green | AE9960-NDA NEW! 12.38 10.88 9.75 | A-MCUP-80100/G-R | AE9985-NDA NEW! 12.80 11.26 10.09] A-MCSP-80100/G-R 
A RoHS Compliant 
Cable Testers Network Cable Modular Cable Tester Premium Network 


PC Cable Tester, Standalone 
Z All suitable PC cable 


~~ 
‘Scan be tested with this 
52°F -<Sy tester. 
Se, AB * Checks: connection, 
PZ 


: SS . : 
y pin allocation and 
SE shielding * Pin allocation 
oe ee" shown by LEDs: transmit (25), 

WA 


receive (36), battery (1), shielding 
(2), number of wires (4) * 4 Buttons: Test, auto/ 
manual, speed, on/off * Automatic and manual 
test run * Connectors: DSub-9 M/F, DSub-15 
M/F, DSub-15 HD M/F, DSub-25 M/F Centronics 36 
female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, 
IEEE 1394 female * Power supply by 9V block 
battery, 9V/150mA external power supply optional 


Tester RJ45, BNC 


* Cable tester 

for shielded and Ze 
unshielded CAT5 ee Et 
cable with RJ45 plug LO 
as well as for BNC-coax cable S 

¢ Test function for cable with RJ45UTP/STP 
and BNC plug, patch panels and modular wall 
plates ¢ Fast test function by auto-scanning 
* Tests: connection, allocation, pairs according 
to EIA/TIA 356A, 568A, 568B, Token Ring 
¢ Main device with one RJ45 and one BNC 
female, remote unit with one RJ45 female 
¢ With remote unit for testing of installed cable 
¢ LEDs for status display * Operation with 9V block 


RJ45 / RJ11 / RU12 


* Modular cable 
tester for cable 
with RJ45, RJ12 
and RJ11 plug 

¢ Fast test function by 
auto-scanning 

* Test: connection, allocation 
and pairs 

«Main device with two RJ45 female; remote unit 
with one RJ45 female 

¢ Installed cable can be tested with remote unit 

¢ LEDs for status display 

* Operation with 9V block battery 


¢ Dimensions (WxDxH): 250mm x 130mm x 35mm 


AE1207-ND PC Cable Tester, Standalone 
(ACT-PC-SO)............065 $175.88 


battery ¢ Includes artificial leather bag 


AE1206-ND Network Cable Tester 
(ACT-MN)........ 


* Includes artificial leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester 
(ACT-MM) 


Cable Tester RJ45, BNC 


* Total of 18 LEDs 
(for each wire and 
for shielding) show 
the allocation and 
give a fast, exact 
test result * Operation 
with 9V block battery * Test SS 
function for cable with RJ45/11 
UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular 
wall plates * Includes BNC cable adapter for coax 
cable test * Manual or automatic test run » Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device 
with two RJ45 female, remote unit with one RJ45 
female «¢ Installed cable can be tested with remote 
unit ¢ Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester 
(ACT-LAN) ..........22.22008 $114.63 


HIROSE . 

Hes ELECTRIC USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 
9 . 

Features: * Tested and certified by USB Association approved Tape & Reel 
laboratory the connectors will perform at transmission Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
speeds up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly | Fig, | Part No. 1 25 100 | Part No. 14,000 Part No. 
and the overmold section allows use in small spaces. The = = = ———- 
plug also incorporates a build-in snap-lock feature, providing Right Angle Receptacle, Metal Shield, SMT Type with Positioning Post 
tactile verification of the full and secure mating of plug and 1 | H2959CT-ND 1.39 1.01 .83 | H2959TR-ND 487.00 UX60-MB-5ST 
receptacle. Plating is lead-free in order to protect environment. A " = eT 
Applications: * Personal and mobile computer peripheral Right Angle Receptacle, Metal Shield, DIP Type with Positioning Post 
equipment, data terminals, digital cameras, MP3 players, 2 | H2960CT-ND 1.39 1.01 .83 | H2960TR-ND 487.00 UX60-MB-5S8 
PDA’s, GPS and other devices utilizing standard USB 5 = a a 
protocols. Specifications: + Current Rating: 1A Voltage Right Angle Receptacle, Metal Shield, SMT Type without Positioning Post 
Rating: 5VAC + Operating Temperature Range: -30°C ~ 1 | H2961CT-ND 1.39 1.01 .83 | H2961TR-ND 487.00 UX60A-MB-5ST 
75°C * Contact Resistance: 50mQ_ maximum » Insulation Plug, Cable Mount Type 
Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstanding 
Voltage: No Flashover or insulation break down; 100VAC/one 3 H2955-ND 1.22 88.72 | — = UX40-MB-5P 
minute. Materials; Receptacles: « Insulator: Synthetic resin H2958-ND 1.22 88 72 |= = UX40A-MB-5P 
¢ Finish Color: Black * Contacts: Copper alloy »* Contact 
Area: Gold plating * Termination Area: Tin alloy plating Length | Digi-Ke Price Each Hirose 
¢ Metal Shield: Copper alloy « Finish: Tin alloy plating. Fig. | Description ass Be aa 1 25 100 |Part No 
Materials; Plugs: ¢ Insulator: Synthetic resin ¢ Finish Color: id a a 
Black * Contacts: Copper Alloy * Finish Contact Area: Gold | 4 |USB Type A to Mini-B] 1,000 |H2957-ND 5.97 4.64 3.71 |UX40-MB-5PA-1000-2003 
plating * Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: 
Steel ¢ Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: PVC 5 |USB Mini-B to Mini-B | 500 |H2956-ND 7.05 5.47 4.38|UX40-MB-5PP-500-1002 
¢ Finish: Black 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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fox Waldom 
rolex _ USB Connectors 


USB Standard Features: * Broad industry support from computer and telecom leaders * 12 Mbit/sec low-cost data 
transfer rates * Provides PC/telephone integration and digital connectivity * Standard serial port connector for all devices 
¢ Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows ‘95 Operating Driver support Applications: * Desktop and 
Notebook PCs « Peripherals * Keyboard, Mouse » Telephony, ISDN, PBX’s, Handsets 

USB Receptacles: « Electrical: Voltage: 30V * Current: Up to 1.5A * Contact Resistance: 30mQ maximum = Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Housing: Glass fiber-filled polyester, 
UL94V-0 » Metal Shell: Copper Alloy * Plating: Gold 

USB On-the-Go (OTG) Connectors: * Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors « Fully compliant with 
current USB 2.0 specifications * Compact and lightweight design meets various portable and mobile equipment needs 


* Operates at speeds up to 480 Mbps * Rugged durability up to 5,000 cycles Dim. in mm 


Temperature Temperature > Temperature 
Range: Range: Range: 
0°C ~ 40°C co 0° ~ 50°C 0°C ~ 40°C 


Temperature Range: 
0°C ~ 50°C 


Temperature Range: 
-55°C ~ 85°C 


Temperature Range: Temperature Range: Temperature Range: 


FAG 5 USB and Firewire 
= Connectors 

EDAC series 690 USB (Universal Serial Bus) and series 693 (IEEE 1394) connectors are industry-standard data transfer 
devices used to interconnect computers to peripheral devices such as scanners and printers. A wide variety of unique right 
angle vertical that minimizes board space. USB products are compatible with asynchronous and isochronous data transfer 


methods up to 1.2 Mbps and utilize plug and play technology. EDAC manufactures both USB and IEEE 1394 connectors in 
through-hole or SMT board styles as well as molded cable assemblies for USB A, B, mini-USB and IEEE variations. 


Specifications: 


¢USB 1.1 or USB 2.0 available * Minimum Mating Cycles: 1500 per EIA 364-09 Insulator Housing: UL 94V-0 
thermoplastic ¢ Contact Material: P Bronze (USB), Copper Alloy (1394) » Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate over 
nickel * Contact Resistance: 30m0 maximum « Insulation Resistance: 100MOQ minimum « Current Rating: 1A maximum 
under 30°C * Voltage Rating: 30VAC rms maximum «DW Voltage: 750VAC @ 0 at sea level (USB), DC500 (1394) 
* Shield Housing: Copper alloy * Mate/Unmate: 35/10 Newtons per EIA 364-13 * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


1800.00 


USB Connectors 


Dim. (mm) 
Fig. | Description A B c 
1 | Type ‘A’ Single, Horizontal Rt. Ang. |14.00 6.99 13.10) 151-1080-ND  .81 72 58} 690-004-621-013 
2 | Type ‘B’ Single, Horizontal Rt. Ang. |16.00 10.62 12.04] 151-1081-ND 90 80  .64/690-004-621-023 
3 | Type ‘A’ Single, Vertical Straight 7.62 15.00 14.50} 151-1082-ND 71 64 51) 690-004-660-013 
4 | Type ‘B’ Single, Vertical Straight 12.04 16.00 11.30] 151-1083-ND .74 .66 .53)690-004-660-023 
5 
6 


Digi-Key Price Each EDAC 
Part No. 1 10 100 | Part No. 


Type ‘A’ Single, Vertical Rt. Angle [14.10 13.15 7.56 | 151-1084-ND 1.02 91 .73/690-004-661-013 
Type ‘A’ Dual Stacked, 
Horizontal Right Angle 


16.96 15.49 13.10] 151-1085-ND 1.46 1.30 1.04} 690-008-621-013 


-55°C ~ 85°C -55°C ~ 85°C -55°C ~ 85°C 0°C ~ 50°C 
Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 [Type ‘A’ Upright, Right Angle WM17112-ND 2.05 1.82 1.21 | 89485-8000 
2_| Type ‘A’ Dual Stacked, Right Angle, White WM17130-NDO 1.41 1.25 .84 | 67298-4090 
3 | Type ‘A’ 4 Stacked, Right Angle, Black WM17111-ND 6.85 6.05 4.03 | 67857-0011 
4 Type 'B' Single, Right Angle, Black WM17113-ND 1.92 1.70 1.13 | 67068-8000 
Type 'B' Single, Right Angle, White WM17131-NDO 2.06 1.82 1.22 | 67068-9000 
Type ‘B' Vertical with Paired Boardlocks 
5 and Grounding Pins WM17114-ND 1.61 1.42 95 | 67265-2000 
Type ‘Mini-B’, OTG, Right Angle, PCB Mount WM17115-ND 2.10 1.69 1.13 | 54819-0519 
e ae a Angle, WM17121-NDO 273 241 1.61 | 56579-0519 
7 | Type ‘A’ Single, Right Angle, PCB Mount WM17117-NDO 1.85 1.64 1.10 | 48037-0001 
8 | Type ‘A’ Single, Right Angle, SMD WM17118-NDO 1.85 1.64 1.10 | 48037-1000 
9 | Type ‘A’ Single, Upright Right Angle, PCB Mint._ | WM17119-NDO 187 1.66 1.11 | 47500-0000 
Type ‘Mini-B', USB OTG, Vertical, ie ji 
10 5 Position, PCB Mount WM17120-NDO 5.03 4.44 2.96 | 500075-0517 
Type 'Mini-B', USB OTG. Right Angle, WM17116CT-ND 1.69 1.36 1.13 | 54819-0572 
1" 5-Pos. SMD WM17116TR-ND* 541.60/800 54819-0572 
Type ‘Mini-AB’, USB OTG, Right Angle, WM17122CT-NDO 2.32 1.86 1.55 | 56579-0576 
SMD, with Cover Tape WM17122TR-NDO* 743.20/800 56579-0576 


* Tape and Reel Pricing ( RoHS Compliant 


USB Cable Assemblies and Connectors 


Fig. 1 and Fig. 2 - Features: 
« Fully-shielded and polarized plugs 
Friction grip on over-molded body 
facilitates easy mating and unmating. 
Electrical: * Voltage: 30V * Current: 
1.0A *Contact Resistance: 30m0 
max. * Dielectric Withstanding 
Voltage: 750VAC «Insulation Fig. 2 
Resistance: 1000MQ min. Mechani- ; 7-50 
cal: * Mating Force: 35N max. * With- #4y | 
drawal Force: 10N min. * Durability: 
1500 cycles min. 

Fig. 3 - Features: * Approximately 
1/8 the size of standard USB-B 
connectors Fully compliant with 
current USB 2.0 specifications 
Specifications: * Voltage: 30V 
+ Current: 1.0A * Contact Resistance: 
50mQ max. * Dielectric With- 
standing Voltage: 100 AC/1 minute 
* Insulation Resistance: 100MQ min. 


11.75 
tg! 
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Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | (mm) Description Part No. 1 10 25 Part No. 
{ 2080 USB Type ‘A-to-Pigtail’ Full-Rated WM17104-ND 4.79 3.84 3.20 | 88728-3400 
2080 USB Type ‘A-to-Pigtail’ Sub-Channel_ | WM17105-ND 3.56 2.85 2.38 | 88738-8200 
2 2090 USB Type ‘A-to-B' Full-Rated WM17103-ND 6.01 402 3.35 | 88732-9200 
3 1000 USB Type ‘A to Mini-B’ WM5975-ND 16.41 13.13 10.95 | 59204-9401 


Firewire 1394 I/O Connectors 


Fig. 1 - 
Right 


Headers are offered in high temperature plastic for true | 4 
SMT processing. Full metal shielding design supports ESD ROHS Angte Flat: fs 
protection. Rugged gold plated leaf contacts withstands up 
to 1500 cycles. 
Digi-Key Price Each Molex Right Angle 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. Upright 
1 WM17302-ND 461 4.07 2.72 | 53462-0629 Header 
2 WM17303-ND 4.61 4.07 2.72 | 53460-0629 


USB Cable Assembly 
9 |USB Type ‘A/M to USB Type ‘B/M | — — — |151-1079-ND 2.48 2.20 1.76) 628-000-943 


Firewire Connectors 


Dim. (mm) Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Description A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. 


7 | IEEE 1394A Single, Horiz. Rt. Ang. | 16.25 8.70 13.50] 151-1086-ND 1.15 1.02  .82|693-006-620-003 
8 | IEEE 1394A Single, Vert. Rt. Ang. | 18.00 13.50 5.30] 151-1087-ND 1.15 1.02  .82|693-006-621-003 


NEW! FCj USB Interconnect 
=z System 


The USB interconnect system is designed to combine all personal computing interface ports into one connector. This 
system is plug-and-play, hot pluggable and can handle data rates up to 12 Mbps. 


Specifications: * Meets USB Standard * Durability: 1,500 Cycles » Withstanding Voltage: 30 rms * Current Rating: 1A 
Contact * Low Level Contact Resistance: 30m maximum 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. i 25 100 Part No. 
1 | Type ‘A’ Single, Right Angle 609-1045-ND 84 A2 .36 | 87520-0010BLF 
2 | Type ‘A’ Single, Up-Right 609-1041-ND 97 51 43 | 73725-0110BLF 
3 | Type ‘A’ Dual, Right Angle 609-1040-ND 1.31 7 61 | 72309-8034BLF 
4 | Type ‘B’ Single, Right Angle 609-1039-ND 97 50 42 | 61729-0010BLF 
5 | USB + Power Receptacle, Right Angle 609-1038-ND 5.12 3.26 2.98 | 55917-501LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 5.80 mm | 609-1042-ND 9.69 6.87 6.32 | 74233-100LF 
6 | USB + Power Plug, Cable OD= 5.10 mm | 609-1043-ND 9.69 6.87 6.32 | 74233-101LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 6.60 mm | 609-1044-ND 9.69 6.87 6.32 | 74233-102LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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tyco No. of | Length | Digi-Key Pricing No. of | Length | Digi-Key Pricing 
—— AMP Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 
Electronics 2 (50.80) | A9BAA-0502E-ND 3.96 32.23 237.47 2 (50.80) | ASCAA-1002E-ND 5.50 44.77 329.91 
F a i 3 (76.20) | A9CAA-1003E-ND 5.66 46.08 339.57 
” 376.20) | A9BAA-0503E-ND 4.10 33.40 246.08 
.050 (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies fats ees AQBAA-O504E-ND 4.24 34.57 254.69 46 4 (101.60) | A9CAA-1004E-ND 5.82 47.40 349.23 
-050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: * Insulation: Flame ° 5 (127.00) A9BAA-0505E-ND 4.39 aa 78 Bea eG 5 (127.00) | ASCAA-1005E-ND 5.98 48.71 358.89 
retardant polyester film Performance Characteristics: »* Current 6 152.40 A9BAA-0506E-ND 453 36.90 271.91 6 (152.40) | ASCAA-1006E-ND 6.14 50.02 368.55 
Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) * Voltage Rating: 300 (152.40) zs ‘i S i . 8 (203.20) | A9CAA-1008E-ND__6.46 52.64 387.87 
volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C ¢ Insulation Flammability: 8 (203.20) | AIBAA-0508E-ND 4.82 39.24 289.13 2 (50.80) | ASCAA-1202E-ND 6.26 50.97 375.56 
Stenaty DS00VMIG per UL Flame Test VW-1 « Dielectric 2 (60.80) | AQBAA-0602E-ND 5.30 43.14 317.85 3(76.20) | A9CAA-1203E-ND 6.43 52.37 385.85 
: 3(76.20) | AQBAA-0603E-ND 5.44 44.33 326.67 42 | 4(101.60)| ASCAA-1204E-ND 6.60 53.76 396.14 
Solder Tab to Solder Tab fi : 5 (127.00)| AQCAA-1205E-ND 6.77 55.16 406.43 
6 | 4 (101.60) Teaco 509 (45.53 895.49 6(152.40)| ACAA-1206E-ND 6.95 56.56 416.72 
5 (127.00) |BASBABOG0SE:NDE 5.74 46.73 344.31 8 (203.20)| ACAA-1208E-ND 7.29 59.35 437.30 
6 (152.40) | AQBAA-0606E-ND 5.89 47.93 353.13 2 (60.80) WASCAMIRCEENIDN 0.40 70.67 sea. 
8 (203.20) | AQBAA-0608E-ND 6.18 50.32 370.77 3 (76.20) | ASCAA-1703END 962 7835 577.33 
— — 2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 4.18 34.00 250.54 17 | 4101.60) ) ASCAA-1704E-ND 9.83 80.03 589.72 
cirisde| nin eae ore te (7520) Tey +53 9525 25057 6 (152.40)| ADCAATOSEND 10.24 6340 614.50 
2 (50.80) | AQAAT-0402E-ND 98 7.97 58.72 7 4 (101.60) eeu “48 (36.45 268.60 8 (203.20) | A9CAA-1708E-ND 10.65 86.76 639.28 
3 (76.20) | ASAAT-O403END 112 9.11 67.12 5 (127.00)| AQBAA-0705E-ND 4.63 37.68 277.63 
F : . . 2 (50.80) | A9CAA-2002E-ND 10.10 82.22 605.84 
nm 4 (101.60) | AQAAT-0404E-ND 1.26 10.25 75.52 6 (152.40) | AIBAA-0706E-ND 4.78 38.90 286.66 3.(76.20) | AQCAA-2003E-ND 10.34 84.16 620.12 
5 (127.00)| AQAAT-0405E-ND 1.40 11.39 83.92 8 (203.20) | AQBAA-0708E-ND 5.08 41.35 304.72 : ' ' ; 
4 (101.60) | A9CAA-2004E-ND 10.57 86.10 634.40 
6 (152.40) | AQAAT-0406E-ND 1.54 1253 92.32 20 
8 (203.20) | AQAAT-0408E-ND 1.82 14.81 109.12 2 (50.80) | AQBAA-0802E-ND 4.76 38.76 285.60 5 (127.00) HACC RAZO0SEND]) 10.81 88.04 648.68 
‘ ' 6 (152.40) | A9CAA-2006E-ND 11.05 89.97 662.96 
2 (50.80) | AQAAT-0502E-ND 1.16 9.45 69.62 3 (76.20) | A9BAA-0803E-ND 4.91 40.01 294.84 
3 (76.20) | AQAAT-0503E-ND 1.30 1062 78.23 g | 4(101.60)| ASBAA-O804E-ND 5.07 41.27 304.08 8 (203.20) RQE RS EOCCENDY 11.53 93.85 (691.52 
5 | 4(101.60)| AQAAT-OS04E-ND 1.45 11.78 86.84 5 (127.00) | AQBAA-O805E-ND 5.22 42.52 313.32 2 (50.80) ee reaseg 163 94.60" 697.69 
5 (127.00)| AQAAT-O505E-ND 1.59 12.95 95.45 i ‘ 3 (76.20) | A9CAA-2203E-ND 11.89 96.79 713.23 
6 (152.40) | AQAAT-O506E-ND 1.73 14.12 104.06 6 (152.40) eee 538 43.78 222.56 op | 4(101.60)| ASCAA-2204E-ND 12.15 98.90 728.77 
8 (203.20) | AQAAT-O508E-ND 2.02 16.46 121.28 8 (203.20) | AQBAA-0808E-ND 5.68 46.28 341.04 5 (127.00) | A9CAA-2205E-ND 12.41 101.01 744.31 
2 (50.80) | AQAAT-O602E-ND 1.34 10.93 80.51 2(50.80) | AQBAA-1002E-ND 5.50 44.77 329.91 6 (152.40) | A9CAA-2206E-ND 12.66 103.12 759.85 
3 (76.20) | AQAAT-O603E-ND 1.49 12.12 989.33 3 (76.20) | ASBAA-1003E-ND 566 46.08 339.57 8 (203.20) | A9CAA-2208E-ND 13.18 107.34 790.93 
4(101.60)| AQAAT-O604E-ND 1.64 13.32 98.15 
6 | 5 (127.00)| AQAAT-O60SE-ND 1.78 14.52 106.97 4 (101.60)| ASBAA-1004E-ND 5.82 47.40 349.23 2 (50.60) eee aecrecauog 12.55 102.21 753.16 
6 (152.40)| AQAAT-O606E-ND 1.93 15.71 115.79 10 | 5 (127.00)| ASBAA-1005E-ND 5.98 48.71 358.89 be re PR ee ee sane peat ee 
8 (203.20) |BRSBRTEOCORESNDM 2.22 18.11 133.48 6 (152.40) | AQBAA-1006E-ND 6.14 50.02 368.55 25 (101.60) pap : : : 
2 (60.80) | ASAAT-O702E-ND 152 12.41 91.41 5 (127.00) | A9CAA-2505E-ND 13.46 109.57 807.34 
3(7620) | AQAAT-O703E-ND 167 1363 100.44 8 (203.20) (BASE RSOCc ED 68.46 52.64 367.87 6 (152.40) | AQCAA-2506E-ND 13.76 112.02 825.40 
7 4 (101.60) | AQAAT-O704E-ND 1.82 14.86 109.47 2 (50.80) | AQBAA-1702E-ND 11.34 92.35 680.46 8 (203.20) | A9CAA-2508E-ND 14.36 116.92 861.52 
erseacy Ae eee NS ae ieee ieee 3 (76.20) | AQBAA-1703E-ND 11.55 94.03 692.85 
8 (203.20) | AQAAT-0708E-ND 2.43 19.76 145.59 17 | 4 (101.60) Cee Oeeeg 11-75 95.71 705.24 Receptacle Housing to Receptacle Housi 
5 (127.00) AQBAA-170SE-ND 11.96 97.39 717.63 a ca a a a ara 
2 (50.80) | AQAAT-0802E-ND 1.71 13.89 102.31 (127.00) : E : 
3 (7620) | AQAAT-O803E-ND 1.86 1514 111.55 6 (152.40) | AQBAA-1706E-ND 12.17 99.07 730.02 + 
g | 4(101.60)| AQAAT-OB04E-ND 2.01 16.39 120.79 8 (203.20) | AQBAA-1708E-ND 12.58 102.44 754.80 Pin | 
5 (127.00)| AQAAT-0805E-ND 2.17 17.65 130.03 7 
6 (152.40) | AQAAT-O806E-ND 2.32 18.90 139.27 2 (50.80) | A9BAA-2002E-ND 10.10 82.22 605.84 
8 (203.20) | AQAAT-0808E-ND 2.63 21.41 157.75 3 (76.20) | AQBAA-2003E-ND 10.34 84.16 620.12 
2 (60.80) | AQAAT-1002E-ND 2.07 16.84 124.11 29 | 4(101.60)| ASBAA-2004E-ND 10.57 86.10 634.40 pean Lrtiaaty = Slab Hes Sa ae ple 
3 (76.20) | AQAAT-1003E-ND 2.23 18.15 133.77 3 4 aN : : 
wo /iioisg|Asirowete 2 Bu faa 70 eg oo cee) | = 
5 (127.00)| AQAAT-1005E-ND 2.55 20.78 153.09 (152.40) ; ; : 
6 (152.40) | AQAAT-1006E-ND 2.71 22.09 162.75 8 (203.20) | AIBAA-2008E-ND 11.53 93.85 691.52 No. of | Length | Digi-Key Pricing 
ee SEND ee a ae 2 (50.80) | ASBAA-2502E-ND 12.55 102.21 753.15 Gontacts din. (mm) sare Ne! a 
Ae OWNERS B61 Bie. 1eB'6D 3 (76.20) | A9BAA-2503E-ND 12.85 104.66 771.21 2 (50.80) | A9BBA-0402E-ND 4.50 36.61 269.73 
(76.20) ; a . : 56. 4 (101.60) PREECE EINE 19.15 107.12 789.2 376.20) | A9BBA-0403E-ND 4.64 37.75 278.13 
12 | 4 (101-60) Re algeceesnom 2.78 (22.65 166.91 pp | 2 (10180) Peed le ee 4(101.60)| ASBBA-0404E-ND 4.78 38.89 286.53 
5 (127.00)| AQAAT-1205E-ND 2.95 24.05 177.20 5 (127.00) | AQBAA-2505E-ND 13.46 109.57 807.33 4 : : : : 
6 (152.40) | AQAAT-1206E-ND 3.12 25.44 187.49 6 (152.40) | AOBAA-2506E-ND 13.76 112.02 825.39 5 (127.00) PASE Reeee 492 40.03 294.98 
8 (203.20) | AQAAT-1208E-ND 3.47 28.24 208.07 8 203.20 GEV R TEND on 146:9> Saist 6 (152.40) | A9BBA-0406E-ND 5.06 41.17 303.33 
2 (60.80) | AAAT-1702E-ND 3.38 27.54 202.92 (203.20) i Hq E ; 5 8 (203.20) | AQBBA-0408E-ND 5.34 43.45 320.13 
Oe) FEAR eoSEING 338 ee een 2 (50.80) | A9BBA-0502E-ND 6.76 55.01 405.33 
7 5 (127.00) | ASAAT-1705E-ND 4.00 32.58 240.09 Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 3(76.20) EER oom 6-90 56.18 473.94 
6(152.40)| AQAAT-1706E-ND 4.21 34.27 252.48 5 | 4101.60) RQBE A CoCsE ND 7.04 57.95 422.55 
8 (203.20) | AQAAT-1708E-ND 4.62 37.63 277.26 = — / 5 (127.00) PASEBAOS05E-NDW 7.19 58.52 431.16 
2 (60.80) | AQAAT-2002E-ND 3.97 32.32 238.14 Pin 1 8 (tee) He eee 133 (89.68 439.77 
3(76.20) | AQAAT-2003E-ND 421 3426 252.49 LI 8 (203.20) | AQBBA-0508E-ND 7.62 62.02 456.99 
20 eier eo Poop OEETNR oe Sed been 2(50.80) | ASBBA-0602E-ND 9.25 75.35 555.19 
eiseach ROAR SEER 4.92 40.07 295.26 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 3 (76.20) | A9BBA-O603E-ND 9.40 76.54 564.01 
8 (203.20) AQAAT-2008E-ND 5.40 43.95 323.82 plated gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30p gold 6 4(101.60)| A9BBA-0604E-ND 9.55 77.74 572.83 
2 (60.80) | AQAAT-2202E-ND 4.363551 261.62 on mating area. 5 (127.00) | A9BBA-O605E-ND 9.69 78.94 581.65 
3(76.20) | AQAAT-2203E-ND 4.62 37.61 277.16 a a 6 (152.40) | ASBBA-O606E-ND 9.84 80.14 590.47 
4 (101.60) | ASAAT-2204E-ND 4.88 39.72 292.70 Hee ere ongun poecne, Lee E ear 8 (203.20) | ASBBA-0608E-ND 10.14 82.53 608.11 
22 | 5(127.00)| AQAAT-2205E-ND 5.14 41.83 308.24 onmnets | ns (taen) 2 Ean: 260.80) MEGEBRROTGZCIION Gas s5.60 400.66 
6 (152.40) | AQAAT-2206E-ND 5.40 43.94 323.78 2 (50.80) | A9CAA-0402E-ND 27.03 199.14 Be Peaareeane Bos a pnts 
8 (203.20) | AQAAT-2208E-ND 5.91 48.16 354.86 3(76.20) | A9CAA-0403E-ND 28.17 207.54 4.110160) WSERROPOTENEM 712° 52.08 427.72 
2 (50.80) | AQAAT-2502E-ND 4.97 40.46 298.10 4 (101.60) | A9CAA-0404E-ND 29.31 215.94 7 | 5(427.00)| ASBBA-O705E-ND 728 59.27 43675 
3 (76.20) | AQAAT-2503E-ND 5.27 42.91 316.16 : r : ; : : 
Phen AQAAT-2504E-ND 5.57 45.36 334.22 ae wee ee we oo poe 6 (152.40) | AQBBA-O706E-ND 7.43 60.50 445.78 
25 | 5 (127.00)| AQAAT-2505E-ND 5.87 47.81 352.28 (182.40) = * 2 ee 8 (203.20) | A9BBA-0708E-ND 7.73 62.95 463.84 
8 (203.20) | A9CAA-0408E-ND 33.87 249.54 
6 (152.40) | AQAAT-2506E-ND 6.17 50.26 370.34 2 (60.80) | ASBBA-O802E-ND 7.81 6363 468.89 
8 (203.20) BBSB Ise SeSENOM 6.77 55.16 406.46 2 (60.80) | A9CAA-0502E-ND 29.98 220.91 3 (76.20) | AQBBA-0803E-ND 7.97 64.89 478.13 
3 (76.20) | A9CAA-0503E-ND 31.15 229.52 . 4 (101.60) | A9BBA-0804E-ND 8.12 66.14 487.37 
; 4 (101.60) | A9CAA-0504E-ND 32.32 238.13 5 (127.00)| A9BBA-0805E-ND 8.28 67.40 496.61 
Receptacle Housing to Solder Tab 5 (127.00) | A9CAA-0505E-ND 33.49 246.74 6 (152.40) | ASBBA-O806E-ND 8.43 68.65 505.85 
fi 6 (152.40) | A9CAA-0506E-ND 34.65 255.35 8 (203.20) | A9BBA-0808E-ND 8.74 71.16 524.33 
+ 
Pin 1 8 (203.20) BBZe Uae ENE, SE:8. -2120F 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 8.93 72.70 535.71 
2 (50.80) | A9CAA-0602E-ND. 32.89 242.34 3 (76.20) | A9BBA-1003E-ND 9.09 74.01 545.37 
376.20) | A9CAA-0603E-ND 34.09 251.16 jo | 4(101.60)| A9BBA-1004E-ND 9.25 75.33 555.03 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 4 (101.60) | A9CAA-0604E-ND 35.28 259.98 5 (127.00)| A9BBA-1005E-ND 9.41 76.64 564.69 
pisieg god ak or bright tin-lead overall. Duplex plated 30p gold 5 (127.00) | A9CAA-0605E-ND 36.48 268.80 6 (152.40)| A9BBA-1006E-ND 9.57 77.95 574.35 
9 : 6 (152.40) | A9CAA-O606E-ND 37.68 277.62 8 (203.20) | A9BBA-1008E-ND 9.89 80.57 593.67 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 8 (203.20) | AYCAA-0608E-ND 40.07 295.26 2 (50.80) | ASBBA-1702E-ND 19.30 157.16 1157.99 
Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 100 2 (50.80) | A9CAA-0802E-ND 38.76 285.60 3 (76.20) | A9BBA-1703E-ND 19.51 158.84 1170.38 
2 (50.80) | A9BAA-0402E-ND 2.74 22.29 164.22 3 (76.20) | ASCAA-0803E-ND 40.01 294.84 47 | 4(101.60)| AQBBA-1704E-ND 19.71 160.52 1182.77 
376.20) | AQBAA-0403E-ND 2.88 23.43 172.62 4(101.60)| A9CAA-0804E-ND 41.27 304.08 5 (127.00) | A9BBA-1705E-ND 19.92 162.20 1195.16 
4 |4(101.60)| ASBAA-0404E-ND 3.02 24.57 181.02 5 (127.00) | A9CAA-0805E-ND 40.53 313.30 6 (152.40) | AQBBA-1706E-ND 20.13 163.88 1207.55 
5 (127.00)| AQBAA-0405E-ND 3.16 25.71 189.42 . : i : ‘ 8 (203.20) | AQBBA-1708E-ND 20.54 167.24 1232.33 
6 (152.40)| AQBAA-0406E-ND 3.30 26.85 197.82 ae Rah ee aa pas Sa 
8 (203.20)| AQBAA-0408E-ND 3.58 29.13 214.62 (208.20) a ; : (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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tyco -100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies Receptacle Housing to Solder Tab 


————_ ANP Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 
Electronics -100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: * Conductors: Un-plated copper per 
” ‘ QQ-C-502 * Insulation: Flame retardant polyester film Performance Char- 
.050” (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) acteristics: + Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) Voltage Rating: 
. a 300 volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C « Insulation Resistance: 5000 
Receptacle Housing to Receptacle Housing megohms (min.) » Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per 


UL Flame Test VW-1 


No. of Length Digi-Key Pricing Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 
Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 Solder Tab to Solder Tab gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 
9) 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 16.23 132.12 973.54 AQBAG-CIDICIDIF-ND 15 gold or 30p gold on mating area. 
3 (76.20) | A9BBA-2003E-ND 16.46 134.06 987.82 A9BAA-CILICICIF-ND = 30y gold 
4 (101.60) | A9BBA-2004E-ND 16.70 136.00 1002.10 ‘ 
20 ari = 
5 (127.00) | ASBBA-2005E-ND 16.94 137.94 1016.38 Solder Tab pin No. of | Length | Digi-Key Pricing 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 17.18 139.88 1030.66 Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 17.65 143.75 1059.22 No. of | Length | Digi-Key Pricing Bre 0) areas re toes 1ei01 
2 (60.80) | ASBBA-2502E-ND 20.14 163.97 1208.21 Gontaets lie (mom) B Barts: a OOS 4(101.60)| A9BAG-0204F-ND 228 1857 136.80 
3(76.20) | AQBBA-2503E-ND 20.44 166.42 1226.27 are oo ee or oe ia 2 | 5(127.00)| A9BAG-0205F-ND 240 19.50 143.70 
4 (101.60) | A9BBA-2504E-ND 20.74 168.87 1244.33 : Z < : : : 6 (152.40) | A9BAG-O206F-ND 2.51 20.44 150.60 
25 4 (101.60) FAQAATROZ04E-NDI) 90 7.36 54.27 8 (203.20) | AQBAG-0208F-ND 2.74 22.32 164.43 
5 (127.00) | AQBBA-2505E-ND 21.04 171.32 1262.39 2 5 (127.00) | AQAAT-0205F-ND 1.02 8.30 61.17 (203.20) - = - - - 
6 (152.40) | AQBBA-2506E-ND 21.34 173.78 1280.45 6 (152.40) | AQAAT-O206F-ND 113 9.24 68.07 a eooe ances yi bee het 
8 (203.20) | A9BBA-2508E-ND 21.94 178.68 1316.57 8 (203.20) | A9AAT-0208F-ND__1.36_11.11 _ 81.86 4 ve a ‘AQBAG-0304F-ND 261 21.24 15653 
2 (50.80) | AQAAT-0302F-ND 88 7.13 52.56 3 (101.60) H : : ; ; 
5 (127.00)| A9BAG-O305F-ND 2.73 22.23 163.80 
3 (76.20) | AQAAT-0303F-ND 1.00 812 59.84 
6 (152.40) | A9BAG-O306F-ND 2.85 23.22 171.08 
ar g | £101.60) Rec eeetes 112 811 67.12 8 (203.20)| AQBAG-0308F-ND 3.09 25.19 185.63 
Receptacle Housing with Latch to 5 (127.00)| AQAAT-O305F-ND 1.24 10.10 74.39 (203.20) E . : 
Receptacle Housing with Latch 6 (152.40) | AQAAT-O306F-ND 1.36 11.08 81.67 2 (50.80) | AQBAG-0402F-ND 2.67 21.77 160.43 
8 (203.20) | AQAAT-0308F-ND 1.60 13.06 96.22 3 (76.20) | ABAG-0403F-ND 2.80 22.80 167.99 
2 (50.80) | AQAAT-0402F-ND 1.05 859 63.27 4 | 4(101.60) | AQBAG-0404F-ND 2.93 23.82 175.55 
. —— _ : : 5 (127.00)| A9BAG-O405F-ND 3.05 24.85 183.11 
Pin 1 3 (76.20) | AQAAT-0403F-ND 1.18 9.61 70.83 
: : 6 (152.40) | A9BAG-O406F-ND 3.18 25.88 190.67 
4 | 4(101.60)| ASAAT-O404F-ND 1.31 10.64 78.39 
— = 5 (127.00) | AQAAT-0405F-ND 1.43 11.66 85.95 8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.43 27.93 205.79 
6 (152.40) | AQAAT-O406F-ND 1.56 12.69 93.51 2 (50.80) | AQBAG-0502F-ND 2.97 24.15 177.97 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 8 (203.20) | AQAAT-0408F-ND 1.81 14.74 108.63 3 (76.20) | ASBAG-0503F-ND 3.10 25.22 185.81 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 30 gold on mating 2 (50.80) | AQAAT-0502F-ND 1.21 9.89 72.86 5 Shor oor AOBAG SOON oe Bees a 
area. 3 (76.20) | AQAAT-O503F-ND 1.35 10.95 80.71 4 : i 7.35 5 
nos | aes §(203.20)| ASBAG.OS0BFIND 375 30.54 225.03 
aa a 5 (127.00) | AQAAT-O505F-ND 1.61 13.08 96.39 . i Z . E E 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 6 (152.40) | AQAAT-OSO06F-ND 1.74 14.15 104.24 2 (50.80) | A9BAG-0602F-ND 3.27 26.64 196.30 
(Contacts|_in.(mm) | Part No. 1 LO 00. 8 (203.20) | AQAAT-O508F-ND 2.00 16.28 119.92 3 (76.20) | A9BAG-O603F-ND 3.42 27.83 205.09 
2 (50.80) | ASCCA-0402E-ND 5.66 46.08 339.56 2 (50.80) | AQAAT-O602F-ND 1.38 11.23 82.76 6 ae eee 3.56 ee ae 
3 (76.20) | A9CCA-0403E-ND 5.80 47.22 347.96 3 (76.20) | AQAAT-O603F-ND 1.53 12.42 91.55 : [ : : : : 
ree AQCCA-0404E-ND 5.94 48.36 356.36 4 (101.60) | AQAAT-0604F-ND 1.67 13.62 100.33 6 (152.40) | AQBAG-O606F-ND 3.86 31.41 231.45 
4 : : : : 6 5 (127.00) | AQAAT-O605F-ND 1.82 14.81 109.1 8 (203.20) | A9BAG-0608F-ND__4.15 33.80 __ 249.03 
5 (127.00)| A9CCA-0405E-ND 6.08 49.50 364.76 ( ) iB . 
(127.00) : : : 6 (152.40) | AQAAT-O606F-ND 1.97 16.00 117.91 2 (60.80) | A9BAG-0802F-ND 3.90 31.78 234.14 
6 (152.40) | A9CCA-O406E-ND 6.22 50.64 373.16 8 (203.20) | AQAAT-O608F-ND 2.26 18.39 135.49 3 (76.20) | AYBAG-0803F-ND 4.08 33.24 244.91 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND 6.50 52.92 389.96 2 (50.80) | A9AAT-0802F-ND 1.74 14.13 104.11 8 4 (101.60) | A9BAG-0804F-ND 4.26 34.70 255.68 
2 (50.80) | A9CCA-0502E-ND 6.20 50.51 372.20 3 (76.20) | AQAAT-0803F-ND 1.91 15.59 114.88 5 (127.00) | AIBAG-0805F-ND 4.44 36.16 266.45 
aoe REESE ce cece ceoas | 4(101.60)| ASAAT-O804F-ND 2.09 17.05 125.65 6 (152.40) | ASBAG-O806F-ND 4.62 37.62 277.23 
(76.20) 3 “ p : , 5 (127.00) | AQAAT-O805F-ND 2.27 18.51 136.42 8 (203.20) | AQBAG-0808F-ND 4.98 40.56 __ 298.83 
4 (101.60)| A9CCA-O504E-ND 6.49 52.85 389.42 ( ) 
5 (101.60) 7 4 . . : 6 (152.40) | AQAAT-O806F-ND 2.45 19.98 147.20 2 (60.80) | A9BAG-0902F-ND 4.26 34.70 255.65 
5 (127.00) | A9CCA-0505E-ND 6.63 54.02 398.03 8 (203.20) | AQAAT-O808F-ND__2.81 22.90 168.74 3 (76.20) | A9BAG-0903F-ND 4.48 36.52 269.07 
6 (152.40) | AQCCA-OS06E-ND 6.78 55.19 406.64 2 (50.80) | AQAAT-0902F-ND 1.92 15.62 115.07 g | 4(101.60)| ASBAG-0904F-ND 4.71 38.34 282.49 
8 (203.20)| A9CCA-0508E-ND 7.06 57.52 423.86 3 (76.20) | AQAAT-0903F-ND 2.14 17.44 128.49 5 (127.00)| A9BAG-O905F-ND 4.93 40.16 295.91 
4 (101.60) | AQAAT-O904F-ND 2.37 19.26 141.91 6 (152.40) | A9BAG-O906F-ND 5.16 41.98 309.33 
2 (50.80) | AOCCA-O602E-ND 6.74 54.85 404.16 9 | 5 (127.00) AQAAT-O905F-ND 2.59 21.08 155.33 8 (203.20) | A9BAG-O908F-ND 5.60 45.62 _ 336.17 
3 (76.20) ieemocerguag 8-88 56.05 412.98 6 (152.40) | AQAAT-O906F-ND 2.81 22.90 168.75 2 (60.80) | ASBAG-1002F-ND 4.52 36.81 271.22 
g | 4(101.60)| ASCCA-0604E-ND 7.03 57.24 421.80 8 (203.20) | AQAAT-0908F-ND 3.26 26.54 195.59 3 (76.20) | A9BAG-1003F-ND 4.75 38.67 284.92 
5 (127.00)| A9CCA-O605E-ND 7.18 58.44 430.62 2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 2.01 16.36 120.54 jo | 4(101-60)| A9BAG-1004F-ND 4.98 40.53 298.62 
6 (152.40)| A9CCA-O606E-ND 7.32 59.64 439.44 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.24 18.22 134.24 5 (127.00)| A9BAG-1005F-ND 5.21 42.39 312.32 
8 (203.20)| ASCCA-0608E-ND 7.62 62.03 457.08 to | 4101-60) | AQAAT-1004F-ND 2.47 20.08 147.95 6 (152.40) | A9BAG-1006F-ND 5.43 44.25 326.03 
5 (127.00) | AQAAT-1005F-ND 2.69 21.94 161.65 8 (203.20) | A9BAG-1008F-ND 5.89 47.97 _ 353.43 
2 (50.80) | A9CCA-0802E-ND 7.81 63.64 468.89 6 (152.40) | AQAAT-1006F-ND 2.92 23.80 175.35 2 (50.80) | A9BAG-1102F-ND 4.78 38.91 286.73 
3 (76.20) | A9CCA-0803E-ND 7.97 64.89 478.13 8 (203.20) | AQAAT-1008F-ND 3.38 27.52 202.76 3 (76.20) | A9BAG-1103F-ND 5.01 40.81 300.72 
g | 4(101.60)| ASCCA-0804E-ND 8.12 66.14 487.37 2 (50.80) | AQAAT-1102F-ND 2.10 17.07 125.78 4(101.60)| AQBAG-1104F-ND 5.25 42.71 314.70 
5 (127.00)| A9CCA-0805E-ND 8.28 67.40 496.61 3 (76.20) | AQAAT-1103F-ND 2.33. 18.97 139.76 a 5 (127.00)| A9BAG-1105F-ND 5.48 44.61 328.69 
6 (152.40)| A9CCA-O806E-ND 8.43 68.65 505.85 "1 Bier oc RO REH OREN Ben ee ie Sie sO) OBA SAIOGEEND, 5.71 46.51 342.68 
- : ‘ = : . : ; : . -ND 6.18 50.30 370.65 
8 (208.20) EBSECOSUSENDA 6.74 7116 524.99 6 (152.40) | AQAAT-1106F-ND 3.03 24.66 181.72 aa AQBAG-1202F-ND 5.25 42.72 314.81 
2 (50.80) | A9CCA-1002E-ND 8.93 72.70 535.71 8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND__ 3.49 28.46__209.69 3 (76.20) | AQBAG-1203F-ND 5.56 45.28 333.61 
3 (76.20) | A9CCA-1003E-ND 9.09 74.01 545.37 2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.41 19.58 144.31 42 | 4 (101.60) AQBAG-1204F-ND 5.87 47.83 352.42 
to | 4(101.60)] ASCCA-1004E-ND 9.25 75.33 555.03 UOTE See San Son aaa ioe 5 (127.00) | A9BAG-1205F-ND 6.19 50.38 371.22 
5 (127.00)| A9CCA-1005E-ND 9.41 76.64 564.69 12 z 2 2 es 6 (152.40) | ASBAG-1206F-ND 6.50 52.93 390.03 
& 5 (127.00) | AQAAT-1205F-ND 3.35 27.24 = 200.72 8 (203.20) | A9BAG-1208F-ND 7.13 58.04 427.64 
6 (152.40)| A9CCA-1006E-ND 9.57 77.95 574.35 6 (152.40) | AQAAT-1206F-ND 366 2979 21953 
8 (203.20)| A9CCA-1008E-ND 9.89 80.57 593.67 8 (203.20) | AQAAT-1208F-ND 4.29 34.90 257.14 aM peer eas te ou pe $82.59 
2 (50.80) | A9CCA-1202E-ND 10.08 82.08 604.80 2 (50.80) [FASBATSI302R:NDI) 2.56 20.87 153.77 4(101.60)| AQBAG-1304F-ND 6.18 50.32 370.77 
3 (76.20) | A9CCA-1203E-ND 10.25 83.48 615.09 4 wee) RCA Tee aoe pee 172.86 13 | 5 (127.00)| AQBAG-1305F-ND 6.50 52.91 389.86 
4(101.60)| A9CCA-1204E-ND 10.42 84.87 625.38 13 {0 io ie else : .05. 191.94 6 (152.40) | AQBAG-1306F-ND 6.82 55.50 408.95 
12 % 5 5 (127.00) | AQAAT-1305F-ND 3.52 28.64 211.03 8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND 7.45 60.68 447.13 
5 (127.00)| A9CCA-1205E-ND 10.59 86.27 635.67 6 (152.40) | ASAAT-1306F-ND 384 31.23 23012 
6 (152.40) | ASCCA-1206E-ND 10.77 87.67 645.96 8 (203.20)| AQAAT-1308F-ND 4.47 36.41 268.30 2 (50.80) Peeregpeciguag 584 47.52° 950.17 
8 (203.20)| ASCCA-1208E-ND 11.11 90.46 666.54 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.72 22.15 163.22 Joie) MESERGEECEEINGM Gas so7e aener 
2 (50.80) | AYCCA-1702E-ND 15.45 125.80 926.97 Fore) Fe” ne 14 | 5 (127.00)| AQBAG-1405F-ND 6.80 55.41 408.29 
3 (76.20) | A9CCA-1703E-ND 15.66 127.48 939.36 14 | 5(127.00)| AQAAT-1405F-ND 369 30.04 221.34 6 (152.40) | AQBAG-1406F-ND 7.13 58.04 427.66 
17 | 4(101.60)| A9CCA-1704E-ND 15.86 129.17 951.75 6 (152.40)| AQAAT-1406F-ND 4.01 32.67 240.71 8 (203.20) | AQBAG-1408F-ND__7.77__63.30__ 466.41 
5 (127.00) | A9CCA-1705E-ND 16.07 130.85 964.14 8 (203.20) | AQAAT-1408F-ND 4.66 37.93 279.46 2 (50.80) | AOBAG-1502F-ND 6.64 54.10 398.64 
6 (152.40)| A9CCA-1706E-ND 16.28 132.53 976.53 2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 2.88 23.46 172.87 a ha REBAR eOeENG oe Bas ana 
8 (203.20)| A9CCA-1708E-ND 16.69 135.89 1001.31 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.21 26.14 192.62 15 Sto 00; AQBAG-1505F-ND 7.63 62.14 457.89 
4 (101.60) | AQAAT-1504F-ND 3.54 28.82 212.37 : : : : 
2 (50.80) | A9CCA-2002E-ND 16.23 132.12 973.54 15 aera Rane ecco 3.87 31.50 232.12 6 (152.40) | AOBAG-1506F-ND 7.96 64.82 477.64 
3 (76.20) | A9CCA-2003E-ND 16.46 134.06 987.82 6 (152.40) | AQAAT-1506F-ND 4.20 34.18 251.87 8 (203.20) | AQBAG-1508F-ND 8.62 70.18 517.14 
99 | 4(101.60)] ASCCA-2004E-ND 16.70 136.00 1002.10 8 (203.20) | AQAAT-1508F-ND 4.86 39.54 291.38 2 (50.80) | AQBAG-1602F-ND 6.73 54.83 403.98 
5 (127.00)| A9CCA-2005E-ND 16.94 137.94 1016.38 2 (50.80) | AQAAT-1602F-ND 3.04 24.74 182.33 . her ERA eOSENIE ss ie agin 
6 (152.40)| A9CCA-2006E-ND 17.18 139.88 1030.66 3 (76.20) | AQAAT-1603F-ND 3.37 27.46 202.36 16 $ t12700) AQBAG-1605F-ND 7.73 62.98 464.08 
8 (203.20)| A9CCA-2008E-ND 17.65 143.75 1059.22 4@ | 4101.60) | ASAAT-1604F-ND = 3.71 30.18 222.40 ; e 3 : : i 
5 (127.00) | AQAAT-1605F-ND 404 32.90 242.43 6 (152.40) | A9BAG-1606F-ND 8.07 65.70 484.11 
2 (50.80) | ACCA-2202E-ND 18.90 153.87 1133.75 6 (152.40) | AQAAT-1606F-ND 4.37 35.62 262.47 8 (203.20) | ASBAG-1608F-ND__8.74 71.14 524.18 
3 (76.20) | A9CCA-2203E-ND 19.15 155.98 1149.29 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND 5.04 41.06 302.53 5 tre20s Tosa eee 827 ort aee38 
4 (101.60) | A9CCA-2204E-ND 19.41 158.08 1164.83 2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 3.80 30.95 228.06 . z ‘ : ; 
22 | 5 (127.00)| ACCA-2205E-ND 19.67 160.19 1180.37 3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 4.37 35.57 262.06 18 | et ee REESE Soo ose ceoes 
6 (152.40)| AQCCA-2206E-ND 19.93 162.30 1195.91 4 (101.60) ECR Ai ONO 4.93 40.18 296.07 Aor ero ee aga? eet’ 
(152.40) . ; : 18 | §(127.00)| ASAAT-1805F-ND 550 44.80 330.08 6 (152.40) | A9BAG-1806F-ND 10.53 85.77 631.98 
8 (203.20) | A9CCA-2208E-ND 20.45 166.52 1226.99 6 (152.40) | AQAAT-1806F-ND 607 49.41 364.08 8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 11.67 95.00 699.99 
2 (50.80) | A9CCA-2502E-ND 20.14 163.97 1208.22 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND 7.20 58.64 __432.09 ateon BERAe oeesE NE aoe ae oeeee 
3 (76.20) | A9CCA-2503E-ND 20.44 166.42 1226.28 2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 4.12 33.55 247.21 7 iy i 4 : . 
4 (101.60)| A9CCA-2504E-ND 20.74 168.87 1244.34 3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 4.70 38.26 281.90 20 | 4(101.60) RSE RCPOCSENDG 9.84 80.12 590.36 
25 4 (101.60) | AQAAT-2004F-ND 5.28 42.97 316.60 5 (127.00) | A9BAG-2005F-ND 10.42 84.83 625.05 
5 (127.00)| A9CCA-2505E-ND 21.04 171.33 1262.40 20 15(427.00)| ASAAT-2005E-ND 5.85 4767 351.29 6 (152.40)| ASBAG-2006F-ND 11.00 8954 659.74 
6 (152.40) | A9CCA-2506E-ND 21.34 173.78 1280.46 6 (152.40)| ASAAT-2006F-ND 643 52.38 385.98 8 (203.20) | A9BAG-2008F-ND 12.15 98.95 729.13 
8 (208.20) | IBER CR SaUS ENDS 21.94 178.68 1316.58 8 (203.20) | AQAAT-2008F-ND 7.59 61.80 455.36 Call for complete part number and pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 


a Receptacle Housing with Latch 
Electronics ANMIP Pin'if? ot ep’ using’! 
-100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) m=] Pin 4 : 4 
Receptacle Housing to Receptacle Housing = : : 


Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


ae Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
Pin 1[= retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
: A9CAG-LIDIDIMIF-ND = 15p gold, A9CAA-LILILILIF-ND = 30p gold A9CCG-LILIDIOIF-ND = 15y gold, 


A9CCA-LIDILIDIF-ND = 30p gold 


; "i A 3 No. of | Length Digi-Key Pricing 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame i ah ee 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. Contacts an (nm) is aban: i wt ico) ee iy rae pia key Fi pacing aan 
7 esi 4 seis 2 (50.80) | A9CAG-0202F-ND 2.24 18.21 134.16 ‘ontacts| _in.(mm) | Part No. 
A9BBG-CICICIDIF-ND = 15p gold, A9BBA-LILICILIF-ND = 30y gold 37820) ASCAG 0209F-ND 235 t94 : 41.06 2 (60.80) WEEEEGGMSEMEN 300 c0.02 227.85 
lot ici : H 4 AT . if 3 (76.20) | A9CCG-0203F-ND 3.91 31.86 234.74 
Nos otg ietenatiag pbigi Key, Bucing 2 | 5 (127.00) | ASCAG-0205F-ND 2.58 21.02 154.85 aye ASSeOENEH fos cote patos 
eae ait | : EET 6 (152.40) | ASCAG-0206F-ND 2.70 21.95 161.75 7 5 ti27 00) ASCCG-0205F-ND 4.14 33.73 248.54 
sireon, ee eer 8 (203.20) | AYCAG-0208F-ND__ 2.93 23.82 175.55 6 (152.40) | A9CCG-0206F-ND 426 34.67 255.44 
4(101.60)| ASBBG-0204F-ND 366 29.77 219.34 2 (60.80) | A9CAG-0302F-ND 256 20.82 153.41 8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 4.49 36.54 269.24 
2 | 5(127.00)| ASBBG-0205F-ND 3.77 30.70 226.24 3 (76.20) PAQCAGIOSOSENDH) 2.68 21.81 160.69 2 (50.80) | A9CCG-0302F-ND 4.24 34.51 254.26 
6 (152.40) | ASBBG-0206F-ND 3.89 31.64 233.13 3 | 4(101.60) | ASCAG-0304F-ND 2.80 22.80 167.97 3 (76.20) | A9CCG-0303F-ND 4.36 35.49 261.54 
8 (203.20) | AOSBBG-0208F-ND 4.12 33.51 246.93 5 (127.00) | A9CAG-0305F-ND 2.92 23.78 175.24 3 | 4 (101.60) | ASCCG-0304F-ND 4.48 36.48 268.82 
2 (50.80) | A9BBG-0302F-ND 3.86 31.40 231.39 6 (152.40) | ASCAG-0306F-ND 3.04 24.77 182.52 5 (127.00) | A9CCG-0305F-ND 4.60 37.47 276.09 
3 (76.20) | ASBBG-0303F-ND 3.98 32.39 238.66 8 (203.20) | A9CAG-0308F-ND 3.28 26.75 197.07 6 (152.40) | A9CCG-0306F-ND 4.72 38.46 283.37 
3 | 4(101.60)| ASBBG-0304F-ND 4.10 33.38 245.94 2 (50.80) | A9CAG-0402F-ND 2.87 23.33 171.90 8 (203.20) | A9CCG-0308F-ND 4.97 40.43 297.92 
5 (127.00) | A9BBG-0305F-ND 4.22 34.37 253.22 3 (76.20) | A9CAG-0403F-ND 2.99 24.36 179.46 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 4.68 38.07 280.54 
6 (152.40) | A9BBG-0306F-ND 4.34 35.35 260.49 4 | 4 (101.60) | ASCAG-0404F-ND 3.12 25.38 187.02 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.80 39.10 288.10 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.58 37.33 275.05 5 (127.00) | A9CAG-0405F-ND 3.24 26.41 194.58 4 | 4 (101.60) | ASCCG-0404F-ND 4.93 40.13 295.66 
2 (60.80) | A9BBG-0402F-ND 4.29 34.96 257.59 6 (152.40) | A9CAG-0406F-ND 3.37 27.43 202.14 5 (127.00) | A9CCG-0405F-ND 5.05 41.15 303.22 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.42 35.98 265.15 8 (203.20) | A9CAG-0408F-ND 3.62 29.49 217.26 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 5.18 42.18 310.78 
4 |4(101.60)] ASBBG-0404F-ND 4.55 37.01. 272.71 2 (50.80) | ASCAG-0502F-ND 3.17 25.78 189.97 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 5.43 44.23 325.90 
5 (127.00) | AQBBG-0405F-ND 4.67 38.04 280.27 3 (76.20) | A9CAG-0503F-ND 3.30 26.85 197.82 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 5.12 41.68 307.08 
6 (152.40) | ASBBG-0406F-ND 4.80 39.06 287.83 5 4 (101.60) | A9CAG-0504F-ND 3.43 27.91 205.66 3 (76.20) | AICCG-0503F-ND 5.25 42.74 314.93 
8 (203.20) | AYBBG-0408F-ND__5.05 41.11 302.95 5 (127.00) | A9CAG-0505F-ND 3.56 28.98 213.50 5 4 (101.60) | A9CCG-0504F-ND 5.38 43.80 322.77 
4 eo8e) eae 12 ae 2B8.08 6 (152.40) | A9CAG-O506F-ND 3.69 30.04 221.35 5 (127.00) | A9CCG-0505F-ND 5.51 44.87 330.61 
; ihe 2} See ENE aoe Sees, cage 8 (203.20) | A9CAG-0508F-ND 3.95 32.17 237.03 6 (152.40) | A9CCG-O506F-ND 5.64 45.93 338.46 
2 5 (127-00) AQBBG-0505F-ND 5.11 41.61 306.61 2 (50.60) PR eooceieog 9.48 28.90 208.56 8 (208.20) Bos eeea oan ee 5.20 48.08 954.14 
6 (152.40)| ASBBG-O506F-ND 5.24 4268 314.45 3 (76.20) | A9CAG-0603F-ND 3.62 29.50 217.35 2 (50.80) | A9CCG-0602F-ND 5.57 45.38 334.37 
8 (203.20) | AQBBG-0508F-ND 550 44.80 390.14 g | 4 (101.60) | ASCAG-0604F-ND 3.77 30.69 226.14 3 (76.20) | A9CCG-0603F-ND 5.72 46.57 343.15 
; : : ; 5 (127.00) | A9CAG-O605F-ND 3.92 31.88 234.93 4 (101.60) | A9CCG-0604F-ND 5.87 47.76 351.94 
2 (60.80) | A9BBG-0602F-ND 5.16 42.05 309.84 6 
6 (152.40) | A9CAG-O606F-ND 4.06 33.08 243,72 5 (127.00) | A9CCG-O605F-ND 6.01 48.96 360.73 
3 (76.20) | A9BBG-0603F-ND 5.31 43.24 318.63 
8 (203.20) | A9CAG-0608F-ND 4.35 35.46 261.29 6 (152.40) | A9CCG-O606F-ND 6.16 50.15 369.52 
4 (101.60) | A9BBG-0604F-ND 5.46 44.43 327.42 
6 | 5 (127.00)| A9BBG-O605F-ND 5.60 45.63 336.20 2 (50.80) | A9CAG-0802F-ND 4.12 3352 246.96 8 (203.20) | ASCCG-0608F-ND 6.45 52.53 387.10 
6 (152.40) | A9BBG-O606F-ND 5.75 46.82 344.99 3 (76.20) | A9CAG-0803F-ND 4.30 34.98 257.73 2 (50.80) | A9CCG-0802F-ND 6.50 52.90 389.81 
8 (203.20) | A9BBG-0608F-ND 6.04 49.21 362.57 g | 4 (101.60) | ASCAG-0804F-ND 4.48 36.44 268.50 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 6.68 54.36 400.58 
2 (60.80) | A9BBG-0802F-ND 6.07 49.42 364.17 5 (127.00) | A9CAG-0805F-ND 4.65 37.90 279.27 g | 4.(101.60) | A9CCG-0804F-ND 6.86 55.83 411.35 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 6.25 50.88 374.94 6 (152.40) | A9CAG-O806F-ND 4.83 39.36 290.05 5 (127.00) | AICCG-0805F-ND 7.04 57.29 422.13 
g | 4(101.60)| AQBBG-0804F-ND 6.43 52.35 385.71 8 (203.20) | A9CAG-0808F-ND 5.19 42.29 311.64 6 (152.40) | A9CCG-O806F-ND 7.21 58.75 432.90 
5 (127.00) | A9BBG-0805F-ND 6.61 53.81 396.48 2 (60.80) | ASCAG-0902F-ND 4.48 36.49 268.87 8 (203.20) | A9CCG-0808F-ND_ 7.57 61.67 454.44 
6 (152.40) | A9SBBG-O806F-ND 6.79 55.27 407.26 3 (76.20) | ASCAG-0903F-ND 4.70 38.31 28229 2 (50.80) | A9CCG-0902F-ND 7.04 57.36 422.66 
8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 7.15 58.19 428.80 4 (101.60) | ASCAG-0904F-ND 493 40.13 295.71 3 (76.20) | A9CCG-0903F-ND 7.27 59.18 436.08 
2 (60.80) | A9BBG-0902F-ND 6.60 53.77 396.23 9 | 5(127.00)| A9CAG-0905F-ND 515 41.95 309.13 g | 4 (101.60) | ASCCG-0904F-ND 7.49 61.00 449.50 
3 (76.20) | A9BBG-0903F-ND 6.83 55.59 409.65 6 (152.40) | ASCAG-0906F-ND 538 43.77 322.55 5 (127.00) | A9CCG-O905F-ND 7.72 62.82 462.92 
g | 4(101.60) | ASBBG-0904F-ND 7.05 57.42 423.07 Stee 20y AQCAG-0908F-ND 582 4742 349.38 6 (152.40) | A9CCG-O906F-ND 7.94 64.65 476.34 
5 (127.00) | A9BBG-O905F-ND 7.27 59.24 436.49 8 (203.20) | A9CCG-0908F-ND 8.39 68.29 503.18 
i A 2 (50.80) | A9CAG-1002F-ND 4.75 38.64 284.71 
fie eae sis) | ABCA IMGEND 337 4080 3884 |) 
: : : : 4 (101.60) | A9CAG-1004F-ND 5.20 42.36 312.11 (76.20) ; ; ‘ . : 
2 (50.80) | AOBBG-1002F-ND 7.03 57.26 421.89 10 5(127.00)| ASCAG-1005F-ND 543 4422 325.82 10 4 (101.60) | A9CCG-1004F-ND 7.94 64.64 476.28 
Fee ee ED ROE CEpr rer 6 (152.40) | ASCAG-1006F-ND 5.66 46.08 339.52 5 (127.00) | AYCCG-1005F-ND 8.17 66.50 489.98 
10 3127.00} AQBBG-1005F-ND ee 62.84 463.00 8 (203.20) | ASCAG-1008F-ND 6.12 49.80 366.92 B08 20; casas oe $836 soa.ee 
6 (152.40) | A9BBG-1006F-ND 7.95 64.70 476.70 2 (50.80) | A9CAG-1102F-ND 5.27 42.93 316.34 : : A ; : i 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND_ 8.40 _ 68.41 504.11 3 (76.20) | ASCAG-1103F-ND 5.51 44.83 330.33 517650) Pecan ea a sae poe ae 
2 (60.80) | ASBBG-1102F-ND 7.46 60.76 447.69 41. | 4 (101.60) | ASCAG-1104F-ND 5.74 46.73 344.31 4(101.60)| ASCCG-1104E-ND 891 7259 534.87 
3 (76.20) | A9BBG-1103F-ND 7.69 62.66 461.67 5 (127.00) | A9CAG-1105F-ND 5.97 48.63 358.30 11 | 5 (127.00)| ASCCG-1105E-ND 915 7449 548.86 
4 (101.60) | A9BBG-1104F-ND 7.93 64.55 475.66 6 (152.40) | A9CAG-1106F-ND 6.20 50.52 372.28 6 (152.40) | A9CCG-1106F-ND 9.38 76.39 562.85 
1 5 (127.00)| A9BBG-1105F-ND 8.16 66.45 489.64 8 (203.20) | A9CAG-1108F-ND 6.67 54.32 400.26 8 (203.20) A9CCG-1108F-ND 9.85 80.18 590.82 
ae pe eageene Pee ie oo 68 2 (50.80) | A9CAG-1202F-ND 5.48 44.66 329.07 2 (60.80) AQCCG-1202F-ND 856 69.73 513.63 
E E i E . : 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 5.80 47.21 347.88 : 4 ; . : 
2 (60.80) | ASBBG-1202F-ND_ 8.09 65.86 485.31 to | 4(101.60)] ASCAG-1204F-ND 6.11 49.76 366.68 A tio1e0) WESCCCMOGUEIBE o10 faa. cet 
3 (76.20) | ASBBG-1203F-ND 8.40 68.42 504.11 5 (127.00) | A9CAG-1205F-ND 6.42 52.32 385.49 12 5 (127.00) ‘AQCCG-1205F-ND 950 7739 57025 
42 | 4(101.60)| ASBBG-1204F-ND 8.72 70.97 522.92 6 (152.40) | AOCAG-1206F-ND 6.74 54.87 404.29 6 (152.40) | ASCCG-1206F-ND 982 79.94 589.05 
5 (127.00) | AIBBG-1205F-ND 9.03 73.52 541.72 8 (203.20) | A9CAG-1208F-ND 7.37 59.97 441.90 8 (203.20) | A9CCG-1208F-ND 1044 8505 62667 
6 (152.40) | ASBBG-1206F-ND 9.34 76.07 560.53 2 (50.80) NASCAGHEODENDN 6.07 49.29 363.91 (203.20) Z : : i 
8 (203.20) | AQBBG-1208F-ND 9.97 81.18 598.14 4 08) ‘ASCAG-1303F-ND 638 51.98 38300 2 (50.80) | AICCG-1302F-ND 9.57 77.91 574.05 
2 (50.80) | ASBBG-1302F-ND 8.52 69.41 511.42 4 Goney ‘AQCAG-1304E-ND 6.70 54.57 40209 3 (76.20) | A9CCG-1303F-ND 9.89 80.50 593.14 
4 (0160)| ASBBG.ASOAFND 816 7459 549.00 "S| 5 (127.00) | ABCAG-1305E-ND 7.02 57.16 421.18 18 | §(127.00)| ASCOG-1S0SFND 1052 85.68 631.32 
13 | 5 (127.00)| AQBBG-1305F-ND 9.48 77.18 568.68 eieoa oo) PoReerCaNEN vor Gene aveaa 6 (152.40) | ASCCG-1306F-ND 10.84 88.27 650.41 
6 (152.40) | A9BBG-1306F-ND 9.80 79.77 587.77 s i 8 (203.20) | AIJCCG-1308F-ND_ 11.48 93.45 688.59 
8 (203.20) | A9BBG-1308F-ND 10.43 84.95 625.95 aren) eee oo ie oenias 2 (50.80) | A9CCG-1402F-ND 9.45 76.92 566.81 
2 (60.80) | ASBBG-1402F-ND 8.95 72.89 537.11 F P i . . : 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 9.77 79.55 586.18 
3 (76.20) | A9BBG-1403F-ND 9.27 75.52 556.49 44 | 4 (101.60) | ASCAG-1404F-ND 6.73 54.80 403.76 4 (101.60) | A9CCG-1404F-ND 10.09 82.18 605.55 
14 4 (101.60)| A9BBG-1404F-ND 9.60 78.15 575.86 5 (127.00) | ASCAG-1405F-ND 7.05 57.43 423.13 14 5 (127.00) | A9CCG-1405F-ND 10.42 84.81 624.92 
5 (127.00) | A9BBG-1405F-ND 9.92 80.78 595.23 6 (152.40) | ASCAG-1406F-ND 7.38 60.05 442.51 6 (152.40) | A9CCG-1406F-ND 10.74 87.44 644.30 
6 (152.40) | AQBBG-1406F-ND 10.24 83.41 614.60 8 (203.20) | ASCAG-1408F-ND 8.02 65.31 481.25 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 11.38 92.70 683.04 
Stay. eee aoe a ae See Bee ASCAG:19025:ND eer ees A836 2 (50.80) | A9CCG-1502F-ND 11.06 90.09 663.86 
. : ? . . : 76. -1503F- 7. 59. . 3 (76.20) | A9CCG-1503F-ND 11.39 92.78 683.61 
3 (76.20) | AQBBG-1503F-ND 10.74 87.42 644.16 4 (101.60) | ASCAG-1504F-ND 7.63 62.14 457.87 a (401.60) AQCCG-1504F-ND 11.72 95.46 703.36 
15 4 (101.60) | A9BBG-1504F-ND 11.07 90.10 663.91 18 5 (127.00) | A9CAG-1505F-ND 7.96 64.82 477.62 15 5 (127.00) | A9CCG-1505F-ND 12.05 98.14 723.11 
5 (127.00) | ASBBG-1505F-ND 11.39 92.78 683.66 6 (152.40) | ASCAG-1506F-ND 8.29 67.50 497.37 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 12.38 100.82 742.86 
6 (152.40) (PASBBGASOSE:NDS) 11.72 95.46 703.41 8 (203.20) | AQCAG-1508F-ND 8.95 72.86 536.87 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 13.04 106.19 782.46 
5 S080) ee 1338 a ee 2 (60.80) | A9CAG-1602F-ND 7.04 57.29 422.14 2 (60.80) | A9CCG-1602F-ND 11.03 89.84 661.95 
3 (76.20) | ASBBG-1603F.ND 10.76 8762 645.66 3 (76.20) | A9CAG-1603F-ND 7.37 60.01 442.17 3 (76.20) | A9CCG-1603F-ND 11.37 92.55 681.98 
4(101.60)| ASBBG-1604F-ND 11.09 90.34 665.69 te | 4(101.60) | ASCAG-1604F-ND 7.70 62.73 462.21 je | 4 (101.60) | ASCCG-1604F-ND 11.70 95.27 702.02 
16 | 5 (127.00)| AQBBG-1605F-ND 11.43 93.08 685.73 5 (127.00) | ASCAG-1605F-ND 8.04 65.45 482.24 5 (127.00) | A9CCG-1605F-ND 12.03 97.99 722.05 
, : : H 6 (152.40) | A9CAG-1606F-ND 8.37 68.17 502.28 6 (152.40) | A9CCG-1606F-ND 12.37 100.71 742.09 
6 (152.40) | ASBBG-1606F-ND 11.76 95.78 705.76 ( ) 
‘ ; ; : 8 (203.20) | A9CAG-1608F-ND 9.04 73.60 542.34 8 (203.20) | A9CCG-1608F-ND 13.04 106.15 782.15 
8 (203.20) | ASBBG-1608F-ND 12.43 101.22 745.83 
2 (60.80) | ASBBG-1802F-ND 12.73 103.67 763.86 2 (50.80) | ASCAG-1802F-ND 852 69.41 511.42 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 13.25 107.86 794.78 
3 (76.20) | AQBBG-1803F-ND 13.30 108.28 797.86 3 (76.20) | AJCAG-1803F-ND 9.09 74.02 545.43 3 (76.20) | A9CCG-1803F-ND 13.81 112.48 828.79 
4 (101.60) | A9BBG-1804F-ND 13.86 112.90 831.87 tg | 4(101-60) | A9CAG-1804F-ND 9.66 78.64 579.43 jg | 4(101.60) | ASCCG-1804F-ND 14.38 117.09 862.80 
18 | 5 (427.00)| AQBBG-1805F-ND 14.43 117.51 865.87 5 (127.00) | A9CAG-1805F-ND 10.22 83.25 613.44 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 14.95 121.71 896.80 
6 (152.40) | ASBBG-1806F-ND 15.00 12213 899.88 6 (152.40) | A9CAG-1806F-ND 10.79 87.87 647.44 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 15.51 126.32 930.81 
8 (203.20) | ASBBG-1808F-ND 16.13 131.36 967.89 8 (203.20) | A9CAG-1808F-ND 11.92 97.10 715.46 8 (203.20) | A9CCG-1808F-ND 16.65 135.55 998.82 
2 (60.80) | A9BBG-2002F-ND 13.25 107.86 794.74 2 (60.80) | A9CAG-2002F-ND 9.05 73.72 543.18 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 13.99 113.89 839.16 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 13.82 112.57 829.43 3 (76.20) | A9CAG-2003F-ND 9.63 78.43 577.88 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 14.56 118.59 873.85 
9 | 4(101.60) | ASBBG-2004F-ND 14.40 117.27 864.12 99 | 4(101.60) | ASCAG-2004F-ND 10.21 83.13 612.57 29 | 4(101.60) | ASCCG-2004F-ND 15.14 123.30 908.54 
5 (127.00) | A9SBBG-2005F-ND 14.98 121.98 898.82 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 10.79 87.84 647.26 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 15.72 128.01 943.23 
6 (152.40) | A9BBG-2006F-ND 15.56 126.69 933.51 6 (152.40) | A9CAG-2006F-ND 11.37 92.55 681.95 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 16.30 132.72 977.92 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 16.71 136.11 1002.89 8 (203.20) | A9CAG-2008F-ND 12.52 101.97 751.34 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 17.46 142.13 1047.31 
Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. 
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NEW! FCI Clincher™ Connector System for Flexible Circuitry - 0.100” (2.54 mm) Pitch 


Clincher is a two piece, pin and receptacle connector system with features to optimize 
reliability at the termination and disconnectable interface. 

Use 0.100” (2.54 mm) Flat Flex Cable 

Features: 

¢ “Clincher” Cable termination provides four gas-tight, contamination-free contact points 
to each conductor. ¢ High reliability receptacle design features FCI Mini PV™ dual-metal, 
mating contacts. * Contacts are pre-loaded to connector housings enabling mass termination 
to unprepared cable; Fast production speed reduces costs. 

Materials: 

Housings: Polypropylene UL 94 V-O Blue 

Electrical Performance: 

* Contact Resistance (LLCR) Main Contacts: 10mQ maximum; 20mQ maximum after 
environmental exposure ¢ Insulation Resistance: 5000 MOQ minimum » Withstanding Voltage: 
1000 VAC RMS * Current Rating: 2.0 amp continuous per contact 


No of | Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI No of | Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig.) Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig.| Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacles 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2205-ND 225 134 149 | 10022753-017LF 
2 | 0.100(254)  0.390(9.91) |] 609-2158-ND 1.04 55 48-| 65801-002LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2206-ND 2.35 141 1.23 | 10022753-018LF 
3 | 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) | 609-2159-ND 1.14 63 53 | 65801-003LF 19 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2207-ND 248 1.49 1.30 | 10022753-019LF 
4 | 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) | 609-2160-ND 1.12 62 52 | 65801-004LF 20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2208-ND 257 153 1.37 | 10022753-020LF 
5 | 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) ) 609-2161-ND 1.33 72 62 | 65801-005LF 2] 21 | 2.000(50.80) 2.290 (58.17) | 609-2209-ND 270 1.61 1.44 | 10022753-021LF 
6 | 0.500(12.70) 0.790 (20.07) | 609-2162-ND 136.74 63 | _65801-006LF 22 | 2.100 (53.34) 2.390 (60.71) | 609-2210-ND 2.74 1.68 1.51 | 10022753-022LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2163-ND 1.60 87 76 | 65801-007LF 23 | 2.200 (55.88) 2.490 (63.25) | 609-2211-ND 286 176 1.53 | 10022753-023LF 
8 | 0.700(17.78) 0.990 (25.15) || 608-2164-ND 158 86-75 | 65801-008LF 24 | 2.300 (58.42) 2.590 (65.79) | 609-2212-ND 2.99 1.84 1.59 | 10022753-024LF 
9 | 0.800 (20.82) 1.090 (27.69) REO §=6te4 81-80 | 65801-009LF 25 | 2.400 (60.96) 2.690 (68.33) | 609-2213-ND 3,011.86 ~—«1.64 | 10022753-025LF 
, | 10. | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2166-ND 192 110 95 | 65801-010LF Pin Gennectors 
11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) | 609-2167-ND 191 113 98 | 65801-011LF > | 0100(254) 0390(a91) | 609-2176-ND 76 ai “| BRDOODODLE 
12 | 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2168-ND 195 115 1.00 | 65801-012LF 3 | 0200(5.08) 0.490(12.45) | 609-2177-no ies a8 ‘aa: | “ea e:0naIE 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2169-ND 237 142 1.24 | 65801-013LF 4 | 0300 7.62) 0.590 (14.99) | 609-2178 en a oa | easoenodie 
i babe ne i ee aba me 2 ee aes 5 | 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) | 609-2179-ND 1.78 1.02 .89 | 66226-005LF 
Bee BOQS5.80)r° “1800.42 53) ae - en aba 6 | 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) | 609-2180-ND 1.72 96 .84 | 66226-006LF 
16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) _| 609-2172-ND 249 1.50 1.31 | 65801-016LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2181-ND 191 143 .98 | 66226-007LF 
17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2173-ND 3.06 1.88 1.64 | 65801-017LF 
8 | 0.700(17.78) 0.990 (25.15) | 609-2182-ND 194 145 .99 | 66226-008LF 
18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2174-ND 3.06 189 1.67 | 65801-018LF > | osc t3) 1030076) jen Sige don Adie loeeoseeesle 
20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2175-ND 3.03 1.86 1.62 | 65801-020LF ony roi meena dete: ; ‘ : 
. 10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2184-ND 230 138 1.21 | 66226-010LF 
Receptacle With Latch 3 
5 [oso (i270 0750 2007) | 608 2194-ND aT igen RT CET 11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) _| 609-2185-ND 256 153 1.37 | 66226-011LF 
7 | 06001524) 0.890 (22.61) | 609-2195-ND ue go>. seo Agoaseaaone 12 | 4.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2186-ND 268 164 1.47 | 66226-012LF 
8 | 0.700(17.78) 0.990(25.18) | 609-2196-ND re 6a ga |. a00ss7Ra-n0RLE 13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2187-ND 287 176 1.53 | 66226-013LF 
9 | 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) | 609-2197-ND 137. 76 ~—~«.66_ | 10022753-009LE 14° | 1.800 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2188-ND 3.10 1.90 1.65) 66226-014LF 
10 | 0.900(22.86) 1.190 (30.23) | 609-2198-ND 1.49 81 71 | 10022753-010LF 15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) | 609-2189-ND 3.24 2.01 1.77 | 66226-015LF 
2 | 11 | 1.000(25.40) 1.290 (32.77) | 609-2199-ND 1.63 89 78 | 10022753-011LF 16 _| 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) | _609-2190-ND 3.37 2.08 1.84 | 66226-016LF 
12 | 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2200-ND 1.73 97 85 | 10022753-012LF 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2191-ND 310 1.90 1.65 | 66226-017LF 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2201-ND 183 1.05 .91 | 10022753-013LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2192-ND 371 2.31 2.09 | 66226-018LF 
14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2202-ND 191 1.43 98 | 10022753-014LF 20 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2193-ND 410 255 2.31 | 66226-020LF 
15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) | 609-2203-ND 2.05 118 1.05 | 10022753-015LF Tool 
16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2204-ND 2.18 1.26 1.12 | 10022753-016LF Crimp Tool for Clincher Connectors 609-2214-ND 1401.92 = — | HT-270 


CORPORATION 


RoHS Compliant 


Material: 
¢ Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 


¢Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) 
¢ Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -20°C 
~ 105°C Insulation Flammability: Polyester, self- 
extinguishing per UL Flame Test VW-1 °¢ Dielectric 
Strength: 2500V/MIL 


Typical Electrical Values: 


¢ Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1130 


lB (Cable Wi 


.050” (1.27mm) Flat Flex Cable 


idth) 


-100” (2.54mm) Flat Flex Cable 


RoHS Compliant 


Material: 

¢Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
* Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 

¢ Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 
¢ Voltage Rating: 300V »* Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C Insulation Resistance: 5000 MQ (minimum) 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing 
per UL Flame Test VW-1 ¢ UL Style 2643 

Typical Electrical Values: 


* Resistance: 5509/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 10.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1280 
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Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
4 -150 (3.81) .250 (6.35) AE04-500-ND 300.00 

5 .200 (5.08) .300 (7.62) AE05-500-ND 307.50 

6 .250 (6.35) 350 (8.89) AE06-500-ND 315.00 

7 -300 (7.62) -400 (10.16) AE07-500-ND 322.50 

8 350 (8.89) -450 (11.43) AE08-500-ND 330.00 
10 -450 (11.43) -550 (13.97) AE10-500-ND 345.00 
12 550 (13.97) -650 (16.51) AE12-500-ND 367.50 
17 -800 (20.32) -900 (22.86) AE17-500-ND 442.50 
20 -950 (24.13) 1.050 (26.67) AE20-500-ND 510.00 
22 1.050 (26.67) 1.150 (29.21) AE22-500-ND 555.00 
25 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) AE25-500-ND 645.00 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts Part No. 500 Ft. 
2 -100 (2.54) -300 (7.62) AF02-500-ND 247.50 
3 -200 (5.08) -400 (10.16) AFO03-500-ND 270.00 
4 -300 (7.62) -500 (12.70) AF04-500-ND 285.00 

5 -400 (10.16) 600 (15.24) AFO05-500-ND 292.50 

6 -500 (12.70) -700 (17.78) AF06-500-ND 315.00 

8 -700 (17.78) -900 (22.86) AFO08-500-ND 352.50 

9 -800 (20.32) 1.000 (25.40) AFO9-500-ND 405.00 
10 -900 (22.86) 1.100 (27.94) AF10-500-ND 420.00 
a 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) AF11-500-ND 435.00 
12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) AF12-500-ND 450.00 
13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) AF13-500-ND 465.00 
14 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) AF14-500-ND 480.00 
15 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) AF15-500-ND 495.00 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) AF16-500-ND 540.00 
18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) AF18-500-ND 622.50 
20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) AF20-500-ND 712.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CORPORATION 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired 
length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side 
only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- 
tinned for direct insertion into connectors. 

Features: 

* Superior Mechanical and Shielding Performance * Meets FCC, CIS PR/VDE 
effectivity requirements for inter connects * High flexibility rating of 10 million 


flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with optimum design layout * Superior 
mechanical and abrasion resistance 

Cable Characteristics: 

© Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50A 
(1mm) * Voltage Rating: 90 volts * Insulation: polyester * Temperature 
Rating: -55°C ~ 105°C * Dielectric Strength: 2500 volts/mil » U.L. Flame 
Rating: VW-1 ° ULL. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm Flat Flex Cable 


No. Dim. No. Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 0504-518 4 25 HFF-04U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05004-1278 
5 3.0 HFF-05U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 0505-518 5 3.0 HFF-05U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05005-1278 
6 3.5 HFF-06U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05006-51B 6 3.5 HFF-06U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05006-127B 
7 40 HFF-07U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05007-51B 7 4.0 HFF-07U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05007-127B 
8 45 HFF-08U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05008-51B 8 45 HFF-08U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05008-127B 
10 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 05010-51B 10 55 HFF-10U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05010-127B 
42 65 HFF-12U-02-ND 3.60 30.00 290.00 05012-51B 12 6.5 HFF-12U-05-ND 4.95 41.25 302.50 05012-127B 
43 70 HFF-13U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05013-51B 13 7.0 HFF-13U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05013-1278 
15 8.0 HFF-15U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05015-51B 15 8 HFF-15U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1278 
18 85 HFF-18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05018-51B 18 85 HFF-18U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1278 
20 10.5 HFE-20U-02-ND 374 31.43 928.25 | 05020-51B 20 10.5 HFF-20U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1278 
ot "1 HFF-21U-02-ND 474 31.13 908.05 | 05021-51B a4 4 HFF-21U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05021-1278 
29 115 HEF-22U-02-ND 374 31.13 998.05 | 05022-518 22 115 HFF-22U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05022-1278 
24 195 HEF-24U-02-ND 378 31.50 931.00 | 0504-518 24 12.5 HFF-24U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05024-1278 
06 ae Peeeattornn _ 34413 aoa: || qsdaesta 26 13.5 HFF-26U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05026-1278 
% in RESTA ae ates aaaaecd paneaie 30 15.5 HFF-30U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05030-1278 
Es ee 1 EARNED ae api08 eagiegy Ill wpegaeesib 36 18.5 HFF-36U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05036-127B 
i _ rae GPE ao apa jaoio8, || peganei a 40 20.5 HFF-40U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05040-1278 
50 985 ner TERT aie ase Bien (lsgoeneia 50 25.5 HFF-50U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05050-1278 
6” (15.24cm) Flat Flex Cable 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05004-1528 
4 25 HFF-04U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-76B 
5 3.0 HFF-05U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05005-1528 
5 3.0 HFF-05U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-76B 
6 35 HFF-06U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05006-1528 
6 35 HFF-06U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-76B 
: he a hae ee Savehll| oenenes 7 4.0 HFF-07U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05007-1528 
: : : ; 8 45 HFF-08U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05008-1528 
8 45 HFF-08U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05008-76B 
10 55 HFF-10U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05010-1528 
10 38 TE OU eee ae S38 BAr-S0: || O5010'788 12 6.5 HFF-12U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05012-1528 
ie eS Hee EU Oe Ne at mas BU SU) ||) OU12:768 13 7.0 HFF-13U-06-ND 4.95 44.25 302.50 | 05013-1528 
i 10 nee) ate S375 eaEOOD |, OO01G 168 15 8.0 HFF-15U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1528 
7 80 HEM Coty _ ao75 eereo0! || \OR013;768 18 85 HFF-18U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1528 
18 85 HFF-18U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05018-76B 
20 10.5 HFF-20U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1528 
20 10.5 HFF-20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05020-76B ot 1 HEF-21U-06-ND 4.95 41.95 302.50 | 05021-1598 
a1 " HFF-21U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05021-76B 22 15 HFF-22U-06-ND 4.95 44.25 302.50 | 05022-1528 
22 ne blag ea er id eee eito0). ||) "08022768 24 125 HFF-24U-06-ND 5.18 43.13 316.25 | 05024-1528 
a 120 lee ety 4.05 oad eer00" | 05026 768 26 13.5 HFF-26U-06-ND 5.18 43.13 316.25 | 05026-1528 
26 13.5 HFF-26U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05026-76B 
30 15.5 HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 05030-1528 
30 15.5 HFF-30U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05030-76B 36 18.5 HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 | 05036-1528 
36 18.5 HFF-36U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05036-76B 40 20.5 HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 05040-1528 
40 20.5 HFF-40U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05040-76B 50 25.5 HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 05050-1528 
50 25.5 HFF-50U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-76B 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 1 mm Flat Flex Cable 
4 25 HFF-04U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-1028 No. Dim. 
5 3.0 HEF-05U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-1028 af a Dini:Key Pricing Rarlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
6 35 HFF-06U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-102B 
7 4.0 HEF-07U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-1028 2° (3.060m) Flat-Flex. Gable 
8 45 HFF-08U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05008-1028 2 _ Hee 2.25 187s dazo0¢ || 10005=518 
6 715 HFO6U-02-ND 2.25 18.75 137.50 | 10006-51B 
10 6.5 HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 05010-102B 7 8.15 HFO7U-02-ND 2.95 18.75 137.50 10007-51B 
12 65 HFF-12U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05012-1028 8 9.15 HFO8U-02-ND 2.48 20.63 151.25 | 10008-51B 
13 7.0 HFF-13U-04-ND 4.28 35.63 261.25 05013-102B 10 11.15 HF10U-02-ND. 2.70 22.50 165.00 10010-51B 
15 8.0 HFF-15U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05015-1028 12 13.15 HF12U-02-ND 2.93 24.38 178.75 | 10012-51B 
18 8.5 HFF-18U-04-ND 4.28 35.63 261.25 05018-1028 14 15.15 HF14U-02-ND. 3.15 26.25 192.50 10014-51B 
15 16.15 HF15U-02-ND 3.15 26.25 192.50 | 10015-51B 
20 10.5 HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05020-1028 16 1745 HE16U-02-ND 3.38 98.13 006.25 | 10016-51B 
a "W HFF-21U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05021-102B 17 18.15 HF17U-02-ND 3.38 28.13 206.25 | 10017-51B 
22 115 HFF-22U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05022-1028 18 19.15 HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 10018-51B 
24 12.5 HFF-24U-04-ND 4.37 36.38 266.75 05024-102B 20 21.15 HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 10020-51B 
26 13.5 HFF-26U-04-ND 4.37 36.38 266.75 | 05026-1028 22 23.15 HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 | 10022-51B 
24 25.15 HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 | 10024-51B 
30 15.5 HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 | 05030-102B 
26 27.15 HF26U-02-ND 4.50 37.50 275.00 | 10026-51B 
36 18.5 HFF-36U-04-ND 4.64 38.63 283.25 | 05036-102B 55 ore aaa rer mer Saa7e= | HARDBAIE 
40 20.5 HFF-40U-04-ND 473 39.38 288.75 | 05040-1028 Bi — rem nT Ge Ge son sa’ | 1nesosie 
50 25.5 HFF-50U-04-ND 4.95 41.25 302.50 | 05050-1028 : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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No. Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
arlex 0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 
conPoRaTIon mm Flat Flex Cable (Cont. 5 6.15 HFO5U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10005-2038 
6 7.45 HFOGU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10006-2038 
No. Dim. 7 8.15 HFO7U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10007-2038 
im A ney F ae aa aaa 8 9.15 HFOBU-08-ND 3.83 31.88 233.75 | 10008-2038 
usa aca) babies bab 10 11.45 HF10U-08-ND 4.05 33.75 247.50 | 10010-2038 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 
12 13.15 HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 | 10012-2038 
: ae eh ele ae ri Mia roi 14 | 15.15 HF14U-08-ND 4.50 37.50 275.00 | 10014-2038 
: eis saan ee ae sige ||| dane ae 15 16.15 HF15U-08-ND 4.50 37.50 275.00 | 10015-2038 
: aug aes ae 5h igen ||" 40008788 16 17.15 HF16U-08-ND 473 39.38 288.75 | 10016-2038 
10 41.45 HFI0U-03-ND 293 94.98 178.75 | 1010-768 17 18.15 HF17U-08-ND 473 39.38 288.75 | 10017-2038 
12 13.15 HF42U-03-ND 3.15 26.25 492.50 40012-76B 18 19.15 HF18U-08-ND 4.95 41.25 302.50 10018-203B 
14 15.15 HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10014-76B 20 24.15 HF20U-08-ND 5.18 43.13 316.25 | 10020-2038 
15 16.15 HF15U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10015-76B 22 23.15 HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 | 10022-2038 
16 17.15 HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10016-76B 24 25.15 HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 | 10024-2038 
7 18.15 HF17U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10017-76B 26 27.15 HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 10026-2038 
18 19.15 lates 3.83 31.88 233.75 | 1018-768 28 29.15 HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 | 10028-2038 
20 21.15 HF200-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 10020-768 30 31.15 HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 | 10030-2038 
22 23.15 HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 | 10022-76B 
24 25.15 HF24U-03-ND 4.50 37.50 275.00 | 10024-76B 10" (25.40cm) Flat Flex Cable 
26 27.15 HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 | 10026-76B 5 6.15 HFOSU-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10005-2548 
28 29.15 HF28U-03-ND 4.95 44.25 302.50 | 10028-76B 6 715 HFO6U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10006-2548 
30 31.15 HF30U-03-ND 518 43.13 316.25 | 10030-76B 7 8.45 HFO7U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10007-2548 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 8 9.15 HFO8U-10-ND 4.28 35.63 261.25 | 10008-2543 
; ais eA 50 5056 age ar rill AOO0S ODE 10 11.45 HF10U-10-ND 4.50 37.50 275.00 | 10010-2548 
6 7.45 HFOBU-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10006-1028 12 13.15 HF12U-10-ND 473 39.38 288.75 | 10012-2548 
7 8.15 HFO7U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10007-1028 14 15.15 HF14U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10014-2548 
8 9.15 HFO8U-04-ND 2.93 24.38 178.75 | 10008-1028 15 16.15 HF15U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10015-2548 
10 MAS ALOE FD 3.15 26.25 192.50 | 10010-1028 16 17.15 HF16U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10016-2548 
12 13.15 HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 | 10012-1028 17 18.15 HF17U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10017-2543 
is ee Hae Hs pine px ea 18 19.15 HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 | 10018-2548 
i (ue aan as ans seuss |(\yosiee fan 20 21.15 HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 | 10020-2548 
‘7 Eee ras THe TH _ See 54a g8.-'|, 40gi7 51008 22 23.15 HF22U-10-ND 5.85 48.75 357.50 | 10022-2548 
7" ae RATT Tie ane reer CETeS 24 25.15 HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 | 10024-2548 
i ee an ed Gai aa sayias-| || anon pi 26 27.15 HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 | 10026-2548 
22 23.15 HF22U-04-ND 4.50 37.50 275.00 10022-102B 28 29.15 HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 10028-254B 
24 25.15 HF24U-04-ND 4.73 39.38 288.75 | 10024-1028 30 31.15 HF30U-10-ND 6.75 56.25 412.50 | 10030-2548 
26 27.15 HF26U-04-ND 4.95 44.25 302.50 | 10026-1028 12” (30.48cm) Flat Flex Cable 
a [ms | meow sean mess [ummm || Same [amine ts] ata) | 
: : : ; 6 7.15 HFO6U-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10006-3058 
5°:(12:70em) Flat Flex ‘Cable 7 8.15 HFO7U-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10007-3058 
5 6.15 HFOSU-05-ND 2.93 24.38 178.75 10005-1278 8 9.15 HFO8U-12-ND 4.73 39.38 288.75 10008-3058 
6 745 HFOBU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10006-1278 10 14.15 HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 | 10010-3058 
7 8.15 HFO7U-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10007-1278 
‘ aa eens aa 76.05 Pere aa ieee 12 13.15 HF12U-12-ND 5.18 43.13 316.25 | 10012-3058 
10 4145 HFIOU-05-ND 3.98 98.13 9625 | 10010-1278 14 15.15 HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10014-305B 
F 7345 aGAGIGERIT ai <0 saan ||) 40n AoE 15 16.15 HF15U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10015-305B 
14 15.15 HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 | 10014-1278 18 ele HABE 5.ce 46.88 B43-75." | 10016-3058 
15 1615 HFA5U-05-ND 3.83 31.88 9933.75 | 10015-1278 7 18.15 HF17U-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-305B 
16 17.15 HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 | 10016-1278 18 19.15 HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 | 10018-3053 
7 18.15 HF17U-05-ND 4.05 33.75 247.50 | 10017-1278 20 21.15 HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 | 10020-3058 
18 19.15 HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 | 10018-1278 22 23.15 HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 | 10022-3058 
20 21.15 HF20U-05-ND 4.50 37.50 275.00 | 10020-1278 24 25.15 HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 | 10024-3053 
22 23.15 HF22U-05-ND 473 39.38 288.75 10022-1278 26 27.15 HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 10026-3058 
24 25.15 HF24U-05-ND 4.95 44.25 302.50 | 10024-1278 
26 27.15 HF26U-05-ND 5.18 43.13 316.25 | 10026-1278 7 ae ee ee = aoe eee | eee ae 
30 31.15 HF30U-12-ND 7.20 60.00 440.00 | 10030-305B 
28 29.15 HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 | 10028-1278 
30 31.15 HF30U-05-ND 5.63 46.88 343.75 | 10030-1278 18” (45.72cm) Fiat Flex Cable 
6” (15.24cm) Flat Flex Cable 5 6.15 HFOSU-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10005-4578 
- ae PURIST aie 508 19960 4) 1000eHeA 6 7.15 HFO6U-18-ND 5.85 48.75 367.50 | 10006-4578 
6 745 HFO6U-06-ND 3.15 96.95 19250 | 40006-1598 7 8.15 HFO7U-18-ND 5.85 48.75 367.50 | 10007-4578 
7 8.15 HFO7U-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10007-1528 8 9.15 HFO8U-18-ND 6.08 50.63 371.25 | 10008-4578 
8 9.15 HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 | 10008-1528 10 11.45 HF10U-18-ND 6.30 52.50 385.00 | 10010-457B 
10 11.15 HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 | 10010-1528 12 13.15 HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 | 10012-4578 
12 13.15 HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 | 10012-1528 14 15.15 HF14U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10014-4573 
14 15.15 HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 | 10014-1528 15 16.15 HF15U-18-ND 6.75 56.25 412.50 10015-4578 
15 16.15 HEISU-06-ND 4.05 33.75 247.50 | 10015-1528 16 17.15 HF16U-18-ND 6.98 58.13 426.25 | 10016-4578 
16 17.15 HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 | 10016-1528 17 18.15 HF17U-18-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-3058 
17 18.15 HF17U-06-ND 4.28 35.63 261.25 | 10017-1528 
7 Sate Sia GEND re es Se Racal) TONGA EE 18 19.15 HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 | 10018-457B 
36 S446 BAe NE aa agus Ba ae ||| aupaRan 20 24.15 HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 | 10020-457B 
a oats feats Ags ne aap en Mi iaeseae 22 23.15 HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 | 10022-4578 
o4 9815 HF24U-06-ND 518 43.13 31605 | 10024-1598 24 25.15 HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 | 10024-4578 
26 27.15 HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 10026-1528 26 27.15 HF26U-18-ND 8.10 87.50 495.00 | 10026-4578 
28 29.15 HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 10028-1528 28 29.15 HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 | 10028-457B 
30 31.15 HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 10030-1528 30 31.15 HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 | 10030-457B 
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Hegicciee High Density FFC/FPC Connectors 
Co.,LTD. FH16, FH16H, FH16M and FH16P Series (0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) 


Features: The FH16 Series is a fine pitch, zero insertion force (ZIF), right angle, bottom contact connector packaging allows for automatic placement onto the PCB Applications: * Notebook computers, printers, 
compatible with flat flex cables (FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm and PDAs, digital cameras and other compact devices for interconnecting the main circuit board with the LCD, 
0.5mm. A recommended thickness of 0.295mm for single-sided or 0.306mm for double-sided. The flip-lock PDP (Plasma Display), HDD or other device Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C 
(one-touch rotating type) ZIF structure secures the FFC/FPC connection with a single and light force. This * Insulation Resistance: 500MQ minimum »* Contact Resistance: 150mQ maximum (including FFC/FPC 
design helps simplify assembly and repair work. When locking the FFC/FPC, the audible click assures the conductor resistance) Materials: ¢ Insulators: Polyamide and LCP - Beige, PPS - Deep Brown; UL94V-0 
assembly worker of a steady FFC/FPC connection resulting in improved customer service. Embossed tape * Contacts: Phosphor Bronze - Solder plating 


Dim. in mm. Dim. Cut Tape Tape & Reel 
a No. of | Contact A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
in Pos. Pitch (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
A 6 a 91.9 | HFPO6OCT-ND 6.06 5.02 4.18 3.77 | HFPO6OTR-ND 2717.00 FH16-60S-0.3SHW 
“7 : ‘S| HFP160CT-NDt 6.47 5.36 4.46 4.02 | HFP160TR-NDt 2899.00 FH16-60S-0.3SHW/(05) 
i \ a0 56 37.9 | HFPO80CT-ND 6.82 5.64 4.70 4.23 | HFPO80TR-ND 3055.00 FH16-80S-0.3SHW 
55 ; : ‘S| HFP180CT-NDt 6.60 5.59 4.70 4.20 | HFP180TR-NDt 3239.00 FH16-80S-0.3SHW/(05) 
| ae kh 3.0 a6 -_ 30.9 | HEPOQOCT-ND 7.22 5.98 4.98 4.49 | HFPOSOTR-ND 3237.00 FH16-90S-0.3SHW 
: ‘S| HFP190CT-NDt 7.02 5.94 5.00 4.46 | HFP190TR-NDt 3443.00 FH16-90S-0.3SHW/(05) 
L—74— 50 oe 29.4 | HEPOS0CT-ND 4.67 3.87 3.22 2.90 | HFPOSOTR-ND 2093.00 FH16H-508-0.5SHW 
- : “| HFP150CT-NDt 6.03 5.00 4.16 3.75 | HFP150TR-NDt 2704.00 FH16H-50S-0.5SHW(05) 
Piteh_| 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm 56 aa 425 | HFPO96CT-ND 7.08 5.86 4.88 4.40 | HFPOS6TR-ND 3172.00 FH16M-96S-0.4SHW 
_ |Current) g yea | gaa | gaa : | HFP196CT-NDt 7.25 6.14 5.17 4.61 HFP196TR-NDt 3557.00 FH16M-96S-0.4SHW/(05) 
Ratings | Rating |_~ FF, an 36.0 | HFPO64CT-ND 5.97 4.95 4.42 3.71 HFP064TR-ND 2678.00 FH16P-64S-0.5SHW 
Voltage] 30 50 60 : ‘0 | HFP164CT-NDt 6.61 5.48 4.56 4.41 HFP164TR-NDt 2964.00 FH16P-64S-0.5SHW(05) 
Rating | VAC VAC VAC + Gold Plating 
FH23 Series (0.3mm Pitch) et ora ee ieaTepe ae Tape & Reel] 
. . . . 0. O1 igi-Ke' rice Eacl igi-Ke' ricin irose 
Flexible Printed Circuit Connectors | Pos. | (mm) | patNo- 1 25 100 250_| Part No. 2.500. Part No. 
pe Lead-less 
Dim. in mm. 15 7.0 HFQ15CT-ND 1.79 1.38 1.10 92 HFQ15TR-ND 701.00/M FH23-15S-0.3SHAW(51) 
17 7.6 | HFQ17CT-ND 1.92 1.48 1.18 .98 | HFQ17TR-ND 752.00/M FH23-17S-0.3SHAW(51) 
27 | 10.6 | HFQ27CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 | HFQ27TR-ND 893.00/M FH23-27S-0.3SHAW(51) 
31 11.8 | HFQ31CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 | HFQ31TR-ND 944.00/M FH23-31S-0.3SHAW(51) 
33 | 12.4 | HFQ33CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 | HFQ33TR-ND 982.00/M FH23-33S-0.3SHAW(51) 
39 | 14.2 | HFQ39CT-ND 2.76 2.13 1.70 1.42 | HFQ39TR-ND 1084.00/M FH23-39S-0.3SHAW(51) 
45 | 16.0 | HFQ45CT-ND 3.06 2.35 1.88 1.57. | HFQ45TR-ND 1199.00/M FH23-45S-0.3SHAW(51) 
: 51 17.8 | HFQ51CT-ND 3.02 2.34 1.88 1.51 HFQ51TR-ND 1326.00/M FH23-51S-0.3SHAW(51) 
Specifications: 61 20.8 | HFQ61CT-ND 3.34 2.59 2.07 1.67__| HFQ61TR-ND 1466.00/M FH23-61S-0.3SHAW(51) 
* Current Rating: 0.3A DC Leaded 
* Voltage Rating: SOVAC 7 7.6 | HFQ117CT-ND 7.92 148 118 98 | HFQ117TR-ND 752.00/M FH23-17S-0.3SHW(51) 
: 7 Fe 21 8.8 | HFQ221CT-NDt 2.41 1.85 1.48 1.238 | HFQ221TR-NDt 944.00/M FH23-21S-0.3SHW(05) 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 21 8.8 | HFQ121CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 | HFQ121TR-ND 816.00/M FH23-21S-0.3SHW(51) 
¢ Insulation Resistance: 50MQ minimum 25 10.0 HFQ125CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFQ125TR-ND 867.00/M FH23-25S-0.3SHW(51) 
* Contact Resistance: 100m maximum (Including FPC/FFC 27__| 10.6 | HFQ127CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17__| HFQ127TR-ND. 893.00/M FH23-27S-0.3SHW(51) 
conductor resistance) 31 11.8 | HFQ131CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 | HFQ131TR-ND 944.00/M FH23-31S-0.3SHW(51) 
33 | 12.4 | HFQ133CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 | HFQ133TR-ND 982.00/M FH23-33S-0.3SHW(51) 
Materials: 39 | 14.2 | HFQ139CT-ND 2.76 2.13 1.70 1.42 | HFQ139TR-ND 1084.00/M FH23-39S-0.3SHW(51) 
* Insulators: LCP, beige; LCP, black; UL94V-0 61 20.8 | HFQ161CT-ND 3.34 2.59 2.07 1.67 | HFQ161TR-ND 1466.00/M FH23-61S-0.3SHW(51) 
* Contacts: Phosphor bronze, pure tin plating + Gold Plating 


FH1 8 Series (0 3mm Pitch) Features: ¢ Contact spacing (pitch) 0.8mm »° Flexible printed circuits (FPC) with contact spacing of 0.3mm are used with increased frequency (These connectors occupy 
- less board space and are lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) Applications: * Consumer electronics, portable equipment, cameras, PDA's 
Flex Connectors Low Profile and other devices where board space and component packaging requires ultra small interconnection. Specifications: * Current Rating: 0.15A »* Temperature Range: 
-40°C ~ 70°C * Voltage Rating: 30VAC Materials: ¢ Insulators: LCP, Body - beige; Latch - Black; UL94V-0 » Contacts: Phosphor bronze, tin-lead plated; Metal Fitting: 

Bronze, tin-lead plated 


4A Dim. in mm. 
ey Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
neon No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. | A B Part No. 1 25 100 250 | Part No. 2,500 Part No. 
B 7 | 76 48 HFM17CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 | HFM17TR-ND 663.00/M FH18-17S-0.3SHW 
Noe A 21 8.8 6.0 HFM21CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 | HFM21TR-ND 676.00/M FH18-21S-0.3SHW 
eee Neo 25 | 10.0 7.2 HFM25CT-ND 1.92 1.48 1.18 .98 | HFM25TR-ND 752.00/M FH18-25S-0.3SHW 
27 | 106 7.8 HFM27CT-ND 1.92 1.48 1.18 .98 | HFM27TR-ND 752.00/M FH18-27S-0.3SHW 
39 | 14.2 11.4 | HFMS9CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 | HFM39TR-ND 867.00/M FH18-39S-0.3SHW 
(Lead is included) 51 | 17.8 15.0 | HFMS1CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 | HFM51TR-ND 982.00/M FH18-51S-0.3SHW 
NEW! FH26 Series (0.3mm Pitch) a oo ee canara) ete WaeOueD | 
= : = 2 lo. of igi-Key rice Eacl igi-Ke: ricin: irose 
Flexible Printed Circuit ZIF Connectors Pos. | (mm) Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 5,000" Part No. 
: 13 5.4 | HFOQ313CT-ND 2.29 177 1.42 1.18 | HFQ313TR-ND 883.00/M FH26-138-0.3SHW/(05) 
15 6.0 | HFQ315CT-ND 2.36 1.82 1.45 1.21 | HFQ315TR-ND 906.00/M FH26-15S-0.3SHW(05) 
17 6.6 | HFQ317CT-ND 2.48 1.91 1.53 1.27 | HFQ317TR-ND 954.00/M FH26-17S-0.3SHW(05) 
21 7.8 | HFQ321CT-ND 2.61 2.01 1.61 1.34 | HFQ321TR-ND —1003.00/M FH26-21S-0.3SHW(05) 
23 8.4 | HFQ323CT-ND 2.73 2.10 1.68 1.40 | HFQ323TR-ND _1050.00/M FH26-238-0.3SHW/(05) 
25 9.0 | HFQ325CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 | HFQ325TR-ND _1074.00/M FH26-258-0.3SHW/(05) 
27 9.6 | HFQ327CT-ND 2.85 2.20 1.76 1.46 | HFQ327TR-ND — 1098.00/M FH26-27S-0.3SHW(05) 
29 | 10.2 | HFQ329CT-ND 2.98 2.29 1.84 1.53 | HFQ329TR-ND —_1145.00/M FH26-29S8-0.3SHW(05) 
se ‘ jane ined 31 10.8 | HFQ331CT-ND 3.04 2.34 1.87 1.56 | HFQ331TR-ND —_1169.00/M FH26-31S-0.3SHW(05) 
Een ihe Groen dete S ori oie ee ee ayy 33__| 11.4 | HFQ333CT-ND 3.10 2.30 1.91_—1.59_| HFQ333TR-ND _1193.00/M_| _FH26-33S-0.3SHW(05) 
insertion of FPC * Metal FPC insertion guide makes it easy to insert FPC | 95 | 12.0 | HFQS35CT-ND 3.22 2.48 1.99 1.65 | HFQ335TR-ND _1240.00/M FH26-35S-0.3SHW/(05) 
Applications: * Mobile phone, LCD application, digital video camera, | 39 | 13.2 | HFQ339CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 | HFQ339TR-ND —_1288.00/M FH26-39S-0.3SHW(05) 
digital camera, PDA, camera module, compact electronic equipment a 13.8 | HFQ341CT-ND 3.10 2.41 1.93 1.56 | HFQ341TR-ND —_1338.00/M FH26-41S-0.3SHW(05) 
Specifications: « Current Rating: 0.2A « Voltage Rating: 30VAC *Oper- | 45 | 15.0 | HFQ345CT-ND 3.22 2.50 2.00 1.61 | HFQ345TR-ND —-1388.00/M FH26-45S-0.3SHW(05) 
ating Temperature: 65°C ~ 85°C 51 16.8 | HFQ351CT-ND 3.48 2.70 2.16 1.74 | HFQ351TR-ND _1500.00/M FH26-51S-0.3SHW/(05) 
Materials: « Insulator: Poliamide, LCP, black, UL94V-0 * Actuator PA, 57 18.6 | HFQ357CT-ND 3.77 2.93 2.34 1.89 | HFQ357TR-ND 1625.00/M FH26-57S-0.3SHW(05) 
dark brown, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, tin-lead plated | 61 19.8 | HFQ361CT-ND 3.89 3.02 2.42 1.95 | HFQ361TR-ND —_1675.00/M FH26-61S-0.3SHW(05) 
* Metal fitting: Phosphor bronze, tin plated (lead free) ral 22.8 | HFQ371CT-ND 4.26 3.31 2.65 2.14 | HFQ371TR-ND _1838.00/M FH26-71S-0.3SHW(05) 


FH19 and FH19S Series Flex Connectors (0.5mm Pitch) Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit 


Dim. inmm. Features: * Conductive traces on the PCB can be designed to run under the connector. 90% maximum (No condensation) ¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum @ 100VDC 

A All bottom surface of the connector is solid, without any exposure of the contact * Accepts »* Contact Resistance: 100mQ maximum @ 1mA (Including FPC/FFC conductor resistance) 

ee 0.2mm and 0.3mm thick FPC and FFC, easily inserted in the connector * The connector * FH19 Series: Thickness: = 0.2 + 0.03mm tinned copper or pure tin plating* * FH19S 
will also terminate successfully with 0.2mm thick Flat Flexible Cable (FFC) Applications: Series: Thickness: = 0.3 + 0.03mm tinned copper or pure tin plating* Materials: 

* Notebook PC’s, PDA's, digital cameras and other compact devices requiring inter- ¢ Insulators: LCP — beige; PPS — FH19 Series: Dark brown, FH19S Series: Black; 


2.1 connection of the main circuit board with the LCD, plasma display (PDP), HDD or all UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, pure tin plating* »* Metal fittings: Phosphor 
t | SL tos other devices Specifications: * Current Rating: 0.5A DC »* Voltage Rating: SOVAC _ bronze, pure tin reflow plating 
bk 3.5 +l * Operating Temperature: -55°C ~ 80°C * Operating Humidity Range: relative humidity * Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be gold plated 
Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. (mm) Part No. il 10 100 250 Part No. 5,000 Part No. 
9 6.5 HFNO9CT-ND 1.67 1.39 1.03 86 HFNO9TR-ND 643.00/M FH19-9S-0.5SH(51) 
13 8.5 HFN13CT-ND 1.82 1.51 1.12 93 HFN13TR-ND 699.00/M FH19-13S-0.5SH(51) 
+ Gold Plating + RoHS Compliant (Continued) 
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FH19 and FH19S Series Flex Connectors (0.5mm Pitch) Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit (Cont.) 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 5,000 Part No. 

17 10.5 HFN17CT-ND 1.91 1.59 1.18 98 HFN17TR-ND 734.00/M FH19-17S-0.5SH(51) 
20 12.0 HFN20CT-ND 2.03 1.69 1.26 1.04 HFN20TR-ND 783.00/M FH19-20S-0.5SH(51) 
30 17.0 HFN30CT-ND 2.39 1.99 1.47 1.23 HFN30TR-ND 919.00/M FH19-30S-0.5SH(51) 
9 6.5 HFN109CT-NDt 1.80 1.50 1.11 93 HFN109TR-NDT 694.00/M FH19-9S-0.5SH(05) 
13 8.5 HFN113CT-NDT 2.01 1.67 1.24 1.03 HFN113TR-NDT 771.00/M FH19-13S-0.5SH(05) 
17 10.5 HFN117CT-NDT 2.16 1.80 1.33 1.11 HFN117TR-NDT 830.00/M FH19-17S-0.5SH(05) 
20 12.0 HFN120CT-NDT 2.33 1.94 1.44 1.19 HFN120TR-NDT 895.00/M FH19-20S-0.5SH(05) 
30 17.0 HFN130CT-NDt 2.83 2.36 1.75 1.45 HFN130TR-NDT 1089.00/M FH19-30S-0.5SH(05) 
12 8.0 HFN212CT-ND 1.75 1.45 1.08 90 HFN212TR-ND 671.00/M FH19S-12S-0.5SH(51) 
17 10.5 HFN217CT-ND 1.91 1.59 1.18 98 HFN217TR-ND. 734.00/M FH19S-17S-0.5SH(51) 
18 11.0 HFN218CT-ND 1.97 1.64 1.22 1.01 HFN218TR-ND 758.00/M FH19S-18S-0.5SH(51) 
20 12.0 HFN220CT-ND 2.03 1.69 1.26 1.04 HFN220TR-ND 783.00/M FH19S-20S-0.5SH(51) 
22 13.0 HFN222CT-ND 2.11 1.75 1.30 1.08 HFN222TR-ND 810.00/M FH19S-22S-0.5SH(51) 
24 14.0 HFN224CT-ND 2.18 1.81 1.34 1.12 HFN224TR-ND 838.00/M FH19S-24S-0.5SH(51) 
26 15.0 HFN226CT-ND 2.26 1.88 1.39 1.16 HFN226TR-ND. 869.00/M FH19S-26S-0.5SH(51) 
27 15.5 HFN227CT-ND 2.31 1.93 1.43 1.19 HFN227TR-ND. 890.00/M FH19S-27S-0.5SH(51) 
50 27.0 HFN228CT-ND 2.96 2.45 1.84 1.48 HFN228TR-ND 1275.00/M FH19S-50S-0.5SH(51) 
50 27.0 HFN350CT-ND® NEW! 3.60 2.98 2.24 1.80 HFN350TR-ND® NEW! 1550.00/M FH19S-50S-0.5SH(05) 
12 8.0 HFN312CT-NDTt 1.92 1.60 1.19 99 HFN312TR-NDT 740.00/M FH19S-12S-0.5SH(05) 
17 10.5 HFN317CT-NDT 2.16 1.80 1.33 1.11 HFN317TR-NDT 830.00/M FH19S-17S-0.5SH(05) 
18 11.0 HFN318CT-NDT 2.24 1.86 1.38 1.15 HFN318TR-NDT 860.00/M FH19S-18S-0.5SH(05) 
20 12.0 HFN320CT-NDT 2.33 1.94 1.44 1.19 HFN320TR-NDT 895.00/M FH19S-20S-0.5SH(05) 
22 13.0 HFN322CT-NDT 2.43 2.02 1.50 1.24 HFN322TR-NDT 934.00/M FH19S-22S-0.5SH(05) 
24 14.0 HFN324CT-NDT 2.53 2.11 1.56 1.30 HFN324TR-NDT 974.00/M FH19S-24S-0.5SH(05) 
26 15.0 HFN326CT-NDT 2.64 2.20 1.63 1.35 HFN326TR-NDT 1016.00/M FH19S-26S-0.5SH(05) 
27 15.5 HFN327CT-NDTt 2.71 2.26 1.67 1.39 HFN327TR-NDT 1043.00/M FH19S-27S-0.5SH(05) 


+ Gold Plating + RoHS Compliant 


0.5mm and 1.0mm Flex Connectors 


FH12, FH12A, FH12F and F12S Series — “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip-lock” 
concept and can be used with SMT (surface mount technology) to eliminate the problems of the contemporary 
slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited to high density mounting, 
and are based on a single-action ZIF (zero insertion force) structure for easy connections. Types with top or 
bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your applications. Materials/Finish: ¢ Insulation: 


Polyamide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) »* Contacts: Phosphor Bronze, solder plating 
Electrical: * Rated Current: 0.4A « Insulation Resistance: 500MOQ or greater at 100VDC * Withstanding 
Voltage: 150VAC for one minute * Contact Resistance: 50m0O or less 

(Note: When all conductors are to continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated 
current value.) 


Dim. in mm. 
Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Hirose 
Fig. | Pos. Part No. il 25 100 250 Part No. Size Pricing Part No. 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 

6 6.1 TA HFJO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFJO6TR-ND 2,000 642.00/M FH12-6S-0.5SH 
10 8.1 9.1 HFJ10CT-ND 1.79 1.38 411 92 HFJ10TR-ND 2,000 704.00/M FH12-10S-0.5SH 
11 8.6 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ11TR-ND 2,000 722.00/M FH12-11S-0.5SH 
12 9.1 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ12TR-ND 2,000 722.00/M FH12-12S-0.5SH 
13 9.6 10.6 HFJ13CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 HFJ13TR-ND 2,000 741.00/M FH12-13S-0.5SH 
14 10.1 WA HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1619 99 HFJ14TR-ND 2,000 759.00/M FH12-14S-0.5SH 
15 10.6 11.6 HFJ15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ15TR-ND 2,000 778.00/M FH12-15S-0.5SH 
16 Wa 12.1 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND 2,000 778.00/M FH12-16S-0.5SH 
17 11.6 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND 2,000 815.00/M FH12-17S-0.5SH 
18 12.1 13.1 HFJ18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ18TR-ND 2,000 833.00/M FH12-18S-0.5SH 
19 12.6 13.6 HFJ19CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND 2,000 833.00/M FH12-19S-0.5SH 
20 13.1 14.41 HFJ20CT-ND 2.17 1.67 1.34 41: HFJ20TR-ND 2,000 852.00/M FH12-20S-0.5SH 

1 22 14.1 15.1 HFJ22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFJ22TR-ND 2,000 889.00/M FH12-22S-0.5SH 
24 15.1 16.1 HFJ24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFJ24TR-ND 2,000 926.00/M FH12-24S-0.5SH 
26 16.1 Ural, HFJ26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFJ26TR-ND 2,000 945.00/M FH12-26S-0.5SH 
28 17.1 18.1 HFJ28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFJ28TR-ND 2,000 982.00/M FH12-28S-0.5SH 
30 18.1 19.1 HFJ30CT-ND 2.55 1.96 1.57 1.31 HFJ30TR-ND 2,000 1000.00/M FH12-30S-0.5SH 
32 19.1 20.1 HFJ32CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFJ32TR-ND 2,000 1037.00/M FH12-32S-0.5SH 
33 19.6 20.6 HFJ33CT-ND 2.74 2.4 1.69 1.40 HFJ33TR-ND 2,000 1074.00/M FH12-33S-0.5SH 
34 20.1 21.1 HFJ34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFJ34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12-34S-0.5SH 
36 21.1 22.1 HFJ36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFJ36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12-36S-0.5SH 
40 23.1 24.1 HFJ40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 HFJ40TR-ND 2,000 1221.00/M FH12-40S-0.5SH 
45 25.6 26.6 HFJ45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFJ45TR-ND 2,000 1313.00/M FH12-45S-0.5SH 
50 28.1 29.1 HFJ50CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFJ50TR-ND 2,000 1390.00/M FH12-50S-0.5SH 
53 29.6 30.6 HFJ53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFJ53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12-53S-0.5SH 

«5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 

10 8.35 9.1 HFK10CT-ND 1.60 1.16 95 -80 HFK10TR-ND 2,000 547.00/M FH12A-10S-0.5SH 
12 10.1 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFK12TR-ND 2,000 567.00/M FH12A-12S-0.5SH 
15 11.6 12.0 HFK15CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 HFK15TR-ND 2,000 623.00/M FH12A-15S-0.5SH 
16 11.35 12.1 HFK16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFK16TR-ND 2,000 642.00/M FH12A-16S-0.5SH 
18 13.1 13.5 HFK18CT-ND 1.65 1.27 1.02 85 HFK18TR-ND 2,000 648.00/M FH12A-18S-0.5SH 
20 13.35 14.1 HFK20CT-ND 1.79 1.38 ad 92 HFK20TR-ND 2,000 704.00/M FH12A-20S-0.5SH 
22 15.1 15.5 HFK22CT-ND 1.89 1.46 AA? 97 HFK22TR-ND 2,000 741.00/M FH12A-22S-0.5SH 
24 15.35 16.1 HFK24CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFK24TR-ND 2,000 759.00/M FH12A-24S-0.5SH 

2 26 17.1 17.5 HFK26CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFK26TR-ND 2,000 815.00/M FH12A-26S-0.5SH 
29 18.6 19.0 HFK29CT-ND 2:47 1.67 1.34 1.11 HFK29TR-ND 2,000 852.00/M FH12A-29S-0.5SH 
30 18.35 19.1 HFK30CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 HFK30TR-ND 2,000 871.00/M FH12A-30S-0.5SH 
32 20.1 20.5 HFK32CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFK32TR-ND 2,000 889.00/M FH12A-32S-0.5SH 
33 20.6 21.0 HFK33CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFK33TR-ND 2,000 926.00/M FH12A-33S-0.5SH 
34 21.1 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFK34TR-ND 2,000 945.00/M FH12A-34S-0.5SH 
36 22.1 22.5 HFK36CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFK36TR-ND 2,000 963.00/M FH12A-36S-0.5SH 
40 23.35 24.1 HFK40CT-ND 2.69 2.07 1.66 1.38 HFK40TR-ND 2,000 1056.00/M FH12A-40S-0.5SH 
42 25.1 25.5 HFK42CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 HFK42TR-ND 2,000 1093.00/M FH12A-42S-0.5SH 
45 26.6 27.0 HFK45CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 HFK45TR-ND 2,000 1148.00/M FH12A-45S-0.5SH 
50 28.35 29.1 HFK50CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 HFKS50TR-ND 2,000 1221.00/M FH12A-50S-0.5SH 

5mm Vertical Mount 

10 6.9 8.4 HFL10CT-ND 1.60 1.16 95 .80 HFL10TR-ND 1,000 560.00 FH12-10S-0.5SV 
12 7.9 9.4 HFL12CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFL12TR-ND 1,000 580.00 FH12-12S-0.5SV 
13 8.4 9.9 HFL13CT-ND 4.77 1.28 1.05 89 HFL13TR-ND 1,000 618.00 FH12-13S-0.5SV 
15 9.4 10.9 HFL15CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFL15TR-ND 1,000 657.00 FH12-15S-0.5SV 

3 16 9.9 11.4 HFL16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFL16TR-ND 1,000 657.00 FH12-16S-0.5SV 
17 10.4 11.9 HFL17CT-ND 1.65 1.27 1.02 85 HFL17TR-ND 1,000 676.00 FH12-17S-0.5SV 
18 10.9 12.4 HFL18CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFL18TR-ND 1,000 696.00 FH12-18S-0.5SV 
20 11.9 13.4 HFL20CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFL20TR-ND 1,000 753.00 FH12-20S-0.5SV 
22 12.9 14.4 HFL22CT-ND 1.93 1.49 9) 99 HFL22TR-ND 1,000 791.00 FH12-22S-0.5SV 


(Continued) 
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0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont) 


Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 250 Part No. Size Pricing Part No. 
24 13.9 15.4 HFL24CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFL24TR-ND 1,000 811.00 FH12-24S-0.5SV 
26 14.9 16.4 HFL26CT-ND 2.10 1.62 1.29 1.08 HFL26TR-ND 1,000 858.00 FH12-26S-0.5SV 
30 16.9 18.4 HFL30CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFL30TR-ND 1,000 927.00 FH12-30S-0.5SV 
32 17.9 19.4 HFL32CT-ND 2.38 1.83 1.47 1.22 HFL32TR-ND 1,000 974.00 FH12-32S-0.5SV 
33 18.4 19.9 HFL33CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFL33TR-ND 1,000 1004.00 FH12-33S-0.5SV 
3 34 18.9 20.4 HFL34CT-ND 2.46 1.90 1.52 1.26 HFL34TR-ND 1,000 1008.00 FH12-34S-0.5SV 
36 19.9 21.4 HFL36CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFL36TR-ND 1,000 1024.00 FH12-36S-0.5SV 
40 21.9 23.4 HFL40CT-ND 2.79 2.15 t72 1.43 HFL40TR-ND 1,000 1140.00 FH12-40S-0.5SV 
45 24.4 25.9 HFL45CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 HFL45TR-ND 1,000 1236.00 FH12-45S-0.5SV 
49 26.4 27.9 HFL49CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND 1,000 1313.00 FH12-49S-0.5SV 
50 26.9 28.4 HFL50CT-ND 2.90 2.25 1.80 1.45 HFLS50TR-ND 1,000 1300.00 FH12-50S-0.5SV 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 
6 6.1 7A HFRO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFRO6TR-ND 2,000 642.00/M FH12F-6S-0.5SH 
10 8.1 9.1 HFR10CT-ND 1.70 1.31 1.05 .87 HFR10TR-ND 2,000 667.00/M FH12F-10S-0.5SH 
12 9.1 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFR12TR-ND 2,000 722.00/M FH12F-12S-0.5SH 
13 9.6 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 HFR13TR-ND 2,000 741.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 10.1 W141 HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFR14TR-ND 2,000 759.00/M FH12F-14S-0.5SH 
15 10.6 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND 2,000 778.00/M FH12F-15S-0.5SH 
16 Wa 12.4 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND 2,000 815.00/M FH12F-16S-0.5SH 
18 12.1 13.1 HFR18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND 2,000 833.00/M FH12F-18S-0.5SH 
1 20 13.1 14.41 HFR20CT-ND 2A7 1.67 1.34 TA HFR20TR-ND 2,000 852.00/M FH12F-20S-0.5SH 
22 14.1 15.1 HFR22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFR22TR-ND 2,000 889.00/M FH12F-22S-0.5SH 
24 15.1 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1:21 HFR24TR-ND 2,000 926.00/M FH12F-24S-0.5SH 
26 16.1 174 HFR26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFR26TR-ND 2,000 945.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 171 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND 2,000 982.00/M FH12F-28S-0.5SH 
30 18.1 19.1 HFR30CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFR30TR-ND 2,000 1037.00/M FH12F-30S-0.5SH 
32 19.1 20.1 HFR32CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR32TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-32S-0.5SH 
34 20.1 21.1 HFR34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 21.1 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFR36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12F-36S-0.5SH 
40 23.1 24.1 HFR40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 HFR40TR-ND 2,000 1221.00/M FH12F-40S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
30 18.1 19.1 HFA30CT-ND 2.55 1.96 1.57 1.31 HFA30TR-ND 2,000 1000.00/M FH12S-30S-0.5SH 
40 23.1 24.1 HFA40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 HFA40TR-ND 2,000 1221.00/M FH12S-40S-0.5SH 
1 45 25.6 26.6 HFA45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFA45TR-ND 2,000 1313.00/M FH12S-45S-0.5SH 
50 28.1 29.1 HFA50CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFASOTR-ND 2,000 1390.00/M FH12S-50S-0.5SH 
53 29.6 30.6 HFA53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFAS3TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-53S-0.5SH 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 
5 8.6 9.6 HFBOSCT-ND 1.21 .88 72 61 HFBOSTR-ND 2,000 415.00/M FH12-5S-1SH 
6 9.6 10.6 HFBO6CT-ND 1.27 92 76 64 HFBO6TR-ND 2,000 434.00/M FH12-6S-1SH 
ve 10.6 11.6 HFBO7CT-ND 1.33 96 19 67 HFBO7TR-ND 2,000 454.00/M FH12-7S-1SH 
8 11.6 12.6 HFBO8CT-ND 1.44 1.05 86 73 HFBO8TR-ND 2,000 493.00/M FH12-8S-1SH 
1 9 12.6 13.6 HFBO9CT-ND 1.49 1.08 89 15 HFBO9TR-ND 2,000 510.00/M FH12-9S-1SH 
11 14.6 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 -80 HFB11TR-ND 2,000 547.00/M FH12-11S-1SH 
16 19.6 20.6 HFB16CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFB16TR-ND 2,000 605.00/M FH12-16S-1SH 
22 25.6 26.6 HFB22CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFB22TR-ND 2,000 667.00/M FH12-22S-1SH 
26 29.6 30.6 HFB26CT-ND 1.89 1.46 AA? 97 HFB26TR-ND 2,000 741.00/M FH12-26S-1SH 
1.0mm Vertical Mount* 
6 8.4 9.9 HFCO6CT-ND 1.60 1.16 95 80 HFCO6TR-ND 1,000 560.00 FH12-6S-1SV 
te 9.4 10.9 HFCO7CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFCO7TR-ND 1,000 580.00 FH12-7S-1.0SV 
8 10.4 11.9 HFCO8CT-ND 1.77 1.28 1.05 .89 HFCO8TR-ND 1,000 618.00 FH12-8S-1.0SV 
3 16 18.4 19.9 HFC16CT-ND 1.79 1.38 1.11 92 HFC16TR-ND 1,000 734.00 FH12-16S-1SV 
20 22.4 23.9 HFC20CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFC20TR-ND 1,000 811.00 FH12-20S-1.0SV 
22 24.4 25.9 HFC22CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFC22TR-ND 1,000 868.00 FH12-22S-1.0SV 
24 26.4 27.9 HFC24CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 HFC24TR-ND 1,000 908.00 FH12-24S-1.0SV 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing. 


1mm Flex Connectors 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 

Features: ¢ High-density packaging achieved by 1mm pitch contacts * Dual-side contact 
construction allows FPC and FFC conductors to be inserted in either direction * Enhanced 
contact reliability through high contact pressure ¢ Applicable to 0.25mm to 0.35mm thick 
flexible printed circuit boards * Uses PBT (UL94V-0) insulating materials which are highly resistant 
to solvents and high temperature * Kinked dip posts for board retention during wave soldering 
Material/Finish: ¢ Insulator: Polybutylene Phthalate, black »* Contacts: Phosphor Bronze, 
tin-lead plated Electrical: * Rated Current: 0.5A ¢ Insulation Resistance: At 100VDC, 500MQ 
minimum * Withstanding Voltage: 150VAC for 1 minute * Contact Resistance: 40m maximum 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) 


Features: ¢ Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density 
packaging ¢ Excellent workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact 
by only lightly inserting FPC/FFC and then pushing in the movable locking flap * Recommended 


thickness of flexible circuit board is 0.25mm to 0.30mm_ * PPS (UL94V-0) with excellent solvent 
resistance and high temperature resistance is used for the insulation material * The SMT type 
connectors permit high density and automatic packaging on circuit boards Material/Finish: « In- 
sulator: PPS Resin, natural finish * Contacts: Phosphor Bronze, tin plating Electrical: « Rated 
Current: 0.5A ¢ Insulator Resistance: 500MO at 100VDC minimum * Withstanding Voltage: 
150VAC for 1 minute at specified value * Contact Resistance: 25mQ maximum 
No. | Dim. No. | Dim No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. ql 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 
Fig. 1 - Right Angle 10 12. | HFFIOT-ND 65 53 .39  .33 | FH21-10S-1DSA 20 26.2 | HFE20F-ND 2.50 2.08 1.54 1.28 | FH10A-20S-1SH 
5 7 ]HFGOSEND 60. 42 29 24 | FH21-5S-1D8 12 | 14 | HFFI2T-ND 68 +=.56-.41_—«.35 | FH21-12S-1DSA 21 | 27.2 | HFE2IF-ND 2.415 1.79 1.32 1.10 | FHI0A-21S-1SH 
6 8 HFGO6T-ND 60 42 29 .24 | FH21-6S-1DS 14 16 | HFFI4T-ND 76 =©.62. =-.45-——.38-_ | FH21-14S-1DSA 24 30.2 | HFE24F-ND 2.73 2.27 1.68 1.40 | FH10A-24S-1SH 
8 10 | HFGO8T-ND 57 47. +34. 29 | FH21-8S-1DS 15 17 | HFFIST-ND 91 75 54.46 | FH21-15S-1DSA 26 32.2 | HFE26F-ND 3.06 2.54 1.88 1.57 | FH10A-26S-1SH 
10 12 | HFGIOT-ND 68 56 .41  .35 | FH21-10S-1DS 16 18 | HFFI6T-ND 87.72 «5244 | FH21-16S-1DSA 27 33.2 | HFE27F-ND 2.63 2.19 1.62 1.35 | FH10A-27S-1SH 
12 14 | HFG12T-ND 80 .66 .48 .40 | FH21-12S-1DS 18 20 | HFFI8T-ND 1.03 .84 .61  .52 | FH21-18S-1DSA 30 36.2 | HFE30F-ND 2.99 2.48 1.86 1.50 | FH10A-30S-1SH 
14 16 | HFGI4T-ND 91 .75 54 46 | FH21-14S-1DS 20 22 | HFF2OT-ND) =1.10  .90 66 = .56 | FH21-205-1DSA Fig. 4 - SMT Flex with Board Mount Boss 
15 | 17 | HFGIST-ND 99 81 59 .50 | FH21-15S-1DS 22) 24 | HFF22T-ND 1.14 93° 68.57 | FH21-22S-1DSA 7 | 132 | HFHO7T-ND 1.79 146 1.06.00 |FHIOA-7S-1SHB 
16 | 18 | HFGI6T-ND 1.03 84 61 52 | FH21-16S-1DS 24) 26 | HFF24T-ND = 1.22 1.00 .72 61 | FH21-24S-1DSA 8 | 14.2 | HFHOST-ND 1.86 1.52 1.11 .94 |FH1OA-8S-1SHB 
18 | 20 | HFGI8T-ND 1.10 90 66 56 | FH21-18S-1DS 26 | 28 | HFF26T-ND = 1.25 1.03 75 .63 | FH21-26S-1DSA 12 | 182 | HFHI2T-ND 1.92 1.60 1.18 .98 | FH10A-12S-1SHB 
20 | 22 | HFG2OT-ND 1.22 1.00 .72 61 | FH21-20S-1DS 28 | 30 | HFF28T-ND 1.44 1.18 86.73 | FH21-28S-1DSA 14 | 20.2 | HFHY4T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 |FHI0A-14S-1SHB 
22 | 24 | HFG22T-ND 1.25 1.03 .75 .63 | FH21-22S-1DS 30_| 32 | HFFSOT-ND 1.48 1.21 88.75 | FH21-30S-1DSA 16 | 22.2 | HFHIGT-ND 2.24 1.87 1.38 1.15 |FHI0A-16S-1SHB 
24 26 | HFG24T-ND 1.37 1.12 .81 .69 | FH21-24S-1DS Fig. 3 - SMT Flex without Board Mount Boss 17 | 23.2 | HFHI7T-ND 2.28 1.89 1.40 1.17 |FH10A-17S-1SHB 
26 | 28 | HFG26T-ND 1.48 1.21 88.75 | FH21-26S-1DS 7 | 132 |HFEO7E-ND 1.79 1.46 1.06 .90 | FHI0A-7S-1SH 19 | 25.2 | HFHI9T-ND 2.02 1.68 1.24 1.03 |FH10A-19S-1SHB 
28 | 30 | HFG28T-ND 1.63 1.34 .97 82 | FH21-28S-1DS 3 | 14.2 | HFEOSF-ND 1.86 1.52 1.11 .94 | FH10A-8S-1SH 20 | 26.2 | HFH20T-ND 2.50 2.08 1.54 1.28 |FH10A-20S-1SHB 
30 | 32 | HFG30T-ND 1.67 1.37.99 .84_| FH21-30S-1DS 42 | 18.2 | HFEI2F-ND 1.92 1.60 1.18 .98 | FH10A-12S-1SH 21 | 27.2 | HFH21T-ND 2.15 1.79 1.32 1.10 |FH10A-21S-1SHB 
Fig. 2 - Straight 14 20.2 | HFEI4F-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-14S-1SH 24 30.2 | HFH24T-ND 2.73. 2.27 1.68 1.40 | FH10A-24S-1SHB 
5 7 ‘| HFFOST-ND 60 42 .29 24 | FH21-5S-1DSA 16 | 22.2 | HFEIGF-ND 2.24 1.87 1.38 1.15 | FH10A-16S-1SH 26 | 32.2 | HFH26T-ND 3.06 2.54 1.88 1.57 |FH10A-26S-1SHB 
6 8 |HFFOGT-ND 60 42 .29 24 | FH21-6S-1DSA 17 | 23.2 | HFEI7F-ND 2.28 1.89 1.40 1.17 | FH10A-17S-1SH 27 | 33.2 | HFH27T-ND = 2.63 2.19 1.62 1.35 | FH10A-27S-1SHB 
8 10 | HFFOST-ND 5747.34.29 | FH21-8S-1DSA 19 | 25.2 | HFEI9F-ND 2.02 1.68 1.24 1.03 | FH10A-19S-1SH 30 | 36.2 | HFH30T-ND 2.99 248 1.86 1.50 | FH10A-30S-1SHB 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 61 


0.5mm-Pitch Slide-Lock FPC 


OMRON. Connector - XF2L 


Low Profile SMT ZIF (Zero Insertion Force) 
Connectors Small Footprint Reduces Space on 
Circuit Boards 


SPECIFICATIONS: 

Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50 VDC Withstanding Voltage: 250VAC for 1 
minute Insertion Tolerance: 30 times 

Features: * Low profile, measures 1.2 mm maximum above the board »* Top and 
bottom contact styles have identical dimensions, utilize the same PCB layout for 
board design * Hold-down terminal improves connection stability during soldering 
* Slide mechanism locks securely * Connectors supplied on tape reels for A 


XF2L-xx25 
Upper 


XF2L-xx35 
Lower 


automatic insertion; color coded slide identifies top and bottom contact versions to oe 
avoid mix-ups during production. 3.45% 
Dim Cut Tape Tape & Reel 
No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 3,000 6,000 | PartNo. 
4 6.9 | OR675CT-ND 73 66 58 53 |— = — | XF2L-0425-1 
6 7.9 | OR677CT-ND 78 70 62  .56 | OR677TR-ND 387.50/M 372.00/M | XF2L-0625-1 
7 8.4 | OR678CT-ND 83 4.75 «66 = =.60 | — = — | XF2L-0725-1 
7 8.4 | OR679CT-ND* 88 80 .71  .64 | OR679TR-ND* 441.63/M 423.96/M | XF2L-0735-1 
8 8.9 | OR680CT-ND 85.77 68 ~— 62 - | — = — | XF2L-0825-1 
8 8.9 | OR681CT-ND* 85 77) 68 = 62 | — _ — | XF2L-0835-1 
10 | 9.9 | OR682CT-ND 93 84 74 67 |— _— — | XF2L-1025-1 
12 | 10.9 | OR683CT-ND* 98 88 .78 .71 | OR683TR-ND*  487.50/M 468.00/M | XF2L-1235-1 
13 | 11.4 | OR684CT-ND 1.03 .93  .82 .74 | OR684TR-ND 512.50/M 492.00/M | XF2L-1325-1 
13 | 11.4 | OR685CT-ND* 1.03 93 82 74 |— = — | XF2L-1335-1 
15 | 12.4 )OR686CT-ND* 1.05 .95 .84 .76 | OR686TR-ND* 525.00/M 504.00/M | XF2L-1535-1 
18 | 13.9 | OR687CT-ND* 1.23 1.11 .98 .89 | OR687TR-ND* 612.50/M 588.00/M | XF2L-1835-1 
21 =| 15.4 | OR689CT-ND 1.30 1.17 1.04  .94 | OR689TR-ND 650.00/M 624.00/M | XF2L-2125-1 
22 | 15.9 | OR690CT-ND* 1.33 1.20 1.06 .96 | OR690TR-ND* 662.50/M 636.00/M | XF2L-2235-1 
26 | 17.9 | OR691CT-ND 1.45 1.31 1.16 1.05 | OR691TR-ND 725.00/M _696.00/M | XF2L-2625-1 
30 | 19.9 | OR692CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR692TR-ND 800.00/M 768.00/M | XF2L-3025-1 
30 | 19.9 | OR693CT-ND* 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR693TR-ND* 800.00/M 768.00/M | XF2L-3035-1 
NEW! XF2L — RoHS Compliant NEW! 

4 6.9 | OR746CT-ND 56 51 45 41 | OR746TR-ND 280.00/M 268.80/M | XF2L-0425-1A 
5 7.4 | OR747CT-ND* 60 54 48 .43 | OR747TR-ND* 296.25/M 284.40/M | XF2L-0535-1A 
6 7.9 | OR748CT-ND 62 56 .50 45 | OR748TR-ND 308.75/M 296.40/M | XF2L-0625-1A 
6 7.9 | OR749CT-ND* 58 52 .47 42 | OR749TR-ND* 288.75/M 277.20/M | XF2L-0635-1A 
7 8.4 | OR750CT-ND 66.59 52.47 _ | OR750TR-ND 325.00/M —_312.00/M | XF2L-0725-1A 
8 8.9 | OR751CT-ND 68 61 .54 49 | OR751TR-ND 337.50/M 324.00/M | XF2L-0825-1A 
10 | 9.9 | OR752CT-ND 74 66 .59 .53 | OR752TR-ND 366.25/M 351.60/M | XF2L-1025-1A 
12 | 10.9 | OR753CT-ND 80 72 .64  .58 | OR753TR-ND 398.75/M  382.80/M | XF2L-1225-1A 
18 | 13.9 | OR754CT-ND* 98 88 .78  .71 | OR754TR-ND* 487.50/M 468.00/M | XF2L-1835-1A 


* Lower Contact Type 


0.5mm-Pitch Rotary-Lock FPC Connector - XF2H 


SMT ZIF (Zero Insertion Force) Improves Assembly 
Reliability and Manufacturing Efficiency 

SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.54 Rated Voltage: 50VDC Withstanding Voltage: 
250VZAC for 1 minute Insertion Tolerance: 20 times 


Features: * Rotary-lock at rear instead of front simplifies assembly, provides secure 
connection even if cable flexes upward * FPC housing design ensures reliable alignment 
of circuits during assembly, unaffected by rotary-lock »* Double-sided contacts can be used wherever top or bottom 
connection is needed, reducing part numbers on bill of materials * Low profile, measures only 2mm maximum above 
the circuit board 


Note: “Not for New Design” — Currently this Series is being replaced hy XF2M Series 


\a\O 


Y 


A 
Se 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 

No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos. | (mm) | Part No. di 25 50 100 | Part No. 1,500 6,000 Part No. 
12 | 10.1 | OC640CT-ND 63 57 51 46 |OC640TR-ND 313.26/M 300.72/M | XF2H-1215-1LW 
14 | 11.1 | OC642CT-ND 103 93 82 74 |— _ — | XF2H-1415-1LW 
22 =| 15.1 | OC646CT-ND 89 80 71 64 |OC646TR-ND 443.63/M 425.88/M | XF2H-2215-1LW 
26 | 17.1 | OC648CT-ND 1.33 1.20 1.06 .96 |OC648TR-ND 662.50/M 636.00/M | XF2H-2615-1LW 
30 | 19.1 | OC649CT-ND 1.38 1.24 110 99 |— = — | XF2H-3015-1LW 
32 | 20.1 | OC650CT-ND 1.15 1.04 .92 .83 |OC650TR-ND 574.50/M 551.52/M | XF2H-3215-1LW 
33 | 20.6 | OC651CT-ND 1.62 1.46 1.30 1.17 |OC651TR-ND 807.63/M 775.32/M | XF2H-3315-1LW 
34 | 21.1 | OC652CT-ND 1.20 1.09 97 87 |— _ — | XF2H-3415-1LW 
36 | 22.1 | OC654CT-ND 1.63 1.47 1.30 1.17 |OC654TR-ND 812.50/M 780.00/M | XF2H-3615-1LW 
38 | 23.1 | OC655CT-ND 1.65 1.49 1.32 1.19 |OC655TR-ND 825.00/M__792.00/M | XF2H-3815-1LW 
40 | 241 | OC656CT-ND 1.68 1.51 1.34 1.21 |OC656TR-ND 837.50/M 804.00/M | XF2H-4015-1LW 
50 | 29.1 | OC658CT-ND 1.85 1.67 1.48 1.34 |OC658TR-ND 925.00/M 888.00/M | XF2H-5015-1LW 


0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock 


A 
FPC Connector - XF2J 
SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connector with Low Profile, 
Top Entry Ideal for Automated Assembly Processes eS 
3.4 


SPECIFICATIONS: 


Rated Current: 0.5A AC/DC Rated Voltage: 50VDC AC/DC Withstand Voltage: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 
30 times Features: * Enlarged surface area on slide bar makes automatic assembly easier * Vertical slide mechanism 
locks flex circuit securely in place * Low-profile, measures only 4.15 mm above the circuit board * Hold-down terminal 
improves connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for automatic insertion 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
No.of} A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 Part No. 

26 | 17.5 | OR669CT-ND 1.20 1.08 .96 .87 | OR669TR-ND 600.00 576.00/M | XF2J-2624-11 
28 | 18.5 | OR670CT-ND 1.25 1.13 1.00 .90 | OR670TR-ND 625.00 _600.00/M | XF2J-2824-11 
NEW! XF2J — RoHS Compliant NEW! 

6 7.5 | OR733CT-ND 64 57 .51 46 | OR733TR-ND 316.25  303.60/M | XF2J-0624-11A 
8 8.5 | OR734CT-ND 75 67 60 .54 | OR734TR-ND 371.25  356.40/M | XF2J-0824-11A 
10 9.5 | OR735CT-ND 80 .72 .64 .58 | OR735TR-ND 398.75  382.80/M | XF2J-1024-11A 
12 | 10.5 | OR736CT-ND 89 80 .71  .64 | OR736TR-ND 440.00  422.40/M | XF2J-1224-11A 
14 | 11.5 | OR737CT-ND. 97 ©.87 .77_—«70_: | OR737TR-ND 481.25  462.00/M | XF2J-1424-11A 
16 | 12.5 | OR738CT-ND 1.03 .92 .82 .74 | OR738TR-ND 508.75 488.40/M | XF2J-1624-11A 
18 | 13.5 | OR739CT-ND 1.08 .97 .86 .78 | OR739TR-ND 536.25 514.80/M | XF2J-1824-11A 
20 | 14.5 | OR740CT-ND 1.14 1.02 .91 .82 | OR740TR-ND 563.75  541.20/M | XF2J-2024-11A 
22 | 15.5 | OR741CT-ND 1.16 1.04 .93 .84 | OR741TR-ND 577.50 554.40/M | XF2J-2224-11A 
24 | 16.5 | OR742CT-ND 1.25 112 .99 .90 | OR742TR-ND 618.75  594.00/M | XF2J-2424-11A 
26 | 17.5 | OR743CT-ND 1.33 1.19 1.06 .96 | OR743TR-ND 660.00  633.60/M | XF2J-2624-11A 
28 | 18.5 | OR744CT-ND 1.39 1.24 1.10 .99 | OR744TR-ND 687.50  660.00/M | XF2J-2824-11A 
30 | 19.5 | OR745CT-ND 1.44 1.29 1.15 1.03 | OR745TR-ND 715.00 686.40/M | XF2J-3024-11A 


0.5mm-Pitch Vertical FPC Connector - XF2G 


SMT Non-ZIF (Zero Insertion Force) Connector Offers a 


Low-Cost Top Entry Alternative to Locking Type > 
SPECIFICATIONS: 
Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50VDC Withstanding Voltage: 250VAC for 1 minute 
Insertion Tolerance: 10 times Features: * Enlarged top surface area makes automatic 4 sl] 
assembly easier * Low profile * Measures only 4.15mm above the circuit board * Hold-down es 
terminal improves connection stability during soldering » Connectors supplied on tape reels for 3 
automatic insertion . 
Dim. Cut Tape Tape & Reel 

No.of} A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 Part No. 

6 4.9 | OR672CT-ND 40 36 32 29) — _ — | XF2G-0614-11 

14 8.9 | OR673CT-ND 60 54 48 .44 | OR673TR-ND 300.00 288.00/M | XF2G-1414-11 

16 9.9 | OR674CT-ND 70 63 56 51 | — _ — | XF2G-1614-11 
0.5mm-Pitch 
Reduced-Area 


Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2M 


SPECIFICATIONS: 
Rated Current: 0.5A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials/Finish: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP 
resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um) Hold- 
down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


No. of | Dim. A/Dim. B] Dim. C| Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Omron 
Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. if 25 50 | Size | Pricing* | Part No. 
10 6.1 95 | 4.5 OR698CT-ND 10 64 57 — — | XF2M10151L 
30 16.1 | 19.5 | 14.5 OR700CT-ND 1.23 1.12 99 | — — | XF2M30151L 
34 18.1 | 21.5 | 16.5 OR701CT-ND 1.41 1.27 1.13 | 1,500} 703.63/M | XF2M34151L 
45 23.6 | 27.0 | 22.0 OR703CT-ND 1.73 1.56 1.39 | 1,500) 865.38/M | XF2M45151L 
50 26.1 | 29.5 | 24.5 OR704CT-ND 1.88 1.69 1.51 = — | XF2M50151L 
NEW! XF2M — RoHS Compliant NEW! 
10 6.1 9.5 | 4.5 OR717CT-ND 1.02 92 81 | 1,500} 506.26/M | XF2M-1015-1A 
18 10.1 | 13.5 | 8.5 OR718CT-ND 1.29 1.15 1.03 | 1,500) 638.76/M | XF2M-1815-1A 
20 114] 14.5 | 9.5 OR719CT-ND 93 83 74 | 1,500} 460.00/M | XF2M-2015-1A 
22 12.1 | 15.5 | 10.5 OR720CT-ND 98 88 78 | 1,500} 487.50/M | XF2M-2215-1A 
24 13.1 | 16.5 | 11.5 OR721CT-ND 1.50 1.34 1.19 | 1,500] 743.76/M | XF2M-2415-1A 
26 14.1 | 17.5 | 12.5 OR722CT-ND 1.10 99 88 | 1,500} 546.26/M | XF2M-2615-1A 
30 16.1 | 19.5 | 14.5 OR723CT-ND 1.22 1.09 97 | 1,500} 603.76/M | XF2M-3015-1A 
32 17.1 | 20.5 | 15.5 OR724CT-ND 1.28 1.14 1.02 | 1,500) 632.50/M | XF2M-3215-1A 
33 17.6 | 21.0 | 16.0 OR725CT-ND 1.79 1.60 1.43 | 1,500) 888.76/M | XF2M-3315-1A 
34 18.1 | 21.5 | 16.5 OR726CT-ND 1.33 1.19 1.06 | 1,500] 660.00/M | XF2M-3415-1A 
35 18.6 | 22.0 | 17.0 OR727CT-ND 1.36 1.22 1.08 | 1,500] 675.00/M | XF2M-3515-1A 
36 19.1 | 22.5 | 17.5 OR728CT-ND 1.39 1.24 1.11 | 1,500) 688.76/M | XF2M-3615-1A 
40 21.1 | 24.5 | 19.5 OR729CT-ND 1.50 1.35 1.20 | 1,500) 746.26/M | XF2M-4015-1A 
42 22.1 | 25.5 | 20.5 OR730CT-ND 1.56 1.40 1.24 | 1,500] 775.00/M | XF2M-4215-1A 
45 23.6 | 27.0 | 22.0 OR731CT-ND 1.65 1.48 1.31 | 1,500) 818.76/M | XF2M-4515-1A 
50 26.1 | 29.5 | 24.5 OR732CT-ND 1.84 1.65 1.46 | 1,500] 912.50/M | XF2M-5015-1A 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


0.5mm -Pitch Low-profile Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2N, XF2R 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.3A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials/Finish: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper alloy/ 
nickel substrate (1.5ym) gold-plated contacts (0.15ym) Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


< 71.4 
i 
Pattern 
prohibited Area 
No. of| Dim. A| Dim. B| Dim. C | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Omron 
Fig. | Pos. | (mm) | (mm)| (mm) | PartNo. 1 25 50 | Size | Pricing* | Part No. 
1 21 13.8 11.8 = OR705CT-ND 1.79 1.61 1.44 [3,000 | 894.13/M | XF2N21153 
6 61 44 2.5 OR706CT-ND 1.41 1.27 1.13 [3,000 | 704.00/M | XF2R06154A 
9 76 5.6 4.0 OR707CT-ND 1.57 1.42 1.26 |3,000| 786.50/M | XF2R09154A 
9 18 | 121 10.1 8.5 OR708CT-ND 2.06 1.86 1.65 | 3,000] 1030.25/M | XF2R18154A 
24 | 15.1 13.1 11.5 OR709CT-ND 2.38 2.15 1.91 | 3,000] 1192.38/M | XF2R24154A 
34 | 20.1 18.1 16.5 OR710CT-ND 2.93 2.64 2.34 | 3,000] 1462.50/M | XF2R34154A 
40 | 231 21.1 19.5 OR711CT-ND 3.25 2.93 2.61 | 3,000 | 1626.63/M | XF2R40154A 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 Part No. 

8 8.5 | OR660CT-ND 68 61 54 49 | — al — | XF2J-0824-11 
14 | 11.5 | OR663CT-ND. 88 .79 .70 .63 | OR663TR-ND 437.50 — 420.00/M | XF2J-1424-11 
16 | 12.5 | OR664CT-ND. 93 84 .74  .67 | OR664TR-ND 462.50  444.00/M | XF2J-1624-11 
18 | 13.5 | OR665CT-ND. 98 88 78 71 |= _— — | XF2J-1824-11 
22 | 15.5 | OR667CT-ND 1.05 .95 .84 .76 | OR667TR-ND 525.00  504.00/M | XF2J-2224-11 

62 (T0683) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON). 0.3mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2B 


No. of | Dim. A | Dim.B | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Omron 

Pos. | (mm) | (mm) Part No. 1 25 50 Size Pricing* | Part No. 
17 4.2 48 OR694CT-ND. 1.63 1.47 1.31 1,500 814.50/M | XF2B174531A 
23 6.0 6.6 OR695CT-ND 1.95 1.76 1.57 1,500 976.63/M | XF2B234531A 
31 8.4 9.0 OR696CT-ND 2.41 Pag 1.93 1,500 | 1202.50/M | XF2B314531A 
33 9.0 9.6 OR697CT-ND 2.52 2.27 2.02 1,500_| 1260.26/M | XF2B334531A 


SN, 0.5mm Pitch Standard 
ay a malo Length Jumper - unshielded 


SPECIFICATIONS: Flat Flex Cable 


Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.5A Physical: * Strip Length: 4.0mm (1.57”) 
Reinforcement Length: 6.00mm (.236") * Conductor Width: 0.30mm (.012”) * Con- 
ductor Thickness: 0.10 mm (.004”) * End Thickness: 0.30+0.05mm (.012 +.002”) 
* Temperature: -40°C ~ 80°C 

Reference Information: * UL Style No. 2896 * Mates with any 0.50mm (.020”) Pitch Molex FFC/FPC Connector 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2.00” (51mm) 
6 3.5 WM10200-ND 4.14 3.46 2.54 2.15 21020-0053 
10 5.5 WM10201-ND 4.14 3.45 2.54 2.15 21020-0097 
20 10.5 WM10202-ND 4.30 3.58 2.63 2.22 21020-0207 
24 12.5 WM10203-ND 4.35 3.63 2.66 2.25 21020-0251 
30 15.5 WM10204-ND. 441 3.67 2.70 2.28 21020-0317 
36 18.5 WM10205-ND 4.45 3.71 2.73 2.30 21020-0383 
40 20.5 WM10206-ND 4.50 3.76 2.76 2.33 21020-0427 
50 25.5 WM10207-ND 4.65 3.88 2.84 2.42 21020-0543 
NEW! 3.00” (76mm) — RoHS Compliant NEW! 
6 3.5 WM10224-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 21020-0055 
10 5.5 WM10225-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 21020-0099 
20 10.5 WM10226-ND 4.66 3.89 2.85 241 21020-0209 
24 12.5 WM10227-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 21020-0253 
30 15.5 WM10228-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 21020-0319 
36 18.5 WM10229-ND 4.66 3.89 2.85 2.42 21020-0385 
40 20.5 WM10230-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 21020-0429 
50 25.5 WM10231-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 21020-7650 
4.00” (102mm) 
6 3.5 WM10208-ND 4.66 3.89 2.85 2.42 21020-0057 
10 5.5 WM10209-ND 4.65 3.89 2.86 2.42 21020-0101 
20 10.5 WM10210-ND 4.92 4.10 3.01 2.55 21020-0211 
24 12.5 WM10211-ND 5.02 4.19 3.07 2.61 21020-0255 
30 15.5 WM10212-ND 5.17 4.31 3.17 2.69 21020-0321 
36 18.8 WM10213-ND 5.34 4.45 3.27 2.76 21020-0387 
40 20.5 WM10214-ND 5.43 4.53 3.33 2.82 21020-0431 
50 25.5 WM10215-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0547 
NEW! 5.00” (127mm) — RoHS Compliant NEW! 
6 3.5 WM10232-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0059 
10 5.5 WM10233-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0103 
20 10.5 WM10234-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0213 
24 12.5 WM10235-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0257 
30 15.5 WM10236-ND 5.69 4.75 3.48 2.96 21020-0323 
36 18.8 WM10237-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 21020-0389 
40 20.5 WM10238-ND 5.69 4.74 3.47 2.94 21020-0433 
50 25.5 WM10239-ND 5.70 4.76 3.47 2.96 21020-2750 
6.00” (152mm) 
6 3.5 WM10216-ND 5.70 4.75 3.48 2.95 21020-0061 
10 5.5 WM10217-ND 5.69 4.75 3.49 2.95 21020-0105 
20 10.5 WM10218-ND 5.69 4.75 3.49 2.95 21020-0215 
24 12.5 WM10219-ND 5.96 4.97 3.65 3.08 21020-0259 
30 15.5 WM10220-ND 6.21 5.18 3.80 3.21 21020-0325 
36 18.5 WM10221-ND 6.37 5.30 3.90 3.31 21020-0391 
40 20.5 WM10222-ND 6.46 5.40 3.96 3.36 21020-0435 
50 25.5 WM10223-ND 6.72 5.61 4.10 3.49 21020-0548 
NEW! 8.00” (203mm) — RoHS Compliant NEW! 
6 3.5 WM10240-ND 5.69 4.75 3.49 2.96 21020-0065 
10 5.5 WM10241-ND 5.69 4.75 3.48 2.96 21020-0109 
20 10.5 WM10242-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0219 
24 12.5 WM10243-ND 5.94 4.97 3.64 3.08 21020-0263 
30 15.5 WM10244-ND 6.22 5.18 3.81 3.22 21020-0329 
36 18.5 WM10245-ND 6.36 5.30 3.90 3.30 21020-0395 
40 20.5 WM10246-ND 6.46 5.39 3.95 3.36 21020-0439 
50 25.5 WM10247-ND 6.72 5.60 4.11 3.50 21020-0574 


0.5mm FFC/FPC Connector 


SPECIFICATIONS: Electrical: * Voltage: 50V © Current: 0.5A » Contact Resistance: 20mQ maximum » Dielectric 
Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute « Insulation Resistance: 50MQ minute Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 
* Actuator: PPS, UL 94V-0 » Contact: Phosphor Bronze « Plating: Tin * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin Plating 
© Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


Vertical 


Open actuator 


2:90,-5.90-Actuatar 


Open actuator 


C -|Locked actuator Locked actuator opened 

sa} 12.00 *2.00 149.90-Actuator 

No. of | Dim. A| Dim. B| Dim. C | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Molex 

Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. i] 10 100 | Size | Pricing* | PartNo. 

Bottom Contact Style 

6 9.10 5.9 4.3 WM7700CT-ND 1.54 1.33 1.03 | 1,000 600.83 | 52746-0670 
10 | 11.10 5.9 43 WM7701CT-ND 2.17 1.86 1.45 | 1,000 843.66 | 52746-1070 
20 | 16.10 5.9 4.3 WM7702CT-ND 3.36 2.88 2.24 | 1,000 1305.19 | 52746-2070 
20 | 16.10 5.9 43 WMS5680CT-ND 3.20 2.74 2.14 | 1,000 1242.66 | 52746-2090 
24 | 18.60 6.1 45 WM7703CT-ND 4.01 3.44 2.68 | 1,000 1559.32 | 52437-2472 
30 | 21.60 | 61 | 45 | WM7704CTND 4.36 3.74 2.91) 1,000 | 1695.84) 52437-3072 
36 | 23.50 | 6.55 5.0 WM7705CT-ND 3.22 2.76 2.15 | 1,500 | 1251.00/M| 54132-3697 
40 | 25.50 | 6.55 5.0 WM5684CT-ND 5.65 4.84 3.77 | 1,500 | 2198.00/M| 54132-4092 
40 | 25.50 | 6.55 5.0 WM7706CT-ND 4.04 3.46 2.70 | 1,500 | 1572.00/M| 54132-4097 
50 | 30.50 | 6.55 5.0 WM7707CT-ND 4.81 4.12 3.21 | 1,500 | 1870.00/M| 54132-5097 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


[ iB 0.3 
>| «0.6 ial 
SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.2A AC/DC Rated Voltage: 50V 00000000 | 
AC/DC Insertion Tolerance: 10 times Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials/Finish: Housing: LCP resin (UL94V-0)/ 5.4 
natural Slider: LCP resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper 0.75 
alloy/nickel substrate (2um) gold-plated contacts (0.15,m) D00000000 a0, 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. -+—— B——>|# 
No. of | Dim. A | Dim. B | Dim. C | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Molex 
Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | PartNo. 1 10 100 | Size | Pricing* | PartNo. 
Top Contact Style 
6 9.10 Sif 43 WM7708CT-ND 98 84 66 | 1,000 381.01 | 52745-0696 
10 11.10 | 5.7 43 WM7709CT-ND 1.51 1.30 1.01 | 1,000 588.23 | 52745-1096 
20 16.10 | 5.7 43 WM7710CT-ND 2.08 1.79 1.39 | 1,000 810.64 | 52745-2096 
24 18.60 | 5.9 45 WM7711CT-ND 3.03 2.60 2.03 | 1,000 1179.05 | 52435-2472 
30 21.60 | 5.9 45 WM7712CT-ND 3.36 2.88 2.24 | 1,000 1304.80 | 52435-3072 
40 25.50 | 6.55 5.0 WM7713CT-ND 3.94 3.38 2.63 | 1,500 | 1534.00/M | 54104-4096 
50 30.50 | 6.55 5.0 WM7714CT-ND 4.30 3.69 2.87 | 1,500 | 1674.00/M | 54104-5096 
Vertical Contact Style 
6 | 870 | — | — | WM7715CT-ND 1.58 1.36 1.06 | 1,000 614.74 | 52559-0672 
10 10.70 - =— WM7716CT-ND 2.32 1.99 1.55 | 1,000 903.95 | 52559-1072 
10 10.70 _ =— WM5694CT-ND 2.21 1.90 148) — — | 52559-1092 
20 15.70 _ _ WM7717CT-ND 3.82 3.27 2.55 | 1,000 1484.93 | 52559-2072 
24 17.70 = = WM7718CT-ND 4.43 3.80 2.96 | 1,000 1723.10 | 52259-2472 
24 17.70 =_ — WMS5696CT-ND 4.22 3.61 2.82 | — — | 52559-2492 
30 20.70 _ — WM7719CT-ND 4.46 3.82 2.98 | 1,000 1732.94 | 52559-3072 
36 23.70 - - WM7720CT-ND 5.22 447 3.49 | 1,000 2031.23 | 52559-3672 
40 25.70 - = WM7721CT-ND 5.08 4.35 3.39 | 1,000 1977.24 | 52559-4072 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


1mm FFC/FPC Connectors 


FEATURES: Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT 
tails. Material: 4/6 nylon, UL 94V-0 Actuator: PPS, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Plating: Tin Solder Tabs: 
Phosphor Bronze, Tin Plating Temperature: -20°C ~ 85°C Electrical: Voltage: 125V Current: 1.0A Contact Resistance: 
20MQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 minute 

Vertical: For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable 
retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper 
orientation to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. Material: Housing 4/6 nylon, UL 
94V-0 Actuator: LCP, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Alloy Plating: Tin/Lead, 90/10 Temperature: -20°C ~ 80°C 
Electrical: Voltage: 125V Current: 1.0A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500V 
AC/1 minute Insulation Resistance: 100MQ minimum 


Opened 
Actuator 36 
it 
Locked Actuator 
No. | Dimension Cut Tape T&R 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
Fig. Pos.| Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 | PartNo. 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style 
4 | 405 (10.30) | WM7675CT-ND 1.21 1.04.81 | WM7675TR-ND 470.61 | 52207-0485 
6 | .484 (12.30) | WM7676CT-ND 1.02.88  .69 | WM7676TR-ND 397.71 | 52207-0685 
8 | .562 (14.30) | WM7677CT-ND 1.34. 1.15 90 | WM7677TR-ND 520.33 | 52207-0885 
10 | .641 (16.30) | WM7678CT-ND* 1.81 1.55 1.21 | WM7678TR-ND* 702.00 | 52207-1085 
12 | .720 (18.30) | WM7679CT-ND 1.92 1.65 1.29 | WM7679TR-ND 747.76 _| 52207-1285 
14 | .799 (20.30) | WM7680CT-ND 2.19 1.87 1.46 | WM7680TR-ND 849.78 | 52207-1485 
16 | .877 (22.30) | WM7681CT-ND* 2.53 2.17 1.69 | WM7681TR-ND* 984.00 | 52207-1685 
4 | 18 | 956 (24.30) | WM7682CT-ND 266 2.28 1.78 | WM7682TR-ND 1035.28 | 52207-1885 
20 |1.035 (26.30) | WM7683CT-ND 2.88 2.47 1.92 | WM7683TR-ND 1118.93 | 52207-2085 
22 |1.114 (28.30) |_ WM7684CT-ND 3.08 2.64 2.06 | WM7684TR-ND 1197.40 _| 52207-2285 
22 |1.114 (28.30) | WM5709CT-ND 2738 234 183 [— — | 62207-2290 
24 |1.192 (30.30)| WM7685CT-ND 3.25 2.79 2.17 | WM7685TR-ND 1265.48 | 55207-2485 
26 |1.271 (32.30)| WM7686CT-ND 3.42 2.93 2.29 | WM7686TR-ND 1330.96 | 52207-2685 
26 |1.271 (32.30) WM5711CT-ND 3.26 2.79 2.18 | — — | 52207-2690 
28 |1.350 (34.30) | WM7687CT-ND* 3.96 3.39 2.64 | WM7687TR-ND* | 1540.00 | 52207-2885 
30 |1.430 (36.30) |_ WM7688CT-ND 3.77 3.23 2.52 | WM7688TR-ND 1466.75 | 52207-3085 
Vertical, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
6 | .496 (12.60) | WM7633CT-ND* 2.04 1.75 1.37 | WM7633TR-ND* 795.00 | 52610-0671 
8 | .575 (14.60) | WM7634CT-ND* 2.44 2.10 1.63 | WM7634TR-ND* 950.00 | 52610-0871 
10 | .654 (16.60) | WM7635CT-ND* 2.81 2.41 1.88 | WM7635TR-ND* | 1094.00 | 52610-1071 
12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND* 3.22 2.76 2.15 | WM7636TR-ND* | 1252.00 | 52610-1271 
14 | .811 (20.60) | WM7637CT-ND* 3.58 3.07 2.39 | WM7637TR-ND* | 1392.00 | 52610-1471 
16 | .890 (22.60) | WM7638CT-ND* 3.89 3.33 2.60 | WM/638TR-ND* | 1511.00 | 52610-1671 
2 | 18 | .969 (24.60) | WM7639CT-ND* 415 3.56 2.77 | WM7639TR-ND* | 1615.00 ) 52610-1871 
20 |1.047 (26.60) | WM7640CT-ND* 4.39 3.76 2.93 | WM7640TR-ND* | 1706.00 | 52610-2071 
22 |1.126 (28.60) | WM7641CT-ND* 472 4.04 3.15 | WM7641TR-ND* | 1835.00 | 52610-2271 
24 |1.205 (30.60) |_WM7642CT-ND* 5.03 4.31 3.36 | WM7642TR-ND* | 1956.00 | 52610-2471 
26 |1.283 (32.60) | WM7643CT-ND* 3.85 3.30 257 | WM/643TR-ND* | 1499.00 | 52610-2671 
28 |1.362 (34.60) | WM7644CT-ND* 5.48 4.70 3.66 | WM7644TR-ND* | 2132.00 | 52610-2871 
30 |1.441 (36.60) |_ WM7645CT-ND* 5.61 4.80 3.74 | WM7645TR-ND* | 2181.00 | 52610-3071 
Vertical, ZIF — No Pegs 
4 | .366 (9.30) | WM5300-ND 11600 9573 — | 71226-0425 
6 | .445 (11.30) | WM5301-ND 138° 113 87 | — — | 71226-0625 
8 | .524 (13.30) | WM5302-ND 1.61 131 101 | — — | 71226-0825 
10 | .602 (15.30) | WM5303-ND 184° 1.50 116 | — — | 71226-1025 
12 | .681 (17.30) | WM5304-ND 2.08 1.70 1.31 | — — _| 71226-1225 
14 | 760 (19.30) | WM5305-ND 231 188 145 | — — | 71226-1425 
3 16 | .839 (21.30) | WM5306-ND 253 2.06 159 | — — | 71226-1625 
18 | .917 (23.30) | WM5307-ND 277 2.25 1.73 | — — | 71226-1825 
20 | .996 (25.30) | WM5308-ND 3.15 256 197 | — — | 71226-2025 
22_|1.075 (27.30) |_WM5309-ND 3.22 262 2.02 | — — _| 71226-2225 
24 |1.154 (29.30) | WM5310-ND 345° 2.81 216 | — — | 71226-2425 
26 |1.232 (31.30)| WM5311-ND 3.68 3.00 2.31 | — — | 71226-2625 
28 |1.311 (33.30) | WM5312-ND 3.92 319 245 | — — | 71226-2825 
30 |1.390 (35.30) |_ WM5313-ND 415 3.38 2.60 | — — _| 71226-3025 


* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 63 


lat 
hotex Waldom 4 oomm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: 

Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC Connectors 
Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: Voltage: 30V, Current: 1.3A 
Physical: Strip Length: 4.0mm (.157”). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028”). Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). End Thickness: 0.30+0.05mm 
(.012.002”). Temperature: -40°C ~ 80°C * Contacts on same side 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10000-ND 2.89 2.41 1.77 1.50 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND 3.11 2.60 1.91 1.62 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND 2.97 2.48 1.82 1.54 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND. 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 3.19 2.67 1.96 1.66 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND 3.51 2.93 2.15 1.82 | 21039-0255 
12 13.15 WM10003-ND 3.38 2.82 2.07 1.76 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND 3.74 3.12 2.29 1.94 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND 3.64 3.04 2.23 1.89 | 21039-0291 14 15.15 WM10056-ND 3.93 3.28 2.41 2.04 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND 3.56 2.97 2.18 1.85 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND. 4.14 3.46 2.54 2.15 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND 3.87 3.23 2.37 2.01 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 4.1 3.68 2.70 2.29 | 21039-0343 
20 21.15 WM10007-ND 4.03 3.36 2.47 2.09 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND 4.53 3.78 2.77 2.35 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 4.07 3.40 2.49 2.11 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 4.60 3.84 2.81 2.39 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND 4.30 3.59 2.63 2.23 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND 5.32 4.44 3.26 2.76 | 21039-0409 
26 27.15 WM10010-ND 4.12 3.44 2.53 2.14 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 5.39 4.50 3.30 2.80 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND 4.36 3.64 2.67 2.26 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND 5.46 4.56 3.34 2.83 | 21039-0453 
30 31.15 WM10012-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND 5.53 4.62 3.39 2.87 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10013-ND 2.82 2.36 1.73 1.47 | 21039-0205 6 7.15 WM10065-ND. 3.30 2.75 2.02 1.71 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND 3.15 2.63 1.93 1.63 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.55 2.96 217 1.84 | 21039-0237 
10 11.15 WM10015-ND 3.43 2.87 2.10 1.78 | 21039-0249 10 11.15 WM10067-ND 3.78 3.16 2.32 1.96 | 21039-0259 
12 13.15 WM10016-ND 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0271 12 13.15 WM10068-ND 4.09 3.42 2.51 2.12 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND 3.70 3.09 2.26 1.92 | 21039-0293 14 15.15 WM10069-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND 3.82 3.19 2.34 1.99 | 21039-0315 16 17.15 WM10070-ND 4.61 3.84 2.82 2.39 | 21039-0325 
18 19.15 WM10019-ND 3.99 3.33 2.45 2.07 | 21039-0337 18 19.15 WM10071-ND 471 3.93 2.88 2.44 | 21039-0347 
20 21.15 WM10020-ND 4.21 3.51 2.58 2.18 | 21039-0359 20 21.15 WM10072-ND 5.39 4.50 3.30 2.80 | 21039-0369 
22 23.15 WM10021-ND 4.26 3.55 2.61 2.21 | 21039-0381 22 23.15 WM10073-ND 5.48 4.57 3.36 2.84 | 21039-0391 
24 25.15 WM10022-ND 4.55 3.80 2.79 2.36 | 21039-0403 24 25.15 WM10074-ND 6.12 5.10 3.74 3.17 | 21039-0413 
26 27.15 WM10023-ND 4.61 3.84 2.82 2.39 | 21039-0425 26 27.15 WM10075-ND 6.19 5.17 3.79 3.21 | 21039-0435 
28 29.15 WM10024-ND 4.65 3.88 2.84 2.41 | 21039-0447 28 29.15 WM10076-ND 6.28 5.24 3.84 3.26 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND 4.69 3.91 2.87 2.43 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 6.37 5.31 3.90 3.30 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7A5 WM10026-ND 3.05 2.55 1.87 1.58 | 21039-0207 6 7.15 WM10078-ND 3.34 2.79 2.05 1.74 | 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND 3.35 2.80 2.05 1.74 | 21039-0251 10 11.15 WM10080-ND 3.90 3.26 2.39 2.03 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND 3.52 2.94 2.16 1.83 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 447 3.73 2.74 2.32 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND 3.67 3.06 2.25 1.90 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND 4.53 3.78 2.77 2.35 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND 3.82 3.19 2.34 1.99 | 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND 5.09 4.25 3.12 2.64 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND 4.02 3.36 2.46 2.09 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND. 5.51 4.59 3.37 2.86 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND 4.28 3.57 2.62 2.22 | 21039-0361 20 21.15 WM10085-ND 6.05 5.05 3.70 3.14 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND. 6.16 5.14 3.77 3.19 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND 4.69 3.91 2.87 2.43 | 21039-0405 24 25.15 WM10087-ND 6.93 5.78 4.24 3.59 | 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.74 3.95 2.90 2.46 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND. 7.04 5.87 4.31 3.65 | 21039-0439 
28 29.15 WM10037-ND 4.80 4.00 2.94 2.49 | 21039-0449 28 29.15 WM10089-ND 7.14 5.95 4.37 3.70 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0471 30 31.15 WM10090-ND 7.24 6.04 4.43 3.76 | 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10039-ND 3.04 2.54 1.86 1.58 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND 3.73 3.11 2.29 1.94 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND 4.07 3.40 2.49 2.11 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND 3.21 2.68 1.96 1.67 | 21039-0253 10 11.15 WM10093-ND 4.41 3.68 2.70 2.29 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND 3.57 2.98 2.19 1.85 | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND 3.74 3.12 2.29 1.94 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND 5.19 4.33 3.18 2.69 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND 3.92 3.27 2.40 2.04 | 21039-0319 16 17.15 WM10096-ND. 5.59 4.66 3.42 2.90 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND 4.15 3.46 2.54 2.15 | 21039-0341 18 19.15 WM10097-ND 6.08 5.07 3.72 3.15 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND 4.45 3.71 2.72 2.31 | 21039-0363 20 21.15 WM10098-ND 6.72 5.60 411 3.48 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND 4.51 3.77 2.76 2.34 | 21039-0385 22 23.15 WM10099-ND. 6.85 5.71 4.19 3.55 | 21039-0397 
24 25.15 WM10048-ND 4.94 4.12 3.02 2.56 | 21039-0407 24 25.15 WM10100-ND 7.76 6.47 4.75 4.02 | 21039-0419 
26 27.15 WM10049-ND 4.99 417 3.06 2.59 | 21039-0429 26 27.15 WM10101-ND. 7.88 6.57 4.82 4.09 | 21039-0441 
28 29.15 WM10050-ND 4.81 4.02 2.95 2.50 | 21039-0451 28 29.15 WM10102-ND 8.00 6.67 4.89 4.15 | 21039-0463 
30 31.15 WM10051-ND 5.11 4.26 3.13 2.65 | 21039-0473 30 31.15 WM10103-ND. 8.12 6.77 4.97 4.21 | 21039-0485 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle, SMT — RoHS Compliant 
2 7.65 1.25 WM7600CT-ND 1.81 1.60 1.07 53780-0270 
WM7600TR-ND 1057.50/1500 
3 8.90 2.50 WM7601CT-ND 1.96 1.73 1.16 53780-0370 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 * Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact: Phosphor Bronze « Plating: REE Sas SSO 
Gold (Tin/Lead on SMT tails) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 4 10.15 3.75 VALUATION) 2.12 1.87 125 53780-0470 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20m maximum « Dielectric Withstanding WMZGGOTE:ND) 1 240-0011500) 
Voltage: 250VAC = Insulation Resistance: 100MOQ min. 5 41.40. 5.00 WM7602CT-ND 2.59 2.29 1.53 53780-0570 
Ey BiGER 5 =r ai 2 WM7602TR-ND 1516.50/1500 
Cir- Dim. (mm) igi-Key rice Eacl lolex 7 
Fig. | cuits} A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 6 12.65 6.25 |URUZECeCL ND oe ene 1-62 | 53780-0670 
WM7603TR-ND 1603.50/1500 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile WM7604CT-ND 3.03 268 1.79 
2 | 5.72 1.25 | WM5400-ND 49 44.29 | 51146-0200 t 19.90 7.50 rm 4772.00/1800 53780-0770 
3 6.97 2.50 WM5401-ND 61 54 36 51146-0300 
4 8.22 3.75 WM5402-ND 72 64 43 51146-0400 9 16.40 10.00 Wc ost aoe a 53780-0970 
, s | 947 5.00 | wms403-ND 79 70 47 | 51146-0500 WNZBOS TEEN, 1888:50/1500) 
6 | 10.72 6.25 WM5404-ND 92 81 54 | 51146-0600 14 22.65 16.25| WM7661CT-ND 3.66 3.23 2.16 | 59780-1470 
7 | 11.97 7.50 | WM5405-ND 1.06 94 63 | 51146-0700 WM7661TR-ND 2143.47/1500 
9 14.47 10.00 WM5406-ND 1:27 1.12 75 51146-0900 Crimp Terminal AWG 28-30 WM5506-ND 49 44 .29 50641-8141 
14 20.72 16.25 WM5407-ND 1.86 1.65 1.10 51146-1400 Hand Crimper WM9963-ND 636.00/1 57352-5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Video Camera (DVC) and Mobile Phone. 


Features: * Ultra low profile design provides a body height of 1.2 mm (0.047 in.) 
* Easy handling cable insertion by actuator driven 


* High cable retention force 


Materials: 


* Housing/Actuator: Glass reinforced high temperature thermoplastic (UL94V-0) 
* Color: Housing: White; Actuator: Black * Contact: Copper Alloy 


* Design against solder and flux wicking 


Mechanical and Electrical Performance: 
¢ Durability (Actuator Operation): 10 cycle maximum 


0.30 mm (0.012”) FFC-FPC Connectors 
SFYL and SFYL-U Series 


The SFYL and SFYL-U Series are a 0.30 mm (0.012 in) pitch cable to board 
connector with an ultra low profile. The series adopts the Surface Mount Technology 
(SMT) and Zero Insertion Force (ZIF) or Low Insertion Force (LIF) mechanism 
which enable easier cable insertion. These are suitable for high density design of 
consumer equipment, especially CD-ROM Drive, Digital Still Camera (DSC), Digital 


¢ Temperature Range: 
- 25°C ~ 85°C «Insulation Resistance: 50MQ minumim * Withstanding Voltage: 
AC 200V ¢ Current Rating: AC/DC 0.2A 


No. Cut Tape Tape and Reel 
of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pri FCI 
Positions A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
SYFL Series — Lower Contact Location 
17 0.118 (3.00) 0.165 (4.20) 0.291 (7.40) 609-1216-1-ND 1.16 64 54 609-1216-2-ND 405.58/M 10013057-171200ELF 
21 0.118 (3.00) 0.213 (5.40) 0.339 (8.60) 609-1217-1-ND 1.30 -70 60 609-1217-2-ND 465.22/M 10013057-211200ELF 
25 0.118 (3.00) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1218-1-ND 1.36 74 63 609-1218-2-ND 489.44/M 10013057-251200ELF 
31 0.118 (3.00) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1219-1-ND 1.49 81 aA! 609-1219-2-ND 562.24/M 10013057-311200ELF 
35 0.118 (3.00) 0.378 (9.60) 0.504 (12.80) 609-1220-1-ND 1.53 83 73 609-1220-2-ND 579.04/M 10013057-351200ELF 
39 0.118 (3.00) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1221-1-ND 1.71 96 84 609-1221-2-ND 654.09/M 10013057-391200ELF 
45 0.118 (3.00) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1222-1-ND 1.83 1.05 91 609-1222-2-ND 718.99/M 10013057-451200ELF 
SYFL-U Series — Upper Contact Location 

abl 0.146 (3.70) 0.094 (2.40) 0.220 (5.60) 609-1223-1-ND 1.03 57 48 609-1223-2-ND 433.72/M 10017251-112240ELF 
15 0.146 (3.70) 0.142 (3.60) 0.268 (6.80) 609-1224-1-ND 1.13 63 53 609-1224-2-ND 395.50/M 10017251-152240ELF 
19 0.146 (3.70) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 609-1225-1-ND 1.20 68 56 609-1225-2-ND 514.92/M 10017251-192240ELF 
23 0.146 (3.70) 0.236 (6.00) 0.362 (9.20) 609-1226-1-ND 1.29 70 60 609-1226-2-ND 554.68/M 10017251-232240ELF 
25 0.146 (3.70) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1227-1-ND 1.34 73 62 609-1227-2-ND 529.34/M 10017251-252240ELF 
27 0.146 (3.70) 0.283 (7.20) 0.409 (10.40) 609-1228-1-ND 1.36 76 65 609-1228-2-ND 604.80/M 10017251-272240ELF 
31 0.146 (3.70) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1229-1-ND 1.45 81 70 609-1229-2-ND 539.84/M 10017251-312240ELF 
39 0.146 (3.70) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1230-1-ND 1.58 86 75 609-1230-2-ND 691.04/M 10017251-392240ELF 
45 0.146 (3.70) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1231-1-ND 1.69 94 83 609-1231-2-ND 749.93/M 10017251-452240ELF 


NEw: FC) 


The Gas-Tight, 


Z) 


= SMTI/ZIF Type 


High Pressure 


(GTH) contact 


system 


62674 Series: 


ensures a low cost connection with reliablity equal to gold 
plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an 
increased number of mating cycles with minimal wear. The 
ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating 
operation. The slider ensures maximum cable retention wtih 
a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low 
contact resistance. The cable lock option provides cable strain 
relief as well as full retention of cable. 

Specifications: * Contact Resistance: 30 mQ maximum 
¢ Insulation Resistance: 100 MQ minimum « Durability (Mating 
Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
* Current Rating: 0.5 A AC/DC » Voltage Rating: 50 V AC/DC 


* Housing: Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Black ° Slider: 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown ¢ Contact: Phos- 
phor Bronze. Tin Alloy Plated 

62684 Series: 

*Housing: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Beige 
* Slider: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFV Series: 

*Housing: Polyamide Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black ° Slider: PPS Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown 
(with cable-lock: Black) * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy 
Plated 


0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


RoHS 


No. of Cut Tape 
Posi- Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. | tions Location A B D Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
62674 Series — Top Entry Without Cable Lock 
8 = 0.335 (8.50) 0.138 (3.50) = = 609-1204-1-ND 69 35 .28 609-1204-2-ND 1,000 239.60 | 62674-081121ALF 
12 _ 0.413 (10.50) 0.217 (5.50) _ = 609-1205-1-ND 73 -36 30 609-1205-2-ND 1,000 269.43 | 62674-121121ALF 
16 = 0.492 (12.50) 0.295 (7.50) = = 609-1206-1-ND .78 40 33 609-1206-2-ND 1,000 271.20 | 62674-161121ALF 
20 _ 0.571 (14.50) 0.374 (9.50) _ = 609-1207-1-ND -80 .39 33 609-1207-2-ND 1,000 284.40 | 62674-201121ALF 
21 = 0.591 (15.00) 0.394 (10.00) = = 609-1208-1-ND 83 Al 35 609-1208-2-ND 2,000 264.75/M | 62674-211121ALF 
1 24 _ 0.650 (16.50) 0.453 (11.50) _ = 609-1210-1-ND 87 45 38 609-1210-2-ND 1,000 309.28 | 62674-241121ALF 
25 = 0.670 (17.00) 0.472 (12.00) = = 609-1211-1-ND 92 AT 39 609-1211-2-ND 2,000 307.50/M | 62674-251121ALF 
26 _ 0.689 (17.50) 0.492 (12.50) _— _ 609-1212-1-ND 94 49 At 609-1212-2-ND 2,000 320.40/M | 62674-261121ALF 
30 = 0.768 (19.50) 0.571 (14.50) = = 609-1213-1-ND 97 50 42 609-1213-2-ND 1,000 340.85 | 62674-301121ALF 
32 = 0.807 (20.50) 0.610 (15.50) = = 609-1214-1-ND 96 51 43 609-1214-2-ND 1,000 347.20 | 62674-321121ALF 
33 =_ 0.827 (21.00) 0.630 (16.00) _ = 609-1215-1-ND 1.00 54 45 609-1215-2-ND 1,000 368.85 | 62674-331121ALF 
62684 Series — Side Entry Without Cable Lock 
40 Lower 0.957 (24.30) 0.768 (19.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1195-1-ND -90 A5 .38 609-1195-2-ND 2,000 361.80/M | 62684-401100ALF 
45 Lower 1.055 (26.80) 0.866 (22.00) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1196-1-ND 1.07 59 50 609-1196-2-ND 2,000 387.44/M | 62684-451100ALF 
50 Lower 0.957 (24.30) 0.965 (24.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1197-1-ND 99 53 45 609-1197-2-ND 2,000 406.65/M | 62684-501100ALF 
32 Upper 0.799 (20.30) 0.610 (15.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1198-1-ND 93 AT 40 609-1198-2-ND 2,000 321.15/M | 62684-322100ALF 
2 34 Upper 0.839 (21.30) 0.650 (16.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1199-1-ND 88 45 38 609-1199-2-ND 2,000 360.00/M | 62684-342100ALF 
40 Upper 0.957 (24.30) 0.768 (19.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1200-1-ND 1.04 57 48 609-1200-2-ND 2,000 375.26/M | 62684-402100ALF 
45 Upper 1.055 (26.80) 1.055 (26.80) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1201-1-ND 96 49 42 609-1201-2-ND 2,000 409.50/M | 62684-452100ALF 
50 Upper 1.154 (29.3) 0.965 (24.50) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1202-1-ND 1.19 66 56 609-1202-2-ND 2,000 432.10/M | 62684-502100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) 1.063 (27.00) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 609-1203-1-ND 1.25 68 58 609-1203-2-ND 2,000 686.58/M | 62684-552100ALF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Lower 0.295 (7.50) 0.059 (1.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1846-1-ND 88 46 39 609-1846-2-ND 6,000 274.68/M | SFV4R-1STE1LF 
5 Lower 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1848-1-ND 90 46 39 609-1848-2-ND 6,000 279.58/M | SFV5R-1STE1LF 
6 Lower 0.335 (8.50) 0.098 (2.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1850-1-ND 1.18 65 55 609-1850-2-ND 6,000 412.72/M | SFV6R-1STE1LF 
z Lower 0.354 (9.00) 0.118 (3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1852-1-ND 91 46 39 609-1852-2-ND 6,000 283.64/M | SFV7R-1STE1LF 
8 Lower 0.374 (9.50) 0.138 (3.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1854-1-ND 1.16 64 54 609-1854-2-ND 6,000 406.56/M | SFV8R-1STE1LF 
10 Lower 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1856-1-ND 1.35 73 63 609-1856-2-ND 6,000 476.03/M | SFV10R-1STE1LF 
12 Lower 0.453 (11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1858-1-ND 1.01 56 AT 609-1858-2-ND 6,000 353.08/M | SFV12R-1STE1LF 
14 Lower 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1860-1-ND 1.05 58 49 609-1860-2-ND 6,000 366.80/M | SFV14R-1STE1LF 
2 15 Lower 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1862-1-ND 1.06 59 50 609-1862-2-ND 6,000 372.54/M | SFV15R-1STE1LF 
16 Lower 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1864-1-ND 1.06 59 49 609-1864-2-ND 6,000 370.02/M | SFV16R-1STE1LF 
18 Lower 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1866-1-ND 1.62 88 77 609-1866-2-ND 6,000 590.49/M | SFV18R-1STE1LF 
20 Lower 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1868-1-ND 1.78 99 87 609-1868-2-ND 6,000 665.96/M | SFV20R-1STE1LF 
21 Lower 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1871-1-ND 1.05 58 49 609-1871-2-ND 6,000 366.94/M | SFV21R-1STE1LF 
22 Lower 0.650 (16.50) 0.413 (10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1873-1-ND 1.65 92 81 609-1873-2-ND 6,000 619.11/M | SFV22R-1STE1LF 
24 Lower 0.689 (17.50) 0.453 (11.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1875-1-ND 1.77 99 86 609-1875-2-ND 6,000 663.39/M | SFV24R-1STE1LF 
26 Lower 0.728 (18.50) 0.492 (12.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1877-1-ND 1.06 59 50 609-1877-2-ND 6,000 372.40/M | SFV26R-1STE1LF 
28 Lower 0.768 (19.50) 0.531 (13.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1879-1-ND 1.38 7 66 609-1879-2-ND 6,000 499.13/M | SFV28R-1STE1LF 
30 Lower 0.807 (20.50) 0.571 (14.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1881-1-ND 1.14 62 52 609-1881-2-ND 6,000 389.90/M | SFV30R-1STE1LF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Upper 0.295 (7.50) 0.059 (1.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1847-1-ND 88 46 39 609-1847-2-ND 6,000 275.10/M | SFV4R-2STE1LF 
2 5 Upper 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1849-1-ND 1.05 58 49 609-1849-2-ND 6,000 368.20/M | SFV5R-2STE1LF 
6 Upper 0.335 (8.50) 0.098 (2.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1851-1-ND 1.44 81 69 609-1851-2-ND 6,000 527.04/M | SFV6R-2STE1LF 
ya Upper 0.354 (9.00) 0.118 (3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1853-1-ND 1.05 58 49 609-1853-2-ND 6,000 367.64/M | SFV7R-2STE1LF 


(Continued) 
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NEW! FC, 0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors (cont) 
= sutzir Type 


No. of Cut Tape 
Posi- Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. | tions Location A B c D Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 

8 Upper 0.374 (9.50) 0.138 (3.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1855-1-ND 84 42 35 609-1855-2-ND 6,000 250.74/M | SFV8R-2STE1LF 
10 Upper 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1857-1-ND 93 48 At 609-1857-2-ND 6,000 294.84/M | SFV10R-2STE1LF 
12 Upper 0.453 (11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1859-1-ND 1.01 56 47 609-1859-2-ND 6,000 353.08/M | SFV12R-2STE1LF 
14 Upper 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1861-1-ND 1.05 58 49 609-1861-2-ND 6,000 366.80/M | SFV14R-2STE1LF 

2 15 Upper 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1863-1-ND 1.25 68 58 609-1863-2-ND 6,000 449.82/M | SFV15R-2STE1LF 
16 Upper 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1865-1-ND 1.54 83 73 609-1865-2-ND 6,000 570.63/M | SFV16R-2STE1LF 
18 Upper 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1867-1-ND 1.11 62 52 609-1867-2-ND 6,000 389.90/M | SFV18R-2STE1LF 
20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1869-1-ND 1.50 84 72 609-1869-2-ND 6,000 549.45/M | SFV20R-2STE1LF 
21 Upper 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1872-1-ND 1.35 75 65 609-1872-2-ND 6,000 490.19/M | SFV21R-2STE1LF 
22 Upper 0.650 (16.50) 0.413 (10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1874-1-ND 1.38 ad 66 609-1874-2-ND 6,000 498.17/M | SFV22R-2STE1LF 

SFV Series — Side Entry With Cable-Lock 
2 20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 609-1870-1-ND 1.19 66 55 609-1870-2-ND 6,000 443.52/M | SFV20R-4STE1LF 
Side Entry 

10 Lower 0.295 (7.50) 0.177 (4.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1234-1-ND 86 43 37 609-1234-2-ND 4,500 265.77/M | 10051922-1010ELF 
11 Lower 0.315 (8.00) 0.197 (5.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1235-1-ND 86 44 .38 609-1235-2-ND 4,500 271.04/M | 10051922-1110ELF 
12 Lower 0.335 (8.50) 0.217 (5.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1236-1-ND 87 45 38 609-1236-2-ND 4,500 275.17/M | 10051922-1210ELF 
14 Lower 0.374 (9.50) 0.256 (6.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1237-1-ND -90 46 39 609-1237-2-ND 4,500 283.44/M | 10051922-1410ELF 
15 Lower 0.394 (10.00) 0.276 (7.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1238-1-ND 91 46 39 609-1238-2-ND 4,500 289.56/M | 10051922-1510ELF 
18 Lower 0.453 (11.50) 0.335 (8.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1239-1-ND 93 48 40 609-1239-2-ND 4,500 299.97/M | 10051922-1810ELF 

2 20 Lower 0.492 (12.50) 0.374 (9.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1240-1-ND 195 49 42 609-1240-2-ND 4,500 308.23/M | 10051922-2010ELF 
24 Lower 0.571 (14.50) 0.453 (11.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1241-1-ND .99 53 45 609-1241-2-ND 4,500 325.36/M | 10051922-2410ELF 
26 Lower 0.610 (15.50) 0.492 (12.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1242-1-ND 1.01 53 46 609-1242-2-ND 4,500 336.00/M | 10051922-2610ELF 
28 Lower 0.650 (16.50) 0.531 (13.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1243-1-ND 1.04 -55 48 609-1243-2-ND 4,500 346.78/M | 10051922-2810ELF 
30 Lower 0.689 (17.50) 0.571 (14.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1244-1-ND 1.13 62 53 609-1244-2-ND 4,500 394.10/M | 10051922-3010ELF 
45 Lower 0.984 (25.00) 0.866 (22.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1232-1-ND 1.43 .80 68 609-1232-2-ND 4,500 527.24/M | 10042867-45MB10ELF 
57 Lower 1.220 (31.00) 1.102 (28.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 609-1233-1-ND 1.57 85 75 609-1233-2-ND 4,500 594.86/M | 10042867-57MB10ELF 


NEw! FC} 0.80 mm (0.031”) FFC-FPC Connectors 
| SMTI/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliablity equal to gold plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection 
allows an increased number of mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures 
maximum cable retention wtih a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock option provides cable strain relief as 
well as full retention of cable. 


Specifications: 

¢ Housing Material: Glass Reinforced PPS, UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Bronze, Matte pure Tin plated * Contact Resistance: 30MQ maximum » Insulation 
Resistance: 500 MQ minimum « Durability (Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: 100V 
AC/DC 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
4 0.339 (8.60) 0.094 (2.40) 609-1170-1-ND 86 45 .38 609-1170-2-ND 2,000 293.85/M | SFR4R-1STE1LF 
6 0.402 (10.20) 0.157 (4.00) 609-1171-1-ND 93 A7 40 609-1171-2-ND 2,000 309.30/M | SFR6R-1STE1LF 
8 0.465 (11.80) 0.220 (5.60) 609-1172-1-ND 97 51 44 609-1172-2-ND 4,000 323.05/M_ | SFR8R-1STE1LF 
10 0.528 (13.40) 0.283 (7.20) 1.03 55 47 609-1173-2-ND 4,000 350.98/M | SFR10R-1STE1LF 
12 0.591(15.00) 0.346 (8.80) 1.04 58 49 609-1174-2-ND 2,000 377.29/M_| SFR12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.409 (10.40) 1.05 58 49 609-1175-2-ND 4,000 366.80/M | SFR14R-1STE1LF 
16 0.717 (18.20) 0.472 (12.00) 1.08 60 50 609-1176-2-ND 2,000 391.50/M | SFR16R-1STE1LF 
18 0.780 (19.80) 0.535 (13.60) 1.10 61 51 609-1177-2-ND 2,000 410.21/M | SFR18R-1STE1LF 
20 0.843 (21.40) 0.598 (15.20) 1.30 PG 61 609-1178-2-ND 2,000 484.30/M | SFR20R-1STE1LF 
22 0.906 (23.00) 0.661 (16.80) 1.34 73 62 609-1179-2-ND 2,000 507.79/M_| SFR22R-1STE1LF 
24 0.969 (24.60) 0.724 (18.40) 609-1180-1-ND 1.22 69 .57 609-1180-2-ND 2,000 452.26/M | SFR24R-1STE1LF 
26 1.031 (26.20) 0.787 (20.00) 609-1181-1-ND 1.28 69 60 609-1181-2-ND 2,000 491.26/M | SFR26R-1STE1LF 
28 1.094 (27.80) 0.850 (21.60) 609-1182-1-ND 1.27 69 69 609-1182-2-ND 2,000 504.31/M | SFR28R-1STE1LF 
30 1.157 (29.40) 0.913 (23.20) 609-1183-1-ND 1.33 72 62 609-1183-2-ND 2,000 509.10/M_ | SFR30R-1STE1LF 
33 
NEW! FC) 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors RoHS 


——S 


The Gas-Tight, High pressure (GTH) contact system ensures a low cost 
connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force 
connection allows an increased number of mating cycles with minimal wear. 
The ZIF per-holding process allows a stable and reliable mating operation. 
The Low Insertion Force (LIF) contacts positioning provides a reliable and 
easy mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a 
mimimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. 
Kinked solder tails provide added PCB retention. 


Specifications: 

¢ Current Rating: 1 A AC/DC * Voltage Rating: 100 V AC/DC » Contact 
Resistance: 30 mQ maximum * Insulation Resistance: 500 MQ minimum 
* Durability (Mating Cycles): ZIF - 20 cycles, LIF - 30 cycles * Temperature 
Range: -55°C ~ 85°C 

SLW Series: * Housing: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Slider: 
Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin 
Alloy Plated 


HLW Series: * Housing: PBT, Glass Reinforced, UL94V-0, Black »* Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

HFW Series: * Housing: Polyamide 6T, Glass Reinforced, UL94V-0, Black 
* Contact: Phospor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFW Series: * Housing: For Right Angle Version: PPS, Glass Reinforced, 
UL94V-0 For FPC/FCC: Housing Color: Brown (with cable-lock: Black) Slider 
Color: Black (with cable-lock: Brown) For Vertical Version: Heat-Resisting 


Resin, Glass Reinforced, UL94V-0 Housing Color: Brown Slider Color: Black 
* Contact Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing| Part No. 
SLW Series — Top Entry PC Mount ZIF 

4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1929-NDt 54 27 .21 = _ _ SLW4S-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1931-NDt 35 15 12 = = = SLW5S-1C7LF 

1 6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1933-NDt 36 15 12 — _— _ SLW6S-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1935-NDt 56 28 23 = = = SLW8S-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1937-NDt 40 18 14 = _ _ SLW10S-1C7LF 

t Bulk (Continued) 
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NEW! FC) 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont) 
=] 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1939-ND 1.16 65 54 = — = SLW12S-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1941-ND 70 35 29 = _ = SLW14S-1C7LF 
15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1943-ND 1.32 2 61 = = = SLW15S-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1945-ND 1.26 68 59 = _ = SLW16S-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1947-ND A7 20 alin, = = = SLW18S-1C7LF 
1 20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1949-ND 97 51 43 = — = SLW20S-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1951-ND 74 38 31 = = = SLW22S-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1953-ND 51 21 18 = _— = SLW24S-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1955-ND 51 25 20 = = = SLW26S-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1957-ND 53 24 20 = _— _ SLW28S-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1959-ND 56 25 21 = = = SLW30S-1C7LF 
HLW Series — Top Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1815-ND 20 .09 07 = = = HLW4S-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1817-ND 21 .08 .07 = _ = HLW5S-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1819-ND 24 10 .08 = = = HLW6S-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1821-ND 24 10 .08 = = = HLW8S-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1823-ND 26 10 08 = = = HLW10S-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1825-ND 45 22 18 = = = HLW12S-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1827-ND 31 14 BU = _ = HLW14S-2C7LF 
2 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1829-ND 30 12 10 = = = HLW15S-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1831-ND 32 15 12 = _— _ HLW16S-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1833-ND 32 14 a = = = HLW18S-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1835-ND 34 14 aot = _ = HLW20S-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1837-ND 34 14 12 = = = HLW22S-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1839-ND 36 15 12 = _ = HLW24S-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1841-ND .38 15 13 = =. = HLW26S-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1843-ND 39 15 13 = _ = HLW28S-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1845-ND 40 A7 14 = = = HLW30S-2C7LF 
SLW Series — Side Entry PC Mount ZIF 
4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1928-ND 49 24 19 = = = SLW4R-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1930-ND 44 20 16 = _ = SLW5R-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1932-ND 45 20 16 = _ = SLW6R-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1934-ND 54 .27 22 = = = SLW8R-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1936-ND -60 30 24 = — = SLW10R-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1938-ND TA? 65 55 = = = SLW12R-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1940-ND 52 22 19 = _— = SLW14R-1C7LF 
3 15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1942-ND 67 33 27 = = = SLW15R-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1944-ND 70 35 29 = _ = SLW16R-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1946-ND 82 40 34 = = = SLW18R-1C7LF 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1948-ND M7 39 32 = — = SLW20R-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1950-ND 80 Al 33 = = = SLW22R-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1952-ND 81 40 34 = a = SLW24R-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1954-ND 83 42 .36 = = = SLW26R-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1956-ND 66 30 .26 = = = SLW28R-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1958-ND 1.02 54 AZ = _ = SLW30R-1C7LF 
HLW Series — Side Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1814-ND 22 .09 .08 = = = HLW4R-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1816-ND 23 .09 07 = = = HLW5R-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1818-ND 23 .09 07 = _ = HLW6R-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1820-ND 25 10 .08 = = = HLW8R-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1822-ND 28 1 09 = = = HLW10R-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1824-ND 31 12 10 S = = HLW12R-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1826-ND 32 13 BU | = _ = HLW14R-2C7LF 
4 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1828-ND 54 27 22 = = = HLW15R-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1830-ND 33 16 12 = _ = HLW16R-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1832-ND 35 15 12 = = = HLW18R-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1834-ND 36 15 12 = _ = HLW20R-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1836-ND .38 16 13 = = = HLW22R-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1838-ND 40 18 15 = _ — HLW24R-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1840-ND At A7 14 = _ = HLW26R-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1842-ND 42 A7 15 = = = HLW28R-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1844-ND 44 19 16 = _ _ HLW30R-2C7LF 
HFW Series —Top Entry SMT Non-ZIF 
4 0.276 (7.00) 0.118 (3.00) 609-1105-1-ND 51 25 20 609-1105-2-ND 1,000 197.19 HFW4S-2STE1LF 
5 0.315 (8.00) 0.157 (4.00) 609-1106-1-ND 69 35 28 609-1106-2-ND 1,000 227.70 HFW5S-2STE1LF 
6 0.354 (9.00) 0.197 (5.00) 609-1107-1-ND 52 26 .21 609-1107-2-ND 1,000 209.16 HFW6S-2STE1LF 
7 0.394 (10.00) 0.236 (6.00) 609-1108-1-ND 51 26 21 609-1108-2-ND 1,000 164.14 HFW7S-2STE1LF 
8 0.433 (11.00) 0.276 (7.00) 609-1109-1-ND 73 37 30 609-1109-2-ND 1,000 244.96 HFW8S-2STE1LF 
9 0.472 (12.00) 0.315 (8.00) 609-1110-1-ND 56 .28 22 609-1110-2-ND 1,000 205.87 HFW9S-2STE1LF 
10 0.512 (13.00) 0.354 (9.00) 609-1111-1-ND 78 40 32 609-1111-2-ND 1,000 261.12 HFW10S-2STE1LF 
W 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 609-1112-1-ND 58 29 23 609-1112-2-ND 1,000 184.19 HFW11S-2STE1LF 
12 0.591 (15.00) 0.433 (11.00) 609-1113-1-ND 81 40 34 609-1113-2-ND 1,000 277.12 HFW12S-2STE1LF 
13 0.630 (16.00) 0.472 (12.00) 609-1114-1-ND -60 30 24 609-1114-2-ND 1,000 192.01 HFW13S-2STE1LF 
14 0.670 (17.00) 0.512 (13.00) 609-1115-1-ND 63 32 26 609-1115-2-ND 1,000 205.71 HFW14S-2STE1LF 
15 0.709 (18.00) 0.551 (14.00) 609-1116-1-ND 66 33 27 609-1116-2-ND 1,000 213.53 HFW15S-2STE1LF 
5 16 0.748 (19.00) 0.591 (15.00) 609-1117-1-ND 65 32 27 609-1117-2-ND 1,000 212.55 HFW16S-2STE1LF 
17 0.787 (20.00) 0.630 (16.00) 609-1118-1-ND 67 32 27 609-1118-2-ND 1,000 217.44 HFW17S-2STE1LF 
18 0.827 (21.00) 0.670 (17.00) 609-1119-1-ND 87 44 37 609-1119-2-ND 1,000 303.20 HFW18S-2STE1LF 
19 0.866 (22.00) 0.709 (18.00) 609-1120-1-ND 71 335 29 609-1120-2-ND 1,000 235.54 HFW19S-2STE1LF 
20 0.906 (23.00) 0.748 (19.00) 609-1121-1-ND 69 34 28 609-1121-2-ND 1,000 225.43 HFW20S-2STE1LF 
21 0.945 (24.00) 0.787 (20.00) 609-1122-1-ND 69 34 29 609-1122-2-ND 1,000 230.32 HFW21S-2STE1LF 
22 0.984 (25.00) 0.827 (21.00) 609-1123-1-ND 70 35 29 609-1123-2-ND 1,000 232.60 HFW22S-2STE1LF 
23 1.024 (26.00) 0.866 (22.00) 609-1124-1-ND 69 35 28 609-1124-2-ND 1,000 276.12 HFW23S-2STE1LF 
24 1.063 (27.00) 0.906 (23.00) 609-1125-1-ND 73 36 -30 609-1125-2-ND 1,000 334.56 HFW24S-2STE1LF 
25 1.102 (28.00) 0.945 (24.00) 609-1126-1-ND 74 37 30 609-1126-2-ND 1.000 300.48 HFW25S-2STE1LF 
26 1.142 (29.00) 0.984 (25.00) 609-1127-1-ND 75 38 31 609-1127-2-ND 1,000 304.32 HFW26S-2STE1LF 
27 1.181 (30.00) 1.024 (26.00) 609-1128-1-ND 76 39 32 609-1128-2-ND 1,000 312.96 HFW27S-2STE1LF 
28 1.220 (31.00) 1.063 (27.00) 609-1129-1-ND 1.02 56 48 609-1129-2-ND 1,000 406.56 HFW28S-2STE1LF 
29 1.260 (32.00) 1.102 (28.00) 609-1130-1-ND 78 40 32 609-1130-2-ND 1,000 332.48 HFW29S-2STE1LF 
32 1.378 (35.00) 1.220 (31.00) 609-1131-1-ND 84 Al 35 609-1131-2-ND 1,000 349.60 HFW32S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry - SMT, ZIF (Without Mounting Plate) 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1132-1-ND 78 40 32 609-1132-2-ND 1,000 267.04 SFW4S-2STE1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1134-1-ND 72 37 -30 609-1134-2-ND 1,000 241.28 SFW5S-2STE1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1136-1-ND 80 40 34 609-1136-2-ND 1,000 274.40 SFW6S-2STE1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1139-1-ND 73 37 30 609-1139-2-ND 1,000 243.52 SFW8S-2STE1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1140-1-ND 83 Al 35 609-1140-2-ND 1,000 283.68 SFW10S-2STE1LF 
1 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1142-1-ND 86 44 37 609-1142-2-ND 1,000 309.76 SFW11S-2STE1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1144-1-ND 86 45 38 609-1144-2-ND 1,000 307.52 SFW12S-2STE1LF 
6 14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1146-1-ND 97 51 44 609-1146-2-ND 1,000 351.39 SFW14S-2STE1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1148-1-ND 86 44 38 609-1148-2-ND 1,000 311.20 SFW15S-2STE1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1150-1-ND 86 44 38 609-1150-2-ND 1,000 305.92 SFW16S-2STE1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1152-1-ND 93 AT 40 609-1152-2-ND 1,000 334.18 SFW17S-2STE1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1154-1-ND -90 46 39 609-1154-2-ND 1,000 323.64 SFW18S-2STE1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1156-1-ND 68 33 28 609-1156-2-ND 1,000 220.87 SFW20S-2STE1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1158-1-ND 1.00 56 AT 609-1158-2-ND 1,000 389.36 SFW22S-2STE1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1160-1-ND 96 49 42 609-1160-2-ND 1,000 347.51 SFW23S-2STE1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1162-1-ND 1.19 66 55 609-1162-2-ND 1,000 453.65 SFW24S-2STE1LF 
t Bulk (Continued) 
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NEW! FC) 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont 
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No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. il 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1164-1-ND 96 51 43 609-1164-2-ND 1,000 359.14 SFW26S-2STE1LF 
6 28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1166-1-ND 1.21 69 56 609-1166-2-ND 1,000 465.00 SFW28S-2STE1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1168-1-ND 1.03 54 AZ 609-1168-2-ND 1,000 378.82 SFW30S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF With Mounting Plate 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1133-1-ND 83 42 36 609-1133-2-ND 1,000 293.60 SFW4S-2STME1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1135-1-ND 84 At 35 609-1135-2-ND 1,000 292.16 SFW5S-2STME1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1137-1-ND 87 44 37 609-1137-2-ND 1,000 306.56 SFW6S-2STME1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1138-1-ND 83 At 35 609-1138-2-ND 1,000 283.84 SFW8S-2STME1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1141-1-ND 85 42 36 609-1141-2-ND 1,000 287.84 SFW10S-2STME1LF 
WW 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1143-1-ND 92 47 39 609-1143-2-ND 1,000 325.66 SFW11S-2STME1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1145-1-ND 94 48 At 609-1145-2-ND 1,000 338.37 SFW12S-2STME1LF 
14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1147-1-ND 87 44 37 609-1147-2-ND 1,000 301.92 SFW14S-2STME1LF 
6 15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1149-1-ND 93 AT 40 609-1149-2-ND 1,000 329.07 SFW15S-2STME1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1151-1-ND 95 -50 43 609-1151-2-ND 1,000 355.73 SFW16S-2STME1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1153-1-ND 97 51 43 609-1153-2-ND 1,000 359.91 SFW17S-2STME1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1155-1-ND 95 49 42 609-1155-2-ND 1,000 349.53 SFW18S-2STME1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1157-1-ND 95 50 42 609-1157-2-ND 1,000 399.28 SFW20S-2STME1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1159-1-ND 98 52 44 609-1159-2-ND 1,000 367.82 SFW22S-2STME1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1161-1-ND 1.01 53 46 609-1161-2-ND 1,000 387.66 SFW23S-2STME1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1163-1-ND 1.00 53 45 609-1163-2-ND 1,000 375.26 SFW24S-2STME1LF 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1165-1-ND 1.01 53 46 609-1165-2-ND 1,000 384.87 SFW26S-2STME1LF 
28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1167-1-ND 1.02 54 A7 609-1167-2-ND 1,000 389.36 SFW28S-2STME1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1169-1-ND 1.03 57 48 609-1169-2-ND 1,000 395.05 SFW30S-2STME1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Lower Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1782-1-ND 66 34 27 609-1782-2-ND 2,000 203.34/M HFW4R-1STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1784-1-ND 49 23 19 609-1784-2-ND 2,000 141.12/M HFW5R-1STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1786-1-ND 50 24 20 609-1786-2-ND 2,000 146.72/M HFW6R-1STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1788-1-ND 78 40 33 609-1788-2-ND 2,000 247.65/M HFW8R-1STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1790-1-ND .78 40 32 609-1790-2-ND 2,000 244.80/M HFW10R-1STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1792-1-ND 51 26 iil 609-1792-2-ND 2,000 155.47/M HFW12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1794-1-ND .88 45 .38 609-1794-2-ND 2,000 291.75/M HFW14R-1STE1LF 
€ 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1796-1-ND 92 46 39 609-1796-2-ND 2,000 305.10/M HFW15R-1STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1798-1-ND 80 39 33 609-1798-2-ND 2,000 252.75/M HFW16R-1STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1800-1-ND 87 44 37 609-1800-2-ND 2,000 284.25/M HFW18R-1STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1802-1-ND 66 32 .27 609-1802-2-ND 2,000 202.57/M HFW20R-1STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1804-1-ND 66 33 27 609-1804-2-ND 2,000 211.14/M HFW22R-1STE1LF 
24 1.047(26.60) 0.906 (23.00) 609-1806-1-ND 71 35 -30 609-1806-2-ND 2,000 222.46/M HFW24R-1STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1808-1-ND 72 37 -30 609-1808-2-ND 2,000 225.75/M HFW26R-1STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1810-1-ND 76 38 31 609-1810-2-ND 2,000 236.55/M HFW28R-1STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1812-1-ND 1.09 -60 51 609-1812-2-ND 2,000 393.39/M HFW30R-1STE1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Upper Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1783-1-ND 75 38 31 609-1783-2-ND 2,000 235.50/M HFW4R-2STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1785-1-ND 50 25 20 609-1785-2-ND 2,000 148.16/M HFW5R-2STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1787-1-ND 50 24 20 609-1787-2-ND 2,000 147.68/M HFW6R-2STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1789-1-ND 50 25 .21 609-1789-2-ND 2,000 153.60/M HFW8R-2STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1791-1-ND 72 37 30 609-1791-2-ND 2,000 225.15/M HFW10R-2STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1793-1-ND 52 26 .21 609-1793-2-ND 2,000 158.10/M HFW12R-2STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1795-1-ND 78 40 33 609-1795-2-ND 2,000 247.35/M HFW14R-2STE1LF 
7 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1797-1-ND 57 28 23 609-1797-2-ND 2,000 173.60/M HFW15R-2STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1799-1-ND 59 29 24 609-1799-2-ND 2,000 178.41/M HFW16R-2STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1801-1-ND 65 32 27 609-1801-2-ND 2,000 199.82/M HFW18R-2STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1803-1-ND 67 33 27 609-1803-2-ND 2,000 206.09/M HFW20R-2STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1805-1-ND 66 33 27 609-1805-2-ND 2,000 211.75/M HFW22R-2STE1LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1807-1-ND 72 36 -30 609-1807-2-ND 2,000 225.07/M HFW24R-2STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1809-1-ND 75 38 31 609-1809-2-ND 2,000 233.10/M HFW26R-2STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1811-1-ND de 40 32 609-1811-2-ND 2,000 244.20/M HFW28R-2STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1813-1-ND 81 40 34 609-1813-2-ND 2,000 258.30/M HFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1883-1-ND 86 44 37 609-1883-2-ND 2,000 280.80/M SFW4R-1STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1887-1-ND 89 46 39 609-1887-2-ND 2,000 296.40/M SFW5R-1STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1889-1-ND 56 28 22 609-1889-2-ND 2,000 170.19/M SFW6R-1STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1893-1-ND 77 40 32 609-1893-2-ND 2,000 244.35/M SFW8R-1STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1897-1-ND 1.00 53 5 609-1897-2-ND 2,000 350.10/M SFW10R-1STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1900-1-ND 84 43 36 609-1900-2-ND 2,000 274.50/M SFW12R-1STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1902-1-ND .88 46 39 609-1902-2-ND 2,000 294.75/M SFW14R-1STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1905-1-ND 95 49 At 609-1905-2-ND 2,000 322.80/M SFW15R-1STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1907-1-ND 1.12 62 52 609-1907-2-ND 2,000 407.16/M SFW16R-1STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1911-1-ND 95 50 43 609-1911-2-ND 2,000 332.25/M SFW18R-1STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1913-1-ND 1.38 7 66 609-1913-2-ND 2,000 526.93/M SFW20R-1STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1916-1-ND 1.01 53 46 609-1916-2-ND 2,000 360.30/M SFW22R-1STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1919-1-ND 1.01 56 A7 609-1919-2-ND 2,000 365.55/M SFW24R-1STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1921-1-ND 1.51 82 72 609-1921-2-ND 2,000 581.55/M SFW26R-1STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1924-1-ND 90 45 38 609-1924-2-ND 2,000 300.00/M SFW28R-1STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1926-1-ND 1.23 -70 57 609-1926-2-ND 2,000 456.90/M SFW30R-1STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1884-1-ND 86 44 37 609-1884-2-ND 2,000 | 280.80/M | SFW4R-2STEILF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1888-1-ND 86 44 37 609-1888-2-ND 2,000 | 280.80/M | SFWS5R-2STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1890-1-ND 1.00 53 45 609-1890-2-ND 2,000 352.05/M SFW6R-2STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1894-1-ND 76 39 .32 609-1894-2-ND 2,000 238.65/M SFW8R-2STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1898-1-ND 63 32 26 609-1898-2-ND 2,000 191.71/M SFW10R-2STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1901-1-ND 1.04 58 49 609-1901-2-ND 2,000 377.00/M SFW12R-2STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1903-1-ND TA? 65 54 609-1903-2-ND 2,000 422.68/M SFW14R-2STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1906-1-ND 91 46 39 609-1906-2-ND 2,000 303.00/M SFW15R-2STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1908-1-ND 94 47 40 609-1908-2-ND 2,000 312.00/M SFW16R-2STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1912-1-ND 1.16 65 54 609-1912-2-ND 2,000 422.24/M SFW18R-2STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1914-1-ND 1.05 55 48 609-1914-2-ND 2,000 374.40/M SFW20R-2STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1917-1-ND 1.01 54 AB 609-1917-2-ND 2,000 361.50/M SFW22R-2STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1920-1-ND 1.43 81 69 609-1920-2-ND 2,000 543.64/M SFW24R-2STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1922-1-ND 1.31 eal 61 609-1922-2-ND 2,000 488.65/M SFW26R-2STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1925-1-ND 91 46 39 609-1925-2-ND 2,000 303.15/M SFW28R-2STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1927-1-ND 1.55 84 74 609-1927-2-ND 2,000 597.22/M SFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1885-1-ND 54 27 22 609-1885-2-ND 2,000 164.92/M SFW4R-3STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1891-1-ND 75 38 31 609-1891-2-ND 2,000 234.00/M SFW6R-3STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1895-1-ND 93 A7 40 609-1895-2-ND 2,000 309.00/M SFW8R-3STE1LF 
8 14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1904-1-ND 1.09 61 | 609-1904-2-ND 2,000 396.00/M SFW14R-3STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1909-1-ND 69 34 29 609-1909-2-ND 2,000 216.04/M SFW16R-3STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1918-1-ND 1.34 72 62 609-1918-2-ND 2,000 496.63/M SFW22R-3STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1923-1-ND 1.09 61 51 609-1923-2-ND 2,000 396.58/M SFW26R-3STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1886-1-ND 55 27 22 609-1886-2-ND 2,000 166.32/M SFW4R-4STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1892-1-ND fT 39 32 609-1892-2-ND 2,000 243.75/M SFW6R-4STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1896-1-ND 82 At 35 609-1896-2-ND 2,000 261.60/M SFW8R-4STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1899-1-ND .86 43 37 609-1899-2-ND 2,000 279.45/M SFW10R-4STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1910-1-ND 70 35 29 609-1910-2-ND 2,000 218.79/M SFW16R-4STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1915-1-ND -80 Al 33 609-1915-2-ND 2,000 251.10/M SFW20R-4STE1LF 
t Bulk 
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Cir- | Dimension (mm) Price Each Molex 
c ig.| cuits art No. 
rolex Waldom z oe fee oles 
x /S [ELECTRONICS SMT Straight Headers — RoHS Compliant 
WM7606CT-ND 1.37 12181 65 
Micro-Miniature 1.25mm Connectors | ere tase? —— 
| cll eee 
1.25mm CONNECTORS: Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 » Temperature: -40°C ~ 85°C © UL File WM7608CT-ND 172 153 1.02 82 
No.: E29179 CSA File-No.: LR19980 1.25mm CRIMP TERMINAL: Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 4 10.15 3.75 WM7608TR-ND é 673.00/1.000 7 53398-0471 
1.0A (0.8A for 32AWG) * Contact Resistance: 20mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC/1 minute WM7609CT-ND 791 1 69 1 13 1 
« Insulation Resistance: 100MQ minimum Physical Specifications: * Contact: Phosphor Bronze « Plating: Tin * Wire 5 11.40 5.00 - : ; . 53398-0571 
: : : : : ; ; WM7609TR-ND 747.00/1,000 
Range: 26 ~ 32 AWG * Insulation Range: 1.00mm diameter maximum « Strip Length: 1.40 ~ 1.90mm 
el ales 6.25 | WM7610CT-ND 2.06 1821.22.98 | 298.0671 
Fig ca Beam Mscapiacie oust Fi Soest Sena tigaa i : WM7610TR-ND 805.00/1,000 
ig. 1 — 1.29mm Receptacie housing Ig. 2—1.29mm ralg! jeader a 
=. i| Faae 759 | WM7611CT-ND 2.23 197 1.82 1.05 | p3,98.0774 
WM7611TR-ND 871.00/1,000 
WM7612CT-ND 237 209 140 1.12 
F 8 | 15.15 875 | wm7612TR-ND 924.00/1,000 53398-0871 
WM7613CT-ND 256 226 151 1.21 
9 | 16.40 10.00 | wm7613TR-ND 1001.00/1,000 53398-0971 
WM7614CT-ND 272 240 160 1.28 
10 | 17-65 11-25 | wmz614TR-ND 1061.00/1,000 53398-1071 
WM7615CT-ND 289 255 170 1.36 
11 | 1890 12.50 | wm7615TR-ND 1127.00/1,000 eee tel 
WM7616CT-ND 3.05 270 180 1.44 
12 | 20.15 13.75 | wwze16eTR-ND 1193.00/1,000 53998-1271 
WM7617CT-ND 327 289 193 1.54 
13 | 21.40 15.00 | wm7617TR-ND 1277.00/1,000 Reet 
Fig. 4 — 1.25mm SMT Straight Header 14 | 22.65 16.25 Hee et ee eo eddiron | 53398-1471 
4.25 WM7619CT-ND 348 3.08 205 1.64 - 
3.6 (N-1) 3.6, 15 | 23.90 17-50 | ww7619TR-ND 1359.00/1,000 53398-1571 
Cel Ft «40.8 SMT Right Angle Headers — RoHS Compliant 
j = WM7620CT-ND 1.43 127 «.85—StC«SB 
[Hee 2 | 765 1-25 | wm7e20TR-ND 560.00/1,000 esau 
Position WM7621CT-ND 1.64 145. 97 78 
3 | 890250 | ww7621TR-ND 642.00/1,000 pecclaes 
WM7622CT-ND 1.80 159 106 85 
4 {1015 3.75 | wwze22TR-ND 702.00/1,000 58261-0471 
WM7623CT-ND 1.98 175. 117 ~~ «94 
5 | 11-40 5.00 | wm7e23TR-ND 774,00/1,000 58261-0571 
WM7624CT-ND 2.13 188 126 © 1.01 
68 | 1265 6.25 | wm7e24TR-ND 832.00/1,000 58261-0671 
WM7625CT-ND 229 203 135 1.08 
7 | 18.90 7-50 | ww7e2sTR-ND 895.00/1,000 e201 Onn 
WM7626CT-ND 243 215 144 1.15 
5} 8 | 1515 875 | wyi7e26TR-ND 950.00/1,000 pent 
WM7627CT-ND 263 232 155 1.24 
(\ 9 | 16.40 10.00 | wwze27TR-ND 1027.00/1,000 58261-0971 
ey : WM7628CT-ND 278 246 164 1.32 
fF? - 10 | 17.65 11-25 | wwze28TR-ND 1087.00/1,000 pee 
' : ; WM7629CT-ND 295 261 174 1.39 
Supplied on Strip : 11 | 18.90 12.50 | Wiy7go9TR-ND 4154.00/1,000 53261-1171 
WM7630CT-ND 312 276 184 1.47 
12 | 2015 13.75 | wm7630TR-ND 1219.00/1,000 9261-1271 
WM7631CT-ND 347 3.06 2.04 1.64 
14 | 2265 1625 | ww7es1TR-ND 1354.00/1,000 ea 
WM7632CT-ND 362 319 213 1.71 
15 | 28.90 17-50 | wm7632TR-ND 1412.00/1,000 seein 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex Crimp Term., 28-32 AwG | WM1775-ND = .07 06 05 | s0058-8000 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. 6 i : WM1775TR-ND 575.00/25,000 
Receptacle Housing Crimp Term., 26-28 awa || “WMU142CT-ND = 07 0504 | 54079-8000 
2 | 425. 1.25 | WM1720-ND 39 33. +24 49 | 51021-0200 MISS TSN 600.00/25,000 
3 5.50 2.50 | WM1721-ND 44 387 ©.27_~—-.21._ | 51021-0300 Tools (Molex) 
4 6.75 3.75 | WM1722-ND “49 ‘44. ~30.~—~.24 ‘| 51021-0400 28-32AWG Prototype Crimp | WM9931-ND 214.65/1 63811-0200 
5 8.00 5.00 | WM1723-ND 55 ‘49 ~33~—«26 ‘| 51021-0500 26-28AWG Prototype Crimp | WM9978-ND 201.64/1 63811-0300 
6 9.25 6.25 | WM1724-ND 60 50 36 .29 | 51021-0600 preg aen Une ee a8 S71 peta 
7 | 10.50 7.50 | WM1725-ND 65 54.39.31: | 51021-0700 ontae = acon : : = 
; 8 41.75 8.75 WM1726-ND 70 ‘62 ‘42 °33 | 51021-0800 Housing Extraction WM9934-ND 145.01/1 11-03-0045 
9 | 13.00 10.00 | WM1727-ND 75 67 45 36 | 51021-0900 
10 | 14.25 11.25 | WM1728-ND 80 66 48 38 | 51021-1000 
11 | 15.50 12.50 | WM1729-ND 85 70.50 _.40_| 51021-1100 
12 | 16.75 13.75 | WM1730-ND 90 74 63 43 | 51021-1200 |, Ce }sean DF30 Su rface Mou nt 
13 | 18.00 15.00 | WM17000-ND 95 84 56 45 | 51021-1300 . 
14 | 1925 16.25 | WM17001-ND 1.00 ‘88 © .59-~——.47_ | 51021-1400 co.tto. Connectors - 0.4mm Pitch 
15 | 20.50 17.50 | WM17002-ND 1.04 92.62 ~—.AQ._ | 51021-1500 eee ; ‘ 
Straight Headers Applications: . Cellular Phones + PDA's « Mobile Computers 
* Digital Cameras * Digital Video Cameras * Devices demanding high 
2 4.25 1.25 | WM1731-ND 49 A 29 -23 | 53047-0210 reliability connections in extremely limited spaces Specifications: 
3 5.50 2.50 | WM1732-ND 59 53 35 .28 | 53047-0310 * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Voltage Rating: 
4 6.75 3.75 | WM1733-ND -70 62 42 34 | 53047-0410 30VAC * Current Rating: 0.3A Electrical Characteristics: * Contact 
5 8.00 5.00 WM1734-ND -80 67 48 -38 | 53047-0510 Resistance: 100mQ maximum « Insulation Resistance: 50MQ minimum 
6 9.25 6.25 WM1735-ND -92 76 55 -44_| 53047-0610 Mechanical Characteristics: * Mechanical Operation: 50 times insertions 
7 10.50 7.50 WM1736-ND 1.12 93 66 53 | 53047-0710 and extractions Materials: * Insulator: LCP, Black Finish, UL94V-0 
5 8 11.75 8.75 WM1737-ND 4.15 95 68 55 | 53047-0810 * Contacts: Phosphor Bronze, Gold Plated Finish * Metal Fittings: 
9 | 13.00 10.00 | WM1738-ND 1.26 111 74.60 | 53047-0910 * Phosphor Bronze, Tin-Copper plated Finish 
10 | 14.25 11.25 | WM1739-ND 1.46 129 86 69 ‘| 53047-1010 : — : = : 
11_| 15.50 12.50 | WM1740-ND 1.41 125.84 _—.67_|_ 53047-1110 NoZolg iDima(mm) | ADIGERey, Price Each SRinccing thirose 
42 [4675 13.75 | WM1741-ND 160. 142 95 76 | 53047-1210 Contacts aiAms mE sbariNos 0 , ey ONOiaes ariNes 
13 | 18.00 15.00 | WM17003-ND 1.71 1.51 1.01 81 | 53047-1310 jeceptacles 
44 | 1925 1625 | WM17004-ND 1183 162 108 87 | 53047-1410 20 16.22]36 |] H3859CT-ND 154 1.26 1.02 540.00 | DF30FC-20DS-0.4V(82) 
15 | 20.50 17.50 | WM17005-ND 1.94 171 4.15 92 | 53047-1510 24 |7.02| 4.4 | H3860CT-ND 1.61 1.32 1.06 563.00 | DF30FC-24DS-0.4V(82) 
Right Angle Headers 30 |8.22) 5.6 | H3861CT-ND 1.73 142 1.14 605.00 | DF30FC-30DS-0.4V(82) 
2 4.25 7.25 | WM1742-ND 56 50.83. +27 | 53048-0210 34 |9.02 | 64 | H3862CT-ND 1.83 1.50 1.21 641.00 | DF30FC-34DS-0.4v(82) 
3 5.50 2.50 | WM1743-ND 67 60 40 32 | 53048-0310 40 |10.22| 7.6 | H8855CT-ND 1.76 1.47 1.22 721.00 | DF30FC-40DS-0.4V(82) 
4 6.75 3.75 | WM1744-ND 78 70 47 37 | 53048-0410 50 |12.22| 9.6 | H8863CT-ND 2.09 1.74 1.45 857.00 | DF30FC-50DS-0.4V(82) 
5 8.00 5.00 | WM1745-ND 98 81 58 46 | 53048-0510 60 |14.22/11.6| H3857CT-ND_ 2.35 1.96 1.63 963.00 | DF30FC-60DS-0.4V(82) 
6 9.25 6.25 | WM1746-ND 1.02 0.60 _.48_| 53048-0610 ‘Headars 
7 | 10.50 7.50 | WM1747-ND 1.13 1.00.67 54 | 53048-0710 20. 15.14] 3.6 | H38864CT-ND 1.68 1.37 1.11 588.00 | DF30FC-20DP-0.4V(82) 
g| 8 | 1175 8.75 ee AMO ABs “eee || a0 0810 24 |594| 4.4 | H3865CT-ND 1.76 144 146 | 617.00 | DF30FC-24DP-0.4V(82) 
9 | 13.00 10.00 | WM1749-ND 1.36 1.20  .80 64 | 53048-0910 
jo | 1425 i105 [Rees joe ap. 7 cag 7 a6. | ane To10 30 |7.14] 5.6 | H3866CT-ND 1.64 1.37 1.14 673.00 | DF30FC-30DP-0.4V(82) 
4114850 1250 | WM1751-ND 160 141 194~— 76. '| 3048-1110 34 |7.94| 64 | H3867CT-ND 1.73 1.44 1.20 709.00 | DF30FC-34DP-0.4V(82) 
121 4675 13.75 RORURESoFnI 70 4158 Soe wesc saoas1et0 40 |9.14] 7.6 | H3856CT-ND 1.88 1.57 1.31 769.00 | DF30FC-40DP-0.4V(82) 
43 | 1800 15.00 | WM17006-ND 171 151 101 ‘31 | 53048-1310 50 |11.14] 9.6 | H3868CT-ND 2.25 1.88 1.56 922.00 | DF30FC-50DP-0.4V(82) 
14 | 19.25 16.25 | WM17007-ND 2.02 1.79 119 96 | 53048-1410 60 |13.14] 11.6 | H3858CT-ND 248 2.06 1.72 | 1015.00 | DF30FC-60DP-0.4V(82) 
15 | 20.50 17.50 | WM17008-ND 1.95 1.72 115 —_.92 | 53048-1510 *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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HIROSE 
| Ca }eane DF12 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 


Co.,LTD. Dimensions in mm 


Features: * Connectors furnished with reinforcement fittings to prevent peeling of the solder joints 
(due to mechanical stress) are also available and these can be mounted to FPC with confidence 
* A specification with convenient guide posts for manual work is available as well as one without 
guide posts for automatic mounting 


Specifications: * Current Capacity: 0.3A/pin * Rated Voltage: S0VAC/pin * Insulation Resistance: 
100VDC, 500MQ minimum ¢ Withstand Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC * Contact 
Resistance: 100mA DC, 50m0 maximum 


Material (receptacle/header): * Insulation: Heat-resistant resin, beige (natural), UL94V-0 
* Contacts: Copper alloy with gold plating ¢ Fittings: Copper alloy with solder plating 


No. of 
Con- Dimension (mm) i-Key Price Each Digi-Key Hirose 
Fig. | tacts Description A B Part No. i! 2 100 Part No. Part No. 
Receptacles 
3.0mm Stacking Height 
32 10.1 75 H5202CT-NDt NEW! 1.89 1.45 1.16 H5202TR-NDt NEW! 771.00 DF12A(3.0)-32DS-0.5V(81) 
1 50 With Guide 14.6 12.0 H2736-ND 2.11 1.63 1.30 = = DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 
50 Posts 14.6 12.0 H5203CT-NDt NEW! 2.67 2.06 1.65 H5203TR-NDt NEW! 1093.00 DF12A(3.0)-50DS-0.5V(81) 
60 17.1 14.5 H5204CT-NDt NEW! 3.11 2.40 1.92 H5204TR-NDt NEW! 1273.00 DF12A(3.0)-60DS-0.5V(81) 
3.0mm Stacking Height 
32 11.0 75 H1508-ND 1.75 1.27 1.04 = = DF12(3.0)-32DS-0.5V(80) 
32 With Guide 11.0 7.5 H5205CT-NDt NEW! 1.44 1.05 86 H5205TR-NDt NEW! 505.00 DF12(3.0)-32DS-0.5V(86) 
3 50 Posts and 15.5 12.0 H1509-ND 2.11 1.63 1.30 = = DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 
50 Reinforced 15.5 12.0 H5206CT-NDt NEW! 1.83 1.41 1.13 H5206TR-NDt NEW! 750.00 DF12(3.0)-50DS-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 14.5 H5207CT-NDt NEW! 2.02 1.56 1.25 H5207TR-NDt NEW! 827.00 DF12(3.0)-60DS-0.5V(86) 
80 23.0 19.5 H5208CT-NDt NEW! 2.85 2.20 1.76 H5208TR-NDt NEW! 1166.00 DF12(3.0)-80DS-0.5V(86) 
3.5 to 5.0mm Stacking Height 
20 | 4.5 H5209CT-NDt NEW! 1.62 1.18 97 H5209TR-NDt NEW! 568.00 DF12A-20DS-0.5V(81) 
30 9.6 7.0 H2741-ND 1.86 1.35 1.11 = = DF12A-30DS-0.5V(80) 
30 9.6 7.0 H5210CT-NDt NEW! 1.85 1.43 1.14 H5210TR-NDt NEW! 757.00 DF12A-30DS-0.5V(81) 
1 36 With Guide bil 8.5 H5211CT-NDt NEW! 2.14 1.65 1.32 H5211TR-NDt NEW! 874.00 DF12A-36DS-0.5V(81) 
40 Posts 12.1 9.5 H2743-ND 1.95 1.50 1.20 = = DF12A-40DS-0.5V(80) 
40 12.1 9.5 H5212CT-NDt NEW! 217 1.67 1.34 H5212TR-NDt NEW! 888.00 DF12A-40DS-0.5V(81) 
50 14.6 12.0 H2744-ND 2.18 1.68 1.34 = = DF12A-50DS-0.5V(80) 
50 14.6 12.0 H5213CT-NDt NEW! 2.74 2.11 1.69 H5213TR-NDt NEW! 1123.00 DF12A-50DS-0.5V(81) 
20 8.0 4.5 H2745-ND 1.60 1.16 .95 = = DF12-20DS-0.5V(80) 
20 8.0 4.5 H5214CT-NDt NEW! 1.01 74 60 H5214TR-NDt NEW! 354.00 DF12-20DS-0.5V(86) 
30 10.5 7.0 H2746-ND 1.66 1.28 1.02 = _ DF12-30DS-0.5V(80) 
30 With Guide 10.5 7.0 H5215CT-NDt NEW! 1.38 1.00 82 H5215TR-NDt NEW! 481.00 DF12-30DS-0.5V(86) 
30 Posts and 9.6 7.0 H5201CT-ND 1.89 1.46 1.17 H5201TR-ND 773.00 DF12-30DS-0.5V(81) 
3 36 Reinforced 12.0 8.5 H2747-ND 1.85 1.43 1.14 = = DF12-36DS-0.5V(80) 
36 Fittings 12.0 8.5 H5216CT-NDt NEW! 1.76 1.28 1.05 H5216TR-NDt NEW! 617.00 DF12-36DS-0.5V(86) 
40 13.0 9.5 H2748-ND 1.95 1.50 1.20 = _ DF12-40DS-0.5V(80) 
40 13.0 9.5 H5217CT-NDt NEW! 1.63 1.18 97 H5217TR-NDt NEW! 569.00 DF12-40DS-0.5V(86) 
50 15.5 12.0 H5218CT-NDt NEW! 1.83 1.41 1.13 H5218TR-NDt NEW! 750.00 DF12-50DS-0.5V(86) 
60 18.0 14.5 H5001CT-ND 2.03 1.57 1.26 H5001TR-ND 833.00 DF12-60DS-0.5V(86) 


3.0mm Stacking Height 


32 With Guide 10.2 75 H5219CT-NDt NEW! 1.94 1.49 1.20 H5219TR-NDt NEW! 793.00 DF12D(3.0)-32DP-0.5V(81) 
2 50 Posts 14.7 12.0 H5220CT-NDt NEW! 2.75 2.12 1.70 H5220TR-NDt NEW! 1125.00 DF12D(3.0)-50DP-0.5V(81) 
60 17.2 14.5 H5221CT-NDt NEW! 3.20 2.47 1.98 H5221TR-NDt NEW! 1311.00 DF12D(3.0)-60DP-0.5V(81) 
32 With Guide 11.0 7.5 H2753-ND 1.82 1.32 1.08 = = DF12(3.0)-32DP-0.5V(80) 
32 Posts and 11.0 75 H5222CT-NDt NEW! 1.28 93 76 H5222TR-NDt NEW! 448.00 DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) 
4 50 Reinforced 15.5 12.0 H5223CT-NDt NEW! 1.83 1.41 1.13 H5223TR-NDt NEW! 747.00 DF12(3.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 14.5 H5224CT-NDt NEW! 1.95 1.50 1.20 H5224TR-NDt NEW! 798.00 DF12(3.0)-60DP-0.5V(86) 
80 23.0 19.5 H5225CT-NDt NEW! 2.82 2.17 1.74 H5225TR-NDt NEW! 1153.00 DF12(3.0)-80DP-0.5V(86) 
3.5mm Stacking Height 
20 7.2 4.5 H5226CT-NDt NEW! 1.49 1.08 89 H5226TR-NDt NEW! 521.00 DF12D(3.5)-20DP-0.5V(81) 
36 With Guide 11.2 8.5 H5227CT-NDt NEW! 2.11 1.63 1.30 H5227TR-NDt NEW! 865.00 DF12D(3.5)-36DP-0.5V(81) 
2 40 Posts 12.2 9.5 H5228CT-NDt NEW! 217 1.67 1.34 H5228TR-NDt NEW! 887.00 DF12D(3.5)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 12.0 H2759-ND 2.11 1.63 1.30 = = DF12D(3.5)-50DP-0.5V(80) 
50 14.7 12.0 H5229CT-NDt NEW! 2.72 2.10 1.68 H5229TR-NDt NEW! 1113.00 DF12D(3.5)-50DP-0.5V(81) 
20 8.0 4.5 H5230CT-NDt NEW! 1.10 80 66 H5230TR-NDt NEW! 386.00 DF12(3.5)-20DP-0.5V(86) 
36 With Guide 12.0 8.5 H2761-ND 1.76 1.35 1.08 = = DF12(3.5)-36DP-0.5V(80) 
4 36 Posts and 12.0 8.5 H5231CT-NDt NEW! 1.83 1.33 1.09 H5231TR-NDt NEW! 641.00 DF12(3.5)-36DP-0.5V(86) 
40 Reinforced 13.0 9.5 H5232CT-NDt NEW! 1.73 1.25 1.03 H5232TR-NDt NEW! 604.00 DF12(3.5)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings 15.5 12.0 H2763-ND 2.18 1.68 1.34 = = DF12(3.5)-50DP-0.5V(80) 
50 15.5 12.0 H5233CT-NDt NEW! 1.91 1.48 1.18 H5233TR-NDt NEW! 783.00 DF12(3.5)-50DP-0.5V(86) 
4.0mm Stacking Height 
30 9.7 7.0 H2764-ND 1.82 1.32 1.08 = = DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
30 With Guide 9.7 7.0 H5234CT-NDt NEW! 1.83 1.41 1.13 H5234TR-NDt NEW! 750.00 DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) 
2 36 Posts and 11.2 8.5 H5235CT-NDt NEW! 2.11 1.63 1.30 H5235TR-NDt NEW! 865.00 DF12D(4.0)-36DP-0.5V(81) 
40 Reinforced 12.2 9.5 H5236CT-NDt NEW! 2.17 1.67 1.34 H5236TR-NDt NEW! 887.00 DF12D(4.0)-40DP-0.5V(81) 
50 Fittings 14.7 12.0 H2767-ND 2.11 1.63 1.30 = _ DF12D(4.0)-50DP-0.5V/(80) 
50 14.7 12.0 H5237CT-NDt NEW! 2.72 2.10 1.68 H5237TR-NDt NEW! 1113.00 DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) 
30 With Guide 10.5 7.0 H5238CT-NDt NEW! 1.83 1.41 1.13 H5238TR-NDt NEW! 747.00 DF12(4.0)-30DP-0.5V(86) 
36 Posts and 12.0 8.5 H5239CT-NDt NEW! 1.85 1.42 1.14 H5239TR-NDt NEW! 755.00 DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) 
4 40 Reinforced 13.0 9.5 H5240CT-NDt NEW! 1.94 1.49 1.20 H5240TR-NDt NEW! 793.00 DF12(4.0)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings 15.5 12.0 H5241CT-NDt NEW! 2.22 1.71 1.37 H5241TR-NDt NEW! 907.00 DF12(4.0)-50DP-0.5V(86) 
60 18.0 14.5 H5002CT-ND 2.63 2.02 1.62 H5002TR-ND 1075.00 DF12(4.0)-60DP-0.5V(86) 
5.0mm Stacking Height 
2 20 With Guide 7.2 4.5 H5242CT-NDt NEW! 1.70 1.24 1.01 H5242TR-NDt NEW! 596.00 DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) 
50 Posts 14.7 12.0 H5243CT-NDt NEW! 2.83 2.18 1.75 H5243TR-NDt NEW! 1160.00 DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) 
20 With Guide Posts 8.0 4.5 H5244CT-NDt NEW! 1.07 78 64 H5244TR-ND}t NEW! 375.00 DF12(5.0)-20DP-0.5V(86) 
4 50 and Reinforced 15.5 12.0 H5245CT-NDt NEW! 2.04 1.57 1.26 H5245TR-NDt NEW! 834.00 DF12(5.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 17.2 14.5 H5006CT-ND 2.25 1.73 1.39 H5006TR-ND 919.00 DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) 
t+ RoHS Compliant 
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HIROSE 
Hag eesiac DF17 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 


Co.,LTD. 


Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment * Designed specifically " . 

for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and disconnection that can Fig. 1 Fig. 2 

occur when subjected to drop impact. Shown with Shown with 
Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature portable reinforced fittings reinforced fittings 


remote terminals, as well as portable telephones. 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: AC50 * Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Storage Tem- 
perature: -10°C ~ 60°C »* Humidity Range: 40% ~ 80% * Storage Humidity: 40% ~ 70% * Insulation Resistance: 
500MO or more * Contact Resistance: 50m0O or less Vibration Resistance: No instantaneous electric disconnection 
of 1S or more * Humidity Resistance: 50mQ or less for Contact, 250MQ or more for Insulation * Temperature 
Cycle: 50m0O or less for Contact Resistance, 500MOQ or more for Insulation Resistance * Duration Against Plugging/ me La 
Unplugging: Contact resistance 50m or less »* Heat Resistance of Soldering: No fusion of resin section affecting 5.7. 

performance 


Material (receptacle/header): « Insulator: Nylon resin, white, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plating 
¢ Metal Fittings: Copper Alloy, solder plating 


No. of Cut Tape Tape & Reel 
Con- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | tacts Description A B Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
Receptacles 


3.0mm Stacking Height 


20 8.2 45 H2354CT-ND 1.79 1.30 1.06 H2354TR-ND 626.00 | DF17A(3.0)-20DS-0.5V(51) 
30 a 10.7 7.0 H2355CT-ND 1.89 1.46 1.17 H2355TR-ND 773.00 | DF17A(3.0)-30DS-0.5V(51) 
40 With Guide 13.2 95 H2356CT-ND 2.24 1.73 1.38 H2356TR-ND 918.00 | DF17A(3.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Posts & Without 15.7 12.0 H2357CT-ND 2.60 2.01 1.61 H2357TR-ND 1065.00 | DF17A(3.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Henlorced 18.2 14.5 H2358CT-ND 2.96 2.28 1.82 H2358TR-ND 1210.00 | DF17A(3.0)-60DS-0.5V(51) 
70 Fittings 20.7 17.0 H2359CT-ND 2.99 2.32 1.86 H2357TR-ND 1339.00 | DF17A(3.0)-70DS-0.5V(51) 
80 23.2 19.5 H2360CT-ND 3.31 2.57 2.06 H2360TR-ND 1482.00 | DF17A(3.0)-80DS-0.5V(51) 
4.0mm Stacking Height 
20 8.2 45 H2361CT-ND 1.73 1.26 1.03 H2361TR-ND 606.00 | DF17A(4.0)-20DS-0.5V(51) 
30 oe 10.7 7.0 H2362CT-ND 1.80 1.39 14 H2362TR-ND 738.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(51) 
40 With Guide 13.2 95 H2363CT-ND 2.13 1.64 1.31 H2363TR-ND 871.00 | DF17A(4.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Poste euinout 157 12.0 H2364CT-ND 2.46 1.90 1.52 H2364TR-ND 1007.00 | DF17A(4.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Reinforced 18.2 14.5 H2365CT-ND 2.78 2.14 1.72 H2365TR-ND 1138.00 | DF17A(4.0)-60DS-0.5V(51) 
70 Fittings 20.7 17.0 H2303CT-ND 3.13 2.41 1.93 H2303TR-ND 1281.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(51) 
80 23.2 19.5 H2366CT-ND 3.10 2.41 1.93 H2366TR-ND 1391.00 | DF17A(4.0)-80DS-0.5V(51) 
3.0mm Stacking Height 
20 10.0 45 H2367CT-ND 1.84 1.34 1.09 H2367TR-ND 644.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(51) 
30 tad 12.5 7.0 H2368CT-ND 1.93 1.49 1.19 H2368TR-ND 790.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(51) 
40 Witt Guide 15.0 95 H2369CT-ND 2.28 1.76 1.41 H2369TR-ND 935.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Bests Svein 17.5 12.0 H2370CT-ND 2.65 2.04 1.63 H2370TR-ND 1083.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 
60 neni 20.0 14.5 H2371CT-ND 3.00 2.31 1.85 H2371TR-ND 1229.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 
70 Fittings 22.5 17.0 H2372CT-ND 3.02 2.34 1.88 H2372TR-ND 1352.00 | DF17(3.0)-70DS-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 H2373CT-ND 3.34 2.59 2.07 H2373TR-ND 1495.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 
4.0mm Stacking Height 
20 10.0 45 H2374CT-ND 1.78 1.29 1.06 H2374TR-ND 624.00 | DF17(4.0)-20DS-0.5V(51) 
30 Ae 12.5 7.0 H2375CT-ND 1.85 1.43 1.14 H2375TR-ND 757.00 | DF17(4.0)-30DS-0.5V(51) 
40 With Guide 15.0 95 H2376CT-ND 2.47 1.67 1.34 H2376TR-ND 888.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 rose 175 12.0 H2377CT-ND 2.50 1.93 1.54 H2377TR-ND 1024.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Reinforced 20.0 14.5 H2378CT-ND 2.83 2.18 1.74 H2378TR-ND 1157.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(51) 
70 Fittings 22.5 17.0 H2962CT-ND 3.18 2.45 1.96 H2962TR-ND 1299.00 | DF17(4.0)-70DS-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 H2379CT-ND 3.13 2.43 1.95 H2379TR-ND 1404.00 | DF17(4.0)-80DS-0.5V(51) 


2.0mm Stacking Height 


20 8.2 4.5 H2380CT-ND 1.64 1.26 1.01 H2380TR-ND 670.00 DF17A(2.0)-20DP-0.5V(51) 
30 With Guide 10.7 7.0 H2381CT-ND 2.02 1.55 1.24 H2381TR-ND 825.00 DF17A(2.0)-30DP-0.5V(51) 
40 Posts & Without 13.2 9.5 H2382CT-ND 2.40 1.85 1.48 H2382TR-ND 980.00 DF17A(2.0)-40DP-0.5V(51) 
2 50 Reinforced 15.7 12.0 H2383CT-ND 2.78 2.14 1.71 H2383TR-ND 1136.00 DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
60 Fittings 18.2 14.5 H2384CT-ND 3.16 2.43 1.95 H2384TR-ND 1293.00 DF17A(2.0)-60DP-0.5V(51) 
70 20.7 17.0 H2385CT-ND 3.16 2.46 1.97 H2385TR-ND 1417.00 DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
80 23.2 19.5 H2386CT-ND 3.51 2.73 2.18 H2386TR-ND 1573.00 DF17A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
4.0mm Stacking Height 
20 8.2 4.5 H2387CT-ND 1.69 1.30 1.04 H2387TR-ND 690.00 DF17A(4.0)-20DP-0.5V(51) 
30 With Guide 10.7 7.0 H2388CT-ND 2.08 1.61 1.29 H2388TR-ND 853.00 DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 
40 Posts & Without 13.2 9.5 H2389CT-ND 2.48 1.91 1.53 H2389TR-ND 1015.00 DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
2 50 Reinforced 15.7 12.0 H2390CT-ND 2.89 2.22 1.78 H2390TR-ND 1181.00 DF17A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
60 Fittings 18.2 14.5 H2391CT-ND 2.93 2.28 1.82 H2391TR-ND 1313.00 DF17A(4.0)-60DP-0.5V(51) 
70 20.7 17.0 H2392CT-ND 3.34 2.59 2.07 H2392TR-ND 1495.00 DF17A(4.0)-70DP-0.5V(51) 
80 23.2 19.5 H2393CT-ND 3.68 2.86 2.29 H2393TR-ND 1651.00 DF17A(4.0)-80DP-0.5V(51) 
2.0mm Stacking Height 
20 10.0 45 H2394CT-ND 1.68 1.30 1.04 H2394TR-ND 688.00 DF17(2.0)-20DP-0.5V(51) 
30 With Guide 12.5 7.0 H2395CT-ND 2.06 1.59 1.27 H2395TR-ND 842.00 DF17(2.0)-30DP-0.5V(51) 
40 Posts & With 15.0 9.5 H2396CT-ND 2.44 1.88 1.50 H2396TR-ND 998.00 DF17(2.0)-40DP-0.5V(51) 
2 50 Reinforced 17.5 12.0 H2397CT-ND 2.82 2.17 1.74 H2397TR-ND 1154.00 DF17(2.0)-50DP-0.5V(51) 
60 Fittings 20.0 14.5 H2398CT-ND 3.20 2.47 1.97 H2398TR-ND 1310.00 DF17(2.0)-60DP-0.5V(51) 
70 22.5 17.0 H2399CT-ND 3.22 2.50 2.00 H2399TR-ND 1443.00 DF17(2.0)-70DP-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 H2400CT-ND 3.57 2.77 2.22 H2400TR-ND 1599.00 DF17(2.0)-80DP-0.5V(51) 
4.0mm Stacking Height 
20 10.0 4.5 H2401CT-ND 1.73 1.33 1.07 H2401TR-ND 708.00 DF17(4.0)-20DP-0.5V(51) 
30 With Guide 12.5 7.0 H2402CT-ND 2.13 1.64 1.31 H2402TR-ND 870.00 DF17(4.0)-30DP-0.5V(51) 
40 Posts & With 15.0 9/5) H2403CT-ND 2.52 1.94 1.56 H2403TR-ND 1032.00 DF17(4.0)-40DP-0.5V(51) 
2 50 Reinforced 17.5 12.0 H2404CT-ND 2.91 2.24 1.80 H2404TR-ND 1192.00 DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 
60 Fittings 20.0 14.5 H2405CT-ND 2.96 2.30 1.84 H2405TR-ND 1326.00 DF17(4.0)-60DP-0.5V(51) 
70 22.5 17.0 H2406CT-ND 3.36 2.61 2.09 H2406TR-ND 1508.00 DF17(4.0)-70DP-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 H2407CT-ND 3.71 2.88 2.31 H2407TR-ND 1664.00 DF17(4.0)-80DP-0.5V(51) 
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HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


FX10A Series - 


Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board Connectors 


Features: Transmission characteristics have been improved 
through a design that fixes ground plates to both sides of the 
header and receptacle. 

Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the 
ground plate SMT connected to the board. The ground stability 


plating of 0.1um ¢ Termination Area: Solder plating * Recep- 
tacle Engagement Area: Gold plating of 0.1m » Termination 
Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder 
plating * Reinforced fitting: Phosphor bronze, Tin plating 


Electrical: * Rated current: 0.3A * Operating temperature 


achieved serves to reduce noise. Suited to high-density ai a . . er 
applications. The single contact pitch of 0.5mm produces a range: 55 ~ 85 Cs Rated voltage: SOVAC * Operating humidity 
Sasa d range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 
smaller connector utilizing less board area for mounting. Board- 
to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. Note: The thickness of the solder paste is not included in the 
Materials: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 * Con- _ stack height. 
tacts: Phosphor bronze »* Header Engagement Area: Gold 
Mounting | No. of Contacts Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing Hirose 
Fig. Height Signal Ground A B Part No. i 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2476-ND 5.31 4.12 3.30 FX10A- 80P/8-SV H2476TR-ND 2184.00 FX10A- 80P/8-SV(21) 
amram 100 10 37.1 29.5 H2477-ND 6.50 5.04 4.04 FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2478-ND 6.44 5.00 4.00 FX10A-120P/12-SV H2478TR-ND 2652.00 FX10A-120P/12-SV(21) 
1 140 14 49.1 41.5 H2479-ND 7.05 5.47 4.38 FX10A-140P/14-SV H2479TR-ND 2899.00 FX10A-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2484-ND 5.31 4.12 3.30 FX10A- 80P/8-SV1 H2484TR-ND 2184.00 FX10A- 80P/8-SV1(21) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H2485-ND 5.89 4.57 3.66 FX10A-100P/10-SV1 H2485TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2486-ND 6.44 5.00 4.00 FX10A-120P/12-SV1 H2486TR-ND 2652.00 FX10A-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 H2487-ND 7.05 5.47 4.38 FX10A-140P/14-SV1 H2487TR-ND 2899.00 FX10A-140P/14-SV1(21) 
Without Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2480-ND 5.31 4.12 3.30 FX10B- 80P/8-SV H2480TR-ND 2184.00 FX10B- 80P/8-SV(21) 
‘Anne 100 10 37.1 29.5 H2481-ND 5.89 4.57 3.66 FX10B-100P/10-SV H2481TR-ND 2431.00 FX10B-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2482-ND 6.44 5.00 4.00 FX10B-120P/12-SV H2482TR-ND 2652.00 FX10B-120P/12-SV(21) 
{ 140 14 49.1 41.5 H2483-ND 7.05 5.47 4.38 FX10B-140P/14-SV H2483TR-ND 2899.00 FX10B-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2488-ND 5.31 4.12 3.30 FX10B- 80P/8-SV1 H2488TR-ND 2184.00 FX10B- 80P/8-SV1(21) 
min 100 10 37.1 29.5 H2489-ND 5.89 4.57 3.66 FX10B-100P/10-SV1 H2489TR-ND 2431.00 FX10B-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2490-ND 6.44 5.00 4.00 FX10B-120P/12-SV1 _ = _ 
140 14 49.1 41.5 H2491-ND 7.05 5.47 4.38 FX10B-140P/14-SV1 H2491TR-ND 2899.00 FX10B-140P/14-SV1(21) 
Receptacles 
With Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2468-ND 5.34 4.14 3.32 FX10A-80S/8-SV H2468TR-ND 2210.00 FX10A-80S/8-SV(21) 
2 = 100 10 37.1 29.5 H2469-ND 5.97 4.64 3.71 FX10A-100S/10-SV H2469TR-ND 2457.00 FX10A-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2470-ND 6.70 5.20 4.16 FX10A-120S/12-SV H2470TR-ND 2743.00 FX10A-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2471-ND 6.60 5.34 4.20 FX10A-140S/14-SV H2471TR-ND 3042.00 FX10A-140S/14-SV(21) 
Without Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2472-ND 5.34 4.14 3.32 FX10B- 80S/8-SV H2472TR-ND 2210.00 FX10B- 80S/8-SV(21) 
2 = 100 10 37.1 29.5 H2473-ND 5.97 4.64 3.71 FX10B-100S/10-SV H2473TR-ND 2457.00 FX10B-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2474-ND 6.70 5.20 4.16 FX10B-120S/12-SV H2474TR-ND 2743.00 FX10B-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2475-ND 6.60 5.34 4.20 FX10B-140S/14-SV H2475TR-ND 3042.00 FX10B-140S/14-SV(21) 


HeG zecine FX11L Series -Surface Mount 
Co.,LTD. 


0.5mm Conn. with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating 
height of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved 
transmission efficiency between boards. Transmission 
characteristics have been improved through a design that fixes 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate 
SMT connected to the board. The ground stability achieved 
serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. 
The signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector 
utilizing less board area for mounting. 


Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
electronic equipment. 

Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 * Contacts: 
Copper alloy * Header: Phosphor bronze * Receptacle: Engage- 
ment area: Gold plating of 0.1 um Termination Area: Flash plating 
Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Reinforced fitting/ 
plate: Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: « Rated current: 0.3 A * Operating temperature range: 
-55 ~ 80°C « Rated voltage: 50VAC * Operating humidity range: 
Relative humidity 95% or less (No condensation) 


No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Signal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Signal Ground A B Part No. u 25 100 | Part No. 
Headers Receptacles 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2517-ND 4.38 3.40 2.72 | FX11LA-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2525-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LA-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2518-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LA-80P/8-SV F 80 8 31 23.5 | H2526-ND 5.05 3.92 3.14 | FX11LA-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2519-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LA-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2527-ND 5.57 4.32 3.46 | FX11LA-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2520-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LA-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2528-ND 6.06 471 3.77 | FX11LA-120S/12-SV 
With Ground Plate, without Guideposts With Ground Plate, Without Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2521-ND 4.38 3.40 2.72 | FX11LB-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2529-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LB-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2522-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LB-80P/8-SV , 80 8 31 23.5 | H2530-ND 5.05 3.92 3.14 | FX11LB-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2523-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LB-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2531-ND 5.57 4.32 3.46 | FX11LB-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2524-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LB-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2532-ND 6.06 4.71 3.77 | FX11LB-120S/12-SV 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 = 22.6 16.5 | H2533-ND 3.45 2.68 2.15 | FX11LA-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2541-ND 4.12 3.20 2.56 | FX11LA-68S-SV 
2 92 = 28.6 22.5 | H2534-ND 3.89 3.02 2.42 | FX11LA-92P-SV 1 92 = 31 22.5 | H2542-ND 4.58 3.56 2.85 | FX11LA-92S-SV 
116 - 34.6 28.5 | H2535-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LA-116P-SV 116 - 37 28.5 | H2543-ND 5.10 3.96 3.17 | FX11LA-116S-SV 
140 = 40.6 34.5 | H2536-ND 4.67 3.63 2.90 | FX11LA-140P-SV 140 = 43 34.5 | H2544-ND 5.60 4.35 3.48 | FX11LA-140S-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and Guideposts 
68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.45 2.68 2.15 | FX11LB-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2545-ND 4.12 3.20 2.56 | FX11LB-68S-SV 
2 92 - 28.6 22.5 | H2538-ND 3.89 3.02 2.42 | FX11LB-92P-SV Fi 92 a 31 22.5 | H2546-ND 4.58 3.56 2.85 | FX11LB-92S-SV 
116 = 34.6 28.5 | H2539-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LB-116P-SV 116 = 37 28.5 | H2547-ND 5.10 3.96 3.17 | FX11LB-116S-SV 
140 = 40.6 34.5 | H2540-ND 4.67 3.63 2.90 | FX11LB-140P-SV 140 - 43 34.5 | H2548-ND 5.60 4.35 3.48 | FX11LB-140S-SV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE FX8 Series Con nectors No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Hes ELECTRIC Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
co.LTD. 0.6mm Pitch - Single Row (SMT) 2.45 H1205-ND 3.25 252 2.02 | FX8-100P-SV(21) 
3.45 H1211-ND 3.25 2.52 2.02 FX8-100P-SV1(21) 
The FX8 Series of 0.6mm pitch board mounting SMT connectors can be used with 4.45 H1223-ND 4.87 3.78 3.03 | FX8C-100P-SV(21) 
3mm or greater distance between the boards. They are designed with the objectives 100 36.60 5.45 H1234-ND 487 3.78 3.03 | FX8C-100P-SV1(21) 
af miniaturization, space-saving, and multiple contacts for internal mounting. 8.45 H1236-ND 4.87 378 3.03 FX8C-100P-SV4(21) 
anki A fai A 10.45 H1237-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV6(21) 
* 3mm stacking height * The engagement portion is designed to prevent erroneous 
insertion and a bellows structure that is not susceptible to twisting has been used in 2.45 H1206-ND 3.63 2.82 2.25 FX8-120P-SV(21) 
the contacts * The SMT soldering lead portion protrudes about 0.7mm beyond the 3.45 H1212-ND 3.63 2.82 2.25 | FX8-120P-SV1(21) 
outer surface of the housing, enabling image processing for automatic mounting 4.45 H1224-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV(21) 
and affording excellent repair qualities * Connectors are equipped with board 1 120 42.60 5.45 H1238-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV1(21) 
Positioning bosses which prevent incorrect insertion to the board by means of boss 6.45 H1239-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV2(21) 
positon ihe boss diameter. 8.45 H1240-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV4(21) 
ectrical: 10.45 H1241-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV6(21 
© Current Capacity: 0.4A per pin * Rated Voltage: 100VAC « Insulation Resistance: 2.45 H1207-ND 4.03 3.13 2.51 FX8-1 STAR } 
100MO or greater at 250VDC » Withstand Voltage: 300VAC r.m.s. for one minute at 3.45 H1213-ND 4.03 313 251 FX8-140P-SV1(21) 
specined valug,« Contact Hesistance: 45m) of less a. 109m DG 4.45 H1225-ND 5.95 462 3.69 | ‘FX8C-140P-SV(21) 
* Insulation: PPS resin, light brown, UL94V-0 * Header Contacts: Phosphor bronze, 140 48.60 5.45 H1242-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV1(21) 
gold-plated contacts, solder-plated leads * Receptacle Contacts: Phosphor bronze, 6.45 H1243-ND 5.95 4.62 3.69_|_FX8C-140P-SV2(21) 
gold-plated contacts and leads 8.45 H1244-ND 5.95 7.62 3.69 | FX8C-140P-SV4(21) 
10.45 H1245-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV6(21) 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Receptacles 
Giga) Contacts aaa L) pans u ee LOGE arias 40 | 18.60 2.25 H1214-ND 293 2.25 1.80 | FX8-40S-SV(21) 
Vertical Pin Headers 2.25 H1215-ND 3.19 2.48 1.98 | FX8-60S-SV(21) 
40 18.60 2.45 H1201-ND 2.31 1.78 1.42 FX8-40P-SV(21) 60 24.60 3.95 H1246-ND 3.92 3.04 2.43 FX8C-60S-SV(21) 
ae oe a oy i See 8.95 H1251-ND 4.12 3.20 2.56 FX8C-60S-SV5(21) 
g H . . / -60P- 2.25 H1216-ND 380 2.95 2.36 | FX8-80S-SV(21 
4: * | oaes ae Hama re ae pe Berea ey 80 | 30.60 3.95 H1247-ND 447 3472.78 Paeses vet) 
/ 2 i: aie ao 5 Hd 5 aa | Genco cy D is 8.95 H1252-ND 481 3.74 2.99 | FX8C-80S-SV5(21) 
3.45 11228-ND 3.83 307 238 FX8C-60P-SV4(21) 90 33.60 2.25 H1217-ND 4.12 3.20 2.56 FX8-90S-SV(21) 
10.45 H1229-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV6(21) 2 2.25 H1218-ND 4a 3.42 2.74 | FX8-100S-SV(21) 
1 2.45 H1203-ND 3.15 2.43 1.94 FX8-80P-SV(21) 100 36.60 3.95 H1248-ND 5.02 3.90 3.12 FX8C-100S-SV(21) 
4.45 H1222-ND 4.35 3.38 270 FX8C-B0P-SV(21) 8.95 H1253-ND 5.42 4.21 3.37 FX8C-100S-SV5(21) 
80 30.60 5.45 H1230-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV1(21) 2.25 H1219-ND 5.02 3.90 3.12 | FX8-1208-SV(21) 
: 6.45 H1231-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV2(21) 120 42.60 3.95 H1249-ND 5.57 4.32 3.46 | FX8C-120S-SV(21) 
8.45 H1232-ND 4.35 3.38 2.70 FX8C-80P-SV4(21) 8.95 H1254-ND 6.06 471 3.77 FX8C-120S-SV5(21) 
10.45 H1233-ND 4.35 3.38 2.70 FX8C-80P-SV6(21) 2.25 H1220-ND 5.66 4.39 3.51 FX8-140S-SV(21) 
90 33.60 2.45 H1204-ND 3.05 2.37 1.89 FX8-90P-SV(21) 140 48.60 3.95 H1250-ND 6.15 4.77 3.82 FX8C-140S-SV(21) 
3.45 H1210-ND 3.05 2.37 1.89 FX8-90P-SV1(21) 8.95 H1255-ND 6.73 5.22 4.18 FX8C-140S-SV5(21) 
i - Mtg. | No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
DF1 5 Series SMT Connectors Fig. | Height | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
0.65mm Pitch - Board to Board 20 | 9.85 5.65 | H1748-ND 167 1.21 99 | DFI5A(4.2)-20DP-0.65V(50) 
. F : : “a 4.2 30 13.1 9.1 H1749-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(50) 
Features: * This series considers the service efficiency to mm 40 | 16.35 12.35 | H1750-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(50) 
set the pitch to 0.65mm, corresponding to the 0.5mm pitch 5 50 | 19.6 15.6 | H1751-ND 2.63 2.03 1.62 | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(50) 
DF12 series. This connector widely covers the definition of 20 9.85 5.85 | H1752-ND 167. 1.24 99 | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 
the mounting space or:the board to ‘board’ size: together with 62 | 30 | 134 94 | HI753ND 1.79 1.38 1.10 | DF15A(6.2)-300P-0.65V(50) 
Pale tig te aR ag ml a ae SS [MBE SR 1B te | piateeaeares 
height is determined by adding the header and receptacle to - —— —— - — ~ 6.2) ues (50) 
the figures followed by the product name DF15#. The stacking Without Metal Fitting and Without Boss 
height doesn’t include the soldering paste thickness. 20 9.85 5.85 | H1768-ND 167 1.21 99 | DF15C(3.2)-20DP-0.65V(50) 
Applications: 4 | 32 | 30 | 13.4 9.1 | H1769-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15C(3.2)-30DP-0.65V(50) 
4 A 7 peer: A z : mm 40 | 16.35 12.35 | H1770-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15C(3.2)-40DP-0.65V(50) 
Dish) « Note PO LCD (Liquid Crystal Display) + MO (Optical 50 | 19.6 15.6 | H1771-ND 2.63 2.03 1.62 | DF15C(3.2)-50DP-0.65V(50) 
Specifications: 20 9.85 5.85 | H1772-ND 1.67 1.21 99 | DF15C(4.2)-20DP-0.65V(50) 
ii ie ean Gi dhcix Vetagedtalina OVAL Goce 42 | 30 | 134 9.1 | H1773-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15C(4.2)-30DP-0.65V(50) 
Temnineratire a _ ol Operating Humidity: H05 0% mm 40 | 16.35 12.35 | H1774-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(50) 
vila ~ Ld od /o “| fad kd 
* Insulation Resistance: 100VDC, 500MO min. * Withstanding 2 * ee a nee aa oa ate a 5cl6 3; 200-0 S5V(60 
Hom DR hcriniy Cia tes ane. ashevet 62 | 30 | 134 91 | HI777-ND 1.79 1.38 1410 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(50) 
50m maximum ; : mm 40 | 16.35 12.35 | H1778-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(50) 
50 19.6 15.6 | H1779-ND 2.63 2.03 1.62 | DF15C(6.2)-50DP-0.65V(50) 


Material (receptacle/header): 


« Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Phosphor 
copper with gold plating * Metal Fittings: Brass with solder 


Receptacles 


With Metal Fitting and Boss 


plating 20.7985 5.85 | H1700-ND 171 1.24 1.02 | DF15(0.8)-20D8-0.65V(50) 
08 | 30 | 131 91 | H1701-ND 1.89 1.45 1.16 | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) 
Mig. | No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose mm | 40 | 1635 1235 | H1702-ND 241 185 1.48 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(50) 
Fig.|Height | Pins | A B | PartNo. 1 25 +100 | PartNo. ‘ 50 | 196 15.6 | H1703-ND 283 218 1.74 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(50) 
Headers 20 | 985 5.85 | H1704-ND 171 1.24 1.02 | DF15(1.8)-20DS-0.65v(50) 
aI 18 | 30 | 131 9.1 | H1705-ND 1.89 1.45 1.16 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(50) 
With Metal Fitting and Boss mm | 40 | 16.35 12.35 | H1706-ND 2.41 1.85 1.48 | DF15(1.8)-40D$-0.65V(50) 
a2 | 30 | 13. 9.1 | H1733-ND 1.85 143 1.14 | DF15(3.2)-30DP-0.65V(50) 50 | 196 156 | H1707-ND 283 218 1.74 | DF15(1.8)-50DS-0.65V(50) 
1 | 32 | 40 | 1635 12.35 | H1734-ND 228 175 1.40 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) With'Matal Fitina and WHhout Bove 
mm | 50 | 196 15.6 | H1735-ND 270 208 1.66 | DF15(3.2)-50DP-0.65V(50) DRE SS i ie ier ae DO aS 
20 | 985 5.85 | H1736-ND 1711.24 1.02 | DF15(4.2)-20DP-0.65V(50) 0.8 : : 5 ; : ‘ ( (60) 
42 | 4) |4ea6 i335 [Raeeeinn 228 175 140 | DFIS(42)-400P-0.65V(60) mm | 30. | 131 91 | H1717-ND 1.98 1.53 1.22 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(50) 
mm | sy | tee ice. (ecetin 370-208-166 | DHSv42)-S0DP-0.68ViE0) 40 [16.35 12.35 | H1718-ND 250 193 1.54 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(50) 
2 Ce oo 74108 DAISI6 2) SODF-0 BBVA 3 20 | 985 5.85 | H1720-ND 175 1.27 1.04 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
gio) gun anes 5S ee Te See oe Be i. ay Serco ve ») 18 | 30 | 134 914 | H1721-ND 1.98 1.53 1.22 | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
; - - 71 81. : 5(6.2)- SV (50) mm | 40 | 16.35 1235 | H1722-ND 250 1.93 1.54 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(50) 
mm | 40 | 16.35 1235 | H1742-ND 228 175 1.40 | DF15(6.2)-40DP-0.65V(50) so. | 196 456 (eHeanD 283 218 1.74 | DFISB(1.8)-S0D8-0.68V(60) 
50 | 196 156 | H1743-ND 270 208 1.66 | DF15(6.2)-50DP-0.65V(50) : _ 
With Metal Fitting and Without Boss Without Metal Fitting and Boss 
20 | 985 5.85 | H1708-ND 167 1.21 99 | DF15A(0.8)-20DS-0.65V(50) 
20) 9.85 = 5.85 | H1756-ND V.71 1.24 1.02 | DF15B(3.2)-20DP-0.65V(50) os | 30 | 13.4 9.1 | H1709-ND 1.85 143 1.14 | DF15A(0.8)-30DS-0.65V(50) 
y | 32 | 30 | 13.4 9.41) H1757-ND 1.85 1.43 1.14 ) DF15B(3.2)-300P-0.65V(50) mm | 40 | 16.35 12.35 | H1710-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15A(0.8)-40DS-0.65V(50) 
mm | 40 | 16.35 1235 | H1758-ND 228 1.75 1.40 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(50) : 50 | 196 186. | HI714-ND 280 215 172 | DF15A(0.8)-50D8-0.65V(50) 
50 | 196 15.6 | H1759-ND 2.70 208 1.66 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(50) 3019.85 as NEON 167121 99 | DFTBA(t-8)-200S-0.65V(50) 
42 | 20 | 9.85 5.85 | H1760-ND 171 1.24 1.02 | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) 18 30 | 134 91 | H1713-ND 1.85 1.43 1.14 | DF15A(1.8)-30DS-0.65V(50) 
mm | 30 | 13.4 9.1 | H1761-ND 1.85 1.43 1.14 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(50) mm | 40 | 16.35 12.35 | H1714-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
40_ | 16.35 12.35 | H1762-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(50) 50 | 19.6 15.6 | H1715-ND 280 215 1.72 | DF15A(1.8)-50DS-0.65V(50) 
2 20 | 985 5.85 | HI764-ND 1711.24 1.02 | DF15B(6.2)-20DP-0.65V(50) Withaat Matai Fish Without’ 
62 | 30 | 13.1 9.1 | H1765-ND 185 143 1.14 | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(50) iad dad hl ahead 
i siren 20.1985 5.85 | H1724-ND 167 1.21 99 | DF15C(0.8)-20DS-0.65V(50) 
mm | 40 | 1635 12.35 | H1766-ND 228 1.75 1.40 | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(50) 
so | 196 426 \tavedNl 270 208 1.66 | DF1SB(6.2)-S0DP-0 68V(50) os | 30 | 13.4 91 | H1725-ND 1.85 1.43 1.14 | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
: = : mm | 40 | 16.35 12.35 | H1726-ND 237 1.83 1.46 | DF15C(0.8)-40DS-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and With Boss 3 50 [196 156 | H1727-ND 280 215 1.72 | DF15C(0.8)-50DS-0.65V(50) 
20] 985 5.85 | Ht744-ND 167 1.21 99 | DF15A(3.2)-20DP-0.65V(50) 20; 985 5.85 | H1728-ND 167 1.21 99 | DF15C(1.8)-20DS-0.65V(50) 
; | 32 | 30 | 134 9.1 | H1745-ND 179 1.38 1.10 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(50) 18 | 30 | 131 91 | H1729-ND 1.85 1.43 1.14 | DF15C(1.8)-30DS-0.65V(50) 
mm | 40 | 16.35 1235 | H1746-ND 228 175 1.40 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(50) mm | 40 | 1635 1235 | H1730-ND 237 183 1.46 | DF15C(1.8)-40DS-0.65V(50) 
50 | 196 156 | Ht747-ND 263 2.03 1.62 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(50) 50 | 196 156 | H1731-ND 280 215 1.72 | DF15C(1.8)-50DS-0.65V(50) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


HS 


FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: This small-sized, lightweight type has approximately one quarter the weight and one half the mounting volume compared to half-pitch connectors 
(1.27mm Pitch) available until now. Stacking height can be set from 5 ~ 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length 
of engagement is long at 1.7mm, which affords a fit with leeway. Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. 
Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. Material: « Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 * Header/Receptacle pins: Phosphor bronze 
Contacts: Gold plating * Leads: Tin plating Electrical: * Current Capacity: 0.5A * Rated Voltage: 100VAC = Insulation Resistance: 250VDC, 1,000MOQ or more 


¢ Withstand voltage for 1 minute at specified value 300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40m0O or less 
Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
With Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2408-ND 2.02 1.55 1.24 FX6-20P-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2409-ND 2.89 2.23 1.78 FX6-40P-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2410-ND 2.99 2.32 1.86 FX6-50P-0.8SV 
1 60 31.8 23.2 | H2411-ND 3.36 2.61 2.09 FX6-60P-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2412-ND 4.12 3.20 2.56 FX6-80P-0.8SV 
100 47.8 39.2 | H2413-ND 4.90 3.81 3.05 FX6-100P-0.8SV 
5 60 31.8 23.2 | H2417-ND 4.15 3.22 2.58 FX6-60P-0.8SV1 
6 100 47.8 39.2 | H2425-ND 5.80 4.50 3.60 FX6-100P-0.8SV2 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2438-ND 2.02 1.55 1.24 FX6A-20P-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2439-ND 2.89 2.23 1.78 FX6A-40P-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2440-ND 2.99 2.32 1.86 FX6A-50P-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2441-ND 3.36 2.61 2.09 FX6A-60P-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2442-ND 4.12 3.20 2.56 FX6A-80P-0.8SV 
ih 100 47.8 39.2 | H2443-ND 4.90 3.81 3.05 FX6A-100P-0.8SV 
20 15.8 7.2 | H2444-ND 2.73 2.10 1.68 FX6A-20P-0.8SV1 
5 40 23.8 15.2 | H2445-ND 3.34 2.59 2.07 FX6A-40P-0.8SV1 
60 31.8 23.2 | H2447-ND 4.15 3.22 2.58 FX6A-60P-0.8SV1 
6 50 27.8 19.2 | H2452-ND 3.74 2.91 2.33 FX6A-50P-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2453-ND 4.15 3.22 2.58 FX6A-60P-0.8SV2 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
With Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2426-ND 2.18 1.68 1.34 | FX6-20S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2427-ND 3.15 2.43 1.94 | FX6-40S-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2428-ND 2.93 2.25 1.80 | FX6-50S-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2429-ND 3.65 2.84 2.27 | FX6-60S-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2430-ND 4.52 3.51 2.81 FX6-80S-0.8SV 
9 100 47.8 39.2_| H2431-ND 5.37 447 3.33 | FX6-100S-0.8SV 
20 15.8 7.2 | H2432-ND 3.07 2.39 1.91 FX6-20S-0.8SV2 
40 23.8 15.2 | H2433-ND 3.68 2.86 2.29 | FX6-40S-0.8SV2 
6 50 27.8 19.2 | H2434-ND 4.44 3.45 2.76 | FX6-50S-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2435-ND 4.90 3.81 3.05 | FX6-60S-0.8SV2 
80 39.8 31.2 | H2436-ND 5.80 4.50 3.60 | FX6-80S-0.8SV2 
100 47.8 39.2 | H2437-ND 6.73 5.22 4.18 | _FX6-100S-0.8SV2 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2456-ND 2.18 1.68 1.34 | FX6A-20S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2457-ND 3.15 2.43 1.94 | FX6A-40S-0.8SV 
r 50 27.8 19.2 | H2458-ND 3.25 2.52 2.02 | FX6A-50S-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2459-ND 3.65 2.84 2.27 | FX6A-60S-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2460-ND 4.52 3.51 2.81 FX6A-80S-0.8SV 
2 100 47.8 39.2 _| H2461-ND 5.37 447 3.33 | FX6A-100S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2463-ND 3.97 3.09 2.47 | FX6A-40S-0.8SV2 
6 50 27.8 19.2 | H2464-ND 4.44 3.45 2.76 | FX6A-50S-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2465-ND 4.90 3.81 3.05 | FX6A-60S-0.8SV2 
80 39.8 31.2 | H2466-ND 5.80 4.50 3.60 | FX6A-80S-0.8SV2 
100 47.8 39.2 | H2467-ND 6.73 5.22 418 | FX6A-100S-0.8SV2 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Features: * 4.3mm mated height between PCBs Insulator is manufactured from polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 
blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable performance »* Designed to control and accept dimensional changes by thermo- 
elasticity * Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to solder joints during mating and unmating cycles Electrical: * Rated Current: 
0.5A © Rated Voltage: AC150V » Insulation Resistance: Condition: DC100V, Standard Value: Minimum 500MQ » Withstanding Voltage: Condition: At standard value, 
Standard Value: 50m or less * Contact Resistance: Condition: At 0.1 ADC, Standard Value: 50m or less * Operating Temperature Range: -45°C ~ 125°C Material 
and Finish: * Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, beige (natural), UL94V-0 * Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or gold plating * Rec- 


eptacle and Header Fitting: Brass, tin plating. 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose No.of /Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins A Part No. 25 100 Part No.* Fig. Pins A Part No. 25 100 Part No.* 
Receptacle Headers 
Receptacle with Fitting; with Guideposts Header with Fitting; with Guideposts 
) 8.30 H2152-ND Ti4 2063 67.50 | DF9-95-1V(20) 9 8.30 H2258-ND 110 1994 65.25 | DF9-9P-1V(20) 
11 9.30 H2153-ND 1.22 22.00 72.00 | DF9-11S-1V(20) 1 9.30 H2165-ND 1.22 22.00 72.00 | DF9-11P-1V(20) 
13 10.30 H2154-ND 1.25 2269 74.25 | DF9-13S-1V(20) 13 10.30 H2166-ND 1.25 22.69 = 74.25 | DF9-13P-1V(20) 
15 11.30 H2155-ND 1.44 26.13 85.50 DF9-15S-1V(20) 15 11.30 H2167-ND 1.44 26.13 85.50 | DF9-15P-1V(20) 
17 12.30 H2156-ND 1.56 28.19 92.25 DF9-17S-1V(20) 7 12.30 H2168-ND 1.48 26.81 87.75 _|_DF9-17P-1V(20) 
1 19 13.30 H2157-ND 160 28.88 94.50 DF9-19S-1V(20) 2 19 13.30 H2169-ND 1.56 28.19 92.25 | DF9-19P-1V(20) 
21 14.30 H2158-ND 171 30.94 = 101.25 DF9-21S-1V(20) a 14.30 H2170-ND 1.67 30.25 99.00 | DF9-21P-1V(20) 
23 15.30 H2159-ND 1.75 31.63 103.50 | DF9-23S-1V(20) 23 15.30 H2171-ND Ww 30.94 101.25 | DF9-23P-1V(20) 
25 16.30 H2160-ND 186 33.69 110.25 DF9-25S-1V(20) 25 16.30 H2172-ND 1.82 33.00 108.00 | DF9-25P-1V(20) 
31 19.30 H2161-ND 1.79 34.38 _110.00_|_DF9-31S-1V(20) 31 19.30 H2173-ND 1.76 33.75 _ 108.00 _| DF9-31P-1V(20) 
4 24:30 H2162-ND 2114063 130.00 | DF9-418-1V(20) a 24.30 H2174-ND 2.08 40.00 128.00 | DF9-41P-1V(20) 
51 29.30 H2163-ND 342 60.00 192,00 _| _DF9-51S-1¥(54) 5 29.30 H2175-ND___3.07__59.63__190.80_|_DF9-51P-1V(54) 
Receptacle without Metal Fitting; with Guideposts Header without Fitting; with Guideposts 
9 8.30 H1637-ND 1.06 1925 63.00 | DF9A-9S-1V(20) 9 8.30 H1625-ND 9917.88 58.50 | DF9A-9P-1V(20) 
11 9.30 H1638-ND 1.06 1925 63.00 | DF9A-11S-1¥(20) "1 9.30 H1626-ND 1.06 19.25 63.00) DF9A-11P-1V(20) 
13 40.30 H1639-ND 1.14 2063 ~—-67.50 | DF9A-13S-1¥(20) 13 10.30 H1627-ND 1.10 19.94 65.25) DF9A-13P-1V(20) 
15 11.30 H1640-ND 125 2269 74.25 | DF9A-15S-1V(20) 15 11.30 HI628.ND 125 22.69 74.25 | DF8A-15P-1V(20) 
17 12.30 H1641-ND 1372475 _81.00_| _DF9A-17S-1V(20) i 12.30 Bubessne 1.33 _24.06 _78.75_|_DF8A-17P-1V(20) 
19 13.30 H1630-ND 137 24.75 81.00 | DF9A-19P-1V(20) 
19 13.30 H1642-ND 144 26.13 85.50 | DF9A-19S-1V(20) 2 
1 6] a raven da 68 778) | tpRARDiS dV 21 14.30 H1631-ND 1.48 26.81 87.75 _| DF9A-21P-1V(20) 
; - : } : -215-1V(20) 
oA — ren ‘60 2888 9450 | DF9A-238-1¥(20) 23 15.30 H1632-ND 1.56 2819 92.25 | DF9A-23P-1V(20) 
9 1630 een te? 3025 99.00 | DFoA-258-1V(20) 25 16.30 H1633-ND 1.67 30.25 99.00 _| DF9A-25P-1V(20) 
a Hae een ‘es 3188 102.00 | _DFoA-s1S-1V(20) 31 19.30 H1634-ND 1.86 33.69 110.25 | DF9A-31P-1V(20) 
1 pa Sean 308 58.75 18800 | DFOA-STS-1VGG4} a 24.30 H1635-ND 1.89 36.25 116.00 | DF9A-41P-1V(20) 
; Receptacle with Fitting; without Guideposts si a Head aera 7 ewe Gi oon8 189.00 DigAcb IE IVS) 
Ti 9.30 H1656-ND 114 20.63 67.50 | DF9B-11S-1V(20) ii <0 er waite Eating “et reposts TEP) 
13 10.30 H1657-ND 1.25 22.69 74.25 | DF9B-13S-1V(20) 13 40.30 H1650-ND 1.22 22.00 72.00 | DF9B-13P-1V(20) 
15 11.30 H1658-ND 1.44 26.13 85.50 | DF9B-15S-1¥(20) 15 11.30 H1651-ND 1.44 26.13 85.50 | DF9B-15P-1V(20) 
F o ee eeat ee oe eee eae ae tviedt 2 a1 14.30 H1652-ND 1.67 30.25 99.00 _| DF9B-21P-1¥(20) 
2 [1630 HIGBI-ND 1.85 8869 110.25 | DF98-268-1V(20) 37} 4930 HieseND 176 33 75 108.00 OFOE:1P-1V(2) 
31 19.30 EAneatD) 1.78 34.38 110.00 | DF8B-318-1¥(20) 1 24.30 H1655-ND 2.08 40.00 128.00 _| DF9B-41P-1V(20) 
44 24.30 H2177-ND 241 40.63 += 130.00 | DF9B-41S-1¥(20) 
51 29.30 H1662-ND 342 60.00 192.00 _| DF9B-51S-1V(54) * (20) indicates tin plating; (54) indicates gold plating. 
No. of | Height | Dimension (mm)| Digi-Key Price Each Parlex 
‘ Positions} (mm) A Part No. 1 10 100 Part No. 
DF9 Flex Assemblies (standard 51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0051-S 
i i 102 PS563AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0102-S 
=rlex Inte iince Penneeics complying with 31 5.08 152 PS563AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0152-S 
VESA FPDI-1) 203 PS563AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0203-S 
CORPORATION 254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0254-S 
: i 305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | _PS563-AF-0305-S 
pours Se eee eh oe 51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0051-S 
: cna = 102 PS564AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0102-S 
Electronics Standards Association as a Flat Panel a 5.08 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0152-S 
Display Interface. : 203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0203-S 
Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0254-S 
Terminals and Personal Computers 305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0305-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE * 
HeGeecize FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application »* High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection * Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability » Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: * Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: 125VAC * Insulation Resistance: More than 100MQ at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC * Contact Resistance: Less than 45mQ at 100mA DC » Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: * Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 * SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: * Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating * Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


No.of | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose No.of | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Straight Type Receptacle (SMT) 60 | 4815 — H4294-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2-60S-1.27DS 
20 | 2275 — H2248-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-20S-1.27SV 68 | 5323 — H4315-ND 5.80 112.50 360.00 | FX2-68S-1.27DS 
32 | 3037, — H4322-ND 41 85.50 273.60 | FX2-32S-1.27SV 6 | 80 | 608 — H4295-ND 6.82 132.19 423.00 | FX2-80S-1.27DS 
40 | 3545 — H2249-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2-40S-1.27SV 100 | 7355  — H4316-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2-100S-1.27DS 
52 | 43.07 — H2250-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2-52S-1.27SV 120 | 86.25 — H4317-ND 8.24 166.43 523.05 | FX2-120S-1.27DS 
1 60 | 4815 — H2251-ND 589 114.19 365.40 _| FX2-60S-1.27SV Straight Header No Cleaning Lock Type 
oe ee ea oe, Abie ctr e | ito ren ore 20 | 3033 — H4334-ND§ 3.42 «66.8 212.40 ‘| ‘FX2B-20P-1.27DSA 
: : : : : 32 «| 3795 H4335-ND§ 4.00 77.63 +~—-248.40_ | FX2B-32P-1.27DSA 
100 | 7355 — H4324-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV 40 «| 4303 H4396-ND 438 8494-07180 | FXOB-AOPA-1.97DSA 
120 | 86.25 — H4325-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2-120S-1.27SV ep. || sneer. eee 464 90.00. “268.00-|| FoBesaPA o7nGA 
Straight Header (SMT) 7 |) 60 | 5573 — H4338-ND 4.84 93.94 300.60 _| FX2B-60PA-1.27DSA 
200 | 22.75 — H2253-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-20P-1.278V 68 | 6081 — H4339-ND 5.13 99.56 318.60 | FX2B-G8PA-1.27DSA 
82 | 30.37 — seit 4M 85.50 279.60 | FX2-32P-1.278V 80 | 6843 — H4340-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA 
40 | 36450 — ees etl 484 93.04 300.60 | FX2-40P-1.278V too | 8113 — H4341-ND 5.97 115.88 __370.80_| FX2B-100PA-1.27DSA 
52 | 43.07 — H2255-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2-52P-1.27SV - > 
2 | 60 | 4815 — H2256-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2-60P-1.27SV Straight Header Cleaning Lock Type 
68 53.23. — H4319-ND 6.32 122.63 392.40 | FX2-68P-1.27SV 20 30.33 — H4358-ND§ 3.42 66.38 212.40 | FX2BA-20P-1.27DSA 
80 60.85 —_ H2257-ND 6.96 435.00 432.00 | FX2-80P-1.27SV 32 3795 — H4359-ND§ 4.00 77.63 248.40 | FX2BA-32P-1.27DSA 
100 73.55 =. H4320-ND 6.99 141.23 443.85 | FX2-100P-1.27SV 40 43.03 — H4360-ND 4.38 84.94 271.80 | FX2BA-40PA-1.27DSA 
120 86.25 = H4321-ND 7.93 160.13 503.25 | FX2-120P-1.27SV 7 62 5065 — H4361-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2BA-52PA-1.27DSA 
Right Angle Header (SMT) 60 | 55.73 — H4362-ND 4.84 93.94 300.60_| FX2BA-60PA-1.27DSA 
20 2275 — H2243-ND 2.50 48.13 154.00 | FX2-20P-0.635SH 68 60.81 — H4298-ND 5.13 99.56 318.60 | FX2BA-68PA-1.27DSA 
40 35.45 — H2244-ND 3.05 59.06 189.00 | FX2-40P-0.635SH 80 68.43 — H4363-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2BA-80PA-1.27DSA 
3 52 43.07 — H2245-ND 351 68.06 217.80 | FX2-52P-0.635SH 100 81.13 0 — H4364-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2BA-100PA-1.27DSA 
60 48.15 = H2246-ND 3.83 74.25 237.60 | FX2-60P-0.635SH Straight Header No Cleaning Type 
80 | 6085 — H2247-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2-80P-0.635SH 20 | 2275 85 H4365-ND 3.10 60.19 192.60 | FX2C-20P-1.27DSA 
100 | 73.55 — H4304-ND 10.35 213.75 720.00 _| FX2-100P-0.635SH 32 | 3037 85 H4366-ND 3.57 69.19. 221.40. | FX2C-32P-1.27DSA 
Straight Receptacle No Cleaning Type 40 | 3545 85 H4367-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2C-40P-1.27DSA 
20 | 22.75 95 H4300-ND 319 61.88 198.00 | FX2C-20S-1.27DSA 52 | 43.07 85 H4368-ND 473 91.69 293.40 | FX2C-52P-1.27DSA 
32 | 30.37 95 H4373-ND 371 72.00 230.40 | FX2C-32S-1.27DSA 60 | 4815 85 H4299-ND 510 99.00 316.80 _| FX2C-60P-1.27DSA 
40 35.45 9.5 H4301-ND 412 79.88 255.60 | FX2C-40S-1.27DSA 68 53.23 85 H4369-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2C-68P-1.27DSA 
52 | 43.07 95 H4374-ND 484 93.94 300.60 | FX2C-52S-1.27DSA 80 | 6085 85 H4370-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA 
60 | 48.15 95 H4375-ND 5.31 102.94 329.40_| FX2C-60S-1.27DSA 100 | 73.55 85 H4371-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2C-100P-1.27DSA 
68 53.23 9.5 H4376-ND 5.66 109.69 351.00 | FX2C-68S-1.27DSA 120 86.25 8.5 H4372-ND 7.18 144.90 455.40 | FX2C-120P-1.27DSA 
80 60.85 9.5 H4302-ND 6.61 128.25 = 410.40 | FX2C-80S-1.27DSA 20 22.75 95 H4379-ND 3.71 72.00 230.40_| FX2C1-20P-1.27DSA 
100 | 7355 95 H4377-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2C-100S-1.27DSA 
, | 12 | bas 3s | aston 754 tszas dren | Faac-120s-12708A a2 [ 30a7 95 | Hag80-ND 4.18 81.00 25020 | FxaCI-30P-1 2TDSA 
20 | 22.75 115 H4397-ND 3.89 75.38 «241.20 | FX2C2-20S-1.27DSA : ' : , : 
52 | 43.07 95 H4382-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C1-52P-1.27DSA 
32 | 3037 11.5 H4398-ND 435 84.38 270.00 | FX2C2-328-1.27DSA 8 | 60 | 4815 95 H4383-ND 5.77 114.94 358.20 | FX2C1-60P-1.27DSA 
40 | 3545 115 H4399-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2C2-40S-1.27DSA 6g | 5323 95 H4384-ND 6.03 11700 37440 | FX2C1-68P-1.27DSA 
52 | 43.07 115 H4400-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2C2-52S-1.27DSA 
60 | 48.15 11.5 H4401-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2C2-60S-1.27DSA 80 | 6085 95 Wess ely 6.95 135.00 432.00" | Fx261-B0P=1.27DSA 
68 | 6393 (115 H4402-ND 626 12150 388.0 | FXOC2-688-1.27DSA 100 | 73.55 95 H4386-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2C1-100P-1.27DSA 
120 | 86.25 95 H4387-ND 7.70 155.40 488.40. | FX2C1-120P-1.27DSA 
80 | 60.85 115 H4403-ND 650 131.25 412.50 | FX2C2-80S-1.27DSA 20 | 2975 105 H4388-ND 371 7200 23040 | FXOC2-20P-1.97DSA 
100 | 73.55 11.5 H4404-ND 7.36 148.58 466.95 | FX2C2-100S-1.27DSA ap cana ANS rere 44a. — e100 25020. | Poe2-a+1 TOGA 
120 | 86.25 14.5 H4405-ND 8.09 163.28 513.15 _| FX2C2-120S-1.27DSA : - ~ - z : 
Straight Receptacle Cleaning Type 40 | 35.45 10.5 H4390-ND 458 88.88 284.40 | FX2C2-40P-1.27DSA 
52 | 43.07 105 H4391-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C2-52P-1.27DSA 
200 | 22.75 95 eee 3.19 61.88 = 198.00 | FX2CA-208-1.27D8A 68 | 5323 105 H4393-ND 6.12 118.69 379.80 | FX2C2-68P-1.27DSA 
o icei cae aac Sik: opeh., Gee enellioemane torpor 80 | 60.85 10.5 H4394-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA 
52 | 4307 95 H4426-ND 484 93.94 300.60 | FX2CA-528-1.27DSA 100 | 73.55 10.5 H4395-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2C2-100P-1.27DSA 
60 | 4815 95 H4427-ND 531 10294 329.40 | FX2CA-60S-1.27DSA 120 | 86.25 10.5 H4396-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2C2-120P-1.27DSA 
68 | 53.23 95 H4428-ND 5.66 109.69 351.00 | FX2CA-68S-1.27DSA Straight Header Cleaning Type 
80 | 60.85 95 H4429-ND 6.61 128.25 410.40 | FX2CA-80S-1.27DSA 20 | 2275 85 H4406-ND 3.10 60.19 192.60 | FX2CA-20P-1.27DSA 
100 | 7355 95 H4430-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2CA-100S-1.27DSA 32. | 3037 85 H4407-ND 3.57 69.19 221.40_| FX2CA-32P-1.27DSA 
4 | 120 | 8625 95 H4431-ND 7.54 152.25 478.50 | FX2CA-120S-1.27DSA 40 | 3545 85 H4408-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 
20 | 22.75 11.5 H4441-ND 3.89 75.38 241.20 _| FX2CA2-20S-1.27DSA 52 | 43.07 85 H4409-ND 4.64 90.00 288.00 _| FX2CA-52P-1.27DSA 
32 | 30.37 115 H4442-ND 435 84.38 270.00 | FX2CA2-32S-1.27DSA 60 | 4815 85 H4410-ND 510 99.00 _316.80_| FX2CA-60P-1.27DSA 
40 35.45 11.5 H4443-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA2-40S-1.27DSA 68 53.23 8.5 H4411-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2CA-68P-1.27DSA 
52 43.07 11.5 H4444-ND 5.48 106.31 340.20 | FX2CA2-52S-1.27DSA 80 60.85 85 H4412-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2CA-80P-1.27DSA 
60 48.15 11.5 H4445-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2CA2-60S-1.27DSA 100 | 73.55 85 H4413-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA 
68 53.23 11.5 H4446-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2CA2-68S-1.27DSA 120 | 86.25 85 H4414-ND 7.18 144.90 455.40 | FX2CA-120P-1.27DSA 
80 60.85 11.5 H4447-ND 650 131.25 412.50 | FX2CA2-80S-1.27DSA 8 20 22.75 9.5 H4415-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA 
100 | 73.55 11.5 H4448-ND 736 148.58 466.95 | FX2CA2-100S-1.27DSA 32 | 3037.95 H4416-ND 418 81.00 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA 
120 | 86.25 11.5 H4449-ND 8.09 163.28 513.15 _| FX2CA2-120S-1.27DSA 40. | 3545 95 H4417-ND 458 8888 28440 | FX2CA1-40P-1.27DSA 
Straight Receptacle 52 | 43.07 95 H4418-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA1-52P-1.27DSA 
5 | 80 31 — H4452-ND 748 144.90 455.40 | FX2MG6A-60S-1.27DSAL 60 | 4815 95 H4419-ND 5.77 114.94 358.20 | FX2CA1-60P-1.27DSA 
60 91 — H4453-ND 7.48 144.90 455.40_| FX2M6B-60S-1.27DSAL 68 | 53.23 95 H4420-ND 6.03 117.00 _374.40_| FX2CA1-68P-1.27DSA 
Right Angle Receptacle 80 | 6085 95 H4421-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2CA1-80P-1.27DSA 
20 | 2275 — H4313-ND 3.25 63.00 201.60 | FX2-20S-1.27DS 100 | 73.55 95 H4422-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2CA1-100P-1.27DSA 
5 | 32 | 3037 — H4314-ND 3.83 74.25 ~—-287.60 | FX2-32S-1.27DS 120 | 86.25 95 H4423-ND 7.70 155.40 488.40 | FX2CA1-120P-1.27DSA 
40 | 3545 — H4292-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2-40S-1.27DS 20 | 22.75 10.5 H4432-ND 371 72.00 230.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA 
52 | 43.07. — H4293-ND 4.96 96.19 307.80 | FX2-52S-1.27DS § Contact Material: Phosphor bronze (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 75 


Heeger FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch (cont) Loose Piece T&R 
CO.,LTD. No.of | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | _ Pins A Part No. 1 10 100 1,000 _| Part No. 
No.of | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose Right Angle Pin Header SMT Reverse Offset Type 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 3 q 1755 HB127CT-NDO 4.99 41.28 309.60 | 2236.00 | DFISKR-14P-1H(59)+ 
32 30.37 10.5 H4433-ND 4.18 81.00 259.20 | FX2CA2-32P-1.27DSA 20 23.55 H3128CT-NDO 5.57 46.08 345.60_| 2496.00 | DF19KR-20P-1H(59)+ 
40 | 3545 105 H4434-ND 458 88.88 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA Single Row Socket Discrete Wire 
52 | 43.07 10.5 H4435-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA2-52P-1.27DSA 8 11.50 H3101-ND Bt 38.18 18.25 = ]DFI9-85-1C 
8 | 60 | 4815 105 H4436-ND 5.77 111.94 358.20. | FX2CA2-60P-1.27DSA 14 17.50 H3102-ND 53 3.68 = 24.68 — | DF19-148-1¢ 
68 | 53.23 10.5 H4437-ND 6.12 118.69 _379.80_| FX2CA2-68P-1.27DSA ao ee Hee aa aa at = pete Oat 
80 | 60.85 10.5 H4438-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2CA2-80P-1.27DSA 4 : : : . . a -30S- 
100 | 7355 105 H4439-ND 7.07 142.80 448.80 | FX2CA2-100P-1.27DSA 8 11.50 H3105-ND 85 6.91 _50.18 — ___| DF19G-88-16 
120 | 86.25 105 H4440-ND 7.75 156.45 491.70 _| FX2CA2-120P-1.27DSA 14 17.50 43106-ND 1119.02 65.48 — | OFI19G-148-1€ 
- - Straight Header — - - 20 23.50 H3107-ND 143 11.63 84.38 — | DF19G-208-1C 
30 33.50 H3108-ND. 1.87 15.22 110.48 —__| DF19G-308-1C 
9 | 0 309 H4450-ND 699 141.23 443.85 | FX2M6A-60P-1.27DSAL Sincle ‘Row Sock 
gle Row Socket for FPC Cable 
60 249 0 — H4451-ND 6.99 141.23 443.85 | FX2M6B-60P-1.27DSAL 7 q750 713109-ND 766 13.80 102-20 ——pHaGAaSAF 
Right Angle Header 5 20 23.50 H3110-ND 2.07 17.23 127.60 —  |DF19G-20S-1F 
20) 275 — H4305-ND 316 61.31 196.20 | FX2-20P-1.27DS 30 33.50 H3114-ND 257 2138 158.40 —__|DF19G-308-1F 
32. | 30370 — H4306-ND 3.65 70.88 +=: 226.80 | FX2-32P-1.27DS Single Row Socket Fine Coaxial Cable 
40 35.45 — H4291-ND 4.09 79.31 253.80 | FX2-40P-1.27DS 14 17.50 H3115-ND 202 16.74 124.00 = DF19G-14S8-1SD 
52 | 4307 — H4307-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2-52P-1.27DS 6 20 23.50 H3116-ND 241 1998 148.00 —__| DF19G-20S-1SD 
10 | 60 | 4815 — H4308-ND 5.34 103.50 331.20 _| FX2-60P-1.27DS 
68 | 5323. — H4309-ND 571 110.81 354.60 | FX2-68P-1.27DS Ground Plates 
80 | 60.85 — H4310-ND 6.70 129.94 415.80 | FX2-80P-1.27DS No.of Digi-Ki Prici Hi 
too | 7355 — H4311-ND 684 13808 433.95 _| FX2-100P-1.27DS Pie Peatied A Fai am | ec 
120 | 86.25 — H4312-ND 8.01 161.70 508.20_| FX2-120P-1.27DS 
A Ground Plate for FPC Type 
Right Angle Header Lock Type a AGH 
20 7) 3033 — H4326-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2B-20PA-1.27DS oa Hata > aa ne Beige Spe EEN 
32 | 37.95 — H4327-ND 3.97 77.06 246.60‘ | FX2B-32PA-1.27DS a Pena a Pan 45-98 | DE196-308-1F-GND 
40 | 4303 — H4328-ND 476 92.25 295.20 | FX2B-40PA-1.27DS Grouiid Plato for Coaxial - 
| 2 50.65 — H4329-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2B-52PA-1.27DS round'Plate for Coaxial’ Type 
60 | 5573 — H4330-ND 5.31 102.94 329.40 _| FX2B-G0PA-1.27DS 14 H3117-ND 4 3.78 25.38 | DF19G-14S-1SD-GND 
68 | 6081 — H4331-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2B-68PA-1.27DS 20 H3118-ND 62 4.31 28.91 | DF19G-20S-1SD-GND 
80 | 6843 — H4332-ND 589 114.19 365.40 | FX2B-80PA-1.27DS ree 
too | 8113 — H4333-ND 641 124.31 397.80_| FX2B-100PA-1.27DS Socket Crimping Contacts 
Socket Lock Cable Type (4 pieces per part) Cut Tape T&R 
20 | 2783 — H4342-ND 749 151.20 475.20 | FX2B-20SA-1.27R Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
32 35.45 — H4343-ND 8.35 168.53 529.65 | FX2B-32SA-1.27R Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
40 | 4053 — H4344-ND 8.42 173.85 585.60 | FX2B-40SA-1.27R DF19 Series 
yo | 52 48.15 — H4345-ND 948 195.70 659.20 | FX2B-52SA-1.27R 28-30 AWG Gold Plating | H3151CT-ND 6.82 23.10 35.20 |H3151TR-ND]  28.00/M | DF19-2830SCFA 
60_ | 53.23 — H4346-ND 10.03 207.10__—697.60_| FX2B-60SA-1.27R 30-32 AWG Gold Plating | H3132CT-ND 6.82 23.10 35.20 |H3132TR-ND| _ 28.00/M | DF19-3032SCFA 
68 | 58.31 — H4296-ND 0.72 221.35 745.60 | FX2B-68SA-1.27R Tools 
BO || eae. Signo TES8> “285.19, 19200" | FACE ROSAS. 270 Manual Grimper for DF19 Series .. 43131-ND 1388 40/1 HT302/DF198 
100 | 7863  — H4348-ND 11.64 254.63 902.10 _| FX2B-100SA-1.27R 
Socket Unlock Cabl Desk-Top Tool (for 14 core wires). H3122-ND 2414.10/1 DF19G-14S/PR-MD2 
jocket Unlock Cable Type Desk-Top Tool (for 20 core wires). H3123-ND 2468.70/1 DF19G-20S/PR-MD2 
20 | 18.05  — H4349-ND 6.26 = 121.50 388.80 | FX2BA-20SA-1.27R Desk-Top Tool (for 30 core wires). H3124-ND 2928.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 
32. | 25.670 — H4350-ND 712 143.85 452.10 | FX2BA-32SA-1.27R 
40 30.75 — H4351-ND 8.50 171.68 539.55 FX2BA-40SA-1.27R (59) indicates gold plating For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
tg | 52 | 3837 — H4352-ND 8.58 177.18 596.80 | FX2BA-52SA-1.27R 
60 | 4345 — H4353-ND 911 188.10 _ 633.60_| FX2BA-60SA-1.27R 
68 | 4853. — H4354-ND 9.82 202.83 683.20 | FX2BA-68SA-1.27R . 
80 | 5615 — H4297-ND 10.49 216.60 729.60 ‘| FX2BA-BOSA-1.27R HeG eka DF20 Series - Connectors 
100 | 6885 — H4355-ND js 237.56 841.65 _| FX2BA-100SA-1.27R CO.,LTD. 4mm Pitch 
ools 
: Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination * Low Profile: Total mating 
Guide Plate H4356-ND 3380.00/1 FX2B(A)-GPA height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right angle type Applications: 
Connection Press H4357-ND 990.60/1 HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 Notebook PC, small office automation equipment, small consumer devices, portable devices. Any 


§ Contact Material: Phosphor bronze 
He ee cr DF19 Series - Connectors 

co.,LTD. 1mm Pitch 
Features: ¢ Ultra Low Profile; FPC type: Maximum 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick 
Applications: * LCD's, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products 
Specifications: * Current Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.5A, AWG#32: 0.3A, FPC: 0.5A * Voltage 
Rating: AC100V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Operating Humidity Range: 20% ~ 80% » Insulation 
Resistance: 500MOQ or more * Voltage Proof: No flashover or breakdown * Contact Resistance: 30mQ or 
less (50mQ or less for FPC) Material: * Pin Header: Insulation Polyamide resin, grey, UL94V-0; Terminal: 
Phosphor bronze with selective gold; Ground: Phosphor bronze tin plated * Socket: Insulation Polyamide 
resin, grey, UL94V-0; Ground Plate: Stainless steel tin plated * Crimp Contact: Terminal: Phosphor bronze, 
gold plated * FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, grey, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze with 
selective gold * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin plated * Socket for fine coaxial cables: Insulation: 
LCP resin, grey, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating; Ground Plate: Phosphor 
bronze, tin plated * Ground plate for fine coaxial cables: Phosphor bronze, tin plated * Recommended 
Wire: UL1571 ¢ Tinning is Whisker free 


Cut Tape T&R 
No.of | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. |__ Pins A Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
Right Angle Pin Header SMT On-Board Type 
8 11.55 H3119CT-NDO 4.21 34.80 261.00 1885.00 | DF19G-8P-1H(59)+ 
1 14 17.55 H3152CT-NDO 447 36.96 277.20 2002.00 | DF19G-14P-1H(59)+ 
20 23.55 H3120CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19G-20P-1H(59)+ 
30 33.55 H3121CT-NDO 6.55 54.24 406.80 2938.00 | DF19G-30P-1H(59)+ 
Right Angle Pin Header SMT Offset Type 
20 23.55 H3125CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19K-20P-1H(59)t 
30 33.55 H3126CT-NDO 6.55 54.24 406.80 2938.00 | DF19K-30P-1H(59)t 
2 14 17.55 H3153CT-NDO 499 41.28 309.60 2236.00 | DF19L-14P-1H(59)+ 
20 23.55 H3129CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19L-20P-1H(59)+ 
30 33.55 H3130CT-NDO 6.55 54.24 406.80 2938.00 | DF19L-30P-1H(59)+ 


application requiring low profile reliable board-to-cable connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 
conductors Specifications: * Current Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A »* Voltage 
Rating: AC100V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Humidity Range: 20% ~ 80% = Insulation 
Resistance: 500MQ minimum ¢ Contact Resistance: 30mQ maximum * Mechanical Operation: Contact 
Resistance of 30mQ maximum Material: * Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, beige, 
UL94V-0 * Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin Header Metal Fitting: 
Brass ¢ V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


T&R 
No.of Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins A Part No. il 10 100 1,000 | PartNo. 
Double Row Socket 
10 7.20 H3143-ND 40 2.80 18.80 _- DF20A-10DS-1C 
20 12.20 H3144-ND AB 3.19 21.39 _ DF20A-20DS-1C 
1 30 17.20 H3145-ND 52 3.61 24.21 _ DF20A-30DS-1C 
40 22.20 H3146-ND 57 3.99 26.79 _ DF20A-40DS-1C 
50 27.20 H3147-ND 61 4.27 28.67 - DF20A-50DS-1C 
Double Row Straight Pin Header 
10 7.30 H3133CT-NDtO 1.38 11.22 81.45 481.00 | DF20F-10DP-1V(59)+ 
20 12.30 H3134CT-NDtO 1.88 15.31 111.15 657.00 | DF20F-20DP-1V(59)+ 
30 17.30 H3135CT-NDtO 2.03 16.90 125.20 833.00 | DF20F-30DP-1V(59)+ 
40 22.30 H3136CT-NDt0 247 20.49 151.80 1009.00 | DF20F-40DP-1V(59)+ 
9 50 27.30 H3137CT-NDtO 2.88 23.95 177.40 1180.00 | DF20F-50DP-1V(59)+ 
10 7.30 H3138CT-ND*0 =—-1.38 11.22 81.45 481.00 | DF20G-10DP-1V(59)+ 
20 12.30 H3139CT-ND*) 1.88 915.31 111.15 657.00 | DF20G-20DP-1V(59)+ 
30 17.30 H3140CT-ND* 2.03 16.90 125.20 833.00 | DF20G-30DP-1V(59)+ 
40 22.30 H3141CT-ND*) 247 20.49 151.80 1009.00 | DF20G-40DP-1V(59)+ 
50 27.30 H3142CT-ND*) 2.88 23.95 177.40 1180.00 | DF20G-50DP-1V(59)+ 
Socket Crimping Contacts 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | PartNo. 10,000 | Part No. 
DF20 Series 
28-30 AWG Gold Plating | H3148CT-ND 5.27 17.85 27.20 | H3148TR-ND | 22.00/M | DF20F-2830SCFA 
30-32 AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.27 17.85 27.20 | H3149TR-ND | 22.00/M | DF20F-3032SCFA 
Tools 
Manual Crimper for DF20 Series ................ H3150-ND 1388.40/1 HT302/DF20B-2830S 


(59) indicates gold plating * With Boss + Without Boss 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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DF13 Series Connectors 
1.25mm Pitch 


DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Connectors best 


suited for high density applications requiring reduced cost production, and 
light-weight. 
Electrical Specifications: * Current Capacity: 1A * Rated Voltage: AC150V 
Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: Min. 500MOQ * With- 
standing Voltage: Condition: At specified value, Standard Value: ACSOOV. 
* Contact Resistance: Condition: At DC 0.1A, Standard Value: Maximum 30mQ. 

Material and Finish: « Pin Header Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. * Pin 
Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. * Pin Header Hardware: Brass, 
tin plating and gold plating. * Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, 
UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating and gold plating. 


Fig. 4— SMT 


Fig. 


5 — SMT 


No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of| Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Pins| A B_ | Part No. il 25 100 | Part No. Pins| A B_ | Part No. fl 25 100 | Part No. Pins| A B_ | Part No. ‘l 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket 6 | 9.15 6.25 [H3340-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-6P-1.25V(50) 9 | 12.90 10.00]H3357-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-9P-1.25H(50) 
2) 415 125 |H2179-ND 28 288 7.13] DF13-2S-1.25C 7 | 10.40 7.50 )H3341-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-7P-1.25V(50) 10 | 14.15 11.25 ]H3358-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-10P-1.25H(50) 
3 | 540 2.50 |H2180-ND .23 244 6.88) DF13-3S-1.25C 8 | 11.65 8.75 | H3342-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-8P-1.25V(50) 11 | 15.40 12.50|H3359-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-11P-1.25H(50) 
4 | 6.65 3.75 |H2181-ND 34 3.71 10.45 | DF13-4S-1.25C tH ee ee Heer a a song Ba OBE aSviSD) 12 | 16.65 13.75|H3360-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-12P-1.25H(50) 
5 | 7.90 5.00 |H2182-ND 28 3.35 10.00| DF13-5S-1.25C ; : - : x -10P-1. : -44P- 
6 | 915 6.25 |H2183-ND  .29 3.52 10.50] DF13-6S-1.25C 11 | 15.40 12.50|H3345-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-11P-1.25V(50) ie ie ieee eee ve ae tee BEAgAe an) 
Sa ee ee ee | caer ange cece 
8 | 11.65 8.75 |H2185-ND 47 5.61 16.75 | DF13-8S-1.25C ; : l : : i -14P-1 ji ; 5 ‘ j, 
9 | 1290 10.00/H3300-ND 85 653 1950] DF13-98-1.250 15 | 20.40 17.50|H3348-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-15P-1.25V(50) Right Angle Pin Header without Boss — Tin Plating 
7 ; 2 1415 125 [H3367-ND 50 7.50 23.50 | DF13A-2P-1.25H(20) 
10 | 14.15 11.25]H2186-ND 50 5.95 17.75] DF13-10S-1.25¢ Fig. 5 — Single Row, SMT 
41 | 1540 1250/H2187-ND 53 6.37 19.00| DF13-118-1.25C Vertical Pin Header with Boss — Tin Plating 3 | 540 250 (Reece ORE 60 9.00 28.20) DFISA-BP-1.25H(20) 
12 | 16.65 13.75/H2188-ND 55 653 19.50) DF13-12S-1.25C 2] 415 1.25 [H3393-ND 507.50 23.50] DFI3B-2P-1.25V(20) 4 | 6.65 3.75 )H3369-ND 57 10.31 93.75 | DF13A-4P-1.25H(20) 
13 | 17.90 15.00]H3301-ND 53 6.37 19.00] DF13-13S-1.25C 3 | 5.40 2.50 |H3394-ND 60 9.00 28.20 | DF13B-3P-1.25V(20) 5 | 7.90 5.00 ]H8370-ND 61 11.00 36.00 | DF13A-5P-1.25H(20) 
14 | 19.15 16.25]H2189-ND 47 7.05 22.09] DF13-14S-1.25C 4 | 665 3.75 |H3395-ND  .57 10.31 33.75 | DF13B-4P-1.25V(20) 6 | 9.15 6.25 |H3371-ND 65 11.69 38.25 | DF13A-6P-1.25H(20) 
15 | 20.40 17.50|H2259-ND 51 6.11 18.25 | DF13-15S-1.25C 5 | 7.90 5.00 |H3396-ND 61 11.00 36.00 | DF13B-5P-1.25V(20) 7 | 10.40 7.50 |H3372-ND 72 13.06 42.75 | DF13A-7P-1.25H(20) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Tin Plating 6 | 9.15 6.25 )H3397-ND 65 11.69 38.25 | DF13B-6P-1.25V(20) 8 | 11.65 8.75 |H3373-ND 87 15.81 51.75 | DF13A-8P-1.25H(20) 
2 | 415 125 |H2191-ND 48 5.70 17.00 | DF13-2P-1.25DSA 7 | 10.40 7.50 |H3398-ND 72 13.06 42.75 | DF13B-7P-1.25V(20) 9 | 12.90 10.00]H3374-ND 95 17.19 56.25 | DF13A-9P-1.25H(20) 
3 | 540 2.50 |H2192-ND 41 6.15 19.27 | DF13-3P-1.25DSA : ee a Herat oT iol age Ban aP Seven 10 | 14.15 11.25 |H3375-ND 99 17.88 58.50 | DF13A-10P-1.25H(20) 
4 | 6.65 3.75 |H2193-ND 54 8.03 25.15 | DF13-4P-1.25DSA : } - : : ; -9P-1. ‘ -11P- 
5 | 7.90 5.00 ]H2194-ND 61 9.08 28.44] DF13-5P-1.25DSA 10 | 14.15 11.25}H3401-ND 99 17.88 58.50] DF13B-10P-1.25V(20) i oe ioe en ute tee oad DES eves) 
.65 13.75 |H3377-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13A-12P-1.25H(20) 
6 | 9.15 625 |H2195-ND 68 10.20 31.96| DF13-6P-1.25DSA 11 | 15.40 12.50]H3402-ND 1.06 19.25 63.00) DF13B-11P-1.25V(20) 14 [19.15 16.25 |H3378-ND 122 22.00 72.00 | DF13A-14P-1.25H(20) 
7 | 10.40 7.50 |H2196-ND 57 10.31 33.75| DF13-7P-1.25DSA 12 | 16.65 13.75]H3403-ND 1.06 19.25 63.00) DF13B-12P-1.25V(20) 15 | 90.40 17.50 [H3379-ND 125 22.69 74.95 | DE13A-tsP-1.25H(20) 
8 | 11.65 8.75 |H2197-ND 471 12.86 42.08] DF13-8P-1.25DSA 14 | 19.15 16.25|H3404-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13B-14P-1.25V(20) : Fig. 6 Sil 1 Rr ‘SMT s 
9 | 12.90 10.00}H3302-ND 99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25DSA(20) 15 | 20.40 17.50|H3405-ND_ 1.25 22.69 74.25 | DF13B-15P-1.25V(20) Bickbagal baa a a He aid piel 
10 | 14.15 11.25]H2198-ND 82 14.85 48.60) DF13-10P-1.25DSA Fig. 5 — Single Row, SMT Se ee eee ee et BOSS — one ane. 
41 | 15.40 12.50/H3303-ND 1.06 19.25 63.00) DF13-11P-1.25DSA(20) Vertical Pin Header with Boss — Gold Plating 2] 4.15 1.25 )H3380-ND 72 13.06 42.75 | DF13A-2P-1.25H(50) 
12 | 16.65 13.75|H2320-ND 87 15.81 51.75| DF13-12P-1.25DSA 2] 415 1.25 [H3406-ND 72 13.06 42.75 | DFT3B-2P-1.25V(60) 3 | 5.40 2.50 /H3381-ND 87 15.81 51.75 | DF13A-3P-1.25H(50) 
13 | 17.90 15.00|H3304-ND 1.14 20.63 67.50| DF13-13P-1.25DSA(20)| | 3 | 5.40 2.50 )H3407-ND 87 15.81 51.75 | DF13B-3P-1.25V(50) 4 | 6.65 3.75 )H3382-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13A-4P-1.25H(50) 
14 | 19.15 16.25]H2321-ND 97 17.53 57.38 | DF13-14P-1.25DSA 4 | 6.65 3.75 |H3408-ND 1.06 19.25 63.00) DF13B-4P-1.25V(50) 5 | 7.90 5.00 |H3383-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13A-5P-1.25H(50) 
15 | 20.40 17.50|H2322-ND 1.02 1849 60.53| DF13-15P-1.25DSA 5 | 7.90 5.00 |H3409-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13B-5P-1.25V(50) 6 | 9.15 6.25 |H3384-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13A-6P-1.25H(50) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Gold Plating 6 | 9.15 6.25 |H3410-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13B-6P-1.25V(50) 7 | 10.40 7.50 |H8385-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-7P-1.25H(50) 
2 | 4.15 125 [H3305-ND 57 10.31 33.75] DF13-2P-1.25DSA(50) 7 | 10.40 7.50 |H3411-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-7P-1.25V(50) 8 | 11.65 8.75 |H3386-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13A-8P-1.25H(50) 
3 | 5.40 250 |H3306-ND 76 13.75 45.00 | DF13-3P-1.25DSA(50) 8 | 11.65 8.75 |H3412-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13B-8P-1.25V(50) 9 | 12.90 10.00 ]H3387-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13A-9P-1.25H(50) 
: ee af eae we i pe pal erro iC ae wes Herat i or jong DFIaB-10P-1 25v(50) 10 | 14.15 11.25 |H3388-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13A-10P-1.25H(50) 
6 | 9.15 625 |H3309-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-6P-1.25DSA(50) 11 | 15.40 12.50} H3415-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13B-11P-1.25V(50) He seas ie eeee sc ce oie pear era 
7 | 10.40 7.50 }H3310-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-7P-1.25DSA(50) 12 | 16.65 13.75]H3416-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 14 4918 1625 [H3391-ND 189 3625 11600 | DFI3A-14P-1.254(50) 
8 | 11.65 8.75 |H3311-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-8P-1.25DSA(50) 14 | 19.15 16.25]H3417-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 45. | 20.40 1750 [HBSGOIOMML on ata 122.00 | DFI3A1aP1 OSHie0 
9 | 12.90 10.00|H3312-ND 1.22 22.00 72.00) DF13-9P-1.25DSA(50) 15 | 20.40 17.50|H3418-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13B-15P-1.25V(50) a ee z WS fee -25H(50) 
10 | 14.15 11.25]H3313-ND 1.33 24.06 78.75) DF13-10P-1.25DSA(50) Fig. 5 — Single Row, SMT Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets 
11 | 15.40 12.50/H3314-ND 1.37 24.75 81.00) DF13-11P-1.25DSA(50)| Vertical Pin Header without Boss — Tin Plating 10 | 10.40 5.00 |H2231-ND 33 3.94 11.75 | DF13-10DS-1.25¢ 
12 | 16.65 13.75/H3315-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-12P-1.25DSA(50)) [2 | 415 1.25 7H3419-ND 50 7.50 23.50] DF13C-2P-1.25V(20) 20 | 16.65 11.25 Piezo 40 4.77 14.25 | DF13-2008-1.256 
14 | 19.15 16.25/H3316-ND 1.60 28.88 94.50| DF13-14P-1.25DSA(50)/ | 3 | 5.40 250 |H3420-ND 60 9.00 28.20 | DF13C-3P-1.25V(20) 30 | 22.90 17.50 |H2233-ND 48 5.70 17.00 | DF13-30D8-1.25¢ 
15 | 20.40 17.50|H3317-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-15P-1.25DSA(50)| | 4 | 6.65 3.75 /H3421-ND 57 10.31 33.75 | DF13C-4P-1.25V(20) 40 | 29.15 23.75 |H2234-ND 546.45 19.25 | DF13-40DS-1.25C 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Tin Plating 5 | 7.90 5.00 |H3422-ND 61 11.00 36.00 | DF13C-5P-1.25V(20) Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers 
2 [415 125 [H2199-ND 45 6.75 21.15] DF13-2P-1.25DS(20) 6 | 9.15 6.25 |H3423-ND 65 11.69 38.25 | DF13C-6P-1.25V(20) with Guide Posts — Tin Plating 
3 | 5.40 250 |H2260-ND 55 8.25 25.85 | DF13-3P-1.25DS(20) 7 | 10.40 7.50 ]H3424-ND 72 13.06 42.75 | DF13C-7P-1.25V(20) 10 | 121 5.00 JH3365-NDf .95 17.19 56.25 | DF13A-10DP-1.25V(20) 
4 | 6.65 3.75 |H2201-ND 65 9.75 30.55) DF13-4P-1.25DS(20) : eee tay HNO nd aot ahs rea 20 | 18.35 11.25 |H3366-NDt 1.25 22.69 74.25 | DF13A-20DP-1.25(20) 
5 | 7.90 5.00 |H2202-ND 65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25DS(20) i i - 95 17.19 56.25 -9P-1.25V( 1 Fig. 8 — i i F i 
6 | 9.15 625|H2203-ND 68 1238 40.50 DF eP-1 220800) 10 | 1415 11.25]H3427-ND 99 17.88 58.50) DF13C-10P-1.25v(20) | | NEW! F Me pan ee ue Gees pares oe 
1g {J ompliani H 
7 | 10.40 7.50 |H2204-ND 76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25DS(20) 11 | 15.40 12.50 |H3428-ND 1.06 19.25 63.00 ) DF13C-11P-1.25V(20) 10 ] 1215.00 JHI0155-ND* .95 17.19 56.25] DF13-10DP-1.25v(25) 
8 | 11.65 8.75 |H2205-ND 95 17.19 56.25 | DF13-8P-1.25DS(20) 12 | 16.65 13.75]H3429-ND 1.06 19.25 63.00) DF13C-12P-1.25V(20) 20 | 18.35 11.25 /Hi0156-ND* 133 24.06 78.75 | DF13-200P-1 25v(25) 
9 | 12.90 10.00}H3318-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-9P-1.25DS(20) 14 | 19.15 16.25]H3430-ND 1.14 20.63 67.50) DF13C-14P-1.25V(20) 10 | 121. 5.00 |HIOIS7-NDT 95 17.19 5625 | DFIBA-tODP-1.25V(25 
10 | 14.15 11.25]H2206-ND 1.06 19.25 63.00) DF13-10P-1.25DS(20) 15 | 20.40 17.50|H3431-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13C-15P-1.25V(20) ae : : : -25V(25) 
11 | 15.40 1250/H3319-ND 137 24.75 81.00) DF13-11P-1.25DS(20) Fig. 5 — Single Row, SMT 20] 18.39, 11.25 RUMSEY 1.99 124.08 76:70. DEISA- 200R1 25125), 
q i ji ii !! Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts 
12 | 16.65 13.75/H2323-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13-12P-1.25DS(20) Vertical Pin Header without Boss — Gold Plating NEW! Fig. Straig| $ 
14 | 19.15 16.25]H2324-ND 1.22 22.00 72.00) DF13-14P-1.25DS(20) 2 | 415 1.25 |H3432-ND 72 13.06 42.75] DF13C-2P-1.25V(50) — Gold Plating — RoHS Compliant_NEW! 
15 | 20.40 17.50|H2325-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-15P-1.25DS(20) 3 | 5.40 250 |H3433-ND 87 15.81 51.75 | DF13C-3P-1.25V(50) 10 712.10 5.00 [H10159-ND* .99 17.88 58.50 | DF13-10DP-1.25V(55) 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Gold Plating) | 4 | 6.65 3.75 |H3434-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13C-4P-1.25V(50) 20 | 18.35 11.25 |H10160-ND* 1.48 26.81 87.75 | DF13-20DP-1.25V(55) 
2 | 415 1.25 |H3320-ND 60 9.00 28.20] DF13-2P-1.25DS(50) 5 | 7.90 5.00 )H3435-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13C-5P-1.25V(50) 30 | 24.60 17.50 |H10161-ND* 1.69 32.50 104.00 | DF13-30DP-1.25V(55) 
3 | 5.40 250 |H3321-ND 57 10.31 33.75 | DF13-3P-1.25DS(50) 6 | 9.15 6.25 |H3436-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13C-6P-1.25V(50) 40_| 30.85 23.75 |H10162-ND* 2.11 40.63 130.00 | DF13-40DP-1.25V(55) 
4 | 6.65 3.75 |H3322-ND 72 13.06 42.75 | DF13-4P-1.25DS(50) 7 | 10.40 7.50 |H3437-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-7P-1.25V(50) Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers 
5 | 7.90 5.00 |H3323-ND 84 15.13 49.50 | DF13-5P-1.25DS(50) 8 | 11.65 8.75 |H3438-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13C-8P-1.25V(50) without Guide Posts — Gold Plating 
7 | iodo 780 /HS805ND 108 1998 6900) DFa7P-12eps(60) | | 10 | M415 1125/HOMOND 12 3800 10800 | Dr1ao-top-125v(60) | | 4 | lace 00 [FeAGGND 88 17.88 9850 | DFTGA TODP 1 2550) 
8 | 11.65 8.75 |H3326-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-8P-1.25DS(50) 11 | 15.40 12.50]H3441-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13C-11P-1.25V(50) NEW? Fig F  SMIT Straight Pin Headers without Guide Posts 
9 | 12.90 10.00|H3327-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-9P-1.25DS(50) 12 | 16.65 13.75]H3442-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 5 "Aci patina 7 RoHS Gomeliant NEW 
10 | 14.15 11.25]H3328-ND 1.37 24.75 81.00 DF13-10P-1.25DS(50) 14 | 19.15 16.25|H3443-ND 1.89 36.25 116.00 | DF13C-14P-1.25V(50) 70 11210 5.00 |Hi0163 na 99 17.88 ah EG DF13A-10DP-1.25V(65 
11 | 15.40 12.50]H3329-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13-11P-1.25DS(50) 15 | 20.40 17.50|H3444-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13C-15P-1.25V(50) ae. a. : : 1ODP-1.25V(55) 
12 | 16.65 13.75/H3330-ND 1.60 28.88 94.50| DF13-12P-1.25DS(50) Fig. 6 — Single Row, SMT 20 |) 18.35 11.25 | H10164-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13A-20DP-1.25V(55) 
14 | 19.15 16.25]H3331-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-14P-1.25DS(50) Right Angle Pin Header with Boss — Tin Plating 30 24.60 17.50) H10165-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13A-30DP-1.25V(55) 
15 | 20.40 17.50 |H3332-ND 1.82 33.00 108.00 | DF13-15P-1.25DS(50) 2 | 415 125 |H2219-ND 55 8.25 25.85] DF13-2P-1.25H(20) 40_| 30.85 23.75 |H10166-ND 2.11 40.63 130.00 | DF13A-40DP-1.25V(55) 
Fig. 4 — Single Row, SMT 3 | 540 250 ]H2220-ND 60 9.00 28.20} DF13-3P-1.25H(20) Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating 
Vertical Pin Header with Guide Posts — Tin Plating 4 | 6.65 3.75 |H2221-ND 57 10.31 33.75 | DF13-4P-1.25H(20) 20 [15.40 11.25 [H3363-ND 2.63 50.63 162.00 | DF13-20DS-1.25DSA(50) 
2 | 4.15 1.25 [H2207-ND 50 7.50 23.50] DF13-2P-1.25V(20) 5 | 7.90 5.00 )H2222-ND 65 11.69 38.25) DF13-5P-1.25H(20) NEW! Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating 
3 | 5.40 250 |H2208-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25V(20) 6 | 9.15 6.25 |H2223-ND 68 12.38 40.50 | DF13-6P-1.25H(20) — RoHS Compliant NEW! 
4 | 6.65 3.75 |H2209-ND 57 10.31 33.75 | DF13-4P-1.25V(20) 7 | 10.40 7.50 |H2224-ND  .76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25H(20) 20 | 1540 1125] H10167-ND 2.73 52.50 168.00 | DF13-20DS-1.25DSA(S5) 
5 | 7.90 5.00 |H2210-ND 61 11.00 36.00 | DF13-5P-1.25V(20) 8 | 11.65 8.75 |H2225-ND 87 15.81 51.75 | DF13-8P-1.25H(20) 40. | 27.90 23.75 |H10168-ND 389 75.38 241.20 | DF13-40DS-1.25DSA(55) 
6 | 9.15 6.25 |H2211-ND 65 11.69 38.25 | DF13-6P-1.25V(20) 9 | 12.90 10.00}H3349-ND 95 17.19 56.25 | DF13-9P-1.25H(20) Fig. 10 — Socket Crimp Contact 
7 | 10.40 7.50 |H2212-ND  .72 13.06 42.75 | DF13-7P-1.25V(20) 10 | 14.15 11.25]H2226-ND 1.06 19.25 63.00) DF13-10P-1.25H(20) ; HOQO2CT-NDE 279/00 
8 | 11.65 8.75 |H2213-ND 87 15.81 51.75 | DF13-8P-1.25V(20) 11 | 15.40 12.50]H2227-ND 1.06 19.25 63.00) DF13-11P-1.25H(20) Tin Pitg., AWG 26-30 | iooooTR ND — 110.00/10,000 | DF13-2630SCF 
9 | 12.90 10.00}H3335-ND 95 17.19 56.25 | DF13-9P-1.25V(20) 12 | 16.65 13.75]H2228-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-12P-1.25H(20) 9991 CT-ND# 620/100 
10 | 14.15 11.25]H2214-ND 99 17.88 58.50 | DF13-10P-1.25V(20) 14 | 19.15 16.25]H2229-ND 1.22 22.00 72.00) DF13-14P-1.25H(20) Gold Pitg., AWG 26-30 | roo9:7R-NDg 260.00/10,000 | DF13-2630SCFA 
11 | 15.40 12.50]H2215-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-11P-1.25V(20) 15 | 20.40 17.50|H2230-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-15P-1.25H(20) Ml BRI, 
12 | 16.65 13.75/H2216-ND 1.06 19.25 63.00) DF13-12P-1.25v(20) Fig. 6 — Single Row, SMT ; Hand Crimp Tools and Die Sets 
14 | 19.15 16.25]H2217-ND 1.14 20.63 67.50) DF13-14P-1.25V(20) Right Angle Pin Header with Boss — Gold Plating Tool with Non-— H9994-ND g97.00/1 |DF13-TB2630HC 
15 | 20.40 17.50|H2218-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-15P-1.25V(20) 2] 415 1.25 [HS350-ND 72 13.06 42.75 | DF13-2P-1.25H(50) Removable Die 
Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts 3 | 5.40 2.50 |}H3351-ND 87 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25H(50) Tool with Die Set H9925-ND 832.00/1 /DF13-TB2630HC/US 
Vertical Pin Header — Gold Plating 4 | 6.65 3.75 |H3352-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-4P-1.25H(50) Tool without Die Set H9926-ND 332.50/1 /HRUS-HT-1 
2 | 415 125 [H3336-ND 72 13.06 42.75] DF13-2P-1.25V(50) 5 | 7.90 5.00 ]H3353-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25H(50) Die Set for H9926-ND _|H9929-ND. 518.70/1 _|DF13-TB2630HC/US-DS 
3 | 5.40 250 |H3337-ND 87 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25V(50) 6 | 915 6.25 |H3354-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-6P-1.25H(50) Extraction Tool 
4 | 6.65 3.75 |H3338-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-4P-1.25V(50) 7 | 10.40 7.50 |H3355-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-7P-1.25H(50) Crimp Pin and Socket _|H9996-ND 2.901 _|DF-C-PO(B) 
5 | 7.90 5.00 |H3339-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25V(50) 8 | 11.65 8.75 |H3356-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-8P-1.25H(50) 


* With Boss t Without Boss + Cut Tape % Tape & Reel 
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HIROSE S I No. of | Dimensions (mm) | Digi-Ke' Pricini Hirose 
Hes FreCTRIC DF1 4 erl€s Connectors Fig.|Contacts| A B ) Part No. 1 25. 100 | Part No. 
“" 4.25mm Pitch NEW! Gold Plating, With Boss — RoHS Compliant NEW! 
raairess< Suserlon-biohie ahiet : iciioesicnt 2 7.45 1.25 |H10311-ND 1.25 2269 74.25 | DF14-2P-1.25H(55) 
# Pet ae cue le 2 Connector Specie trend 3 8.70 250 |H10315-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14-3P-1.25H(55) 
ae which has pursued a low profile on the board * Board mounting 4 9.95 3.75 |H10317-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14-4P-1.25H(55) 
eight: 2.5mm ¢ The header has the box structure to prevent from being 5 41.20 5.00 | H10319-ND 156 28.19 92.25 | DF14-5P-1.25H(55) 
Poe ghee rinmen pi Da pr ge saa e 6_| 1245 6.25 |Hios2i.nD__1.67__90.25 99.00 | peva-6P-1 254055) 
resulted from the friction to board by socket. In addition, the metal fitting 2 i ees foe aa V7 ces eee aa eae Pah 
is attached to prevent the solder peel. : ; 5" . i ‘ -8P-1.25H(55) 
agate F , , 9 16.20 10.00 |H10327-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-9P-1.25H(55) 
Applicabone: = ncn = Notebook. EG. = Mobis tenmninay smal business 10 | 1745 11.25 |H10303-ND 1.69 32.50 104.00 | DF14-10P-1.25H(55) 
ee ee eg tt Sa e 15 | 2370 17.50 |H10305-ND 2.31 44.38 142.00 | DF14-15P-1.25H(55) 
85°C “0 erating Moisture Ran fe 10% ~ 80% « Insulation resiiance: 20 29.95 23.75 TRNOSO7 NEY 2.70 51.88 166.00 | DF14-20P-1.25H(55) 
100VDC CenGMa einiinah Dancing Noltaaes 4 minutes 25 36.20 30.00 |H10309-ND 3.12 60.00 ~—-_192.00 | DF14-25P-1.25H(55) 
' anon ge: 30 42.45 36.25 |H10313-ND 3.07 59.63__190.80 | DF14-30P-1.25H(55) 
rated value, SOOVAC (no flashover or insulation breakdown) * Con- = — 
tact Resistance: 100mA, 30mQ maximum « Operating Life: Contact Gold Plating, Without Boss 
resistance of 30mQ maximum (tin plating: 30 cycles and gold plating: 2 7.45 1.25 | H1550-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(50) 
50 cycles) Material: (socket/header): ¢ Insulator: Polyamide, beige, 3 8.70 2.50 | H1551-ND 1.33 24.06 78.75 
UL94V-0 » Contacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin plating 4 9.95 3.75 | H1552-ND 1.44 26.13 85.50 
Header: Brass with gold or tin plating * Header Fittings: Phosphor 5 11.20 5.00 | H1553-ND 1.48 26.81 87.75 
copper with tin plating 6 12.45 6.25 | H1554-ND 1.60 28.88 94.50 
7 13.70 7.50 |H1555-ND 767 3025 99.00 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 2 8 14.95 8.75 | H1556-ND 1.75 31.63 103.50 
Fig.|Contacts| A B__ | Part No. 1 25 100 | Part No. 9 16.20 10.00 | H1557-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14A-9P-1.25H(50) 
Crimping Sockets 10 17.45 11.25 | H1558-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(50) 
15 23.70 17.50 | H1559-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(50) 
; aoe poe eeeen Fe eee eee: lpeidaed oot 20 | 29.95. 23.75 |H1560-ND 2.60 50.00 160.00 | DF14A-20P-1.25H(50) 
4 6.95 375 | H1565-ND “42 623 1981 | DF14-48-1.25C 25 36.20 30.00 | H1561-ND 2.96 56.88 182.00 | DF14A-25P-1.25H(50) 
7 Bo6 5.00 | H1s66.ND 43 645 20.21 | DF14-58-1.25C 30 42.45 36.25 | H1562-ND 2.96 57.38 183.60 | DF14A-30P-1.25H(50) 
6 9.45 6.25 H1567-ND 45 6.68 20.92 | DF14-6S-1.25C NEW! Gold Plating, Without Boss — RoHS Compliant NEW! 
7 10.70 7.50 |H1568-ND 46 6.90 21.62 | DF14-7S-1.25C 2 7.45 1.25 |H10337-ND 1.25 2269 74.25 | DF14A-2P-1.25H(55) 
1 8 11.95 8.75 | H1569-ND 48 7.13 22.33 | DF14-8S-1.25C 3 8.70 2.50 |H10341-ND 1.37 24.75 ~—81.00 | DF14A-3P-1.25H(55) 
9 13.20 10.00 | H1570-ND 49 7.35 23.03 | DF14-9S-1.25C 4 9.95 3.75 |H10343-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-4P-1.25H(55) 
10 14.45 11.25 | H1571-ND 51 7.58 23.74 | DF14-10S-1.25C 5 11.20 5.00 |H10345-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-5P-1.25H(55) 
15 20.70 17.50 | H1572-ND 55 8.18 25.62 | DF14-15S-1.25C 6 12.45 6.25 |H10347-ND 1.67 _—30.25_~—99.00 | DF14A-6P-1.25H(55) 
20 26.95 23.75 | H1573-ND 61 9.08 28.44 | DF14-208-1.25C 7 13.70 7.50 [H10349-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-7P-1.25H(55) 
25 33.20 30.00 | H1574-ND 67 10.05 ~—-31.49_ | DF14-258-1.25C 2 8 14.95 8.75 |H10351-ND 1.82 —33.00_~—- 108.00 | DF14A-8P-1.25H(55) 
30 39.45 36.25 | H1575-ND 59 10.73 35.10 | DF14-30S-1.25C 9 16.20 10.00 |H10353-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-9P-1.25H(55) 
10 | $745 1125 |Hi082eND 1-69 32:50 104.00 | DF14A-10P-1 26H) 
; 7 7 15 23.70 17.50 |H10331-ND _2.31_——44.38 ~—_—-142.00 | DF14A-15P-1.25H(55) 
Tin Plating, With Boss 20 29.95 23.75 |H10333-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14A-20P-1.25H(55) 
2 7.45 1.25 | H1511-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14-2P-1.25H(20) 25 36.20 30.00 | H10335-ND 3.12 60.00 192.00 | DF14A-25P-1.25H(55) 
3 8.70 2.50 | H1512-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-3P-1.25H(20) 30 42.45 36.25 | H10339-ND 3.07 59.63 190.80 | DF14A-30P-1.25H(55) 
4 9.95 3.75 | H1513-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14-4P-1.25H(20) 
5 11.20 5.00 |H1514-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-5P-1.25H(20) . . 
6 12.45 6.25 | H1515-ND 148 2681 87.75 | DF14-6P-1.25H(20) Socket Crimping Contacts 
x4 13.70 7.50 |H1516-ND 756 28.19 92.25 | DF14-7P-1.25H(20) = = — — 
2 8 14.95 8.75 | H1517-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-8P-1.25H(20) at Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing) Hirose 
9 16.20 10.00 | H1518-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14-9P-1.25H(20) Description Part No. 10, 50 = 100 | PartNo. 10,000 | Part No. 
10 17.45 11.25 | H1519-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14-10P-1.25H(20) 26-28 AWG Tin Plating | H1576CT-ND 56 1.52 2.48] H1576TR-ND —10.00/M_| DF14-2628SCF 
15 23.70 17.50_| H1520-ND 2.02 38.75 124.00 | DF14-15P-1.25H(20) 26-28 AWG Gold Plating | H1577CT-ND 1.47 3.99 6.51 | H1577TR-ND —27.00/M_| DF14-2628SCFA 
20 29.95 23.75 | H1521-ND 2.37. 45.63 146.00 | DF14-20P-1.25H(20) 30-32 AWG Tin Plating | H1578CT-ND 56 1.52 2.48 | H1578TR-ND —10.00/M_| DF14-3032SCF 
25 36.20 30.00 | H1522-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14-25P-1.25H(20) 30-32 AWG Gold Plating | H1579CT-ND 1.47 3.99 6.51 | H1579TR-ND —_—27.00/M_| DF14-3032SCFA 
30 42.45, 36.25 | H1523-ND 2.89 55.63 178.00 | DF14-30P-1.25H(20) Tools 
NEW! Tin Plating, With Boss — RoHS Compliant NEW! Manual Crimper for 26-28 AWG... H19949-ND 1118.00/1 DF14-2628/CR-HT 
2 7.45 1.25 |H10310-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-2P-1.25H(25) Manual Crimper for 30-32 AWG... H9948-ND 1118.00/1 DF14-3032/CR-HT 
3 8.70 2.50 |H10314-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-3P-1.25H(25) 
4 9.95 3.75 |H10316-ND 1.44 26.13 — 85.50 | DF14-4P-1.25H(25) 
5 11.20 5.00 |H10318-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14-5P-1.25H(25) DF 4 ‘ 
6 12.45 6.25 |H10320-ND 1.56 —-28.19 ~—=—92.25 | DF14-6P-1.25H(25) S i 
7 13.70 7.50 |H10322-ND 1.60 28.88 94.50 | DF14-7P-1.25H(25) erleS Board-In Connectors 
2 8 14.95 8.75 |H10324-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14-8P-1.25H(25) i 
9 16.20 10.00 |H10326-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14-9P-1.25H(25) 2mm Pitch 
10 17.45 11.25 |H10302-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-10P-1.25H(25) Features: 
15 23.70 17.50 | H10304-ND 2.11 40.63 130.00 | DF14-15P-1.25H(25) ¢ Extractable socket and board-in connector provided with the 
20 29.95 23.75 | H10306-ND 2.47 47.50 152.00 | DF14-20P-1.25H(25) dual-sided harness eliminate one of the two headers required 
25 36.20 30.00 | H10308-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14-25P-1.25H(25) for a dual-sided socket harness, with the board separating 
30 42.45 36.25 | H10312-ND 3.02 58.13 186.00 | DF14-30P-1.25H(25) function remaining unchanged »* Compact and multicontact 
Tin Plating, Without Boss * Temporary board fixing structure 
2 7.45 1.25 ]H1524-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14A-2P-1.25H(20) pppications: ; i OABa ; 
3 8.70 2.50 | H1525-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14A-3P-1.25H(20) Stenook computers, compact OA equipmen 
4 9.95 3.75 | H1526-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14A-4P-1.25H(20) Specifications: 
5 11.20 5.00 |H1527-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-5P-1.25H(20) * Rated Current: Crimping - 24AWG: 3A, 26AWG: 2A, 28AWG: 
6 12.45 6.25 | H1528-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-6P-1.25H(20) 1A. ID Termination - wire size 26/28AWG:1A * Operating Temp- 
7 13.70 7.50 |H1529-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-7P-1.25H(20) Sralie: 90. = 82-0 ‘hated! Vollagen Camping! AG2s0Y. ID. 
2 8 1495 8.75 |H1530-ND 1.67 30.25 -—-99.00 | DF14A-8P-1.25H(20) sormmnation.7 OO 100 
9 16.20 10.00 | H1531-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-9P-1.25H(20) Material: 
10 17.45 11.25 | H1532-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-10P-1.25H(20) * Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 
15 23.70 17.50_| H1533-ND 2.02 38.75 124.00 | DF14A-15P-1.25H(20) * Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin-plated * ID 
20 29.95 23.75 | H1534-ND 2.37 45.63 146.00 | DF14A-20P-1.25H(20) Termination Plug: ¢ Insulation: Polyimide resin, black, UL94V-0 
25 36.20 30.00 | H1535-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14A-25P-1.25H(20) * Terminal: Phosphor bronze, tin-plated 
30 42.45 36.25 _| H1536-ND 2.89 55.63 178.00 | DF14A-30P-1.25H(20) 
NEW! Tin Plating, Without Boss — RoHS Compliant NEW! ye eoaotg ee imension) (mma ion Key Belcing prose) 
2 7.45 7.25 |H10336-ND 1.25. 22.69 74.25 | DF14A-2P-1.25H(25) Eig: Contacts | aaa B RartNo: u 25 HOOKS EESrNG® 
3 8.70 2.50 |H10340-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14A-3P-1.25H(25) Single-Row Crimp Plug 
4 9.95 3.75 |H10342-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-4P-1.25H(25) 2 45 20 H2582-ND at 3.32 9.35 | DF4-2P-20 
5 11.20 5.00 |H10344-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14A-5P-1.25H(25) 3 a6 ris ECON) BA Err 9.60: | DRA Spc 
6 12.45 6.25 |H10346-ND 1.56 —28.19 _—92.25 | DF14A-6P-1.25H(25) : : : : : 
7 73.70 7.50 |H10348-ND 1.60. 28.88 94.50 | DF14A-7P-1.25H(25) 4 8.5 6.0 H2584-ND 33 3.61 10.18 | DF4- 4P-2C 
2 8 14.95 8.75 |H10350-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-8P-1.25H(25) 5 10.5 8.0 H2585-ND 34 3.71 10.45 | DF4- 5P-2C 
9 16.20 10.00 | H10352-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14A-9P-1.25H(25) 6 12.5 10.0 H2586-ND 28 3.35 10.00 | DF4- 6P-2C 
10 17.45 11.25 |H10328-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14A-10P-1.25H(25) 7 14.5 12.0 H2587-ND 28 3.35 10.00 | DF4-7P-2C 
15 23.70 17.50 | H10330-ND ra 40.63 130.00 | DF14A-15P-1.25H(25) 4 8 16.5 14.0 H2588-ND 29 3.52 10.50 | DF4- 8P-2C 
25 | 9620 30.00 |HT0a3#ND 280 5875 17200 | DF14A-25p-1 25Ht25) o | es 160 eee 8810.60 | DFA 8P-2C 
5 : : j : DOD: ee peor eoHeS 10 20.5 18.0 | H2590-ND 31 3.69 11.00 | DF4-10P-2c 
30 42.45 36.25 |H10338-ND___3.02__58.13__186.00_ | DF14A-30P-1.25H(25) 1 cae — "Rey IND 5 nee 1425 | DF4-11P-2c 
Gold Plating, With Boss 12 24.5 22.0 | H2592-ND 32 3.85 11.50 | DF4-12P-20 
3 | 870 250 |HISOND 193 240s 78.75 | DFIa-aP-125H{50) is | eo 60 ee 0212000 | DrataP-ac 
4 9.95 3.75 | H1539-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-4P-1.25H(50) ie _ sea Renee - con ae Besieose 
5 11.20 5.00 |H1540-ND 1.48 26.81 87.75 | DF14-5P-1.25H(50) : : : : ! 
6 12.45 6.25 | H1541-ND 1.60 28.88 _94.50 | DF14-6P-1.25H(50) Double-Row Crimp Plug 
2| 8 | ides 75 |HisSND 175 3163 10350 | DFt4eP-1.25H(50) 4 | 48 20 eee OSA 18.28 | rt anP-26 
9 16.20 10.00 | H1544-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-9P-1.25H(50) 6 ee £0 Hepes ND a 561 18:79) be, Cote’ 
10 17.45 11.25 | H1545-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-10P-1.25H(50) 2}; 8 8.8 6.0 neseEAND) A8 5.70 100 | IDE S-8DR 26 
15 23.70 __17.50 | H1546-ND 2.21 42.50 _136.00 | DF14-15P-1.25H(50) 10 10.8 8.0 H2599-ND 48 5.78 17.25 | DF4-10DP-2C 
20 29.95 23.75 | H1547-ND 2.60 50.00 160.00 | DF14-20P-1.25H(50) 12 12.8 10.0 H2600-ND 50 5.95 17.75 | DF4-12DP-2C 
25 36.20 30.00 | H1548-ND 2.96 56.88 182.00 | DF14-25P-1.25H(50) 14 14.8 12.0 H2601-ND 54 6.45 19.25 | DF4-14DP-2C 
30 42.45 36.25 | H1549-ND 2.96 57.38 183.60 | DF14-30P-1.25H(50) (Continued) 
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HRSEs DF4 Series Board-in Connectors (Cont, DF3 Series Single Row Connectors 


ree 2mm Pitch (interconnect wire available) 
No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose Specifications: 
Fig.|Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. * Maximum Current Capacity: 3A » Rated Voltage: 250VAC » Insulation Resistance: Minimum 1000MO at 

16 16.8 14.0 H2602-ND 40 6.00 18.80 | DF4-16DP-2C 500VDC » Withstand Voltage: 650VAC »* Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 
18 18.8 16.0 H2603-ND At 6.08 19.04 | DF4-18DP-2C 
20 20.8 18.0 H2604-ND 46 6.83 21.39 | DF4-20DP-2C Fig. 2— SMT 
22 22.8 20.0 H2605-ND 46 6.90 21.62 | DF4-22DP-2C 

2 24 24.8 22.0 H2606-ND A7 7.05 22.09 | DF4-24DP-2C 
26 26.8 24.0 H2607-ND 48 7.20 22.56 | DF4-26DP-2C 
28 28.8 26.0 H2608-ND 52 7.73 24.21 | DF4-28DP-2C 
30 30.8 28.0 H2609-ND 53 7.95 24.91 | DF4-30DP-2C 
32 32.8 30.0 H2610-ND 55 8.18 25.62 | DF4-32DP-2C 


Crimp Terminal 


Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel t 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing Hirose 
Description Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 Part No. 
24-28 AWG Tin Pltg. | H2612-ND 3.64 DF4-2428PC 711.93 3.14 13.00/M DF4-2428PCF 
Tool 
Manual Crimper for Loose Contacts............. H9993-ND. 793.00/1 DF4-TA2428HC. 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) 


Termination Plugs 


Applicable i, 
Applicable through hole fl : through hole 
diameter: 0.82%) diameter: 0.8:9;1, 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.|Contacts A B Part No. u 25 100 Part No. 
26 AWG 
2 6.0 2.0 H2613-ND 54 6.45 19.25 | DF4- 2P-2R26 
3 8.0 4.0 H2614-ND AT 7.05 22.09 | DF4- 3P-2R26 
4 10.0 6.0 H2615-ND 56 8.33 26.09 | DF4- 4P-2R26 . . — = . 
5 12.0 8.0 H2616-ND 69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R26 __ |_No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
6 14.0 10.0 H2617-ND 59 10.73 _35.10 | DF4- 6P-2R26 Riga |Contacts | Mama) B RatuNor u 25 OOM RRartiNo: 
7 16.0 12.0 H2618-ND 65 11.76 38.48 | DF4- 7P-2R26 PIN HEADERS 
1 8 18.0 14.0 H2619-ND 7 12.93 42.30 | DF4- 8P-2R26 Vertical 
9 20.0 16.0 H2620-ND 77 13.96 45.68 | DF4- 9P-2R26 Tin Plating — RoHS Compliant 
10 22.0 18.0 H2621-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R26 2 6 2 H2094-ND a3 5419 75.50 | DE3A-2P-2DSA 
"1 24.0 20.0 H2622-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R26 3 8 4 H2095-ND "50 6.03 18.00 | DF3A-3P-2DSA 
12 26.0 22.0 H2623-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R26 4 10 6 H2096-ND 55 6.53 19.50 | DF3A-4P-2DSA 
13 28.0 24.0 H2624-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R26 5 12 8 H2097-ND. 46 6.90 21.62 | DF3A-5P-2DSA 
14 30.0 26.0 H2625-ND 119 21.45 70.20 | DF4-14P-2R26 6 14 10 H2098-ND “49 7.35 23.03 | DF3A-6P-2DSA 
15 32.0 28.0 H2626-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R26 7 16 12 H2099-ND 7) 788 34.68 | DF3A-7P-2DSA 
28 AWG 8 18 14 H2147-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-8P-2DSA 
2 6.0 2.0 H2627-ND 54 6.45. 19.25 | DF4- 2P-2R28 1 9 20 16 H2101-ND 61 9.08 28.44 | DF3A-9P-2DSA 
3 8.0 4.0 H2628-ND AT 7.05 22.09 | DF4- 3P-2R28 10 22 18 H2102-ND 65 9.75 30.55 | DF3A-10P-2DSA 
4 10.0 6.0 H2629-ND 56 8.33 26.09 | DF4- 4P-2R28 "1 24 20 H2103-ND 58 10.52 34.43 | DF3A-11P-2DSA 
5 12.0 8.0 H2630-ND 69 10.28 32.20 | DF4- 5P-2R28 72 26 22 H2104-ND 60 10.93 35.78 | DF3A-12P-2DSA 
6 14.0 10.0 H2631-ND 59 10.73 35.10 | DF4- 6P-2R28 13 28 24 HR2021-ND 63 11.34 37.13 | DF3A-13P-2DSA 
7. 16.0 12.0 H2632-ND 65 11.76 38.48 | DF4- 7P-2R28 14 30 26 HR2022-ND 66 = 11.96 39.15 | DF3A-14P-2DSA 
F 8 18.0 14.0 H2633-ND 7 12.93 42.30 | DF4- 8P-2R28 15 32 28 HR2023-ND 68 12.38 40.50 | DF3A-15P-2DSA 
9 20.0 16.0 H2634-ND 77 13.96 45.68 | DF4- 9P-2R28 Tin Plating 
10 22.0 18.0 H2635-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R28 
"1 24.0 20.0 H2636-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R28 1 i . e eee ND os ee tee Bee ee orea 
12 26.0 22.0 H2637-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R28 = = : 
13 28.0 24.0 H2638-ND 112 20.385 66.60 | DF4-13P-2R28 Gold Plating 
14 30.0 26.0 H2639-ND 1.19 21.45 70.20 | DF4-14P-2R28 2 6 2 H3921-ND 48 7.20 22.56 | DF3-2P-2DSA(01) 
15 32.0 28.0 H2640-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R28 3 8 4 H3922-ND 62 9.23 28.91 | DF3-3P-2DSA(01) 
oe awa 5 12 8 H3924-ND 67 12.10 39.60 | DF3-5P-2DSA(01) 
6 14 10 H3925-ND. 68 12.24 40.05 | DF3-6P-2DSA(01) 
2 6.0 2.0 H2641-ND 53 6.37 19.00 | DF4- 2PA-2R26 7 16 12 H3926-ND 84 15.26 49.95 | DF3-7P-2DSA(01) 
: ino ae Hope “ SoH brea me panei 4 8 18 14 H3927-ND 93 16.84 55.13 | DF3-8P-2DSA(01) 
p 5 : . . 9 20 16 H3928-ND 1.03 18.70 61.20 | DF3-9P-2DSA(01) 
5 12.0 8.0 H2644-ND 67 10.05 31.49 | DF4- 5PA-2R26 10 22 18 H3929-ND 113 20.42 66.83 | DF3-10P-2DSA(01) 
6 14.0 10.0 H2645-ND 58 10.45 34.20 | DF4- 6PA-2R26 4 24 20 H3930-ND 128 23.10 75.60 | DF3-11P-2DSA(01) 
7 16.0 = 12.0 H2646-ND 63 11.48 37.58 | DF4- 7PA-2R26 12 26.~«22 H3937-ND 137 24.75 81.00 | DF3-12P-2DSA(01) 
2] 8 180006 14.0 eee 20) NEB #118" | DF A> GE AT2n26 13 28 «©9024 «| H3932-ND «1.45 = 26.26 -~—85.95 | DF3-13P-2DSA(01) 
9 20.0 16.0 BESS SND 75 19.54 44.93 | DF4- 9PA-2R26 14 30 26 | H3933-ND 155 28.05 91.80 | DF3-14P-2DSA(01) 
10 22.0 18.0 H2649-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R26 15 32 28 H3934-ND 163 2956 96.75 | DF3-15P-2D8A(01) 
0 os 20 OE DR SEoe 
12 26.0 22.0 H2651-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R26 atone 
13 28.0 24.0 H2652-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R26 Tin Plating 
14 30.0 26.0 H2653-ND 1.14 20.69 67.73 | DF4-14PA-2R26 5 14.5 8 H2119-ND 84 15.13 49.50 | DF3-5P-2V(20) 
15 32.0 28.0 H2654-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R26 6 16.5 10 H2148-ND 84 15.13 49.50 | DF3-6P-2V(20) 
28 AWG 7 185 12 H2121-ND 87 15.81 51.75 | DF3-7P-2V(20) 
2] 60 20 | HessEND 5367 19.00 | DFa-apazRes | | | 2 | ip | das 18 | HeIoaND 106 10.25 69.00 | DFatoP-2v(x 
: : 4 k i -10P-2V(20) 
3 8.0 4.0 H2656-ND 46 6.90 21.62 | DF4- 3PA-2R28 
i 100 60 BES RIND ea S40: 0568 || DRACABA-oHoS 12 285 22 H2126-ND 714 20.63 67.50 | DF3-12P-2V(20) 
7 130 sO Pe BEGEANTD) _ 1008 31.49 | DF4- 5PA-oRoS 13 30.5 24 H2313-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3-13P-2V(20) 
6 140 10.0 H2659-ND ‘58 1045 3420 | DF4-6PA-2R28 14 32.5 26 H2314-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-14P-2V(20) 
7 160 120 FSREOIND 33 fas, a7iea: | DEAS7PA-ORO8 15 34.5 28 H2315-ND 137 24.75 81.00 | DF3-15P-2V(20) 
2 8 18.0 14.0 H2661-ND 70 12.58 41.18 | DF4- 8PA-2R28 Tin Plating — RoHS Compliant 
9 20.0 16.0 H2662-ND 75 13.54 44.33 | DF4- 9PA-2R28 2 85 2 HR2000-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2V(20) 
10 22.0 18.0 H2663-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R28 3 105 4 HR2001-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-3P-2V(20) 
1 24.0 20.0 H2664-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R28 5 4 125 6 HR2002-ND 76 13.75 45.00 | DF3Z-4P-2V(20) 
12 26.0 22.0 H2665-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R28 5 145 8 HR2003-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-5P-2V(20) 
13 28.0 24.0 H2666-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R28 6 165 10 HR2019-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-6P-2V(20) 
14 30.0 26.0 H2667-ND 1.06 19.25 63.00 | DF4-14PA-2R28 7 18.5 12 HR2004-ND. 87 15.81 51.75 | DF3Z-7P-2V(20) 
15 32.0 28.0 H2668-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R28 (Continued) 
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HG Ee DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
2mm Pitch (interconnect wire available) Fig:)|Contacts aA B EargNGe i 25 HOOKS tRarcNo: 
Tin Plating (pre-plated contact) 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 2 6 2 H3893-ND -50 5.95 17.75 | DF3A-2P-2DS 
Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 3 8 4 H3894-ND 42 6.23 19.51 | DF3A-3P-2DS 
8 205 14 HR2005-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-8P-2V(20) 4 10 6 H3895-ND 46 6.83 21.39 | DF3A-4P-2DS 
9 225 16 HR2006-ND .99 17.88 58.50 | DF3Z-9P-2V(20) 5 12 8 H3896-ND 55 8.18 25.62 | DF3A-5P-2DS 
10 24.5 18 HR2007-ND —- 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-10P-2V(20) 6 14 10 H3897-ND 58 8.70 27.26 | DF3A-6P-2DS 
2 1 26.5 20 HR2008-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-11P-2V(20) eg 16 12 H3898-ND 63 9.38 29.38 | DF3A-7P-2DS 
12 285 22 HR2009-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-12P-2V(20) 3 8 18 14 H3899-ND 66 9.83 30.79 | DF3A-8P-2DS 
13 30.5 24 HR2024-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3Z-13P-2V(20) 9 20 16 H3900-ND 75 11.18 35.02 | DF3A-9P-2DS 
14 32.5 26 HR2025-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3Z-14P-2V(20) 10 22 18 H3901-ND -60 10.79 35.33 | DF3A-10P-2DS 
15 345 28 HR2026-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-15P-2V(20) a 24 20 H3902-ND 70 12.65 41.40 | DF3A-11P-2DS 
Gold Plating 12 26 22 H3903-ND 73 73.20 43.20 | DF3A-12P-2DS 
8 205 14 | HS041-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3-8P-2V(50) ic a eee ee. eh. aoee been taecone 
9 225 16 H3942-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3-9P-2V(50) : : : 
P 10 245 «18 H3943-ND 1.60 2888 94.50 | DF3-10P-2V(50) 15 32.28 H3906-ND 8214.92 48.83 | DF3A-15P-2DS 
12 28.5 22 H3945-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-12P-2V(50) Gold Plating 
13 305 24 H3946-ND 1.66 31.88 102.00 | DF3-13P-2V(50) 2 6 2 H3907-ND 56 8.33 26.09 | DF3-2P-2DS(01) 
14 325 26 H3947-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-14P-2V(50) 3 8 4 H3908-ND 72 10.73 33.61 | DF3-3P-2DS(01) 
Gold Plating — RoHS Compliant 4 10 6 H3909-ND 65 11.69 38.25 | DF3-4P-2DS(01) 
2 85 2 HR2058-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2V(50) 5 12 8 H3910-ND 79 14.23 46.58 | DF3-5P-2DS(01) 
3 10.5 4 HR2059-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-3P-2V(50) 6 14 10 H3911-ND 89 16.16 52.88 | DF3-6P-2DS(01) 
4 12.5 6 HR2060-ND .95 17.19 56.25 | DF3Z-4P-2V(50) 3 7 16 12 H3912-ND 1.00 18.08 59.18 | DF3-7P-2DS(01) 
5 14.5 8 HR2061-ND —- 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-5P-2V(50) 8 18 14 H3913-ND 1.10 19.87 65.03 | DF3-8P-2DS(01) 
6 16.5 10 HR2062-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-6P-2V(50) 9 20 16 H3914-ND 1.24 22.41 73.35 | DF3-9P-2DS(01) 
7 18.5 12 HR2063-ND ‘1.14 20.63 67.50 | DF3Z-7P-2V(50) 10 22 18 H3915-ND 1.35 24.34 79.65 | DF3-10P-2DS(01) 
1 8 20.5 14 HR2064-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-8P-2V(50) 1 24 20 H3916-ND 1.52 27.57 90.23 | DF3-11P-2DS(01) 
9 22.5 16 HR2065-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3Z-9P-2V(50) 12 26 22 H3917-ND 1.63 29.49 96.53 | DF3-12P-2DS(01) 
10 | 245 18 | HRE066-ND 1.56 28.19 92.25 | DFBZ-10P-2V(50) 
in 26.5 20 HR2067-ND___1.71 30.94 101.25 | DF3Z-11P-2V(50) 13 28 24 H3918-ND 1.73 31.35 102.60 | DF3-13P-2DS(01) 
12 28.5 22 HR2068-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3Z-12P-2V(50) 3 14 30 26 H3919-ND 1.84 33.34 109.13 | DF3-14P-2DS(01) 
13 305 24 HR2069-ND 1.86 33.69 110.25 | DF3Z-13P-2V(50) 15 32 28 H3920-ND 1.66 32.00 102.40 | DF3-15P-2D8(01) 
14 325 26 HR2070-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3Z-14P-2V(50) Tin Plating 
15 34.5 28 HR2071-ND 1.79 34.38 110.00 | DF3Z-15P-2V(50) 5 05 7 re 7 Ta TES | DFSSP SAD 
i 125 6 |HeIZ0ND 76 1378 45.00 | DF34P-2H(00) 
Tin Plating 5 145 8 H2130-ND 84 15.13 49.50 | DF3-SP-2H(20) 
3 10.5 4 H3950-ND 76 13.75 45.00 | DF3D-3P-2V(20) 6 16.5 10 H2131-ND 87 15.81 51.75 | DF3-6P-2H(20) 
4 12.5 6 H3951-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-4P-2v(20) 7 18.5 12 H2149-ND 87 15.81 51.75 | DF3-7P-2H(20) 
6 165 10 H3953-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-6P-2V(20) - 8 20.5. 14 H2133-ND 95 17.19 56.25 | DF3-8P-2H(20) 
‘ ie : Heeeeat : i ee aoe DE aD-eP avian) 10 245 18 H2135-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-10P-2H(20) 
i : : i "1 26.5 20 H2136-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-11P-2H(20) 
2 9 225 16 |jHeese-ND) 1.06 19.25 63.00 | DF3D-9P-2V(20) 12 28.5 22 |H2137-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-12P-2H(20) 
a0 245 0 18 eee 110 19.84 65.25 | DFSD-10P-2V(20) 13 30.5 24 =| H2316-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-13P-2H(20) 
"1 265 20 H3958-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3D-11P-2V(20) - . 
12 28.5 22 H3959-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3D-12P-2V(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
13 30.5 24 H3960-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3D-13P-2V(20) 2 8.5 2 HR2010-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-2P-2H(20) 
14 32.5 26 H3961-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3D-14P-2V(20) 3 10.5 4 HR2011-ND 72 13.06 42.75 | DF3Z-3P-2H(20) 
15 34.5 28 H3962-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3D-15P-2V(20) 4 12.5 6 HR2012-ND -76 13.75 45.00 | DF3Z-4P-2H(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant 5 14.5 8 HR2013-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-5P-2H(20) 
7 -_ 7 RDO TEND a 73106 42.76 | DFSDZSP-BV(O) 6 16.5 10 HR2014-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-6P-2H(20) 
3 ios 7 CERRO oe ‘ae 45.00 | DE3DZ-3P-2V(20) 7 185 12 HR2020-ND 87 15.81 51.75 | DF3Z-7P-2H(20) 
i —_ 6 nase inG aA ie48 49.50 | DF3DZ-4P-2V(20) 4 8 20.5 14 HR2015-ND 95 17.19 56.25 | DF3Z-8P-2H(20) 
7 445 5 HR2075-ND os 15.81 51.75 | DF3DZ-5P-2V(20) 10 24.5 18 HR2016-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-10P-2H(20) 
6 fee. 10 HR2076-ND ‘95 ‘49 56.25 | DF3DZ-6P-2V(20) "1 26.5 20 HR2017-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-11P-2H(20) 
7 18612 RDO TENE 59 17.88 58.50 | DF3DZ-7P-2V(20) 12 28.5 22 HR2018-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-12P-2H(20) 
8 205 14 HR2078-ND 1.06 1925 63.00 | DF3DZ-8P-2V(20) 13 30.5. 24 HR2027-ND ‘1.22 22.00 72.00 | DF3Z-13P-2H(20) 
2 9 225 «(16 HR2079-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-9P-2V(20) 14 32.5 26 HR2028-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-14P-2H(20) 
10 245 18 HR2080-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-10P-2V(20) 15 34.5 28 HR2029-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-15P-2H(20) 
if 26.5 20 HR2081-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-11P-2V(20) Gold Plating 
72 285 22 HR2082-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-12P-2V(20) 2 8.5 2 H3977-ND 1.95 37.50 120.00 | DF3-2P-2H(50) 
13 305 24 HR2083-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-13P-2V(20) 3 10.5 4 H3978-ND 2.41 40.63 130.00 | DF3-3P-2H(50) 
14 32.5 26 HR2084-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-14P-2V(20) 7 18.5 12 H3982-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3-7P-2H(50) 
15 34.5 28 HR2085-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-15P-2V(20) 8 20.5 14 H3983-ND 3.15 60.63 194.00 | DF3-8P-2H(50) 
Gold Plating 4 9 225 16 H3984-ND 3.05 59.06 __ 189.00 | DF3-9P-2H(50) 
2 8.5 2 H3963-ND 72 13.06 42.75 | DF3D-2P-2V(50) 10 24.5 18 H3985-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3-10P-2H(50) 
3 10.5 4 H3964-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-3P-2V(50) ant 26.5 20 H3986-ND 3.36 65.25 208.80 | DF3-11P-2H(50) 
4 12.5 6 H3965-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-4P-2V(50) 12 28.5 22 H3987-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3-12P-2H(50) 
5 14.5 8 H3966-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3D-5P-2V(50) 13 30.5 24 H3988-ND 3.10 60.19 192.60 | DF3-13P-2H(50) 
6 16.5 10 H3967-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3D-6P-2V(50) 15 34.5 28 H3990-ND 4.09 79.31 253.80 | DF3-15P-2H(50) 
7 185 12 H3968-ND 22 22.00 72.00 | DF3D-7P-2V(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
2 8 205 14 ecco 1.83 24.06 78.75 | DFSD-8P-2V(50) 2 852 HR2100-ND 1.85 35.63 ‘114.00 | DF3Z-2P-2H(60) 
9 225° 16 BoZCN 1.48 26.81 87.75 | DF3D-9P-2V(50) 3 105 4 HR2101-ND 2.02 38.75 — 124.00 | DF3Z-3P-2H(50) 
10 24500 18 eae 1.60 28.88 94.50 | DF8D-10P-2V(50) 4 125 6 HR2102-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3Z-4P-2H(50) 
1 26.5 20 H3972-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3D-11P-2V(50) 5 145 8 HR2103-ND 2.47 4750 152.00 | DF3z-5P-2H(50) 
72 285 22 H3973-ND 82 33.00 108.00 | DF3D-12P-2V(50) i pape 
i | asm |tmeren tes Suse toeeo | prao-araven o_| 195 10 IEG 2068 so _1seon | prezse-or 
4 s25 00 260 Ne 176 = (93.75 108.00 | DF&D-14P-2V(50) 8 205 14 |HR2106-ND 3.02 5813 186.00 | DF3Z-8P-2H(50) 
d5 $45 26 RESTO 1.85 95.63 114.00 | DFSD~15P-2V(50) 4] 9 225 16 |HR2107-ND 290 56.25 180.00 | DF3Z-9P-2H(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 10 24.5 18 HR2108-ND _—3.07 59.63 190.80 | DF3Z-10P-2H(50) 
2 85 2 HR2086-ND 72 13.06 42.75 | DF3DZ-2P-2V(50) 11 26.5 20 HR2109-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3Z-11P-2H(50) 
3 10.5 4 HR2087-ND 84 15.13 49.50 | DF3DZ-3P-2V(50) 12 28.5 22 HR2110-ND 3.42 66.38 212.40 | DF3Z-12P-2H(50) 
4 12.5 6 HR2088-ND 95 17.19 56.25 | DF3DZ-4P-2V(50) 13 30.5 24 HR2111-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3Z-13P-2H(50) 
5 14.5 8 HR2089-ND —1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-5P-2V(50) 14 32.5 26 HR2112-ND 3.74 72.56 232.20 | DF3Z-14P-2H(50) 
6 16.5 10 HR2090-ND__1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-6P-2V(50) 15 34.5 28 HR2113-ND 3.92 75.94 243.00 | DF3-15P-2H(50) 
26a 06 6 ee 
2 8 205 14 HR2092-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-8P-2V(50) = - 
9 225 16 HR2093-ND 1.44. ~—-26.13._~_—«a85.50 | DF3DZ-9P-2V(50) Tin Plating 
10 24.5 18 HR2094-ND —1.56 28.19 92.25 | DF3DZ-10P-2V(50) 2 8.5 2 H3991-ND 72 13.06 42.75 | DF3D-2P-2H(20) 
11 26.5 20 HR2095-ND_ 1.71 30.94 101.25 | DF3DZ-11P-2V(50) 4 12.5 6 H3993-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-4P-2H(20) 
12 28.5 22 HR2096-ND —_—*1.75 31.63 103.50 | DF3DZ-12P-2V(50) 5 14.5 8 H3994-ND 87 15.81 51.75 | DF3D-5P-2H(20) 
13 30.5 24 HR2097-ND 1.86 33.69 110.25 | DF3DZ-13P-2V(50) 6 16.5 10 H3995-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-6P-2H(20) 
14 32.5 26 HR2098-ND —'1.69 32.50 104.00 | DF3DZ-14P-2V(50) 7 18.5 12 H3996-ND 99 17.88 58.50 | DF3D-7P-2H(20) 
15 34.5 28 HR2099-ND. 1.79 34.38 110.00 | DF3DZ-15P-2V(50) 8 20.5 14 H3997-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3D-8P-2H(20) 
4] 9 | 25 16 FReeem 19 © 1825 8300 | Drap-eP-2Hie0) 
7 : 10 24.5 18 H3999-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3D-10P-2H(20) 
Tin Plating (post plated contact) 1" 26.5 20 H4000-ND 114 20.63 67.50 | DF3D-11P-2H(20) 
. js oo Ree ee Reg. aece lpeesbope 12 285 22 =| H4001-ND 1.22 22.00 _72.00 | DF3D-12P-2H(20) 
5 36 16 EDD 7 age aE 05: (DRG oP obe 13 30.5. 24 H4002-ND 125 22.69 74.25 | DF3D-13P-2H(20) 
40 35 is hetan ae 10.79 ae 39: |'DES10P-2DS 14 32.5 26 H4003-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3D-14P-2H(20) 
3 | 4405 Py oD Beinn a Aoi aio: | DRS14b-2DS 15 34.5 28 H4004-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3D-15P-2H(20) 
13 28 24 H2310-ND 76 13.75 45.00 | DF3-13P-2DS Tin Plating — RoHS Compliant 
14 30 26 H2311-ND 80 14.44 47.25 | DF3-14P-2DS 4 2 8.5 2 HR2114-ND 72 13.06 42.75 | DF3DZ-2P-2H(20) 
15 32 28 H2312-ND 82 14.92 48.83 | DF3-15P-2DS (Continued) 
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Hag eettie DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
2mm Pitch (interconnect wire available) Rigg Contacts ES 5 Raking: i 25 BOOM RaKtiNo: 
10 22 18 H3873-ND 1.67 30.25 99.00 | DF3-10S-2DSA(20) 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing iroee 1 24 20 H3874-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3-11S-2DSA(20) 
Fig. Contacts) A B Part No. 1 25 400 | Part No. é 12 26 22 H3875-ND 1.66 31.88 102.00 | DF3-12S-2DSA(20) 
3 105 7 HR2115-ND "76 13.75 45.00 | DF3DZ-aP-2H(20) 13 28 24 H3876-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-13S-2DSA(20) 
4 125 6 HR2116-ND ‘84 1513 49.50 | DF3DZ-4P-2H(20) 14 30 26 H3877-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3-14S-2DSA(20) 
5 145 8 HR2117-ND ‘87 15.81 51.75 | DF3DZ-5P-2H(20) 15 32 28 H3878-ND 2.31 44.38 142.00 | DF3-15S-2DSA(20) 
6 165 10 HR2118-ND 95 17.19 56.25 | DF3DZ-6P-2H(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
7 185 12 HR2119-ND. 99 17.88 58.50 | DF3DZ-7P-2H(20) 2 6 2 HR2030-ND 72 13.06 42.75 | DF3-2S-2DSA(25) 
4 8 205 14 HR2120-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-8P-2H(20) 3 8 4 HR2031-ND 84 15.13 49.50 | DF3-3S-2DSA(25) 
9 225 16 HR2121-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-9P-2H(20) 4 10 6 HR2032-ND .95 17.19 56.25 | DF3-4S-2DSA(25) 
10 245 18 HR2122-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-10P-2H(20) 5 12 8 HR2033-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-5S-2DSA(25) 
1 265 20 HR2123-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3DZ-11P-2H(20) 6 14 10 HR2034-ND__1.14 20.63 67.50 | DF3-6S-2DSA(25) 
12 285 22 HR2124-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-12P-2H(20) 7 16 12 HR2035-ND ‘1.25 22.69 74.25 | DF3-7S-2DSA(25) 
13 30.5 24 HR2125-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3DZ-13P-2H(20) 8 8 18 14 HR2036-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-8S-2DSA(25) 
14 32.5 26 HR2126-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-14P-2H(20) 9 20 16 HR2037-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3-9S-2DSA(25) 
15 34.5 28 HR2127-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3DZ-15P-2H(20) 10 22 18 HR2038-ND 1.67 30.25 99.00 | DF3-10S-2DSA(25) 
Gold Plating 1 24 20 HR2039-ND _1.75 31.63 103.50 | DF3-11S-2DSA(25) 
2 35 2 H4005-ND 1.95 37.50 120.00 | DFSD-2P-2H(60) 12 26 22 HR2040-ND ‘1.66 31.88 102.00 | DF3-12S-2DSA(25) 
3 105 4 H4006-ND 21 40.63 130.00 | DF3D-3P-2H(50) 13 28 24 HR2041-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-13S-2DSA(25) 
5 145 8 H4008-ND 254 48.75 156.00 | DF3D-5P-2H(50) 14 30 26 HR2042-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3-14S-2DSA(25) 
6 165 10 H4009-ND 273 52.50 168.00 | DF3D-6P-2H(50) 15 32 28 HR2043-ND 2.31 44.38 142.00 | DF3-15S-2DSA(25) 
7 185 12 H4010-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3D-7P-2H(50) Gold Plating 
8 205 14 H4011-ND 3.15 60.63 194.00 | DF3D-8P-2H(50) 2 6 2 H3879-ND 84 15.13 49.50 | DF3-2S-2DSA(50) 
4 9 225 16 H4012-ND 3.05 59.06 189.00 | DF3D-9P-2H(50) 3 8 4 H3880-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-3S-2DSA(50) 
10 245 18 H4013-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3D-10P-2H(50) 4 10 6 H3881-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3-4S-2DSA(50) 
"1 265 20 H4014-ND 3.36 65.25 208.80 | DF3D-11P-2H(50) 5 12 8 H3882-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-5S-2DSA(50) 
12 28.5 22 H4015-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3D-12P-2H(50) Tt 16 12 H3884-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-7S-2DSA(50) 
13 30.5 24 H4016-ND 3.74 72.56 232.20 | DF3D-13P-2H(50) 8 18 14 H3885-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-8S-2DSA(50) 
14 32.5 26 H4017-ND 3.92 75.94 243.00 | DF3D-14P-2H(50) 8 9 20 16 H3886-ND 1.89 36.25 116.00 | DF3-9S-2DSA(50) 
15 34.5 28 H4018-ND 4.09 79.31 253.80 | DF3D-15P-2H(50) 10 22 18 H3887-ND 2.02 38.75 124.00 | DF3-10S-2DSA(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant 1 24 20 H3888-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3-11S-2DSA(50) 
2 85 2 HR2128-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3DZ-2P-2H(50) 12 26 22 H3889-ND 2.41 46.25 148.00 | DF3-12S-2DSA(50) 
3 10.5 4 HR2129-ND —.2.02 38.75 124.00 | DF3DZ-3P-2H(50) 13 28 24 H3890-ND 2.54 48.75 156.00 | DF3-13S-2DSA(50) 
4 12.5 6 HR2130-ND 2.21 42.50 136.00 | DF3DZ-4P-2H(50) 14 30 26 H3891-ND 2.73 52.50 168.00 | DF3-14S-2DSA(50) 
5 14.5 8 HR2131-ND 2.47 47.50 152.00 | DF3DZ-5P-2H(50) 15 32 28 H3892-ND 2.90 56.25 180.00 | DF3-15S-2DSA(50) 
6 165 10 HR2132-ND _2.63 50.63 _ 162.00 | DF3DZ-6P-2H(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
ve 18.5 12 HR2133-ND 2.80 53.75 172.00 | DF3DZ-7P-2H(50) 2 6 2 HR2044-ND (B84 15.13 49.50 | DF3-2S-2DSA(55) 
4 8 20.5 14 HR2134-ND 3.02 58.13 186.00 | DF3DZ-8P-2H(50) 3 8 4 HR2045-ND 4.06 19.25 63.00 | DF3-3S-2DSA(55) 
9 225 16 HR2135-ND 2.90 56.25 180.00 | DF3DZ-9P-2H(50) 4 10 6 HR2046-ND ‘1.22 22.00 72.00 | DF3-4S-2DSA(55) 
10 24.5 18 HR2136-ND 3.07 59.63 190.80 | DF3DZ-10P-2H(50) 5 12 8 HR2047-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-5S-2DSA(55) 
if 26.5 20 HR2137-ND_ 3.19 61.88 198.00 | DF3DZ-11P-2H(50) 6 14 10 HR2048-ND 1.60 28.88 94.50 | DF3-6S-2DSA(55) 
72 285 22 HR2138-ND 3.42 66.38 212.40 | DF3DZ-12P-2H(50) 7 16 12 HR2049-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-7S-2DSA(55) 
13 30.5 24 HR2139-ND 3.57 69.19 221.40 | DF3DZ-13P-2H(50) 8 18 14 HR2050-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-8S-2DSA(55) 
14 32.5 26 HR2140-ND 72.56 DF3DZ-14P-2H(50) 8 9 20 16 HR2051-ND 1.89 36.25 116.00 | DF3-9S-2DSA(55) 
15 34.5 28 HR2141-ND DF3DZ-15P-2H(50) 10 22 18 HR2052-ND —- 2.02 38.75 124.00 | DF3-10S-2DSA(55) 
ok. 1 24 20 HR2053-ND__2.21 42.50 136.00 | DF3-11S-2DSA(55) 
(order contacts seperately) 12 26 22 HR2054-ND 2.41 46.25 148.00 | DF3-12S-2DSA(55) 
2 6 2 H4035-ND 38 4.52 DF3-2EP-2C 13 28 24 HR2055-ND 2.54 48.75 156.00 | DF3-13S-2DSA(55) 
3 8 4 H4036-ND 43 5.11 15.25 | DF3-3EP-2C 14 30 26 HR2056-ND 2.73 52.50 168.00 | DF3-14S-2DSA(55) 
4 10 6 H4037-ND AT 5.61 16.75 | DF3-4EP-2C 15 32 28 HR2057-ND 0) 56.25 180.00 | DF3-15S-2DSA(55) 
6 14 10 H4039-ND 55 6.62 19.75 | DF3-6EP-2C IN-LINE WITH PANEL LOCK 
4 6 2 eee 45 6.68 20.92) DFS-7EP-26 2 11 2 H4019-ND 68 12.31 40.28 | DF3-2EP-2A 
5 8 3 14 ND 48 7.20 22.56 | DFS-BEP-2C 3 13 4 H4021-ND 76 13.75 45.00 | DF3-3EP-2A 
9 200 16 re 50 7.50 28.50 | DFS-SEP-2C 4 15 6 H4022-ND 84 15.19 49.73 | DF3-4EP-2A 
10 22 18 H4043-ND 55 8.18 25.62 | DF3-10EP-2C 5 17 8 H4023-ND ‘92 16.64 54.45 | DF3-5EP-2A 
uy 24-20 AROS ose) 56 8:40) 26.92 | DES-HIEP-26 6 19 10 _| H4024-ND 1.01 18.36 60.08 | DF3-6EP-2A 
i 260 22 ee 6 08) sen ae | DES ER ee 7 21 12 | H4025-ND 1.09 19.80 64.80 | DF3-7EP-2A 
ee) oD ee eee Die Ee ee ge! <8 23°14. | H4026-ND 1.17 -21.18 69.30 | DF3-8EP-24 
Bs 30 26 ee OF 88>. eee | Di EP eo 9 25 16 | H4027-ND 1.25 22.62 74.03 | DF3-9EP-2A 
ud $228 AE, P1981) Dee Eee 10 2718 «=| H4028-ND «1.338 24.13 78.98 | DF3-10EP-2A 
With Panel Lock 11 29 20 H4029-ND 1.44 25.58 83.70 | DF3-11EP-2A 
2 1 2 H4051-ND 45 5.36 16.00 | DF3AA-2EP-2C 12 31 22 H4030-ND 1.50 27.23 89.10 | DF3-12EP-2A 
3 13 4 H4052-ND 51 6.11 18.25 | DF3AA-3EP-2C 13 33 24 H4031-ND 1.59 28.74 94.05 | DF3-13EP-2A 
4 15 6 H4053-ND 55 6.62 19.75 | DF3AA-4EP-2C 14 35 26 H4033-ND 1.66 30.11 98.55 | DF3-14EP-2A 
5 17 8 H4054-ND 44 6.53 20.45 | DF3AA-SEP-2C 15 37 28 H4034-ND 1.74 31.56 103.28 | DF3-15EP-2A 
6 19 10 H4055-ND. AT 7.05 22.09 | DF3AA-6EP-2C 
7 27 12 H4056-ND 51 7.58 23.74 | DFSAA-7EP-2C 4 i 
6 8 23 14 H4057-ND 54 8.10 25.38 | DF3AA-8EP-2C Crimping Contacts 
9 25 16 H4058-ND 58 8.63 27.03 | DF3AA-9EP-2C = 
10 27 ~~ 18 ~—«| H4059-ND 61 9.15 28.67 | DF3AA-10EP-2C Digi-Key Ras res pees ree nee 
i 29 20 H4060-ND 65 9.75 30.55 | DF3AA-11EP-2C AWG Part No. 100 | Part No. 500 | 10,000 | Part No. 
72 37 22 H4061-ND 69 10.28 32.20 | DF3AA-12EP-2C - 
13 33 24 ‘| H4062-ND 72 10.80 33.84 | DFSAA-13EP-2C mockelComacts nig a02 
14 35 26 H4063-ND 57 10.38 33.98 | DF3AA-14EP-2C Tin Plating 
15 37 8 inbesoteiN ID) 60 0.93 35.78 | DPSAA-1SEP-2C 22 H4066-ND 7.44 | DF3-22SC 3.72 12.60 | 15.00/M | DF3-22SCF 
(order contacts seperately) Gold Plating 
2 6 2 H2083-ND 23 2.38 5.89 | DF3-2S-2C 
3 8 4 H2084-ND 05 263 6.51 | DF3-3S-2C 24-28 H1501-ND 10.18 | DF3-2428SCC 24.70 | 33.00/M | DF3-2428SCFC 
4 10 6 H2085-ND 26 2.75 6.82 | DF3-4S-2C Plug Contacts - Fig. 10 
5 12 8 H2086-ND 27 2.93 8.25 | DF3-5S-2C Tin Plating 
6 14 10 H2087-ND 29 3.12 8.80 | DF3-6S-2C 
7 16 12 H2088-ND "35 344 0.63 | DF3-7S20 24-28 H1502-ND 7.15 | DF3-EP2428PC | 3.72 12.60 | 15.00/M | DF3-EP2428PCF 
. 8 18 14 H2089-ND 34 3.71 10.45 | DF3-8S-2C Gold Plating 
9 20 16 H2146-ND .29 3.43 10.25 | DF3-98-2C 
‘6 Bs 4g ReeriN ee i67e:| DEBAneSC 24-28 H1503-ND 19.50 | DF3-EP2428PCA | 10.18 35.15 | 46.00/M | DF3-EP2428PCFA 
1 24 20 H2092-ND 32 3.77 11.25 | DF3-11S-2C * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H1502CT-ND) 
72 26 D2 H2093-ND 33 3.94 11.75 | DF3-128-20 t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H1502TR-ND) 
13 28 24 H2290-ND 34 4.10 12.25 | DF3-13S-2C 
14 30 26 | H2291-ND 36 4.27 12.75 | DF3-148-2C Tools 
15 32 28 H2292-ND 36 4.36 13.00 | DF3-15S-2C 
Digi-Key Price Hirose 
AWG | Description Part No. Each Part No. 
Tin Plating 
2 6 2 H3865-ND 72 13.06 42.75 | DF3-28-2DSA(20) 22 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | _H4454-ND 806.00 | DF3-TA22-HC 
3 8 4 H3866-ND 84 15.13 49.50 | DF3-3S-2DSA(20) 24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H9997-ND 793.00 | DF3-TA2428HC. 
4 10 6 H3867-ND 95 17.19 56.25 | DF3-4S-2DSA(20) 24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 793.00 | DF3EP-TA2428HC 
2 : Vi = HeEeei von ee a preaecusien 24-26 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 571.90 | DF3-TA2428HC/US 
3 18 14 H3871-ND 1.387 24.75 81.00 | DF3-8S-2DSA(20) — | Hand Tool without Die Set H9926-ND 332.50 | HRUS-HT-1 
9 20 16 H3872-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3-9S-2DSA(20) 24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 239.40 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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HIROSE No. Dimensions 
Hes Erect of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
” J Fig. | Pins A B Part No. it 25 100 Part No. 
. 24 | 26.0 22.0 H2829-ND 3.28 63.56 203.40 | DF11-24DS-2DSA(01) 
DF11 Series Dual Row Connectors 26 | 28.0 24.0 H2830-ND 3.51 68.06 217.80 | DF11-26DS-2DSA(01) 
. : ; 2 | 28 | 300 26.0 H2831-ND 3.71 72.00 230.40 | DF11-28DS-2DSA(01) 
2mm Pitch (Interconnect wire available) 30 | 320 28.0 | H2832-ND 3.94 76.50 244.80 | DF11-30DS-2DSA(01) 
Specifications: 32 a - = L oe : aL 7” a is) 
* Current Capacity: 3A with 24AWG cable » Rated Voltage: 250VAC * Insulation Resistance: Minimum rf 30 - eres Hiot socket, 7 58 a 67 compra DFI1-G08-208A(06) 
1000MO at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC « Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 8 10.0 60 H10184-ND 186 33.62 110.03 DF11-8DS-2DSA(06) 
jo | 120 8.0 H10185-ND 1.84 35.44 113.40 | DF11-10DS-2DSA(06) 
Fig. 3— Surface Mount 12 | 140 10.0 H10186-ND 2.09 40.25 128.80 | DF11-12DS-2DSA(06) 
14_| 16.0 12.0 H10187-ND 2.34 45.06 144.20 | _DF11-14DS-2DSA(06) 
16 | 18.0 14.0 H10188-ND 262 60.44 161.40 | DF11-16DS-2DSA(06) 
> | 18 | 200 16.0 H10189-ND 288 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(06) 
20 | 220 18.0 H10190-ND 317 60.88 194.80 | DF11-20DS-2DSA(06) 
22 | 24.0 20.0 H10191-ND 3.05 59.12 189.18 | DF11-22DS-2DSA(06) 
24 | 26.0 22.0 H10192-ND 3.27 63.51 _203.22 | _DF11-24DS-2DSA(06) 
26 | 28.0 24.0 H10193-ND 3.50 67.89 217.26 | DF11-26DS-2DSA(06) 
28 | 30.0 26.0 H10194-ND 3.72 72.23 231.12 | DF11-28DS-2DSA(06) 
30 | 320 28.0 H10195-ND 3.95 76.61 245.16 | DF11-30DS-2DSA(06) 
32. | 34.0 30.0 H10196-ND 418 81.00 _259.20 | _DF11-32DS-2DSA(06) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin 
4 85 20 H2039-ND 410 19.94 65.25 | DF11-4DS-2V(20) 
8 12.5 6.0 H2041-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-8DS-2V(20) 
14 | 185 12.0 H2142-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H2045-ND 1.76 33.75 + 108.00 | DF11-16DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H2046-ND 1.89 36.25 116.00 _|_DF11-18DS-2V(20) 
3 | 20 | 245 18.0 H2047-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11-20DS-2V(20) 
22 | 265 20.0 H2048-ND 221 42.50 136.00 | DF11-22DS-2v(20) 
26 | 305 24.0 H2270-ND 254 48.75 156.00 | DF11-26DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H2271-ND 270 51.88 166.00 | DF11-28DS-2v(20) 
30 | 345 28.0 H2272-ND 312 60.00 192.00 | DF11-30DS-2v(20) 
32. | 36.5 30.0 H2273-ND 296 56.88 _ 182.00 | _DF11-32DS-2V(20) 
NEW! Surface Mount Vertical Socket, Tin — RoHS Compliant NEW! 
4 85 2.0 H10197-ND 710 19.94 65.25 | DF11Z-4DS-2V(20) 
6 10.5 4.0 H10198-ND 1.25 22.69 ~=—-74.25 | DF11Z-6DS-2V(20) 
8 12.5 6.0 H10199-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11Z-8DS-2V(20) 
jo | 145 8.0 H10200-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11Z-10DS-2V(20) 
12_| 165 10.0 H10201-ND 171 30.94 101.25 | _DF11Z-12DS-2v(20) 
14 | 18.5 12.0 H10202-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11Z-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H10203-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11Z-16DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H10204-ND 1.79 34.38 © 110.00 | DF11Z-18DS-2V(20) 
3 | 20 | 245 18.0 H10205-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11Z-20DS-2v(20) 
22 | 26.5 20.0 H10206-ND 211 40.63 130.00 | _DF11Z-22DS-2V(20) 
24 | 28.5 22.0 H10207-ND 221 42.50 136.00 | DF11Z-24DS-2V(20) 
26 | 305 24.0 H10208-ND 247 47.50 152.00 | DF11Z-26DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H10209-ND 260 50.00 160.00 | DF11Z-28DS-2V(20) 
30 | 34.5 28.0 H10210-ND 273 52.50 168.00 | DF11Z-30DS-2V(20) 
32 | 36.5 30.0 H10211-ND 283 54.38 174.00 | DF11Z-32DS-2V(20) 
40 | 44.5 38.0 H10212-ND 316 61.31 196.20 | DF11Z-40DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold 
4 85 2.0 H2834-ND 144 26.13 «85.50 | DF11-4DS-2V(50) 
Th aera 6 10.5 4.0 H2835-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-6DS-2V(50) 
taal ae rane | ts o |e ot a 3 es ne | wernee 

p 145 i 7- 85 5. : -10DS-2V(5 

Eig Bens i -) RaruNos = 2 OOH eiRartiNo: 12 | 165 10.0 H2838-ND 221 42.50 136.00 | _DF11-120S-2V(50) 
Dual Row Crimp Socket 14 | 185 12.0 H2839-ND 247 47.50 152.00 | DF11-14DS-2V(50) 

4 6.0 2.0 H2019-ND 28 3.35 10.00 | DF11-4DS-2¢ 18 22.5 16.0 H2841-ND 2.93 56.25 180.00 | DF11-18DS-2V(50) 

6 8.0 4.0 H2021-ND 30 3.60 10.75 | DF11-6DS-26 3 22 26.5 20.0 H2843-ND 3.10 60.19 192.60 | DF11-22DS-2V(50) 

8 10.0 6.0 H2022-ND 36 4.27 12.75 | DF11-8DS-20 24 28.5 22.0 H2844-ND 3.19 61.88 198.00 | DF11-24DS-2V(50) 

10 | 120 8.0 H2023-ND 36 4.36 13.00 | DF11-10DS-2¢ 26 | 30.5 24.0 H2845-ND 3.63 70.31 225.00 | _DF11-26DS-2V(50) 

12_ | 14.0 10.0 H2024-ND 39 4.69 14.00 | _DF11-12D8-26 28 | 32.5 26.0 H2846-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11-28DS-2V(50) 

14] 16.0 12.0 H2140-ND A 4.94 14.75 | DF11-14DS-2C 30 | 34.5 28.0 H2847-ND 3.97 77.06 246.60 | DF11-30DS-2V(50) 

16 | 18.0 14.0 H2025-ND Aq 5.28 15.75 | DF11-16DS-2C 32 | 36.5 30.0 H2848-ND 4.29 83.25 266.40 | DF11-32DS-2V(50) 

1 | 18 | 20.0 16.0 H2026-ND 46 5.53 16.50 | DF11-18DS-2¢ 40 | 44.5 38.0 H2849-ND 5.34 103.50 331.20 | DF11-40DS-2V(50) 
20 | 22.0 18.0 H2027-ND 48 5.78 17.25 | DF11-20DS-26 NEW! Surface Mount Vertical Socket, Gold — RoHS Compliant NEW! 
mae ee ee a ieee errr 4 | 85 20 | Hi0213-ND 137 2475 81.00 | DF11Z-4DS-2V(50) 
oe | ORO _ Heth at ete: » ag o7 ll iDeiioansor 6 10.5 4.0 H10214-ND 1.67 30.25 +~=—«-99.00 | _ DF11Z-6DS-2V(50) 
ales _ Nocetn ak Beas 25g acl wpeifoane oe 8 125 6.0 H10215-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11Z-8DS-2V(50) 
aa api ma0 etn aT yoe:. 299 poe IDE -agnsor jo | 145 8.0 H10216-ND 1.85 35.63 114.00 | DF41Z-10DS-2v(50) 
Sol aa 300 Hoe eH Gan? soe All peiaone oe 12_| 165 10.0 H10217-ND 241 40.63 130.00 | _DF11Z-12DS-2V(50) 

: : i : L 14 | 185 12.0 H10218-ND 237 45.63 146.00 | DF11Z-14DS-2V(50) 
Vertical PCB Socket, Tin 16 20.5 14.0 H10219-ND 2.60 50.00 160.00 | DF11Z-16DS-2V(50) 
6 8.0 4.0 H2274-ND 1.00 18.01 = 58.95 | DF11-6DS-2DSA 18 | 225 16.0 H10220-ND 280 53.75 172.00 | DF11Z-18DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 H2030-ND 1.07 19.39 63.45 | DF11-8DS-2DSA 3 | 20 | 265 20.0 H10221-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11Z-20DS-2V(50) 
> | 12 | 140 10.0 H2141-ND 1.27 22.89 74.93 | DF11-12DS-2DSA 22 | 26.5 20.0 H10222-ND 299 57.94 185.40 | _DF11Z-22DS-2V(50) 
22 | 24.0 20.0 H2037-ND 1.83 33.14 108.45 | DF11-22DS-2DSA 24 | 285 22.0 H10223-ND 319 61.88 198.00 | DF11Z-24DS-2V(50) 
24 | 26.0 22.0 H2038-ND 1.65 31.75 101.60 | DF11-24DS-2DSA 26 | 305 24.0 H10224-ND 345 66.94 214.20 | DF11Z-26DS-2V(50) 
30 | 320 28.0 H2267-ND 1.90 36.63 117.20 | DF11-30DS-2DSA 28 | 325 26.0 H10225-ND 3.65 70.88 226.80 | DF11Z-28DS-2V(50) 
NEW! Vertical PCB Socket, Tin — RoHS Compliant NEW! 30 | 345 28.0 H10226-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11Z-30DS-2V(50) 
6 8.0 4.0 H10169-ND 1.00 18.01 58.95 | DF11-6DS-2DSA(05) 32 36.5 30.0 H10227-ND 4.09 79.31 253.80 | DF11Z-32DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 H10170-ND 107 19.39 63.45 | DF11-8D$-2DSA(05) 40 | 44.5 38.0 H10228-ND 510 99.00 346.80 | DF11Z-40DS-2V(50) 
10 | 120 8.0 H10171-ND 117 21.18 69.30 | DF11-10DS-2DSA(05) Vertical Protected Header, Tin 
12 | 140 10.0 H10172-ND 1.27 22.89 74.93 | DF11-12DS-2DSA(05) 4 6.0 2.0 H2143-ND ‘57 -10.31+~—«<33.75 | DF11-4DP-2DSA(20) 
14 | 16.0 12.0 H10173-ND 1.36 24.68 80.78 | _DF11-14DS-2DSA(05) 6 8.0 4.0 H2051-ND 65 11.69 38.25 | DF11-6DP-2DSA(20) 
16 | 180 14.0 H10174-ND 750 27.09 88.65 | DF11-16DS-2DSA(05) 8 10.0 6.0 H2052-ND 72 13.06 42.75 | DF11-8DP-2DSA(20) 

2 | 18 | 200 16.0 H10175-ND 1.59 28.81 94.28 | DF11-18DS-2DSA(05) to | 120 8.0 H2053-ND 76 13.75 45.00 | DF11-10DP-2DSA(20) 
20 | 220 18.0 H10176-ND 1.74 31.42 102.83 | DF11-20DS-2DSA(05) 12_ | 14.0 10.0 H2054-ND 8715.81 51.75 | _DF11-12DP-2DSA(20) 
22 | 24.0 20.0 H10177-ND 1.83 33.14 108.45 | DF11-22DS-2DSA(05) 14 | 16.0 12.0 H2055-ND 95 17.19 56.25 | DF11-14DP-2DSA(20) 
24 | 26.0 22.0 H10178-ND 1.65 31.75 101.60 | DF11-24DS-2DSA(05) , | 16 | 180 14.0 H2056-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-16DP-2DSA(20) 
26 | 28.0 24.0 H10179-ND 174 33.38 106.80 | DF11-26DS-2DSA(05) 18 | 200 16.0 H2057-ND 114 20.63 ~—«67.50 | DF11-18DP-2DSA(20) 
28 | 30.0 26.0 H10180-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-28DS-2DSA(05) 20 | 220 18.0 H2058-ND 4.22 22.00 72.00 | DF11-20DP-2DSA(20) 
30 | 320 28.0 H10181-ND 1.90 36.63 117.20 | DF11-30DS-2DSA(05) 24 | 26.0 22.0 H2060-ND 1.44 26.13 85.50 |_DF41-24DP-2DSA(20) 
32 | 34.0 30.0 H10182-ND 1.99 38.25 122.40 | DF11-32DS-2DSA(05) 26 | 28.0 24.0 H2275-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11-26DP-2DSA(20) 

Vertical PCB Socket, Gold 28 | 30.0 26.0 H2276-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-28DP-2DSA(20) 
3 10.0 60 12821-ND 186 3362 110.03 | DFI1-80S-2DSA(1) 30 | 320 28.0 H2277-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-30DP-2DSA(20) 
jo | 120 30 H2822-ND 184 35.44 113.40 | DF11-1008-2DSA01) 32 | 34.0 30.0 H2278-ND 1.75 31.63 103.50 |_DF41-32DP-2DSA(20) 
12 | 140 10.0 H2823-ND 2.09 40.25 128.80 | DF11-12DS-2DSA(01) NEW! Vertical Protected Header, Tin — RoHS Compliant NEW! 

> | 14 | 160 12.0 H2824-ND 234 45.06 144.20 | DF11-14DS-2DSA(01) 4 6.0 2.0 H10229-ND ‘57 -10.31+~—«33.75 | DF11-4DP-2DSA(24) 
16 | 18.0 14.0 H2825-ND 2.62 50.44 161.40 | _DF11-16DS-2DSA(01) | 8 8.0 4.0 H10230-ND 65 11.69 38.25 | DF11-6DP-2DSA(24) 
18 | 200 16.0 H2826-ND 2.88 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(01) 8 10.0 6.0 H10231-ND 72 13.06 42.75 | DF11-8DP-2DSA(24) 
20 | 220 18.0 H2827-ND 317 60.88 194.80 | DF11-20DS-2DSA(01) jo | 120 8.0 H10232-ND 76 13.75 45.00 | _DF11-10DP-2DSA(24) 
22 | 24.0 20.0 H2828-ND 3.05 59.06 189.00 | DF11-22DS-2DSA(01) (Continued) 
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HeGe% DF11 Series Dual Row Connectors (Cont) No. Dimensions s 7 ; 
2mm Pitch (Interconnect wire available) Fig. ae A (iam) B plat asy 1 pricing 100 Hiroe 
Th AERIS 5 | 32 | 365 30.0 H10273-ND 218 41.88 134.00 | DF11GZ-32DP-2V(20) 
at cal Digi-Key Pricing nes 40 | 445 38.0 H10274-ND 2.70 51.88 166.00 | DF11GZ-40DP-2V(20) 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Surface Mount Protected Header, Gold 
12 | 140 100 | H10233-ND 8715.81 51.75 | DF11-12DP-2DSA(24) ae rt pene toe ese aoeee carter 
14 | 16.0 12.0 H10234-ND 95 17.19 56.25 | DF11-14DP-2DSA(24) 3 4 60 Poaatin Wiea.” sapeo. 404.00 DEHGSDE-2Vi60) 
16 | 18.0 14.0 H10235-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-16DP-2DSA(24) Go| age a Reaartnn 189 3625 116.00 | DFi1G-100P-2V(50) 
18 | 200 16.0 H10236-ND 110 19.94 65.25 | DF11-18DP-2DSA(24) | 468 400 BEL 208 40.00 128.00 |_DF1iG-120P-2V150) 
20 | 22.0 18.0 H10237-ND. 1.22 22.00 72.00 | DF11-20DP-2DSA(24) 14-1 485 20 H2902-ND 3314438 142,00 | ~DF11G-14DP-2V(50) 
4 | 22 | 240 20.0 H10238-ND 1.33 24.06 78.75 | DF11-22DP-2DSA(24) ie | 205 140 H2903-ND 263 50.63 162.00 | ‘DF11G-16DP-2V(50) 
24 | 26.0 22.0 H10239-ND 137 24.75 81.00 | DF11-24DP-2DSA(24) 4g | 205 160 H2904-ND 270 5188 166.00 | DF116-18DP-2v(50) 
26 | 28.0 24.0 H10240-ND 148 26.81 87.75 | DF11-26DP-2DSA(24) 6 | 59 | 245 180 H2905-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11G-20DP-24(50) 
28 | 30.0 26.0 H10241-ND 156 28.19 92.25 | DF11-28DP-2DSA(24) 22 | 26.5 20.0 H2906-ND 3.22 61.88 198.00 | _DF11G-22DP-2V(50) 
30 32.0 28.0 H10242-ND 160 = 28.88 = 94.50 | DF11-30DP-2DSA(24) 24 28.5 22.0 H2907-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11G-24DP-2V(50) 
32 34.0 30.0 H10243-ND 1.71 30.94 101.25 DF11-32DP-2DSA(24) 26 30.5 24.0 H2908-ND 3.34 64.69 207.00 DF11G-26DP-2V(50) 
Vertical Protected Header, Gold 28 | 325 26.0 H2909-ND 3.54 68.63 219.60 | DF11G-28DP-2V(50) 
[set 2 2 See 2) as 8 | Wee ie Re Jee | cers 
6 8.0 4.0 H2851-ND 88 © 15.95 52.20 | DF11-6DP-2DSA(01 5 , : 5 ; : -82DP- 
8 10.0 60 0852-ND 106 1925 63.00 SL EDESUEAIGH 40 | 445 38.0 H2912-ND 4.81 93.38 298.80 | DF11G-40DP-2V(50) 
10 | 120 8.0 H2853-ND 1.26 22.76 74.48 | DF11-10DP-2DSA(01) Connector Plug Housing 
12 | 14.0 10.0 H2854-ND 1.46 26.40 86.40 _ | _DF11-12DP-2DSA(01) 4 11.0 2.0 H2913-ND 51 758 23.74 | DF11-4DEP-2C 
14 | 16.0 12.0 H2855-ND 164 29.70 97.20 | DF11-14DP-2DSA(01) 6 13.0 4.0 H2914-ND 53 7.88 24.68 | DF11-GDEP-2C 
16 | 18.0 14.0 H2856-ND 1.85 3348 109.58 | DF11-16DP-2DSA(01) 8 15.0 6.0 H2915-ND 55 818 25.62 | DF11-8DEP-2C 
4 | 18 20.0 16.0 H2857-ND 1.74 33.50 107.20 | DF11-18DP-2DSA(01) 10 17.0 8.0 H2916-ND 57 8.48 26.56 | DF11-10DEP-2¢ 
20 22.0 18.0 H2858-ND 192 37.00 118.40 | DF11-20DP-2DSA(01) " 180 10 4 ae ae 3 388 ore aa { 4 ore 
ht — oh Ee re ee 
26 | 28.0 24.0 H2861-ND 2.44 46.88 150.00 | DF11-26DP-2DSA(01) 7 | 18 | 25.0 16.0 H2920-ND 65 9.75 30.55 | DF11-18DEP-2¢ 
28 | 300 26.0 H2862-ND 259 4988 159.60 | DF11-28DP-2DSA(01) 20.1) 27.0 18.0 ReceaNe 8 10.18 31.73 | DEI1-20DEP-26 
22 | 290 20.0 H2922-ND 7010.43 32.67 | _DF11-22DEP-26 
30 | 320 28.0 H2863-ND 2.76 53.00 169.60 | DF11-30DP-2DSA(01) 54-370 55 sea T3408 BOTT ADEPOC 
32. | 34.0 30.0 H2864-ND 2.92 56.06 179.40 | DF11-32DP-2DSA(01) B59 mi GREED Oe AaHae —a509. || DEI oenEP-OC 
Right Angle Protected Header, Tin 28 35.0 26.0 H2925-ND 58 10.52 34.43 | DF11-28DEP-2C 
4 6.0 2.0 H2061-ND 60 9.00 28.20 | DF11-4DP-2DS(22) 30 | 37.0 28.0 H2926-ND 60 10.79 35.33 | DF11-30DEP-26 
6 8.0 4.0 H2062-ND 65 975 30.55 | DF11-6DP-2DS(22) 32 | 39.0 30.0 H2927-ND 61 11.07 36.23 |_DF11-32DEP-26 
12 | 140 10.0 H2065-ND 72 13.06 42.75 | DF11-12DP-2DS(22) In-Line Adaptor 
14 | 16.0 12.0 H2066-ND 76 13.75 45.00 | DF11-14DP-2DS(22) 7 92 20 12928-ND 812.024.4005) DFI7-4DEP-2A 
5 18 20.0 16.0 H2068-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-18DP-2DS(22) 6 11.2 40 H2929-ND 16 13.75 45.00 DF11-6DEP-2A 
22 24.0 20.0 H2070-ND 1.25 22.69 74.25 DF11-22DP-2DS(22) 8 13.2 6.0 H2930-ND 85 15.40 50.40 DF11-8DEP-2A 
24 | 26.0 22.0 H2071-ND 137 24.75 81.00 | DF11-24DP-28(22) io | 152 8.0 H2931-ND ‘94 = 16.98 ~=—55.58 | DF11-10DEP-2A 
26 | 28.0 24.0 H2280-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-26DP-2D8(22) 42 | 172 10.0 H2932-ND 1.03 18.63 60.98 |_DF11-12DEP-2A 
28 | 30.0 26.0 H2281-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-28DP-28(22) 4 | 192 12.0 H2933-ND 716 20.97 68.63 | DFI1-14DEP-2A 
30 | 32.0 28.0 H2282-ND 1.56 28.19 92.25 | _DF11-30DP-28(22) 16 | 21.2 14.0 H2934-ND 1.25 22.55 73.80 | DF11-16DEP-2A 
NEW! Right Angle Protected Header, Tin — RoHS Compliant NEW! 8 3 oa ie eee a ane oH BE ae 
6.0 a pie ae ov See ae apr eos) 22 | 272 20.0 H2937-ND 1.55 27.98 91.58 | _DF11-22DEP-2A 
os | eo ao laa ert pe ADS 2878: | (DENT ODE 20st) 24) 29.2 22.0 |  H2938-ND 163 29.56 96.75 | DFIT-24DEP-2A 
8 | 100 6.0 nies BT M00") 96.00") DEtI-BOFZ0S(24) 26 | 31.2 240 | H2939-ND 172 31.08 101.70 | DF11-26DEP-2A 
10 | 120 8.0 H10247-ND 76 1375 45.00 | DF11-10DP-2DS(24) ba gain 760 oactn ai, asies. 40688 (Ill BEL oaDEPOA 
12 | 14.0 10.0 H10248-ND 8415.13 49.50 | DF11-12DP-2D8(24) 30 | 352 28.0 Ho941-ND 1'e9 3417-11183 | DFI1-30DEP-2A 
14 | 16.0 12.0 H10249-ND 950 17.19 56.25 | DEI1-14DP-208(24) 32 | 372 30.0 H2942-ND 1.69 32.50 104.00 | _DF11-32DEP-2A 
eo) ot ao is BE | cee Connector Shorting Jumpers 
5 f i 51 -| ; i 72, -18DP-2DS(24) 
20 | 220 180 | Ht0252-ND 133 2406 78.75 | DF11-20DP-2D8(24) uial er | pe ca ND me emetic 
22 | 24.0 20.0 H10253-ND 1.44 26.13 85.50 | _DF11-22DP-208(24) 3 108 a0 oer “oa 4403". 'as.90._ | (DEW-ADESet 
24 | 26.0 22.0 H10254-ND 1.60 2888 94.50 | DF11-24DP-2DS(24) , 56 50 SRE 472 31D DPD 
26 | 28.0 24.0 H10255-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11-26DP-2D8(24) agll 36 an io haoteND 9. 4432 - 47.03.)|| DEL-GDP-SP2 
28 | 30.0 26.0 H10256-ND 1.75 31.63 103.50 | DF11-28DP-2D8(24) 3 106 60 H9948-ND ‘99 «1609 «=S«52.65 | DFI1-8DP-SP2 
30 | 320 28.0 H10257-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-30DP-2DS(24) NEWIC jorohurtina st =RoHS ComahantNEW! 
32 | 32.0 28.0 H10258-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-32DP-2DS(24) 7 a bal RETA as a - ea | OFT-ADP eat) 
Right Angle Protected Header, Gold 9 | 6 8.6 4.0 H10276-ND 71 1286 = 42.08 | DF11-6DP-SP1(05) 
4 6.0 2.0 H2865-ND 95 17.19 56.25 | DFI1-4DP-2DS(52) 8 10.6 6.0 H10277-ND 7814.03 45.90 _|_DF11-8DP-SP1(05) 
6 8.0 4.0 H2866-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11-6DP-2DS(52) a 66 2.0 H10278-ND 70 12.72 41.63 | DF11-4DP-SP2(05) 
8 10.0 6.0 H2867-ND 144 26.13 85.50 | DF11-8DP-2DS(52) 9B | 6 86 4.0 H10279-ND 79 14.37 47.03 | DF11-6DP-SP2(05) 
10 12.0 8.0 H2868-ND. 171 30.94 101.25 DF11-10DP-2DS(52) 8 10.6 6.0 H10280-ND 89 16.09 52.65 DF11-8DP-SP2(05) 
12 | 14.0 10.0 H2869-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-12DP-208(52) 
14 | 16.0 12.0 H2870-ND 195 37.50 120.00 | DF11-14DP-20S(52) impi 
16 | 18.0 14.0 H2871-ND 218 41.88 134.00 | DF11-16DP-208(52) Crimping Contacts 
5 | 18 | 200 16.0 H2872-ND 237 45.63 146.00 | DF11-18DP-2D8(52) igese Pinas Tape & Reel 
20 | 220 18.0 H2873-ND 2.60 50.00 160.00 | DF11-20DP-2D8(52) Digi-Key Pricing Hirose Digi-Key Ration || ites 
22 | 24.0 20.0 H2874-ND 2.89 55.63 178.00 | _DF11-22DP-2D8(52) Fig. | awa | PartNo. 100 Part No. Part No. 10,000 | Part No. 
24 | 26.0 22.0 H2875-ND 3.12 60.00 192.00 | DF11-24DP-20S(52) 
2 | 280 240 H2876-ND 299 5794 185.40 | DFt psn, socket Contacts 
28 | 30.0 26.0 H2877-ND 316 61.31 196.20 | DF11-28DP-208(52) Tin Plating 
ee ee ee ee 
32_| so 00 ee 357 69-19 _221.40 |_DFI1-82DP-205(52) 30 | H2954-ND 7.34 | DF11-30SC H2954TR-ND __17.00/M_|_DF11-30SCF 
Surface Mount Protected Header, Tin Gold Plating 
6 | 28 | 325 26.0 H2286-ND 211 40.63 130.00 | DF11-28DP-2V(20) > eas 7555] DT DISCA — —_— 
Surface Mount Protected Header, Tin 10 | 24-28 | H1505-ND 11.00 | DF11-2428SCA | H1505TR-ND —40.00/M_| DF11-2428SCFA 
4 85 2.0 H2881-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11G-4DP-2V(20) 30 | H2951-ND 10.25 | DF11-30SCA H2951TR-ND _40.00/M_| _DF11-30SCFA 
8 125 6.0 H2883-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11G-8DP-2V(20) 
10 | 145 8.0 H2884-ND 1.33 24.06 78.75 | DF11G-10DP-2V(20) Tin Plating 
14 | 18.5 12.0 H2886-ND 1.60 28.88 94.50 | _DF11G-14DP-2v(20) = ——= ; 5 
16 | 205 14.0 Beebe Vet 80.98 101-25 | DE11G-16DP-2V(20) 11 | ote | 1506-No 770 | pett-epeazepc | His0GTRND —_t700M | DFI1-EP242ePCE 
6 | 18 | 225 16.0 H2888-ND 1.75 31.63 103.50 | DF11G-18DP-2v(20) Gold Plating 
20 | 245 18.0 H2889-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11G-20DP-2v(20) 71 2a 175 | DFIT-EP2azePCA [| = —_— 
22 | 26.5 20.0 H2890-ND 3.22 61.88 198.00 | DF11G-22DP-2v(20) d 
26 | 30.5 24.0 H2892-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11G-26DP-2V(20) Tools 
28 | 325 26.0 H2893-ND 241 40.63 130.00 | DF11G-28DP-2V(20) 
32. | 36.5 30.0 H2895-ND 2.28 43.75 140.00 | _DF11G-32DP-2V(20) a 5 , 
= — Digi-Key Price Hirose 
NEW! Surface Mount Protected Header, Tin — RoHS Compliant NEW! Description Part No. Each Part No. 
4 85 2.0 H10259-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11GZ-4DP-2V(20) Hand Crimp Tools 
6 10.5 40 H10260-ND 110 19.94 65.25 | DF11GZ-6DP-2V(20) Hand Tool without Die Set H9926-ND 332.50 | HRUS-HT-1 
8 12.5 6.0 H10261-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11GZ-8DP-2V(20) 22AWG Socket Die Set for #H9926-ND H10298-ND NEW! 372.40 | DF11-TA22HC/US-DS 
10 | 14.5 8.0 H10262-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF11GZ-10DP-2V(20) 24-28AWG Socket Die Set for #H9926-ND H9928-ND 239.40 | DF11-TA2428HC/US-DS 
12__| 16.5 10.0 H10263-ND 1.44 26.13 85.50 | _DF11GZ-12DP-2V(20) Hand Tool with 22AWG Socket Die Set H10297-ND NEW! — 689.00 | DF11-TA22HC/US 
14] 18.5 12.0 H10264-ND 156 28.19 92.25 | DF11GZ-14DP-2V(20) Hand Tool with 24-28AWG Socket Die Set H9924-ND. 571.90 | DF11-TA2428HC/US 
5 | 18 | 205 14.0 H10265-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11GZ-16DP-2V(20) 24-28AWG Pin Die Set for #H9926-ND H10490-ND NEW! 372.40 | DF11EP-TA2428HC/US-DS 
18 | 22.5 16.0 H10266-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11GZ-18DP-2V(20) Hand Tool with 24-28AWG Pin Die Set H10491-ND NEW! 689.00 | DF11EP-TA2428HC/US 
20 | 245 18.0 H10267-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11GZ-20DP-2V(20) 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 806.00 | DF11-TA22HC 
22 | 26.5 20.0 H10268-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11GZ-22DP-2V(20) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die | H9995-ND 806.00 | DF11-TA2428HC 
24 | 285 22.0 H10269-ND 179 34.38 110.00 | DF11GZ-24DP-2V(20) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 806.00 | DF11-TA3OHC 
26 | 30.5 24.0 H10270-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11GZ-26DP-2V(20) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 806.00 | DF11EP-TA2428HC 
28 | 325 26.0 H10271-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11GZ-28DP-2V(20) Extraction Tool 
30 | 34.5 30.0 H10272-ND 241 40.63 130.00 | DF11GZ-30DP-2V(20) Tool for DF11 Socket H9996-ND 2.90 | DF-C-PO(B) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 83 


HIROSE No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Hes ELECTRIC A3 & A4 Series Crimp Connector Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
co..TD. 2mm Pitch 12 12.0 10.0 | H1842-ND 156 28.19 92.25 |A3A-12DA-28V 
These connectors are designed in a miniature and light weight product, and mounted in the high density. The crimping 14 14.0 12.0 H1843-ND 1.86 33.69 110.25 | A3A-14DA-28V 
case is structured in the 2mm pitch grid. Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC * Operating 3 16 16.0 14.0__| H1844-ND 1.76 33.75 __108.00_| A3A-16DA-2SV 
Temperature: -55°C ~ 85°C » Operating Moisture Range: 40% ~ 80% » Insulation Resistance: 1000MQ min. at 500VDC 24 24.0 22.0 H1846-ND. 2.47 47.50 152.00 | A3A-24DA-2SV 
¢ Withstanding Voltage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ maximum 28 28.0 26.0 H1847-ND 2.89 55.63 178.00 | A3A-28DA-2SV 
@0.1A Applications: * VTR * Vehicle telephones * Various electronic equipment Material: « Insulator Pin Header: black 32 32.0 30.0 H1848-ND 3.10 60.19 192.60 | A3A-32DA-2SV 
polyamide, UL94V-0 » Insulator Receptacle: black PBT, UL94V-0 « Insulator Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): 
light brown PPS « Insulator Crimping Socket: black PBT * Pin Header Contact: Brass with selective gold plating = = — a = 
+ Receptacle and Crimping Contact: phosphor bronze with selective gold plating Fig iat aenelans (mle pr eey - Pricing an iron) 
Pin Headers - Gold Plating 
40 2.0 3.0 H1849-ND 1.86 33.69 110.25 |A3C-4DA-2DSA 
4 4.0 2.0 2.0 H1862-ND 1.86 33.69 110.25 |A3C-4DA-2DSC 
4.0 2.0 1.27 H1878-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE 
6.0 4.0 3.0 H1850-ND 1.76 33.75 108.00 |A3C-6DA-2DSA 
6 6.0 4.0 2.0 H1863-ND 1.76 33.75 108.00 |A3C-6DA-2DSC 
6.0 4.0 1.27 H1879-ND 84 15.13 49.50 | A3D-6DA-2DSE 
8.0 6.0 3.0 H1851-ND 1.92 36.88 118.00 |A3C-8DA-2DSA 
8 8.0 6.0 2.0 H1864-ND 1.92 36.88 118.00 |A3C-8DA-2DSC 
8.0 6.0 1.27 H1880-ND 1.03 18.56 60.75 |A3D-8DA-2DSE 
10.0 8.0 3.0 H1852-ND 2.08 40.00 128.00 |A3C-10DA-2DSA 
10 10.0 8.0 2.0 H1865-ND 2.08 40.00 128.00 |A3C-10DA-2DSC 
10.0 8.0 1.27 H1881-ND 1.14 20.63 67.50 |A3D-10DA-2DSE 
12.0 10.0 3.0 H1853-ND 2.11 40.63 130.00 |A3C-12DA-2DSA 
12 12.0 10.0 2.0 H1866-ND 2.11 40.63 130.00 |A3C-12DA-2DSC 
12.0 10.0 A.27: H1882-ND 1.44 26.13 85.50 |A3D-12DA-2DSE 
14.0 12.0 3.0 H1854-ND 2.21 42.50 136.00 |A3C-14DA-2DSA 
7 F z 14 14.0 12.0 2.0 H1867-ND 2.21 42.50 136.00 |A3C-14DA-2DSC 
Fig. 8 Note: For use with all series. 14.0 12.0 1.27 H1883-ND 1.56 28.19 92.25 |A3D-14DA-2DSE 
16.0 14.0 3.0 H1855-ND 2.34 45.00 144.00 |A3C-16DA-2DSA 
0,35 y 16 16.0 14.0 2.0 H1868-ND 2.34 45.00 144.00 |A3C-16DA-2DSC 
4 16.0 14.0 1.27 H1884-ND 1.82 33.00 108.00 |A3D-16DA-2DSE 
0.5 18.0 16.0 3.0 H1856-ND 2.44 46.88 150.00 |A3C-18DA-2DSA 
‘ a 18 18.0 16.0 2.0 H1869-ND 2.44 46.88 150.00 |A3C-18DA-2DSC 
18.0 16.0 1.27 H1885-ND 1.85 35.63 114.00 |A3D-18DA-2DSE 
20.0 18.0 3.0 H1857-ND 2.54 48.75 156.00 |A3C-20DA-2DSA 
20 20.0 18.0 2.0 H1870-ND 2.54 48.75 156.00 |A3C-20DA-2DSC 
20.0 18.0 1.27 H1886-ND. 2.08 40.00 128.00 |A3D-20DA-2DSE 
24.0 22.0 3.0 H1858-ND 2.70 51.88 166.00 |A3C-24DA-2DSA 
24 24.0 22.0 2.0 H1871-ND 2.70 51.88 166.00 |A3C-24DA-2DSC 
_ | No.of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 24.0 22.0 1.27 H1875-ND 270 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSE 
Fig. | Contacts | A B Part No. 1 25 100__|_Part No. 280 260 30 H1859-ND 2.96 56.88 182.00 |A3C-28DA-2DSA 
Pin Header 28 28.0 26.0 2.0 H1872-ND 2.96 56.88 182.00 |A3C-28DA-2DSC 
Low Profile - Gold Plating 28.0 260 ‘1.27 H1887-ND 2.89 55.63 178.00 |A3D-28DA-2DSE 
H Ops 32.0 30.0 3.0 H1860-ND 3.15 60.63 194.00 |A3C-32DA-2DSA 
i a pre eee Pe eee Mere et 32 | 320 300 20 H1873-ND 3.15 60.63 ~—-194.00 | A3C-32DA-2DSC 
6 60 40 | H1809-ND ‘a4 «16:13 «49.50 | ASC-6P-2D8A 32.0 30.01.27 H1876-ND 3.15 60.63 __194.00 | A3C-32DA-2DSE 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.03 18.56 60.75 | A3C-8P-2DSA 50.0 48.0 3.0 H1861-ND 4.79 92.81 297.00 |A3C-50DA-2DSA 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.33 24.06 78.75 | A3C-10P-2DSA 50 50.0 48.0 2.0 H1874-ND 4.79 92.81 297.00 |A3C-50DA-2DSC 
12 12.0 10.0 H1812-ND 1.63 29.56 96.75 | A3C-12P-2DSA 50.0 48.0 1.27 H1877-ND 4.79 92.81 297.00 |A3C-50DA-2DSE 
14 14.0 12.0 H1813-ND 1.71 30.94 101.25 | A3C-14P-2DSA 44 44.0 42.0 1.27 H1888-ND 3.05 59.06 189.00 |A3D-44DA-2DSE 
16 16.0 14.0 H1814-ND 1.82 35.00 112.00] A3C-16P-2DSA 44.0 42.0 1.0 H1890-ND 3.05 59.06 189.00 |A3D-44DA-2DSG 
1 18 18.0 16.0 H1815-ND 1.85 35.63 114.00 | A3C-18P-2DSA 62 62.0 60.0 1.27 H1889-ND 4.61 89.44 286.20 _|A3D-62DA-2DSE 
20 20.0 18.0 H1816-ND. 2.63 50.63 162.00 | A3C-20P-2DSA 
22 22.0 20.0 H1817-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-22P-2DSA 4 A ran ry ; 
24 24.0 22.0 | H1818-ND 273 5250 168.00) A3C-24P-2DSA Fal loa Pimensjons (inn) BiG Key Ge reel See | (Hae 
26 26.0 24.0 | H1819-ND 2.80 53.75 172.00) A3C-26P-2DSA 1g. nS aTHNOS ‘ Els. 
28 28.0 26.0 H1820-ND 2.83 54.38 174.00 | A3C-28P-2DSA Dual Row Crimp Socket - A3B Series 
32 32.0 30.0 H1821-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-32P-2DSA 4 40 2.0 H2001-ND 50 7.50 23.50 | A3B-4D-2C 
44 44.0 42.0 H1822-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-44P-2DSA 6 6.0 4.0 H2002-ND 50 7.50 23.50 | A3B-6D-20 
48 48.0 46.0 H1823-ND 4.38 84.94 271.80 | A3C-48P-2DSA 8 8.0 6.0 H2003-ND 50 7.50 23.50 | A3B-8D-20 
50 50.0 48.0 | H1824-ND 438 84.94 271.80 | _A3C-50P-2DSA 19 100 an eon - 825 _ 50100520 
Without Boss: Gold Plating : 14 140 12.0 H2006-ND 659.75 30.55 |ASB-14D-2C 
_ 40 2.0 Pe ING Tage ~ 201680 26750! Aa ASV 18 18.0 16.0 H2007-ND 70 1050 32.90 | A3B-18D-2C 
6 6.0 40 eae TS | SEk08 9 101) pa pen coy 20 20.0 18.0 H2008-ND 6111.00 36.00 | A3B-20D-2¢ 
8 8.0 6.0 BENG WaT agp 188.251) | Aa BEA SV 24 24.0 22.0 H2009-ND 65 11.69 38.25 | A3B-24D-26, 
10 10.0 8.0 | H1784-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-10PA-2SV 28 28.0 260 HOO10-ND 7. 4308 42-78 | AaB.28D-0C 
12 12.0 10.0 H1785-ND 1.82 33.00 108.00 | A3-12PA-2SV : Si 1 R Cri Socket A4B 5 _ : 
4 14.0 12.0 | H1786-ND 7.66 31.88 102.00 | A3-14PA-2SV angle Sow Grp socket eres 
2 16 16.0 14.0 | H1787-ND 1.82 35.00 112.00 | A3-16PA-2SV 2 4.0 2.0 H2011-ND 45 6.75 21.15 | A4B-28-26 
20 20.0 18.0 | H1788-ND 2.08 40.00 128.00 | A3-20PA-2SV 3 6.0 4.0 H2012-ND 45 6.75 21.15 | A4B-38-26 
24 24.0 22.0 | H1789-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24PA-2SV 4 8.0 6.0 H2013-ND 45 6.75 21.15 | A4B-48-26 
28 28.0 26.0 | H1790-ND 2.89 55.63 178.00 | _A3-28PA-2SV 6 5 10.0 8.0 H2014-ND 80 14.44 47.25 | A4B-5S-26 
32 32.0 30.0 | H1791-ND 2.96 57.38 183.60 | A3-32PA-2SV 6 12.0 10.0 H2015-ND 60 ___9.00_28.20 | A4B-68-26 
44 44.0 42.0 | H1792-ND 4.06 78.75 252.00 | A3-44PA-2SV 8 16.0 14.0 H2016-ND 44 6.60 20.68 ] A4B-85-26 
50 50.0 48.0_|_H1793-ND 4.61 89.44 286.20 | _A3-50PA-2SV 1g ond ot Heo ae 2 eee fae ues 
With Poses Gold Plating Crimp Terminal for A3B-A4B Type H9999-ND — = 8.53 | A3B-2630SCC 
4 4.0 2.0 H1794-ND 1.14 20.63 67.50 | A3A-4PA-2SV 7 j 
6 60 40 H1795-ND 133 24.06 73.75 | A3A-6PA-28V Crimp Tool for A3B-A4B Type H9998-ND 806.00 - — _| A3B-TA2630HC 
8 30 60 H1796-ND 144 25 44 83.25 | A3A-8PA-2SV 8 | Polarizing Key for Socket Connectors H2000-ND 2.00/10 = 11.50 | A3-GPIN(A) 
10 10.0 8.0 H1797-ND 1.63 29.56 96.75 | A3A-10PA-2SV 
12 12.0 10.0 H1798-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-12PA-2SV 
14 14.0 12.0 H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV i i 
2, 16 16.0 14.0 H1800-ND 1.82 35.00 112.00 | A3A-16PA-2SV A3E Series Crimp Connector 
20 20.0 18.0 H1801-ND 2.08 40.00 128.00 | A3A-20PA-2SV H 
24 240 220 ‘| H1802-ND 247 47.50 152.00 | A3A-24PA-28V 2mm Pitch 
28 28.0 26.0 H1803-ND 2.89 55.63 178.00 | A3A-28PA-2SV Specifications: * Current Rating: 0.5A * Vol- 
32 32.0 30.0 H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV tage Rating: 125VAC * Operating Temperature: 
44 44.0 42.0 H1805-ND 4.06 78.75 252.00 | A3A-44PA-2SV -55°C~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% 
50 50.0 48.0 H1806-ND 4.61 89.44 286.20 | A3A-50PA-2SV ~ 80% » Insulation Resistance: 1000MQ min. 
a 280V0C + withstanding Voie: S0OVAr 
- n minute (no flashover or insulation breakdown 
Without Boss - Gold Plating * Contact Resistance: 40m0 maximum @ 0.1A 
‘ ao ao HNN a ae ae ey Material: Insulator Pin Header: black polyamid, 
8 8.0 60 H1829-ND 433 24.06 78.75 | A3-8DA-2SV UL94V-0 « Insulator Socket: black PBT, UL94V-0 
10 10.0 80 H1830-ND 144 25 44 33.25 | A3-10DA-2SV Pin Header Contact: Brass with selective gold 
f z . 7 ; lating * Socket Contact: beryllium copper 
12 12.0 10.0 H1831-ND 1.56 28.19 92.25 | A3-12DA-2SV Pp 
3 14 14.0 12.0 H1832-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-14DA-2SV ; Fi ae ir 7 
16 16.0 14.0 | H1833-ND 176 38.75 108.00 | A3-16DA-2SV , |) Hea! | Wincudatidi) |) Wr Bring Hines, 
20 20.0 18.0 | H1834-ND 2.08 40.00 128.00) A3-20DA-2SV Fig. |_ Pins A B Part No. 1 25 100__|_Part No. 
24 24.0 22.0 H1835-ND 247 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV Pin Header - Gold Plating 
28 28.0 26.0 H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
44 52.0 42.0 H1825-ND 3.97 77.06 246.60 A3E-44PA-2DSA 
32 32.0 30.0__|_H1837-ND 3.10 60.19 192.60 | _A3-32DA-28V 1 | 59 58.0 48.0 | H1826-ND 5.02 9731 311.40 | A3E-50PA-2DSA 
With Boss - Gold Plating Socket 
4 40 2.0 | H1838-ND 95 1749 56.25] A3A-4DA-28V 
3 6 6.0 4.0 H1839-ND 1.14 20.63 67.50 | A3A-6DA-2SV 2 44 49.0 42.0 H1891-ND 7.64 = 154.35 485.10 A3E-44D-2R 
8 8.0 6.0 H1840-ND 1.33 24.06 78.75 | A3A-8DA-2SV 50 55.0 48.0 H1892-ND 7.49 151.20 475.20 A3E-50D-2R 
10 10.0 8.0 H1841-ND 1.41 25.44 83.25 | A3A-10DA-2SV _— Universal Guide Plate H9947-ND 1560.00 = = A3E-GPA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WNORCOMP 2mm Headers 


Features: 


¢15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94V0O «Color: 


Black »* Contact material is phosphor bronze “Post plated” contacts; no bare edges. 


Dual Row — 
Straight Header 


Single Row — 
Straight Header 


Single Row — 
Right Angle Header F 
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Manufacturer’s Full Length Headers and Receptacles Digi-Key’s Cut Length to your 


Available in Multiple Pin Versions Specification 
Dim. A | Digi-Key Pricing NorComp Digi-Key Base Pin 
(mm) | PartNo. 1 10 100 Part No. Part No. Price | Adder 
Header Single Row Straight - 36 Pins 
70.0 | 2163S-36-ND 2.93 25.35 214.50 | 2163-36-01-P2 2163S-XX-ND 1.00 .05 
Header Single Row Right Angle - 36 Pins 
70.0 | 2163R-36-ND 2.91 25.25 213.62 | 2163-36-02-P2 2163R-XX-ND 1.04 .05 
Header Dual Row Straight - 72 Pins 
70.0 | 2164S-36-ND 5.42 47.01 397.76 | 2164-72-01-P2 2164S-XX-ND 1.45 1 


How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 


Q. How do! order an 2163S header with 16 pins? 
A. Call Digi-Key where you'll receive the price or determine 
the cost yourself. 
. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired. 
. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to 
chart). 
. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder" of your selected Part 
Number (refer to chart). 
. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 


20000-Q0-ND 
Base Part Number Number of Desired Pins Per Row 


OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 
2163S-16-ND Step 1. 2 2 Se = ND 
1.00 Step 2. 
Step 3. 16 x .05 = .80 Step 3. a 
Step 4. Your Cost = $1.80 Step 4. Your Cost = 


NOTE: For Quantities of 10 or More, Call DIGI-KEY. 


Step 1. 
Step 2. 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Positions Part No. 1 10 100 Part No. 
10 2064S-05-ND 251 2.25 1.85 2064-10-01-P2 
12 2064S-06-ND 2.82 2.53 2.08 2064-12-01-P2 
14 2064S-07-ND 3.14 2.81 2.31 2064-14-01-P2 
16 2064S-08-ND 3.45 3.09 2.55 2064-16-01-P2 
18 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 2064-18-01-P2 
20 2064S-10-ND 4.10 3.68 3.03 2064-20-01-P2 
22 2064S-11-ND 4.42 3.96 3.26 2064-22-01-P2 
24 2064S-12-ND 4.76 4.26 3.51 2064-24-01-P2 


2mm Shunts 


LOW PROFILE: 


* Housing Material: Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 94V-O * Color: Black * Contact 
Material: High Performance Copper Alloy 


Digi-Key Pricing NorComp 
Finish Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Low Profile, Gold* LP1-001-ND 51 4.59 37.80 130.50 800-002-LP1-001 


*30u” gold plated 


HeS scree MDF7 Series Bottom 
CO..LTD. Entry Connector 2.54mm Pitch 


Features: 

* Board-to-board distance can be freely set. Pass-through construction header pins and many header variations allow 
you set the board-to-board steplessly * Arrangement of components sides. Components sides of two boards can be 
arranged on the same side, without facing each other. 

Applications: 

Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards. 

Specifications: 

«Rated Current: 3A * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C Insulation Resistance: 1,000MQ 
or more * Contact Resistance: 30m0 or less «Insertion and withdrawals force: Minimum 0.4N (40gf), Maximum 4.4N 
(450qf) 


Materials: 
«Receptacle: Insulation; Polyimide resin, black, UL94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold or tin * Pin Header: 
Insulation; PBT resin, Main body - Black / Locator: Grey, UL94V-0 


No. of Dimension (mm Digi-Ke Price Each Hirose 
2mm Receptacles Fig.| Contacts} A ‘ : PartNo, 1 25 100 ‘| PartNo. 
Printed Circuit Board Mounted Receptacle * .079” (2mm) centers for real estate savings * Single and Dual Single Row — Tin 
Row Offerings * 15 microinches selective gold » Insulator, housing, material is glass filled thermoplastic, UL 3 7.62 5.08 H2549-ND 1.00 73 60 MDEF7- 3S-2.54DSA 
Rating 94VO * Color: Black * Contact material is phosphor bronze 5 12.70 10.16 | H2550-ND 1.16 85 69 MDF7- 5S-2.54DSA 
6 15.24 12.70 | H2551-ND 1.23 90 13 MDF7- 6S-2.54DSA 
Single Row - Vertical Receptacle if 17.78 15.24 | H2552-ND 1.30 95 18 MDF7- 7S-2.54DSA 
8 20.32 17.78 | H2553-ND 1.37 1.00 82 MDF7- 8S-2.54DSA 
9 22.86 20.32 | H2554-ND 1.44 1.05 86 MDF7- 9S-2.54DSA 
10 25.40 22.86 | H2555-ND 1.62 1.18 97 MDF7-10S-2.54DSA 
HoaRooo GH. 76 1 27.94 25.40 | H2556-ND 1.69 1.23 1.01 MDF7-11S-2.54DSA 
1.00 ‘76 =e" 12 30.48 27.94 | H2557-ND 1.76 1.28 1.05 MDF7-12S-2.54DSA 
13 33.02 30.48 | H2558-ND 1.78 1.29 1.06 MDF7-13S-2.54DSA 
) 14 35.56 33.02 | H2559-ND 1.81 1.31 1.07 MDF7-14S-2.54DSA 
15 38.10 35.56 | H2560-ND 1.86 1.35 1.11 MDF7-15S-2.54DSA 
Dual Row - Vertical Receptacle 16 40.64 38.10 | H2561-ND 1.67 1.29 1.03 MDF7-16S-2.54DSA 
17 43.18 40.64 | H2562-ND 1.73 1.33 1.07 MDF7-17S-2.54DSA 
18 45.72 43.18 | H2563-ND 1.85 1.43 1.14 MDF7-18S-2.54DSA 
19 48.26 45.72 | H2564-ND 1.88 1.45 1.16 MDF7-19S-2.54DSA 
PREECE Eee 20 | 50.80 48.26 | H2565-ND 191 147 —1.18_ | MDF7-208-2.54DSA 
1.00 ‘76 1h TI val 53.34 50.80 | H2566-ND 2.02 1.56 1.25 MDF7-21S-2.54DSA 
mh 20 22 55.88 53.34 | H2567-ND 2.08 1.60 1.28 MDF7-22S-2.54DSA 
23 58.42 55.88 | H2568-ND 2.14 1.65 1.32 MDF7-23S-2.54DSA 
24 60.96 58.42 | H2569-ND 2.20 1.70 1.36 MDF7-24S-2.54DSA 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 25 63.50 60.96 | H2570-ND 2.38 1.83 1.47 MDF7-25S-2.54DSA 
Positions Part No. 1 10 100 Part No. Double Row — Gold 
Single Row Vertical 12 15.24 12.70 | H2571-ND 2.93 2.26 1.81 MDF7-12D-2.54DSA 
3 2063S-03-ND 1.43 1.28 1.05 2063-03-01-P2 16 20.32 17.78 | H2573-ND 3.19 2.48 1.98 MDF7-16D-2.54DSA 
4 2063S-04-ND 157 141 116 063-04-01-P2 20 25.40 22.86 | H2574-ND 3.65 2.84 2.27 MDF7-20D-2.54DSA 
7 2063S-07-ND 2.02 1.82 1.50 2063-07-01-P2 22 27.94 25.40 | H2575-ND 3.74 2.91 2.33 MDF7-22D-2.54DSA 
12 2063S-12-ND 9.80 253 2.08 9063-12-01-P2 2 26 33.02 30.48 | H2577-ND 4.32 3.36 2.69 MDF7-26D-2.54DSA 
2. 30 38.10 35.56 | H2578-ND 4.87 3.78 3.03 MDF7-30D-2.54DSA 
Dual How Vertical 34 | 43.18 40.64 | H2579-ND 5.60 4.35 3.48 | MDF7-34D-2.54DSA 
6 2064S-03-ND 1.88 1.69 1.39 2064-06-01-P2 40 50.80 48.26 | H2580-ND 6.44 5.00 4.00 MDF7-40D-2.54DSA 
8 2064S-04-ND 2.19 1.97 1.62 2064-08-01-P2 46 58.42 55.88 | H2581-ND 6.58 5.32 4.18 MDF7-46D-2.54DSA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 85 


Hes Hifose., DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 
co.tTD. = 2.5mm Pitch 

Features: * A single or double row contact arrangement is available to both PCB to cable and adapter series with tin or gold 
plating « A tall header supporting the potting processing of the PCB (with resin filled) for waterproof measures is available 


Applications: Copy machine, printer, office equipment Specifications: * UL: E52653 and CSA: LR95109 * Current Rating: 
20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 30VAC * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C 


* Operating Moisture Range: 40% to 80% » Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum « Withstanding Voltage: 
1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) » Contact Resistance: 100mA, 30m maximum 
Material: « Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin plating 
Header: Brass with gold or tin plating 


“tT 
6 

Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full type 
plugs only 


Mates to full type 
plugs only 


Mates to full lock type 
receptacles only 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
VERTICAL PIN HEADERS Single Row for Potting 
gle Row Tin Plating 
Tin Plating 2 75 25 H3534-ND 89 16.09 52.65 | DFIBD-2P-25DSA 
“OP 3 10 5 H3535-ND 94 17.05 55.80 | DF1BD-3P-2.5DSA 
; ae = papoote oH tt ae a ean eenee 4 12.5 75 H3536-ND 1.00 1815 59.40 | DF1BD-4P-2.5DSA 
4 125 75 H9502-ND ‘46 «553 «1650 | DFIB-4P-2.5DSA 5 15 10 H3537-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1BD-5P-2.5DSA 
5 1 10 H3503-ND 63 «@37~—«1900 | ‘DFIB-SP-2 5DSA 3 6 17.5 12.5 | _H3538-ND 1.12 20.35 66.60_|_DF1BD-6P-2.5DSA 
6 17.5 125 | H3504-ND ‘45 6.75 21.15 _| _DF1B-6P-2.5DSA 7 20 15 H2588-ND 1.44 26.13 85.50 | DEIBD-7P-2.508A 
7 20 15 TERS 49 708s 29.80 | DFIBS7Ps SDS 8 22.5 17.5 | H3540-ND 1.25 2255 73.80 | DF1BD-8P-2.5DSA 
9 25 20 H3541-ND 1.60 2888 94.50 | DF1BD-9P-2.5DSA 
8 22.5 17.5 | 13506-ND 537.88 24.68 | DE1B-8P-2.5DSA 10 275 22.5 | H3542-ND 136 2468 80.78 | DF1BD-10P-2.5DSA 
9 25 20 H3507-ND 60 893 27.97 | DF1B-9P-2.5DSA 
1 | 10 275 22.5 | H3508-ND ‘67 10.05 —31.49_|_DF1B-10P-2.5DSA 
11 30 25 H3509-ND 7210.73 33.61 _| DF1B-11P-2.5DSA Tin Plating 
12 325 275 H3510-ND 57 1031 © 33.75 | DF1B-12P-2.5DSA 4 75 25 H3560-ND 446.53 20.45 ~| DF1B-4DP-2.5DSA 
13 35 30 H3511-ND 60 10.79 35.33 | DF1B-13P-2.5DSA 6 10 5 H3561-ND 55 = 8.18 ~—-25.62_ | DF1B-6DP-2.5DSA 
14 375 32.5 H3512-ND 63 11.34 37.13 | DF1B-14P-2.5DSA 8 12.5 75 H3562-ND 65 9.68 30.32 _ | DF1B-8DP-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND 78 14.09 46.13 | DF1B-15P-2.5DSA 10 15 10 H3563-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-10DP-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H3514-ND ‘81 1464 47.93 | DF1B-16P-2.5DSA 12 175 12.5 | _H3564-ND 67 12.10 39.60 | _DF1B-12DP-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H3515-ND 86 = 15.61 51.08 DF1B-18P-2.5DSA 14 20 15 H3565-ND 74 13.48 44.10 DF1B-14DP-2.5DSA 
20 52.2 475 H3516-ND 92 16.64 54.45 DF1B-20P-2.5DSA 16 22.5 17.5 H3566-ND 82 14.85 48.60 DF1B-16DP-2.5DSA 
Gold Plating 18 25 20 H3567-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-18DP-2.5DSA 
4 20 275 22.5 | H3568-ND 1.01 1829 59.85 | DF1B-20DP-2.5DSA 
2 75 2.5 H3615-ND 55 6.53 19.50 | DF1B-2P-2.5DSA(01) 22 30 25 H3569-ND 115 20.76 67.95 _| DF1B-22DP-2.5DSA 
3 10 5 H3616-ND 52 7.80 24.44 | DF1B-3P-2.5DSA(01) 24 32.5 27.5 | H3570-ND 1.23 22.28 72.90 | DF1B-24DP-2.5DSA 
4 12.5 75 H3617-ND 63 945 29.61 | DF1B-4P-2.5DSA(01) 26 35 30 H3571-ND 130 2358 77.18 | DF1B-26DP-2.5DSA 
5 15 10 H3618-ND 58 10.45 34.20 | DF1B-5P-2.5DSA(01) 28 37.5 32.5 H3572-ND 1.35 24.34 79.65 | DF1B-28DP-2.5DSA 
6 17.5 12.5 H3619-ND 69 1244 40.73 | DF1B-6P-2.5DSA(01) 30 40 35 H3573-ND 1.55 28.05 91.80 | DF1B-30DP-2.5DSA 
7 20 15 H3620-ND 77 1396 45.68 | DF1B-7P-2.5DSA(01) 34 45 40 H3574-ND 1.70 30.73 100.58 | DF1B-34DP-2.5DSA 
8 22.5 175 H3621-ND 86 15.54 50.85 | DF1B-8P-2.5DSA(01) 36 475 42.5 | H3575-ND 7.83 33.14 108.45 | DFIB-36DP-2.5DSA 
9 25 20 H3622-ND 97 1753 57.38 | DF1B-9P-2.5DSA(01) 40 52.5 47.5 | _H3576-ND 1.65 31.81 101.80 | DF1B-40DP-2.5DSA 
1 10 275 22.5 H3623-ND 1.08 1959 6413 | DF1B-10P-2.5DSA(01) Gold Plating 
14 30 25 H3624-ND. 117 24.24 69.53_|_DF1B-11P-2.5DSA(01) 7 anes 
12 32.5 27.5 | H3625-ND 1.26 2283 © 74.70 | DF1B-12P-2.5DSA(01) 4 if 4 Hab6e ND ot ee ee pr PADPL2 EDSAIOt) 
13 35 30 H3626-ND 135 24.34 79.65 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 8 12.5 75 H3668-ND 79 14.30 46.80 | DF1B-8DP-2.5DSA(01) 
14 375 32.5 | H3627-ND 143 25.85 84.60 | DF1B-14P-2.5DSA(01) 40 15 10 H3669-ND ‘95 1726 56.48 | DF1B-10DP-2.5DSA(01) 
15 40 35 H3628-ND 164 2970 97.20 | DF1B-15P-2.5DSA(01) 12 175 12.5 H3670-ND 1.09 19.73 64.58 | DF1B-12DP-2.5DSA(01) 
16 42.5 37.5 H3629-ND 1.73 31.21 102.15 | _DF1B-16P-2.5DSA(01) 14 20 15 H3671-ND 123 22.21 72.68 | DFIB-14DP-2.5DSA(01) 
18 475 42.5 H3630-ND 1.90 34.31 112.28 | DF1B-18P-2.5DSA(01) 16 22.5 17.5 | H3672-ND 1.36 24.68 80.78 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) 
20 52.2 47.5 | H3631-ND 1.77 34.00 108.80 | DF1B-20P-2.5DSA(01) 18 25 20 H3673-ND 1.52 2750 90.00 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 
4) 2 | 275 25 | HaoreND 4.673025 98.00 | DFYB-200P-2 2DSA(o1) 
Tia'Piali 22 30 25 H3675-ND 1.66 31.88 102.00 _|_DF1B-22DP-2.5DSA(01) 
en rialuing 24 32.5 27.5 H3676-ND 178 34.31 109.80 | DF1B-24DP-2.5DSA(01) 
2 75 2.5 H3517-ND AB 5.19 15.50 | DF1B-2P-2.5DS 26 35 30 H3677-ND 1.90 36.56 117.00 | DF1B-26DP-2.5DSA(01) 
5 15 10 H3520-ND A8 = 7.20 = 22.56 | DFIB-5P-2.5DS 28 37.5 32.5 | H3678-ND 2.02 38.75 124.00 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) 
6 175 12.5 H3521-ND 56 833 26.09 | DF1B-6P-2.5DS 30 40 35 H3679-ND 2.21 42.50 136.00 | DF1B-30DP-2.5DSA(01) 
7 20 15 H3522-ND 60 893 27.97 | DF1B-7P-2.5DS 34 45 40 H3680-ND 2.44 47.00 150.40_| DF1B-34DP-2.5DSA(01) 
8 22.5 17.5 H3523-ND 63 9.45 29.61 _| DF1B-8P-2.5DS 36 475 42.5 | H3681-ND 2.66 51.06 163.40 | DF1B-36DP-2.5DSA(01) 
9 25 20 H3524-ND 73 1088 34.08 | DF1B-9P-2.5DS 40 52.5 47.5 | H3682-ND 280 53.81 172.20 | DF1B-40DP-2.5DSA(01) 
2) 10 | ws 5 BG 6211449645 | DFIB-10P-2805 
11 30 25 H3526-ND 65 11.69 38.25 | DF1B-11P-2.5DS Tia Piati 
12 32.5 275 H3527-ND 68 12.24 40.05 | DF1B-12P-2.5DS rene 
13 35 30 H3528-ND 7112.79 41.85 | DF1B-13P-2.5DS 4 75 25 H3543-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-4DP-2.5DS 
14 37.5 32.5 | H3529-ND 74 1334 43.65 | DF1B-14P-2.5DS 8 10 5 H3544-ND 63 9.45 29.61 | DE1B-6DP-2.5D8 
15 40 35 H3530-ND ‘ot 1650 ©5400 | DFIB-15P-2 D8 8 12.5 75 H3545-ND 74 11.10 34.78 | DF1B-8DP-2.5DS 
16 425 37.5 | H3531-ND ‘94 17.05 55.80 | DFIB-16P-2.5DS 19 15 10 [ea seie fQ) 12.58 41.18.) ‘DEIB-10DP-2.508 
Ga ae oe Recah fon Gade. coun. | “DRIRASP SDS 12 17.5 12.5 | _H3547-ND 7814.03 45.90_|_DF1B-12DP-2.5DS 
20 529 475 H3593-ND {06 i918 4278 | DFIB-20P-2.5D8 14 20 15 H3548-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-14DP-2.5DS 
s : = : : : 16 22.5 17.5 | H3549-ND 94 16.98 55.58 | DF1B-16DP-2.5DS 
Gold Plating 18 25 20 H3550-ND 1.07 1939 63.45 | DF1B-18DP-2.5DS 
2 75 25 H3632-ND 49° 7.28 ~=— 22.80 | DF1B-2P-2.5DS(01) 5 20 27.5 22.5 | H3551-ND 117 21.24 69.53 | DF1B-20DP-2.5DS 
3 10 5 H3633-ND ‘64 «953 ~—«-29.85 | DF1B-3P-2.5DS(01) 22 30 25 H3552-ND 1.32 23.86 78.08 _| _DF1B-22DP-2.5DS 
4 12.5 75 H3634-ND 58 1045 34.20 | DF1B-4P-2.5DS(01) 24 32.5 27.5 | H3553-ND 141 2551 83.48 | DF1B-24DP-2.5DS 
5 15 10 H3635-ND 70 1265 41.40 | DF1B-5P-2.5DS(01) 26 35 30 H3554-ND 1.49 26.95 88.20 | DF1B-26DP-2.5DS 
6 17.5 12.5 H3636-ND 8214.85 48.60 | _DF1B-6P-2.5DS(01) 30 40 35 H3556-ND 1.84 33.28 108.90 | DF1B-30DP-2.5DS 
7 20 15 H3637-ND 92 16.57 54.23 DF1B-7P-2.5DS(01) 34 45 40 H3557-ND 171 32.94 105.40 DF1B-34DP-2.5DS 
8 205 175 H3638-ND 101 1836 60.08 | _DF1B-8P-2.5DS(01) 36 475 42.5 | H3558-ND 1.83 3513 112.40 | _DF1B-36DP-2.5DS 
9 05 20 H3639-ND 115 2083 68.18 | DF1B-9P-2.5DS(01) 40 52.5 47.5 | H3559-ND 1.92 37.00 11840 | DF1B-40DP-2.5DS 
2 10 275 22.5 H3640-ND 1.28 2347 75.83 | DF1B-10P-2.5DS(01) Gold Plating 
i 30 25 H3641-ND 138 24.96 _—81.68_| DF1B-11P-2.5DS(01) 4 75 25 H3649-ND 63 11.34 37.13] DF1B-4DP-2.5DS(01) 
12 32.5 27.5 | H3642-ND 148 2674 87.53 | DF1B-12P-2.5DS(01) 6 10 5 H3650-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-6DP-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 1.49 27.02 —88.43._-|_ DF1B-13P-2.5DS(01) 8 12.5 75 H3651-ND 1.08 19.46 63.68 | DF1B-8DP-2.5DS(01) 
14 375 32.5 H3644-ND 167 3018 9878 | DF1B-14P-2.5DS(01) 5 10 15 10 H3652-ND 1.32 23.93 78.30 | DF1B-10DP-2.5DS(01) 
15 40 35 H3645-ND 1.63 31.44 100.60 | DF1B-15P-2.5DS(01) 12 17.5 12.5 | H8653-ND 1.54 27.91 91.35 _|_DF1B-12DP-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 H3646-ND 1.72 33.00 105.60 _|_DF1B-16P-2.5DS(01) 14 20 15 H3654-ND 1.76 31.83 10418 | DF1B-14DP-2.5DS(01) 
18 475 42.5 | H3647-ND 188 3649 11580 | DF1B-18P-2.5DS(01) 16 22.5 17.5 | H3655-ND 1.69 32.56 104.20 | DF1B-16DP-2.5DS(01) 
20 52.2 47.5 | H3648-ND 2.05 39.38 126.00 | DF1B-20P-2.5DS(01) (Continued) 
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HRS: DF1B Series Connectors - 2.5mm Pitch for Discrete Wire Connection (cont) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. fl 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
18 25 20 H3656-ND 790 3663 11720 | DFIB-18DP-2.5DS 10 15 10 H3813-ND 49 «5.86 «17.50 | DF1B-10DS-2.5RC 
20 275 22.5 | H3657-ND 211 4050 129.60 | DF1B-20DP-2.5DS\ 12 175 12.5 | H3814-ND 53 6.37 ~—-19.00_ | DF1B-12DS-2.5RC 
22 30 25 H3658-ND 2.35 45.13 144.40 | _DF1B-22DP-2.5DS 14 20 15 H3815-ND AI 6.08 19.04 | DF1B-14DS-2.5RC 
24 32.5 27.5 H3659-ND 2.54 48.88 ~—- 156.40 DF1B-24DP-2.5DS 16 22.5 17.5 H3816-ND A3 6.45 20.21 DF1B-16DS-2.5RC 
5 26 35 30 H3660-ND 2.73 52.50 168.00 DF1B-26DP-2.5DS 18 25 20 H3817-ND AG 6.83 21.39 DF1B-18DS-2.5RC 
28 37.5 32.5 | H3661-ND 2.92 56.06 179.40 | DF1B-28DP-2.5DS\ 20 275 22.5 | H3818-ND 50. 7.43 23.27 | DF1B-20DS-2.5RC 
30 40 35 H3662-ND 3.19 61.38 196.40 | DF1B-30DP-2.5DS 4 22 30 25 H3819-ND 52 7.80 24.44 | DF1B-22DS-2.5RC 
34 45 40 H3663-ND 3.19 61.88 198.00 _| _DF1B-34DP-2.5DS\ 24 32.5 27.5 | H8820-ND 56 8.40 26.32 | DF1B-24DS-2.5RC 
36 475 425 | H3664-ND 348 6750 216.00 | DF1B-36DP-2.5DS| 26 35 30 H3821-ND 59 8.78 = 27.50 | DF1B-26DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 | H3665-ND 3.68 71.44 228.60 | DF1B-40DP-2.5DS 2 at S25 eee 2 9.30 zai ue B-2608-2.9R0 
5 - 65. (9.75 55 -30DS-2.51 
IN-LINE PLUGS (order contacts separately) 34 45 40 H3824-ND 70 10.50 32.90 | DF1B-34DS-2.5RC 
Single Row (simple lock type) 36 475 42.5 H3825-ND 57 10.31 33.75 | DF1B-36DS-2.5RC 
2 7A = H3683-ND 37. «444 ~—«:13.25 | DFIBA-2EP-2.5RC 40 52.5 47.5 | H3826-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-40DS-2.5RC 
3 9.6 - H3684-ND AA 4.86 14.50 DF1BA-3EP-2.5RC Double Row - In-Line (full lock type) 
: Ve | Hees Ne TO | Oe oot 10 15 10 | H3754-ND ‘82-1485 48.60 | DF1B-10DES-2.5RC 
3 171 7 eK 44-53-2045 | DEIBACGEP-2-cRG 12 175 12.5 | H8755-ND 86 15.54 = 50.85 | DF1B-12DES-2.5RC 
- : - : : 14 20 15 H3756-ND 90 16.29 53.33 | DF1B-14DES-2.5RC 
i 136 — (Beene AT AOS, 22009 | DEIBA-/ER ESRC 16 225 = 17.5 | H3757-ND ‘94 17.05 55.80 | DF1B-16DES-2.5RC 
6 : oe = HseeeeNO ot as oo Cee ene 18 25 20 H3758-ND 1.00 18.01 58.95 | DF1B-18DES-2.5RC 
to or 7 HecoTtnn ar inst. 3a7m | -DEIRAAGEPS SRC 20 275 22.5 | H3759-ND 1.05 19.04 62.33 | DF1B-20DES-2.5RC 
: = : : : : 13 22 30 25 H3760-ND 1.09 1980 64.80 | DF1B-22DES-2.5RC 
11 29.6 - H3692-ND 59 10.66 34.88 | _DF1BA-11EP-2.5RC 
24 32.5 27.5 | H8761-ND 1.14 20.56 67.28 | DF1B-24DES-2.5RC 
12 32.1 = H3693-ND 63° 11.48 37.58 | DEIBA-12EP-2.5RC 26 35 30 H3762-ND 148 21.31 69.75 | DF1B-26DES-2.5RC 
i ae = Hee o we ee rae eared 28 37.5 32.5 | _H3763-ND 125 2269 74.25 | DF1B-28DES-2.5RC 
: ea eee : : ' se 30 40 35 H3764-ND 1.30 23.44 76.73 | DF1B-30DES-2.5RC 
Single Row (full lock type) 32 42.5 37.5 | H8765-ND 1.33 2413 78.98 | DF1B-32DES-2.5RC 
2 8.9 = H3733-ND 32 3.77 41.25 DF1B-2EP-2.5RC 34 45 40 H3766-ND 1.38 24.89 81.45 DF1B-34DES-2.5RC 
3 114 - H3734-ND 37 444 13.25 | DF1B-3EP-2.5RC 
4 13.9 - H3735-ND 42 5.03 ~=—-15.00_ | DF1B-4EP-2.5RC ID Contacts 
5 16.4 - H3736-ND 46 5.53 16.50 | DF1B-5EP-2.5RC 
6 18.9 = H3737-ND 50 6.03 —-18.00_| DF1B-6EP-2.5RC Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
7 7 21.4 _ H3738-ND 45 6.68 20.92 DF1B-7EP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
8 23.9 - H3739-ND 48 7.13 22.33: |: DF1B-8EP-2.5RC AWG | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 1,000 3,000 5,000 | 10,000 | PartNo. 
9 26.4 - H3740-ND 51 758 23.74 | DF1B-9EP-2.5RC 
10 28.9 — | 43741-no 548.03 25.15 | DFIB-10EP-2.5RC BING COntACES 
11 314 - H3742-ND 57 8.48 26.56 | DF1B-11EP-2.5RC Tin Plating 
12 33.9 = H3743-ND 59 8.85 ~—-27.73 | DFIB-12EP-2.5RC 24 |H3835-ND .23 2.44 688 [DFIB-24PR | 33.60  30.45/M  28.35/M | 27.00/M | DF1B-24PRF 
13 36.4 - H3744-ND 63 9.38 29.38 | DF1B-13EP-2.5RC 26 | H3839-ND .23 2.44 6.88 |DFIB-26PR } 33.60  30.45/M 28.35/M | 27.00/M | DF1B-26PRF 
Double Row (simple lock type) 28 | H3843-ND .23 2.44 6.88 |DF1B-28PR } 33.60  30.45/M —28.35/M | 27.00/M | DF1B-28PRF 
4 8.6 = H3696-ND 45° 6.75 24.15 | DFIBA-4DEP-2.5RC Gold Plating 
6 144 - H3697-ND 50 7.50 23.50 | DFIBA-6DEP-2.5RC 24 | H3837-ND 35 3.80 10.73 |DFiB-24PRB] 54.00  50.40/M  46.80/M | 45.00/M | DF1B-24PRFB 
8 13.6 - H3698-ND 53 7.88 = 24.68 | DF1BA-8DEP-2.5RC 26 | H3841-ND .35 3.80 10.73 |DFIB-26PRB} 54.00  50.40/M 46.80/M | 45.00/M | DF1B-26PRFB 
i 164 = eee 54 en ae Dela oper ene 28 | H3845-ND .35 3.80 10.73 |DF1B-28PRB} 54.00  50.40/M 46.80/M | 45.00/M | DF1B-28PRFB 
i = 700- 57 : 5 - 2.5 
14 21.1 — | H8701-ND ‘598.85 27.73 | DFIBA-14DEP-2.5RC Socket Contacts 
16 23.6 - H3702-ND 62 9.23.» 28.91 | DF1BA-16DEP-2.5RC Tin Plating 
8 18 26.1 = H3703-ND 63 9.45 29.61 | DFIBA-18DEP-2.5RC 24 | H3836-ND 18 1.88 4.65 | DFIB-R24 19.20  17.40/M —16.20/M | 15.00/M | DF1B-R24F 
20 28.6 = H3704-ND 67 9.98 31.26 | DFIBA-20DEP-2.5RC 26 | H3840-ND 18 1.88 4.65 | DF1B-R26 19.20  17.40/M 16.20/M | 15.00/M | DF1B-R26F 
22 31.4 = H3705-ND 7613.75 _45.00_|_DF1BA-22DEP-2.5RC 28 | H3844-ND 18 1.88 4.65 | DF1B-R28 19.20 17.40/M 16.20/M | 15.00/M | DF1B-R28F 
24 33.6 = H3706-ND 78 14.09 46.13 | DFIBA-24DEP-2.5RC Gold Plating 
26 36.1 - H3707-ND 79 1430 46.80 | DF1BA-26DEP-2.5RC 
28 38.6 i H3708-ND 81 14.71 48.15 DF1BA-28DEP-2.5RC 24 | H3838-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R24A 64.40  62.10/M 58.65/M | 58.00/M | DF1B-R24FA 
30 4A =. H3709-ND 83 15.06 49.28 DF1BA-30DEP-2.5RC 26 | H3842-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R26A 64.40 62.10/M 58.65/M | 58.00/M | DF1B-R26FA 
34 46.1 — H3710-ND 86 15.54 50.85 DF1BA-34DEP-2.5RC 28 | H3846-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R28A 64.40 62.10/M 58.65/M | 58.00/M | DF1B-R28FA 
Double Row (full lock type) * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. 
10 17.2 = H3711-ND 77 13.96 45.68 | DF1B-10DEP-2.5RC + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 
12 19.7 = H3712-ND 81 14.58 47.70 | DF1B-12DEP-2.5RC 
14 22.2 - H3713-ND 84 15.19 49.73. | DF1B-14DEP-2.5RC impi 
16 24.7 - H3714-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-16DEP-2.5RC Crimping Contacts 
18 27.2 - H3715-ND 9216.71 54.68 | DF1B-18DEP-2.5RC Loose Piece Cut Tapex T&Rt 
20 29.7 -_ H3716-ND 97 17.60 57.60 DF1B-20DEP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
9 22 32.2 - H3717-ND 1.01 1829 59.85 | DF1B-22DEP-2.5RC AWG | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 3,000 | 10,000 | Part No. 
24 34.7 - H3718-ND 1.05 1891 61.88 | DF1B-24DEP-2.5RC 
26 37.2 = H3719-ND 1.08 19.53 63.90 | DF1B-26DEP-2.5RC Blug.Contacts 
28 39.7 = H3720-ND 115 2076 67.95 _|_DF1B-28DEP-2.5RC Tin Plating 
30 42.2 = H3721-ND 119 2145 7020 | DFIB-30DEP-2.5RC 20-22 | H3827-ND 29 3.00 7.44 | DF1B-2022PC 32.00  29.00/M | 26.00/M | DF1B-2022PCF 
32 44.7 — H3722-ND 1.22 2207 72.23 | DF1B-32DEP-2.5RC 24-28 | H3831-ND .25 2.63 6.51 | DF1B-2428PC 27.20  24.65/M | 22.00/M | DF1B-2428PCF 
34 47.2 - H3723-ND 1.25 2269 74.25 | DF1B-34DEP-2.5RC 30 | H3847-ND 28 288 7.13 | DF1B-30PC 28.80  26.10/M | 23.00/M | DF1B-30PCF 
SOCKETS (order contacts separately) Gold Plating 
20-22 | H3829-ND 41 4.86 14.50 | DF1B-2022PCB 70.00 67.50/M | 63.00/M | DF1B-2022PCFB 
F ry 24-28 | H3833-ND 58 8.63 27.03 | DF1-PD2428SCB | 96.60 —93.15/M | 86.00/M | DF1-PD2428SCFB 
ae ° een i a0 a eae 30 | H3849-ND 44 5.28 15.75 | DF1B-30PCB 75.60 72.90/M | 68.00/M | DF1B-30PCFB 
4 10 75 H3783-ND i 2.63 743 DF1B-4S-2.5R Socket Contacts 
5 12.5 10 H3784-ND . 2.83 7.98 | DF1B-5S-2.5R , is 
6 15 125 | _H3785-ND : 361 1018 | DF1B-68-2.5R Tin'Piating 
7 175 15 H3786-ND 35380 10.73) DFIB-75-2.5R 20-22 | H3828-ND 22 2.25 5.58 | DF1B-2022SC 24.00 21.75/M | 19.00/M | DF1B-2022SCF 
8 20 175 | H3787-ND 39 «=SO343.~S«10.25 «| ~«éDF1B-88-2 5R 24-28 | H3832-ND .22 2.25 5.58 | DF1B-2428SC 22.40  20.30/M | 18.00/M | DF1B-2428SCF 
9 205 20 H3788-ND ‘34~=«O«10~S«1228~«| sé F4B-98-2.5R 30 | H3848-ND 22 225 5.58 | DF1B-30SC 22.40  20.30/M | 18.00/M | DF1B-30SCF 
10 10 25 22.5 | H3789-ND 36 427 12.75 | DF1B-10S-25R Gold Plating 
a 27.5 25 H3790-ND 364.36 13.00 | DFIB-118-2.5R 20-22 | H3830-ND 313.69 11.00 | DF1B-2022SCA 55.50 51.80/M | 46.00/M | DF1B-2022SCFA 
12 30 27.5 H3791-ND 38 452 13.50 | DF1B-12S-2.5R 24-28 | H3834-ND 34 3.71 10.45 | DF1B-2428SCA 43.50 40.60/M | 36.00/M | DF1B-2428SCFA 
13 32.5 30 H3792-ND 39 4.69 14.00 | DF1B-13S-2.5R 30 | H3850-ND 34 3.71 10.45 | DF1B-30SCA 43.50 40.60/M | 36.00/M | DF1B-30SCFA 
14 35 32.5 | H3793-ND At 486 14.50 | DF1B-14S-2.5R . 
15 37.5 35 H3794-ND 51 6.11 18.25 | DF1B-15S-2.5R For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. 
16 40 37.5 H3795-ND 53 6.28 18.75 DF1B-16S-2.5R t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 
18 45 42.5 | H3796-ND 55 6.62. +~+:19.75 | DFIB-18S-25R 
20 50 47.5 | H3797-ND Al 6.15 19.27 | DF1B-20S-2.5R Tools 
Single Row In-Line (full lock type) 
Gi ORCS Digi-Key Pricing Hirose 
2 65 25 H3798-ND 32 3.77 11.25 | DF1B-2ES-2.5RC nee 
3 9 5 H3799-ND 37 «4.44-—13.25 | DFIB-3ES-2.5RC Description Part No. 1 25 100__| Part No. 
4 11.5 75 H3800-ND 43 5.11 15.25 | DF1B-4ES-2.5RC Manual ID Tools 
5 14 10 H3801-ND AT 5.61 = 16.75 | DF1B-5ES-2.5RC 24-28AWG, Plug H9934-ND 1001.00 = — | DF1B-12428HPR 
§ 1 ee ues a a aut ies oe pees ene 24-28AWG, Socket H9933-ND 793.00 - — | DF1B-T2428HR 
|) -g 21.5 175 | H3804-ND 49-735 ~=—«23.03 | DFIB-8ES-2.5RC Manual Crimping Tools 
9 24 20 H3805-ND 52 7.80 24.44 | DF1B-9ES-2.5RC 20-22AWG, Plug H9935-ND 793.00 = — | DF1B-TA2022PHC 
10 26.5 22.5 H3806-ND 55 8.18 25.62 | DF1B-10ES-2.5RC 24-28AWG, Plug H9937-ND 806.00 _ — | DF1B-TA2428PHC 
if 29 25 H3807-ND 58 8.63 27.03 | DF1B-11ES-2.5RC SOAWG, Plug H9939-ND 806.00 = —_| DF1B-TA30PHC 
12 315 27.5 | H3808-ND 61 9.08 28.44 | DFIB-12ES-2.5RC 20-22AWG, Socket H9936-ND 793.00 = —_ | DFIB-TA2022SHC 
13 34 30 H3809-ND 64 9.53 29.85 | DF1B-13ES-2.5RC 24-28AWG, Socket H9938-ND 806.00 - — | DF1B-TA2428SHC 
Double Row 30AWG, Socket H9940-ND 806.00 - —_ | DF1B-TA30SHC 
4 75 25 H3810-ND 38 ©6452 = 13.50 | DF1B-4DS-2.5RC Extraction Tools 
12 6 10 5 H3811-ND Al 4.94 14.75 | DF1B-6DS-2.5RC 1D Socket H9930-ND 2.90 56.25 180.00 | DF-C-PO(A) 
8 12.5 75 H3812-ND 46 5.44 16.25 | DF1B-8DS-2.5RC 1D/Crimp Pin H9932-ND 11.40 = —_| DF-C-PO(C) 
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HIROSE : No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
HeaG ese DF1E Series Connectors Pelee Dannie ered rae ae ee 
8 22.5 17.5 8.0 H3611-ND 62 11.21 36.68 DFIEG-8P-2.5DSA 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection 3 9 25.0 20.0 80 | H3612-ND 67 1210 39.60_‘| DFIEG-9P-2.5DSA 
10 27.5 22.5 8.0 H3613-ND 13 13.27 43.43 DF1EG-10P-2.5DSA 
Features: ¢ The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagement 1 30.0 25.0 8.0 H3614-ND 75 13.61 44.55 DFIEG-11P-2.5DSA 
to occur due to an unexpected external shock » The double lock is activated for the use method to give a 
stress to the cable, to increase crimping contact fixation force, and to prevent the semi-insertion of the 
crimping contact * Equipped with the mechanism to completely prevent reverse insertion and insertion 2 8.0 25 _ H3724-ND 57 8.55 26.79 DFIEA-2EP-2.5C 
between dissimilar contacts 3 10.5 5.0 — H3725-ND 63 9.38 29.38 DFIEA-3EP-2.5C 
Applications: * Electronic equipment * Office machines * Industrial equipment * Consumer equipment 4 13.0 15 _ Lekyastl) 69 10.28 32.20 DFIEA-AEP-2.56 
5 15.5 10.0 _ H3727-ND 74 11.10 34.78 DFIEA-5EP-2.5C 
Specifications: « UL: E52653 » Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Vol- 4 6 18.0 12.5 = H3728-ND 60 40.93 35.78 DF1EA-GEP-2.5C 
tage Rating: 30VAC » Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 20% ~ 80% 
. eatin Becisiines “GoOVDG: jpOONG maininnii . viiinetanding Voltage? 1 minimum ai rated value, f 205 15:0 =. LRRD “65 11.76 30:48 DRIEA-7ER-2.56 
650VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 20mV maximum and 8 23.0 17.5 => H3730-ND 69 12.51 40.95 DFIEA-BEP-2.5C 
1mA, 30m0 maximum 9 25.5 20.0  ##— | H8731-ND 74 13.34 43.65 ‘|: DF1EA-9EP-2.5¢ 
10 28.0 22.5 — H3732-ND 718 14.09 46.13 DF1IEA-10EP-2.5C 
Material: ¢ Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) * Con- 
tacts: Crimping: Phosphor copper with tin plating Header: Brass with solder plating Panel Mount Lock Type 
2 8.0 2.5 15.0 H3745-ND. 57 8.55 26.79 DF1E-2EP-2.50 
3 10.5 5.0 17.5 H3746-ND 63 9.38 29.38 DFIE-3EP-2.5C 
4 13.0 7.5 20.0 H3747-ND 69 10.28 32.20 DF1E-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 22.5 H3748-ND 714 11.10 34.78 DF1E-SEP-2.5C 
5 6 18.0 12.5 25.0 H3749-ND 60 10.93 35.78 DF1E-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 27.5 H3750-ND. 65 11.76 38.48 DF1E-7EP-2.50 
8 23.0 17.5 30.0 H3751-ND. 69 12.51 40.95 DF1E-8EP-2.5C 
ig 25.5 20.0 32.5 H3752-ND 74 13.34 43.65 DF1E-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 35.0 H3753-ND 718 14.09 46.13 DF1E-10EP-2.5C 
2 8.0 2.5 5.4 H3767-ND 32 3.51 9.90 DF1E-2S-2.5C 
3 10.5 5.0 79 H3768-ND. 29 3.43 10.25 DF1E-3S-2.5C 
4 13.0 7.5 10.4 H3769-ND 32 3.77 11.25 DF1E-4S-2.5C 
5 15.5 10.0 12.9 H3770-ND 34 4.10 12.25 DF1E-5S-2.5C 
6 18.0 12.5 15.4 H3771-ND 50 6.03 18.00 DF1E-6S-2.5C 
7 20.5 15.0 17.9 H3772-ND 54 6.45 19.25 DF1E-7S-2.5C 
6 8 23.0 17.5 20.4 H3773-ND AL 6.08 19.04 DF1E-8S-2.5C 
9 25.5 20.0 22.9 H3774-ND AB 6.45 20.21 DF1E-9S-2.5C 
10 28.0 22.5 25.4 H3775-ND AS 6.75 21.15 DF1E-10S-2.5C 
a 30.5 25.0 27.9 H3776-ND. 62 9.23 28.91 DFIE-11S-2.5C 
12 33.0 27.5 30.4 H3777-ND 64 9.60 30.08 DF1E-12S-2.50 
13 35.5 30.0 32.9 H3778-ND. 66 9.90 31.02 DFIE-13S-2.5C 
14 38.0 32.5 35.4 H3779-ND 69 10.28 32.20 DFIE-14S-2.5C 
15 40.5 35.0 37.9 H3780-ND val 10.58 33.14 DF1E-15S-2.5C 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
2 8.0 2.5 H3855-ND 35 419 12.50 DFIE-2RS/P-2.5 
3 10.5 5.0 H3856-ND 36 436 13.00 DFIE-3RS/P-2.5 
4 13.0 15 H3857-ND 38 452 13.50 DFIE-4RS/P-2.5 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 5 15.5 10.0 H3858-ND 39 469 14.00 DFIE-5RS/P-2.5 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 7 6 18.0 12.5 H3859-ND AL 4.86 14.50 DF1E-6RS/P-2.5 
Pin Headers (Tin Plating) 7 20.5 15.0 H3860-ND 42 5.03 15.00 DF1E-7RS/P-2.5 
Vertical 8 23.0 17.5 H3861-ND A3 5.19 15.50 DFIE-8RS/P-2.5 
2 75 25 = H3591-ND 38 4.52 13.50 DF1EC-2P-2.5DSA 9 25.5 20.0 H3862-ND A5 5.36 16.00 DFIE-9RS/P-2.5 
3 10.0 5.0 = H3592-ND AS 5.36 46.00 DF1EC-3P-2.5DSA 10 28.0 22.5 H3863-ND 6 5.53 16.50 DF1E-10RS/P-2.5 
4 12.5 75 _ H3593-ND 52 6.20 18.50 DF1EC-4P-2.5DSA 
5 15.0 10.0  — | H3594-ND A2 6.30 19.74 | DFIEC-5P-2.5DSA Contacts 
6 17.5 12.5 — H3595-ND 55 8.18 25.62 DF1EC-6P-2.5DSA 
7 20.0 15.0  — | H3596-ND 60 9.00 28.20 | DFIEC-7P-2.5DSA Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
4 8 225 175 — | H3597-ND 66 9.83 30.79 | DFIEC-8P-2.5DSA Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
9 25.0 20.0  — | H3598-ND 71 10.65 + -33.37_—‘|- DF1EC-9P-2.5DSA AWG | PartNo. =1 = 25 100 | PartNo. 1,000 3,000 | 10,000 | Part No. 
10 275 225  — | H3599-ND 59 = 10.73 35.10 | DF1EC-10P-2.5DSA Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 
11 30.0 25.0 _ H3600-ND 74 13.48 44.10 DFIEC-11P-2.5DSA 
12 305. O75 = H3601-ND 78 14.16 16.35 DFIEG-12P-2.5DSA 20-22 | H3851-ND .24 2.63 7.43 | DF1E-2022PC 17.60 15.95/M | 14.00/M ) DF1E-2022PCF 
13 35.0 30.0 = H3602-ND 82 14.85 48.60 DF1EC-13P-2.5DSA 24-28 | H3853-ND .24 2.63 7.43 | DF1E-2428PC 17.60 15.95/M | 14.00/M ) DF1E-2428PCF 
14 375 325 = H3603-ND 86 15.54 50.85 DF1EC-14P-2.5DSA 30 | H3854-ND 24 2.63 7.43 | DFIE-30PC 17.60 15.95/M | 14.00/M | DF1E-30PCF 
15 40.0 35.0 _ H3604-ND 90 16.23 53.10 DFIEC-15P-2.5DSA Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 
ion Angle 20-22 | H3852-ND .23 2.44 6.88 | DF1E-2022SC 14.40 13.05/M | 11.00/M ) DF1E-2022SCF 
: _ . - ee . sia aaa 20-22 | H3828-ND 22 2.25 5.58 | DF1B-2022SC 24.00 —21.75/M | 19.00/M | DF1B-2022SCF 
4 125 75 = H9579-ND 7 6.15 19.97 DFIE-4P-2 5DS 24-28 | H3832-ND .22 2.25 5.58 | DF1B-2428SC 22.40 20.30/M | 18.00/M | DF1B-2428SCF 
5 150 10.0 _ H3580-ND ‘46 6.90 2162 DF1E-5P-2.5DS 30 | H3848-ND 22 2.25 5.58 | DF1B-30SC 22.40 20.30/M | 18.00/M | DF1B-30SCF 
6 17.5 12.5 = H3581-ND 60 8.93 27.97 DF1E-6P-2.5DS * For Cut Tape part number, change -ND to CT-ND. 
7 200 150 — | H3582-ND 65-968 = 30.32 | ‘DFIE-7P-2.5DS + For Tape and Reel part number, change -ND to TR-ND. 
2 8 22.5 17.5 — H3583-ND 72 10.73 33.61 DF1E-8P-2.5DS 
9 25.0 20.0 —_ H3584-ND 59 10.59 34.65 DF1E-9P-2.5DS Tools 
10 27.5 22.5 _ H3585-ND 66 11.96 39.15 DF1E-10P-2.5DS 
11 30.0 25.0 = H3586-ND 82 14.78 48.38 DF1E-11P-2.5DS Digi-Key Price Hirose 
12 325 27.5 — | H3587-ND 86 © 15.47 50.63‘ | DF1E-12P-2.5DS Description Part No. Each Part No. 
13 35.0 30.0 _ H3588-ND 89 16.16 52.88 DF1E-13P-2.5DS Manual Crimping Tool 
14 | 375 © 3252 — | H3589-ND 93 1684 —55.13_| DFIE-14P-2.5DS 20-22AWG, Pin 1i9942-ND 1066.00 HT102-DFIBE-2020P 
15 | 40.0 35.0 — | H3590-ND 97 17.53 57.38 | DFIE-15P-2.5DS 24-28AWG, Pin H9943-ND 4066.00 HT4102/DF1BE-2028P 
Vertical for Potting 30AWG, Pin H9944-ND 1027.00 HT102/DF1BE-30P 
2 75 25 7.8 | H3605-ND 42 6.23 19.51 DF1EG-2P-2.5DSA 20-22AWG, DF1E Socket H9941-ND 1027.00 HT102/DF1E-2022S 
3 10.0 5.0 7.8 | H3606-ND 48 7.20 22.56 DF1EG-3P-2.5DSA 20-22AWG, DF1B Socket H9936-ND 793.00 DF1B-TA2022SHC 
3 | 4 | 125 75 78 | Ha607-ND 54 «= 810-2538 | DFIEG-4P-2.5DSA ace Teen oa me aie 
5 15.0 10.0 8.0 H3608-ND 61 9.08 28.44 DF1EG-5P-2.5DSA : - 
6 175 125 8.0 | H3609-ND 68 = 10.13 31.73 | DFIEG-6P-2.5DSA Extraction Tool 
7 20.0 15.0 8.0 _| H3610-ND 7411.10 34.78 __|_DF1EG-7P-2.5DSA Crimp Pin and Socket H9996-ND 2.90 DF-C-PO(B) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3.96mm Pitch Miniatur: 


DF7 Series Connectors 


e Connectors for Secondary 


Power Supplies (UL, C-UL and TUV Approved Items) 


Features: » Positive locking feature; a com| 
This prevents release due to external shock 
10A is permitted when 16AWG wire is used. 


plete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. 
¢ Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 


Applications: * Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer 


equipment. 
Specifications: » Rated Current: 22AWG: 4, 


A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A » Rated Voltage: C-UL; AC600V 


TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V * File No. C-UL: £52653 TUV: R9750437 * Contact Resistance: 
10m0O or less (initial) * Insulation Resistance: 1,000MO or greater * Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N 
minimum, 4.5 N maximum « Insertion/ Withdrawal Life: 20mQ or less 

Materials: * Sockets: Insulation, polyimide resin, natural (white, UL94V-0) * Headers: Insulation, polyimide (glass 
strengthened product), natural (beige), UI 
Insulation, polyimide resin, natural (white). 
Terminals: Contacts, copper alloy with tin o 


L94V-0 » Contacts: copper alloy with tin or gold plating * In-Line Plugs: 
, UL94V-0 » Retainers: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 » Crimp 
r gold plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Contacts} A B Cc Part No. fl 25 100 | Part No. 
5 22.28 15.84 29.28 H2694-ND 63° 11.48 37.58 | DF7-5EP-3.96C 
6 26.24 19.80 33.24 H2695-ND 69 12.51 40.95 | DF7-6EP-3.96C 
3 7 30.20 23.76 (37.20 H2696-ND 73 13.27 43.43 _| DF7-7EP-3.96C 
8 34.16 27.72 41.16 H2697-ND 78 14.09 46.13 | DF7-8EP-3.96C 
9 38.12 31.68 45.12 H2698-ND 82 14.85 48.60 | DF7-9EP-3.96C 
10 42.08 35.64 49.08 H2699-ND 87 15.68 51.30 | DF7-10EP-3.96C 
In-Line 
1 6.44 _ _ H3474-ND 31 3.69 11.00 | DF7A-1EP-3.96C 
2 10.40 3.96 _ H2700-ND 34 4.02 12.00 | DF7A-2EP-3.96C 
3 14.36 7.92 _ H2701-ND 39 4.61 13.75 | DF7A-3EP-3.96C 
4 18.32 11.88 _ H2702-ND A4 5.28 15.75 | DF7A-4EP-3.96C 
4 5 22.28 15.84 - H2703-ND 63 11.48 37.58 _| DF7A-5EP-3.96C 
6 26.24 19.80 _ H2704-ND 69 12.51 40.95 | DF7A -6EP-3.96C 
7 30.20 23.76 _ H2705-ND 73° 13.27 43.43 | DF7A-7EP-3.96C 
9 38.12 31.68 _ H2707-ND 82 14.85 48.60 | DF7A-9EP-3.96C 
10 42.08 35.64 _ H2708-ND 87 15.68 = 51.30 | DF7A-10EP-3.96C 
2 10.00 3.96 - H2709-ND 32 3.51 9.90 | DF7-2S-3.96C 
3 13.96 7.92 _ H2710-ND 30 3.60 10.75 | DF7-3S-3.96C 
4 17.92 11.88 _ H2711-ND 34 4.10 12.25 | DF7-4S-3.96C 
5 21.88 15.84 = H2712-ND AB 5.70 17.00 | DF7-5S-3.96C 
5 6 25.84 19.80 _ H2713-ND 53 6.28 18.75 _| DF7-6S-3.96C 
7 (2980 2376 — H2714-ND Al 645 19.27 |DF?7-7S-3.96C 
8 /3376 2772 — H2715-ND 60 9.00 28.20 | DF7-8S-3.96C 
9 37.72 3168 — H2716-ND 164 953 29.85 | DF7-9S-3.96C 
10/4168 3564 — H2717-ND 69 10.28 32.20 | DF7-10S-3.96C 


Retainers for both Sockets and In-Line Plugs 


1 _— — _ H3475-ND 27 2.93 8.25 | DF7-1RS/P-3.96 
2 10.00 3.96 — H2718-ND 32 3.51 9.90 | DF7-2RS/P-3.96 
3 13.96 7.92 _ H2719-ND 28 3.35 10.00 | DF7-3RS/P-3.96 
4 17.92 11.88 = H2720-ND 30 3.60 10.75 | DF7-4RS/P-3.96 
6 5 21.88 15.84 = H2721-ND AT 5.61 16.75 _| DF7-5RS/P-3.96 
6 25.84 19.80 —_ H2722-ND 50 6.03 18.00 | DF7-6RS/P-3.96 
7 29.80 23.76 _ H2723-ND 54 6.45 19.25 | DF7-7RS/P-3.96 
8 33.76 27.72 _ H2724-ND 2 6.30 19.74 | DF7-8RS/P-3.96 
9 37.72 31.68 — H2725-ND 5 6.75 21.15 | DF7-9RS/P-3.96 
10. | 41.68 35.64 = H2726-ND 48 713 22.33 _| DF7-10RS/P-3.96 


* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 

t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
DF7-3P-7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose A . 
Fig.| Contacts) A B C Part No. 1 25 100._‘| Part No. Crimp Terminals 
Pin Headers Loose Piece Cut Tape* 
Vertical — Tin Plating Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape and Reel ¢_|Hirose 
T/T-— — = H3472-ND 52 6.20 18.50 |DF7-1P-3.96DSA Desc. | Part No. 100 ‘| Part No. 100 500 1,000 | Size | Pricing |Part No. 
2 |1040 3968 — H2669-ND 46 6.83 21.39 | DF7-2P-3.96DSA , = 
3 |1436 792 — H2670-ND ‘55 8.25 25.85 | DF7-3P-3.96DSA Fomale'= Tin Plating 
4 18.32 11.88 = H2671-ND 64 9.60 30.08 |DF7-4P-3.96DSA 16-18 | H2728-ND 9.35 DF7-1618SC 6.51 22.05 33.60 | 3,000 | 30.00/M| DF7-1618SCF 
5 22.28 15.84 =, H2672-ND 60 10.93 35.78 |DF7-5P-3.96DSA 20-22 | H2730-ND 9.35 DF7-2022SC 6.51 22.05 33.60 | 3,000 | 30.00/M| DF7-2022SCF 
{ 6 26.24 19.80 _ H2673-ND 67 1217 39.83 | DF7-6P-3.96DSA Female — Gold Plating 
r |3020 2376 — P2674.ND TA 18.48 44-10 | DF7-7P-3.96D8A 16-18 |H3478-ND 18.80 | DF7-1618SCA 16.25 58.50 91.00 ] 3,000 | 88.00/M| DF7-1618SCFA 
8 34.16 27.72 — H2675-ND 90 16.29 53.33 |DF7-8P-3.96DSA ! 4 i x : : f : i x 
9 3812 3168 ~ H2676-ND 08 «1767 «57.83. | DF7-9P-3 96DSA 20-22 |H3479-ND 18.80 DF7-2022SCA 16.29 3880 91.00 | 3,000 | 88.00/M| DF7-2022SCFA 
10 | 42.08 35.64 — H2677-ND 1.06 19.18 62.78 _|DF710P-3.96DSA Male — Tin Plating 
Qe 14.36 7.92 — H2678-ND 55 8.25 25.85 |DF7-2P-7.92DSA 16-18 |H2732-ND 10.45 DF7-1618PC 6.88 23.75 37.50 | 3,000 | 35.00/M| DF7-1618PCF 
3« 22.28 15.84 — H2679-ND 75 11418 35.02 |DF7-3P-7.92DSA 20-22 |H2734-ND 10.45 DF7-2022PC 6.88 23.75 37.50 | 3,000 | 35.00/M| DF7-2022PCF 
Vertical — Tin Plating; without Guide Posts Male — Gold Plating 
2 10.40 3.96 = H3463-ND 40 6.00 18.80 | DF/C-2P-3.96DSA 16-18 |H3476-ND 20.21 DF7-1618PCA J 18.25 65.70 102.20 | 3,000 | 99.00/M| DF7-1618PCFA 
3 14.36 7.92 = H3464-ND AS 6.75 21.15 | DF7C-3P-3.96DSA 20-22 |H3477-ND 20.21 DF7-2022PCA J 18.25 65.70 102.20 | 3,000 | 99.00/M| DF7-2022PCFA 
4 18.32 11.88 _— H3465-ND 64 9.60 30.08 |DF7C-4P-3.96DSA Tool: 
5 | 2228 1584 — H3466-ND 60 10.93 35.78 | DF7C-5P-3.96DSA os 
1 6 26.24 19.80 = H3467-ND 57 ~=10.31 33.75 | DF7C-6P-3.96DSA Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG H9986-ND 1430.00/1 HT104/DF7-1618 
7 30.20 23.76 — H3468-ND 61 11.00 36.00 |DF7C-7P-3.96DSA Manual Crimper for DF7 Series 20-22AWG H9987-ND 1430.00/1 HT104/DF7-2022 
8 34.16 27.72 _ H3469-ND 90 16.29 53.33 |DF7C-8P-3.96DSA 
9 38.12 31.68 — H3470-ND 80 1444 47.25 |DF7C-9P-3.96DSA * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H2728CT-ND) 
10 42.08 35.64 _ H3471-ND 1.06 19.18 62.78 |DF7C-10P-3.96DSA t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2728TR-ND) 
Vertical — Gold Plating 
3 14.36 7.92 — H3455-ND 1.24 = 22.34 73.13 | DF7-3P-3.96DSA(01) P S | re. 
4 18.32 11.88 _ H3456-ND 1.36 24.61 80.55 | DF7-4P-3.96DSA(01) — i 
5 22.28 = 15.84 _ H3457-ND 1.57 28.46 = 93.15 | DF7-5P-3.96DSA(01) ower upp y onnectors PX Series 
1 6 | 26.24 19.80 = H3458-ND 1.71 30.94 101.25 | DF7-6P-3.96DSA(01) Features: * Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC maximum and 10A/contact (604/6 
7 30.20 23.76 _- H3459-ND. 1.84 33.21 108.68 | DF7-7P-3.96DSA(01) contacts) of rated current. * Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed to prevent reverse 
8 3416 27.72 = H3460-ND 1.83 35.13 112.40 |DF7-8P-3.96DSA(01) insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent misalignment of plugs in 
9 38.12 31.68 = H3461-ND 1.94 37.25 119.20 |DF7-9P-3.96DSA(01) parallel applications. * Reliable contact structure; three point contact, gold plated contacts (standard) with high-level 
10 | 42.08 35.64 = H3462-ND 2.04 39.31 125.80 | DF7-10P-3.96DSA(01) environmental resistance, contact spring guard structure, structure prevents retainer deformation. 
ight-. _ Ti = Specifications: * Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Voltage: AC600V * Current: 10A » Contact Resistance: 10mQ 
3 356 To40 340 Right ike Tin ee 795 Ba9T | DEF-DP-3.S6DS maximum measured at 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at DC 500V Material: * Contacts: 
3 7.92 1436 12.36 Ho681-ND 83 9.45 29.61 |DF7-3P-3 96DS Copper alloy, gold plating * Insulator: PBT resin (UL94V-0) * Metal Fixture: Copper alloy, solder plating 
4 11.88 18.32 16.32 H2682-ND 74 11.03 34.55 | DF7-4P-3.96DS. 
5 15.84 22.28 20.28 H2683-ND 69 12.51 40.95 | DF7-5P-3.96DS Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 
6 19.80 26.24 24.24 H2684-ND 77 13.89 45.45 _| DF7-6P-3.96DS 
2 7 23.76 30.20 = 28.20 H2685-ND 85 15.33 50.18 |DF7-7P-3.96DS a 6 
8 27.72 34.16 = 32.16 H2686-ND 1.04 18.77 61.43 | DF7-8P-3.96DS is 
10 35.64 42.08 40.08 H2688-ND 1.20. 21.66 70.88 |DF7-10P-3.96DS os 
at 7.92 14.36 = 12.36 H2689-ND 66 9.90 31.02 |DF7-2P-7.92DS 15.9 
3t 15.84 22.28 20.28 H2690-ND 69 12.51 40.95 | DF7-3P-7.92DS Ba 
Right-Angle — Gold Plating 7 186 
3) 792 1436 12.36 13446-ND 150 27.23 89.10 | DF7-3P-3.96D5(01) Note: Two plugs are needed mioteseause weld F 
4 |11.88 1832 16.32 H3447-ND 1.64 29.70 97.20 _| DF7-4P-3.96DS(01) for each receptacle. ote: Cover holds two plugs. 
5 15.84 22.28 20.28 H3448-ND 1.85 33.48 109.58 |DF7-5P-3.96DS(01) 
9 6 19.80 26.24 24.24 H3449-ND 1.70 32.69 104.60 | DF7-6P-3.96DS(01) — - - 
7 [23.76 30.20 28.20 H3450-ND 1.82 34.94 111.80 _|DF7-7P-3.96DS(01) ; No. of Digi-Key Price Each Hirose 
8 [2772 3416 32.16 H3451-ND 2.06 39.56 126.60 |DF7-8P-3.96DS(01) Fig. Circuits Part No. 1 10 50 Part No. 
9 31.68 38.12 36.12 H3452-ND 217 41.81 133.80 | DF7-9P-3.96DS(01) 1 8 H10068-ND 6.00 4.97 4.14 PX10-AD4WP. 
10 35.64 42.08 40.08 H3453-ND 2.29 44.06 141.00 |DF7-10P-3.96DS(01) 12 H10069-ND 5.42 4.49 3.74 PX10-AF6WP 
In-Line — Panel Lock Type 6 H10072-ND 2.44 2.03 1.69 | _PX50-AF6S 
1 644 — 13.96 H3473-ND 31 3.69 11.00 ‘| DF7-1EP-3.96C 3 4 H10070-ND 1.66 1.38 1.15 PX-4WS-CV 
3 2 10.40 3.96 17.40 H2691-ND 34 4.02 12.00 | DF7-2EP-3.96C 6 H10074-ND 2.37 1.98 1.65 PX-6WS-CV 
3 | 1436 7.92 21.36 H2692-ND 39 4.61 13.75 | DF7-3EP-3.96C Female Terminal, 
4/1832 11.88 25.32 H2693-ND 44 5.28 15.75 | DF7-4EP-3.96C = 16-18AWG H10073-ND = 50 Al PX50-SC-131 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTRIC P 

HaASece DF5 Series Connectors 

5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 


Features: * Capable of potting 9mm maximum * Outer lock system employs full lock mechanism 
Applications: * Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing 
machines, refrigerator) etc. 

Specifications: ¢ Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum « Withstanding Voltage: 1 minute at 
rated value, 1500VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 100mA, 
30m0 maximum 

Materials: * Crimping Socket Insulator: Polyamide, white, UL 94V-0 ¢ Crimping Contact for Socket Contact: 
Phosphor bronze, tin plating * Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Pin Header Contact: 
Brass, tin leading 


No. of No. of AWG AWG AWG . 
Rows | Contacts | #18 | #20 | #22 | Operating Temperature | ae.0 grog 
Single Row 2~10 8A 6A 5A Range 
4 8A 6A 5A Operating Moisture ‘i . 
Current 6 8A 6A 5A Rate 20% ~ 80% 
Rating 8 7A 6A 5A 
Double Row 10 7A 6A 5A ie 7 ; 
12 7A 6A 4A ‘orage Temperature dee ahs 
14 7A 5A 4A Range ap Genie 
16 7A 5A 4A Storage Humidity A ” 
Voltage Range 40% ~ 70% 
Ratiun 500VAC 9 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Row Socket 
2 5.0 10.5 H1900-ND 38 4.52 13.50 DF5A-2S-5C 
3 10.0 15.5 H1901-ND 40 6.00 18.80 DF5A-3S-5C 
4 15.0 20.5 H1902-ND A4 6.60 20.68 DF5A-4S-5C 
5 20.0 25.5 H1903-ND AT 7.05 22.09 DF5A-5S-5C 
1 6 25.0 30.5 H1904-ND. 50 7.50 23.50 DF5A-6S-5C 
7 30.0 35.5 H1905-ND 66 9.90 31.02 DF5A-7S-5C 
8 35.0 40.5 H1906-ND 69 10.35 32.43 DF5A-8S-5C 
9 40.0 45.5 H1907-ND 72 10.80 33.84 DF5A-9S-5C 
10 45.0 50.5 H1908-ND. 58 10.45 34.20 DF5A-10S-5C 
Single Row Pin Header 
3 10.0 17.5 H1910-ND 50 7.50 23.50 DF5A-3P-5DSA 
4 15.0 22.5 H1911-ND 15 11.18 35.02 DF5A-4P-5DSA 
5 20.0 27.5 H1912-ND 85 12.75 39.95 DF5A-5P-5DSA 
2 7 30.0 37.5 H1914-ND 12 13.06 42.75 DF5A-7P-5DSA 
8 35.0 42.5 H1915-ND. 80 14.44 47.25 DF5A-8P-5DSA 
9 40.0 47.5 H1916-ND 91 16.50 54.00 DF5A-9P-5DSA 
10 45.0 52.5 H1917-ND 99 17.88 58.50 DF5A-10P-5DSA 
NEW! Single Row Pin Header — RoHS Compliant NEW! 
2 5.0 12.5 H10281-ND A5 6.68 20.92 DF5A-2P-5DSA(05) 
3 10.0 17.5 H10282-ND 65 9.75 30.55 DF5A-3P-5DSA(05) 
4 15.0 22.5 H10283-ND 59 10.59 34.65 DF5A-4P-5DSA(05) 
5 20.0 27.5 H10284-ND 67 12.03 39.38 DF5A-5P-5DSA(05) 
2 6 25.0 32.5 H10285-ND HG 13.96 45.68 DF5A-6P-5DSA(05) 
7 30.0 37.5 H10286-ND 98 17.81 58.28 DF5A-7P-5DSA(05) 
8 35.0 42.5 H10287-ND 1.07 19.32 63.23 DF5A-8P-5DSA(05) 
9 40.0 47.5 H10288-ND 1.23 22.21 72.68 DF5A-9P-5DSA(05) 
10 45.0 52.5 H10289-ND 1.31 23.72 77.63 DF5A-10P-5DSA(05) 
Double Row Socket 
4 5.0 10.5 H1918-ND 50 5.95 17.75 DF5A-4DS-5C 
6 10.0 15.5 H1919-ND 2 6.30 19.74 DF5A-6DS-5C 
8 15.0 20.5 H1920-ND 60 9.00 28.20 DF5A-8DS-5C 
3 10 20.0 25.5 H1921-ND 67 10.05 31.49 DF5A-10DS-5C 
12 25.0 30.5 H1922-ND wal 12.79 41.85 DF5A-12DS-5C 
14 30.0 35.5 H1923-ND 16 13.75 45.00 DF5A-14DS-5C 
16 35.0 40.5 H1924-ND. 81 14.71 48.15 DF5A-16DS-5C 
Double Row Pin Header 
4 5.0 12.5 H1925-ND 60 9.00 28.20 DF5A-4DP-5DSA 
6 10.0 17.5 H1926-ND 61 11.00 36.00 DF5A-6DP-5DSA 
8 15.0 22.5 H1927-ND 80 14.44 47.25 DF5A-8DP-5DSA 
4 10 20.0 27.5 H1928-ND 95 17.19 56.25 DF5A-10DP-5DSA 
12 25.0 32.5 H1929-ND. 1.22 22.00 72.00 DF5A-12DP-5DSA 
14 30.0 37.5 H1930-ND 1.37 24.75 81.00 DF5A-14DP-5DSA 
16 35.0 42.5 H1931-ND 1.52 27.50 90.00 DF5A-16DP-5DSA 
NEW! Double Row Pin Header — RoHS Compliant NEW! 
4 5.0 12.5 H10290-ND 59 10.66 34.88 DF5A-4DP-5DSA(05) 
6 10.0 17.5 H10291-ND 719 14.23 46.58 DF5A-6DP-5DSA(05) 
8 15.0 22.5 H10292-ND 1.08 19.59 64.13 DF5A-8DP-5DSA(05) 
4 10 20.0 27.5 H10293-ND 1.27 22.89 74.93 DF5A-10DP-5DSA(05) 
12 25.0 32.5 H10294-ND 1.63 29.56 96.75 DF5A-12DP-5DSA(05) 
14 30.0 37.5 H10295-ND 1.82 32.86 107.55 DF5A-14DP-5DSA(05) 
16 35.0 42.5 H10296-ND 1.71 32.88 105.20 DF5A-16DP-5DSA(05) 
Socket Crimping Contacts (18-22AwG) 
Loose Piece Cut Tape* T&RtT 
UL | Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
Style | Part No. 1 25 100 | Part No. 100 500 5,000 | Part No. 
Tin Plated (annealed copper wire) 
UL1007 | H1932-ND .28 3.02 8.53 | DF5-1822SC(51) 6.88 23.75 33.00/M | DF5-1822SCF(51) 
UL1015 | H1933-ND .28 3.02 8.53 | DFA5-1822SC(51) 6.88 23.75 33.00/M | DF5A-1822SCF(51) 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H1932CT-ND) 
+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H1932TR-ND) 
Crimp Tools 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1121.72 DF5-1822/CR-HT 
Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919-ND 1253.40 DF5A-1822/CR-HT 


DF22 Series Connectors 
7.92mm Pitch Connectors for 
High-Current Internal Power Supplies 


Features: * 20A maximum current capacity. The connector can 
carry a maximum current of 20A with 12AWG wire. * Complete Rated Current 
Lock Function: Secure latch mechanism the fully shrouded latch Con. 


12AWG |14AWG|16AWG 
mechanism is resistant to accidental unlatching from shock, and 
vibration. 2 20A 18A 15A 


Applications: Consumer-electronics and power supplies for 3 20A 18A | 15A 
electronic devices, business machines, and industrial machinery 4 418A 15A 13A 
5 


Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C 
* Contact Resistance: 5mQ or less (initial) * Insulation Resistance: 
1,000MO or more 


18A 15A 13A 


Material: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white),UL94V-0 * Female Crimp Contact: 
Terminal, high conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass 
reinforced), natural (beige), UL94V-0 * Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 


Polarizing Options 


Style A — Standard Type Style B — R Type, Black Style C —L Type, Red 


== hn | 
o l o im EE | TEP o | 
or Ej ¢C1 C4 
ax ¥ W W 
Natural 
No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 
Pin Headers 
Right-Angle 
2 19.80 15.00 7.92 H2776-ND Wal 12.93 42.30 | DF22-2P-7.92DS 
1A 3 27.72 22.92 15.84 H2777-ND 97 17.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
4 35.64 30.84 23.76 H2778-ND 1.17 21.24 69.53 | DF22-4P-7.92DS 
5 43.56 38.76 31.68 H2779-ND 1.37 24.82 81.23 | DF22-5P-7.92DS 
2 19.80 15.00 7.92 H1613-ND 76 13.82 45.23 | DF22R-2P-7.92DS 
1B 3 27.72 22.92 15.84 H1616-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.92DS 
4 35.64 30.84 23.76 H1619-ND 1.26 22.83 74.70 | DF22R-4P-7.92DS 
5 43.56 38.76 31.68 H1622-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22R-5P-7.92DS 
2 19.80 15.00 7.92 H1601-ND 76 13.82 45.23 | DF22L-2P-7.92DS 
¢ 3 27.72 22.92 15.84 H1604-ND 1.04 18.77. 61.43 | DF22L-3P-7.92DS 
u 4 35.64 30.84 23.76 H1607-ND 1.26 22.83 74.70 | DF22L-4P-7.92DS 
5 43.56 38.76 31.68 H1610-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
Vertical 
2 17.22 7.92 _ H2780-ND 72 13.06 42.75 | DF22-2P-7.92DSA 
on 3 25.14 15.84 — H2781-ND 99 17.88 58.50 | DF22-3P-7.92DSA 
4 33.06 23.76 — H2782-ND 1.19 21.59 70.65 | DF22-4P-7.92DSA 
5 40.98 31.68 _ H2783-ND 1.39 25.23 82.58 | DF22-5P-7.92DSA 
2 17.22 7.92 _ H1614-ND 76 13.75 45.00 | DF22R-2P-7.92DSA 
2B 3 25.14 15.84 _ H1617-ND 1.04 18.84 61.65 | DF22R-3P-7.92DSA 
4 33.06 23.76 _ H1620-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA 
5 40.98 31.68 _ H1623-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA 
2 17.22 7.92 _ H1602-ND 76 13.75 45.00 | DF22L-2P-7.92DSA 
20 3 25.14 15.84 — H1605-ND 1.04 18.84 61.65 | DF22L-3P-7.92DSA 
4 33.06 23.76 _ H1608-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22L-4P-7.92DSA 
5 40.98 31.68 — H1611-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22L-5P-7.92DSA 
Crimp Socket Housing 
2 15.50 7.92 _ H2784-ND AL 4.86 14.50 | DF22-2S-7.92C(28) 
3 23.42 15.84 _ H2785-ND 50 743 23.27 | DF22-3S-7.92C(28) 
3A 4 31.34 23.76 _ H2786-ND 59 8.78 27.50 | DF22-4S-7.92C(28) 
5 39.26 31.68 _ H2787-ND 66 9.83 30.79 | DF22-5S-7.92C(28) 
2 15.50 7.92 — H1615-ND A6 5.44 16.25 | DF22R-2S-7.92C(28) 
3 23.42 15.84 _ H1618-ND 56 8.40 26.32 | DF22R-3S-7.92C(28) 
3B 4 31.34 23.76 — H1621-ND 68 10.13 31.73 | DF22R-4S-7.92C(28) 
5 39.26 31.68 _ H1624-ND 58 10.52 34.43 | DF22R-5S-7.92C(28) 
2 1550 7.92 = H1603-ND 45 5.36 16.00 | DF22L-28-7.926(28) 
3 23.42 15.84 _ H1606-ND 56 8.40 26.32 | DF22L-3S-7.92C(28) 
3c 4 31.34 23.76 — H1609-ND 68 10.13 31.73 | DF22L-4S-7.92C(28) 
5 39.26 31.68 — H1612-ND 58 10.52 34.43 | DF22L-5S-7.920(28) 
Contacts and Crimp Tools 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | Hirose 
UL Style | AWG Part No. 1 10 50 100 Pricing Part No. 
UL1430 | 14-16 H2788CT-ND — 2.09 6.08 10.45 | 132.50/2,500 | DF22-1416SCF 
UL1015 | 14-16 H2789CT-ND — 1.78 5.95 10.25 | 110.00/2,000 | DF22A-1416SCF 
UL1015 | 10-12 HR1173CT-ND — 3.00 10.01 17.25 | 186.00/2,000 | DF22A-1012SCF 
Tools 
UL1430 | 14-16 HR1168-ND 1235.00 = = _ — |HT104/DF22-1416 
UL1015 | 14-16 HR1169-ND 1235.00 = = = — |HT104/DF22A-1416 
UL1015 | 10-12 HR1167-ND 1989.00 = _ _ — |HT103/DF22A-1012 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CONTACT SPECIFICATIONS: ° Rated Current: DF3: 24AWG: 
3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 
1A * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: 
AC250V » Insulation Resistance: 1000 MQ or more * Contact 
Resistance: 30 mO or less * Insertion / Withdrawals Force: Min. 
0.3 N (30gf), Maximum 4.4 N (450gf) * Material (crimp terminal 
for socket): Phosphor bronze with tin or gold plating. 


Fig. 1 — Socket to Socket 


S/he 


Pin to Pin 


Available upon request 


DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109. H a a a N D 
WIRE SPECIFICATIONS: « Stranded tinned copper conductor ——, 
* Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 | aan 
flame test * Wire is ordered per EIA-359-A color specifications Hirose WIRE GAGE 
which allows for some variation in shade * Operating Temper- Cable NO.OF | SIZE 
ature: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM Assembly CONDUCTORS 7=16 AWG 
1007) 01 =One 9=18AWG 
FINISH O= os We 
i = i SERIES T=Tin 
Fig. 2 — Socket Single End 2 DF3 Series GeGold 4=24 AWG 
5 = DF7 Series 6= a aie 
3 = DF11 Series LENGTH OF WIRE 
ar — 4 = DF13 Series FOR THE JUMPER HS 30 AWG 
6 = DF22 Series (Inch) 
_ 02 = 2 Inches COLOR OF WIRE 
CONTACT END 03 = 3 Inches A = Orange 
A = Male/Pin 04 = 4 Inches B = Black 
Pin to Socket Pin Single End Female/Socket 0: Inches 
X = Single Ended oO Inches L=Blue 
— a 08 = 8 Inches N 
1 = Single Row 10 = 10 Inches R = Red 
2 = Double Row 125 12 Inches S = Gray 
— V = Violet 
Available upon request Available upon request Vevoin 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length {Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. | (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. _| (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTAC DF3 - 154 GOLD PLATED CONTACTS DF7- TIN PLATED CONTACTS 
24 AWG WIRE 24 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 H2BBT-10102-14-ND 62 46 40 2 H2BBG-10102-(4-ND 2 H5BBT-10102-L17-ND 63 47  .40 
3 H2BBT-10103-L14-ND .63 47 40 3 H2BBG-10103-14-ND 3 H5BBT-10103-L7-ND 64 47.44 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-[14-ND 644744 Fig. 1 4 H2BBG-10104-14-ND Fig. 1 4 H5BBT-10104-L7-ND 64 48.44 
(Socketto | 5 H2BBT-10105-L14-ND 64 48 41 (Socketto | 5 H2BBG-10105-14-ND Bockat ie 5 H5BBT-10105-LI7-ND 65 48 .42 
Socket) 6 H2BBT-10106-L14-ND 65 48 41 Socket) 6 H2BBG-10106-4-ND Socket) 6 H5BBT-10106-LI7-ND 66 49 42 
8 H2BBT-10108-L/4-ND 66 49 42 8 H2BBG-10108-14-ND 8 H5BBT-10108-L7-ND 67 49 43 
10. |H2BBT-10110-4-ND 68 50 43 10 | H2BBG-10110-(14-ND 10. |HSBBT-10110-(]7-ND 68 50 .44 
12 |H2BBT-10112-4-ND 69 51 44 12 | H2BBG-10112-(4-ND 12 |HSBBT-10112-(]7-ND 70 51 .44 
2 H2BXT-10102-[14-ND 56 42 36 2 H2BXG-10102-(14-ND 2 HSBXT-10102[]7-ND 5704236 
3 H2BXT-10103-L14-ND 57 42 36 3 H2BXG-10103-L]4-ND 3 HSBXT-10103-]7-ND 5704237 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-L4-ND 58 43 37 4 H2BXG-10104-(4-ND Fig. 2 4 H5BXT-10104-]7-ND 58 = 43.37 
(Socket 5 H2BXT-10105-L/4-ND 58 43 37 5 H2BXG-10105-(14-ND (Socket 5 HSBXT-10105-]7-ND 59 4337 
Single 6 H2BXT-10106-L4-ND 59 44 38 6 H2BXG-10106-(]4-ND Single 6 HSBXT-10106-L7-ND 594438 
End) 8 H2BXT-10108-L4-ND 60 45 39 8 H2BXG-10108-(4-ND End) 8 HSBXT-10108-(]7-ND 614539 
10 H2BXT-10110-L14-ND 62 46 39 10 H2BXG-10110-114-ND 10 HS5BXT-10110-LI7-ND 624640 
12 H2BXT-10112-(14-ND 63 47 .40 12 H2BXG-10112-(4-ND 12 HS5BxXT-10112-L17-ND 63.4740 
26 AWG WIRE 26 AWG WIRE 18 AWG WIRE 
2  |HOBBT-10102016-ND 62 46 40 2 | H2BBG-10102-L6-ND eae eo 47 40 
3 |H2BBT-10103-L16-ND 63 47 40 3 | H2BBG-10103-L6-ND oS ee «64 47 AT 
Fig. 1 4 _|H2BBT-10104-16-ND 64 471 Fig. 1 4 | H2BBG-10104-[16-ND Fig. 1 4 eee 4 ABCA 
5  |H2BBT-10105-LI6-ND 654841 ; 5 | H2BBG-10105-L16-ND (Socketto | 5 |RGBBISOM SINS 65 48 42 
Kock! to (Socket to 6 H5BBT-10106-L19-ND 66 49 42 
Socket) 6 H2BBT-10106-LI6-ND 65 48 42 seksi 6 H2BBG-10106-L6-ND Socket) i F : 
8 H2BBT-10108-LI6-ND 67 49.43 8 H2BBG-10108-L16-ND 8 BSBBIOeNDe 67 «6.49 A 
10. |H2BBT-10110-C6-ND 68 51 44 10 | H2BBG-10110-J6-ND 10 (RBBBTAOMCiSND 8-68 50 M4 
12 |H2BBT-10112-C6-ND 70 52 45 12 | H2BBG-10112-J6-ND 12 (SBEIROUISND 70814 
2 H2BXT-10102-CI6-ND 56 42 36 2 H2BXG-10102-L16-ND a eee «oo A288 
: ea ; y ‘ 3 H5BXT-10103-LI9-ND 57 .42—Ss37 
3 H2BXT-10103-LI6-ND 57 42.37 3 H2BXG-10103-116-ND eae , oe a7 
Ig. i | isl a ¢ . 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-LI6-ND 58 43 37 4 H2BXG-10104-(16-ND g 
(Socket 5 H5BXT-10105-L19-ND 59 43 37 
(Socket 5 H2BXT-10105-LI6-ND 59 43 37 5 H2BXG-10105-(16-ND enc : veces ee 
Ingle i | isl r ¢ a 
Single 6 H2BXT-10106-LI6-ND 59 44 38 6 H2BXG-10106-116-ND ase - ae ag 
End) 8 H2BXT-10108-LI6-ND 61 45 39 8 H2BXG-10108-(16-ND oo =. ao 
10 |H2BXT-10110-KI6-ND 62 46 40 10 | H2BXG-10110-(16-ND > a ao 
12  |H2BXT-10112-[16-ND 64.4741 12 | H2BXG-10112-(16-ND : : : 
20 AWG WIRE 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
2 H5BBT-10102-LJ0-ND 63 .47 40 
2 H2BBT-10102-[18-ND 62 46 .40 2 H2BBG-10102-(18-ND 6 ‘eee ee 
3 H2BBT-10103-L18-ND 63 47 .40 3 H2BBG-10103-118-ND Fig. 1 4 a, ug 
Fig. 4 4 H2BBT-10104-Li8-ND 64 47 41 Fig. 1 4 H2BBG-10104-118-ND Gccet.|) <5 ee cs 4g 4p 
(Socket to} 5 H2BBT-10105-Ll8-ND 64 48 41 (Gocketto| 5 H2BBG-10105-(18-ND Socket) - ‘Eee ee 
Socket) 6 H2BBT-10106-L18-ND 65 48 42 Socket) 6 H2BBG-10106-118-ND : <aEooeD ee 
8 H2BBT-10108-L18-ND 67 49 .43 8 H2BBG-10108-118-ND 10 (MESA cn 50 aa 
10. |H2BBT-10110-C18-ND 68 50 43 10 | H2BBG-10110-(18-ND cee en 
12  |H2BBT-10112-18-ND 69 51 44 12 | H2BBG-10112-(18-ND = 
2 H5BXT-10102-L]0-ND 57 42.36 
2 H2BXT-10102-[18-ND 56 42 36 2 H2BXG-10102-(18-ND 3 HS5BXT-10103-CI-ND 57. 42-37 
3 H2BXT-10103-L18-ND 57 42.36 3 H2BXG-10103-118-ND Fig. 2 4 HS5BXT-10104-CIU-ND 58 43 37 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-L18-ND 58 43 37 4 H2BXG-10104-(18-ND (Socket 5 HS5BXT-10105-CI-ND 59 43 37 
(Socket 5 H2BXT-10105-L18-ND 58 43 37 5 H2BXG-10105-118-ND Single 6 HS5BXT-10106-CI-ND 59 44 38 
Single 6 H2BXT-10106-L18-ND 59 44 38 6 H2BXG-10106-118-ND End) 8 HS5BXT-10108-CIU-ND 61 45 ~—~.39 
End) 8 H2BXT-10108-L18-ND 61 45 39 8 H2BXG-10108-(18-ND jo. |HSBXT-10110-Clo-ND 62 46 40 
10 |H2BXT-10110-18-ND 62 46 40 10 | H2BXG-10110-(18-ND 12 |HSBxT-10112-C0-ND 63 47. 40 
12 |H2BXT-10112-[18-ND 63 .47_—is1 12 | H2BXG-10112-L18-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont.) 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
22 AWG WIRE 30 AWG WIRE 
2 H5BBT-10102-(12-ND 63 47  .40 24 AWG WIRE 2 H4BBT-10102(1-ND 57 42 36 
3 HS5BBT-10103-12-ND 64 47 41 2 H3BBG-10102-4-ND 75 56 .48 3 H4BBT-10103-L1-ND 57 42.87 
eA 4 HS5BBT-10104-12-ND 64 48 41 3 H3BBG-10103-L4-ND 76 56 .49 Fig. 4 4 H4BBT-10104-L]1-ND 58 43 37 
eared 2 H5BBT-10105-112-ND 65 48 42 Fig. 4 4 H3BBG-10104-14-ND 77.57.49 (Socketto] © HABBT-10105-L11-ND 594338 
( 6 HS5BBT-10106-LJ2-ND 66 49 .42 Siete 5 H3BBG-10105-C4-ND 77. 57-49 Socket) 6 H4BBT-10106-L1-ND 59 44.38 
Socket) | g | HSBBT-10108-D12-ND 67 49 43 Socket) | 6 | HSBBG-10106-(4.ND 78 58 50 8 | H4BBT-10108-]1-ND 6145.39 
10 HS5BBT-10110-(2-ND 68 50 .44 8 H3BBG-10108-04-ND 79 59 54 10 H4BBT-10110-L1-ND 62 46 40 
12 | HSBBT-10112-12-ND 70 «51.44 10 | H3BBG-10110-14-ND 81.6052 12 H4BBT-10112T}1-ND 6347 
5 Penn sy 42 a6 12 H3BBG-10112-14-ND 82 61 52 2 H4BXT-10102-C1-ND 54.4034 
3 H5BXT-10103-(12-ND 57 42 37 2 H3BXG-10102-[/4-ND 63 46 40 3 H4BXT-10103-L]1-ND 54 40 35 
Fig. 2 4 HS5BXT-10104-12-ND 58 §=0.43 37 3 H3BXG-10103-L4-ND 63 4741 Fig. 2 4 H4BXT-10104-]1-ND) 5504185 
(Socket 5 H5BXT-10105-(.12-ND 59 43 37 Fig. 2 4 H3BXG-10104-[4-ND 64 AT A (Socket 5 H4BXT-10105-L]1-ND 56 AN 36 
Single 6 H5BXT-10106-[J2-ND 59 44 «38 (Socket 5 H3BXG-10105-(14-ND 65 48 Al Single 6 H4BxT-10106-[]1-ND 56 42 36 
End) 8 H5BXT-10108-L12-ND 61 45. .39 Single 6 H3BXG-10106-L14-ND 65 48 42 End) 8 H4BXxT-10108-L]1-ND 5704337 
140 H5BXT-10110-C]2-ND 62 46 40 End) 8 H3BXG-10108-L14-ND 67 49 .43 10 H4BXT-10110-L1-ND 59° 4438 
42 H5BXT-10112-(J2-ND 63 47 40 10 H3BXG-10110-14-ND 68 50 44 12 H4BXT-10112-(]1-ND 60 44° 38 
DF11 - TIN PLATED CONTAC EEE? 
26 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
24 AWG WIRE 
2 H3BBG-101026-ND  .75 5648 2 H4BBG-10102-(18-ND 60 45 39 
2 PERE IOES AND laa 3 H3BBG-10103-LI6-ND  .76 56 49 3 H4BBG-10103-L18-ND 61 45 39 
Same 8S «47 AO Fig. 1 4 | HSBBG-10104-16-ND 77 57 49 ; 4 | H4BBG-10104-018-ND 62 46  .39 
Fig. 1 4 | HSBBT-1010414-ND 6447 ; 5 | HSBBG-10105-l6-ND .78 57 50 Biget 5 | H4BBG-10105-C8-ND 62 46 40 
5 H3BBT-10105-L4-ND 64 48 41 (Sockehte (Socket to 
(Socket to : eee, oo Socket) 6 H3BBG-10106-LI6-ND .78 58 50 Sock 6 H4BBG-10106-18-ND .63 .47  .40 
Socket) E -Li4- : , : 8 H3BBG-10108-LI6-ND 80 .59 51 8 H4BBG-10108-LI8-ND 64 48 44 
8 | HSBBT-10108-SI4ND” 66 49 42 10 | H3BBG-10110-16-ND 81.6052 10 | H4BBG-10110-D8-ND 66 49 .42 
10 ESEBISICMICSND 668 50 43 12 | HSBBG-10112-16-ND_ 836153 12 | H4BBG-10112-018-ND 67 50 .43 
12 H3BBT-10112-4-ND 69 51 44 5 renccaacinl 69.47 40 ; ey 4, as 
2 H3BXT-10102-C4-ND 56 42 36 3 H3BXG-10103-L16-ND 64 47 41 3 H4BXG-10103-C18-ND 56 41 36 
3 H3BXT-10103-L14-ND 57 42 36 Fig. 2 4 H3BXG-10104-L16-ND 64 48 41 Fig. 2 s H4BXG-10104-C18-ND 57 42 «36 
Fig. 2 4 H3BXT-10104-114-ND 58 43 37 (Socket 5 H3BXG-10105-LI6-ND 65 48 42 (Socket 5 H4BXG-10105-C18-ND 57. 42-37 
(Socket 5 H3BXT-10105-L4-ND 58 43 37 Single 6 H3BXG-10106-LI6-ND 66 49 42 Single 6 H4BXG-10106-C]8-ND 58 43 37 
Single 6 H3BXT-10106-L4-ND 59 .44 38 End) 8 H3BXG-10108-L6-ND 67 50 43 End) 8 H4BXG-10108-LI8-ND 59 44 38 
End) 8 H3BXT-10108-L14-ND 60 45 39 10 H3BXG-10110-L6-ND 69 51 44 10 H4BXG-10110-C18-ND 61 45 ~.39 
10 H3BXT-10110-L4-ND 62 46 39 12 H3BXG-10112-L16-ND  .70 52 45 12 H4BXG-10112-C18-ND 62 46 40 
12 H3BXT-10112-L14-ND 63 47 .40 28 AWG WIRE S0:AWé WIRE 
26 AWG WIRE 2 H3BBG-10102-18-ND  .75 5648 2 H4BBG-10102-C1-ND 60 45 39 
2 H3BBT-10102-L16-ND 62 46  .40 3 H3BBG-10103-L18-ND .76 56.49 3 H4BBG-10103-L1-ND 61 .45_—.39 
3 H3BBT-10103-L16-ND 63 47  .40 Fig. 1 4 H3BBG-10104-118-ND .77 57 .49 Baa 4 H4BBG-10104-C]1-ND 62 46 39 
Fig. 1 4 H3BBT-10104-L16-ND 64 47 41 (Socket to 5 H3BBG-10105-L8-ND .78 57  .50 seal = HABEG-10105C]-ND 62 .46 40 
(Socket to] 5 H3BBT-10105-6-ND 65 48 41 Socket) 6 H3BBG-10106-[18-ND 78 = 58.50 Socket) 6 H4BBG-10106-L]1-ND .63 47 .40 
Socket) 6 H3BBT-10106-LI6-ND 65 48 42 8 H3BBG-10108-L]8-ND 80 59.51 8 H4BBG-10108-L]1-ND 64 48 41 
8 H3BBT-10108-LI6-ND 67 49 43 10 H3BBG-10110-LI8-ND 81.6052 10 H4BBG-10110-1-ND 66 ©4942 
10. | H3BBT-10110-L6é-ND 68 = 5144 12 | HSBBG-101128-ND 836153 12 | H4BBG-10112(1-ND 67.5043 
12 H3BBT-10112-L16-ND .70 52 .45 2 H3BXG-10102-L18-ND 63 46 .40 2 H4BXG-10102-C1-ND 55 41S 
2 H3BXT-10102-C16-ND 56 42 36 3 BSEXGAOI0C RIND) 64 47 At 3 H4BXG-10103-L]1-ND 56 41 36 
3 | H3BXT-10103-Cl6-ND 57 4237 Fig. 2 4 age of ABC Fig. 2 4 | H4BXG-10104-011-ND 57-4236 
Fig. 2 4 H3BXT-10104-L16-ND 58 43 37 (Socket 5 H3BXG-10105-L18-ND 65 4842 (Socket 5 H4BXG-10105-C]1-ND 57 .42-—37 
(Socket | 5 | HSBXT-10105(16-ND 59 43.37 Single ee) 22 OMSL) a Single | 6 | H4BXG-10106-L1-ND 58 43 37 
Single | 6 | HSBXT-10106-6e-ND 59 44 38 End) 8 eee 87 OAS End) 8 | HABXG-10108-11-ND 594438 
End) 8 | HSBXT-10108-L6-ND 61 45 39 10 ESEXGSOMOIISNDS 69 51 44 10 | H4BXG-10110-C1-ND 614539 
10 | HSBXT-10110-L6-ND 62 46 40 12 GRE KCHOM EEN 70 5245 12 | H4BXG-10112-C1-ND 624640 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 H3BBT-10102(18-ND 62 46  .40 2 H4BBT-10102-18-ND 57 .42 36 2 H6BBT-10102-L7-ND .72 53 46 
3 H3BBT-10103-(18-ND 63 47 _—.40 3 H4BBT-10103-L18-ND 57 42 37 3 H6BBT-10103-L]7-ND .73 54 47 
Fig. 4 4 DSBBIAOLOS END 64 47 (OAL Fig. 1 4 H4BBT-10104-(18-ND 58 43 37 Fig. 1 4 H6BBT-10104-]7-ND 73. 54.47 
(Socket to] ® HSBBT-10105-L18-ND 64 48 41 (Gocketto | 5 H4BBT-10105-(18-ND 59 43.38 (Socket to} 5 H6BBT-10105-7-ND 745547 
Socket) 6 H3BBT-10106-L18-ND 65 48 42 Socket) 6 H4BBT-10106-L18-ND 59 44.38 Socket) 6 H6BBT-10106-7-ND 75.55.48 
8 H3BBT-10108-(8-ND 67-4943, 8 H4BBT-10108-18-ND 61 45.39 8 H6BBT-10108-L]7-ND .76 56 .49 
10 H3BBT-10110-LI8-ND 68 = 50 «43 10 H4BBT-10110-L18-ND 62 46 40 10 H6BBT-10110-(17-ND 77. «57.49. 
12 H3BBT-10112-18-ND 69 51 44 12 H4BBT-10112-18-ND 63 47. 41 12 H6BBT-10112-7-ND .79 58 50 
2 H3BXT-10102[]8-ND 564236 2 H4BXT-10102-418-ND 54 40 .34 2 H6BXT-10102-7-ND 61 45.39 
3 H3BXT-10103-L18-ND 5742.36 3 H4BXT-10103-LI8-ND 54 40 .35 3 H6BXT-10103-L]7-ND 62 46 40 
Fig. 2 4 H8BXT-10104-L18-ND =.58 4337 Fig. 2 4 H4BXT-10104-LI8-ND 55 41.35 Fig. 2 4 H@BXT-10104-L17-ND 63 46 40 
(Socket 5 H3BXT-10105-L18-ND 5843-37 (Socket 5 H4BXT-10105-L18-ND 56 .41.~—-.36 (Socket 5 H6BXT-10105-L17-ND 63 47. .40 
Single 6 H3BXT-10106-LI8-ND 594438 Single 6 H4BXT-10106-LI8-ND 56 42 36 Single 6 H6BXT-10106-L]7-ND 64 47 41 
End) 8 H3BXT-10108-LI8-ND 61 4539 End) 8 H4BXT-10108-LI8-ND 57 43 37 End) 8 H6BXT-10108-L]7-ND 65 48 42 
10 H3BXT-10110-18-ND 62-4640 10 H4BXT-10110-18-ND 594438 10 H6BXT-10110-17-ND 67 49 43 
12 H3BxXT-10112-L18-ND 63474 12 H4BXT-10112-18-ND 60 44 ~~ .38 12 H6BXT-10112-17-ND 68 = =.50 = .43 
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JS JMD Series w @ | SHSeries 1.0mm Connectors WwW GE 


0.5mm Connectors Features: * The Worlds First 1.0mm (.039”) Pitch Crimp Style Connector » Ultra Compact, Low Profile Design with a 
‘ mounting height of 2.95mm (.116”) for side entry type Specifications: * Current Rating: 1.0A AC,DC * Voltage Rating: 
Features: * Smooth connection: The bellows type contacts, mating is very smooth * Distortion Prevention Construction: 50V AC,DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: AWG #32 to #28 « Color: Natural (white) 


Box shaped plug housing has guide ribs on both ends which prevents distortion * Wide Range of Circuits: Number of 
circuits available are from 20 to 100, every 10 circuits Specifications: * Current Rating: 0.5A AC, DC * Voltage Rating: 50V 
AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Withstanding Voltage: 100V AC/minute Contacts: * Gold Plated 


Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
biti: wiih: using 
Cir-| (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing | JST With Protrusions 
Le) ih pela WL en Pete 2 1.0 5.0 | 455-1377-ND 46 383 1530 | SHR-O2V-S-B 
Boplentry/elug 3 2.0 6.0 | 455-1378-ND 64 5.35 21.39 | SHR-03V-S-B 
4.5mm Stacking Height 4 3.0 7.0 | 455-1379-ND 76 631 25.23 | SHR-O4V-S-B 
20 [4.5 9.4 |455-1458-1-ND 16.92 151.42 668.04 —] 20P-JMDSS-G-1-TF 5 4.0 8.0 | 455-1380-ND 7 641 25.64_—‘| SHR-O5V-S-B 
40 ]9.5 14.1 |455-1459-1-ND 19.55 174.93 771.75 | 823.00/M| 40P-JMDSS-G-1-TF 6 5.0 9.0 | 455-1381-ND 84 703 28.12 | SHR-O6V-S-B 
50 12.0 16.6 |455-1460-1-ND 23.23 207.87 917.08 | 978.00/M/ 50P-JMDSS-G-1-TF : be Val aatn i Ry ree re hite 
1 |60 |14.5 19.1 |455-1461-1-ND 31.14 278.65 1229.33 | 1311.00/M | 60P-JMDSS-G-1-TF P ; soo eee = ease asaac Neeaeoyea 
70 |17.0 21.6 |455-1462-1-ND 34.37 307.50 1356.60 | 1447.00/M | 70P-JMDSS-G-1-TF 0 oo tao | eebrecetin Ae seer seqan) “| NSiRiDVe A 
80 |19.5 24.1 [455-1463-1-ND 40.81 365.14 1610.93 | 1718.00/M| 80P-JMDSS-G-1-TF 4 joo 14.0. eeeetreetnts ‘94 792 31.08 | SHRAIV-S-B 
100 |24.5 29.1 |455-1464-1-ND 49.21 440.33 _ 1942.61 | 2072.00/M | 100P-JMDSS-G-1-TF 12 11.0 45.0 | 455-1387-ND 7 8.09 32.34 | SHR12V-S-B 
NEW! 4.5mm Stacking Height — RoHS Compliant NEW! 13 12.0 16.0 455-1388-ND 76 6.33 25.32 SHR-13V-S-B 
20 |4.5 9.1 [455-1874-1-ND 16.92 151.42 668.04 | 713.00/M| 20P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 13.0 17.0 | 455-1389-ND 1.38 11.48 45.91 | SHR-14V-S-B 
40 [9.5 14.1 /455-1875-1-ND 19.55 174.93 771.75 | 823.00/M| 40P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 15 14.0 18.0 [ieeas30:No) 76 631 25.23 | SHR-I5V-S-B 
50 |12.0 16.6 |455-1876-1-ND 23.23 207.87 917.08 | 978.00/M| SOP-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 20 18.0 28.0 RASSaISSGGND) 2G NSO a SHR 
1 |60 |14.5 19.1 /455-1877-1-ND 31.14 278.65 1229.33 | 1311.00/M| 60P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF) (SN) Without Erotrusions 
70 |17.0 21.6 |455-1878-1-ND 34.37 307.50 1356.60 | 1447.00/M | 70P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) : fe Ge oH a eed ceca 
80 |19.5 24.1 [455-1879-1-ND 40.81 365.14 1610.93 |1718.00/M| 80P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) i - ao aeeeaentnnt ae Bee, “open” cuponis 
100 |24.5 29.1 |455-1880-1-ND 49.21 440.33 1942.61 | 2072.00/M| 100P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) : ic ao | Ween 9 404 -4e17_—_| SHR-OSV-S 
5.0mm Stacking Height 6 5.0 7.0 _ | 455-1396-ND 68 5.69 22.77 __| SHR-O6V-S 
, ]30 [7.0 11.6 |455-1465-1-ND 1453 12996 573.36] 612.00/M] 30P5.0-JMDSS-G-1-TF 7 6.0 8.0 | 455-1397-ND 117 977 39.09 | SHR-O7V-S 
40 [9.5 14.1 |455-1466-1-ND 22.91 205.01 904.44 | 965.00/M | 40P5.0-JMDSS-G-1-TF 2 8 7.0 9.0 | 455-1398-ND 1.28 10.70 42.81 | SHR-08V-S 
NEW! 5.0mm Stacking Height — RoHS Compliant NEW! 9 8.0 10.0 | 455-1399-ND 7 8.05 32.19) SHR-09V-S 
10 90 11.0 | 455-1400-ND 1.63 13.57 54.28 | SHR-0V-S 
, [30 ]7.0 11.6 |455-1881-1-ND 18.60 165.55 730.85 | 779.00/M1] 30P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 44 too 120. (eects ‘4 vay oa | cuRAivs 
40 [9.5 14.1 [455-1882-1-ND 22.91 205.01 904.44 | _965.00/M| 40P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 7) T0130 SSE 702 353 3442 | SHRADVS 
6.0mm Stacking Height 13 120 14.0 | 455-1403-ND 7 6.13 24.53 | SHR-13V-S 
50 |12.0 16.6 ]455-1467-1-ND 27.09 242.39 1069.37 ]1141.00/M| 50P6.0-JMDSS-G-1-TF 14 13.0 15.0 | 455-1404-ND 1.04 863 34.52 | SHR-14V-S 
1 |60 |14.5 19.1 |455-1468-1-ND 32.84 293.83 1296.32 | 1383.00/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF 15 14.0 16.0 | 455-1405-ND 1.53 1272 50.87 | SHR-15V-S 
70 |17.0 21.6 |455-1469-1-ND 36.34 325.19 1434.66 | 1530.00/M | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF 
NEW! 6.0mm Stacking Height — RoHS Compliant NEW! __| Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | JST 
50 ]12.0 16.6 ]455-1883-1-ND 27.09 242.39 1069.37 | 1141.00/M] 50P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
1 |60 |14.5 19.1 |455-1884-1-ND 32.84 293.83 1296.32 | 1383.00/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Ton Entry Tipe 
70 |17.0 21.6 |455-1885-1-ND 36.34 325.19 1434.66 | 1530.00/M| 70P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) PERVERT Gn CT STEuoasnssan 
ch. ao MEE a. chee sss tell soe tee 
20 [4.5 9.41 ]455-1470-1-ND 13.24 118.47 522.66 —| 20PS-JMDSS-G-1-TF 8 | 7.0 10.0 |455-1412-1-ND 10.84 97.01 427.99 | 1,500 |457.00/M| BMO8B-SRSS-TB 
30 [7.0 11.6 [455-1471-1-ND 16.51 147.69 651.58 —| 30PS-JMDSS-G-1-TF 3| 9 | 80 11.0 [455-1413-1-ND 11.65 104.24 459.90 | 1,500 |491.00/M| BMO9B-SRSS-TB 
40 |9.5 14.1 |455-1472-1-ND 21.51 192.45 849.06 | 906.00/M| 40PS-JMDSS-G-1-TF 11 | 10.0 13.0 [455-1415-1-ND 13.35 119.48 527.10] 1,500 |562.00/M| BM11B-SRSS-TB 
9 | 50 |12.0 16.6 |455-1473-1-ND 26.66 238.51 1052.23 | 1122.00/M | SOPS-JMDSS-G-1-TF 12 | 11.0 14.0 |455-1416-1-ND 1216 108.77 479.89) — —) BM12B-SRSS-TB 
60 145 19.1 (455-1474-41-ND 29.62 26499 1169.06 | 1247 com | GOPS-IMDSS-G-1-TE 13 | 12.0 15.0 |455-1417-1-ND 15.05 134.61 _593.89/ 1,500 |633.00/M) BM13B-SRSS-TB 
70 (17.0 21.6 [455-1475-1-ND 34.49 308.55 1361.27 |1452.00/M| 70PS-JMDSS-G-1-TF 3 be | fee ae Tay Heh es pee eer cree 
80 |19.5 24.1 [455-1476-1-ND 49.18 440.05 1941.41 | 2071.00/M/ 80PS-JMDSS-G-1-TF Ee 
100 |24.5 29.1 |455-1477-1-ND 65.68 587.62 2592.45 | 2765.00/M | 100PS-JMDSS-G-1-TF 
NEWi. SideiEntry Plig = Rol Compllant NEWT 2 | 1.0 4.0 ]455-1788-1-ND 4.86 43.51 191.94] 1,500 |205.00/M] BMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 20 5.0 |455-1789-1-ND 5.71 51.12 225.54] 1,500 |241.00/M| BMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 |4.5 9.4 ]455-1886-1-ND 13.24 118.47 522.66 ] 558.00/M| 20PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 4 | 30 60 |455-1790-1-ND 670 59.98 264.60|1.500 |282.00/N| BMo4B-SRSS-T8(LF)(SN) 
30) 7.0 11.6 ]455-1887-1-ND 16.51 147.69 651.58 | 695.00/M | 30PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 5 | 4.0 7.0 |455-1791-1-ND 8.13 72.73 ~~ 320.89 1,500 |342.00/M| BMO5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
40 |9.5 14.1 |455-1888-1-ND 21.51 192.45 849.06 | 906.00/M| 40PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 6 | 5.0 8.0 |455-1792-1-ND 8.95 80.06 _ 353.21 | 1,500 |377.00/M| BMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 |50 |12.0 16.6 |455-1889-1-ND 26.66 238.51 1052.23 | 1122.00/M| SOPS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 7 | 6.0 9.0 |455-1793-1-ND 978 87.49 385.99 | 1,500 |412.00/M| BMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
60 |14.5 19.1 |455-1890-1-ND 29.62 264.99 1169.06 | 1247.00/M | 60PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 | 8 | 7.0 10.0 [455-1794-1-ND 10.84 97.01 427.99 1,500 |457.00/M} BMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
70 |17.0 21.6 ]455-1891-1-ND 34.49 308.55 1361.27 | 1452.00/M| 70PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 9 | 8.0 11.0 }455-1795-1-ND 11.65 104.24 459.90 1,500 |491.00/M| BMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
80 |19.5 24.1 [455-1892-1-ND 49.18 440.05 1941.41 | 2071.00/M | 80PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 10 | 9.0 12.0 [ASSA7Q6A-ND) 12.50 111.86 493.50) 1,500 )526.00/M) BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
100 |24.5 29.1 |455-1893-1-ND 65.68 587.62 2592.45 | 2765.00/M/ 100PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 11 | 10.0 13.0 (BBBSMOVEIGNDY 13.85 119.48 627.10) 1,500 /662.00/M) BMI1B-SRSS-TB(LF(SN) 
12 [11.0 14.0 |455-1798-1-ND 14.06 125.77 554.89] 1,500 |592.00/M| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
13 | 12.0 15.0 |455-1799-1-ND 15.05 134.61 593.89) 1,500 |633.00/M] BM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20) 4.5 9.1 /455-1478-1-ND 18.83 168.44 743.12 — | 20R-JMDSS-G-1-TF 14 | 13.0 16.0 |455-1800-1-ND 16.51 147.70 _ 651.60 1,500 |695.00/M] BM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
30 | 7.0 11.6 ]455-1479-1-ND 20.76 185.77 819.56 | 874.00/M | 30R-JMDSS-G-1-TF 15 | 14.0 17.0 |455-1801-1-ND 17.14 153.31 676.39] 1,500 |721.00/M| BM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
g |60 [14.5 19.1 |455-1482-1-ND 42.23 377.83 1666.88 | 1778.00/M | 60R-JMDSS-G-1-TF Side Entry Type 
70 |17.0 21.6 |455-1483-1-ND 38.15 341.38 1506.08 | 1606.00/M | 70R-JMDSS-G-1-TF 2 110 40 |[45544004-ND 470 42.08 185.64|3,000 ]198.007ml SmoaB-SASS-TB 
80 19.5 24.1 )455-1484-1-ND 47.78 427.48 1885.93 | 2012.00/M | 80R-JMDSS-G-1-TF 4 3.0 6.0 |455-1422-1-ND 6.44 57.60 254.10] 3,000 |271.00/M| SM04B-SRSS-TB 
100 [24.5 29.1 [455-1485-1-ND 48.09 430.27 1898.25 | 2025.00/M | 100R-JMDSS-G-1-TF 5 | 40 7.0 |455-1423-1-ND 7.99 71.49 315.41) — —| SM05B-SRSS-TB 
NEW! Receptacle — RoHS Compliant NEW! 7 | 60 9.0 |455-1425-1-ND 9.70 86.82 383.03 3,000 |409.00/M| SM07B-SRSS-TB 
2045 91 ]455-1804-1-ND 18.83 168.44 743.12 | 793.00/M| 20R-JMDSS-G-1-1F(S)(LF)(SN) 8 | 7.0 10.0 (ESSRACoaNDY 10.55 9444 416.64) — —| SMO8B-SRSS-78 
30 [7.0 11.6 |455-1895-1-ND 20.76 185.77 819.56 | 874.00/M| 30R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) r - al ee peaecaaes ct Bi ea 3,000 |351.00/M epeusceale 
40 |9.5 14.1 |455-1896-1-ND 26.10 233.51 1030.18 | 1099.00/M| 40R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) ao agar eneene ae aaa Seah argu CoRaOANl GMLIE Ree cTE 
g |50 [120 16.6 |455-1897-1-ND 31.10 278.23 1227.47 | 1309.00/M | SOR-JMDSS-6-1-TF(S)(LF)(SN) 12 | 110 140 PERRI ses 14004 ci7ai| — —eMion-sRee TH 
60 |14.5 19.1 |455-1898-1-ND 34.63 309.83 1366.88 | 1458.00/M | 60R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 13 | 12.0 15.0 |455-1431-1-ND 15.05 134.61 593.89 | 3,000 |633.00/M| SM13B-SRSS-1B 
70 |17.0 21.6 [455-1899-1-ND 38.15 341.38 1506.08 | 1606.00/M| 70R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 1430 160 14564432-4-ND 1529 13683 coa.68) — —| SM14B-SRSS-1B 
80 |19.5 24.1 |455-1900-1-ND 39.53 353.69 1560.41 | 1664.00/M | 80R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 15 | 14.0 17.0 |455-1433-1-ND 14.62 130.85 577.28) 3,000 |616.00/M) SM15B-SRSS-TB 
100 |24.5 29.1 |455-1901-1-ND 54.37 486.45 2146.09 | 2289.00/M | 100R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 20 | 19.0 22.0 |455-1434-1-ND 1986 177.69 783.92] — —| SM20B-SRSS-TB 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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JST SH Series 1.0mm Connectors (Cont) 


WE 

Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | JST 

Fig.{cuits | AB | PartNo. 10 100 500 | Size | Pricing | Part No. 

NEW! Side Entry Type — RoHS Compliant NEW! 

2 1.0 4.0 |455-1802-1-ND 4.70 42.08 185.64) 3,000 ]198.00/M| SM02B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 2.0 5.0 |455-1803-1-ND 5.60 50.07 220.91} 3,000 |236.00/M| SM03B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4 |3.0 60 |455-1804-1-ND 644 57.60 254.10} 3,000 |271.00/M| SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 4.0 7.0 |455-1805-1-ND 7.99 71.49 315.41] 3,000 |336.00/M| SM05B-SRSS-TB(LF)(SN) 
6 | 5.0 8.0 |455-1806-1-ND 885 79.21 349.44] 3,000 |373.00/M| SMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
7 |60 9.0 |455-1807-1-ND 9.70 86.82 383.04] 3,000 |409.00/M| SM07B-SRSS-TB(LF)(SN) 

4) 8 | 7.0 10.0 |455-1808-1-ND 10.55 94.44 416.64] 3,000 }444.00/M) SMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9 | 80 11.0 |455-1809-1-ND 11.53 103.20 455.29] 3,000 |486.00/M| SMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
10 | 9.0 12.0 |455-1810-1-ND 12.41 111.00 489.71) 3,000 )522.00/M| SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
11 [10.0 13.0 |455-1811-1-ND 13.30 119.00 525.00) 3,000 |560.00/M| SM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
12 |11.0 14.0 |455-1812-1-ND 13.99 125.16 552.19) 3,000 )589.00/M| SM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
13 [12.0 15.0 |455-1813-1-ND 15.05 134.61 593.89) 3,000 /633.00/M| SM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
14 |13.0 16.0 |455-1814-1-ND 15.29 136.83 603.68) 3,000 /644.00/M| SM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 [14.0 17.0 |455-1815-1-ND 15.93 142.55 628.91) 3,000 /671.00/M| SM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 {19.0 22.0 |455-1816-1-ND 19.86 177.69 _ 783.92) 3,000 |836.00/M| SM20B-SRSS-TB(LF)(SN) 

Contacts-Tin Plated 
28-32 AWG 455-1561-1-ND 7.14/100 23,000] 34.00/M| SSH-003T-P0.2 
Crimp Tool 

28-32 AWG 455-1376-ND 771.68/1 - —| WC-SH2832 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHD Series 1.0mm Connectors 


WE 


Features: * Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm (.248”) for top entry 
type and 5.5mm (.217") for side entry type, and a width of 5.0mm (.197”) for top entry type and 5.1mm (.201”) for 
side entry type * Reliable Contact: The same contact can be used for the single row SH connectors » Anti-Misinsertion 


Feature: 


ibs and grooves on the header and receptacle prevent misinsertion and distortion during mating and unmating. 


Specifications: » Current Rating: 1.0A AC,DC * Voltage Rating: 50V AC,DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable 
Wire: AWG #32 to #28 » Color: Natural (White) 


Cir- 


20 | 9.0 13.0 
30 |14.0 18.0 
40 |19.0 23.0 
50 | 24.0 28.0 


Dim. (mm) | Digi-Key 
{cuits} AB {Part No. 10 
455-1436-ND+ 
455-1437-ND+ 
455-1438-ND+ 
455-1439-ND+ 


Cut Tape Pricing 


Tape & Reel* 


100 500 


1.19 
1.95 
1.98 
2.05 


9.91 
16.29 


39.62 | — 
65.14) — 
16.49 65.97) — 
17.06 68.24) — 
Shrouded Header 
Top Entry Type 


Size 


Pricing |Part No. 

—|SHDR-20V-S-B 
—|SHDR-30V-S-B 
—|SHDR-40V-S-B 
—|SHDR-50V-S-B 


20 | 9.0 12.3 
30 |14.0 17.3 
50 [24.0 27.3 


455-1440-1-ND 20.53 
455-1441-1-ND 30.41 
455-1443-1-ND 45.99 411.45 1815.21 


183.66 810.24) — 
272.07 1200.32 


1,500 
1,500 


—|BM20B-SRDS-G-TF 
1280.00/M|BM30B-SRDS-G-TF 
1936.00/M|BMS50B-SRDS-G-TF 


NEW! Top Entry Type — RoHS Compliant NEW! 


20 | 9.0 12.3 
30 14.0 17.3 
40 |19.0 22.3 
50 [24.0 27.3 


455-1862-1-ND 
455-1863-1-ND 
455-1864-1-ND 
455-1865-1-ND 


23.28 
30.41 
38.20 
45.99 


208.28 918.90 
272.07 1200.32 
341.76 1507.76 
411.45 1815.21 


1,500 
1,500 
1,500 
1,500 


980.00/M 
1280.00/M 
1608.00/M 
1936.00/M 


BM20B-SRDS-G-TF(LF) 
BM30B-SRDS-G-TF(LF) 
BM40B-SRDS-G-TF(LF) 

) 


(S 
(S 
(SI 
BMS50B-SRDS-G-TF(LF)(S 


N) 
N) 
N) 
N) 


Side Entry Type 


30 |14.0 18.1 
40 |19.0 23.1 
50 [24.0 28.1 


455-1445-1-ND 
455-1446-1-ND 
455-1447-1-ND 


21.59 
29.77 
43.36 


193.19 852.32) — 
266.39 1175.23) — 
387.98 1711.69| — 


—|SM30B-SRDS-G-TF 
—|SM40B-SRDS-G-TF 
—|SMS50B-SRDS-G-TF 


NEW! Side Entry Type — RoHS Compliant 


NEW! 


20} 9.0 1314 
30 |14.0 18.4 
40 |19.0 23.1 
50 [24.0 28.1 


455-1866-1-ND 
455-1867-1-ND 
455-1868-1-ND 
455-1869-1-ND 


25.56 228.71 1009.03 
29.09 260.31 1148.44 
36.87 329.88 1455.34 
43.36 387.98 1711.69 


1,250 
1,250 
1,250 
1,250 


1076.00/M|SM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
1225.00/M|SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
1552.00/M|SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
1826.00/M|SMS0B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 


Top Entry Type with a Boss 


20 | 9.0 12.3 
30 |14.0 17.3 
40 |19.0 22.3 
50 [24.0 27.3 


455-1448-1-ND 
455-1449-1-ND 
455-1450-1-ND 
455-1451-1-ND 


23.28 208.33 919.09) — 
30.41 272.11 1200.51 
38.20 341.80 1507.95 
45.99 411.49 1815.39 


1,250 
1,250 
1,250 


—|BM20B-SRDS-A-G-TF 
1281.00/M|BM30B-SRDS-A-G-TF 
1608.00/M|BM40B-SRDS-A-G-TF 
1936.00/M|BM50B-SRDS-A-G-TF 


NEW! Top Entry Type with a Boss — RoHS Compliant NEW! 


20 | 9.0 12.3 
30 |14.0 17.3 
40 |19.0 22.3 
50 [24.0 27.3 


455-1870-1-ND 
455-1871-1-ND 
455-1872-1-ND 
455-1873-1-ND 


23.28 208.33 919.09 
30.41 272.11 1200.51 
38.20 341.80 1507.95 
45.99 411.49 1815.39 


1,250 
1,250 
1,250 
1,250 


980.00/M 
1281.00/M 
1608.00/M 
1936.00/M 


BM20B-SRDS-A-G-TF(LF)(SI 
BM30B-SRDS-A-G-TF(LF)(SI 
(LF)(SI 
(LF)(SN) 


N) 
N) 
BM40B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 
BMS0B-SRDS-A-G-TF 


Contacts-Tin Plated 


28-32 AWG 


455-1435-1-ND___.63 


5.61 24.75 


23,000 


26.00/M|SSH-003GA-P0.2 


Crimp Tools 


28-32 AWG 


455-1376-ND 


771.68/1 = 


—|WC-SH2832 


GH Series 1.25mm Connectors 


Developed for Plasma Display Panels, LCD Monitors, notebook PC’s, PDA’s, mobile phones and other small electronic 
equipment. Features: The innovative housing lock design achieves a locking device which is easy to handle as well 
as secure. The header is fully shrouded and this protects the receptacle from damage that could be caused by mating 
the connector at an angle. Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) » Voltage Rating: 50V AC/DC 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Conductor Size / 30 ~ 26 AWG 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits | A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 1.25 3.75 455-1592-ND 6.14 $1.13 204.50 | GHR-02V-S 
3 2.50 5.00 455-1593-ND 65 5.38 21.52 | GHR-03V-S 
4 3.75 6.25 455-1594-ND 68 5.65 22.60 | GHR-04V-S 
5 5.00 7.50 455-1595-ND 1.10 9.15 36.59 | GHR-05V-S 
6 6.25 8.75 455-1596-ND 1.412 9.31 37.24 | GHR-06V-S 
7 7.50 10.00 455-1597-ND 1.13 9.42 37.67 | GHR-07V-S 
1 8 8.75 14.25 455-1598-ND 1.14 9.53 38.10 | GHR-08V-S 
9 | 10.00 12.50 455-1599-ND 1.16 9.69 38.74 | GHR-09V-S 
10 | 11.25 13.75 455-1600-ND 1.18 9.85 39.39 | GHR-10V-S 
11 [12.50 15.00 455-1601-ND 1.20 10.01 40.03 | GHR-11V-S 
12 | 13.75 16.25 455-1602-ND 1.23 10.22 40.89 | GHR-12V-S 
13° | 15.00 17.50 455-1603-ND 1.25 10.44 41.75 | GHR-13V-S 
14 | 16.25 18.75 455-1604-ND 1.27 10.61 42.42 | GHR-14V-S 
15 | 17.50 20.00 455-1605-ND 1.30 10.82 43.28 | GHR-15V-S 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | JST 
Fig.|cuits| A B | Part No. 10 100 500 | Size | Pricing | PartNo. 
Top Entry 
2 11.25 5.75 |455-1578-1-ND 5.03 45.01 198.58 | 2,500 | 212.00/M | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) 
3/250 7.00 |455-1579-1-ND 5.43 4859 214.35 | 2,500} 170.00/M | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) 
4 /3.75 8.25 |455-1580-1-ND 4.30 38.51 169.91 | 2,500 | 181.00/M | BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) 
5 /5.00 9.50 |455-1581-1-ND 6.07 54.35 239.78 | 2,500 | 256.00/M | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) 
6 [6.25 10.75 |455-1582-1-ND 6.89 61.63 ~—_-271.88 | 2,500 | 290.00/M | BMO6B-GHS-TBT(LF)(SN) 
7 17.50 12.00 |455-1583-1-ND 7.70 68.90 303.96 | 2,500 | 324.00/M | BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) 
2 8 /8.75 13.25 |455-1584-1-ND 7.98 71.37 314.85 | 2,500 | 336.00/M | BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) 
9 10.00 14.50 }455-1585-1-ND 8.33 74.56 328.95 | 2,500 | 351.00/M | BMO9B-GHS-TBT(LF)(SN) 
10 411.25 15.75 |455-1586-1-ND 8.87 79.32 349.95 | 2,500 | 373.00/M | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) 
11_[12.50 17.00 |455-1587-1-ND 9.58 ~~ 85.73 378.21 | 2,500 | 403.00/M | BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) 
12 113.75 18.25 |455-1588-1-ND 9.64 86.28 380.63 | 2,500 | 406.00/M | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) 
13 415.00 19.50 |455-1589-1-ND 10.30 92.13 406.46 | 2,500 | 434.00/M | BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) 
14 |16.25 20.75 )455-1590-1-ND 10.31 92.23 406.88 | 2,500 | 434.00/M | BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) 
15 |17.50 22.00 |455-1591-1-ND 10.66 95.42 420.98 | 2,500 | 449.00/M | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Side Entry 
2 11.25 5.75 )455-1564-1-ND 4.65 41.63 183.66 | 2,500 | 196.00/M | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) 
3/250 7.00 )455-1565-1-ND 4.94 44.19 194.94 | 2,500 | 208.00/M | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) 
4/375 8.25 )455-1566-1-ND 5.25 46.94 207.09 | 2,500 | 221.00/M | SM04B-GHS-TB(LF)(SN) 
5 |5.00 9.50 )455-1567-1-ND 5.52 49.41 217.97 | 2,500 | 233.00/M | SM0SB-GHS-TB(LF)(SN) 
6 [6.25 10.75 |455-1568-1-ND_ 6.75 ~—-60.38 ~—- 266.38 | 2,500 | 284.00/M | SMO6B-GHS-TB(LF)(SN) 
7 1750 12.00 )455-1569-1-ND = 7.01 62.76 276.90 | 2,500 | 295.00/M | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) 
3 8 |8.75 13.25 )455-1570-1-ND 7.52 67.24 296.66 | 2,500 | 316.00/M | SM08B-GHS-TB(LF)(SN) 
9 |10.00 14.50 )455-1571-1-ND 8.01 71.64 — 316.05 | 2,500 | 337.00/M | SMO9B-GHS-TB(LF)(SN) 
10 411.25 15.75 |455-1572-1-ND 8.28 = 74.11. 326.94 | 2,500 | 349.00/M | SM10B-GHS-TB(LF)(SN) 
11_=[12.50 17.00 |455-1573-1-ND_ 8.64 — 77.31 341.08 | 2,500 | 364.00/M |SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 
12 113.75 18.25 |455-1574-1-ND 8.97 = 80.24 += 353.98 | 2,500 | 378.00/M | SM12B-GHS-TB(LF)(SN) 
13 /15.00 19.50 |455-1575-1-ND 9.23 82.62 364.50 | 2,500 | 389.00/M | SM13B-GHS-TB(LF)(SN) 
14 |16.25 20.75 )455-1576-1-ND 9.51 85.09 375.39 | 2,500 | 400.00/M | SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 
15 |17.50 22.00 |455-1577-1-ND 9.78 87.47 —_ 385.88 | 2,500 | 412.00/M | SM15B-GHS-TB(LF)(SN) 
Contacts/Tools 
30 ~ 26 AWG, Tin-Plated ]455-1606-2-ND¢  — = — [23,000] 18.00/M |SSHL-002T-P0.2 
30 ~ 26 AWG, Tin-Plated [455-1607-1-ND 3.15 = 28.22 124.52|1,000| 133.00 | MINI-SSHL-002T-P0.2 
Crimp Tool for 30 ~ 26 AWG] 455-1609-ND 943.16/1 =— — |YRS-1140 
Crimp Tool for Mini Reel | 455-1608-ND. 1216.64/1 = — |WC-GH2630 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tape and Reel (not available in Cut Tape). 


ZH Series 1.5mm Connectors 


WE 


Features: * This connector requires only about 45% of the installation space required by the standard JST 2.0mm 
connector * Contact retention lances allow visual confirmation of contact lock-in * The dimple at the center of the contact 
ensures positive contact and low contact resistance at all times, even when the connector is subjected to vibration or 
distortion. Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC » Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C » Applicable Wire: 36 


~ 32 AWG 


Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig.| Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Housing — Color Natural White 
2 1.5 45 455-1366-ND 36 2.97 11.87 ZHR-2 
1 3 3.0 6.0 455-1160-ND 37 3.08 12.32 ZHR-3 
4 45 75 455-1202-ND 54 4.54 18.14 ZHR-4 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Tape & Reel (not available in Cut Tape). 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | JST 
JS T ZH Series 1.5mm Connectors (Cont.) WG Fig.[cuits| A |B | PartNo. 10 100 500 _‘[ Size | Pricing |Part No. 
NEW! Side Entry SMT (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 2 |1.5 6.0 | 455-1693-1-ND 5.99 53.60 236.46 |1,000) 252.00 |S2B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
Fig.| Circuits | A B Part No. 10 100 500 Part No. 3 | 3.0 7.5 | 455-1694-1-ND 6.99 62.55 275.94 | 1,000] 294.00 |S3B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
4 | 4.5 9.0 | 455-1695-1-ND 7.56 67.69 298.61 | 1,000) 319.00 |S4B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-1201-ND 7 3.92 15.68 ZHR-5 5 |6.0 9.0 | 455-1696-1-ND 815 72.92 321.71 |1,000| 343.00 |S5B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
6 75 10.5 455-1129-ND 76 6.33 25.31 ZHR-6 6 | 7.5 10.0 | 455-1610-1-ND 8.64 77.30 _ 341.04 |1,000| 364.00 | S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
7 9.0 12.0 455-1200-ND 94 7.84 31.36 ZHR-7 5 | 7 [90 135 | 455-1697-1-ND 9.45 84.54 372.96 |7,000 | 398.00 ]S7B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-1199-ND 83 6.95 27.78 ZHR-8 8 |10.5 15.0 | 455-1698-1-ND 10.83 96.91 427.56 |1,000| 456.00 |S8B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
1 9 12.0 15.0 455-1196-ND 1.04 8.63 34.50 ZHR-9 9 |12.0 16.5 | 455-1699-1-ND 11.45 102.43 451.91 |1,000 | 482.00 |S9B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 455-1197-ND 1.05 8.74 34.94 ZHR-10 10 |13.5 18.0 | 455-1700-1-ND 11.84 105.96 467.46 |1,000 | 499.00 |S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
1 15.0 18.0 455-1191-ND 1.48 12.32 49.28 ZHR-11 11 |15.0 19.5 | 455-1701-1-ND 12.41 111.00 489.71 | 1,000 | 522.00 |S11B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-1195-ND 1.46 12.15 48.61 ZHR-12 12 116.5 21.0 | 455-1702-1-ND 1258 11253 496.44 |1,000| 530.00 |S12B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
13__| 18.0 21.0 455-1194-ND 151 12.55 50.18 ZHR-13 13 |18.0 22.5 | 455-1703-1-ND 12.70 113.65 501.41 | 1,000 | 535.00 |S13B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
Headers — Color Natural Ivory Contacts-Tin Plated 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 28 ~ 26 AWG 455-1130-1-ND  — 219 9.66 |13,000]10.00/M |SZH-002T-PO.5 
6 75 10.5 | 455-1240-ND 177 14.73 58.91 B6B-ZR 32 ~ 28 AWG 455-1281-1-ND  _— 2.19 _ 9.66 |16,000/10.00/M |SZH-003T-P0.5 
7 9.0 12.0 455-1234-ND 2.20 18.31 73.25 B7B-ZR Crimp Tools 
> 9 12.0 15.0 455-1224-ND 2.72 22.68 90.72 B9B-ZR FDR ANG ETSI TOI = = ]weaes 
11 15.0 18.0 455-1222-ND 3.76 31.36 125.44 B11B-ZR } 
12 | 165 19.5 | 455-1208-ND 3.98 33.21 132.83 B12B-ZR 32-28 AWG 455-1259-ND 367.01/1 = — |WC-490 
13 18.0 21.0 455-1209-ND 3.67 30.58 122.30 B13B-ZR * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! Top Entry Thru-hole (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
2 15 45 455-1657-ND 81 6.78 27.10 B2B-ZR(LF)(SN) i ; 
3 | 30 6.0 | 455-1658-ND 1.06 879 35.17 | ‘B3B-ZR(LF)(SN) PA Family Series 2.0mm Connectors WG 
4 45 75 455-1659-ND 1.27 10.59 42.34 B4B-ZR(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-1660-ND 1.51 12.55 50.18 B5B-ZR(LF)(SN) PA Series: Features: « Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance even 
6 75 10.5 455-1661-ND 177 14.73 58.91 B6B-ZR(LF)(SN) under conditions of vibration, distortion, low voltage or low current * Insertion Guide Mechanism: The Header has 
7 90 120 455-1662-ND 2.90 18.31 73.95 B7B-ZR(LF)(SN) housing insertion guides for easy and secure insertion * Flanged press pin Specifications: . Current Rating: 3A 
2 AC/DC (AWG 22) »* Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 
8 10.5 13.5 455-1663-ND 2.35 19.60 78.40 B8B-ZR(LF)(SN) + Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 
9 12.0 15.0 455-1664-ND 2.72 22.68 90.72 B9B-ZR(LF)(SN) PAL Series: Features: The industry's first wire to wire 2.0mm (.078") pitch retainer mountable type connector. 
10 13.5 16.5 455-1665-ND 2.90 24.19 96.77 B10B-ZR(LF)(SN) Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) « Voltage Rating: 100V AC/DC «+ Temperature Range: 
11 15.0 18.0 455-1666-ND 3.76 31.36 125.44 B11B-ZR(LF)(SN) -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG * Applicable Panel Thickness: 0.5 ~ 2.0mm (.020” ~ .079”) 
12 | 165 19.5 455-1667-ND 3.98 33.21 132.83 B12B-ZR(LF)(SN) 
13 | 18.0 21.0 455-1668-ND 4.04 33.63 134.50 B13B-ZR(LF)(SN) 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 15 45 455-1210-ND 89 7.39 29.57 $2B-ZR 2~(Shown 
3 3.0 6.0 455-1254-ND 1.16 9.63 38.53 $3B-ZR without boss) 
4 45 75 455-1261-ND 1.43 11.93 47.71 S4B-ZR > 
7 9.0 12.0 455-1248-ND 2.50 20.83 83.33 $7B-ZR 
3 8 10.5 13.5 455-1249-ND 2.72 22.63 90.50 S8B-ZR 
9 12.0 15.0 455-1250-ND 3.04 25.37 «101.47 S9B-ZR 
10 | 13.5 16.5 455-1251-ND 3.35 27.95 111.78 $10B-ZR 
11 15.0 18.0 455-1245-ND 3.68 30.63 122.53 S$11B-ZR 
12 | 16.5 19.5 455-1253-ND 3.96 33.04 132.16 $12B-ZR 
13 | 18.0 21.0 455-1252-ND 4.26 35.51 142.02 $13B-ZR 
NEW! Side Entry Thru-hole (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! al 7 jons (mm) [Digck PAG ei 
2 15 45 455-1669-ND 89 7.39 29.57 $2B-ZR(LF)(SN ‘ ip ULES LL) RATELY peing 
3. | 30 6.0 | 455-1670-ND 1.16 963 38.53 Sel) On aly) GES || Bie arto: 0 100 00a Learn: 
5 6.0 9.0 455-1672-ND 171 14.28 57.12 S5B-ZR(LF)(SN) 
6 75 10.5 455-1673-ND 2.07 17.25 68.99 S6B-ZR(LF)(SN) 2 2.0 6.0 —_|455-1486-ND 54 4.48 17.93 PAP-02V-S 
3 7 9.0 12.0 455-1674-ND 2.50 20.83 83.33 S7B-ZR(LF)(SN) 3 4.0 8.0 |455-1487-ND 74 6.13 24.53 | PAP-03V-S 
8 10.5 13.5 455-1675-ND 2.72 22.63 90.50 S8B-ZR(LF)(SN) 4 6.0 10.0  |455-1488-ND 77 6.43 25.70 | PAP-04V-S 
9 12.0 15.0 455-1676-ND 3.04 25.37 ~~ 101.47 S9B-ZR(LF)(SN) 5 8.0 12.0 |455-1489-ND 95 7.90 31.58 | PAP-05V-S 
10 13.5 16.5 455-1677-ND 3.35 27.95 111.78 $10B-ZR(LF)(SN) 6 10.0 14.0 455-1490-ND 4.05 8.78 35.13 PAP-06V-S 
ee fe ee a eee 7 | 120 160 |455-1491-ND 101-841 —-33.63_—*| PAP-O7V-S 
13 ep OSE 4.26 35.51 oe So aeIIE eM 8) 40 180 eae Te B82. 8728 |) PAROBVS 
1 9 | 16.0 20.0 |455-1493-ND 1.03 8.60 34.41 PAP-09V-S 
Are Tne aah GIES anurans TCL Coe IG 10 | 18.0 22.0  |455-1494-ND 1.01 8.39 33.56 | PAP-10V-S 
Fig.|cuits| A we Part Now 10. 400. "500 | Size Pricing | Part No. 1 | 20.0 24.0 _|455-1495-ND 1.09 9.07 36.27 _| PAP-11V-S 
12 | 220° 260 /455-1496ND 1.11927 87.08 | PAP-12V-8 
Top Entry SMT (Shrouded) 13 | 24.0 28.0 | 455-1497-ND 1.14 9.53 38.13 | PAP-13V-S 
3 [30 75 | 455-12991-ND 7.00 6264 276.36] — — ]B3B-2R-SM3-TF 14 | 26.0 30.0 BeaaieceNG) 12 O87. SPAT ||| RAPCIAVS 
4 | 45 9.0 | 455-1300-1-ND 7.59 67.88 299.46 | 1,000] 319.00 | B4B-ZR-SM3-TF 15 | 28.0 32.0 | 455-1499-ND 122 10.21 40.83 | PAP-15V-S 
6 | 7.5 12.0 | 455-1297-1-ND 9.24 82.63 364.56 | 1,000] 389.00 | B6B-ZR-SM3-TF 16} 30.0 34.0 | 455-1500-ND 1.27 10.57 42.28 __| PAP-16V-S 
4| 8 |105 15.0 | 455-1303-1-ND 10.35 92.63 408.66 |1,000| 436.00 | B8B-ZR-SM3-TF 
9 [12.0 16.5 | 455-1304-1-ND 10.94 97.86 431.76 | — — | B9B-ZR-SM3-TF Top Entry without Boss (Shrouded) 
11 | 15.0 19.5 | 455-1296-1-ND 12.84 114.91 506.94 | 1,000] 541.00 | B11B-ZR-SM3-TF 4 6.0 10.0  |455-1503-ND 2.15 17.94 71.75 | BO4B-PASK 
12 |16.5 21.0 | 455-1289-1-ND 13.36 119.57 527.51] — — | B12B-ZR-SM3-TF 8 | 14.0 180  |455-1507-ND 2.45 20.43 81.70 | BOSB-PASK 
13 |18.0 22.5 | 455-1295-1-ND 14.04 125.63 554.27 | 1,000] 591.00 | B13B-ZR-SM3-TF 9 | 16.0 20.0 |455-1508-ND 4.06 33.79 +—-135.17_—| BO9B-PASK 
NEW! Top Entry SMT (Shrounded) — RoHS Compliant NEW! 10 18.0 22.0 455-1509-ND 5.01 41.78 167.10 B10B-PASK 
2 | 4.5 60 | 455-1681-1-ND 6.26 55.98 246.96] 1,000} 263.00 | B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 9 20.0 24.0 |455-1510-ND 5.35 44.54 178.17 B11B-PASK 
3 | 3.0 7.5 | 455-1682-1-ND 7.00 62.64 276.36 | 1,000) 295.00 | B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 12 | 22.0 = 26.0 = |455-1511-ND 5.67 47.26 ~—-189.03 | B12B-PASK 
4 | 4.5 9.0 | 455-1683-1-ND 7.59 67.88 299.46] 1,000] 319.00 | B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 13 | 24.0 28.0 |455-1512-ND 6.00 50.03 200.10 | B13B-PASK 
5 | 6.0 10.5 | 455-1684-1-ND 8.40 75.11 331.39 | 1,000) 353.00 | BSB-2R-SM4-TF(LF)(SN) 14 | 26.0 30.0 |455-1513-ND 5.55 46.27, 185.09 _—_—| B14B-PASK 
6 | 7.5 12.0 | 455-1685-1-ND 9.24 —_ 82.63 _ 364.56 | 1,000| 389.00 | BGB-ZR-SM4-TF(LF)(SI ‘ 15 | 28.0 32.0 | 455-1514-ND 6.67 55.62 222.46 —_—| B15B-PASK 
7 | 9.0 13.5 | 455-1686-1-ND 9.83 87.97 388.09 | 1,000] 414.00 | B7B-ZR-SM4-TF(LF)(SN 16 | 30.0 34.0 | 455-1515-ND 744 59.50 237.98 __| B16B-PASK 
4] 8 |10.5 15.0 | 455-1687-1-ND 10.35 92.63 408.66 | 1,000) 436.00 | B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN NEW! Top Entry without Boss (Shrounded) — RoHS Compliant NEW! 
9 |12.0 16.5 | 455-1688-1-ND 10.94 97.85 431.68 | 1,000] 460.00 | B9B-ZR-SM4-TF( ee 2 2.0 6.0 |455-1817-ND 1.45 12.08 48.33 | BO2B-PASK(LF)(SN) 
10 | 13.5 18.0 | 455-1689-1-ND 12.02 107.58 474.60 | 1,000] 506.00 | B10B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 3 4.0 8.0  |455-1818-ND 1.80 15.01 60.03 | BOSB-PASK(LF)(SN) 
1115.0 19.5 | 455-1690-1-ND 12.84 114.91 506.94 | 1,000} 541.00 | B11B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 4 6.0 10.0 455-1819-ND 915 17.94 71.75 BO4B-PASK(LF)(SN) 
12 |16.5 21.0 | 455-1691-1-ND 13.36 119.57 527.51 | 1,000] 563.00 | B12B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 5 8.0 12.0 455-1820-ND 2.65 22.09 88.34 BOSB-PASK(LF) (SN) 
13 [18.0 22.5 | 455-1692-1-ND 14.04 125.63 554.27 | 1,000 | 591.00 | B13B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 6 10.0 14.0 455-1821-ND 2.99 24.91 99.63 BO6B-PASK(LF)(SN) 
Side Entry SMT (Shrouded) 7 | 120 16.0 |455-1822-ND 3.38 28.16 + ~=—-112.62_—_| BO7B-PASK(LF)(SN) 
3 | 3.0 7.5 | 455-1284-1-ND 6.99 62.55 275.94] — — | S3B-ZR-SM3A-TF 8 | 140 18.0 |455-1823-ND 3.72 31.03 += 124.10 _—_| BO8B-PASK(LF)(SN) 
6 | 7.5 12.0 | 455-1282-1-ND 8.64 77.30 341.04) — — | S6B-ZR-SM3A-TF 2 | 9 | 160 200 |455-1824-ND 4.06 33.79 ~—-135.17_—| BO9B-PASK(LF)(SN) 
7 | 9.0 13.5 | 455-1287-1-ND 9.45 84.54 372.96] — — | S7B-ZR-SM3A-TF 10 | 180 22.0 |455-1825-ND 5.01 41.78 167.10 | B10B-PASK(LF)(SN) 
5] 8 |10.5 15.0 | 455-1283-1-ND 1083 96.91 427.56} 1,000] 456.00 | S8B-2R-SM3A-TF 11 | 20.0 24.0 _|455-1826-ND 5.35 44.54 178.17 __| B11B-PASK(LF)(SN) 
9 [12.0 16.5 | 455-1288-1-ND 11.45 10243 451.91] — — | S9B-ZR-SM3A-TF 12 22.0 26.0 455-1827-ND 5.67 47.26 189.03 B12B-PASK(LF)(SN) 
10 | 13.5 18.0 | 455-1290-1-ND 11.84 105.96 467.46] — — | $10B-ZR-SM3A-TF 13 24.0 28.0 455-1828-ND 6.00 50.03 200.10 B13B-PASK(LF)(SN) 
1115.0 19.5 | 455-1291-1-ND 12.41 111.00 489.71 |} 1,000} 522.00 | S$11B-ZR-SM3A-TF 14 26.0 30.0 455-1829-ND 6.34 52.85 211.39 B14B-PASK(LF)(SN) 
12 |16.5 21.0 | 455-1292-1-ND 12.58 112.53 496.44] — — | $12B-ZR-SM3A-TF 15 28.0 32.0 455-1830-ND 6.67 55.62 299.46 B15B-PASK(LF)(SN) 
13 | 18.0 22.5 | 455-1293-1-ND 12.70 113.65 501.41 | 1,000] 535.00 | S13B-ZR-SM3A-TF 16 30.0 34.0 455-1831-ND 7A4 59.50 237.98 B16B-PASK(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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JST PA Series 2.0mm Connectors (Cont.) WG JWPF Series 
2.0mm Waterproof Wire-to-Wire Connectors WG 
Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST - . . Maer 1 R 
Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. Features: * Developed specifically for extreme moisture or submersion applications * Seal ring is applied for complete 
Top Entry with Boss (Shrouded) sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, etc. * Solid rubber seal is 
used for wire side sealing that makes the size compact. * The inter-housing lock secures the plug to the receptacles and 
3 | 40 8.0 |455-1517-ND 1.66 1383 55.32 | BO3B-PASK-1 prevents accidental disconnection. 
4 6.0 10.0 455-1518-ND 2.15 17.94 71.75 BO4B-PASK-1 Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable 
7 | 12.0 16.0 |455-1521-ND 3.38 28.16 112.62 _‘| BO7B-PASK-1 Wire: 26 ~ 22 AWG 
8 14.0 18.0 455-1522-ND 3.72 31.03 124.10 BO8B-PASK-1 Material and Finish: * Tab Contact: Brass, tin-plated * Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated »* Housing Color: 
> [9 | 16.0 20.0 |455-1523-ND 4.06 _33.79__135.17__| BO9B-PASK-1 Natural (white) 
10 18.0 22.0 455-1524-ND 5.01 41.78 167.10 B10B-PASK-1 
am 20.0 24.0 455-1525-ND 5.35 44.54 178.17 B11B-PASK-1 
12 22.0 26.0 455-1526-ND 5.67 47.26 189.03 B12B-PASK-1 455-1192-ND 
13 24.0 28.0 455-1527-ND 6.00 50.03 200.10 B13B-PASK-1 
14 26.0 30.0 455-1528-ND 6.34 52.85 211.39 B14B-PASK-1 
15 28.0 32.0 455-1529-ND 6.67 55.62 222.46 B15B-PASK-1 
16 30.0 34.0 455-1530-ND 7.14 59.50 237.98 B16B-PASK-1 
NEW! Top Entry with Boss (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
2 2.0 6.0 455-1832-ND 1.45 12.08 48.33 B02B-PASK-1(LF)(SN) 
3 4.0 8.0 455-1833-ND 1.80 15.01 60.03 BO3B-PASK-1(LF)(SN) 
4 6.0 10.0  |455-1834-ND 215 17.94 71.75 | BO4B-PASK-1(LF)(SN) <a — = 
5 | 80 120 |455-1835-ND 2.65 22.09 88.34 _| BOSB-PASK-1(LF)(SN) _ |__| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing JST 
6 | 10.0 14.0 _|455-1836-ND 2.99 24.91 99.63 _| BOGB-PASK-1(LF)(SN) Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500__| Part No 
7 12.0 16.0 455-1837-ND 3.38 28.16 112.62 BO7B-PASK-1(LF)(SN) Tab Housing 
2 8 14.0 18.0 455-1838-ND 3.72 31.03 124.10 BO8B-PASK-1(LF)(SN) 2 7.0 8.4 455-1166-ND 10.54 87.86 351.42 | 02T-JWPF-VSLE-S 
9 16.0 20.0 455-1839-ND 4.06 33.79 135.17 BO9B-PASK-1(LF)(SN) { 3 9.0 84 455-1188-ND 11.70 97.53 390.12 | 03T-JWPF-VSLE-S 
10 18.0 22.0 455-1840-ND 5.01 41.78 167.10 B10B-PASK-1(LF)(SN) 4 11.0 8.1 455-1170-ND 12.16 101.35 405.40 | 04T-JWPF-VSLE-S 
1 20.0 24.0 455-1841-ND 5.35 44.54 178.17 B11B-PASK-1(LF)(SN) 8 11.0 124 455-1193-ND 15.71 130.88 523.53 | 08T-JWPF-VSLE-D 
12 22.0 26.0 455-1842-ND 5.67 47.26 189.03 B12B-PASK-1(LF)(SN) 2 5 = = 455-1190-NDt 23.39 194.92 779.68 | 05T-JWPF-HHLE-D 
13 24.0 28.0 455-1843-ND 6.00 50.03 200.10 B13B-PASK-1(LF)(SN) Receptacle Housing 
14 | 26.0 30.0 |455-1844-ND 6.34 52.85 211.39 B14B-PASK-1(LF)(SN) 2 67 5.5 455-1205-ND 5.06 42.13 168.50 | 02R-JWPF-VSLE-S 
15 | 28.0 32.0 |455-1845-ND 6.67 55.62 222.46 B15B-PASK-1(LF)(SN) 1 3 8.7 55 455-1198-ND 5.84 48.63 194.51 | 03R-JWPF-VSLE-S 
16_| 30.0 34.0 |455-1846-ND 7.14 59.50 237.98 B16B-PASK-1(LF)(SN) 4 10.7 5.5 455-1203-ND 5.91 49.28 197.13 | 04R-JWPF-VSLE-S 
Side Entry (Shrouded) 8 10.7 9.5 455-1150-ND 7.94 66.17 264.67 | 08R-JWPF-VSLE-D 
2 2.0 6.0 455-1531-ND 1.27 10.55 42.19 S02B-PASK-2 2 5 = = 455-1192-NDt 12.92 107.67 430.67 | 05R-JWPF-HHLE-D 
3 4.0 8.0  |455-1532-ND 2.84 23.63 94.51 | SO3B-PASK-2 + Housing Color: Gray 
4 6.0 10.0 455-1533-ND 2.89 24.09 96.34 S04B-PASK-2 
6 10.0 14.0 455-1535-ND 3.65 30.44 121.75 SO6B-PASK-2 Digi-Key Pricing T &R Pricing* | JST 
7 12.0 16.0 455-1536-ND 4.27 35.55 142.20 S07B-PASK-2 Description Part No. 10 100 500 8,200 Part No. 
3 8 14.0 18.0 455-1537-ND 3.31 27.60 110.39 S08B-PASK-2 Contacts/Tool 
9 16.0 20.0 |455-1538-ND 5.02 41.80 167.20 | SO9B-PASK-2 26 ~ 22 AWG, Tab Contact 455-1320-1-ND 65 5.85 25.80 | 28.00/M_| SWPT-001T-025 
12 | 220 26.0 |455-1541-ND 6.11 50.93 203.71 S12B-PASK-2 26 ~ 22 AWG, Receptacle Contact |455-1321-1-ND 80 7.15 31.56 | 34.00/M_| SWPR-001T-P025 
13 | 24.0 28.0 | 455-1542-ND 643 53.55 214.20 ‘| S13B-PASK-2 Production Crimp Tool 455-1370-ND 965.96/1 — TYRS-980 
14 | 26.0 30.0 _[ébpal S320) 6.77 _56.41_225.64_| S14B-PASK-2 Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contacts | 455-1371-ND 367.01/1 —_|WC-uweF 
15 28.0 32.0 455-1544-ND 7.08 59.02 236.07 S15B-PASK-2 * For T d Reel bar ch +-ND to 2-ND 
te_| 30.0 34.0 _|455-1545-ND 7.32 60.96 243.85 __| S16B-PASK-2 at Tape and Reeliparknumber, change ND ta.2N0: 
NEW! Side Entry (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
2 2.0 6.0 455-1847-ND 1.92 16.02 64.07 $02B-PASK-2(LF)(SN) H 
3 | 40 8.0  |455-1848-ND 2.84 23.63 + +~—-94.51 __| SO3B-PASK-2(LF)(SN) PH Series 2.0mm Connectors WG 
4 6.0 10.0 455-1849-ND 3.14 26.13 104.51 S04B-PASK-2(LF)(SN) Features: * Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times * Square post is copper- 
5 8.0 12.0 |455-1850-ND 3.51 29.27 117.09 _| S05B-PASK-2(LF)(SN) undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention * This connector is also available 
6 10.0 14.0 (455-1851-ND 3.65 30.44 121.75 S06B-PASK-2(LF)(SN) in a surface mount configuration. Its housing is made of heat resistant resin so that it is not adversely affected during 
vi 12.0 16.0 455-1852-ND 4.27 35.55 142.20 S07B-PASK-2(LF)(SN) reflow soldering. 
3 8 14.0 18.0 455-1853-ND 4.64 38.64 154.54 S08B-PASK-2(LF)(SN) Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC » Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable 
9 16.0 20.0 455-1854-ND 5.02 41.80 167.20 S09B-PASK-2(LF)(SN) Wire: 32 ~ 24 AWG * Color: Natural (White) 
10 18.0 22.0 455-1855-ND 5.41 45.09 180.37 S10B-PASK-2(LF)(SN) 
1 20.0 24.0 455-1856-ND 5.79 48.26 193.04 $11B-PASK-2(LF)(SN) 
12 22.0 26.0 455-1857-ND 6.11 50.93 203.71 $12B-PASK-2(LF)(SN) 
13 24.0 28.0 455-1858-ND 6.43 53.55 214.20 $13B-PASK-2(LF)(SN) 
14 26.0 30.0 455-1859-ND 6.77 56.41 225.64 $14B-PASK-2(LF)(SN) 
15 28.0 32.0 455-1860-ND 7.08 59.02 236.07 $15B-PASK-2(LF)(SN) 
16 30.0 34.0 455-1861-ND 7.32 60.96 243.85 S16B-PASK-2(LF)(SN) 
Digi-Key CT Pricing |Digi-Key T & R Pricing | JST 
Description Part No. 100 500 |Part No. 8,000 Part No. 
Contacts/Tools for PA Series 
26 ~ 22 AWG, Tin-Plated Contact |455-1325-1-ND | 3.57 15.75 |455-1325-2-ND 17.00/M |SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG, Tin-Plated Contact |455-1313-1-ND | 3.57 15.75 |455-1313-2-ND 17.00/M |SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contact |455-1238-ND 367.01/1 |— — |WC-610 
Crimp Tool for 28 ~ 24 AWG Contact |455-1237-ND 792.08/1_|— — |YRS-620 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Cc D | Part No. 10 100 500 Part No. Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Housing 
oo withowt Panel hocks ty ue 2 20 5.8 455-1165-ND At 345 13.78 PHR-2 
3 40 114 — — | 455-1549-ND 62 5.19 20.77 PALR-03VF : se . ens _ ee en sy 
4 6.0 134 — — | 455-1550-ND 74 618 2470 | PALR-O4VF : ; ‘ : ; 
4 5 8.0 154 — — | 455-1551-ND a 6.42 25.69 ‘| PALR-OSVF 5 80 11.8 455-1163-ND 53 4.45 17.81 PHR-5 
6 10.0174  — ~~ — | 455-1552-ND 81 6.72 26.88 PALR-O6VF 6 10.0 13.8 455-1162-ND 58 4.87 19.49 PHR-6 
7 120 194 — — | 455-1553-ND 1.06 8.80 35.20 PALR-07VF ra 12.0 15.8 455-1161-ND 75 6.22 24.86 PHR-7 
8 14.0 214 — ~~ — | 455-1554-ND 1.29 10.72 42.87 PALR-08VF 8 14.0 178 455-1189-ND 78 6.47 25.87 PHR-8 
a win Panel Locks aS ‘\o | 160 198 455-1159-ND 79 655 26.21 PHR-9 
3. | 4.0 114 11.8 15.4 | 455-1556-ND 64 5.30 21.20 | PALR-03V : ba a ae a co ne a 
5 4 6.0 134 13.8 17.4 | 455-1557-ND 76 6.36 25.44 PALR-04V : : g 
6 10.0 174 19.8 21.4) 455-1558-ND 83 6.92 27.67 PALR-06V 12 22.0 25.8 455-1156-ND 1.64 13.69 54.77 PHR-12 
7 12.0 194 21.8 23.4) 455-1559-ND 1.08 9.04 36.15 PALR-07V 13 24.0 278 455-1155-ND 1.74 14.53 58.13 PHR-13 
8 14.0 21.4 23.8 25.4 | 455-1560-ND 1.32 10.99 43.95 PALR-08V 14 26.0 29.8 455-1154-ND 1.95 16.24 64.85 PHR-14 
= —EE—E7~7” 15 | 280 318 455-1153-ND 2.02 1680 67.20 PHR-15 
igi-Ke ut Tape Pricin ricing+ -1152- 5 
Description Patt No. 10 400 500 10,000 z Part No. oy 30 ee HSDSIILEZ ND se ots oo uals 
Contacts/Tools for PAL Series 
22 ~ 2BAWG, Tin Plated Contact 455-1546-1-ND 35 3.16 13.95] 15.00/M |SPAL-001T-PO5 Top Entry Thru-hole (Shrouded) 
24 ~ 28AWG, Tin Plated Contact 455-1547-1-ND 35 3.16 13.95 | 15.00/M  |SPAL-002T-PO.5 2 |3 4.0 79 455-1273-ND 1.15 9.54 38.17 B3B-PH-K-S 
Crimp Tool for 22~28 AWG, Contact | 455-1906-ND NEW! 411.48/1 — __ |YC-610R 4 6.0 9.9 455-1279-ND 1.43 11.90 47.58 B4B-PH-K-S 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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A Tape & Reel* 
JS T PH Series — 2.0mm Connectors (Cont.) cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing | JST 
Fig|cuits| AB | PartNo. 10 100 500 1,000 —_| Part No. 
Cir- | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing JST NEW! Headers — Side Entry SMT (Shrouded)-RoHS Compliant NEW! 
Fig. |cuits|__A B Part No. 10 100 500 Part No. 2 [20 79 | 455-1749-4-ND 6.19 55.41 244.44] 261.00 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 34.0 99 | 455-1750-1-ND 7.28 = «65.12 287.29| 306.00 -—‘| S3B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
7 | 120 159 455-1276-ND 249 20.77 —-83.06 B7B-PH-K-S 4 |60 11.9 | 455-1751-1-ND 840 7517 331.63| 354.00 _—_‘| S4B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
9 16.0 19.9 455-1274-ND 3.08 25.67 102.68 B9B-PH-K-S 5 18.0 13.9 | 455-1752-1-ND 8.78 78.60 346.74 370.00 S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
2142) 220 25.9 455-1264-ND 391 3259 130.37 B12B-PH-K-S 6 [10.0 15.9 | 455-1753-1-ND 10.50 93.90 414.28 | 442.00 __| S6B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
14 | 260 299 455-1269-ND 465 ©3878 15510 B14B-PH-K-S 5 | 7 [120 179 | 455-1754-1-ND 10.62 95.05 419.33] 447.00 | $7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
5 | 200 319 EE 400 4193 test _| Bispnies 9 |is0 219 | aS5-7664ND 1205 11675 51608) S400 |soB-H-sMacTaILe)SM) 
16 | (90.0 _38.9' _ [ESSERE 5.64 _46.97, _187.89__|_ BIGB*PH-K-S jo |18.0 239 | 455-1757-1-ND 15.05 134.69 594.23 634.00 _| $10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
NEW! Top Entry Thru-hole (Shrounded) — RoHS Compliant NEW! 12 |22.0 27.9 | 455-1758-1-ND 16.50 147.60 651.17] 695.00 _|$12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
2 2.0 5.9 455-1704-ND 81 6.79 27.15 B2B-PH-K-S(LF)(SN) 13 |24.0 29.9 | 455-1759-1-ND 17.24 154.22 680.40] 726.00 | $13B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
3] 40 79 455-1705-ND 1.15 9.54 38.17 B3B-PH-K-S(LF)(SN) 14 ]26.0 31.9 | 455-1760-1-ND 17.66 157.99 697.03} 744.00 Space 
4 | 60 99 455-1706-ND 143 11.90 47.58 B4B-PH-K-S(LF)(SN) 15 |28.0 33.9 | 455-1761-1-ND 18.08 161.76 713.66] 761.00 | $15B-PH-SM4-TB(LF)(SN 
5 | 80 119 455-1707-ND 185 15.39 61.56 B5B-PH-K-S(LF)(SN) 
6 | 100 139 455-1708-ND 2.41 —_‘17.61 70.43 B6B-PH-K-S(LF)(SN) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Real* | JST 
7 | 120 159 455-1709-ND 249 20.77 83.06 B7B-PH-K-S(LF)(SN) Description Part No. 1 100 500 | Size | Pricing | Part No. 
8 | 140 179 455-1710-ND 2.73 = 22.71 90.85 B8B-PH-K-S(LF)(SN) Contacts-Tin Plated 
> | 9 | 160 19.9 455-1711-ND 3.08 25.67 —~—«102.68 BOB-PH-K-S(LF)(SN) 30 ~ 24 AWG 455-1127-1-ND — 343 15.11 | 8,000 | 16.00/M | SPH-002T-P0.5S 
10 18.0 21.9 455-1712-ND 3.36 28.02 112.09 B10B-PH-K-S(LF)(SN) 32 ~ 28 AWG 455-1318-1-ND = 3.29 14.49 | 10,000] 15.00/M_| SPH-004T-P0.5S 
11 | 200 23.9 455-1713-ND 3.63 30.24 120.96 B11B-PH-K-S(LF)(SN) Crimp Tools 
12 | 220 259 455-1714-ND 3.91 32.59 130.37 B12B-PH-K-S(LF)(SN) 30 ~ 24 AWG 455-1128-ND 367.01 = || — | We-240 
13 | 240 279 455-1715-ND 4.31 35.95 143.81 B13B-PH-K-S(LF)(SN) 32 ~ 28 AWG 455-1236-ND 792.08 — cook as — _|YRS-243 
14 | 260 299 455-1716-ND 4.65 38.78 — 155.10 B14B-PH-K-S(LF)(SN) * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
15 | 280 319 455-1717-ND 496 41.33 165.31 B15B-PH-K-S(LF)(SN) 
ie | 300 33.9 455-1718-ND 5.64 ——-46.97__—187.89 B16B-PH-K-S(LF)(SN) x 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) PHD Series 2.0mm Connectors WG 
8 140 179 cee Ny) 2.50 20.83 83.33 S8B-PH-K-S Features: * This compact design meets the demand for high-density connection » The box contact supplies stable contact 
3 | 10 | 180 219 455-1220-ND 3.10 25.81 103.22 $10B-PH-K-S performance 
14 26.0 29.9 455-1214-ND 4.28 35.68 142.73 $14B-PH-K-S Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC + Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
16 | 300 33.9 455-1207-ND 5.63 ——-46.91__—‘187.62 $16B-PH-K-S * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 
NEW! Side Entry Thru-hole(Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
2]; 20 59 455-1719-ND Bt 6.72 26.88 $2B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 | 40 79 455-1720-ND 1.06 887 35.48 $3B-PH-K-S(LF)(SN) 
4 | 60 99 455-1721-ND 1.31 = 10.89 43.55 S4B-PH-K-S(LF)(SN) 
5 | 80 119 455-1722-ND 160 1337 53.49 S5B-PH-K-S(LF)(SN) 
6 | 100 139 455-1723-ND 1.92 15.99 «63.97 SGB-PH-K-S(LF)(SN) 
7 | 120 159 455-1724-ND 2.14 17.81 71.23 $7B-PH-K-S(LF)(SN) 
8 | 140 179 455-1725-ND 250 20.83 83.33 S8B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 | 9 | 160 199 455-1726-ND 2.78 2319 92.74 S9B-PH-K-S(LF)(SN) 
jo | 180 219 455-1727-ND 3.10 25.81 ~—«:103.22 $10B-PH-K-S(LF)(SN) ie | MEGS) | OELG Pricing 7st 
1 20.0 23.9 455-1728-ND. 3.35 27.89 111.55 $11B-PH-K-S(LF)(SN) Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
12 | 220 25.9 455-1729-ND 384 31.99 127.95 $12B-PH-K-S(LF)(SN) 
13 | 240 279 455-1730-ND 4.08 34.03 -—136.12 $13B-PH-K-S(LF)(SN) 10 | 80 11.9 | 455-1158-ND 214 «1787 ~—«71.46 PHDR-10VS 
14 26.0 29.9 455-1731-ND 4.28 35.68 142.73 $14B-PH-K-S(LF)(SN) 12 10.0 13.9 455-1204-ND 218 18.20 72.80 PHDR-12VS 
15 | 280 319 455-1732-ND 4.54 37.87 —«151.47 $15B-PH-K-S(LF)(SN) 144] 120 159 | 455-1172-ND 221 1843 73.70 PHDR-14VS 
16 | 300 339 455-1733-ND 5.63 46.91 ~—-187.62 $16B-PH-K-S(LF)(SN) 16 | 140 17.9 | 455-1173-ND 237 1971 78.85 PHDR-16VS 
18 | 16.0 19.9 | 455-1905-ND+ NEW! 239 19.94 79.74 PHDR-18VS 
Tans SS 20 | 180 21.9 | 455-1174-ND 242 2016 80.64 PHDR-20VS 
cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing | JST ,| 2 | 200 239 | 455-1175-ND 419 34.95 139.78 PHDR-22VS 
Fig|cuits| AB | PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. 24 | 22.0 25.9 | 455-1177-ND 4.23 35.23 140.90 PHDR-24VS 
2 | 20 279 | as5-1178-ND 4.273562 14248 | PHOR-26VS 
Top Entry SMT (Shrouded) 28 | 26.0 29.9 | 455-1171-ND 431 35.90 143.58 PHDR-28VS 
6 ]10.0 15.95 | 455-1365-1-ND 9.95 89.00 392.63 — | B6B-PH-SM3-TB 30 | 280 31.9 | 455-1180-ND 436 36.35 145.38 PHDR-30VS 
7 |12.0 17.95 | 455-1306-1-ND 11.02 9859 434.94 — | B7B-PH-SM3-TB 32 | 300 339 | 455-1179-ND 440 36.68 146.72 PHDR-32VS 
9 |16.0 21.95 | 455-1311-1-ND 1263 11298 498.45 — | B9B-PH-SM3-TB 34 | 320 35.9 | 455-1182-ND 444 37.02 148.06 PHDR-34VS 
10 ]18.0 23.95 | 455-1310-1-ND 15.02 134.35 592.71 — | B10B-PH-SM3-TB 
4 | 11 [20.0 25.95 | 455-1307-1-ND 15.97 142.91 630.51| 673.00 _| B11B-PH-SM3-TB Top Entry (Shrouded) 
12 [22.0 27.95 | 455-1309-1-ND 1669 149.31 65873| 703.00 | B12B-PH-SM3-TB 10.) 80 11.9] 455-1331-ND 302 25.48 10071 Bi0B-PHDSS 
13 [24.0 29.95 | 455-1308-1-ND 17.22 154.11. 679.89] 725.00 | B13B-PH-SM3-TB 44 | 120 159 | 455-1329-ND 418 3485 139.38 B14B-PHDSS 
14 [26.0 31.95 | 455-1322-1-ND 17.76 158.91 701.06| 748.00 | B14B-PH-SM3-TB 16 | 140 179 | 455-1328-ND 430 3583 143.31 B16B-PHDSS 
16 [30.0 35.95 | 455-1323-1-ND 1883 168.50 743.40| 793.00 _| B16B-PH-SM3-TB 2 | 24) 920 259 | 455-1345-ND 713 5940 23761 B24B-PHDSS 
NEW! Top Entry SMT (Shrounded) — RoHS Compliant NEW! 28 | 26.0 29.9 | 455-1364-ND 7.76 64.68 258.71 B28B-PHDSS 
2 120 7.95 | 455-1734-1-ND 5.89 5267 232.35] 248.00 | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 30 | 280 31.9 | 4554363-ND 8116762 27049 B30B-PHDSS 
3 |4.0 9.95 | 455-1735-1-ND 6.73 60.21 265.61| 283.00 _—_‘| B3B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) NEW! Top Entry (Shrouded)-RoHS Compliant NEW! 
4/60 11.95 | 455-1736-1-ND 849 75.97 335.16| 358.00 __| B4B-PH-SMM4-TB(LF)(SN) TOMIEET YT 11.9 REET BOs Ee, TOOT! B10B-PHDSS(LFVSN 
5 |80 13.95 | 455-1737-1-ND 9.17 82.03 361.88 | 386.00 _—| BSB-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 2 | 100 a9 eee a emer B12B-PHDSS(LF)(SN 
6 |10.0 15.95 | 455-1738-1-ND 9.95 89.00 392.63| 419.00 _| B6B-PH-SM4-TB(LF)SN) | a0) iso eeeeeeinn Tye. gage 4a0'38 Bide eal 
7 ]12.0 17.95 | 455-1739-1-ND 11.02 9859 434.94] 464.00 | B7B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) ie | 140 179. eeeheeeinn ay 76D: dE0d8 nih ADS 
[2 fas 8m fasimote nie wat ete) asso ommmsuerounen | | | | fy | feo toa [astern hrs bee _tsa0_ | subst 
to |18.0 23.95 | 455-1742-1-ND 15.02 134.35 592.71] 632.00 _| B10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 20 | 180 = 21.9 | 455-1767-ND 5.16 42.96 171.85 | B20B- PADSSLFISN) 
11 |20.0 25.95 | 455-1743-1-ND 15.97 142.91 630.51| 673.00 _| B11B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 2) 22 ) 20.0 23.9 | 455-1768-ND 6.57 54.75 219.00 | B22B-PHDSS(LF)(SN) 
12 [22.0 27.95 | 455-1744-1-ND 16.69 149.31 658.73 703.00 | B12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) a4 | 2200 25.9 eR ce NE TAG 50.40, 237.61 | B24B-PHDSS(LF) a 
13 [24.0 29.95 | 455-1745-1-ND 17.22 154.11 679.89 725.00 | B13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 28) 2400 (27.9 beat 7.43 61.89 247.54 | B2GB-PHDSS(LF)(SN 
14 [26.0 31.95 | 455-1746-1-ND 17.76 158.91 701.06 748.00 | B14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 28 | 26.0 29.0 oalamaieD) 116 6468, 258:71_| B28B- PHDSSIL 
15 |28.0 33.95 | 455-1747-1-ND 18.30 163.71 722.23) 770.00 | B15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 30 | 28.0 = 31.9 | 455-1772-ND 811 67.62 270.49 B30B-PHDSS(LF)(SN) 
16 |30.0 35.95 | 455-1748-1-ND 18.83 168.50 _743.40| 793.00 _| B16B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 32} 30.0 33.9 | 455-1773-ND 845 70.42 281.66 B32B-PHDSS(LF)(SN) 
Side Entry SMT (Shrouded) 34 | 320 35.9 _| 455-1774-ND 8.72 72.70 290.80 B34B-PHDSS (LF)(SN) 
476.0 11.9 | 455-1333-1-ND 840 7517 331.63] 354.00 | S4B-PH-SM3-TB Side Entry (Shrouded) 
5 |80 13.9 | 455-1326-1-ND 878 7860 346.74 — | S5B-PH-SM3-TB 12 | 100 139 | 455-1359-ND 3.86 32.16 128.63 $12B-PHDSS 
7 |120 17.9 | 455-1334-1-ND 6.46 57.82 255.08] 272.00 _ | S7B-PH-SM3-TB 18 | 16.0 19.9 | 455-1356-ND 5.23 4358 174.33 $18B-PHDSS 
9 |16.0 21.9 | 455-1338-1-ND 13.05 116.75 515.08] 549.00 | S9B-PH-SM3-TB 24 | 220 25.9 | 455-1353-ND 7.77 64.78 259.12 $24B-PHDSS 
5 | 10 [18.0 23.9 | 455-1339-1-ND__ 15.05 134.69 594.23| 634.00 _| $10B-PH-SM3-TB 3) 28 | 26.0 29.9 | 455-1351-ND 8.40 70.00 280.01 $28B-PHDSS 
12 |22.0 27.9 | 455-1340-1-ND 16.50 147.60 651.17 — — |S12B-PH-SM3-TB 30 | 28.0 31.9 | 455-1350-ND 8.90 74.19 296.76 S30B-PHDSS 
14 |26.0 31.9 | 455-1342-1-ND 17.66 157.99 697.03] 744.00 | $14B-PH-SM3-TB 32 | 300 339 | 455-1349-ND 9.28 77.34 309.37 $32B-PHDSS 
15 [28.0 33.9 | 455-1343-1-ND 18.08 161.76 713.66| 761.00 | $15B-PH-SM3-TB 34 | 320 35.9 | 455-1348-ND 9.63 80.29 321.15 $34B-PHDSS 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. # RoHS Compliant (Continued) 
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JST PHD Series 2.0mm Connectors (Cont.) WG 
Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig.) cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
NEW! Side Entry (Shrouded) — RoHS Compliant NEW! 
10 8.0 11.9 455-1775-ND 3.29 27.45 = 109.81 $10B-PHDSS(LF)(SN) 
12 10.0 13.9 455-1776-ND 3.86 32.16 128.63 $12B-PHDSS(LF)(SN) 
14 12.0 15.9 455-1777-ND 4.57 38.05 152.20 $14B-PHDSS(LF)(SN) 
16 14.0 17.9 455-1778-ND 4.72 39.34 157.37 S16B-PHDSS(LF)(SN) 
18 16.0 19.9 455-1779-ND 5.23 43.58 174.33 S18B-PHDSS(LF)(SN) 
20 18.0 21.9 455-1780-ND 5.70 47.46 189.84 $20B-PHDSS(LF)(SN) 
3 | 22 20.0 23.9 455-1781-ND 7.16 59.66 238.65 $22B-PHDSS(LF)(SN) 
24 22.0 25.9 455-1782-ND 7.77 64.78 = 259.12 $24B-PHDSS(LF)(SN) 
26 24.0 27.9 455-1783-ND 8.14 67.83 271.32 S26B-PHDSS(LF)(SN) 
28 26.0 29.9 455-1784-ND 8.40 70.00 280.01 S28B-PHDSS(LF)(SN) 
30 28.0 31.9 455-1785-ND 8.90 7419 296.76 S30B-PHDSS(LF)(SN) 
32 30.0 33.9 455-1786-ND 9.28 77.34 309.37 $32B-PHDSS(LF)(SN) 
34 32.0 35.9 455-1787-ND 9.63 80.29 321.15 S34B-PHDSS(LF)(SN) 
Digi-Key CT Pricing Digi-Key IT & R Pricing | JST 
Description Part No. 100 500 | Part No. 8,000 Part No. 
Contacts-Tin Plated 
26 ~ 22 AWG 455-1325-1-ND 3.57 15.75 | 455-1325-2-ND 17.00/M | SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG 455-1313-1-ND 3.57 15.75 | 455-1313-2-ND 17.00/M | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG Contacts 455-1238-ND 367.01/1 | — — |WC-610 
28 ~ 24 AWG Contacts 455-1237-ND 792.08/1_ |— —_ |YRS-620 


EH Series 2.5mm Connectors Ww a 


Features: * Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures only 8.1mm 
(.319”) high after mounting and is just 3.8mm (.150”) wide. * Highly Reliable Contact: The contact has long dimples near 
the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration 
and abusive prying. * Polarizing Guides: The header and housing have guides to prevent improper mating. * Whisker 
Prevention: The contact material is treated with a reflow process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead- 
plated for whisker prevention. * Easy and Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip 
length, 2.6 + 0.4mm (.102” + .016”). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded 
wires. 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG). * Voltage Rating: 250V AC/DC. » Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C. * Applicable Wire: 32 ~ 22 AWG. 

Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, tin-plated. * Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white). * Posts for 
Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated. * Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white). 

Applicable PC Board Thickness: * 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”). 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing 
2 25 7.0 455-1000-ND 38 3.16 12.63 | EHR-2 
3 5.0 95 455-1001-ND A2 3.50 13.98 | EHR-3 
4 15 12.0 455-1002-ND AB 3.56 14.25 | EHR-4 
5 10.0 14.5 455-1003-ND 8 3.97 15.86 | EHR-5 
6 12.5 17.0 455-1004-ND 52 4.30 17.20 | EHR-6 
7 15.0 19.5 455-1005-ND 60 4.97 19.89 | EHR-7 
1 8 17.5 22.0 455-1006-ND 62 5.18 20.70 | EHR-8 
9 20.0 24.5 455-1007-ND 89 7.39 29.57 | EHR-9 
10 22.5 27.0 455-1008-ND 94 7.80 31.18 | EHR-10 
11 25.0 29.5 455-1009-ND 1.16 9.68 38.71 | EHR-11 
12 27.5 32.0 455-1010-ND 1.40 11.69 46.77 | EHR-12 
13 30.0 34.5 455-1011-ND 1.48 12.37 49.46 | EHR-13 
14 32.5 37.0 455-1012-ND 1.89 15.73 62.90 | EHR-14 
15 35.0 39.5 455-1013-ND 1.94 16.20 64.78 | EHR-15 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
3 5.0 10.0 455-1015-ND* 89 7.45 29.79 | B3B-EH-A 
5 10.0 15.0 455-1017-ND» 1.40 11.71 46.82 | B5B-EH-A 
6 12.5 17.5 455-1018-ND» 1.69 14.06 56.22 | B6B-EH-A 
7 15.0 20.0 455-1019-ND* 1.92 15.96 63.84 | B7B-EH-A 
8 17.5 22.5 455-1020-ND* 217 18.09 72.35 | B8B-EH-A 
2) 10 22.5 27.5 455-1022-ND» 2.81 23.41 93.63 | B10B-EH-A 
1 25.0 30.0 455-1023-ND» 3.10 25.82 103.26 | B11B-EH-A 
12 27.5 32.5 455-1024-NDe 3.23 26.88 107.52 | B12B-EH-A 
13 30.0 35.0 455-1025-ND» 3.82 31.87 127.46 | B13B-EH-A 
14 32.5 37.5 455-1026-ND* 4.44 34.50 137.98 | B14B-EH-A 
15 35.0 40.0 455-1027-ND* 4.37 36.40 145.60 | B15B-EH-A 
* Not TUV approved 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
NEW! Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant NEW! 
2 25 7 455-1611-NDe 66 5.49 21.95 | B2B-EH-A(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1612-NDe 89 7.45 29.79 | B3B-EH-A(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1613-NDe 1.18 9.80 39.20 | B4B-EH-A(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1614-NDe 1.40 11.71 46.82 | B5B-EH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1615-NDe 1.69 14.06 56.22 | B6B-EH-A(LF)(SN) 
7 15.0 20.0 455-1616-NDe 1.92 15.96 63.84 | B7B-EH-A(LF)(SN) 
2) 8 17.5 22.5 455-1617-ND* 217 18.09 72.35 | B8B-EH-A(LF)(SN) 
9 20.0 25.0 455-1618-NDe 2.41 20.11 80.42 | B9B-EH-A(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1619-NDe 2.81 23.41 93.63 | B10B-EH-A(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1620-ND* 3.10 25.82 103.26 | B11B-EH-A(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1621-NDe 3.23 26.88 107.52 | B12B-EH-A(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1622-ND* 3.82 31.87 127.46 | B13B-EH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1623-NDe 414 34.50 137.98 | B14B-EH-A(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1624-NDe 4.37 36.40 145.60 _| B15B-EH-A(LF)(SN) 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
3 5.0 10.0 455-1029-ND 94 7.84 31.36 | S3B-EH 
5 10.0 15.0 455-1031-ND 1.46 12.15 48.61 | S5B-EH 
7 15.0 20.0 455-1033-ND 2.15 17.92 71.68 | S7B-EH 
8 17.5 22.5 455-1034-ND 2.52 21.00 84.00 | S8B-EH 
4 9 20.0 25.0 455-1035-ND 2.69 22.40 89.60 | S9B-EH 
13 30.0 35.0 455-1039-ND 4.79 39.93 159.71 |S13B-EH 
14 32.5 37.5 455-1040-ND 5.09 42.45 169.79 | S14B-EH 
15 35.0 40.0 455-1041-ND 5.48 45.70 182.78 | S15B-EH 
NEW! Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant NEW! 
2 25 75 455-1625-ND 79 6.55 26.21 | S2B-EH(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1626-ND 94 7.84 31.36 | S3B-EH(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1627-ND 1.12 9.30 37.18 | S4B-EH(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1628-ND 1.46 12.15 48.61 | S5B-EH(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1629-ND 1.81 15.12 60.48 | S6B-EH(LF)(SN) 
7 15.0 20.0 455-1630-ND 2.15 17.92 71.68 | S7B-EH(LF)(SN) 
8 17.5 22.5 455-1631-ND 2.52 21.00 84.00 | S8B-EH(LF)(SN) 
8 9 20.0 25.0 455-1632-ND 2.69 22.40 89.60 | S9B-EH(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1633-ND 3.31 27.61 110.43 | S10B-EH(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1634-ND 3.67 30.58 122.30 | S11B-EH(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1635-ND 3.88 32.37 129.47 | S12B-EH(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1636-ND 4.79 39.93 159.71 | S13B-EH(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1637-ND 5.09 42.45 169.79 | S14B-EH(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1638-ND 5.48 45.70 182.78 | S15B-EH(LF)(SN) 
Crimp Contact 30 ~ 22 AWG 455-1042-1-ND - 3.14 13.86 SEH-001T-PO.6 
Crimp Contact 30 ~ 22 AWG 455-1042-2-ND 135.00/9,000 SEH-001T-PO.6 
Crimp Tool for 30 ~ 22 AWG Contacts | 455-1043-ND 367.01/1 WC-260 


« Not TUV approved 


DB Series 2.5mm Board-In IDC Connectors 


Specifications: 


* Current Rating: 2A AC/DC (24 AWG) 


* Voltage Rating: 250V AC/DC 


* Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for 
details regarding other UL wires.) 28, 26, 24 AWG. Conductor/7 strands, tin- 
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coated. Insulation 0.D/1.0 to 1.4mm (.039” to .055"). 

Material and Finish: 

* Contact: Phosphor bronze, copper-undercoated, tin/lead-plated * Housing: 

Nylon 66, UL94V-0 

Applicable PC Board Thickness: * 1.6mm ( .063”) 

Dim. A Digi-Key Pricing JST 

Circuits} Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 75 455-1070-ND sl? 1.31 10.92 | 02DB-8M 
5 reek 28 13.0 455-1073-ND 38 2.86 23.80 | 05DB-8M 
6 17.5 455-1074-ND AT 3.49 29.07 | O6DB-8M 
10 27.5 455-1078-ND 77 5.78 48.16 | 10DB-8M 
2 75 455-1082-ND 16 1.23 10.25 | 02DB-6S 
4 12.5 455-1084-ND 31 2.33 19.43 | 04DB-6S 
6 17.5 455-1086-ND 45 3.39 28.28 | O6DB-6S 
vi 20.0 455-1087-ND 52 3.92 32.65 | 07DB-6S 
9 White 26 25.0 455-1089-ND 67 5.01 41.78 | O9DB-6S 
10 27.5 455-1090-ND 74 5.58 46.48 | 10DB-6S 
in 30.0 455-1091-ND 84 6.32 52.64 | 11DB-6S 
12 32.5 455-1092-ND -90 6.73 56.06 | 12DB-6S 
13 35.0 455-1093-ND 1.22 9.13 76.11 | 13DB-6S 
2 75 455-1094-ND 7 1.31 10.92 | 02DB-4K 
4 12.5 455-1096-ND 33 2.45 20.39 | 04DB-4K 
5 13.0 455-1097-ND 38 2.86 23.80 | O5DB-4K 
6 17.5 455-1098-ND 45 3.37 28.11 | O6DB-4K 
7 20.0 455-1099-ND 53 3.96 33.04 | 07DB-4K 
8 Black 24 22.5 455-1100-ND 61 4.57 38.08 | 08DB-4K 
9 25.0 455-1101-ND 68 5.12 42.67 | O9DB-4K 
10 275 455-1102-ND tt 5.78 48.16 | 10DB-4K 
1 30.0 455-1103-ND 86 6.48 53.99 | 11DB-4K 
12 32.5 455-1104-ND 92 6.89 57.40 | 12DB-4K 
13 35.0 455-1105-ND 1.23 9.20 76.67 | 13DB-4K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HR Series 
2.5mm IDC Receptacles 


Specifications: 

* Current Rating: 2A AC/DC (24 AWG) » Voltage Rating: 250V AC/DC 
* Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for 
details regarding other UL wires.) 26, 24 AWG. Conductor/7 strands, tin-coated. 
Insulation 0.D/1.0 ~ 1.5mm (.039” ~ .059”.) Material and Finish: 

© Contact: Phosphor Bronze, Tin-Plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0 
Applicable PC Board Thickness: 

© 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


Dim. A Digi-Key Pricing JST 
Circuits | Color AWG (mm) Part No. il 10 100 Part No. 
2 75 455-1044-ND .20 1.47 12.27 02HR-6S 
5 15.0 455-1047-ND 39 2.90 24.19 O5HR-6S 
6 17.5 455-1048-ND 43 3.25 27.05 O6HR-6S 
8 22.5 455-1050-ND 56 4.18 34.83 O8HR-6S 
g | White ) 26 | 50 | 455-1051-ND 63 470 39.20 | OSHR-6s 
10 27.5 455-1052-ND 70 5.27 43.91 10HR-6S 
13 35.0 455-1055-ND 87 6.49 54.10 13HR-6S 
15 40.0 455-1056-NDt 99 7.43 61.94 15HR-6S 
3 10.0 455-1058-ND 25 1.90 15.79 O3HR-4K 
5 15.0 455-1060-ND 40 3.00 25.03 O5HR-4K 
6 17.5 455-1061-ND 5 3.38 28.17 O6HR-4K 
7 20.0 455-1062-ND 51 3.85 32.09 07HR-4K 
8 Black 24 22.5 455-1063-ND 58 4.35 36.29 O8HR-4K 
9 25.0 455-1064-ND 65 4.89 40.77 O9HR-4K 
10 27.5 455-1065-ND 73 5.48 45.70 10HR-4K 
af 30.0 455-1066-ND 19 5.93 49.39 11HR-4K 
12 32.5 455-1067-ND 84 6.27 §2.25 12HR-4K 
13 35.0 455-1068-ND 90 6.77 56.39 13HR-4K 
Not UL recognized nor CSA certified 


VH Series 


3.96mm Connectors 


WG 


Features: « Reliable VH connector can be used in a wide variety of applications * Mounting height of 16.5mm « Lock 


mechanism which prevents the connector from coming loose and prevents misinsertion Specifications: * Current Rating: 
10A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC + Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 22 ~ 16 AWG 
* Color: Natural (White) 


Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No 
2 3.96 7.86 455-1183-ND 59 4.93 19.71 VHR-2N 
3 7.92 11.82 455-1184-ND 69 6.71 22.85 VHR-3N 
4 11.88 15.78 455-1185-ND 87 7.28 29.12 VHR-4N 
5 15.84 19.74 455-1186-ND 1.16 9.63 38.53 VHR-5N 
1 6 19.80 23.70 455-1187-ND 1.24 10.36 41.44 VHR-6N 
ca 23.76 27.66 455-1181-ND 1.59 13.27 53.09 VHR-7N 
8 27.72 31.62 455-1168-ND 1.65 13.72 54.88 VHR-8N 
9 31.68 35.58 455-1169-ND 1.92 15.96 63.84 VHR-9N 
10 35.64 39.54 455-1167-ND 2.19 18.26 73.02 VHR-10N 


Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Side Entry (locking) 
3 7.92 11.82 | 455-1270-ND 1.67 13.92 55.68 B3PS-VH 
6 19.80 23.70 | 455-1232-ND 3.23 26.93 107.71 B6PS-VH 
3 ye 23.76 27.66 | 455-1231-ND 3.64 30.34 121.34 B7PS-VH 
9 31.68 35.58 | 455-1229-ND 477 39.75 158.98 BOPS-VH 
10 35.64 39.54 | 455-1228-ND 5.25 43.73 174.91 B10PS-VH 
NEW! Side Entry (locking) — RoHS Compliant NEW! 
2 3.96 7.86 455-1648-ND 1.33 11.09 44.35 B2PS-VH(LF)(SN) 
3 7.92 11.82 | 455-1649-ND 1.67 13.92 55.68 B3PS-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1650-ND 2.22 18.53 74.41 B4PS-VH(LF)(SN) 
5 15.84 19.74 | 455-1651-ND 2.74 22.80 91.20 B5PS-VH(LF)(SN) 
3 6 19.80 23.70 | 455-1652-ND 3.23 26.93 107.71 B6PS-VH(LF)(SN) 
23.76 27.66 | 455-1653-ND 3.64 30.34 121.34 B7PS-VH(LF)(SN) 
8 27.72 31.62 | 455-1654-ND 4.34 36.15 144.58 B8PS-VH(LF)(SN) 
9 31.68 35.58 | 455-1655-ND 477 39.75 158.98 B9PS-VH(LF)(SN) 
10 35.64 39.54 | 455-1656-ND 5.25 43.73 174.91 B10PS-VH(LF)(SN) 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape &Reel* | JST 
Description Part No. 10 100 500 | Size Pricing | Part No. 
Contacts-Tin Plated 
20 ~ 16 AWG 455-1319-1-ND 84 7.50 33.09 | 3,500 | 35.00/M | SVH-41T-P1.1 
22 ~ 18 AWG 455-1133-1-ND — 7.62 33.60 | 4,500 | 36.00/M | SVH-21T-P1.1 
Crimp Tools 
20 ~ 16 AWG Contacts 455-1227-ND 366.33/1 - — |} YC-630 
22 ~ 18 AWG Contacts 455-1134-ND 367.01/1 - — | WC-160 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SIN Series Board-in Crimp Terminals 
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Features: « Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering »* Wires can be 
machine secured to terminals Strain relief minimizes wires. Specifications: * Current Rating: Depends on applicable 
wires * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 12 AWG « Applicable PC Board Thickness: 1.6mm 
(.063”) Material: * Tin-Plated 


Dim. PCB (mm) 
Wire (mm) |Thick- Hole | Digi-Key Pricing Tape & Reel* |JST 
Fig.| AWG#| A B |ness_ Dia. | Part No. 10 100 500 | Size | Pricing |Part No. 
1 |28~26) 5.8 3.1 | 16 1.0 | 455-1452-1-ND 29 2.64 — 11.63] 9,000} 12.00/M |SIN-002T-1.0 
2 |22~18)12.6 3.6 | 1.6 1.80 | 455-1453-1-ND 61 5.45 24.04] 3,000 | 26.00/M |SIN-21T-1.8 
22~18) 7.6 4.1 | 1.6 1.80 | 455-1454-1-ND A5 4.04 17.83] 4,500 | 19.00/M |SIN-21T-1.8S 
3 | 18.16) 83 43) 1.6 24 | 455-1455-1-ND 54 4.83 21.32] 3,000 | 23.00/M |SIN-41T-2.4S 
14 83 431.6 2.5 | 455-1456-1-ND 54 4.83 21.32] 3,000 | 23.00/M |SIN-61T-2.6S 
12 92 45] 1.6 3.55 | 455-1457-1-ND 10 6.22 27.45] 2,000 | 29.00/M |SIN-81T-3.6S 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Miscellaneous Crimp Contacts and Crimp Tools 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Top Entry (locking) Contact Contact Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | JST 
Material Finish AWG | Part No. Ul 100 500 Pricing Part No. 
6 | 1980 2370 | 455-1260-ND 257 21.41 ~—85.63.—| BEP-VH VH/NV Setied Chins Contacte 
,| 2 | 3s 7 ae A Sor | BIH Brass | Tin-Plated |22~18]455-112-1-ND  — 6.86 30.24 | 144.00/4,500 | SVH-217-1.1 
8 | 2772 31.62 | 455-1206-ND 3.55 29.57 118.27 | B8P-VH XH Series Crimp Contacts 
9 | 31.68 35.58 | 455-1257-ND 3.93 32.79 + 131.14‘| BOP-VH Phosphor 
NEMIE Tag Entiy (iouking/ = Rektg Cocca EAL bronze | TirPlated [28-22] 455-1135-1-ND  — 5.00 22.05 | 192.00/8,000 | SxH-001T-P0.6 
2 3.96 7.86 | 455-1639-ND 1139.44 ~—-37.63- | B2P-VH(LF)(SN) Crimp Tool 28 ~ 22 AWG 
. ae faa dae “aes eantaici XH Contacts........c..ceese0e. 455-1136-ND 367.01 — — — = we-110 
4 | 4188 15.78 | 455-1641-ND 183 15.27 «61.06 | B4P-VH(LF)(SN) SAN Series Crimp Contacts 
» |ieee teva (eee 905 77 7507 | BSP-VHYLEVSN) Brass _| Tin-Plated |24~ 30] 455-1142-1-ND _— 3.14 13.86 |210.00/14,000 | SAN-002T-0.8K 
2 | 6 | 1980 23.70 | 455-1643-ND 257 21.41 85.63. | BBP-VH(LF)(SN) pl et 24 ANG cevem oa = vase 
7 | 23.76 ©2766 | 455-1644-ND 297 24.77 +~—-99.07_‘|_B7P-VH(LF)(SN) ay Ole aha 
8 | 2772 31.62 | 455-1645-ND 3.55 29.57 «118.27 | B8P-VH(LF)(SN) fain iesan | _ iDEEKRIO 
9 | 3168 35.58 | 455-1646-ND 3.93 32.79 131.14 | BOP-VH(LF)(SN) Head Adapter ZR Series.......... 455-1375-ND 66872 — — = IDHZR(F)20 
to | 3564 39.54 | 455-1647-ND 4.29 35.76 —-143.04_|_ B10P-VH(LF)(SN) 
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Features: ° Extremely versatile high density mezzanine connector system. Surface Mate Height Code (mm) 
mount attachment. * Blade-on-beam contacts allow “peeling” and prevent “stubbing”. Receptacle 
¢ Face polarization prevents mis-mating. * PCB polarization prevents PCB assembly Plug 1 2 3 
errors. al 5 9 13 
Plug: * Housing: G.F.LCP UL94V-0 * Terminal: Brass Receptacle: * Housing: G.F.LCP 2 6 10 14 
UL94V-0 » Terminal: Beryllium Copper * Mating Cycles: 100 * Voltage Rating: 100VAC 3 7 abl 15 
* Current Rating: 6.5A * Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 4 8 12 16 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1667-1-ND 3.49 2.16 1.90 609-1667-2-ND 900 1498.01 | 61083-041402LF 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1668-1-ND 3.17 1.96 1.73 609-1668-2-ND 900 1355.09 | 61083-041422LF 
0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1669-1-ND 3.57 2.20 1.94 609-1669-2-ND 800 1355.12 | 61083-042402LF 
40 0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1670-1-ND 3.65 2.27 2.06 609-1670-2-ND 800 1408.62 | 61083-042422LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1671-1-ND 3.46 2.14 1.88 609-1671-2-ND 700 1148.92 | 61083-043402LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1672-1-ND 3.44 2.13 1.87 609-1672-2-ND 700 1450.37 | 61083-043422LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1673-1-ND 3.65 2.27 2.05 609-1673-2-ND 600 1323.54 | 61083-044402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1674-1-ND 3.80 2.36 2.14 609-1674-2-ND 600 1250.87 _| 61083-044422LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1675-1-ND 4.06 2.52 2.28 609-1675-2-ND 900 1761.98 | 61083-061402LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1676-1-ND 4.18 2.60 2.36 609-1676-2-ND 900 1817.30 | 61083-061422LF 
0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1677-1-ND 3.81 2.37 2.14 609-1677-2-ND 800 1470.00 | 61083-062402LF 
60 0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1678-1-ND 4.25 2.64 2.39 609-1678-2-ND 800 1642.03 | 61083-062422LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1679-1-ND 4.21 2.62 2.37 609-1679-2-ND 700 2152.28 | 61083-063402LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1680-1-ND 3.70 2.30 2.09 609-1680-2-ND 700 1273.61 | 61083-063422LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1681-1-ND 4.30 2.67 2.42 609-1681-2-ND 600 1267.02 | 61083-064402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1682-1-ND 4.37 2.81 2.50 609-1682-2-ND 600 1334.74 | 61083-064422LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1683-1-ND 4.47 2.88 2.56 609-1683-2-ND 900 2010.46 | 61083-081402LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1684-1-ND 4.67 2.93 2.68 609-1684-2-ND 900 2103.57 | 61083-081422LF 
0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1685-1-ND 4.26 2.74 2.44 609-1685-2-ND 800 1702.85 | 61083-082402LF 
80 0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1686-1-ND 4.21 2.71 2.41 609-1686-2-ND 800 1683.70 | 61083-082422LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1687-1-ND 4.21 2.62 2.37 609-1687-2-ND 700 1423.74 | 61083-083402LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1688-1-ND 4.30 2.77 2.46 609-1688-2-ND 700 1505.18 | 61083-083422LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1689-1-ND 4.28 2.66 2.41 609-1689-2-ND 400 856.20 | 61083-084402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1690-1-ND 4.23 2.72 2.42 609-1690-2-ND 400 876.15 | 61083-084422LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1691-1-ND 4.98 3.17 2.90 609-1691-2-ND 650 1646.65 | 61083-101402LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1692-1-ND 4.60 2.88 2.63 609-1692-2-ND 650 1493.77 | 61083-101422LF 
0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1693-1-ND 5.12 3.26 2.98 609-1693-2-ND 550 1433.97 | 61083-102402LF 
400 0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1694-1-ND 4.98 3.17 2.90 609-1694-2-ND 550 1419.68 | 61083-102422LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1695-1-ND 5.17 3.36 3.07 609-1695-2-ND 450 1228.12 | 61083-103402LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1696-1-ND 5.22 3.48 3.12 609-1696-2-ND 450 1287.37 | 61083-103422LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1697-1-ND 5.28 3.43 3.13 609-1697-2-ND 400 1114.24 | 61083-104402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1698-1-ND 4.99 3.18 2.91 609-1698-2-ND 400 1052.93 | 61083-104422LF 
0.185 (4.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1699-1-ND 4.96 3.16 2.89 609-1699-2-ND 650 1640.28 | 61083-121402LF 
0.185 (4.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1700-1-ND 5.40 3.50 3.20 609-1700-2-ND 650 1819.27 | 61083-121422LF 
0.224 (5.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1701-1-ND 5.44 3.62 3.25 609-1701-2-ND 550 1610.99 | 61083-122402LF 
120 0.224 (5.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1702-1-ND 5.69 3.79 3.40 609-1702-2-ND 550 1684.14 | 61083-122422LF 
0.264 (6.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1703-1-ND 5.56 3.71 3.32 609-1703-2-ND 450 1372.15 | 61083-123402LF 
0.264 (6.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1704-1-ND 5.26 3.51 3.14 609-1704-2-ND 450 1298.08 | 61083-123422LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1705-1-ND 5.27 3.51 3.14 609-1705-2-ND 400 1154.65 | 61083-124402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1706-1-ND 5.59 3.72 3.34 609-1706-2-ND 400 1224.93 | 61083-124422LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1707-1-ND 5.82 3.88 3.47 609-1707-2-ND 650 2590.04 | 61083-141402LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1708-1-ND 6.10 4.06 3.64 609-1708-2-ND 650 2133.68 | 61083-141422LF 
0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1709-1-ND 5.99 3.99 3.57 609-1709-2-ND 550 1772.54 | 61083-142402LF 
140 0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1710-1-ND 8.95 6.16 5.60 609-1710-2-ND 550 2821.57 | 61083-142422LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1711-1-ND 6.26 4.34 3.84 609-1711-2-ND 450 1577.58 | 61083-143402LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1712-1-ND 6.46 4.48 3.96 609-1712-2-ND 450 1628.93 | 61083-143422LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1713-1-ND 5.11 3.26 2.98 609-1713-2-ND 400 1077.23 | 61083-144402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1714-1-ND 7.93 5.40 4.76 609-1714-2-ND 400 1775.98 | 61083-144422LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1715-1-ND 10.10 7.16 6.59 609-1715-2-ND 650 3854.24 | 61083-161402LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1716-1-ND 10.00 6.80 6.26 609-1716-2-ND 650 3656.72 | 61083-161422LF 
0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1717-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1717-2-ND 550 2985.90 | 61083-162402LF 
160 0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1718-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1718-2-ND 550 2985.90 | 61083-162422LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1719-1-ND 8.04 5.70 5.03 609-1719-2-ND 450 2111.32 | 61083-163402LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1720-1-ND 8.04 5.70 5.03 609-1720-2-ND 450 2111.32 | 61083-163422LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1721-1-ND 6.63 4.59 4.06 609-1721-2-ND 400 1485.12 | 61083-164402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1722-1-ND 9.67 6.57 6.05 609-1722-2-ND 400 2256.24 | 61083-164422LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1723-1-ND 10.15 7.20 6.63 609-1723-2-ND 650 3874.16 | 61083-181402LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1724-1-ND 10.15 7.20 6.63 609-1724-2-ND 650 3874.16 | 61083-181422LF 
180 0.264 (6.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1727-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1727-2-ND 450 2669.00 | 61083-183402LF 
0.264 (6.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1728-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1728-2-ND 450 2669.00 | 61083-183422LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1729-1-ND 7.16 4.87 4.39 609-1729-2-ND 400 1603.50 | 61083-184402LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1730-1-ND 9.75 6.92 6.37 609-1730-2-ND 400 2374.57 _| 61083-184422LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1731-1-ND 8.68 5.97 5.43 609-1731-2-ND 650 3231.80 | 61083-201402LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1732-1-ND 8.68 5.97 5.43 609-1732-2-ND 650 3231.80 | 61083-201422LF 
0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1733-1-ND 9.25 6.36 5.78 609-1733-2-ND 550 2913.30 | 61083-202402LF 
200 0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1734-1-ND 9.25 6.36 5.78 609-1734-2-ND 550 2913.30 | 61083-202422LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1735-1-ND 10.59 7.61 6.91 609-1735-2-ND 450 2848.85 | 61083-203402LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1736-1-ND 10.59 7.51 6.91 609-1736-2-ND 450 2848.85 | 61083-203422LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1737-1-ND 9.41 6.48 5.89 609-1737-2-ND 400 2196.26 | 61083-204402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 No 609-1738-1-ND 9.41 6.48 5.89 609-1738-2-ND 400 2196.26 | 61083-204422LF 
Fig. 2 — Receptacles 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1613-1-ND 3.68 2.29 2.07 609-1613-2-ND 800 1420.16 | 61082-041402LF 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1614-1-ND 3.83 2.38 2.16 609-1614-2-ND 800 1502.48 | 61082-041422LF 
40 0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1615-1-ND 3.80 2.36 2.14 609-1615-2-ND 500 949.90 | 61082-042402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1616-1-ND 3.47 215 1.89 609-1616-2-ND 500 839.48 | 61082-042422LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1617-1-ND 3.31 2.05 1.81 609-1617-2-ND 300 497.03 | 61082-043402LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1618-1-ND 3.61 2.25 2.04 609-1618-2-ND 300 560.75 | 61082-043422LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1619-1-ND 4.30 2.77 2.46 609-1619-2-ND 800 1720.10 | 61082-061402LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1620-1-ND 5.19 3.31 3.02 609-1620-2-ND 800 2112.32 | 61082-061422LF 
60 0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1621-1-ND 4.98 3.20 2.85 609-1621-2-ND 500 1266.47 | 61082-062402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1622-1-ND 4.55 2.85 2.60 609-1622-2-ND 500 1157.53 | 61082-062422LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1623-1-ND 4.53 2.91 2.59 609-1623-2-ND 300 727.52 | 61082-063402LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1624-1-ND 4.17 2.59 2.35 609-1624-2-ND 300 647.33 | 61082-063422LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1625-1-ND 4.16 2.59 2.35 609-1625-2-ND 800 1608.32 | 61082-081402LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1626-1-ND 5.72 3.81 3.41 609-1626-2-ND 800 2462.88 | 61082-081422LF 
80 0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1627-1-ND 2.47 1.49 1.30 609-1627-2-ND 500 570.15 | 61082-082402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1628-1-ND 5.20 3.31 3.03 609-1628-2-ND 500 1347.55 | 61082-082422LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1629-1-ND 5.09 3.24 2.96 609-1629-2-ND 300 804.36 | 61082-083402LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1630-1-ND 4.85 3.04 2.78 609-1630-2-ND 300 753.46 | 61082-083422LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1631-1-ND 5.38 3.50 3.20 609-1631-2-ND 800 2233.73 | 61082-101402LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1632-1-ND 6.32 4.38 3.87 609-1632-2-ND 800 2779.48 | 61082-101422LF 
100 0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1633-1-ND 5.32 3.55 3.18 609-1633-2-ND 400 1166.90 | 61082-102402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1634-1-ND 5.60 3.73 3.34 609-1634-2-ND 400 1227.15 | 61082-102422LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1635-1-ND 6.09 4.06 3.64 609-1635-2-ND 300 1019.73 | 61082-103402LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1636-1-ND 5.39 3.59 3.22 609-1636-2-ND 300 901.58 | 61082-103422LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
100 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


NEW! FCI BergStak™ 0.03” (0.8mm) Mezzanine Connector System (Cont.) 


y 


No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | _Polari- Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1637-1-ND 5.81 3.87 3.47 609-1637-2-ND 800 2592.02 | 61082-121402LF 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1638-1-ND 6.91 4.79 4.23 609-1638-2-ND 800 3040.95 | 61082-121422LF 
120 0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1639-1-ND 4.26 2.74 2.44 609-1639-2-ND 400 881.95 | 61082-122402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1640-1-ND 6.89 4.77 4.22 609-1640-2-ND 400 1543.86 | 61082-122422LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1641-1-ND 6.22 4.14 3.71 609-1641-2-ND 300 1040.82 | 61082-123402LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1642-1-ND 6.07 4.04 3.62 609-1642-2-ND 300 1015.77_| 61082-123422LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1643-1-ND 6.44 4.29 3.85 609-1643-2-ND 700 2428.24 | 61082-141402LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1644-1-ND 6.02 4.01 3.59 609-1644-2-ND 700 2267.92 | 61082-141422LF 
440 0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1645-1-ND 5.19 3.31 3.02 609-1645-2-ND 400 1075.82 | 61082-142402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1646-1-ND 10.14 TAD 6.62 609-1646-2-ND 400 2469.71 | 61082-142422LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1647-1-ND 6.47 4.48 3.97 609-1647-2-ND 300 1106.75 | 61082-143402LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1648-1-ND 6.49 4.32 3.87 609-1648-2-ND 800 2795.30 | 61082-143422LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1649-1-ND 6.79 4.70 4.16 609-1649-2-ND 700 3404.03 | 61082-161402LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1650-1-ND 10.53 7.47 6.87 609-1650-2-ND 700 4327.34 | 61082-161422LF 
160 0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1651-1-ND 9.70 6.59 6.06 609-1651-2-ND 400 2262.29 | 61082-162402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1652-1-ND 9.70 6.59 6.06 609-1652-2-ND 400 2262.29 | 61082-162422LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1653-1-ND 4.92 3.14 2.87 609-1653-2-ND 300 778.69 | 61082-163402LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1654-1-ND 6.35 4.23 3.79 609-1654-2-ND 300 1062.18 | 61082-163422LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1655-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1655-2-ND 700 4023.43 | 61082-181402LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1656-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1656-2-ND 700 4023.43 | 61082-181422LF 
180 0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1657-1-ND 7.59 5.17 4.56 609-1657-2-ND 400 1700.61 | 61082-182402LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1658-1-ND 11.42 8.10 7.45 609-1658-2-ND 400 2781.02 | 61082-182422LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1659-1-ND 10.12 7.18 6.61 609-1659-2-ND 300 1848.88 | 61082-183402LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) _ 0.252 (6.40) 3 No 609-1660-1-ND 10.12 7.18 6.61 609-1660-2-ND 300 1848.88 | 61082-183422LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1661-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1661-2-ND 700 4417.88 | 61082-201402LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1662-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1662-2-ND 700 4417.88 | 61082-201422LF 
200 0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1663-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1663-2-ND 400 3112.95 | 61082-202402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1664-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1664-2-ND 400 3112.95 | 61082-202422LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1665-1-ND 11.12 7.88 7.25 609-1665-2-ND 300 2029.73 | 61082-203402LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1666-1-ND 11.12 7.88 ‘Lied 609-1666-2-ND 300 2029.73 | 61082-203422LF 


NEW! FCj, Conan® high Density, Low Profile 0.04” (1.00 mm) Connector System 


No. | Overall Mated 
The Conan 1.0mm mezzanine connector system provides a of Height With Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
mechanically secure, high density electrical interface between Pos. | Receptacle A B Cc Part No 1 25 100 Part No. 
parallel printed circuit boards. Fig. 1 — Head 
ce 7 : ig. leaders 
trian ciniblo ‘cick = Conmoson Rocanes clits tesa 9 4.15 0.366 (9.30) _0.157(4.00) 0.118 (8.00) | 609-1570-ND 4.02 2.37 2.05 | 91910-21100LF 
angles to assist in mating * Mating polarization prevents backward "1 415 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1571-ND 4.12 2.37 2410 | 91910-21111LF 
connections Applications: « Portable and mobile electronic equip- 15 4.15 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_ 0.236 (6.00) 609-1572-ND 3.97 2.35 2.08 | 91910-21115LF 
ment ¢ Medical and Instrumentation * Office Equipment * Comm- 24 415 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1573-ND 4.09 2.46 244 | 91910-21121LF 
unications and Networking Equipment Mechanical Performance: 25 4.15 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) 609-1574-ND 4.04 2.40 2.15 91910-21125LF 
Gee ou cont oe, see apuiebiliy og nating ppmaing fos 31 4.15 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1575-ND 4.26 2.62 2.27 | 91910-21131LF 
Pevtoninanee: Slingulaticn,, Resistance: 1_cooMO Fainiinirh 4 4.15 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00)|  609-1576-ND 4.58 2.85 2.58 | 91910-21141LF 
* Contact Resistance: 30m0 maximum « Withstanding Voltage: 51 415 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1577-ND 4.80 2.99 2.70 | 91910-21151LF 
500VAC, RMS at 60Hz * Current Rating : 1.0A continuous (per 69 4.15 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) | __609-1578-ND 5.24 3.28 3.00 | 91910-21169LF 
contact, all contacts powered) 9 7.00 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1579-ND 6.03 3.55 3.07 | 91910-21509LF 
"1 7.00 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) —_0.157 (4.00) 609-1580-ND 4.41 2.53 2.25 | 91910-21511LF 
15 7.00 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_ 0.236 (6.00) 609-1581-ND 4.29 2.54 2.25 | 91910-21515LF 
24 7.00 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1582-ND 5.92 3.56 3.10 | 91910-21521LF 
25 7.00 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | __ 609-1583-ND 4.39 2.61 2.34 | 91910-21525LF 
31 7.00 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1584-ND 6.34 3.89 3.38 | 91910-21531LF 
4 7.00 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00)|  609-1585-ND 4.03 2.51 2.27 | 91910-21541LF 
51 7.00 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1586-ND 4.99 3.10 2.81 91910-21551LF 
69 7.00 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) | __ 609-1587-ND 4.26 2.58 2.36 | 91910-21569LF 
Fig. 2 — Receptacles 
9 = 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) —_0.118 (3.00) 609-1588-ND 3.87 2.23 1.98 | 91930-21109LF 
"1 — 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) —_ 0.157 (4.00) 609-1589-ND 3.63 2.15 1.91 91930-21111LF 
15 _ 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1590-ND 3.75 2.26 1.97 | 91930-21115LF 
24 _ 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1591-ND 3.80 2.26 2.02 | 91930-21121LF 
25 = 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _0.433.(11.00) | __ 609-1592-ND 3.11 1.91 1.66 | 91930-21125LF 
31 _ 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1593-ND 3.86 2.39 240 | 91930-21131LF 
4 _ 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00)|  609-1594-ND 3.92 2.44 2.21 91930-21141LF 
51 _ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1595-ND 4.77 2.99 2.73 | 91930-21151LF 
69 _ 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-1596-ND 5.29 3.53 3.16 | 91930-21169LF 


NEW! FC) RIB-CAGE™ high Density, .050” x .050” 


SH, (1.27 mm x 1.27 mm) Board-to-Board Connnector System 


Rib-Cage™ is a versatile family of two-piece, two-row pin-and-socket Applications: * Shock resistant and vibration-prone electronic applications. 
connectors for right angle and mezzanine connections between printed * Handheld test and diagnostic equipment. ¢ Electronic sub-assemblies 
circuit boards (PCB) or flexible printed circuits (FPC). used in conjunction with fans, motors and mechanical devices. 


Features: * Exclusive Rib-Cage™ multi-point, gold plated receptacle Materials: Contact Plating: 30p (0.76ym) gold over Nickel in Contact area; 
contacts provide optimal reliability in high vibration and shock-prone |!€4-free pure tin over Nickel on solder tails. 


applications. * High density .050” (1.27 mm) x .050” (1.27 mm) double row Electrical Performance: 1.0A DC per contact with all contacts energized 
contact grid occupies only 20% of the volume of comparable 0.100” pitch = * Insulation Resistance: 50,000MOQ minimum initial * Withstanding Voltage: 


systems. ¢ Polarization prevents mis-mating. 800VAC, RMS at 60Hz 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Headers SMT 
20 0.622 (15.80) 0.525 (13.34) 0.226 (5.74) 609-1550-ND 2.22 1.31 1.13 87409-110LF 
30 0.872 (22.15) 0.775 (19.68) 0.226 (5.74) 609-1551-ND 3.18 1.91 1.67 87409-115LF 
40 1.122 (28.50) 1.025 (26.03) 0.226 (5.74) 609-1552-ND 4.04 2.48 2.16 87409-120LF 
Fig. 2 — Receptacles SMT 
20 0.516 (13.11) 0.620 (15.75) 0.187 (4.75) 609-1553-ND 2.25 1.22 1.07 87024-610LF 
30 0.766 (19.46) 0.870 (22.10) 0.187 (4.75) 609-1554-ND 3.10 1.78 1.58 87024-615LF 
40 1.016 (25.81) 1.120 (28.45) 0.187 (4.75) 609-1555-ND 3.89 2.32 2.07 87024-620LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 101 


NEW! FC) 


MEG-Array® 


High Speed Mezzanine Connectors 


Features: « Utilized in high-density, high-speed mezzanine applications at data rates up to 1.0 Gb/s *MEG-Array connectors support stack 
heights in the range of 4 mm to 14 mm with options for 81 to 528 contact positions * FCl’s patented BGA technology, ensuring reliable attach, easy 
placement and routing and good electrical performance ¢ Meet Telcordida GR-1217-CORE 

Applications: * Device-to-Board: Optical Transponders and Transceivers, Add/Drop Mulitplexers, Control Units, Processor Cards, Displays, 
Medical Diagnostic Equipment (CT scan, Eye scan etc.) * Board-to-Board: Servers, Base Stations, Memory Cards, Mobile Broadcast Equipment 


Stacking 
No. of Height Dimensions - Inch (mm) Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions | Inch (mm) A 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
200 0.000 (0.00) | 1.236 (31.40) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1090-1-ND 11.55 8.37 7.45 609-1090-2-ND 250 1796.55 84516-102LF 
300 0.000 (0.00) } 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1095-1-ND 12.00 8.50 7.50 609-1095-2-ND 250 1781.25 84500-102LF 
300 0.236 (6.00) |} 1.756 (44.60) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) -ND 17.98 13.27 12.20 609-1096-2-ND 150 1797.68 84578-102LF 
400 0.000 (0.00) } 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) -ND 18.08 13.35 12.27 609-1100-2-ND 250 2959.28 84740-102LF 
400 0.236 (6.00) | 2.256 (57.30) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1101-1-ND 18.80 13.88 12.76 609-1101-2-ND 150 1880.26 84520-102LF 
Fig. 2— Receptacles 
200 0.157 (4.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1091-1-ND 13.10 9.49 8.45 609-1091-2-ND 250 2037.63 84517-101LF 
200 0.236 (6.00) } 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1092-1-ND 14.78 10.75 9.75 609-1092-2-ND 200 1881.15 55724-101LF 
200 0.315 (8.00) } 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1093-1-ND 13.38 9.74 8.82 609-1093-2-ND 150 1299.96 84535-101LF 
200 0.315 8.00) | 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1094-1-ND 21.62 16.55 15.14 609-1094-2-ND 150 2270.48 84535-201LF 
300 0.157 (4.00) | 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.132 (3.35) 609-1097-1-ND 19.13 14.12 12.99 609-1097-2-ND 250 3131.39 84501-101LF 
300 0.217 (5.50) | 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.191(4.85) 21.88 16.75 15.32 609-1098-2-ND 200 3009.00 84502-101LF 
300 0.315 (8.00) | 1.665 (42.30) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 21.29 16.29 14.91 609-1099-2-ND 150 2235.01 84553-101LF 
400 0.157 (4.00) | 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 18.97 14.00 12.87 609-1102-2-ND 250 3104.58 74221-101LF 
400 0.236 (6.00) |} 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 22.30 17.06 15.61 609-1103-2-ND 250 3763.02 74388-101LF 
400 0.315 (8.00) | 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1104-1-ND 21.16 16.19 14.81 609-1104-2-ND 200 2908.92 74390-101LF 


NEW! FC) 


The BTFW Series is a floating board-to-board connector system consisting of plugs 
and receptacles with two rows of staggered contacts on 0.04” (1.00 mm) center lines. 
This connector system, is designed for board-to-board applications, such as audio video 
(AV) and navigation systems in automobiles, that require high density and high reliability 
interconnects with higher pin counts and surface mount termination. The contacts have a 
wide floating allowance of + 0.03” (0.80 mm) in the pitch direction and + 0.02” (0.50 mm) 
in the width direction. 


Features: 


¢ Wide floating allowance absorbs mating shift between plug and receptacle, permitting 
self-alignment of the mating connectors; and provides highly reliable mechanical 
performance 


BTFW Series Connector System 
0.04” (1.00 mm) Floating Board-to-Board 


* FCl's Gas Tight High Pressure (GTH) contact system provides a highly reliable gas tight 
(and low cost) connected interface 


Materials: 

¢ Housing: Glass filled thermoplastic (UL 94 V-0) * Color: Black * SMT Plug: * Contact: 
Phosphor bronze * Contact Plating: Tin alloy *SMT and DIP Receptacle: « Contact: 
Brass » Contact Plating: Tin alloy 


Electrical and Mechanical Performance: 
* Contact resistance: 70mQ maximum initial »* Insulation Resistance: 100MQ minimum 


* Current Rating: 1A * Durabillity: 20 Mating Cycles * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 85°C 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reel Pricing | FCI 
Fig. Positions Part No. 1 25 100 700 Part No. 
Vertical SMT Plug 
10 0.394 (10.02) 609-2465-1-ND 1.34 72 62 609-2465-2-ND 291.87 BTFW10P-3SSTE1LF 
12 0.434 (11.02) 1.52 83 .73 609-2467-2-ND 441.04 BTFW12P-3SSTE1LF 
14 0.473 (12.02) 1.64 89 .78 609-2469-2-ND 465.68 BTFW14P-3SSTE1LF 
16 0.513 (13.02) 1.71 96 84 609-2471-2-ND 499.07 BTFW16P-3SSTE1LF 
18 0.552 (14.02) 1.58 86 75 609-2473-2-ND 458.28 BTFW18P-3SSTE1LF 
1 20 0.591 (15.02) 1.17 67 55 609-2475-2-ND 325.72 BTFW20P-3SSTE1LF 
22 0.631 (16.02) 1.94 1.15 99 609-2477-2-ND 396.81 BTFW22P-3SSTE1LF 
24 0.670 (17.02) 96 51 43 609-2479-2-ND 903.50 BTFW24P-3SSTE1LF 
26 0.709 (18.02) 2.17 1.25 1.14 609-2481-2-ND 670.85 BTFW26P-3SSTE1LF 
28 0.749 (19.02) 2.22 1.32 1.17 609-2483-2-ND 706.23 BTFW28P-3SSTE1LF 
30 0.788 (20.02) 609-2485-1-ND 2.30 1.36 1.21 609-2485-2-ND 731.64 BTFW30P-3SSTE1LF 
Right Angle SMT Receptacle 
10 0.473 (12.02) 609-2466-1-ND 1.34 73 62 609-2466-2-ND 290.86 BTFW10R-3RSTE1LF 
12 0.513 (13.02) 609-2468-1-ND 1.51 82 72 609-2468-2-ND 305.42 BTFW12R-3RSTE1LF 
14 0.552 (14.02) 609-2470-1-ND 1.44 81 69 609-2470-2-ND 410.30 BTFW14R-3RSTE1LF 
16 0.591 (15.02) 609-2472-1-ND 1.50 81 71 609-2472-2-ND 433.11 BTFW16R-3RSTE1LF 
18 0.631 (16.02) 609-2474-1-ND 1.56 85 74 609-2474-2-ND 337.22 BTFW18R-3RSTE1LF 
2 20 0.670 (17.02) 609-2476-1-ND 1.20 66 56 609-2476-2-ND 325.07 BTFW20R-3RSTE1LF 
22 0.709 (18.02) 609-2478-1-ND 1.68 94 82 609-2478-2-ND 364.67 BTFW22R-3RSTE1LF 
24 0.749 (19.02) 609-2480-1-ND 95 -50 43 609-2480-2-ND 248.53 BTFW24R-3RSTE1LF 
26 0.788 (20.02) 609-2482-1-ND 1.77 1.01 88 609-2482-2-ND 529.73 BTFW26R-3RSTE1LF 
28 0.828 (21.02) 609-2484-1-ND 1.86 1.07 92 609-2484-2-ND 557.76 BTFW28R-3RSTE1LF 
30 0.867 (22.02) 609-2486-1-ND 2.05 1.18 1.05 609-2486-2-ND 633.36 BTFW30R-3RSTE1LF 


NEW! FCI PwrBlade™ Power Distribution Connector System 


PwrBlade power distribution connector system consists of power and signal contacts. This system is designed to economically satisfy the demanding requirements of server applications. 


The connectors are configured to satisfy the specific requirements of Industry SSI design standards. 


Materials: * Housing: Glass filled high temperature nylon * Color: Black * Contacts: « Power Contacts: Beryllium-copper * Signal Pins: Phosphor-bronze ¢ Signal Contacts: Beryllium- 


copper ¢ Plating: « All contacts: 0.76um (30 in.) gold over 1.27pm (50 yp in.) nickel 


Electrical and Mechanical Performance: ¢ Insulation Resistance: 20MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 1,200V RMS »¢ Current Rating: 48A for single-powered contact; derated to 


30 for 12-powered contact * Contact Resistance: 0.5mQ maximum at rated power * Mating Force: 12 pounds typical for 11 power, 24 signal configuration 


Config- Termi- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. uration nation A Part No. 1 25 100 Part No. 
Header — Vertical 
6P, 24S, 5P PCB 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.574 (14.58) 609-2083-ND 18.66 13.78 12.67 51860-001LF 
4 6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.574 (14.58) 609-2084-ND 31.45 24.07 22.02 51860-002LF 
1P, 24S, 1P. PCB 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) 609-2086-ND 4.57 2.86 2.61 51952-001LF 
IP, 245, 1P. Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) 609-2087-ND 10.72 7.60 6.99 51952-002LF 
Header — Right Angle 
2 1P, 24S, 1P PCB 0.574 (14.58) 1.925 (48.90) 0.930 (23.62) 609-2077-ND 6.30 4.20 3.76 51415-001LF 
6p, 24S, 5P PCB 0.574 (14.58) 4.350 (110.49) 0.930 (23.62) 609-2079-ND 8.49 6.02 5.31 51624-XX001LF 
Receptacle — Vertical 
3 1P, 24S, 1P. Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.470 (11.94) 609-2081-ND 5.03 3.21 2.93 51666-001LF 
6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.470 (11.94) 609-2082-ND 10.16 7.20 6.36 51667-XX001LF 
Receptacle — Right Angle 
1P, 24S, 1P. PCB 0.470 (11.94) 1.925 (48.90) 0.820 (20.83) 609-2078-ND 5.15 3.28 3.00 51416-001LF 
4 6P, 24S, 5P PCB 0.470 (11.94) 4.350 (110.49) 0.820 (20.83) 609-2080-ND 11.06 7.84 7.22 51625-XX001LF 
6P, 24S, 5P Pressfit 0.470 (11.94) 4.350 (110.49) 0.865 (21.97) 609-2085-ND 17.85 13.18 12.12 51866-008LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Features: * 2-15 circuits * Standard with center 
polarizing ramp © Lead in chamfer facilitates mating 
Electrical: * Voltage: 250V » Current: 2.0A * Con- 
tact Resistance: 40mQ maximum » Dielectric With- 


1000MQ min. Physical: * Operating Temperature: 
-25°C ~ 85°C * Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 
94V-0 » Headers: Color beige glass filled 4/6 nylon, 
UL 94V-0 © Contact: Brass Alloy * Plating: Tin over 


standing Voltage: 500V « Insulation Resistance: 1.27m min. Nickel 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
cuits} A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. cuits} A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Fig. 1 — Header - Vertical 7 }11.80 9.00] WM7651CT-ND 1.82 ‘1.61 1.08 | WM7651TR-ND 750.00 | 87438-0743 
3 | 5.80 3.00] WM2035CT-ND 1.01 89 6 — |87437-0333 8 | 13.30 10.50} WM7652CT-ND 1.96 1.73 1.16 | WM7652TR-ND 805.00 | 87438-0843 
5 | 880 6.00) WM18584cT-ND 142 1.25 .84 | WM18584TR-ND 583.00 | 87437-0543 9 ]14.80 12.00) WM7653CT-ND = 2.00 1.77, 1.18 | WM7653TR-ND 823.00 | 87438-0943 
6 |10.30 7.50) WM2038CT-ND 143 1.26 4 | WM2038TR-ND 587.67 | 87437-0633 10 |16.30 13.50] WM7654CT-ND 217 1.92 1.28 | WM7654TR-ND 894.00 | 87438-1043 
7 |11.80 9.00) WM2039CT-ND 156 1.38 92 | wm2039TR-ND 641.73 | 87437-0733 11 |17.80 15.00] WM7655CT-ND 2.34 —2.07_—~—=—‘1.38 | WM7655TR-ND 963.00 | 87438-1143 
8 |13.30 10.50! WM2040CT-ND 1.71 1.51 1.01 WM2040TR-ND 704.71 |87437-0833 12 |19.30 16.50} WM7656CT-ND 2.51 2.22 1.48 | WM7656TR-ND 1034.00 | 87438-1243 
9 144.80 12.00 WM204ICT-ND 183 162 1.08 | WM2041TR-ND 752.57 |87437-0933 13 |20.80 18.00} WM7657CT-ND 2.68 2.37. ~—-'1.58 | WM7657TR-ND 1104.00 | 87438-1343 
41 147.80 15.00 wmeo4scT-ND 207 +183 ~©=«-1.22 | wmeo4aTR-No 350.89 | 87437-1133 14 |22.30 19.50] WM7658CT-ND 285 2.52 1.68 | WM7658TR-ND 1174.00 | 87438-1443 
42 11930 16.50/ WM2044cT-ND 219 194 129 | — — |97437-1233 15 |23.80 21.00] WM7659CT-ND 3.02. 2.67, ‘1.78 |_ WM7659TR-ND 1244.00 | 87438-1543 
13 |20.80 18.00) WM2045CT-ND 233 2.06 1.38 | WM2045TR-ND 961.08 | 87437-1333 - —— — - 
14 |22.30 19.50] WM2046CT-ND 243 215 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 | 87437-1433 ee aN ay 4 cares “ag Hn 
15 |23.80 21.00) WM2047CT-ND 255 226 151) — — | 87437-1533 
Fig. 3 — Housing 

Pig.'1' — Heador': Vertical — RoHS Compliant 2 4.10 1.50 WM2086-ND 28 26 17 | 87439-0200 
2 | 4.30 1.50 | WM7662CT-ND 87 17 52 | WM7662TR-ND 358.94 | 87437-0243 3 5.60 3.00 WM2087-ND 31 27 18 87439-0300 
3 | 5.80 3.00) WM7663CT-ND ‘1.01 89 .60 | WM7623TR-ND 774.00 | 87437-0343 4 7.10 4.50 WM2088-ND 33 29 .20 | 87439-0400 
4 | 7.30 4.50) WM7664CT-ND 115 1.02 .68 | WM7664TR-ND 473.22 | 87437-0443 5 8.60 6.00 WM2089-ND 36 32 22 | 87439-0500 
6 |10.30 7.50) WM7665CT-ND ‘1.43 1.26 .84 | WM7665TR-ND 587.67 | 87437-0643 6 10.10 7.50 WM2090-ND 39 35 24 | 87439-0600 
7 |11.80 9.00) WM7666CT-ND 1.56 1.38 .92 | WM7666TR-ND 641.64 | 87437-0743 7 11.60 9.00 WwM2091-ND A3 39 26 | 87439-0700 
8 13.30 10.50] WM7667CT-ND 1.71 1.51 ‘1.01 | WM7667TR-ND 704.71 | 87437-0843 : ban ae oe fe 7 ee sees 
9 | 14.80 12.00) WM7668CT-ND 1.83 1.62 1.08 | WM7668TR-ND 752.57 | 87437-0943 7 i646 jag mratin a ‘i ae | ayia 000 
10 |16.30 13.50] WM7669CT-ND 195 1.73 1.15 | WM7669TR-ND 803.22 | 87437-1043 1" 1760 15.00 WM2095-ND 48 43 09_-| 97439-1100 
11 17.80 15.00} WM7670CT-ND 2.07 1.83 1.22 | WM7670TR-ND 850.89 | 87437-1143 1 7940 i650 TINOOSEINT 54 46 34) | 874894200 
12 |19.30 16.50] WM7671CT-ND 219 1.94 1.29 | WM7671TR-ND 901.53 | 87437-1243 13 20.60 18.00 WM2097-ND ‘59 ‘46 31 | 87499-1300 
13 |20.80 18.00} WM7672CT-ND 233 2.06 1.38 | WM7672TR-ND 961.08 | 87437-1343 14 22.10 19.50 WM2098-ND 53 48 32 | 87439-1400 
14 |22.30 19.50] WM7673CT-ND 243 245 1.43 | WM7673TR-ND 999.85 | 87437-1443 15 23.60 21.00 WM2099-ND 55 49 .33 | 87439-1500 
15 |23.80 21.00} WM7674CT-ND 255 226 1.51 | WM7674TR-ND 1050.30 | 87437-1543 

Fig. 2 — Header - Right Angle — RoHS Compliant Description Dial Mey 10 Ecicing 400 Molen 

2 | 4.30 1.50) WM7646CT-ND 93 83 55 | WM7646TR-ND 384.00 | 87438-0243 Crimp Terminal 24-28 AWG WM1172-ND 56 445 87421-0000 
3 | 5.80 3.00} WM7647CT-ND 147 1.04 .70 | WM7647TR-ND 483.00 | 87438-0343 Hand Crimp Tool WM9968-ND 214.65/1 63811-3600 
4 | 7.30 4.50} WM7648CT-ND 132 1.417 .78 | WM7648TR-ND 542.00 | 87438-0443 Manual Wire Stripper WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 
5 | 8.80 6.00) WM7649CT-ND 1.34 1.19 .80 | WM7649TR-ND 554.00 | 87438-0543 Blade Replacement Straight wmg9970-ND 37.22/1 63817-0070 
6 [10.30 7.50] WM7650CT-ND 1.54 1.37 .91_| WM7650TR-ND 635.00 | 87438-0643 Blade Replacement V wmg9971-ND 37.22/1 63817-0071 


2mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: 

¢ Positive locking provides secure mating retention * Four-wall shroud 
with guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low-profile 
design for space savings * Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: 
* Voltage: 125V * Current: 2.0A ¢ Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500V_ « Insulation Resistance: 1000MQ 


minimum 
Physical: 
* Housing: Polyamide, UL 94V-0 »* Housing Contact: Brass » Plating: Tin 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 * CSA File 
No.: LR19980 
Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A Part No. i 10 100 Part No. Fig. | cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Header - Vertical 9 20.30 WM18938-ND* 1.04 92 62 | 35363-0960 
a 50 MmiinoconDe 7 Say be. [asaesigoae 10 22.30 WM6046-ND 113 1.00 67 | 35363-1010 
= —_ TNR EER NEY aes da + 9. | geaboraen ‘ 10 22.30 WM18939-ND* 1.08 96 64 | 35363-1060 
: ‘ i : : 4 24.30 WM18940-ND* 115 1.02 68 | 35363-1160 
4 1080 a pee SE 2Aes) || Seebe NO 12 26.30 WM6048-ND 125 141 74 | 35363-1210 
5 12.20 Witge23-ND) 63 56.88 | 36362-0550 12 26.30 WM18941-ND* 149 1.06 _.71_| 35363-1260 
6 14.30 WM18924-ND* 74 66.44 _| 35362-0650 Crimp Housing 
1 | 2 1680 Se eee ESE BE at | aesee (a0 2 7.20 WM5981-ND 25 22 15 | 35507-0200 
8 18.30 Weitge26;ND) 95 84 56 | 36362-0850 3 9.20 WM5982-ND 28 25 17 | 35507-0300 
9 20.30 WM18927-ND* 1.01 90.60 | 35362-0950 4 10.30 WM5983-ND 31 27-18 | 35507-0400 
10 22.30 WM18928-ND* 1.12 99 67 | 35362-1050 5 12.30 WM5984-ND 33 .30 .20 | 35507-0500 
14 24.30 WM18929-ND* 116 1.03 69 | 35362-1150 6 14.30 WM5985-ND 36 32 .21_| 35507-0600 
12 26.30 WM18930-ND* 113 1.00 _.67_| 35362-1250 3 7 16.30 WM5986-ND 38 34.23 ‘| 35507-0700 
Header - Right Angle 8 18.30 WM5987-ND A 87.25 ‘| 35507-0800 
; 9 20.30 WM5988-ND 43 38.26 | 35507-0900 
; bie eee . . pe ses a 10 22.30 WM5989-ND 44 39  .26 | 35507-1000 
7 x 2 : : see 11 24.30 WMS5990-ND 46 41. 27‘ | 35507-1100 
4 10.30 CTV B)” 58 52 35 | 35363-0460 12 26.30 WM5991-ND. 48 43.29 | 35507-1200 
5 12.30 WM18934-ND* 72 64 43 | 35363-0560 Crimp Terminal, 24-30 AWG 
2 6 14.30 WM18935-ND* 73 65 44 | 35363-0660 4 |Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND _ 08 06 | 50212-8100 
7 16.30 WM6043-ND 87 77 51 | 35363-0710 Plating: Tin 
7 16.30 WM18936-ND* 83 73.49 ‘| 35363-0760 — |Crimp Tool, 24-30 AWG WMg973-ND 214.65 —  — | 63811-1200 
8 18.30 WM18937-ND* 93 82 55 | 35363-0860 * RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(hole Waldom 2mm Milli-Grid" Connectors 


HEADERS: Electrical: * Current: 2.0A « Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle: Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15” 
1000V) * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C 

filled polyester, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze * Plating: 15y” Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: + Voltage: 125V * Current: 26AWG: 1.5, 28AWG: 1.0, and 30AWG: 0.5 * Contact 
RECEPTACLE: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 1.0A »* Contact Resistance: 25mQ maximum (Side Entry, Side Resistance: 40mQ maximum Physical: * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15” Select Gold »* Temperature: 
Entry SMT, and Top/Bottom Entry: 15mQ maximum) « Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (Top/Bottom Entry: 1000V) -40°C ~ 105°C * Wire Range: 26-30AWG * Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 

* Insulation Resistance: 1000MOQ minimum Physical: » Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: CRIMP HOUSING: Physical: « Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 * Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig. 1 — Vertical Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole 
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Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers — RoHS Compliant 46 45.90 44.00 WM18854-ND 3.81 33.63 224.19 | 87758-4616 

4 3.90 2.00 | WM18833-ND .66 5.82 38.82 | 87758-0416 1 48 | 47.90 46.00 | WM18855-ND 3.97 35.06 233.73 | 87758-4816 
6 5.90 4.00 | WM18834-ND 89 7.84 52.26 | 87758-0616 50 | 49.90 48.00 | WM18856-ND 3.95 34.83 232.17 | 87758-5016 
8 7.90 6.00 | WM18835-ND 1.02 9.00 59.97 | 87758-0816 Right Angle Headers — RoHS Compliant 
10 9.90 8.00 | WM18836-ND 114 10.04 = 66.97_ | 87758-1016 a 2.00 RRnSetontn 0 eo? doda. | BTPEOOAIS 
12. | 11.90 10.00 | WM18837-ND 1.37 1213 80.88 | 87758-1216 a0 200 ene a sad citer || avaeeseeis 
14. | 13.90 12.00 | WM18838-ND 143 12.63 84.19 | 87758-1416 ae 6.00 WANE ee Bahr. Sense. | sesso bale 
16 | 15.90 14.00 | WM18839-ND 152 1345 89.65 | 87758-1616 io. || 4aee aco Mtoe Si Sage “aa iepancaad a 
18 | 17.90 16.00 | WM18840-ND 1.72 15.15 100.99 | 87758-1816 12 | 4200 10.00 (Merete jt? “dsase <caspacl sepreon ie 
20 | 19.90 18.00 | WM18841-ND 2.02 17.84 118.91 | 87758-2016 
22 | 21.90 20.00 | WwM18842-ND 2.23 1968 131.18 | 87758-2216 14 | 14.00 1200 eee Gee, ADEE BURI2: || AUge0rIs16 
24 | 23.90 22.00 | WM18843-ND 2.30 20.33 135.52 | 87758-2416 16 | 16.00 14.00 ae Ase TEND ee Be | Ser 7e0rete 
26 | 2590 24.00 WRWRIneeeND So: (Be Absa 47D: ||erzeenete 18 | 18.00 16.00 | WM18619-ND 1.76 15.54 103.59 | 87760-1816 

1 | 28 | 2790 26.00 | wmtg2t3-NDt 256 2259 150.63 | 87089-2816 20 | 20.00, 1000 eee TBE AGORE «MORES || PErOOe016 
23 | 27.90 26.00 | WM18845-ND 264 23.25 155.03 | 87758-2816 > {22 | 22.00 20.00 | _WwM18621-ND 214 18.90 126.01 | 87760-2216 
30 | 29.90 28.00 | WM18846-ND 288 25.39 169.26 | 87758-3016 24 | 24.00 22.00 | WM18622-ND 211 1858 123.86 | 87760-2416 
32 | 31.90 30.00 | WM18215-NDt 2.68 23.64 157.57 | 87089-3216 26 | 26.00 24.00 | WM18623-ND 251 22.17 147.79 | 87760-2616 
32 31.90 30.00 WM18847-ND 2.77 24.45 162.98 | 87758-3216 28 28.00 26.00 WM18624-ND 271 23.92 159.45 | 87760-2816 
34 | 33.90 32.00 | WM18848-ND 283 24.96 166.42 | 87758-3416 30 | 30.00 28.00 | WM18625-ND 290 25.57 170.45 | 87760-3016 
36 | 35.90 34.00 | WM18217-NDt 288 25.40 169.31 | 87089-3616 32 | 32.00 30.00 | WM18626-ND 2.82 24.89 165.92 | 87760-3216 
36 | 35.90 34.00 | WM18849-ND 3.00 26.49 176.62 | 87758-3616 34 | 34.00 32.00 | WM18627-ND 3.08 27.20 181.37 | 87760-3416 
38 | 37.90 36.00 | WM18218-NDt 3.04 26.83 178.85 | 87089-3816 36 | 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.15 27.77 185.16 | 87760-3616 
38 37.90 36.00 | WM18850-ND 3.17 27.99 186.61 | 87758-3816 38 38.00 36.00 | WM18629-ND 3.31 29.17 194.46 | 87760-3816 
40 | 39.90 38.00 | WM18851-ND 3.31 29.22 194.78 | 87758-4016 40 | 40.00 38.00 | WM18630-ND 3.38 29.80 198.67 | 87760-4016 
42 | 41.90 40.00 He 3.49 30.81 205.38) 87758-4216 42 | 42.00 40.00 | WM18631-ND 3.36 29.67 197.77 | 87760-4216 
44 | 43.90 42.00 | WM18853-ND 3.87 3412 227.45 | 87758-4416 f=Leaded *CT=CutTape #TR = Tape and Reel (Continued) 
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f ™ nee ¥ 
fol Waldom 5mm Milli-Grid"™ Connectors (cont) 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. i 10 100 Part No. 
44 | 44.00 42.00 | wm18632-ND 3.44 30.38 202.51 | 87760-4416 44 | 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.67 50.07 333.82 | 87759-4450 
> | 46 | 46.00 44.00 | wMi86s3-ND 359 31.68 211.21 | 87760-4616 46 | 45.90 44.00 | WM18670-ND 4.64 40.91 272.74 | 87759-4650 
48 | 48.00 46.00 | wM18634-ND 3.67 32.35 215.68 | 87760-4816 8 | 48 | 47.90 46.00 | wmtg671-ND 4.91 43.32 288.82 | 87759-4850 
50 | 50.00 48.00 | _WM18635-ND 3.22 28.38 189.21 | 87760-5016 50 | 49.90 48.00 | WM18672-ND 6.44 56.86 379.08 | 87759-5050 
Shrouded Vertical Headers — RoHS Compliant Board-to-Board Receptacle 
4 6.65 2.00 WM18557-ND. 1.04 9.14 60.95 87831-0420 Vertical, Dual Row Through-Hole — RoHS Compliant 
6 8.65 4.00 WM18558-ND 1.14 10.03 66.86 | 87831-0620 4 4.19 2.00 | WM18673-ND 1.80 15.88 105.90 | 79107-7001 
8 | 10.65 6.00 | WM185s59-ND 118 10.42 69.46 | 87831-0820 6 6.19 4.00 | wM18674-ND 2.07 1828 121.85 | 79107-7002 
10 12.65 8.00 WM18560-ND. 1.21 10.70 71.37 87831-1020 8 8.19 6.00 WM18675-ND 2.25 19.82 132.13 79107-7003 
12 14.65 10.00 WM18561-ND 1.46 12.84 85.60 87831-1220 10 10.19 8.00 WM18676-ND 257 22.65 151.00 79107-7004 
14 | 1665 12.00 | WwMt7469-ND 1.70 15.03 100.17 | 87831-1420 12 | 12.19 10.00 | wM1g677-ND 2.82 24.88 165.86 | 79107-7005 
16 | 18.65 14.00 | wmtss62-ND 1.83 16.16 107.75 | 87831-1620 44. | 4419 1200 | wwise7s-nD 3.00 26.49 17657 | 79107-7006 
3 | 18 | 2065 16.00 | WM18563-ND 255 22.47 149.81 | 87831-1820 16 | 1619 14.00 | wwtee79-ND 327 28.87 192.44 | 79107-7007 
20 | 22.65 = 18.00 | WM18564-ND 2.43 21.43 142.89 | 87831-2020 7 | 18 | 18.19 16.00 | WM18680-ND 3.52 31.02 206.83 _| 79107-7008 
22 | 24.65 20.00 | WM18586-ND 2.55 22.53 150.20 | 87831-2220 20 | 20.19 18.00 | wwtses1-ND 3.70 32.62 217.46 | 79107-7009 
30 | 32.65 2800 ee S65 8218: Je1a5o| (87861-3020 24 | 24.19 22.00 | WM18683-ND 422 37.20 248.01 | 79107-7011 
40 | 42.65 38.00 Eee Bee saws, genes | Selee moon 30 | 30.19 28.00 | WwMi8es4-ND 6.26 55.22 368.11 | 79107-7014 
44 | 46.65 42.00 Ee ea ND BBS, © 8782, 81848.) B/BS1=1420 40 | 40.19 38.00 | WM1ge8s-ND 7.01 61.88 412.55 | 79107-7019 
50__| 52.65 48.00 | WM18568-ND 6.09 _ 53.75 _ 358.33 | 87831-5020 44 | 44.19 42.00 | WM18686-ND 7.75 68.38 455.88 | 79107-7021 
Shrouded Right Angle Headers — RoHS Compliant 50 | 50.19 48.00 | WM18687-ND 8.81 77.72 518.13 _| 79107-7024 
4 6.65 2.00 | WM18858-ND 113° 9.95 66.36 | 87833-0420 Receptacle — Side Entry — RoHS Compliant 
7 eemnagas beNo her ule 2fa 10”) 87833-0620 8 8.20 6.00 | WMt9036-ND 2.37 20.93 139.52 | 87264-0852 
8 | 10.65 OOO EE Cn Ioghe ~ “Se, ~ aleets | -Beege ere 10 | 10.20 8.00 | WM18137-NDt 2.47 21.83 145.51 | 87264-1050 
10 | 1265 = 8.00 MISS eTENG 1.35 11.88 79.21 | 87833-1020 10 | 10.20 8.00 | WM19037-ND 247 21.83 145.54 | 87264-1052 
12, | 14.65 10.00 (EMINILSSeeNo 1.62 1425 95.00. | 87893-1220 12 | 1220 10.00 | WM19038-ND 283 2498 166.50 | 87264-1252 
14) 16.65 = 12.00 | WM18863-ND 1.89 16.68 = 111.17 | 87833-1420 14 | 14.20 12.00 | WM18139-NDt 2.99 26.38 175.88 | 87264-1450 
16 | 1865 14.00 | wM1es64-ND 216 19.04 126.91 | 87833-1620 4a | 1420 12.00 [Minteosettn Sea SERIO A RTS= | CaTOSEAED 
, | 18 | 2065 16.00 | wntte86s-ND 257 22.66 151.08 | 87833-1820 te | 1620 14.00 [Mtn aiSun. ~ eB 4aacio: |\arbaatees 
7 nae _ See a aM ea Nau ae 18 | 18.20 16.00 | WM18141-NDt 3.35 2953 196.84 | 87264-1850 
88. : see : as : tits 18 | 1820 16.00 | WM19041-ND 3.51 31.01 206.70 | 87264-1852 
cases) UCR CCHS ees veges “TAU. (tee ieee’ 20 | 20.20 18.00 | WwM19042-ND 3.75 33.06 220.38 | 87264-2052 
30° | 82.65 7.00 Tees BOD). “GBLEN- S2SEI0S\ | “B7BSe 2020 22 | 22.20 20.00 | WM18143-NDt 3.78 33.37 222.47 | 87264-2250 
40 | 42.65 38.00 | WM18870-ND 5.23 46.11 307.40 | 87833-4020 22 | 2220 20.00 \mentnceats Bees csetuie “aie 64 || napsegiases 
: pie yee ca ee wry pho 24 | 24.20 22.00 | WM18144-NDt 4.00 35.33 235.56 | 87264-2450 
65 : 4 5.67 50.05 ; 7833-~ 
: 24 | 24.20 22.00 | WM19044-ND 4.20 37.40 247.33 | 87264-2452 
50 | 52.65 48.00 | WM18872-ND 645 56.92 379.45 | 87833-5020 
26 | 26.20 24.00 | WM19045-ND 4.69 41.37 275.79 | 87264-2652 
Shrouded SMT Headers — RoHS Compliant 
bidet ike adda ae 3 | 28 | 2820 26.00 | wmiet46-NDt 4.68 41.30 275.31 | 87264-2850 
4 | 665 etl CoN TAS ABBR “BBS. | 87692:0420 28 | 28.20 26.00 | WM19046-ND 491 43.36 289.06 | 87264-2852 
6 | 865 400 come TTA AB.GE. 1028" | 87882-0620 30 | 30.20 28.00 | WM18147-NDt 4.90 43.25 288.32 | 87264-3050 
8 | 10.65.00 Seen Te) Tera Lee: | 'B7682:0820 30 | 30.20 28.00 | WM19047-ND 5.15 45.41 302.74 | 87264-3052 
10 | 1205 OO eco TOP) TAAL 114-08") 87892-1020 32 | 32.20 30.00 | WM19048-ND 5.37 47.41 316.04 | 87264-3252 
12 | 14.65 10.00 | wm1g640-ND 217 19.13 127.52 | 87892-1220 
aa) 466s 42.00 ENTREE Baae aoe Gi eos| Cee 34 | 34.20 32.00 | WM18149-NDt 5.34 47.10 314.00 | 87264-3450 
ee ; ate ; ree me pice 34 | 34.20 32.00 | WM19049-ND 5.60 49.45 329.69 | 87264-3452 
16 | 18.65 14.00 | Wmts642-ND 2.57 22.68 151.21 | 87832-1620 
36 | 36-20 34.00 | WM19050-ND 5.83 51.44 342.96 | 87264-3652 
5 | 18 | 2065 16.00 | WM18643-ND 3.05 26.87 179.14 | 87892-1820 
38 | 38.20 36.00 | WM18151-NDt 577 50.95 339.68 | 87264-3850 
20 | 22.65 18.00 | WM18644-ND 2.95 26.01 173.42 | 87892-2020 
38 | 38.20 36.00 | WM19051-ND 6.06 53.50 356.66 | 87264-3852 
22 | 24.65 20.00 | WM18645-ND 3.56 31.43 209.56 | 87892-2220 
40 | 40.20 38.00 | WM19052-ND 6.29 55.49 369.91 | 87264-4052 
24 | 26.65 22.00 | WM18646-ND 3.62 31.94 212.90 | 87892-2420 
42 | 42.20 40.00 | WM18153-NDt 6.20 54.74 364.96 | 87264-4250 
30 | 3265 28.00 | WM18647-ND 4.33 38.18 254.51 | 87892-3020 
42 | 42.20 40.00 | WM19053-ND 6.51 57.48 383.19 | 87264-4252 
40 | 42.65 38.00 | WM18648-ND 541 47.73 318.21 | 87832-4020 ua | ao 20 cas) “cada “ackoa- |“eubeiaics 
44 | 46.65 42.00 | WM18649-ND 5.95 52.49 349.93 | 87892-4420 : ‘ ‘ ; ; : i 
50 | 52.65 48.00 | _WM18650-ND 6.76 59.68 397.87 | 87892-5020 46 | 46.20 44.00 AIMESiSeaNEt G60) _ BBE 08:20" | B7EOI GSO 
Veriical SM¥. Handars = Hollis Gonmpitans 46 | 46.20 44.00 | WM19055-ND 7.02 61.95 412.98 | 87264-4652 
48 | 48.20 46.00 | WM18156-NDt 6.86 60.53 403.52 | 87264-4850 
4 3.90 2.00 | WM18712-ND 98 818 54.56 | 87759-0414 
48 | 48.20 46.00 | WM19056-ND 7.20 6356 423.71 | 87264-4852 
6 5.90 4.00 | WM18713-ND 1.27 11.24 74.94 | 87759-0614 
50 | 50.20 48.00 | _WM19057-ND 7.34 64.79 431.95 | 87264-5052 
8 7.0 6.00 | WM18651-ND 239 21.11 140.74 | 87759-0850 . : 
10 9.90 8.00 | WM18652-ND 1.94 17.08 113.87 | 87759-1050 Receptacle — Side Entry SMP — Rens Compliant 
12 | 11.90 10.00 | Wwm1s653-ND 215 18.98 126.51 | 87759-1250 10 | 10.20 8.00 Roo Ny 402 35:46 296.41 | 87368-1024 
14 | 1390 12.00 | WM18654-ND 231 20.37 135.79 | 87759-1450 Pane) Cee BBR! ee, ete | ereee leet 
16 | 1590 14.00 | wm1e655-ND 252 22.27 148.45 | 87759-1650 14 | 14:20, 12.00 eet BBE (AaB Pea AO” | 8788851420 
18 | 1790 16.00 | WM18656-ND 2.71 23.89 159.24 | 87759-1850 Lameaae| eee BOBS: eee. feeoe| Sere ere 
20 | 1990 18.00 | wm1se57-ND 2.87 25.32 168.81 | 87759-2050 16 | 16.20 14.00 (BAMIS0esNE B02. AON, 81218) 1) 18/808 1624 
6 [22 | 21.90 20.00 | WM18658-ND 3.16 27.92 186.16 | 87759-2250 18 | 18.20 © 16.00 RWMIsTe NET 5.36 47.25 315.01 | 87368-1820 
24 | p3.00 22.00 WOTTaeeentn mT a aoe 9 | 18 | 18.20 16.00 | wM19062-ND 5.62 49.61 330.75 | 87368-1824 
26 | 25.90 24.00 | WM18660-ND 3.73 32.88 219.21 | 87759-2650 20 | 20.20 18.00 Roe ey 5.76 50.82 938.80 | 87968-2024 
28 | 27.90 26.00 | WM18661-NDt 4.01 35.41 236.09 | 87759-2850 22 | 22.20 20.00 DT 5.57 49.15 927.67 | 87968-2220 
30 | 2990 28.00 | WMis662-ND 4.09 36.06 240.38 | 87759-3050 22 | 22.20 20.00 |WMIS0e3:ND) 5.85 61.61 344.05 | 87368-2224 
32 31.90 30.00 WM18663-ND 4.36 38.45 256.34 | 87759-3250 24 24.20 22.00 WM18187-NDt 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 
34 | 33.90 32.00 | WM18664-ND 463 4086 272.37 | 87759-3450 i eames) oo ceeie) Bg B6ST. -S7S.71" | (87368-2828 
36 | 35.90 34.00 | WM18665-ND 4.90 43.26 288.37 | 87759-3650 26 | 26.20 24.00 aN 6.36 86.15 974.31 | 87968-2620 
38 | 37.90 36.00 | WM18666-ND 5.22 46.09 307.30 | 87759-3850 26 | 26.20 24.00 | WMIs086-ND 6.68 58.95 393.02 | 87368-2624 
40 | 39.90 38.00 | WM18667-ND 11.12 98.16 654.39 | 87759-4050 28 | 28.20 26.00 |WMtsise:ND I; 6.49 57.30 382.00 | 87368-2820 
42 | 41.90 40.00 | wM1g668-ND 5.42 47.82 318.80 | 87759-4250 
86 t=Leaded *CT=CutTape +TR= Tape and Reel (Continued) 
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f eae ¥ 
for Waldom 5mm Milli-Grid"” Connectors (cont) 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
28 | 28.20 26.00 | WM19067-ND 6.82 60.17 401.11 | 87368-2824 22 | 22.19 20.00 | WM18706-ND 4.25 37.46 249.76 | 79109-1010 
30 | 30.20 28.00 | WM18190-NDt 6.82 60.17 401.16 | 87368-3020 24 | 24.19 22.00 | WM18707-ND 4.62 40.80 272.02 | 79109-1011 
30 | 30.20 28.00 | WM19068-ND 716 63.18 421.22 | 87368-3024 41 | 30 | 3019 28.00 | wi18708-ND 5.78 51.02 340.13 | 79109-1014 
32 | 3220 30.00 | WM19069-ND 752 66.32 442.15 | 87368-3224 40 | 40.19 38.00 | WM18709-ND 7.74 68.33 455.54 | 79109-1019 
34 34.20 32.00 WM18192-NDt 7.79 68.77 458.45 | 87368-3420 44 44.19 42.00 WM18710-ND 8.52 75.19 501.25 | 79109-1021 
34 | 3420 32.00 | WM19070-ND 8.18 72.21 481.37 | 87368-3424 50 | 50.19 48.00 | WM18711-ND 8.87 78.28 521.84 _| 79109-1024 
36 | 36.20 34.00 | WM18193-NDt 8.44 74.50 496.66 | 87368-3620 Crimp Housing — Standard — RoHS Compliant 
36 | 36.20 34.00 | WM19071-ND 8.87 78.22 521.49 | 87368-3624 A 40 2.00 [MCUTedaoNin! a7 sg. tea: || <BIndO-b480 
38 | 3820 36.00 | WM19072-ND 9.55 84.23 561.51 | 87368-3824 7 650 4.00 |MRuntecetrin 49 wees Yopieun | dedivoeso 
9 | 40 | 40.20 38.00 | WM18195-NDt 9.09 80.23 534.85 | 87368-4020 8 8.20 6.00 |Meiiteccotin i 460; Bolo. || -staaobeSO 
40 | 40.20 38.00 | WM19073-ND 9.55 84.23 561.51 | 87368-4024 40 | 10.20 3.00 | wmig033-ND 55 485 3236 | 51110-1050 
42 | 4220 40.00 | WM18196-NDt 9.74 85.97 573.12 | 87368-4220 42 | 1220 10.00 | wmigo34-ND 57 5.04 33.60 | 51110-1250 
42 | 42.20 40.00 | WM19074-ND 10.23 90.26 601.76 | 87368-4224 14 | 1420 42.00 WEWNTSOsETn rs B73. ga48. | S1t101450 
44 | 44.20 42.00 | WM19075-ND 10.89 96.09 640.59 | 87368-4424 16 | 4620 14.00 [Mewnnteccetan 75 Beir ato. | Biiaseso 
46 | 46.20 44.00 | WM18198-NDt 11.65 102.79 685.29 | 87368-4620 wo | 18 | 1820 ie.00 \MeeRTecenmen ai aa. “deak || eiides Bao 
46 | 46.20 44.00 | WM19076-ND 12.23 107.93 719.56 | 87368-4624 20 | 20.20 18.00 | wwts03e-ND 88 780 51.97 | 51110-2050 
48 | 48.20 46.00 | WM18199-NDt 12.15 107.25 715.00 | 87368-4820 22 | 2220 20.00 | wmts039-ND 96 849 56.61 | 51110-2250 
48 | 48.20 46.00 | WM19077-ND 12.76 112.61 750.75 | 87368-4824 oa | 2490 22.00 INUTERratIs 4:08 Bue i@icde’ | BANYO%D4E0 
50 | 50.20 48.00 | WM18200-NDt 12.68 111.88 745.84 | 87368-5020 os | 2620 94.00 [Oinenne ii Babs lee se> (MEIaoBBRG 
50 | 50.20 48.00 | WM19078-ND 13.31 117.47 7oa.ts 87368-5024 23 | 2820 26.00 Iwona Sig: “dose: ceases [uel ames 
Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) — RoHS Compliant 30 | 30.20 28.00 | WM18043-ND 1.27 14.19 _74.57_| 51110-3050 
a 4.00 2.00 MELUMEISEse ANI) 1.25 11.00 73.35 87340-0424 Crimp Housing with Polarization Keys — RoHS Compliant 
6 6.00 4.00 | WM18689-ND 1.69 14.90 99.35 | 87340-0624 
8 8.20 6.00 | WM18044-ND 52 4.60 30.69 | 51110-0851 
8 8.00 6.00 | WM18690-ND 241 1858 123.89 | 87340-0824 
10 | 10.20 8.00 | WM18045-ND 55 4.85 32.36 | 51110-1051 
10 | 10.00 8.00 | WM18691-ND 271 23.91 159.40 | 87340-1024 
12 | 12.20 10.00 | WM18046-ND 57 5.04 33.60 | 51110-1251 
jo | 12 | 1200 10.00 | WM18692-ND 3.25 28.68 191.23 | 87340-1224 
14 | 14.20 12.00 | WM18047-ND 65 5.73 38.19 | 51110-1451 
14 | 14.00 12.00 | WM18693-ND 450 39.68 264.55 | 87340-1424 je | 4620 44.00 IRERteneet ae Siete ation | eadodesl 
16 | 16.00 14.00 | WM18694-ND 4.93 43.51 290.07 | 87340-1624 7a | 4820 16.00 ROTSeaTS a Sao ivan, | TSeeA 
18 | 18.00 16.00 | WM18695-ND 5.35 47.22 314.77 | 87340-1824 : : ‘ ; . : ‘ 
12 | 20 | 20.20 18.00 | WM18050-ND 88 7.80 51.97 | 51110-2051 
20 | 20.00 18.00 | WM18696-ND 5.80 51.15 340.98 | 87340-2024 
22 | 22.20 20.00 | WM18051-ND 96 8.49 56.61 | 51110-2251 
Board-to-Board Receptacle 
. . 24 | 24.20 22.00 | WM18052-ND 1.04 9.18 61.19 | 51110-2451 
Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT — RoHS Compliant 
26 | 26.20 24.00 | WM18053-ND dit 9.80 65.35 | 51110-2651 
4 4.19 2.00 | WM18697-ND 2.00 17.64 117.63 | 79109-1001 
28 | 28.20 26.00 | WM18054-ND 119 10.50 69.99 | 51110-2851 
6 6.19 4.00 | WM18698-ND 2.27 20.05 133.67 | 79109-1002 =o | 3020 230 ee Gee dang, - Saee |cetadgadet 
8 8.19 6.00 | WM18699-ND 254 22.45 149.70 | 79109-1003 : : se : : : = 
10 | 1019 8.00 | wmts700-ND 2.82 2490 166.02 | 79109-1004 Crimp Terminal WAMIREEEND) a ERP Pecsaeeoe 
-ND* _ _ 
11 | 12 | 1219 10.00 | wm1g701-ND 3.18 28.03 186.85 | 79109-1005 13 | (24-30 AWG) te TEND 12.58 | 50394-8051 
WM1128TR-ND¢ 450.00/10,000 
14 | 14.19 12.00 | WM18702-ND 3.30 29.09 193.90 | 79109-1006 
16 | 16.19 14.00 | WM18703-ND 3.59 31.68 211.23 | 79109-1007 = | “Bandiloolteremm WM18057-ND 214.65 — — | 11-01-0204 
18 | 18.19 16.00 | WM18704-ND 3.87 34.15 227.69 | 79109-1008 Crimp Contacts 
20 | 20.19 18.00 | WM18705-ND 4.06 35.83 238.90 | 79109-1009 leaded #Grseuttaes ATRe TSA ard Reel 
TM 
2.50mm SPOX™ Connectors 
FEATURES: « Sizes 2 ~ 15 circuits » Very low profile * Molded-in pull tabs « Friction lock ELECTRICAL: Ci Di . Digi-K Price Each Mol 
¢ Voltage: 250V * Current: 3A maximum ¢ Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric _ MS mens tony Mit) MgEey Wad ate 
Withstanding Voltage: 1000VAC/1 minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum SPECIFICATIONS: | Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
¢ Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C »* UL File No.: E29179 6 17.40 42.50 WM18890-ND 4.12 4.00 67 | 22-03-5065 
* CAS File No.: LR19980 : : ; ; : 
7 19.90 15.00 | WM18891-ND 1.25 144 .74 | 22-03-5075 
8 22.40 17.50 | WM18892-ND 1.38 1.22 .82 | 22-03-5085 
9 24.90 20.00 | WM18893-ND 1.51 1.34 .90 | 22-03-5095 
> io | 27.40 22.50 | WM18894-ND 1.65 1.46 .97 | 22-03-5105 
TT 29.90 25.00 | WM18895-ND 177 1.57 1.05 | 22-03-5115 
12 | 32.40 27.50 | WM18896-ND 1.90 1.68 1.12 | 22-03-5125 
13 | 34.90 30.00 | WM18897-ND 2.02 1.79 1.19 | 22-03-5135 
14 | 37.40 32.50 | WM18898-ND 2.15 1.90 1.27 | 22-03-5145 
15 | 39.90 35.00 | WM18899-ND 2.29 2.03 1.35 | 22-03-5155 
Right Angle Fully Shrouded 
Gis | Dinoeeier(tity) | BGC BricelEDcts Molex 2 7.40 2.50 | WM18900-ND 71 63 42 | 22-05-7025 
ite || Cu || |) etaltle. i iy LOO BEaruNe) 3 9.90 5.00 | WM18901-ND 83 73 49 | 22-05-7035 
Crimp Housing 4 12.40 7.50 | WM18902-ND .96 85 .57 | 22-05-7045 
2 5.80 2.50 | WM18873-ND 25 23 15 | 50-37-5023 5 14.90 10.00 | WM18903-ND 1.08 96 .64 | 22-05-7055 
3 8.30 5.00 | WM18874-ND 33 29 .20 | 50-37-5033 6 17.40 12.50_| WM18904-ND 1.21 1.07 71 | 22-05-7065 
4 10.80 7.50 | WM17405-ND 49 43 .29 | 50-37-5043 7 19.90 15.00 | WM18905-ND 1.34 1.18 .79 | 22-05-7075 
5 13.30 10.00 | WM18875-ND AT 42 .28 | 50-37-5053 3 8 22.40 17.50 | WM18906-ND 1.46 1.30 .87 | 22-05-7085 
6 15.80 12.50_|_WM18876-ND 52 AT 31 | 50-37-5063 9 24.90 20.00 | WM18907-ND 1.58 1.40 .94 | 22-05-7095 
ra 18.30 15.00 | WM18877-ND 59 53 .35 | 50-37-5073 10 | 27.40 22.50 | WM18908-ND 174 1.51 1.01 | 22-05-7105 
1 8 20.80 17.50 | WM18878-ND 68 -60 40 | 50-37-5083 1 29.90 25.00 | WM18909-ND 1.84 1.63 1.09 | 22-05-7115 
9 23.30 20.00 | WM18879-ND 78 69 46 | 50-37-5093 12 | 32.40 27.50 | WM18910-ND 1.96 1.74 1.16 | 22-05-7125 
10) 25.80 22.50 | WM18880-ND 81 72 48 | 50-37-5103 13 | 34.90 30.00 | WM18911-ND 2.09 1.85 1.23 | 22-05-7135 
11 _| 28:30 _25.00_TRWMifS8615NE) cid TE ge) 50:8 75118 14 | 37.40 32.50 | WM18912-ND 2.21 1.96 1.31 | 22-05-7145 
12 | 30.80 27.50 eee ey _ sett 08 | (80-8735 129 15 | 39.90 35.00 | WM18913-ND 2.33 2.06 1.38 | 22-05-7155 
13 | 33.30 30.00 | WM18883-ND 1.00 89 .59 | 50-37-5133 
14 | 35.80 32.50 | WM18884-ND 1.05 93 .62 | 50-37-5143 — — 
15 | 38.30 35.00 | WM18885-ND 1.09 96 .64 | 50-37-5153 — DigiKey) Brcing els 
Vertical Fully Shrouded Description Part No. 1 10 100 Part No. 
F 74 250 livnriaasena 34 P= aa Bougesons Crimp Terminal 22-28 AWG WM17406-ND ~ 2.59 20.70 | 08-70-1040 
5 a Bap 500 | MURiSeoa a = tai | sega cogs Crimp Terminal 22-28 AWG WM18889CT-ND = — 6.23 | 08-70-1039 
4 12.40 750 | WMtgeee-ND 7 8 52 | 29-09-5045 Crimp Terminal 22-28 AWG WM18889TR-ND 310.00/10,000 08-70-1039 
5 4490 10.00 | WM18889-ND 1.00 ‘88 "59 | 22-03-5055 Crimp Hand Tool, 22-28 AWG WMg9980-ND 336.70 = — | 11-01-0194 
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oullins 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding: 
500VAC Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze. 
94V-0 Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 


Insulator Material: Polyester, UL 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits Part No. al 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row Headers, Straight — RoHS Compliant 24 46.00 48.00 $5800-24-ND 83 72 61 PRPN241PAEN-RC 
2 2.00 4.00 §5800-02-ND 39 B4 .29 | PRPNO21PAEN-RC 25 48.00 50.00 $5800-25-ND 85 74 63 | PRPN251PAEN-RC 
3 4.00 6.00 $5800-03-ND A .36 61 PRPNO31PAEN-RC 26 50.00 52.00 $5800-26-ND 87 76 64 | PRPN261PAEN-RC 
4 6.00 8.00 $5800-04-ND 43 38 .32 | PRPNO41PAEN-RC 27 52.00 54.00 $5800-27-ND 89 78 66 | PRPN271PAEN-RC 
5 8.00 10.00 $5800-05-ND 45 39 .33 | PRPNO51PAEN-RC 28 54.00 56.00 $5800-28-ND 91 79 67 | PRPN281PAEN-RC 
6 10.00 12.00 $5800-06-ND 7 Al -35 | PRPNO61PAEN-RC 29 56.00 58.00 $5800-29-ND 93 81 69 | PRPN291PAEN-RC 
7 12.00 14.00 | S5800-07-ND 49 43 .36 | PRPNO71PAEN-RC 30 58.00 60.00 / $5800-30-ND 95 83 70 | PRPN301PAEN-RC 
8 14.00 16.00 $5800-08-ND 51 45 -38 | PRPNO81PAEN-RC 31 60.00 62.00 $5800-31-ND 97 85 72 | PRPN311PAEN-RC 
9 16.00 18.00 $5800-09-ND 53 AB .39 | PRPNO91PAEN-RC 1 32 62.00 64.00 $5800-32-ND 99 86 73 | PRPN321PAEN-RC 
10 18.00 20.00 $5800-10-ND 55 48 AL PRPN101PAEN-RC 33 64.00 66.00 $5800-33-ND 1.01 88 75 | PRPN331PAEN-RC 
ah! 20.00 22.00 $5800-11-ND 57 -50 -42_| PRPN111PAEN-RC 34 66.00 68.00 $5800-34-ND 1.03 -90 76 | PRPN341PAEN-RC 
1 12 22.00 24.00 $5800-12-ND 59 52 44 | PRPN121PAEN-RC 35 68.00 70.00 $5800-35-ND 1.05 91 77 | PRPN351PAEN-RC 
13 24.00 26.00 $5800-13-ND 61 53 .45 | PRPN131PAEN-RC 36 70.00 72.00 $5800-36-ND 1.07 93 79 | PRPN361PAEN-RC 
14 26.00 28.00 $5800-14-ND 63 55 47 | PRPN141PAEN-RC 37 72.00 74.00 $5800-37-ND 1.09 95 80 | PRPN371PAEN-RC 
15 28.00 30.00 $5800-15-ND 65 57 48 | PRPN151PAEN-RC 38 74.00 76.00 $5800-38-ND 1.14 97 82 | PRPN381PAEN-RC 
16 30.00 32.00 $5800-16-ND 67 59 -50 | PRPN161PAEN-RC 39 76.00 78.00 $5800-39-ND 1.13 98 -83 | PRPN391PAEN-RC 
17: 32.00 34.00 $5800-17-ND 69 .60 51 PRPN171PAEN-RC 40 78.00 80.00 $5800-40-ND 1.07 -93 -79_| PRPN401PAEN-RC 
18 34.00 36.00 $5800-18-ND 71 62 .53 | PRPN181PAEN-RC Single Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
19 36.00 38.00 $5800-19-ND .73 64 .54 | PRPN191PAEN-RC 2 2.00 4.00 $5802-02-ND 33 29 -25 | PRPNO21PARN-RC 
20 38.00 40.00 $5800-20-ND 75 65 .55 | PRPN201PAEN-RC 2 3 4.00 6.00 $5802-03-ND -36 32 .27_ | PRPNO31PARN-RC 
21 40.00 42.00 $5800-21-ND aft 67 .57_ | PRPN211PAEN-RC 4 6.00 8.00 $5802-04-ND .39 34 -29 | PRPNO41PARN-RC 
22 42.00 44.00 $5800-22-ND 79 69 58 | PRPN221PAEN-RC 5 8.00 10.00 $5802-05-ND 42 37 31 PRPNO51PARN-RC 
23 | 44.00 46.00 | $5800-23-ND 81 71 .60_| PRPN231PAEN-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oullins 2mm Connectors (cont) 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. il 10 100 Part No. 
6 10.00 12.00 $5802-06-ND 45 39 33 PRPNO61PARN-RC 
7 12.00 14.00 $5802-07-ND 48 42 36 PRPNO71PARN-RC 
8 14.00 16.00 $5802-08-ND 51 5 38 PRPNO81PARN-RC 
9 16.00 18.00 $5802-09-ND 54 AT 40 PRPNO91PARN-RC 
10 18.00 20.00 $5802-10-ND 57 50 42 PRPN101PARN-RC 
11 20.00 22.00 $5802-11-ND 60 52 44 PRPN111PARN-RC 
12 22.00 24.00 $5802-12-ND 63 55 AT PRPN121PARN-RC 
13 24.00 26.00 $5802-13-ND 66 58 49 PRPN131PARN-RC 
14 26.00 28.00 $5802-14-ND 69 60 51 PRPN141PARN-RC 
15 28.00 30.00 $5802-15-ND 72 63 53 PRPN151PARN-RC 
16 30.00 32.00 $5802-16-ND 75 65 55 PRPN161PARN-RC 
17 32.00 34.00 $5802-17-ND 78 68 58 PRPN171PARN-RC 
18 34.00 36.00 $5802-18-ND 81 71 60 PRPN181PARN-RC 
19 36.00 38.00 $5802-19-ND .84 73 62 PRPN191PARN-RC 
20 38.00 40.00 $5802-20-ND 87 76 64 PRPN201PARN-RC 
21 40.00 42.00 $5802-21-ND -90 78 66 PRPN211PARN-RC 
2 22 42.00 44.00 $5802-22-ND 93 81 69 PRPN221PARN-RC 
23 44.00 46.00 $5802-23-ND 96 84 71 PRPN231PARN-RC 
24 46.00 48.00 $5802-24-ND 99 86 73 PRPN241PARN-RC 
25 48.00 50.00 $5802-25-ND 1.02 89 75 PRPN251PARN-RC 
26 50.00 52.00 $5802-26-ND 1.05 91 Wid PRPN261PARN-RC 
27 52.00 54.00 $5802-27-ND 1.08 94 80 PRPN271PARN-RC 
28 54.00 56.00 $5802-28-ND 1.11 97 82 PRPN281PARN-RC 
29 56.00 58.00 $5802-29-ND 1.14 99 84 PRPN291PARN-RC 
30 58.00 60.00 $5802-30-ND Az 1.02 86 PRPN301PARN-RC 
31 60.00 62.00 $5802-31-ND 1.20 1.04 88 PRPN311PARN-RC 
32 62.00 64.00 $5802-32-ND 1.23 1.07 91 PRPN321PARN-RC 
33 64.00 66.00 $5802-33-ND 1.26 1.10 93 PRPN331PARN-RC 
34 66.00 68.00 $5802-34-ND 1.29 1.12 .95 PRPN341PARN-RC 
35 68.00 70.00 $5802-35-ND 1.32 1.15 97 PRPN351PARN-RC 
36 70.00 72.00 $5802-36-ND 1.35 1.17 .99 PRPN361PARN-RC 
37 72.00 74.00 $5802-37-ND 1.38 1.20 1.02 PRPN371PARN-RC 
38 74.00 76.00 $5802-38-ND 1.41 1.23 1.04 PRPN381PARN-RC 
39 76.00 78.00 $5802-39-ND 1.44 1.25 1.06 PRPN391PARN-RC 
40 78.00 80.00 $5802-40-ND 1.36 1.18 1.00 PRPN401PARN-RC 
Single Row Receptacle, Straight 
3 vg 12.00 14.50 $2103-07-ND 70 58 37 PPPNO71BFCN 
Single Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
3 4.00 6.50 $5751-03-ND 61 51 33 PPPNO31BFCN-RC. 
4 6.00 8.50 $5751-04-ND 69 58 37 PPPN041BFCN-RC. 
5 8.00 10.50 $5751-05-ND 76 64 At PPPNO51BFCN-RC. 
6 10.00 12.50 $5751-06-ND -80 67 43 PPPNO61BFCN-RC. 
i 12.00 14.50 $5751-07-ND 84 70 45 PPPNO71BFCN-RC. 
8 14.00 16.50 $5751-08-ND 92 77 49 PPPN0O81BFCN-RC. 
9 16.00 18.50 $5751-09-ND 96 80 51 PPPNO91BFCN-RC. 
10 18.00 20.50 $5751-10-ND 97 81 52 PPPN101BFCN-RC. 
3 11 20.00 22.50 $5751-11-ND 1.07 89 57 PPPN111BFCN-RC. 
12 22.00 24.50 $5751-12-ND 1.17 97 62 PPPN121BFCN-RC. 
15 28.00 30.50 $5751-15-ND 1.46 1.22 78 PPPN151BFCN-RC. 
18 34.00 36.50 $5751-18-ND 1.75 1.45 93 PPPN181BFCN-RC 
22 42.00 44.50 $5751-22-ND 2.14 1.77 1.13 PPPN221BFCN-RC. 
25 48.00 50.50 $5751-25-ND 2.43 2.02 1.29 PPPN251BFCN-RC. 
30 58.00 60.50 $5751-30-ND 2.92 2.42 1.55 PPPN301BFCN-RC. 
36 70.00 72.50 $5751-36-ND 3.50 2.90 1.85 PPPN361BFCN-RC. 
40 78.00 80.50 $5751-40-ND 3.89 3.22 2.06 PPPN401BFCN-RC. 
Single Row Receptacles, Right Angle 

8 14.00 16.50 $2104-08-ND 1.12 93 60 PPPNO81FGGN 

9 16.00 18.50 $2104-09-ND 1.16 96 62 PPPNO91FGGN 

a 12 22.00 24.50 $2104-12-ND 1.40 1.16 74 PPPN121FGGN 

17 32.00 34.50 $2104-17-ND 2.00 1.66 1.06 PPPN171FGGN 

Single Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 
3 4.00 6.50 $5752-03-ND 88 73 AT PPPNO31FGGN-RC 
4 6.00 8.50 $5752-04-ND 1.01 84 54 PPPN041FGGN-RC 
5 8.00 10.50 $5752-05-ND 1.10 91 58 PPPN0O51FGGN-RC 
6 10.00 12.50 $5752-06-ND LA? 97 62 PPPNO61FGGN-RC 
7 12.00 14.50 $5752-07-ND 1.22 1.01 65 PPPNO71FGGN-RC 
4 8 14.00 16.50 $5752-08-ND 1.32 1.10 70 PPPN0O81FGGN-RC 
9 16.00 18.50 $5752-09-ND 1.36 1.13 72 PPPNO91FGGN-RC 
10 18.00 20.50 $5752-10-ND 1.39 1.16 74 PPPN101FGGN-RC 
12 22.00 24.50 $5752-12-ND 1.75 1.45 93 PPPN121FGGN-RC 
15 28.00 30.50 $5752-15-ND 2.19 1.82 1.16 PPPN151FGGN-RC 
17 32.00 34.50 $5752-17-ND 2.36 1.96 1.25 PPPN171FGGN-RC 
Single Row Receptacles, SMD Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) 

5 8.00 10.50 $2101-05-ND wt 64 Al PPPNO51BFLC 

6 10.00 12.50 $2101-06-ND .84 70 45 PPPNO61BFLC 

8 14.00 16.50 $2101-08-ND 1.02 85 54 PPPNO81BFLC 

5A 9 16.00 18.50 $2101-09-ND 1.09 -90 58 PPPNO91BFLC 

15 28.00 30.50 $2101-15-ND 1.68 1.40 89 PPPN151BFLC 

18 34.00 36.50 $2101-18-ND 2.03 1.69 1.08 PPPN181BFLC 

25 48.00 50.50 $2101-25-ND 2.80 2.32 1.48 PPPN251BFLC 

Single Row Receptacles, SMD Contacts 
(Pin 1 on Left Hand Side) — RoHS Compliant 

3 4.00 6.50 $5901-03-ND 71 59 .38 NPPNO31BFLC-RC 
4 6.00 8.50 $5901-04-ND 88 73 A7 NPPN041BFLC-RC 
5 8.00 10.50 $5901-05-ND 95 79 51 NPPNO51BFLC-RC 
5A 6 10.00 12.50 $5901-06-ND 1.02 85 55 NPPNO061BFLC-RC 
7 12.00 14.50 $5901-07-ND 1.14 95 61 NPPNO71BFLC-RC 
8 14.00 16.50 $5901-08-ND 1.25 1.04 67 NPPN081BFLC-RC 
9 16.00 18.50 $5901-09-ND 1.38 1.15 74 NPPNO91BFLC-RC 


Cir- Dimension (mm) Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B 1 10 100 Part No. 
10 18.00 20.50 $5901-10-ND 1.39 1.16 74 NPPN101BFLC-RC 
12 22.00 24.50 $5901-12-ND 1.67 1.38 89 NPPN121BFLC-RC 
15 28.00 30.50 $5901-15-ND 2.08 1.73 1.10 NPPN151BFLC-RC 
5A 18 34.00 36.50 $5901-18-ND 2.50 2.07 1.32 NPPN181BFLC-RC 
20 38.00 40.50 $5901-20-ND 2.78 2.31 1.47 NPPN201BFLC-RC 
22 42.00 44.50 $5901-22-ND 3.06 2.54 1.62 NPPN221BFLC-RC 
25 48.00 50.50 $5901-25-ND 3.47 2.88 1.84 NPPN251BFLC-RC 
Single Row Receptacles, SMD Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) 
5 8.00 10.50 $2102-05-ND 77 64 At PPPNOS1BFLD 
7 12.00 14.50 $2102-07-ND 91 76 49 PPPNO71BFLD 
8 14.00 16.50 $2102-08-ND 1.02 85 54 PPPNO81BFLD 
9 16.00 18.50 $2102-09-ND 1.09 -90 58 PPPNO91BFLD 
5B 12 22.00 24.50 $2102-12-ND 1.33 1.11 71 PPPN121BFLD 
13 24.00 26.50 $2102-13-ND 1.47 1.22 .78 PPPN131BFLD 
15 28.00 30.50 $2102-15-ND 1.68 1.40 89 PPPN151BFLD 
20 38.00 40.50 $2102-20-ND 2.24 1.86 1.19 PPPN201BFLD 
25 48.00 50.50 $2102-25-ND 2.80 2.32 1.48 PPPN251BFLD 
Single Row Receptacles, SMD Contacts 
(Pin 1 on Right Hand Side) — RoHS Compliant 
3 4.00 6.50 $5902-03-ND 71 59 38 NPPN0O31BFLD-RC 
4 6.00 8.50 $5902-04-ND .88 73 AT NPPN041BFLD-RC 
5 8.00 10.50 $5902-05-ND 95 79 51 NPPNO51BFLD-RC 
6 10.00 12.50 $5902-06-ND 1.02 85 55 NPPNO61BFLD-RC 
7 12.00 14.50 $5902-07-ND 1.14 -95 61 NPPNO71BFLD-RC 
8 14.00 16.50 $5902-08-ND 1.25 1.04 67 NPPN081BFLD-RC 
9 16.00 18.50 $5902-09-ND 1.33 1.11 71 NPPNO91BFLD-RC 
5B 10 18.00 20.50 $5902-10-ND 1.39 1.16 74 NPPN101BFLD-RC 
12 22.00 24.50 $5902-12-ND 1.67 1.38 89 NPPN121BFLD-RC 
13 24.00 26.50 $5902-13-ND 1.80 1.50 96 NPPN131BFLD-RC 
15 28.00 30.50 $5902-15-ND 2.08 1.73 1.10 NPPN151BFLD-RC 
18 34.00 36.50 $5902-18-ND 2.50 2.07 1.32 NPPN181BFLD-RC 
20 38.00 40.50 $5902-20-ND 2.78 2.31 1.47 NPPN201BFLD-RC 
22 42.00 44.50 $5902-22-ND 3.06 2.54 1.62 NPPN221BFLD-RC 
25 48.00 50.50 $5902-25-ND 3.47 2.88 1.84 NPPN251BFLD-RC 
Dual Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $5801-02-ND 75 65 55 PRPNO22PAEN-RC. 
6 4.00 6.00 $5801-03-ND 79 69 58 PRPNO32PAEN-RC. 
8 6.00 8.00 $5801-04-ND 83 72 61 PRPNO42PAEN-RC. 
10 8.00 10.00 $5801-05-ND 87 76 64 PRPNOS2PAEN-RC. 
12 10.00 12.00 $5801-06-ND 91 79 ‘67 PRPNO62PAEN-RC. 
14 12.00 14.00 $5801-07-ND 95 83 70 PRPNO72PAEN-RC 
16 14.00 16.00 $5801-08-ND 99 86 73 PRPNO82PAEN-RC. 
18 16.00 18.00 $5801-09-ND 1.03 -90 76 PRPNO92PAEN-RC. 
20 18.00 20.00 $5801-10-ND 1.07 93 79 PRPN102PAEN-RC 
22 20.00 22.00 $5801-11-ND 1.11 97 82 PRPN112PAEN-RC. 
24 22.00 24.00 $5801-12-ND 1.15 1.00 85 PRPN122PAEN-RC. 
26 24.00 26.00 $5801-13-ND 1.19 1.04 88 PRPN132PAEN-RC 
6 28 26.00 28.00 $5801-14-ND 1.23 1.07 91 PRPN142PAEN-RC. 
30 28.00 30.00 $5801-15-ND 1.27 1.41 94 PRPN152PAEN-RC. 
32 30.00 32.00 $5801-16-ND 1.31 1.14 97 PRPN162PAEN-RC. 
36 34.00 36.00 $5801-18-ND 1.39 1.21 1.02 PRPN182PAEN-RC. 
38 36.00 38.00 $5801-19-ND 1.43 1.24 1.05 PRPN192PAEN-RC 
40 38.00 40.00 $5801-20-ND 1.47 1.28 1.08 PRPN202PAEN-RC. 
42 40.00 42.00 $5801-21-ND 1.51 1.31 ATi PRPN212PAEN-RC 
44 42.00 44.00 $5801-22-ND 1.55 1.35 1.14 PRPN222PAEN-RC. 
46 44.00 46.00 $5801-23-ND 1.59 1.38 1.17 PRPN232PAEN-RC. 
48 46.00 48.00 $5801-24-ND 1.63 1.42 1.20 PRPN242PAEN-RC. 
50 48.00 50.00 $5801-25-ND 1.67 1.45 1.23 PRPN252PAEN-RC. 
60 58.00 60.00 $5801-30-ND 1.87 1.63 1.38 PRPN302PAEN-RC. 
72 70.00 72.00 $5801-36-ND 2.11 1.83 1.55 PRPN362PAEN-RC. 
80 78.00 80.00 $5801-40-ND 2.10 1.82 1.54 PRPN402PAEN-RC. 
Dual Row Headers, SMD, with Locating Peg 
14 12.00 14.00 $2208-07-ND 1.68 1.40 89 PRPNO72MAMP 
16 14.00 16.00 $2208-08-ND 1.79 1.48 95 PRPNO82MAMP 
7 24 22.00 24.00 $2208-12-ND 2.35 1.95 1.24 PRPN122MAMP 
30 28.00 30.00 $2208-15-ND 2.91 2.41 1.54 PRPN152MAMP 
50 48.00 50.00 $2208-25-ND 4.87 4.04 2.58 PRPN252MAMP 
Dual Row Headers, SMD, with Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $6008-02-ND 73 61 39 NRPNO22MAMP-RC 
6 4.00 6.00 $6008-03-ND 1.09 90 58 NRPNO32MAMP-RC 
8 6.00 8.00 $6008-04-ND 1.36 1.13 72 NRPNO42MAMP-RC 
10 8.00 10.00 $6008-05-ND 1.61 1.34 86 NRPNOS2MAMP-RC 
12 10.00 12.00 $6008-06-ND 1.80 1.50 96 NRPNO62MAMP-RC 
14 12.00 14.00 $6008-07-ND 2.09 1.74 1.11 NRPNO72MAMP-RC 
7 16 14.00 16.00 $6008-08-ND 2.19 1.82 1.16 NRPNO82MAMP-RC 
18 16.00 18.00 $6008-09-ND 2.30 1.91 1.22 NRPNO92MAMP-RC 
20 18.00 20.00 $6008-10-ND 2.41 2.00 1.28 NRPN102MAMP-RC 
24 22.00 24.00 $6008-12-ND 2.89 2.40 1.53 NRPN122MAMP-RC 
30 28.00 30.00 $6008-15-ND 3.62 3.00 1.92 NRPN152MAMP-RC 
36 34.00 36.00 $6008-18-ND 4.34 3.60 2.30 NRPN182MAMP-RC 
44 42.00 44.00 $6008-22-ND 5.30 4.40 2.81 NRPN222MAMP-RC 
50 48.00 50.00 $6008-25-ND 6.03 5.00 3.19 NRPN252MAMP-RC 
Dual Row Headers, SMD, without Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2209-09-ND 1.86 1.54 99 PRPNO92MAMS 
20 18.00 20.00 $2209-10-ND 1.96 1.63 1.04 PRPN102MAMS 
26 24.00 26.00 $2209-13-ND 2.52 2.09 1.34 PRPN132MAMS 
28 26.00 28.00 $2209-14-ND 2.73 2.27 1.45 PRPN142MAMS 
7 32 30.00 32.00 $2209-16-ND 3.12 2.59 1.65 PRPN162MAMS 
34 32.00 34.00 $2209-17-ND 3.33 2.76 1.76 PRPN172MAMS 
36 34.00 36.00 $2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 PRPN182MAMS 
38 36.00 38.00 $2209-19-ND 3.71 3.08 1.97 PRPN192MAMS 
42 40.00 42.00 $2209-21-ND 4.10 3.40 217 PRPN212MAMS 
48 46.00 48.00 $2209-24-ND 4.69 3.89 2.48 PRPN242MAMS 
(Continued) 
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ull: Cir- Dimension (mm) ji-Key Price Each Sullins 
4S 2mm Connectors (Cont.) Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 6.00 8.00 | S6010-04-ND 136 1.13 72 | NPPNO42FFKS-RG 
Cir- | Dimension (mm) Price Each Sullins 10 8.00 10.00 | S6010-05-ND 1.61 1.34 .86 | NPPNOS2FFKS-RC 
Fig. | cuits A B 1 10 100 | Part No. 12 | 10.00 12.00 | $6010-06-ND 180 1.50 .96 | NPPNOG2FFKS-RC 
Dual Row Headers, SMD, without Locating Peg — RoHS Compliant 14 12.00 14.00 $6010-07-ND 2.09 1.74 1.14 NPPNO72FFKS-RC 
1 200 400 [SS0cSroonnn ac bl "a9. | NRPMOD2 ANGER 16 | 14.00 16.00 | $6010-08-ND 2.34 1.94 1.24_| NPPNO82FFKS-RC 
6 4.00 6.00 | $6009-03-ND 409 90 58 | NRPNO32MAMS-RC 18 | 16.00 18.00 | S6010-09-ND 263 219 1.40 | NPPNO92FFKS-RC 
8 600 8.00 | $6009-04-ND 436 113 72. | NRPNO42MAMS-RC to | 20 | 18:00 20.00 | $6010-10-ND 2.78 231 1.47 | NPPN102FFKS-RC 
40 8.00 10.00 | $6009-05-ND 461 134 86 | NRPNOS2MAMS-RG 24 | 22.00 24.00 | S6010-12-ND 3.338. 277 1.77. | NPPN122FFKS-RC 
42 | 10.00 12.00 | $6009-06-ND 480 150 96 | NRPNO62MAMS-RC 26 | 24.00 26.00 | $6010-13-ND 3.61 299 1.91 | NPPN132FFKS-RC 
4a | 42.00 44.00 NEAOCOtGeINT Bigg 47a > Aa I NRBNOTEMANSSAC 30 | 28.00 30.00 _| S6010-15-ND 4.16 3.45 2.20_| NPPN152FFKS-RC 
16 | 1400 16.00 | $6009-08-ND 219 «1.82 «1.16: | NRPNoa2MAMS-RC 40 | 38.00 40.00 | $6010-20-ND 5.55 460 2.94 | NPPN202FFKS-RC 
18 | 1600 18.00 | $6009-09-ND 230 191 122 | NRPNOS2MAMS-RC 44 | 42.00 44.00 | $6010-22-ND 6.10 5.06 3.23 | NPPN222FFKS-RC 
20 | 18.00 20.00 | Se009-10-ND Baia 3360" “108. IlNAPNIGAMANE. He. 50 | 48.00 50.00 | $6010-25-ND 6.94 5.76 3.67 _| NPPN252FFKS-RC 
22 | 20,00 22.00 | Se009-11-ND 365 200. 1.41 |INRPNI12MAMS:RC 60 | 58.00 60.00 __| $6010-30-ND 8.33 6.91 4.41_| NPPN302FFKS-RC 
24 | 22.00 24.00 | S6009-12-ND 289 2.40 1.53 | NRPN122MAMS-RC Dual/Rew Receptacies, SMD, with Eecating Peg 
26 | 24.00 26.00 | S6009-13-ND 3.13 2.60 1.66 | NRPN132MAMS-RC 1 | & 4.00 6.00 [[S2203°08:ND) 980 ARBs, ~ c202 | IPPRNOG2FEKE 
7 | o3 | 2600 2800 |esccamuinns Bas. -B'enr. 1.790 NRPNIZSMANG-HC 44 | 42.00 44.00 _| $2203-22-ND 4.94 4.09 _2.61_| PPPN222FFKP 
30 28.00 30.00 $6009-15-ND 3.62 3.00 1.92 NRPN152MAMS-RC Dual Row Receptacles, SMD, with Locating Peg — RoHS Compliant 
32 30.00 32.00 _| S6009-16-ND 3.86 3.20 —2.04_| NRPN162MAMS-RC 4 2.00 4.00 | S6011-02-ND 81 67 43 | NPPNO22FFKP-RC 
34 | 32.00 34.00 | S6009-17-ND 410 3.40 2.17 | NRPN172MAMS-RC 8 4.00 6.00 Sb OS ND 1.21 1.01 64. . | INEFNOS2EEKE:RC 
36 | 34.00 36.00 | S6009-18-ND 434 3.60 2.30 | NRPN182MAMS-RC 8 6.00 8.00 eo 1960 1.18. 72) | NEPNO42FEKP-RC 
38 | 36.00 38.00 | $6009-19-ND 459 3.80 2.43 | NRPN192MAMS-RC 10 8.00, 10.00 Feo o ND 161 14) BG. | NEENOSEPEKE-RC 
4a | sa00 40.00 enacateatns Wes “AGor. (dee: ‘NBENDDOMANG-AC 12 | 10.00 12.00 | $6011-06-ND 1.80 1.50 .96 | NPPNO62FFKP-RC 
42 | 4000 42.00 | $6009-21-ND 506 420 268 | NRPN212MAMS-RC 14 | 12.00 14.00 | S6011-07-ND 209. 1.74 1.11 | NPPNO72FFKP-RC 
it | 200 uso |ssomazno san «1021 Jwrmaoninsne | | "| 12 | 402 Yom |sorgan 2a tm 1 | wemomree re 
46 | 44.00 46.00 | S6009-23-ND 5.54 4.60 2.93 | NRPN232MAMS-RC 
24 | 22.00 24.00 | S6011-12-ND 3.33. 277 1.77. | NPPN122FFKP-RC 
48 | 46.00 48.00 eran B78 80). 19.06." | INRENZA MANS AC 30 | 28.00 30.00 | S6011-15-ND 4.16 3.45 _2.20_| NPPN152FFKP-RC 
50 | 48.00 50.00 | S6009-25-ND 6.03 5.00 3.19 | NRPN252MAMS-RC 
= 44 | 42.00 44.00 | S6011-22-ND 610 5.06 3.23 | NPPN222FFKP-RC 
Dual Row Headers, Right Angle 50 | 48.00 50.00 |S6011-25-ND 694 5.76 3.67. | NPPN252FFKP-RC 
g | 22 | 20.00 22.00 | $2200-11-ND 153° 1.83 1.13 | PRPN112PARN 60 | 58.00 60.00 _| S6011-30-ND 8.33 6.91 _4.41_| NPPN302FFKP-RC 
80 | 78.00 80.00 | $2200-40-ND 3.03 2.63 2.23 | PRPN402PARN Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMD, with Locating Peg 
Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 10 8.00 10.00 | $2205-05-ND 182 1.51 97 | PPPNOS2GHNP 
4 2.00 4.00 | $5803-02-ND 115 1.00.85 | PRPNO22PARN-RC 18 | 16.00 18.00 | $2205-09-ND 256 212 1.36 | PPPNO92GHNP 
6 4.00 6.00 | S5803-03-ND 1.21 1.05 89 _ | PRPNO32PARN-RC 30 | 28.00 30.00 | $2205-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GHNP 
8 6.00 8.00 | $5803-04-ND 12700 1.14 .94 | PRPNO42PARN-RC 11 | 36 | 34.00 36.00 | S2205-18-ND 4.69 3.89 2.48 | PPPN182GHNP 
10 8.00 10.00 | $5803-05-ND 133 116  .98 | PRPNOS2PARN-RC 44 | 42.00 44.00 _| $2205-22-ND 571 4.73 3.02_| PPPN222GHNP 
12 10.00 12.00 $5803-06-ND 1.39 1.21 1.02 PRPNO62PARN-RC. 56 54.00 56.00 §2205-28-ND 7A 5.89 3.76 PPPN282GHNP 
14. | 12.00 14.00 | $5803-07-ND 145 1.26 1.07 | PRPNO72PARN-RC 60 | 58.00 60.00 _| $2205-30-ND 7.63 6.33 _4.04_| PPPN302GHNP 
16 | 14.00 16.00 | $5803-08-ND 1.51 1.31 1.11 | PRPNO82PARN-RC Dual Row Receptacles (Bottom Entry), 
18 | 16.00 18.00 | $5803-09-ND 157 1.37 1.16 | PRPNO92PARN-RC SMD, with Locating Peg — RoHS Compliant 
20 | 18.00 20.00 | $5803-10-ND 163 1.42 = 1.20 | PRPN102PARN-RC 10 8.00 10.00 | S6012-05-ND 2.25 1.87 1.49 | NPPNOS2GHNP-RC 
22 | 20.00 22.00 _[ESS80sa1i:ND) 1.69 1.47 1.24 | PRPNI12PARN-RC 12 | 10.00 12.00 | $6012-06-ND 261 217 1,39 | NPPNO62GHNP-RC 
24 | 22.00 24.00 | $5803-12-ND 175 152 1.29 | PRPN122PARN-RC 14 | 12.00 14.00 | $6012-07-ND 2.94 244 1.56 | NPPNO72GHNP-RC 
26 | 24.00 26.00 | $5803-13-ND 1.81 1.57 1.83 | PRPN132PARN-RC 16 | 14.00 16.00 | S6012-08-ND 3.07 254 1.63 | NPPNO82GHNP-RC 
3 | 28 | 26.00 28.00 | $5803-14-ND 187 163 1.38 | PRPN142PARN-RC 18 | 16.00 18.00 | $6012-09-ND 3.14 2.61 1.66 _| NPPNO92GHNP-RC 
30 | 28.00 30.00 | S5803-15-ND 193 1.68 1.42 | PRPN152PARN-RC 20 | 18.00 20.00 | $6012-10-ND 3.21 267 1.70 | NPPN102GHNP-RC 
32 | 30.00 32.00 | $5803-16-ND 199 1.73 1.46__| PRPN162PARN-RC 11 | 24 | 22.00 24.00 | $6012-12-ND 3.86 3.20 2.04 | NPPN122GHNP-RC 
34 | 32.00 34.00 | $5803-17-ND 2.05 1.78 1.51 | PRPN172PARN-RC 26 | 24.00 26.00 | $6012-13-ND 4.18 3.47 2.21 | NPPN132GHNP-RC 
36 34.00 36.00 $5803-18-ND ait 1.83 1.55 PRPN182PARN-RC 30 28.00 30.00 $6012-15-ND 4.82 4.00 2.55 NPPN152GHNP-RC. 
38 | 36.00 38.00 | $5803-19-ND 217 1.89 1.60 | PRPN192PARN-RC 36 | 34.00 36.00 _| S6012-18-ND 5.78 4.80 _3.06_| NPPN182GHNP-RC 
40 | 38.00 40.00 | $5803-20-ND 2.23 1.94 1.64 | PRPN202PARN-RC 44 | 42.00 44.00 | $6012-22-ND 7.07 5.86 3.74 | NPPN222GHNP-RC 
42 | 40.00 42.00 | $5803-21-ND 2.29 1.99 1.68 _| PRPN212PARN-RC 56 | 54.00 56.00 | $6012-28-ND 879 7.29 4.65 | NPPN282GHNP-RC 
44. | 42.00 44.00 | S5803-22-ND 235. 204. 1.73 | PRPN222PARN-RC 60 | 58.00 60.00 _| $6012-30-ND 9.43 7.81 4.99 _| NPPN302GHNP-RC 
46 44.00 46.00 | S5803-23-ND 241 2.09 1.77 | PRPN232PARN-RC Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMD, with Locating Peg 
48 | 46.00 48.00 | $5803-24-ND 2.47 215 1.82 | PRPN242PARN-RC 10 8.00 10.00] $2206-05-ND 1820 1.51 .97 | PPPNOS2GFNP 
50 48.00 50.00 | S5803-25-ND 253 2.20 1.86 | PRPN252PARN-RC 16 14.00 16.00 | S2206-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GFNP 
60 | 58.00 60.00 | $5803-30-ND 2.83 2.46 2.08 | PRPN302PARN-RC 18 | 16.00 18.00 | S2206-09-ND 256 212 1.36 | PPPNO92GFNP 
80 | 78.00 80.00 | $5803-40-ND 3.18 2.76 2.34 _| PRPN402PARN-RC 20 | 18.00 20.00 | S2206-10-ND 259 215 1.37 | PPPN102GFNP 
Dual Row Receptacles, Straight 12 | 24 | 22.00 24.00 | $2206-12-ND 3.12 259 1.65 | PPPN122GFNP 
72] 10.00 72.50 11S2201-06:ND 4:26 405 > ee: RRPNOGDAEGN 30 | 28.00 30.00 | $2206-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GFNP 
a | 26 | 2400 26.50 | $2201-13.ND 210 174 «1.11. | /PPPNIS2AFCN 36 | 34.00 36.00 | $2206-18-ND 4.69 3.89 2.48 | PPPN182GFNP 
30 | 28.00 30.60 | $2901-16-ND BAB 20g 1.40: |(PPPNISSAECN 44 | 42.00 44.00 | $2206-22-ND 571 473 3.02 | PPPN222GFNP 
so. | 48.00 5050 |ecooitostin 3:75 841 1.98 | PPPNOSDAFCN 56 | 54.00 56.00 | $2206-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GFNP 
Dual Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 80 i300) Soiaae oe Top Entry oe Profile) ERENS02GENE 
4 2.00 4.50 | $5750-02-ND 81 ‘67. ~.43_‘| PPPNO22AFCN-RC ‘cupowhin Lucating Pai Hols Corinilant z 
: Aon a eae ae ar = S ONGISREGHLEG 10 8.00 10.00 | $6013-05-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPNOS2GFNP-RC 
ip 800 1050 [eeractocmnnl 46’. aide+ 74h || BPPNOSBARCKERG 12 | 10.00 12.00 | $6013-06-ND 2.61 217 1.39 | NPPNO62GFNP-RC 
12 | 4000 1250 |eereorostrart Seo dee. “880°: | BOENOGSARCKERG 14 | 12.00 14.00 | S6013-07-ND 2.94 244 1.56 | NPPNO72GFNP-RC 
16 | 14.00 16.00 | S6013-08-ND 3.07 254 1.63 | NPPNO82GFNP-RC 
i rene bes Salas ee io - SNS AccUee ig | 16.00 18.00 |S6013-09-ND 3.14 —-2.61__—‘1.66_| NPPNO92GFNP-RC 
1s | 1000 1050 (OR tea isa 06 | PrPNoGoAFCN-AC 20) 18.00 20.00 Peoegeaogs 321 (267 1.70 | NPPN1O2GFNP-RC 
20 | 18.00 20.50 |$5750-10-ND 1.91 1.59 1.01_| PPPN102AFCN-RC 12 | 24 | 2200 24.00 (eco geo 386 3.20 2.04 | NPPNIZ2GFNP-RC 
o | a2 | tomo 250 [ssmortaa 210174 tan | Prenton 7aeesllee 
24 | 22.00 24.50 feazeOgNy 229° 1.90 1.22 | PPPN122AFCN-RC 44_| 42.00 44.00 _| $6013-22-ND 7.07 5.86 _3.74_| NPPN222GFNP-RC 
26 | 24.00 26.50 | $5750-13-ND 235 1.95 1.24 | PPPN132AFCN-RC 
we | mor Sos |Ssroseno Ser sot |rrmmsmronne 77a le 
| eoee coc, ee eee | poenpoaroncne 70 | 68.00 70.00 | $6013-35-ND 10.99 9.11 5.81 | NPPN3S2GFNP-RC 
: : z : : 80 | 78.00 80.00 |S$6013-40-ND 1257 10.42 _6.65_| NPPN402GFNP-RC 
= ate nae eae ne oe bine A CNSEoRCeACe Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMD, without Locating Peg 
so | seco 6050 |ss7s0c0ND 527437 279. | PPPNSOOAFCN-AC 10] 800 1000 | s2207-06ND 1.82 15197 | PPPNOBAGENS 
80 _| 76.00 __80.50_[ESS750MGNDES 7.03 _5.83__3.72 _| PPPNAQ2AFON:RG 14 | 4200 14.00 | $2207-07-ND 2.38 1.98 1.26 | PPPNO72GFNS 
Dual Row Receptacles, SMD, without Locating Peg 16 | 14.00 16.00 |$2207-08ND 249 206 1.32 | PPPNO82GFNS 
18 16.00 18.00 | $2202-09-ND 214 1.77 1.13 | PPPNO92FFKS 18 16.00 18.00 | $2207-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNS 
24 | 22.00 24.00 Pane 270 224 148. | PRPNIZ2ERKS 12 | 24 | 2200 24.00 |$2207-12-ND 312 259 1.65 | PPPN122GFNS 
10 | 40 | 38.00 40.00 eae eo wore Jeet. | PEPNCOerrES 30 | 28.00 30.00 | $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GFNS 
44 | 42.00 44.00 eae B08. S00 reel, |PRENecerRhe 44 | 42.00 44.00 | $2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GFNS 
60 | 58.00 60.00_| $2202-30-ND 6.72 5.57 _3.56__| PPPN302FFKS 56 | 54.00 56.00 | S2207-28-ND 711 5.89 3.76 | PPPN282GFNS 
Dual Row Receptacles, SMD, without Locating Peg — RoHS Compliant 60 58.00 60.00 | S2207-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GFNS 
io | 4 2.00 4.00 | S6010-02-ND Bt ‘67.43 | NPPNO22FFKS-RC 70 | 68.00 70.00 | $2207-35-ND 8.89 7.37 4.70_| PPPN352GFNS 
6 4.00 6.00 _| S6010-03-ND 121 1.01 .64_| NPPNO32FFKS-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 109 


oullins 2mm Connectors (cont) aii 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 2m m xX 2m m P I n Stri p Headers 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), Dual Row - Straight Header 
SMD, without Locating Peg — RoHS Compliant 
8 6.00 8.00 | S6014-04-ND 185 1.54 .98 | NPPNO42GFNS-RC 25 3.94 
10 | 8.00 10.00 |S6014-05-ND 225 1.87 1.19 | NPPNO52GFNS-RC : \ ; 518 sqhp. 
12 10.00 12.00 $6014-06-ND 2.61 2.17 1.39 NPPNO62GFNS-RC eoy 
14 12.00 14.00 | $6014-07-ND 294 2.44 1.56 | NPPNO72GFNS-RC O81 2.00 \\ 1.50 
16 14.00 16.00 $6014-08-ND 3.07 2.54 1.63 NPPNO82GFNS-RC A z 
18 16.00 18.00 $6014-09-ND 3.14 2.61 1.66 NPPNO92GFNS-RC 97 + 
20 18.00 20.00 $6014-10-ND 3.21 2.67 1.70 NPPN102GFNS-RC 
12 24 22.00 24.00 $6014-12-ND 3.86 3.20 2.04 NPPN122GFNS-RC 
30 28.00 30.00 $6014-15-ND 4.82 4.00 2.55 NPPN152GFNS-RC 
36 34.00 36.00 $6014-18-ND 5.78 4.80 3.06 NPPN182GFNS-RC 
44 42.00 44.00 $6014-22-ND 7.07 5.86 3.74 NPPN222GFNS-RC 
56 54.00 56.00 $6014-28-ND 8.79 7.29 4.65 NPPN282GFNS-RC 
60 58.00 60.00 $6014-30-ND 9.43 7.81 4.99 NPPN302GFNS-RC 


70 68.00 70.00 $6014-35-ND 10.99 9.11 5.81 NPPN352GFNS-RC. 
80 78.00 80.00 $6014-40-ND 12.57 10.42 6.65 NPPN402GFNS-RC. 


Dual Row Receptacles, Right Angle 


6 4.00 6.50 | $2204-03-ND 88 73 47 | PPPNO32FJFN 
18 16.00 18.50 | $2204-09-ND 158 1.31 .84 | PPPNO92FJFN 
22 20.00 22.50 | $2204-11-ND 1.79 1.48 .95 | PPPN112FJFN 
26 24.00 26.50 | S2204-13-ND 210 1.74 1.11 | PPPN132FJFN 
28 26.00 28.50 _| S2204-14-ND 2.28 1.89 1.21 | PPPN142FJFN 
13 | 32 30.00 32.50 | S2204-16-ND 238 1.98 1.26 | PPPN162FJFN 
34 32.00 34.50 | $2204-17-ND 256 212 1.36 | PPPN172FJFN 
36 34.00 36.50 $2204-18-ND 2.70 2.24 1.43 PPPN182FJFN Features: ¢ Industry standard compatible * High temperature dielectric *1R, vapor and wave solder 
38 36.00 38.50 $2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 PPPN192FJFN compatible » Straight Solder Tail * Maximizes use of PC board space * Mates with boardmount and 
40 38.00 40.50 $2204-20-ND 2.98 2.47 1.58 PPPN202FJFN wiremount products ¢ End stackable feature * Side stackable feature 
re eee ea Sousa ae Se iss SBBNBIBLIEN Physical Specifications: * Contact Plating: * Wiping area: Gold - MIL-G-45204, Type II, Grade C 
: : “ : * Solder Tails: 200y” 90/10 Tin Lead - MIL-P-81728 (RoHS Compliant: Matte Tin) * Underplate: 100,” 
Dual Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant nickel-QQ-N-290, Class 2 * Contact Material: Copper Alloy * Insulation Material: * Right Angle: Glass 
6 4.00 6.50 $5753-03-ND 1.23 1.02 65 PPPNO32FJUFN-RC Filled Polyester (PCT) * Straight: Liquid Crystal Polymer (LCP) * Flammability: UL 94V-0 * Color: « Natural 
8 6.00 8.50 $5753-04-ND 1.46 1.22 78 PPPNO42FJFN-RC Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5Amp_ « Insulation Resistance: >5x109 9 @ 250VDC 
10 8.00 10.50 | $5753-05-ND 182 1.51 .97 | PPPNOS2FJFN-RC * Withstanding Voltage: 500VDC @ Sea level 
12 10.00 12.50 $5753-06-ND 2.19 1.82 1.16 PPPNO62FJFN-RC Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 
14 12.00 14.50 _| $5753-07-ND 2.01 1.67 1.07_| PPPNO72FJFN-RC 
16 14.00 16.50 | $5753-08-ND 256 2.12 1.36 | PPPNO82FUFN-RC No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
18 16.00 18.50 $5753-09-ND 2.73 2.27 1.45 PPPNO92FJFN-RC Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
20 18.00 20.50 ‘| $5753-10-ND 2.92 2.42 1.55 | PPPN102FUFN-RC 5 
22 | 20.00 22.50 | $5753-11-ND 3.21 267 1.70 | PPPN112FJFN-RC Dual Row Headers, Straight 
24 22.00 24.50 _| S5753-12-ND 3.50 2.90 1.85 _| PPPN122FJFN-RC 8 .295 (7.5) 3M1108-ND 96 73 66 | 151208-8422-TB 
26 24.00 26.50 | S5753-13-ND 3.79 315 2.01 | PPPN132FJFN-RC 10 .374 (9.5) 3M1110-ND 1.56 1.19 1.08 | 151210-8422-TB 
43 28 26.00 28.50 $5753-14-ND 4.09 3.39 217 PPPN142FJFN-RC 12 .453 (11.5) 3M1112-ND 1.16 89 81 151212-8422-TB 
30 28.00 30.50 | S5753-15-ND 438 3.63 2.32 | PPPN152FJFN-RC 20 768 (19.5) 3M1120-ND 156 119 4.08 | 151220-8422-TB 
32 30.00 32.50 | S5753-16-ND 4.67 3.87 2.47. | PPPN162FUFN-RC 24 925 (23.5) 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 | 151204-8429-TB 
34 32.00 34.50 _| S5753-17-ND 4.96 4.12 2.63 | PPPN172FJFN-RC 
36 | 34.00 36.50 | S5753-18-ND 5.25 435 2.78 | PPPN182FJFN-RC = 1.162 (29:5) SSN 2:08 1.87 142 |"1Si280-6422 16. 
38 36.00 38.50 | S5753-19-ND 5.54 460 2.93 | PPPN192FJFN-RC 40 1.556 (39.5) 3M1140-ND 2.45 1.87 1.69 151240-8422-TB 
40 | 38.00 40.50 _| $5753-20-ND 5.84 4.84 3.09 | PPPN202FJFN-RC 44 1.714 (43.5) 3M1144-ND 2.64 2.01 1.82 | 151244-8422-TB 
42 40.00 42.50 | S5753-21-ND 6.13 5.08 3.24 | PPPN212FJFN-RC 50 1.950 (49.5) 3M1150-ND 2.91 2.22 2.01 151250-8422-TB 
44 42.00 44.50 $5753-22-ND 6.42 5.32 3.40 PPPN222FJFN-RC 60 2.344 (59.5) 3M1160-ND 3.37 2.56 2.32 151260-8422-TB 
46 44.00 46.50 | S5753-23-ND 6.71 5.57 3.55 | PPPN232FJFN-RC ; j 
48 | 46.00 48.50 | $5753-24-ND 7.00 580 3.70 | PPPN242FJFN-RC NEW! Dual How Hoaders; Strelgnt — Ron’) compliant NEW! 
50 48.00 50.50 | S5753-25-ND 7.29 6.05 3.86 | PPPN252FJFN-RC 8 .295 (7.5) 3M1408-ND -96 73 66 151208-8422-RB 
60 58.00 60.50 | S5753-30-ND 4.88 4.04 2.58 | PPPN302FUFN-RC 10 .374 (9.5) 3M1410-ND 1.06 81 73 | 151210-8422-RB 
Quad Row Header, Straight 12 .453 (11.5) 3M1412-ND 1.16 89 81 151212-8422-RB 
14 | 120 | 58.00 60.00 |S2401-30-ND 1062 9.21 7.79 | PRPN304RCCN 20 -768 (19.5) SEH aeHND) ae i HOB «|| deleeoreaee Hb 
Quad Row Headers, Straight — RoHS Compliant 24 .925 (23.5) 3M1424-ND 1.79 1.36 1.23 | 151224-8422-RB 
24 | 10.00 12.00 |$5804-06-ND 8.14 7.06 + 5.97_ | PRPNOG4RCCN-RC 4 tee (288) SMSC eae ee Boe, || Weneen rene 
40 | 18.00 20.00 | $5804-10-ND 9.26 8.03 6.80 | PRPN104RCCN-RC a 1.556 (39.5) SR eHNLD) 245) edi eo: || Aplestesee nD 
48 | 22.00 24.00 | $5804-12-ND 9.82 852 7.21 | PRPN124RCCN-RC 44 1.714 (43.5) 3M1444-ND 2.64 2.01 1.82 | 151244-8422-RB 
14 60 28.00 30.00 | S5804-15-ND 10.66 9.24 7.82 | PRPN154RCCN-RC 50 1.950 (49.5) 3M1450-ND 2.91 2.22 2.01 151250-8422-RB 
72 34.00 36.00 _| S5804-18-ND 11.50 9.97 8.44 _| PRPN184RCCN-RC Dual Row Headers, Right Angle 
84 40.00 42.00 | S5804-21-ND 12.34 10.70 9.05 | PRPN214RCCN-RC 
96 | 46.00 48.00 |$5804-24ND 1318 11.43 9.67 | PRPN244RCCN-RC . 295 (7.5) Sues 62 ca ee ieee eae 
120 | 58.00 60.00 |$5804-30-ND 13.75 11.92 10.09 | PRPN304RCCN-RC 10 374 (9.5) eMi2te-ND) a 54 49° | 181210-7422-TB 
Quad Row Receptacles, Straight 12 453 (11.5) 3M1212-ND 77 59 53 | 151212-7422-TB 
20 .768 (19.5) 3M1220-ND 1.04 79 72 | 151220-7422-TB 
40 18.00 20.40 | $2402-10-ND 455 3.77 2.41 | PPRN104EFCN on (925 (23.5) CI ERY END He es ‘agi | asioaderaso te 
48 22.00 24.40 | S2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 | PPRN124EFCN 
15 60 28.00 30.40 | S2402-15-ND 6.83 5.66 3.61 | PPRN154EFCN 30 1.162 (29.5) 3M1230-ND 1.39 1.06 96 151230-7422-TB 
72 34.00 36.40 | S2402-18-ND 8.19 679 4.33 | PPRN184EFCN 40 1.556 (39.5) 3M1240-ND 1.87 1.43 1.29 | 151240-7422-TB 
84 40.00 42.40 _| S2402-21-ND 9.56 7.92 _5.06_| PPRN214EFCN 44 1.714 (43.5) 3M1244-ND 2.00 1.52 1.38 | 151244-7422-TB 
96 46.00 48.40 | S2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN 50 1.950 (49.5) 3M1250-ND 2.18 1.66 1.51 151250-7422-TB 
Quad Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 60 2.344 (59.5) 3M1260-ND 2.50 1.90 A572: 151260-7422-TB 
24 10.00 12.40 | $6015-06-ND 481 3.99 255 | PPRNO64EFCN-RC NEW! Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant NEW! 
to | sco zoao |ssorsionp Tas st 4s [pomwrouerowse| 3 [ag | cwneoen ae ae= | 11000 THOR 
45 | 60 28.00 30.40 | S6015-15-ND 12.03 9.97 6.37 | PPRN154EFCN-RC . pene saan a ge - Laide 
72 34.00 36.40 _| S6015-18-ND 13.21 10.95 6.99 _| PPRN184EFCN-RC ; : z : : 
84 | 40.00 42.40 |S6015-21-ND 1363 11.30 7.21 | PPRN214EFCN-RC = +768 (18:5) SMSO bed 78 Hie. | |: doleeO-1aee08 
96 46.00 48.40 | S6015-24-ND 14.07 11.66 7.44 | PPRN244EFCN-RC 24 -925 (23.5) 3M1524-ND 1.21 92 83 151224-7422-RB 
120 58.00 60.40 $6015-30-ND 16.04 13.30 8.48 PPRN304EFCN-RC 30 1.162 (29.5) 3M1530-ND 1.39 1.06 96 151230-7422-RB 
Shunts, Open Top — RoHS Compliant 40 1.556 (39.5) 3M1540-ND 1.87 1.43 1.29 | 151240-7422-RB 
2 Tin $3405-ND 2.63/10 21.88/100 | STNO2SYBN-RC 44 1.714 (43.5) 3M1544-ND 2.00 1.52 1.38 | 151244-7422-RB 
16 2 Gold S3404-ND 2.63/10 21.88/100 SPNO2SYBN-RC 50 1.950 (49.5) 3M1550-ND 2.18 1.66 1S 151250-7422-RB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
110 (to063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IMI 2mm x 2mm Vertical Sockets 


; 
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[ Pins X 1mm 
-2mm 


Features: * High temperature dielectric *1R, vapor and wave solder compatible Available in thru hole Industry 
standard compatible * Minimizes PC board stacking heights * End stackable feature * Side stackable feature 

Physical Specifications: Insulation Material: High Temperature Glass Filled Polyester (PCT) Color: Natural Marking: 
Molded orientation delta * Contact Material: Beryllium copper * Contact Plating: * Wiping area: 30y” gold plate * Solder 
Tails: 100” 90/10 SnPb plate (ROHS Compliant: Matte Tin) * Underplate: 50” nickel Electrical Specifications: 
Current Rating: 1.5 Amp ¢ Insulation Resistance: 5000MQ @ 250 Volts minimum * Withstanding Voltage: 500VDC @ 
Sea level Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Socket Vertical PC Mount 
8 .310 (8.00) 3M1008-ND 1.91 1.46 1.32 150208-6002-TB 
10 .389 (10.00) 3M1010-ND 2.00 1.52 1.38 150210-6002-TB 
12 467 (12.00) 3M1012-ND 2.06 1.57 1.42 150212-6002-TB 
20 .782 (20.00) 3M1020-ND 2.35 1.79 1.62 150220-6002-TB 
24 -940 (24.00) 3M1024-ND 2.50 1.90 1.72 150224-6002-TB 
30 1.176 (30.00) 3M1030-ND 2.70 2.06 1.86 150230-6002-TB 
40 1.570 (40.00) 3M1040-ND 3.06 2.33 211 150240-6002-TB 
44 1.727 (44.00) 3M1044-ND 3.20 2.44 2.21 150244-6002-TB 
50 1.964 (50.00) 3M1050-ND 3.41 2.60 2.35 150250-6002-TB 
60 2.357 (60.00) 3M1060-ND 3.79 2.88 2.61 150260-6002-TB 
NEW! Socket Vertical PC Mount — RoHS Compliant NEW! 
8 .310 (8.00) 3M1308-ND 1.91 1.46 1.32 150208-6002-RB 
10 389 (10.00) 3M1310-ND 2.00 1.52 1.38 150210-6002-RB 
12 467 (12.00) 3M1312-ND 2.06 1.57 1.42 150212-6002-RB 
20 -782 (20.00) 3M1320-ND 2.35 1.79 1.62 150220-6002-RB 
24 .940 (24.00) 3M1324-ND 2.50 1.90 1.72 150224-6002-RB 
30 1.176 (30.00) 3M1330-ND 2.70 2.06 1.86 150230-6002-RB 
40 1.570 (40.00) 3M1340-ND 3.06 2.33 211 150240-6002-RB 
44 1.727 (44.00) 3M1344-ND 3.20 2.44 2.21 150244-6002-RB 
50 1.964 (50.00) 3M1350-ND 3.41 2.60 2.35 150250-6002-RB 
60 2.357 (60.00) 3M1360-ND 3.79 2.88 2.61 150260-6002-RB 
molex Waldom 
2mm Cable-to-Board 


Receptacle 


UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA File No: LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00mm Headers Electrical: Volt- 
age: 125VDC Current: 1.0A Contact Resistance: 30mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC Insul- 
ation Resistance: 5000MQ minimum Physical: Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 Contact: Copper Alloy Plating 
Contact Area: (15,)") Gold Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Cable: 1.00mm Flat Cable, 7 Strands, 28 AWG 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Pos. A B Part No. 1 10 25__| Part No. 
Dual Row, IDT without Polarization and Locking Ramp 
10 16.65 8.00 WM14210-ND 2.95 2.37 1.97 | 87568-1063 
12 18.65 10.00 WM14212-ND 3.20 2.57 2.14 | 87568-1263 
14 20.65 12.00 WM14214-ND 3.69 2.96 2.47 | 87568-1463 
16 22.65 14.00 WM14216-ND 3.96 3.17 2.64 | 87568-1663 
20 26.65 18.00 WM14220-ND 4.12 3.30 2.75 | 87568-2063 
22 28.65 20.00 WM14222-ND 4.53 3.63 3.03 | 87568-2263 
24 30.65 22.00 WM14224-ND 4.94 3.96 3.30 | 87568-2463 
26 32.65 24.00 WM14226-ND 5.04 4.03 3.36 | 87568-2663 
30 36.65 28.00 WM14230-ND 5.45 4.36 3.64 | 87568-3063 
34 40.65 32.00 WM14234-ND 5.61 4.49 3.74 | 87568-3463 
40 46.65 38.00 WM14240-ND 6.19 4.96 4.13 | 87568-4063 
44 50.65 42.00 WM14244-ND 6.35 5.08 4.24 | 87568-4463 
50 56.65 48.00 WM14250-ND 7.00 5.61 4.67 | 87568-5063 
Dual Row, IDT with Single Locking Ramp 
10 16.65 8.00 WM14310-ND 2.72 2.18 1.82 | 87568-1073 
12 18.65 10.00 WM14312-ND 3.20 2.57 2.14 | 87568-1273 
Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 20.65 12.00 WM14314-ND 3.69 2.96 2.47 | 87568-1493 
16 22.65 14.00 WM14316-ND 3.96 3.17 2.64 | 87568-1693 
20 26.65 18.00 WM14320-ND 4.12 3.30 2.75 | 87568-2093 
22 28.65 20.00 WM14322-ND 4.53 3.63 3.03 | 87568-2293 
24 30.65 22.00 WM14324-ND 4.94 3.96 3.30 | 87568-2493 
26 32.65 24.00 WM14326-ND 5.04 4.03 3.36 | 87568-2693 
30 36.65 28.00 WM14330-ND 5.32 4.26 3.55 | 87568-3093 
34 40.65 32.00 WM14334-ND 5.61 4.49 3.74 | 87568-3493 
40 46.65 38.00 WM14340-ND 6.19 4.96 4.13 | 87568-4093 
44 50.65 42.00 WM14344-ND 6.00 4.80 4.00 | 87568-4493 
50 56.65 48.00 WM14350-ND 7.12 5.70 4.75 | 87568-5093 


1mm Round Conductor Flat Cable wow 0, 
UL File No: £61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Electrical: SSS 9.50 
Voltage: 150V Physical: Flammability: VW-1 Operating Temperature: 

-20°C ~ 105°C Insulation: Gray PVC Edge Mark: Black, 28AWG Stranded, Tinned A ae 


(NOTE: “X" in Part No. Represents No. of Feet) 

Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Price Per Feet 

cuits A B Part No. 5 10 25 50 100 
10 10.00 9.00 WM11-X-ND 4.38 8.24 18.02 30.89 51.48 
20 20.00 19.00 WM12-X-ND 742 13.96 30.55 52.36 87.27 
24 24.00 23.00 WM13-X-ND 8.90 16.75 36.64 62.82 104.69 
40 40.00 39.00 WM14-X-ND 16.39 30.85 67.49 115.70 192.83 
44 44.00 43.00 WM15-X-ND 18.03 33.94 74.25 127.28 212.14 
50 50.00 49.00 WM16-X-ND 18.63 35.06 76.70 131.48 219.14 


2mm Wiremount Sockets 


2mm Wiremount Socket - 1mm Pitch Cable 
Features: « Industry standard compatible » Mates with 2.0mm x 2.0mm grid pin strips 
«Low profile *Preassembled covers » Available with and without strain relief Physical 
Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT), Flammability: UL94 
V-0 ©Color: Gray * Contact Material: Beryllium copper * Contact Plating: * Underplate 
and U-slot: 50-150y” Nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wiping area: Gold Mil-G-45204, 
Type Il, Grade C * Marking: Orientation triangle and 3M logo Electrical Specifications: 
Current Rating: 1 Amp «Insulation Resistance: >1x10 at 500VDC » Withstanding Voltage: 1000Vrms at Sea Level 
Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 105°C Rating: UL File No. E86982, CSA File 
No. LR#48869 

1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, PVC 

Features: * Close spacing permits high signal density * 28AWG wire on 1.0mm centers permits mass termination to 
2.0mm connectors * Zippable for branching or discrete termination »* Stranded wire provides flexibility and extended 
product life Physical Specifications: * Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) *Color: Gray »* Marking: Red 
Edge »* Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V 
Insulation Resistance: >1 x 1019Q/3m (10 feet) »* Characteristic Impedance: 920 Unbalanced, 1460 Balanced 
* Capacitance: 55.50 pF/m Unbalanced, 32.77 pF/m Balanced » Inductance: 0.47yH/m Unbalanced, 0.70nH/m 
Balanced » Propagation Delay: 4.95ns/m Unbalanced, 4.78ns/m Balanced Environmental Specifications: » Temperature 
Rating Operating: -20°C ~ 105°C * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Rating: UL File No. £42769, Style 2651 
CSA File No. LL 53649 (optional) 


No. of Digi-Key Price Each 3M 
Pos. Part No. 1 100 500 Part No. 
IDC Socket Gold 
10 MSA10A-ND 3.14 2.39 2.12 152210-0100-GB 
12 MSA12A-ND 3.18 2.42 2.19 152212-0100-GB 
44 MSA44A-ND 4.49 3.42 3.09 152244-0100-GB 
50 MSAS0A-ND 4.58 3.48 3.15 152250-0100-GB 
IDC Socket Gold with Strain Relief 
10 MSE10A-ND 3.64 2.77 2.51 152210-0103-GB 
12 MSE12A-ND 3.83 2.91 2.64 152212-0103-GB 
44 MSE44A-ND 5.05 3.84 3.48 152244-0103-GB 
50 MSES50A-ND 5.14 3.91 3.54 152250-0103-GB 
No. (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) 
of Digi-Key Price Per Meters 3M 
Pos. | Part No. 5 10 25 50 100 | PartNo. 
Ribbon Cable Gray 
10 | MC10L-X-ND 7.08 13.14 29.32 50.55 80.88 | 3625/10 100M 
12 | MC12L-X-ND 8.49 15.77 35.18 60.66 97.06 | 3625/12 100M 
44 | MC44L-X-ND 31.14 57.83 129.01 222.43 355.88 | 3625/44 100M 
50 | MCS5O0L-X-ND 35.39 65.72 146.60 252.75 404.40 | 3625/50 100M 


tyco 

Electronics = AIP 

2mm Ribbon 2a | 
Connectors Polarized polarized 


The new 2.0 (.079) AMP-LATCH® receptacle connector family features contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating 
grid for 1.0 (.039) pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement contacts (IDC) with a top/bottom 
single beam contact orientation. Contacts are beryllium copper, duplex plated 30” gold in the mating area and 100y” 
minimum tin-lead on termination end all over 50y” nickel underplating. Contact mating area is 1.54 (.061) from the face 
of the housing and they accept 0.50mm (.0197) round or square posts. 


Product Facts: * True hard metric 2.0 x 2.0 mating grid for 1.0 pitch ribbon cable * IDC, beryllium copper contacts, 
duplex plated gold-over-nickel * U.L. 94V-0 rated thermoplastic components 
Performance Data: * Durability: 150 cycles * Termination Resistance: 25mQ maximum Mating Force: 1.67N maximum 
« Unmating Force: 0.14N minimum « Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. A B Part No. 1 25 Part No. 
Receptacle — Feed Thru Cover Polarized 
16 21.18 16.41 AKA16K-ND 3.29 2.07 | 111623-3 
24 29.18 24.41 AKA24K-ND 4.73 2.98 | 111623-5 
Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
14 19.18 14.40 ASA14K-ND 3.25 2.04 | 111626-2 
16 21.18 16.41 ASA16K-ND 4.98 3.12 | 111626-3 
26 31.17 26.42 ASA26K-ND 5.17 3.24 | 111626-6 
Receptacle — Feed Thru Cover Polarized 
RoHS Compliant 
10 15.16 10.41 AKA10L-ND 2.55 1.60 | 1-111623-8 
14 19.18 14.40 AKA14L-ND 2.64 1.66 | 1-111623-9 
16 21.18 16.41 AKA16L-ND 3.08 1.93 | 2-111623-0 
20 25.17 20.40 AKA20L-ND 2.75 1.73 | 2-111623-1 
24 29.18 24.41 AKA24L-ND 472 2.96 | 2-111623-7 
26 31.17 26.42 AKA26L-ND 3.20 2.01 2-111623-2 
30 35.18 30.40 AKA3OL-ND 3.25 2.04 | 2-111623-3 
40 45.19 40.14 AKA40L-ND 4.00 2.51 2-111623-4 
44 49.17 44.40 AKA44L-ND 4.00 2.51 2-111623-5 
50 55.17 50.39 AKASOL-ND 4.25 2.66 | 2-111623-6 
Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
RoHS Compliant 
8 13.18 8.41 ASAO8L-ND 2.94 1.85 | 2-111626-4 
10 15.16 10.41 ASA10L-ND 2.94 1.84 | 1-111626-7 
14 19.18 14.40 ASA14L-ND 2.98 1.87 | 1-111626-8 
16 21.18 16.41 ASA16L-ND 3.10 1.95 | 2-111626-5 
20 25.17 20.40 ASA20L-ND 2.75 1.73 | 1-111626-9 
24 29.18 24.41 ASA24L-ND NEW! 3.60 2.26 | 2-111626-6 
26 31.17 26.42 ASA26L-ND 4.82 3.02 | 2-111626-7 
34 39.17 34.42 ASA34L-ND NEW! 3.90 2.45 | 2-111626-0 
40 45.19 40.41 ASA40L-ND 4.00 2.51 2-111626-1 
44 49.17 44.40 ASA44L-ND 4.00 2.51 2-111626-2 
50 55.17 50.39 ASASOL-ND 4.25 2.66 | 2-111626-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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eoullins .1” (2.54mm) Female Headers 


« Insulator Material: PBT, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 
* Operating Temperature: —40°C ~ 105°C 


0.60 X 0.4 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: —40°C ~ 105°C. 


Specifications: 


* Current Rating: 3 Amps 
¢ Insulator Resistance: 5000MO minimum 


* Contact Resistance: 20m maximum 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
* Plating: Tin or Gold 


Qe 4.3 


* Insulator Material: Nylon 6T, UL94V-0 
¢ Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: —40°C ~ 125°C 


Pin O.D.: 
0.60X0.4 2.54 Ne 
2.54 

* Insulator Material: PBT, UL94V-0 ¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 * Insulator Material: Nylon 6T, UL94V-0 

* Dielectric Withstanding: AC 1000V * Dielectric Withstanding: AC 500V * Dielectric Withstanding: AC 500V 

* Operating Temperature: —40°C ~ 105°C * Operating Temperature: —40°C ~ 105°C * Operating Temperature: —40°C ~ 125°C 
No. Dimensions No. Dimensions 

Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 

Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 

Fig. 1 — Single Row Female Headers 5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $7038-ND At 3.36 21.46 | PPPCOS1LFBN-RC 

7 600 (15.24) | 720 (18.28) | S4007-ND 344.50 28.68] PPTCO7ILFBN 6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7039-ND 47 3.86 —-24.61| PPPCO61LFBN-RC 
8 "700 (17.78) | .820 (20.82) | $4008-ND ‘él 5.08 3238 | PPTCO81LFBN 7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7040-ND 54 = 4.50 28.68) PPPCO71LFBN-RC 
9 "300 (20.32) | .920 (23.36) | s4009-ND 70 ~-580 37.00 | PPTCOS1LFBN 8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $7041-ND 62 516 32.93] PPPCO81LFBN-RC 
4 1.00 (25.40) | 1.12(28.44) | s4011-ND 51 421 2683) PPTC111LEBN 9 .800 (20.32) | .920 (23.36) | $7042-ND 70 5.80 37.00] PPPCO91LFBN-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4013-ND 60 4.93 _31.45| PPTC131LFBN 10 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7043-ND 48 = 3.97 25.35] PPPC101LFBN-RC 
4 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4021-ND O1 7.54 48.10] PPTC2TILFBN "1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7044-ND 50 415 26.46) PPPC111LFBN-RC 

Tin 22 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $4022-ND 95 7.83 49.95 | PPTC221LFBN 12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S7045-ND == 554.58 29.23 | PPPC121LFBN-RC 
03 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4023-ND ‘98 812 51.80 | PPTC231LFBN 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S$7046-ND 60 4.93 31.45] PPPC131LFBN-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $4028-ND 116 9.57 61.05 | PPTC28iLFBN 14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7047-ND 64 5.31 33.86 | PPPC141LFBN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92(74.16) | S4029-ND 1.19 9.86 _~_—-62.90 | PPTC291LFBN 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7048-ND 72° 5.95 37.93) PPPC1S1LFBN-RC 
31 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S4031-ND 1.28 1059 67.53 PPTC31/LFBN 16 | 1.50 (38.10) | 1.62(41.14) | S7049-ND = 736.03 38.48 | PPPC161LFBN-RC 
33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S$4033-ND 1.37 11.31 72.15 | PPTC331LFBN 17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7050-ND = 826.79 43.29 | PPPC171LFBN-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4034-ND 140 11.60 —_74.00| PPTC341LFBN 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7051-ND 86 7.16 45.70] PPPC181LFBN-RC 
3 "200 (5.08) | .320 (8.12) | $4103-ND 30 2.4715. 73| PPPCO31LFBN 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7052-ND 87 7.19 45.88 PPPC191LFBN-RC 
7 .600 (15.24) | .720 (18.28) | $4107-ND 54 4.50 28.68 | PPPCO71LFBN Gold 20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7053-ND 86 7.16 = 45.70) PPPC201LFBN-RC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $4108-ND 61 5.08 32.38] PPPCO81LFBN 21 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7054-ND 90 7.48 47.73) PPPC211LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $4109-ND 70 5.80 37.00] PPPCO91LFBN 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S$7055-ND 95 7.86 50.14] PPPC221LFBN-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4113-ND 60 4.93 31.45 | PPPC131LFBN 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $7056-ND 99 8.24 = 52.54] PPPC231LFBN-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4115-ND 68 5.66 36.08 | PPPCI51LFBN 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7057-ND___1.04 8.61 54.95 | PPPC241LFBN-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4119-ND 88 7.25 46.25 | PPPC191LFBN 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7058-ND 1.08 = 8.93 56.98 | PPPC251LFBN-RC 
2 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4121-ND 91 7.54 48.10 | PPPC211LFBN 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7059-ND 112 = 9.31 59.39 | PPPC261LFBN-RC 

Gold 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $4122-ND 95 7.83 49.95 | PPPC221LFBN 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7060-ND 1.17 9.69 61.79 | PPPC271LFBN-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4123-ND 98 8.12 51.80 | PPPC231LFBN 28 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | S7061-ND 1.21 = 10.01 63.83 | PPPC281LFBN-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4124-ND 1.02 841 53.65| PPPCO4TLFBN 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7062-ND 1.25 10.38 —_66.23 | PPPC291LFBN-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4127-ND 112 9.28 59.20 | PPPC271LFBN 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7063-ND 1.30 = 10.76 ~——6 8.64 | PPPC301LFBN-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4128-ND 1146 9.57 61.05 | PPPC281LFBN 31 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S7064-ND 1.33 11.05 70.49 | PPPC311LFBN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $4129-ND 1.49 9.86 62.90 | PPPC291LFBN 32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S7065-ND 1.38 11.46 — 73.08 | PPPC321LFBN-RC 
3 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S4131-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPC311LFBN 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7066-ND 1.43 11.83 75.48 | PPPC331LFBN-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S4132-ND 1.31 10.88 69.38| PPPC32iLFBN 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7067-ND 146 1212 — 77.33| PPPC341LFBN-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4133-ND 1.37 11.31 72.15 | PPPC331LFBN 35 3.40 (86.36) ] 3.52 (89.40) | S7068-ND = 1.51 = 12.50 79.74 | PPPC351LFBN-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4134-ND 1.40 11.60 ~—_—74.00 | PPPC341LFBN 36 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S7069-ND 1.55 ——12.88__—82.14 | PPPC3G1LFBN-RC 

Fig. 1 — Single Row Female Headers, RoHS Compliant Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle 

2 100 (2.54) | .220(5.58) | S7000-ND 2A 1.74 11.10] PPTCO21LFBN-RC 5 400 (10.16) | .524 (13.30) | $4340-ND AB 4.00 25.53 | PPTCOS1LGBN 
3 .200 (5.08) | .320(8.12) | S7001-ND 29. 2.41 15.36 | PPTCO31LFBN-RC 6 500 (12.70) | .624 (15.84) | $4341-ND 55 4.58 29.23) PPTCOGILGBN 
4 .300 (7.62) | .420(10.66) | $7002-ND 39 3.19 20.35] PPTCO41LFBN-RC 7 600 (15.24) | .724 (18.38) | $4342-ND 54 4.50 28.68 | PPTCO71LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $6103-ND 39 319 20.35 PPTCOS1LFBN-RC 8 700 (17.78) | .824 (20.92) | $4343-ND 55 4.58 29.23) PPTCOB1LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7004-ND 47 3.86 24.61 | PPTCO61LFBN-RC 9 800 (20.32) | .924 (23.46) | $4344-ND 61 5.08 _ 32.38| PPTCO9ILGBN 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | S7005-ND 54 «4.50 ——-28.68| PPTCO71LFBN-RC 10 900 (22.86) | 1.02 (26.00) | $4345-ND 64 «5.31 ~—-33.86] PPTC101LGBN 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | S7006-ND 62 516 32.93] PPTCO81LFBN-RC 1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.54) | $4346-ND 82 6.79 43.29) PPTC111LGBN 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $7007-ND 70 5.80 37.00] PPTCO91LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.62) | $4348-ND 97 = 8.03 51.25] PPTC131LGBN 
10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S7008-ND 46 3.77 ~—-24.05| PPTC1O1LFBN-RC 14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.16) | $4349-ND 1.04 = 8.64.——-55.13| PPTC141LGBN 
1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S7009-ND 50 415 26.46 | PPTC111LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.70) | S4350-ND 1.11 9.22 58.83 | PPTCISILGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S6100-ND 55 458 29.23] PPTC121LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.24) | $4351-ND = 1.10 9.14 58.28 | PPTC161LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S7011-ND 60 4.93 31.45] PPTC131LFBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.78) | $4352-ND 1.18 9.74 — 62.16] PPTC171LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7012-ND 64 5.31 33.86 | PPTC141LFBN-RC 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.32) | $4353-ND 1.25 10.32 «65.86 | PPTC181LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S7013-ND 68 5.66 36.08] PPTC151LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.86) | $4354-ND 1.32 10.93 69.75 | PPTC191LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S7014-ND 73 6.03 _ 38.48 | PPTC161LFBN-RC 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.94) | S4356-ND 1.45 12.04 76.78 | PPTC211LGBN 
7 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7015-ND 78 647 41.26] PPTC171LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.48) | S4357-ND 1.52 12.62 80.48 | PPTC221LGBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7016-ND 82 6.82 43.48 | PPTC181LFBN-RC Tin 23 2.20 (55.88) | 2.32 (59.02) | S4358-ND 160 13.22 84.36 | PPTC231LGBN 

Tin 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S7017-ND 87 719 45.88] PPTC191LFBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.56) | S4359-ND 1.67 13.80 88.06 | PPTC241LGBN 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S7018-ND 82 6.82 43.48 | PPTC201LFBN-RC 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.10) | S4360-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTC251LGBN 
24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7019-ND 86 7.11 45.33] PPTC211LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.64) | S4361-ND 1.80 14.91 _—_95.09 | PPTC261LGBN 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7020-ND 90. 7.48 47.73 PPTC221LFBN-RC 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.18) | S4362-ND 1.87 15.49 98.79 | PPTC271LGBN 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7021-ND 95 7.83 49.95 | PPTC231LFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.72) | $4363-ND 1.94 16.10 102.68 | PPTC281LGBN 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $7022-ND 99 8.21 52.36] PPTC241LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.26) | S4364-ND 2.00 16.59 105.82 | PPTC291LGBN 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $7023-ND 1.03 8.50 54.21] PPTC251LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.80) | S4365-ND 2.08 17.20 109.71 | PPTC301LGBN 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7024-ND 1.07 _—8.85 ~—=—56.43 | PPTC261LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.34) | S4366-ND 2.15 17.78 _ 113.41 | PPTC311LGBN 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7025-ND 1.11 9.22 58.83] PPTC271LFBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.88) | S4367-ND 2.25 18.62  118.77| PPTC321LGBN 
28 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | S7026-ND 1.15 9.51 60.68 | PPTC281LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.42) | S4368-ND 2.25 18.62 118.77 | PPTC331LGBN 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7027-ND 1.25 10.38 66.23 | PPTC291LFBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | S4369-ND 2.35 19.49 124.32 | PPTC341LGBN 
30 2.90 (73.66) | 3.02(76.70) | S7028-ND 1.30 10.76 — 68.64 | PPTC301LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.50) | S4370-ND 2.45 20.33 -~—- 129.69 | PPTC351LGBN 
31 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S7029-ND 1.33 11.05 ~—_—70.49 | PPTC311LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62 (92.04) | S4371-ND 2.49 20.65 ~—«131.72 | PPTC361LGBN 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S6102-ND 1.38 11.46 73.08 | PPTC321LFBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.58) | S4372-ND 257 21.26 +—-135.61 | PPTC371LGBN 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7031-ND 1.43 11.83 — 75.48 | PPTC331LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.12) | S4373-ND 2.63 21.75 ~—- 138.75 | PPTC381LGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7032-ND 146 12.12 77.33] PPTC341LFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.66) | S4374-ND 2.70 22.36 142.64 | PPTC391LGBN 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7033-ND 1.51 12.50 79.74 | PPTC351LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.20) | S4375-ND 2.77 —«22.94 146.34 | PPTC401LGBN 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $7034-ND 1.55 12.88 82.14 | PPTC361LFBN-RC 2 .100 (2.54) .224 (5.68) | $4376-ND 26 2.12 13.51 | PPPCO21LGBN 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $7035-ND 24 1.74 11.10 PPPCO21LFBN-RC Gold 3 .200 (5.08) | .324 (8.22) | $4377-ND 34 2.84 = 18.13] PPPCO31LGBN 

Gold 3 .200 (5.08) | .320(8.12) | S7036-ND 29 241 15.36 | PPPCO31LFBN-RC 4 300 (7.62) | .424 (10.76) | $4378-ND 46 3.77 «24.05 | PPPCO41LGBN 
4 .300 (7.62) | .420 (10.66) | $7037-ND 39 3.19 20.35 | PPPCO41LFBN-RC (Continued) 
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, ” No. Dimensions 
Sulllins ‘1 (2.54mm) Female Headers (Cont.) Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
eae ne: aaa ciate nt cain 24 | 2.30(58.42) | 2.42 (61.46) | $5499-ND 1.50 12.44 —79.37| PPPC241LGBN-RC 
aut ae a neli(tam) i Panay , ane an os are 25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5500-ND 1.55 12.88 82.14] PPPC251LGBN-RC 
: : 26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5501-ND 1.62 13.43 85.66 | PPPC261LGBN-RC 
5 400 (10.16) | .524 (13.30) | $4379-ND 48 = 4.00 25.53) PPPCOS1LGBN 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $5502-ND 168 13.95 88.99] PPPC271LGBN-RC 
: Sean ae a Seo 7 ie ares Cr OTiIeen 28 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $5503-ND 1.75 14.50 _92.50| PPPC281LGBN-RC 
i Paeoe Toa raat Seon ss 4s 928 |PPPCOSILGEN 29 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | $5504-ND 1.80 14.94 95.28| PPPC291LGBN-RC 
y OT haat ood 3 a Rea oc; osoe 3238 | PPPCOSILGEN 30 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | S5505-ND 1.87 15.49 98.79 | PPPC301LGBN-RC 
800 (20.32) | 924 (23.46) : ; : 31 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S5506-ND 1.93 16.01 102.12 PPPC311LGBN-RC 
10 | 900 (22.86) | 1.02 (26.00) [RSMeaaomy 8-64 = 5.31 93.86) PPPCTOILGBN Gold | 32 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | S5507-ND 2.03 16.79 107.12) PPPC321LGBN-RC 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12(28.54) | $4385-ND 82. »«.79~—43.29| PPPC111LGBN i ‘ 
33 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5508-ND 2.03 16.79 _ 107.12 | PPPC331LGBN-RC 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22(31.08) | $4386-ND 90 7.45 47.55 | PPPC121LGBN 
13 | 120 (3048) | 1.32 (3862) | $4387-ND Be: ohne fe1oe EPECIAIICEN 34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5509-ND 212 17.55 111.93 PPPC341LGBN-RC 
1a | 130 (3302) | 142 (26-16) | S43ee-ND 104 864 8513 PPPCI41LGBN 35 | 3.40(86.36) | 3.52(89.40) | S5510-ND 221 1830 116.74] PPPC351LGBN-RC 
1 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5511-ND 225 1862  118.77| PPPC361LGBN-RC 
5 | 1.40(35.56) | 152(38.70) | S4389-ND 1.11 9.22 58.63| PPPCI51LGBN eee Asan 
60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5512-ND 231 1914 122.10 | PPPC371LGBN-RC 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62(41.24) | $4390-ND 1.10 9.14 58.28 | PPPC161LGBN 38 | 370(9398) | 382(07.02) | SSS19ND 237 1960 _12506| PPPCABILGAN-AC 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72(43.78) | $4391-ND 1.18 9.74 62.16 | PPPC171LGBN ee mcale ; ! : 
ia | 170(43-18) | 182 (46832) | S4392-ND 125 10.32 «65.88 | PPPC181LGBN 39 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | S5514-ND 243 2013  128.39| PPPC391LGBN-RC 
i9_| 1180 (45.72) | 1192 (48.86) | $4393-ND 132 10.93 69.75 | PPPCIS1LGBN 40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5515-ND 2.50 20.68 __131.91 | PPPC401LGBN-RC 
21 | 2.00(50.80) | 212(53.94) | S4395-ND 1.45 12.04  76.78| PPPC2TILGBN Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 
Gold 5 Fan iee ea 540 ea Sa eh he ae et 2 100 (2.54) | .200 (5.08) | $4493-ND 45 3.71 23.68] PPTCO21KFXC 
-20 (55.88) | 2.32 (59.02) 4 : ; ; 3 200 (5.08) | .300(7.62) | $4494-ND 70 += 5.77 _—«36,82| PPTCO31KFXC 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.56) | $4398-ND 1.67 13.80 88.06 | PPPC241LGBN 4 "300 (7.62) | 400(10.16) | $4495-ND 91 +754 +4840 | PPTCOIKFXC 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.10) | $4399-ND 1.73 14.30 _91.21 | PPPC251LGBN : 400 (16.16) | ‘500 (1270) | S4496-ND 96 +795 50.69 | PPTCOSIKFXC 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.64) | S4400-ND 1.80 = 14.91 95.09 | PPPC261LGBN 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $4499-ND 1.53 12.70 _81.03 | PPTCO81KFXC 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.18) | SAM0I-ND |) 1.87 15.49 98.79 | PPPC271LGEN 9 | .800 (20.32) | 900 (22.86) | S4500-ND 1.73. 14.30 91.21| PPTCOOIKFXC 
28 | 2.70(68.58) | 2.82(71.72) | $4402-ND 1.94 1610 10268 PPPC281LGBN 
10 | .900 (22.86) | 1.00(25.40) | S4501-ND 1.92 15.92 101.57 | PPTC101KFXC 
29 | 2.80(71.12) | 2.92(74.26) | $4403-ND 200 1659  105.82| PPPC291LGBN 41 | 4.00(2540) | 110 (27.94) | Sas02ND 176 ©1456 9287 | PPTC111KFXC 
30__| 2.90 (73.66) | 3.02 (76.80) | S4404:ND | 2.08 17.20 108.71 | PPPC301LGEN 12 | 1.10 (27.94) | 4.20 (30.48) | $4503-ND 1.92 1592 101.57| PPTC121KFXC 
a Sten ot ee ea ae tee tae SE i eeY 13 | 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $4504-ND 2.08 ~—«17.20_~—«*109.71 | PPTC131KFXC 
20 (81.28) | 3.32 (84.42) : ; ; : 14 | 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S4505-ND 2.24 1853 118.22 | PPTC141KFXC 
34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | S$4408-ND 235 19.49  124.32| PPPC341LGBN 
; 15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S4506-ND 2.39 19.81 126.36 | PPTC151KFXC 
35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.50) | S$4409-ND 245 20.33 129.69 PPPC351LGBN 
36 | 350(8890) | 362(9204) | Sadio-ND 249 9068 131.72| PPPC3SILGBN 16 | 1.50(38.10) | 1.60 (40.64) | S4507-ND 2.56 21.17 135.05 | PPTC1G1KFXC 
17 | 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $4508-ND 2.72 22.53 143.75 | PPTC171KFXC 
37 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.58) | S4411-ND 257 21.26 135.61 | PPPC371LGBN 13 | 170 (43.18) | 180(4572) | S4508ND 287 2381 151.89 | PPTCIBIKFXC 
38 | 3.70(93.98) | 3.82(97.12) | $4412-ND 263 21.75 138.75 | PPPC381LGBN aes aE: : : : 
39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.66) | S4413-ND 2.70 22.36 142.64 | PPPC391LGBN 19 | 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) |RSHSTOND RG) 3.03 25.14 160.40 | PPTCIOIKEXC 
40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.20) | $4414-ND 2.77 22.94 146.34 | PPPC4O1LGBN of sa ee re eer Sepa aaa ae bets Sorin 
Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle, RoHS Compliant Tin 22 | 2.40(53.34) | 2.20(55.88) | S4513-ND 328 2717 — 173.35| PPTC221KFXC 
2 a (250) 220 Sep eenD = ies CAT 23 | 2.20(55.88) | 2.30 (58.42) | $4514-ND 3.42 28.36 _ 180.93 | PPTC231KFXC 
: a (5.08) aA eid) paras ee eee neon 24 | 2.30(58.42) | 240(60.96) | S4515-ND 358 29.64 189.07 | PPTC241KFXC 
: a e) on ison Ty TRS eases 25 | 2.40 (60.96) | 2.50(63.50) | S4516-ND 3.73 30.91 ‘197.21 | PPTC251KFXC 
: eT Peale Tay yes 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | $4517-ND 3.87 32.10 204.80 | PPTC261KFXC 
; 70) | 620 (15. 4 : E 27 | 2.60 (66.04) | 2.70(68.58) | S4518-ND 4.03 33.35 212.75 | PPTC271KFXC 
i preteen i (a) Seen = fag eH CORO ICEN AG 28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4519-ND 4.17 34.54 ~—-220.34 | PPTC281KFXC 
: pie oa (oa. 28 Raa oc; ose ga3a| PPrCOSTL@RN na 29 | 2.80(71.12) | 2.90(73.66) | $4520-ND 4.32 35.82 228.48 | PPTC291KFXC 
-800 (20.32) | 920 (23.36) ‘ ; ; 30 | 2.90(73.66) | 3.00(76.20) | S4521-ND 4.48 37.09 236.62] PPTC301KFXC 
10 | .900 (22.86) | 1.02(25.90) | $5446-ND 64 «5.31 ~—« 33.86 | PPTC101LGBN-RC 
31 | 3.00 (76.20) | 3.10(78.74) | $4522-ND 4.62 38.28 244.20 | PPTC311KFXC 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12(28.44) | $5447-ND 70 ~—-5.80_—_‘37.00| PPTC111LGBN-RC 30 | a10(7a74) | 320 (81.28) | S40QND | 477 3056 259.94) PPTCSDIKEXG 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5448-ND = 776.38 40.70 PPTC121LGBN-RC 33 | 3.20(81.28) | 3.30 (83.82) | $4524-ND 4.92 40.75 259.93 | PPTC331KFXC 
13 | 1.20 (30.48) | 1.32(33.52) | $5449-ND 83 ~=—«6.90_-~—«44.03| PPTC131LGBN-RC 
‘ : 34 | 3.30 (83.82) | 3.40(86.36) | $4525-ND 5.07 41.99 267.88 | PPTC341KFXC 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42(36.06) | $5450-ND 89 += 7.40 _~—«47.18| PPTC141LGBN-RC 
is | 140 (3556) | 1152 (3860) | seasi-No © 96.-~=«792~—«80.51 | PPTCASiLGBN-RC 35 | 3.40 (86.36) | 3.50(88.90) | $4526-ND 5.21 43.18 275.47 | PPTC351KFXC 
16 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | $5452-ND (95 7.83  49.95| PPTC161LGBN-RC = ae a Seeger Sees ae es pee See 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72(43.68) | $5453-ND 1.01 835 53.28 | PPTC171LGBN-RC aa 370 Pe eis ees Seo sce 4sg2 009 PPTCARIKEXG 
18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5454-ND 1.07 8.85 -—«56.43| PPTC181LGBN-RC EAD Ms eal : : : 
19 | 1180 (45.72) | 1192 (48.76) | $5455-ND 113 937 58.76 | PPTC191LGBN-RC 39 | 3.80 (96.52) | 3.90(99.06) | S4530-ND 5.81 48.17 307.29 | PPTC391KFXC 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5456-ND 1.18 9.80 62.53] PPTC201LGBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S4531-ND_ 5.96 49.36 314.87 | PPTC401KFXC 
Tin 21 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | $5457-ND 1.24 10.30 _65.68| PPTC211LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | $4532-ND 45 3.71 23.68] PPPCO2IKFXC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5458-ND 1.31 10.82 69.01 | PPTC221LGBN-RC 3 -200 (5.08) | .300 (7.62) | S4533-ND 70. 5.77 36.82 | PPPCO31KFXC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5459-ND 1.37 11.31 72.15 PPTC231LGBN-RC 4 -300 (7.62) ) .400 (10.16) | S4534-ND a 7.54 48.10 | PPPCO41KFXC 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5460-ND 1.43 11.83  — 75.48| PPTC241LGBN-RC 5 400 (10.16) | .500(12.70) | $4535-ND 967.95 50.69 | PPPCOS1KFXC. 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5461-ND 1.48 1227  — 78.26| PPTC251LGBN-RC 6 500 (12.70) | .600(15.24) | S4536-ND 1.16 —9.57__61.05 | PPPCO61KFXC 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | $5462-ND 1.54 12.76 81.40 | PPTC261LGBN-RC 7 “600 (15.24) | .700(17.78) | $4537-ND 134 11.11 70.86 | PPPCO7IKFXC 
27 | 2.60 (66.04) | 272(69.08) | $5463-ND 1.60 13.28 8473] PPTC271LGBN-RC 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $4538-ND 1.53 12.70 81.03 | PPPCOB1KFXC 
28 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | $5464-ND 1.66 13.78 — 87.88| PPTC281LGBN-RC 9 800 (20.32) | 900 (22.86) | $4539-ND 1.73 14.30 91.21 | PPPCOS1KFXC 
29 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | S5465-ND 1.80 1494 95.28] PPTC2S1LGBN-RC 10 | .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | $4540-ND 1.92 15.92-—-101.57 | PPPC101KFXC 
30 | 290(73.66) | 3.02 (76.70) | $5466-ND 1.87 15.49 98.79 PPTC301LGBN-RC 11 | 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | S4541-ND 1.76 14.56 92.87 | PPPC111KFXC 
31 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S5467-ND 1.93 16.01 102.12 | PPTC311LGBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.20(30.48) | S4542-ND 1.92 15.92 101.57 | PPPC121KFXC 
32 | 3.10(7874) | 3.22(81.78) | S5468-ND 203 1679  107.12| PPTC321LGBN-RC 13 | 1.20(30.48) | 1.30 (33.02) | $4543-ND 2.08 17.20 109.71 | PPPC131KFXC 
33 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5469-ND 203 1679  107.12| PPTC331LGBN-RC 14 | 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | $4544-ND 2.24 18.53 118.22 | PPPC141KFXC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5470-ND = 2.12 17.55 111.93 | PPTC341LGBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.50(38.10) | S4545-ND 2.39 19.81 126.36 | PPPC151KFXC 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5471-ND =. 2.21, 18.30 116.74 | PPTC351LGBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.70(43.18) | S4547-ND 2.72, 22.53 143.75 | PPPC171KFXC 
36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $5472-ND 225 1862 _118.77| PPTC361LGBN-RC 49 | 1.80(45.72) | 1.90 (48.26) | s4549-ND 3.032514 160.40 | PPPCT9TKFXC 
37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5473-ND = 2.31, 19.14 122.10 | PPTC371LGBN-RC 241 2.00 (50.80) | 2.10(53.34) | S4551-ND 3.13 = 25.93 165.39) PPPC211KFXC 
38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S5474-ND = 2.37 19.60 125.06 | PPTC381LGBN-RC Gold 22 2.10 (53.34) | 2.20(55.88) | S4552-ND 3.28 27.17 173.35 | PPPC221KFXC 
39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5475-ND =» 2.43. 20.13 128.39) PPTC391LGBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S4553-ND 3.42 28.36 ~—«- 180.93 | PPPC231KFXC 
40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5476-ND 250 2068 131.91 | PPTC401LGBN-RC 24 | 230(6842) | 240 (6096) | S4554-ND 358 2964 189.07 | PPPC241KFXC 
: a8 fe on co na ot ban aie SoeenaiE Caee 25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4555-ND 3.73 30.91 197.21 | PPPC251KFXC 
: pone [aes hee pope 30 289 19.06) PPPCOSILGBN- RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4556-ND 3.87 32.10 204.80 | PPPC261KFXC 
5 | 4001016) | 620(19.20) | $5480-ND si 4.21 26.88] pPPcostL.GaN-RC 23 | 27046858) | 280(71.12) | S4SS@ND 447 3454 22034 | PPPCOBIKEXC 
: ee = we soul = = = dal ae 29 | 2.80(71.12) | 2.90(73.66) | S4559-ND 4.32 35.82 228.48 | PPPC291KFXC 
f ee edie ee eae pcraLeemes 30 | 2.90(73.66) | 3.00(76.20) | S4560-ND 4.48 37.09 236.62 | PPPC3O1KFXC 
-700 (17.78) | .820 (20.82) A ; ; : : 31 | 3.00(76.20) | 3.10(78.74) | S4561-ND 4.62 38.28 244.20 PPPC311KFXC 
9 800 (20.32) | 920 (23.36) | $5484-ND 64. +534 -~—-34.04| PPPCOS1LGBN-RC 
32 | 3.10(78.74) | 3.20(81.28) | $4562-ND 4.77 39.56 252.34 | PPPC321KFXC 
10 | .900 (22.86) | 1.02(25.90) | $5485-ND 67 5.57 —-35.52| PPPC1O1LGBN-RC 
33 | 3.20(81.28) | 3.30(83.82) | S4563-ND 4.92 40.75 259.93 | PPPC331KFXC 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12(28.44) | $5486-ND 74 ~—«6.09_-—«38.85 | PPPC111LGBN-RC 
34 | 3.30 (83.82) | 3.40(86.36) | $4564-ND 5.07 41.99 __267.88 | PPPC341KFXC 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22(30.98) | $5487-ND 81 670  42.74| PPPC121LGBN-RC 
Gold i : 35 | 3.40(86.36) | 3.50(88.90) | S4565-ND 5.21 43.18 275.47 | PPPC351KFXC 
13 | 1.20 (30.48) | 1.32(33.52) | $5488-ND 88 += 7.25 -~—«46.25 | PPPC131LGBN-RC 
: : 36 | 3.50(88.90) | 3.60(91.44) | S4566-ND 5.37 44.46 283.61 | PPPC361KFXC 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5489-ND 94 += 7.77~—=—«49.58| PPPC141LGBN-RC 
is | 1140 (8556) | 1152 (38.60) | ss490-ND 96 += 792~—«50.81 | PPPCIS1LGBN-RC 37 | 3.60(91.44) | 3.70(93.98) | S4567-ND 5.52 45.73 291.75 | PPPC371KFXC 
16 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | $5491-ND ‘99 824  52.54| PPPC161LGBN-RC i art oe Sneek Sea 2 Fee aoe Spree Ee 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5492-ND 1.06 876 55.87| PPPCI7ILGBN-RC -80 (96.52) | 3.00 (99.06) | $4569" 5: ath 80h, 
is | 170(43-18) | 182 (4622) | s5493-ND 112 © 9.31 59.39 | PPPC181L@BN-AC 40 | 3.90 (99.06) | 4.00(101.60) | S4570-ND 596 4936 314.87 | PPPC4O1KFXC 
19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5494-ND 1.19 9.83 62.72 | PPPC191LGBN-RC Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT, RoHS Compliant 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5495-ND 1.24 1030 65.68) PPPC201LGBN-RC 7 5 
21 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | $5496-ND 1.31 1082 _69.01| PPPC211LGBN-RC - : abone a ee Seay - oe ate NELCAaIREVERE 
22 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.38) | S5497-ND 1.87 11.37  72.52| PPPC221LGBN-RC 4 “300 (7.62) | 400 (10.16) | $5596-ND 82-679 __43.09 | NPTCOAIKFXC-AC 
23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $5498-ND 1.44 11.89 75.85] PPPC231LGBN-RC ‘Continaed) 
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oullins -1” (2.54mm) Female Headers (Cont.) 


No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5597-ND 86 7.16 45.70 | NPTCO51KFXC-RC 
6 500 (12.70) | .600 (15.24) | $5598-ND 1.04 8.61 54.95 | NPTCO61KFXC-RC 
7 .600 (15.24) | .700 (17.78) | S5599-ND 1.21 10.01 63.83 | NPTCO71KFXC-RC 
8 .700 (17.78) | .800 (20.32) | S5600-ND 138 11.46 73.08 | NPTCO81KFXC-RC 
9 800 (20.32) | .900 (22.86) | S5601-ND 155 12.88 82.14 | NPTCO91KFXC-RC 
10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | $5602-ND 1.73 14.33 91.39 | NPTC101KFXC-RC 
11 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5603-ND 158 = 13.11 83.62 | NPTC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5604-ND 1.73 14.33 91.39 | NPTC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | S5605-ND 1.87 15.49 98.79 | NPTC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5606-ND 2.02 16.70 106.56 | NPTC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5607-ND 215 17.84 = 113.78] NPTC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5608-ND 2.30 19.08 121.73] NPTC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S5609-ND 245 20.30 129.50 | NPTC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | $5610-ND 259 21.43 136.72 | NPTC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | $5611-ND 2.73 22.65 144.49 | NPTC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | $5612-ND 288 23.87 152.26 | NPTC201KFXC-RC 
24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S5613-ND 2.82 23.35 148.93 | NPTC211KFXC-RC 
Tin 22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5614-ND 295 24.48 156.14] NPTC221KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5615-ND 3.08 25.55 162.99 | NPTC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5616-ND 3.22 26.71 170.39 | NPTC241KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5617-ND 3.36 27.84 177.60 | NPTC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5618-ND 3.49 28.91 184.45 | NPTC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5619-ND 3.63 30.04 191.66 | NPTC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) | S5620-ND 3.76 31.12 198.51 | NPTC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5621-ND 3.89 32.25 205.72 | NPTC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S5622-ND 4.03 33.41 213.12] NPTC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | S5623-ND 416 34.48 219.97 | NPTC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S5624-ND 4.30 35.61 227.18 | NPTC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S5625-ND 443 36.69 234.03 | NPTC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5626-ND 456 37.82 241.24] NPTC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5627-ND 4.69 38.89 248.09] NPTC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S5628-ND 4.83 40.05 255.49] NPTC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5629-ND 497 4118 262.70] NPTC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5630-ND 5.10 42.25 269.55 | NPTC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5631-ND 5.24 43.38 276.76 | NPTC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S5632-ND 5.37 44.46 283.61 | NPTC401KFXC-RC 
2 .100 (2.54) | .200 (5.08) | S5633-ND At 3.36 21.46 | NPPCO21KFXC-RC 
3 .200 (5.08) | .300(7.62) | S5634-ND 63 5.19 33.12 | NPPCO31KFXC-RC 
4 300 (7.62) | .400 (10.16) | S5635-ND 82 6.79 43.29 | NPPCO41KFXC-RC 
5 400 (10.16) | .500 (12.70) | S5636-ND 86 7.16 45.70 | NPPCO51KFXC-RC 
6 500 (12.70) | .600 (15.24) | $5637-ND 1.04 8.61 54.95 | NPPCO61KFXC-RC 
7 .600 (15.24) | .700 (17.78) | $5638-ND 1.21 10.01 63.83 | NPPCO71KFXC-RC 
8 700 (17.78) | .800 (20.32) | S5639-ND 138 = 11.46 73.08 | NPPCO81KFXC-RC 
9 800 (20.32) | .900 (22.86) | S5640-ND 155 12.88 82.14 | NPPCO91KFXC-RC 
10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | $5641-ND 173 14.33 91.39 | NPPC101KFXC-RC 
11 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5642-ND 158 13.11 83.62 | NPPC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5643-ND 1.73 14.33 91.39 | NPPC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $5644-ND 1.87 15.49 98.79 | NPPC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5645-ND 2.02 16.70 106.56 | NPPC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5646-ND 215 17.84 113.78] NPPC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | $5647-ND 2.30 19.08 121.73 | NPPC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $5648-ND 245 20.30 129.50 | NPPC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | S$5649-ND 259 21.43 136.72 | NPPC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5650-ND 273 22.65 144.49) NPPC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S$5651-ND 2.88 23.87 152.26 | NPPC201KFXC-RC 
Gold yal 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S5652-ND 2.82 23.35 148.93 | NPPC211KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5653-ND 295 24.48 156.14) NPPC221KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5654-ND 3.08 25.55 162.99 | NPPC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5655-ND 3.22 26.71 170.39 NPPC241KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5656-ND 3.36 27.84 177.60 | NPPC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5657-ND 3.49 28.91 184.45 | NPPC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5658-ND 3.63 30.04 = 191.66 | NPPC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) | S5659-ND 3.76 31.12 198.51 | NPPC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5660-ND 3.89 32.25 205.72 | NPPC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S5661-ND 4.03 33.41 213.12 | NPPC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | S5662-ND 416 34.48 219.97 | NPPC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S5663-ND 4.30 35.61 227.18 | NPPC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S5664-ND 443 36.69 234.03 | NPPC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5665-ND 456 37.82 241.24) NPPC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5666-ND 4.69 38.89 248.09] NPPC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S5667-ND 4.83 40.05 255.49 | NPPC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5668-ND 497 4118 262.70) NPPC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5669-ND 5.10 42.25 269.55 | NPPC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5670-ND 5.24 43.38 276.76 | NPPC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S5671-ND 5.37 44.46 283.61 | NPPC401KFXC-RC 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4212-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTC122LFBN 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $4218-ND 1.65 13.63 86.95 | PPTC182LFBN 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4223-ND 1.89 15.66 99.90 | PPTC232LFBN 
Tin 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4227-ND 2.22 1842 117.48) PPTC272LFBN 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4228-ND 2.31 19.14 122.10 | PPTC282LFBN 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4230-ND 245 20.30 129.50) PPTC302LFBN 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $4231-ND 256 2117 135.05) PPTC312LFBN 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $4233-ND 271 22.48 143.38 | PPTC332LFBN 
4 -100 (2.54) | .220 (5.58) | $4302-ND A2 3.48 22.20 | PPPCO22LFBN 
18 .800 (20.32) | .920 (23.36) | $4309-ND 1.40 11.60 74.00 | PPPCO92LFBN 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $4310-ND 98 8.12 51.80 | PPPC102LFBN 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $4321-ND 1.79 14.79 94.35 | PPPC212LFBN 
Gold 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4324-ND 1.96 16.24 103.60 | PPPC242LFBN 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4327-ND 2.22 18.42 117.48] PPPC272LFBN 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4328-ND 2.31 19.14 122.10 | PPPC282LFBN 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $4329-ND 2.38 19.72 125.80) PPPC292LFBN 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4330-ND 245 20.30 129.50) PPPC302LFBN 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $4333-ND 271 22.48 143.38 | PPPC332LFBN 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers, RoHS Compliant 
Tin 4 .100 (2.54) | .220(5.58) | $7070-ND A2 3.48 22.20 | PPTCO22LFBN-RC 
6 .200 (5.08) | .320(8.12) | $7071-ND 58 479 30.53 | PPTCO32LFBN-RC 


No. Dimensions 

Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 

Finish | Contacts B Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 -300 (7.62) | .420(10.66) | S$7072-ND JT 6.38 40.70 | PPTCO42LFBN-RC 
10 -400 (10.16) | .520(13.20) | S6105-ND 78 6.47 41.26 | PPTCO52LFBN-RC 
12 500 (12.70) | .620(15.74) | $7074-ND 93 7.69 49.03 | PPTCO62LFBN-RC 
14 600 (15.24) | .720(18.28) | S$7075-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTCO72LFBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7076-ND 1.24 10.30 65.68 | PPTCO82LFBN-RC 
18 -800 (20.32) | .920 (23.36) | S$7077-ND 1.39 11.54 73.63 | PPTCO92LFBN-RC 
20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S7078-ND o 7.54 48.10 | PPTC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7079-ND 1.01 8.35 53.28 | PPTC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S$7080-ND 1.10 9.08 57.91 | PPTC122LFBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7081-ND 1.18 9.80 62.53 | PPTC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7082-ND 1.28 = 10.59 67.53 | PPTC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7083-ND 144 11.89 75.85 | PPTC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7084-ND 1.54 12.73 81.22 | PPTC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7085-ND 1.63 13.51 86.21 | PPTC172LFBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7086-ND 1.73 14.33 91.39 | PPTC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7087-ND 1.82 9 15.14 96.39 | PPTC192LFBN-RC 

Tin 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $6104-ND 1.73 14.33 91.39 | PPTC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7089-ND 1.81 15.02 95.83 | PPTC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7090-ND 1.90 15.72 100.27 | PPTC222LFBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7091-ND 1.99 16.47 105.08 | PPTC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S$7092-ND 2.07 1717 109.52] PPTC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7093-ND 215 17.84 = 113.78] PPTC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7094-ND 2.25 18.62 118.77] PPTC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7095-ND 2.33 19.29 123.03] PPTC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7096-ND 242 20.07 128.02 | PPTC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S$7097-ND 250 20.74 = 132.28] PPTC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S$7098-ND 259 21.43 136.72] PPTC302LFBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7099-ND 2.68 22.19 141.53] PPTC312LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S7100-ND 2.76 22.88 145.97] PPTC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $7101-ND 2.85 23.58 150.41 | PPTC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7102-ND 2.94 24.33 155.22] PPTC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S$7103-ND 3.02 25.03 159.66 | PPTC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S$7104-ND 3.11 25.78 — 164.47| PPTC362LFBN-RC 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | S7105-ND 42 3.48 22.20 | PPPCO22LFBN-RC 
6 -200 (5.08) .320 (8.12) | $7106-ND 58 4.79 30.53 | PPPCO32LFBN-RC 
8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | S$7107-ND T7 6.38 40.70 | PPPCO42LFBN-RC 
10 -400 (10.16) | .520(13.20) | S$7108-ND 78 6.47 41.26 | PPPCO52LFBN-RC 
12 -500 (12.70) | .620(15.74) | $7109-ND 93 7.69 49.03 | PPPCO62LFBN-RC 
14 -600 (15.24) | .720 (18.28) | S$7110-ND 1.09 8.99 57.35 | PPPCO72LFBN-RC 
16 700 (17.78) | .820 (20.82) | $7111-ND 1.24 = 10.30 65.68 | PPPCO82LFBN-RC 
18 800 (20.32) | .920 (23.36) | S$7112-ND 1.39 11.54 73.63 | PPPCO92LFBN-RC 
20 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S6106-ND 96 7.95 50.69 | PPPC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7114-ND 1.06 8.76 55.87 | PPPC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7115-ND 1.10 9.08 57.91 | PPPC122LFBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7116-ND 1.18 9.80 62.53 | PPPC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7117-ND 1.3400 11.14 71.04 | PPPC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S$7118-ND 1.37. 11.31 72.15 | PPPC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7119-ND 146 12.12 77.33 | PPPC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7120-ND 1.55 9 12.85 81.96 | PPPC172LFBN-RC 

Gold 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7121-ND 1.73 14.33 91.39 | PPPC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7122-ND 1.73 14.36 91.58 | PPPC192LFBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7123-ND 1.73 14.33 91.39 | PPPC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7124-ND 1.81 15.02 95.83 | PPPC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S$7125-ND 1.90 15.72 100.27 | PPPC222LFBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S$7126-ND 1.99 1647 105.08 | PPPC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S$7127-ND 2.07 17.17 109.52) PPPC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S$7128-ND 215 17.84 113.78] PPPC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S$7129-ND 2.25 18.62 118.77 | PPPC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S$7130-ND 2.33 19.29 123.03] PPPC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $7131-ND 242 20.07 = 128.02 | PPPC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7132-ND 2.50 20.74 132.28 | PPPC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S$7133-ND 259 21.43 136.72 | PPPC302LFBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $7134-ND 2.68 22.19 141.53] PPPC312LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S$7135-ND 2.76 22.88 145.97] PPPC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S$7136-ND 2.85 23.58 — 150.41] PPPC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7137-ND 2.94 24.33 155.22) PPPC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S$7138-ND 3.02 25.03 159.66 | PPPC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | _S$7139-ND 3.11 25.78 _ 164.47 | PPPC362LFBN-RC 
Fig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle, RoHS Compliant 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | S5516-ND 51 4.21 26.83 | PPTCO22LJBN-RC 
6 -200 (5.08) .320 (8.12) | $5517-ND 68 5.66 36.08 | PPTCO32LJBN-RC 
8 300 (7.62) | .420 (10.66) | S5518-ND 1 7.54 48.10 | PPTC042LJBN-RC 
10 400 (10.16) | .520(13.20) | $5519-ND 96 7.92 50.51 | PPTCO52LJBN-RC 
12 500 (12.70) | .620(15.74) | $5520-ND 1.10 9.08 57.91 | PPTCO62LJBN-RC 
14 -600 (15.24) | .720 (18.28) | $5521-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTCO72LJBN-RC 
16 700 (17.78) | .820 (20.82) | $5522-ND 1.10 9.08 57.91 | PPTCO82LJBN-RC 
18 800 (20.32) | .920 (23.36) | $5523-ND 1.24 10.24 65.31 | PPTCO92LJBN-RC 
20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5524-ND 1.28 = 10.59 67.53 | PPTC102LJBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5525-ND 1.40 11.60 74.00 | PPTC112LJBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S$5526-ND 1.53 12.70 81.03 | PPTC122LJBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5527-ND 1.66 13.78 87.88 | PPTC132LJBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5528-ND 1.79 14.79 94.35 | PPTC142LJBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5529-ND 2.02 16.70 106.56] PPTC152LUBN-RC 

Tin 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5530-ND 2.00 16.56 105.64] PPTC162LJBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S$5531-ND 2412 17.55 = 111.93] PPTC172LJBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5532-ND 2.25 18.62 118.77] PPTC182LUBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S$5533-ND 2.37 19.60 125.06] PPTC192LJBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5534-ND 2.50 20.68 131.91] PPTC202LUBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S$5535-ND 2.61 21.66 — 138.20] PPTC212LJBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5536-ND 2.74 22.74 = 145.04] PPTC222LJBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S$5537-ND 2.86 23.72 = 151.33] PPTC232LUBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S$5538-ND 2.99 24.80 158.18] PPTC242LJBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5539-ND 3.12 25.87 165.02] PPTC252LJBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5540-ND 3.24 26.85 171.31] PPTC262LJBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5541-ND 3.37 27.93 178.16 | PPTC272LJBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $5542-ND 3.49 28.91 184.45] PPTC282LJBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5543-ND 3.62 29.99 191.29] PPTC292LJBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $5544-ND 3.74 30.97 197.58 | PPTC302LJBN-RC 
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‘4 ” No. Dimensions 
Sulllins J (2.54mm) Female Headers (Cont.) Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
- - Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
eae ne reeraibir Digi-Key Pricing ean 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4627-ND 5.87 48.60 310.06 | PPPC192KFMS 
a4 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S4628-ND 6.17 51.16 326.34 | PPPC202KFMS 
Einisha|kContacts is Ls BartiNo} u i OOM Rerun! 42 | 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | $4629-ND 6.27 51.91 331.15 | PPPC212KFMS 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5545-ND 3.87 32.05 +~—-204.43 | PPTC312LJBN-RC 44 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.38) | $4630-ND 6.56 54.38 346.88 | PPPC222KFMS 
64 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5546-ND 3.99 33.03 210.72 | PPTC322LJBN-RC 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4631-ND 6.86 56.81 362.42 | PPPC232KFMS 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5547-ND 4.12 34.10 217.56 | PPTC332LJBN-RC 48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $4632-ND 7.15 59.28 378.14 | PPPC242KFMS 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5548-ND = 4.24 35.09 223.85 | PPTC342LJBN-RC 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4634-ND 7.75 64.18 409.41 | PPPC262KFMS 
Tin 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5549-ND_ 4.36 36.16 230.70 | PPTC352LUBN-RC 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4635-ND 8.05 66.73 + 425.69 | PPPC272KFMS 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5550-ND 4.49 37.21 237.36 | PPTC362LJBN-RC 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4636-ND 8.35 69.19 441.41 | PPPC282KFMS 
74 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5551-ND 4.61 38.22-—-243.83 | PPTC372LJBN-RC Gold 58 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $4637-ND 8.65 71.63 ~—_ 456.95 | PPPC292KFMS 
76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S5552-ND 4.74 39.27 250.49) PPTC382LJBN-RC 60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4638-ND 8.94 74.10 472.68] PPPC302KFMS 
78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5553-ND 4.86 = 40.28 »=—-256.97 | PPTC392LJBN-RC 62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4639-ND 5.74 47.56 303.40 | PPPC312KFMS 
80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5554-ND 4.99 41.33 263.63 | PPTC402LJBN-RC 66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4641-ND 9.84 81.55 520.22 | PPPC332KFMS 
4 100 (2.54) | .220 (5.58) | S5555-ND 54 4.44 28.31] PPPCO22LJBN-RC 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4642-ND 10.14 84.01 535.95 | PPPC342KFMS 
6 200 (5.08) | .320(8.12) | $5556-ND 72 5.95 37.93] PPPCO32LJBN-RC 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $4643-ND 10.43 86.45 551.49 | PPPC352KFMS 
8 300 (7.62) | .420 (10.66) | $5557-ND 96 7.95 50.69] PPPCO42LJBN-RC 72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4644-ND 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | S5558-ND 1.00 832 53.10] PPPCO52LJBN-RC 74 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S4645-ND 11.03 91.38 582.94] PPPC372KFMS 
12 500 (12.70) | .620(15.74) | S5559-ND 1.10 9.08 ~_57.91| PPPCO62LJBN-RC 76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S4646-ND 11.32 93.82 598.48 | PPPC382KFMS 
14 600 (15.24) | .720(18.28) | S5560-ND 1.14. = 9.45 ~—«60.31 | PPPCO72LUBN-RC 78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4647-ND 11.63 96.37 614.76 | PPPC392KFMS 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | S5561-ND 1.15 9.54 —-60.87 | PPPCO82LUBN-RC 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4648-ND_ 11.93 98.83 630.48 | PPPC402KFMS 
18 800 (20.32) | .920 (23.36) | S5562-ND 1.30 10.76 68.64 PPPCO92LJBN-RC Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT, RoHS Compliant 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5563-ND 1.34 11.14 71.04] PPPC102LUBN-RC 4 400 (2.54) | .220(658) | $5672-ND $2679 43.29 | NPTCO2OKFMS-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S5564-ND 1.47 12.21 77.89 | PPPC112LJBN-RC 6 ‘200 (5.08) | 320(812) | $5673-ND 115 954 — 60.87| NPTCO32KFMS-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5565-ND 1.61 13.34 85.10) PPPC122LUBN-RC 8 .300 (7.62) | .420 (10.66) | $5674-ND 1.34 14.14 — 71.04) NPTCO42KFMS-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S5566-ND = 1.75 14.50 92.50 | PPPC132LJBN-RC 10 400 (10.16) | .520(13.20) | S5675-ND 1.68 13.89 88.62] NPTCO52KFMS-RC 
28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5567-ND 1.88 15.57 99.35 | PPPC142LJBN-RC 12__| 500 (12.70) | .620(15.74) | S5676-ND 1.96 16.24 _—_103.60 | NPTCO62KFMS-RC 
30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | SS568-ND = 1.92 15.89 101.38) PPPC1S2LUBN-RC 14 | 600 (15.24) | 720(18.28) | $5677-ND 2.28 18.91 120.62 | NPTCO72KFMS-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5569-ND 2.00 16.56 —_105.64| PPPC162LJBN-RC 16 "700 (17.78) | 820 (20.82) | $5678-ND 260 21.58 137.64 | NPTCO82KFMS-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5570-ND 212 1755 111.93] PPPC172LJBN-RC 18 800 (20.32) | .920 (23.36) | S5679-ND 294 24.33 155.22 | NPTCO92KFMS-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S5571-ND 2.25 18.62 118.77] PPPC182LUBN-RC 20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5680-ND 3.26 27.00 _~—‘172.24 | NPTC102KFMS-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5572-ND 237 19.60 125.06] PPPC192LUBN-RC 22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5681-ND 3.06 —-25.32_—‘161.51 | NPTC112KFMS-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5573-ND = 2.50 20.68» 131.91 | PPPC202LJBN-RC 24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5682-ND 3.34 27.70 176.68] NPTC122KFMS-RC 
Gold 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5574-ND 2.61 21.66 138.20 | PPPC212LJBN-RC 26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S5683-ND 3.62 29.99 191.29 | NPTC132KFMS-RC 
44 2.40 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5575-ND 2.74 22.74 145.04 | PPPC222LJBN-RC 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5684-ND 3.89 32.25 205.72 | NPTC142KFMS-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5576-ND 2.86 23.72 151.33 | PPPC232LJBN-RC 30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5685-ND 4.17 34.54 220.34 | NPTC152KFMS-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $5577-ND 2.99 24.80 158.18] PPPC242LJBN-RC 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S5686-ND 4.45 36.83 234.95 | NPTC162KFMS-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5578-ND 3412 25.87 165.02 | PPPC252LJBN-RC 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5687-ND 4.73 39.21 250.12 | NPTC172KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5579-ND 3.24 ~—«-26.85 ~—'171.31 | PPPC262LJBN-RC 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S5688-ND 5.01 41.50 264.74 | NPTC182KFMS-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $5580-ND 3.37. 27.93: 178.16] PPPC272LJBN-RC 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5689-ND = 5.29 43.79 279.35 | NPTC192KFMS-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5581-ND 3.49 28.91 ~—- 184.45 | PPPC282LJBN-RC 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5690-ND = 5.56 = 46.08 293.97 | NPTC202KFMS-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $5582-ND 3.62 29.99 191.29) PPPC292LJBN-RC Tin 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | SS691-ND 5.64 46.75 298.22 | NPTC212KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5583-ND 3.74 30.97 _~—«*197.58 | PPPC302LJBN-RC 44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5692-ND 5.91 48.95 312.28 | NPTC222KFMS-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5584-ND 3.87 32.05 ~—-204.43) PPPC312LJBN-RC 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5693-ND 6.18 51.19 326.53 | NPTC232KFMS-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5585-ND 3.99 33.03 210.72 | PPPC322LJBN-RC 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5694-ND = 6.44 53.39 340.59 | NPTC242KFMS-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5586-ND 4.12 34.10 217.56 | PPPC332LJBN-RC 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5695-ND =» 6.71 55.59 354.65 | NPTC252KFMS-RC 
68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5587-ND 4.24 35.09 223.85 | PPPC342LJBN-RC 52_| 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | SS696-ND 6.98 57.83 368.89 | NPTC262KFMS-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $5588-ND 4.36 36.16 230.70] PPPC352LJBN-RC 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5697-ND =» 7.25 60.09 383.32 | NPTC272KFMS-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5589-ND 4.49 —37.21_~—-237.36 | PPPC362LJBN-RC 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5698-ND 7.52 = 62.32 397.57 | NPTC282KFMS-RC 
74 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | S5590-ND 4.61 38.22 243.83] PPPC372LJBN-RC SB | 2.80 (71.12) | 2.02(74.16) |PSSGRRNDES) 7.78 = 64.53 411.63 | NPTC22KFMS-RC 
76 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | SS591-ND 4.74 39.27 250.49 | PPPC382LUBN-RC 60 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | SS700-ND 8.05 46.73 425.69 | NPTC302KFMS-RC 
8 3.80 (96.52) | 392(99.56) | S5592-ND 486 40.28 256.97 | PPPC392LJBN-RC 62 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S5701-ND 8.32 «68.96 ~—_-439.93 | NPTC312KFMS-RC 
80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5593-ND 4.99 41.33 (263.63 | PPPC402LJBN-RC 64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5702-ND = 8.59 71.17 453.99 | NPTC322KFMS-RC 
, 66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5703-ND 8.87 73.46 468.61 | NPTC332KFMS-RC 
Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | $5704-ND 9.13 75.66 + 482.67 | NPTC342KFMS-RC 
8 300 (7.62) | .420(10.66) | S4573-ND 1.49 12.35 78.81 | PPTCO42KFMS 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5705-ND 9.40 77.87 496.73 | NPTC352KFMS-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | S4574-ND 1.86 15.40 —-98.24] PPTCOS2KFMS 7 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S5706-ND 9.67 80.10 _510.97 | NPTC362KFMS-RC 
12 | 500 (12.70) | .620(15.74) | S4575-ND 2.18 = 18.04 115.07) PPTCO62KFMS 74 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | $5707-ND 9.93 82.30 525.03 | NPTC372KFMS-RC 
16 700 (17.78) | .820 (20.82) | S4577-ND 2.89 23.95 152.81 | PPTCO82KFMS 76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $5708-ND 10.20 84.51 539.09 NPTC382KFMS-RC 
18 800 (20.32) | .920 (23.36) | S4578-ND_ 3.26 27.00 ‘172.24 | PPTCO92KFMS 78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S5709-ND 10.48 86.80 553.71 | NPTC392KFMS-RC 
20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S4579-ND 3.62 2999 191.29] PPTC102KFMS 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5710-ND 10.74 89.00 567.77 | NPTC402KFMS-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S4581-ND 3.71 30.74 196.10 PPTC122KFMS 4 100 (2.54) | .220(5.58) | S5711-ND 82. 6.79 43.29 | NPPCO22KFMS-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4584-ND 4.63 38.37 244.76] PPTC152KFMS 6 .200 (5.08) | .320(8.12) | $5712-ND 145 9.54 60.87 | NPPCO32KFMS-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4585-ND 4.94 40.89-—-260.85) PPTC162KFMS 8 300 (7.62) | .420(10.66) | S5713-ND 1.34 911.14 71.04 | NPPCO42KFMS-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4586-ND 5.25 43.53—-277.69| PPTC172KFMS 10 400 (10.16) | .520 (13.20) | S5714-ND 1.68 13.89 -—-88.62 | NPPCO52KFMS-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S4587-ND 5.56 46.05 293.78] PPTC182KFMS 12 500 (12.70) | .620(15.74) | S5715-ND_ 1.96 16.24 103.60 | NPPCO62KFMS-RC 
38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4588-ND 5.87 48.60 310.06 | PPTC192KFMS 14} .600(15.24) | .720 (18.28) | SS716-ND 2.28 18.91 120.62 | NPPCO72KFMS-RC 
42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4590-ND 6.27 51.91 331.15 | PPTC212KFMS 16 | .700 (17.78) | .820 (20.82) | SS717-ND = 2.60 21.58 137.64 | NPPCO82KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4591-ND 6.56 54.38 346.88 | PPTC222KFMS 18 800 (20.32) | .920 (23.36) | S5718-ND 294 24.33 155.22 | NPPCO92KFMS-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4592-ND 6.86 56.81 —362.42| PPTC232KFMS 20 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5719-ND = 3.26 = 27.00 172.24 | NPPC102KFMS-RC 
Tin 48 | 2.30(68.42) | 2.42(61.46) | S4593-ND 7.15 5928 378.14] PPTC2A2KFMS 22 | 1.00(25.40) | 1.12 (26.44) (ESEMAENDE 3.06 26.92 161.51 | NPPC112KFMS-RC. 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4594-ND 7.45 61.74 — 393.87 | PPTC252KFMS 24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5721-ND = 3.34 27.70 176.68 | NPPC122KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4595-ND 7.75 64.18 409.41] PPTC262KFMS 26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5722-ND 3.62, 29.99 191.29) NPPC132KFMS-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4596-ND 8.05 66.73 + 425.69 | PPTC272KFMS 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5723-ND =» 3.89 32.25 205.72 | NPPC142KFMS-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4597-ND 8.35 69.19 441.41 | PPTC282KFMS 30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5724-ND 4.17 34.54 220.34 | NPPC152KFMS-RC 
58 2.80 (71.12) | 292 (74.16) | S4598-ND 8.65 71.63 456.95] PPTC2OOKFMS 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5725-ND 4.45 —-36.83-—-234.95 | NPPC162KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02(76.70) | S4599-ND 8.94 7410 472.68| PPTC302KFMS 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5726-ND 4.73 39.21 250.12 | NPPC172KFMS-RC 
62 3.00 (76.20) | 312(79.24) | S4600-ND 574 4756 303.40 | PPTC312KFMS 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5727-ND 5.01 41.50 264.74 | NPPC182KFMS-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22(81.78) | S4601-ND 953 79.00  503.94| PPTC322KFMS 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5728-ND 5.29 43.79 279.35 | NPPC192KFMS-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (8432) | S4602-ND 9.84 81.55 520.22 | PPTC332KFMS atk 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5729-ND 5.56 46.08 293.97 | NPPC202KFMS-RC 
ma 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4608-ND 4014 84.01 696.95] PPTC3a2KEMS 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5730-ND 5.64 46.75 ~—-298.22 | NPPC212KFMS-RC 
70 3.40 (86.36) | 352(8940) | $4604-ND 1043 86.45 551.49 | PPTC3S2KFMS 44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5731-ND 5.91 48.95 312.28 | NPPC222KFMS-RC 
n 3.50 (88.90) | 362(91.94) | $4605-ND 1073 88.91 567.21 | PPTC3G2KFMS 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $5732-ND 6.18 51.19 326.53) NPPC232KFMS-RC 
74 3.60 (9144) | 372 (9448) | $4606-ND 11.03 91.38 582.94| PPTC37oKFMS 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5733-ND 6.44 53.39 340.59 | NPPC242KFMS-RC 
56 3.70 (93.98) | 382(97.02) | S4607-ND 1132 9382 598.48 | PPTC3B2KFMS 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5734-ND 6.71 55.59 354.65 | NPPC252KFMS-RC 
- AO 5652) aa 58) ReRTGRMN 1163 96-37 6I476 | PFTGRODIEMS 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5735-ND 6.98 57.83 368.89 | NPPC262KFMS-RC 
40 5 46 ns 4.02 (102.10) | S4609-ND 1193 9883 690.48 | PPTCAO2KFMS 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5736-ND 7.25 60.09 383.32 | NPPC272KFMS-RC 
- - - z - : : 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5737-ND 7.52 62.32 397.57 | NPPC282KFMS-RC 
4 100 (2.54) | .220(5.58) | S4610-ND 17.54 48.10) PPPCO22KFMS 58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | $5738-ND 7.79 64.53 «411.63 | NPPC292KFMS-RC 
12 500 (12.70) | .620(15.74) | S4614-ND = 2.18 = 18.04 115.07 | PPPCO62KFMS 60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $5739-ND 8.05 66.73 425.69 | NPPC302KFMS-RC 
ie on ae ie a ete aoe or ap eon SEP ERCeets 62 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | $5740-ND 8.32 ~—«68.96-~—-439.93 | NPPC312KFMS-RG 
; : ’ : : 2 : : 64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5741-ND 859 = 71.17 453.99 | NPPC322KFMS-RC 
20 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S4618-ND_ 3.62 29.99 191.29 | PPPC102KFMS 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5742-ND 8.87 73.46 468.61 | NPPC332KFMS-RC 
Gold 24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S4620-ND 3.71 30.74 196.10 | PPPC122KFMS. 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | $5743-ND 9.13 75.66 482.67 | NPPC342KFMS-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S4621-ND 4.02, -33.29-—212.38 | PPPC132KFMS. 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5744-ND 940 77.87 496.73) NPPC352KFMS-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S4622-ND 4.32» 35.82 228.48 | PPPC142KFMS 72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5745-ND 9.67 80.10 510.97 | NPPC362KFMS-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4623-ND 4.63 38.37 244.76 | PPPC152KFMS 74 3.60 (91.44) | 3.72(94.48) | $5746-ND 993 82.30 525.03 | NPPC372KFMS-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4624-ND 4.94 40.89 260.85 | PPPC162KFMS 76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $5747-ND 10.20 84.51 539.09 NPPC382KFMS-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4625-ND 5.25 4353 277.69 PPPC172KFMS 78 | 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | $5748-ND 10.48 86.80 553.71 | NPPC392KFMS-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S4626-ND 5.56 46.05 ‘293.78 | PPPC182KFMS 80 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5749-ND 10.74 89.00 _567.77 | NPPC402KFMS-RC 
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oullins .1” (2.54mm) SMT Male Headers HOW TO ORDER: 


earena * 025” rea snare pins . ee in How do! order an $1013 header 
-100 + I pin version or 1 ~ size to meet your application a . 2 
(2.54) | | * Temperature: -65°C ~ 125°C * UL Flammability Rating: with 16 pins: ; 
kA 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Call Digi-Key where you ul 
TI receive the price, 
t =o b uf T F100 Materials: ¢ Insulator Material: Black thermoplastic poly- or 
.140 .050 | L -160 + (2.54) ester * Contact Material: CA510, phosphor bronze . 
i+—t (3.56) (1.27) + (4.06) y 7) * Contact Plating: Determine the cost yourself. 
kB --——B | Ss . -ND 
Single Straight Single Right Angle Dual Straight Head: GTC, GEC — .00010" Tin; GZC, GBC - .000010” Number of 
Gold; Tail: .00010" Tin Base Part Desired Pins 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A Number per Row 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
R ee ae STEP 1 STEP 2 STEP 3 and number of pins desired. 
‘ontact Inch (mm igi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin H | 7 “ ine” 
Finish A B Part No. 110 100 _| Part No. Part No. Price | Adder Step 2. Begin with the appropriate “Base Price 
Single Row Straight SMT (36 Pins) ‘Single Row Straight (36 Pins) of your selected part number (refer to 
Tin 0.230 (5.84) | 0.320 (8.13) | $1013-36-ND 2.79 24.99 205.80 | GTC36SABN-M30 $1013-XX-ND 1.26 05 chart). 
Gold | 0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1043-36-ND 3.28 29.33 241.50 | GZC36SFBN-M30 $1043-XX-ND 1.44 06 Step 3. Multiply the number of pins you desire 
= sai sida inane . by the “Pin Adder” of your selected 
jingle Row Straight ins, Single Row Straight (36 Pins) 
art number (refer to chart). 
Tin 0.230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1013E-36-ND 4.05 36.21 298.20 | GEC36SABN-M30 $1013E-XX-ND 1.60 04 P ( ) 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1023E-36-ND 4.25 38.00 _ 312.90 | GEC36SFBN-M30 $1023E-XX-ND | 1.44 05 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1033E-36-ND 5.04 45.14 371.70 | GEC36SABN-M30 $1033E-XX-ND 1.68 05 final cost! 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1043E-36-ND 5.19 46.41 382.20 | GBC36SFBN-M30 $1043E-XX-ND 1.44 06 Our Example: 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) St 1 S1 4 16-ND 
Tin 0.230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1113E-36-ND 3.99 35.70 294.00 | GEC36SBSN-M89 $1113E-XX-ND 1.54 04 ep I. 013-16- 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | $1123E-36-ND 2.91 26.01 214.20 | GEC36SGSN-M89 $1123E-XX-ND 1.38 05 Step 2: 1.26 
0.230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1133E-36-ND 3.88 34.68 285.60 | GBC36SBSN-M89 $1133E-XX-ND 1.63 05 = 
Gold 0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | S1143E-36-ND 3.22 28.82 237.30 | GBC36SGSN-M89 $1143E-XX-ND 1.37 06 pias 3. 16 x .05 = .80 
Dual Row Straight SMT (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) tep 4. Your Cost = $2.06 
7 0.230 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2331E-36-ND 5.39 48.20 396.90 | GEC36DABN-M30 $2331E-XX-ND 1.82 14 '. ati 
Tin | 0.318 (8.08) | 0.400 (10.16)| S2341E-36-ND 8.04 71.91 592.20 | GEC36DFBN-M30 S2341E-XX-ND | 2.25 ‘44 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gold | 0-230 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2351E-36-ND 5.39 48.20 396.90 | GBC36DABN-M30 $2351E-XX-ND 2.31 16 call DIGI-KEY. 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361E-36-ND 7.13 63.75 525.00 | GBC36DFBN-M30 $2361E-XX-ND 2.52 16 
1” (2.54mm) 
: : 050 sear en (2.54) Typ. 025 (0.64) Sq. T 
M | H d (1.27) Typ eH (2.54) Typ. .070 (1.78) Typ. 050 (1.27) Typ. 025 (0. 4) § q. Typ. 
ale headers Th I (a7) TTA fi OOK POC AA OA AA 
Features Hedi A wed Single Row 
* 025” (.64mm) square pins * Available in 36-pin version } 
or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: 100 * je 100 (2.54). 
-65°C ~ 125°C *UL Flammability Rating: 94V-0 (0.54 7 | —— 
* Current Rating: 3 amperes . ‘i a 1: F | bar TI ll aN ll 
Materials ; ; " Y B J [| LJ jai . ; jee ce Bi i id 
«Insulator Material: Black thermoplastic polyester e—+B Tail ian 100 9 54) T 
* Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Single Single Dual Dual Dual Row Pema : 60 (9 He 
Plating: Head: PTC — .00010” Tin; PZC — .000010” F . ‘i . : 7 
Gold: Tail: .00010" Tin Straight Right Angle Straight Right Angle 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
Qo my a 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... yAval (alo ain 
Dimensions STEP 1 STEP 2 | STEP 3 2) BA BYA [b/s 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin il 1L©) 86 Pin 
Finish A B Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price | Adder 


/ a 
Single Row Straight (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) V (a eS C « [ 
.230 (5.84) | 520 (13.21) | $1052-36-ND 2.22 19.89 163.80 | PTC36SAEN $1052-XX-ND| .99 04 Varsions! 
Tin | -230 (5.84) | .620 (15.75) | $1062-36-ND 2.76 24.74 203.70 | PTC36SAFN $1062-XX-ND| 1.23 05 
.230 (5.84) | 820 (20.83) | $1082-36-ND 3.11 27.80 228.90 _| PTC36SAHN $1082-XX-ND | 1.26 06 


318 (8.08) |_.120 (3.05) | $1212-36-ND 1.28 11.48 94.50 | PTC36SFAN S1212-XXND| 68 | .02 7 
230 (5.84) | .620 (15.75) | $1061-36-ND 3.19 28.56 235.20 | PZCS6SAFN | | ST061-XX-ND| 1.34 | .06 HOW TO ORDER: 
.230 (5.84) | .720 (18.29) | $1071-36-ND 3.36 30.09 247.80 | PZC36SAGN| | S1071-XX-ND] 1.52 | .06 
Gold | .230 (5.84) | .820 (20.83) | $1081-36-ND 3.53 31.62 260.40 | PZC36SAHN| | S1081-XX-ND| 1.36 | .07 4 EASY STEPS 
318 (8.08) | .220 (5.59) | $1221-36-ND 2.59 23.21 191.10 | PZC36SFBN | | S1221-XX-ND| 1.05 | .05 How do | order an $1052 header 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $1241-36-ND 2.94 26.27 216.30 | PZC36SFDN | | S1241-XX-ND| 1.42 | .05 with 16 pins? 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) Call Digi-K h . ql 
230 (5.84) | 200 (5.08) | $1122-36-ND 1.94 17.34 142.80 | PICS6SBBN | | S1122-XX-ND] 1.04 | 03 all Digi-Key where you 
Tin | .230 (5.84) | 500 (12.70) | $1152-36-ND 4.02 35.96 296.10 | PTC36SBEN | | S1152-XX-ND| 1.54 | .08 receive the price, 
318 (8.08) [ 200 (5.08) | $1322-36-ND 348 31.11 256.20 | PTCS6SGBN | | S1312-XX-ND| 1.04 | .03 or 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $1131-36-ND 3.22 28.82 237.30 | PZCS6SBCN | | ST131-XX-ND| 1.37 | .06 « 
.230 (5.84) | .400 (10.16) | $1141-36-ND 4.25 38.00 312.90 | PZC36SBDN S1141-XX-ND| 1.79 | .08 Determine the cost yourself. 
Gold | .230 (5.84) | .500 (12.70) | $1151-36-ND 4.50 40.29 331.80 | PZC36SBEN | | S1151-XX-ND| 1.71 | .09 Ss . -ND 
318 (8.08) | .100 (2.54) | $1311-36-ND 2.34 20.91 172.20 | PZC36SGAN| | S1311-XX-ND| 1.12 | .04 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $1321-36-ND 4.02 35.96 296.10 | PZC36SGBN| | S1321-XX-ND| 1.54 | .08 Beseban Number of 
Dual Row Straight (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) hanger = Peete 
230 (5.84) | .420 (10.67) | $2042-36-ND 430 3851 317.10 | PTCSGDADN| | S2042-XX-ND] 1.84 | .08 7 
.230 (5.84) | .720 (18.29) | $2072-36-ND 6.33 56.61 466.20 | PTC36DAGN| | $2052-XX-ND] 1.87 | .09 Select needed Digi-Key Part Number and number of 
Tin | .230 (5.84) | 820 (20.83) | $2082-36-ND 6.70 59.93 493.50 | PTC36DAHN| | S2082-XX-ND| 268 | .13 ins desired 
“318 (8.08) | 320 (8.13) | $2232-36-ND 3.99 35.70 294.00 | PTCS6DFCN | | $2232-XX-ND| 1.51 | .08 pins desired. ; ; 
.318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242-36-ND 4.33 38.76 319.20 | PTC36DFDN $2242-XX-ND| 1.87 | .08 Begin with the appropriate “Base Price” of your 
230 (5.84) | .520 (13.21) | $2051-36-ND 5.50 49.22 405.30 | PZC36DAEN | | S2051-XX-ND| 2.09 | .11 
Gold | .230 (5.84) | .620 (15.75) | $2061-36-ND 6.90 61.71 508.20 | PZC36DAFN | | S2061-XX-ND} 2.89 | .13 selected part number (refer to chart). : on 
230 (5.84) | .720 (18.29) | $2071-36-ND 7.27 65.03 535.50 | PZC36DAGN| | $2071-Xx-ND| 295 | 14 Multiply the number of pins you desire by the “Pin 
Dual Row Right-Angle (72 Pins) Dual Row Right-Angle (72 Pins) Adder’ of your selected part number (refer to chart). 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $2132-36-ND 6.10 54.57 449.40 | PTC3GDBCN| | S2132-XX-ND] 239 | .12 Add Step 2 and Step 3 together for final cost! 
tin | -230 (6.84) | 400 (10.16) | $2142-36-ND 6.70 59.93 493.50 | PTC36DBDN| | S2142-XX-ND) 2.88 | .13 Our E: le: 
.230 (5.84) | 500 (12.70) | $2152-36-ND 7.30 65.28 537.60 | PTC36DBEN $2152-XX-ND| 2.98 | 14 ur Example: 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322-36-ND 6.58 58.91 485.10 | PTC36DGBN| | $2322-XX-ND[ 255 | .13 Step 1. $1052-16-ND 
230 (5.84) | 400 (10.16) | $2141-36-ND 7.64 68.34 562.80 | PZC36DBDN| | S2141-XX-ND| 3.00 | .15 Step 2 99 
Gold /:230.(5.84) | 500 (12.70) | $2151-36-ND 8.24 73.70 606.90 | PZC3GDBEN | | S2151-XX-ND| 3.29 | .16 ? : 
318 (8.08) | .100 (2.54) | $2311-36-ND 6.30 56.36 464.10 | PZC36DGAN| | S2311-XX-ND| 260 | .12 Step 3. 16 x .04 = .64 
318 (8.08) | 200 (5.08) | $2321-36-ND 7.67 68.60 564.90 | PZC36DGBN| | $2321-XX-ND| 3.03 | .15 Step 4. Your Cost = $1.63 
Shorting Jumpers — 
Tin ico §9000-ND = 93 — | STCO2SYAN NOTE: For quantities of 10 or more, 
Au Flash an $9001-ND — 116 — | SPco2SYAN call DIGI-' . 
Gold F258 —lG5en End | $9002-ND — 131 — | SSCO2SYAN GESEN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oullins .1” (2.54mm) Male Headers 


Features * .025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 
125°C * UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes 

Materials ¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze » Contact Plating: Head: 
PEC — .00010” Tin; PBC — .000010”; Tail: .00010” Tin 


TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 
a 3 
Dimensions STEP 1 STEP 2 | STEPS Pin Va onal 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin un) SSION 2 
Finish A B Part No. il 10 100 | PartNo. Part No. Price Adder 
NEW! Single Row Straight (36 Pins) — NEW! Single Row Straight 
RoHS Compliant NEW! (36 Pins) - RoHS Compliant NEW! HOW TO ORDER - 4 EASY STEPS 
230 (5.84) | 120 (3.05) | S1012E-36-ND 1.03 918 7560] PECS6SAAN | | S1012EXXND | 41 02 
'230 (5.84) | 230 (5.84) | $1022E-36-ND 177 1581 130.20 PEC36SABN | | S1022E-XX-ND | 86 ‘03 : : 
"230 (5.84) | 320 (8.13) | $1032E-36-ND 1.91 17.09 140.70 | PEC36SACN $1032E-XX-ND | 1.00 ‘03 How do | order an $1012E header with 16 pins? 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | $1042E-36-ND 208 1862 153.30 PEC36SADN | | $1042E-xx-ND | 1.18 ‘03 coumaeaccun a aacas 
'230 (5.84) | 520 (13.21) | $1052E-36-ND 222 1989 163.80 | PEC36SAEN | | S1052E-XX-ND | 1.33 ‘03 all Digi-Key where you’ll receive the price. 
'230 (5.84) | .620 (15.75) | S1062E-36-ND 276 2474 203.70 PEC36SAFN | | S1062E-XX-ND | 1.57 ‘04 gieney y P 
Tin | 230 (6.84) | -720 (18.29) | $1072E-36-ND 294 2627 216.30 | PEC36SAGN | | S1072E-XX-ND | 1.42 ‘05 or 
'230 (5.84) | 820 (20.83) | $1082E-36-ND 311 2780 228.90 | PEC36SAHN | | $1082E-XxX-ND | 1.60 105 : 
“318 (8.08) | 120 (3.05) | S1212E-36-ND 128 1148  94.50| PECSGSFAN | | S1212E-xx-ND | 68 02 Determine the cost yourself 
"318 (8.08) | .220(5.59) | $1222E-36-ND 211 1887 155.40 | PEC36SFBN | | $1222E-xx-ND | 1.22 ‘03 S 
"318 (8.08) | 320 (8.13) | $1232E-36-ND 228 2040 168.00 | PEC36SFCN | | $1232E-Xx-ND | 1.40 ‘03 Ss = 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | $1242E-36-ND 245 2193 180.60 | PEC36SFDN | | $1242E-xx-ND | 1.24 ‘04 HOOOE ae 
"318 (8.08) | 520 (13.21) | $1252E-36-ND 331 2958 243.60 | PEC36SFEN | | S1252E-XX-ND | 1.47 ‘06 
"230 (5.84) | 120 (3.05) | S1011E-36-ND 128 1148 94.50 | PBC36SAAN | | S1O11E-xx-ND | 68 “02 Base Part Number Number of 
'230 (5.84) | 230 (5.84) | S1021E-36-ND 214 1913 157.50 | PBC36SABN | | S1021E-XX-ND | 1.25 ‘03 Desired Pins 
'230 (5.84) | _320(8.13) | S1031E-36-ND 231 2066 170.10 | PBC36SACN | | S1031E-XxX-ND | 1.43 ‘03 per row 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | S1041E-36-ND 245 2193 180.60 | PBC36SADN | | S1041E-XX-ND | 1.24 ‘4 
'230 (5.84) | 520 (13.21) | S1051E-36-ND 262 2346 193.20 | PBC36SAEN | | S1051E-XX-ND | 1.42 ‘04 
"230 (5.84) | 1620 (15.75) | S1061E-36-ND 319 2856 235.20 | PBC36SAFN | | S1061E-XX-ND | 1.68 ‘05 Z 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) | S1071E-36-ND 3.36 30.09 247.80 | PBC36SAGN | | S1O71E-XX-ND | 1.52 ‘06 Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of 
'230 (5.84) | 820 (20.83) | $1081E-36-ND 353 31.62 260.40 | PBC36SAHN | | S1081E-XX-ND | 1.70 ‘06 ing desired 
"318 (8.08) | 120 (3.05) | S1211E-36-ND 1.62 1454 119.70 | PBC6SFAN | | S1211E-XX-ND | 70 03 P : 
"318 (8.08) | 220 (5.59) | S1221E-36-ND 259 2321  191.10| PBC36SFBN | | S1221E-XX-ND | 1.39 ‘04 oe ae ae 
318 (8.08) | .320 (8.13) | S1231E-36-ND 276 24.74 203.70 | PBC36SFCN S1231E-XX-ND | 1.57 04 Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected 
"318 (8.08) | .420 (10.67) | $1241E-36-ND 294 2627 216.30 | PBC36SFON | | S1241E-XX-ND | 1.42 ‘05 
"318 (8.08) | 520 (13.21) | S1251E-36-ND 385 3443 283.50 | PBC36SFEN S1251E-XX-ND | 2.04 ‘06 Part Number (refer to chart). 
NEW! Single Row Right-Angle (36 Pins) — NEW! Single Row Right-Angle é - 7 e 
RoHS Compliant ate ? (36 Pins) - RoHS Compliant New!/ | Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” 
230 (5.84) | 100 (2.54) | S1112E-36-ND 1.51 13.52 111.30] PEC36SBAN $1112E-XX-ND 92 02 of your selected Part Number (refer to chart). 
'230 (5.84) | 200 (5.08) | $1122E-36-ND 1.94 1734 14280 | PEC36SBBN | | $1122E-xX-ND | 1.04 ‘03 
'230 (5.84) | 300 (7.62) | $1132E-36-ND 279 2499 205.80 | PEC36SBCN | | S1132E-XX-ND | 1.60 ‘04 2 
Tin | 230 (5.84) | .400 (10.16) | $1142E-36-ND 3.76 3366 277.20 | PEC36SBDN | | S1142E-XX-ND | 1.95 06 Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! 
"230 (5.84) | 500 (12.70) | $1152E-36-ND 4.02 35.96 296.10 | PEC36SBEN | | S1152E-XX-ND | 1.88 ‘07 
“318 (8.08) | .100 (2.54) | $1312E-36-ND 194 1734 142.80 | PEC36SGAN | | S1312E-xx-ND | 1.04 03 ur Example Your Digi-Key Part Number 
"318 (8.08) | 200 (5.08) | $1322E-36-ND 348 3111 256.20 | PEC36SGBN | | S1322E-XX-ND | 1.65 ‘06 0 P gi-Key 
"280 (5.84) | 100 (2.54) |S1111E-36-ND 182 1632 134.40 | PBC36SBAN | | S1111E-xx-ND | 91 03 
'230 (5.84) | 200 (5.08) | S1121E-36-ND 228 2040 168.00 | PBC36SBBN | | S1121E-XX-ND | 1.40 ‘03 “48. - 7 
'230 (5.84) | 300 (7.62) | S1131E-36-ND 322 2882 237.30 | PBC36SBCN | | S1131E-XX-ND | 1.37 ‘06 Step 1. S1012E-16-ND S_.______E-____- ND 
Gold | .230 (5.84) | 400 (10.16) | S1141E-36-ND 4.25 38.00 312.90 | PBC36SBDN | | S1141E-XX-ND | 2.13 ‘07 
'230 (5.84) | 500 (12.70) | $1151E-36-ND 4.50 4029 331.80 | PBC36SBEN | | S1151E-XX-ND | 2.39 ‘07 
"318 (8.08) | 100 (2.54) | S1311E-36-ND 234 2091  172.20| pBcaesGan | | S1311E-XxX-ND | 1.46 03 Step 2 At 
"318 (8.08) | 200 (5.08) | S1321E-36-ND 4.02 3596 296.10 | PBC36SGBN | | S1321E-XX-ND | 1.88 ‘07 pe. : 
NEW! Dual Row Straight (72 Pins) — NEW! Dual Row Straight 
RoHS Compliant NEW! (72 Pins) - RoHS Compliant NEW!) 
230 (5.84) | 120 (3.05) | S2012E-G6-ND 185 1658 13650] PECSODAAN | | S2012E-XX-ND | 94 08 Step 3. 16x .02 =.32 X = 
'230 (5.84) | 2305.84) | $2022E-36-ND 276 2474 203.70 | PEC36DABN | | $2022E-xX-ND | 1.57 ‘04 
'230 (5.84) | 320 (8.13) | $2032E-36-ND 396 35.45 291.90 | PEC36DACN | | S2032E-xX-ND | 1.82 ‘07 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | $2042E-36-ND 430 3851 317.10 PEC36DADN | | S2042E-xX-ND | 2.18 ‘07 
'230 (5.84) | 520 (13.21) | $2052E-36-ND 4.65 41.57 342.30 | PEC36DAEN | | S2052E-xX-ND | 2.21 ‘08 7 = 
"230 (5.84) | 620 (15.75) | $2062E-36-ND 5.96 5330 438.90 | PEC36DAFN S2062E-XX-ND | 2.92 40 Step 4. Your Cost = $.73 Your Cost = $ 
Tin | 230 (6.84) | -720 (18.29) | $2072E-36-ND 633 56.61 466.20 | PEC36DAGN | | S2072E-XX-ND | 297 1 
'230 (5.84) | 820 (20.83) | $2082E-36-ND 670 5993 493.50 | PEC36DAHN | | S2082E-XX-ND | 3.36 ‘11 i 
“318 (8.08) | 120 (3.05) | $2212E-36-ND 234 2091 172.20 | PECSSDFAN | | S2212ExxND | 146 | 03 NOTE: For quantities of 10 or more, 
"318 (8.08) | 220 (5.59) | $2222E-36-ND 365 3264 268.80 PEC36DFBN | | $2222E-XX-ND | 1.83 ‘06 all DIGI-KEY. 
"318 (8.08) | 320 (8.13) | $2232E-36-ND 399 35.70 294.00 | PEC36DFCN | | $2232E-XX-ND | 1.85 ‘07 Cc . 
'318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242E-36-ND 433 38.76 319.20 | PEC36DFON | | S2242E-xx-ND | 2.21 ‘07 
318 (8.08) | 520 (13.21) | $2252E-36-ND 559 4998 411.60 | PEC36DFEN | | S2252E-xX-ND | 2.87 ‘09 
(280 (5.84) | 120 (3.05) | S2011E-36-ND 237 2147 174.30 PBC36DAAN | | S2011E-Xx-ND | 1.49 04 
'230 (5.84) | 230 (5.84) | S2021E-36-ND 348 3111 256.20 | PBC36DABN | | S2021E-XX-ND | 1.65 ‘06 O70 nl 
'230 (5.84) | 320 (8.13) | S2031E-36-ND 482 4310 354.90 PBC36DACN | | S2031E-XX-ND | 2.39 ‘08 ; (1.78), (2:54) Typ. 
'230 (5.84) | .420 (10.67) | S2041E-36-ND 516 4616 380.10 PBC36DADN | | S2041E-xxX-ND | 2.41 ‘09 27 Pt Dass. elt Typ. 
230 (5.84) | 1520 (13.21) | S2051E-36-ND 550 4922 405.30 | PBC36DAEN | | S2051E-XX-ND | 2.77 ‘09 1 ee eee 
'230 (5.84) | 1620 (15.75) | S2061E-36-ND 6.90 61.71 508.20 | PBC36DAFN | | S2061E-XX-ND | 3.23 12 week A 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) | $2071E-36-ND 7.27 65.03 535.50 | PBC36DAGN | | S2071E-XX-ND | 3.63 42 ; ) Head 
'230 (5.84) | 820 (20.83) | $2081E-36-ND 7.67 6860 564.90 | PBC36DAHN | | S2081E-XX-ND | 3.71 13 wend 
“318 (8.08) | 120 (3.05) | S2211E-36-ND 3.02 27.03 222.60 | PBC36DFAN | | S2211E-XX-ND | 1.50 05 I ; i 4100 (254) 
'318 (8.08) | 220 (5.59) | S2221E-36-ND 462 4131  340.20| PBC36DFBN | | S222tE-xx-ND | 218 ‘08 ’ 1002.54) 060 x 
"318 (8.08) | 320 (8.13) | $2231E-36-ND 4.96 4437 365.40 | PBC36DFCN | | S2231E-XX-ND | 2.54 ‘08 co Pi] 57 —U) 
'318 (8.08) | .420 (10.67) | $2241E-36-ND 530 4743 390.60 | PBC36DFDN | | S2241E-xx-ND | 2.56 ‘09 ¥_  100(2.54) 
"318 (8.08) | 520 (13.21) | $2251E-36-ND 667 5967 491.40 | PBC36DFEN | | S2251E-Xx-ND | 3.33 ‘11 ; Se 
NEW! Dual Row Right-Angle (72 Pins) - NEW! Dual Row Right-Angle © Tail ce 8, +| 
RoHS Compliant NEW! (72 Pins) - ROHS Compliant NEW! al 
230 (5.84) | 100 (254) | S2112E-G6-ND 279 2499 20580] PECSODBAN | | S2112EXX-ND | 1.60 04 : ; 
'230 (5.84) | 200 (5.08) | $2122E-36-ND 4.05 3621 298.20 PEC36DBBN | | $2122E-xX-ND | 1.91 ‘07 Single Single Dual Dual 
'230 (5.84) | 300 (7.62) | $2132E-36-ND 610 5457 449.40 | PEC36DBCN | | S2132E-XX-ND | 2.73 aT Straight Right Angle Straight Right Angle 
Tin | (230 (6.84) | .400 (10.16) | $2142E-36-ND 6.70 59.93 493.50 | PEC36DBDN | | $2142E-xX-ND | 3.36 1 
'230 (5.84) | 500 (12.70) | $2152E-36-ND 7.30 65.28 537.60 | PEC36DBEN | | S2152E-Xx-ND | 3.66 12 
"318 (8.08) | 100 (2.54) | $2312E-36-ND 533 47.69  302.70| PEC3eDGAN| | S2312E-xx-ND | 2.59 “09 
"318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322E-36-ND 6.58 58.91 485.10 | PEC36EDGBN | | $2322E-XX-ND | 3.23 orl 050 (1.27) Typ. 025 ae 
"280 (5.84) | 100 (2.54) | S2111E-36-ND 342 30.60 252.00 | PBcaeDBAN | | S2111E-xx-ND | 1.59 06 (o% 0" a} fo\o.o) AoA A 
"230 (5.84) | 200 (5.08) | S2121E-36-ND 479 4284 35280 pBC3eDBBN | | S2121E-XX-ND | 2.36 ‘08 
'230 (5.84) | 300 (7.62) | S2131E-36-ND 7.07 6324 520.80 | PBC36DBCN | | S2131E-XX-ND | 3.41 12 Single Row 
Gold | .230 (5.84) | 400 (10.16) | S2141E-36-ND 7.64 6834 562.80 | PBC36DBDN | | S2141E-XX-ND | 3.68 43 
'230 (5.84) | 500 (12.70) | $2151E-36-ND 824 7370 606.90 | PBC36DBEN | | S2151E-Xx-ND | 3.97 14 
“318 (8.08) | 100 (254) | S2311E-36-ND 630 5636  464.10| PBC36DGAN| | S2311E-XX-ND | 2.94 1 CIN 
"318 (8.08) | 200 (5.08) | $2321E-36-ND 7.67 6860 564.90 | PBC36DGBN | | S2321E-xX-ND | 3.71 13 
Shorting Jumpers U UY U a d 
Tin 100 $9000-ND _ 93 — | STCO2SYAN .100 (2.54) Typ. 
Au Flash ae $9001-ND — 116 — | SPCO2SYAN Dual Row 3.60 (91.44) —- 
Gold F-256—(Spenend | $9002-ND — 131 — | SSCO2SYAN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 117 


NEW! FCI DUBOX™ versatile 0.100” (2.54 mm) Modular System 


Features: * Body Material: Polyester 30% glass filled * Color: Right Angle Header: Blue; Vertical Header: Black; Housing: Blue » Flame Retardant: 
* Contact Material: Phosphor Bronze * 22 minimum pin retention in either direction 


Per UL-94 VO 


No. of | Dimension A No. of | Dimension A 
Posi- Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI Posi- Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | tions (Typical) Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | tions (Typical) Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Single Row Header — Gold 20 | 0.961 (24.40) | 609-1355-ND 2.28 1.35 1.20 | 76385-410LF 
2 0.161 (4.08) 609-1304-ND 60 a 25 | 76384-302LF 22 | 1.061 (26.94) | 609-1356-ND 2.66 1.60 1.40 | 76385-411LF 
3 0.261 (6.62) 609-1305-ND 76 38 ‘31 | 76384-303LF 24 | 1.161 (29.48) | 609-1357-ND 2.66 1.58 1.42 | 76385-412LF 
4 0.361 (9.16) 609-1306-ND 85 43 37 | 76384-304LF 26 | 1.261 (32.02) | 609-1358-ND 2.79 171 1.53 | 76385-413LF 
5 0.461 (11.70) | 609-1307-ND 92 AT 40 | 76384-305LF 3 28 | 1.361 (34.56) | _609-1359-ND 3.00 1.85 1.60 | 76385-414LF 
6 0.561 (14.24) | _609-1308-ND 1.04 58 49 | 76384-306LF 30 | 1.461 (37.10) | 609-1360-ND 3.11 1.92 1.70 | 76385-415LF 
7 0.661 (16.78) | _609-1309-ND 117 65 55 | 76384-307LF 32 | 1.561 (39.64) | 609-1361-ND 3.32 2.05 1.81 | 76385-416LF 
1 8 0.761 (19.32) | 609-1310-ND 1.27 69 59 | 76384-308LF 34 | 1.661 (42.18) | 609-1362-ND 3.53 2.18 1.92 | 76385-417LF 
9 0.861 (21.86) | 609-1311-ND 1.37 76 .65 | 76384-309LF 36 | 1.761 (44.72) | 609-1363-ND 3.69 2.30 2.08 | 76385-418LF 
10 | 0.961 (24.40) | 609-1312-ND 1.46 82 71 | 76384-310LF Right Angle Dual Row Header — Gold 
11 | 1.061 (26.94) | _609-1313-ND 1.58 86 75 | 76384-311LF 4 0.193 (4.90) 609-1364-ND 123 70 57] 76383-S00LF 
12 | 1.161 (29.48) | 609-1314-ND 1.64 ot 80 | 76384-312LF 6 0.283 (7.44) 609-1365-ND 424 7A sea: ||| Sanaa aaa 
13 | 1.261 (32.02) eC ee bce 04 =e) ||, COdee a 1eLE 8 | 0.393(9.98) |  609-1366-ND 1.75 1.01 87 | 76383-304LF 
14_| 1.961(64.56) [RCOPaLS TON 182 08 290).| 7E984:314LF 10 | 0.493(12.52) | 609-1367-ND 2.02 1.19 1.03 | 76383-305LF 
Vertical Single Row Header — Tin 12 0.593 (15.06) 609-1368-ND 2.27 1.34 1.19 | 76383-306LF 
2 0.161 (4.08) 609-1317-ND o7 28 23 | 76384-402LF 14 | 0.693 (17.60) | 609-1369-ND 2.50 151 1.31 | 76383-307LF 
3 0.261 (6.62) 609-1318-ND 65 32 26 | 76384-403LF 16 | 0.793(20.14) | 609-1370-ND 2.68 1.64 1.47 | 76383-308LF 
4 0.361 (9.16) 609-1319-ND 77 39 .32 | 76384-404LF 18 | 0.893(22.68) | 609-1371-ND 2.59 1.56 1.36 | 76383-309LF 
5 0.461 (11.70) | 609-1320-ND 92 46 .39 | 76384-405LF 4 20 | 0.993 (25.22) | 609-1372-ND 3.12 1.93 1.70 | 76383-310LF 
6 0.561 (14.24) | _609-1321-ND 99 53 45 | 76384-406LF 22 | 1.093 (27.76) | 609-1373-ND 3.01 1.85 1.61 | 76383-311LF 
7 0.661 (16.78) 609-1322-ND 1.09 61 51 | 76384-407LF 24 1.193 (30.30) 609-1374-ND 3.63 2.26 2.05 | 76383-312LF 
1 8 0.761 (19.32) 609-1323-ND 1.14 63 53 | 76384-408LF 26 1.293 (32.84) 609-1375-ND 3.45 2.13 1.88 | 76383-313LF 
9 0.861 (21.86) 609-1324-ND 1.25 ral 58 | 76384-409LF 28 1.393 (35.38) 609-1376-ND 4.06 2.53 2.29 | 76383-314LF 
10 0.961 (24.40) 609-1325-ND 1.30 7A 61 | 76384-410LF 30 1.493 (37.92) 609-1377-ND 3.85 2.39 2.17 | 76383-315LF 
ai 1.061 (26.94) 609-1326-ND 1.46 82 71 | 76384-411LF 32 1.593 (40.46) 609-1378-ND 4.10 2.55 2.31 | 76383-316LF 
12 1.161 (29.48) 609-1327-ND 1.58 86 75 | 76384-412LF 34 1.693 (43.00) 609-1379-ND 4.63 2.90 2.65 | 76383-317LF 
13 1.261 (32.02) 609-1328-ND 1.81 1.01 88 | 76384-413LF 36 1.793 (45.54) 609-1380-ND 4.24 2.73 2.43 | 76383-318LF 
14_| 1.961 (34.56) | _609-1329-ND 1.65 .90 .78 | 76384-414LF Right Angle Dual Row Header — Tin 
Right Angle Single Row Header — Gold 4 0.193 (4.90) 609-1381-ND 86 44 38 | 76383-402LF 
2 0.193 (4.90) 609-1278-ND -70 34 28 | 76382-302LF 6 0.283 (7.44) 609-1382-ND 4.15 63 53 | 76383-403LF 
3 0.293 (7.44) 609-1279-ND 85 43 -37 | 76382-303LF 8 0.393 (9.98) 609-1383-ND 1.43 81 69 | 76383-404LF 
4 0.393 (9.98) 609-1280-ND. -96 51 43 | 76382-304LF 10 0.493 (12.52) 609-1384-ND 1.79 1.03 89 | 76383-405LF 
5 0.493 (12.52) 609-1281-ND. 1.08 60 50 | 76382-305LF 12 0.593 (15.06) 609-1385-ND 1.84 1.06 .91 | 76383-406LF 
6 0.593 (15.06) 609-1282-ND 1.23 70 57 | 76382-306LF 14 0.693 (17.60) 609-1386-ND 2.08 1.20 1.06 | 76383-407LF 
7 0.693 (17.60) 609-1283-ND 1.36 74 63 | 76382-307LF 16 0.793 (20.14) 609-1387-ND 2.16 1.25 4.11 | 76383-408LF 
2 8 0.793 (20.14) 609-1284-ND 1.38 77 66 | 76382-308LF 18 0.893 (22.68) 609-1388-ND 2.33 1.40 1.22 | 76383-409LF 
9 0.893 (22.68) 609-1285-ND 1.61 88 77 | 76382-309LF 4 20 0.993 (25.22) 609-1389-ND 2.59 1.56 1.36 | 76383-410LF 
10 | 0.993 (25.22) 609-1286-ND 1.70 95 83 | 76382-310LF 22 1.093 (27.76) 609-1390-ND 3.36 2.08 1.83 | 76383-411LF 
u 1.093 (27.76) 609-1287-ND 1.79 1.00 88 | 76382-311LF 24 | 1.193 (30.30) 609-1391-ND 2.96 1.82 1.58 | 76383-412LF 
12 | 1.198 (30.30) ]  609-1288-ND 1.90 1.09 95 | 76382-312LF 26 | 1.293 (32.84) 609-1392-ND 3.10 1.92 1.69 | 76383-413LF 
13 | 1.293 (32.84) | 609-1289-ND 2.55 1.54 1.34 | 76382-313LF 28 | 1.393(35.38) | 609-1393-ND 4.28 264 233 | 76383-414LF 
14 | 1.393 (35.38) | _609-1290-ND 2.21 1.31 1.16 | 76382-314LF 30 | 1.493 (87.92) | 609-1394-ND as6 283 Bisa | eesaa aise 
Right Angle Single Row Header — Tin 32 1.593 (40.46) 609-1395-ND 4.66 2.90 2.62 | 76383-416LF 
2 0.193 (4.90) 609-1291-ND 60 at 25 | 76382-402LF 34 | 1.693 (43.00) | 609-1396-ND 3.92 2.44 2.21 | 76383-417LF 
3 0.298 (7.44) 609-1292-ND 76 38 .31 | 76382-403LF 36 | 1.793 (45.54) | 609-1397-ND 4.15 2.58 2.34 | 76383-418LF 
4 0.393 (9.98) 609-1293-ND 88 46 .39 | 76382-404LF Single Row Housing 
5 0.493 (12.52) | 609-1294-ND 1.00 53 45 | 76382-405LF 5 0.187 6.00) CSE 39 43 4107165400021 
6 0.593 (15.06) | _609-1295-ND 1.08 60 .50 | 76382-406LF 3 0.297 (754) enetiseatnn aa aa Pralproierens 
7 0.693 (17.60) | 609-1296-ND 1.23 70 ‘57 | 76382-407LF i 0.397 (10.08) |  609-1264-ND on a a> ||) essen OOaLe 
2 8 0.793 (20.14) | 609-1297-ND 1.30 70 .60 | 76382-408LF 5 0.497 (12.62) | 609-1265-ND eo oe enr|| esata Goalie 
9 | 0.893 (22.68) | 609-1298-ND 1.41 78 67 | 76382-409LF 6 | 0.597 (15.16) | 609-1266-ND ‘54 27 22 | 65240-006LF 
10 | 0.993 (25.22) | 609-1299-ND 1.51 82 .72 | 76382-410LF 7 0.697 (17°70) 1 609-41267-ND a 5 35 | G2D40-007LF 
11 | 1.093 (27.76) | _609-1300-ND 1.66 .90 79 | 76382-411LF 5 5 0.797 (20.24) | 609-1268.ND 4 aa tall ieeou5: GoBllE 
72 | 1.193 (30.30) | 609-1301-ND 1.76 98 86 | 76382-412LF A 0.897 (22.78) | 609-1269.ND a a0 “a51(|| prado opal 
13 | 1.293 (32.84) | 609-1302-ND 2.31 1.33 1.18 | 76382-413LF . : : . . 
ta | 1303(95.98) [MReComEosttT a as taal Seana aan 10 | 0.997 (25.32) | 609-1270-ND 84 A .35 | 65240-010LF 
2 : 4 : : : 11__| 1.097 (27.86) | _609-1271-ND 88 A6 .39 | 65240-011LF 
Vertical Dual Row Header — Gold 72 | 1.197 (30.40) 609-1272-ND 04 49 ‘41_| 65240-012LF 
4 0.161 (4.08) 609-1330-ND 99 53 45 | 76385-302LF 13 1.297 (32.94) 609-1273-ND 98 53 44 | 65240-013LF 
6 0.261 (6.62) 609-1331-ND. 1.19 68 56 | 76385-303LF 14 1.397 (35.48) 609-1274-ND 1.05 55 48 | 65240-014LF 
so | oasi(1170) | 600t332ND 165«=S 8078. | 76085-9051F Pashia ee 
12 | 0.561 (14.24) | 609-1334-ND 1.82 1.04 ‘90 | 76385-306LF ee ae Haas pe oa a eoeee gear 
14 | 0.661 (16.78) | 609-1335-ND 177 99 “86 | 76385-307LF : : : ‘ ‘ 
46 | 0.761 (19.32) | 609-1336-ND 1.83 1.05 ‘91 | 76385-308LF 8 | 0.897 (10.08) | 6085287-ND 68 33 28 | 65299-004LF 
48 | 0.861 (21.86) | 609-1337-ND 2.04 4.20 1.04 | 76385-309LF 10 | 0.497 (12.62) [RS Cos ND) 83 a ‘35 | 65239-005LF 
3 20 | 0.961 (24.40) | 609-1338-ND 2.56 1.54 1.35 | 76385-310LF 12__| 0.597 (15.16) | 609-1249-ND 94 48 A1_| 65239-006LF 
22 | 1.061 (26.94) | 609-1339-ND 2.38 1.43 1.25 | 76385-311LF 14 | 0.697 (17.70) |gi609=1250:ND. 1.01 54 ‘45 | 65299-007LF 
24 | 1.161 (29.48) | 609-1340-ND 2.55 153 7.34 | 76385-312LF 16 | 0.797 (20.24) | 609-1251-ND 1.08 60 51 | 65239-008LF 
26 | 1.261 (32.02) | 609-1341-ND 2.72 1.62 1.45 | 76385-313LF 18 | 0.897 (22.78) | 609-1252-ND 1.19 67 55 | 65239-009LF 
28 | 1.361 (34.56) | 609-1342-ND 2.84 1.74 1.51 | 76385-314LF 6 20 | 0.997 (25.32) 609-1253-ND 1.35 75 64 | 65239-010LF 
30 | 1.461 (37.10) | 609-1343-ND 3.04 1.87 1.62 | 76385-315LF 22 | 1.097 (27.86) 609-1254-ND 1.46 83 71 | 65239-0111 LF 
32 1.561 (39.64) 609-1344-ND 3.59 2.22 1.96 | 76385-316LF 24 | 1.197 (30.40) 609-1255-ND 1.50 82 72 | 65239-012LF 
34 | 1.661 (42.18) | 609-1345-ND 3.66 2.28 2.06 | 76385-317LF 26 | 1.297 (32.94) 609-1256-ND 1.63 88 ‘77 | 65239-013LF 
36 | 1.761 (44.72) | 609-1346-ND 4.30 2.68 2.42 | 76385-318LF a pres ae eo maave bes Fee eens 
Vertical Dusl Row Header =\Tin 32 | 1.597 (40.56) | 609-1259-ND 1.89 1.09 194 | 65239-016LF 
4 0.161 (4.08) G08 Sa 72ND 79 40 ‘83 | 76385-402LF 34 | 1.697 (43.10) | 609-1260-ND 2.05 1.18 7.05 | 65239-017LF 
6 0.261 (6.62) 609-1348-ND 1.08 60 50 | 76385-403LF 36 | 1.797 (45.64) | 609-1261-ND 2.07 1.19 1.06 | 65239-018LF 
8 0.361 (9.16) 609-1349-ND 1.29 70 .60 | 76385-404LF : u 
: 10 | 0.461 (11.70) | 609-1350-ND 1.49 84 (72 | 76385-405LF Crimp Contacts for Receptacle Housings 
12 0.561 (14.24) 609-1351-ND. 1.64 92 80 | 76385-406LF 22-30 AWG, Gold 609-1275-ND -36 18 14 | 76357-301LF 
14 | 0.661 (16.78) | 609-1352-ND 1.86 107 “93 | -76385-407LF 22-30 AWG, Tin 609-1276-ND 2.99 1.32 1.02 | 76357-401LF 
16 | 0.761 (19.32) | 609-1353-ND 1.67 .93 .82 | 76385-408LF Tool 
18 0.861 (21.86) 609-1354-ND 2.12 1.22 1.08 | 76385-409LF Crimp Tool for Crimp Contacts 609-1277-ND 735.12 633.73 608.38 | RCY21234 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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foley Waldom .100” KK® and .100” C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1 — KK® Breakaway Header — Right Angle 
Features: *250V °4.0A 


yt 


«Contact Resistance: 20mQ maximum 
«Insulation Resistance: 50K MQ minimum ¢ Housing: Glass-filled nylon, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze, 
0.64mm (.025”) square * Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 


Fig. 2— KK” Breakaway Header — Vertical 


Dielectric Withstanding Voltage: 1500V 


PC Tail 
P (Inch) 


120 


Mating End 
M (Inch) 


244 


Part No. 
22-28-8XX0* 
22-28-8XX2* 


Fig. 3— .100” KK” Breakaway Header - Single 
Row, Unshrouded, SMT, Vertical 


Features: *250V *3.0A *Contact Resistance: 30mQ 
max. ¢Withstanding Voltage: 1500VAC » Insulation 
Resistance: 50,000 MQ minimum * Housing: PA 
Polyamide (Nylon), High Temperature * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: 0°C ~ 75°C 
* UL 94V-0 


22-28-8XX1* 
22-28-8XX3* 


“Replace XX with no. of circuits, 02-36. 


324 120 


Fig. 4— C-Grid® Breakaway Header — Dual Row, 
Vertical 


Features: *250V *3.0A *Contact Resistance: 15mQ 
max. Dielectric Withstanding Voltage: 1500V «Insulation 
Resistance: 1000 MQ minimum » Housing: Thermoplastic, High 
Temperature, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze » Temp- 
erature Range: -40°C ~ 105°C * UL File No.: £29179 (G) *CSA 
File No.: LR19980A 


Features: *250V *4.0A Contact Resistance: 20m max. * Dielectric Withstanding Voltage: 1500V « Insulation 
Resistance: 50K MQ minimum « Housing: Glass-filled nylon, UL 94V-0 © Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm 
(.025”) square * Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 » CSA File No.: LR19980 


PC Tail 
P (Inch) 


Mating End 


M (Inch) Part No. 


22-28-4XX0* 


240 22-28-AXX3" 


125 


Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header — Low 
Profile, Dual Row, Right Angle 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ 
max. * Dielectric Withstanding Voltage: 1500V « Insu- 
lation Resistance: 1000 MOQ minimum * Housing: 
Thermoplastic, High Temperature, UL 94V-0 
* Contact: Phosphor Bronze » Temperature Range: 
-40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 (H) 


22-28-4XX1* 


820 22-28-4XX4" 


130 


*Replace XX with no. of circuits, 02-36. 


Fig. 6 — C-Grid® Header - Dual Row, SMT, 
Vertical 


Features: * 250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ. 
max. * Dielectric Withstanding Voltage: 1500V * Insu- 
lation Resistance: 1,000 MQ minimum « Housing: 
High temperature thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: 
Phosphor Bronze * Operating Temperature: -40°C 
~ 105°C *UL File No.: £29179 (H) *CSA File No.: 


098, 


Note: Compliant Pin, Press Fit PC Tail, Available 


LR19980A 


[2240-—-1_|--.090 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each =| Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits | A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits; A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits| A B Part No. fl 10 100 | Part No. 
.100” KK® Breakaway Header 28 | 2.800 2.700 | WM6228-ND 216 1.91 1.27 |22-28-8281 20 | 2.000 1.900 | WM6520-ND 130 1.15 .77| 22-28-4203 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 30 | 3.000 2.900) wm6230-ND 2.30 2.03 1.36 | 22-28-8301 22 | 2.200 2.100 | WM6522-ND 1.41 1.25 83) 22-28-4223 
>) 200 100] Wime002-ND 353121 1 22-28-8020 32 | 3.200 3.100 | WM6232-ND 2.43 2.15 1.44 | 22-28-8321 24 | 2.400 2.300 | WM6524-ND 1.52 1.34 90) 22-28-4243 
3 | 300 200 | wMeo 03-ND yo 38 25 | 20-28-8030 34 |3.400 3.300 | wMm6234-ND 2.57 2.28 1.52 | 22-28-8341 26 | 2.600 2.500 | WM6526-ND 1.63 1.44 96) 22-28-4263 
4 | 400 300 | wMeoo4-ND 49 «44-09 | 29-08-8040 36 [3.600 3.500 | WM6236-ND 2.71 2.40 1.60 | 22-28-8361 28 | 2.800 2.700 | WM6528-ND 1.73 1.54 1.03 | 22-28-4283 
5 | 500  .400 | WM6005-ND 56 50.33 | 22-28-8050 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15y Select Gold 30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.84 1.63 1.09 | 22-28-4303 
6 600 500 | WM6006-ND 63 56.38 | 22-28-8060 2 .200 -100 | WM6302-ND 39° 34.23 | 22-28-8023 32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 1.95 1.73 1.15 | 22-28-4323 
71-700 600 | WM6007-ND "7062421 29-08-8070 3 | 300 200 | WM6303-ND 47 42.28 | 22-28-8033 34 | 3.400 3.300 | WM6534-ND 2.06 1.82 1.22| 22-28-4343 
3 | 800 700 | WMeo08-ND 77 68. 46 | 2-28-8080 4 | 400 300 | WM6304-ND 56 50.33] 22-28-8043 36_| 3.600 3.500 | WM6536-ND 247 1.92 1.28 | 22-28-4363 
9 | 900 800 | weoo9-ND ‘47450 | 29-28-8090 5 | 500 400 | WM6305-ND 64 57.38 | 22-28-8053 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 
10 | 1.000  .900 | WM6010-ND 91 80.54) 22-28-8100 § 600 600 were a 8 oe Fpopanes 2 | .200 100 ] WMe602-ND 32.29.19] 22-28-4021 
41 [4.100 1.000 | WM6011-ND 98.87.58 | 22-28-8110 : : A : 13. -28- 3 | 300  .200 | WM6603-ND 38 © 34.23] 22-28-4031 
12 [1.200 1.100 | WM6012-ND 7.05.93 62 | 22-28-8120 8 | 800.700 | WM6308-ND 90.80.54) 22-28-8083 4 | 400 300 | WM6604-ND 4338 .26| 22-28-4041 
14 |1.400 1.300 | WM6014-ND 1.18 1.05 70) 22-28-8140 9 | 900.800 | WM6309-ND 99 88.59) 22-28-8093 5 | 500  .400 | wM6605-ND 48 43. .29| 22-28-4051 
16 | 1.600 1.500 | WM6016-ND 1.32 1.17.78) 22-28-8160 10 | 1.000.900) WM6310-ND 1.08 95.64 | 22-28-8103 6 | 600 500 | WM6606-ND ‘5448.32 | 22-28-4061 
18 |1.800 1.700} WM6018-ND 146 1.30 .87| 22-28-8180 1 {1.100 1.000 | WM6311-ND_—1.16_1.03 69 | 22-28-8113 7 | 700.600 | WM6607-ND ‘59 53.35] 22-28-4071 
20 | 2.000 1.900] WM6020-ND 1.60 1.42 95 | 22-28-8200 u te 11 Weg ND i vil 4 ea 8 | 800 700 | WMe608-ND 65 58 .39| 22-28-4081 
22 2.200 2.100 | WM6022-ND 1.74 1.54 1.03 | 22-28-8220 te | 4600 1:00 UME EIN 40. 4dt 04 |Dopecaten 9 | 900 800 | WM6609-ND 70 62 .42| 22-28-4091 
24 |2.400 2.300 | WM6024-ND 1.88 1.66 1.11 | 22-28-8240 48/1800 1.700 RRMESTat a7 ise 404 |doop-eie3 40 | 1.000 900 | WM6610-ND 76 67 .45| 22-28-4101 
26 |2.600 2.500 | wM6026-ND 2.02 1.79 1.19 | 22-28-8260 > |2000 1900 liesccttn od (73446 (onon ana 41 | 4.100 1.000 | WM6611-ND B81 .72_.48| 22-28-4111 
28 |2.800 2.700 | WM6028-ND 216 1.91 1.27 | 22-28-8280 59-5900 200 WR ND ST TBE OS BRIT 42 [1.200 1.100 | WM6612-ND ‘86.7751 | 22-28-4121 
30 | 3.000 2.900 | WM6030-ND 2.30 2.03 1.36 | 22-28-8300 24 |2400 2300 RWMRSoMINT 529. 13.90. 445 | aaoR OAS 14 | 1.400 1.300 | WM6614-ND 97 86 .58| 22-28-4141 
32 [3.200 3.100 | WM6032-ND 2.43 2.15 1.44 | 22-28-8320 56 | 2600 2500 | WM6396-ND 246 217 1.45 | 29-08-8968 18 | 1.800 1.700 | WM6618-ND 419 1.06 .71) 22-28-4181 
34 |3.400 3.300 | WM6034-ND 2.57 2.28 1.52 | 22-28-8340 58 | 2800 2700 | WM6308-ND 263 233 155| 22-28-8283 20 | 2.000 1.900 | WM6620-ND 4.30 1.15 _.77| 22-28-4201 
36_|3.600 3.500 | WM6036-ND 2.71 2.40 1.60 | 22-28-8360 ' ’ ; ; capi {i 2B 22 | 2.200 2.100 | WM6622-ND 1.41 1.25 83) 22-28-4221 
| z 2 30 | 3.000 2.900 | wM6330-ND 2.80 2.48 1.65 | 22-28-8303 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15 Select Gold 3913-200 3.100 | WM6332-ND 0982.63 1761 29-08-8303 24 | 2.400 2.300 | WM6624-ND 1.52 1.34 90) 22-28-4241 
2 | 200 100 | WMot102-ND 39.34 23) 22-28-8022 34 | 3400 3300 | WM6334-ND 315 278 186) 22-28-8343 26 | 2.600 2.500 | WM6626-ND 1.63 1.44 96] 22-28-4261 
3 300 .200 | WM6103-ND AT A228 | 22-28-8032 36 | 3.600 3.500 | WM6336-ND 3.32 2.94 1.96 | 22-28-8363 28 | 2.800 2.700 | WM6628-ND 1.73 1.54 1.03 | 22-28-4281 
4 | 400 300 | WM6104-ND ‘56.50.33 | 22-28-8042 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Ti 30_| 3.000 2.900 | WM6630-ND 1.84 1.63 1.09 | 22-28-4301 
5 | 500 400 | WMG6105-ND 645738 | 22-28-8052 a ——eeee == 32 | 3.200 3.100] WMe632-ND 1.95 1.73 1.15] 22-28-4321 
2 | 200 100 | WMo402-ND 29.26 18] 22-28-4020 
6 | 600 500 | WM6106-ND 73.65 43 | 22-28-8062 3 | 300 200 | WM6403-ND 33 30-20 | 22-28-4030 34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 2.06 1.82 1.22| 22-28-4341 
7 | .700 600 | WM6107-ND 82.73 49 | 22-28-8072 4 | 400 300 | waedo4-ND 3733.22 | 29-08-4040 36 | 3.600 3.500 | WM6636-ND 247 1.92 1.28 | 22-28-4361 
8 800 700 | WM6108-ND 90 80 .54 | 22-28-8082 5 500 400 | WM6405-ND At 37.25 | 22-28-4050 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 
9 | 900 800 | WM6109-ND 99.88.59 / 22-28-8092 6 | .600 500 | WM6406-ND 45.40.27 | 22-28-4060 2 | 200 100 | WM6702-ND 35.31.21] 22-28-4024 
40 |1.000 900 | WM6110-ND 1.08 .95 .64|22-28-8102 71700600 | Wiied07-ND “494399 | 39-08-4070 3 | 300 200 | WM6703-ND ‘4137. .25| 22-28-4034 
11 {4.100 1.000 | WM6111-ND 1.16 1.03.69 [22-28-8112 8 | 800  .700 | WM6408-ND ‘53.47.31 | 22-28-4080 4 | 400 300 | WM6704-ND 48 43. .29| 22-28-4044 
12 1.200 1.100 | WM6112-ND 1.25 1.11.74) 22-28-8122 9 | .900 800 | WM6409-ND 57 50.34) 22-28-4090 5 | 500  .400 | WM6705-ND 55 49.33) 22-28-4054 
i vane veo Se ee ia a ee 10 | 1.000  .900 | WM6410-ND 61 54.36) 22-28-4100 6 | 600 500 | WM6706-ND 62 55.37 | 22-28-4064 
/ : H ; A. -28- 11 | 1.100 1.000 | WM6411-ND 64.57.38 | 22-28-4110 7 | 700 600 | WM6707-ND 68.61 .41| 22-28-4074 
18 | 1.800 1.700 | WM6118-ND 177 1.56 1.04 | 22-28-8182 72 | 1.200 1.100 | WM6412-ND 68.61 41 | 22-28-4120 8 | 800  .700 | WM6708-ND 75 67 .45| 22-28-4084 
a aon 48 ween a ie ie Bee u vo) 1900 ae a 68 i enn 9 | 900  .800 | WM6709-ND 82 73 .49| 22-28-4094 
; . : . 87 1. -28- : 5 | { 75.50 | 22-28~ 40 | 1.000  .900 | WM6710-ND 89 79 53] 22-28-4104 
. ean oe aa 329 ae 1.39 Page i a Be! ESSE - re pe ead 41 | 1.100 1.000 | WM6711-ND 95 85 57 | 22-28-4114 
28 | 2.800 2.700) WM6128-ND 2.63 2.33 1.55 | 22-28-8282 22 12.200 2.100 | WM6422-ND 7.08.95 .64/ 22-28-4220 Us | agen, aoe Lave eA Dee ee en 
14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 116 1.03 .69) 22-28-4144 
30 [3.000 2.900 | WM6130-ND 2.80 2.48 1.65 | 22-28-8302 24 | 2.400 2.300 | WM6424-ND 1.16 1.02 .68| 22-28-4240 46 | 1.600 1.500 | WM6716-ND 429 114 .76| 22-28-4164 
32 3.200 3.100 | WM6132-ND 2.98 2.63 1.76 | 22-28-8322 26 | 2.600 2.500) wM6426-ND 1.23 1.09 .73| 22-28-4260 ‘ 28 
18 | 1.800 1.700 | WM6718-ND 1.43 1.26 .84) 22-28-4184 
34 |3.400 3.300 | WM6134-ND 3.15 2.78 1.86 | 22-28-8342 28 | 2.800 2.700 | WM6428-ND 1.31 1.16 .78| 22-28-4280 ' -28- 
20 | 2.000 1.900 | WM6720-ND 1.56 1.38.92 | 22-28-4204 
36_|3.600_ 3.500 | WM6136-ND__3.32_2.94 1.96 | 22-28-8362 30 | 3.000 2.900 | WM6430-ND 1.39 1.23.82 | 22-28-4300 212.200 2100 | W6722-ND 770150 1.001 22-28-4004 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 32 13.200 3.100 | WM6432-ND 147 1.30.87 | 22-28-4320 24 | 2.400 2.300 | WM6724-ND 1.83 1.62 1.08| 22-28-4244 
2 | .200 .100 | WM6202-ND 353121] 22-28-8021 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.55 1.37 92) 22-28-4340 26 | 2600 2500] wme726-ND 1.97 1.74 1.16| 22-28-4264 
3 | 300  .200 | WM6203-ND 42 38.25 | 22-28-8031 36_| 3.600 3.500 | WM6436-ND 1.63 1.44.96 | 22-28-4360 8 |2800 2700 | WM6728-ND 210 186 124| 29-28-4084 
4 | 400 300 | WM6204-ND 49 44.29] 22-28-8041 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 154 Select Gold 30 | 3.000 2.900 | WM6730-ND 2.24 1.98 1.32| 22-28-4304 
5 | 500  .400 | WM6205-ND 56 50.33) 22-28-8051 2 | 200 100 | WM6502-ND 32.29.19] 22-28-4023 32 13.200 3.100 | WM6732-ND 2.37210 140 | 22-28-4324 
6 | 600 500 | WM6206-ND 63.56.38 | 22-28-8061 3 | 300  .200 | WM6503-ND 38 34.23) 22-28-4033 34 |3400 3300 | WM6734-ND O51 2.99 148 | 29-28-4344 
7 | .700 600 | WM6207-ND 70 62 .42| 22-28-8071 4 | 400 300 | WM6504-ND 43.38.26 | 22-28-4043 36 | 3600 3500 | WM6736-ND 264 233 156| 22-28-4364 
8 | 800 700 | WM6208-ND 77 68 .46| 22-28-8081 5 | 500 400 | WM6505-ND 48 43.29 22-28-4053 Fig. 3 — Single Row, Vertical - Tin 
9 | 900 800 | WM6209-ND 84.74 50 22-28-8091 6 | 600 500 | WM6506-ND 54.48.32 | 22-28-4063 >] an 100 ERRGRESSRIGN a> 90 49 ea301AI0ga 
40 |1.000 900 | WM6210-ND 91 80.54] 22-28-8101 7 | 700.600 | WM6507-ND 39.53.35] 22-28-4073 3 | 300 200 WRENS ae. ay. on enantio 
41 [4.100 1.000 | WM6211-ND 98.87.58 | 22-28-8111 8 | 800  .700 | WM6508-ND 65 58 .39| 22-28-4083 3 | ano 300 RNR 56 50:38 eea01 1018 
12 /4.200 1.100 | WM6212-ND 1.05 93 62 | 22-28-8121 9 | 900  .800 | WMG509-ND 70 62 .42| 22-28-4093 5 | 500 a0 (RRR oe, 5 a5 eeaoiclnie 
14 |1.400 1.300 | WM6214-ND 118 1.05 .70| 22-28-8141 10 | 1.000 900 | WM6510-ND 76 67 .45| 22-28-4103 = | “eco 500 (RMR faa, 4a 6 | eeani li? 
16 |1.600 1.500 | WM6216-ND 1.32 41.17 .78| 22-28-8161 11_| 4.100 1.000 | WM6511-ND 81.72 _.48| 22-28-4113 A : : 14 
18 |1.800 1.700 | WM6218-ND 1.46 1.30 .87| 22-28-8181 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15u Select Gold 7 | .700 600 | WM17440-ND 98 87 58) 68301-1018 
20 [2.000 1.900 | WM6220-ND ‘1.60 1.42 95 | 22-28-8201 72 | 1.200 1.100 | WM6512-ND 867751 | 22-28-4123 Se. eee 
22 (2.200 2.100 | WM6222-ND 174 1.54 1.03 | 22-28-8221 14 | 1.400 1.300 | WM6514-ND 97 86 58 | 22-28-4143 ig. 3 — Single Row, Vertical - 15y Select Go! 
24 | 2.400 2.300 | WM6224-ND 1.88 1.66 1.11] 22-28-8241 16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND 1.08 96 .64| 22-28-4163 2 | 200.100 | WM17442-ND 38.34.23 / 68301-1055 
26 |2.600 2.500 | WM6226-ND 2.02 1.79 1.19 | 22-28-8261 18 | 1.800 1.700 | WM6518-ND 119 1.06 .71 | 22-28-4183 (Continued) 


(toss) 119 


oe Waldom 499” KK° and .100” C-Grid° Breakaway Headers (Cont) 


Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits | A B Part No. 1 10 100) Part No. cuits} A B Part No. i 10 100 | Part No. cuits | A B Part No. fl 10 100 | Part No. 
3 | 300 200 | WMt7443-ND 54.48.32] 68301-1009 36 | 1.800 1.700 | WM26936-ND 2.67 2.36 1.58 | 10-89-7361 NEW! Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 
4 | 400 300 | WM17444-ND 69 61 .41| 68301-1010 38 | 1.900 1.800 | WM26938-ND 2.81 2.48 1.66 | 10-89-7381 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant NEW! 
5 | 500  .400 | WM17445-ND 84.74 50] 68301-1006 40 | 2.000 1.900 | WM26940-ND 2.94 2.60 1.74 | 10-89-7401 4 | 200.100 | WM27104-ND 50.45.30) 71764-0004 
6 | 600  .500 | WM17446-ND 98 .87 .58| 68301-1011 42 | 2100 2.000 | WM26942-ND 3.08 2.72 1.82 | 10-89-7421 6 | .300  .200 | wm27106-ND 64 57 .38| 71764-0006 
7 | .700 600 | WM17447-ND = 113 1.00.67) 68301-1012 44 | 2.200 2.100 | WM26944-ND 3.22 2.84 1.90 | 10-89-7441 8 | 400  .300 | WM27108-ND 79 70 .47| 71764-0008 
8 | 800 700 | WM17448-ND_ 1.29 1.14 _76/ 68301-1013 46 [2.300 2.200 | WM26946-ND 3.35 2.96 1.98 | 10-89-7461 10 | 500 400 | wM27110-ND 93 82 .55| 71764-0010 
48 | 2.400 2.300 | WM26948-ND 3.49 3.08 2.06 | 10-89-7481 2 0 i aH a BE aM Hretont2 
7 — tare 50 | 2.500 2.400 | WM26950-ND 3.63 3.21 2.14] 10-89-7501 7 i 7114 E 08.72 | 71764- 
a euiect Gola Hons Gonpiiant hee 52 | 2.600 2500 |WM26952-ND 3.76 3.33 222/10-89-7521| | 16 | 800 700 | WM27116-ND 136 1.20 .80/71764-0016 
- 54 | 2.700 2.600 | WM26954-ND 3.90 3.45 2.30 | 10-89-7541 18 | .900 = .800 | WM27118-ND 1.50 1.33  .89| 71764-0018 
Be eto tD oe ae 8 ieee ro | [58 | 2800 2.700 | WM26056-ND 4.04 3.57 2.38/10-80-7561 | | 20 | 1.000 900 | WM27120-ND 1.65 1.46 97) 71764-0020 
: | |Meat Be licaerme || |2em Zee lima tr deze lieeeet| A ae ae mies — rahe a 
10 | 500.400 | WM26810-ND 1.05.93 62) 10-89-7102 62 | 3100 3.000 | WM26962-ND 4.45 3.93 2.62| 10-89-7621 26 {1.300 1.200) WM27126-ND 2.08 1.84 1.23) 71764-0026 
12_| 600 _ _.500 | WM26812-ND__1.21 1.08 .72| 10-89-7122 64 | 3200 3100 |WM26964-ND 458 405 2701 10-89-7641 28 | 1.400 1.300) WM27128-ND 2.22 1.96 1.31 | 71764-0028 
14) 700 600 | WM26814-ND = 1.38 1.22.82) 10-89-7142 661 3.300 3.200 | WM26966-ND 4.72 4.17 2.78 110-89-7661 30 [1.500 1.400) WM27130-ND 2.36 2.09 1.40 | 71764-0030 
16 | 800 = .700 | WM26816-ND =» 1.55 1.37.92] 10-89-7162 6s |3400 3300 |WM26968-ND 486 429 286/ 10-89-7681 32__ [4.600 1.500| WM27132-ND__2.51_2.22 1.48 | 71764-0032 
18 | 900 800 | WM26818-ND 1.72 1.52 1.01] 10-89-7182 70 | 3500 3400 |WM26970-ND 499 441 294/10-89-7701 34 [1.700 1.600] WM27134-ND 2.65 2.34 1.56| 71764-0034 
20 {1.000 .900 | WM26820-ND =: 1.88 1.67 1.11) 10-89-7202 72 | 3.600 3500 |WM26972-ND 5413 453 302/10-89-7721 36 [1.800 1.700) WM27136-ND 2.79 2.47 1.65| 71764-0036 
22 {1.100 _1.000 | WM26822-ND__2.05 1.81 _1.21| 10-89-7222 74/3700 3600 |WM26974-ND 527 465 310/ 10-89-7741 38 [1.900 1.800) WM27138-ND 2.94 2.60 1.73] 71764-0038 
24 | 1.200 1.100) WM26824-ND = 2.22 1.96 1.31) 10-89-7242 76138003700 | WM26976-ND 5.40477 3.181 10-89-7761 40 | 2.000 1.900) WM27140-ND 3.08 2.72 1.82| 71764-0040 
26 | 1.300 = 1.200 | WM26826-ND 2.38 2.11 1.41] 10-89-7262 73 | 3900 3.800 | WM26978-ND 554 489 326| 10-89-7781 42 | 2.100 2.000 | WM27142-ND 3.22 2.85 1.90 | 71764-0042 
28 | 1.400 1.300} WM26828-ND 2.55 2.25 1.50] 10-89-7282 80 | 4000 3900 |WM26980-ND 568 501 3.94 /10-89-7801 44 [2.200 2.100] WM27144-ND 3.37 2.98 1.99] 71764-0044 
30 | 1.500 1.400] WM26830-ND 2.72 2.40 1.60] 10-89-7302 400 | 5000 4.900 INIMGEEOONINN 7.04 699 4.15 70280-0448 46 | 2.300 2.200) WM27146-ND 3.51 3.10 2.07] 71764-0046 
32__ [1.600 1.500 | WM26832-ND__2.88 2.55 1.70| 10-89-7322 ae : d ala a 48 | 2.400 2.300) WM27148-ND 3.66 3.23 2.15| 71764-0048 
34 | 1.700 1.600] WM26834-ND 3.05 2.70 1.80] 10-89-7342 Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tall - 50 | 2500 2.400) WM27150-ND 3.80 3.36 2.24) 71764-0050 
36 | 1.800 1.700) WM26836-ND 3.22 2.84 1.90| 10-89-7362 4150p Tin/Lend, Nickel Overall 52 [2600 2.500| WM27152-ND 3.94 3.48 2.32 | 71764-0052 
38 | 1.900 1.800] WM26838-ND 3.38 2.99 2.00| 10-89-7382 4 | 190.100 | WM7404-ND 1 63.42) 75102-0079) [542.700 2.600] WM27154-ND 4.09 3.61 2.41] 71764-0054 
40 | 2.000 1.900} WM26840-ND 3.55 3.14 2.09] 10-89-7402 6 | 290 200 | WM7406-ND 96 85.571 75102-0080 56 [2.800 2.700) WM27156-ND 4.23 3.74 2.49] 71764-0056 
42 [2.100 2.000| WM26842-ND__3.72_3.29 2.19| 10-89-7422 8 | 390 300 | WM7408-ND 1.21 1.07.72) 75102-0081 58 [2.900 2.800) WM27158-ND 4.37 3.86 2.58| 71764-0058 
44 [2.200 2.100] WM26844-ND 3.89 3.43 2.29] 10-89-7442 10 | 490 400) WM7410-ND 1.46 1.29.86} 75102-0082 60 |3.000 2.900) WM27160-ND 4.52 3.99 2.66| 71764-0060 
46 | 2.300 2.200) WM26846-ND 4.05 3.58 2.39] 10-89-7462 12_| 590 —.500_| WM7412-ND 1.71 1.51 1.01 | 75102-0083 62 [3.100 3.000| WM27162-ND 4.66 4.12 2.75 | 71764-0062 
48 | 2.400 2.300) WM26848-ND 4.22 3.73 2.49] 10-89-7482 14 | 690.600) WM7414-ND 1.96 1.73 1.16] 75102-0084 64 [3.200 3.100] WM27164-ND 4.80 4.24 2.83] 71764-0064 
50 | 2.500 2.400] WM26850-ND 4.39 3.87 2.59] 10-89-7502 16 | .790  .700 | WM7416-ND 2.21 1.95 1.30] 75102-0085 66 | 3.300 3.200) WM27166-ND 4.95 4.37 2.91] 71764-0066 
52 |2600 2.500] WM26852-ND 455 4.02 2.68] 10-89-7522 18 -890 800 | WM7418-ND 246 2.17 1.45) 75102-0086 68 |3.400 3.300) WM27168-ND 5.09 4.50 3.00 | 71764-0068 
54 |2.700 2.600) WM26854-ND 4.72 4.17 2.78| 10-89-7542 20 990 900 | WM7420-ND 2.70 2.39 1.60} 75102-0087 70 |3.500 3.400) WM27170-ND 5.23 4.62 3.08 | 71764-0070 
56 |2.800 2.700) WM26856-ND. 4.89 4.32 2.88) 10-89-7562 22 | 1.090 1.000 | WM7422-ND 2.95 2.61 1.74] 75102-0088 72 [3.600 3.500 | WM27172-ND 5.38 4.75 3.17 | 71764-0072 
58 |2.900 2.800] WM26858-ND. 5.05 4.46 2.98] 10-89-7582 24 | 1.190 1.100 | WM7424-ND 3.20 2.83 1.89] 75102-0089 74 =|3.700 3.600 | WM27174-ND 5.52 4.87 3.25) 71764-0074 
60 |3.000 2.900) WM26860-ND 5.22 4.61 3.08] 10-89-7602 26 | 1.290 1.200 | WM7426-ND 3.45 3.05 2.04] 75102-0090 76 =| 3.800 3.700} WM27176-ND 5.66 5.00 3.34 | 71764-0076 
62 |3.100 3.000] WM26862-ND 5.39 4.76 3.17] 10-89-7622 28 | 1.390 1.300 | WM7428-ND 3.70 3.27 2.18} 75102-0091 78 |3.900 3.800) WM27178-ND 5.81 5.13 3.42 | 71764-0078 
64 |3.200 3.100] WM26864-ND 5.56 4.91 3.27] 10-89-7642 30 | 1.490 1.400 | WM7430-ND 3.95 3.49 2.33] 75102-0092 80 | 4.000 3.900] WM27180-ND 5.95 5.25 3.50 | 71764-0080 
66 |3.300 3.200) WM26866-ND. 5.72 5.05 3.37| 10-89-7662 32_ | 1.590 1.500 | WM7432-ND 4.20 3.71 2.48 | 75102-0093 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
68 | 3.400 3.300] WM26868-ND 5.89 5.20 3.47| 10-89-7682 34 | 1.690 1.600 | WM7434-ND 4.45 3.93 2.62) 75102-0094 6 | 300 200) WMI7449-ND 1.26 141 74] 15-91-2060 
70 | 3.500 3.400] WM26870-ND 6.06 5.35 3.57| 10-89-7702 36 | 1.790 1.700 | WM7436-ND 4.70 4.15 2.77} 75102-0095 8 | 400 300) WM17450-ND 1.60 1.41 94] 15-91-2080 
72 [3.600 3.500| WM26872-ND 6.22 _5.50 3.67| 10-89-7722 38 | 1.890 1.800 | WM7438-ND 4.95 4.37 2.91| 75102-0096 40 | 500 400 | WM17451-ND 1.79 1.59 1.06] 15-91-2100 
74 | 3.700 3.600} WM26874-ND 6.39 5.64 3.76] 10-89-7742 40 | 1.990 1.900 | WM7440-ND 5.20 4.59 3.06 | 75102-0097 42 | 600 500 | WM17452-ND 2.30 2.03 1.36] 15-91-2120 
76 |3.800 3.700] WM26876-ND 6.56 5.79 3.86| 10-89-7762 42_| 2.090 2.000 | WM7442-ND 5.45 4.81 3.21 | 75102-0098 14__| 700.600 | WM17453-ND_ 2.73 2.42 1.61 | 15-91-2140 
78 | 3.900 3.800] WM26878-ND 6.72 5.94 3.96| 10-89-7782 44 | 2.190 2.100 | WM7444-ND 5.69 5.03 3.35| 75102-0099 76 | 800 700 | WM17454-ND 2.87 253 1.69/ 15-91-2160 
80 | 4.000 3.900] WM26880-ND 6.89 6.08 4.06] 10-89-7802 46 | 2.290 2.200 | WM7446-ND 5.94 5.25 3.50| 75102-0100 18 | 900 800 | WM17455-ND 3.04 2.69 1.79) 15-91-2180 
100 |5.000 4.900| WM268100-ND 8.56 7.56 5.04| 70280-0458 48 | 2.390 2.300 | WM7448-ND 6.19 5.47 3.65] 75102-0101 20 [1.000 __.900 | WM17456-ND__3.60_3.18 2.12 | 15-91-2200 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 50 | 2.490 2.400 | WM7450-ND 6.44 5.69 3.79] 75102-0102 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - 15 Select Gold 
ios ni Seo aoe = Eh—Sem junsscio—esr-esramprenmans) | © | aor a |MMineeam (a7 tae [tara 
: 4 Au WwooeND ae ie oS polte-onat 56 | 2.790 2.700 | WM7456-ND 7.49 6.35 4.23] 75102-0105 10 | 500 400 | WM17459-ND 2.15 1.90 1.27) 15-91-0100 
3 | 390 300 | WM7508-ND 456 138 92| 75102-0042 58 | 2.890 2.800 | WM7458-ND 7.44 6.57 4.38] 75102-0106 12 | 600 500 | WM17460-ND 273 2.41 1.61) 15-91-0120 
40 | 490 400 | WM7510-ND 490 168 112) 75102-0043 60 | 2.990 2.900 | WM7460-ND 7.69 6.79 4.53] 75102-0107 14__| 700 _.600 | WM17461-ND__—-3.23-2.85 1.91 | 15-91-0140 
42 | 890 500 | WM7512-ND 293 1.98 132| 75102-0044 62__| 3.090 3.000 | WM7462-ND 7.94 7.01 4.67 | 75102-0108 16 | 800 700 | WM17462-ND 3.44 3.04 2.03/ 15-91-0160 
14 690 600 | WM7514-ND 257 2.27 1.52) 75102-0045 64 | 3.190 3.100 | WM7464-ND 8.19 7.23 4.82} 75102-0109 18 .900 800 | WM17463-ND 410 3.62 2.42] 15-91-0180 
1s | 790 700 | ww7516-ND 291 2°57 172) 75102-0046 66 | 3.290 3.200 | WM7466-ND 8.44 7.45 4.97| 75102-0110 20 [1.000 900 | WM17464-ND 4.31 3.80 2.54 | 15-91-0200 
18 890 800 | WM7518-ND 3.24 2.87 1.91] 75102-0047 68 | 3.390 3.300 | WM7468-ND 8.68 7.67 5.11} 75102-0111 
20 | .990  .900 | WM7520-ND 3.58 3.16 2.11] 75102-0048 a on a putea ae is 4 eat i ® 
22 | 1.090 1.000 | WM7522-ND 3.92 3.46 2.31/ 75102-0049 k : - . 115. 
94 1.190 1.100) WM7524-ND 4.26 3.76 2.51| 75102-0050 74 | 3.690 3.600 | WM7474-ND 9.43 8.33 5.55 | 75102-0114 .100 KK‘ PC Board 
26 4.290 1.200! WM7526-ND 4.59 4.06 2.71) 75102-0051 76 3.790 3.700 | WM7476-ND 9.68 8.55 5.70] 75102-0115 
28 11300 1300| WM752eND 493 435 2.90| 75102-0052 | | 78 | 3890 3800|wwra7eND 10.18 899 590/750-0116] ReCeptacles, Top and 
30 1.490 1.400} WM7530-ND 5.27 4.65 3.10] 75102-0053 80 3.990 _ 3.900 | WM7480-ND 10.18 : 8.99 5.99 | 75102-0117 a 
32 [1590 _1.500| WM7532-ND 5.60 4.95 3.30| 75102-0054 NEW! Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - Bottom Entry Low Profile 
34 [1.690 1.600 | WM7534-ND 5.94 5.25 3.50] 75102-0055 15p min. Select Gold — RoHS Compliant NEW! ? 
36 | 1.790 1.700} WM7536-ND 6.28 5.54 3.70) 75102-0056 4 7 200 100 ] WM27004-ND 60 53 35) 71764-0104 Material: 
38 | 1.890 1.800} WM7538-ND 6.61 5.84 3.90} 75102-0057 6 300 .200 | WM27006-ND 79 70 .47|71764-0106 | »* Housing: High temperature 
40 | 1.990 1.900} WM7540-ND 6.95 6.14 4.09) 75102-0058 8 | 400  .300 | WM27008-ND 98 87 .58/71764-0108| nylon, Glass-filled, UL 94V, 
42 | 2.090 2.000 | WM7542-ND 7.29 6.43 4.29| 75102-0059 40 | 500 400 | WM27010-ND 1.17 1.04 .69) 71764-0110) Color: Black 
44 [2.190 2.100] WM7544-ND 7.62 6.73 4.49| 75102-0060 12 | 600.500 | WM27012-ND 1.36 1.20 _.80/71764-0112| * Terminal: Modified Tin/Brass 
46 | 2.290 2.200] WM7546-ND 7.96 7.03 4.69] 75102-0061 14 | 700.600 |WM27014-ND 1.55 1.37 .92/71764-0114| alloy 
48 | 2.390 2.300} WM7548-ND 8.30 7.33 4.89) 75102-0062 16 | 800  .700 | WM27016-ND 1.74 1.54 1.03) 71764-0116) Finish: 
50 | 2.490 2.400] WM7550-ND 8.64 7.62 5.08) 75102-0063 18 | 900 800 | WM27018-ND 1.93 1.71 1.14] 71764-0118} * Tin: 200 Minimum 
52_ [2.590 2.500 | WM7552-ND 8.97 7.92 5.28] 75102-0064 20 | 1.000 900 | WM27020-ND 2.13 1.88 1.25|71764-0120| * Select Gold: 15) Minimum 
54 [2.690 2.600] WM7554-ND 9.31 8.22 5.48] 75102-0065 22 | 4.100 1.000 | WM27022-ND__2.32 2.05 1.37 | 71764-0122 
56 | 2.790 2.700] WM7556-ND 9.65 8.52 5.68) 75102-0066 24 [1.200 1.100 | WM27024-ND 2.51 2.22 1.48 | 71764-0124 Cir Dim.A | Digi-Key Price Each) Molex 
58 | 2.890 2.800] WM7558-ND 9.98 8.81 5.88] 75102-0067 26 | 1.300 1.200 | WM27026-ND 2.70 2.39 1.59] 71764-0126) | cuits | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo 
[Eis tas| Wasi as 3.4 62 eas | | % | 13) 1 linet $0 jel recs Tm 
: . 7562- i 41 6. | 5 ; 7030- ; 72 1.82 | 71764- 
64 [3.190 3.100; WM7564-ND 10.99 9.70 6.47| 75102-0070 32_| 1.600 1.500 | WM27032-ND 3.27 2.89 1.93| 71764-0132 2) 230 (5.84) | WM18590-ND 3431.21 | 44812-0002 
66 | 3.290 3.200) WM7566-ND 11.33 10.00 6.67) 75102-0071 34 | 1.700 1.600 | WM27034-ND 3.46 3.06 2.04| 71764-0134 3 330 (8.38) | WM18591-ND =» .49 44.29 | 44812-0003 
68 | 3.390 3.300] WM7568-ND 11.67 10.30 6.87] 75102-0072 36 | 1.800 1.700 | WM27036-ND 3.66 3.23 2.15| 71764-0136 4 | .430(10.92) | WM18592-ND 6861.41. | 44812-0004 
70 | 3.490 3.400] WM7570-ND 12.00 10.60 7.07] 75102-0073 38 | 1.900 1.800 | WM27038-ND 3.85 3.40 2.27| 71764-0138 5 | .530(13.46) ] WM18593-ND = 85.7651 | 44812-0005 
72__| 3.590 3.500| WM7572-ND__12.34 10.89 7.26| 75102-0074 40 | 2.000 1.900 | WM27040-ND 4.04 3.57 2.38 71764-0140 6 | .630(16.00) | WM18594-ND_ 1.03 —.91__—.61_| 44812-0006 
74 [3.690 3.600] WM7574-ND 12.68 11.19 7.46] 75102-0075 42 | 2100 2.000 | WM27042-ND__4.23_ 3.74 2.49 | 71764-0142 7 | .730 (18.54) | WM18595-ND 1.19 1.06 71 | 44812-0007 
76__| 3.790 _3.700| WM7576-ND _13.02_ 11.49 7.66] 75102-0076 44 | 2.200 2.100 | WM27044-ND 4.42 3.90 2.60/ 71764-0144 8 | .830(21.08) | WM18596-ND 1.37 1.21.81 | 44812-0008 
NEW! Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit 46 | 2.300 2.200 | WM27046-ND 4.61 4.07 2.72) 71764-0146 9 .930 (23.62) | WM18597-ND 1.54 1.36 .91 | 44812-0009 
Tail - 15 min. Select Gold — RoHS Compliant NEW! 48 | 2.400 2.300 | WM27048-ND 4.80 4.24 2.83 | 71764-0148 10 | 1.030 (26.16) | WM18598-ND 1.71 1.51 1.01 | 44812-0010 
: 200 AD yaz69025N0 a 4B 29 40:80-7081 a ae aa Nea pe ne aoe re tee 11 | 1.130 (28.70) | WM18599-ND 1.88 1.67 4.11 | 44812-0011 
: : - i 55 .37| 10-89-7 i : : ; 58 3. - 
3 | 400 300 | WM26908-ND 76 67 .45| 10-89-7081 54 | 2.700 2.600 | WM27054-ND 5.38 4.75 3.17] 71764-0154) | 12 | 1.230(31.24) | WM18600-ND _205 1.81 1.21 | 44812-0012 
10 | 500  .400 | WM26910-ND 90  .79 53) 10-89-7101 56 | 2.800 2.700 |WM27056-ND 5.57 4.92 3.28 | 71764-0156 Select Gold 
12 | 600.500 | WM26912-ND 1.03.92 _.61| 10-89-7121 58 | 2.900 2.800 | WM27058-ND 5.76 5.09 3.39] 71764-0158 2 230 (5.84) | WM18601-ND 66 59 39 | 44812-0020 
147.700 600 | WM26914-ND 1.17 1.04.69] 10-89-7141 60 | 3.000 2.900 | WM27060-ND 5.95 5.25 3.50|71764-0160 3 330 (8.38) | WM18602-ND 99 .88 59 | 44812-0021 
16 | 800 700 | WM26916-ND 1.31 14.16 .77| 10-89-7161 62 | 3.100 3.000 | WM27062-ND 6.14 5.42 3.62 | 71764-0162 4 | .430(10.92) | WM18603-ND 1.32 1.17 78 | 44812-0022 
18 | 900 800 | WM26918-ND 1.44 1.28 .85] 10-89-7181 64 | 3.200 3.100 | WM27064-ND__6.33_5.59 3.73 | 71764-0164 5 | .530(13.46) | WM18604-ND 1.65 1.46 .98 | 44812-0023 
20 | 1.000 900 | WM26920-ND 1.58 1.40 .93] 10-89-7201 66 | 3.300 3.200 | WM27066-ND 6.52 5.76 3.84 | 71764-0166 6 .630 (16.00) | WM18605-ND 1.98 1.75 1.17 | 44812-0024 
22 | 1.100 1.000| WM26922-ND__1.72_1.52_1.01| 10-89-7221 68 | 3.400 3.300 | WM27068-ND 6.72 5.93 3.95 | 71764-0168 
24 | 1.200 1.100] WM26924-ND 1.85 1.64 1.09] 10-89-7241 70 | 3.500 3.400 |WM27070-ND 6.91 6.10 4.07| 71764-0170 i hoy tay alae ae ae ia cage 
26 | 1.300 1.200] WM26926-ND 1.99 1.76 1.17) 10-89-7261 72 | 3.600 3.500 | WM27072-ND 7.10 6.27 4.18] 71764-0172 9 | 93010369) MQRRREURNIIIM 297 263 175 | 44aiz-0097 
28 | 1.400 1.300] WM26928-ND 2.13 1.88 1.25] 10-89-7281 74_| 3.700 3.600 | WM27074-ND 7.29 6.44 4.29 | 71764-0174 930 (23.62) ee 
30 | 1.500 1.400] WM26930-ND 2.26 2.00 1.34] 10-89-7301 76 | 3.800 3.700 | WM27076-ND 7.48 6.60 4.40| 71764-0176 10 | 1.030 (26.16) | WM18609-ND 3.30 2.92 1.95 | 44812-0028 
32__| 1.600 1.500| WM26932-ND__-2.40_2.12 1.42| 10-89-7321 78 | 3.900 3.800 | WM27078-ND 7.67 6.77 4.52| 71764-0178 11_| 1.130 (28.70) | WM18610-ND 3.63 3.21 2.14 | 44812-0029 
34__ [4.700 1.600 | WM26934-ND__2.53 2.24 1.50] 10-89-7341 80 | 4.000 3.900 | WM27080-ND 7.86 6.94 4.63| 71764-0180 12 | 1.230 (31.24) | WM18611-ND 3.96 3.50 2.33 | 44812-0030 
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holox Waldom Fig. 1 - Straight Header Fig. 2 - Right Angle Header 


” f 295, 
.100” (2.54mm) Center Headers G4) + 100/254) CY ane pe 
025” (.64mm) Square Pins The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever J : [Ag ecco] 5 Ahn, duu. io ‘y)_2-13(3.30 
contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File #29179), CSA 047(1.19) = IT \ | ‘ 
Recognized (File 19980) Voltage Rating: 250VAC maximum Current Rating: Up to 2.5 : i Gy Abi nt ¥ tony 
Amps (with 22 AWG wire) Resistance: 20mQ maximumm_ Dielectric Withstanding 100(2.54) (.64) 124(3.15) 


Voltage: 1500VAC for 60 seconds Storage Temp.: -40°C ~ 105°C Material: 94V-0 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header Ale Fig. 5 - Center Crimp Terminal Housing 
-295(7.49} is ; 7 (contacts sold separately) 
ji eoy F (3.18) | AH! 10 80) |}(] sea isle [ oe (1.37) |. .040 
: IE pu é 95) x2e! J AN 
1565) Pe ot L'a by 250 (6.35) a a Se ie Cassi 
| f is 54) TT | 43 Min Insertion Depthi=}—L°cking Feature Jy ue Oat 
aroal 100 (2.54) fe 050, z A ( y ¢g a i [Mating Ramp? 
(3.43) A (1.27) “142 (3.61) -19 (4.83) Header 
Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. |cuits| _In. (mm) Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. |cuits| In. (mm) Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
.100” (2.54mm) Center Headers Tin Plating 4 | .390 (9.91) WM2735-ND 1.13 10.00 66.65 266.59 442.54 | 22-12-2041 
2 | .190 (4.83) WM4000-ND 28 2.47 16.48 65.93 109.44 | 22-03-2021 5 | .490 (12.45) | WM2736-ND 1.39 12.25 81.67 326.69 542.31 | 22-12-2051 
3 | .290 (7.37) WM4001-ND Al 3.66 24.38 97.52 161.88 | 22-03-2031 6 | .590 (14.99) | WM2737-ND 1.65 14.57 97.12 388.49 644.89 | 22-12-2061 
4 |) .390 (9.91) WM4002-ND 51 4.54 30.26 121.05 200.94 | 22-03-2041 2 7 | .690 (17.53) | WM2738-ND 1.91 16.82 112.15 448.59 744.66 | 22-12-2071 
5 | .490 (12.45) | WM4003-ND 61 5.41 36.09 144.37 239.65 | 22-03-2051 8 | .790 (20.07) | WM2739-ND 2.17 19.12 127.47 509.86 846.37 | 22-12-2081 
6 | .590 (14.99) | WM4004-ND 71 6.30 41.98 167.90 278.71 | 22-03-2061 9 | .890 (22.61) ) WM2740-ND 2.43 21.40 142.65 570.60 947.20 | 22-12-2091 
1 7 | .690 (17.53) | WM4005-ND 82 7.23 48.23 192.92 320.25 | 22-03-2071 10 | .990 (25.15) | WM2741-ND 2.67 23.59 157.28 629.11 1044.32 | 22-12-2101 
8 | .790 (20.07) | WM4006-ND 82 7.23 48.23 192.92 320.25 | 22-03-2081 11 | 1.090 (27.69) | WM2742-ND 2.93 25.84 172.28 689.11 1143.92 | 22-12-2111 
9 | .890 (22.61) | WM4007-ND 91 8.03 53.53 214.12 355.44 | 22-03-2091 12 _|1.190 (30.23) | WM2743-ND 3.13 27.63 184.20 736.81 1223.10 | 22-12-2121 
10 | .990 (25.15) | WM4008-ND 91 8.05 53.66 214.65 356.32 | 22-03-2101 2 | .200 (5.08) WM2700-ND 68 6.04 40.28 161.12 267.46 | 22-11-2022 
11 | 1.090 (27.69) | WM4009-ND 1.00 8.84 58.94 235.74 391.33 | 22-03-2111 3 | .300 (7.62) WM2701-ND 1.05 9.24 61.59 246.34 = 408.92 | 22-11-2032 
12 | 1.190 (30.23) | WM4010-ND 1.08 9.55 63.68 254.72 422.84 | 22-03-2121 4 | .400 (10.16) | WM2702-ND 1.08 9.49 63.28 253.13 420.20 | 22-11-2042 
2 | .190 (4.83) WM4100-ND 34 = 2.98 19.85 79.39 131.79 | 22-05-2021 5 | .500 (12.70) ) WM2703-ND 1.48 13.06 87.08 348.32 578.21 | 22-11-2052 
3 | .290 (7.37) WM4101-ND 44 3.91 26.05 104.20 172.97 | 22-05-2031 6 | .600 (15.24) ) WM2704-ND 1.62 14.32 95.45 381.81 633.80 | 22-11-2062 
4 |) .390 (9.91) WM4102-ND 56 4.91 32.76 131.02 217.49 | 22-05-2041 3 7 | .700 (17.78) | WM2705-ND 1.87 16.51 110.06 440.22 = 730.77 | 22-11-2072 
5 | .490 (12.45) | WM4103-ND 67 5.92 39.46 157.83 262.00 | 22-05-2051 8 | .800 (20.32) | WM2706-ND 1.95 17.20 114.69 458.77 761.56 | 22-11-2082 
6 | .590 (14.99) | WM4104-ND 78 6.92 46.14 184.55 306.35 | 22-05-2061 9 | .900 (22.86) | WM2707-ND 2.18 19.27 128.47 513.89 853.06 | 22-11-2092 
2 7 | .690 (17.53) | WM4105-ND 89 7.86 52.42 209.67 348.05 | 22-05-2071 10 | 1.000 (25.40) | WM2708-ND 2.41 21.27 141.83 567.31 941.73 | 22-11-2102 
8 | .790 (20.07) | WM4106-ND 1.01 8.93 59.52 238.08 395.21 | 22-05-2081 11. |1.100 (27.94) | WM2709-ND 2.65 23.34 155.61 622.43 1033.23 | 22-11-2112 
Fr 80 oss TEN 148 fees oe Feece tape peat 12 | 1.200 (30.48) | WM2710-ND 2.87 25.35 168.99 675.96 1122.09 | 22-11-2122 
E 5.15) H : . -65 5 5s -05-; 2 | .200 (5.08) WM2711-ND 1.16 10.24 68.29 273.16 453.45 | 22-12-2024 
11 | 1.090 (27.69) | WM4109-ND 1.24 10.94 72.90 291.61 484.07 | 22-05-2111 3 | .300 (7.62) WM2712-ND 1.46 12.87 85.81 343.23 569.76 | 22-12-2034 
12 | 1.190 (30.23) | WM4110-ND. 1.33 11.75 78.31 313.23 519.96 | 22-05-2121 4 | .400 (10.16) | WM2713-ND 1.71 15.07 100.49 401.95 667.24 | 22-12-2044 
2 | .200 (5.08) WM4200-ND 34 = 2.98 19.85 79.39 131.79 | 22-23-2021 5 | .500 (12.70) | WM2714-ND 1.87 16.51 110.06 440.22 730.77 | 22-12-2054 
3 | .300 (7.62) WM4201-ND 43 3.78 25.23 100.91 167.51 | 22-23-2031 6 | .600 (15.24) | WM2715-ND 2.03 17.89 119.28 477.11 792.00 | 22-12-2064 
4 | .400 (10.16) | WM4202-ND 51 4.54 30.26 121.05 200.94 | 22-23-2041 4 7 | .700 (17.78) | WM2716-ND 2.20 19.43 129.53 518.13 860.10 | 22-12-2074 
5 | .500 (12.70) | WM4203-ND 59 5.24 34.90 139.60 231.74 | 22-23-2051 8 | .800 (20.32) | WM2717-ND 2.29 20.22 134.78 539.12 894.94 | 22-12-2084 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND 66 5.86 39.06 156.24 259.36 | 22-23-2061 9 | .900 (22.86) | WM2718-ND 2.56 22.63 150.87 603.46 1001.74 | 22-12-2094 
3 7 | .700 (17.78) | WM4205-ND 76 6.73 44.89 179.56 298.07 | 22-23-2071 10 |1.000 (25.40) | WM2719-ND 2.84 25.03 166.90 667.59 1108.20 | 22-12-2104 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND 86 7.62 50.78 203.10 337.15 | 22-23-2081 11. 1.100 (27.94) | WM2720-ND 3.11 27.46 183.09 732.35 1215.70 | 22-12-2114 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND 95 8.42 56.15 224.61 372.85 | 22-23-2091 12 |1.200 (30.48) | WM2721-ND 3.39 29.90 199.33 797.33 1323.57 | 22-12-2124 
10 | 1.000 (25.40) | WM4208-ND 96 849 56.61 226.42 375.86 | 22-23-2101 100” (2.54mm) Center Crimp Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 
41 | 1.100 (27.94) | WM4209-ND 1.05 9.28 61.88 247.51 410.87 | 22-23-2111 With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
12 | 1.200 (30.48) | WM4210-ND 1.13 10.00 66.65 266.59 442.54 | 22-23-2121 2 220 (5.59) WM2000-ND 25 2.09 14.81 59.25 98.36 | 22-01-3027 
2 | .200 (5.08) | WM4300-ND = 554.85 32.36 129.43 214.85 | 22-05-3021 3 | .320(8.13) | WM2001I-ND 32 278 1855 74.20 123.17 | 22-01-3037 
3 | .300(7.62) | WM4301-ND 4.71 6.30 41.98 167.90 278.71 | 22-05-3031 4 |.420(10.67) | WM2002-ND 39 341 2274 9095 150.98 | 22-01-3047 
4 | .400(10.16) | WM4302-ND 88 «7.80 51.97 207.87 345.06 | 22-05-3041 5 | 520(13.21) | WM2003-ND 46 404 2693 107.70 178.78 | 22-01-3057 
5 | .500(12.70) | WM4303-ND 95 842 56.15 224.61 372.85 | 22-05-3051 6 |.620(15.75) |WM2004-ND 53 466 31.09 12434 206.40 | 22-01-3067 
6 | .600 (15.24) | WM4304-ND 1.05 9.30 62.01 248.04 411.75 | 22-05-3061 5 | 7 |1720(1829) | WM2005-ND 60 529 3527 141.09 234.21 | 22-01-3077 
4 | 7 | .700 (17.78) | WM4305-ND 1.22 10.73 71.52» 286.09 474.91 | 22-05-3071 8 | 820 (20.83) | WM2006-ND 68 602 4012 16048 266.40 | 22-01-3087 
8 | 800 (20.32) | WM4306-ND 1.26 11.12 74.15 296.59 492.34 | 22-05-3081 9 | 1920 (23.37) | WM2007-ND 73 648 4322 17289 287.00 | 22-01-3097 
10 | 1000 (28.40) | Wias0BND 1132 tee 77.46 s0ae4 514.99 | 2a.053101 oe) a, ae ee ee ela 
: P 3 : ; # 4 ae 11 11.120 (28.4: WM2009-ND 88 = 7.74 51.60 206.38 342.59 | 22-01-3117 
11 =| 1.100 (27.94) | WM4309-ND 1.44 12.69 84.59 338.35 561.66 | 22-05-3111 42 11.220 ey WM2010-ND ‘94 8.30 55.31 221.22 367.23 | 22-01-3127 
12 | 1.200 (30.48) | WM4310-ND 1.47 13.00 86.68 346.73 575.57 | 22-05-3121 With Locking Ramp 
7 ji 
-100” (2.54mm) Center Header Gold Plating 2 | .220(5.59) | WM2011-ND 23. «2.03 1354 54.17 89.92 | 22-01-2027 
2 | .190 (4.83) WM2722-ND 62 5.48 36.52 146.07 242.48 | 22-10-2021 i -01- 
3 | .320 (8.13) WM2012-ND .29 2.60 17.31 69.22 114.91 | 22-01-2037 
3 | .290 (7.37) WM2723-ND 86 7.55 50.32 201.29 334.14 | 22-10-2031 4 041 
4 | .420 (10.67) | WM2013-ND 35 =3.10 20.67 82.68 137.25 | 22-01-2047 
4 |) .390 (9.91) WM2724-ND 1.10 9.75 64.98 259.91 431.45 | 22-10-2041 ir -041- 
5 | .520 (13.21) | WM2014-ND 41 3.66 24.38 97.52 161.88 | 22-01-2057 
5 | .490 (12.45) | WM2725-ND 1.385 11.94 79.61 318.42 528.58 | 22-10-2051 _) -01- 
6 | .620 (15.75) | WM2015-ND A7 4.16 27.75 110.98 184.23 | 22-01-2067 
6 | .590 (14.99) | WM2726-ND 1.59 14.07 93.81 375.24 622.90 | 22-10-2061 | -041- 
5 7 | .720 (18.29) | WM2016-ND 54 4.77 31.83 127.31 211.33 | 22-01-2077 
1 7 | .690 (17.53) | WM2727-ND 1.77 15.57 = 103.83 415.31 689.41 | 22-10-2071 7 -01- 
8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 60 5.29 35.27 141.09 234.21 | 22-01-2087 
8 | .790 (20.07) | WM2728-ND 2.01 17.70 118.03 472.12 783.72 | 22-10-2081 m -041- 
9 | .920 (23.37) | WM2018-ND 66 5.80 38.64 154.55 256.55 | 22-01-2097 
9 | .890 (22.61) | WM2729-ND 2.25 19.81 132.08 528.30 876.98 | 22-10-2091 4 -01- 
10 |1.020 (25.91) | WM2019-ND 73 6.40 42.69 170.77 =. 283.48 | 22-01-2107 
10 | .990 (25.15) | WM2730-ND 248 21.85 145.65 582.58 967.08 | 22-10-2101 
11 (/1.120 (28.45) | WM2020-ND .78 6.90 46.01 184.02 305.47 | 22-01-2117 
11 =| 1.090 (27.69) | WM2731-ND 2.73 24.06 160.43 641.72 1065.26 | 22-10-2111 12 |1.220 (30.99) | WM2021-ND 85 7.46 49.74 198.96 330.27 | 22-01-2127 
12 | 1.190 (30.23) | WM2732-ND 2.96 26.08 173.87 695.47 1154.48 | 22-10-2121 - - 7 - - - - 
>| 2| -190(4.83) | WM2733-ND 66. 580 38.64. 15455 256.55 | 22-12-2021 Polarizing Key for 100" Housings | WM2400-ND 1.91/10 12.72/100 50.88/500 _| 15-04-9209 
3 | .290 (7.37) WM2734-ND 91 7.99 53.24 212.95 353.50 | 22-12-2031 Polarizing Peg for .100” Housings WM2401-ND_ 1.91/10 12.72/100 = 50.88/500 15-04-9210 


-100” (2.54mm) High Pressure 


tole Waldom Crimp Terminals For .100” 
XY Terminal Housings 


ee (2.54mm) Center Housings 


Material: Brass, Plating: 200-300y inch Hot-Tin Dip tin plating. 


Standard with locking ramp ¢ Multiple contacting points 
U U 05 (1.32) © 94V-0 material + Patented double cantilever with box 
ai) z . 55 5 shroud 
ry 1 * Mates with 025" (0.64mm) Pins Accepts #22 to 30 AWG wire, .062” 
Conductor —_ Insulation “12.08 (1.93) * Up to 425 grams normal force insulation dia. 
Crimp Area Crimp Area ° . 
= = =) A Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Wire | Insulation Digi-Key Pricing Molex 08 (1.93) Circuits) Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 

Description Size Dia. (Inch) | Finish Part No. 10 100 500 | Part No. . ; 1 720 (8.05) | wwi2600-ND TRE ORETETURTETEE 
: oo-a0| 062 Max, |Selectivel sets pane Se gton| pete elbl 2 | .220(5.59) | WM2601-ND 24 209 13.97| 10-11-2023 
Crimp 7 aK.) Gold ' : 2 3 -320 (8.13) | WM2602-ND 30 2.48 = 17.73 | 10-11-2033 
teas Mes aN ae eee tH 4 | 420 (10.67) | WM2603-ND 37 3.29 21.92 | 10-11-2043 
For 100 WEN oe ae 12 (3.05) ‘ 5 | .520(13.21) | WM2604-ND 44 385 25.68 | 10-11-2053 
Housing | 22-30) .062Max. | Gold WM1129CT-ND* — 45.86 191.06] 08-56-0109 12 (3-05) SA Ni & | coolers MREeMMM ‘so hai o940| 1o-ito0%3 
estat 74 Sea oA cara (2.38) baa (11.2)— 7 | .720(18.29) | WM2606-ND 56 4.98 33.23) 10-11-2073 
22-30 | .062 Max. Tin WM1114CT-ND* “_ «5.88 24.51 08-50-0113 : 8 -820 (20.83) | WM2607-ND 63 5.55 36.97 | 10-11-2083 
WM1114TR-ND 250.00/10,000 9 .920 (23.37) | WM2608-ND 69 6.11 40.73 | 10-11-2093 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 10 |1.020 (25.91) | WM2609-ND = 766.73 44.89 | 10-11-2103 
Production Tool (Molex) Wmg9915-ND 214.65/1 11-01-0185 11 |1.120 (28.45) | WM2610-ND 837.30 48.66 |) 10-11-2113 
Extraction Tool (Molex) WM9927-ND 10.15/1 11-03-0022 12 1.220 (30.99) | WM2611-ND 89 7.86 52.42 | 10-11-2123 

Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 Crimp Terminal, 22-30, 
*CT =Cut Tape. +TR = Tape and Reel. Tin/Copper Plating | WM2612-ND — 1.96 15.71 | 08-50-0005 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 121 


foley Waldom .156” Center Headers 
YY (SRE te .045” Square Pins Dimensions 


Shown in Inches 


The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever 


contact design in mating with P.C. board pins. UL Fig. 1 - Straight Header Fig. 2 - Right Angle Header Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
Recognized (File #29179), CSA Recognized (File . with Locking Ramp only 
19980). . 100%) f- 
¢ Voltage Rating: 250VAC Maximum « Current F f +f) & el 7 an eal 
Rating: Up to 7 Amps (with 18 AWG wire) + Resis- -128 : JJ 4 t < i i . ,_ VORRED ARG 
tance: 20m maximum « Dielectric Withstanding 7 Z| . i 195 y y 500 750 ABBE AB) SP° 
Voltage: 1500VAC for 60 seconds » Operating i E Bee ICkt. No. 1 ! 1 ir | UY 
Temperature: 0°C ~ 75°C »* Storage Temperature: . “eh . |_.[-156 Pr oasioortt | 
-40°C ~ 105°C * Material: 94V-0 : : 
Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for - Straight Friction Lock Header for use ‘ig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use | Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
use with Locking Ramp only with Locking Ramp & Polarizing Ribs with Locking Ramp & Polarizing Ribs (contacts sold separately) 
—_ 
. [hy.156 
1a08 t ea)(e) | | , 46 | i é aoopo) 
Beis S ar 04: ~S 7208 Sh ith Term 
090s a . 4 5 : Locked into Housing — 
Cir-] Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.cuits} A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.|cuits} A B | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig|cuits| A B_ | Part No. il 10 100 | PartNo. 
-156” Center Headers 5 | 624 .774 |WM4643-ND 64 5.67 37.79 | 26-60-5050 8 |1.092 1.242] WM5230-ND 3.65 32.18 214.52 [26-61-4080 
2 | 267 — | WM4400-ND 35 3.06 20.43 | 26-48-1021 6 780 .930 | WM4644-ND 83 7.30 48.66 | 26-60-5060 9 |1.248 1.398} WM5231-ND 4.09 36.06 240.41 | 26-61-4090 
3 | 423 — | WM4401-ND AL 3.66 24.39 | 26-48-1031 7 | .936 1.086 | WM4645-ND 86 7.55 50.32 | 26-60-5070 5 | 10 |1.404 1.554) WM5232-ND 4.53 40.01 266.72 |26-61-4100 
4) 579 — |WM4d02-ND 48 425 28.36 | 26-48-1041 g | 8 [1.092 1.242 | WM4646-ND 96 8.49 56.61 | 26-60-5080 11/1560 1.710] WM5233-ND 4.97 43.90 292.64 | 26-61-4110 
5 | 735 — |WM4403-ND 55 4.85 32.32 [26-48-1051 9 /1.248 1.398 | WM4647-ND 1.07 9.43 62.89 | 26-60-5090 12 |1.716 1.866 | WM5234-ND__5.43 47.94 319.62 | 26-61-4120 
6 | 891 — |WM4404-ND 62 5.44 36.28 | 26-48-1061 10 1.404 1.554 | WM4648-ND 1.17 10.37 69.11 | 26-60-5100 2 | 156 306 | WMS235-ND 1.18 10.40 69.35 [26-61-5020 
1] 7 |1.047  — |WM4405-ND 68 6.04 40.25 | 26-48-1071 11 {1.560 1.710 | WM4649-ND 1.28 11.31 75.39 | 26-60-5110 3 | 312 462 | WM5236-ND 1.69 14.94 99.61 | 26-61-5030 
8 1203 — |WM4406-ND 75 6.63 44.21 | 26-48-1081 12 |1.716 1.866 | WM4650-ND__1.39 12.25 _ 81.67 | 26-60-5120 4 | 468 618 | WM5237-ND 216 19.08 127.17 |26-61-5040 
9 | 1.359 — | WM4407-ND 82 7.23 © 48.17 | 26-48-1091 .156” Center Headers - Gold 5 | 624 .774) WM5238-ND 2.67 23.52 156.83 | 26-61-5050 
10 |1.515 = — |WM4408-ND 89 7.82 52.14 | 26-48-1101 2 | .267  — | WM5002-ND 87 = 7.66 = 51.05 | 26-48-2021 6 | 780 .930 | WM5239-ND 3.19 28.11 187.38 |26-61-5060 
11 (| 1.671 — | WM4409-ND 95 8.42 56.10 | 26-48-1111 3 | 423 — |WMS5003-ND 1.20 10.55 70.32 | 26-48-2031 617 | 936 1.086) WM5240-ND 3.70 32.65 217.65 | 26-61-5070 
12 {1.827 =— |WM4410-ND 1.02 9.01 60.06 | 26-48-1121 4 | 579 — |WMS5004-ND 1.52 13.44 89.59 | 26-48-2041 8 11.092 1.242) WM5241-ND 4.20 37.09 247.30 | 26-61-5080 
2 | 267 — |WWA500-ND 35 310 20.70 |26-48-1022 | 5 | 735 — | WMS005-ND 1.85 16.33 108.86 | 26-48-2051 9 |1248 1398) WM5242-ND 471 4158 27719 |26-61-5090 
3] 423 — |WM4501-ND 42 3.72 24.79 | 26-48-1032 6 | 891 — | WMSO06-ND 218 19.22 128.13 | 26-48-2061 to [1404 1554) WMS243-ND 523 4612 30748 |26-61-5100 
4] 579 — |WM4502-ND 49 4.33 28.89 | 26-48-1042 1 | 7 }1.047 — | WM5007-ND 251 2211 147.40 | 26-48-2071 41 111560 1710) WMS244-ND 573 5054 33692 |26-61-5110 
5 | 735 — |WM4503-ND 56 4.95 32.99 | 26-48-1052 8 |1.203 — | WM5008-ND 283 25.00 166.68 | 26-48-2081 4211716 11366! WM5245-ND 624 55.05 36697 |26-61-5120 
6 | 891 — |WM4504-ND 63 5.56 37.08 | 26-48-1062 9/1359 — | WMS009-ND 3.16 27.89 185.95 | 26-48-2091 "156" Center Crimp Terminal Housin: 
2) 7 |1.047 — |WM4505-ND 70 618 41.18 |26-48-1072 10 ]1.515 — | WMBS010-ND 3.49 30.78 205.22 | 26-48-2101 : P : id 
(Contacts Sold Separately Below) w/Locking Ramp - 94V-2 Nylon 
8 1.203 — |WM4506-ND 77 6.79 45.28 | 26-48-1082 114.671 — |WMS011-ND 3.82 33.67 224.49 | 26-48-2111 
9 |1.359 — |WM4507-ND 84 7.41 49.37 |26-48-1092 412 [1.827 — | WMS012-ND 4.14 36.56 243.76 | 26-48-2121 2] 310 — | WM2100-ND 25 2.22 14.81 |09-50-3021 
10/1515  — |WM4508-ND 91 8.02 53.47 |26-48-1102 2 | 267 — | WMS102-ND 1.01 887 59.16 | 26-48-2022 3 | 460 — | WM2101-ND = 32 2.85 19.00 /09-50-3031 
11/1671 — |WM4509-ND 98 8.63 57.57 | 26-48-1112 3 | 423 — | WM5103-ND 1.40 12.37 82.48 | 26-48-2032 4 | 620 — | WM2102-ND 39 3.48 23.19 09-50-3041 
12 |1.827_ — |WM4510-ND 1.05 9.25 61.66 |26-48-1122 4 | 579 — |WM5104-ND 1.80 15.87 105.81 | 26-48-2042 5 | 780 — | WM2103-ND 46 4.10 27.35 09-50-3051 
2] 310 — |WWA600-ND 37 3.31 22.05 |26-48-1025 5 | 735 — | WMS105-ND 2.20 19.37 129.14 | 26-48-2052 6 | .930 — |WM2104-ND 54 4.73 31.54 /09-50-3061 
3] 466 — |WM4601-ND 46 4.02 26.82 | 26-48-1035 6 | 891 — | WMS106-ND 259 22.87 152.46 | 26-48-2062 7) 7 1.090 — | WM2105-ND 61 5.36 35.72 [09-50-3071 
4 | 622 — |WM4602-ND 54 4.74 31.59 |26-48-1045 2) 7 |1.047 — | WMB5107-ND 2.99 26.37 175.79 | 26-48-2072 8 1.240 — | WM2106-ND 68 5.98 39.88 09-50-3081 
5 | 778 — |WM4603-ND 62 5.45 36.37 | 26-48-1055 8 |1.203 — | WMS108-ND 3.39 29.87 199.12 | 26-48-2082 9 }1400 — | WM2t07-ND 75 6.61 44.10 09-50-3091 
6 | 934 — |WM4604-ND 70 6.17 41.14 [26-48-1065 9/1359 — | WM5109-ND 3.78 33.37 222.45 | 26-48-2092 10 }1.560 — |WM2108-ND 84 7.44 49.58 |09-50-3101 
3] 7 |1.090 — |WM4605-ND 78 689 45.91 |26-48-1075 10 ]1.515 — | WMB110-ND 4.18 36.87 245.77 | 26-48-2102 11./4.710 — |WM2109-ND 89 7.86 52.42 |09-50-3111 
8/1246 — |WM4606-ND 86 7.60 50.68 | 26-48-1085, 11 |1.671 — | WMB111-ND 4.57 40.36 269.10 | 26-48-2112 12 [1.870 — |WM2110-ND 99 8.69 57.96 [09-50-3121 
9 1402 — |WM4607-ND 94 832 55.46 [26-48-1095 12 |1.827 — | WMS112-ND 4.97 43.86 292.43 | 26-48-2122 i i izing Ribs - 94V- 
10/1558 — |Wm4eos-ND 1.02 9.03 60.23 | 26-48-1105 2 | 310 — | WMS200-ND 89 7.85 52.36 | 26-48-2025 wan Locking Ramp and Folerizing Fibs. 4-0 Polyester 
11/4.714 — |WM4609-ND 141 9.75 65.00 |26-48-1115 3 | 466 — | WM5201-ND 1.23 10.84 72.29 | 26-48-2035 3 | 500 — POROMENGM 26 ate 2110 loo-so-aoaa 
12 |1.870 _— |WM4610-ND__1.19 10.47 69.78 | 26-48-1125 4 | 622 — |WM5202-ND 157 13.83 92.21 | 26-48-2045 : : : : 
2 | 310 — |WMA4700-ND 40 350 23.32 /26-48-1026 5 | 778 — | WMS203-ND 1.91 16.82 11214 | 26-48-2055 4 | 650 — | WM2113-ND 443.85 25.68. /09-50-8043 
3| 466 — |WM4701-ND 49 4.31 28.73 |26-48-1036 6 | 934 — | WM5204-ND 225 19.81 132.07 | 26-48-2065 5 | 810 — | WM2114-ND 52 4.60 30.69 |09-50-8053 
4 | 622 — |WM4702-ND 58 512 34.14 |26-48-1046 3|7 |1.090 — | WM5205-ND 258 22.80 152.00 | 26-48-2075 6 | 970 — | WM2115-ND 60 5.29 35.27. |09-50-8063 
5 | 778 — |WM4703-ND 67 5.93 39.55 | 26-48-1056 8 |1.246 — | WM5206-ND 292 25.79 171.93 | 26-48-2085 7) 7 41.120 — | WM2116-ND 68 = 6.04 40.28 [09-50-8073 
6 | 934 — |WM4704-ND 76 674 44.96 |26-48-1066 9 }1.402 — | WMS207-ND 3.26 28.78 191.85 | 26-48-2095 8 }1.280 — | WM2117-ND 76 = 6.67 44.47 |09-50-8083 
4] 7 |1.090 — |WM4705-ND 86 7.55 50.37 |26-48-1076 10 |1.558 — | WM5208-ND 3.60 31.77 211.78 | 26-48-2105 9/1430 — | WM2118-ND 84 7.42 49.48. |09-50-8093 
8/1246 — |WM4706-ND 95 837 55.78 | 26-48-1086 11./1.714 — | WM5209-ND 3.94 34.76 231.71 | 26-48-2115 10 }1.600 — |WM2119-ND 92 8.12 54.11 /09-50-8103 
9 ]1.402 — |WM4707-ND 1.04 9.18 61.19 | 26-48-1096 12 [1.870 — | WMBS210-ND 4.28 37.75 251.64 | 26-48-2125 11/4.750 — |WM2120-ND 1.01 887 59.15 |09-50-8113 
10 }1.558 — |WM4708-ND 113 999 66.60 | 26-48-1106 2] 310 — |WMS212-ND 1.13 9.99 60.58 | 26-48-2026 12 [1.900 — | WM2121-ND 1.09 9.62 64.16 [09-05-8123 
11/4.714 — |WM4709-ND 1.22 10.80 72.00 |26-48-1116 3] 466 — | WMS213-ND 1.59 14.04 93.62 | 26-48-2036 With Locking Ramp - 94V-0 Polyester 
12 [1.870 — |WM4710-ND 132 11.61 77.41 [26-48-1126 4 | 622 — |WM5214-ND 2.05 18.10 120.66 | 26-48-2046 7) 340 — TWMO122ND 262.98 1521 100-50-8007 
2 | 156 306 |WM4620-ND 31 273 18.18 [26-60-4020 5 | 778 — | WMS215-ND 251 22.15 147.70 | 26-48-2056 3 | 500 — | WMo103-ND 34 303 2022 lo9-50-a0a1 
3] 312 462 |WM4621-ND 41 3.60 24.01 | 26-60-4030 6 | 934 — | WMS216-ND 297 26.21 174.74 | 26-48-2066 4/650 — | WMo1e4ND 41 366 2438 l09-50-a041 
4 | 468 618 |WM4622-ND 51 4.48 29.87 |26-60-4040 4} 7 |1.090 — | WM5217-ND 3.43 30.27 201.78 | 26-48-2076 5 | ‘810 — |WMo195ND 49 4.35 29:02 /o9-50-8051 
5 | 624 .774|WM4623-ND 61 5.36 35.72 | 26-60-4050 8 |1.246 — | WM5218-ND 3.89 34.32 228.82 | 26-48-2086 6 | 970 — WROTEON se 498 3423 \ooso-a06t 
6 | 780 .930|WM4624-ND 71 6.23 41.55 | 26-60-4060 9 |1.402 — | WMS219-ND 4.35 38.38 255.86 | 26-48-2096 >| 7 |1390 — [ORMerOANM ‘es 573 3849. \po-no-s074 
5] 7 | 936 1.086}WM4625-ND 81 7.11 47.41 |26-60-4070 10 |1.558 — | WM5220-ND 4.81 42.43 282.90 | 26-48-2106 ‘ : ‘ ; 
8 1.092 1.242) WM4626-ND 91 7.99 53.24 | 26-60-4080 11/1714 — | WM5221-ND 5.27 46.49 309.94 | 26-48-2116 8/1280 — | WM2128-ND = 72 6.36 42.40 /09-50-8081 
9 1.248 1.398} WM4627-ND 1.01 887 59.15 |26-60-4090 12 [1.870 — | WMS222-ND 5.73 50.55 336.98 | 26-48-2126 9 1.430 — | WM2129-ND 807.05 47.01 /09-50-8091 
10 |1.404 1.554) WM4628-ND 1.10 975 64.98 |26-60-4100 2 | 156 306 |WMS5224-ND 1.03 912 60.79 | 26-61-4020 10 1.600 = =— | WM2130-ND 87 7.67 51.15 09-50-8101 
11] 4.560 1.710} WM4629-ND 1.20 10.62 70.81 26-60-4110 3 | 312 462 | WM5225-ND 1.49 13.13 87.50 | 26-61-4030 11:4 1.750  — | WM2131-ND 95 8.37 55.78 /09-50-8111 
12 [1.716 1.866] WM4630-ND 1.30 11.50 76.64 | 26-60-4120 5 | 4 | 468 .618 | WM5226-ND 1.89 16.64 110.90 | 26-61-4040 12 (1.900 _—_| WM2132-ND___1.03 _9.05 _60.34_|09-50-8121 
2 | 156 306 | WM4640-ND 32 285 19.00 [26-60-5020 5 | 624 .774 | WM5227-ND 2.34 20.62 137.48 | 26-61-4050 Polarizing Key for 156” Housings WM2402-ND 27/1 2.44/10 | 15-04-0219 
6 | 3 | 312 .462 |WM4641-ND 43 3.78 + 25.23 | 26-60-5030 6 | .780 .930 | WM5228-ND 2.78 24.50 163.35 | 26-61-4060 Polarizing Peg for 156” Housings WM2403-ND 27/1 2.41/10 | 15-04-0220 
4 | 468 618 | WM4642-ND_ 544.73 31.54 |26-60-5040 7 | 936 1.086 | WM5229-ND 3.22 28.45 189.69 | 26-61-4070 Polarizing Key for 156" Friclock Housings | WM2404-ND 26/1 2.28/10 | 15-04-0297 
Hi Hf Plating: 100u” tin plating or 20” of Selective Gold 
Crimp Terminals for ld a ss — 
LL Cc t H i Fig Material ae DEM Finish ne 10 nae 500 ere 
-156 enter ousings 18-24 110 Max. Tin WM2300-ND* 70 5.63 23.45 | 08-50-0106 
Brass 18-24 110 Tin WM2300CT-ND*¢ — 563 23.45 _ | 08-50-0105 
yu U 18-24 110 Tin WM2300TR-ND*0 175.00/7,000 08-50-0105 
A B Brass 22-26 065 Max. Tin WM2301-ND: 56 4.45 18.55 | 08-50-0108 
Conductor tnsulation 18-24 110 Tin WM2302-ND* 95 757 31.54 | 08-52-0072 
mine ea ap ee Bronze 18-24 110 Tin WM2302CT-ND *+ = 757 31.54 | 08-52-0071 
; 18-24 110 Tin WM2302TR-ND*0 175.00/7,000 08-52-0071 
Bronze 22-26 065 Tin WM2303-ND: 70 5.57 23.19 | 08-50-0134 
Brass 18-24 110 Gold WM2305-ND* 7.51 60.07 250.29 | 08-56-0106 
Brass 22-26 065, Gold WM2306-ND: 7.51 60.07 250.29 | 08-56-0108 
BHaaanae 18-24 110 Gold WM2304-ND* 7.77 62.47 259.04 | 08-58-0122 
= : 7 p 18-24 110 Gold WM2304CT-ND*¢ — 62.17 259.04 | 08-58-0121 
Digi-Key Price Molex ee 18-24 110 Gold WM2304TR-ND*0 2359.00/7,000 08-58-0121 
Description Part No. Each Part No. Bronze 22-26 065, Gold WM2307-ND: 777 62.17 259.04 | 08-58-0126 
Hand Tool (Waldom) WMg903-ND 14.55 W-HT-1919 Phosphor 18-20 110 Tin WM2313-ND* 1.01 8.08 33.65 | 08-52-0113 
Universal Crimp Too! (Molex) WM9999-ND 50.75 63811-1000 Bronze 22-26 065 Tin WM2314-ND: 1.03 8.21 34.19 | 08-52-0125 
Extraction Tool (Molex) WM9928-ND 10.15 11-03-0016 2 : WM17403-ND* 1.03 8.21 34.19 | 08-50-0189 
Production Tool (Molex) WMg9926-ND 214.65 63811-2200 Brass 18-20 110 Tin WM17403CT-ND*+ _ 8.21 34.19 | 08-50-0187 
Production Tool (Molex) WMg914-ND 214.65 63811-2300 WM17403TR-ND*0 238.00/7,000 08-50-0187 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 95.16 63817-0000 | *For use with WM9926-ND crimp tool. t For use with WM9914-ND crimp tool. Cut Tape. Tape and Reel. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
122 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


hole Waldom p.c. Board Connectors 


-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 
94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable. 


Fig. 1 — Side Entry 
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-156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins. 


Fig. 4 — Side Entry 
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Fig. 5 — Bottom Entry 
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Fig. 3 — Top Entry Fig. 6 — Top Entry 400 (10.16) 076 | 

.240(6.10) t(1.57) Oy .100(2.54), | Copper (1-93) 
Cope, Sie 485/470) Nig Side 945 4 156(396) 
geen a5 agen (1.14) 
if (1.02) j 113 (1. 
1213.05) ,1 09(2.29) =a 
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Dim. A Pricing Molex Dim. A Pricing Molex 
Fig. | Circuits | Inch (mm) al 10 100 Part No. Fig. | Circuits | Inch (mm) il 10 100 Part No. 
-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors «156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
2 -196 (4.98) WM3000-ND 39 3.45 23.00 | 22-15-2026 3 46 (11.68) WM3300-ND 61 5.36 35.72 | 09-52-3031 
3 .296 (7.52) | WM3001-ND 42 3.73 24.86 | 22-15-2036 

4 | .396 (10.06) | WM3002-ND ‘66 5.86 39.06 | 22-15-2046 4 5 | -78 (19.87) eee — PBS: BOIS: | 109:52/3051 
5 “496 (12.60) | WM3003-ND 7” 629 4192 | 22-15-2056 7 1.09 (27.69) | WM3304-ND 1.20 10.61 70.76 | 09-52-3071 
6 '596 (15.14) | WM3004-ND 86 758 5054 | 22-15-2066 11 1.71 (43.43) | WM3308-ND 1.87 16.47 109.79 | 09-52-3111 

1 7 .696 (17.68) | WM3005-ND 98 8.67 57.77 | 22-15-2076 4 62 (15.75) | WM3401-ND 81 741 47.41 | 09-52-3042 
8 .796 (20.22) | WM3006-ND 1.13 9.98 66.54 | 22-15-2086 5 .78 (19.81) | WM3402-ND 98 8.62 57.45 | 09-52-3052 
9 896 (22.76) | WM3007-ND 1.26 11.12 74.15 | 22-15-2096 5 6 .93 (23.62) WM3403-ND 1.15 10.12 67.47 | 09-52-3062 
10 | .996 (25.30) | WM3008-ND 1.40 12.39 82.58 | 22-15-2106 7 1.09 (27.69) | wma4o4-ND 146 12.87 as.e1 | 09-52-3072 
11 | 1.096 (27.84) | WM3009-ND 1.63 14.38 95.85 | 22-15-2116 
12 _ | 4.196 (30.38) | _WM3010-ND 1.70 15.04 100.28 | 22-15-2126 10 | 1.56 (89.62) | RRWMSS 02ND) 177 15.62 104.12" | 09-52-9102 
2 “496 (4.98) | WM3100-ND "10 IBA aaisg: |) o=1420004 12 _| 1.87 (47.50) | WM3409-ND 2.13 18.84 125.58 | 09-52-3122 
3 .296 (7.52) WM3101-ND. 42 3.69 24.62 22-14-2034 3 -46 (11.68) WM3500-ND 61 5.36 35.72 09-52-3033 
4 .396 (10.06) | WM3102-ND 69 6.11 40.73 | 22-14-2044 5 .78 (19.81) | WM3502-ND 78 6.92 46.14 | 09-52-3053 
5 .496 (12.60) | WM3103-ND 83 7.37 49.11 | 22-14-2054 7 1.09 (27.69) | WM3504-ND 1.27 11.23 74.84 | 09-52-3073 
6 .596 (15.14) WM3104-ND -98 8.68 57.85 22-14-2064 6 9 1.40 (35.56) WM3506-ND. 1.53 13.54 90.26 09-52-3093 

2 7 696 (17.68) | WM3105-ND 1.13 9.93 66.20 | 22-14-2074 10 | 1.56 (39.62) | WM3507-ND 1.68 14.82 98.82 | 09-52-3103 
8 -796 (20.22) | WM3106-ND 1.19 10.53 70.23 | 22-14-2084 4 1.71 (43.43) | WM3508-ND 1.87 16.46 109.76 | 09-52-3113 
9 .896 (22.76) | WM3107-ND 1.42 12.50 83.32 | 22-14-2094 12_| 1187 (47.50) | WM3509-ND Ai08 de bee_4B0i30%|\ ipa:eD 3153 
10 | .996 (25.30) | WM3108-ND 1.47 13.01 86.76 | 22-14-2104 : : : : : 

1 1.096 (27.84) | WM3109-ND 1.62 14.29 95.24 22-14-2114 -156 (3.96mm) P.C. Board Connectors — RoHS Compliant 

12 1.196 (30.38) WM3110-ND 1.78 15.72 104.81 22-14-2124 2 .308 (7.82) WM13299-ND 33 2.88 19.19 09-48-1024 
2 -196 (4.98) WM3200-ND 28 2.50 16.70 | 22-02-2025 3 46 (11.68) WM13300-ND 49 4.32 28.81 | 09-48-1034 
3 -206 (7.52) | RAWNS 201, ND) _ 3.73 24.86 | 22-02-2035 4 62 (15.75) | WM13301-ND 65 5.76 38.40 | 09-48-1044 
4 | 396 (10.06) eee _ pide, 1G0Ar || eee coe 5 78 (19.81) | WM13302-ND 82 720 47.99 | 09-48-1054 
5 .496 (12.60) | WM3203-ND 71 6.24 41.63 | 22-02-2055 - 28 (23.62) [PRRRCseene a8 Ba ey ei'|. (e-abibed 
6 .596 (15.14) | WM3204-ND 85 7.53 50.19 | 22-02-2065 : : : ; : 

3 7 .696 (17.68) | WM3205-ND .99 8.75 58.35 | 22-02-2075 4 7 1.09 (27.69) | WM13304-ND 1.31 11.52 76.82 | 09-48-1074 
8 .796 (20.22) WM3206-ND 1.12 9.91 66.07 22-02-2085 8 1.24 (31.50) WM13305-ND 1.43 12.64 84.30 09-48-1084 
9 .896 (22.76) | WM3207-ND 1.28 11.26 75.08 | 22-02-2095 9 1.40 (35.56) | WM13306-ND 1.47 12.96 86.39 | 09-48-1094 
10 -996 (25.30) WM3208-ND 1.42 12.53 83.50 22-02-2105 10 1.56 (39.62) WM13307-ND 1.63 14.40 96.01 09-48-1104 
11 | 1.096 (27.84) | WM3209-ND 1.56 13.74 91.61 | 22-02-2115 1.71 (43.43) | WM13308-ND 1.79 15.84 105.58 | 09-48-1114 
12 __| 1.196 (30.38) | WMS210:ND 1.69. 14.95 99.64 | 22-02-2125 12 | 1.87 (47.50) | WM13309-ND 196 17.28 115.20 | 09-48-1124 

+100 (2.54mm) P.C. Board Connectors - Gold 2 308 (7.82) | WM13399-ND 40 3.50 23.35 | 09-48-4029 
. -196 (4.98) VEZ ND) 46 4.04 26.93 | 22-16-2020 3 46 (11.68) | WM13400-ND 1 4.51 30.05 | 09-48-4039 
S| 286 (7.52) eer Oe, BGR. STD | oe 1 2080 4 62 (15.75) | WM13401-ND 69 6.07 ~—-40.47 | 09-48-4049 
4 .396 (10.06) | WM3213-ND 80 7.05 47.01 | 22-16-2040 ; : : : : 
5 “496 (12.60) | WM3214-ND ‘7 855 5698 | 22-16-2050 5 .78(19.81) | WM13402-ND 1.36 11.96 79.74 | 09-48-4059 
6 .596 (15.14) | WM3215-ND 1.07 9.41 62.73 | 22-16-2060 6 -93 (23.62) WM13403-ND 1.03 9.08 60.53 | 09-48-4069 

1 7 .696 (17.68) | WM3216-ND 1.32 11.66 77.73 | 22-16-2070 5 7 1.09 (27.69) | WM13404-ND 1.20 10.58 70.52 | 09-48-4079 
8 .796 (20.22) | WM3217-ND 1.44 12.42 82.81 | 22-16-2080 8 1.24 (31.50) | WM13405-ND 2.04 17.97 119.78 | 09-48-4089 
9 896 (22.76) WM3218-ND 1.66 14.63 97.55 | 22-16-2090 9 1.40 (35.56) WM13406-ND. 1.54 13.58 90.55 | 09-48-4099 
10 | .996 (25.30) | RRWMS212 ND 1.84 16.24 108-28 | 22-16-2100 10 | 1.56 (39.62) | WM13407-ND 1.72 15.15 101.02 | 09-48-4109 
11 | 1.096 (27.84) | WM3220-ND 2.01 17.70 118.03 | 22-16-2110 i 171 (4343) | WM13408-ND aa 4666. 44104 || soo aacaide 
12 | 1.196 (30.38) | WM3221-ND 2.10 18.56 123.73 | 22-16-2120 : ‘ . : : 

3 496 (4.98) | WM3222-ND m7 290 Daoir || a2si7-3020 12 | 1.87 (47.50) | WM13409-ND 2.06 18.15 121.03 | 09-48-4129 
3 296 (7.52) | WM3223-ND 65 573 38.19 | 22-17-3032 2 308 (7.82) | WM13499-ND 33 2.88 19.19 | 09-48-4028 
4 .396 (10.06) WM3224-ND 83 7.37 49.11 22-17-3042 3 -46 (11.68) WM13500-ND 49 4.32 28.81 09-48-4038 
5 .496 (12.60) | WM3225-ND 1.01 8.93 59.52 | 22-17-3052 4 .62 (15.75) | WM13501-ND 65 5.76 38.40 | 09-48-4048 
6 596 (15.14) WM3226-ND 1.44 9.79 65.27 22-17-3062 5 .78 (19.81) WM13502-ND 1.10 9.70 64.69 09-48-4058 

2 7 .696 (17.68) | WM3227-ND 1.28 11.34 75.58 | 22-17-3072 6 (93 (23.62) | wm13503-ND ‘98 8.64 57.61 | 09-48-4068 
8 | -796 (20.22) eee Peer AS 15) 2UGR: | cent 7 anne 6 7 | 1.09 (27.69) | WM13504-ND 1.31 = 11.52 76.82 | 09-48-4078 
9 .896 (22.76) | WM3229-ND 1.74 15.32 102.16 | 22-17-3092 . 1'24 (31.50) | WM13505-ND a ip 6a aa a6||: ipectacdoae 
10 | .996 (25.30) | WM3230-ND 1.92 16.95 113.00 | 22-17-3102 : : : : ' 

11 | 1.096 (27.84) | WM3231-ND 214 18.93 126.17 | 22-17-3112 9 | 1.40 (35.56) | WMISSOSsND 1.47 12.96 86.99 | 09-48-4098 
12 __| 1.196 (30.38) |__WM3232-ND 2.28 20.15 134.30 | 22-17-3122 10 1.56 (39.62) | WM13507-ND 1.63 14.40 96.01 | 09-48-4108 
2 .196 (4.98) WM3233-ND 43 3.81 25.39 22-18-2021 WW 1.71 (43.43) WM13508-ND 1.79 15.84 105.58 09-48-4118 
3 .296 (7.52) | WM3234-ND 53 4.67 31.17 | 22-18-2031 12 | 1.87 (47.50) | WM13509-ND 1.96 17.28 115.20 | 09-48-4128 
s | 9612.90) | WMG20ND a7_-—=sas9ss7.27 | 20-18-2061 ees eee einen 

6 ‘596 (15.14) | WM3237-ND 1.06 9.36 62.38 | 22-18-2061 id 62(15.75) [WNie SND) 1.09 9.63 64.21 | 09-62-3041 

3 7 .696 (17.68) | WM3238-ND 1.23 10.89 72.61 | 22-18-2071 4 6 93 (23.62) | WM3513-ND 1.66 14.63 97.52 | 09-62-3061 
8 .796 (20.22) WM3239-ND. 1.44 12.43 82.89 22-18-2081 e 1.09 (27.69) WM3514-ND 2.00 17.68 117.87 09-62-3071 
9 .896 (22.76) | WM3240-ND 1.57 13.82 92.14 | 22-18-2091 12 _| 1.87 (47.50) | WM3519-ND 3.29 29.07 _—- 193.82 | 09-62-3121 
10 996 (25.30) WM3241-ND 1.76 15.50 103.32 22-18-2101 5 7 1.09 (27.69) WM3524-ND 210 18.52 123.44 09-62-3072 
11 | 1.096 (27.84) | WM3242-ND 1.94 17.10 113.98 | 22-18-2111 8 1.24 (31.50) | WM3525-ND 238 21.02 140.16 | 09-62-3082 
12 | 1.196 (30.38) | WM3243-ND 2.12 18.74 124.92 | 22-18-2121 (Continued) 
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folox Waldom Dim. A Pricin Molex 
molex 
YE P.C. Board Connectors (Cont) Fig. | Circuits | Inch (mm) 1 10 : 100 Part No. 
2 .308 (7.82) WM13541-ND 54 4.73 31.56 | 09-48-3024 
Dim. A Digi-Key Pricing Molex 3 .46 (11.68) WM13520-ND 85 7.51 50.09 | 09-48-3034 
Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 4 62 (15.75) WM13521-ND 1.14 10.02 66.78 | 09-48-3044 
4 .62 (15.75) WM3531-ND 1.19 10.50 69.99 | 09-62-3043 5 .78 (19.81) WM13522-ND 1.42 12.52 83.48 | 09-48-3054 
5 .78 (19.81) WM3532-ND 1.37 12.12 80.83 09-62-3053 6 -93 (23.62) WM13523-ND 1.70 15.03 100.17 09-48-3064 
6 6 .98 (23.62) WM3533-ND 1.64 14.50 96.70 | 09-62-3063 5 it 1.09 (27.69) | WM13524-ND 1.99 17.53 116.87 | 09-48-3074 
8 4.24 (31.50) | WM3535-ND 298 20.08 138.88 | 09-62-3083 8 1.24 (31.50) | WM13525-ND 2.27 20.03 133.56 | 09-48-3084 
11 | 1.74(43.43) | wm3se8-ND 387 34.15 227.64 | 09-62-3113 9 | 1.40,(85.56) VIN Seeag 86255 = 22.54 = 150.26 | 09-48-0004 
10 1.56 (39.62) | WM13527-ND 2.84 25.04 166.95 | 09-48-3104 
«156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold — RoHS Compliant 1 1.71 (43.43) WM13528-ND 3.12 27.55 183.65 09-48-3114 
2 .308 (7.82) WM13540-ND 51 4.51 30.05 | 09-48-3025 12 1.87 (47.50) _| WM13529-ND 3.41 30.11 200.77 | 09-48-3124 
3 46 (11.68) WM13510-ND 81 7.14 47.60 | 09-48-3035 2 .308 (7.82) WM13542-ND 51 4.51 42.07 | 09-48-3026 
4 .62 (15.75) WM13511-ND 1.09 9.58 63.87 09-48-3045 3 -46 (11.68) WM13530-ND 81 7.14 47.60 09-48-3036 
5 .78 (19.81) WM13512-ND 1.36 11.96 79.74 09-48-3055 4 -62 (15.75) WM13531-ND 1.09 9.58 63.87 09-48-3046 
6 93 (23.62) | WM13513-ND 162 1434 95.59 | 09-48-3065 7 70(19.81) Meg §=6186 0 11.96 79.74 | 09-48-3056 
4 7 | 1.09(27.69) | WMi3514-ND 189 16.72 111.46 | 09-48-3075 6 6 93 (28.62) AMS = 62 14.34 85.59 | 09-48-8066 
8 | 1.24(31.50) | WM13515-ND 206 1818 121.19 | 09-48-3085 7 | 1:09(27.60) cena 189 16:72 11146 | 09-48-3076 
8 1.24 (31.50) | WM13535-ND 2.06 18.18 121.19 | 09-48-3086 
9 1.40 (35.56) | WM13516-ND 2.43 21.48 143.18 | 09-48-3095 9 1.40 (35.56) | WM13536-ND 243 2148 14318 | 09-48-3096 
10 1.56 (39.62) | WM13517-ND 2.70 23.86 159.05 / 09-48-3105 10 1.56 (39.62) | WM13537-ND 2.70 23.86 159.05 | 09-48-3106 
am 1.71 (43.43) WM13518-ND 2.98 26.30 175.33 09-48-3115 a 1.71 (43.43) WM13538-ND 2.98 26.30 175.33 09-48-3116 
12 1.87 (47.50) | WM13519-ND 3.25 28.68 191.17 | 09-48-3125 12 1.87 (47.50) | WM13539-ND 3.25 28.68 191.17 | 09-48-3126 
Crimp Terminal 
Fig. 1— Plug Fig. 3 - Receptacle Connector Kits 
3 _10.5- y 44.4 wmgge3 | wg9981 
3.4 op (Pu fy PA =, Item Kit Qty. | Kit Qty. 
Racca a a ee Crimp Terminal Housings 36 48 
ss . Straight Headers 18 24 
Right Angle Headers 18 24 
Shunts 10 = 
Crimp Terminal (22-30 AWG) 100 - 
Crimp Terminal (18-24 AWG) _ 100 
Crimping Tool HT-1919 _ 1 
— = Crimping Tool 63811-1000 1 1 
Features: -_ oh Dick Key : ECE 160 Molexs Extractor Tool HT-1884 1 1 
* 15 Amp current rating per circuit + | WM2308-ND 484.23 «19.74 28.20 | 351-43-0201 
* 300V voltage rating 2 | WM2311-ND. An 974.51 6.44 | 357-28-0201 Digi-Key Price Molex 
¢ 14-20 AWG wire range 3 | WM2309-ND AG 410 19.13 27.32 | 351-41-0201 Description Part No. Each Part No. 
* Nylon 6/6 housing 94V-2 4 ea Ae 4.40 __§.14__7.54 | _987-27-0201 KK Series 100" Connector Kit | WM9983-ND 73.32 MXKK-100 
¢ Industry standard product for radio controlled WM9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom) . F ¥ i ; 
toy cars WM9969-ND Manual Wire Shipp Walden) : KK Series .156” Connector Kit WM9981-ND 74.16 MXKK-156 


Material: Pins: .025”square, phosphor bronze «Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible ¢ Plating: 15y” 
minimum gold or 150” minimum tin/lead Electrical: « Current Rating: 3 amps «Insulation Resistance: 1,000MOQ « Dielectric Strength: 600VAC r.m.s for 1 
minute Environmental: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ UL Listed and CSA Certified 


C-Gride SL™ .100 


Fig. 1 - “G” Version, End-to-End 
Stackable (Use C-Grid 
Crimp Terminals sold separately) 


Fig. 2 — “A” Version 
(Use C-Grid Crimp 
Terminals sold separately) 


Fig. 3 — Straight Header 
|L__ B__-| .120 
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Cir. No. 1 
Identification 
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Wr 
TNT T] 


.450 (11.43) 
350 (8.89)Ref.- —1~.915 (.38) Typ. Ref. 


260 (6.60)Ref.| [2 ol 
050 (1.27) 
400 (2.54) |. Measure Point Gold 


Measure Point Gold 545 ~.130 
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(6.10) (3-30) 


-B—) 


75 (1.91) 
—l_, 

H) f 515 
(13.08) 


iq Ret. 
“| |.120 
(3.05) 


.040 .099 (2.51) 

(1.02) 45]| Max Ref. 
TYP. og 
— 


030 
(.76) Typ. 


15.24) 
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Fig. 4 — Right Angle Header 


Right Angle Header SMT Fig. 6 — Straight Header SMT 


535 522 
[~~ (13.59) 7] -— (13.26) >] 
450 
.535 (13.59) Ref. L.-350 it 43) 
.350 (8.89)Ref. 350 
240 (6.10)r—1_| 400 (2.54) (8.89) | 
.275 +eHh Measure point Gold 120 
(699), 5)Ref. 
Ref. I= .130 (3.30) r 
-050 (1.27) 
Measure Point Tin/Lead 
Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. fl 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 18 | 1.70 (43.18) 1.799 (45.69) WM2916-ND 1.52 12.15 101.28 405.13 | 50-57-9418 
2 | 100 (0.54) 199 (5.08) WM2900-ND 32 449 34.90 139.60 | 50-57-9402 19 | 1.80 (45.72) 1.899 (48.23) WM2917-ND 1.86 14.87 123.89 495.55 | 50-57-9419 
3 | .200(5.08) 299 (7.59) WM2901-ND 70 559 46.56 186.24 | 50-57-9403 20 | 1.90 (48.26) 1.999 (50.77) WM2918-ND 1.93 15.42 128.47 513.89 | 50-57-9420 
4 | -300(7.62) 399 (10.13) WM2902-ND ‘51 4.09 34.05 136.21 | 50-57-9404 ; | 21 | 2.00(50.80) 2.099 (63.31) WM2919-ND 1.98 15.87 132.24 528.94 | 50-57-9421 
5 | .400(10.16) 499 (12.67) WM2903-ND 63 5.04 41.98 167.90 | 50-57-9405 22 | 2.10(53.34) 2.199 (55.85) | _WM2920-ND 2.04 16.32 136.03 544.10 | 50-57-9422 
6 | 500(12.70) 599 (15.21) WM2904-ND 72 5.79 4823 192.92 | 50-57-9406 23 | 2.20(55.88) 2.299 (58.39) |  WM2921-ND 210 16.77 139.79 559.15 | 50-57-9423 
7] 800 (15.24) 699 (17.75) WM2905-ND 826.54 54.51 218.04 | 50-57-9407 24 | 2.30(58.42) 2.399 (60.93) | | WM2922-ND 247 17.33 144.40 577.59 | 50-57-9424 
8 | 700(17.78) 799 (20.29) WM2906-ND ‘88 7.04 5867 234.68 | 50-57-9408 25 | 2.40 (60.96) 2.499 (63.47) | _WM2923-ND 2.23 17.83 148.56 594.24 | 50-57-9425 
1 9 .800 (20.32)  .899 (22.83) WM2907-ND 89 7.14 59.52 238.08 | 50-57-9409 Pin Housing (Contact Sold Separately) 
10 | .900 (22.86)  .999 (25.37) WM2908-ND 90 7.20 59.97 239.88 | 50-57-9410 2 | .100(2.54) — .220 (5.59) WM2533-ND 98 7.84 65.35 261.40 | 70107-0001 
11 |_ 1.00 (25.40) _ 1.099 (27.91) WM2909-ND 95 7.64 63.63 254.51 | 50-57-9411 3 | .200(5.08) 320 (8.13) WM2534-ND 99 7.94 66.20 264.79 | 70107-0002 
12 | 1.10 (27.94) 1.199 (30.45) WwM2910-ND 83 6.63 55.23 220.90 | 50-57-9412 4 | .300(7.62) 420 (10.67) WM2535-ND 1.02 815 67.89 271.57 | 70107-0003 
13 | 1.20 (30.48) 1.299 (32.99) WM2911-ND 1179.34 77.81 311.22 | 50-57-9413 2 | 5 | .400(10.16) 520 (13.21) WM2536-ND 1.16 930 77.46 309.84 | 70107-0004 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) WM2912-ND 1.27 10.14 84.54 338.14 | 50-57-9414 6 | .500(12.70) 620 (15.75) WM2537-ND 1.51 12.06 100.49 401.95 | 70107-0005 
15 | 1.40 (35.56) 1.499 (38.07) WM2913-ND 1.32 10.60 88.30 353.19 | 50-57-9415 7 | .600(15.24) 720 (18.29) WM2538-ND 753 12.20 101.68 406.72 | 70107-0006 
16 | 1.50 (38.10) 1.599 (40.61) WwM2914-ND 1.39 11.14 92.86 371.42 | 50-57-9416 8 | .700(17.78) _.820 (20.83) WM2539-ND 1.57 12.52 104.36 417.43 | 70107-0007 
17 | 1.60 (40.64) 1.699 (43.15) WM2915-ND 1.44 11.55 96.25 384.99 | 50-57-9417 (Continued) 
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hole Waldom = C-Gride SL™ .100 (cont) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
> | 9 | -800 (20.32) 920 (23.37) WM2540-ND 159 12.76 106.32 425.27 | 70107-0008 11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | Wwi4909-ND 212 16.94 141.14 664.56 | 70553-0010 
10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM2541-ND 1.66 13.26 110.53 442.13 | 70107-0009 12 | 1.10 (27.94) 1.300(33.03) |  WM4910-ND 224 17.93 149.41 597.63 | 70553-0011 
15u” Min. Gold 13 | 1.20 (30.48) 1.400 (35.57) | wM4911-ND 235 18.83 156.88 627.52 | 70553-0012 
2 een WAAR "7s eEaF Delos GURIGON 14 | 1.30 (33.02) 1.500(38.11) |  wM4912-ND 248 19.83 165.28 661.12 | 70553-0013 
+ Senos .aonee vn WuaaaD ar Pan lenane ona or | foeaeoaD 15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) | WM4913-ND 2.60 20.79 173.26 693.03 | 70553-0014 
el aon @en. canner, aaaatay See gas Sn ae ona ba | foeasbons 16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) | WM4914-ND 272 21.76 181.37 725.46 | 70553-0015 
S| Sonanig) | eoureos rate Tor egy “abe geseo! qoekennod 17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | wM49i5-ND 282 22.60 188.31 753.24 | 70553-0016 
|| aden on WARD 153 a> Bt et apron | voedsooos | | 4 | 18] 1-70(43.18) 1.900 (48.27) | WMagt6-ND 2.94 23.50 195.84 783.34 | 70553-0017 
7 | 600 (15.24) 800 (20.33) WM4805-ND 151 1210 100.81 403.22 | 70543-0006 i fee Perr en veer ee aH Ses ae as 
: ee pe een ee es ae ese nee ee tone 21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) WWM4919-ND 3.30 26.44 220.32 881.28 | 70553-0020 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) |  WM4808-ND 184 14.69 122.46 489.83 | 70543-0009 22) 2-10 (53.34) 2.800 (58-43) oo Se ee eee eee foneennsy 
tt | Moped izoneoay ee a a ee 23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) | wM4g21-ND 3.54 28.33 236.09 944.35 | 70553-0022 
2 OOo 100 eo Ea pe ee 24 | 2.30 (58.42) 2.500 (63.51) |  wi4g22-ND 3.64 29.08 242.37 969.48 | 70553-0023 
| tanonen ace, eee oe ee ee 25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4923-ND 3.77 30.19 251.57 1006.26 | 70553-0024 
3 =e) (80) : ; ; ; ‘ ; 150p” Tin/Lead 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) |  WM4812-ND 248 19.83 165.26 661.02 | 70543-0013 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) WM4813-ND 2.60 20.79 173.26 693.03 | 70543-0014 2 | .100(2.54) 290 (7.37) WM4924-ND 97 7-73 64.42 257.69 | 70553-0036 
16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) WM4814-ND 2.72 21.76 181.37 725.46 | 70543-0015 3} .200(5.08) 400 (10.17) WM4925-ND 1.04 8.29 69.06 276.24 | 70553-0037 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4875-ND 2.82 22.59 188.28 753.13| 70543-0016 4 | 300 (7.62) -500 (12.71) Lt et) $47.53 62.75 251.01 | 70553-0038 
48 | 1.70 (43.18) 1.900 (48.27) | WM4816-ND 2.94 23.50 195.84 783.34 | 70543-0017 a hoa eas eects toe “ane pe suiay ee np 
19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) | WM4817-ND 293 28.95 19957 798.29) 70543-0018 | | 4 -—7—1~Eyy as:94) — B00 20.38) Fnoa ND ‘ee eh SE oneal 
20 | 1.90 (48.26) 2.100(53.35) |  WM4818-ND 3.16 25.31 210.89 843.55 | 70543-0019 a | sOOte7e) a0 Gna Adcock 1s 41g: Bae cabae | coeeeands 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | _WM4819-ND 3.31 26.47 220.61 882.45 | 70543-0020 a: | pce). an ee WRN sas CHUB? “Seas” Gee 7a ueee ond 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) |  WM4820-ND 3.39 27.13 226.07 904.29 | 70543-0021 10 | 900 (2086) 1.101275) Wide ND jeg apes. “oaige cane Mebeceeniad 
23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) |  WM4821-ND 3.54 28.33 236.06 944.25 | 70543-0022 11 | 1.00 (25-40) 120 (80.49) MAGS dey dsoe: aean ase ca ose Ga 
24 | 2.30 (68.42) 2.500 (63.51) Nae 3.64 29.08 242.34 969.87 | 70548-0023 12 | 1.10 (27.94) 1.30 (33.03) WM4934-ND 1.66 13.25 110.43 441.70 | 70553-0046 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) |  WM4823-ND 3.77 30.19 251.57 1006.26 | 70543-0024 een 
oe een 2 | .340(8.63)  .100 (2.54) WM1340-ND 2.96 23.65 197.11 788.43 | 15-91-2025 
: piers avaiin Marea cae oe _ ee ae 3 | .450(11.43) 200 (5.08) WM1341-ND 3.01 24.06 200.47 801.89 | 15-91-2035 
cane one Mea We Bah Dende: becan [oteie oane 4 | .550(13.97) .300(7.62) WM1342-ND 3.09 24.71 205.93 823.73 | 15-91-2045 
=e) die: eer aes epee tte, had, ~okees aide: [nei ones 5 | .650(16.51) 400 (10.16) WM1343-ND 3.16 25.26 210.52 842.06 | 15-91-2055 
Sete. coan vepeies es mabe ag td Saar Li 6 | .750(19.05) 500 (12.70) WM1344-ND 3.21 25.71 214.28 857.12 | 15-91-2065 
Mee ee ieee 1 B18 ET Te OO | 8 [7 [88021 59) 600 (15.24 WMA345-ND 3.28 26.21 218.44 873.76 | 15-91-2075 
Cee ee peas ee 8 | .950(24.13) .700 (17.78) WM1346-ND 3.33 26.66 222.20 888.81 | 15-91-2085 
. 78) : : : 4 : 9 | 1.050 (26.67) .800 (20.32) WM1347-ND 3.39 27.12 225.99 903.97 | 15-91-2095 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) WM4831-ND 145 11.60 96.65 386.58 | 70543-0043 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) WM1348-ND 3.47 27.77 231.45 925.80 | 15-91-2105 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) WM4832-ND 1.53 12.25 102.08 408.31 | 70543-0044 11 | 1.250 (31.75) 1.00 (25.40) WM1349-ND 4.07 32.55 271.26 1085.02 | 15-91-2115 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) WM4833-ND 1.60 12.77 106.40 425.59 ) 70543-0045 12 | 1.350 (34.29) 1.10 (27.94) WM1350-ND 4.71 37.67 313.92 1255.68 | 15-91-2125 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | —WM4834-ND 1.66 13.25 110.43 441.70 | 70543-0046 15u” Gold 
15p” Min. Gold 3 ] .320(8.13) 200 (5.08) WM7203-ND 2.45 19.61 163.40 653.60 | 74099-1003 
2 | .100(2.54) — .290(7.37) WM4900-ND 83 6.61 55,09 220.37 | 70553-0001 4 | .420(10.67) 300 (7.62) WM7204-ND 3.03 24.21 201.72 806.87 | 74099-1004 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) wm4901-ND 1.08 8.64 72.03 288.11 | 70553-0002 5 | .520(13.21) 400 (10.16) WM7205-ND 3.61 28.86 240.52 962.06 | 74099-1005 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) wm4902-ND 142 898 74.86 299.45 | 70553-0003 6 | .620(15.75) 500 (12.70) WM7206-ND 4.20 33.61 280.11. 1120.42 | 74099-1006 
5 | .400(10.16) .600 (15.25) WM4903-ND 1.30 1041 86.74 346.94] 70553-0004] | , | 7 | .720(18.29) 600 15.24) WM7207-ND 4.77 38.16 318.03. 1272.11 | 74099-1007 
4 | 6 | 500(12.70) 700 (17.79) wM4904-ND 1.30 10.43 86.89 347.57 | 70553-0005 8 | .820 (20.83) .700 (17.78) WM7208-ND 5.34 42.71 355.95 1423.79 | 74099-1008 
7 | 600 (15.24) 800 (20.33) WM4905-ND 151 1210 100.81 403.22 | 70553-0006 9 | .920 (23.37) .800 (20.32) WM7209-ND 5.95 47.62 396.81 1587.24 | 74099-1009 
8 | .700(17.78) 900 (22.87) WM4906-ND 1.62 12.96 108.02 432.06 | 70553-0007 10 | 1.020 (25.91) 900 (22.86) WM7210-ND 6.56 52.52 437.65 1750.59 | 74099-1010 
9 | .800(20.32) 1.000(25.41) |  WM4g07-ND 173 13.83 115.22 460.89 | 70553-0008 11 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) |  WM7211-ND 7.09 56.72 472.66 1890.62 | 74099-1011 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) |  WM4908-ND 1.84 14.69 122.46 489.83 | 70553-0009 12 | 1.220 (30.99) 1.100 (27.94) | WM7212-ND 7.68 61.47 512.25 2048.98 | 74099-1012 


C-Grid® Box Crimp Terminals 


Terminal Material: 
Phosphor Bronze. 


C-Gride Crimp Connector Housings 


Fig. 1 - “A” Version 


Fig. 2 - “A” Version 


“A” Version, Non-Polarized, End- able lite L ee 
to-End & Side-by-Side Stackable. 0: AMPS = 
Mates with Unshrouded Headers. 30°C Rise Over 507 (12.88) =i (Getore Crime) | 
Sisal PFT) RI 
Tin Plate 
UL Listed and CSA -003 (.08) — = 
Certified. aR Cut-off Area 
Wire Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
Fig. Range Inch (mm) | Plating Part No. 10 = 100 500 1,000 | Part No. 
eee WM2510-ND ‘99 8.22 32.86 54.55 | 16-02-0102 
99 (2.51) Max Ref. 22-24 | .064 (1.63) | Tin: WM2510CT-NDeo — 8.22 32.86 54.55 | 16-02-0086 
WM2510TR-NDO 820.00/20,000 | 16-02-0086 
- — = = 24-30 | .060(1.52) | Tin WM2511-ND 99 822 32.86 54.55 | 16-02-0096 
__ | Cir Dimension—Inch(mm) —_| Digi-Key Pricing Molex WM2512-ND 148 12.30 49.18 81.64 |16-02-0103 
Fig. | cuits A B Part No. il 10-100 500__| Part. No. 4 22-24 | .064 (1.63) | Gold WM2512CT-NDeo — 12.30 49.18 81.64 | 16-02-0087 
2 | 100(254)  .199(5.05) | WM2800-ND 645.60 37.37 149.46 | 50-57-9002 WM2512TR-NDO 4320.00/20,000 | 16-02-0087 
3 | .200(5.08) 2997.59) | WM2801-ND 79 6.98 46.56 186.24 | 50-57-9003 24-30 | 0601152) | Gold WM2513-ND 7481230 4918 81.64 |16-02-0097 
4 | .300(7.62)  .399(10.13) | WM2802-ND 82 7.23 48.23 192.92 | 50-57-9004 00-04 es a WM2556-ND* 131 1095 4378 7267 |16-02-1114 
5 | .400(10.16) 499 (12.67) | WM2803-ND 86 © 7.57 50.48 201.93 | 50-57-9005 24-30 | .080(152) | Tin WM2557-ND* 131 1095 4378 7267 |16-02-1116 
1 | 6 | .500(12.70) _.599(15.21) | WiM2804-ND 90 7.93 52.84 211.36 | 50-57-9006 22-24 | 064(1.63) | Gold WM2554-ND* 208 1733 69.32 115.07 |16-02-1125 
i ps an Ce na i oe oe ae Saeed 24-30 | _.060 (1.52) _| Gold WM2555-ND* 2.08 17.33 69.32 115.07 | 16-02-1109 
9 | 1800 (2032)  899(22.83) | WM2807-ND 1.08 937 62.46 249.84 | 50-57-9009 He Ze en BO 2828, (30-00), a4bs 1602-4 
22-24 | .064 (1.63) | Tin WM2517CT-NDeo — 8.22 32.86 54.55 | 16-02-0107 
10 | 900 (22.86) 999 (25.37) | WM2808-ND 111 9.80 65.35 261.40 | 50-57-9010 
WM2517TR-NDO 820.00/20,000 | 16-02-0107 
4 | 100254) 1996.05) |WM2519-ND 218 19.21 128.05 512.19 | 22-55-2041 pap een te I NOR eID og 950 goes. 1h a5 [te ni08 
6 | .200(5.08) .299(7.59) |WM2520-ND 189 16.64 110.90 443.61 | 22-55-2061 2 -060,(1.52) | Tin : : : : 
8 | .300(7.62) 399 (10.13) | WM2521-ND 2.38 21.02 140.16 560.63 | 22-55-2081 WM2515-ND 1.59 13.22 52.89 87.80 | 16-02-0115 
10 | .400(10.16)  .499 (12.67) |WM2522-ND 249 21.96 146.39 585.54 | 22-55-2101 22-24 | .064 (1.63) | Gold WM2515CT-NDeo — 13.22 52.89 87.80 | 16-02-0081 
42 | 500(12.70) .599(15.21) | WM2523-ND 2.59 22.84 152.27 609.08 | 22-55-2121 WM2515TR-NDO 1260.00/20,000 _| 16-02-0081 
14 | 600 (15.24) 699 (17.75) | WM2524ND 269 2378 15852 634.09 | 22-55-2141 24-30 | .060(1.52) | Gold WM2516-ND 1.57 13.12 52.47 _ 87.10 | 16-02-0109 
» | 16 | .700(17.78) 799 (20.29) | WM2525-ND 2.79 24.60 163.98 656.93 | 22-55-2161 Universal Crimp Tool (Molex) WMg9999-ND 50.75/1 63811-1000 
18 | .800(20.32) 899 (22.83) | WM2526-ND 289 25.47 169.81 679.25 | 22-55-2181 C-Grid Hand Crimper 22-24 & 32-36 AWG] © WM9917-ND 214.65/1 11-01-0208 
20 | .900(22.86)  .999(25.37) | WM2527-ND 2.99 26.42 176.12 704.48 | 22-55-2201 C-Grid Hand Crimper 24 - 30 AWG WMg9919-ND 214.65/1 11-01-0209 
22 | 1.000 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.09 27.29 181.95 727.80 | 22-55-2221 Insertion Tool WMg911-ND 10.23/1 11-02-0022 
24 [4.100 (27.95) 1.199 (30.45) | WM2520-ND 3.20 28.23 188.23 752.92 | 22-55-2041 Manual Wire Stripper (Molex) WMg9969-ND 95.16/1 63817-0000 
30 | 1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 3.47 30.61 204.08 816.31 | 22-55-2301 ary F ae ze oo - 
igh pressure type for low pin count. $150y” tin/lead over 50” nickel overall. = +15y” minimum gold in 
40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 4.01 35.37 235.82 943.29 | 22-55-2401 select area over 50y” minimum nickel overall with 75” minimum tin/lead in select area. 
50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 4.51 39.83 265.50 1062.01 | 22-55-2501 co CT =Cut Tape. 0 TR = Tape and Reel. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 125 


hole Waldom ¢-Grid® Ill™ 2.54mm (.100”) Pitch 


Modular Crimp Connector Housing 


SPECIFICATIONS: 

ELECTRICAL: « Voltage: 350V « Insulation Resistance: 1,000 MQ mini- 
mum * Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum 
PHYSICAL: ¢ Housing: Black Polyphenylene Oxide * UL94V-1 * Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 105°C « Polarization: *Use 2 button version 
only with single row adapter 


*C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Fig. 1 — Single Row 
2 Button* 


Fig. 2 — Single Row Fig. 3 — Dual Row Fig. 4 — Dual Row 


-100 


(15.24) 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. i 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. if 10 100 500 Part No. 
2 .200 (5.08) WM8000-ND 24° 215 14.31 57.24 | 90123-0102 6 .306 (7.77) WM8035-ND 67 5.88 3917 156.67 | 90142-0006 
3 300 (7.62) Wmg001-ND 35 3413 2086 83.42 | 90123-0103 8 406 (10.31) WM8036-ND 89 7.83 52.23 208.93 | 90142-0008 
4 400 (10.16) Wwmg002-ND AT 441 27.38 = 109.50 | 90123-0104 10 506 (12.85) WM8037-ND 110 9.67 64.48 257.90 | 90142-0010 
5 “500 (12.70) WMg003-ND 58 5.08 33.89 135.57 | 90123-0105 12 606 (15.39) WM8038-ND 128 11.38 75.53 302.10 | 90142-0012 
6 “600 (15.24) Wwmgo04-ND 68 6.00 39.99 159.95 | 90123-0106 14 706 (17.93) WM8039-ND 1.37 1212 80.80 323.19 | 90142-0014 
7 700 (17-78) WMB8005-ND 423682451 98.05 | 90123-0107 16 806 (20.47) WM8040-ND 769 1488 99.19 396.76 | 90142-0016 
8 “300 (20.32) WIMB006-ND ‘90 «797 «5846 21264 | 90123-0108 18 906 (23.01) WM8041-ND 1.75 15.43 102.85 411.39 | 90142-0018 
9 “900 (22.86) Riacacrn bd) 897. BE 4d. Sanda | -g0i9a-0100 20 1.006 (25.55) WMs8042-ND 1.82 1610 107.35 429.41 | 90142-0020 
1 od a0 3 22 1.106 (28.09) WM8043-ND 1.89 16.65 111.01 444.03 | 90142-0022 
-000 (25.40) Tiueeoe ND DC eam oases cm 24 1.206 (30.63) WM8044-ND 2.30 20.27 135.12 540.49 | 90142-0024 
12 1.200 (80.38) uM ED Og ND 1.26 1109 73.81 __ 295.63__| 00128-0112 | | 3 |——9¢ 7-306 (33.17) WMB045-ND 736 2081 198.76 555.02 | 90749-0026 
13 1.300 (33.02) WM8010-ND 1.38 12.20 81.36 325.42 | 90123-0113 30 1.506 (38.25) Wms046-ND 269 23.70 157.97 631.87 | 90142-0030 
15 1.500 (38.10) WM8011-ND 1.56 13.78 91.85 367.40 | 90123-0115 34 1.706 (43.33) WMs047-ND 3.00 26.45 176.31 705.22 | 90142-0034 
18 1.800 (45.72) WM8012-ND 1.90 16.79 111.94 447.74 | 90123-0118 36 1.806 (45.87) WMg048-ND 3.17 27.98 186.53 746.13 | 90142-0036 
19 1.900 (48.26) WM8013-ND 2.01 17.71 118.06 472.23 | 90123-0119 38 1.906 (48.41) WM8049-ND 3.34 29.45 196.34 785.35 | 90142-0038 
20 2.000 (50.80) WM8014-ND 1.95 17.22 114.80 459.19 | 90123-0120 40 2.006 (50.95) WM8050-ND 3.76 33.18 221.20 884.78 | 90142-0040 
24 2.400 (60.96) WM8015-ND 250 22.04 146.92 587.66 | 90123-0124 44 2.206 (56.03) WM8051-ND 418 36.85 245.66 982.62 | 90142-0044 
25 2.500 (63.50) WM8016-ND. 2.60 22.96 153.07 612.26 | 90123-0125 50 2.506 (63.65) WM8052-ND 479 42.24 281.59 1126.36 | 90142-0050 
2 242 (6.14) WM8017-ND 26 227 1513 60.53 | 90156-0142 54 2.706 (68.73) WM8053-ND 5.00 44.07 293.83 1175.33 | 90142-0054 
3 342 (8.68) WM8018-ND 33° 2.94 1958 78.33 | 90156-0143 60 3.006 (76.35) WM8054-ND 5.52 48.73 324.89 1299.56 | 90142-0060 
4 Ad? (11.22) WM8019-ND 46 4.04 +2693 107.70 | 90156-0144 64 3.206 (81.43) WM8055-ND 5.72 50.44 336.29 1345.14 | 90142-0064 
5 542 (13.76) WMs020-ND 54 4.77 = 31.83 127.31 | 90156-0145 4 200 (5.08) WM8056-ND 42 3.67) 24.49 97.94 | 90143-0004 
6 642 (16.30) Wms8021-ND 65 5.70 37.98 151.90 | 90156-0146 6 300 (7.62) WM8057-ND 60 5.33 35.54 142.15 | 90143-0006 
7 742 (18.84) WM8022-ND 75 661 44.07 176.28 | 90156-0147 8 400 (10.16) WM8058-ND 80 7.10 47.33 189.32 | 90143-0008 
8 842 (21.38) wms023-ND 85 7.53 50.22 200.87 | 90156-0148 10 500 (12.70) WM8059-ND 1.00 882 58.78 235.11 | 90143-0010 
9 (942 (23.92) WMg024-ND 94 8.27 55.12 220.48 | 90156-0149 e sae ea ee sa ee sas eure NTE 
5 10 1.042 (26.46) WM8025-ND 1.02 9.00 60.02 240.09 | 90156-0150 ie 00 (20°32) CY eaRDAD qearciaee. | oneie seni (lotta oie 
ve 1.242 (31.54) RUMEOZESND MoU MGB 010s = 288,08 | 20Ne012| P4 18 "900 (22.86) WM8063-ND 182 1610 107.35 429.41 | 90143-0018 
13 1.342 (34.08) WM8027-ND 1.30 11.45 76.35 305.39 | 90156-0153 20 1,000 (25.40) Wms8064-ND 210 1855 123.68 494.70 | 90143-0020 
ie 1.442 (36.62) GORA 189." 1205, (8160) ~ $20.99. S010 154 26 4.300 (33.02) WM8065-ND 271 23.87 159.16 636.64 _| 90143-0026 
1 1.542 (39.16) WALD 1.48 13.04 86.95 347.79 | 90156-0155 34 7.700 (43.18) WM8066-ND 3.08 27.18 181.21 724.83 | 90143-0034 
16 1.642 (41.70) WM8030-ND 1.65 14.57 97.12 388.49 | 90156-0156 36 1.800 (45.72) WM8067-ND 3.26 28.77 191.83 767.33 | 90143-0036 
18 1.842 (46.78) WM8031-ND 1.77 15.61 104.09 416.37 _| 90156-0158 40 2.000 (50.80) WM8068-ND 3.61 31.83 212.21 848.85 | 90143-0040 
20 2.042 (51.86) WM8032-ND 1.96 17.26 115.06 460.25 | 90156-0160 50 2.500 (63.50) WM8069-ND 4.51 39.79 265.27 1061.06 | 90143-0050 
22 2.242 (56.94) WM8033-ND 212 1873 124.84 499.37 | 90156-0162 60 3.000 (76.20) WM8070-ND 5.41 47.75 318.32 1273.27 | 90143-0060 
25 2.542 (64.56) WM8034-ND 241 21.28 141.88 567.52 | 90156-0165 64 3.200 (81.28) WMs071-ND 5.56 49.04 326.93 1307.72 | 90143-0064 
Headers 
Fig. 1 — Single Row, Vertical Right Angle 
SPECIFICATIONS: 
ELECTRICAL: + Voltage: 350V + Current Rating: 3.0A * Contact vf pContact Contact Contact 
Resistance: 20m maximum « Insulation Resistance: 5,000 MQ a fh : Tail 
minimum : ; *~S 
PHYSICAL: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 » Oper- A 
toeey ae int -55°C ~ 125°C » Contact: Copper Alloy, 0.64mm y 14213 60) 
*C-Grid Ill does not mate to C-Grid 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails 22 4.100 (27.94) WM8129-ND 2.28 20.15 134.30 537.21 | 90131-0131 
2 200 (5.08 WM8072-ND 2 1.84 12.24 48.97 | 90120-0122 24 1.200 (30.48) WM8130-ND 248 21.91 146.10 584.38 | 90131-0132 
3 300 ee WM8073-ND 31 276 18.39 73.56 | 90120-0123 26 1.300 (33.02) WM8131-ND 2.69 23.75 158.34 633.35 | 90131-0133 
4 e 28 1.400 (35.56) WM8132-ND 2.90 25.59 170.58 682.32 | 90131-0134 
: Ss Nica = ee ne oe pete 3 30 1.500 (38.10) WM8133-ND 311 27.42 182.82 731.29 | 90131-0135 
6 600 (15.24) WM8076-ND 62 5.51 36.73 146.92 | 90120-0126 bh ear ea Ne ae ree ae Pee SACLBE 
7 700 (17.78) WM8077-ND 73 643 4288 171.51 | 90120-0127 ; 5 ‘ . p / 5 " 
"] 8 | sonq@naa) | wwgoreno 697.20 nen 10440 | sori a0 | a0o0cror.e0) | WMBtar-ND 8.28 7200 487.28 1040.49 | 90191-0160 
9 900 (22.86) WM8079-ND 93 820 5470 218.78 | 90120-0129 000 (101.60) d : E ‘ : a 
10 1.000 (25.40) WM8080-ND 1.03 9.13 60.85 243.38 | 90120-0130 4 -200 (5.08) PMI aND #85), 9d 100122; 20087 |: 20122-0128 
1 1.100 (27.94) wg081-ND 80 7.04 46.96 187.83 | 90120-0131 : on ae ee ate ee aie ey ae see a 
72 7.200 (30.48) WM8082-ND 69 6.09 4057 162.29 | 90120-0132 -400 (10.16) : : : : 
40 4,000 (101.60) wmgog3-ND 414 36.55 243.67 974.67 | 90120-0160 10 500 (12.70) WM8160-ND 1.30 11.45 76.35 305.39 | 90122-0125 
i “200 (6.08) TTNBOGEEN 3a OE age A701 90727-0129 12 600 (15.24) WM8161-ND 151 13.29 88.59 354.36 | 90122-0126 
3 "300 (7.62) CCENERAD ‘as. 906 "9011 A189. (:90791:0108 4 700 (17.78) WM8162-ND Tey 1476 9840 393.58 | 90122-0127 
4 ‘400 (10.46) NEMO ‘47 AAL. 27-98: 4090: | 90191-0124 16 800 (20.32) WM8163-ND 1.85 16.35 109.00 435.98 | 90122-0128 
5 *500 (12270) AV ERESH seg “ihe. sao): 196 S71 sa0iDL- Os 18 .900 (22.86) WM8164-ND 2.03 17.94 119.60 478.38 | 90122-0129 
: ‘600 (15.24) OT CARD Br) ASR. aga? - “MeR er: | aoisi-o/oe 4 20 1.000 (25.40) WMB8165-ND 2.20 19.41 129.40 517.60 | 90122-0130 
24 1.200 (30.48) WM8166-ND. 253 22.35 148.98 595.93 | 90122-0132 
2 f -700 (17.78) WALA) JG 16.75 45.00 179.99 | 90121-0127 26 7300 (33.02) WM8i67-ND 282 24.85 165.68 662.71 | 90122-0133 
8 .800 (20.32) WM8102-ND 85 7.53 50.22 200.87 | 90121-0128 5 11500 (38.10) CRSA Aad! Joner ood eR eo. l-anioeoias 
y -900 (22.86) WiC ee eae peed, eu Or |e ae 34 4.700 (43.18) WM8169-ND 357 31.47 209.78 839.10 | 90122-0137 
10 1.000 (25.40) WM8103-ND 1.03 9.13 60.85 243.38 | 90121-0130 36 1.800 (45.72) WM8170-ND 3.64 32.14 214.28 857.12 | 90122-0138 
a 1.100 (27.94) WME I0sND) 114 10.04 66.94 __ 267.76_| 90121-0131 40 2.000 (50.80) WMg171-ND 4.33 38.20 254.67 1018.66 | 90122-0140 
12 1.200 (30.48) WM8106-ND 1.24 10.96 73.09 292.85 | 90121-0132 44 2.200 (55.88) WM8172-ND 455 40.11 267.39 1069.54 | 90129-0142 
40 4.000 (101.60) WM8107-ND 459 40.47 269.80 1079.19 | 90121-0160 50 2500 (63.50) ean God °5396° -seene 440110 |-g0190.0148 
4 200 (5.08) WMi8120-ND 42 3.67 24.49 97.94 | 90131-0122 80 4.000 (101.60) WM8174-ND 7.46 65.87 439.11 1756.42 | 90122-0160 
6 .300 (7.62) WM8121-ND 43 3.80 25.31 101.23 | 90131-0123 Guld Contacts with Ti Tait 
8 400 (10.16) WM8122-ND 83 7.29 4860 194.40 | 90131-0124 
10 500 (12.70) WM8123-ND 1.03 913 60.85 243.38 | 90131-0125 2 -200 (5.08) WM8084-ND 33° 288 19.21 76.85 | 90120-0762 
3 12 600 (15.24) WM8124-ND. 1.24 10.96 73.09 292.35 | 90131-0126 3 -300 (7.62) WM8085-ND 49 4.35 29.02 116.07 | 90120-0763 
14 700 (17.78) WM8125-ND 145. 1281 8541 341.64 | 90131-0127 1 4 400 (10.16) WM8086-ND 66 = 5.82 38.80 = 155.18 | 90120-0764 
16 800 (20.32) WM8126-ND 1.66 14.64 97.57 390.29 | 90131-0128 5 500 (12.70) WM8087-ND 71 6.31 42.06 168.22 | 90120-0765 
18 .900 (22.86) WM8127-ND 1.87 1653 11019 440.75 | 90131-0129 6 600 (15.24) WM8088-ND 99 8.69 57.96 _231.82_| 90120-0766 
20 1.000 (25.40) WM8128-ND 2.08 18.36 122.43 489.72 | 90131-0130 (Continued) 
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rgotex Waldom = C-Grid II™ 2.54mm (.100”) Pitch (cont, 


Headers (Cont.) 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.) Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
7 .700 (17.78) WM8089-ND 1.15 10.16 67.74 270.94 | 90120-0767 22 1.100 (27.94) WM8147-ND 3.62 31.95 213.03 852.13 | 90131-0771 
8 -800 (20.32) WM8090-ND 1.32 11.63 77.54 310.16 | 90120-0768 24 1.200 (30.48) WM8148-ND 3.95 34.84 232.25 928.98 | 90131-0772 
9 .900 (22.86) WMs8091-ND 148 13.10 87.35 349.38 | 90120-0769 26 1.300 (33.02) WM8149-ND 4.27 37.71 251.38 1005.52 | 90131-0773 
1 10 1.000 (25.40) WM8092-ND 1.64 14.51 96.75 387.01 | 90120-0770 28 1.400 (35.56) WM8150-ND 466 41.14 274.25 1096.99 | 90131-0774 
1 1.100 (27.94) WM8093-ND 1.80 15.92 106.11 424.42 | 90120-0771 3 30 1.500 (38.10) WM8151-ND 496 43.77 291.79 1167.17 _| 90131-0775 
12 1.200 (30.48) WM8094-ND 1.97 17.39 115.91 463.64 | 90120-0772 40 2.000 (50.80) WM8152-ND 6.58 58.03 386.87 1547.49 | 90131-0780 
40 4.000 (101.60) WM8095-ND 6.57 57.98 386.50 1546.01 | 90120-0800 50 2.500 (63.50) WM8153-ND 8.21 72.48 483.20 1932.80 | 90131-0785 
2 -200 (5.08) WM8108-ND 33 288 19.21 76.85 | 90121-0762 60 3.000 (76.20) WM8154-ND 9.87 87.05 580.32 2321.29 | 90131-0790 
3 -300 (7.62) WM8109-ND 9 435 29.02 116.07 | 90121-0763 72 3.600 (91.44) WM8155-ND 11.49 101.37 675.80 2703.21 | 90131-0796 
4 -400 (10.16) WM8110-ND a 6.31 42.06 168.22 | 90121-0764 80 4.000 (101.60) WM8156-ND 13.16 116.13 774.17 3096.68 | 90131-0800 
5 .500 (12.70) WM8111-ND 89 7.87 52.50 209.99 | 90121-0765 4 .200 (5.08) WM8175-ND 92 8.08 53.88 215.50 | 90122-0762 
6 600 (15.24) WM8112-ND 1.08 9.49 63.28 253.13 | 90121-0766 6 .300 (7.62) WM8176-ND 1.59 14.02 93.49 373.97 | 90122-0763 
2 7 .700 (17.78) WM8113-ND 1.26 611.09 73.91 295.63 | 90121-0767 8 400 (10.16) WM8177-ND 1.83 16.16 107.75 431.00 | 90122-0764 
8 -800 (20.32) WM8114-ND 143° 12.61 84.06 336.23 | 90121-0768 10 500 (12.70) WM8178-ND 2.06 18.19 121.24 484.95 | 90122-0765 
9 .900 (22.86) WM8115-ND 1.60 1415 94.31 377.25 | 90121-0769 12 600 (15.24) WM8179-ND 241 21.30 142.01 568.05 | 90122-0766 
10 1.000 (25.40) WM8116-ND 3.11 2742 182.82 731.29 | 90121-0770 14 .700 (17.78) WM8180-ND 2.85 25.17 167.77 671.09 | 90122-0767 
1 1.100 (27.94) WM8117-ND 1.80 15.92 106.11 424.42 | 90121-0771 16 .800 (20.32) WM8181-ND 299 26.39 175.93 703.73 | 90122-0768 
12 1.200 (30.48) WM8118-ND 214 18.92 126.14 504.56 | 90121-0772 18 .900 (22.86) WM8182-ND 3.30 29.08 193.88 775.50 | 90122-0769 
40 4.000 (101.60) WM8119-ND 7.09 62.53 416.85 1667.38 | 90121-0800 4 20 1.000 (25.40) WM8183-ND 3.59 31.71 211.39 845.56 | 90122-0770 
4 .200 (5.08) WM8138-ND 66 5.82 38.80 155.18 | 90131-0762 22 1.100 (27.94) WM8184-ND 3.93 34.71 231.43 925.70 | 90122-0771 
6 -300 (7.62) WM8139-ND 99 8.69 57.96 231.82 | 90131-0763 24 1.200 (30.48) WM8185-ND 431 38.02 253.47 1013.89 | 90122-0772 
8 400 (10.16) WM8140-ND 1.32 11.63 77.54 310.16 | 90131-0764 26 1.300 (33.02) WM8186-ND 462 40.77 271.79 1087.14 | 90122-0773 
10 .500 (12.70) WM8141-ND 1.64 14.51 96.75 387.01 | 90131-0765 28 1.400 (35.56) WM8187-ND 496 43.73 291.50 1166.00 | 90122-0774 
3 12 600 (15.24) WM8142-ND 1.97 17.39 115.91 463.64 | 90131-0766 30 1.500 (38.10) WM8188-ND 5.31 46.87 312.49 1249.95 | 90122-0775 
14 .700 (17.78) WM8143-ND 2.30 20.32 135.50 541.98 | 90131-0767 40 2.000 (50.80) WM8189-ND 6.92 61.04 406.91 1627.63 | 90122-0780 
16 .800 (20.32) WM8144-ND 2.63 23.18 154.52 618.09 | 90131-0768 50 2.500 (63.50) WM8190-ND 985 86.93 579.50 2318.01 | 90122-0785 
18 .900 (22.86) WM8145-ND 3.62 31.95 213.03 852.13 | 90131-0769 60 3.000 (76.20) WM8191-ND 11.66 102.84 685.61 2742.43 | 90122-0790 
20 1.000 (25.40) WM8146-ND 3.29 29.02 193.45 773.80 _| 90131-0770 80 4.000 (101.60) WM8192-ND 15.03 132.59 883.94 3535.74 | 90122-0800 
Shrouded Headers Fig. 1 — Single Row, Right Angle ‘ig. 2 — Si i Fig. 3 — Dual Row, Vertical, Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
SPECIFICATIONS: Fully Loaded Fully Loaded 
ELECTRICAL: ¢ Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A * Contact Resis- pe fae ; SS Ay : Tt 384 
tance: 20mQ maximum » Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum S Sy, (7: g : “ ; (9-75) 


PHYSICAL: « Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 » Operat- 
ing Temperature: -55°C ~ 125°C * Contact: Copper Alloy, 0.64mm (.025”) 
square pins 


*C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. ul 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. il 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails Gold Contacts with Tin Tails 
2 .347 (8.81) WM8193-ND. 78 6.92 46.14 184.55 | 90136-2102 2 347 (8.81) WM8203-ND 92 8.08 53.88 215.50 | 90136-2202 
‘ ‘Sar 1888) ae ae ie Ao ae Seuige Sear ein 3 AAT (11.35) WM8204-ND 117 1028 6856 274.22 | 90136-2203 
: ; : . . . 4 BAT (13.89 WM8205-ND 149 1347 87.77 351.07 | 90136-2204 
5 647 (16.43) WM8196-ND 137 12.06 8043 321.71 | 90136-2105 (13.88) i : 
5 647 (16.43) WM8206-ND 167 1476 9840 393.58 | 90136-2205 
1 . zea deca Le Aa a +2 ees , 6 ‘747 (18.97) WM8207-ND 174 1537 10248 409.90 | 90136-2206 
¢ 847 (21.51) i ‘ ; : 59.95 Eoie 7 “847 (21.51) WM8208-ND 212 1867 12450 497.99 | 90136-2207 
8 947 (24.05) WM8199-ND 2.09 18.43 122.88 491.52 | 90136-2108 
7 ‘ 8 947 (24.05) WM8209-ND 248 21.91 146.10 584.38 | 90136-2208 
9 1.047 (26.59) WM8200-ND 87 «7.71 51.41 ~— 205.64 | 90136-2109 
fo 11147 (29.13) WM8201-ND ‘07. ~S«B BT. BT 14.—-22854 | 90136-2110 9 1.047 (26.59) WM8210-ND 2.81 24.80 165.31 661.23 | 90136-2209 
12 1.347 (34.21) WM8202-ND 1417 10.28 68.56 274.22 | 90136-2112 10 1.147 (29.13) WM8211-ND 3.12 27.55 183.65 734.58 | 90136-2210 
7 “347 (8.81) WM8213-ND Ft 631 42.06 168.22 | 90136-1102 12 1.347 (34.21) WM8212-ND 3.74 33.04 220.24 880.97 | 90136-2212 
3 AAT (11.35) WM8214-ND 74 6.49 43.25 172.99 | 90136-1103 2 347 (8.81) WM8223-ND 82 7.22 48.15 192.60 | 90136-1202 
4 547 (13.89) WM8215-ND 1.01 888 59.20 236.80 | 90136-1104 3 AAT (11.35) WM8224-ND 1.38 1249 81.25 325.00 | 90136-1203 
5 647 (16.43) WM8216-ND 112 986 65.75 262.99 | 90136-1105 4 BAT (13.89) WM8225-ND 152 1341 89.41 357.64 | 90136-1204 
2 6 747 (18.97) WM8217-ND 1.28 11.27 75.10 300.40 | 90136-1106 5 647 (16.43) WM8226-ND 157 13.83 92.22 368.88 | 90136-1205 
7 B47 (21.51) WM8218-ND 146 1286 85.70 342.80 | 90136-1107 9 6 747 (18.97) WM8227-ND 1.62 1433 95.51 382.02 | 90136-1206 
: {aoe ee tog ey ie aed aera ie 7 847 (21.51) WM8228-ND 1.67 1476 9840 393.58 | 90136-1207 
10 1.147 (29.13) WM8221-ND 2.01 17.75 118.35 473.40 | 90136-1110 $ pa al Meza NO cele ole MaLOe. Sabet | ab lae cus 
9 1.047 (26.59) WM8230-ND 255 22.53 150.18 600.70 | 90136-1209 
12 1.347 (34.21) WM8222-ND 2.30 20.29 135.26 541.02 | 90136-1112 10 1.147 (29.13) wMg231-ND 271 2387 159.16 636.64 | 90136-1210 
6 07 (10.34) WM8233-ND 146 1292 86.15 344.61 | 90130-1106 i - 
12 1.347 (34.21) WM8232-ND 3.24 28.61 190.75 762.99 | 90136-1212 
8 507 (12.88) WM8234-ND 169 14.94 9959 398.35 | 90130-1108 
10 “607 (15.42) WM8235-ND 1.91 1684 11226 449.02 | 90130-1110 6 407 (10.34) WM8247-ND 1.85 16.28 108.55 434.18 | 90130-1206 
12 707 (17.96) WM8236-ND 214 18.85 125.69 502.76 | 90130-1112 8 507 (12.88) WM8248-ND 212 18.73 124.87 499.47 | 90130-1208 
14 807 (20.50) WM8237-ND 2.36 20.81 138.76 555.02 | 90130-1114 1 Sorte) Heald oy aie eu eee Sento 
16 907 (23.04) WM8238-ND 258 22.77 151.82 607.27 | 90130-1116 . ; ‘ ; ; ; ‘ 
3 18 1.007 (25.58) WM8239-ND 3.13 27.61 184.10 736.38 | 90130-1118 14 807 (20.50) WM8251-ND 2.95 26.02 173.47 693.88 | 90130-1214 
20 1.107 (28.12) WM8240-ND 3.64 32.14 214.28 857.12 | 90130-1120 16 907 (23.04) WM8252-ND 3.23 28.47 18979 759.17 | 90130-1216 
24 1.307 (33.20) WM8241-ND 418 36.85 245.68 982.73 | 90130-1124 S 18 1.007 (25.58) WM8253-ND 3.93 34.71 231.43 925.70 | 90130-1218 
26 1.407 (35.74) WM8242-ND 452 39.91 266.09 1064.35 | 90130-1126 20 4.107 (28.12) WM8254-ND 4.23 37.34 248.94 995.76 | 90130-1220 
30 1.607 (40.82) WM8243-ND 5.22 46.03 306.90 1227.59 | 90130-1130 24 1.307 (33.20) WM8255-ND 5.77 50.88 33917 1356.69 | 90130-1224 
ae aes Ne aet 2130 set 1301-33 aeee ia 26 1.407 (35.74) WM8256-ND 5.68 50.14 334.27 1337.08 | 90130-1226 
; ; : : : : § 30 1.607 (40.82) WM8257-ND 656 57.85 385.68 1542.72 | 90130-1230 
ef arin, Seeeee oa 1 ac wee ee 34 1.807 (45.90) WM8258-ND 7.30 64.40 429.33 1717.31 | 90130-1234 
: ; ; ‘ : : : ‘ 40 2.107 (53.52 WM8259-ND 870 76.79 511.95 2047.81 | 90130-1240 
8 507 (12.88) WM8262-ND 185 1628 10855 434.18 | 90130-3108 50 eprer wa60-ND 988 8717 58115 232458 | 90130-1250 
10 607 (15.42) WM8263-ND 210 1849 123.25 493.01 | 90130-3110 - - - - 
12 707 (17.96) WM8264-ND 234 20.63 137.56 550.25 | 90130-3112 6 407 (10.34) WM8275-ND 2.02 17.82 118.80 475.20 | 90130-3206 
14 807 (20.50) WMs265-ND 259 22.84 152.24 608.97 | 90130-3114 i are, wee oa aon qcan ae sees 
16 907 (23.04) WM8266-ND 283 24.98 16650 666.00 | 90130-3116 : _ : ; : ‘ ‘ 
4 18 1.007 (25.58) WM8267-ND 1.29 1141 76.08 304.33 | 90130-3118 12 707 (17.96) WM8278-ND 2.97 26.20 174.66 698.65 | 90130-3212 
20 1.107 (28.12) WM8268-ND 141 12.40 82.65 330.61 | 90130-3120 4 14 807 (20.50) WM8279-ND 3.28 28.96 193.05 772.21 | 90130-3214 
24 1.307 (33.20) WM8269-ND 459 40.53 270.17 1080.67 | 90130-3124 16 .907 (23.04) WM8280-ND 360 31.78 211.84 847.36 | 90130-3216 
26 1.407 (35.74) WM8270-ND 498 43.90 292.67 1170.66 | 90130-3126 18 1.007 (25.58) WM8281-ND 4.38 38.63 257.55 1030.21 | 90130-3218 
30 1.607 (40.82) WM8271-ND 571 50.37 335.81 1343.23 | 90130-3130 20 1.107 (28.12) WM8282-ND 4.82 42.55 283.66 1134.62 | 90130-3220 
34 1.807 (45.90) WM8272-ND 654 57.67 384.44 1537.74 | 90130-3134 24 1.307 (33.20) WM8283-ND 5.78 51.00 339.97 1359.87 | 90130-3224 
40 2.107 (53.52) WM8273-ND 7.96 70.22 468.12 1872.49 | 90130-3140 40 2.107 (53.52) WM8284-ND 9.04 79.77 531.78 2127.10 | 90130-3240 
i i ire insulation Diameter Range jating igi-Key ricing jolex 
Femal rimp Terminal Ww Insulation Di R PI Digi-K Pi Mol 
SpEGIFIGATIONS Range Inch (mm) Option Part No. 10 100 500 Part No. 
ELECTRICAL: « Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: 20m maximum 22-24 .040/.058 (1.02/1.47) At WM2SSEND eae me ane eoe2109 
‘ ' : ie : siege Et WM2559-ND on 17.57 70.28 | 90119-2110 
PHYSICAL: ¢ Contact: Copper alloy * Wire Insulation Diameter: 1.70mm (.067") maximum 
ance de ie ase ag At WM2560-ND 137 11.42 45.69 | 90119-2120 
+Plating A: 100pm (39y”) minimum Hot Tin dip 26-28 .030/.048 (0.76/1.22) 
+ Plating E: 0.38ym (15y”) selective Gold over Nickel and 4m (160y”) Tin/Lead over Nickel Et WM2561-ND 211 17.57 70.28 | 90119-2121 
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Electronics 
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IDC RECEPTACLES: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts »* Connectors and headers are end- 
to-end stackable * Connectors preloaded with IDC contact = All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) 
terminal technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the material requirements of Table 23.1 
of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 * Certified by Canadian Standards Association 


PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A maximum Low-Level Resistance: 5mQ maximum 
initial Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MQ minimum initial Operating 
Temperature: -55°C ~ 105°C MATERIAL AND FINISH: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 
nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30p 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30 


CST - 100 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: « High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched 
headers * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 « Certified by 
Canadian Standards Association, File No. LR7189 PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A 
maximum Low-Level Resistance: 6m maximum initial, 10mO maximum final Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
initial, 100MQ minimum final Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MATERIAL AND FINISH: Selective gold, 30 gold 


over 127, nickel or bright tin-lead on entire contact Wire Range: 22-26 AWG Maximum Ins. Diameter: .065 


KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): MATERIAL: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


LED CONNECTORS: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads MATERIAL AND FINISH: 
Receptacles: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: 


Phosphor bronze, post tin plated, 30 


REPLACEMENT LED CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester UL94V-0 rated, natural Posts: Tin plated copper alloy 


Fig. 1 — Receptacle 


Discrete 
Wire IDC 


Fig. 3 — CST - 100 Housing 
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Fig. 6 — Strain Relief Cover 
- Closed End 


Fig. 9 — Dust Cover 
- Feed-Thru 
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With Polarizing Tabs 


Fig. 2— IDC & LED Contacts 


Fig. 4 — CST - 100 Crimp Contact 
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Fig. 7 — Dust Cover 
- Closed End 
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Fig. 5 — Keying Plug 
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Fig. 8 — Strain Relief Cover 
- Feed-Thru 
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Dimension 
Cir- “AY Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. 1 23) Part No. 
Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
2 .200 (5.08) A30994-ND AP 2.45 | 3-640443-2 
3 .300 (7.62) A30995-ND 7 2.98 | 3-640443-3 
4 | 400 (10.16) | A30996-ND 22 4.94 | 3-640443-4 
5 | .500 (12.70) | A30997-ND .28 6.30 | 3-640443-5 
6 | .600 (15.24) | A30998-ND 30 6.73 | 3-640443-6 
1 | RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30999-ND 35 7.86 | 3-640443-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31000-ND 40 8.95 | 3-640443-8 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31001-ND 98 22.20 | 3-640443-9 
28 AWG Green, Tin Plated 10 |1.000 (25.40)| A30951-ND 50 11.24 | 4-640443-0 
11 11.100 (27.94) | A30952-ND 1.20 27.14 | 4-640443-1 
12 11.200 (30.48)| A30953-ND 64 14.43 | 4-640443-2 
13 | 1.300 (33.02)| A30954-ND 1.42 32.07 | 4-640443-3 
14 |1.400 (35.56)| A30955-ND 1.53 34.54 | 4-640443-4 
15 |1.500 (38.10)| A30956-ND 1.04 23.66 | 4-640443-5 
2 .200 (5.08) A31031-ND 7 2.45 | 3-643816-2 
3 .300 (7.62) A31032-ND 20 2.98 | 3-643816-3 
4 | 400 (10.16) | A31033-ND 22 4.94 | 3-643816-4 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31034-ND 28 6.30 | 3-643816-5 
4a | Closed End with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31035-ND 30 6.73 | 3-643816-6 
with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31036-ND 35 7.86 | 3-643816-7 
28 AWG, Green, Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A31037-ND 40 8.95 | 3-643816-8 
10 | 1.000 (25.40)| A30970-ND 50 11.24 | 4-643816-0 
12 11.200 (30.48)| A30971-ND 64 14.43 | 4-643816-2 
15 11.500 (38.10) A30972-ND 1.04 23.66 | 4-643816-5 
Feed-Thru with Lock, 9 | .900 (22.86) | A19139-ND 98 22.20 | 640623-9 
without Polarizing Tabs, | 44 14 490 (35.56)| _A19144-ND 2.08 46.63 | 1-640623-4 
28 AWG Green, Tin Plated 
2 .200 (5.08) A30814-ND 19 4.22 | 3-640623-2 
3 .300 (7.62) A30815-ND 21 4.68 | 3-640623-3 
4 | 400 (10.16) | A30816-ND 22 4.94 | 3-640623-4 
5 | .500 (12.70) | A30817-ND 28 6.30 | 3-640623-5 
RoHS Compliant 6 | .600 (15.24) | A30818-ND .30 6.73 | 3-640623-6 
1 Feed-Thru with Lock, 7 | .700 (17.78) | A30819-ND 35 7.86 | 3-640623-7 
without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A30820-ND 40 8.95 | 3-640623-8 
28 AWG Green, 9 | .900 (22.86) | A30821-ND 98 22.20 | 3-640623-9 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40)| A30802-ND 50 11.24 | 4-640623-0 
11 |1.100 (27.94) | A30803-ND 1.20 27.14 | 4-640623-1 
12 11.200 (30.48)| A30804-ND 64 14.43 | 4-640623-2 
13 | 1.300 (33.02)| A30805-ND 1.42 32.07 | 4-640623-3 
14 |1.400 (35.56)| A30806-ND 1.53 34.54 | 4-640623-4 
15 |1.500 (38.10)| A30807-ND 1.04 23.66 | 4-640623-5 
2 .200 (5.08) A31045-ND 18 4.07 | 3-644565-2 
3 .300 (7.62) A31046-ND 20 4.50 | 3-644565-3 
. 4 | 400 (10.16) | A31047-ND 22 4.94 | 3-644565-4 
ee 5 | .500(12.70) | a3to4s-ND 28 ~—-6.30 | 3-644565-5 
1A . < , 6 | .600 (15.24) | A31049-ND .30 6.73 | 3-644565-6 
with Polarizing Tabs, 
28 AWG Green, 7 | .700 (17.78) | A31050-ND 35 7.86 | 3-644565-7 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A31051-ND 40 8.95 | 3-644565-8 
10 | 1.000 (25.40)| A30975-ND 50 11.24 | 4-644565-0 
12 11.200 (30.48)| A30976-ND 64 14.43 | 4-644565-2 
15 |1.500 (38.10) A30977-ND 1.04 23.66 | 4-644565-5 
Closed End with Lock 
without Polarizing Tabs, 11 |1.100 (27.94)| A19039-ND 1.20 27.14 | 1-640442-1 
26 AWG Blue, Tin Plated 
2 .200 (5.08) A30986-ND 7 2.45 | 3-640442-2 
3 .300 (7.62) A30987-ND 7 2.98 | 3-640442-3 
4 | 400 (10.16) | A30988-ND 22 4.94 | 3-640442-4 
5 | .500 (12.70) | A30989-ND 28 6.30 | 3-640442-5 
6 | .600 (15.24) | A30990-ND .30 6.73 | 3-640442-6 
1 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30991-ND 35 7.86 | 3-640442-7 
Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30992-ND 40 8.95 | 3-640442-8 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30993-ND 98 22.20 | 3-640442-9 
26 AWG Blue, 10 |1.000 (25.40)| A30945-ND 50 11.24 | 4-640442-0 
Tin Plated 11 | 1.100 (27.94)| A30946-ND 1.20 27.14 | 4-640442-1 
12 11.200 (30.48)| A30947-ND 64 14.43 | 4-640442-2 
13 |1.300 (33.02)| A30948-ND 1.42 32.07 | 4-640442-3 
13 | 1.300 (33.02) | A30808-NDt 80 18.05 | 4-643828-3 
14 11.400 (35.56)| A30949-ND 1.53 34.54 | 4-640442-4 
15 | 1.500 (38.10)| A30950-ND 1.04 23.66 | 4-640442-5 
t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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amp _ MTA.100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dimension Dimension 
Cir- "aA" Digi-Key Pricing AMP Cir- “AY Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. if 25 Part No. Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. if 25 Part No. 
2 | .200 (5.08) | A31024-ND 17° .2.45 | 3-643815-2 Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | A19095-ND 30 © 6.73 | 640621-6 
3 | .300(7.62) | A31025-ND 472.98 | 3-643815-3 without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A19098-ND 189 42.71 | 640621-9 
4 | 400 (10.16) | A31026-ND 22 4.94 | 3-643815-4 24 AWG White, 12 |1.200 (30.48)|_ A19101-ND 64 = 14.43. | 1-640621-2 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31027-ND 28 6.30 | 3-643815-5 Tin Plated 13 |1.300 (33.02)| A19110-ND 1.91 43.30 | 1-640621-3 
Closed End with Lock, 6 | 600 (15.24) | _A31028-ND 30 6.73. | 3-643815-6 2 | 2006.08) | aatoo2aD ag dpe [Seino 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31029-ND 35 7.86 | 3-643815-7 3 | 300(762) | astoos-no oat - eae: |-aenageots3 
26 AWG Blue, 8 | .800 (20.32) | A31030-ND 40 8.95. | 3-643815-8 4 | 400 (10.16) | Aa3to04-ND 55 aaa. |-sepageaod 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40) | A30967-ND 50 11.24 | 4-643815-0 5 | 500(12.70) | Aa3i005-ND 8 6.30 | 3-640601-5 
12 |1.200 (20.48) eee ge UE 4 Oe ace 1 6 | .600 (15.24) | _A31006-ND 306.73 | 3-640621-6 
13 |1.300 (33.02) | A30810-ND 80 18.05 | 4-644313-3 
15 |1.500 end peer 1.04 23.66 | 4-643815-5 RoHS Compliant 7 | -700 (17.78) a = PS |S eteele 
Food thu with LBC 8 | 800 (20.32) | A31008-ND 40 8.95. | 3-640621-8 
Feed-Thru with Lock, without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) [eI Coes 1.88 42.71. |-3-640621-9 
without Polarizing Tabs, 41 1.100 (27.94) | A19121-ND 1.20 27.14 | 1-640622-1 24 AWG White, Tin Plated | 10 |1-000 (25.40))A31064-ND coud Reece 
26 AWG Blue, 14 [1.400 (35.56) | A19131-ND 2.06 46.63 | 1-640622-4 11_[1-100 (27.04) [BRBSIQbeg 1202714 aGA062i+4 
Tin Plated 12 |1.200 (30.48)|  A31066-ND 64 14.43. | 4-640621-2 
13 |1.300 (33.02)| A31067-ND 1.42 32.07 | 4-640621-3 
2 | .200 (5.08) | A31009-ND 19 4.23 | 3-640622-2 13. |1.300 (33.02)| A30824-NDt 80 18.05 | 4-644576-3 
3 | 300 (7.62) | A31010-ND 24 4.66 | 3-640622-3 44 |1.400 (35.56)| A31068-ND 153 34.54 | 4-640621-4 
4° | 400 (10.16) HED neh ANG SOslneee 15 |1.500 (38.10)| A31069-ND 1.04 23.66 | 4-640621-5 
5 | 500(12.70) | A31012-ND 28 6.30 | 3-640622-5 
6 | 600 (15.24) | A31013-ND 30 6.73 | 3-640622-6 2 | .200 (5.08) | A81127-ND 18 4.06 | 3-644563-2 
1 | RoHS Compliant 7 | .700(17.78) | A31014-ND 35 7.86 | 3-640622-7 3 | .300 (7.62) | A81128-ND 19 4.41 | 3-644563-3 
Feed-Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) | A31015-ND 40 8.95 | 3-640622-8 4 | 400 (10.16) | A31129-ND 22 4.94 | 3-644563-4 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31016-ND 98 22.20 | 3-640622-9 RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31130-ND 28 8.30 | 3-644563-5 
26 AWG Blue, 40 |1.000 (25.40) | A30957-ND 1.09 24.67 | 4-640622-0 Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | _A31131-ND 30 6.73 | 3-644563-6 
Tin Plated 11 |1.100 (27.94) | A30958-ND 1.20 27.14 | 4-640622-1 1A | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31132-ND 35 7.86 | 3-644563-7 
42 {1.200 (30.48)| _a30959-ND 64.1443 | 4-e4ge00-0 24 AWG White, 8 | 800 (20.32) | A31133-ND 40 8.95. | 3-644563-8 
13. |1.300 (33.02)| A30960-ND 142 32.07 | 4-640609-8 Tin Plated 10 |1.000 (25.40)|  A31077-ND 50 11.24 | 4-644563-0 
43. {1.300 (33.02)| a30813-NDt 80 18.08 | 4-644577-3 12 |1.200 (30.48)| A31078-ND 64 14.43. | 4-644563-2 
14. |1.400 (35.56) | A30961-ND 464  a4s4 | dveanezdsa 13 |1.300 (33.02)| A30826-NDt 80 18.05 | 4-644579-3 
15. {1.500 (38.10)| A30962-ND fos 39.68: | AseageoDe 15 |1.500 (38.10)| A31079-ND 1.04 23.66 | 4-644563-5 
2 | .200(5.08) | A31038-ND 18 4.17 | 3-644564-2 F | 200 08) eats i. eee ene 
3 | .300 (7.62) | A31039-ND 21 4.66 | 3-644564-3 3 | 3007.62) eae eee OSE eee 
1A ‘ciaieces 4 | 4000.6) eters +5 fous | Reeeeaa 4 | 400 (10.16) | A31082-ND 22 4.94 | 3-640440-4 
‘oHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31083-ND 28 6.30 | 3-640440-5 
Feed-Thru with Lock, 5 | 500(12.70) ae ces eat | Soeteety ; 6 | 600 ae A31084-ND 30 6.73 | 3-640440-6 
sites 6 | 600 (15.24) | A31042-ND 30 6.73 | 3-644564-6 ,_ | RoltS Comptiant 7 | 00776) eae - rae ee 
26 AWG Blue, 7 | 700 (17-78) eee Poo pean acns lose end with 00 a | 800 (20.32) | asi086-NO 40895 | $-640440-8 
Tin Plated B | 800 (20.32) Ea AD. BSS) |S beset S ia ae 9 | 900 (22.86) | a31087-ND 98 22.20 | 3-640440-9 
12 |1.200 (30.48) | A30973-ND 64 14.43. | 4-644564-2 22 AWG Red, sora nee ms 40) eres ee. Ana. aeaaane 
13 1.300 (33.02) | A30811-NDt 80 18.05 | 4-644497-3 Tin Plated , ; : : 
15 {1.500 (08:10) (eee 466 sae. | dedanéas 41 [4.100 (27.94) | A31053-N D 1.20 27.14 | 4-640440-1 
12 |1.200 (30.48)| A31054-ND 64 14.43. | 4-640440-2 
Closed End with Lock, 13 |1.300 (33.02)| A31055-ND 142 32.07 | 4-640440-3 
without Polarizing Tabs, 141. |1.100 (27.94) | A19024-ND 61 13.73 | 1-640441-1 14 | 1.400 (35.56) | A31056-ND 1.53 34.54 | 4-640440-4 
24 AWG White 1a {1.100 06.56) (eee s G6. Rosa [4B Aodaia 15 |1.500 (38.10)| A31057-ND 1.04 23.66 | 4-640440-5 
Tin Plated ; 
Closed End with Lock, 
2 | .200 (5.08) | A30978-ND 472.45 | 3-640441-2 1A | with Polarizing Tabs, 13 |1.300 (33.02)| A23845-NDt 80 © 18.05 | 1-643813-3 
3 | .300 (7.62) | A30979-ND 472.98 | 3-640441-3 22 AWG Red, Tin Plated 
4 | 400 (10.16) | A30980-ND 18 3.02 | 3-640441-4 
5 | 500 (12.70) | A30981-ND 28 6.30 | 3-640441-5 2 |) 2006.08) Eee anD a ome freee 
: 6 | 600 (15.24) | A30982-ND 30 6.73 | 3-640441-6 ; eo a GSU et (ele eee 
; ) | A30842-ND 86 19.58 | 3-644083-3 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30983-ND 35 7.86 | 3-640441-7 4 | 4000.16) [ReGen pt van |aaaaeie a 
Closed End with Lock, 8 | 800 (20.32) | A30984-ND 40 8.95. | 3-640441-8 RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) Ieee Sie 6p lean 
without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A30985-ND 98 22.20 | 3-640441-9 Closed End with Lock, 
24 AWG White, 10 |1.000 (25.40)| As0939-ND 50 11.24 | 4-640441-0 1A | with Polarizing Tabs, 7 | -700(17.78) ESD BB EEG") ORNS ET 
Tin Plated 11 [1.100 (27.94) | A30940-ND 1.20 27.44 | 4-640441-1 22 AWG Red, 8 | 800 (20.22) EY sat Bab pe etseieS 
42 |1.200 (30.48) | A30941-ND 6414.43. | 4-640441-2 Tin Plated 10. 1.000 (25.40) NY BOP 2A: a bas818-0 
41 |4.100 (27.94)| A31071-ND 231 52.21 | 4-643813-1 
13 [1.900 (3002) He ae BAe “SETS ROS 12_|1.200 (30.48)| _A31072-ND 64 14.43 | 4-643813-2 
13 |1.300 (33.02) | A30812-NDt 80 18.05 | 4-644574-3 
14 |1.400 (35.56) | A30943-ND 1.53 34.54 | 4-640441-4 18 |1.200 (33.02) Oe ano SOE AB OR: eee S 
15. |1.500 (38.10) | A30944-ND 1.04 23.66 | 4-640441-5 15 [1-500 (38.10) TED TDN eh 86 Possess 
2 | 200(6.08) | A3to17-ND Per are petra 12. 1.200 (30.48)| A19080-ND 64 14.43. | 1-640620-2 
3 .300 (7.62) | A31018-ND A7 2.98 | 3-643814-3 22 AWG Read, Tin Plated 13 | 1.300 (33.02)} A19081-ND 1.42 32.07 | 1-640620-3 
4 | 400 (10.16) | A31019-ND 22 4.94 | 3-643814-4 
RoHS Compitant 5 | .500 (12.70) | A31020-ND 28 6.30 | 3-643814-5 2 | 200 (5.08) | A31088-ND 419° 4.21 | 3-640620-2 
1A) looei Enel wath Lacks: 6 | 600 (15.24) | A31021-ND 30 6.73 | 3-643814-6 RoHS Compltant 3 | .300(7.62) | A31089-ND 20 4.59 | 3-640620-3 
with Polarizing Tabs, 7 | .700(17.78) | A3102 2-ND 35 7.86 | 3-643814-7 Feed -Thru with Lock, 4 | .400 (10.16) | A31090-ND 22 4.94 | 3-640620-4 
34 /AWG White, Tin Plaid 8 | .800 (20.32) | A31023-ND AO 8.95 | 3-643814-8 1 | without Polarizing Tabs, 5 | .500 (12.70) | A31091-ND 28 6.30 | 3-640620-5 
, 10 |1.000 (25.40) | A30963-ND 50 11.24 | 4-643814-0 22 AWG Red, 6 | 600 (15.24) | A31092-ND 30 6.73 | 3-640620-6 
12 |1.200 (30.48) | A30964-ND 64 14.43. | 4-643814-2 Tie Bieta 7 | .700 (17.78) | A31093-ND 35 7.86 | 3-640620-7 
13 |1.300 (33.02) | A30809-NDt 80 18.05 | 4-644312-3 8 | 800 (20.32) | A31094-ND 40 8.95. | 3-640620-8 
15 |1.500 (38.10) | A30965-ND 1.04 23.66 | 4-643814-5 9 | 900 (22.86) | A31095-ND 98 22.20 | 3-640620-9 
16 |1.600 (40.64) | A30966-ND 2.07 46.87 | 4-643814-6 | + YLeav-0- Black Housing (Continued) 
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amp MTA.100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
10 |1.000 (25.40)| A31058-ND 50 11.24 | 4-640620-0 Feed-Thru with Lock 2 | 200(6.08) | a30897-no As Aion | aaeeeD 
RoHS Compliant 11. 1.100 (27.94) | A31059-ND 1.20 27.14 | 4-640620-1 1 | without Polarizing Tabs, 3 300 (7.62) A30838-ND 4 467 | 3-641655-3 
Feed- Thru with Lock 12 |1.200 (30.48)|  A31060-ND 64 14.43 | 4-640620-2 26 AWG Blue, Tin Plated 
1 | without Polarizing Tabs, 13 |1.300 (33.02)| A31061-ND 1.42 32.07 | 4-640620-3 ; 
22 AWG Red, 13 |1.300 (33.02)| A30823-NDt 80 18.05 | 4-644575-3 Closed End with Lock, 
aia Bato 14 100 (35.56) IRSTOGSE 159° saga | heaBod 1A | with Polarizing Tabs, 2 | .200(5.08) | A30843-ND 19 2.45 | 3-644795-2 
mee ae HOO. ES 00) ; : 24 AWG, White, Tin Plated 
15 | 1.500 (38.10)| A31063-ND 1.04 23.66 | 4-640620-5 
Feed -Thru with Lock, es an 2 | .200 (5.08) | A30839-ND 418 4.06 | 3-641656-2 
without Polarizing labs, 
with Polarizing Tabs, 13 |1.300 (33.02)} A23856-NDt 80 18.05 | 1-644578-3 9 3 | .300 (7.62) | A30840-ND 20 4.49 | 3-641656-3 
. 28 AWG Green, Tin Plated 
22 AWG Red, Tin Plated 
Closed End with Lock, 
‘ 2 | .200(5.08) | A30827-ND 18 2.55 | 3-641534-2 
2 | .200(5.08) | A31120-ND 24 419 | 3-644540-2 1 | without Polarizing Tabs, a | 00 : a AaDADRAT i dp: | acBalBb A 
3 | .300(7.62) | A31121-ND 24 4.64 | 3-644540-3 22 AWG Red, Tin Plated ak : , 
4 | 400 (10.16) | A31122-ND 22 4.94 | 3-644540-4 ; 
Feed-Thru with Lock, 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31123-ND 28 6.30 | 3-644540-5 ; 25 2 | .200 (5.08) | A30833-ND 19 4.20 | 3-641653-2 
1A 6 | 600 (15.24) | A3t124-ND ai.  iacael| a RAAEAN without Polarizing Tabs, | 3) 300 (7.62) | A30834-ND 21 464 | 3-641653-3 
Feed -Thru with Lock, : ; ; : 22 AWG Red, Tin Plated 
with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31125-ND 35 7.86 | 3-644540-7 = 
22 AWG Red, 8 | .800 (20.32) | A31126-ND 40 8.95 | 3-644540-8 Replacement LED Contacts - RoHS Compliant 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40)) A31074-ND 50 11.24 | 4-644540-0 28 AWG, Tin Plated _ _ A31106-ND 1.93/25 3.43/50 | 641646-1 
12 | 1.200 (30.48) | A31075-ND 64 14.43, | 4-644540-2 > | 26 AWG, Tin Plated — - A31105-ND 1.93/25 3.43/50 | 641645-1 
13 1.300 (33.02) | A30825-NDt 80 18.05 | 4-644578-3 24 AWG, Tin Plated _ _ A31104-ND 1.93/25 3.43/50 | 641644-1 
18 |1-500 (38.10) RBSIOog Ne 104” 28.66: | 4*644540°5 22 AWG, Tin Plated — - A31103-ND 1.93/25 3.43/50 | 641643-1 
Replacement IDC Contacts - RoHS Compliant Keying Plugs with Carrier Strip 
Std. 28 AWG, Tin Plated _ — A31100-ND 1.52/25 2.16/50. | 640639-2 5 | 10 Plugs per Strip = = 19810-ND 63 58 | 641994-1 
» | Sid. 26 AWG, Tin Plated - _ A31099-ND 1.71/25 2.43/50. | 640638-3 
Std. 24 AWG, Tin Plated _ _ A31098-ND 1.71/25 2.43/50 | 640637-3 Accessories, .100 
Std. 22 AWG, Tin Plated _ — A31097-ND 1.71/25 2.43/50. | 640636-3 2 | .200(6.08) | A19230-ND 36 819 | 6430752 
CST-100 Crimp Housing (Contacts Sold Separately) 3 | .300 (7.62) | A19231-ND A3 9.57 | 643075-3 
4 | 400 (10.16) | A19232-ND 40 8.91 | 643075-4 
2 | -220 (6.59) aD we a0 7706022 5 | 500 (12.70) | A19233-ND 439.72 | 643075-5 
3 | 320 (6.13) Ee aeD 29 G4 | 770002:8 6 | 600 (15.24) | A19234-ND 419.24 | 643075-6 
4 | zocasy ey gs lemme ee 7700 (17-78) | at8205:N0 388 | 807.7 
a | 30 eee apasLais i sian: | Ho8Goe a 1| etestaRaiist Gotats 8 | .800 (20.32) | A19236-ND 1.23 27.62 | 643075-8 
; SOPOT) : : ‘wats , 9 | .900 (22.86) | A19237-ND 4.23 27.72 | 643075-9 
22-26 AWG White 7 | .720 (18.29) | A19495-ND 48 10.82 | 770602-7 140 |1.000 (25.40)) A19238-ND 1.24 27.81 | 1-643075-0 
3 (Not to be used with 8 | .820 (20.83) | A19496-ND 55 12.37 | 770602-8 11 | 1.100 (27.94)} A19239-ND 4.24 27.91 | 1-643075-1 
MTA .100 Shrouded 9 | .920 (23.37) | A19497-ND 61 13.91 | 770602-9 72 [1.200 (20.48) Ai9240-ND {oa Sai | 4-G8R07Ew 
Header) 10 | 1.020 (25.91)| A19498-ND 68 15.46 | 1-770602-0 43 [1.300 (33.02)| aige4t-no 449: “9670: | 4-4430788 
11 {1.120 (28.45) |PAt9499-ND 75 VO1 | 1-770602-1 44. | 1.400 (35.56)| A19242-ND 1.25 28.20 | 1-643075-4 
12 |1.220 (30.99)| _ A19500-ND 82 18.55 | 1-770602-2 15 |1.500 (38.10)| A23892-ND 1.26 28.30 | 1-643075-5 
13 | 1.320 (33.53)| A19510-ND 89 20.10 | 1-770602-3 
14 |1.420 (36.07)|_ A19511-ND 96 21.65 | 1-770602-4 2 = A19250-ND 08 1.72 | 640550-2 
15 |1.520 (38.61)| A23961-ND 4.02 23.19 | 1-770602-5 3 - A19251-ND 28 2.12 | 640550-3 
4 = A19252-ND 29 4.55 | 640550-4 
CST-100 Crimp Contact (26-22 AWG) 5 = A19253-ND 28 3.03 | 640550-5 
Tin Plated, Loose — — A19520-ND 2.09/25 3.71/50 | 770666-1 6 = A19254-ND 29 5.94 | 640550-6 
4, | Gold Plated, Loose - _ A23962-ND 42.43/25 22.09/50 | 770666-2 Closed End 7 - A19255-ND 29 6.63 | 640550-7 
Gold Plated, Strip = _ A23962CT-ND 28.76/100 131.81/500 | 770601-2 7 | Dust Covers, e = ml2256ND) 387.41 /'640550-8 
Gold Plated, Strip es a A23962TR-ND 790.85/5,500 | 770601-2 White 9 ~ NES ALD espe 5380S) | aaloay 2 
10 _ A19258-ND 39 8.68 | 1-640550-0 
LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 11 = A19259-ND A 9.32 | 1-640550-1 
+100” (2.54mm) Centers 12 = A19260-ND 46 10.38 | 1-640550-2 
Closed End with Lock, a 2 pane es 13 - A19261-ND 48 10.90 | 1-640550-3 
without Polarizing Tabs, : : an awe . nena cee 14 - A19262-ND 52 11.71 | 1-640550-4 
24 AWG White, Tin Plated 600 (15.24) A : 7 535+ 15 — A23893-ND 55 12.37 | 1-640550-5 
Closed End with Lock, 2 | .200(5.08) | A19270-ND 55 12.35 | 643077-2 
1 | without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A23923-ND 40 8.95 | 641534-8 3 .300 (7.62) | A19271-ND 19 4.19 | 643077-3 
22 AWG Red, Tin Plated 4 | 400 (10.16) | A19272-ND 25 5.58 | 643077-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | 500 (12.70) | A19273-ND 61 13.80 | 643077-5 
without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A23924-ND 40 8.95 | 641653-8 6 | 600 (15.24) | _A19274-ND 67 15.05 | 643077-6 
22 AWG Red, Tin Plated Poadetit 7 | 700 (17.78) | A19275-ND 69 15.61 | 643077-7 
LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 8 | Strain Relief Covers, : a Co peas Fee a eral 
.100” (2.54mm) Centers RoHS Compliant White 800 (22.86) . 7 
10 | 1.000 (25.40)} A19278-ND 1.24 27.81 | 1-643077-0 
Closed End with Lock 2 | 200 (6.08) | A30831-ND i pee. | :64t857-D 41 | 1.100 (27.94)|  A19279-ND 1.24 27.91 | 1-643077-1 
without Polarizing Tabs, 3 | 300(7.62) | A30832-ND 47 2.98 | 3-641597-3 12 |1.200 (30.48)) A19280-ND 1.24 28.01 | 1-643077-2 
28 AWG Green, Tin Plated 13. |1.300 (33.02)| A19281-ND 1.25 28.11 | 1-643077-3 
cartmwm. 1 | aman | mmo kaa (ss “ome oo (S28 jars 
without Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) | A30836-ND 20 © 4.49 -| 3-641654-3 500 (88.10) : : 
24 AWG White, Tin Plated 
1 - 3 = A19291-ND 28 212 | 640642-3 
ClosediEnd with Lock, 2 | .200(5.08) | A31101-ND 19 2.45 | 3-641536-2 esata 4 = A19292-ND 28 ~~ 2.62 | 640642-4 
without Polarizing Tabs, 3. | .300(7.62) | A31102-ND 20 ~—-2.98 | 3-641536-3 6 liege 5 - A19293-ND 28 ~~ 3.03 | 640642-5 
26 AWG Blue, Tin Plated ‘hhits 6 A19294-ND 29 5.94 | 640642-6 
Closed End with Lock 2 | 200 (6.08) | a30829-ND ae 255 | 3-641595-2 7 — A19295-ND 29 6.63 | 640642-7 
without Polarizing Tabs, 3 300 (7.62) | A30830-ND 20 2.98 | 3-641535-3 8 _ A19296-ND 33 7.41 | 640642-8 
24 AWG White, Tin Plated + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. Cir- “AY Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | PartNo. 1 25 ‘| Part No. 
8 7 Pieeeaae oR |e Hobs Leinaiant 11 |1.100 (27.94)| a30850-ND 418.86. | 4-644457-1 
oO) pest ES eee IONE Ante POS 12 |1.200 (30.48)| A30851-ND 91 20.58 | 4-644457-2 
Feed-Thru, " = A19299-ND AY 9.32 | 1-640642-1 11 | .64 (025) Square, 43. (1300 28.02) (eee coe see asa 
9 | Dust Covers, 12 _ A19300-ND 46 10.38 | 1-640642-2 without Retentive Legs, 14 |1.400 (35.56) | A30853-ND 107 94.01 | 4-644457-4 
White 13 = A19301-ND 48 10.90 | 1-640642-3 Tin Plated 
14 = A19302-ND 52 11.71 | 1-640642-4 Right Angle Post 
ki cama att pai Msi 64 (.025) Squaré 14 [1.400 (35.56) | A19422-ND 1.47 33.01 | 1-644694-4 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (.200” (5.08mm) Wide Base) eg Legs, 
In Plate 
2 | 2006.08) UND 2B 589. | GA0d52-2 2 | 200(5.08) | A30908-ND 46 3.61 | 3-644694-2 
3 | 300 (7.62) | “A19830:ND 294.30. | 640452-3 3 | 300(7.62) | A30909-ND 24 «5.41 | 3-644694-3 
4 | 400 (10.16) | A1912-ND 320 7.25 | 640452-4 4 | 400 (10.16) | A30910-ND 378.30 | 3-644694-4 
Straight Post 5 | 500 (12.70) | “A19831-ND 40 9.07" | 640452-5 5 | 500 (12.70) | A30911-ND 46 10.38 | 3-644694-5 
10 | 64 (.025) Square, 6 | .600 (15.24) (VALOIS: 4 9.89 | 6404526 11 | RoHS Compliant 6 | 600 (15.24) | A30.912-ND 50 11.32 | 3-644694-6 
Tin Plated 7 | 700 (17.78) | -A19832-ND S1 11.84" | 6404527 Right Angle Post, 7 | 700 (17.78) | A30913-ND 59 13.20 | 3-644694-7 
8 | 800 (20.32) | A1914-ND 5919.19 | 6404528 64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) | A30914-ND 67 15.09 | 3-644694-8 
9 | 900 (22.86) | A19333-ND 57 12.90 | 640452-9 with Retentive Legs, 9 | .900 (22.86) | A30915-ND 75 16.98 | 3-644694-9 
10. /1.000 (25.40) | A1915-ND 73 16.49 | 1-640452-0 Tin Plated 10 |1.000 (25.40)| 30864-ND 84 18.86 | 4-644694-0 
15 |1.500 (38.10)) A24931-ND 1.37 30.92 | 1-640452-5 11 {1.100 (27.94)| A30865-ND 92 20.75 | 4-644694-1 
2 .200 (5.08) | A1916-ND 22 2.98 | 640453-2 12 | 1.200 (30.48) | A30866-ND 1.01 22.64 | 4-644694-2 
3 | .300(7.62) | A19340-ND 29 5.66 | 640453-3 13 |1.300 (33.02) | A30867-ND 1.09 24.52 | 4-644694-3 
4 | 400 (10.16) | Ai917-ND 34755 | 640459-4 14. |1.400 (35.56) | A30868-ND 147 26.41 | 4-644694-4 
5 | 500 (12.70) | A19341-ND A2 9.43 | 640453-5 Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 
Right Angle Post, 6 | .600(15.24) | At918-ND 46 10.29 | 640453-6 
11 | .64 (.025) Square, 7 | .700 (17.78) | A19342-ND ‘5312.00 | 640453-7 2 | .200 (5.08) | A19423-ND 28 1.82 | 640454-2 
Tin Plated 8 | 800 (20.32) | A1919-ND 5311.93 | 640453-8 3 | .300(7.62) | A19430-ND 28 2.51 | 640454-3 
9 | 900 (22.86) | A19343-ND 69 © 15.43 | 640453-9 4 | 400 (10.16) | A19431-ND 28 3.34 | 640454-4 
10 {1.000 (25.40)| A1920-ND 76 17.15 | 1-640453-0 5 | 500 (12.70) Eee 29: 406. (6404605 
12. |1.200 (30.48)| A23927-ND 91 2058 | 1-640453-2 8 | -600 (15.24) (IIe spe = 40 | NOES 
15 |1.500 (38.10)) A23896-ND 3.95 88.92 | 1-640453-5 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19434-ND 29 5.21 | 640454-7 
Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A19435-ND 29 5.52 | 640454-8 
Narrow Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | A19436-ND B 16.32 | 640454-9 
Straight Post. Tin Plated 10 1.000 (25.40)| A19437-ND 29 6.62 | 1-640454-0 
‘64 (.025) Square, 6 | 588 (14.94) | A19354-ND 35 7.82 | 644456-6 41 |1.100 (27.94) | A19438-ND 89 19.95 | 1-640454-1 
without Retentive Legs, : aes Pecne : be Spice 12 |1.200 (30.48) | 419439-ND 45 10.03 | 1-640454-2 
Tin Plated 13. |1.300 (33.02)| A19440-ND 1.05 23.58 | 1-640454-3 
14. |1.400 (35.56) | A19441-ND 143 25.39 | 1-640454-4 
3 | .288 (7.32) | A31113-ND 28 4.84 | 3-644456-3 15 |1.500 (38.10)| A23929-ND 1.51 34.01. | 1-640454-5 
4 | 388 (9.86) | A31114-ND 28 = 6.45 | 3-644456-4 : 
Straight Post, 
5 | 488 (12.40) HD be B06: [iS OedeG:s 412A} .64 (.025) Square, 13. |1.300 (33.02)| A23907-ND 3.40 69.70 | 1-641213-3 
RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) | A31116-ND 39 = 8.79 | 3-644456-6 ay Gold Puited 
Straight Post, 7 | 688 (17.48) | A31117-ND 45 10.26 | 3-644456-7 2 | 2006.08) aR Zp Haas: enna 
{64 (.028) Square, 8 | 788 (20.02) | A31118-ND 52 11.73 | 3-644456-8 3 | s00(762) (eer Ge Hage ibacanioias 
without Retentive Legs, 9 | 888 (22.56) | A31119-ND 58 13.19 | 3-644456-9 4 | 400 (10.16) | 430772-ND 4.05 93.71 | 346412134 
Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30844-ND 73 16.49 | 4-644456-0 5 | 500 (1270) (ees ‘in. oven. |eeainia's 
11 1.088 (27.64)| A30845-ND 81 18.14 | 4-644456-1 8 | 600 (16.24) [eaten ai aoa | aearoine 
i bee ae pesos i. big eponiee RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A30775-ND 1.61 36.12 | 3-641213-7 
: : ; : Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A30776-ND 1.00 22.51 | 3-641213-8 
10 14 |1.888 (35.26) oe aue 1.03; 28.09" | 4*644456-4 64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | A30777-ND 2.02 45.52 | 3-641213-9 
Straight Post, 30y Gold Plated 10 1.000 (25.40)| A30747-ND 211 47.41 | 4-641213-0 
.64 (.025) Square, with 12 |1.200 (30.48) A19380-ND 2.68 60.19 | 1-644695-2 11 |1.100 (27.94) | _A30748-ND 2.44 55.00 | 4-641213-1 
Retentive Legs Tin Plated 12 |1.200 (30.48) | A30749-ND 257 57.84 | 4-641213-2 
13. |1.300 (33.02) | A30750-ND 282 63.53 | 4-641213-3 
2 | 200 (6.08) ee ee #86: | srOMdGeo-e 14 |1.400 (35.56) | A30751-ND 299 67.32 | 4-641213-4 
3 | 300 (7.62) Eee 23. $20: | 3-644695-3 15. |1.500(38.10)| 430752-ND 3.08 69.24 | 4-641213-5 
4 | 400 (10.16) | A30918-ND 35 7.98 | 3-644695-4 
5 | 500 (12.70) | A30919-ND A4 9.97 | 3-644695-5 2 | .200(5.08) | A19450-ND 28 1.82, | 640455-2 
RoHS Compliant 6 | .600(15.24) | 30920-ND 48 10.88 | 3-644695-6 3 | .300(7.62) | A19451-ND 28 = 2.51 | 640455-3 
Straight Post, 7 | 700 (17.78) | A30921-ND 5612.70 | 3-644695-7 4 | 400 (10.16) | A19452-ND 28 3.34 | 640455-4 
64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) | a30922-ND 64 14.51 | 3-644695-8 5 | 500 (12.70) Ee aSeny) 29: 406. | 640455-5 
with Retentive Legs 9 | 900 (22.86) | 30923-ND 73 16.32 | 3-644695-9 6 | 600 (15.24) | ZaSne) 294.60" | 640455-6 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40) A30869-ND 81 18.14 | 4-644695-0 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19455-ND 29 5.21 | 640455-7 
41. |1-100 (27.94)|__a30870-ND 99 49.95 | 4-p446q5-1 Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A19456-ND 29 5.52 | 640455-8 
12 /1.900 (40.48) | ABOBA-ND Fea 60 1a" Wadieneo {64 (.028) Square, 9 | 900 (22.86) | A19457-ND 73 16.32 | 640455-9 
43. |1.200 (39.02) [NReneeentn ae: leben [Geaeaes Tin Plated 10 1.000 (25.40)| A19458-ND 29 6.62. | 1-640455-0 
14_|1.400 (35.56)|_A30873-ND 1.13 25.39 | 4-644695-4 M1 [1-100 (27.04) (RISaSaN GS — 118.955] Tree 
Tre 12 1.200 (30.48) | A19460-ND 45 10.03 | 1-640455-2 
se a sa /taoo ese) sis, “Sos lecuaes 14% 13. |1.300 (33.02)| A19461-ND 1.05 23.58 | 1-640455-3 
sini Betentve L2G 400 (35.56) ; ; 14. |1.400 (35.56) | A19462-ND 143 25.39 | 1-640455-4 
: 15 1.500 (38.10)| A23932-ND 151 34.01 | 1-640455-5 
Tin Plated 
3 | .300(7.62) | A23911-ND 141 3t.77 | 64t214-3 
2 | .200 (5.08) | A30884-ND 173.77 | 3-644457-2 Right Angle Post, 12. |1.200(30.48)| A23919-ND 3.14 70.64 | 1-641214-2 
3 | .300 (7.62) | A30885-ND 22 4.92 | 3-644457-3 -64 (.025) Square, 43. |1.300 (33.02)| A24927-ND 343 77.28 | 1-641214-3 
11 | RoHS Compliant 4 | 400 (10.16) | A30886-ND 34 7.55 | 3-644457-4 30p! Gold Plated 15 |1.500 (38.10)| A24929-ND 386 86.86 | 1-641214-5 
Right Angle Post, 5 | 500 (12.70) | A30887-ND 42 9.43 | 3-644457-5 2 | 200606) [RSENS ee =e SSAA 
.64 (.025) Square, 6 | .600 (15.24) | A30888-ND 46 = 10.29 | 3-644457-6 RoHS Compliant 3 | 300(7.62) | A3079-ND 126 28.45 | a-e41014-3 
without Retentive Legs, 7 | 700 (17.78) | A30889-ND 148 33.20 | 3-644457-7 Right Angle Post, 4 | 400 (10.16) | A30780-ND 156 35.08 | 4-641014-4 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A30890-ND 61 13.72 | 3-644457-8 a ee St 5 | 500(1270) | A30781-ND tat 4077. | a-e41o14-5 
9 | 900 (22.86) | A30891-ND 69 = 15.43 | 3-644457-9 resid 6 | .600 (15.24) | A30782-ND 2.07 46.46 | 3-641214-6 
10 {1.000 (25.40)| A30849-ND 7617.18 | 4-644457-0__| + yLoav-o- Black Housing (Continued) 
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Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. Cir- “AY Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. il 25 Part No. Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
7 | .700 (17.78) | A30783-ND 2.23 50.26 | 3-641214-7 2 - A30892-ND 46 10.32. | 2-644486-2 
8 | 800 (20.32) | A30784-ND 1.00 22.51 | 3-641214-8 3 - A30893-ND 52 14.71. | 2-644486-3 
RoHS Compliant 9 | 900 (22.86) | A30785-ND 2.44 55.00 | 3-641214-9 4 - A30894-ND 89 20.03 | 2-644486-4 
tga | Right Angle Post, 10 |1.000 (25.40)| A30753-ND 255 57.37 | 4-641214-0 5 — A30895-ND 111 25.04 | 2-644486-5 
.64 (.025) Square, 11 |1.100 (27.94) | A30754-ND 2.66 59.74 | 4-641214-1 ste conpian 6 - A30896-ND 1.21 27.31 | 2-644486-6 
30, Gold Plated 12 |1.200 (30.48)] A30755-ND 287 64.48 | 4-641214-2 Straight Post 64 (.025) 7 = A30897-ND 142 31.86 | 2-644486-7 
13 |1.300 (33.02)| A30756-ND 316 © 71.42 | 4-641214-3 Square with Pégs, 8 - A30898-ND 72 16.21 | 2-644486-8 
14 |1.400 (35.56)| A30757-ND 3.29 73.96 | 4-641214-4 Tin'Pisted 9 - A30899-ND 3.50 78.81 | 2-644486-9 
15 |1.500 (38.10)| A30758-ND 3.33 74.83 | 4-641214-5 10 — A30854-ND 288 64.81 | 3-644486-0 
ae 1 — A30855-ND 223 50.07 | 3-644486-1 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header 
12 =— ‘A30856-ND 243 54.63 | 3-644486-2 
2 | .200(5.08) | A1921-ND 28 1.82 | 640456-2 13 - A30857-ND 263 59.18 | 3-644486-3 
3 | .300(7.62) | A19470-ND 28 2.51 | 640456-3 14 - A30858-ND 283 63.73 | 3-644486-4 
4 | 400 (10.16) | A1922-ND 28 3.34 | 640456-4 5 = ‘A23825-ND 1.50 33.80 | 644861-5 
5 | 500 (12.70) | A19471-ND .29 4.06 | 640456-5 6 _— A23858-ND 1.21 27.31 | 644861-6 
6 | .600 (15.24) | A1923-ND .29 4.60 | 640456-6 Straight Post .64 (.025) 7 = A23859-ND 1.35 30.27 | 644861-7 
7 | 700 (17.78) | A19472-ND 29 5.21 | 640456-7 14 | square without Pegs, 9 = A23860-ND 350 78.81 | 644861-9 
RoHS Compliant 8 | 800 (20.32) | A1924-ND 29 5.52 | 640456-8 Tin Plated 13 =— A23864-ND 3.55 79.89 | 1-644861-3 
Straight Post, 9 | .900 (22.86) | A19473-ND 73 16.32 | 640456-9 14 — A23865-ND 3.82 86.04 | 1-644861-4 
‘64 (025) Square, 10 |1.000 (25.40)| A1925-ND 29 6.62 | 1-640456-0 2 = 7430931-ND 54 12.20 | 2-644861-2 
sii Platad 11 |1.100 (27.94)| A19474-ND 89 19.95 | 1-640456-1 3 _ 430932-ND 77 17.43. | 2-644861-3 
12 | 1.200 (30.48) ) A19475-ND A5 10.03 | 1-640456-2 4 _ A30933-ND 89 20.03 | 2-644861-4 
13 | 1.300 (33.02) A19476-ND 1.05 23.58 | 1-640456-3 5 _ A30934-ND 11 25.04 | 2-644861-5 
14 | 1.400 (35.56) A19477-ND 89 20.08 | 1-640456-4 : 6 = A30935-ND 1.24 27.31 | 2-644861-6 
15 |1.500(38.10)| A24930-ND 1.51 34.01 | 1-640456-5 RoHS Compliant 7 — ASOGSERTD 436° <a0970 | oeaaaetr 
16 |1.600 (40.64)| A29106-ND 1.61 36.28 | 1-640456-6 Straight Post .64 (.025) 3 = ARERR 7 463K |o-gddaeick 
20 [2.000 (60.80)| A29104-ND 175 39.43 | 2-640456-0 aa Pegs, 7 _ ARERR ago: “vaat [ebaagei9 
24 |2.400 (60.96)| A29105-ND 242 54.42 | 2-640456-4 10 = ‘A30879-ND 202 4552 | 3-644861-0 
128 | Straight Post, 11 - A30880-ND 223 50.07 | 3-644861-1 
.64 (.025) Square, 3 | .300(7.62) | A24933-ND 79 17.75 | 641215-3 12 = 030881-ND 243. 5463 | 3-644861-2 
30h! Gold Plated 13 - A30882-ND 263 59.18 | 3-644861-3 
2 | .200(5.08) | A30786-ND 29 6.61 | 3-641215-2 14 a A30883-ND 283 63.73 | 3-644861-4 
3 | .300(7.62) | A30787-ND 50 14.21 | 3-641215-3 
4 | 400 (10.16) | A30788-ND 1.04 23.48 | 3-641215-4 Right-Angle Post, 
5 | 500 (12.70) | A30789-ND 1.36 30.70 | 3-641215-5 -64 (.025) Square, 9 | .984 (24.99) | A23873-ND 2.54 57.25 | 644488-9 
, 6 | 600 (15.24) | A30790-ND 1.53 34.32 | 3-641215-6 Front Bend without Pegs, 
RoHS Compliant Tin Plated 
Straight Post, 7 | 700 (17.78) | A30791-ND 1.69 37.93 | 3-641215-7 >| 36a ¢0% EERE gaa nate 
‘64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) | A30792-ND 1.00 22.51 | 3-641215-8 -284 (7.21) A : .37 | 2+ i 
30) Gold Plated 9 | 900 (22.86) | A30793-ND 2.01 45.15 | 3-641215-9 3 | .384 (9.75) | A30901-ND 69 15.55 | 2-644488-3 
10 |1.000 (25.40)| A30759-ND 213 47.86 | 4-641215-0 15A 4 | 484 (12.29) | A30902-ND 92 20.73 | 2-644488-4 
11 |1.100 (27.94) } A30760-ND 2.45 55.09 | 4-641215-1 5 | 584 (14.83) | A30903-ND 1.09 24.62 | 2-644488-5 
12 |1.200 (30.48)| A30761-ND 257 57.80 | 4-641215-2 RoHS Compliant 8 | .684 (17.37) |_A30904-ND 1.26 28.27 | 2-644488-6 
14 | 1.400 (35.56)| A30762-ND. 3.01 67.73 | 4-641215-4 Right-Angle Post, 7 | .784(19.91) | A30905-ND 1.47 32.98 | 2-644488-7 
15 | 1.500 (38.10)| A30763-ND. 3.29 74.05 | 4-641215-5 .64 (.025) Square, 8 | .884 (22.45) | A30906-ND 1.68 37.69 | 2-644488-8 
Front Bend without Pegs, 9 | 984 (24.99) | A30907-ND 254 57.25 | 2-644488-9 
2 | .200(5.08) | A1926-ND 28 1.82 | 640457-2 Tin Plated 10 |1.084 (27.53) | A30859-ND 2.98 67.08 | 3-644488-0 
3 | .300(7.62) | A19480-ND 28 2.51 | 640457-3 44 |1.184 (30.07) | A30860-ND 2.30 51.83 | 3-644488-1 
4 | 400 (10.16) | A1927-ND 28 3.34 | 640457-4 12 |1.284 (32.61)| A30861-ND 2.51 56.54 | 3-644488-2 
5 | .500 (12.70) | A19481-ND 29 4.06 | 640457-5 13 |1.384 (35.15) | A30862-ND 2.72 61.25 | 3-644488-3 
RoHS Compliant 6 | .600(15.24) | A1928-ND 29 4.60 | 640457-6 14 |1.484 (37.69) | A30863-ND 2.95 66.28 | 3-644488-4 
Right Angle Post, 7 | 700 (17.78) | A19482-ND 29 5.21 | 640457-7 
‘64 (.025) Square 8 | .800 (20.32) | A1929-ND 29 5.52 | 640457-8 : 3 | .384 (9.75) | A23880-ND 93 20.99 | 644803-3 
: i 9 | .900 (22.86) | A19483-ND B 16.32 | 640457-9 Right-Angle Post, 6 | .684 (17.37) | A23883-ND 1.26 28.27 | 644803-6 
Tin Plated 10 |1.000 (25.40)| A1930-ND ‘09S. | 1-840457-0 64 (.025) Square, 7 | 784 (19.91) | A23884-ND 1.92 43.27 | 644803-7 
11 |1.100 (27.94)| A19484-ND 89 19.95 | 1-640457-1 Rear Bend without Pegs, 9 | 984 (24.99) | A23886-ND 254 57.25 | 644803-9 
12 [1.200 (30.48)| A19485-ND A5 40.03 | 1-640457-2 Tin Plated 11. /1.184 (30.07) | A23888-ND 3.11 69.97 | 1-644803-1 
13 |1.300 (33.02)] A19486-ND 1.05 23.58 | 1-640457-3 13 |1.384 (35.15) | A23890-ND 3.67 82.69 | 1-644803-3 
14 |1.400 (35.56) | A19487-ND 113 25.39. | 1-640457-4 14 [1.484 (37.69) | _A23891-ND 3.98 89.48 _| 1-644803-4 
Right Angle Post, 5 | 500 (12.70) | A24946-ND 1.69 37.93 | 641216-5 15B 2 | .284(7.21) | A30924-ND AG = 10.37 | 2-644803-2 
13B | .64 (.025) Square, 10 |1.000 (25.40) A24950-ND 2.37 53.28 | 1-641216-0 3 | .384 (9.75) | A30925-ND 69 15.55 | 2-644803-3 
30u Gold Plated 15 |1.500 (38.10) A24955-ND 4.87 109.66 | 1-641216-5 4 | .484 (12.29) | A80926-ND 92 20.73 | 2-644803-4 
2 | .200(6.08) | A30794-ND 8419.01 | 3-641216-2 RoHS Compliant 5 | 564 (14.83) eee Se coal bane aes 
3 | 300(7.62) | A30795-ND 691551 | 36412163 gkteAnal ee 6 | .684 (17.37) | A30928-ND 1.26 28.27 | 2-644803-6 
4 | 400 (10.16) | A30796-ND 1.41 31.74 | 3-641216-4 ‘64 (.025) Square, 7 | 784 (19.91) | A30929-ND 192 43.27 | 2-644803-7 
5 | 500 (12.70) | A30797-ND 1.69 37.93 | 3-641216-5 Rear Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A30830-ND 20 2.98 | 2-644803-9 
6 | .600 (15.24) | A30798-ND 1.85 41.54 | 3-641216-6 Tin Plated 10 | 1.084 (27.53) | A30874-ND 2.09 47.11 | 3-644803-0 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30799-ND 7.93 43.35 | 3-641216-7 11 | 1.184 (30.07) | A80875-ND 2.30 51.83 / 3-644803-1 
Right Angle Post, 8 | 800 (20.32) | A30800-ND 4.00 22.51 | 3-641216-8 12_|1.284 (32.61) | A30876-ND 251 56.54 | 3-644803-2 
.64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30801-ND 213 47.86 | 3-641216-9 13° /1.384 (35.15) | A30877-ND 272 61.25 | 3-644803-3 
30u Gold Plated 10 | 1.000 (25.40)} A30764-ND. 2.37 53.28 | 4-641216-0 14 |1.484 (37.69) | A30878-ND 2.95 66.28 | 3-644803-4 
11 [1-100 (27-94) (RBS S BR, _ “S180: [oN zIe A9982-ND —T-Handle Tool for MTA .100" (2.54MIM)..........0.0ccccseseeseseseeseseeeees 18.29/1 | 59803-1 
Ms and ne rot oe shah A9973-ND Crimp Die for MTA 100° (2.54mm) Feed-Thru Receptacles 
14 |1.400 (35.56) | 30768-ND 3.05 73.15 | 4-641216-4 (Must be used with handle A2031-ND) use wi th Fig. 1..........0..0...00. 456.75/1 | 58442-1 
15 |1.500 (38.10)| A30769-ND 3.33 74.83 | 4-641216-5 A1998-ND Crimp Die for MTA .100” (2.54mm) IDC Closed End Receptacles 
(Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1 ..........2....2.00. 122.85/1 | 58246-1 
Shrouded Headers, .100” (2.54mm) A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
7 = ‘A23930-ND 1.42 31.86 | 644496-7 Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1............. 58.28/1 | 58074-1 
Straight Post .64 (.025) 1 = A23936-ND 3.00 67.60 | 1-644486-1 A19530-ND — Crimp Tool for CST-100 with Die................ 0c. cceec eee e eee e cece eeeeeees 210.59/1 | 58517-1 
14 | Square with Pegs, 12 - A23937-ND 3.28 73.74 ‘| 1-644486-2 A19531-ND Die Set for CST-100 (use with A9996-ND) . 168.17/1 | 58517-2 
Tin Plated 13 = A23938-ND 3.55 79.89 | 1-644486-3 A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100 .. 66.00/1 | 354940-1 
14 = A23939-ND 3.82 86.04 | 1-644486-4 + ULO4V-0 - Black Housing 
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Electronics 


MTA .156” (3.96mm) 
Receptacles and Post Headers 


IDC CONNECTORS: ¢ Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers 
are end-to-end stackable * Connectors preloaded with IDC contacts » All contacts are slotted for insulation 
displacement (IDC) terminal technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the 
material requirements of Table 23.1 of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to- 
post connectors only) * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
E28476 « Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 PERFORMANCE DATA: Voltage 
Rating: 250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3mQ maximum initial Dielectric Withstanding 
Voltage: 1250VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MO min. initial Operating Temperature: -55°C ~ 
105°C MATERIAL AND FINISH — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG - Red: 
20AWG - Yellow; 18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30u 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30u 


SL-156 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: ¢ High current rating * Mates with MTA and similar 
competitive notched headers * Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post 
headers * Housing made of flame retardant 6/6 nylon * Connectors are end-to-end stackable * Wire-to-board 
system offers polarization with friction lock for positive mating * Recognized under the Component Program 
of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 »* Certified by Canadian Standards Association, File No. 
LR7189 PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A maximum @ 250VAC 
Low-Level Resistance: 3.0mQ maximum initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 minute 
Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MATERIAL AND 
FINISH (CONTACTS): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30y over nickel Wire 
Range: 18-24AWG Maximum Insulation Diameter: .110 (2.79mm) 


KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): MATERIAL: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, 
natural color 


POST HEADERS: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 
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Fig. 6 — High Force Fig. 7 — Low Force 
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Fig. 9 — Strain Relief 
Cover,Closed End 


Fig. 10 — Dust Cover, 
Closed End 


Fig. 11 — Strain Relief Cover, 
Feed Thru 
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Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.060"-.100" Insulation Diameter ...................60005 A30703-ND 551.57 91597-1 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.043”-.075" Insulation Diameter ..................:20005 A30704-ND 551.57 91598-1 
T-Handle Tool Prototype Tool 
for MTA .156” (3.96mm) IDC Connectors.............. A9981-ND 18.29 59804-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Closed End 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A1999-ND 122.85 58247-1 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Feed Thru 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A30528-ND 448.88 58443-1 
Manual Pistol Grip Tool IDC 
(Must order crimp die separately) . A2031-ND 58.28 58074-1 
Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) Centers 
2 312 (7.92) A31216-ND 58 53 | 3-640430-2 
3 468 (11.89) A31217-ND 19 15 | 3-640430-3 
4 .624 (15.85) A31218-ND 28 .26 | 3-640430-4 
5 .780 (19.81) A31219-ND 57 52 | 3-640430-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31220-ND 36.33 |3-640430-6 
; tar PolrenG ake 7 | 1.092 (27.74) A31221-ND 72 66 |3-640430-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A31222-ND 82 .75 | 3-640430-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A31223-ND 93 .84 | 3-640430-9 
10 1.560 (39.62) A31224-ND 1.03 94 | 4-640430-0 
an 1.716 (43.59) A31225-ND 1.13 1.03 | 4-640430-1 
12 1.872 (47.55) A31226-ND 1.24 = 1.12 | 4-640430-2 
17 2.652 (67.36) A31227-ND 83 .75 | 4-640430-7 
2 312 (7.92) A31604-ND 23 .21 | 3-643821-2 
3 -468 (11.89) A31605-ND 19 15 | 3-643821-3 
4 .624 (15.85) A31606-ND 29 .27 | 3-643821-4 
5 .780 (19.81) A31607-ND 57 52 | 3-64321-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31608-ND 38 35 |3-64321-6 
‘ ite Poetaing tbe 7 | 1.092 (27.74) A31609-ND 72 66 |3-643821-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A31610-ND 82 75 | 3-643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A31611-ND 93 84 | 3-643821-9 
10 1.560 (39.62) A31612-ND 1.03 94 | 4-643821-0 
an 1.716 (43.59) A31613-ND 1.13 1.03 | 4-643821-1 
12 1.872 (47.55) A31614-ND 1.24 = 1.12 | 4-643821-2 
17 2.652 (67.36) A31615-ND 83 75 | 4-643821-7 
Closed End without Lock 
without Polarizing Tabs, 
1 26 AWG Blue, an 1.716 (43.59) A26051-ND 1.53 1.39 | 1-640435-1 
Tin Plated 
2 312 (7.92) A31580-ND 19 15 | 3-640435-2 
3 -468 (11.89) A31581-ND 19 15 | 3-640435-3 
4 .624 (15.85) A31582-ND 28 .26 | 3-640435-4 
. 5 .780 (19.81) A31583-ND 57 52 |3-640435-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31584-ND 36 33 |3-640435-6 
1 | GithutPelorine tab |? | 1.092 @7.74y | 031886-ND 72 66 |3-640435-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A31586-ND 82 75 | 3-640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A31587-ND 93 .84 | 3-640435-9 
10 1.560 (39.62) A31588-ND 1.03 94 | 4-640435-0 
an 1.716 (43.59) A31589-ND 1.13 1.03 | 4-640435-1 
12 1.872 (47.55) A31590-ND 1.24 = 1.12 | 4-640435-2 
17 2.652 (67.36) A31591-ND 82 .75 | 4-640435-7 
2 312 (7.92) A31592-ND 19 .15 | 3-640595-2 
3 -468 (11.89) A31593-ND 26 .24 | 3-640595-3 
4 .624 (15.85) A31594-ND 30 .28 | 3-640595-4 
5 .780 (19.81) A31595-ND 57 52 | 3-640595-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31596-ND 36 33 | 3-640595-6 
, Acut POLTzing abs 7 | 4.092 (27.74) | A31597-ND 72.66 |3-640595-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A31598-ND 82 .75 | 3-640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A31599-ND 93 .84 | 3-640595-9 
10 1.560 (39.62) A31600-ND 1.03 .94 | 4-640595-0 
an 1.716 (43.59) A31601-ND 1.13 1.03 | 4-640595-1 
12 1.872 (47.55) A31602-ND 1.24 = 1.12 | 4-640595-2 
17 2.652 (67.36) A31603-ND 83 .75 | 4-640595-7 
Closed End with Lock 
1 without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) A19633-ND 1.36 1.24 | 640429-5 
24 AWG White, an 1.716 (43.59) A19639-ND 1.53 1.39 | 1-640429-1 
Tin Plated 
2 312 (7.92) A31240-ND 28 .21 |3-640429-2 
3 -468 (11.89) A31241-ND 19 15 | 3-640429-3 
4 .624 (15.85) A31242-ND 28 .26 | 3-640429-4 
5 -780 (19.81) A31243-ND 1.36 1.24 | 3-640429-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31244-ND 36 33 |3-640429-6 
F Sincni Bose tebe 7 | 4.092 (27.74) | _A31245-ND 72.66 |3-640429-7 
24 AWG White 8 1.248 (31.70) A31246-ND 1.09 99 | 3-640429-8 
Tin Plated : 9 1.404 (35.66) A31247-ND 93 .84 | 3-640429-9 
10 1.560 (39.62) A31248-ND 1.03 .94 | 4-640429-0 
1 1.716 (43.59) A31249-ND 1.13 1.03 | 4-640429-1 
12 1.872 (47.55) A31250-ND 1.24 1.12 | 4-640429-2 
17 2.652 (67.36) A31251-ND 82 75 | 4-640429-7 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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amp MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. i 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. i 25 | Part No. 
2 312 (7.92) A31643-ND 30.21 | 3-643820-2 2 312 (7.92) A31252-ND 28 21 | 3-640433-2 
3 468 (11.89) A31644-ND 20.15) 3-643820-3 3 468 (11.89) A31253-ND 19 15 | 3-640433-3 
4 oa he ican 28 - epee 4 624 (15.85) A31254-ND 28 26 | 3-640433-4 
5 | .780(19. 57 52) 3 -5 i 3 i 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31647-ND 36 33 | 3-643820-6 RoHS Compliant 2 eee pease obs |e 
tnsedicfd wiltlisak : ; : : Oe ne 6 | 936 (23.77) A31256-ND 36 33 | 3-640433-6 
josed End without Loc! 
1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A31648-ND 72 86) 3-643820-7 i be 7 | 1.092(27.74) | A81257-ND 72 66 | 3-640433-7 
8 1.248 (31.7) A31649-ND 82 75 | 3-643820-8 1 | without Polarizing Tabs, 
24 AWG White, ; : : ; pe awicined 8 | 1.248 (31.7) A31258-ND 141 1.01 |3-640433-8 
Tin Plated 7 Hee pel beta ea eae. a bias 9 | 1.404 (35.66) | A31259-ND 93 84 | 3-640433-9 
‘a brn pees Ue el 10 | 1.560 (39.62) | A31260-ND 1.28 1.16 | 4-640433-0 
ZIG, : : 11 | 1.716 (43.59) | A31261-ND 1.43 1.03 | 4-640433-1 
12 | 1.872(47.55) | A31653-ND 1.24 1.12 4-643820-2 
17 | 2.650 (67.36) [ReaD eo. _gallagaanons 12 | 1.872(47.55) | _A31262-ND 1.49 1.36 | 4-640433-2 
17 | 2.652 (67.36) | A31263-ND 1.37 1.25 | 4-640433-7 
Closed End without Lock 
| without Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | —_26063-ND 1.73 1.57 | 640434-7 2 312 (7.92) A31285-ND 28.21 | 3-644463-2 
24 AWG White, 8 1.248 (31.7) A26064-ND 82 75 640434-8 3 468 (11.89) A31286-ND 26.24 | 3-644463-3 
Ti Platad 4 | 624 (15.85) A31287-ND 28 26 | 3-644463-4 
2 | 312 (7.92) A31264-ND 28 .15| 3-640434-2 RoHS Compliant 3 oie sees . . ee 
3 468 (11.89) A31265-ND 19 15] 3-640434-3 4 | Closed End without Lock - - - - 
4 | 624 (15.85) | A31266-ND 28 .26| 3-640434-4 with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) RENE aD fe, ee) | se eeacee 
; 5 | .780(19.81) A31267-ND 57 52 | 3-640434-5 22 AWG Red, 8 | 1.248 (31.7) A31291-ND 82 75 | 3-644463-8 
satis eid ee 6 936 (23.77) A31268-ND 36.33) 3-640434-6 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A31292-ND 93.84 | 3-644463-9 
josed End without Loc 10 | 1.560 (39.62) | A31293-ND 1.03 94 | 4-644463-0 
1 | without Potarang abs, 7 Boney ee Gir eid 11 | 1.716 (43.59) | A31294-ND 1.13 1.03 | 4-644463-1 
24 AWG White, 4 : H ‘ 25 | 3 ‘ 4 ; i 
apes 3 | 14046556) eee a aa'| eeigaaae 12 | 1.872(47.55) | _A31295-ND 1.24 1.12 | 4-644463-2 
10 | 1.560 (39.62) | A31272-ND 1.03  .94| 4-640434-0 Feed-Thru with Lock 
11 | 1.716 (43.59) | 431273-ND 143 1.03} 4-640434-1 | without Polarizing Tabs, : pees Pane ce len A 
12 | 1,872 (47.55) A31274-ND 1.24 1.12] 4-640434-2 ee Red, 1 1.716 (43.59) A19709-ND 453 139 |4-640601-1 
17 | 2.652 (67.36) | A31275-ND 82 75| 4-640434-7 Tin Plated 
Feed-Thru with Lock 2 312 (7.92) A31616-ND 70 64 | 3-640601-2 
4 | ithout Polarizing Tabs, 9 | 1.404 (35.66) | A19727-ND 1.25 1.14] 640602-9 3 | 468 (11.89) A31617-ND 26 24 | 3-640601-3 
24 AWG White, 10 | 1.560 (39.62) | _A19728-ND 139 1.26 | 1-640602-0 4 | 624 (15.85) A31618-ND 29 27 | 3-640601-4 
Tin Plated hee 5 | .780(19.81) A31619-ND 141 1.01 |3-640601-5 
ty) ‘compliant 4 e | 
5 272) TA a aal sels sat larson 6 | 936 (23.77) A31620-ND 36 33 | 3-640601-6 
3 | 468 (11.89) A31629-ND 26 24 | 3-640602-3 4 | without Polarizing Tabs 7 | 1.092(27.74) | A31621-ND 72 66 | 3-640601-7 
4 | 624 (15.85) A31630-ND 28 26 | 3-640602-4 So AWE Bad ; 8 | 1.248(31.70) | A31622-ND 82.75 | 3-640601-8 
5 | .780 (19.81) A31631-ND 57 52 3-640602-5 aa pied 9 | 1.404 (35.66) | A31623-ND 93 84 | 3-640601-9 
RoHS Compliant 6 936 (23 A31632-ND 36 33 | 3-640602-6 mye 
Sa 936 (23.77) : : 10 | 1.560 (39.62) | A31624-ND 1.50 1.37 | 4-640601-0 
4] onsale 7 | 1.092 (27.74) | a3t639-ND 72 66 | 3-640602-7 11 | 1.716 (43.59) | A31625-ND 1.43 1.03 | 4-640601-1 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) A31634-ND 82.75) 3-640602-8 42 | 1.872 (47.55) A31626-ND 1.24 1.12 | 4-640601-2 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | “AS1635-ND 93.84) 3-640602-0 17 | 2.652 (67.36) | A31627-ND 84 77 | 4-640601-7 
10 | 1.560 (39.62) | A31636-ND 1.03 94] 4-640602-0 
11 | 1.716 (43.59) | _A31637-ND 1.43 1.03 | 4-640602-1 Closed End with Lock 
12 | 1.872 (47.55) | A31638-ND 1.24 1.12] 4-640602-2 1 pith le aaa 7 | 1.092 (27.74) | A19595-ND 1.64 1.49 |640427-7 
17 | 2.652 (67.36) | A31639-ND 82.75 | 4-640602-7 : ens 
Tin Plated 
without Poterang ans, | 8 | 29602377) | A19614-ND 3431 | 640428-6 2 | siz¢7s2) | asi308-ND 2821 |s-6aoaar-2 
1 22 AWG Red 7 9 1.404 (35.66) A19617-ND 2.11 1.92 | 640428-9 3 468 (11.89) A31309-ND 19 15 | 3-640427-3 
Foe 11 | 1.716 (43.59) | A19619-ND 1.53 1.39 | 1-640428-1 4 | 624 (15.85) A31310-ND 08 ~—06 |9-840497-4 
; 5 | .780(19.81) A31311-ND 5752 | 3-640427-5 
2 312 (7.92) A31228-ND 28 © 21) 3-640428-2 AoHS Compliant 6 936 (23.77) A31312-ND 40.37 | 3-640427-6 
3 | 468 (11.89) A31229-ND 19 15 | 3-640428-3 Closed End with Lock 
4 624 (15.85) A31230-ND 28 26 | 3-640428-4 1. | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A31313-ND 72 66 | 3-640427-7 
5 | 780 (1981) A31231-ND 57 go. | 9-840498-5 SU AWE Yellow. 8 | 1.248(31.70) | A31314-ND 82 75 | 3-640427-8 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31232-ND 36 33) 3-640428-6 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | —A31315-ND 1.19 1.08 | 3-640427-9 
Closed End with Lock 7 Tiara aan Daan ey | sieagaes 10 1.560 (39.62) A31316-ND 1.03 94 | 4-640427-0 
1 ten jc rrr fran ao! ele hoe 11 | 1.716 (43.59) | A31317-ND 1.43 1.03 | 4-640427-1 
n" : : ; : 
= puis 9 | 1.404 (35.66) | A31235-ND 93 84 | 3-640428-9 12 | 1.872(47.55) | A31318-ND 1.24 1.12 | 4-640427-2 
10 | 1.560 (39.62) | A31236-ND 1.03  .94| 4-640428-0 17 | 2.652 (67.36) | A31319-ND 8477 | 4-640427-7 
11 | 1.716 (43.59) | A31237-ND 1.43 1.03 | 4-640428-1 ; 
Closed End with Lock 5 | .780(19.81) A26099-ND 129 1.17 |643818-5 
12 | 1.872 (47.55) A31238-ND 1.24 1.12] 4-640428-2 4 | with Polarizing Tabs, 10 | 1.560 (39.62) A26103-ND 2.48 2.25 | 1-643818-0 
17 | 2.652 (67.36) A31239-ND 84 77 | 4-640428-7 20 AWG Yellow, 1 1.716 (43.59) A26104-ND 113 1.03 | 1-643818-1 
9 1312 (7.92) LG EROAD op. 04 | agaanine Tin Plated 17 | 2.652 (67.36) | A24011-ND 1.07 97 | 1-643818-7 
3 468 (11.89) A31277-ND 19.15) 3-643819-3 2 312 (7.92) A31363-ND 28 21 | 3-643818-2 
4 | 624 (15.85) ERS 12 7e-ND) 28.26 | 3-643819-4 3 | .468 (11.89) |  A31364-ND 419 45 |3-643818-3 
; 5 | .780(19.81) A31279-ND 1.36 1.24 | 3-643819-5 ; : 
RoHS Compliant 5. | 996 barr aan ae aa ceaaeiow ta aint 4 | 624 (15.85) A31365-ND 28 26 | 3-643818-4 
Closed End with Lock aiscaa Cha hh Lak 5 | .780(19.81) A31366-ND 57 52 | 3-643818-5 
1 | with Potarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | a31281-ND 1.24 1.12 | 3-643819-7 ‘ ie 6 | 936 (23.77) A31367-ND 36 33 | 3-643818-6 
55: AWEl Red 8 1.248 (31.7) A31282-ND 82.75] 3-643819-8 1 | with Polarizing Tabs, > gaara ara a0 ee |a-eia6i8:7 
‘in Plated: 9 1.404 (35.66) A31283-ND 93 84] 3-643819-9 20 AWG Yellow, 092 (27.74) : : 
10 | 1.560 (39.62) | A31284-ND 1.03  .94| 4-643819-0 Tin Plated 8 | 1-248 (81.7) RRS 1Sb2-ND) 8275 | 3-643818-8 
11 | 4.716 (43.59) | A31640-ND 1.13 1.03 | 4-643819-1 9 | 1.404 (35.66) | A31370-ND 93.84 | 3-643818-9 
10 | 1.560 (39.62) | _31671-ND 1.28 1.16 | 4-643818-0 
12 | 1.872(47.55) | A31641-ND 1.24 1.12 | 4-643819-2 12 | 4.872(4755) | agta7t-no fod. "a4: | Acganetin 
17 | 2.652 (67.36) | A31642-ND 1.54 1.40 | 4-643819-7 
; Closed End without Lock 
ne PS oinareay 4 | without Poiriing Tabs, 12 | 1.872(47.55) | A26113-ND 1.67 1.52 |1-640432-2 
1 ae ae ase 10 | 1.560 (39.62) |  A24001-ND 2.48 2.25 | 1-640433-0 20 AWG Yellow, 17 | 2.652 (67.36) | A24015-ND 84.77 | 1-640432-7 
¥ , Tin Plated 
Tin Plated 
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tyco 


Electronics 


amp \MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. il 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. al 25 | Part No. 
2 312 (7.92) A31332-ND 70.64 | 3-640432-2 RoHS Compliant 9 | 1.404 (35.66) A31327-ND 93.84 | 3-640431-9 
3 468 (11.89) A31333-ND A915 | 3-640432-3 Closed End without Lock 10 1.560 (39.62) A31328-ND 1.03  .94 | 4-640431-0 
4 624 (15.85) A31334-ND 28.26 | 3-640432-4 1 | without Polarizing Tabs, 11 1.716 (43.59) A31329-ND 113 1.03 | 4-640431-1 
RoHS Compliant 5 -780 (19.81) A31335-ND 57.52 | 3-640432-5 18 AWG Orange, 12 | 1.872 (47.55) A31330-ND 1.24 1.12 | 4-640431-2 
Closed End without Lock 6 936 (23.77) A31336-ND 3633 | 3-640432-6 Tin Plated 17 | 2.652 (67.36) A31331-ND 83.75 | 4-640431-7 
1 | without Polarizing Tabs, 7 ~~ | 4.092 (27.74) A31337-ND 72 66 | 3-640432-7 Ea cama koe 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A31338-ND 82 75 | 3-640432-8 ici alarelaat eb 8 — | 1.248 (31.70) A19666-ND 1.88 1.70 |640599-8 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A31339-ND 93 84 | 3-640432-9 1 ii haeGcncet ass 9 | 4.404 (35.66) A19667-ND 241 1.92 | 640599-9 
10 | 1.560 (39.62) | A31340-ND 1.03.94 | 4-640432-0 : Tenge 11 | 1.716 (43.59) | A19669-ND 272 247 |1-640599-1 
11 | 1.716 (43.59) | A31341-ND 1.13 1.03 | 4-640432-1 Tin Plated 
12 | 1.872 (47.55) A31342-ND 1.24 112 | 4-640432-2 2 312 (7.92) A31344-ND 28.21 | 3-640599-2 
17 | 2.652 (67.36) A31343-ND 84.7 | 4-640432-7 3 468 (11.89) A31345-ND 26.24 | 3-640599-3 
- 4 624 (15.85) A31346-ND 29.27 | 3-640599-4 
tse ace neta 5 | .780(19.81) |  A31347-ND 5752 | 3-640599-5 
1 | oo Awe Yellow, 9 | 1.404 (35.66) A19687-ND 2.23 2.02 | 640600-9 Facactaru with ock 6 936 (23.77) A31348-ND 36.33 |3-640599-6 
Tin Plated 1 | without Polarizing Tabs, 7 ~~ ‘| 4.092 (27.74) A31349-ND 1.21 1.10 |3-640599-7 
18 AWG Orange, 8 — | 1.248 (31.70) A31350-ND 82 75 | 3-640599-8 
2 | 312 (7.92) SESS 0" «282 | Se40g008 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31351-ND 93 84 |3-640599-9 
3 468 (11.89) A31656-ND 27.25 | 3-640600-3 
10 | 1.560 (39.62) A31352-ND 1.03 94 | 4-640599-0 
4 624 (15.85) A31657-ND 29.27 | 3-640600-4 
11 | 1.716 (43.59) A31353-ND 1.57 1.43 | 4-640599-1 
5 .780 (19.81) A31658-ND 57 52 | 3-640600-5 
RoHS Compliant 6 ‘936 (23.77) econ Pere nian 12 | 1.872 (47.55) A31354-ND 1.24 1.12 | 4-640599-2 
Feed-Thru with Lock 
4 | without Polarizing Tabs 7 1.092 (27.74) A31660-ND 72 66 | 3-640600-7 2 312 (7.92) A31372-ND 28.21 | 3-644465-2 
90 AWG Yellow ’ 8 — | 1.248 (31.70) A31661-ND 82.75 | 3-640600-8 3 468 (11.89) A31373-ND 26 24 | 3-644465-3 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A31662-ND 1.42 1.29 | 3-640600-9 4 624 (15.85) A31374-ND 29 © 27 | 3-644465-4 
10 | 1.560 (39.62) A31663-ND 1.03.94 | 4-640600-0 RoHS Compliant 5 780 (19.81) A31375-ND 57 52 | 3-644465-5 
11 | 1.716 (43.59) A31664-ND 113 1.03 | 4-640600-1 Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A31376-ND 36 33 | 3-644465-6 
12 | 1.872 (47.55) A31665-ND 1.24 1.12 | 4-640600-2 1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A31377-ND 72 66 | 3-644465-7 
17 | 2.652 (67.36) A31666-ND 84 77 | 4-640600-7 18 AWG Orange, 8 1.248 (31.7) A31378-ND 82.75 |3-644465-8 
Tin Plated | io = 
> 312 (7.2) TERR a. ol Seda 9 | 1.404 (35.66) A31379-ND 93 84 | 3-644465-9 
3 468 (11.89) (GERMAN oF <bdi| eadlens 10 | 1.560 (39.62) A31380-ND 1.03 94 | 4-644465-0 
4 1604 (15.85) A31385-ND a0 -57'| aceanageea 11 | 1.716 (43.59) A31381-ND 113 1.03 | 4-644465-1 
RoHS Compliant 5 780 (19.81) A31986-ND 57 55 | Sc64a4Gees 12 | 1.872 (47.55) A31382-ND 1.24 1.12 | 4-644465-2 
Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) A31387-ND 36 33 | 3-644466-6 Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 
: ORG 7 | 1.092 (27.74) | -A31388-ND 72.66 | 3-644466-7 Tin Plated, 18 AWG = — A31672-ND 28 41 |640631-3 
Tipu B | 1.248 (81.7) | tSe ene) 82 75 | 3-640466-8 2 | Tin Plated, 20 AWG - - A31673-ND 28 41 |640632-3 
9 | 1.404 (35.66) | —A31390-ND 93.84 | 3-644466-9 Tin Plated, 22 AWG = = A31674-ND 28 11 |640633-3 
10 | 1.560 (29.62) aN Da amma Pear Tin Plated, 24 AWG = = A31675-ND 26 10 | 640634-3 
11 | 1.716 (43.59) A31392-ND 113 1.03 | 4-644466-1 
12 | 1.872 (47.55) A31393-ND 1.24 1.12 | 4-644466-2 SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 
Closed End with Lock 2 .308 (7.82) A19970-ND 28 14 | 640251-2 
1 | without Polarizing Tabs, 3 | .468(11.89) | A19580-ND 28 21 | 640426-3 a | 465 (11.81) Eee 29° AF ) 6402513 
18 AWG Orange, 4 624 (15.85) A1952-ND 41.38 | 640426-4 4 620 (15.75) A19972-ND 29.22 | 640251-4 
Tin Plated 5 777 (19.74) A19973-ND 30.27 | 640251-5 
6 933 (23.70) A19974-ND 29 24 |640251-6 
2 312 (7.92) A31296-ND 28 21 | 3-640426-2 
3 468 (11.89) A31297-ND 5824 | 3-640426-3 RoHS Compliant 7 | 4.090 (27.69) A19975-ND 42.38 | 640251-7 
4 624 (15.85) A31298-ND A 38 | 3-640426-4 3 Without Lock Ramp 8 1.246 (31.65) A19976-ND AT -43 | 640251-8 
5 .780 (19.81) A31299-ND 57 52 | 3-640426-5 Without Polarizing Tabs, 9 1.402 (35.61) A19977-ND 53 -49 | 640251-9 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) A31300-ND 36 33 | 3-640426-6 UL94V-0 White 10 1.558 (39.57) A19978-ND 59 54 | 1-640251-0 
Closed End with Lock -| P| E 
Pallicopeneines 7 | 1.092 27:74) FEERET 95> pe aniguae? 11 | 1.715 (43.56) A19979-ND 65 60 | 1-640251-1 
48 AWG Orange ’ 8 — | 1.248 (31.70) A31302-ND 82 75 | 3-640426-8 12 | 1.874 (47.52) A19980-ND 141 1.01 |1-640251-2 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A31303-ND 93.84 | 3-640426-9 13 | 2.027 (51.49) A24128-ND 77 70 | 1-640251-3 
10 | 1.560 (39.62) A31304-ND 1.03 94 | 4-640426-0 14 | 2.183 (55.45) A24129-ND 83.76 |1-640251-4 
11 | 1.716 (43.59) A31305-ND 113 1.03 | 4-640426-1 16 | 2.496 (63.40) A24130-ND 95 86 | 1-640251-6 
12 | 1.872 (47.55) A31306-ND 1.24 1.12 | 4-640426-2 2 308 (7.82) A19950-ND 29 44-1640250-2 
17 | 2.652 (67.36) A31307-ND 83.75 | 4-640426-7 3 465 (11.81) A19951-ND ‘59 10 | 640250-3 
Closed End with Lock 4 620 (15.75) A19952-ND 29.22 |640250-4 
with Polarizing Tabs, 8 1.248 (31.7) A26124-ND 1.88 1.70 | 643817-8 RoHS Compliant 5 777 (19.74) A19953-ND 29 17 |640250-5 
1 | 48 AWG Orange, 10 | 1.560 (39.62) A26125-ND 2.35 2.13 | 1-643817-0 With Lock Ramp 6 933 (23.70) A19954-ND 29.20 | 640250-6 
Tin Plated no 7 | 1.090 (27.69) | at9955-ND 29.21 |640250-7 
2 312 (7.92) A31355-ND 28 — 21 | 3-643817-2 4 8 1.246 (31.65) A19956-ND 29.27 | 640250-8 
3 468 (11.89) A31356-ND 19 15 | 3-643817-3 9 | 1.402 (35.61) A19957-ND 53.49 |640250-9 
4 624 (15.85) A31357-ND 28 ~~ .26 | 3-643817-4 (Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) A19958-ND 59 54 | 1-640250-0 
5 .780 (19.81) A31358-ND 57 52 | 3-643817-5 Rear Bend Friction 11 | 1.715 (43.56) A19959-ND 65 60 | 1-640250-1 
RoHS Compliant 7 a a 
ee sh on 6 936 (23.77) A31359-ND 36.33 | 3-643817-6 Lock header) 12 | 1.871 (47.52) een “ta ap tcalose 
1 | with Polarizing Tabs 7 ~~ | 4.092 (27.74) A31360-ND 4.21 1.10 | 3-643817-7 13 | 2.027 (51.49) A28761-ND 77.70 | 1-640250-3 
18 AWG Orange, 8 1.248 (31.7) A31361-ND 82 75 | 3-643817-8 14 | 2.183 (55.45) | A24126-ND 83.76 | 1-640250-4 
Tin Plated 9 1.404(35.56) A31667-ND 1.10 1.00 | 3-643817-9 16 | 2.496 (63.40) A24127-ND 95 86 | 1-640250-6 
10 | 1.560 (39.62) A31668-ND 1.03 94 | 4-643817-0 
11 | 1.716 (43.59) A31362-ND 1.57 1.43 | 4-643817-1 2 -308 (7.82) A24111-ND 28.11 |770849-2 
3 465 (11.81 A24112-ND 29 17 |770849-3 
12 | 1.872 (47.55) A31669-ND 1.47 1.33 | 4-643817-2 7 nen (GLa ete Bo: 3:90)|7nadeed 
1? | 2652 (67.36) (BRGSIE ZNO ie feta RoHS Compliant 5 | 777 (19.74) | A24114-ND 30 18 |770849-5 
Closed End without Lock With Lock Ramp 6 933 (23.70) A24115-ND 36 33 |770849-6 
1 eG 17 | 2.652(67.36) | A24028-ND 83.75 |1-640431-7 jaan 7 | 1.090 (27.69) | A24116-ND 42.38 |770849-7 
TaPaid ie 5 8 | 1.246 (31.65) A24117-ND 47.43 |770849-8 
9 | 4.402 (35.61) A24118-ND 40.37 |770849-9 
2 312 (7.92) A31320-ND 28 21 | 3-640431-2 (Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) A24119-ND 59.54 | 1-770849-0 
RoHS Compliant 3 468 (11.89) A31321-ND 19 15 | 3-640431-3 Rear Bend Friction 11 | 1.715 (43.56) A24120-ND 65 60 | 1-770849-1 
Closed End without Lock 4 624 (15.85) A31322-ND 28 26 | 3-640431-4 Lock header) 12 | 1.871 (4752) REET et Pre 
1 without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) A31323-ND 67 -52 | 3-640431-5 13 2.027 (51.49 A24122-ND 7 70 |4-770849-3 
18 AWG Orange, 6 936 (23.77) A31324-ND 36 33 | 3-640431-6 027 (51.49) ; : 
Tin Plated 14 | 2.183 (55.45) A24123-ND 83.76 | 1-770849-4 
7 1.092 (27.74) A31325-ND 72 66 | 3-640431-7 16 | 2.496 (63.40) A24124-ND 95 86 | 1-770849-6 
8 — | 1.248 (31.70) A31326-ND 82 75 | 3-640431-8 : 
(Continued) 
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amp MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Loose Piece Cut Strip 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing AMP. 
Fig.| Description Part No. 1 25 |PartNo. |Part No. 100 500 |Part No. 
SL-156 Crimp Contacts (24-18 AWG) 
RoHS Compliant A31395CT-ND| 5.14 = 23.54 
g | Brass, Tin Plated, 6.5A ASISOG-ND 26 24 |3-640706-1) pos s05TR-ND|  179.76/7,000[° | 
RoHS Compliant AI9991CT-ND| 4.11 18.85 
Brass, Pre-Tin Pid, 6.5A | \19991ND 28-19.) 640706-2 | roccitenp| — 143.96/7,000(° 4078" 
Brass, Tin Plated, 6.54 A19992-ND—.29 .24 | 640707-1 |— _- —|— 
RoHS Compliant A31394CT-ND| 5.14 = 23.54 
Brass, Tin Plated, 6.5a | SO7ND 28.24 |3-640707-1) oso ste.ND| — 154.08/6,000/° oe 
7 | RoHS Compliant Ss oe) ee A242030T-ND] 4.11 18.85|acngan.o 
Brass, Pre-Tin Pltd. 6.5A A24203TR-ND 123.39/6,000 
RoHS Compliant A24205CT-ND| 25.00 114.57 
Brass, Gold Plated, 6.5a | AZ0SND 39-36 ]770258-1 | ojooste.np| — 749.88/6,000[ °° 
Phosphor Bronze, Tin _— _ 
Plated, Hooded, 10A A19993-ND —.30 .24 |770522-1 ae = a 
RoHS Compliant 
8 Phosphor Lasts Tin _— —_— —|-— A31398CT-ND 5.64 25.86 3-770476-1 
Plated, Hooded, 10A A31398TR-ND 155.18/5,500 
RoHS Compliant A24208CT-ND| 16.07 73.66 
Phosphor Bronze, Gold A24208-ND 31 .29 | 770522-2 A24208TR-ND 441.95/5,500 770476-2 
Plated, Hooded, 10A 
Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
SL-156 Keying Plugs and Pins — RoHS Compliant 
— | Plug, Keying _ _ A19994-ND 28 .09 | 640254-1 
— | Pin, Keying _ = A19995-ND 28 -10 | 640255-1 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers 
2 .312 (7.92) A19740-ND 40 .37 | 643067-2 
3 -468 (11.89) A19741-ND 45 -41 | 643067-3 
4 .624 (15.85) A19742-ND 1.29 1.17 | 643067-4 
5 -780 (19.81) A19743-ND 1.29. 1.17] 643067-5 
RoHS Compliant 6 .936 (23.77) A19744-ND 1.30 1.17 | 643067-6 
9 Closed End 7 1.092 (27.74) A19745-ND 1.30 1.18 | 643067-7 
Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) A19746-ND AT 43 | 643067-8 
White 10 1.560 (39.62) A19748-ND 1.32 1.19] 1-643067-0 
ik 1.716 (43.59) A19749-ND 1.42 1.28) 1-643067-1 
12 1.872 (47.55) A19750-ND 1.33 1.20) 1-643067-2 
13 2.028 (51.51) A24108-ND 1.26 1.14) 1-643067-3 
17 2.652 (67.36) A24109-ND 1.35 1.22) 1-643067-7 
2 =_ A19760-ND 28 14 | 640551-2 
3 _ A19761-ND 29 -18 | 640551-3 
4 _ A19762-ND .29 -21 | 640551-4 
5 _ A19763-ND 29 .25 | 640551-5 
RoHS Compliant 6 _ A19764-ND 30 .28 | 640551-6 
10 | Closed End Dust Covers, 7 — A19765-ND 34 .31 | 640551-7 
White 8 - A19766-ND 38 .35 | 640551-8 
9 _ A19767-ND 42 .38 | 640551-9 
10 =_ A19768-ND AG 42 | 1-640551-0 
an _ A19769-ND AQ 45 | 1-640551-1 
12 _ A19770-ND 52 48 | 1-640551-2 
2 312 (7.92) A19780-ND 29 .26 | 643071-2 
3 -468 (11.89) A19781-ND A3 .39 | 643071-3 
4 .624 (15.85) A19782-ND 57 .52 | 643071-4 
6 .936 (23.77) A19784-ND 35 .32 | 643071-6 
RoHS Compliant 7 4.092 (27.74) A19785-ND 1.36 1.23 | 643071-7 
"1 Feed-Thru 8 1.248 (31.70) A19786-ND 87 .78 | 643071-8 
Strain Relief Covers, 9 1.404 (35.66) A19787-ND 91 .82 | 643071-9 
White 10 1.560 (39.62) A19788-ND 1.41 1.28) 1-643071-0 
an 1.716 (43.59) A19789-ND 1.32 1.19] 1-643071-1 
12 1.872 (47.55) A19790-ND 1.42 1.29) 1-643071-2 
15 2.340 (59.44) A24110-ND 1.44 1.30) 1-643071-5 
17 2.652 (67.36) A26040-ND 1.35 1.22) 1-643071-7 
3 _- A19801-ND .29 -18 | 640643-3 
4 _ A19802-ND .29 -21 | 640643-4 
5 _ A19803-ND 29 .25 | 640643-5 
RoHS Compliant 6 =— A19804-ND 28 -16 | 640643-6 
42 | Feed-Thru Dust Covers, 7 _- A19805-ND 34 .31 | 640643-7 
White 8 = A19806-ND 29 20] 640643-8 
9 = A19807-ND 42 .38 | 640643-9 
10 _ A19808-ND 46 42 | 1-640643-0 
an _ A19809-ND AQ 45 | 1-640643-1 
12 - A19810-ND 52 48 | 1-640643-2 
Keying Plugs — RoHS Compliant 
1 | Loose Piece, Flush = ~ A19845-ND 28 15 | 640629-1 
Used with Keyed Headers 
14 | 0" Carrier Strip, Flush = = A19840-ND 1.62 1.47 | 641623-1 
10 per Strip 
15 | Long Nose = = A19850-ND 28 14] 640630-1 
Used with Staked Post 
Panel Mount End Caps — RoHS Compliant 
16 | Black Nylon 2 _- A19860-ND 56 51 | 641533-1 
17 | Black Nylon 3-24 _ A19855-ND 78 71 | 641440-1 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. il 25 | Part No. 
Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers 
2 312 (7.92) A1961-ND 28 18] 640383-2 
3 ABS (11.89) A19870-ND 56 51| 640383-3 
; 4 624 (15.85) A1962-ND 39.36] 640383-4 
RoHS Compliant 
sroueee 5 | .780(19.81) A19871-ND 49 44) 640383-5 
048" (114mm) Square 6 936 (23.77) A1963-ND 53 .48| 640383-6 
‘a Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A19872-ND 62  .56| 640383-7 
SF Sista ’ 8 | 1.248(31.70) | A1964-ND 71 .64| 640383-8 
125° (3:18mm) Soldertal,, 9 | 1-404 (85.66) | 19873-ND 80 .72| 640383-9 
Whité ‘| 40 | 1.560 (39.62) | A1965-ND 89 80 1-640383-0 
41 | 1.716 (43.59) | _A19874-ND 49 .45| 1-640383-1 
42 | 1.872 (47.55) | A19875-ND 54.49] 1-640383-2 
17 | 2.652 (67.36) | __A26167-ND 1.88 1.70] 1-640383-7 
2 312 (7.92) A26168-ND 38.34] 640384-2 
; 3 AGB (11.89) A26169-ND 29 © .27| 640384-3 
aa 4 624 (15.85) A24152-ND 75  .68| 640384-4 
ae (1:44mm) Round 5 780 (19.81) A26170-ND 49.44] 640384-5 
4a sandal, 6 936 (23.77) A26171-ND 1.02 93] 640384-6 
a plata ’ 7 | 1.092 (27.74) | a26172-ND 62 56] 640384-7 
125" (318mm) Soldertal,| 8 1.248 (31.7) A24153-ND 1.36 1.23) 640384-8 
white ‘| 9 | 1.404 (35.66) | A26173-ND 1.53 1.39] 640384-9 
10 | 1.560 (39.62) | A24154-ND 1.70 1.54] 1-640384-0 
42 | 1.872 (47.55) | __A26174-ND 1.16 1.05] 1-640384-2 
2 312 (7.92) A1966-ND 28 .09| 640385-2 
3 468 (11.89) A19876-ND 29 12] 640385-3 
RoHS Compliant 4 624 (15.85) A1967-ND 28 .16| 640385-4 
Right Angle Post 5 780 (19.81) A19877-ND 29 .21| 640385-5 
045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) A1968-ND 29.24] 640385-6 
19 | Standard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) | — a19878-ND 28 .26| 640385-7 
Tin Plated, 8 | 1.248(31.70) | A1969-ND 37 33] 640385-8 
125” (3.18mm) Soldertail,) 9 | 1.404 (35.66) | A19879-ND 1.06 96] 640385-9 
White 40 | 1.560 (39.62) | A1970-ND A138] 1-640385-0 
11 | 1.716 (43.59) | A19880-ND 1.31 1.18] 1-640385-1 
12 | 1.872 (47.55) | __A19881-ND 49 45 1-640385-2 
2 312 (7.92) A24155-ND 28 .09| 644751-2 
RoHS Compliant 3 AGB (11.89) A24156-ND 42 11] 644751-3 
Right Angle Post 4 624 (15.85) A24157-ND 418 16] 644751-4 
045” (1.14mm) Square, 5 780 (19.81) A24158-ND 23 .21| 644751-5 
19 | Standard UL94V-0, 6 936 (23.77) A24159-ND 26 .24| 644751-6 
Tin Plated, 7 1.092 (27.74) A24160-ND 28 .26 | 644751-7 
.175” (4.45mm) Soldertail, 8 1.248 (31.7) A24161-ND 37 .33| 644751-8 
White 10 | 1.560 (39.62) | A24162-ND A138] 1-644751-0 
42 | 1.872 (47.55) | _A24163-ND 49 45 1-644751-2 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
2 312 (7.92) A1971-ND 28 .09| 640445-2 
3 ABS (11.89) A19890-ND 28 .12| 640445-3 
RoHS Compliant 4 624 (15.85) A1972-ND 28 .16| 640445-4 
Square Post 5 780 (19.81) A19891-ND 29 © .21| 640445-5 
045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) A1973-ND 29 .24| 640445-6 
20 | Standard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) | A19892-ND 28 .26| 640445-7 
Tin Plated, 8 | 1.248(31.70) | A1974-ND 37.33] 640445-8 
125” (3.18mm) Soldertail,) 9 | 1.404 (35.66) | A19893-ND 1.06 96] 640445-9 
White 10 | 1.560 (39.62) | A1975-ND A138] 1-640445-0 
41 | 1.716 (43.59) | A19894-ND 1.30 1.17] 1-640445-1 
12 | 1.872 (47.55) | _A19895-ND 49 45 1-640445-2 
2 312 (7.92) A24164-ND 42 11] 644752-2 
RoHS Compliant 3 ABS (11.89) A24165-ND 42 11] 644752-3 
Square Post 4 624 (15.85) A24166-ND 418 — .16| 644752-4 
045" (1.14mm) Square 5 780 (19.81) A24167-ND 23° .21| 644752-5 
on | Standard ULS4V-0, 6 936 (23.77) A24168-ND 26 .24| 644752-6 
Tin Plated, 7 | 1.092(27.74) | A24169-ND 28 .26| 644752-7 
175” (4.45mm) Soldertail,| — & 1.248 (31.7) A24170-ND 37 .33| 644752-8 
White 9 | 1.404 (35.66) | A26175-ND 1.06 96] 644752-9 
10 | 1.560 (39.62) | A24171-ND A138] 1-644752-0 
12 | 1.872 (47.55) | _-A24172-ND 49 .45| 1-644752-2 
Square Post 
Paci iat 4 | 624 (15.85) A26177-ND 173 1.56) 641208-4 
20 cee ane 8 1.248 (31.70) A26181-ND 3.91 3.53] 641208-8 
lH Gold Plated, 12 | 1.872 (47.55) A26185-ND 5.86 5.28) 1-641208-2 
125” (3.18mm) Soldertail, 
White 
2 312 (7.92) A31676-ND 1.18 1.06] 3-641208-2 
3 468 (11.89) A31677-ND 1.32 1.20] 3-641208-3 
iiss Goma 4 624 (15.85) A31678-ND 1.73 1.56] 3-641208-4 
es saad 5 780 (19.81) A31679-ND 2.21 1.99) 3-641208-5 
state ae Sates 6 936 (23.77) A31680-ND 2.69 2.42] 3-641208-6 
a eden : 7 | 1.092 (27.74) | A31681-ND 3.05 2.75) 3-641208-7 
SCR DEI « 8 | 1.248(31.70) | A31682-ND 3.53 3.18] 3-641208-8 
aps 318mm) Soldertal,, 9. | 1-404 (85.66) | A31689-ND 3.97 3.58] 3-641208-9 
fhe "| 40 | 1.560 (39.62) | A31684-ND 4.37 3.94] 4-641208-0 
11 | 1.716 (43.59) | _A31685-ND 4.82 4.34] 4-641208-1 
42 | 1.872 (47.55) | A31686-ND 5.26 4.74] 4-641208-2 
17 | 2.652 (67.36) | _A31687-ND 7.59 6.83] 4-641208-7 
(Continued) 
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Hee ane MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits | Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits | Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header Right Angle Post 
5 | aacris) | atgoor-n 204 oaoaas. sie tn) 
RoHS Compliant 4 ‘624 (15.85) A19602-ND 08 16/ e40388-4 Front Bend, 4 624 (15.85) ‘A26187-ND 2.21 1.99] 641210-4 
Baird Post 5 "780 (19.81) A19903-ND ‘99-—_21| 640388-5 21 | Standard UL94V-0, 10 | 1.560 (39.62) A24186-ND 4.84 4.36 | 1-641210-0 
045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) A19904-ND 29 _.24| 640388-6 30y Gold Plated, 12 | 1.872 (47.55) A26192-ND 6.12 5.51 | 1-641210-2 
20 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A19905-ND 28  .26| 640388-7 125" (3.18mm) Soldertail, 
Tin Plated, 8 1.248 (31.70) A19906-ND 37 .33| 640388-8 White 
125” (3.18mm) Soldertail,} 9 1.404 (35.66) A19907-ND 1.06  .96| 640388-9 
White jo | 1.560 (39.62) | A19908-ND ‘41 38) 1-640388-0 RoHS Compliant 2 812 (7.82) AST688:ND 1410.99 3-641210-2 
11 | 1.716 (43.59) | A19909-ND 2.50 2.26) 1-640388-1 Right Angle Post 3 468 (11.89) A31689-ND 1.53 1.38) 3-641210-3 
12__| 1.872 (47.55) A19910-ND 49 .45| 1-640388-2 dae HA taien Salare 4 624 (15.85) A31690-ND 1.97 1.77] 3-641210-4 
2 312 (7.92) A24176-ND 28 .09| 644753-2 A : 7 ) Square, 5 .780 (19.81) A31691-ND 2.37 2.14 | 3-641210-5 
RoHS Compliant 3 | .468(11.89) | A24177-ND 12 11) 644753-3 a | Front Bend, 6 | 936 (23.7) | _A31692-ND 2.89 2.61 | 3-641210-6 
Round Post 4 624 (15.85) A24178-ND 18 .16| 644753-4 Standard UL94V-0, 
.045” (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A24179-ND 2321) 644753-5 30) Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A31693-ND 3.69 3.33 | 3-641210-8 
20 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A24180-ND 26 .24| 644753-6 425" (3.18mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) A31694-ND 4.09 3.69 | 3-641210-9 
Tin Plated, 7 1.092 (27.74) A24181-ND 28 .26| 644753-7 White 10 | 1.560 (39.62) A31695-ND 4.35 3.92 | 4-641210-0 
175” (4.45mm) Soldertail, 8 1.248 (31.7) A24182-ND 87 33] 644753-8 12 | 1.872 (47.55) A31696-ND 5.50 4.95] 4-641210-2 
White 10 | 1.560 (39.62) A24183-ND A138) 1-644753-0 
42 | 1.872 (47.55) | __A24184-ND 49.45] 1-644753-2 2 a A19930-ND 75 68) 640387-2 
Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header RoHS Compliant 3 a A19931-ND 58 53 | 640387-3 
2 “312 (7.92) A1976-ND 39 36] 640389-2 Right Angle Post # - A19932:ND 78.71) 640387-4 
F 468 (11.89) A19920-ND 30 27} 640389-3 045” (1.14mm) Square 5 _ A19933-ND 97.88) 640387-5 
Hed anne 4 624 (15.85) A1977-ND 78 71) 640389-4 fear Beni : 6 - A19934-ND 54 49 | 640387-6 
ight Angle Pos! 5 .780 (19.81) A19921-ND .97  .88| 640389-5 22 , 
-045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) A1978-ND 1.06 96 640389-6 Standard UL94V-0, q ~ eID 24. | ile.) GA0S87F 
24 ee 1 7 | 4.092 (27.74) | _A19922-ND 1.24 4.12| 640389-7 Tin-Plated, 8 = GREED TAQ: 1.28 | G40887-8 
Foal ‘ 8 1.248 (31.70) A1979-ND 1.42 1.28] 640389-8 125” (3.18mm) Soldertail,| 9 — A19937-ND 1.60 1.44) 640387-9 
125” (318mm) Soldertal 9 1.404 (35.66) A19923-ND 1.60 1.44] 640389-9 White 10 - A19938-ND 1.77 1.60} 1-640387-0 
White ) "| 10 | 1.560 (39.62) A1980-ND 1.77 1.60} 1-640389-0 "1 _ A19939-ND 1.95 1.76] 1-640387-1 
am 1.716 (43.59) A19924-ND 1.95 1.76) 1-640389-1 42 = A19940-ND 2413 1.92] 1-640387-2 
12 | 1.872 (47.55) A19925-ND 2.13 1.92] 1-640389-2 
2-Position, Low Profile Post Shunts Linen Housing | Digi-Key Pricing AMP 
Material: » Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated »* Contact: Beryllium copper or Eis BDescrinuon cole RalsiNo iW) | veh: 
phosphor bronze » Finish: (50) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall Economy, .100 (2.54mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Flash, (51) over Nickel Black A26228-NDO 1.07 4.28 | 382811-8 
Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Blue A26226-NDO 4.49 17.96 | 382811-2 
Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26227-NDO 117 4.67 | 382811-6 
1A | Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Red A26230-NDO 163 6.54 | 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (151) over Nickel Black A26231-NDO 4.01 16.05 | 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (1001) over Nickel Black A26229-ND 1.46 5.83 | 382811-5 
Strip of 10, Tin Plate, (100u)) over Nickel Black A31697-NDO 113 4.54 | 2-382811-1 
Standard Housing, .200 (5.08mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Black A26232-NDO 4.61 18.45 | 531230-2 
1B | Strip of 10, Gold Plate, (30y)) over Nickel Black A26233-NDO 5.32 21.29 | 531230-3 
Strip of 10, Tin Plate, (1001)) over Nickel Black A31698-NDO 4.37 17.49 | 531230-4 
(5.08) tm 429 > Handle, .100 (2.54mm) Centerline 
Z (10.90) ESA 2 Open Top & Gold Plate, (30) over Nickel Black A26242-ND0 1.48 5.92 | 881545-2 
A Open Top & Tin Plate, (100) over Nickel Black A26853-ND0 2.16 8.63 | 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00mm) Centerline 
3 | Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26244-NDO 3.18 12.72 | 382575-2 
RoHS Compliant 
Economy Power (EP) Wire-to-Board j Dimensions No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. A B Positions Part No. ul 25 Part No. 
Connector System Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) 
RoHS Compliant 2 6.2 = 1 A30525-ND 54 AZ 1-1123823-1 
FEATURES:  .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines » Positive locking * Vertical headers are end-to-end 7.86 3.60 ENE 28 a Vea 
stackable * UL File No. E28476 * CSA File No. LR7189 * Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) he ees i 34 = ba eeai 
headers SPECIFICATIONS: ¢ Voltage Rating: 250V VAC « Current Rating: 8 amp maximum (1 pos.); 7.5 : " : 
amp maximum (2 ~ 11 position) * 22 - 18AWG « Contacts: Phosphor Bronze/Tin » Durability: 50 mating 19.74 7.50 5 A30504-ND 28 23 1-1123722-5 
and unmating cycles * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C Dim: inmm 3 23.70 7.50 6 A30505-ND 29 27 1-1123722-6 
27.66 7.50 7 A30506-ND 34 31 1-1123722-7 
31.62 7.50 8 A30507-ND 39 36 1-1123722-8 
35.58 7.50 9 A30508-ND A5 A 1-1123722-9 
39.54 7.50 10 A30509-ND 52 AT 1-1123722-0 
43.50 7.50 11 A30510-ND 62 56 1-1123722-1 
Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
4 6.2 —_ 1 A30708-ND* 60 54 1-1123824-1 
7.86 = 2 A30511-ND 14 13 1-1318300-2 
11820 — 3 A30512-ND 19 18 1-1318300-3 
15.78 9 — 4 A30513-ND 26 24 1-1318300-4 
1974 — 5 A30514-ND 29 26 1-1318300-5 
5 | 2370 — 6 A30515-ND 32 30 1-1318300-6 
2766 — 7 A30516-ND 36 33 1-1318300-7 
31.62 — 8 A30517-ND 39 36 1-1318300-8 
35.58 2 — 9 A30518-ND 56 5 1-1318300-9 
39.54 10 A30519-ND 48 A4 1-1318300-0 
43.50 — 11 A30520-ND 64 58 1-1318300-1 
1182 — 2 A30521-ND 24 19 1-1318301-2 
TES 6 1974 — 3 A30522-ND 27 25 1-1318301-3 
; F ue 2766 — 4 A30523-ND 33 30 1-1318301-4 
Digi-Key Price Each Amp Digi-Key T&R AMP 35.58 _ 5 A30524-ND 33 30 4-1318301-5 
Fig.| Description | Part No. 1 25 Part No. Part No. 4,000 Part No. . Teal - 
1 | Contact A30499-ND 28 13 | 1318912-1 | A30499TR-ND —77.64/M | 1123721-1 Hand Crimp Tool, EP 430527-ND 55157 _ 915794 
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H -Ey TM Features: « Fully isolated contacts Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in unmating Electrical: 250V Current: 5.0A maximum 

SN. Waldom Micro Fit 3.0 Contact Res.: 10m maximum Dielectric Withstanding Volt: 1500VAC Insulation Res.: 1,000MQ minimum Physical: Housing: UL 94V-0 Phosphor Bronze 
molex (e Plating: Tin or Gold BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050') in any direction. Use standard Micro-Fit terminals. 
[ ecreonics as on nectors Innovative panel mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal damage. Fully polarized to completely prevent 


mismating. 


Fig. 5 — Blind Mate Fig. 6 — Blind Mate Fig. 7 — Blind Mate 
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Circuit 1 


Cir- |Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. u 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. ill 10 100 | Part No. 

Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) 6 12.65 6.00 Gold, 30” WM1821-ND 3.37 2.98 1.99 | 43045-0602 
2 385. = WM1777-ND 6751 234 43020-0200 8 | 15.65 9.00 | Gold, 30y”| | WM1822-ND 4.10 3.62 2.42 | 43045-0802 
4 | 685 3.00 = WM1778-ND 65 «= 58~—=« 39: | 43020-0400 10 | 18.65 12.00 | Gold, 30" | WM1823-ND 4.82 4.26 2.84 | 43045-1002 
6 | 985 600 = WM1779-ND 76 © ©67.~«.45.«(| 43020-0600 12 | 21.65 15.00 | Gold, 30u” | | WM1824-ND 5.57 4.92 3.28 | 43045-1202 
3 | 1285 900 = WM1780-ND ‘34 75 ~~ 50 | 43020-0800 4 (14 | 24.65 18.00 | Gold, 30” | __WM4729-ND 6.25 5.52 3.68 | 43045-1402 
10 15.85 12.00 — WM1781-ND .97 86 .57 | 43020-1000 16 27.65 21.00 | Gold, 30” WM4730-ND 6.98 6.16 4.11 | 43045-1602 
12 18.85 15.00 — WM1782-ND 1A2: .99 .66 | 43020-1200 18 30.65 24.00 | Gold, 30u” WM4731-ND 7.85 6.93 4.62 | 43045-1802 

it 14 | 21.85 18.00 = WM2483-ND 1.26 441.74 43020-1400 20 | 33.65 27.00 | Gold, 30" | WM4732-ND 8.72 7.70 5.14 | 43045-2002 
ie | 2485 21.00 i WM2484-ND 144 128 85 | 43020-1600 22 | 36.65 30.00 | Gold, 30” | | WM4733-ND 9.60 8.47 5.65 | 43045-2202 
ig | 2785 24.00 = WM2485-ND 161 142 95 |43020-1800 24 | 39.65 33.00 | Gold, 30y” | _WM4734-ND 10.46 9.24 6.16 | 43045-2402 
20 30.85 27.00 _ WM2486-ND 1.78 1.58 1.05 | 43020-2000 Right Angle Header — SMT with Fitting Nail 
22 33.85 30.00 = WM2487-ND 1.95 1.72 1.15 | 43020-2200 2 6.65 _ Tin WM1825-ND 3.00 2.65 1.77 | 43045-0209 
24 | 36.85 33.00 al WM2488-ND 2.13 1.88 1.26 | 43020-2400 4 9.65 3.00 Tin WM1826-ND 3.61 3.19 2.13 | 43045-0409 

Receptacle Housing (uses female terminal) 6 12.65 6.00 Tin WM1827-ND 4.17 3.68 2.46 | 43045-0609 
2 3.85 = = WM1783-ND 57 51 34 | 43025-0200 8 15.65 9.00 Tin WM1828-ND 4.87 4.30 2.87 | 43045-0809 
4 6.85 3.00 ame WM1784-ND 65 58 39 | 43025-0400 10 18.65 12.00 Tin WM1829-ND 5.42 4.78 3.19 | 43045-1009 
6 9.85 6.00 —_ WM1785-ND 76 67 45 | 43025-0600 ri 12 21.65 15.00 Tin WM1830-ND 5.96 5.27 3.51 | 43045-1209 
8 12.85 9.00 = WM1786-ND 84 75 -50 | 43025-0800 2 6.65 = Gold, 30y” WM1831-ND 3.87 3.42 2.28 | 43045-0211 
10 15.85 12.00 = WM1787-ND 97 86 .57 | 43025-1000 4 9.65 3.00 Gold, 30” WM1832-ND 4.80 4.24 2.83 | 43045-0411 
12 18.85 15.00 — WM1788-ND 1.12 .99 .66 | 43025-1200 6 12.65 6.00 Gold, 30” WM1833-ND 5.66 5.00 3.34 | 43045-0611 

2 aa 131.85 18.00 = WM2489-ND 1264.41.74 43025-1400 8 | 15.65 9.00 | Gold, 30y"| WM1834-ND 6.70 5.92 3.95 | 43045-0811 
16 | 2485 21.00 _ WM2490-ND 144 128 85 | 43025-1600 10 | 18.65 12.00 | Gold, 30" | WM1835-ND 7.56 6.68 4.45 | 43045-1011 
1g | 2785 24.00 = WM2491-ND 161 142 95 | 43025-1800 12 | 21.65 15.00 | Gold, 30u” | _WM1836-ND 8.46 7.47 4.98 | 43045-1211 
20 30.85 27.00 = WM2492-ND 1.78 1.57 1.05 | 43025-2000 BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 

22 | 33.85 30.00 = Wm2493-ND 1.94 1.72 1.15 | 43025-2200 4 12.00 3.00 Tin WM1953-ND 2.62 2.32 1.55 | 44769-0401 
24 | 36.85 33.00 = WM2494-ND 2.13 1.88 1.26 | 43025-2400 6 15.00 6.00 Tin WM1954-ND 3.33 2.94 1.96 | 44769-0601 

Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention 8 18.00 9.00 Tin WM1955-ND 4.04 3.57 2.38 | 44769-0801 
P 6.65 = Tin WM1789-ND 1.02 90 60 | 43045-0212 10 21.00 12.00 Tin WM1956-ND 4.74 4.18 2.79 | 44769-1001 
4 9.65 3.00 Tin WM1790-ND 1.40 1.24 .83 | 43045-0412 12 24.00 15.00 Tin WM1957-ND 5.43 4.79 3.20 | 44769-1201 
6 12.65 6.00 Tin WM1791-ND 1.77 1.57 1.05 | 43045-0612 14 27.00 18.00 Tin WM1958-ND 6.15 5.43 3.62 | 44769-1401 
8 15.65 9.00 Tin WM1792-ND 215 1.90 1.27 | 43045-0812 5 16 30.00 21.00 Tin WM1959-ND. 6.84 6.04 4.03 | 44769-1601 
10 18.65 12.00 Tin WM1793-ND 2.52 2.23 1.49 | 43045-1012 4 12.00 3.00 Gold WM1960-ND. 3.27 2.89 1.93 | 44769-0402 
12 21.65 15.00 Tin WM1794-ND 2.92 2.58 1.72 | 43045-1212 6 15.00 6.00 Gold WM1961-ND 4.15 3.67 2.45 | 44769-0602 
14) 24.65 18.00 Tin WM4711-ND 3.32 2.93 1.96 | 4304541412 8 | 18.00 9.00 Gold WM1962-ND 5.03 4.45 2.97 | 44769-0802 
16 | 2765 21.00 Tin wm4712-ND 370 327 218 | 43045-1612 10 | 21.00 12.00 Gold WM1963-ND 5.92 5.23 3.49 | 44769-1002 
18 30.65 24.00 Tin WM4713-ND 416 3.67 2.45 | 43045-1812 12 24.00 15.00 Gold WM1964-ND 6.78 5.99 3.99 | 44769-1202 
20 33.65 27.00 Tin WM4714-ND 462 4.08 2.72 | 43045-2012 14 27.00 18.00 Gold WM1965-ND 7.67 6.77 4.52 | 44769-1402 
22 | 3665 30.00 Tin WM4715-ND 508 4.49 299 | 43045-2212 16 | 30.00 21.00 Gold WM1966-ND 8.53 7.53 5.02 | 44769-1602 
24 39.65 33.00 Tin WM4716-ND 5.54 4.89 3.26 | 43045-2412 BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 

3 2 6.65 —~ | Gold, 30n” |" WM1795-ND 159 141  .94 | 43045-0214 4 6.70 3.00 Tin Wmi981-ND 3.14 2.78 1.85 | 44764-0401 
4 9.65 3.00 | Gold, 30y” WM1796-ND 2.20 1.95 1.30 | 43045-0414 6 9.70 6.00 Tin WM1982-ND 3.98 3.51 2.34 | 44764-0601 
6 12.65 6.00 | Gold, 30y” WM1797-ND 2.80 2.47 1.65 | 43045-0614 8 12.70 9.00 Tin WM1983-ND. 4.86 4.29 2.86 | 44764-0801 
8 15.65 9.00 | Gold, 30y” WM1798-ND 3.38 2.99 1.99 | 43045-0814 10 15.70 12.00 Tin WM1984-ND 5.70 5.03 3.36 | 44764-1001 
10 18.65 12.00 | Gold, 30y” WM1799-ND 4.03 3.56 2.38 | 43045-1014 12 18.70 15.00 Tin WM1985-ND 6.54 5.78 3.85 | 44764-1201 
12 21.65 15.00 | Gold, 30y” WM1800-ND 4.55 4.02 2.68 | 43045-1214 14 21.70 18.00 Tin WM1986-ND 7.39 6.53 4.35 | 44764-1401 
14 24.65 18.00 Gold WM4717-ND 5.19 459 3.06 | 43045-1414 6 16 24.70 21.00 Tin WM1987-ND 8.25 7.28 4.86 | 44764-1601 
16 27.65 21.00 Gold WM4718-ND 5.78 5.10 3.40 | 43045-1614 4 6.70 3.00 Gold WM1988-ND 3.92 3.46 2.31 | 44764-0402 
18 30.65 24.00 Gold WM4719-ND 6.50 5.74 3.83 | 43045-1814 6 9.70 6.00 Gold WM1989-ND 4.97 4.39 2.93 | 44764-0602 
20 33.65 27.00 Gold WM4720-ND 8.01 7.07 4.72 | 43045-2014 8 12.70 9.00 Gold WM1990-ND 6.07 5.36 3.57 | 44764-0802 
22 36.65 30.00 Gold WM4721-ND 7.94 7.01 4.68 | 43045-2214 10 15.70 12.00 Gold WM1991-ND 7.11 6.27 4.19 | 44764-1002 
24 39.65 33.00 Gold WM4722-ND 8.65 7.64 5.09 | 43045-2414 12 18.70 15.00 Gold WM1992-ND 8.18 7.22 4.82 | 44764-1202 

Vertical Header — SMT with Fitting Nail 14 21.70 18.00 Gold WM1993-ND 9.22 814 5.43 | 44764-1402 
2 6.65 — Tin WMi801-ND 3.09 2.73 1.82 | 43045-0218 16 24.70 21.00 Gold WM1994-ND 10.29. 9.09 6.06 | 44764-1602 
4 9.65 3.00 Tin WM1802-ND 3.57 3.15 2.10 | 43045-0418 BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 
6 12.65 6.00 Tin WM1803-ND 4.47 3.95 2.64 | 43045-0618-P 4 13.00 3.00 Tin WM1967-ND 1.88 1.66 1.11 | 44432-0401 
8 15.65 9.00 Tin WM1804-ND 4.61 4.07 2.71 | 43045-0818 6 16.00 6.00 Tin WM1968-ND 2.39 2.11 1.41 | 44432-0601 
10 18.65 12.00 Tin WM1805-ND 5.06 4.47 2.98 | 43045-1018 8 19.00 9.00 Tin WM1969-ND. 2.90 2.56 1.71 | 44432-0801 

3 12 21.65 15.00 Tin WM1806-ND 5.52 4.87 3.25 | 43045-1218 10 22.00 12.00 Tin WM1970-ND 3.40 3.00 2.00 | 44432-1001 
2 6.65 = Gold, 30” WM1807-ND 3.81 3.36 2.24 | 43045-0220 12 25.00 15.00 Tin WM1971-ND 3.89 3.43 2.29 | 44432-1201 
4 9.65 3.00 | Gold, 30y” WM1808-ND 456 4.03 2.69 | 43045-0420 14 28.00 18.00 Tin WM1972-ND 4.41 3.90 2.60 | 44432-1401 
6 12.65 6.00 | Gold, 30y” WM1809-ND 5.29 467 3.12 | 43045-0620 7 16 31.00 21.00 Tin WM1973-ND 4.91 4.33 2.89 | 44432-1601 
8 15.65 9.00 | Gold, 30p” WM1810-ND 6.13 5.42 3.61 | 43045-0820 4 13.00 3.00 Gold WM1974-ND 2.34 2.07 1.38 | 44432-0402 
10 18.65 12.00 | Gold, 30y” WM1811-ND 6.86 6.05 4.04 | 43045-1020 6 16.00 6.00 Gold WM1975-ND 2.97 2.63 1.75 | 44432-0602 
12 21.65 15.00 | Gold, 30y” WM1812-ND 7.57 6.69 4.46 | 43045-1220 8 19.00 9.00 Gold WM1976-ND 3.61 3.19 2.13 | 44432-0802 

Right Angle Header — Through-Hole 10 | 22.00 12.00 Gold WM1977-ND 4.24 3.75 2.50 | 44432-1002 

7 12 25.00 15.00 Gold WM1978-ND 4.85 4.29 2.86 | 44432-1202 

ran eee a eee 45 4ao 400 | asoatieaee 14 | 2800 18.00 | Gold WM1979-ND 550 4.85 3.24 | 44432-1402 

6 12.65 6.00 Tin WM1815-ND 24 3 1.88 1.26 43045-0600 16 31.00 21.00 Gold WM1980-ND 6.11 540 3.60 | 44432-1602 
8 | 15.65 9.00 Tin WM1816-ND 2.60 2.30 1.54 | 43045-0800 Right Angle Header (Blind Mate) 

10 18.65 12.00 Tin WM1817-ND 3.05 2.69 1.80 | 43045-1000 4 13.00 3.00 Tin WM1995-ND 2.27 2.00 1.34 | 44428-0401 

12 | 21.65 15.00 Tin WM1818-ND 3.50 3.09 2.06 | 43045-1200 6 16.00 6.00 Tin WM1996-ND 2.86 2.53 1.69 | 44428-0601 

4 14 | 24.65 18.00 Tin WM4723-ND 3.99 3.53 2.35 | 43045-1400 8 19.00 9.00 Tin WM1997-ND 3.49 3.09 2.06 | 44428-0801 
16 27.65 21.00 Tin WM4724-ND 446 3.94 2.63 | 43045-1600 10 22.00 12.00 Tin WM1998-ND 4.10 3.62 2.41 | 44428-1001 
18 30.65 24.00 Tin WM4725-ND 5.02 4.43 2.96 | 43045-1800 8 12 25.00 15.00 Tin WM1999-ND 4.70 415 2.77 | 44428-1201 
20 33.65 27.00 Tin WM4726-ND 5.58 4.93 3.29 | 43045-2000 14 28.00 18.00 Tin WM2025-ND 5.31 469 3.13 | 44428-1401 
22 36.65 30.00 Tin WM4727-ND 6.13 5.42 3.61 | 43045-2200 16 31.00 21.00 Tin WM2026-ND 5.92 5.23 3.49 | 44428-1601 
24 39.65 33.00 Tin WM4728-ND 6.69 5.90 3.94 | 43045-2400 4 13.00 3.00 Gold WM2027-ND 2.83 2.50 1.67 | 44428-0402 
2 6.65 — Gold, 30p” WM1819-ND 1.93. 1.71 1.14 | 43045-0202 6 16.00 6.00 Gold WM2028-ND 3.57 3.16 2.11 | 44428-0602 
4 9.65 3.00 | Gold, 30y” WM1820-ND 2.65 2.34 1.56 | 43045-0402 (Continued) 
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Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 | 19.00 9.00 Gold CSE AD) 436 3.85 2.57 | 44426-0802 4 | 1285 9.00 Tin WM1872-ND 1.92 1.70 1.13 | 43650-0403 
10 | 22.00 12.00 | Gold WMEEGSeaN1D) 5.10 4.51 3.01 | 44428-1002 5 | 15.85 12.00 Tin WM1873-ND 2.14 1.89 1.26 | 43650-0503 
8 12 | 25.00 15.00 Gold WmM2031-ND 5.86 5.17 3.45 | 44428-1202 6 | 1885 415.00 Tin WM1874-ND 243 215 1.44 | 43650-0603 
14 | 28.00 18.00 Gold WM2032-ND 6.62 5.84 3.90 | 44428-1402 7 | 2185 18.00 Tin WM2435-ND 263 232 1.55 | 43650-0703 
16 | 31.00 21.00 Gold WM2033-ND 7.38 6.52 4.35 | 44428-1602 a | 2495 21.00 Tin WM2436-ND 287 254 1.69 | 43650-0803 
Micro-Fit Receptacle Housing 9 | 27.85 24.00 Tin WM2437-ND 310 274 1.83 | 43650-0903 
2 6.85 3.00 = WM1845-ND 57 51.34 | 43645-0200 10 | 30.85 27.00 Tin WM2438-ND 3.33. 2.94 1.96 | 43650-1003 
3 9.85 6.00 — WM1846-ND 61 51.36 | 43645-0300 11 | 33.85 30.00 Tin WM2439-ND 3.56 3.15 2.10 | 43650-1103 
4 12.85 9.00 _ WM1847-ND 65 58  .39 | 43645-0400 12 | 36.85 33.00 Tin wm2440-ND 3.79 3.35 2.23 | 43650-1203 
5 15.85 12.00 -— WM1848-ND 71 63.42 | 43645-0500 43 2 6.85 3.00 Gold WM1875-ND 1.75 1.55 1.03 | 43650-0204 
6 | 18.85 15.00 = WM1849-ND 7667 __—-45_| 43645-0600 3 9.85 6.00 Gold WM1876-ND 2.04 1.81 1.21 | 43650-0304 
9 7 | 21.85 18.00 -— WM2405-ND 76 67 —-.45_| 43645-0700 4 | 12.85 9.00 Gold WM1877-ND 2.34 2.07 1.38 | 43650-0404 
8 24.85 21.00 = WM2406-ND 80 71.48 | 43645-0800 5 15.85 12.00 Gold WM1878-ND 2.69 2.38 1.59 | 43650-0504 
9 | 27.85 24.00 -— wm2407-ND 86  .77  .51 | 43645-0900 6 | 18.85 15.00 Gold WM1879-ND 2.89 2.55 1.70 | 43650-0604 
10 | 30.85 27.00 = WM2408-ND 92 82 55 | 43645-1000 7 21.85 18.00 Gold WM2441-ND 3.54 3.13 2.09 | 43650-0704 
11 | 33.85 30.00 = WM2409-ND 1.00 89.59 | 43645-1100 8 | 24.85 21.00 Gold WM2442-ND 3.57 3.15 2.10 | 43650-0804 
12_| 36.85 33.00 = WM2410-ND 1.08.95 __—.64 | 43645-1200 9 | 27.85 24.00 Gold WM2443-ND 3.86 3.41 2.27 | 43650-0904 
Micro-Fit Plug Housing without Panel Mounts 10 | 30.85 27.00 Gold WM2444-ND 414 3.66 2.44 | 43650-1004 
2 6.85 3.00 - WM1855-ND 57 .51~—-«.34_| 43640-0201 11 | 33.85 30.00 Gold WM2445-ND 4.43 3.91 2.61 | 43650-1104 
3 9.85 6,00 - WM1856-ND 61 54 36 | 43640-0301 12 | 36.85 33.00 Gold WM2446-ND 471 4.16 2.78 | 43650-1204 
4 12.85 9.00 = WM1857-ND 65 58 ~— .39 | 43640-0401 Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Clip 
5 | 15.85 12.00 = WM1858-ND ‘71 63.42 | 43640-0501 2 6.85 3.00 Tin WM1880-ND 2.85 252 1.68 | 43650-0209 
6 | 1885 15.00 = CHEER 76 67 45 | 43640-0601 3 | 985 6.00 Tin WM1881-ND 3.16 2.79 1.86 | 43650-0309 
10 7 21.85 18.00 = WM2417-ND 76 67 ~~ 45 | 43640-0701 4 12.85 9.00 Tin WM1882-ND 3.46 3.06 2.04 | 43650-0409 
8 24.85 21.00 = WM2418-ND 80 71.48 _| 43640-0801 5 15.85 12.00 Tin WM1883-ND 3.74 3.30 2.20 | 43650-0509 
9 27.85 24.00 = WM2419-ND 86 77 ~—-51_| 43640-0901 6 18.85 15.00 Tin WM1884-ND 4.02 3.55 2.37 | 43650-0609 
10 | 30.85 27.00 = CEE ACAD) 92 82 BS | 43640-1001 7 | 21.85 18.00 Tin WM2447-ND 3.81 3.36 2.24 | 43650-0709 
11 | 33.85 30.00 a CUR aN) 1.00 8959 | 49640-1101 8 | 24.85 21.00 Tin WM2448-ND 3.39 2.99 2.00 | 43650-0809 
12 | 36.85 33.00 = MiMes22cNe 108.95 64 | 49640-1201 9 | 27.85 24.00 Tin wM2449-ND 4.69 4.14 2.76 | 43650-0909 
Micro-Fit Plug Housing with Panel Mounts 10 | 30.85 27.00 Tin wm2450-ND 5.48 4.84 3.23 | 43650-1009 
2 6.85 3.00 - WM1850-ND 57.51.34 _| 43640-0200 11 | 33.85 30.00 Tin WM2451-ND 5.76 5.08 3.39 | 43650-1109 
3 9.85 6.00 - WM1851-ND 61 55 ~—-.37_| 43640-0300 4 13 | 36.85 33.00 Tin WM2452-ND 6.03 5.32 3.55 | 43650-1209 
4 12.85 9.00 _ WM1852-ND 65 58 39 | 43640-0400 2 6.85 3.00 Gold WM1885-ND 3.24 2.86 1.91 | 43650-0210 
5 15.85 12.00 — WM1853-ND 71 63.42. | 43640-0500 3 9.85 6.00 Gold WM1886-ND 3.61 3.19 2.13 | 43650-0310 
6 18.85 15.00 = WM1854-ND 76-67 ~_—-45_| 43640-0600 4 12.85 9.00 Gold WM1887-ND 4.00 3.54 2.36 | 43650-0410 
"1 7 | 21.85 18.00 —- wme2411-ND 76.67 ~ .45 | 43640-0700 5 | 15.85 12.00 Gold WM1888-ND 4.33 3.82 2.55 | 43650-0510 
8 24.85 21.00 _ WM2412-ND 80 71 48 | 43640-0800 6 18.85 15.00 Gold Wwm™1889-ND 468 4.14 2.76 | 43650-0610 
9 27.85 24.00 = WM2413-ND 86.77 ~—-.51_| 43640-0900 7 21.85 18.00 Gold WM2453-ND 4.50 3.97 2.65 | 43650-0710 
10 | 30.85 27.00 = WM2414-ND 92 82 55 | 43640-1000 8 24.85 21.00 Gold WmM2454-ND 4.11 3.63 2.42 | 43650-0810 
1 33.85 30.00 _ WM2415-ND 1.00 .89 .59 | 43640-1100 9 27.85 24.00 Gold WwmM2455-ND 5.26 4.64 3.10 | 43650-0910 
12 | 36.85 33.00 _ WM2416-ND 1.08.95 —.64_| 43640-1200 10 | 30.85 27.00 Gold wm2456-ND 6.40 5.66 3.77 | 43650-1010 
Micro-Fit Header — Right Angle 11 33.85 30.00 Gold WM2457-ND 6.76 5.97 3.98 | 43650-1110 
2 6.85 3.00 Tin WM1860-ND 1.23 1.09 .73 | 43650-0200 12 36.85 33.00 Gold WM2458-ND 7.12 6.28 4.19 | 43650-1210 
3 9.85 6.00 Tin WM1861-ND 1.47 1.30  .87 | 43650-0300 Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Fitting Nail 
4 12.85 9.00 Tin WM1862-ND 1.71. 1.51 1.01 | 43650-0400 2 685 3.00 Tin W™1890-ND 3.00 265 1.77 | 43650-0212 
5 15.85 12.00 Tin WM1863-ND 1.93 1.71 1.14 | 43650-0500 3 985 6.00 Tin WM1891-ND 3.30 2.92 1.95 | 43650-0312 
6 | 1885 15.00 Tin CEE ND 216 1.91 1.28 | 43650-0600 4 | 12.85 9.00 Tin WM1892-ND 3.63 3.21 2.14 | 43650-0412 
7 21.85 18.00 Tin WM2423-ND 241 2.14 1.43 | 43650-0700 5 15.85 12.00 Tin WM1893-ND 3.88 3.43 2.29 | 43650-0512 
8 24.85 21.00 Tin WM2424-ND 2.59 2.29 1.53 | 43650-0800 6 18.85 15.00 Tin WM1894-ND 4.16 3.67 2.45 | 43650-0612 
9 | 27.85 24.00 Tin CUNY BeAND) 2.89 255 1.70 | 43650-0900 7 | 21.85 18.00 Tin WM2459-ND 471 416 278 | 43650-0712 
10 | 30.85 27.00 Tin CUE BEND) 3.12 2.75 1.84 | 43650-1000 8 | 24.85 21.00 Tin WM2460-ND 5.06 4.47 2.98 | 43650-0812 
11_| 33.85 30.00 Tin WIM ese 7aNey 3:85 2.96 1.98. | 49650-1100 9 | 27.85 24.00 Tin WM2461-ND 5.34 472 3.15 | 43650-0912 
42 12 | 36.85 33.00 Tin WM2428-ND 3.58 3.16 2.11 | 43650-1200 10 | 30.85 27.00 Tin WM2462-ND 5.62 4.97 3.31 | 43650-1012 
2 6.85 3.00 Gold WM1865-ND 1.55 1.37.92 | 43650-0201 11 | 33.85 30.00 Tin WM2463-ND 5.90 5.21 3.48 | 43650-1112 
3 | 9.85 6.00 | Gold WUNRESE NLD eee Eee Le eee 8 [42 | 36.85 33.00 Tin WM2464-ND 6.17 5.45 3.63 | 43650-1212 
4 12.85 9.00 Gold WM1867-ND 241 1.86 1.24 | 43650-0401 2 685 3.00 Gold WM1895-ND 3.38 298 1.99 | 43650-0213 
5 15.85 12.00 Gold WM1868-ND 2.40 2.12 1.42 | 43650-0501 3 985 600 Gold WM1896-ND 3.76 3.32 222 | 43650-0313 
6 18.85 15.00 Gold WM1869-ND 2.72 240 1.60 | 43650-0601 4 12.85 9.00 Gold WM1897-ND 4.12 3.64 2.43 | 43650-0413-P 
7 21.85 18.00 Gold WM2429-ND 3.00 2.66 1.77 | 43650-0701 5 15.85 12.00 Gold WM1898-ND 4.48 3.95 2.64 | 43650-0513 
8 | 24.85 21.00 | Gold Cano Bid ee, -alege: |/agea0 a0! 6 | 1885 15.00 | Gold WM1899-ND 4.82 4.26 2.84 | 43650-0613 
9 | 27.85 24.00 | Gold Winey See Sale ek | aace ee! 7 | 21.85 18.00 | Gold WM2465-ND 545 4.81 3.21 | 43650-0713 
10_| 30.85 27.00 | Gold Mei S2ND) Bi 1S 82 228 | A86501001 8 | 24.85 21.00 | Gold WM2466-ND 5.87 5.19 3.46 | 43650-0813 
11 | 33.85 30.00 Gold WM2433-ND 4.16 3.68 2.45 | 43650-1101 9 27.85 24.00 Gold WM2467-ND 6.21 5.49 3.66 | 43650-0913 
12 | 36.85 33.00 Gold WM2434-ND 445 3.93 2.62 | 43650-1201 10 | 30.85 27.00 Gold WM2468-ND 655 5.78 3.86 | 43650-1013 
Micro-Fit Header — Right Angle with Retention Clip 1 33.85 30.00 Gold Wwm2469-ND 6.90 6.10 4.07 | 43650-1113 
+3 2 6.85 3.00 Tin WM1870-ND 1.54 1.36  .91 | 43650-0203 12 | 36.85 33.00 Gold WM2470-ND 7.26 6.41 4.27 | 43650-1213 
3 9.85 6.00 Tin WM1871-ND 1.77 1.56 1.04 | 43650-0303 (Continued) 
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Micro-Fit 3.0™ Terminals 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Peg 
3 9.85 6.00 Tin WM1901-ND 2.69 2.37 1.59 | 43650-0306 
4 12.85 9.00 Tin WM1902-ND 2.96 2.62 1.75 | 43650-0406 
16 6 18.85 15.00 Tin WM1904-ND 3.47 3.06 2.04 | 43650-0606 
3 9.85 6.00 Gold WM1906-ND 3.10 2.74 1.83 | 43650-0307 
4 12.85 9.00 Gold WM1907-ND 3.21 2.84 1.89 | 43650-0407 
Micro-Fit Header — Vertical, Wire-to-Board 
2 6.85 3.00 Tin WM1917-ND 1.01 -90 -60 | 43650-0215 
3 9.85 6.00 Tin WM1918-ND 1.40 1.24 -83 | 43650-0315 
4 12.85 9.00 Tin WM1 919-ND 1.41 1.25 -83 | 43650-0415 
5 15.85 12.00 Tin WM1920-ND 1.59 1.41 -94 | 43650-0515 
6 18.85 15.00 Tin WM1921-ND 1.78 1.57 1.05 | 43650-0615 
7 21.85 18.00 Tin WM2471-ND 2.02 1.79 1.19 | 43650-0715 
8 24.85 21.00 Tin WM2472-ND 2.22 1.96 1.31 | 43650-0815 
9 27.85 24.00 Tin WM2473-ND 2.42 2.14 1.43 | 43650-0915 
10 30.85 27.00 Tin WM2474-ND 2.61 2.30 1.54 | 43650-1015 
"1 33.85 30.00 Tin WM2475-ND 2.80 2.48 1.65 | 43650-1115 
17 12 36.85 33.00 Tin WM2476-ND 2.98 2.64 1.76 | 43650-1215 
2 6.85 3.00 | Gold, 15y” WM1922-ND 1.27) 1.13 -75 | 43650-0216 
3 9.85 6.00 | Gold, 15y” WM1923-ND 1.52 1.34 -90 | 43650-0316 
4 12.85 9.00 | Gold, 15y” WM1924-ND 1.75 1.55 1.03 | 43650-0416 
5 15.85 12.00 | Gold, 15y” WM1925-ND 2.01 1.78 1.19 | 43650-0516 
6 18.85 15.00 | Gold, 15y” WM1926-ND 2.24 1.98 1.32 | 43650-0616 
7 21.85 18.00 Gold WM2477-ND 2.51 2.22 1.48 | 43650-0716 
8 24.85 21.00 Gold WM2478-ND 2.75 2.43 1.62 | 43650-0816 
9 27.85 24.00 Gold WM2479-ND 3.00 2.65 1.77 | 43650-0916 
10 30.85 27.00 Gold WM2480-ND 3.15 2.78 1.86 | 43650-1016 
"1 33.85 30.00 Gold WM2481-ND 3.49 3.08 2.06 | 43650-1116 
12 36.85 33.00 Gold WM2482-ND 3.72 3.29 2.19 | 43650-1216 
BMI Receptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
4 24.60 3.00 = WM3712-ND 77 68 -46 | 44133-0400 
6 27.70 6.00 = WM3713-ND 92 82 -55 | 44133-0600 
8 30.70 9.00 ari WM3714-ND 1.05 93 -62 | 44133-0800 
10 33.80 12.00 = WM3715-ND 1.22 1.09 -73 | 44133-1000 
12 36.80 15.00 = WM3716-ND 1.45 1.28 -86 | 44133-1200 
18 14 39.90 18.00 _ WM3717-ND 1.70 1.50 1.00 | 44133-1400 
16 42.90 21.00 = WM3718-ND 1.96 1.74 1.16 | 44133-1600 
18 46.00 24.00 = WM3719-ND 2.20 1.94 1.30 | 44133-1800 
20 49.00 27.00 = WM3720-ND 2.45 217 1.45 | 44133-2000 
22 51.80 30.00 = WM3721-ND 2.69 2.38 1.59 | 44133-2200 
24 54.90 33.00 = WM3722-ND 2.95 2.60 1.74 | 44133-2400 
BMI Plug — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
4 22.84 3.00 = WM3608-ND 77 68 -46 | 44300-0400 
6 25.84 6.00 = WM3609-ND 92 82 -55 | 44300-0600 
8 28.84 9.00 = WM3610-ND 1.05 93 -62 | 44300-0800 
10 31.84 12.00 = WM3611-ND 1.22 1.09 -73 | 44300-1000 
12 34.84 15.00 = WM3612-ND 1.45 1.28 -86 | 44300-1200 
19 14 37.84 18.00 = WM3613-ND 1.70 1.50 1.00 | 44300-1400 
16 40.84 21.00 a WM3614-ND 1.96 1.74 1.16 | 44300-1600 
18 43.84 24.00 = WM3615-ND 2.21 1.95 1.30 | 44300-1800 
20 46.84 27.00 = WM3616-ND 2.45 2.17 1.45 | 44300-2000 
22 49.84 30.00 = WM3617-ND 2.69 2.38 1.59 | 44300-2200 
24 52.84 33.00 = WM3618-ND 2.95 2.60 1.74 | 44300-2400 
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Wire Size | Insul. Dia. Digi-Key Price Each Molex 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
WM1837-ND -18 12 .09 | 43030-0007 
Female-Tin 20-24 1.85 WM1837CT-ND* —  .12 .09 | 43030-0001 
WM1837TR-ND: 504.00/12,000 | 43030-0001 
Female-Tin 26-30 1.27 WM1838-ND -18 12 .09 | 43030-0010 
Female-30y” Gold 20-24 1.85 WM1839-ND 20 .13 .10 | 43030-0009 
Female-30y” Gold 26-30 1.27 WM1840-ND 26 17 13 | 43030-0012 
WM1841-ND -18 12 .09 | 43031-0007 
Male-Tin 20-24 1.85 WM1841CT-ND* — 12 .09 | 43031-0001 
WM1841TR-ND: 504.00/12,000 _| 43031-0001 
Male-Tin 26-30 1.27 WM1842-ND 18 12 .09 | 43031-0010 
Male-30y” Gold 20-24 1.85 WM1843-ND 29 19 15 | 43031-0009 
Male-30y” Gold 26-30 1.27 WM1844-ND 29  =.19 15 | 43031-0012 
” WM1125CT-ND* 12 10 .08 
Female-15y” Gold 20-24 1.27 WM1125TR-ND 552.00/12,000 43030-0002 
” WM1127CT-ND* 1300.11.09 
Male-15y” Gold 20-24 1.85 WM1127TR-ND 600.00/12,000 43031-0002 
Universal Crimp Tool (Molex) . WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Crimp Tool WM9935-ND 214.65/1 63811-2800 
Extraction Tool. WM9937-ND 19.08/1 11-03-0043 
Manual Wire Stripper (Molex). WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 
*CutTape t Tape and Reel 
Mezzanine IEEE 1386 Connectors piactaan 


Plug, Dual Row, 
SMT, Vertical 
Stacking 


Receptacle, 
Dual Row, SMT, 
Vertical Stacking 


Electrical: Voltage: 250V Current: 0.5A Contact Resistance: 30m maximum Dielectric Withstanding 
Voltage: 250V Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum 

Mechanical: Contact Retention to Housing: 0.4kgf minimum Mating Force: 60g maximum per contact 
Unmating Force: 35g minimum per contact Durability: 100 cycles 

Physical: Housing: Glass-filled LCP, UL 94V-O Contact: Phosphor bronze Plating: 0.76um (30u”) Gold 
min. Temperature: -15°C ~ 85°C 

Feature: Mated height on these parts are only 10 millimeters. 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Circuits Part No. 1 10 100 Part No. 
1 64 WM17201-ND. 7.34 6.48 4.32 71439-0164 
64 WM17200-ND 8.01 7.07 4.72 71436-2164 


NEW! Mezzanine Connectors 
Plateau HS Mezz™ 


Receptacle 


Features: Unique Gold-plated-plastic integrated shielding system designed for high-speed differential 
signaling greater than 10 Gbps * Contacts on 1.20mm (.047”) pitch arranged in isolated differential pairs on 
3.50mm (.138”) pitch with SMT leads for controlled impedance * Reflow Capable (SMT only) 

Physical: Housing: LCP Liquid Crystal Polymer, UL 94V-O Color: Gold Contact: Brass (CuZn) Plating 
Contact: Gold (Au) Temperature Range: -20°C ~ 85°C. 

Electrical: Voltage: 30V maximum Current: 1.54 maximum Withstanding Voltage: 500V/1min. Contact 
Resistance: 25mQ maximum Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 


No. of 

No. of | Differential | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 

Fig. | Circuits Pairs A H Part No. 1 10 100 | Part No. 
WM17202CT-ND* 15.68 13.84 9.23 | 75005-0304 
12 ¢ 22.23 7-25 | wwi7202TR- NDT 1683.82/275 75005-0304 
WM17203CT-ND* 2140 18.89 12.59 | 75005-0306 
12 6 22.30 9.25 | wati7203TR-NDt 1805.32/216 75005-0306 
WM17204CT-ND* 1438 1269 8.46 | 75005-0004 
Gee 12 3276 7-25 | wait7204TR-NDt 1544.67/275 75005-0004 
WM17205CT-ND* 1589 14.03 9.35 | 75005-0006 
7 12 3283 9.25 | wmit7205TR-NDt 1334.72/215 75005-0006 
WM17206CT-ND* 27.26 24.05 16.04 | 75005-0104 
48 24 53.82 7.25 | wiit7206TR-NDt 2927.65/275 75005-0104 
WM17207CT-ND* 38.60 34.06 22.71 | 75005-0204 
- 38 7488 7.25 | wii 7007TR-NDt 4145,90/275 75005-0204 
12 6 19.93 8.25 | WM17208-ND 20.05 17.69 11.80 | 75003-0305 
12 6 19.93 11.25 | WM17209-ND 20.50 1809 12.06 | 75003-0308 
12 6 19.93 13.25 | WM17210-ND 20.95 1849 12.33 | 75003-0310 
24 12 30.46 8.25 | WM17211-ND 1785 15.75 10.50 | 75003-0005 
> {24 12 30.46 11.25 | WM17212-ND 21.26 1877 12.51 | 75003-0008 
24 12 30.46 13.25 | WM17213-ND 22.96 20.26 13.51 | 75003-0010 
48 24 51.52 8.25 | WM17214-ND 33.87 2989 19.93 | 75003-0105 
48 24 51.52 13.25 | WM17215-ND 43.96 38.79 25.86 | 75003-0110 
72 36 7258 8.25 | WM17216-ND 48.19 4252 28.35 | 75003-0205 
72 36 7258 13.25 | WM17217-ND 6260 55.24 36.83 | 75003-0210 


* Cut Tape t+ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


hol Waldom 
SJ =a. 


MicroCross™ Digital Visual Interface (DVI) 
Connector System 


The MicroCross DVI I/O Connectors from 
Molex are leading the way in support of 
the Digital Display Working Group (DDWG) 
DVI interface standard. MicroCross DVI has 
been chosen by the DDWG as the standard 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can 
Cable crimp 
ferrule for 
optional 


digital interface for connecting a host device erounding h cable 
and display device to support high-resolution SS diameters 
video applications. Supporting one or Plug key 

fee z a ensures a : 
two digital channels driven by Transition polarization Ke a 1S ieee 
Minimized Differential Signaling (TMDS) and prevents LFH 


zippering 075 (1.91) 


and/or a high bandwidth analog interface, signal contact 


the MicroCross was chosen by the DDWG 

for its size, performance and cost. No other 

interface in the industry compares. The 

innovative crossing ground blade design and Low Force Helix (LFH™) contact interface design provides the 
industry with a video interface design that will support over 1.65Gb/s per differential pair (for a total 9.9Gb/s 
over a dual link implementation) and 2.5GHz support for the analog interface. This provides the industry 
the performance head room it needs for future growth and development of video products.This innovative 
approach addresses the problem of an industry in transition. By providing a single high performance 
interface, precious board I/O space is saved and lower system costs are achieved. The interface provides 
added benefits of a high cycle life interface for mobile applications and the improved EMI performance 
needed for high speed links. The EMI performance is achieved through the 360° shielding of the MicroCross 
DVI cable and connector design. The MicroCross DVI connector system and the DVI standard are moving 
the graphics industry to the next level by providing unmatched electrical and mechanical performance while 
allowing for low cost implementation. 


NEW! High Definition Multimedia (HDMI) 
Interface Connector System 


Dim. in mm 


0 


3.28 ft (1.0 m) 


0 


3.28 ft (1.0 m) 


High Definition Multimedia Interface (HDMI) connectors and cable assemblies provide an uncompressed 
digital link between consumer electronics equipment such as DVD players, set-top boxes and audio/video 
monitors such as plasma display screens for high-definition Televisions. 

HDM is a small, user-friendly interconnect that provides up to 5 Gbps of bandwidth to support high-definition 
video plus multi-channel audio in a single cable. 


HDMI Receptacle 

Features: * Optional mounting flange offers screw panel mounting and grounding ¢ Dimples provide 
additional impedance control * Wide solder tabs for PCB hold-down * Grounding fingers provide mechanical 
and electrical stability. 

Specifications: ¢ Circuits/Positions: 19 * Pitch/Center Spacing: 0.50mm (.020") * Voltage: 40V maximum 
¢ Current: 0.5A maximum 


Cable Assembly 


Features: * Compact, user-friendly design-meets consumer equipment needs * HDMI-DVI cables-DVI 
backward compatible * Mounting flange-protects solder joints; additional grounding * Signal layout-low 
impedance mismatch ¢ Fully shielded-ESD protection. 

Specifications: * Gender: Male to Male * Cable Length: 1.0m (3.28 feet) * Shielded * Wire Size: 282AWG 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 HDMI to DVI-Digital Cable Assembly | WM19082-ND 14.76 13.53 12.30 | 88768-3500 
2 HDMI to HDMI Cable Assembly WM19083-ND 13.39 12.28 11.16 | 88768-9800 


WM19084CT-ND* 5.61 5.15 4.68 | 500254-1927 
WM19084TR-NDt 1636.00/500 500254-1927 


3 HDMI Receptacle, Right Angle, SMT 


Panel Mount HDMI Receptacle, 


Right Angle with Screw Flange, SMT GEER 5.61 5.15 4.68 | 50254-1931 


* Cut Tape t+ Tape and Reel 


Digi-Key Price Each Molex Digi-Key Pricing Molex 

Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. Fig.| Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 37.44 34.32-—31.20_‘| 88741-8000 1 | 7 | Header Right Angle SMT CERMHISToe Cnet DY 1.60 14.15 94.31) 47080-1005 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 37.26 34.16 31.06 | 88741-8200 WM TROe TENET slenonsy are 
3 | DVI-Analog to VGA WM18511-ND 30.50 27.96 25.42 | 88741-8300 2 7 Header Vertical Through Hole WM19022-ND 1.51 13.35 88.99 | 67800-4005 
4 | DVI-Digital to DFP WM18512-ND 40.52 37.15 33.77 | 88741-8600 3 7 Header Vertical SMT WM19023-ND 212 18.69 124.58 | 67800-1005 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.62 9.74 8.85 | 88741-8700 4 | 15 Plug Latching IDT WM19024-ND 1.42 12.55 83.64 | 67926-0001 
6 | DVI-Digital Plug to DFP Receptacle WM18514-ND 17.10 15.68 14.26 | 88741-8800 —| 6 IDT Feed Through Cover WM19025-ND 25 2.24 14.95 | 67926-0041 
7 | DVI-l-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug WM18515-ND 19.69 18.05 16.41 88741-9100 —|/ 5 IDT Feed To Cover WM19026-ND 25 2.24 14.95 | 67926-0040 
8 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND. 22.95 21.04 19.13 | 88741-9300 7 Cable Assembly WM19027-ND 3.40 29.98 199.86 | 68561-0014 
9 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.21 4.78 4.35 | 74320-1004 15 Cable Assembly WM19028-ND 1.63 14.43 96.17 | 68561-0019 
10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.91 4.50 4.10 | 74320-4004 *CutTape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Waldom = Mini-Fit Jr.™ Connectors 
[ELECTRONICS oo Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Current Carrying Capabilities: The Mini-Fit, Jr. can handle standard equipment I/O currents despite its small Specifications: * Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL 94V-2, UL 94V-0 nylon 6/6 * Voltage 
size. For example, the 2 circuit PCB connector can handle up to 9 amps at 250 volts. Current: 250V (Vertical Header with Pegs: 600V) * Contact Resistance: 10mQ maximum * Insulation 
Features: * UL recognized, CSA certified, and TUV licensed * Up to 9 amperes/circuit * 250 volt rating Resistance: 1,000MOQ minimum »* Dielectric Strength: 1,500VAC 


L™. 
molex 


Fig. 1 - Dual Row Receptacle Fig. 2 - Dual Row Plug - Panel Mount Fig. 3 - Single Row Receptacle (Female Fig. 4 - Single Row Plug - Panel Mount Fig. 5 - Vertical Header Assembly 
(Female Contacts Sold Separately) or Free Hanging (Male Contacts Sold Contacts Sold Separately) or Free Hanging (Male Contacts Sold 
Separately) Separately) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits | Amps A B Part No. i 10 100 | Part No. Fig.| cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
UL94V-2 3 9 | 643(13.80) | .331(840) | WM23611-ND*t 82 73 49 | 39-01-4033 
2 9 .213 (5.40) — WM3700-ND 46 A 28 | 39-01-2020 4 4 8 .709 (18.01) -496 (12.60) WM23612-ND§ 90 19 53 | 39-01-4047 
4 8 378 (9.60) 165 (4.20) | WM3701-ND 5146S | 39-01-2040 5 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM23613-NDt 96 85 57 | 39-01-4053 
6 8 543 (13.80) 331 (8.40) | WM3702-ND 61 55 37 ‘| 39-01-2060 Tin Plated 
8 | 7 | .709(18.00) | .496(12.60) | wm3703-ND 68 60 ~—~40._ | 39-01-2080 2 9 210 (5.40) = WM3800-ND 93 8255. | 39-28-1028 
10 | 7 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM3704-ND 79 20 ~~ .47_‘| 39-01-2100 : : ea Hs re aie Ve he Fe i 
1 i : etd on pe a a me - - see 8 7 | .710(18.00) | .500(12.60) | WM3803-ND 1.74 1.54 1.03 | 39-28-1083 
; i ; : ; : : to | 7 | .870(22.20) | .660(16.80) | WM3804-ND 2.24 1.98 1.32 | 39-28-1103 
16 | G | 1.870 (84.80) | 1.158 (29.40) NSO Ne 1.069463] 89-01-2160) | 26 | 7.080 (2640) | 825 (20.96) | WMISB05-ND 2471.92 1.28 ‘| 39-28-1123 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 1.22 1.08.72 | 39-01-2180 14 | 6 | 1.200(31.60) | .990 (25.20) | wm3s06-ND 2.88 2.55 1.70 | 39-28-1143 
20 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 1.32140 .78 | 39-01-2200 16 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3807-ND 3.19 282 1.88 | 39-28-1163 
22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 218 1.93 1.29 | 39-01-2220 18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3808-ND 4.02 3.55 2.37 | 39-28-1183 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM3711-ND 1.45 1.29.86 | 39-01-2240 20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3809-ND 440 3.89 2.59 | 39-28-1203 
2 9 213 (5.40) a WM3600-ND 55 «49~——«33. | (39-01-2021 22 | 6 | 1.870(47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND 478 4.23 2.82 | 39-28-1223 
4 8 .378 (9.60) 165 (4.20) WM3601-ND 60 53 36 | 39-01-2041 24 6 2.030 (51.60) 1.820 (46.20) WM3811-ND 473 418 2.79 | 39-28-1243 
6 8 | .543(13.80) | 331 (8.40) | WM3602-ND 64 56.38 | 39-01-2061 NEW! Tin Plated — RoHS Compliant NEW! 
»| 8 7 .709 (18.00) 496 (12.60) | WM3603-ND 68 60 40 | 39-01-2081 2 9 210 (5.40) = WM23800-ND 89 79 53 | 39-28-8020 
1o | 7 | .874(22.20) | .661(16.80) | wM3604-ND 79 70 47 ‘| 39-01-2101 4 8 380 (9.60) 170 (4.20) | WM23801-ND 1.30, 1.16.77 | 39-28-8040 
12 | 6 | 1.030 (26.40) | .827(21.00) | WM3605-ND Bi 72-48 *| 39-01-2121 : : _ aie Seah hse be . ee es 
i. : ei an he babii be a ps et i to | 7 | .870(22.20) | .660(16.80) | WM23804-ND 2.56 += 2.26 «1.51 | 39-28-8100 
; : : : : ; : 72 | 6 | 1.040(26.40) | .825(20.96) | WM23805-ND 284 251 1.67 | 39-28-8120 
3 | 9 | 543(13.80) | 331 (6.40) | WMT8434-ND*G 544832] 39-01-4030] | © | 44 | g§ | 4.200(81.60) | 990 (25.20) | ww23806-ND 3.26 2.88 1.9 | 39-28-8140 
3] 4 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) | WM18435-ND§ == 63.5637 | 39-01-4040 16 | 6 | 1.370(34.80) | 1.160 (29.40) | WM23807-ND 3.70 327 2.18 | 39-28-8160 
5 8 -874 (22.20) 661 (16.80) | WM18436-ND§ 67 60 40 _| 39-01-4050 18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM23808-ND 416 3.67 2.45 | 39-28-8180 
3 9 543 (13.80) 331 (8.40) | WM18437-ND*t = 59 52 35. | 39-01-4032 20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) _| WM23809-ND 4.62 4.08 2.72 ‘| 39-28-8200 
3 9 | .543(13.80) | .331(8.40) | WM18439-ND*§ 58 52 35 | 39-01-4036 22 | 6 | 14.870(47.40) | 1.650(42.00) | WM23810-ND 5.08 449 299 | 39-28-8220 
4| 4 8 | .709(18.01) | .496 (12.60) | WM18440-NDg§ 62» .55—37_ | 39-01-4046 24 | 6 | 2.030 (61.60) | 1.820(46.20) | WM23811-ND 5.55 94.90 -—-3.27 | 39-28-8240 
5 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM18438-NDt 65 58 —.39 | 39-01-4052 30p” Gold Plated 
5 8 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM18441-ND§ 65 += .58~—«39_ | 39-01-4056 2 9 210 (5.40) _ WM3820-ND 211 1.87 1.25 | 39-29-0023 
NEW! UL94V-0 — RoHS Compliant NEW! 4 8 .380 (9.60) 170 (4.20) | WM3821-ND 3.29 2.90 1.94 | 39-29-0043 
ry FS 213 (6.40) = CNEERGRND 66, ER 88; | ae 1D0DS 6 8 | .540(13.80) | .330(8.40) | WM3822-ND 449 396 2.64 | 39-29-0063 
«| 2 | seo | sae |W nm a |sorae| | | | 7 | zegem | socasn [wena ses Su a: | som 
& 8) 549.(13.80) | 381640) Ee ana ABO IS) 884) SOOT 208 12 | 6 | 1.040(26.40) | .830(21.00) | WM3825-ND 789 6.96 4.64 | 39-29-0123 
8 | 7 | .709(18.00) | 498 (12.60) OE 96 8557 | 39-01-2085) | > | 44 | § | 4200/3060) | 90/2520) | w3e26-ND 920 8.12 5.41 | 39-29-0143 
10 | 7 | 874 (22.20) | 661 (16.80) [EWMZS705:NDIES 1.06 84.68 | 39-01-2105 16 | 6 | 1.370(34.80) | 1.160 (29.40) | WM3827-ND 1038 9.16 6.11 | 39-29-0163 
4 | 12 | 6 — | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM23705-ND 1.22 1.08 72 | 39-01-2125 18 | 6 | 1.540(39.00) | 1.320 (33.60) | WM3828-ND 11.61 10.25 6.83 | 39-29-0183 
14 6 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM23706-ND 131 146 = .77 | 39-01-2145 20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND 12.84 11.33 7.56 | 39-29-0203 
16 | 6 | 1.370(34.80) | 1.158 (29.40) | WM23707-ND 1.64 1.45 97 | 39-01-2165 22 | 6 | 1.870(47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 14.07 12.42 8.28 | 39-29-0223 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM23708-ND 1.85 1.63 1.09 | 39-01-2185 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3831-ND 15.30 13.50 9.00 | 39-29-0243 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM23709-ND 1.99 1.76 1.17 | 39-01-2205 NEW! 30p” Gold Plated — RoHS Compliant NEW! 
22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM23710-ND 243° 2415 1.43 | 39-01-2225 2 9 -210 (5.40) = WM23820-ND 1.83 1.62 1.08 | 39-29-6028 
24 6 | 2.031 (51.60) | 1.819(46.20) | WM23711-ND 274 243 1.62 | 39-01-2245 4 8 -380 (9.60) -170 (4.20) | WM23821-ND 3.08 2.72 1.82 | 39-29-6048 
2 9 213 (5.40) _ WM23600-ND 74 BB AA | 39-01-2026 6 8 | .540(13.80) | .330(8.40) | WM23822-ND 4.39 3.88 «2.59 | 39-29-6068 
4 8 ‘378 (9.60) 165 (420) | WMeseot-no ee 47h 6h, || aa Hide 8 7 | .710(18.00) | .500(12.60) | wM23823-ND 5.41 4.78 3.19 | 39-29-6088 
6 | 8 | sacsay | sovea TREE 10 an a0 | sotenee Ce CREE 
2| 8 7 | -709(18.00) | 486 (12.60) Heures ne fete ae Lee iene >) 4a | 6 | 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | wM23826-ND 9.11 8.04 5.36 | 39-29-6148 
10 | 7 | 874 (22.20) | .661(16.60) [EWMZSCRENDI 1.13 1.00 67 | 39-01-2106 i6 | 6 | 1.370(34.80) | 1.160 (29.40) | WM23827-ND 10.20 9.00 6.00 | 39-29-6168 
12 | 6 | 1.080(26.40) | 827 (21.00) |AWM2S605:NDN) 1.18 = 1.04 = 70 | 39-01-2126 18 | 6 | 1.540(39.00) | 1.320 (33.60) | WM23828-ND 1080 9.54 6.36 | 39-29-6188 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23606-ND 140 1.24 83. | 39-01-2146 20 | 6 | 1.700(43.20) | 1.490 (37.80) | WM23829-ND 12.74 11.25 7.50 | 39-29-6208 
16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23607-ND 1711.51 1.01 | 39-01-2166 22 6 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23830-ND 14.02 12.38 8.25 | 39-29-6228 
3 9 | .543(13.80) | .331(8.40) | WM23608-ND*§ 78 69 46 | 39-01-4031 24 | 6 | 2.030 (61.60) | 1.820 (46.20) | WM23831-ND 15.29 13.50 9.00 | 39-29-6248 
3| 4 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) | WM23609-ND§ 877751 | 39-01-4041 | Without drain holes. + Panel Mount § Free-Hanging 
5 8 874 (22.20) 661 (16.80) WM23610-ND§ 98 82 55 _| 39-01-4051 * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
142 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ir- Dimension — Inch (mm: igi-| i 
holex Waldom Fig. ae Amps A B a i 1 forges aie 
12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) ) WM21368-ND 689 6.08 4.06 | 39-30-1122 
Mini-Fit Jr.™ Connectors (cont) 14] 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM21369-ND 813 7.18 4.79 | 39-30-1142 
Positive Locking Hi-Denatty Powor Connactor 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21370-ND 943 8.32 5.55 | 39-30-1162 
6 | 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21371-ND 10.75 9.49 6.33 | 39-30-1182 
Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21372-ND 12.58 11.10 7.41 | 39-30-1202 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21373-ND 14.21 1254 8.36 | 39-30-1222 
Tin Plated 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819(46.20) | WM21374-ND 15.93 14.06 9.38 | 39-30-1242 
2 9 213 (5.40) - WM1351-ND xh 81 54 | 39-30-1020 Tin Plated 
4 8 378 (9.60) 165 (4.20) | WM1352-ND 1.33 148 79 | 39-30-1040 2 9 606 (15.40) = WM3900-ND 105 93.63. | 39-29-1028 
6 8 543 (13.80) .331 (8.40) | WM1353-ND 1.63 144 96 | 39-30-1060 4 8 772 (19.60) 165 (4.20) | WM3901-ND 134 1.19.79 | 39-29-1048 
8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM1354-ND 196 1.74 1.16 | 39-30-1080 6 | 8 | .987:(28.80) | .231 (23.80) Ree TGA: AAD 28t | 82-1008 
10 | 7 | .874(22.20) | 661 (16.80) | ww1355-ND 233 2.06 1.38 | 39-30-1100 8 | 7 | 1.102 (28.00) | .496(12.60) Eee Tie EBs 5 dee |/aeocs1088 
12 | 6 11.030 (26.40) | 827 (27.00) | WM1356-ND Soli oer” 479 aacsi4o0 10 | 7 | 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | WM3904-ND 235 2.08 1.39 | 39-29-1108 
6 14 | 6 | 1.205 (2060) | 990(28.20) | waage7oND wont Dede dae. (aman adae 7 | 12 | 6 — | 1.433 (36.40) ] 827 (21.00) | wm3g05-ND 276 244 1.63 | 39-29-1128 
: : : : ; : ; 14] 6 | 1.598 (40.60) | 992 (25.20) | WM3906-ND 3.24 2.86 1.91 | 39-29-1148 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND 3.71 3.27 2.48 | 39-30-1160 16 | 6 | 1.764(44.80) | 1.158 (29.40) | wwt3907-ND 374 330 200 | 39-29-1168 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND 3.99 353 2.35 | 39-30-1180 18 | 6 | 1.929(49.00) | 1.323(33.60) | wM3908-ND 433 3.83 255 | 39-29-1188 
20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 459 4.05 2.70 | 39-30-1200 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND 4.96 4.38 2.92 | 39-29-1208 
22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND 5.16 4.56 3.04 | 39-30-1220 22 6 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3910-ND 5.65 4.99 3.33 | 39-29-1228 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 5.76 5.09 3.39 | 39-30-1240 24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819(46.20) | WM3911-ND 6.24 5.51 3.68 | 39-29-1248 
NEW! Tin Plated — RoHS Compliant NEW! 30p” Gold Plated 
2 9 213 (5.40) — WM21351-ND 114 .99  .66 | 39-30-0020 2 9 606 (15.40) _ WM3920-ND 215 1.90 1.27 | 39-29-5023 
4 8 378 (9.60) 165 (4.20) | WM21352-ND 145 1.28 86 | 39-30-0040 4 8 772 (19.60) 165 (4.20) | WM3921-ND 262 2.31 1.54 | 39-29-5043 
6 | 8 | .543(13.80) | .331(8.40) | WM21353-ND 1.81 += 1.60 1.07 | 39-30-0060 6 |) 8 | -987 (23.80) | .331(8.40) | WM3922-ND 362 3.20) 2.13 | 39-29-5063 
8 | 7 | .709(18.00) | .496(12.60) | WM21354-ND 2.21 1.95 1.30 | 39-30-0080 8 |) 7 | 1.102 (28.00) | 496 (12.60) /gWM8823-ND 429° 379 2.53 | 39-29-5083 
10 | 7 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM21355-ND 265 235 1.57 | 39-30-0100 10 | 7 __| 1,268 (82.20) | 661 (16.80) [ANMEeee e10be a ieee: | pais o 108 
12 | 6 | 1.039(26.40) | .827(21.00) | WM21356-ND 344 277 1.85. | 39-30-0120 7 | 1 | 8 | 14989640) | 027 (21.00) ea ate | ae 
6 14] 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3926-ND 681 6.01 4.01 | 39-29-5143 
14 | 6 — | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM21357-ND 3.70 3.27 2.48 | 39-30-0140 te | 6 | 1.764 (44.80) | 1.188 (29.40) | WMg927-ND 781 690 460 | 39-29-5163 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21358-ND 4.29 3.79 2.53 | 39-30-0160 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (3.60) | ww3928-No 397 7.92 5.28 | 39-29-5183 
18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21359-ND 4.97 439 2.93 | 39-30-0180 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3929-ND 10.24 9.04 6.03 | 39-29-5203 
20 6 1.704 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21360-ND 5.72 5.05 3.37 _| 39-30-0200 22 6 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3930-ND 11.50 10.15 6.77 | 39-29-5223 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21361-ND 646 5.71 3.81 | 39-30-0220 24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819(46.20) | WM3931-ND 12.81 11.31 7.54 | 39-29-5243 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM21362-ND 679 6.00 4.00 | 39-30-0240 Tin Plated 
30n” Gold Plated 3 9 543 (13.80) 331 (8.40) | WM18442-ND¢ 117 1.04 —.70 | 39-30-1039 
2 9 213 (5.40) = WM1363-ND 497. 174 146 | 39-30-1021 i 3 9 543 (13.80) 331 (8.40) | WM18443-ND 117 1.04.70 | 39-30-2035 
4 8 378 (9.60) 465 (4.20) | WM364-ND 251 299 1.48 | 39-30-1041 4 8 709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18444-ND 186 1.64 1.10 | 39-30-2045 
6 | 8 | .543(1380) | .331(8.40) | WM1365-ND 310 274 1.83 | 39-30-1061 ; ; a a a eat oe < : i 4 sarap 
. i “709 (18.00) ) 496 (12.60) Oana efon 88) BEN Se a0 1081 9] 4 8 709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18447-ND 164 145 97 | 39-30-3045 
10 | 7 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND 4.46 3.94 2.63 | 39-30-1101 5 3 ‘874 (22.20) | 661 (16.80) | Watte4ae-ND +90 wer a1: | aea0ea0Es 
5 | 12 | 6 | 1.039(26.40) | .827 (21.00) | WM1368-ND 5.23 4.62 3.08 | 39-30-1121 NEW! 30” Gold — RoHS Compliant NEW! 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1369-ND 615 5.43 3.62 | 39-30-1141 3 9 543 (13.80) "331 (8.40) | WM23932-ND 238241141 | 39-30-2037 
16 6 — | 1.370 (34.80) ] 1.158 (29.40) | WM1370-ND 710 6.27 4.18 | 39-30-1161 8] 4 8 .709 (18.0) 496 (12.60) | WM23933-ND 3.02 2.67 1.78 | 39-30-2047 
18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND 8.21 7.25 4.84 | 39-30-1181 5 8 874 (22.20) .661 (16.80) | WM23934-ND 3.87 3.42 2.28 ‘| 39-30-2058 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1372-ND 9.44 8.33 5.56 | 39-30-1201 NEW! 30” Gold — RoHS Compliant NEW! 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND 10.64 9.40 6.27 | 39-30-1221 3 9 54 (13.80) 331 (8.40) | WM23935-ND 245 216 1.44 | 39-30-3037 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819(46.20) | WM1374-ND 11.90 10.51 7.01 | 39-30-1241 9) 4 8 -709 (18.0) 496 (12.60) | WM23936-ND 291 257 1.72 | 39-30-3047 
NEW! 30” Gold Plated — RoHS Compliant NEW! 5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23937-ND 3.37 2.98 1.99 | 39-30-3057 
2 9 213 (5.40) = WM21363-ND 246 217 1.45 | 39-30-1022 Strain Relief (use with Fig. 1) 
4 | 8 | .378(960) 465 (4.20) | WM21364-ND 3.19 ~«-2.82—-1.88 | 39-30-1042 oo = = = Moa 2780 — —— | 15-04-0296 
6 | 6 8 543 (13.80) 331 (8.40) | WM21365-ND 3.99 3.52 2.35 | 39-30-1062 tee _ ~ ~ WSO eae 5-116 08 0848 
2) - - WIM13705-ND 3.00 — = | 15-04-0345 
8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM21366-ND 487 4.30 2.87 | 39-30-1082 
10 | 7 | .874(22.20) | .661(16.80) | WM2i367-ND 5.84 5.16 3.44 | 39-30-1102 | * Without drain holes. t Panel Mount §Free-Hanging 
3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications 
M i n i- F it J r. ™ Term i n a Is Male [+661 (18.79) i Wire Material/ Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Opus Description | Size Plating Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Contact Material/Plating C: Gold-plated brass over Male 18-20 A 051 - 122 WM1912-ND 37 31 22 | 44478-1112 
A: Tin-plated copper alloy nickel Female Female (1.30-3.10) | WM1914-ND 3731.22 | 44476-1112 
over nickel D: Tin-plated brass over e879 (14.71) of 060 -.120 
B: Gold-plated phosphor ce Bisiitanneuiersé Female | 18-24 B (.52-3.05) | WM18523-ND 1.08 89 64 | 44485-1212 
Wale rey D 051-.122 | WM3940-ND* 32 26 ~—«.19- | 30490-2012 
C (1.30-3.10) | WM6049-ND 67 56 40 | 39-00-0054 
Wire | Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex Female C 051-122 WWM5959-ND 68 56 40 | 39-00-0164 
Description | Size | Plating Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. Male 18-24 B (1.30-3.10) | wMi3e41-ND* 104 86 ~~) «30490-1012 
Male 071-122 | WM1911-ND 3731.22 | (44478-3112 = q = 
Female | © ‘ (1.80-3.10) | WM1913-ND 3731.22 | 44476-3112 Female; 48-24) ¢ he : a ees Bains °° | 39-00-0085 
Male 071-122 | WM18520-ND 1.00 83 59 | 39-00-0224 051-.122 | WM1138CT-ND — 4210 
Female s (1.80-3.10) | WM18517-ND 1.00 83 59 | 39-00-0186 Remale «| 18:2 (1.30 - 3.10) Tt SaTRNGS 208.00/4,000 ae O0 0058 
Male .071-.122 —] WM5963-ND 74 62 +44 | 39-00-0096 051-.122 | WM1139CT-NDO — 39 231 
Female | °° : (1.80-3.10) | WM5961-ND 68 57 ~—«at_ | 39-00-0168 Be eee. (1.30-3.10) | WW1139TR-NDO 684.00/4,000 | S200 0188 
051 = 122 WM2500-ND = 08 06 | 39-00-0041 Male 99-98 D .035 - .071 WM2502-ND — 08 06 | 39-00-0049 
Male 19-24 D (130-310) | WM2500cT-NDo —  — 96 | 39-00-0040 Female (.90- 1.80) | WM2503-ND — 08 06 | 39-00-0047 
WM2500TR-ND 124.00/4,000 39-00-0040 Male on ; 035-.071 | WM18522-ND 96 80 57 | 39-00-0222 
wom [emu | tea | ae cn tee On mea 
Female | 18-24 D (130 -3.10) | WM2501CT-NDo —  — 07 | 39-00-0038 Female | 2228 C ( aed 30) | WMS960-ND as. ea cane naan sles 
WM2501TR-ND 160.00/4,000 39-00-0038 i : — : : : 
051-122 Universal Crimp Tool (Molex)... WM9999-ND 50.75 _ — | 63811-1000 
Male 18-24 B WM18521-ND 1.00 83 59 | 39-00-0220 Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 16 AWG . WMg9964-ND 214.65 a — | 11-01-0199 
(1.30 - 3.10) Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 18-24 AWG. WMg912-ND 21465 —  — | 11-01-0197 
051-122 | WM18518-ND 87 7252 | 39-00-0182 Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 22-28 AWG. WM9913-ND 21465 —  — | 11-01-0198 
Female | 18-24 B (1.30-3.10) UMESIEGTNDS) —  — 52 | 39-00-0181 Extraction Tool WMg9918-ND 20.23. — — | 11-03-0044 
WM18518TR-NDO 1372.00/4,000 39-00-0181 | + Grounding pin CT = Cut Tape; TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 143 


otek Waldom Mini-Fit BMI 
YY ee Connectors 


Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears 
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Fig. 3 - Vertical Receptacle Header Fig. 4 - Vertical Header 
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Fig. 5 - Right Angle Header 
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Features and Benefits: * Blind mating * Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect 
contacts from damage »¢ Uses standard Mini-Fit series terminals * UL File No.: E29179 * CSA File No.: 
LR19980 * TUV License No.: R75142 

Specifications: * Voltage: 600V * Current: 9.0A »* Contact Resistance: 10mQ minimum «* Dielectric 
Withstanding Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 

Physical: ¢ Housing: 6/6 nylon, UL 94V-2 * Temperature: -40°C ~ 105°C 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. |cuits A B D Part No. 1 10 100} PartNo. 
Receptacle with Panel Mount Ears 
4 /1.583 (40.21) ) 165 (4.19) |1.150 (29.21) | .693 (17.60) | .508 (12.90) | WM17500-ND 93 .82 .55 | 15-06-0040 
4 | 8 J1.748 (44.40) | 331 (8.41) 1.315 (33.40) | 858 (21.79) | 673 (17.09) | WM17501-ND 91 80.54 | 15-06-0060 
10 |2.078 (52.78) |.661 (16.79) |1.645 (41.78) |1.189 (30.20)) 1.004 (25.50)) WM17502-ND 1.37 1.21.81 | 15-06-0100 
4 [2.409 (61.19) |.992 (25.20) |1.976 (50.19) |1.520 (38.61)| 1.335 (33.91)| WM17503-ND 1.83 1.62 1.08 | 15-06-0140 
Plug with Panel Mount Ears 
4 | 622 (15.80) | .165 (4.19) | .779 (19.79) | 642 (16.31) - WM17700-ND .73 .65 .44 | 15-06-0045 
9 | & | 787 (19.99) | 331 (8.41) | .945 (20.50) | 807 (20.50) _ WM17701-ND 83 .73 .49 | 15-06-0065 
10 | 1.118 (52.78) |.661 (16.79) |1.276 (28.91) /1.138 (28.91) - WM17702-ND 97 .86 .57 | 15-06-0105 
14 |1.449 (36.80) |.992 (25.20) |1.606 (38.61) |1.469 (37.31) - WM17703-ND 1.32 1.17.78 | 15-06-0145 
Vertical Receptacle Header 
4 | 615 (15.62) | .165 (4.19) | .535 (13.59) - - WM17600-ND 2.14 1.89 1.26 | 15-24-7040 
3 | 8 | -780(19.81) | 331 (8.41) | .701 (17.81) - - WM17601-ND 2.53 2.24 1.49 | 15-24-7060 
10 |1.111 (28.22) |.661 (16.79) |1.031 (26.19) - - WM17602-ND 3.49 3.08 2.06 | 15-24-7100 
4 |1.442 (36.63) |.992 (25.20) |1.362 (34.59) - - WM17603-ND 4.03 3.56 2.38 | 15-24-7140 
Vertical Header 
4 | 685 (17.40) | .170 (4.32) | .535 (13.59) - _ WM17900-ND 1.96 1.73 1.16 | 15-24-6046 
4 | 10 |1.181 (30.00) |.660 (16.76) |1.031 (26.19) - _ WM17901-ND 3.10 2.74 1.83 | 15-24-6106 
1.512 (38.40) |.990 (25.16) | 1.362 (34.59) - _ WM17902-ND 3.99 3.52 2.35 | 15-24-6146 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.|cuits A B C D IE Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Right Angle Header 
4 | .165 (4.19) | 590 (14.99) - - _ WM17800-ND 1.89 1.67 1.12 |15-24-6040 
5 6 | .760 (19.30) | .331 (8.41) - = = WM17801-ND 2.64 2.33 1.56 |15-24-6060 
10. |1.090 (27.69)) .661 (16.79) - - _ WM17802-ND 3.72 3.29 2.19 |15-24-6100 
14 {1.420 (36.07)) .992 (25.20) - = - WM17803-ND 4.28 3.78 2.52 |15-24-6140 
Wire Material/ Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Description| Size Plating Inch (mm) Part No. ul 10-100 Part No. 
Male 16 Tin-Plated copper 071-122 | WM1911-ND 37 31 22 44478-3112 
Female alloy over nickel (1.80 - 3.10) | WM1913-ND 37 31 22 44476-3112 
Male 48-20 Tin-Plated copper 051 -.122 | WM1912-ND 37 31 22 44478-1112 
Female alloy over nickel (1.30 - 3.10) | WM1914-ND 37 31 22 44476-1112 
Female | 18-24 [O0K¢ Plated phosphor (re : _ WM18523-ND 1.08 89 64 | 44485-1212 


Mini-Fit, HCS™ Connectors 


Dual Row, Vertical, Without Pegs 


~— B—- ~ 165 
Be (4.20) 
il 3801 i 
WENGE : oo0o—t 
BeMepelyle (9.60), 217 
ana eee @ .055(1.40) #1 (5.50) 
PCB Thickness: .070” (1.78mm) 
Dimensions 
Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 12 -210 (5.40) _ WM18449-ND 1.29 1.14 -76 | 44472-0254 
4 1 -380 (9.60) -170 (4.20) WM18450-ND_ 1.94 1.72 1.15 | 44472-0454 
6 i) -540 (13.80) -330 (8.40) WM18451-ND 2.59 2.29 1.53 | 44472-0654 
8 10 -710 (18.00) -500 (12.60) WM18452-ND 3.68 3.25 2.17 | 44472-0854 
10 10 -870 (22.20) -660 (16.80) WM18453-ND 3.87 3.42 2.28 | 44472-1054 
12 9 1.040 (26.40) -830 (21.00) WM18454-ND 4.20 3.71 2.48 | 44472-1254 
14 9 1.200 (30.60) -990 (25.20) WM18455-ND 5.17 4.56 3.04 | 44472-1454 
16 9 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM18456-ND 5.81 5.13 3.42 | 44472-1654 


Mini-Fit, SMC 


Surface Mount Compatible 


Fig. 1 — Right Angle 


™ Connectors 


Headers, Dual Row 


165 (4.20) 


_C___ 


165 (4. 


20) 


*O 
PCB Thickness: 
.063” (1.60mm) 


PCB Thickness: 
.063" (1.60mm) 


Dimension ~ Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 

.740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND 4.24 3.75 2.50 | 43810-0001 

.906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18458-ND 5.32 4.69 3.13 | 43810-0002 

10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18459-ND 7.57 6.69 4.46 | 43810-0004 

4 .740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 3.83 3.38 2.26 | 44068-0001 

2 6 .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18461-ND 4.80 4.24 2.83 | 44068-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18462-ND 6.83 6.03 4.02 | 44068-0004 


Fig. 2 - Vertical Header 


Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Fig. cuit | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 4 Receptacle Housing WM6982-ND 87 BLES 52 | 15-24-4048 
2 4 Vertical Header WM6987-ND 2.16 1.91 1.27 | 15-24-4557 
Power Connection Terminals 
Max. Insulation 
Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
Description Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female AWG 14-20 133 (3.39) WM6983-ND 29° 26 =.18 | 02-08-1202 
Male AWG 14-20 -133 (3.39) WM6984-ND 29.26 —.18 | 02-08-1235 
Universal Crimp Tool (Molex)... WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 
Manual Wire Stripper (Molex) .. WM9969-ND 50.75/1 63817-0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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8 . Features: * High current (50 amp) * Fully polarized Positive locks * Low engagement force » Wire-to-wire, wire-to- 
rolex Waldom Mini-Fit, Sr.™ board. Electrical: Voltage: 600V Current: 50A maximum Physical: Housing: Polyester Contact: Copper alloy Plating: 


Tin/lead over nickel Temperature: -40°C ~ 105°C Approvals: UL File No.: E29179, CSA File No.: LR19980, TUV License 
get - Connectors (50 Amps) No.: R9751144 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits] A B Plating Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 
2 23.50 10.00 Tin WM1927-ND 1.82 1.61 1.08 42816-0212 
3 33.50 20.00 Tin WM1928-ND 2.03 1.80 1.20 42816-0312 
1 4 43.50 30.00 Tin WM1929-ND 2.25 1.99 1.33 42816-0412 
5 53.50 40.00 Tin WM1930-ND 2.46 2.18 1.45 42816-0512 
3 —— OS 6 63.50 50.00 Tin WM1931-ND 2.70 2.38 1.59 42816-0612 
= ————— a # Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount 
Cia eee Cee ae oe ey 2 | 3130 1000] Tin WwM1932-ND 184 «163~—~«1.09 42818-0212 
: =) "5 | 3 41.30 20.00 Tin WM1933-ND 2.03 1.79 1.20 42818-0312 
Circuit 1 ——<$—A 2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.25 1.99 1.33 42818-0412 
5 61.30 40.00 Tin WM1935-ND 2.46 2.18 1.45 42818-0512 
6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.67 2.36 1.57 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount, SMC* 
2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.92 3.47 2.31 42819-2212 
3 20.00 Tin WM1938-ND 5.22 4.61 3.07 42819-3212 
3 4 30.00 Tin WM1939-ND 5.98 5.28 3.52 42819-4212 
5 40.00 Tin WM1940-ND 6.77 5.98 3.99 42819-5212 
6 50.00 Tin WM1941-ND 7.99 7.06 4.71 42819-6212 
Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount, SMC* 

Circuit 4 2 70.00 Tin Wiv1942-ND 534. 471 3.44 42820-2212 
a4 3 20.00 Tin WM1943-ND 7.22 6.37 4.25 42820-3212 
(mynym yor 4 4 30.00 Tin WM1944-ND 868 767 5.11 42820-4212 
|______, —____-| 5] 40.00 Tin WM1945-ND 10.20 9.00 6.00 42820-5212 
6 50.00 Tin WM1946-ND 11.91 10.51 7.01 42820-6212 


* Surface Mount Compatible 


Wire Size Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Plating | Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Female 
Tin WM1915-ND 78 69 46 42-815-0031 
; 8 6.00; __ 15:50 Gold _| WM1949-ND 1.29 1.14 76 42-815-0032 
Tin WM1947-ND 78 69 46 42-815-0011 
i0ele poo “B60 Gold _| WM1951-ND 1.29 1.14 76 42-815-0012 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
Tin WM1916-ND 78 69 46 42-817-0031 
2 & 600 5.50 Gold WM1950-ND 1.29 1.14 76 42-817-0032 
Tin WM1948-ND 78 69 46 42-817-0011 
10-12 5.90 ee Gold WM1952-ND 1.29 1.14 76 42-817-0012 
Crimp Tool, 8 AWG WM9960-ND 405.99 = _ 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12 AWG WM9962-ND 405.99 = = 63811-1600 
Extraction Tool WM9961-ND 72.50 = _ 63813-0400 
7.50 Pitch Sabre™ Connectors ; baie ¥ ; 
Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Features and Benefits: * Patented new integral Terminal Position Assurance (TPA) on mated male and female Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
terminal » Virtually eliminates terminal backout » Wire-to-wire and wire-to-board connector system » Polarized housing Single Row Receptacle 
assures proper mating * Terminals are fully isolated in housing * Positive latch reduces accidental disengagement from 2 623 (15.82) 295 (7.49) WM18463-ND 1.02 1 GI 44441-2002 
plug Electrical Specifications: * Voltage: 1000V + Current: 18A * Contact Resistance: 10mQ maximum » Dielectric 3 918 (23.32) 590 (14 99) WM18464-ND 119 106 71 44441-2003 
Withstanding Voltage: S000VAC, 1 minute + Insulation Resistance: 1000 mOQ minimum Mechanical: » Contact Insertion 1 4 4213 (30 81) 885 (22.48) WM18465-ND 136 120 ‘go | 44441-2004 
Force: 2 pounds maximum » Contact Retention to Housing: 20 pounds minimum ¢ Wire Pull-Out Force: 20 pounds : x : . z 
minimum «* Mating Force: 3 pounds maximum * Unmating Force: 1 pound minimum «¢ Normal Force: 3 pounds 5 1.508 (38.30) 1.180 (29.97) WW18466-ND 1.59 1.40 94 | 44441-2005 
nominal * Durability: 25 cycles Physical: * Housing: Nylon, 94V-0 * Temperature: -40°C ~ 75°C « Approvals: UL File 6 1.803 (45.80) 1.475 (37.47) - WM18467-ND 1.79 158 1.06 | 44441-2006 
No.: £29179 and Ul1950; CSA File No.: LR19980 Single Row Plug 
2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 1.02 90 60 | 43680-2002 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Wire-to-Wire Plug 3 | 1.040 (26.42) | .590 (14.99) | WM18469-ND 1.20 1.06 71 | 43680-2003 
6 2 4 1.335 (33.91) 885 (22.48) WM18470-ND 137 1.21 81 43680-2004 
[fis.2d} (i138) 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) WM18471-ND 159 1.40 94 | 43680-2005 
+| i 6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) WM18472-ND 1.79 1.58 1.06 | 43680-2006 
Vertical Header, SMC* — Without Board Lock 
(2? 38) 2 830 (21.08) | .295(7.49) | WIM18473-ND 200 177 1.18 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) .590 (14.99) WM18474-ND 2.74 242 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) WM18475-ND 287 254 1.69 | 43160-0104 
§ 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18476-ND 3.32 2.93 1.96 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18477-ND 3.75 3.32 2.21 43160-0106 
Vertical Header, SMC* — With Board Lock 
2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18478-ND 2.21 1.96 1.31 43160-2102 
3 1.125 (28.58) 590 (14.99) WM18479-ND 2.67 236 1.58 | 43160-2103 
3 4 1.420 (36.07) 885 (22.48) WM18480-ND 3.24 286 1.91 43160-2104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18481-ND 3.71 3.28 2.19 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18482-ND 413 3.65 2.44 | 43160-2106 
Right Angle Header, SMC* — Without Board Lock 
PCB Mtg. [__ = 2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18483-ND 2.20 1.94 1.30 | 43160-1102 
Clip se, | ° 3 1.125 (28.58) 590 (14.99) WM18484-ND 267 2.36 1.58 | 43160-1103 
(Optional) |(74.76) g 4 4 1.420 (36.07) 885 (22.48) WM18485-ND 3.14 2.78 1.85 | 43160-1104 
L779 § 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18486-ND 3.62 3.20 2.13 | 43160-1105 
- F ! Meee 6 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47) | WM18487-ND 4.09 3.62 2.41 | 43160-1106 
(14.76) A =. = Right Angle Header, SMC* — With Board Lock 
=] peat) ail peaeetAs) 2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18488-ND 2.50 2.21 1.48 | 43160-3102 
T 14 T, == T 3 1.125 (28.58) 590 (14.99) WM18489-ND 2.99 265 1.77 | 43160-3103 
TWOOOOW!) ‘4F%s) WOOO OUI MG) 4 | 4 | 1.420 (36.07) | 885 (22.48) | WM18490-ND 3.51 3.10 2.07 | 43160-3104 
a a tyr tre = 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18491-ND 3.95 349 2.33 | 43160-3105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18492-ND 449 3.96 2.64 | 43160-3106 


.002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock .002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 


* Surface Mount Compatible 


7.50 Pitch Sabre™ Terminals Sabre™ Tools 


Female 


ar Tree Digi-Key Price Molex 

re | Max. Insul.; , Description Part No. Each | Part No. 

i ize jBlametet Dl key ; ns Each ie Molex Crimp Tool for 14-18 - Female. WM9907-ND* 357.75 | 63811-0400 
esc. | (AWG) | Inch (mm) | Part No. art No. Crimp Tool for 14-18 - Male WmM9908-ND* 311.09 | 63811-0600 
Female | 14-18 130 (3.30) WM18493-ND 16.15.10) 43-375-0001 Extraction Tool - Female. WM9909-ND 33.84 | 63813-0500 
Male | (2)18 WM18495-ND 20.18 _—.12_ | 43-178-1002 AE 210) Extraction Tool - Male .... WM9910-ND 100.49 | 63813-0800 
Female | 14-18 | 135 1457) | WM18494-ND 1615-10 | 43-375-1001 ak Manual Wire Stripper-(Molex) .. |WM9969-ND 95.16 | 63817-0000 
Male | (2)18 |-189(4-57) | waigage-no 20.1842‘ | (43-178-2002 ung) * Will not crimp (2)18 AWG contacts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 145 


oN. Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
molex Waldom Power Con nectors Space| No.| Type |Amps_V. Aaa BC aD) F | Part No. 110 100 | PartNo. 
L$ See... 3 [Recept.| 5 250] 650 .265 780 .192 .484|WM1204-ND 483.92 27.99 |03-06-1038 
- 4 Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730 | WM1207-ND 60 4.94 35.27 |03-06-2041 
1 Recept.| 5 250| .785 .260 .780 .192 .630 | WM1206-ND 62 5.09 36.33 | 03-06-1041 
062 Diameter Connectors ie Plug 5 250} .615 465 .750 .442 .442 | WM1209-ND 60 4.94 35.27 | 03-06-2043 
Features: ¢ UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 5 amperes per circuit * 250 Voltage rating Recept.|_ 5 250} 506 .400_.750_.339 339 | WM1208-ND__—.60_—4.94__ 35.27 |03-06-1043 
* Friction lock * Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully loaded housings.) 5 | Plug | 5 250/1.044 318 .750 310 890] WM1240-ND 746.06 43.28 | 03-06-2054 
. Recept.| 5 250| .940 .265 .780 .192  .775 | WM1241-ND 74 6.06 43.28 | 03-06-1055 
Grid Patterns 145" | 6 Plug 5 250] .615 .607 .750 .600 .450 | WM1211-ND 75 617 44.10 | 03-06-2062 
(Contacts sold | Recept.| 5 250] 552 .505 .780 .494 344 | WM1210-ND 75 6.17 44.10 | 03-06-1061 
separately) 9 Plug 5 250] .752 .615 .750 .590 .590 | WM1213-ND 76 6.30 44.97 |03-06-2091 
Recept.| 5 250] 650 552.780 .494 489 | WM1212-ND 76 6.30 44.97 | 03-06-1091 
42 Plug 5 250] .903 .614 .750 .590 .740 | WM1215-ND 78 6.41 45.77 |03-06-2121 
Recept.| 5 250| .795 .563 .780 .494 .634 | WM1214-ND 78 6.41 45.77 |03-06-1121 
15 | Plug 5 250/ 1.042 614 .750 .590 880 | WM1217-ND 92 7.58 54.11 |03-06-2151 
24 Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040) WM1219-ND 2.17 17.88 127.70] 03-06-2241 
Recept.| 5 250|1.079 .715 .750 634 .918|WM1218-ND 2.10 17.29 123.52 |03-06-1241 
.062” Terminals | Male Crimp ‘ isi” Tail 
Features: * Use with .062" housings *.008'  , =<] “5 _——<£ rn 
stock 70/30 brass Temp. Range: -40°C ~ 062 Conductor J insulation 062 
105°C High Volt. Test: Withstands 1500V 
RMS for 60 seconds Current Rating: Amp- Crimp Area Crimp Area Female 
erage rating 5A Storage Temperature Female vg He! ‘ i 
Range: -40°C ~ 125°C Plating: 200-300, ©, & ——<sSitg > 0, Y 7 
Hot-Tin Dip tin plating 082 082 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex Wire | Insulation | Digi-Key Pricing Molex 
Space| No.| Type |Amps V. A B c D F | Part No. ‘ 10 100 | Part No. Description Size_| Dia. (Inch) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1000-ND 99 7.92 32.99 | 02-06-2103 
Plug 5 250] — — 750 — —] WM1201-ND 29 236 16.88]03-06-2011 Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1001-ND 85 6.80 28.35 | 02-06-1103 
1 Recept.| 5 250| — — .780 —  .183| WM1200-ND 30 2.51 17.94] 03-06-1011 Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1002-ND 81 6.46 26.90 | 02-06-2132 
> | Plug | 5 250) 609 318 .780 300 440] WM1220-ND 312.55 18.23 03-06-2023 Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090_| WM1003-ND 84 6.46 26.90 | 02-06-1132 
Recept.|_ 5 250] 505 .265 810 .192 .340 | WIM1230-ND 39 3.24 23.11 | 03-06-1023 Male, PCB Solder-Tail _ _ WM1004-ND 1.61 12.88 53.66 | 02-06-8103 
3 Plug 5 250] .754 318 .750 300 .590] WM1221-ND 6 3.77 26.93 | 03-06-2032 Female, PCB Solder-Tail _ _ WM1005-ND 1.61 12.88 53.66 | 02-06-7103 
Recept.|_ 5 250] 650 .265 .780 .192  .484 | WM1231-ND A8 3.92 27.99 | 03-06-1032 Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1006-ND* 5.94 47.54 — 198.09 | 02-06-6103 
4 Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730| WM1222-ND 60 4.94 35.27 | 03-06-2042 Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1007-ND* 5.94 47.54 198.09 | 02-06-6135 
Recept.|_ 5 250] .785 .260 .780 .192 .630 | WM1232-ND 60 4.94 35.27 | 03-06-1042 Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1008-ND* 5.94 47.54 — 198.09 | 02-06-5103 
4 Plug 5 250] .615 465 .750 442 .442 | WM1223-ND 60 4.94  35.27| 03-06-2044 Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1009-ND* 5.94 47.54 198.09 | 02-06-5135 
@ |Recept.| 5 250] 506 400 .750 .339 .339 | WM1233-ND 60 4.94 35.27 | 03-06-1044 Male, PCB _ _ WM1010-ND* 7.33 58.61 244.20 | 02-06-6122 
145" 5 Plug 5 250] 1.044 318 .750 310 .890] WM1224-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-2055 Female, PCB _ = WM1011-ND* 7.33 58.61 244.20 | 02-06-7104 
Recept.| 5 250| 940 .265 .780 .192  .775 | WM1234-ND 74 6.06 43.28 | 03-06-1056 Hand Tool (Waldom) = _ WM9900-ND 14.55/1 W-HT-1921 
6 Plug 5 250] .615 607 .750 .600 .450) WM1225-ND 75 6.17 44.10) 03-06-2061 Universal Crimp Tool (Molex) | — i WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Recept.| 5 250| 552 505 .780 .494 344 | WIM1235-ND 725 6.17 44.10 | 03-06-1062 Production Tool (Molex) 24-30 = WM9915-ND 214.65/1 11-01-0185 
9 Plug 5 250] .752 615 .750 590 .590) WM1226-ND 76 6.30 44.97 | 03-06-2092 Production Tool (Molex) 18-24 _ WM18585-ND 243.27/1 63811-3300 
Recept.| 5 250] 650 552.780 494 489 | WIM1236-ND 76 6.30 44.97 | 03-06-1092 Extraction Tool (Molex) — — WM9929-ND 19.08/1 41-03-0002 
42 Plug 5 250] .903 614 .750 590 .740| WM1227-ND 18 6.41 45.77|03-06-2122 *45u Select Gold Finish 
Recept.|_ 5 250] .795 563.780 494 634 | WIM1237-ND 78 6.41 45.77 | 03-06-1122 
feel 5 Sol es ah a Gelinas 1 Gules 
ecept.| 5 250) | Al Ti 48777 fi : 7.58 54. 06-115: i 1 
24 | Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040|WM1229-ND 2.17 17.88 127.70| 03-06-2242 Cable Connector Designer Kit 
Connector Housings - with Mounting Ears and Detent, Panel Mount Contains all parts needed to assemble male and female connectors; totals 86 
Plug 5 250] .609 318 .780 .300 .440|WM1203-ND 39 3.18 22.74]03-06-2024] connectors. All have pin terminal size .062" diameter with crimping tool, pin 
14s" | 2 Recept.| 5 250] 505 .265 810 .192 340 | WM1202-ND 39 3.18 22.74|03-06-1022| terminal ejector and case. RoHS Compliant 
3 | Plug 5 250] .754 318 .750 .300 .590 | WM1205-ND AG 3.77 26.93] 03-06-2033 | WIMOS7O-ND............... cece cece eeecc cece eeeesenaeeeseaaneeeeeen $71.24 
” i 
MLX .084” Power Connectors Gia = 
B fe) — 
Features: « Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions * Cross tested to assure Ie I lot lai esl 
industry compatibility * UL recognized, CSA certified * Positive locks * Fully isolated contacts « Circuit |.D. grooves 19) 
to reduce assembly errors * Anti-stress positioning tabs to reduce breakage 2 3 4 6 
j 7 e a Amperes/ | Voltage 
Fig. 1 - Plug Fig. 3- Vertical Descrip- | Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Pos. tion (Max.)* (Max.)* A B Ctt D E lz G Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Fig. 1 - Plug 
2 Plug 13.5 600 300 550 WM1242-ND .59 5.24 34.90 139.60 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 300 -800 WM1244-ND 61 5.36 35.72 142.89 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 300 1.050 WM1246-ND .64 5.67 37.79 151.16 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 800 550 WM1248-ND .75 6.61 44.10 176.38 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 800 -800 WM1250-ND .88 7.74 51.60 206.38 | 50-84-1090 
12 Plug 11.0 600 800 1.050 WM1252-ND 1.45 12.82 85.44 341.74 | 50-84-1120 
15 Plug 11.0 600 -800 1.300 WM1254-ND 1.52 13.38 89.20 356.80 | 50-84-1150 
Fig. 2- Cap 
2 Cap 13.5 600 300 550.340 095 = .250 530 .565 | WM1243-ND .67 5.92 39.46 157.83 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 300 -800 .340 095 250 530 .815 |WM1245-ND .66 5.80 38.64 154.55 | 50-84-2030 
4 Cap 13.5 600 300 1.050 .340 095 .250 -530 1.065 | WM1247-ND 1.09 9.59 63.92 255.67 | 50-84-2040 
6 Cap 11.0 600 800 550.340 .275 —.250 1.030 .565 | WM1249-ND 1.09 9.62 64.16 256.63 | 50-84-2060 
9 Cap 11.0 600 800 -800  .480 .275 = .250 1.030 .815 |WM1251-ND .98 8.61 57.43 229.70 | 50-84-2090 
12 Cap 11.0 600 800 1.050 .480 275.350 1.030 1.065 | WM1253-ND 1.67 14.69 97.95 391.78 | 50-84-2120 
15 Cap 11.0 600 -800 1.300.480 275.350 1.030 1.315 | WM1255-ND 1.77 15.64 104.25 417.00 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
2 Male — _ 300 -550 WM1256-ND 1.03 9.12 60.79 243.16 | 10-84-4020 
2 Female = = -300 550 WM1263-ND__.89 7.84 52.29 209.14 | 10-84-4022 
3 Male = = 300 -800 WM1257-ND_1.17 10.37 69.11 276.45 | 10-84-4030 
aT 4 Male = — 300 1.050 WM1258-ND 1.39 12.25 81.67 326.69 | 10-84-4040 
Cy 4 Female = — 300 1.050 WM1265-ND_ 1.35 11.87 79.13 316.52 | 10-84-4042 
D 6 Male = = -800 -550 WM1259-ND 1.82 16.05 106.98 427.92 | 10-84-4060 
Optional Al he 6__| Female = — | 800.550 WM1266-ND 1.89 16.64 110.90 443.61 | 10-84-4062 
Polarizing ~ Max. Panel 9 Male = =~ | .800 800 WM1260-ND 2.31 20.40 135.97 543.89 | 10-84-4090 
Key -100 Thickness: 050 9 | Female - = 800 _.800 WM1267-ND_ 2.67 23.53 156.85 627.41 | 10-84-4092 
12 Male = = 800 1.050 WM1261-ND 2.74 24.16 161.07 644.27 | 10-84-4120 
4 - Circuit #1 location when using polarizing key option 12_| Female — — 800 1.050 WM1268-ND 3.38 29.80 198.67 794.68 | 10-84-4122 
with 2, 3 and 4 circuit housing. 15 Male = = 800 1.300 WM1262-ND 3.39 29.90 199.36 797.44 | 10-84-4150 
© - Circuit #1 location when using polarizing key option 15 Female _ _ .800 1.300 WM1269-ND 2.79 24.64 164.27 657.09 | 10-84-4152 
with 6, 9, 12 and 15 circuit housing. anal er, : 
Ratings are per circuit, based on fully loaded housings 
2,3 and 4 Position 6, 9, 12 and 15 tt Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched 
Vertical Header Position Header ee 7 
P.C. Board Assemblies .084” Terminals Wire Size | Insulation 
Layout Dimension Jae AWG Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
i Split Pin (Male) Socket (Female) Description Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000 | PartNo. 
.250 Male Crimp 14-20 .060 .130 |WM1270-ND 1.07 8.59 35.78 57.24 | 02-08-2004 
oo : Female Crimp 14-20 060.130 |WM1271-ND 1.09 8.75 36.44 58.30 | 02-08-1002 
~S Hand Tool 14-20 a — |WMg9925-ND 311.09/1 63811-3500 
© .070 790 -760 Extraction Tool | 14-20 = — _|wmg921-ND 59.21/1 11-01-0168 
NS SS Manual Wire Stripper (Molex) ................. WMg969-ND 95.16/1 63817-0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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gum... POwer Connectors 
.093” Diameter Connectors 


Features: 

¢ UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 

¢ Up to 12 amperes per circuit, (ratings are per circuit and based on fully loaded housings) 
* 250 Voltage rating for 03-09 series; 600 Voltage rating for 19-09 series 

Friction lock for 03-09 series; Positive lock for 19-09 series 


thokx Waldom 
Xo 


Header 


Receptacle 


Receptacle 


-198” x .198” Grid -198” x .198” Grid 


Grid Patterns 


Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Space| No.| Type | Amps V. A B c D F | Part No. dl 10 100 | Part No. 
9 |Recept.| 8 600] .948 .850 1.140 .790 .790|WM1506-ND 1.27 11.24 74.94] 19-09-1091 
250° 12 | Plug 6 600} 1.300 .910 1.100 .890 1.140] WM1509-ND 1.35 11.94 79.61] 19-09-2122} 
15 Plug 6 600} 1.552 .910 1.100 .890 1.388] WM1511-ND 2.43 21.46 143.07] 19-09-2153} 
Recept.| 6 600| 1.422 .850 1.140 .790 1.282} WM1510-ND 2.43 21.40 142.65] 19-09-1151 
Housing Positive Lock Panel Mount 
{ Plug | 12 600) 485 .343 .320 .320 .320/WM1601-ND 42 3.73 24.86] 19-09-2018 
Recept.| 12 600; — — —_ .300 .400|/WM1600-ND* 42 3.73 24.86] 19-09-1019 
9 | Plug | 12 600} 800 .365 635 .320 .580|WM1603-ND 61 5.41 36.09] 19-09-2028} 
Recept.| 12 600; — — —_ .300 .560|/WM1602-NDe .61 5.41 36.09] 19-09-1029 
3 | Plug | 11 600} 1.022 .365 .862 .320 .848|WM1605-ND 58 5.11 34.05] 19-09-2038} 
Recept.| 11 600] — — —_ .300 .830|WM1604-NDe .60 5.29 35.27| 19-09-1039 
4 Plug 9 600} 1.270 .365 1.109 .321 1.110)WM1607-ND 69 6.11 40.73] 19-09-2048} 
264" Recept.| 9 600; — — —_ .300 1.090)WM1606-ND* .70 6.18 41.18] 19-09-1049 
g | Plug 9 600} 1.048 .658 .888 .604 .850)WM1609-ND 77 6.84 45.58] 19-09-2068} 
Recept.| 9 600; — — —_ .560 .830|/WM1608-ND* .75 6.65 44.36] 19-09-1069 
g | Plug 8 600} 1.048 .909 .883 .868 .850)WM1611-ND 86 7.62 50.78] 19-09-2098} 
Recept.| 8 600] — — —_ .560 .830|WM1610-NDe .87 7.66 51.04| 19-09-1099 
12 Plug 7 600} 1.100 .910 1.140 .668 1.112/WM1613-ND 1.15 10.12 67.47] 19-09-2128} 
Recept.| 7 600] — — —_ .830 .900|/WM1612-NDe .97 855 57.03] 19-09-1129 
45 | Plug 6 600} 1.552 .910 1.392 .868 1.380/WM1615-ND 1.36 11.99 79.95] 19-09-2158} 
Recept.| 6 600] — — — _ .868 1.380|WM1614-NDe 1.35 11.91 79.40] 19-09-1159 
Shrouded Male Pin Header 
3 |Header} 5 250) .770 330 — — — |WM1625-ND 2.31 20.40 135.97] 10-18-1032} 
4 |Header} 5 250) 970 330 — — — |WM1626-ND 2.64 23.25 155.03] 10-18-1041 
198") 6 )Header| 5 250] .740 540 — — — |WM1627-ND 2.79 24.66 164.41 | 10-18-1061 
9 |Header} 5 250] .770 .730 — — — |WM1628-ND 3.59 31.68 211.21] 10-18-1090} 
12 |Header} 5 250} 980 740 — — — |WM1629-ND 5.24 46.20 307.98} 10-18-1120 


§ Center spacing .248” (6.30mm) will accommodate: 
14, 16 -and 18 AWG with 1/32” (.79mm) insula- 
tion — 16-18 AWG (double crimp), each with 1/32” 
(.79mm) insulation WM1400-WM1405 housing 


A Has positive lock rather than detent lock. 
© Mounting ears are molded flush with back edge of 
wire end, not centered on side. 


(Contacts sold /N\ have positive locking rather than detent lock. 
separately) 
A 5 * These Receptacles do not have mounting ears 
LZ (e) O} JOO] OOO 
” H 
g re) O| |OdO| |OdO .093” Terminals 
© {e} {e) OO folete) Features: Use with .093" housing Temperature Range: 40°C ~ 105°C; .010" stock 70/30 brass High 
Voltage Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds minimum applied between adjacent terminals 
1 2 3 4 4a 5 6 9 Current Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes Storage Temperature Range: -40°C ~ 
125°C Plating: 200-300p Inch Hot-Tin Dip tin plating 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Space| No.| Type |Amps V. A B c D F | Part No. 1 10 100 | PartNo. Solder Tail 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging .093 Male 
| Plug [12 5000] — — 2250 437 — ]WM1301-ND 46 4.10 27.32] 03-09-2014 & (ee == > 
Recept.| 12 5000} — — 1.859 312 — |WM1300-ND 47 4.11 27.43] 03-09-1014 T Solder Tail 
; | Plug [12 250; —~ — 4.000.358 — | WM1303-ND 25 2.22 14.81] 03-09-2011 
Recept.| 12 250] — — 1.000 .234 — |WM1302-ND 25 2.22 14.81 / 03-09-1011 y 
3 | Plug [12 250] 933 375 970 .340 770 /WMG25-ND 47 416 27.75] 03-09-2082 120 Female -120 Female 
Recept.| 12 250| .840 .312 1.015 .236 .670|WM1332-ND 49 4.35 29.02 03-09-1032 6 cre ol 6 
4 | Plug | 12 250] 1.131 375 1.000 338.971 ]WM1326-ND 62 4.60 30.69] 03-09-2042 r ba 
aa Recept.| 12 250| 1.038 312 1.000 .236 .868|WM1333-ND 534.66 31.09 | 03-09-1042 
Tag | Plug [12 250 | 555.695 1.024 538 538 |WM1327-ND 77 6.77 45.16] 03-09-2049] 
Recept.| 12 250| .500 .600 1.000 .434 .434|WM1334-ND .74 6.55 43.65 | 03-09-1049 Wire | insulation | Digi-Key Pricing Molex 
5A hee : a = = eee | Be eae 5H i ae sae Description Size | Dia.(Inch)| Part No. 10 100 500 | PartNo. 
ecept. = : : - : ! : -09- T rig 
Plug | 9 250] .750 .695 1.000 .733 .536|WM1328-ND 69 6.11 40.76] 03-09-2062 , eA ONE DM enced pep ott 
6 Male, Crimp Type 14-20] .065/.160 | WM1100CT-NDt — 6.93 28.89 | 02-09-2101 
Recept.| 9 250| .718 .600 1.015 .632 .434|WM1335-ND 69 6.11 _40.76 | 03-09-1064 WM1400TR-ND Sain Ob 0990310; 
go | Plug | 9 250] 937 660 970 730 770 |WN329-ND 827.24 48.28] 03-09-2092 oe 
Recept.| 9 250] .828 .725 1.015 .625 .666|WM1336-ND 88 7.75 51.65 | 03-09-1094 ; WM1101-ND 85 6.84 28.49 | 02-09-1104 
qa | Plug [75 250] 1.155 760 1.000 737 .70|WM1330-ND 97 857 57.11] 03-09-2121 Female, Crimp Type 14-20 | .065/.160 | WM1101CT-NDt — 6.84 28.49 | 02-09-1102 
Recept.| 7.5 250] 1.050 .655 1.015 .633 .871|WM1337-ND 91 8.00 53.32 | 03-09-1126 WM1101TR-ND+ 224.00/7,000 02-09-1102 
paar] 2 | Plug [12 250] 800.375 1.000 362 639 /WN1324-ND 37 3.24 21.60] 03-09-2022] Male, Crimp Type 18-22] .060/.120 | WM1102-ND 90 7.19 29.95 | 02-09-2118 
: Recept.| 12 250] .725 .312 1.030 .250 .536/WM1331-ND 39 3.48 23.19| 03-09-1022 | Female, Crimp Type 18-22 | .060/.120 | WM1103-ND 85 6.84 28.49 | 02-09-1119 
Connector Housings — with Positive Lock, Free Hanging Male, Solder-Tail = — WM1104-ND 1.98 15.84 65.99 | 02-09-2133 
tg8"| 4g | Plug | 9 600] — — 1.031 359 1.156/WM1405-ND 76 6.73 44.89] 03-09-2048) | Female, Solder-Tall - - WM1105-ND 1.98 15.87 66.11 | 02-09-1134 
Recept.| 9 600| — — 1.063 .265 1.032/WM1404-ND_ 74 6.55 43.65] 03-09-1047) | Male, Crimp Type 18-22) .060/.120 | WM1106-ND* 10.37 82.94 345.56 | 02-09-6123 
nag) 2 | Plug | 12 600] — — 1.031 .359 656 |WW1401-ND 63 5.55 36.97 03-09-2028] | Female, Crimp Type 18-22 | .060/.120 | _WM1107-ND* 10.37 82.94 345.56 | 02-09-5142 
Recept| 12 600] — _— 1.063 265 531 |WM1400-ND__.60_5.29 35.27] 03-09-1028 /Mate, crimp Type 24-30 | .030/.060 | WM1108-ND* 11.72 93.75 390.61 | 02-09-6145 
Connector Housings — with Mounting Ears and Detent, Panel Mount Female, Crimp Type 24-30 | .030/.060 | _WM1109-ND* 11.72 93.75 390.61 | 02-09-5147 
3 | Pug | 12 250] 933 .375 970 .340 .770]WM1307-ND 54 4.73 31.64] 03-09-2031] Fiviale, Solder-Tail _ = WM1110-ND* 3445 11556 481.50 | 02-09-6132 
Recept.| 12 260 | 840 312 1.015 236 .670/WM1338-ND 514.54 30.26 | 03-09-1081! | Female, Solder-Tai a = Wt444-ND* 45.47 123.80 515.83 | 02-09-5132 
4 | Plug | 42° 250| 1131 375969 338 971 | WMI309-ND 55 4.85 32.36) 03-09-2047] [Toot (Waldom) = — Nao T4g5/t WATTS 
Recept.| 12 260 | 1.038 312 1.000 286 868 | WMI308-ND_ 534.66 31.09] 03-09-1041) J Tor Mite 
Plug | 12 250] .555 695 969 .538 538|/WM1311-ND 76 6.73 44.89] 03-09-2040 
4 e = = | i 
* TRecept.| 12 250 .500 600 1.000 434 .434|WM1310-ND 74 6.55 43.65 | 03-09-1040 eae Ewe) WM 1746S ND Steer Ge I2200 
98"|", | Pla [ 9 250] 750 695 969 783 536|WMH317-ND 72 6.36 42.43/ 03-09-2061 Universal Crimp Tool (Molex) | _— = WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 
Recept.| 9 250| .718 600 1.015 632 .434|WM1316-ND 72 6.36 42.43/ 03-09-1061] _| Production Tool 
go | Plug | 9 250] .937 660 .970 730 .770|WMi319-ND 84 7.43 49.53] 03-09-2091 (24-30 AWG) (Molex) = = WM9967-ND 214.65/1 63811-3400 
Recept.| 9 250| 828 .725 1.015 .625 .666|WM1318-ND 84 7.43 49.53| 03-09-1091| _| Extraction Tool (Molex) = = WM9930-ND 19.08/1 11-03-0006 
qa | Plug [78 250] 1.185 760.969 737.975] WW321-ND 897.87 52.47] 03-09-2122| [Manual Wire Stripper (Molex) || — = WMg9969-ND 95.16/1 63817-0000 
Recept.|7.5 250 | 1.050 665 1.015 633.871 |WM1320-ND__91 8.00 _53.32/03-09-1125/ 545) Sciect Gold Finish +CT=CutTape +TR=Tape and Reel 
15 [Recept.|7.5 250 | 1.240 655 1.015 .632 1.066|WM1322-ND 1.21 10.69 71.29/ 03-09-1154 
5 Plug | 12 250] .800 .375 968 .352 639|WM1305-ND 41 3.6 24.38 03-09-2021 ; F 
248") 2 
8 Recept.| 12 250] .725 .312 1.000 250 .536/WM1304-ND 39 3.48 23.19/ 03-09-1027 Cable Connector Designer Kit 
3 [Pug [41 600] 1.022 365 1.100 350.862 |WMI501-ND 837.37 49.11/ 19-09-2031] Covers from single to 15-circuit designs (250V and up to 12A/circuit). 90 com- 
‘o50"| 4 [Recept.| 9 600 | 1.168 311 1140 250 760 | WM1502-ND 88 7.80 _51.97| 19-09-1043] plete connectors with .093" (2.36mm) diameter pin size. Crimping tool, pin ter- 
g | Plug | 9 600) 1.048 658 1100 .640 .886/WM1505-ND 95 8.42 56.15] 19-09-2061] minal ejector and case included. ROHS Compliant 
Recept.| 9 600] 946 608 1.140 540 .790|WM1504-ND 958.42 56.15/ 19-09-1061] yygggo-ND .. $61.16 
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NEW! 0.80mm (.031”) Pitch 
HandyLink™ I/O Interconnect System 


Dim. in mm 


SS PCB Board 


~~ 


Molex’s 0.80mm (.031”) pitch Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Molex 
HandyLink product family of | Fig. | Description Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. Size | Pricing | PartNo. 
connectors offers a perfect so- 
lution to any hand-held device 1 | Plug, 16 Pos., Rt Angle, SMT Cradle WM17129CT-NDTt 7.02 6.20 - 4.14 3.31. | WM17129TR-ND 290 795.76 | 45560-0161 
design or application. 2 | Plug, 16 Pos., Vertical, SMT Cradle WM17128CT-NDT 7.02 6.20 =_ 4.14 3.31 | WM17128TR-ND 290 795.76 | 45560-0160 
: er 3 | Receptacle, 16 Pos., Rt Angle, SMT WM17127CT-NDt 4.97 4.39 - 2.93 2.34 | WM17127TR-ND 1000 | 1940.00 | 44828-1162 

The HandyLink family includes 
a right-angle SMT receptacle, 4 | Plug, 16 Pos., Vert., PCB Termination WM17126-ND 7.02 6.20 = 4.14 3.31 = _— — | 45593-1600 
PCB plug and perpendicular | 5 | Cable Assembly, 16 Pos., Male - Male | WM17124-ND 29.53 23.63 19.69 — 1575 |— = — | 36697-0001 
and parallel mounted cradle : 
connectors for docking appli- 6 | Cable Assembly, HandyLink to USB WM17125-ND 13.91 11.13 9.28 — 743 | — - — | 36697-0021 
cations. + Cut Tape Pricing 

HIROSE acts 

ELECTRIC Miniature 1O and Power Connectors 

Co.,LTD. Binnibasen 


10P:10.5 
18P:14.5 
24P: 17.5 


= 


10P:11.5 
18P: 15.5 
24P:18.5 


ST Series 


Applications: * Hand-held terminals * PDA equipment »* Notebook Specifications: * Rated voltage: 100VAC »* Rated current: 0.5A Materials: * Insulator: Glass reinforced thermoplastic, black color, 
computers * Mobile communications equipment * Office automation » Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Insulation resistance 100MQ UL94V-0 « Contacts: Copper alloy, selective gold plating * Shell: Stain- 


equipment * Measuring instruments @ 250VDC * Contact resistance: 60m maximum less steel, solder plated 
Dim. X| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Hirose 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 10 25 50 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Plug, 10 Pos. Solder 7 H1959-ND 3.22 2.68 _ 2.23 1.98 = = — | ST40-10S-CV 
Plug, 18 Pos. Solder, Shielded 7 H1951-ND 4.21 3.48 = 2.90 2.61 = _ — | ST40X-18S-CV 
1 Plug, 24 Pos. Solder, Shielded 7 H1950-ND 4.70 3.89 = 3.24 2.92 = = — | ST40X-24S-CV 
Plug, 24 Pos. Solder, Shielded i) H10354-ND0 NEW! 6.18 5.12 = 4.26 3.84 = = — | ST40X-24S-CV1(80) 
2 Cable Clamp for 5.8mm Cables = H1952-ND 65 46 = 36 31 = = — | ST40X-CM(5.8) 
Cable Clamp for 4.0mm Cables = H10355-ND0 NEW! 15: 12 _ -10 -09 = = — | ST40X-CM(4.0) 
3 | Cable Bushing 5.8mm = H1953-ND 84 69 = 55 -50 = _ — | ST40X-BS(5.8) 
Receptacle, 10 Pos., Rt. Angle, SMD = H1958CT-NDT 1.76 _ 1.36 _ 1.09 H1958TR-ND 1,500 722.00/M | ST60-10P 
4 | Receptacle, 18 Pos., Rt. Angle, SMD = H1955CT-NDT 2.22 = 1.71 = 1.37 H1955TR-ND 1,500 910.00/M | ST60-18P 
Receptacle, 24 Pos., Rt. Angle, SMD = H1954CT-NDT 2.18 = 1.68 = 1.35 H1954TR-ND 1,500 892.00/M | ST60-24P 
Plug, 18 Pos., Vertical, Cradle, SMD 27.6 | H1956CT-NDT 4.84 => 3.76 = 3.01 H1956TR-ND 400 968.80 | ST80X-18S 
7 Plug, 24 Pos., Vertical, Cradle, SMD 29.9 | H10356CT-NDT) NEW! 4.84 = 3.76 = 3.01 H10356TR-NDO NEW! 400 968.80 | ST80X-24S(50) 
6 | Plug, 10 Pos., Vertical, Cradle, SMD = H1957CT-NDT 3.22 = 2.50 = 2.00 H1957TR-ND 400 644.00 | ST80X-10S 


t Cut Tape Pricing © RoHS Compliant. For Larger Diameter Cables 


3200 Series SMT No. of Dimensions (mm) i-Key Price Each Hirose 
Applications: * Portable personal computers »* Electronic notebooks * Various OA equipment « Portable Rigsy |ontacts: LS IL Bomnc: i 10) 50 Rearing: 
mobile communication equipment 8 0.5 12.6 H10011-ND 2.99 2.48 2.06 | 3260-8S1 
Specifications: * Rated Current: 5|00mA « Rated Voltage: AC125V « Insulation Voltage: 250MQ or more 
at DC100V * Withstanding Voltage: At AC300V rms for 1 minute Materials: Receptacle: « Insulation: 8 vo 12.6 OOD 2,00: 1298" 2.06 || 8260-852 
Synthetic resin, Black * Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated * Shell: Stainless steel, Solder-plated 8 1:5: 12.6 H10013-ND 2.99 2.48 2.06 | 3260-8S3 
Plug: ¢ Insulation: Synthetic resin, Black * Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated »* Shell: Copper 1 10 05 14.2 H10007-ND 328 272 226 | 3260-1081 
alloy, Solder-plated * Cover: Synthetic resin, Black 
10 1.0 14.2 H10008-ND 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S2 
Fig. 1 — 
Receptacle 10 1.5 14.2 H10009-ND 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S3 
12 1.5 14.2 H10010-ND 2.60 216 1.80 | 3260B-12S3(01) 
8 18 15.1 H10006-ND 4.64 3.84 3.20 | 3240-8P-C 
2 10 21 16.7 H10004-ND 5.10 4.23 3.52 | 3240-10P-C 
12 21 16.7 H10005-ND 5.28 4.37 3.64 | 3240-12P-TO-C 
(Continued) 
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HIROSE 
|, Caan Miniature 1O and Power Connectors (cont) 


3500 Series SMT 


Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse Fig. 3 — SMT Plug Fig. 4 — Plug 
Receptacle Receptacle 


Applications: No. of Dimension A Digi i i 
‘ é z Braid E 5 igi-Key Price Each Hirose 

Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, Fig. Gouna (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
office automation equipment, measuring instruments. 

es 10 20.8 H10015-ND 6.00 4.97 4.14 3560-10S 
Specifications: 1 
Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. Insulation 16 25.6 H10018-ND 6.60 5.59 4.70 3560-16S 
Resistance: 1,000MO or greater/ 250VDC. Withstand Voltage: 350VAC for 1 minute. Contact 10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 4.14 3560-10SR 
Resistance: 40m0 or less. Insertion/Removal Life: 20,000 times. 2 16 25.6 H10019-ND 6.64 5.50 4.58 3560-16SR 
Materials: 16 25.6 H10020-ND 6.60 5.59 4.70 3560-16SR1 
Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold 3 16 = H10017-ND 7.23 6.12 5.15 3560-16P-PG 
plating 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel, Solder plating. Plug: Insulation: 10 5.3 H10014-ND 8.42 7.32 6.59 3540-10P-CV 
Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2m over 4 ita : : . 
palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black. 16 96.2 H10000-ND 9.96 8.66 7.80 3540-16P-CV 


MQ172 Series SMT Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 

Features: Ultra Miniature/Low Profile SMT Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) x 6mm (D) for the 3 contact type, 
this series is ideal for today's miniature, lightweight electronic products. 

Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy phone system), 

Notebook PCs, Electronic measuring instruments. 

Ratings: Rated Current: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 terminals and 0.5A for other 2 
terminals.) Temperature Range: -30°C ~ 75°C. Rated Volt: DC 30V or less AC 40V or less. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts | Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 3 Plug, Unshielded H2790-ND 3.06 2.54 212 1.88 MQ172-3SA-CV 
2 4 Plug, Shielded H2791-ND 2.96 245 2.04 1.84 MQ172X-4SA-CV 
3 a Receptacle, Unshielded, Loose H2792-ND 2.05 171 1.42 1.26 MQ172-3PA 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H2794-ND 2.57 2.14 1.78 1.58 MQ172X-4PA 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates use of screws * External 
type personal computers. Plug is available in either straight type or right-angle type. Receptacle is very compact appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. 

with a 10mm sq. mating surface and 11.3mm depth. Materials: * Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin containing glass, and PBT resin UL94V-0, black 
¢ Snap-lock locking and D-shaped mating section for easy insertion and disconnection * One of the three poles * Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


Straight Plug Right Angle Plug Receptacle Con- ae Digi-Key Price Each Hirose 
tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

3 | Plug with Socket, Straight HR170-NDt 4.18 3.46 = 2.60 RP34-8SP-3SC 

4 | Plug with Socket, Straight HR171-NDt 2.73 2.27 1.68 RP34-8SP-4SC 

3 | Plug with Socket, Right Angle HR172-NDt 4.18 3.46 2.60 RP34-8P-3SC 

3 | Receptacle with Pin, PC Mount HR173-ND 1.98 1.65 1.22 RP34-8R-3PDL 

4 | Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.21 1.84 1.36 RP34-8R-4PDL 
Conn. Term Female, 18-22AWG, Tin HR175-ND 65 54 39 RP34-SC-112 

— | Hand Crimp Tool for RP34 Contact H9956-ND 1118.00 = — RP34-1/CR-HT 
Hand Crimp Tool for RP34 Ferrule H9945-ND 332.50 _ _ RP34-TC-01 


+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND). 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 
series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type). 


Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Fig.| Pos.| Description Part No. 1 25) 100 | Part No. 1857-55 6 
i 2 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal H2348-ND 2.90 2.25 1.80 | RP34L-5R-2PD + ,[ 2247 1800 | i) 5| Es 
2 | 3 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal H2349-ND 2.96 2.30 1.84 | RP34L-5R-3PD , 97 TEL singls-core P ts 
3 | 2 | Cable-Integrated Forming Str Plug to pig-tail H2350-ND 15.54 14.22 12.80 | RP34L-5PA-2SC(1857) ieee Ue cin ou 
4| 3. | Straight Plug H2810-ND + 3.51 2.73 2.18 | RP34L-5PA-3SC shielded cable: AWG #18-equivalent 
5 | 3 | Right Angle Plug H2352-ND t+ 3.51 2.73 2.18 | RP34L-5LP-3SC 

—| — | Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND  19.25/100  69.30/500 | RP34L-SC1-212(01) 

— | — | Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND 784.00/8,000 RP34L-SC1-212(01) 

—| — | Hand Crimp Tool H9946-ND 1222.00 _ — | HT-102/RP34L-SC1-212 
Order Crimp terminals separately. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE a Digi-Key Price Each Hirose 

ELECTRIC Connectors — QR/P Series Description Part No. 1 10 50 | Part No. 

Co.,LTD. Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 689.00 — — | TC-QR/P1-PCTA 
Features: + The selective plating sexless contact is used for both plug and [Eso Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 715.00 — — | TC-QR/P1-SC1B 
receptacle housings. * Two pairs of contacts at both ends are sequenced for ie = Bn Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 689.00 — — | TC-QR/P1-SC1A 
power circuits. They are longer than the others. The molding material is UL94v- | Plug ; < : Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 715.00 = — — | TC-QR/P1-PC2B 
0 glass-reinforced polyester. * The guide pin is made of steel nickel plated to | Housing ~ > Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 545.30 — — | TC-QR/P1-PC2A 
be strong enough against accidental coupling shock. * The connectors have a Ha eam ion ue HOSEN ea eee _ _ iene ue 
passed UL, CSA and TUV standards. and Crimp Tool for : - 545. _— _— | - 
Applications: * PPC, Data Communications, Vending machines, Instrument, Extraction Tool H10121-ND 9.89 = _- TC-QR/P1-21 


Automatic equipment, etc. Specifications: * Operating Temperature 
Range: -10°C ~ 60°C + Contact Resistance: 10m0 or less at DC1A | Receptacle 18 
«Insulation Resistance: 5000m0Q or less at DC 500V » Withstand Voltage Housing e 
(1 minute): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V * Current Rating: Power. 
13A maximum (AWG #14 use) Signat 7A maximum (AWG #14 use) * Voltage 
Rating: Power. AC600V Signat AC250V Material: « Insulator: PBT (UL94V-0), 
blue * Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel . 
application. This is a smaller rectangular size version of the QR/P_ | Fig. 1 - QR/P4 
and QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. | Male Housing 
Wires are connected to the connectors without solder for easier | use with QR/P1 


Fig. Le A Aimensions dam) Cc int ey 1 Eales Each 50 Hirose! connection and higher reliability. Male Contacts 
4 rm 5 185 H3246-ND 551 456 3.80 QR/P-4P-C(01) QR/P6 series are miniaturized versions of the QR/P and QR/P1 
¥ i i series. Rectangular multi-contact rack and panel connectors for 
1 io He : We ee Ne ST) He oot ore ee plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 contacts for highly | Fig. 2- QR/P4 
16 70 5 185 H3049-ND 705 584 4.86 aP-teP-lat) efficient and reliable crimp termination. Features: * Offers smooth | Female Housing 
24 86.5 55 18 H3244-ND 749 634 5,33 QR/P-24P-C(01) insertion/extraction and stable contact pressure through point-blade use with QR/P1 
q 4 = = H3047-ND 519 430 358 OR/P-4S-C(01) contact, and allows for the deviations in contact length specific to Female Contacts 
8 59 _ _ H3049-ND 537 444 3.70 QR/P-8S-C(01) plug-in connection * Miniaturized by separating power contacts 
2 16 70 = = H3243-ND 644 534 442 QR/P-168-C(01) from signal contacts * Miniaturized using guide pins integral with the 
24 86.5 _ =. H3045-ND 668 566 476 Oep2es-Ci0t} insulator * The connectors of the series have passed UL, CSA and 
- - — 7 - TUV standards Applications: *PPC Transmission, automation, Fig. 3 - QR/P6 
NEW! RoHS Compliant NEW! reception and data communication equipment _* Vending machines | Male Housing 
4 41 = = H10144-ND = 5.95 4.92 4.10 | QR/P-4S-C(51) * Measuring instruments * Switch boards QR/P4 Specifications: | use with QR/P1 2% 
8 52 _ al H10140-ND 6.18 = 5.12, 4.26 | QR/P-8S-C(51) + Operating Temperature: -10°C ~ 60°C *Rated Voltage: | jateContacts 
2 12 61 od = H10141-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P-12S-C(51) Power: AC 300V; Signal: AC 250V »* Rated Current: Power: 3A; 
16 70 _ = H10142-ND 6.71 5.68 = 4.78 | QR/P-16S-C(51) Signal: 1A * Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: AC 
24 86.5 = — | H10143-ND_ 7.70 —*6.52_—5.48_ | QR/P-245-C(51) 500V Insulation Resistance: Minimum 5000MQ at DC 500V 
«Contact Resistance: Power: Maximum 15mQ at DC1A; | Fig. 4- QR/P6 
Loose Piece Cut Tape* Signal: maximum 15mQ at DC1A * Material: /nsulator: PBT | Female Housing 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape & Reelt _| Hirose resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor bronze, Selective | use with QR/P1 
AWG | Part No. 1 10 | Part No. 10 50 | Size | Pricing | Part No. gold plated over nickel QR/P6 Specifications: * Operating | Female Contacts 


Temperature: -10°C ~ 60°C ¢Rated Voltage: AC 120V 
¢Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A 
© Withstand Voltage (for 1 minute): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V + Insulation Resistance: 5000MOQ or less at DC 500V » Contact Resistance: Power Terminal: 10mQ 
or less at DC1A: Signal Terminal: 15mQ or less at DC1A * Materials: /nsulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Terminal: 
Phosphor bronze, selective gold plating with nickel under plating 


Sexless Crimp Contacts 


14-16 | H3250-ND =—-1.28 10.45 | QR/P-XC-111(12) 7.60 30.63 | 3,500 | 319.00/M | QR/P-XC-211(12) 
18-24 | H3251-ND 1.28 10.45 | QR/P-XC-121(12) 7.60 30.63 | 5,000 | 312.00/M | QR/P-XC-221(12) 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) 


— - - No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
a Digi-Key Price Hirose Fig. | Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 | PartNo. 
Description Part No. Each Part No. QR/P4 Series 
Tools 8 34.68 H10103-ND 3.51 2.91 2.42 | QR/P4-8P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 715.00 TC-2100-111 12 39.8 H10093-ND 4.41 3.65 3.04 | QR/P4-12P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 715.00 TC-2100-121 1 a am Ae a He oh pupae 
Extraction Too} HASTSND) 12.00 nos2100:21 32 677 H10099-ND 618 512 426 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.76 5.72 4.81 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 3.97 3.29 2.74 | QR/P4-8S-C(01) 
—_ i Fig. 1 — Plu 12 39.8 H10094-ND 4.61 3.82 3.18 | QR/P4-12S-C(01 
Connectors — QR/P1 Series Howsing 9 55 F 16 44.84 H10096-ND 618 512 426 ORPaescioty 
QR/P1 series connectors are small and compact high density versions ee 24 55 H10098-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P4-24S-C(01) 
of original OR/P series. Available in 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimps 32 67.7 H10100-ND 7.05 5.84 4.86 | QR/P4-32S-C(01) 
terminals assure positive and reliable termination with minimum labor. 40 77.86 H10102-ND 767 6.49 5.46 _| QR/P4-40S-C(01) 
Features: * The coupling mechanism assures stable and reliable contact QR/P6 Series 
pressure through point and blade contact, in addition to smooth coupling 6 32.67 H10111-ND 3.22 2.68 2.23 | QR/P6-6P-C(01) 
that is sufficiently capable of dealing with variations in the coupling length 3 12 41.47 H10105-ND 3.16 262 248 | QR/P6-12P-C(01) 
specific to the plug-in connection * One opposed pair (in 12 contacts), 2 : 16 46.55 H10107-ND 3.22 2.68 = 2.23 | QR/P6-16P-C(01) 
pairs (in 8, 16, and 24 contacts), and 3 pairs (in 32 contacts) can be used_| Fi9- 2 — Socket 24 56.74 H10109-ND 3.51 2.91 242 | QR/P6-24P-C(01) 
as power supply contacts. They are spaced further apart than the others |Housing 14. 6 32.67 H10112-ND 3.51 291 2.42 | QR/P6-6S-C(01) 
so as to have enough creeping distance to withstand a high voltage. ‘ 4 12 41.47 H10106-ND 3.74 3.10 2.58 | QR/P6-12S-C(01) 
Fire-retardant insulation materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin a _ Hey Hey rie} aot Beh Oe pe psccon 
is made of steel nickel plated to be strong enough against accidental : zt - - - -248-C(01) 
coupling shock. * The mount of a receptacle housing is done through : _ Tools 
floating bushes. Thus, they may help to give more smooth coupling Extraction Tool for QR/P4 Series H10130-ND 9.89 = — | TC-QR/P4-21 
of connectors by self-adjusting function. Specifications: « Operating Extraction Tool for QR/P6 Series H10299-ND NEW! 37.80 - —_ | TC-QR/P6-21 


Temperature Range: -10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal: AC 250V; Signal Terminal: AC 125V * Current: Power 
Unit. 13A maximum (AWG 14 use); Signal Unit. 3A * Withstand Voltage: Power Terminal: AC 1000V; Signal Terminal: AC 
500V « Insulation Resistance: 5000MO higher at DC 500V * Contact Resistance: Power Unit: 10m or less at DC1A; 
Signal Unit. 15mQ or less at DC1A » Material: /nsulator. Polyethylene terephthalate, black; Terminal: Phosphor bronze, 
selective gold plating with nickel under plating 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular size version of 


Nowe miieneion Digi-Key Price Each Altace! ie fe anne Son oie are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors without solder 
Fig. Chrous elon) ae = ue ae Fatt Ns C01 Features: * The connector of this series is about 20% smaller in length than | Fig 4- Male 
’ S i c ; ~16P-C(01) that of the QR/P4 series with the same number of electrodes * Wires of AWG | 4, a 
1 24 68.8 H10079-ND 6.53 5.40 4.50 | QR/P1-24P-C(01) 20-28 can be connected with the two pairs of terminals on the two sides, while ousing| 
32 85.5 H10081-ND 6.81 5.17 4.85 | QR/P1-32P-C(01) wires of AWG 24-28 can be connected with the terminals for signals * The pins 
8 46.4 H10084-ND 5.25 4.35 3.62 | QR/P1-8S-C(01) give stable contact pressure because of their point contact with the receptacle 
2 24 68.8 H10080-ND 6.87 5.69 4.74 | QR/P1-248-C(01) blades, and have a larger allowance for the variation of connection length 
32 85.5 H10082-ND 7.62 6.45 5.43_| QR/P1-32S-C(01) *The connectors have passed UL, CSA and TUV standards Applications: a 
NEW! RoHS Compliant NEW! *PPC «Transmission, automation, reception and data communication | Fig-2- Female 
8 46.4 H10151-ND 5.08 4.20 3.50 | QR/P1-8P-C(51) equipment * Vending machines * Measuring instruments * Switchboards } Housing 
12 51 H10145-ND 5.51 4.56 3.80 | QR/P1-12P-C(51) Specifications: * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C » Withstand Voltage “s 
1 16 57.6 H10147-ND 5.95 4.92 4.10 | QR/P1-16P-C(51) (for 1 minute): Power Supply. AC 2000V; Signal Unit: AC 500V * Insulation 
24 68.8 H10149-ND 6.38 5.28 4.40 | QR/P1-24P-C(51) Resistance: 1000M0O or less at DC S00V » Contact Resistance: 30m0Q or less 
32 85.5 H10153-ND 8.48 7.18 6.04 QR/P1-32P-C(51) at DC1A * Material: /nsulator: Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: 
8 46.4 H10152-ND 5.51 4.56 3.80 | QR/P1-8S-C(51) Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 
12 51 H10146-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P1-12S-C(51) 
2 16 57.6 H10148-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P1-16S-C(51) No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
24 68.8 H10150-ND 7.05 5.84 4.86 | QR/P1-24S-C(51) Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50__| PartNo. 
32 85.5 H10154-ND 8.21 7.14 6.43 | QR/P1-32S-C(51) 8 27 H10116-ND 2.96 2.46 2.05 | QR/P8-8P-C(01) 
1 12 31 H10002-ND 3.05 2.52 2.10 | QR/P8-12P-C(01) 
Darke Peet | Hr SS 
Description Part No. 1 10 ~_50_| PartNo. : : : (01) 
Contacts 2 12 31 H10113-ND 3.48 2.88 2.40 | QR/P8-12S-C(01) 
T4-16AWG, Male 710086-ND = 1.0 B2 | OR/P1-PC1B-121(12) 20 39 H10115-ND 4.06 3.36 _2.80_| QR/P8-20S-C(01) 
14-16AWG, Female H10090-ND _ 98 79 | QR/P1-SC1B-121(12) Contacts 
18-24AWG, Male H10085-ND _ 72 58 | QR/P1-PC1A-111(12) 20-24AWG, Male H10118-ND = 33 26 | QR/P8-PC-111 
18-24AWG, Female H10089-ND _ 68 55 | QR/P1-SC1A-111(12) 20-24AWG, Female H10119-ND = 33 26 | QR/P8-SC-111 
20-24AWG, Male H10088-ND _ 72 58 | QR/P1-PC2B-121(12) 24-28AWG, Male H10003-ND i 33 26 | QR/P8-PC-121 
20-24AWG, Female H10092-ND = wal ‘57 | QR/P1-SC2B-121(12) 24-28AWG, Female H10120-ND = 33 26 | QR/P8-SC-121 
24-28AWG, Male H10087-ND _ 51 AL QR/P1-PC2A-111(12) Tools 
24-28AWG, Female H10091-ND — 50 Al QR/P1-SC2A-111(12) Hand Crimp Tool, 20-24AWG HR1170-ND 715.00 _ — | TC-QR/P8-111 
Tools Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 715.00 a — _| TC-QR/P8-121 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 715.00 = —_|_TC-QR/P1-PC1B Extraction Tool HR1172-ND 10.00 = —_| TC-QR/P8-21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco No. of | Dimension A Pricing Amp 
——— AMP i Contacts Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Electronics 
% Vertical With Pegs 
4.2 mm PE Series Connectors 2 | 216 AsteseND 65500 100097 | ss0e0002 
Description: ¢ Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm x 4.2mm centerline 4 38 (9.6) A30669-ND 59 48.76 195.03 1586039-4 
6 54 (13.8) A30670-ND 61 50.57 202.29 | 1586039-6 
Features: « Easy mate and unmate with Positive latch design * UL 94V-2 » Products are lead free * Intermateable 8 71 (18.0) A30671-ND 81 67.09 268.37 1586039-8 
and interchangeable with Molex Mini-Fit, Jr. and intermateable AMP-DUAC connectors 10 87 (22.2) A30672-ND 89 74.41 297.63 4-1586039-0 
Ratings: * Voltage Rating: 600VAC « Current Rating: 9 Amps Max. in 2-position applications * Dielectric rt 12 1.04 (26.4) A30673-ND 117 97.59 390.34 | 1-1586039-2 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum * Component recognized by UL and Certified by CSA * UL 14 1.21 (30.6) A30674-ND 1.26 104.90 419.60 1-1586039-4 
File No. E28476 and CSA File No. 208567 16 1.37 (34.8) | A30675-ND 135 11222 448.88 | 1-1586039-6 
18 1.54 (39.0) | A30676-ND 1.42 118.33 473.30 | 1-1586039-8 
20 1.70 (43.2) | A30677-ND 1.58 131.74 526.95 | 2-1586039-0 
22 1.87 (47.4) | A30678-ND 1.67 139.06 556.22 | 2-1586039-2 
24 2.03 (51.6) | A30679-ND 1.77 147.59 590.37 | 2-1586039-4 
Vertical Without Pegs 
2 21 (5.4) A30602-ND 60 49.92 199.68 | 1586037-2 
4 .38 (9.6) A30603-ND 72 60.36 241.43 | 1586037-4 
6 54 (13.8) A30604-ND 76 63.06 252.22 | 1586037-6 
8 71 (18.0) A30605-ND 92 76.67 306.69 | 1586037-8 
10 87 (22.2) A30606-ND 1.02 85.04 340.14 _ | 1-1586037-0 
; 12 1.04 (26.4) | A30607-ND 1.34 111.53 446.10 | 1-1586037-2 
14 1.21 (30.6) | A30608-ND 1.44 119.89 479.55 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) | A30609-ND 1.54 128.25 513.00 | 1-1586037-6 
18 1.54 (39.0) | A30610-ND 1.62 135.22 540.88 | 1-1586037-8 
20 1.70 (43.2) | A30611-ND 1.81 150.56 602.23 | 2-1586037-0 
22 1.87 (47.4) | A30612-ND 1.91 158.92 635.69 | 2-1586037-2 
24 2.03 (51.6) | A30613-ND 2.02 168.68 674.71 | 2-1586037-4 
Right Angle Without Pegs 
2 21 (5.4) A30614-ND 88 73.19 292.76 | 1586041-2 
4 .38 (9.6) A30615-ND 97 80.50 322.01 | 1586041-4 
6 54 (13.8) A30616-ND 1.07 89.04 356.17 | 1586041-6 
8 71 (18.0) A30617-ND 117 97.59 390.34 | 1586041-8 
(Dim. A is measured ; 10 87 (22.2) A30618-ND 1.26 104.90 419.60 | 1-1586041-0 
from center to center : 12 1.04 (26.4) | A30619-ND 157 13052 522.08 | 1-1586041-2 
of screw hole) 5 
14 1.21 (30.6) | A30620-ND 1.67 139.06 556.22 | 1-1586041-4 
16 1.37 (34.8) | A30621-ND 1.77 147.59 590.37 | 1-1586041-6 
. ae 2 cae A Boat : care es ane 18 1.54 (39.0) | A30622-ND 1.75 145.98 583.91 | 1-1586041-8 
igu|aContactst | mainch| (nm) BESS: ae: 20 1.70 (43.2) | A30623-ND 2.03 169.55 678.19 | 2-1586041-0 
22 1.87 (47.4) | A30624-ND 2.14 178.09 712.35 | 2-1586041-2 
Plugs - Panel'Mount 24 2.03 (51.6) | A30625-ND 2.25 187.84 751.37 | 2-1586041-4 
2 21 (5.4) A30578-ND 27 10.37 45.74 | 794953-2 Right Angle With Flange 
4 .38 (9.6) A30579-ND 29 11.40 50.30 | 794953-4 
2 .35 (9.0) A30626-ND 87 72.39 289.54 | 1586043-2 
6 54 (13.8) A30580-ND 28 12.54 55.34 | 794953-6 
4 52 (13.2) A30627-ND 83 69.03 276.11 | 1586043-4 
8 71 (18.0) A30581-ND 28 13.80 60.87 | 794953-8 
6 .69 (17.4) A30628-ND 90 74.85 299.41 | 1586043-6 
10 87 (22.2) A30582-ND 29 15.18 66.97 | 1-794953-0 
8 .85 (21.6) A30629-ND 1.42 118.50 473.98 | 1586043-8 
12 1.04 (26.4) A30583-ND 29 16.70 73.66 | 1-794953-2 
1 ii 134. G0 eRe 8 4aay ates. | asada 10 1.02 (25.8) | A30630-ND 1.53 127.38 509.52 | 1-1586043-0 
rat (80:6) ; ; : 12 1.18 (30.0) | A30631-ND 1.90 158.48 633.93 | 1-1586043-2 
16 1.37 (34.8) A30585-ND 31 20.20 89.12 | 1-794953-6 6 
7 (Eh GOO Agocea.ND ae, bp Gaon..||eradacee 14 1.35 (34.2) | A30632-ND 2.03 168.86 675.42 | 1-1586043-4 
56 170 me AaoeeT NG 35 jada jana o.7a4deace 16 1.51 (38.4) | A30633-ND 2.07 172.33 689.30 | 1-1586043-6 
oo aa —~ RaGeeENIG 7 Bas ase e Se 18 1.68 (42.6) | A30634-ND 2.08 173.64 694.55 | 1-1586043-8 
34 neee - . sapeRBIN oa si ae an an neater 20 1.84 (46.8) | A30635-ND 2.09 174.21 696.83 | 2-1586043-0 
OSNONE) - : : : = = 22 2.01 (51.0) | A30636-ND 2.59 216.25 864.99 | 2-1586043-2 
Plugs - Free Hanging 24 2.17 (55.2) | A80637-ND 2.74 228.10 912.40 | 2-1586043-4 
2 21 (5.4) A30654-ND 2710.37 45.74 | 1586000-2 
4 .38 (9.6) A30655-ND 29 11.40 50.30 1586000-4 Wire Size Material and Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp 
6 54 (13.8) A30656-ND 28 12.54 55.34 | 1586000-6 (AWG) Finish Part No. 1 100__500_| Part No. 
8 71(18.0) | A30657-ND 28 1880 60.87 | 1586000-8 Contacts 
10 87 (22.2) A30658-ND 29 15.18 66.97 | 1-1586000-0 Plug Contacts 
5 12 1.04 (26.4) A30659-ND 29 16.70 73.66 | 1-1586000-2 Brass, Pre-Tin A30646-ND 28 4.00 17.63] 1586316-1 
14 1.21 (30.6) A30660-ND 29 = 18.37 81.02 | 1-1586000-4 are Phos. Brz., Pre-Tin | A30648-ND 28 6.07 26.80 1586316-3 
16 1.37 (34.8) A30661-ND 31 20.20 89.12 | 1-1586000-6 Brass, Gold A30647-ND 40 25.54 112.67| 1586316-2 
18 1.54 (39.0) A30662-ND 35 22.22 98.04 1-1586000-8 Phos. Brz., Gold A30649-ND 42 27.24 120.19] 1586316-4 
20 1.70 (43.2) A30663-ND 38 24.44 ~—- 107.83 | 2-1586000-0 Brass, Pre-Tin A30650-ND 28 4.00 17.63] 1586314-1 
22 1.87 (47.4) ‘A30664-ND ‘44 28.53 ~—«-:125.88 | 2-1586000-2 seas Phos. Brz., Pre-Tin | A30652-ND 28 6.07 26.80| 1586314-3 
24 2.03 (51.6) A30665-ND 49 31.39 138.48 | 2-1586000-4 Brass, Gold A30651-ND 40 25.54 112.67) 1586314-2 
Recepticles «Free Hanging Phos. Brz., Gold A30653-ND 42 27.24 120.19) 1586314-4 
R tacle Contact 
2 23 (5.8) A30590-ND 27 ~=«- 10.37. ~—«45.74 | 794954-2 enone oars 
4 39 (10.0) A30591-ND 29 ~=—«*11.40 50.30 | 794954-4 Brass, Pre-Tin A30638-ND 28 4.00 17.63] 1586317-1 
6 56 (14.2) A30592-ND 28 («12.54 55.34 | 794954-6 9600 Phos. Brz., Pre-Tin | A30640-ND 28 6.07 26.80 1586317-3 
8 72. (18.4) A30593-ND 28 ~~ «13.80 60.87 | 794954-8 Brass, Gold A30639-ND 62 39.51 174.29) 1586317-2 
10 89 (22.6) AOUSELENTD 5 Sie 66'97° | 1-79406%20 Phos. Brz., Gold A30641-ND 69 44.25 195.24) 1586317-4 
12 1.06 (26.8) A30595-ND 29. 16.70 73.66 | 1-794954-2 Brass, Pre-Tin A30642-ND 28 4.00 17.63] 1586315-1 
7 ; f ; i i ; 
14 1.22 (31.0) A30596-ND 29 ~=«18.37 81.02 | 1-794954-4 boc48 Phos. Brz., Pre-Tin | A30644-ND 28 6.07 26.80 1586315-3 
16 1.39 (35.2) A30597-ND at 20.20 ag.i2 | 1-794954-6 Brass, Gold A30643-ND 62 39.51 174.29 1586315-2 
ie 1.55 (39.4) UNE Be, 2550 Saioa: | aevaaasae Phos. Brz., Gold A30645-ND 69 44.25 195.24) 1586315-4 
20 1.72 (43.6) A30599-ND 38 24.44 ~—- 107.83 | 2-794954-0 Tools 
22 1.88 (47.8) A30600-ND 42 26.89 118.62 | 2-794954-2 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 22-26AWG | A30666-ND 489.35/1 91387-1 
24 2.05 (52.0) A30601-ND 46 29.57 130.48 | 2-794954-4 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 18-22AWG | A30667-ND 489.35/1 91388-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco i x : 
pial amp _  Metrimate Pin and Socket Connectors G 


Product Facts: * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/A1I 3544 »* Designed to meet IEC (440 V) requirements 
E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 * Tested to VDE requirements Polarized housings * Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 


No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Type A B Part No. 1 100 Part No. 
Square Grid Housings 
4 -829 (21.06) -703 (17.86) A29192-ND 1.05 68 207016-1 
6 1.024 (26.01) -703 (17.86) A29198-ND 1.20 we 207153-1 
9 Receptacle -976 (24.79) 937 (23.80) A29200-ND 1.55 1.00 207440-1 
1 12 (Use Pin Contacts) 1.173 (29.79) -937 (23.80) A29194-ND 1.93 1.25 207018-1 
18 1.592 (40.44) -937 (23.80) A29202-ND 2.22 1.43 207443-1 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) A29204-ND 2.56 1.65 207305-1 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) A29196-ND 3.42 2.20 207020-1 
4 -829 (21.06) .703 (17.86) A29191-ND 97 63 207015-1 
6 1.024 (26.01) -703 (17.86) A29197-ND 1.10 71 207152-1 
9 Plug -981 (24.92) -937 (23.80) A29199-ND 1.48 95 207439-1 
2 12 (Use Socket Contacts) 1.173 (29.79) 937 (23.80) A29193-ND 1.93 1.25 207017-1 
18 1.592 (40.44) .937 (23.80) A29201-ND 2.22 1.43 207442-1 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) A29203-ND 2.55 1.64 207304-1 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) A29195-ND 3.05 1.96 207019-1 
In-Line Housings 
3 1.033 (26.25) -485 (12.32) A29206-ND 1.07 69 207359-1 
3 6 Receptacle 1.625 (41.30) -485 (12.32) A29208-ND 1.39 -90 207376-1 
10 (Use Pin Contacts) 2.413 (61.30) -485 (12.32) A29190-ND 3.56 2.29 207397-1 
16 3.413 (86.70) -459 (11.65) A29211-ND 2.67 1.72 207543-1 
3 -933 (23.70) = A29207-ND 1.09 71 207360-1 
4 6 Plug 1.524 (38.70) = A29209-ND 1.67 1.08 207377-1 
10 (Use Socket Contacts) 2.311 (58.70) = A29210-ND 1.80 1.16 207396-1 
16 3.535 (89.79) = A29212-ND 2.08 1.34 207542-1 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts) 
5 1 _— = _ A29205-ND 1.21 78 211076-1 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Plating Type A B Part No. 1 100 Part No. 
Square Grid Vertical Headers 
4 Tin -890 (22.61) -500 (12.70) A30061-ND 5.19 3.72 207119-1 
4 Gold -890 (22.61) -500 (12.70) A30062-ND 7.38 5.29 207119-3 
6 Tin 1.090 (27.69) -500 (12.70) A30063-ND 4.56 3.27 207158-1 
6 Gold 1.090 (27.69) -500 (12.70) A30064-ND 6.33 4.54 207158-3 
9 Tin 1.090 (27.69) .737 (18.72) A30065-ND 6.39 4.58 207441-1 
9 Gold 1.090 (27.69) .737 (18.72) A30066-ND 9.69 6.95 207441-3 
6 12 Tin Pin 1.280 (32.51) .737 (18.72) A30067-ND 7.53 5.40 207120-1 
12 Gold 1.280 (32.51) .737 (18.72) A30068-ND 10.83 7.77 207120-3 
18 Tin 1.863 (47.32) .737 (18.72) A30069-ND 10.92 7.83 207444-1 
18 Gold 1.863 (47.32) .737 (18.72) A30070-ND 18.27 13.10 207444-3 
24 Tin 1.863 (47.32) 941 (23.90) A30071-ND 13.86 9.94 206763-1 
24 Gold 1.863 (47.32) 941 (23.90) A30072-ND 20.28 14.54 206763-3 
36 Tin 2.453 (62.31) -941 (23.90) A30073-ND 20.58 14.75 207121-1 
36 Gold 2.453 (62.31) .941 (23.90) A30074-ND 30.21 21.66 207121-3 
4 Tin -890 (22.61) -610 (15.49) A30075-ND 6.30 5.10 207496-1 
4 Gold -890 (22.61) .610 (15.49) A30076-ND 10.41 5.70 207496-3 
6 Tin 1.090 (27.69) .610 (15.49) A30077-ND 4.05 3.29 207524-1 
6 Gold 1.090 (27.69) -610 (15.49) A30078-ND 6.20 3.40 207524-3 
9 Tin 1.090 (27.69) -840 (21.34) A30079-ND 4.89 3.97 207526-1 
9 Gold 1.090 (27.69) -840 (21.34) A30080-ND 13.70 7.50 207526-3 
7 12 Tin Socket 1.280 (32.51) -840 (21.34) A30081-ND 5.59 4.53 207528-1 
12 Gold 1.280 (32.51) -840 (21.34) A30082-ND 10.23 5.60 207528-3 
18 Tin 1.863 (47.32) .840 (21.34) A30083-ND 8.13 6.58 207530-1 
18 Gold 1.863 (47.32) .840 (21.34) A30084-ND 18.23 9.98 207530-3 
24 Tin 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) A30085-ND 10.33 8.37 207532-1 
24 Gold 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) A30086-ND 19.48 10.66 207532-3 
36 Tin 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) A30087-ND 15.27 12.36 207534-1 
36 Gold 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) A30088-ND 28.94 15.84 207534-3 
In-Line Vertical Headers 
3 Tin 1.451 (36.86) — A30089-ND 4.35 3.12 207365-1 
3 Gold 1.451 (36.86) = A30090-ND 5.37 3.85 207365-3 
6 Tin 2.042 (51.87) = A30091-ND 5.76 4.13 207583-1 
8 6 Gold Pin 2.042 (51.87) = A30092-ND 7.53 5.40 207583-3 
10 Tin 2.829 (71.86) = A30093-ND 8.28 5.94 207584-1 
10 Gold 2.829 (71.86) = A30094-ND 11.04 7.92 207584-3 
16 Tin 4.041 (102.64) _ A30095-ND 11.01 7.90 207599-1 
16 Gold 4.041 (102.64) = A30096-ND 15.57 11.16 207599-3 
3 Tin 1.439 (36.55) — A30097-ND 3.19 2.59 207609-1 
3 Gold 1.439 (36.55) = A30098-ND 5.09 2.79 207609-3 
6 Tin 2.031 (51.59) _ A30099-ND 4.28 3.47 207611-1 
9 6 Gold Socks 2.031 (51.59) =z A30100-ND 7.21 3.95 207611-3 
10 Tin 2.819 (71.60) — A30060-ND 6.93 5.61 207613-1 
10 Gold 2.819 (71.60) = A30101-ND 10.60 5.80 207613-3 
16 Tin 4.007 (101.78) = A30102-ND 13.48 10.92 207615-1 
16 Gold 4.007 (101.78) = A30103-ND 15.71 8.60 207615-3 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip 
Size Diameter | Cont.| Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 PartNo. | PartNo. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
Crimp 
Pin A = _ — | 66107-2 } A1324CT-ND 32.39 148.43 A1324TR-ND 4,000 166.79/M | 66106-6 
Socket | 56.04] 035-055 | A = _ — | 66109-2 } A1654CT-ND 51.13 234.36 A1654TR-ND 4,000 263.33/M | 66108-6 
Pin ad) B A1344-ND 81 57 | 66107-4 | A1344CT-ND 56.49 258.93 A1344TR-ND 4,000 282.47/M | 66106-8 
Socket B A1345-ND 97 68 | 66109-4 | A1345CT-ND 70.22 321.82 A1345TR-ND 4,000 351.08/M_| 66108-8 
Pin A A1322-ND 54 38 | 66103-2 | — _ - = _ — | 66102-7 
Socket | 54.09] 40-080 | 4A A1323-ND 64 5 | 66105-2 | A1323CT-ND 40.28 184.64 A1323TR-ND 4,000 207.47/M | 66104-7 
Pin mee B A1342-ND 81 57 | 66103-4 | A1342CT-ND 52.94 242.65 A1342TR-ND 4,000 264.71/M | 66102-9 
Socket B A1343-ND 97 68 | 66105-4 | A1343CT-ND 63.28 290.02 A1343TR-ND 4,000 316.38/M_| 66104-9 
Pin A A1649-ND 54 38 | 66099-2 | A1649CT-ND 33.10 151.69 = - — | 66098-7 
Socket | 49.46] 080-100 | A A1665-ND 64 A5 | 66101-2 | — _ - _ _ — | 66100-7 
Pin aie B A1340-ND 81 57 | 66099-4 | A1340CT-ND 56.65 259.63 A1340TR-ND 4,000 283.23/M | 66098-9 
Socket B A16080-ND 97 68 | 66101-4 | A16080CT-ND 63.02 288.83 A16080TR-ND | 4,000 315.09/M_| 66100-9 
Tools 
A Bright tin-lead on entire contact Contact Extraction Tool .... A1329-ND 12.60/1 305183 
B Selective gold with 30y gold on Pro-Crimper II Tool with Dies A9920-ND 145.50/1 58495-1 
socnen emegumentorencvr | | Geen Tent 2524 NG ae a pa 
7 erti-Crimp Tool, 24- oe -| 519. 523- 
S0ninickel onentte:contact Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG ......0...0ccccccececssesseessesseeseesstesteatestevstessteseestess A9841-ND 468.14/1 91505-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


AmP Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Fig. 1 Fig. 3 ircui i 
7 6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix ig 2,3 & 4 Circuits, In Line 


3 & 4 Circuits, In Line 2 660 


218 


— é 3 ai i 
= id 
20 | 10 z "G01 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) Mounting Holes Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


Mounting Holes 
Fig. 2 12 Circuits, 


6,8 & 10 Circuits, Dual Row Dual Row 


Single Circuit 
2,3, & 4 Circuits, In Line Hae albedo j* .785 + 930 + 


ee HES pe oy | gi 7) CES 
+ fe ) f -— - B > Say re $ E =D c ; Mate with Free Hanging Socket Connectors 
200 lest A Pin Housing Detent Lock Hi = D |g 5 Socket Housing Housing Material: Natural nylon 

Te =o 4 366 . Pin Material: Copper alloy. 

ae Socket Housing (Plug) Note: Use standard pin for .062" (1.57 mm) 


Pin Housing (Cap) thick PC board. Use long tail for .125” 
(3.18 mm) thick PC board. 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 
-850 —} 


Fig. 7 


Mating parts include socket housings, a vertical PC 

Board socket header and the insulation displacement «484, 
connectors (IDC) | | 
Specifications: 

¢ Pre-Tin Solder Tail: width .052” (1.32mm) »* Housing 

Material: Nylon, black * Flammability Rating: UL94V-2 

* Contact: Phosphor bronze ¢ Pin Material: Copper alloy 

Recommended PC Board Layout: .061” (1.57mm) 

thick PC Board. 


No. of Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension — Inch Digi-Key Pricing AMP. 
Cir. |Description A B c D E iF Part No. 1 100 | Part No. Circuits} Description A B Part No. 1 100 | PartNo. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
Pin Housini 890 645 123 123 810 —| A1400-ND 29 18.53] 1-480305-0 or 
8 Litre 890 645 123 123 =— .630| _A1401-ND 34 21.51] 1-480304-0 pre lint Detenr Tock mip = ENOL pO; sal): 200208" 
y [PinHousing [4.090.845 123 123 4.010 —| A1402-ND 35 22.50| 1-480426-0 oe Dee 55 ee Ae aa ada 
Socket Housing | 1.090 845 123 123 —  .830| _A1403-ND 75 47.95] 1-480425-0 Pre-Tin Positive Lock 315 0 A14364-ND 77 55.05 | 350539-1 
g. |Pin Housing 850 575 138 «138.655 = —] A1404-ND 58 37.14] 1-480276-0 9 | Gold Positive Lock 315 0 A14365-ND 2.36 169.09 | 350539-2 
Socket Housing | .850 575 138.138 — 565] —A1405-ND .95 60.79] 1-480273-0 Gold Positive Lock 515 = A32186-NDO 2.36 169.09 | 1586530-2 
g |PinHousing [1.085 815 135 185 905 = —| ATA06-ND 1.01 64.52) 1-480277-0 Pre-Tin with Positive 
Socket Housing | 1.085 815 135 .135 — 805 A1407-ND 1.13 72.35] 1-480274-0 Lock Long Tail 515 = A14366-ND 1.66 419.24 | 350540-1 
12 chat Housing [1220 1.050 485 135 1085 |_ AMMEN tat aao| taane764 cena 
ocket Housing a J ‘ 3 —, nl | E x i =| ‘1 
4 [PinHousing [1.555 1.290 189 193 1.382 —|/ A1426-ND 1.70 108.84] 1-480324-0 voc Long Tail 515 = eee ee See 
Socket Housing | 1.555 1.290 133 133 — 1.280) A1427-ND 1.91 122.39] 1-480323-0 Pre-Tin with Detent Lock 15 A1210-ND 93 66.48 | 350210-1 
Fig. 2- Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Gold with Detent Lock 15 = A32181-NDO 3.00 215.10 | 1586514-2 
Pin Housing 3 _| Pre-Tin Positive Lock NW — A14368-ND 1.76 126.14 | 350541-1 
Detent Lock | 300 1200 — — — —|  atzoanp 99 9.87| 1-480850-0 Gold Positive Lock 5 — A32187-NDO 3.39 242.96 | 1586532-2 
Pin Housing 300 1240 — — — —|  A1408-ND 29 8.12 1-480351-0 Pre-Tin Detent 
1 |Socket Housing | — —  — 260 870 —J| A1409-ND 29 8.12| 1-480349-0 Lock Long Tail 5 — A14370-ND 1.32 94.93 | 350423-1 
Pin Housing Pre-Tin with Detent Lock 5 — A1212-ND 87 62.26 | 350211-1 
DetentLock | .300 1.325  — — — _—| __A25388-ND* __.39_24.80| 1-480401-0 Gold with Detent Lock 95 = A32182-NDO 240 171.87 | 1586515-2 
Sacket Housing | _—__—_—_—.260_ 995 A25389-ND* 2910.37] 1-480400-0 Pre-Tin Positive Lock o15 A14371-ND 4.68 120.54) 350543-1 
Shere (O10 © 880 "330 ee spas i ae once Gold Positive Lock 915 = — | A14372-ND 5.37 384.56 | 350543-2 
— - - - - - Gold Positive Lock O15 — A32188-NDO 4.66 333.72 | 1586534-2 
2  |Pin Housing 4 
Detent Lock 610 930 330 — —  —|  A2%5756-ND* 7145.70] 1-480498-1 Pre-Tin Positive 
Socket Housing — — — 530 860 .295| A25757-ND* 69 44.03] 1-480393-1 Lock Long Tail 915 = A14373-ND 2.98 213.44 | 350544-1 
Pin Housing B10 930 325 —  —  —J| A400-ND 29 18.53] 1-480305-0 Pre-Tin Detent 
Socket Housing — _— — .825 .850 .290 A1429-ND 30 19.44] 1-480303-0 Lock Long Tail 915 = A14374-ND 1.55 4111.03 | 350424-1 
3. Pin Housing Gold Detent Lock Long Tail 15 — A32185-NDO 7.92 567.64 | 1586525-2 
Detent Lock | 810 930 325 —  —  —J| A25414-ND* 63 _40.17| 1-480387-0 prarialbeattve 
Socket Housing | — — — .825 850 .290| A25415-ND* 68 43.66) 1-480388-0 
PinHousing | 1.010 930 330. —  —  —|  At402-ND 35 22.50| 1-480426-0 Lock Dual Row. 705 — (NAT) 1.19 85.96 | 1-380999-0 
Socket Housing | — —  — 1.030 850 .310| A1431-ND 30 18.94] 1-480424-0 6 | Gold Positive 
4 [Pin Housing Lock Dual Row 705 — A1215-ND 5.05 361.63 | 2-380999-0 
Detent Lock [1.010 930 330 —  —  —J|  A2S416-NDt 1.72 110.45] 794132-1 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | —  —  — 1.030.850 .310| A25417-NDt 5031.78) 770827-1 Lock Long Tail Dual Row 705 — A14376-ND 1.86 133.22 | 350425-1 
g [PinHousing =] 705° — ~~] At412-ND 8453.69] 1-480340-0 Pre-Tin Positive 
pocket Hotsing a es 59 37.92} 14802700) | Lock Dual Row 900 — | _At216-ND 1.38 99.09 | 350212-1 
3 9 900 A1206-ND 92 58.89] 1-480345-0 Petia Paahie 
Socket Housing 805 A1207-ND 6239.75] 1-480283-0 ; 
7 [Pin Housing [7005 — — —  — —| Aldi@nD 1.05 67.52) 1-480390-0 Lock Long Tail 900 — A14377-ND 210 150.71 | 350426-1 
Socket Housing 1.00 A1415-ND 1.18 75.98) 1-480285-0) + yy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Elecroncs «CSIVEE> = Commercial MATE-N-LOK® Connectors (Cont) 
No. of Dimension - Inch Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension — Inch} Digi-Key Pricing AMP 
Circuits) Description A B Part No. 1 100 | PartNo. Circuits} Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
Gold Positive Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing 
BG a aa Row 00 — EN) 6.70, _:ABOL04: | Sollee 2 | UL94V-2, Nylon, Natural 600 — |  A25753-ND 1.90 136.07 | 794120-1 
0! ositive 
Lock Dual Row 900 — A32183-NDO 5.80 415.95 | 1586518-2 3 | ULS4V-0, Nylon 600 — eH) 2.59 185.66 | 649488-1 
Pre-Tin Positive UL94V-2, Nylon, Natural 1.000 — A25430-ND 1.42 101.85 | 641737-1 
Lock Dual Row 1095  — A1218-ND 1.63 116.89 | 1-380991-0 4 | UL94V-2, Nylon, Natural 
40 Gold Positive Surface Mount Compatible 1.000 _ A25431-ND 2.30 165.15 | 770846-1 
Lock Dual Row 1.095 — A1219-ND 7.66 549.05 | 2-380991-0 UL94V-0, Nylon 1.000 — A25432-ND 216 154.77 | 1-641737-1 
Pre-Tin Positive 7 i; 
Lock Long Tail 109 — A14378-ND 3.02 216.42 | 350219-1 Fig..7-= PC Board Suriace: Mount Pin Header 
Pre-Tin Positive Lock 4.290 — A14379-ND 3.06 219.05 | 350213-1 4 _| Pin Header, In-Line een A25424-ND 2.07 148.17 | 770829-1 
12 Pre-Tin Positive Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) 
Lock Long Tail 1.290 — A14380-ND 3.19 228.54 | 350220-1 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 A14383-ND 61 49.43 | 770156-2 
Pre-Tin Positive Lock 1.680 = A14381-ND 3.77 270.03 | 350214-1 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-0 A25433-ND 87 70.58 | 794036-3 
16 | Pre-Tin Positive Pre-Tin Pin Finish 20AWG, Yellow, UL94V-2 A14384-ND ‘61 49.43 | 770156-4 
Lock Long Tail 1.680 — A14382-ND 4.92 352.87 | 350427-1 Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 A25434-ND 87 70.58 | 794036-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 Pre-Tin Pin Finish 18AWG, Orange, UL94V-2 A14385-ND 61 49.43 | 770156-3 
Pre-Tin, with Detent Lock 915 - A25420-ND 1.12 80.32 | 770328-1 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 A25435-ND 1.08 87.50 | 794036-1 
4 | Pre-Tin, with Detent Lock Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-2 A25436-ND 94 76.48 | 770156-5 
Housing Material UL94V-0 915 _— A25422-ND 95 67.93 | 794236-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94-V-0 A25437-ND 87 70.58 | 794036-4 
12 | Gold with Positive Lock 1290 — A32184-NDO 8.82 631.78 | 1586520-2 Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing - UL94V-2 For Feed-To Wiring, Polyester, White = — A25438-ND 18 14.95 | 770232-1 
4 Pre-Tin, In-Line, For Feed-Thru Wiring, Polyester, White _ = A25439-ND 19 15.49 | 770233-1 
SMT Compatible 1.000 — A25425-ND 1.26 102.13 | 794287-1 Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing 
ee |e 7 | ieee B10 170.00 | 3506411 | 2 Holes, Brass, Tin Plated 377.203 | A25427-ND 08 4.76 | 60843-1 
S. | eoa eee 2 | ieee Por 126.91 | 3506021 | | 3 Holes, Brass, Tin Plated 579.203 | _A25428-ND 06 5.21 | 60842-1 
12 | Pre-Tin, Matrix 1200 — A25426-ND 3.01 243.51 | 350643-1 ‘ : : : : : 
15 | Pre-Tin, Matrix 1440 — A25765-ND 3.68 297.65 | 350644-1 Tools 
Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing Certicrimp Crimp Tool, 30-22AWG, .035”-.055” Insulation Diameter A9951-ND 519.12/1 | 91515-1 
2 Socket Housing (Plug) 435 = ™14357-ND 51 32.89 | 1-480720-0 Certicrimp Crimp Tool, 24-18AWG, .043”-.100” Insulation Diameter A9948-ND §51.57/1] 91528-1 
3 Socket Housing (Plug) 630 = A14358-ND 1.07 68.73 | 1-480721-0 Certicrimp Crimp Tool, 24-18AWG, .060”-.100” Insulation Diameter A9974-ND 495.95/1 | 91512-1 
4 Socket Housing (Plug) 830 = A14359-ND 147 75.01 | 1-480722-0 Certicrimp Crimp Tool, 20-14AWG, .100”-.130” Insulation Diameter A9908-ND 457.32/1 | 91504-1 
ig. 5 - Motor Mount Housing (Positive Lock) Pro-Crimper Il Crimp Tool Without Dies A9996-ND 66.00/1 | 354940-1 
F Pin Housing (Cap) 705 = A14361-ND 8 56.13 | 1-480271-0 oe ll Crimp Tool, with Dies, 24-18AWG A25418-ND 159.99/1 | 90574-1 
6 Socket Housing (Plug) _ 610 A14413-ND ‘59 37.92 | 1-480270-0 ro" rimper III Crimp Tool, With Dies, 20-14AWG A25419-ND 159.99/1 | 90575-1 
. ‘ Die Set for Pro-Crimper III 24-18AWG A9940-ND 106.05/1 | 90574-2 
8 | Pin Housing (Cap) ies ae UD Var (94.23 | 1-480264-0 | | cot for Pro-Crimper Ill 20-14AWG A9939-ND 106.05/1 | 90575-2 
10 | Pin Housing (Cap) 1095 — A25411-ND 1.68 107.94 | 1-480286-0 : 
12 Pin Housing (Cap) 1290 — A25413-ND 1.84 117.99 | 1-480288-0 Contact Extraction Tool A1419-ND 13.23/1 | 465644-1 
12 | Socket Housing (Plug) — 1.195]  A25412-ND 1.30 83.49 | 1-480287-0 | | Contact Insertion Tool A9998-ND 18.63/1 | 91002-1 
16 Pin Housing (Cap) 1.680 = A14363-ND 1.47 94.04 | 1-480439-0 Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
16 _| Socket Housing (Plug) — 1.585] —_A14362-ND 1.92 123.12 | 1-480438-0 | + Uy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated 0 RoHS Compliant 
Contacts 
Insul. Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel* AMP. 
Description Range Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. Size Pricing | Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 195 13.09 | 61174-1 ‘A25547TR-ND 8,000 32.03/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 195 13.09 | 61173-1 A25548TR-ND 6,500 32.03/M | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG = = —/- A25549TR-ND 8,000 71.55/M | 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 040 - .075 A25550-ND 3.08 20.75 | 61173-4 | A25550TR-ND 6,500 66.08/M | 350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 15.25 102.60 | 61174-5 A25552TR-ND 8,000 | 471.59/M | 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 15.25 102.60 | 61173-5 | — _ —|- 
Pin, Brass, Pre-Tin A1422-ND 1.32 8.87 | 60618-1 = =— —[- 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.30 8.76 60617-1 _— _ —|-— 
q , Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 287 19.33 | 60618-4 A25554TR-ND 8,000 66.08/M | 61116-4 
*Carties up to 15 amps maximum Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin ‘A25555-ND 287 19.33 | 60617-4 | A25555TR-ND 7,000 49.47/M | 61314-4 
(based on 30°C temperature rise) - 24-18AWG 
saw VseAislesibonsn toes Pin, Brass, Gold 060 - 100 A1432-ND 12.46 83.80 | 60618-5 | — = —[- 
: Socket, Brass, Gold A1433-ND 12.46 83.80 | 60617-5 A1433TR-ND 7,000 | 472.17/M | 61314-5 
* UL recognized for 250 volts, AC/DC Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 15.04 10117 | 60186 | — = == 
* CSA certified Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 12.84 ~—«-86.37_: | 60617-6 | A25559TR-ND 7,000 | 405.44/M | 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold = — — f= A25560TR-ND 8,000 | 266.55/M | 61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.30 876 | 60620-1 = = — [= 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.30 8.76 60619-1 _— _— —|-— 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 2.87 19.33 60620-4 — _— —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 400 - 130 A25562-ND 2.87 19.33 60619-4 _— _— —|-— 
Pin, Brass, Gold A1434-ND 11.81 79.45 | 60620-5 A1434TR-ND 5,000 | 471.59/M | 61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 12.46 83.80 | 60619-5 | — —_ —|- 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 14.30 96.17 | 60619-7 | A25565TR-ND 5,000 | 561.15/M | 61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin A25568-ND 1.95 13.09 | 350639-1 | A25568TR-ND 3,000 50.90/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin 115 Max. — _ —]- A25567TR-ND 3,000 50.90/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin (stacked) = = — — A25769TR-ND 3,000 95.22/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 2.87 19.32 | 350638-4 | A25570TR-ND 3,000 95.22/M | 350557-4 
Socket Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24727-ND 1.85 12.42 61518-1 _— _— —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24728-ND 1.95 13.09 61320-1 _— — —|-— 
For PC board with the following 7 
specifications: Keying Plug 
* Board Thickness: .062” (1.57mm) Nylon, Natural UL94V-2 _ A16066-ND — 14.64 | 200821-1 | — = —|- 


* Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area and inside wire barrel over .000050 minimum nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in 
mating area over .000050 minimum nickel * The TR are also available in CT. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 
Features: Characteristics: Approvals: ® 
* Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system Voltage Rating: 250VAC « Current Rating: 5 Amp maximum on 20 * Underwriters Laboratories Inc. AY 
* Contacts are on 3mm (.118 inch) centerline spacing AWG wire * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ File No. E28476 § e 


0.236 (6.0) < 1364 (9.24) 
Pick up button py 


No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits A | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Size Price |Part No. Fig. | cuits | A | Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Size Price | Part No. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging 12 | 18.85 _ A30286-ND 1.06 68 54 |— _ —]1-794615-2 
2 6.85 = A30236-ND A 7 22 = — ]1445049-2 14 | 21.85 _— A30287-ND 119° 77) =.60 |— _ —|1-794615-4 
3 9.85 = A30237-ND AT 3d | — = — |1445049-3 16 | 24.85 _ A30288-ND 143° 92 72|/— =_ —|1-794615-6 
4 112.85 = A30238-ND 54 35) 28 | — — — |1445049-4 5 18 | 27.85 _ A30289-ND 1.57 1.01 19 |— _- —|1-794615-8 
5 115.85 = A30239-ND 60 39 31 = = — |1445049-5 20 | 30.85 = A30290-ND 1.71. 110 86 |= - —|2-794615-0 
6 | 18.85 _- A30240-ND 67 43.34 | — _- — |1445049-6 22 | 33.85 = A30291-ND 1.71. 110 86 |— - —|2-794615-2 
1 7 121.85 = A30241-ND B 42 sz = — |1445049-7 24 | 36.85 - A30292-ND 183 118 93 | — = —|2-794615-4 
8 | 24.85 - A30242-ND 80 62 A |— - — |1445049-8 Receptacle Housing — Dual Row 
9 |27.85| —_ | A30243-ND 86 «5644 | — _— — |1445049-9 2 4.00 — | A30293-ND 38 2 2oTS = —]794617-2 
10 {30.85} —_ | A30244-ND 93 60 47 |— = — |1-1445049-0 4 7.00 — | A30294-ND 42 28 22|/— = —|794617-4 
11. {33.85 | —_ | A30245-ND 1.08 70 54 )— _— — |1-1445049-1 6 110.00) —_ | A30295-ND AZ 300 .24|/— = —|794617-6 
12 = |36.85 | — _ | A30246-ND 1.06 68 54 |— = — |1-1445049-2 8 113.00) —_ | A30296-ND 51 33) «©.26|— — —|794617-8 
Plug Housing — Single Row, Panel Mount 10 | 16.00 _ A30297-ND 56.387) 29 | — - —|1-794617-0 
2 6.85 _ A30247-ND AL 27 21 | _ — |1445048-2 6 12 | 19.00 — A30298-ND 62 40 32 )— _ —|1-794617-2 
3 9.85 =_ A30248-ND AT 3d 24 |= cd — |1445048-3 14 | 22.00 = A30299-ND 68 44 35 |— _ —|1-794617-4 
4 | 12.85 _ A30249-ND 54 35 .28 |— _ — |1445048-4 16 | 25.00 i A30300-ND 15 49 38 | — _- —|1-794617-6 
5 | 15.85 — A30250-ND 60 39 «31 j= =_ — |1445048-5 18 | 28.00 _ A30301-ND 82 53 42 )/— =_ —|1-794617-8 
6 | 18.85 - A30251-ND 67 43.34 |— _- — |1445048-6 20 | 31.00 _ A30302-ND 91 59 46 | — - —|2-794617-0 
2 7 | 21.85 _ A30252-ND 713 48 = 387 |— _ — |1445048-7 22 | 34.00 = A30303-ND 100 64 51)— — —|2-794617-2 
8 | 24.85 _ A30253-ND 80 62 AL j|— _ — |1445048-8 24 | 37.00 = A30304-ND 110.71 56 | - —|2-794617-4 
9 | 27.85 - A30254-ND 86 56 6.44 |— _ — |1445048-9 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
10 )30.85) — Bevo 3 6047 i = — [1-1445048-0 2 7.00] Tin [A30314-ND 156 143 71 ]— = —]1445050-2 
11 )33.85) — [Rees Day 1.08 70) 54 ie 7 — /1-1445048-1 3 | 10.00} Tin |A30315-ND 1.85 133 84 )— = —]1445050-3 
12 196.85 | — JESGZ5RNDE 1.06 68 54 _( = = tr14s50a8-2 4 |13.00| Tin |A30316-ND 214 1.54 97 |— - —]1445050-4 
Receptacle Housing — Single Row 5 |16.00} Tin | A30317-ND 243° 1.75 110 |— = —|1445050-5 
2 7.00 = A30258-ND AL 27 21 _ — |1445022-2 6 {19.00} Tin A30318-ND 2.72 1.96 1.23 |— = —|1445050-6 
3 | 10.00 = A30259-ND 48 31 24 | _ — |1445022-3 7 7 | 22.00} Tin | A30319-ND 3.01 2.16 1.36 | — _ —|1445050-7 
4 | 13.00 = A30260-ND 54 0.35.28 | — = — |1445022-4 8 | 25.00} Tin A30320-ND 3.30 2.37) 149 | — =_ —|1445050-8 
5 | 16.00 = A30261-ND 61 AO 31 = => — |1445022-5 9 | 28.00} Tin A30321-ND 3.59 2.58 1.62 | — - —|1445050-9 
6 | 19.00 = A30262-ND 674434 | = — |1445022-6 10 |31.00} Tin A30322-ND 3.88 2.79 1.75 | — =_ —|1-1445050-0 
3 7 | 22.00 = A30263-ND 74 48 38 | — = — |1445022-7 11 |34.00} Tin A30323-ND 417 2.99 1.88 | — _ —]1-1445050-1 
8 | 25.00 — A30264-ND 80 62 AL} — _- — |1445022-8 12 |37.00| Tin A30324-ND 446 3.20 2.01 | — - —|1-1445050-2 
9 | 28.00 -_ A30265-ND 87 «6.564 | — _ — |1445022-9 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
10 31.00) — |Betzcony 3 60 47 ie = —= /1+1445022-0 2 [7.00] Gold [A30325-ND 156 118 71 |— _ —]1445093-2 
11 34.00) — [ReczeRnba 100 65 oT ie = — /1-1448022-1 3 |10.00| Gold |A30326-ND 1.85 133 84 |— = —]1445093-3 
12, 187.00 | — JES0ZCRINDIS 1.06 60 __54 [Ee - == [Ies022s2 4 |13.00| Gold ]A30327-ND 214 1.54 97 |— = —]1445093-4 
Plug Housing — Dual Row, Free Hanging 5 |16.00) Gold | A30328-ND 243° 1.75 1.10 |— = —|1445093-5 
2 3.85 _ A30269-ND AL 27 21 _ — |794616-2 6 | 19.00] Gold | A30329-ND 2.72 1.96 123 |= - —|1445093-6 
4 6.85 — A30270-ND 540 35.28 | — a — |794616-4 7 7 | 22.00) Gold | A30330-ND 3.01 2.16 1.36 |— - —|1445093-7 
6 9.85 — A30271-ND 67 4334 | — = — |794616-6 8 | 25.00) Gold | A30331-ND 3.30 2.37 149 |— = —]1445093-8 
8 | 12.85 rae A30272-ND 80 520 AL |— — — |794616-8 9 | 28.00) Gold | A30332-ND 3.59 2.58 1.62 |— _- —|1445093-9 
10 | 15.85 = A30273-ND 93.6047 |— => — |1-794616-0 10 | 31.00) Gold | A30333-ND 3.88 2.79 1.75 |— =- —|1-1445093-0 
4 12 | 18.85 = A30274-ND 106 68 54 |— _ — |1-794616-2 11 134.00) Gold | A30334-ND 417 2.99 1.88 |— _ —]1-1445093-1 
14 (| 21.85 = A30275-ND 119.77 60 |— _ — |1-794616-4 12 [37.00] Gold | A30335-ND 446 3.20 2.01 |— = —|1-1445093-2 
‘ re = eee 1 ~ a = _ = eeaes ee Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
: ~~ - . : ; = ~~ ia | os a 2 $10.00) Tin A30336CT-ND* 2.88 1.73 — | A80336TR-ND| 210 | 293.71] 1445053-2 
20° [90.85 | — [ASOZZSNDER 1.58 1.02.80 lies 7 mctcedhcailL a! 3 |13.00] Tin |Aa30337CT-ND* 3.41 205  —|A30337TR-ND| 210 | 347.95|1445053-3 
22 /33.85/ — | A80279-ND 1.85 1.19.93 | — = — /2-794616-2 4 |16.00) Tin | A30338CT-ND* 3.94 237 — | A30338TR-ND) 210 | 402.18|1445053-4 
24 (36.85 | — |IAS0260:NDIEE) 1.99 1.26 1.00 [iS = —|2-794616-4 5 |19.00| Tin |A30339CT-ND* 4.47 269 —|A30339TR-ND| 210 | 456.42|1445053-5 
Plug Housing — Dual Row, Panel Mount 8 6 | 22.00] Tin A30340CT-ND* 5.01 3.01 — | A80340TR-ND| 210 | 510.66] 1445053-6 
2 3.85 _— A30281-ND AL 27 21 = — |794615-2 7 25.00) Tin A30341CT-ND* 5.54 3.33 — | A80341TR-ND| 210 | 564.90] 1445053-7 
4 6.85 _ A30282-ND 54 35 = 28 |— _ — |794615-4 8 | 28.00) Tin | A30342CT-ND* 6.07 3.65 — | A30342TR-ND| 210 | 619.14] 1445053-8 
5 6 9.85 _ A30283-ND 67 43.84 |— = — |794615-6 9 131.00] Tin A30343CT-ND* 6.60 3.97 — | A80343TR-ND| 210 | 673.38] 1445053-9 
8 | 12.85 _ A30284-ND 80 62 41 |— = — |794615-8 10 | 34.00} Tin A30344CT-ND* 7.13 4.29 — | A80344TR-ND| 210 | 727.62) 1-1445053-0 
10 | 15.85 _ A30285-ND 93 60 47 |— _- — |1-794615-0 * Cut Tape ** Loose Piece (Continued) 
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tyco Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) 
Bectroncs «= SAINI 
No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | A Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Size Price |Part No. Fig. | cuits | A | Plating | PartNo. 1 100 1,000) Part No. Size Price | Part No. 
3 | 11 ]37.00] Tin | A30345CT-ND* 7.67 4.60 — | A30345TR-ND] 210 | 781.86 f1-1445053-1 16 [28.00] Tin |A30433CT-ND* 6.86 4.12 — | A30433TR-ND| 175 | 583.04] 1-794636-6 
12 |40.00| Tin | A30346CT-ND* 8.20 4.92 — | A30346TR-ND| 210 | 836.09 |1-1445053-2 18 |31.00| Tin |A30434CT-ND* 7.62 4.58 — | A30434TR-ND| 175 | 647.49) 1-794636-8 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 12 5 ay Ay Peep Be oe = Rapes Me ae Foca 
* A in -ND* a i ie ix O i y 
Fee cot Ree ee ee pT oo | autos adeoeng 24 | 40.00] Tin [As0437CT-ND* 9.45 5.67 — | A30437TR-ND| 175 | 802.92 |2-794636-4 
4 |16.00| Gold | A30349CT-ND* 3.94 2.37 — | A30349TR-ND| 210 402.18 |1445096-4 Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
5 |19.00] Gold | A30350CT-ND* 4.47 2.69 — | A30350TR-ND) 210 | 456.42 |1445096-5 2 | 7.00] Gold [A30438CT-ND* 3.48 2.09 — ]A30438TR-ND| 250 ] 422.54]794638-2 
6 [22.00] Gold | A30351CT-ND* 5.01 3.01 — | A30351TR-ND| 210 | 510.66 |1445096-6 4 | 10.00} Gold |A30439CT-ND* 4.81 2.89 — | A30439TR-ND| 175 | 408.84 |794638-4 
8 7 [25.00] Gold | A30352CT-ND* 5.54 3.33 — | A30352TR-ND| 210 | 564.90 /1445096-7 6 | 13.00} Gold /A30440CT-ND* 5.61 3.37 — | A80440TR-ND| 175 | 476.69 /794638-6 
8 |28.00] Gold | A30353CT-ND* 6.07 3.65 — | A30353TR-ND) 210 | 619.14 |1445096-8 8 | 16.00} Gold /A30441CT-ND* 5.61 3.37 — | A80441TR-ND| 175 | 476.69/794638-8 
9 |31.00| Gold | A30354CT-ND* 6.60 3.97 — | A30354TR-ND| 210 | 673.38 |1445096-9 10 | 19.00} Gold |A30442CT-ND* 7.31 4.39 — | A80442TR-ND| 175 | 621.35 /1-794638-0 
10 | 34.00} Gold | A30355CT-ND* 7.13 4.29 —|A30355TR-ND| 210 | 727.62 |1-1445096-0 to | 12 | 22.00) Gold /A30443CT-ND* 8.08 4.85  — ]A30443TR-ND| 175 | 686.80/1-794638-2 
11 |37.00| Gold | A30356CT-ND* 7.67 4.60 — | A30356TR-ND} 210 | 781.86 /1-1445096-1 14 | 25.00] Gold |A30444CT-ND* 8.88 5.33 — | A30444TR-ND| 175 | 754.84|1-794638-4 
12 | 40.00 | Gold | A30357CT-ND* 8.20 4.92 _— | A30357TR-ND| 210 | 836.09 |1-1445096-2 16 | 28.00] Gold |A30445CT-ND* 9.66 5.80 — | A30445TR-ND| 175 | 820.68|1-794638-6 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 18 |31.00| Gold |A30446CT-ND* 10.77 646 — |A30446TR-ND| 175 | 915.07|1-794638-8 
> T4044) Tin | A50358:ND 156 44371 = = — 14450562 20 | 34.00] Gold |A30447CT-ND* 11.72 7.03 _— | A30447TR-ND| 175 | 995.88|2-794638-0 
3 |1314| Tin | 430359-ND 185 133 84 rs = — 11445055-3 22 | 37.00] Gold |A30448CT-ND* 12.67 7.61 — | A30448TR-ND| 175 | 1077.28]2-794638-2 
4 |1614/ tin | A30360-ND 214 154 97 = = — |1445055-4 24 | 40.00] Gold |A30449CT-ND* 13.58 8.15 — | A30449TR-ND| 175 | 1154.10|2-794638-4 
5 |19.14] Tin | A30361-ND 2.43 1.75 1.10 =— _ — |1445055-5 Right Angle Thru-hole Header — Dual Row 
6 [22.14] Tin | A30362-ND 2.72 1.96 1.23 —_ —_ — |1445055-6 2 77.00] Tin |A30450-ND 82 «60 = .38 |— _ —]794618-2 
9 7 [25.14] Tin | A30363-ND 3.01 216 1.36 = = — 11445055-7 4 |10.00) Tin | A30451-ND 179 129 81 f— _ —|794618-4 
8 |28.14] Tin | A30364-ND 3.30 237 1.49 _ _ — |1445055-8 6 |13.00| Tin | A30452-ND 2.27 1.63 1.03 |— a —|794618-6 
9 |31.14] Tin | A30365-ND 3.59 258 1.62 _ _ — |1445055-9 8 | 16.00) Tin | A30453-ND 277 1.99 1.25 |— _ —|794618-8 
10 |34.14] Tin | A30366-ND 3.88 2.79 1.75 _ _ — |1-1445055-0 10_| 19.00} Tin _[.A30454-ND 3.25 2.34 1.47 | — = —|1-794618-0 
11 |37.14| Tin | A30367-ND 417 2.99 1.88 _ _ — |1-1445055-1 tg | 12 [22.00] Tin [A30455-ND 3.73 2.67 1.68 |— _ —]1-794618-2 
12 |40.14| Tin | A30368-ND 446 3.20 2.01 _ =- — |1-1445055-2 14 | 25.00} Tin | A30456-ND 4.21 3.02 1.90 |— _ —|1-794618-4 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns ic Be a Pane a 5 Sas = = = beets 
i in 58- 5. 79 2.38 | — _ —|1-794618- 
3 |isia| Gos \asoaon> ies tas | — | —| —hradsooes 20_|3400| Tin_|Aso4se-ND 5.87421 2.65 | — — | __ —lpros6i80 
4 116.14] Gold | A30371-ND 214 154 97 — = — |1445098-4 22 =| 37.00) Tin | A30460-ND 6.46 463 2.91 |— _ —|2-794618-2 
5 |19.14] Gold | A30372-ND 243 1.75 1.10 — _ — |1445098-5 24 | 40.00] Tin | A30461-ND 7.04 5.05 3.17 |— = —|2-794618-4 
6 | 22.14 | Gold | A30373-ND 2.72 1.96 1.23 _ - — |1445098-6 Right Angle Thru-hole Header — Dual Row 
9 7 [25.14] Gold | A30374-ND 3.01 216 1.36 = — — |1445098-7 2 | 7.00| Gold |A30462-ND 2.07 1.49 93 ]— _ —|794620-2 
8 |28.14] Gold | A30375-ND 3.30 2.37 1.49 _ _ — |1445098-8 4 |10.00| Gold | A30463-ND 2.83 2.03 1.28 |— _ —]794620-4 
9 |31.14] Gold | A30376-ND 3.59 2.58 1.62 _ _ — |1445098-9 6 |13.00| Gold |A30464-ND 3.58 2.57 1.61 |— _ —]794620-6 
10 | 34.14] Gold | A30377-ND 3.88 2.79 1.75 _ _ — |1-1445098-0 8 |16.00| Gold |A30465-ND 436 313 1.97 |— _ —]794620-8 
11 |37.14| Gold | A30378-ND 417 2.99 1.88 _ _ — |1-1445098-1 10 | 19.00} Gold | A30466-ND 5.11 3.67 2.30 |— a —|1-794620-0 
12 | 40.14] Gold | A30379-ND 446 3.20 2.01 = = — |1-1445098-2 42 |22.00! Gold |A30467-ND 5.87. 421 2.65 |— =, —|1-794620-2 
Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 13 14 | 25.00] Gold | A30468-ND 6.62 4.75 2.98 |— = —|1-794620-4 
2 [10.00] Tin | A30380CT-ND* 2.28 1.38 — ]A30380TR-ND] 215 ] 238.55 |1445057-2 16 | 28.00} Gold | A30469-ND 740 5.31 3.33 | — _ —|1-794620-6 
3 | 13.00) Tin | A30381CT-ND* 2.71 1.63 — | A30381TR-ND| 215 | 282.67 |1445057-3 18 | 31.00} Gold | A30470-ND 8.32 5.97 3.75 | — a= —|1-794620-8 
4 |16.00) Tin | A30382CT-ND* 4.40 2.64 — | A30382TR-ND| 215 | 459.07 1445057-4 20 [34.00] Gold | A80471-ND 9.24 663 416 |— = —|2-794620-0 
5 |19.00} Tin | A30383CT-ND* 3.55 2.14 — | A30383TR-ND) 215 | 370.86 |1445057-5 22 | 37.00] Gold [A30472-ND 10.17 7.29 4.58 | — = —]2-794620-2 
6 |22.00| Tin | A30384CT-ND* 3.97 2.39 — | A30384TR-ND| 215 | 414.97 |1445057-6 24 | 40.00] Gold [A30473-ND 11.10 7.96 5.00 |— = —|2-794620-4 
10 | 7 |25.00| Tin | A30385CT-ND* 4.40 2.64 — | A30385TR-ND| 215 | 459.07 |1445057-7 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
8 | 28.00} Tin A30386CT-ND* 4.82 2.90 — | A380386TR-ND} 215 | 503.18 |1445057-8 2 7.00 Tin A30474CT-ND* 3.12 1.88 — | A30474TR-ND] 150 | 227.47] 794627-2 
9 |31.00} Tin A30387CT-ND* 5.24 3.15 — | A380387TR-ND} 215 | 547.29 |1445057-9 4 110.00) Tin A30475CT-ND* 3.79 2.28 — | A30475TR-ND} 150 | 276.38] 794627-4 
10 | 34.00) Tin A30388CT-ND* 5.66 3.40 — | A380388TR-ND} 215 | 591.39 |1-1445057-0 6 113.00) Tin A30476CT-ND* 4.39 2.64 — | A30476TR-ND} 150 | 319.99] 794627-6 
11 |37.00| Tin | A30389CT-ND* 6.09 3.66 — | A30389TR-ND] 215 | 635.49 /1-1445057-1 8 |16.00|] Tin |A30477CT-ND* 5.13 3.08 —|A30477TR-ND| 150 | 373.70|794627-8 
12 | 40.00 | Tin | A30390CT-ND* 6.51 3.91 _— | A30390TR-ND| 215 | 679.59 |1-1445057-2 10 |19.00| Tin |A30478CT-ND* 5.74 3.45  — | A30478TR-ND| 150 | 418.17/1-794627-0 
Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 12 | 22.00} Tin |A30479CT-ND* 6.34 3.81 — | A30479TR-ND| 150 | 461.95) 1-794627-2 
2 10.00 Gold A30391CT-ND* 2.88 1.73 — | A380391TR-ND| 215 300.70 |1445100-2 4 14 | 25.00 Tin A30480CT-ND* 6.94 4.17 — | A380480TR-ND} 150 505.56 | 1-794627-4 
3 13.00 Gold A30392CT-ND* 3.41 2.05 — | A30392TR-ND| 215 356.23 |1445100-3 16 | 28.00 Tin A30481CT-ND* 7.55 4.53 — | A30481TR-ND} 150 550.02 | 1-794627-6 
4 16.00 Gold A30393CT-ND* 3.94 2.37 — | A380393TR-ND| 215 411.76 |1445100-4 18 | 31.00 Tin A30482CT-ND* 8.59 5.16 — | A380482TR-ND} 150 625.97 | 1-794627-8 
5 119.00] Gold | A30394CT-ND* 4.47 2.69  —|A30394TR-ND) 215 | 467.29 |1445100-5 20 |34.00| Tin |A30483CT-ND* 9.34 5.61 _— | A30483TR-ND| 150 | 680.35|2-794627-0 
6 | 22.00 | Gold | A30395CT-ND* 5.01 3.01 — | A30395TR-ND| 215 | 522.82 |1445100-6 22 | 37.00] Tin |A30484CT-ND* 10.07 6.05 — | A30484TR-ND| 150 | 733.80|2-794627-2 
10 | 7 [25.00] Gold | A30396CT-ND* 5.54 3.33 — |A30396TR-ND] 215 | 578.35 |1445100-7 24 | 40.00] Tin _|A30485CT-ND* 10.81 6.49 — | A30485TR-ND| 150 | 787.25|2-794627-4 
8 | 28.00) Gold | A30397CT-ND* 6.07 3.65 — | A380397TR-ND} 215 | 633.88 |1445100-8 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
9 |31.00]) Gold | A30398CT-ND* 6.60 3.97 — | A30398TR-ND| 215 | 689.42 )1445100-9 2 | 7.001 Gold |A30486CT-ND* 4.07 245  — |A30486TR-ND| 150 | 296.57]794629-2 
10 |34.00| Gold | A30399CT-ND* 7.13 4.29 —|A30399TR-ND| 215 | 744.94 |1-1445100-0 4 110.00! Gold |A30487CT-ND* 508 305  — | A30487TR-ND| 150) 369.93|794629-4 
11 |37.00| Gold | A30400CT-ND* 7.67 4.60 — | A30400TR-ND} 215 | 800.47 /1-1445100-1 6 11300! Gold |A30488CT-ND* 601 361  — | A30488TR-ND| 150) 438.00|794629-6 
12 | 40.00 | Gold | A30401CT-ND* 8.20 4.92 — | A30401TR-ND| 215 | 856.00 |1-1445100-2 8 11600! Gold |A30489CT-ND* 713 429  — | A30489TR-ND| 150) 51976|794629-8 
Vertical Thru Hole Header — Dual Row 10 | 19.00} Gold |A30490CT-ND* 8.07 4.84 _— | A30490TR-ND| 150 | 587.66 |1-794629-0 
2 [7.00] Tin | A30402-ND 107 7749 = = — ]794630-2 14 | 12 [22.00] Gold A30491CT-ND* 9.03 5.42 — | A30491TR-ND| 150 | 658.12]1-794629-2 
4 |10.00]) Tin | A30403-ND 149 1.07 67 _ _ — |794630-4 14 | 25.00} Gold |A30492CT-ND* 9.98 599 — | A30492TR-ND] 150 | 726.87|1-794629-4 
6 |13.00] Tin | A30404-ND 188 1.36 85 _ _ — |794630-6 16 | 28.00] Gold /A30493CT-ND* 10.94 657 — | A30493TR-ND] 150 | 796.82|1-794629-6 
8 |16.00]) Tin | A30405-ND 2.29 1.65 1.04 _ _ — |794630-8 18 |31.00| Gold |A30494CT-ND* 12.40 7.44 — | A30494TR-ND] 150 | 903.38 |1-794629-8 
10 | 19.00} Tin | A30406-ND 2.68 1.93 1.21 —_ —_ — |1-794630-0 20 | 34.00] Gold | A30495CT-ND* 13.56 8.14 — | A30495TR-ND| 150 | 987.86|2-794629-0 
11 | 12 |22.00) Tin | a30407-ND 3.07 2.21 1.39 _ — — |1-794630-2 22 | 37.00] Gold |A30496CT-ND* 14.73 8.84 — | A30496TR-ND| 150 | 1073.37]2-794629-2 
14 | 25.00] Tin | A30408-ND 3.48 2.50 1.57 — _ — |1-794630-4 24 | 40.00] Gold | A30497CT-ND* 15.89 9.54 — | A30497TR-ND| 150 | 1157.87|2-794629-4 
16 | 28.00} Tin | A30409-ND 3.87 2.78 1.75 _ _ — |1-794630-6 
18 |31.00} Tin | A30410-ND 436 313 1.97 _ _ — |1-794630-8 
20 [34.00 | Tin | A30411-ND 484 347 2.18 _ = — |2-794630-0 Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
22 37.00] Tin | A30412-ND 5.33 3.82 2.40 = _ — |2-794630-2 Description Part No. 1 100 1,000 | Part No. Size | Price | Part No. 
24 | 40.00} Tin | A30413-ND 5.81 417 2.62 _ —_ — |2-794630-4 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-in 
Vorticel Tht Hole Header —\Duslihow Tin, 20-24AWG.. : ‘A30305TR-ND| 15,000] 39.87/M | 794606-1 
2 | 7.00) Gold | A30414-ND 169 122 7 = = — /794632-2 Tin, 20-24AWG A30305-ND** .29 8.29 64.82 |— - —| 794610-1 
4 | 10.00} Gold | A30415-ND 2.34 1.68 1.06 = = — |794632-4 Gold, 20-24AWG A30306TR-ND|15,000) 69.02/M | 794606-3 
: ion au a ae ae Ve a — = Lakers Gold, 20-24AWG A30306-ND™* 15 7.28 56.53 /— = —|794610-3 
: i ‘ . : ~_ > = Tin, 26-30AWG A30309TR-ND | 15,000} 39.87/M | 794607-1 
10 {19.00 | Gold _[PASOSIS:NDEN) 4.23 3.04 1.91 = = — |1-794682-0 | | Tin, 26-30AWG... -]A30309-ND 29 8.29 64.82|— = —| 794611-1 
41 | 12 [22,00] Gold | A30419-ND 4.85 3.48 2.19 = = —]1-794632-2 | | Gold, 26-30AWG.... se A30310TR-ND|15,000) 69.02/M | 794607-3 
14 | 25.00) Gold / A30420-ND 5.49 3.94 2.47 a = —]1-794632-4 | | Gold, 26-30AWG..... .[A30310-ND 3014.44 113.00 |— — —| 794611-3 
16 | 28.00} Gold | A30421-ND 610 4.38 2.75 _ _ — |1-794632-6 Plan Contacts; CHinio. Sia 
18 |31.00| Gold | A30422-ND 6.86 4.92 3.09 = = — |1-794632-8 s ? Prionee 
20 |34.00) Gold | A30423-ND 763 547 3.44 —_ =. — |2-794632-0 Tin, 20-24AWG.. eh A30307TR-ND |} 10,000) 39.87/M | 1-794608-0 
92 137.00) Gold | A30424-ND 8.39 6.02 3.78 = = —1p-794630-2 | | Tin, 20-24AWG... .}A30307-ND** .29 8.29 64.82 |— _ —) 1-794612-0 
24 |40.00| Gold | A30425-ND 916 657 413 = = —|2-794630-4 | | Gold, 20-24AWG... : A30308TR-ND | 10,000] 69.02/M | 794608-3 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns Bowe aces) 30 14.44 113.00 A30311TR ND 10,000 39. 877M oer 
2 17.00 | Tin | A30426CT-ND* 2.81 1.69 — |A30426TR-ND] 250 ] 341.45 [794636-2 Tin, 26-30AWG A303t1-ND** 29 8.29 64.82 |— at | 7946134 
4 |10.00| Tin | A30427CT-ND* 3.75 2.25 — | A30427TR-ND] 175 | 318.46 |794636-4 Gold. 26-30AW . . | n30312TR-ND | 10.000) 69.02/m | 794609-3 
6 |13.00| Tin | A30428CT-ND* 4.25 2.56 — | A30428TR-ND] 175 | 361.36 |794636-6 Gold 26-30AwG A30312-NO* 30 14.44 113.00|— cn | 794613-3 
12 | 8 | 16.00] Tin | A30429CT-ND* 4.88 2.93 — |A30429TR-ND| 175 | 414.43 |794636-8 , a i : : 
10_|19.00 | Tin | A30430CT-ND* 5.36 3.22 — | A30430TR-ND| 175 | 455.94 [1-794636-0 | | Certi-Crimp Tool, 20-24AWG....... A30498-ND 457.32/1 = = — | 91501-1 
12 [22.00 Tin | A30431CT-ND* 5.86 352  — |A30431TR-ND| 175 | 497.84 |1-794636-2 | |Certi-Crimp II Tool, 26-30AWG.....] A30313-ND 457.32/1 = = —|91502-1 
14 | 25.00 | Tin | A30432CT-ND* 6.37 3.83 — | A30432TR-ND] 175 | 541.54 |1-794636-4 


* Cut Tape ** Loose Piece 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco 
Elecroncs  —*IWI> = Mini-Universal MATE-N-LOK® and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK®: Features: * Compact * Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets can be used on the power supply wiring ¢ Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive locking 
mechanism to prevent accidental disengagement of mated connectors. Also facilitates panel mounting * Contacts accept wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of UL, Inc File 
No. E28476 » Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 » Passed test by VDE under their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC between 
adjacent circuits * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum between adjacent circuits * Voltage Rating: GOOVAC or DC * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact * Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK®: Features: * Compact * Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. * Mates with all standard Mini- 
Universal MATE-N-LOCK connector housings * Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings and contacts * Product has been tested to IP Level 5/7 for .040” - .083” [1.02 - 2.11 mm] insulation diameter wire Performance Char- 
acteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1.5K VAC « Insulation Resistance: 1000MQ maximum between adjacent circuits * Voltage Rating: 600VAC or DC * Current: 9A maximum « Contact Retention: 8 pounds minimum per contact © Durability: 
20 cycles, mating and unmating 
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Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key® Website for manufacturer's drawings. 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
.163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon : No. of ay Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
F 2 Phillie 386 (9.80) A25587-ND 50 32 1721654 Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. fl 100 Part No. 
3 .551 (14.00) A25588-ND 55 36 172166-1 .163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon 
1A 2 Cap In-Line 386 (9.80) A25652-ND 51 33 172233-1 1 2 Plug In-Line .386 (9.80) A30709-ND 65 A2 794894-1 
3 551 (14.00) A25653-ND 57 37 172234-1 
3 386 (9.80) A25697-ND 7 79 T7O1S7A 1B 2 Cap In-Line 386 (9.80) A30714-ND 75 Ag 794896-1 
1B Cap In-Line F A . : 
3 -551 (14.00) A25698-ND 50 32 172158-1 4 Plug Dual Row 486 (12.34) ‘A30710-ND 66 43 794805-1 
Plug Dual Row A25571-ND 50 33 172167-1 4 Cap Dual R 386 (9.80 A30715-ND 79 51 794939-1 
A 4 Cap Dual Row 386 (8.80) A25572-ND 53 34 472159-1 et 386 (9.80) : : 
6 Plug Dual Row 554 (14.00 A25573-ND 68 A4 172168-1 6 Plug Dual Row .651 (16.54) A30711-ND 94 61 794895-1 
Cap Dual Row BON (400) A25574-ND 70 45 172160-1 9 6 Cap Dual Row .386 (9.80) A30716-ND 1.04 67 794940-1 
Plug Matrix A25702-ND 74 4B 172169-1 
9 Cap Matrix 551 (14.00) (GESEAND 78 a q716t-1 8 Plug Dual Row 814 (20.68) A30712-ND 1.03 66 794821-1 
‘ . Plug Matrix or OREN 35 55 T7704 8 Cap Dual Row 714 (8.14) A30717-ND 114 74 794941-1 
Cap Matrix ; : A25700-ND 82 53 172162-1 10 Plug Dual Row 977 (24.82) A30713-ND 1.12 72 794781-1 
15 Plug Matrix 882 (22.40) A25704-ND 1.09 70 Wer 10 Cap Dual Row .877 (22.28) A30718-ND 1.26 81 794942-1 
Cap Matrix : : A25701-ND 1.04 67 172163-1 
3 714 (18.14) A25575-ND 60 39 7705791 z Interface Seal - A30719-ND 54 36 794772-2 
10 877 (22.28) A25576-ND 67 A3 770580-1 4 Interface Seal _ A30720-ND 50 33 794772-4 
12 Plug Dual Row 1.040 (26.42) A25577-ND Pak 46 770581-1 — 6 Interface Seal = A30721-ND 60 40 794772-6 
14 1.203 (30.56) A25578-ND 1.60 1.03 770582-1 — . i 
4 16 1.366 (34.70) | A25579-ND 4.12 72 770583-1 ts ae oa nie A fe ef ain : 
18 7529 (38.84) 725580-ND 7.26 8 7705841 Mstace eet = ; : 
20 Plug Dual Row 1.692 (42.98) A25581-ND 1.40 90 770585-1 _ _ Cavity Plug Seal — A30724-ND 31 24 794995-1 
22 1.855 (47.12) A25582-ND 1.53 99 770586-1 —— 
24 2.018 (51.26) A25583-ND 1.67 1.08 770587-1 = a Cavity Wire Seal = A30725-ND 24 16 794758-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .008” (.20mm) = Connector 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area and 
.000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Socket 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A 725667-ND 29 9.87 | 794059-1 | A25667CT-ND - 60.10 | A2S667TR-ND | 10,000] 3246/M | 7708351 
026" |, a0 4000 '(88081 27) B 671 (17.04) | 95671-ND 52 33.22 | 794059-3 | A25671CT-ND = 301.53 | A25671TR-ND | 10,000 | 167.72/M | 770835-3 
A A25675-ND 28 9.58 | 770985-1 | A25675CT-ND = 60.10 | A256751R-ND | 7,000 | 36.06/M | 770901-1 
ebreey || 2 0AL = OBIE LEIS) B 671 (17.04) | 495679-ND 52 33.22 | 770985-3 | A25679CT-ND = 30153 | — = — | 770901-3 
2-18 | 059-110 or 183 max. ry 71 70a | A25683-ND 29 9.87 | 770987-1 | A25683CT-ND 33.06 60.10 | AdseBsTR-ND | 4,500] 36.06/M | 770903-1 
or 22(2) | (1.50-2.79 or 3.38) B ; ; A25687-ND 52 33.22 | 7709873 | — = _ -& a — | 770903-3 
20:16, | 20/9 =-126'r 094(2) A 689 (17.50) | A25691-ND 29 6.13 | 171638-1 | A25691CT-ND = 55.08 | AgsegiTR-ND | 4,000 | 33.05m | 171636-1 
or 20(2) | (2.01 - 3.20 or 2.79) ; ; ; : i ; : 
Socket Contacts 
A 725668-ND 18 5.99 | 794058-1 | A25668CT-ND = 60.10 | A2S668TR-ND | 10,000 |] 3246/M | 7708341 
26" || ---035'= 1050/(8. 891.27) B 5916.74) | n95672-ND 31 20.14 | 794058-3 | A25672CT-ND = 326.13 | A25672TR-ND | 10,000 | 176.11/M | 770834-3 
ry ‘A25676-ND 29 9.87 | 770986-1 | A25676CT-ND = 60.10 | A2se76TR-ND | 7,000 | 36.06/M | 770902-1 
BEae es |) antihti=aOBSI(t PAI 18) B 5916.74) | n5680-ND 52 33.22 | 770986-3 | A25680CT-ND = 313.90 | A25680TR-ND | 7,000 | 194.00/m | 770902-3 
218 | 059-110 or 133 max. A 659 (1674) | A2S6B4ND 18 5.99 | 770988-1 | A256e4cT-ND 33.06 60.10 | A25684TR-ND | 4,500 | 36.06/M | 770904-1 
or 22(2) | (1.50-2.37 or 3.38) B ; ; A25688-ND ‘52 33.22 | 770988-3 | A25688CT-ND 157.51 286.38 | — = — | 770904-3 
20-16 079-126 
Abie A 689(17.50) | A25692-ND 24 5.04 | 171639-1 | A25692CT-ND = 55.48 | agseg2TR-ND | 4,000 | 33.29m | 171637-1 
Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. 1 100 Part No. Description Part No. Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 
Keying Plug 94V-0.... ~ | A25693-ND 30 1264] 1746701 [— = = = 
Contact Extraction Too A25695-ND 19.28 _ 189727-1 |— = _ _ 
Contact Insertion Tool A1444-ND 17.06 _ 455830-1. | — _— _— — 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 30-26AWG . A9819-ND 186.35 — J 90870-1 | Die Set for PRO-CRIMPER III 30-26AWG... A9956-ND 140.90 90870-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 26-22AWG..... A25584-ND 145.50 — | 90758-1 | Die Set for PRO-CRIMPER III 26-22W1 A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 22-18 or 22(2)AWG....... | A25585-ND 145.50 — J 90759-1 | Die Set for PRO-CRIMPER III 22-18AWG.. A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 20-16 or 20(2)AWG........ A25586-ND 218.16 —| so760-1 |— = = at 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 157 


tyco 3 : 
Fecroncs | (CSIVE §=Mini-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK2®: Features: * Pins and sockets can be intermixed in the same housing _ Performance Characteristics: » Dielectric Withstanding Voltage: 1500V AC or DC between adjacent circuits 
although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok® housings * Contacts accept _at sea level ¢ Insulation Resistance: 100MO minimum between adjacent circuits * Voltage Rating: 6(00V AC 
wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program or DC »* Contact Retention: 20 pounds minimum per contact » Durability: 25 cycles, mating and unmating 
of UL Inc File No. E28476 * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 
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Mini-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
.163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon 16 Plug, Dual Row 1.551 (39.40) A25716-ND 1.30 84 794206-1 
7 Plug, In-Line _ A25654-ND 63 A 794184-1 Cap, Dual Row A25717-ND 1.26 81 794207-1 
Cap, In-Li A25655-ND 69 A5 794185-1 z : 
1 ap, In ine a Plug, Dual ow | 5 744 (43.54) | A25718-ND 1.46 94 794208-1 
3 Plug, In-Line -_ A25656-ND 66 AB 794186-1 Cap, Dual Row A25719-ND 1.69 1.09 794209-1 
Cap, In-Line A25657-ND Wes 50 794187-1 . 
3 20 Plug, Dual Row | 4 77 (479g) | A25720-ND 1.63 1.05 794210-1 
4 Plug, Dual Row | 574 (44.59) | A#6658-ND 15 48 | 794188-1 Cap, Dual Row A25721-ND 1.88 4.21 794211-1 
2 Cap, Dual! Row elise ie AQ | 7001881 - Plug, Dual Row | > 949 64,g9) | A25722-ND 179 145 | 794212-1 
6 Plug; Dual Row | 736 ,(18.70) | iempoone a gel sadatce Cap, Dual Row A25723-ND 207 133 | 79421344 
Cap, Dual Row A25661-ND 1.25 80 794191-1 
Plug, Dual Row A25724-ND 1.63 1.05 794214-1 
Plug, Dual Row A25662-ND 116 75 794192-1 24 2.208 (55.96) 
8 899 (22.24) Cap, Dual Row A25725-ND 2.26 1.45 794215-1 
Cap, Dual Row A25705-ND 114 74 794193-1 - 
a Plug, Dual Row | 60 (96.97) | A25663-ND 121 78 | 794196-1 9 Plug, Matrix 736 (18.69) | 425706-ND ie BD: | Mette 
é Cap, Dual Row A25708-ND 1.58 4.02 | 794197-1 Cap, Matrix A25707-ND 1.40 90 | 794195-1 
3 Plug, Dual Row | 4 995 ¢g4 49) | A25711-ND 1.04 67 | 794198-1 4 | 12 Plug, Matrix 901 (22,89) | 426709-ND 121 78 | 794200-1 
Cap, Dual Row A25712-ND 1.20 77 | 794199-1 Cap, Matrix A25710-ND 1.46 94 | 794201-1 
: Plug, Matrix A25714-ND 3.20 2.06 794204-1 
- Plug, Dual Row | 4 356 (35.06) | A%5664-ND 1.24 78 794202-1 15 y 4.087 (27.10) 
Cap, Dual Row A25713-ND 1.19 red 794203-1 Cap, Matrix A25715-ND 1.49 96 794205-1 
Mini-Universal MATE-N-LOK2® Contacts 
Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .010” (.25mm) Pin -775 (19.69) Sick |— .775 (19.69) 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” Connector Connector 1 rf 
(.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum Pa t 


tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on 
entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing} AMP Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Part No. (AWG) Inch (mm) Plating Part No. u 100 Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Socket Contacts 
A A28808-ND .29 9.87 794225-1 
A A28800-ND 29 9.87 794224-1 - 5 - 
30-26 .035-.050 (8.89-1.27) : ne alte oe 08672050 (8-80-27) B A28809-ND 52 33.22 | 794225-3 
= : ; “ Deon hay gRsaabaas A A28810-ND 29 9.87 | 794227-1 
26-22 .047-.069 (1.19-1.75) A A28802-ND 29 9.87 | 794226-1 “B47-069 (1-19-1-78) B A28811-ND 52 33.22 | 794227-3 
B A28803-ND 52 33.22 794226-3 | F Hl ~ 
20-48 .059-.110 (1.50-2.79) A A28812-ND 29 9.87 794229-1 
A A28804-ND 18 5.99 794228-1 B A28813-ND 52 33.22 794229-3 
e218 ADRS MOM Ue?) A (A28814-ND 30 1284 | 794231-1 
B A32446-ND0 52 33.22 1-794228-0 : : 
A 7428806-ND 30 12.84 94230-1 20-16 .079-.126 (2.01-3.20) B A28815-ND 31 20.14 794231-3 
20-16 .079-.126 (2.01-3.20) i : . is : B A32447-NDO 52 33.22 1-794231-0 
B A28807-ND 52 33.22 794230-3 " 
0 RoHS Compliant 


Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 


Digi-Key Price AMP. Digi-Key Price AMP. 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Pro-Crimper III with Die Set, 30-26 AWG A9819-ND 186.35 | 90870-1 Straight Action Hand Tool, 20-16 AWG A32491-ND 764.78 | 91594-1 
Pro-Crimper III with Die Set, 26-22 AWG A25584-ND 145.50 | 90758-1 Die Set, 30-24 AWG (use with A9996-ND) A9956-ND 140.90 | 90870-2 
Pro-Crimper III with Die Set, 22-18 AWG A25585-ND 145.50 | 90759-1 Die Set, 26-22 AWG (use with A9996-ND) A30039-ND 111.00 | 90758-2 
Pro-Crimper III with Die Set, 20-16 AWG A30726-ND 566.61 58707-1 Die Set, 22-18 AWG (use with A9996-ND) A30040-ND 111.00 | 90759-2 
Certi-Crimp Hand Tool, 22-18 AWG A9916-ND 468.14 | 91522-1 Die Set, 20-16 AWG (use with A9996-ND) A30727-ND 499.95 | 58707-2 
Straight Action Hand Tool, 26-22 AWG A32490-ND 491.31 91529-1 Pro-Crimper III Hand Tool (without Die Set) A9996-ND 66.00 | 354940-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
158 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco 


Electronics 


amp WMini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2® Headers 


Specifications: Contact Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150” (.00381mm) minimum tin-lead over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact. B: 
* Contact Material: Brass ¢ Solder Tail Diameter: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) 
.039” (1.00mm) * Housing: UL94V-0 White Nylon minimum nickel underplate on entire contact 


#20 


.500 (12.70) 
=) 
6 A .236 (5.99) 
To eet 
.270 (6.86) ~ t 500 (12.70) 
ff .236 
5 L(6:98) 
270 (6.86) 
No. of Contact | Dimension A Digi-Key Price Each | AMP No. of Contact | Dimension A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 4 100 | Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
«163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) 20 Dual Row B 1.691 (42.95) A25624-ND 6.44 4.62 | 794070-2 
A A32448-NDO val 46 | 1-770166-0 i | sia A re A25625-ND 256 1.84] 794071-1 
ual ROW 85: 7. 
5 Westin A 387 (8.83) A25590-ND TT 56) 770872-1 4 B A25626-ND 7.85 5.63 | 794071-2 
A PEER, Hh pO Oe(20 se | bial A ee A32470-NDO 282 1.79 | 1-794072-0 
B A32450-ND' 1.19 76 | 1-770166-1 ual Row 017 (51. 
1 u B A25628-ND 8.67 6.22 | 794072-2 
: SEAT of 49) 1-770170-0 .163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
A A32452-NDTO 95 61 | 1-770873-0 
3 In-Line 550 (13.97) A A32471-NDO 92 .59 | 1-770966-0 
B A25595-ND 1.82 1.31 770170-2 
2 In-Line B 388 (9.86) A25630-ND 2.33 1.68 | 770966-2 
B A25596-ND: 1.83 1.32 | 770873-2 
B A32472-NDO 1.93 1.23] 1-770966-1 
A A32453-NDO 88 56 | 1-770174-0 7 
A A25631-ND 1.85 1.33 | 770967-1 
A A32454-NDTO 1.18 75 | 1-770874-0 
4 Dual Row . 387 (9.83) Reseed is lees 3 In-Line A 551 (14.00) A32473-NDO 1.34 .86 | 1-770967-0 
55- i / -770174- 
B A25632-ND 3.18 2.29 | 770967-2 
B A25601-ND: 2.23 1.60) 770874-2 
A A32474-NDO 7 62 | 1-770968-0 
A A32456-NDO 90 58 | 1-770178-0 4 Dual Row 388 (9.86) 
6 Dual Row 550 (13.97) B A25634-ND 3.27 2.35 | 770968-2 
B A32457-NDO 210 1.34) 1-770178-1 
A A32475-NDO 1.36 87 | 1-770969-0 
2 B A32458-NDO 1.52 97 | 1-794065-0 6 Dual Row 551 (14.00) 
8 Dual Row é 713 (18.11) peonesninn 595 24678 | AevaaKeS B A32476-NDO 4.41 2.80 | 1-770969-1 
A A32477-NDO 1.90 1.21 | 1-770970-0 
46 bial A 877 (22.28) A32460-NDO 1.71 1.09 | 1-770743-0 6 8 Dual Row .714 (18.14) 
ual Row 877 (22. B A32478-ND 5.81 3.69 | 1-770970-1 
B A32461-NDO 3.32 2.11) 1-770743-1 : 
. ORSON reas are woduee 4 se. | sanaino A rien) A32479-NDO 2.21 1.40 | 1-770971-0 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) A32462-NDtO 2.01 1.28) 1-770621-0 8 peSetO ND fee 2 39:18; OTe 
B A25612-ND 3.94 2.83 | 794066-2 7 Siaihog A 1.040 (26.42) A32480-NDO 2.53 1.60 | 1-770972-0 
A A32463-NDO 187 1.00 | 4-770182-0 B A32481-NDO 741 4.70 | 1-770972-1 
9 Matrix 551 (14.00) 
B A32464-NDO 4.59 2.91 | 1-770182-1 A A32482-NDO 3.74 2.38 | 1-770973-0 
A A32465-NDO 193 1.23 | 1-770186-0 14 | Dual Row B 1.208 (30.56) A25644-ND 1213 8.70 | 770973-2 
3 | 12 Matrix 713 (18.11) 
B A32466-NDO 5.94 3.77 | 1-770186-1 B A32483-NDO 10.02 6.35 | 1-770973-1 
| : i A A32484-NDO 2.49 1.58 | 1-770974-0 
46 act A Peer A32467-NDO 2.32 1.48] 1-770190-0 16 | Dual Row 1.366 (34.70) 
B A25618-ND 7.36 5.28 | 770190-2 B A25646-ND 11.43 8.20 | 770974-2 
A A32468-NDO 1.66 1.06 | 1-794067-0 7 | 18 | Dual Row A 1.529 (38.84) A32485-NDO 4.20 2.66 | 1-794105-0 
14 | Dual Row 1.202 (30.53) 
B A25616-ND 4.60 3.30 | 794067-2 A A25648-ND 3.95 2.83 | 794106-1 
20 | Dual Row 1.692 (42.98) 
se pag A at A32469-NDO 1.85 1.18] 1-794068-0 B A25649-ND 14.62 10.48 | 794106-2 
ual Row 365 (34.67) 
4 B A25620-ND 5.09 3.65 | 794068-2 22 | Dual Row A 1.855 (47.12) A25696-ND 513 3.68 | 794107-1 
A A25621-ND 2.08 1.49) 794069-1 . 5 
18 | Dual Row 1.528 (38.81) ja) Gua eae A rrr A32486-NDO 5.60 3.55 | 1-794108-0 
B (ePID 5.78 4.15 | 794069-2 B A25651-ND 17.54 12.58 | 794108-2 
ee Dual Row 7 1.691 (42.95) (eae eo 665) 7etOz0nt t+ These part numbers are without drain holes. © RoHS Compliant 
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Fig. 1 


« Pins and sockets can be intermixed in the same housing 
¢ Positive polarization * Pin or socket contact can be hot 
* Positive locking housings » Removable, crimp snap-in 
contacts » Low contact mating force » Dual locking 
lances provide optimum contact stability * Panel-mount 
or free-hanging * Harness to PC board capability using 
pin or socket header assemblies Features: * Rated to 
600V * Insulation capacity to .200" (5.08 mm) diameter 
* Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing 


Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


CAP 
© HEADER 


Fig. 2 


* Circular design allows the 
connector to pass through 
7/8 inch knock-out holes in 
electrical fixtures and boxes 
Features: * Voltage: 600 
VAC or DC * Current: 20A 
maximum per UL-1977 


Dim. in inch (mm) 


* Special flanged universal MATE-N- 


LOK cap housing Features: * Voltage: 
600V * Current: 15.5A maximum 


Fig. 4 


* Mating Connectors: 
Housings and headers 
having the same num- 
ber of circuits. * Pins 
and sockets can be 
intermixed in the same 
housing * Test probes 
have 5A max. current 


Fig. 44 — 
2-5 Circuits 


PLUG 4 (2.13) Pin- 


Mates with Universal 
go ~ MATE-N-LOK 
Sockets 


rating * 1,000,000 
cycles * Test connec- 
tor housings are of the ‘530 (13.46) 
same configuration as (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head ___ __ (2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
standard housings sheet metal screws (not supplied) sheet metal screws (not supplied) 
Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP 
Nocof Digi-Key Pricing AMP Fig. Circuits Description Part No. Part No. 
: ae nae : Test Connectors (with spring loaded contacts) 
Fig. | Circuits Description Part No. 1 100 Part No. 4 Plug In-Line A25328-ND 39.01 25.03 3508482 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors Cap In-Line A25331-ND 41.05 26.34 350849-2 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) 3 Plug In-Line A25731-ND 56.29 36.11 350848-3 
F Plug In-Line A14276-ND 37 23.61 350865-1 4h Cap In-Line A25732-ND 53.48 34.31 350849-3 
Cap In-Line A14277-ND 37 23.61 350866-1 4 Plug In-Line A25330-ND 68.08 43.68 350848-4 
Plug In-Line Faure 36 a aBOTTTET Cap In-Line A25329-ND 68.05 43.66 350849-4 
2 capinl ican Ht ears 350778 7 Plug In-Line A25733-ND 87.13 55.90 350848-5 
ap n-Line 79" 5 5 0778-1 Cap In-Line A25734-ND 87.29 56.00 350849-5 
3 Plug In-Line A14280-ND A3 27.56 350766-1 7 - Plug Matrix ‘A25735-ND 105.47 67.66 350848-6 
Cap In-Line A14281-ND 52 33.21 350767-1 Cap Matrix A25736-ND 105.58 67.73 350849-6 
Plug In-Line A14282-ND 45 28.75 350779-1 5 + A , 
4 ea IncLine A14283-ND 57 36.40 350780-1 Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 
5 Plug In-Line A14284-ND 48 30.71 350809-1 No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP 
Cap In-Line A14285-ND -58 37.11 350810-1 Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | PartNo. 1 100 Part No. 
1 Plug In-Line A14286-ND 1.02 65.26 640581-1 Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
6 Cap In-Line A14287-ND* 2.64 169.63 926307-3 , wack Yes 040-190 | A14338-ND TH 90 | 6407731 
Plug Matrix A14288-ND 64 41.24 350715-1 meine No .200-.350 | _A25162-ND 1411 90 | 640713-2 
Cap Matrix A14289-ND 57 36.34 350781-1 3 In-Line Yes .040-.190 A14339-ND 1.03 84 640714-1 
Plug In-Line A14290-ND 87 55.77 | 640582-1 No -200-.350_| A25163-ND 90 73_| 641945-1 
: Cap In-Line A14291-ND* 3.19 _204.67_| 926308-3 4 In-Line Yes | 040-190 | mAIASariNG CE melee 
pie : ! No .200-.350 | A25164-ND 97 79 _| 641776-2 
9 Plug Matrix A14292-ND 56 35.77 350720-1 A ini Yes 040-190 | A14341-ND 1.15 94 | 643030-1 
Cap Matrix A14293-ND 69 44.14 350782-1 5 ene No 200-350 | A25165-ND 1.15 94 _| 643030-4 
12 Plug Matrix A14294-ND 7 45.67 350735-1 6 incline is OaNAen Rae le ae aera 
Cap Matri A14295-ND 84 54.07 350783-1 0 :200-. i : : Z 
SiG Mat a - 3.687 3807364 a inline Yes 040.190 | A14343-ND Tig97 | 643314-1 
15 eee ? ; 6 120-650 | A14344-ND 1.07 ‘87 | 640715-1 
Cap Matrix A14297-ND 1.40 89.87 350784-1 9 wet ‘ "420-650 | A14345-ND 111 ‘90 _—‘| e40716-1 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 12 ail bd .150-.750 | A14346-ND 1.24 4.01 | 640717-+1 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 15 .200-.850_|_ A14347-ND 1.23 1.00 640718-1 
Plug In-Line A14270-ND 27 9.31 4-350867-0 Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
1 Cap In-Line A14271-ND 27 9.81 770421-1 2 ikcline es oF a Ane 100 2 Tear #0 
-L ji a z= y 0 a a a a Fi bt a 
——— [ete eRe [arena "aera 
pint s : No 200-350 | A14350-ND 1.00 81 | 641763-1 
3 Plug In-Line A1450-ND 28 15.89 1-480700-0 a tren’ Yes 040-190 | A25168-ND 1.02 83 | 641775-1 
Cap In-Line A1451-ND 29 16.65 1-480701-0 : No 200-350 | A14351-ND 1.07 87 __| 641775-2 
i Plug In-Line A1452-ND 30 17.08 1-480702-0 5 5 inane Yes .040-.190 | A25169-ND 1.04 84 | 643030-3 
Cap In-Line A1453-ND 30 16.90 1-480703-0 No -200-.350 A14352-ND 1.04 84 643030-2 
Plug In-Line A1454-ND 33 21.22 | 1-480763-0 6 In-Line Yes | .040-.190 (Ae eaNC 105 85 | G48585+1 
5 can ncling Feet 7 93.95 {4807640 No 200-350 | A25325-NDt 1.05 85 | 643585-2 
ap In-tin : : 6 120-650 | A14353-ND 1.05 83 | 1-640721-0 
1 Plug Matrix A1456-ND 32 20.68 1-480704-0 9 ati % 120-650 | A14354-ND 1.08 88 | 1-640722-0 
Fe Cap Matrix A1457-ND cil 19.72 1-480705-0 12 aL es 150-.750 | A14355-ND 1.12 91 | 1-640723-0 
Plug In-Line A14272-ND 66 42.11 640585-1 15 -200-.850 A14356-ND 1.16 94 1-640724-0 
Cap In-Line A14273-ND 1.10 70.52 926307-1 eee NS ‘ 
li 5 3 T Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 
8 fanlelia ad7SAD ‘stores | op6308- 
ap In-Line : E z Digi-Key Price Each AMP 
9 Plug Matrix A1458-ND 37 23.48 1-480706-0 Fig. Description Part No. 1 100 Part No. 
et pee ae = aa ee Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
12 Seencae ASSL a Safan:.|| <4 -aen70aD 5 | 23-4,5,6and 8, In-Line... A14336-ND 61 ‘50 | 360811-1 
Fi D aa a6s°NG ai a0 TasOrIOd 6,9, 12 and 15, Matrix ... .._ | A14337-ND Nal 58 350812-1 
15 Ga Marie M Panel ¥ 55 354 6 4-480711-0 Open Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
Plug Circul A30576-ND 73 50.26 794911-1 2,3, 4,5, 6 and 8, In-Line A25326-ND 55 A5 1-350589-0 
2 6 can dee OREN 4 ope: ||| peaaiont 8 | 6.9, 12and 15, Matrix A25327-ND 64 ‘52 | 1-350590-0 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings . 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Cap Housing Adapters 
6 Matrix A30555-ND 1.45 117.58 794760-1 Digi-Key Price Each AMP 
3 9 Matrix A30556-ND 1.75 141.90 794761-1 Fig. | Description Part No. 10 100 Part No. 
12 Matrix A30557-ND 2.12 171.24 794762-1 Adapters for UL94V-0 Strain Reliefs — White Color 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Flanged Cap Housings For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24724-ND 58 ‘51 | 641778-1 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 7 | Adapter Without NIBS For All Positions 
6 Matrix A30558-ND 1.26 102.25 794714-1 Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings ................... A24725-ND 58 5A 641778-2 
3 9 Matrix A30559-ND 1.52 123.39 794715-1 8 _| For2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only ...... A24726-ND ‘57 ‘50 | 643182-2 
J 12 Matrix A30560-ND 1.84 148.91 794716-1 Adapters for UL94V-2 Strain Reliefs — Natural Color 
ae eg fe ee 7 i eee Sy 7 _| For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24903-ND 56 49_| 641777-1 
eying Flug, 4 a 4 L i i 8 | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only....... A24904-ND 74 66 | 643182-1 
Black * Brick Red (Continued) 
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Seo waee Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (cont) 


Electronics 
Splash Proof Seals 
Interface Seal Wire Seal Fig. 9 
No. of Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Price Each AMP J . 
Fig. | Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. 1 100 Part No. : sono pen proof ne 
Immersibie sealed connector 
2 A25390-ND 25 24 794269-1 A25397-ND 32 27 794270-1 : 
3 A25391-ND 34 28 794271-1 A25398-ND 45 37 794272-1 system ear atlate ap and 
4 A25392-ND 62 Jl 794273-1 A25399-ND 92 15 794274-1 two wire seals required per 
9 6 A25393-ND 5t At 794275-1 A25400-ND 74 61 794276-1 mated assembly Material: 
9 A25394-ND 82 67 794277-1 A25401-ND 1.15 94 794278-1 Silicone rubber, blue color 
12 ‘A25395-ND 1.14 93 794279-1 ‘A25402-ND 2.11 171 794280-1 
15 A25396-ND 1.92 1.56 794281-1 A25403-ND 2.74 2.22 794282-1 
Keying Plug, Nylon, UL94V-0. A25156-ND 5.28/10 770377-1 


Contacts Pin Connector Socket Connector Split Pin Programmable Connector 
Contact Plating: Contact 
A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Gold Finish: Plated with .000030” 
.000762mm) min. gold in mating area and inside wire barrel over .000050” (.00127mm) min. SST) 
a underplate on entire contact D: Select Gold Finish: Plated with .000030” ete La — =] 805 (20.45) 
min. gold in mating area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact - - 
Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts 
30-26 .032 - .057 Brass B 790 (20.06) A25405-ND 1.44 9.72 770672-1 A25405CT-ND = =— 87.88 A25405TR-ND. 8,000 52.73/M | 350924-1 
(.813-1.45) | Phos. Brz.| C A25353-ND 14.42 96.98 770672-6 - - —-|-— 
Brass B A14298-ND 1.10 7.39 350690-1 _ — —|-— 
24-18 .040 - .100 Brass c 790 (20.06) A14299-ND 9.17 61.71 350690-2 A14299CT-ND - _ 633.35 A14299TR-ND 7,000 | 380.01/M | 350561-2 
(1.02-2.54) | Brass D A25359-ND 5.59 37.58 350690-7 A25359CT-ND =_ = 313.43 A25359TR-ND. 7,000 188.06/M | 350561-7 
Phos. Brz.| A A25362-ND 1.43 9.59 350690-3 A25362CT-ND =_ _ 65.85 A25362TR-ND 7,000 39.51/M | 350561-3 
Brass B A14300-ND§ 1.07 7.23 350547-1 = = —|-— 
060 - 130 Brass c A14301-ND§ 9.10 61.22 350547-2 A14301CT-ND§ _ _ 633.35 A14301TR-ND§ 5,000 | 380.01/M | 350218-2 
(1 50-3 30) Brass D | .790 (20.06) | A25341-ND§ 5.60 37.65 350547-7 = _ -—|-— 
ai Phos. Brz.| A A25343-ND§ 1.46 9.80 350547-3 = _ —|-— 
20-14 Phos. Brz.|_D A25346-ND§ 11.08 74.51 350547-6 A25346CT-ND§ =- - 478.05 A25346TR-ND§ 5,000 | 286.83/M | 350218-6 
Brass B A14303-ND 1.35 9.08 350552-1 = _ —|-— 
430 - 200 Brass c A25368-ND 8.90 59.86 350552-2 A25368CT-ND _ 362.97 659.95 A25368TR-ND. 2,500 | 527.96/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) | A25371-ND 7.23 48.67 350552-7 A25371CT-ND _ 239.55 435.55 A25371TR-ND 2,500 | 348.44/M | 350538-7 
Phos. Brz.| A A25374-ND 1.99 13.40 350552-3 A25374CT-ND _ 55.40 100.73 A25374TR-ND 2,500 80.58/M | 350538-3 
Phos. Brz.| D A25408-ND 13.47 90.63 350552-6 A25408CT-ND =_ 341.73 621.33 A25408TR-ND 2,500 | 497.06/M | 350538-6 
18-14 .130 - .200 Brass B 810 (20.57) | — — — — A25378CT-ND 7.31 31.07 55.27 A25378TR-ND. 2,500 47.44/M | 350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.} A | © : A25380-ND 1.86 12.52 350918-3 = - -|- 
-200 max. A A25382-NDt 2.99 20.11 640309-3 — — —|-— 
tee (5.08) Phos. Bz. D 810 (20.57) A25386-NDt 13.42 90.28 640309-6 A25386CT-NDt =_ _ 712.40 A25386TR-NDt 3,000 | 569.92/M | 350922-6 
Socket Contacts 
30-26 ceva Brass B | .760(19.30) | A25352-ND 1.63 10.98 770673-1 A25352CT-ND _ — 61.15 A25352TR-ND 8,000 36.69/M | 350925-1 
Brass B A1437-ND* 1.17 7.84 350689-1 _ — —|— 
Brass C A25357-ND 9.02 60.67 640347-2 A25357CT-ND = 357.21 649.48 A25357TR-ND. 7,500 | 389.69/M | 350851-2 
24-18 .040 - .100 Brass c 760 (19.30) A1439-ND* 9.40 63.22 350689-2 A1439CT-ND* =_ 339.36 617.03 A1439TR-ND* 7,500 | 370.22/M | 350570-2 
(1.02-2.54) | Brass DY” : A25360-ND* 5.66 38.09 350689-7 A25360CT-ND =_ 174.41 317.10 A25360TR-ND 7,500 190.26/M | 350851-7 
Phos. Brz.| A A25363-ND* 1.44 9.68 350689-3 A25363CT-ND* _- 34.43 62.60 A25363TR-ND* 7,500 37.56/M | 350570-3 
Phos. Brz.|_ D = - - = A25364CT-ND* 60.73 258.29 384.48 A25364TR-ND* 7,500 | 295.76/M | 350570-6 
Brass B A1441-ND§ 1.03 6.93 350550-1 _ — —|-— 
060 - .130 Brass c A1443-ND§ 9.28 62.42 350550-2 A1443CT-ND§ _ _ 602.23 A1443TR-ND§ 5,000 | 361.34/M | 350536-2 
(1.52-3.30) Brass D | .760 (19.30) | A25342-ND§ 5.60 37.65 350550-7 _ _ —|-— 
Phos. Brz.| A A25344-ND§ 1.39 9.34 350550-3 al _ —|-— 
20-14 Phos. Brz.|_ D A25347-ND§ 9.73 65.46 350550-6 A25347CT-ND§ =_ _ 504.55 A25347TR-ND§ 5,000 | 302.73/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 1.53 10.27 350551-1 _ — —|-— 
430 - 200 Brass Cc A25369-ND 9.94 66.89 350551-2 A25369CT-ND =_ 414.65 753.90 A25369TR-ND 2,500 | 603.12/M | 350537-2 
(3.30-5.08) Brass D | .780 (19.81) | A25372-ND 7.34 49.37 350551-7 A25372CT-ND = 235.08 427.43 A25372TR-ND 2,500 | 341.94/M | 350537-7 
. : Phos. Brz.| A A25375-ND 1.99 13.40 350551-3 A25375CT-ND =— 51.62 93.85 A25375TR-ND 2,500 75.08/M | 350537-3 
Phos. Brz.|_ D A25409-ND 13.58 91.33 350551-6 A25409CT-ND _ 258.76 470.48 A25409TR-ND. 2,500 | 376.38/M | 350537-6 
18-14 -130 - .200 Brass B 780 (19.81) | — — — — A25379CT-ND 7.31 31.07 51.00 A25379TR-ND 2,500 47.44/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.} A | ° : A25381-ND 1.86 12.52 350919-3 - ml —-|— 
-200 max. A A25383-NDt 2.99 20.11 640310-3 = 
1210 (5.08) Phos: Biz: D 780(19-81) A25387-NDt 13.60 91.52 640310-6 A25387CT-NDt = 397.21 722.20 A25387TR-NDt 2,500 | 577.76/M | 350923-6 
Split Pin Contacts 
040 - 100 B A1436-ND 117 7.87 350706-1 _ — —|— 
24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790 (20.06) | A1438-ND 8.74 58.82 350706-2 A1438CT-ND _ — 682.93 A1438TR-ND 7,000 | 409.76/M | 350699-2 
. : D A25334-ND 6.37 42.82 350706-7 A25334CT-ND = = 328.78 A25334TR-ND 7,000 197.27/M | 350699-7 
060 -.130 B A1440-ND§ 1.17 7.84 350705-1 — — —|— 
(1.52-3.30) Brass C | .790 (20.06) | A1442-ND§ 8.74 58.82 350705-2 = _ —|— 
20-14 ; i D A25336-ND§ 6.37 42.82 350705-7 A25336CT-ND§ _ _- 349.28 A25336TR-ND§ 5,000 | 209.57/M | 350687-7 
430-200 B A25338-ND 1.57 10.55 350707-1 A25338CT-ND = 34.02 61.85 A25338TR-ND. 2,500 49.48/M | 350700-1 
(3.30-5.08) Brass C | .810 (20.57) | A25694-ND 8.80 59.19 350707-2 = _ —|-— 
D A25730-ND 7.70 51.77 350707-7 - - -|- 
Grounding Pin 
20-14 nee Brass B _ A25339-ND§ 1.53 10.27 350669-1 = _ —|-— 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon ‘A25156-ND 5.28 46.46 | 70377-1 | — = =i 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-ND 3.40 22.85 350877-1 | _— — —-| -— 


t There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. * Socket Contact - .010 ( .254 ) stock thickness § Can be used with Splash Proof Seals 
Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) — Latch Disengaging Tool . 
A1445-ND (318851-1) Contact Extraction Tool 

A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool... 
A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp Tool for 20-14AWG . 
A9996-ND (354940-1) — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 24-18AWG 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (.060”-.130” Insulation Diameter) 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER I! Die Set for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter) 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG 


A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand tool with Die for 24-18AWG ... 
A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG 

A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG 
A28006-ND (69710-1 CERTI-CRIMP Hand Tool without Die 
A25349-ND (58380-1 CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG.... 
A25350-ND (58380-2) _ CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG 
A25159-ND (90548-1 PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG 
A25160-ND (90546-1 PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.06 
A25161-ND (90547-1 PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130 


0” Insulation Diameter) 
-200” Insulation Diameter) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 161 


tyco . 
Hecroncs SCI Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Housing Kits 


Product Facts: * Ultimate reliability » Pins and sockets can be intermixed in the same housing * Available in 2 thru 15 Circuit sizes for free hanging Performance Characteristics: + Dielectric Mithstanding Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between 
or panel mount wire-to-wire connection « Polarized housings available in UL94V-0 flammability rated material « Contacts are on .250” (6.35mm) — @diacent circuits + Insulation Resistance: 1000MO minimum between adjacent circuits * Vol- 


centerline spacing * UL Recognized: £28476 « Certified CSA: LR 16455-113 » Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/ tage Rating: 600V AC or DC + Contact Retention: 35 ounds minimum per contact * Durability: 50 
ABE cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) Plug (includes these 2 pieces) 


= bo I Front al 
le ~ 8 sO 


“580 
i473) Cy 300 
ot 1+ (762) 


:300 
fea (7.62) 


Cap (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 


1 


(Front) 


0 (Front) 


55 
(13.97) 


(Rear) 


1.080 
(27.43) 


4,0: 
No. of | Descrip- | DimensionA Digi-Key Price Each AMP No. of | Descrip- | DimensionA Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
4 | lasting 2 Plug = A14240-ND 76 49 | 770017-1 9 Plug 800 (20.32) A14244-ND 1.13 73 | 770021-1 
Cap = A14247-ND a7 50 | 7024-1 9 cap | .800 (20.32) A14251-ND 1.12 72 | 770028-1 
3 Plug 800 (20.32) A14241-ND 83 58 770018-1 12 Plu 1.050 (26.67) A14245-ND 2.02 4.30 770022-1 
3 Cap -800 (20.32) A14248-ND 92 59 770025-1 4 Matrix 9 050 (26, < 
2 In-Line 4 Plug 1,050 (26.67) A14242-ND 93 60 | 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 1.94 1.25 | 770029-1 
4 Cap 1.050 (26.67) A14249-ND 1.00 64 770026-1 15 Plug 1.300 (33.02) A14246-ND 1.65 1.06 770023-1 
5 Plug 1.300 (33.02) A25155-ND 1.33 86__| 770016-1 15 Cap 1.300 (33.02) A14253-ND 1.57 1.01 | 770030-1 
: Plug _ A14243-ND 1.06 69 770020-1 
3 | Matrix 6 Cap = 14250-ND 1.05 ‘68 | 770027-1 Keying Plug, Nylon ULQ4V-0 ........ceseeeeveeeeeeeeeeees A25156-ND 5.28/10 46.46/100 | 7037-1 
Contacts 
Contact Plating: Pin Socket 
A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum Connector Connector 


gold in mating area and .000050” (.00127mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel 
underplate on entire contact 


Wire Size | Ins. Dia. Plat-| Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 
24-18 .040-.100 Brass B 1.005 (25.53) A14254-ND¥ 1.47 9.87 | 770252-1 A14254CT-ND$ _- _ 77.73 A14254TR-ND¥ 5,000 46.64/M | 770009-1 
(1.02-2.54) c : B A31707-ND¥ 8.66 58.24 | 1-770252-0 | A31707CT-ND$ 51.55 219.24 418.40 | A31707TR-ND$ 5,000 251.04/M | 1-770009-0 
060-.130 B A14256-ND¥ 1.89 12.71 | 770250-1 = _ _ — |= _ —|— 
20-14 +.59-3.30 Brass C | 1.005 (25.53) A14257-ND 8.66 58.24 | 770250-2 A14257CT-ND _ _ 410.10 | — ol — |770007-2 
(1 30) c A31706-ND¥ 8.66 58.24 | 1-770250-0 | A31706CT-ND$ 52.04 221.35 422.43 A31706TR-ND$ 4,000 337.94/M | 1-770007-0 
B A14258-ND¥ 2.49 16.72 | 770248-1 A14258CT-ND$ _ 63.03 114.60 | A14258TR-ND¥ 2,500 91.68/M | 770005-1 
430-200 Brass C | .995 (25.27) = _ = |— A14259CT-ND _— 294.15 534.83 A14259TR-ND 2,500 427.86/M | 770005-2 
20-14 330-5 08 C A31710-ND$ 10.50 70.60 | 1-770248-0 | — =— = -| = = —|-— 
(3. 08) Phos. Brz c 995 (25.27) _ _ —|-— A25181CT-ND 71.71 304.99 582.05 A25181TR-ND. 2,500 479.62/M | 770005-4 
pice set | ti IL : _- - —-|- A31705CT-ND$ 95.28 405.26 773.40 | A31705TR-ND$ 2,500 618.72/M | 1-770005-1 
200 max. ¢ A A14260-ND¥ 3.98 26.77 | 770246-3 A14260CT-ND _ _ 217.90 | A14260TR-ND 3,000 174.32/M | 770003-3 
12-10 6 08 max.) Phos. Brz.| C | 1.005 (25.53) A14261-ND 18.88 127.01 | 770246-4 A14261CT-ND _ _ 886.25 - _ — | 770003-4 
a C A31708-ND¥ 18.88 127.01 | 1-770246-0 | -—— _ = — (te - -—|-— 
Socket Contacts 
24-18 -040-.100 Phos. Brz A 980 (24.90) A14262-ND¥ 2.19 14.71 | 770253-3 A14262CT-ND$ _ _ 102.95 A14262TR-ND$ 5,000 61.77/M | 770010-3 
(1.02-2.54) Feet ae (24. A14263-ND 13.51 90.87 | 770253-4 A14263CT-ND = = 601.83 A14263TR-ND 5,000 361.10/M | 770010-4 
.060-.130 Phos. Brz A 980 (24.90 A14264-ND$ 2.30 15.47 | 770251-3 =— _ _ — |= — —|— 
(1.52-3.30) pe OEE 8 (24.90) A14265-ND 14.22 95.65 | 770251-4 A14265CT-ND = = 617.40 | A14265TR-ND 4,000 370.44/M | 770008-4 
20-14 430-.200 A A14266-ND$ 3.01 20.23 | 770249-3 A14266CT-ND$ _ 80.64 146.63 A14266TR-ND$ 2,500 117.30/M | 770006-3 
(3 30-5 08) Phos. Brz | C | .970 (24.64) = = = |— A14267CT-ND _— 416.06 756.48 A14267TR-ND 2,500 605.18/M | 770006-4 
eed a Cc A31711-ND$ 17.28 116.27 | 1-770249-0 | — _ _- -|= - —-|-— 
200 max. ¢ A A14268-ND¥ 3.98 26.77 | 770247-3 A14268CT-ND$ _ = 217.90 | A14268TR-ND$ 3,000 174.32/M | 770004-3 
12-10 6 08 max Phos. Brz.| C | .980 (24.90) _ _ =—|— A14269CT-ND _ = 883.38 | — — — | 770004-4 
(5 ) C A31704-ND$ 19.14 128.76 | 1-770247-0 | A31704CT-ND$ 112.10 476.77 909.88 A31704TR-ND$ 3,000 727.90/M | 1-770004-0 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
er B A25188-ND$ 2.88 19.36 | 770254-1 = = = - Ee = = 
20-14 | (}59-39)| Brass | C — A25443-ND 17.22 115.81 |770254-2 | — _ _ -_- _ —|— 
(1.52-8.90) c A31714-ND$ 1722 115.81 |1-770254-0 | — = = | = = 
20-14 -130-.200 B B _ A25737-ND$ 2.88 19.36 | 770255-1 = _ al — |= — —|— 
(3.30-5.08)| PSS | ¢ A25738-ND 17.21 115.81) 770255-2 | — — —_ — = me 
+ RoHS Compliant 
t There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. (Continued) 
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ANIP 


Strain Relief and Adapters — UL94V-0 White Nylon 


Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell (cont. 


No. of | Descrip-| Insert Wire Bundle Digi-Key Price Each AMP. Fig. 1 
Fig. | Circuits) tion | Supplied Size - Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. ‘ 
Enclosed Plug Housing Strain Relief (Two strain reliefs required per housing) (Enclosed) 
2 lieLine Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14338-ND 111 90 | 640713-1 
No .200-.350 (5.08-8.89) A25162-ND 111 90 | 640713-2 
3 laskina Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14339-ND 1.03 84 | 640714-1 
No .200-.350 (5.08-8.89) A25163-ND 90 73 | 641945-1 (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head __ 
- : heet metal t supplied! 
4 tn’ Line Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14340-ND 1.14 92 | 641776-1 sheet metal screws (not supplied) 
1 No A25164-ND 97 79 | 641776-2 
5 | intine | Yes | 040-190 (.02-4.83) A14341-ND 115 94 | 643030-1 Digi-Key Price Each AMP 
No .200-.350 (5.08-8.89) A25165-ND 1.15 94 | 643030-4 Fig. | Description Part No. 10 100 | PartNo. 
6 120-.650 (3.05-16.51)|  A14344-ND 1.07.87 _| 640715-1 eae eeatt ae eid _ a - rl onpeat 
9 120-.650 (3.05-16.51) | A14345-ND 14190. | 640716-1 or all Positions except 2, 6, and 8 Circutts Cap'Housing 3 7 8 is 
Matrix Yes 2A Adapter w/out NIBS for all Positions 
12 .150-.750 (3.81-19.05) A14346-ND 1.24 1.01 | 640717-1 except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housings A24725-ND 58 5A 641778-2 
15 -200-.850 (5.08-21.59) A14347-ND 1.23 1.00 | 640718-1 2B For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only A24726-ND 57 50 643182-2 
Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) — Latch Disengaging Tool . ... $62.67 A9947-ND (91510-1 CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG.. .. $468.14 


Contact Extraction Tool... 
Contact Insertion Tool (Larger Than .090” Ins. Dia. 
Contact Insertion Tool (.090" Max. Ins. Dia.)...... 


A1445-ND (318851-1) 
A1444-ND (455830-1) 
A9998-ND (9102-1) 


... $35.40 
..- $17.06 


) 
A9945-ND (91508-1) 
A9946-ND (91506-1) 


CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG 
CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG 


$519.12 
$471.23 


..- $18.63 


A9996-ND (354940-1) 


( 

( 

( PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies. 
A9944-ND (90548-2) 

( 

( 

( 


PRO-CRIMPER II Die Set for 24-18AWG.. 
PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia.). 
PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (130"-.200"Ins. Dia.) 
PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG 


A9943-ND (90546-2) 
A9924-ND (90547-2) 
A9923-ND (58530-2) 


... $66.00 
. $100.50 


A28006-ND (69710-1 
A25349-ND (58380-1 


CERTI-CRIMP Hand Tool without Die 
CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG... 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG 


... $358.50 
... $534.57 
-- $553.11 


. $100.50 
. $100.50 
. $128.78 


A25159-ND (90548-1 
A25160-ND (90546-1 


) 
) 
A25350-ND (58380-2) 
) 
) 
A25161-ND (90547-1) 


PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG.... ... $133.50 
PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060” ... $133.50 
PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Ins. Dia.)................:cc eee $133.50 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 
240 Centerline spacing 
¢Nylon, natural color and flammability rating 


Fig. 1 


UL94V-2 


1.130 


565 
(28.70) (14.35), 


«Recognized under the component program of UL 
File No. E28476. Certified by Canadian Standards 
Assoc. File No. LR 7189A-381 

Performance Characteristics: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0KVAC between 
adjacent circuits 

«Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
between adjacent circuits 

¢ Voltage Rating: 250V AC or DC 

¢ Durability: 25 cycles, mating and unmating 

* Thermal Shock: -55° C ~ 85° C 

* Wire Size: 20-10 AWG 


1565 
(14.35) 


Pin Housing (Cap) 


1.130 — 
(28.70) 


Pin Housing (Cap) 


sg0' +4 
(1473), | 


_ 1.180 
{"(29.97) *| 


[000- F 
iO se (a"79) 


i 


[1.350 _ 
(34.39) 


Socket Housing (Plug) 


j 7515 
| __ (13.08) 


—.950—| 
(24.13) 


275 


Fl (6.98) 


Socket Housing (Plug) 


580 
©60 


910 


(23.11) 
woe 


Te 
(ele! 
.950 
Kefete) 
ee 3) BS ts) 


Pin Housing (Cap) 


.950 
(24.13) 
| 


Socket Housing (Plug) 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free Hanging Housing Panel Mount Housing 
Cap A25468-ND AT .37 30 1-350345-0 
aller j Cap A25464-ND 188 © 146 = 1.20 | 1-480512-0 alia 2 Plug poset a7 ee sap - || 423603440 
Plug A25465-ND 2.01 1.56 1.28 1-480510-0 3 Cap A25470-ND ST A4 36 1-350347-0 
Plug A25471-ND 57 44 36 1-350346-0 
‘ C A25466-ND 2.16 1.68 1.38 1-480586-0 
2 | Matrix 9 - ; Cap A25472-ND 1.19 93 76 | 1-480673-0 
Plug A25467-ND 2.16 1.68 1.38 | 1-480585-0 4 | Matrix 9 Plug (A25473-ND 119 93 76 4-480672-0 
Contacts 
Pin Socket 
Specification: » Pin diameter: .140” (3.57mm) * Stock thickness: .014” (.357mm) Connector Connector 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated 
Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP. 
(AWG) | Inch(mm) | Material Plating Part No. 10 50 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
20-14 -100-.180 Brass B A25454-ND 2.93 11.35 18.66 | 350389-1 | A25454CT-ND _ 60.24 109.53 A25454TR-ND. 2,500 87.62/M | 61627-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A = = = = |= A25456CT-ND 24.72 105.15 156.53 A25456TR-ND 2,500 160.54/M | 61627-2 
44-40 -100-.180 Brass B A25460-ND 2.93 11.35 18.66 | 350391-1 | A25460CT-ND = 60.83 110.60 A25460TR-ND 2,500 88.48/M | 350201-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A A25751-ND 4.52 17.54 28.85 | 350391-2 | A25751CT-ND = 110.37 200.68 A25751TR-ND 2,500 160.54/M | 350201-2 
Socket Contacts 
20-14 -100-.180 Brass B A25455-ND 2.60 10.08 16.57 | 350388-1 | A25455CT-ND _ 49.90 90.73 A25455TR-ND 2,500 72.58/M | 61626-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A = - = = |— A25457CT-ND 21.07 89.62 133.40 A25457TR-ND. 2,500 136.82/M | 61626-2 
14-10 -100-.180 Brass B A25461-ND 2.60 10.08 16.57 | 350390-1 | A25461CT-ND = 49.06 89.20 A25461TR-ND 2,500 71.36/M | 350200-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A A25752-ND 4.01 15.57 25.60 | 350390-2 | A25752CT-ND = 94.06 171.03 A25752TR-ND. 2,500 136.82/M | 350200-2 
Tools 
CERTI-CRIMP without Die Set for 14-10AWG A28006-ND 358.50/1 69710-1 = = =| — 
CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG A9915-ND 2284.13/1 58374-1 = _ == 
CERTI-CRIMP Die Set for 1OAWG A9914-ND 4474 32/1 58373-1 = _ =: |= 
Contact Extraction Tool A25474-ND 105.57/1 318845-1 | — = = _— = _ | 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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amp Universal Headers (For MaTE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Fig. 1 

Housing: 94V-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted otherwise 
Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: 000030” 
(0.000762mm) minimum gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Fig. 2 

Housing: 94V-2 rated, natural nylon. 

Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” 
(0.000762 mm) minimum gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127 mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Fig. 3 

Housing: PBT, black 

Contact: Copper alloy, plated with tin-lead 
over nickel on entire contact 


Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
200 | |-630- 
(5.08) (16.00) 
Max. 
For MATE-N-LOK® Connectors No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
rch F aE SESE TTD Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No 
lo. o ‘ontact igi-Key rice Eac! Right Angle Pin Header A. blies — PCB M t 
Fig. | Circuits | Plating | Material Part No. 1 100 Part No. 7 n aE a Lda “ sate aaeit nes as a Se SSS 
Vertical Pin Headers — PCB Mount 6 B A31769-ND« 8.95 6.42 640583-3 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 5] 8 A ULSAV-0 )414312-ND- 3.69 265 | 640584-1 
4A 6 A ULgav-0 A25287-ND* 2.28 1.64 641831-1 8 B A14313-ND 9.22 6.61 640584-2 
8 A A14321-ND« 1.81 1.30 641828-1 8 B UL94V-0 A31770-ND« 9.22 6.61 640584-3 
2 A ‘A1466-ND» 44 32 350428-1 4 A A25210-ND* 2.18 1.57 1-350948-0 
3 A A1468-ND* 56 A 350429-1 Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount 
3 B UL94V-2 A31742-ND« 2.65 1.91 350429-4 6 A A25220-ND» 4.22 3.42 643234-1 
1A 4 A A1470-ND+ 73 53 350430-1 6 B A31773-ND* 9.09 4.98 3-643234-0 
4 B A31743-ND+ 3.49 2.51 350430-4 2 8 A UL94V-0 A25222-ND« 5.42 4.39 643236-1 
8 | a | wows | AtastonD. 281 saa | gates. eS ee is S| 
; ‘a iebepiutli _ “ig? Aaimea 8 B A31774-ND+ 12.83 7.02 3-643236-0 
6 A A1472-ND~ 72 52 350431-1 * RoHS Compliant 
6 B A31744-ND« 4.94 3.54 350431-4 
9 A UL94V-2 A1474-ND» 1.32 95 350432-1 _N-I ® _N-I @ 
s 9 B AS1745-ND« 693 497 350430-4 For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors 
12 A A1476-ND+ 1.59 1.14 350433-1 No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
2 7 Gees ine Lat = || ganas Fig. | Circuits | Plating | Material | Part No 1 100 Part No 
15 A UL94V-2 A1478-ND« 1.73 1.25 350434-1 EZ = 
15 B A31747-ND» 14.40 7.96__| 350434-4 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
1A 6 A UL94v-0 A25293-ND» 2.39 1.72 643408-1 2 A14314-ND» 72 52 350786-1 
8 A25295-ND« 2.79 2.00 643410-1 3 M14315-ND« 88 64 350789-1 
2 A25288-ND» 73 53 641963-1 1A 4 A UL94V-0 M4316-ND* 104 75 350792-1 
3 A25289-ND« 81 58 641965-1 : : 
5 A14318-ND« 1.66 1.20 640900-1 
1A 4 A UL94V-2 A25290-ND« 83 60 641967-1 
6 A A14322-ND« 171 1.23 350711-1 
5 A25291-ND» 1.83 1.32 643405-1 
6 A25092-ND« 2417 156 43407-1 6 B A31753-ND« 4.88 3.51 350711-4 
6 ‘A25904-ND» 138 99 6419694 1B 9 A uLoav-0 A14324-ND» 1.60 1.15 350712-1 
9 ‘A25296-ND« 171 123 641971-1 12 A A14325-ND» 1.93 1.39 350713-1 
1B A UL94V-2 
12 ‘A25297-ND« 1.64 1418 641973-1 12 B A31754-ND» 6.59 4.73 350713-4 
15 A25298-ND» 2.56 1.84 641975-1 15 A A14327-ND« 2.42 1.74 350714-1 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
2 A A25299-ND» 74 54 350582-1 2 A25230-ND« 1.15 83 641964-1 
2 B A25300-ND 1.91 1.37 350582-2 1A 3 A ULo4v-0 A25231-ND» 1.26 91 641966-1 
2 B UL94V-2 A31748-ND» 1.91 1.37 350582-4 4 A25232-ND+ 1.49 1.07 641968-1 
3 A A25301-ND« 81 59 350583-1 5 A25233-ND» 1.98 1.42 643406-1 
1A 3 B A25302-ND 2.87 2.06 350583-2 6 A A25234-ND« 1.85 1.33 641970-1 
3 B A31749-ND + 2.87 2.06 350583-4 6 B A31771-ND* 6.36 4.57 641970-3 
4 A AZOS0SNDe 1.08 74) 350884-1 1B 9 A UL94V-0 | — A25236-ND- 2.40 1.73 | 641972-1 
4 B UL94V-2 A25304-ND 3.38 2.43 350584-2 9 B A31772-ND« 8.05 5.77 641972-3 
4 2 ASIZS0-NDe 3.38 2.43 | 350584-4 12 A A25238-ND» 2.99 244 | 641974-1 
8 A A25307-ND» 2.37 1.70 770143-1 Loma Tail fa ioe" (446 Hick PO board 
6 A A25305-ND- 134 ‘96 | 350585-1 ‘ong Tail (for .125” (3.18mm) thic! joard) 
6 B A25306-ND 5.37 3.86 350585-2 2 A A25240-ND« 1.10 79 350787-1 
6 B UL94V-2 A31751-ND» 5.37 3.86 350585-4 2 B A25241-ND 2.52 1.81 350787-2 
1B 9 A A25308-ND« 1.65 1.19 350586-1 2 B UL94V-0 A31764-ND« 2.52 1.81 350787-3 
9 B A31752-ND» 7.52 5.40 350586-4 3 A A25242-ND» 1.21 87 350790-1 
12 A UL94v-2 A25310-ND« 2.38 171 350587-1 1A 3 B A31765-ND~ 3.25 2.34 350790-3 
15 A A25311-ND* 2.48 1.79 350588-1 4 A A25244-ND* 1.43 1.03 350793-1 
4 B | ULO4V-0 | A25245-ND 407 292 | 350793-2 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 4 B A31766-ND« 4.07 2.92 350793-3 
2 rn A1490-ND« 43 35 350759-4 6 A ‘A25246-ND« 1.78 1.28 350732-1 
9 B A1491-ND 154 '33 350759-3 6 B A25247-ND 5.70 4.09 350732-2 
2 B UL94V-2 A31759-ND« 151 83 350759-5 6 B UL94V-0 A31755-ND» 5.70 4.09 350732-4 
3 A A1492-ND« 54 44 350760-4 9 A A25248-ND» 2.09 1.51 350742-1 
1A 3 B A1493-ND 2.10 1.15, 350760-3 1B 9 B A25249-ND 7.75 5.56 350742-2 
3 B A31760-ND~ 2.10 1.15 350760-5 9 B A31758-ND» 7.75 5.56 350742-4 
4 A A1494-ND» 46 38 350761-4 12 A A25250-ND* 2.89 2.07 350737-1 
4 B UL94V-2 A1495-ND 2.53 1.39 350761-3 12 B UL94V-0 A31756-ND* 11.48 8.23 350737-4 
4 B A31761-ND» 2.69 1.48 350761-5 15 A ‘A25252-ND« 2.93 2.10 350738-1 
; A Ree ND 1s 1 a ort 15 B A31757-ND« 12.21 8.75 350738-4 
| pan 2 2 ee 
6 B UL94V-2 A31762-ND« 4.00 2.19 350762-5 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
1B 9 A A1498-ND* 86 70 350763-4 3 A14328-ND« 58 48 350825-1 
12 A A1200-ND« 1.25 1.02 350764-4 1A 4 A UL94V-0 M4329-ND« 79 ‘64 350826-1 
12 B A31763-ND« 8.63 473 350764-5 
. 6 A A14330-ND* 1.07 87 350827-1 
15 A uLe4v-2 A1202-ND« 1.95 158 | 350765-4 3 A cain ie on || aepaoRc 
Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 12 A UL94V-0 A14332-ND« 158 4.28 350829-1 
2 A25313-ND+ 64 53 643411-1 1B 12 B A14333-ND 9.17 5.02 350829-2 
1A 3 A UL94V-2 A25314-ND« 59 AQ 643413-1 12 B A31767-ND« 9.17 5.02 350829-4 
; aoa oe = ae 15 A A14334-ND* 1.92 1.56 350830-1 
a : : : 15 B UL94V-0 A14335-ND 9.64 5.28 350830-2 
1B 9 A UL94V-2 A25317-ND 1.06 86 643425-1 15 B A31768-ND« 9.64 5.28 350830-4 
15 A25318-ND» 2.05 1.66 643429-1 Sinddard Tall “Polatisad tev .062" 14.87 thick Pe boant 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) lendard: Tails Polarized (tors (1.57mm) thie joard) 
2 A25319-ND« 55 7 7350986-4 2 A A25262-ND« 78 63 643412-1 
1A 4 A UL94V-2 A25320-ND« 7 ‘63 350988-4 3 A A25263-ND* 90 73 643414-1 
6 ‘A25391-ND» 197 704 350989-4 1A 4 A UL94V-0 A25264-ND« 1.01 82 643416-1 
1B 9 A UL94V-2 A25322-ND+ 1.47 119 350990-4 6 A A25265-ND+ 1.16 94 643424-1 
15 A25323-ND» 2.05 1.66 350992-4 6 B A25266-ND 6.15 3.37 643424-2 
* RoHS Compliant * RoHS Compliant (Continued) 
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tyco Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont) 


Electronics ANMIP 
For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors (Cont.) 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP. No. of Contact Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. ‘il 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
6 B A31775-ND» 6.15 3.37 643424-3 3 B A31730-ND« 5.52 3.96 3-350943-0 
9 A A25267-ND» 1.31 1.07 643426-1 4 A UL94V-0 A1484-ND« 1.88 1.35 1-350944-0 
1B 9 B UL94V-0 A25268-ND 3.72 3.02 643426-2 2 4 B A14309-ND 4.79 3.44 2-350944-0 
9 B A31776-ND» 4.69 2.57 643426-3 4 B A31731-ND+ 4.79 3.44 3-350944-0 
12 A A25269-ND» 2.34 1.90 643428-1 5 A UL94V-0 A1486-ND« 2.26 1.62 1-350945-0 
15 A A25270-ND+ 2.45 1.99 643430-1 5 B UL94V-0 A31732-ND+ 6.91 4.95 3-350945-0 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 6 A UL94V-2 A25212-ND» 3.87 2.78 640587-1 
2 A A25271-ND* 82 67 350831-1 Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount 
3 A A25272-ND« 90 74 350832-1 2 A A25213-ND« 2.02 1.64 643226-1 
1A 3 e uLo4v-0 |  425273-ND 3.78 2.08 |) 350892-2 3 A uisavo | A25214-ND- 2.42 1.96 | 643228-1 
3 e BSIZ33NDe 2.88 1.58 | 9508324 3 B A25215-ND 5.51 3.02 | 643228-2 
4 A A25274-ND« 1.05 86 350833-1 
4 B A31734-ND« 3.65 2.00 350833-4 3 B A31739-ND+ 5.09 2.79 3-643228-0 
6 A A25276-ND~ 1.32 1.07 | 350834-1 2 4 é (eee ae eh neko) 
6 B Uioavn A31735-ND» 4.87 267 350834-4 4 B UL94V-0 A25217-ND 7.37 4.04 643230-2 
9 A A25278-ND+ 1.63 1.32 350835-1 4 B A31740-ND« 6.68 3.66 3-643230-0 
9 B A31736-ND» 6.67 3.65 350835-4 5 A UL94v-0 A25218-ND» 3.72 3.01 643232-1 
1B 12 A A25280-ND+ 2.26 1.83 350836-1 5 B A31741-ND« 8.16 4.47 3-643232-0 
12 B A31737-ND* 10.04 5.50 350836-4 * . 
15 A UL94V-0 | A25282-ND« 2.27 1.84 | 350837-1 RoHS Compliant 
15 B A25283-ND 14.04 7.69 350837-2 For MATE-N-LOK 1® Connectors 
15 B A31738-ND* 16.13 8.83 350837-4 
Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount fa Ae of re ' ae A , Pore Price Each AME 
“ND« ¥ F ig. ircuits yle inch (mm: art No. art No. 
‘| Pes He ee prea Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
2 2 B UL94V-0 A31729-ND« 3.16 207 3-350942-0 (Install in PC Board with arbor press) 
3 A M14307-ND« 1.84 133 4-350943-0 2 : .750 (19.05) A25207-ND 8.49 6.09 173924-1 
3 3 In-Line 1.000 (25.40) A25208-ND 9.36 6.71 173925-1 
* RoHS Compliant 4 1.250 (31.75) A25209-ND 9.99 716 | 173926-1 
” . . 
fycO amp _ -062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 
Electronics 


Product Facts: * Polarized » Cavity Identification * Low contact-mating force » Detent and positive locking « Tin General Specifications: 


plating * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476  Certi- * Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 95% RH * Durability: 
tied by Canadian Standards Association, File No. LR7189 50 mating cycles « Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC « Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical ¢ Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps » Contacts 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. may be used in either plug or receptacle housings. 
Fig. 1 — 1 Circuit, In-line Receptacle No of Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Circuits | Description A B C | Part No. 10 50 Part No. 
Free-Hanging Housings 
1 1 Receptacle, with Detent, In-line — —  .785 | A14001-ND 1.18 4.56 | 770277-1 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | 340 199 .820 | A14002-ND 1.84 5.25 | 770342-1 
2 2 Receptacle, Positive, In-line 340. .199 .820 | A25484-ND 4.87 18.90 | 770419-1 
Fig. 2— 2, 3 and 4 Circuit, In-line 2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A14003-ND 2.65 10.27 | 770333-1 
Receptacle 2 4 Receptacle, with Detent, In-line | 635 199 .785 | A14004-ND 8.62 33.45 | 770274-1 
Panelinaurt 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 .345 .878 | A14005-ND 2.80 10.86 | 770442-1 
Panel-Mount mi flange 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 .495 .785 | A14006-ND 3.80 14.74 | 770356-1 
Flange 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | 490 .495 .790 | A14007-ND 2.88 11.19 | 770429-1 
1 1 Plug, with Detent, In-line =_ — 750 | A14008-ND 1.36 5.28 | 770278-1 
2 2 Plug, with Detent, In-line 440.300 =-.780 | A14009-ND 1.38 3.95 | 770340-1 
2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 | A14010-ND 2.49 9.66 | 770331-1 
2 4 Plug, with Detent, In-line 733.300) 750 | A14011-ND 8.69 33.70 | 770275-1 
3 4 Plug, with Detent, Matrix 445.445 868 | A14012-ND 4.05 15.72 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix 445.600 =.750 | A14013-ND 3.25 12.62 | 770355-1 
3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A14014-ND 2.56 9.92 | 770428-1 
Panel Mount Housings — UL94V-2 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | 340 199 .820 | A25485-ND 4.95 19.20 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A25486-ND 5.93 23.00 | 770326-1 
2 4 Receptacle, with Detent, In-line | 635 199 .785 | A25487-ND 8.62 33.45 | 770335-1 
Digi-Key Brice AMP 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 .345 .878 | A25488-ND 4.05 15.73 | 770441-1 
Description Part No. Each Part No. 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | 345 .495 .785 | A25489-ND 8.83 34.27 | 770354-1 
Tools 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A25758-ND 4.29 16.64 | 770427-1 
Contact Insertion Tool AG998:ND 18.63 91002-1 2 | 2 | Plug, with Detent, in-line 440 300.780 | A25490-ND 4.50 17.46 | 770341-1 
a Sa ae pees nee ee 2 | 3 | Plug, with Detent, In-line 590 300 .750 | A25491-ND 249 9.66 | 770332-1 
Crimp Tool 18-24AWG with Die A9820-ND 159.99 90869-1 2 4 Plug, with Detent, In-line 733.300 =.750 | A25759-ND 8.69 33.70 | 770334-1 
PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 3549401 3 | 4 | Plug, with Detent, Matrix 445.445 «868 | A25492-ND 11.12 43.13 | 770443-1 
PRO-CRIMPER Die Set 18-24AWG, Use with A9996 A9957-ND 106.05 90869-2 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 600.750 | A25760-ND 8.87 34.42 | 770353-1 
PRO-CRIMPER Die Set 24-30AWG, Use with A9996 A9956-ND 140.90 90870-2 3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A25761-ND 3.78 14.65 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. t Size Pricing Part No. 
-062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14016-ND 4.98 21.53 794018-1 A14016TR-ND 10,000 42.26/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14048-ND 4.98 21.53 794019-1 A14048TR-ND 10,000 16.66/M | 640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14015-ND 4.98 21.53 794017-1 A14015TR-ND 6,000 29.70/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass Pre-tin .050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14049-ND 4.98 21.53 794016-1 A14049TR-ND 6,500 18.52/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin .050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) =I = — _ A25480TR-ND 6,500 28.66/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) = = = = A25481TR-ND 6,000 167.10/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = — = = A25482TR-ND 6,500 160.01/M | 350628-5 


t Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 
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tyco noe .093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 
Electronics 


Product Facts: General Specifications: 

* Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force * Detent and positive locking * Tin plating * Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90-95% RH « Dur- 

* Free-hanging styles * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. ability: 50 mating cycles + Dielectric Withstanding Voltage: 1.0k VAC » Insulation Resistance: 1000 

E28476 * Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 MO minimum initial * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 AWG * Housing 
Material: Nylon, natural color. Flammability Rating: UL94V-2 »* Contacts: .010” (0.25mm) stock thickness. 

AMP.093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical Select Gold is 30” minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in high-temperature/ 


commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. humidity cycling applications. 
. re 3 No. of Inch Digi-Key Pricing AMP 
Fig: = 1 Clreult In-Line Fig. | Circuits! Description (mm) Part No. 10 50 ‘| Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
yt 1 1 Receptacle, with Detent = A14050-ND 1.13 4.39 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent .540 (13.72) A14051-ND 169 4.83 | 770065-1 
1.00 —— 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 2.94 11.41 | 770070-1 
Recantacie 2 4 Receptacle, with Detent .870 (22.10) A14053-ND 3.36 13.02 | 770075-1 
P 4 4 Receptacle, Square with Detent -443 (11.25) A14054-ND 6.68 25.92 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 3.39 9.70 | 770083-1 
Fig. 2— 2, 3, and 4 6 Receptacle, with Detent 435 (11.05) A14056-ND 3.92 15.19 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 Receptacle, without Detents 435 (11.05) A25538-ND 3.92 15.19 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 4.93 19.12 | 770092-1 
4 12 | Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25528-ND 5.08 19.72 | 770098-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 7.75 30.08 | 770105-1 
c 1 1 Plug, without Mount Ears — A14058-ND 1.45 5.63 | 770064-1 
Ld a 2 | 2 | Plug, without Mount Ears 640 (16.26) A14059-ND 3.01 8.62 | 770069-1 
.240 Receptacle 2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14060-ND 2.86 11.10 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A14061-ND 3.19 12.36 | 770078-1 
Fig. 3 — 5 Circuit, In-Line 4 4 Plug Square, without Mount Ears 540(13.71) A14062-ND 10.98 42.60 | 770842-1 
ig9at | 3 5 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A14063-ND 260 7.45 | 770084-1 
I 4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A14064-ND 442 17.17 | 770090-1 
A 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 4.85 18.82 | 770096-1 
4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 5.07 19.65 | 770102-1 
4 15 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 6.99 27.13 | 770107-1 
il 1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents .540 (13.72) A14386-ND 2.21 8.56 | 770066-1 
Panel ; 2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 3.10 12.01 | 770071-1 
Fig. 4 — 4, 6, 9, 12, and é Panel-mount flange] 2 4 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) A14389-ND 3.36 13.02 | 770076-1 
15 Circuit, Matrix flange] 2 2 4 6 Receptacle, with Detents 435 (11.05) A25524-ND 12.85 49.85 | 770087-1 
4 9 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A25525-ND 5.18 20.09 | 770093-1 
4 12 | Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 10.80 41.88 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 7.75 30.08 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-ND 7.01 27.19 | 770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 3.03 11.77 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25531-ND 3.19 12.36 | 770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A25532-ND 3.98 15.46 | 770089-1 
Panelsiaount Panel-mount 4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 13.29 51.55 | 770095-1 
flange 3 flange q 4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25534-ND 12.28 47.66 | 770101-1 
4 15 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 11.96 46.42 | 770106-1 
re H Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line — A25771-ND 468 18.17 | 770339-1 
2 6 4 Receptacle, In-line - A25519-ND 6.76 26.24 | 770337-1 
— 1.140 —" 7 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 10.89 42.24 | 770360-1 
Receptacle 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25513-ND 2.56 9.95 | 770424-1 
8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line - A25514-ND 4.89 18.98 | 770785-1 
Panel-mount Fanel-mount 8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25754-ND 8.99 34.86 | 770784-1 
flange 9] ge3] 5 3 Plug, In-line - A25774-ND 3.53 13.70 | 770276-1 
6 4 Plug, In-line - A25522-ND 6.58 25.52 | 770336-1 
ir 7 6 Plug, Matrix - A25523-ND 475 18.43 | 770361-1 
8 2 Plug, Positive Lock, In-line - A25515-ND 3.35 13.00 | 770425-1 
2 8 3 Plug, Positive Lock, In-line - A25516-ND 5.13 19.89 | 770783-1 
a k- 1.140 —! 8 4 Plug, Positive Lock, In-line - A25755-ND 10.82 41.97 | 770810-1 
-255 Receptacle “ Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line —_— A25770-ND 3.46 13.41 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line - A25517-ND 6.76 26.24 | 770329-1 
7 6 Receptacle, Matrix — A25518-ND 5.85 22.70 | 770372-1 
O 5 3 Plug, In-line ad A25773-ND 9.51 36.91 | 770338-1 
ent 6 4 Plug, In-line - A25520-ND 6.58 25.52 | 770330-1 
E 7 6 Plug, Matrix - A25521-ND 4.94 19.15 | 770373-1 
—. 1.445 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle A Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Fig. 8 — 2; 3'and4 Circult, In-Line Crimp Tool with Die 14-20AWG ‘A9818-ND 181.05 90871-1 
Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 163.62 90872-1 
h : I ; PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 145.44 90871-2 
r— 1.073 —| Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 106.05 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 18.63 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 39.36 318837-1 
Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range In. (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. + Size Pricing Part No. 
.093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin -110 (2.79) A14098-ND 5.03 21.75 770147-1 = = = _ 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin -110 (2.79) A14096-ND 5.03 21.75 770146-1 = = = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold 110 (2.79) A25775-ND 24.62 106.48 770147-5 = = = = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold -110 (2.79) A25776-ND 21.67 93.69 770146-5 = = _ = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 5.03 21.75 770145-1 A14099TR-ND 4,000 23.44/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14097-ND 5.03 21.75 770144-1 A14097TR-ND 4,000 23.44/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 24.62 106.48 770145-5 A25778TR-ND 4,000 262.54/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25779-ND 21.67 93.69 770144-5 A25779TR-ND 4,000 253.44/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = = = — A25509TR-ND 4,000 44.06/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -180 (4.57) = = = = A25510TR-ND* 3,750 26.95/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -180 (4.57) = = a = A25511TR-ND* 3,750 26.95/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = = = A25512TR-ND$ 1,200 78.59/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -180 (4.57) = = — cod A25780TR-ND$ 1,200 78.59/M 770383-1 
t+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. * Contact length is .875. + 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
166 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco MR) Miniature Rectangular Connectors 
Electronics ANP ( ) g 


Product Facts: »* Housings positively lock to prevent accidental Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 Performance Characteristics: 
disengagement ° Either cap or plug housing can be mounted in same * Certified by Canadian Standards Association File No.LR 7189 *Comm- . pjelectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
rectangular panel cutout without additional hardware « Brick red oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column circuits * Insulation Resistance: 1500MO minimum initial between 
UL94V-0 housings ¢ Plug and cap design includes molded-in polarizing or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing . inet aie 
feature to assure proper mating * High density achieved through to assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper @djacent circuits * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: AWG 
-165” (4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the _ insertion of the Commoning Bar. 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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——— <1 Plug Ht _} 
oa” 
No.of Dimension A Digi-Key Pricing AMP No.of Dimension (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Pos. Type (Inch) Part No. if 25 Part No. Fig. | Pos. | Plating A B Part No. 1 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) 9 Tin 620 120 A14208-ND 2.97 66.76 640501-1 
2 Cap 455 A14100-ND 56 12.58 1-640507-0 9 Gold 620 120 A14209-ND 8.29 186.52 640501-2 
; 3 Cap 620 A14101-ND 82 18.50 1-640508-0 40 2: Tin 785 120 A14210-ND 3.81 85.80 640502-1 
2 Plug A55 A14110-ND 40 9.03 4-640517-0 12 Gold 785 120 A14211-ND 9.63 216.66 640502-2 
SaaS 1 me alent tee ste is | gow | 950 _420_|_AtdoisND 1304 _2ea.an__| oaosas.2 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) 20 Tin 950.120 A14214-ND 6.06 136.25 640504-1 
4 Cap 455 A14102-ND 88 19.97 1-640509-0 20 | Gold 950 120 A14215-ND 1719 386.82 640504-2 
9 6 Cap 620 A14103-ND 1.00 22.59 1-640510-0 a | 4 Tin 1115 120 A14216-ND 674 151.65 640505-1 
4 Plug 455 A14112-ND 5 16.96 1-640519-0 24 | Gold 1115 120 A14217-ND 1908 429.33 640505-2 
6 Plug 620 A14113-ND 65 14.74 1-640520-0 36 Tin 1610 120 A14218-ND 10.92 245.68 640506-1 
9 Cap 620 A14104-ND 1.07 24.19 1-640511-0 36__| Gold 1610 120 A14219-ND 36.22 814.89 640506-2 
if peu 16 Aa i re beard en PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 
ap : : ‘ , ; A 2 Tin 455.180 A14220-ND 1.89 42.62 640497-3 
3 
9 Plug 620 AV4114-ND 7 21.90 1-640521-0 2 Gold 455.180 A14221-ND 2.35 52.92 640497-4 
12 | Plug 785 AV4115-ND 1.18 26.80 1-640522-0 3 Tin 620.180 A14222-ND 2.00 44.96 640498-3 
15__| Plug 950 AV4116-ND 1.27 28.75 1-640523-0 9 3 Gold 620.180 A14223-ND 3.49 78.44 640498-4 
20 Cap 950 A14107-ND 2.07 46.87 1-640514-0 4 Tin 455 180 A14224-ND 2.33 52.53 640499-3 
4 24 Cap 1.415 A14108-ND 2.20 49.84 1-640515-0 4 Gold 455 180 A14225-ND 4.35 97.96 640499-4 
20 Plug 950 A14117-ND 2.07 46.92 1-640524-0 6 Tin 620.180 A14226-ND 2.28 51.40 640500-3 
24 Plug 1.115 A14118-ND 2.21 49.98 1-640525-0 6 Gold 620.180 A14227-ND 5.98 134.46 640500-4 
5 36 Cap = A14109-ND 2.76 62.46 1-640516-0 9 Tin 620.180 ‘A14228-ND 2.97 66.76 640501-3 
36 Plug - A14119-ND 2.29 51.77 1-640526-0 9 Gold 620 180 A14229-ND 6.82 153.39 640501-4 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing ‘AMP to | 12 Tin 785 180 A14230-ND 3.81 85.80 640502-3 
Fig. Pos. (Inch) Part No. 1 25 Part No. 12 | Gold 785 =~ .180 A14231-ND 10.75 241.88 640502-4 
Fi i : 15 Tin 950 180 A14232-ND 4.67 104.97 640503-3 
; Sain Reliet (Gremmet ; Sold Senarately u SUBD BOTS 15 | Gold 950 180 A14233-ND 13.08 294.41 640503-4 
3 06 ipeattny i: 38.08 4e8004 20 Tin 950.180 ‘A14234-ND 6.06 136.25 640504-3 
: 7 an ‘ 50522- 20 | Gold 950 180 A14235-ND 1719 386.82 640504-4 
12 420 A14122-ND 2.23 48.01 350374-1 a | 24 Tin 1.115 180 A14236-ND 674 151.65 640505-3 
6 15 420 A14123-ND 3.39 72.96 350523-1 24 Gold 1115 180 A14237-ND 17.27 388.65 640505-4 
20 560 A14124-ND 3.50 75.42 480634-1 36 Tin 1.610 180 A14238-ND 10.92 245.68 640506-3 
24 560 A14125-ND 3.58 77.07 350524-1 36 | Gold 1.610 180 A14239-ND 36.22 814.89 640506-4 
36 560 A14126-ND 470 101.32 480594-1 insdoiaeee DIGGKGy Pricing AMP 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
6 ae Aes ea ao iat Contacts: Pins (for Caps) and Sockets (for Plugs) 
396 A14132-ND 124 26.80 4-350375-0 12 ]Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .025-.050 | A25440-ND 6.95 17.14 | 640579-1 
: < ; 7 : : 13 _|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .025-.050 | A25441-ND 6.67 16.45 | 794001-1 
7 a:4945 218 A14133-ND 1.27 27.42 1-350378-1 td. Socket 
1d, 250 A14134-ND 1.26 97.19 4-350379-1 12 |Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .025-.050 A25444-ND 27.45 67.72 | 640579-2 
437 A14136-ND 1.38 29.81 1-380935-0 13 _|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .025-.050 _| A25445-ND 26.40 65.12 | 794001-2 
20, 24, 36 375 A14137-ND 1.32 28.54 1-380936-0 12 Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .050-.115 | A14199-ND 493 12.15 | 640545-1 
312 A14138-ND 1.89 40.81 1-380937-0 13 _|Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 | A14197-ND 6.54 16.13 | 641300-1 
; ca Digi-Key Pricing AMP 12 Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold] .050-.115 | A14198-ND 14.81 36.52 | 640545-2 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 Part No. 13 _|Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | _.050-.115 _| A14196-ND 13.64 33.63 | 641300-2 
Commoning Bar 14 _|Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin — A25447-ND* 7.34 18.10 | 350838-1 
2 Circuit, Brass, Pre-tin 305 A25449-ND 10 2.10 350020-1 15 Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin .050-.115 A25442-ND 6.95 17.14 | 640580-1 
8 3 Circuit, Brass, Pre-tin 470 A25450-ND 1 2.35 350021-1 Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold .050-.115 | A25446-ND 27.77 68.50 | 640580-2 
aa Brass, a aa 7 sae A ma 2.35 ae Keying Plug 
0.01 jimension (Inc! igi-Key ricing = 2 
Fig. | Pos. | Plating A B Part No. 1 25 Part No. 16 = A14195-ND 53.27 | 350591-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) (Mate with Plugs) Board Thickness : - Tools 
2 Tin “455 420 A14200-ND a4 18.79 6404974 Die Set MR, Use with A9996 A9949-ND 148.47/1 5B514-2 
2 Gold A55 120 A14201-ND 235 52.92 640497-2 Pro-Crimper Hand Tool. A9996-ND 66.00/1 354940-1 
3 Tin 620 120 A14202-ND 1.25 28.03 640498-1 Extraction Tool . A9954-ND 17.06/1 455822-2 
9 3 Gold 620 120 A14203-ND 3.49 78.44 640498-2 Certi-Crimp Tool A9938-ND 551.57/1 91526-1 
4 Tin 455 120 A14204-ND 2.29 51.61 640499-1 Contact Insertion Tool... A1444-ND 17.06/1 455830-1 
6 Tin 620 120 A14206-ND 2.28 51.40 640500-1 Pro-Crimper Il Hand Tool A25448-ND 179.99/1 58514-1 
6 Gold 620 120 A14207-ND 5.98 134.46 640500-2 * Recommended for use with MR Socket Housings. 
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avi Board Mount Interconnect Products 


Finish Options: ¢ 10u” selective gold over 50u” nickel on contact post; 100” 90/10 solder plate on tail plating * 100u” nickel underplating * Gold wiping area * 200u” 60/40 tin on solder tails * Current Rating: 3 
portion * 100” 90/0 solder plate on posts and tails Amps ¢ Withstanding Voltage: 100VAC »* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C * UL File No. E88080, CSA 
2400 Series: Material: Glass filled polyester * Flammability: UL94V-O * Color: Gray »* Phosphor bronze File No. LR 40971 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2— Straight, Dual Row Male Fig. 3-— Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) (.1” x .1” Matrix) 
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36 Pin Headers 1-35 Pin Headers 
Dimensions Step1 Step 2 Step 3 
No. of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig.| Plating | Pins L A(ref) B Cc D Part No. 1 10 100 Part No. * Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male H Ow TO OR D E. R . 
235 545 210 —  — | 929834-02-36-ND 180 1.61 1.33 929834-02-XX-ND 51 04 4 EASY STEPS 
235 745 410 — — | 929834-03-36-ND 217 1.94 1.60 929834-03-XX-ND 90 04 
Solder | 36 |.235 845 510 —  — | 929834-04-36-ND 239 215 1.77 929834-04-XX-ND 78 05 How do | order a 929834-02 header 
235 945 610 — — | 929834-05-36-ND 242 217 1.79 929834-05-XX-ND 82 05 with 16 pins? 
235 1245 910 —  — | 929834-07-36-ND 276 2.48 2.04 929834-07-XX-ND 83 06 Call Digi-Key where ou'll happil 
235 480 145 — — | 929647-09-36-ND 3.05 273 2.25 929647-09-XX-ND 1.13 06 g y yo pplly 
1 235 545 210 —  — | 929647-02-36-ND 3.31 296 244 929647-02-XX-ND 1.06 07 receive the price, 
cold | 36 | -235 -745 410 — — | 929647-03-36-ND 4.10 368 3.03 929647-03-XX-ND 1.55 08 or 
235 845 510 —  — | 929647-04-36-ND 5.27 4.72 3.89 929647-04-XX-ND 1.74 an Determine the cost yourself. 
235 945 610 —  — | 929647-05-36-ND 4.87 4.37 3.60 929647-05-XX-ND 1.66 10 
235 1.245 910 — — | 929647-07-36-ND 5.67 5.08 4.18 929647-07-XX-ND 2.16 1 929 - - -ND 
Solder | 36 |.205 535 130 — — | 929400-01-36-ND 180 1.61 1.33 929400-01-XX-ND 54 04 =~ 
Gold | 36 |.295 535 130 — — | 920450-01-36-ND 319 286 2.36 929450-01-XX-ND 1.28 06 Base Part Number of 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male Number — ees Pins 
235 480 145 —  — | 929836-09-36-ND 3.39 3.04 2.50 929836-09-XX-ND 1.49 06 
235 545 210 —  — | 929836-02-36-ND 2.94 263 217 929836-02-XX-ND 1.37 05 be 
Solder | 72 | 235 .645 310 —  — | 929836-08-36-ND 379 340 280 929836-08-XX-ND 1.57 07 Select needed Digi-Key Part Number 
235 845 510 — — | 929836-04-36-ND 388 347 2.86 929836-04-XX-ND 1.66 07 and number of pins desired. 
235 945 610 —  — | 929836-05-36-ND 368 329 271 929836-05-XX-ND 1.45 07 Begin with the appropriate “Base 
235 480 145 — — | 929665-09-36-ND 4.93 4.42 3.64 929665-09-XX-ND 1.73 10 Price” of your selected part number 
235 545 210 —  — | 929665-02-36-ND 5.36 4.80 3.95 929665-02-XX-ND 2.18 10 farte-chiart 
2) Go | 72 | 238 845 310 — — | 929665-08-36-ND 5:79 5.18 427 929665-08-XX-ND 2.29 a (refer to chart). 
235 745 410 — — | 929665-03-36-ND 661 5.92 488 929665-03-XX-ND 2.46 13 Multiply the number of pins you 
235 845 510 —  — | 929665-04-36-ND 849 7.60 6.26 929665-04-XX-ND 3.05 a7 desire by the “Pin Adder” of your 
235 945 610 —  — | 929665-05-36-ND 915 819 6.75 929665-05-XX-ND 3.40 18 selected part number (refer to chart) 
Solder | 72 | 318 593 175 — — | 929710-10-36-ND 3.08 276 2.27 929710-10-XX-ND 1.16 06 P i 
318 828 410 —  — | 929710-03-36-ND 4.39 3.93 3.24 929710-03-XX-ND 1.85 08 Add Step 2 and Step 3 together for 
cold | 72 | 318 593 -175 — — |920715-10-36-ND 5.64 5.05 4.16 929715-10-XX-ND 2.13 Ab) final cost! 
318 828 410 — — | 929715-03-36-ND 7.35 6.58 5.42 929715-03-XX-ND 2.89 14 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male Our Exam ple: 
3 | Solder | 36 |.235 185 110 .070 .075 | 929835-01-36-ND 182 1.64 1.35 929835-01-XX-ND 53 04 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male Step 1. 929834-02-16-ND 
Solder | 79 | 235 -220 145 .070 .075 | 929838-04-36-ND 3.76 337 2.78 929838-04-XX-ND 1.54 07 Step 2. 51 
4 235 480 405 .070 .075 | 929838-02-36-ND 379 340 280 929838-02-XX-ND 1.57 07 Step 3 16x.04=.64 
Gold | 72 |-235 -220 145 .070 .075 | 929667-04-36-ND 7.07 6.33 5.21 929667-04-XX-ND 2.59 14 ee ees 
235 480 405 070 .075 | 929667-02-36-ND 849 7.60 6.26 929667-02-XX-ND 3.05 a7 Step 4. Your Cost = $1.15 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male 
5 | Solder | 36 |.295 3.600 — — — | 929500-01-36-ND 2.00 1.79 1.47 929500-01-XX-ND 72 04 Your Digi-Key Part Number: 
Gold | 36 |.295 3600 — — — | 929550-01-36-ND 396 355 2.92 929550-01-XX-ND 1.40 08 tite 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female tep ‘ 929 ce Z 
g | Solder | 36 | — — 125 — — — | 929974-01-36-ND_ 2.57 2.30 1.89 929974-01-XX-ND 97 05 Step 2. 
Gold | 36 | — — 125 —  — | 929850-01-36-ND 3.31 296 2.44 929850-01-XX-ND 1.06 07 Step 3. x = 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female Step 4. Your Cost = $ 
7 | Solder | 72 | — — — — — | 920975-01-36-ND 4.45 3.98 3.28 929975-01-XX-ND 1.57 09 
Gold | 72 | — — —  —  — | 929852-01-36-ND 6.33 567 4.67 929852-01-XX-ND 2.51 12 
Shorting Jumpers * Replace XX in the Digi-Key part number with NOTE: For quantities of 10 or more, 
SOldGr Plated: cscs esse gcaeetecaw wm wuregunrdes 929950-00-ND 2.29/10 your desired number of pins per row. call DIGI-KEY. 
8 | 10y Gold Plated . . 929955-06-ND 2.70/10 
30)! Gold Plated . . 929957-08-ND 3.12/10 
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IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: ¢ Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers RECEPTACLE HOUSING FEATURES: ° Choice of three contact mating pressures * Receptacles mate with .025” 
* Housings preloaded with standard and high pressure contacts * Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating (.64mm) square or round posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously ¢ Black thermoplastic or glass- 
Post Length: .222” to .273" (5.64mm to 6.94mm) maximum * Housing and Cover: Black thermoplastic, flame _ filled nylon * Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, 
retardant * Contacts: Copper alloy AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Detent 
Latching 


Use with IDC Crimp Type Housing - Fig 1 


No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP. No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. 1 25) Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS 10 A28737-ND 38 8.64 | 102536-3 9 A26988-ND 63 14.20 | 102241-7 
i 12 A28738-ND 97 21.98 | 102536-4 10 A26989-ND 72 16.23 | 102241-8 
cei eclat acai Lae 14 A28739-ND ‘98 22.08 | 102536-5 12 A26990-ND ‘81 48.26 | 1-102241-0 
With Standard Contacts — Fig. 1 16 A28740-ND 1.05 23.73 | 102536-6 14 A26991-ND 90 20.28 | 1-102241-2 
6 A25789-ND 2.23 50.40 | 102393-1 18 A28741-ND 97 22.06 | 102536-7 15 A26992-ND 1.03 23.32 | 1-102241-3 
8 A25790-ND 2.84 64.20 | 102393-2 20 A28742-ND 54 12.25 | 102536-8 16 A26993-ND 1.25 28.40 | 1-102241-4 
10 A25791-ND 3.29 74.40 | 102393-3 24 A28743-ND 1.11 25.22 | 1-102536-0 18 A26994-ND 1.30 29.41 | 1-102241-6 
12 A25793-ND 3.92 88.80 | 102393-4 26 A28744-ND ‘70 15.93 | 1-102536-1 20 A26995-ND 1.30 29.40 | 1-102241-8 
14 A25795-ND 4.53 102.60 | 102393-5 28 A28745-ND 116 26.35 | 1-102536-2 22 A26996-ND 1.39 31.44 | 2-102241-0 
16 A25797-ND 6.07 137.40 | 102393-6 30 A28746-ND 1.19 26.84 | 1-102536-3 DOUBLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 
ie poe aa tee betel 34 A28747-ND 1.24 28.04 | 1-102536-5 Without Locator/Latches FIG. 6 (order contacts separately) 
H . ; H 40 A28748-ND 1.79 40.51 | 1-102536-8 i lahe I ” 
4 A28321-ND 7.92 177.00 | 1-102393-0 50 A28749-ND 199 43.39 | 2-102536-3 Stamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
26 A28697-ND 6.70 151.80 | 1-102393-1 60 A28750-ND 204 46.25 | 2-102536-8 4 A26998-ND 1.30 29.41 | 5-87456-0 
28 A28700-ND 12.85 291.00 | 1-102393-2 64 A28751-ND 2.09 47.40 | 3-102536-0 6 A26999-ND 1.34 30.42 | 87456-2 
30 A28702-ND 9.75 220.80 | 1-102393-3 7 5 10 A3034-ND 1.43 32.45 | 87456-6 
‘ f Standard Profile Covers — Fig. 4 
34 A28705-ND 11.00 249.00 | 1-102393-5 (2 required per connector) 12 A3035:ND 1.82 84.48 | 87456-8 
40 A28706-ND 9.67 219.00 | 1-102393-8 14 A3036-ND 1.57 35.49 | 1-87456-0 
50 A28708-ND 41.74 265.80 | 2-102393-3 6 A3062-ND 2.23/2 50.52/50 | 102396-1 16 A3037-ND 1.66 37.52 | 1-87456-2 
60 A28710-ND 13.83 313.20 | 2-102393-8 eee top epee eee 18 A3038-ND 2.37 53.75 | 1-87456-4 
a 7 : i 20 A3039-ND 1.97 44.62 | 1-87456-6 
22:26 ANG Housing With Standard Contacts — rigs! 12 A3065-ND 1.99/2 45.12/50 | 102396-4 24 A3040-ND 2.55 57.80 | 2-87456-0 
6 A3047-ND 2.41 54.60 | 102398-1 14 A3066-ND 4.95/2 112.15/50 | 102396-5 26 A3041-ND 2.33 52.73 | 2-87456-2 
8 A3048-ND 3.02 68.40 | 102398-2 16 A3067-ND 1.99/2 45.08/50 | 102396-6 28 A3042-ND 2.55 57.80 | 2-87456-4 
10 A3049-ND 3.29 74.40 | 102398-3 18 A3068-ND 4.24/2 27.98/50 | 102396-7 30 A25819-ND 3.05 68.96 | 2-87456-6 
12 A3050-ND 3.92 88.80 | 102398-4 20 A3069-ND 3.80/2 86.02/50 | 102396-8 34 A3043-ND 3.09 69.97 | 3-87456-0 
14 A3051-ND 4.53 102.60 | 102398-5 24 A3070-ND 4.23/2 95.87/50 | 1-102396-0 40 A3044-ND 3.49 79.10 | 3-87456-6 
16 A3052-ND 4.64 105.00 | 102398-6 26 A28752-ND 3.10/2 70.25/50 _| 1-102396-1 50 A3045-ND 4.21 95.33 | 4-87456-0 
18 A3053-ND 477 108.00 | 102398-7 30 A28753-ND 2.29/2 61.84/50 | 1-102396-3 60 A3046-ND 4.66 105.60 | 5-87456-2 
20 A3054-ND 6.44 145.80 | 102398-8 34 A3072-ND 2.60/2 58.82/50 | 1-102396-5 Unstamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
Se pean ii {eee 4 geet 40 A3073-ND 3.05/2 69.12/50 | 1-102396-8 > ORSON a 4996 | s-e7456% 
H 07 ir. js a 50 A3074-ND 5.41/2  122.54/50 | 2-102396-3 4 henBN ID 12 og35 | 4-87456-9 
28 A28701-ND 9.09 205.80 | 1-102398-2 64 A3076-ND 3.46/2 78.42/50 | 3-102396-0 : : : 
30 A28703-ND 9.75 220.80 | 1-102398-3 6 A3032-ND 1.21 27.38 | 87456-1 
: : Keying Plug A3077-ND 1.95/10 8.83/50 | 86286-1 8 A3033-ND 1.30 29.41 | 87456-3 
34 A3057-ND 11.00 249.00 | 1-102398-5 
40 A3058-ND 9.67 219.00 | 1-102398-8 SINGLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 10 A25804-ND 1.34 30.42 | 87456-5 
50 A3059-ND 11.74 265.80 | 2-102398-3 FIG. 5 (order contacts separately) 12 A25806-ND 1.39 31.44 ] 87456-7 
60 ‘A3060-ND 13.83 313.20 | 2-102398-8 Stamped 4 A25807-ND 1.43 32.45 | 87456-9 
64 A3061-ND 20.78 470.40 | 3-102398-0 16 A25809-ND 1.48 33.47 | 1-87456-1 
- ———— 2 A3011-ND 1.08 24.34 | 87499-3 18 A25811-ND 2.15 48.68 | 1-87456-3 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts 3 A3012-ND 76 17.24 | 87499-5 20 A25812-ND 1.88 42.59 | 1-87456-5 
6 A28711-ND 2.41 54.60 | 102694-1 4 A3013-ND 87 15.21 | 87499-7 22 A25814-ND 2.28 51.72 | 1-87456-7 
8 A28712-ND 2.84 64.20 | 102694-2 5 A3014-ND 54 12.17 | 87499-9 24 A25815-ND 2.06 46.65 | 1-87456-9 
10 A28713-ND 3.92 88.80 | 102694-3 6 A3015-ND 87 15.21 | 1-87499-1 26 A25816-ND 249 49.69 | 2-87456-1 
12 A28714-ND 3.92 88.80 | 102694-4 7 A3016-ND 90 20.28 | 87499-1 28 A25818-ND 2.33 52.73 | 2-87456-3 
14 A28715-ND 6.39 144.60 | 102694-5 8 A3017-ND 74 16.87 | 1-87499-3 30 A25820-ND 278 62.87 | 2-87456-5 
16 A28716-ND 5.22 118.20 | 102694-6 9 A3018-ND 94 21.30 | 1-87499-5 34 ‘A25821-ND 273 61.86 | 2-87456-9 
20 A28717-ND 6.44 145.80 | 102694-8 10 A3019-ND 85 19.27 | 1-87499-7 38 A25822-ND 3.14 70.99 | 3-87456-3 
SOE AN ean ni Sieseetd Corea Ed 2 | ED a ane | Ba | Maen at; ear | sereeea 
z i r -87499- 5 5825- 7 i -87456- 
3 hon Be rea lqpoddea 13 A3022-ND 121 27.38 | 2-87499-3 54 A25826-ND 439 99.38 | 4-87456-5 
: : 14 A3023-ND 1.08 24.34 | 2-87499-5 60 A25827-ND 4.61 104.40 | 5-87456-1 
14 A25796-ND 4.53 102.60 | 102448-5 
‘i 15 A3024-ND 1.12 25.35 | 2-87499-7 Keying Plug ‘A25829-ND 14 3.07 | 87077-2 
16 A25798-ND 5.22 118.20 | 102448-6 ae oneal ae Delay” |(95R7499-9 
18 A25800-ND 5.83 132.00 | 102448-7 20 A3029-ND 139 31 ‘44 3-87499-7 Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
20 A25762-ND 6.44 145.80 | 102448-8 : . 26 A25817-ND 562 72720 | 861774 
24 A28696-ND 7.82 177.00 | 1-102448-0 Unstamped - a ~ 
26 A28699-ND 6.70 151.80 | 1-102448-1 1 A26962-ND 36 8.11 | 7-87499-2 Unstamped, Housing Height Is .645” (16.38mm) 
30 A28704-ND 9.75 220.80 | 1-102448-3 2 A26963-ND 40 9.13 | 87499-4 6 ‘A25802-ND 4.88 110.40 | 1-86177-8 
40 A28707-ND 12.59 285.00 | 1-102448-8 3 A26964-ND 45 10.14 | 87499-6 10 A25805-ND 4.96 112.20 | 1-86177-2 
50 A28709-ND 14.74 265.80 | 2-102448-3 4 A26965-ND 49 11.15 | 87499-8 14 A25808-ND 5.04 114.00 | 1-86177-4 
A2031-ND Manual Pistol Grip Tool ~ use with Head Assembly 5 A26966-ND 54 12.17 | 1-87499-0 16 A25810-ND 5.17 117.00 | 1-86177-5 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Connector. 6 A26967-ND 58 13.18 | 1-87499-2 20 A20813-ND 5.30 120.00 | 86177-1 
A28718-ND Head Assembly Tool _ $1020.60 7 A26968-ND 22 16.23 | 87499-2 40 A25824-ND 174 175.20 |_1-86177-1 
Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 8 A26969-ND 72 16.23 | 1-87499-4 Keying Plug | A25828-ND 15 3.45 | 87077-1 
Fig. 2 (designed for shielded connectors) 9 AEHO UND 8 18.26 | 1-87499-6 DOUBLE ROW HOUSING — POLARIZED 
ij z 10 A26971-ND 81 18.26 | 1-87499-8 FIG. 6 (order contacts separately) 
6 A28719-ND 34 7.77 | 102541-1 
11 A26972-ND 179 40.56 | 2-87499-0 
8 A28720-ND 60 13.51 | 102541-2 Stamped 
40 SERN “ad a 77 | 404i 3 13 A26974-ND 1.03 23.32 | 2-87499-4 
12 A28729-ND 57 t2a9 | 1028414 14 A26975-ND 99 22.31 | 2-87499-6 6 A25830-ND 121 27.38 | 8797-1 
: : 15 A26976-ND 1.08 24.34 | 2-87499-8 8 A25832-ND 1.39 31.44 | 8797-2 
14 A28723-ND 58 13.12 | 102541-5 40 A25834-ND 148 33.47 | 87977-3 
16 (A28724-ND 43 9.80 | 102541-6 ie pee ao eee |israses 12 A25836-ND 152 34.48 | 8797-4 
18 A28725-ND 4.45 32.85 | 102541-7 : . 20 A25841-ND 2.39 54.00 | 87977-8 
i : 20 A26978-ND 1.30 29.41 | 3-87499-8 
20 A28726-ND 1.34 30.24 | 102541-8 2A A25843-ND 2.33 52.73 | 1-87977-0 
fi : f 22 A26979-ND 1.43 32.45 | 4-87499-2 : : 
24 A28727-ND 65 14.70 | 1-102541-0 26 ‘A25845-ND 287 64.90 | 4-87977-1 
fi : : 26 A26980-ND 1.75 39.55 | 5-87499-0 5 : 
- pesT2e NO 99 22.46 | 11025411 30 A26981-ND 2.02 45.63 | 5-87499-8 Unstamped 
28 A28729-ND 1.16 26.36 | 1-102541-2 - : ui 
30 A28730-ND 81 18.38 | 1-102541-3 SINGLE ROW HOUSING — POLARIZED 6 A25831-ND 1.12 25.35 | 2-87977-8 
34 A28731-ND 1.02 23.00 | 1-102541-5 FIG. 5 (order contacts separately) 8 A25833-ND 1.88 42.59 | 2-87977-9 
40 A28732-ND 1.94 43.86 | 1-102541-8 F ii 10 A25835-ND 1.97 44.62 | 3-87977-0 
a Ramehin dean Sah so" |oagoeaies Stamped wish Potent tatehing 12 A25837-ND 206 = 46.65 | 3-87977-1 
; : 3 A26982-ND 36 8.41 | 102241-1 4 A25838-ND 2.15 48.68 | 3-87977-2 
60 A28733-ND 2.16 48.86 | 2-102541-8 i . : 
64 A28734-ND 244 09 | 3-100841-0 4 A26983-ND 40 9.13 | 102241-2 16 A25839-ND 2.19 49.69 | 3-87977-3 
Hass : es eaves 5 A26984-ND 45 10.14 | 102241-3 18 A25840-ND 224 50.71 | 3-87977-4 
Shielding & Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 6 A26985-ND 49 11.15 | 102241-4 20 A25842-ND 2.24 50.71 | 3-87977-5 
6 A28735-ND 34 7.77 | 102536-1 7 A26986-ND 54 1217 | 102241-5 24 A25844-ND 2.28 51.72 | 3-87977-7 
8 A28736-ND 96 21.78 | 102536-2 8 Beese7END 58 18.18 | 102241-6 (Continued) 
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tyco AMPMODU MT Connectors (Cont) WE 
Electronics AMP 
No. of Digi-Key Pricing AMP. No. of Digi-Key Pricing AMP. No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. 
26 A25846-ND 2.64 59.83 | 3-87977-8 10 A25853-ND 1.34 30.42 | 87631-5 24 A25873-ND 4.02 91.07 | 87733-3 
40 A25847-ND 3.22 73.01 | 4-87977-5 12 A25856-ND 1.43 32.45 | 87631-7 26 A25876-ND 4.07 92.08 | 87733-4 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 14 A25859-ND 1.48 33.47. | 87631-9 30 A25881-ND 4.74 107.40 | 87733-6 
6 A25848-ND 730 29.41 | 87631-2 16 A25862-ND 1.70 38.54 | 1-87631-1 32 A25884-ND 4.82 109.20 | 87733-7 
8 A25850-ND 1 39 31 “4 87631-4 18 A25865-ND 1.66 37.62 | 1-87631-3 34 A25887-ND 4.85 109.80 | 87733-8 
10 A25852-ND 148 33.47 87631-6 20 A25868-ND 2.11 47.66 | 1-87631-5 40 A25890-ND 5.09 115.20 | 1-87733-1 
12 A25855-ND 161 3651 87631-8 22 A25870-ND 2.28 51.72 | 1-87631-7 50 A25894-ND 5.70 129.00 | 1-87733-4 
a ‘i 24 A25872-ND 2.33 52.73 _|_1-87631-9 60 A25897-ND 6.28 142.20 | 1-87733-7 
14 A25858-ND 1.70 38.54 | 1-87631-0 u a 2 : 
26 A25875-ND 2.37 53.75 | 2-87631-1 r i ith 
A25899-ND Strain Relief, 10 thru 18 positions . 
16 B38 ND 1.88 A259") 1876312 28 A25878-ND 2.64 59.83 | 2-87631-3 A25900-ND Strain Relief, >20 positions 
18 A25864-ND 2.02 45.63 | 1-87631-4 30 A25880-ND 2.69 60.84 | 2-87631-5 ——— = 
20 A25867-ND 219 49.69 | 1-87631-6 32 A25883-ND 2.82 63.89 | 2-87631-7 Unstamped, Center Polarized — Fig. 7 
24 A25871-ND 2.51 56.79 | 2-87631-0 34 A25886-ND 2.91 65.92 | 2-87631-9 10 A25901-ND 1.52 34.48 | 102387-1 
26 A25874-ND 2.55 57.80 | 2-87631-2 40 A25889-ND 3.22 73.01 | 3-87631-5 14 A25902-ND 1.61 36.51 | 102387-2 
28 A25877-ND 273 61.86 | 2-87631-4 44 A25891-ND 3.49 79.10 | 3-87631-9 16 A25903-ND 1.88 42.59 | 102387-3 
30 A25879-ND 287 64.90 | 2-87631-6 50 A25893-ND 3.76 85.20 | 4-87631-1 20 A25904-ND 2.15 48.68 | 102387-4 
32 425882-ND 296 66.93 | 2-87631-8 60 A25896-ND 4.82 109.20 | 5-87631-1 24 A25905-ND 2.33 52.73 | 102387-5 
34 A25885-ND 3.18 72.00 | 3-87631-0 66 A25898-ND 5.09 115.20 | 5-87631-3 26 A25906-ND 237 53.75 | 102387-6 
40 A25888-ND 3.49 79.10 | 3-87631-6 Stamped with Detent Latching and Strain Relief Pasa ang . a tea 
50 A25892-ND 4.30 97.35 | 4-87631-2 10 A25854-ND 2.86 64.76 | 87922-1 5908- . 7. 1 7 
60 A25895-ND 488 110.40 | 5-87631-2 12 A25857-ND 2.90 65.77 | 87922-2 40 easily 3.31 75.04 »| | 102867-9 
— = = = — 14 A25860-ND 2.86 64.80 | 87922-3 44 A25910-ND 3.63 82.14 | 1-102387-3 
Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 3.26 73.87 | 97920-4 50 A25911-ND 4.08 92.28 | 1-102387-0 
6 A25849-ND 1.12 25.35 | 87631-1 18 A25866-ND 5.17 117.00 | 87922-5 60 A25912-ND 4.45 100.80 | 1-102387-1 
8 A25851-ND 1.30 29.41 | 87631-3 20 A25869-ND 3.75 85.00 | 87733-1 64 A25913-ND 4.96 112.20 | 1-102387-2 
tyco Contacts 
- ANP WE 
Electronics 


jee) 


SPECIFICATIONS: + Contact Current Rating: 3 amperes * Ter- : 15 gold on contact area, 100 to 200y tin-lead in crimp end, 
minal Resistance: 12mQ maximum (beryllium copper) and 20mQ with entire contact underplated 50p nickel 

maximum (copper-tin-phosphor bronze) C: 30 gold on contact area, with gold flash over 501 nickel on 
FEATURES: Available in a variety of platings and contact pres- entire contact 

sures; Dual cantilever contact beam with built-in overstress assures _D: 15p gold on contact area, with gold flash over 50u nickel on 


reliable connection. entire contact 
Contact Plating: E: 100p to 200p bright tin over 30p nickel on entire contact 
A: 30p gold on contact area, 100p to 200p tin-lead on crimp —_F: Gold flash over nickel, 151 gold on contact area 
area, with entire contact underplated 50p nickel G: Gold flash over nickel, 30p gold on contact area 
Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles 
1 055 (1.40) BeCu C A25943-ND 5.85 39.33 102348-2 = _— _— = =_ 
‘ . E A25944-ND 4.39 29.52 102348-3 A25944CT-ND 252.33 A25944TR-ND 136.26/M_| 87107-6 
(A25946-NDi (903811) ‘Crimp’ Hand! Tool for: Receptacles ssi. 22 s0rscmccientesidagcs sexs nionnnarneeeeraserendatiaadass dhewaeeestaateeaarsiaieewense phdnd Mauer tdddwareenciedtieadas yawens or ended eat idadmne ih ihadesaaehecisbetebonietes $1078.41 
Dim.| Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel] AMP 
Fig.| A | (AWG) | Inch(mm) Material Plating Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-In Pins with Insulation Support 
C A25948-ND 5.12 34.44 | 102107-2 A25948CT-ND _ 155.83 283.33 A25948TR-ND 153.00/M | 102095-3 
2 | — | 22-26 | .061 (1.55) Ph Bz D A25950-ND 4.34 29.23 | 102107-1 A25950CT-ND - 139.92 254.40 A25950TR-ND 137.38/M | 102095-2 
E A25952-ND 1.99 13.38 | 102107-3 A25952CT-ND - 64.25 116.83 A25952TR-ND 63.09/M | 102095-4 
Crimp Snap-in Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A A25953-ND 3.44 23.15 | 1-102316-4 _ - |- 
Cu-Sn-Ph Bz B A25955-ND 3.28 22.09 | 1-102316-3 A25955CT-ND - 104.67 190.30 A25955TR-ND 102.77/M | 102316-6 
445 | 27-32 | .040 (1.02) BeCu C A25957-ND 5.25 35.29 | 102917-2 A25957CT-ND - 166.17 302.13 A25957TR-ND 163.15/M | 102917-1 
BeCu D = _ -—|-— A25958CT-ND 32.41 137.85 205.20 A25958TR-ND 142.07/M | 102917-5 
Cu-Sn-Ph Bz E _— _ -—|- A25959CT-ND 22.31 94.87 141.22 A25959TR-ND 97.77/M | 102316-5 
Cu-Sn-Ph Bz A A25966-ND 3.44 23.15 | 1-87756-8 - -— |- 
BeCu A A25973-ND 6.74 45.35 | 87667-1 =_ -— |- 
Cu-Sn-Ph Bz B A25968-ND 3.28 22.09 | 1-87756-6 - -— |- 
BeCu C A3001-ND 4.32 29.08 | 87667-2 - -— |- 
445 | 22-26 | .061 (1.55) BeCu D A25972-ND 4.25 28.58 | 87667-5 = -— |- 
3 Cu-Sn-Ph Bz E A25970-ND 2.06 13.83 | 8756-7 id -— |- 
BeCu E A3000-ND 3.35 22.53 | 87667-3 A3000CT-ND - 117.18 213.05 A3000TR-ND 115.05/M | 87666-3 
Cu-Sn-Ph Bz F A25969-ND 3.45 23.21 | 87756-5 A25969CT-ND - 108.86 197.93 A25969TR-ND 106.88/M | 87756-4 
Cu-Sn-Ph Bz G = _ -—|- A25967CT-ND 28.17 119.81 178.35 A25967TR-ND 123.48/M__| 87756-2 
Cu-Sn-Ph Bz A A25984-ND 3.44 23.15 | 1-87523-9 A25984CT-ND _ 146.89 267.08 A25984TR-ND 144.23/M | 1-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz B A25986-ND 3.28 22.09 | 1-87523-6 A25986CT-ND - 145.06 263.75 A25986TR-ND 142.43/M | 1-87523-5 
BeCu C A25988-ND 6.60 44.43 | 86016-1 = - |- 
470| 20-24 | 069 (1.75 BeCu D A25991-ND 4.73 31.83 | 86016-5 A25991CT-ND - 173.84 316.08 A25991TR-ND 170.69/M | 85969-6 
5 0691.75) | cu-sn-Ph Bz D = aed —|-— A25996CT-ND 24.38 103.71 154.38 A25996TR-ND 106.88/M | 87523-4 
Cu-Sn-Ph Bz E A25993-ND 2.02 13.56 | 87523-6 A25993CT-ND - 89.39 162.53 A25993TR-ND 87.77/M | 87523-5 
BeCu E A25995-ND 3.35 22.53 | 86016-3 A25995CT-ND - 117.18 213.05 A25995TR-ND 115.05/M | 85969-9 
BeCu G A25989-ND 4.32 29.08 | 86016-2 - - |- 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
445 | 27-32 | 040 (1.02 Cu-Sn-Ph Bz A A25961-ND 3.44 23.15 | 102920-2 A25961CT-ND - 199.36 362.48 A25961TR-ND 195.74/M | 102920-1 
: 040 (1.02) BeCu C A25963-ND 7.66 51.55 | 102918-2 A25963CT-ND - 161.76 294.10 A25963TR-ND 158.82/M | 102918-1 
Cu-Sn-Ph Bz A A25976-ND 3.44 23.15 | 103171-5 A25976CT-ND = 108.35 197.00 A25976TR-ND 106.38/M | 103171-4 
445 | 22-26 | 061 (1.55 Cu-Sn-Ph Bz B = _— —|— A25977CT-ND 23.44 99.72 148.43 A25977TR-ND 102.77/M | 103171-1 
i 061 (1.55) BeCu Cc A25979-ND 5.25 35.31 | 102548-6 A25979CT-ND - 166.17 302.13 A25979TR-ND 163.15/M | 102548-5 
3 BeCu D A25981-ND 4.25 28.58 | 102548-3 A25981CT-ND - 173.84 316.08 A25981TR-ND 170.69/M | 102548-1 
Cu-Sn-Ph Bz A A25998-ND 3.44 23.15 | 2-87195-1 A25998CT-ND - 146.91 267.10 A25998TR-ND 144.24/M | 2-87195-0 
Cu-Sn-Ph Bz B A28315-ND 3.28 22.09 | 1-87195-8 A28315CT-ND = 104.67 190.30 A28315TR-ND 102.77/M | 1-87195-7 
470| 20-24 | 069 (1.75 BeCu C A28319-ND 6.66 44.78 | 87046-2 A28319CT-ND - 210.66 383.03 A28319TR-ND 206.84/M | 86492-4 
: 089 (1.75) BeCu D A28317-ND 4.81 32.34 | 87046-1 A28317CT-ND - 173.84 316.08 A28317TR-ND 170.69/M | 86492-2 
BeCu E A3005-ND 4.00 26.93 | 87046-4 A3005CT-ND - 138.79 252.35 A3005TR-ND 136.27/M | 86492-9 
BeCu G A3006-ND 5.34 35.91 | 87046-3 - -|- 
Crimp Snap-in Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
-445 | 27-32 _ | .040 (1.02) Ph Bz C A25965-ND 5.83 39.25 | 103455-2 A25965CT-ND - 157.75 286.83 A25965TR-ND 154.89/M | 103455-1 
C A3004-ND 3.15 26.14 | 102128-1 = -— |- 
3 [445 | 22-26 | .061 (1.55) PURE E | __A3003-ND 263 17.66 | 102128-2 A3003CT-ND = 67.39 122.53 A3003TR-ND 66.17/M | 87809-2 
C A3008-ND 3.25 26.94 | 1-87309-4 - -— |- 
Guida hiatal aca a Ente E_|_A3007-ND 263 17.66 | 1-87309-3 | — — |- 


A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG... 
A9840-ND (91516-1) — Crimp Tool MT Connectors 20-24AWG 


.. $551.57 A9903-ND (91517-1) Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG 
$491.31 A3077-ND (86286-1) — Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts . 


$551.57 
.$1.95/10 
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tyco AMPMODU Locking Clip Contacts and Housi 


: ANP 
Electronics 
FEATURES: PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
* Mates with .025” (.64mm) square posts * Contact Current Rating: 3 Amp. 
* Modular design permits end-to-end stacking ¢ Termination Resistance: 12mQ maximum (gold plated contacts) or 


* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 16mQ maximum (tin plated contacts) 


* Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on MATERIAL: 


housing where size permits. Unstamped: no marking on housing Glass-filled polyester, 94V-0 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25) Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) 11 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 3.08 2.79 2-87175-3 
1 108 (2.74) Unstamped A26920-ND 65 59 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 1.87 1.70 2-87175-6 
2 216 (5.49) Unstamped A26921-ND 93 85 87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 2.92 2.65 2-87175-5 
3 316 (8.03) Unstamped A26922-ND 142 1.02 87175-8 1 13 1.316 (33.43) Unstamped A26939-ND 1.96 1.78 2-87175-8 
4 -416 (10.57) Unstamped A26923-ND 1.26 1.14 1-87175-0 14 1.416 (35.97) Unstamped A26940-ND 2.03 1.84 3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped A26924-ND 1.29 1.18 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 1.79 1.63 87175-4 
6 .616 (15.65) Unstamped A26925-ND 1.37 1.25 1-87175-4 15 1.516 (38.51) Stamped A26942-ND 3.86 3.50 87175-3 
6 .616 (15.65) Stamped A26926-ND 2.51 2.28 1-87175-3 Double Row (order contacts separately) 
1 7 .716 (18.19) Unstamped A26927-ND 1.40 1.27 1-87175-6 5 qe ae) findisrniod Sereren ae a aes 
T .716 (18.19) Stamped A26928-ND 2.57 2.33 1-87175-5 : ; pe ‘ ; 
8 .816 (20.73) | Unstamped | A26929-ND 1.67 152 | 1-87175-8 4 216 (5.49) Unstamped | /A26944-ND) 1:40 1.27 | 87133-1 
8 B16 (20.73) Stamped ‘A26930-ND 2.62 2.38 | 1-87175-7 6 316 (8.03) Unstamped Ree —_ Tel” |) Selsey 
9 .916 (23.27) | Unstamped | A26931-ND 171 1.55 | 2-87175-0 2| & 316 (8.03) Stamped GEASS 251 2.28 | 87133-8 
9 916 (23.27) Stamped A26932-ND 267 242 1-87175-9 10 516 (13.11) Unstamped A26947-ND 1.50 1.36 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 1.50 1.36 2-87175-2 10 516 (13.11) Stamped A26948-ND 2.72 2.47 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 2.72 2.47 2-87175-1 12 .616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.54 2.30 1-87133-1 
1 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 2.26 2.06 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 2.15 1.95 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 


Contact Plating: A: 30 gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on the entire contact B: 100y - 200y bright tin over 50u nickel on entire 
contact C: 100p - 200p bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 


Clip Contacts 


Insulation Loose Piece Cut Strip StripT&R 
Wire Size) Dim. A Diameter Range Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | AMP 
(AWG) | Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. 1 10 25 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 7,000 Part No. 
A | A26951-ND 54 — 12.24 3467 | 87191-1| A26951CT-ND 41.48 190.09 A26951TR-ND 207.38/M | 87190-1 
28-30 |.550(18.97)) _.029-.039 (.74-.99) C | aze952-ND 41 — 920 26.07 | 87191-2 | _A26952CT-ND 37.63 172.45 A26952TR-ND 188.13/M | 87190-2 
A | A26954-ND  — 5.96 — 40.06 | 87165-1 | A26954CT-ND 37.29 170.91 A26954TR-ND 186.45/M | 87124-1 
22-26 |.584 (14.83)| | .088-.062 (.97-1.57) B | A26956-ND  —_—-4.29 — 28.37 | 87165-2 | _A26956CT-ND 26.18 119.97 A26956TR-ND 130.88/M | 87124-2 
A ‘A26957CT-ND 42.54 180.92 A26957TR-ND 207.17/M | 867052-2 
OE POA GS) |) SB 062007157) Cc A26958CT-ND 29.91 127.20 A26958TR-ND 145.65/M | 867052-1 


A26960-ND Keying Plug for .025” (.64mm) sq. post contacts 
A26961-ND Extraction Tool.... 


. $.17/, $3.94/25 A30043-ND — Crimp Tool for 22-26 AWG contacts . 
$22.34 


$551.57 


aes ane AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts we 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) ___| Part No. il 25 | Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) _ | Part No. 1 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized 36 1.798 (45.67) |A25929-ND 1.02 -93 | 1-104482-6 
(order contacts separately) 38 1.898 (48.21) | A25930-ND 1.03 .94 | 1-104482-7 
4 198 (5.03) | A25914-ND 80 72 | 104482-1 1 40 1.998 (50.75) |A25931-ND 1.04 -95 | 1-104482-8 
6 .298 (7.57) | A25915-ND 81 74 | 104482-2 44 2.198 (55.83) | A25932-ND_ 1.79 1.62 | 1-104482-9 
3 | 398(10.11) |A25916-ND 82 74 | 104482-3 52 | 2.598 (65.99) |A25933-ND 1.92 1.75 | 2-104482-0 
10 -498 (12.65) | A25917-ND 82 -75 | 104482-4 Double Row, Polarized 
FEATURES: 12 | 598 (15.19) |A25918-ND 82  .75 | 104482-5 (order contacts separately) 
* Short point of contact mates with .169” ~ .259” (4.29mm ~ 6.58mm) 14 -698 (17.73) |A25919-ND 83 -75 | 104482-6 8 .398 (10.11) |A25934-ND 82 75 | 104483-1 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable 16 -798 (20.27) | A25920-ND 84 -76 | 104482-7 14 .698 (17.73) | A25935-ND 81 74 | 104483-9 


¢ Terminates 20-32 AWG discrete wire * Mates with .025” (.64mm) E 18 -898 (22.81) [Bzso2 ND) 85 ff | AOAMG2 6: 


18 -898 (22.81) | A25936-ND 82 -75 | 104483-2 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 


20 -998 (25.35) | A25922-ND 86 -79 | 104482-9 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 22 | 1-008 (77-89) (eee 88D Oe | ee ne a es Hanes 
- 7 Ratings Al * 26 | 1.298 (32.97) |A25924-ND 90 82 | 1-104482-1 298 (32.97) weed “ : 2 
ontact Current Rating: 3 Amp. 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND 91 83 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) |A25939-ND 95 —.87 | 104483-5 
¢ Termination Resistance: 12mQ maximum 30 1.498 (38.05) | A25926-ND 95 87 | 1-104482-3 38 1.898 (48.21) | A25940-ND 1.00 -91 | 104483-6 
MATERIAL: 32 | 1.598 (40.59) |A25927-ND 96 .88 | 1-104482-4 54 | 2.698 (68.53) |A25941-ND 1.81 = 1.65 | 104483-7 
* Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34 1.698 (43.13) |A25928-ND 1.01 -92 | 1-104482-5 64 3.198 (81.23) |A25942-ND 1.88 1.70 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 460 
Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with tin-lead over 50y nickel on the crimp area B: 15 gold (11.68) | 4 
Receptacle Contacts on contact area, 50) minimum tin-lead in crimp area, with entire post underplated 50u nickel C: 100p - 200y .060 
bright tin-lead over 50p nickel on entire contact (1 52) 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip Tape & Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing i Pricing AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 15,000 Part No. 
A A28323-ND 1.36 9.14 104481-8 A28323CT-ND 89.43 A28323TR-ND 48.29/M 104481-4 
28-32 .025-.060 (.64-1.52) B A28325-ND 1.20 8.06 104481-7 A28325CT-ND 78.90 A28325TR-ND 42.61/M 104481-3 
Cc A28326-ND 95 6.37 104481-6 = = = = = 
A A28327-ND 1.36 9.14 104480-9 = — = _ = 
22-26 -025-.060 (.64-1.52) B A28328-ND 1.20 8.06 104480-8 = i = _ _ 
Cc A28329-ND 95 6.37 104480-7 = = = = = 
A A28331-ND 1.36 9.14 104479-7 A28331CT-ND 86.80 A28331TR-ND 46.88/M 104479-4 
20-24 -025-.060 (.64-1.52) B A28333-ND 1.20 8.06 104479-6 A28333CT-ND 78.90 A28333TR-ND 39.45/M 104479-3 
Cc A28335-ND 1.50 10.11 104479-5 A28335CT-ND 62.35 A28335TR-ND 33.67/M 104479-2 


A29087-ND = Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG. 
A99101-ND = Crimp Hand Tool for 20-24 AWG. 
A29088-ND Extraction Tool .. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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plik nan AMPMODU MTE Interconnection System 


The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors | Fig. 1- Receptacle Fig. 2 - Receptacle 
using .025” (0.64mm) square post technology. FEATURES: « Insulation displacement technology « Plain 
housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS: ¢ Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination Resistance: 15mQ 
(maximum) * Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC, rms at sea level * Operating Temperature: -65°C ~ 
105°C MATERIAL: ¢ Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze 


Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50 nickel 
B: 15y gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50y nickel 
C: .100p bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 

Unloaded: No contacts in housing 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity Price Each AMP. No. of Dimension A Digi-Key Quantity Price Each AMP. 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip] 1 25 Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIES A A28422-ND 3.55 3.22 103958-9 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG 10 B 998 (23.35) A28423-ND 2 3.01 2.73 | 103957-9 
NO Elissa) c A28424-ND 271 2.46 | 103956-9 
Strip Form Plain — Fig. 1 A A28426-ND 3.58 3.25 | 1-103958-0 
A A28349-ND 6.14 5.57 | 103976-1 1 B 1.098 (27.89) A28427-ND 2 5.78 5.24 | 1-103957-0 
Pe OM | asin || Ban S69 | tnasre A 7oB30.ND ig 375] 03068- 
A A28353-ND 5.40 4.89 103976-2 12 B 1.198 (30.43) A28431-ND 2 3.53 3.20 | 1-103957-1 
3 B .298 (7.57) A28354-ND 8 8.54 7.74 | 103975-2 c A28432-ND 3.18 2.88 | 1-103956-1 
Cc A28355-ND 5.94 5.39 _ | 103974-2 2 eeaae Peony Zt 2 ere 
A A28357-ND 409 «3.71 ‘| 103976-3 nloade i : : 57 
ri = 4 Unloaded ( A28401-ND 1 35 32 | 104257-3 
4 B -398 (10.11) A28358-ND 5 5.88 5.33 | 103975-3 
Rath ii Se [imes | |g | wait | ce | teases SS [nee 
é : : i 7 inloade ( a : : 57 
7) S| res ee. | ce ce ee ti rsa i eer 
C : . A28363-ND 344 3.09 403974-4 8 Unloaded ( A28417-ND AT 43° | 104257-7 
“ “ 9 Unloaded 898 ( A28421-ND 1 54 9 | 104257-8 
A A28364-ND 4.14 3.76 | 103976-5 10 Unloaded 998 (23.35) A28425-ND ST ‘52 | 104257-9 
6 B 598 (15.19) A28365-ND 4 4.03 3.65 | 103975-5 11 Unloaded 1.098 (30.43) A28429-ND: 65 59 | 1-104257-0 
c A28366-ND 3.61 3.28 | 103974-5 12 Unloaded 1.198 (30.43) A28433-ND 68 62 | 1-104257-1 
A A28368-ND 3.09 2.80 | 103976-6 14 Unloaded 1.398 (35.51) A26854-ND 86 78 | 1-104257-3 
7 B .698 (17.73) A28369-ND 2 3.25 2.95 | 103975-6 15 Unloaded 1.498 (38.05) A26855-ND 1.06 97 | 1-104257-4 
C A28370-ND 2.92 2.65 | 103974-6 16 Unloaded 1.598 (40.59) A26856-ND 1 1.13 1.03 | 1-104257-5 
A A28372-ND 3.07 2.78 | 103976-7 17 Unloaded 1.698 (43.13) A26857-ND 1.16 1.06 | 1-104257-6 
8 B .798 (20.27) A28373-ND 2 3.60 3.27 403975-7 20 Unloaded 1.998 (50.75) A26858-ND: 1.18 1.07 | 1-104257-9 
Cc A28374-ND 3.22 2.92 | 103974-7 PIN ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) 
A A28376-ND 3.33 3.02 103976-8 Single Ro 00” (2.54mm), 26-22 AWG 
9 c 898 (22.81) | 428377-ND G 3.45 3.13 _| 103974-8 strip Form Polarized/-atehinag Flas 
A A28379-ND 3.63. 3.29 | 103976-9 r us teenie a a a 
10 B 998 (23.35 A28380-ND 2 3.38 3.07 | 103975-9 a < q S 
( ) 4 a 2 B .295 (7.49) A28435-ND 8 6.93 6.28 | 103945-1 
C A28381-ND 7.60 6.89 | 103974-9 
B A28383-ND 368 3.33 1 1-1039750 Cc A28436-ND 6.69 6.06 | 103944-1 
11 1.098 (27.89) fi 2 i : fe fe A A28438-ND 5.97 5.42 | 103946-2 
Cc A28384-ND 4.06 3.68 | 1-103974-0 
A A28386-ND 427 3.87 | 14039764 3 B -395 (10.03) A28439-ND 5 4.58 4.15 | 103945-2 
12 8 1.198 (30.43) | A28387-ND 2 3.96 3.59 | 1-103975-1 c ee a a8 | te 
¢ A28388-ND 793 719 | 4-103974-1 A A28442-ND 7.53 6.82 | 103946-3 
e g 4 B -495 (12.57) A28443-ND 4 417 3.78 | 103945-3 
2 Unloaded -195 (5.03) A28352-NDt 27 25 103688-1 c ‘A28444-ND 3.93 3.56 | 103944-3 
3 Unloaded 298 (7.57) A28356-NDt 39 36 | 103688-2 k ADB446-ND 461 4181 103946-4 
4 Unloaded .398 (10.11) A28360-NDt 1 45 41 | 103688-3 5 B 595 (15.11) A28447-ND 4 432 391 | 103945-4 
6 Unloaded -598 (15.19) A28367-NDt 61 56 | 103688-5 c A28448-ND 6.37 5.77 | 103944-4 
7 Unloaded 698 (17.73) | _A28371-NDt 56 52__| 103688-6 k A28450-ND 276 350 1 1039465 
8 Unloaded 798 (20.27) A28375-NDt 60 55 | 103688-7 6 B .695 (17.05) A28451-ND 9 2.36 214 | 103945-5 
9 Unloaded 898 (22.81) A28378-NDt 56 51 103688-8 Cc A28452-ND 2.18 1.98 | 103944-5 
10 Unloaded .998 (23.35) A28382-NDt 1 58 53 | 103688-9 A A28454-ND 4.67 4.24 | 103946-6 
11 Unloaded 1.098 (27.89) A28385-NDt 17 70 | 1-103688-0 7 B .795 (20.19) A28455-ND 3 10.96 9.93 | 103945-6 
12 Unloaded 1.198 (30.43) A28389-NDt 70 64 | 1-103688-1 Cc A28456-ND 6.20 5.62 | 103944-6 
ec 8 3 s9s 2273) | AobasonD | 2 | 441 400 | 1080457 
2] 2 | mom Os | ke gf Las 368 | sss 
: : fi : i = A A28462-ND 3.08 2.79 | 103946-8 
f Ses 13 att ma 9 B 995 (25.27) A28463-ND 2 3.23 2.93 | 103945-8 
a “ z Cc A28464-ND 2.93 2.65 | 103944-8 
3 B .298 (7.57) A28395-ND 8 4.66 4.22 | 103957-2 A 28466-ND 3.83 3.48 | 103946-9 
c A28396-ND 4.30 3.90__| 103956-2 10 B 1.095 (27.81) A28467-ND 2 4.61 4.18 | 103945-9 
A A28398-ND 4.01 3.64 | 103958-3 Cc A28468-ND 3.53 3.20 | 103944-9 
4 B -398 (10.11) A28399-ND 5 3.21 2.92 | 103957-3 11 A 1.195 (30.35) A28470-ND 2 7.53 6.83 | 1-103946-0 
C A28400-ND 3.18 2.88 | 103956-3 B : : A28471-ND 21.04 19.06 | 1-103945-0 
A A28402-ND 3.92 3.56 | 103958-4 2 Unloaded .295 (7.49) A28437-ND 48 A4 | 103653-1 
5 B -498 (12.65) A28403-ND 4 3.39 3.07 | 103957-4 3 Unloaded .395 (10.03) A28441-ND 50 46 | 103653-2 
C A28404-ND 3.09 2.80 | 103956-4 4 Unloaded 495 (12.57) A28445-ND 1 59 54 | 103653-3 
A ‘A28406-ND 4.67 4.23 | 103958-5 5 Unloaded 595 (15.11) A28449-ND 51 47 | 103653-4 
6 B 598 (15.19) A28407-ND 4 403 365. | 103957-5 6 Unloaded 695 (17.05) A28453-ND Bt 47_| 103653-5 
c ee a 8 | Uniaded | gas (2273) | RoBeer ND 13814 | tose? 
; ‘ Sania pao 5 po. eae | joes 9 Unloaded ‘995 (25.27) | A28465-ND 1 130 119 | 103653-8 
¢ 698 (17. A28412-ND 242 192 403956-6 10 Unloaded 1.095 (27.81) A28469-ND 1.38 1.25 | 103653-9 
A ADBATa-ND 3.00 375 103956-7 1 Unloaded 1.195 (30.35) A28472-ND 2.10 1.91 1-103653-0 
4, : . # 12 Unloaded 1.295 (32.89) A28754-ND 1.59 1.45 | 1-103653-1 
8 B 798 (20.27) A28415-ND 2 257 2.34 | 103957-7 14 Unloaded 1.495 (37.97) A28755-ND 171 1.55 | 1-103653-3 
¢ A28416-ND 234 212 | 103956-7 15 Unloaded 1.595 (40.51) A28756-ND 1 1.24 1.40 | 1-103653-4 
A A28418-ND 3.26 2.95 | 103958-8 16 Unloaded 1.695 (43.05) A28757-ND 1.71 1.55 | 1-103653-5 
9 B -898 (22.81) A28419-ND 2 4.05 3.68 | 103957-8 17 Unloaded 1.795 (45.59) A26852-ND 2.34 2.13 | 1-103653-6 
Cc A28420-ND 2.51 2.27 | 103956-8 20 Unloaded 2.095 (53.21) A28792-ND 1:21 1.10 | 1-103653-9 
+ For Female contacts see “Short Point Contacts” bottom of prior page. * Parts must be ordered in Strip Quantity multiples. 
i Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 
Interchangeable Contacts Wire Contact Plating: A: 30p gold on contact area, 30p minimum tin-lead in crimp area, with entire contact 
Crimp (Snap-In) Pins underplated 50y nickel B: 15y gold on contact area, 30 minimum tin-lead in crimp area, with entire post 
underplated 50p nickel C: 100p minimum bright tin-lead over 50y nickel on entire contact -810 (20.57) 
Wire Size Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T & R Pricing AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A ‘A28336-ND 4.27 28.71 104506-7 — — = _ = = 
28-32 -025-.054 (.64-1.97) B A28337-ND 4.00 26.89 | 104506-5 = = = = = = 
A A28339-ND 4.69 31.58 104505-7 A28339CT-ND 171.20 311.28 A28339TR-ND. 168.09/M 104505-6 
22-26 .036-.054 (.91-1.37) B A28341-ND 4.37 29.37 104505-5 A28341CT-ND 132.98 241.78 A28341TR-ND 130.56/M 104505-4 
c A28343-ND 2.22 14.92 104505-3 A283 43CT-ND 125.57 228.30 A28343TR-ND 123.29/M 104505-2 


ASKPO2-ND Keying Plug - 10 Comb..................0eeeeeeeeees 
A28345-ND Crimp Hand Tool for 28-32AWG (loose piece product) 


.. $1.13 A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) . 


: .. $58.28  A30575-ND Certi-Crimp Hand Tool Assembly for 22-26AWG 
$634.95 A28718-ND Head Assembly Tool use with A2031-ND 


"$1020.60 (ldOse:plece:prodlict): 220.2. .siccsas tutiedcocteraecssabarcaanuedveieas $519.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco 
Electronics 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 

* Insulation Resistance: 5,000MQ minimum 

initial * Withstanding Voltage: 750V rms at sea 

level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 

¢ Current: 3 amp maximum per contact 

MATERIAL: Black thermoplastic, 94V-0 

rated * Posts: Copper alloy 

Contact Plating: 

A: Selectively plated 30p gold on contact area, 
with gold flash over 50p nickel 


318 139 
(8.08) (3.53) 


amp AMPMODU Unshrouded Profile Headers - .100” (2.54mm) Centers ™ 


G 


B: Selectively plated 151 gold on contact area, ei om 
with gold flash over 50p nickel — 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post o BebeCeND) 2.04 184 87227-3 
A A26570-ND 3.15 2.84 87215-1 
4 Z 8 384 (9.75) 
1 i“ 084 (2.13) elses a a Bie B A26571-ND 2.43 2.19 87227-4 
B A26541-ND AS At 87224-1 ; aN = 7 sere 
10 AB4 (12.29) z : ; ; 
2 A 184 (4.67) A26542-ND 1.08 98 87220-2 B A26573-ND 3.15 2.84 87227-5 
e RSS SU ee - B7224-2 - A 584 (14.83) A26574-ND 4.47 4.03 87215-3 
3 A 284 (7.21) A26544-ND 1.44 1.30 87220-3 B A26575-ND 3.51 3.16 87227-6 
B A26545-ND 1.06 96 87224-3 5 . 
ia A bea i73n A26576-ND 5.07 457 87215-4 
r A 384 (0.75) A26546-ND 1.89 171 87220-4 B A26577-ND 3.96 3.57 87227-7 
B A26547-ND 1.53 1.38 87224-4 r 5 
[i | =o [oy os | om 
r i 579- 5 A 7227- 
7 A 484 (12.29) A26548-ND 213 1.92 87220-5 
B A26549-ND 171 1.54 87224-5 36 A 984 (24.99) A26580-ND 6.78 6.11 87215-7 
; Fi ae (ORG 343 249 Fear B A26581-ND 5.64 5.08 1-87227-0 
B A26551-ND 2.10 1.89 87224-6 oA A 4.184 (30.07) A26582-ND 8.46 7.62 87215-8 
, r sis AGSaE NT a6 a apa B A26583-ND 6.51 5.86 1-87227-2 
3 POGEGEAN 334 54 9799437 56 A 1.284 (3261) A26584-ND 9.24 8.32 87215-9 
B A28694-ND 7.20 6.48 1-87227-8 
P A 784 1991) A26554-ND 3.24 2.92 87220-8 
B A26555-ND 2.58 2.33 87224-8 34 7 1.684 (42.77) nase es oleae 
B A28695-ND 9.39 8.46 1-87227-7 
A A26556-ND 3.96 3.57 1-87220-0 
10 a 984 (24.99) Heenan ay was sarod 50 A 2.484 (63.09) A26586-ND 17.55 15.80 2-87215-5 
2 : B A26587-ND 13.68 12.92 2-87227-5 
20 . 1.984 (50.39) esac 7.58 he ee Olen a A wage A26588-ND 21.00 18.90 3-87215-0 
8 EN 6.08 5.48 2 87204-0 B A26589-ND 1656 14.91 3-87227-0 
40 7 3.984 (101.19) A26560-ND 14.82 (13.34 4-87220-0 4 A 4.984 (101.19) A26591-ND 27.78 25.01 4-87215-0 
. A2CSE END 182 10.64 4-87224-0 B : : A26590-ND 21.63 19.47 4-87227-0 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
1 A 084 (2.13) A28762-ND 63 57 87232-1 9 A 084 (2.13) A28782-ND 147 1.06 1-86479-3 
B A28763-ND 60 54 87233-1 B A28783-ND 1.08 98 87230-1 
7 A 184,487) A28764-ND 147 1.06 87232-2 Fi A 484,487) A28784-ND 177 1.60 1-86479-4 
B A28765-ND int 1.00 87233-2 B A28785-ND 1.53 1.38 87230-2 
' f A A26592-ND 2.22 2.00 1-86479-5 
‘ A 984 (721) A28766-ND 1.59 1.44 87232-3 6 284 (7.21) 
B A28767-ND 1.47 1.33 87233-3 8 A265835ND) a7 1.60 87230-3 
i A sata A28768-ND 1.98 1.79 87232-4 8 7 384 (9.75) Gee) S00. 20 angie 
B A28769-ND 1471.38 87233-4 : bese) a Breao-t 
. A Aa i49.56 A28770-ND 2.31 2.08 87232-5 10 A 484 (12.29) hee aie oa soars 
484 (12.29) B A26597-ND 3.12 2.81 87230-5 
B A28771-ND 1.98 1.79 87233-5 
A A28786-ND 4.38 3.95 86479-4 
r f 12 584 (14.83) 
6 és 584 (14.83) eh 2.88 2.60 S1eseb B A28787-ND 3.96 3.57 87230-6 
B A28773-ND 2.67 2M 87233-6 ; SEN aa in ane 
: z 14 .684 (17.37) i : : : 
7 7 684 (17.37) PERVECND 3.33 3.00 87232-7 B A26599-ND 456 aft 87230-7 
i noes a8 ae eres qi A 784 (19.91) A26600-ND 6.00 5.40 86479-2 
8 A 784 (19.91) A28776-ND 3.54 3.19 87232-8 B . , A26601-ND 4.68 4.22 87230-8 
8 Breen 279 2.52 87233-8 4 A 984 (24.90) A26602-ND 741 6.67 86479-1 
rn A 984 (24.99) A28778-ND 414 3.73 1-87232-0 B A26603-ND 5.73 5.16 1-87230-0 
B A28779-ND 3.99 3.60 1-87233-0 y i 
[8 [mou | Sm te ae mw 
4 -87232- 789- 75 7 -87230- 
50 A 1,984 (60.20) A28780-ND 8.31 7.48 2-87232-0 
B A28781-ND 7.68 6.92 2-87233-0 7" : Lastest) ee ey is ae 
r -87230- 5 7. 67 -87230- 
a A 4.984 (101.19) A26562-ND 15.87 14.29 4-87232-0 
B A26563-ND 12.45 11.21 4-87233-0 30 A 1.484 (37.69) A26606-ND 11.10 9.99 1-86479-9 
: aes a eee 
A A26608-ND 20.34 18.31 2-86479-9 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 50 2.484 (63.09) 
B A26609-ND 1440 12.96 2-87230-5 
2 A 084 (2.13) Peay Te 1.06 1-87215-0 A A28790-ND 22.14 19.93 3-86479-4 
60 2.984 (75.79) 
B A26565-ND 1.08 98 87227-1 B A28791-ND 1815 16.34 3-87230-0 
A A26566-ND 2.04 1.84 1-87215-1 r -86479- 
4 484 (4.67) 0 A 4.984 (101.19) A26610-ND 2910 26.19 4-86479-4 
B A26567-ND 171 1.54 87227-2 B A26611-ND 21.87 19.69 4-87230-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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tyco 
Electronics ANP 


MATERIAL: « Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor 
bronze 

Contact Plating: A: 30y gold on contact 
area, 100u ~ 200p tin-lead on solder 
area, with entire post underplated 50 


nickel B: 15y gold on contact area, 
100p ~ 200u tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 
C: 100p ~ 200p tin-lead over 50p nickel 
on entire post 
40 Pin Headers 1-39 Pin Headers 
Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
No. of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Base Pin 
Pos. | Plating A B Part No. 1 10 | Part No. Part No. Price Adder 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post -025” (.64mm) Square Straight Post 
A A26508-40-ND 1.96 1.76 | 4-103747-0 A26508-XX-ND 52 04 
co | -090(2.28) | .280(5.84) | argsog-40-NO 1.25 1.12 | 4-403741-0 A26509-XX-ND 55 02 
A A26512-40-ND 2.05 1.84 | 4-103239-0 A26512-XX-ND 61 04 
40 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26513-40-ND 1.88 1.68 | 4-103185-0 A26513-XX-ND. 82 03 
Cc A26514-40-ND 1.34 1.20 | 4-103327-0 A26514-XX-ND 64 02 
A A26518-40-ND 2.23 2.00 | 4-102976-0 A26518-XX-ND. 80 04 
B 125 (3.18) .318 (8.08) A26519-40-ND 1.96 1.76 | 4-102972-0 A26519-XX-ND 52 04 
Cc A26520-40-ND 1.43 1.28 | 4-103321-0 A26520-XX-ND 35 .03 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post +025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A A26510-40-ND 2.29 2.05 | 4-103765-0 A26510-XX-ND 87 04 
c | -090(2.29) | 280(5.84) | prgstt-4o-nD 2.59 2.32 | 4-103759-0 A26511-XX-ND 80 05 
A A26515-40-ND 241 2.16 | 4-103148-0 A26515-XX-ND 99 04 
40 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26516-40-ND 2.32 2.08 | 4-103325-0 A26516-XX-ND 90 04 
Cc A26517-40-ND 1.88 1.68 | 4-103329-0 A26517-XX-ND 82 03 
A A26521-40-ND 2.59 2.32 | 4-102978-0 A26521-XX-ND 80 05 
B 110 (2.79) .318 (8.08) A26522-40-ND 241 2.16 | 4-102974-0 A26522-XX-ND 99 04 
Cc A26523-40-ND 1.96 1.76 | 4-103323-0 A26523-XX-ND 52 04 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
A A26524-40-ND 2.93 2.63 | 4-103783-0 A26524-XX-ND 1.16 05 
c | -090(2.28) | .280(5.84) | argso6-40-ND 2.07 1.86 | 4-103777-0 A26525-XX-ND 63 ‘04 
A A26528-40-ND 3.04 2.72 | 4-103240-0 A26528-XX-ND 88 .06 
80 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26529-40-ND 2.68 2.40 | 4-103186-0 A26529-XX-ND 89 05 
Cc A26530-40-ND 2.14 1.92 | 4-103328-0 A26530-XX-ND ah 04 
A A26534-40-ND 3.21 2.88 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 1.06 06 
B 125 (3.18) .318 (8.08) A26535-40-ND 2.86 2.56 | 4-102973-0 A26535-XX-ND 1.08 05 
Cc A26536-40-ND 2.32 2.08 | 4-103322-0 A26536-XX-ND 90 04 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A A26526-40-ND 3.57 3.20 | 4-103801-0 A26526-XX-ND 1.44 06 
| 090(2.28) | .230(5.84) | arg527-40-ND 3.04 272 | 4-103795-0 A26527-XX-ND ‘88 ‘06 
A A26531-40-ND 3.75 3.36 | 4-103149-0 A26531-XX-ND 1.25 07 
80 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26532-40-ND 3.57 3.20 | 4-103326-0 A26532-XX-ND 1.44 06 
Cc A26533-40-ND 3.21 2.88 | 4-103330-0 A26533-XX-ND 1.06 .06 
A A26537-40-ND 3.93 3.52 | 4-102979-0 A26537-XX-ND 1.44 07 
B -110 (2.79) .318 (8.08) A26538-40-ND 3.75 3.36 | 4-102975-0 A26538-XX-ND 1.25 07 
Cc A26539-40-ND 3.39 3.04 | 4-103324-0 A26539-XX-ND 1.25 .06 


AMPMODU PCB Connectors - .100” (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: ¢ Current 
Rating: 3 amp maximum for single contact: 2 amp 
maximum per contact for fully energized connector 
* Voltage Rating: 250VAC © Dielectric Rating: 
750VAC rms between contacts for one minute 
¢ Insulation Resistance: 1000MQ after temp- 
erature/humidity cycling * Temperature Rating: 
Headers; -65°C ~ 105°C Receptacle Assemblies; 
-65°C ~ 125°C » Durability: 200 cycles for 30u gold 
plating (75 cycles for 15 gold plating) 

MATERIAL: Headers: ¢ Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze Receptacles: 


Contact/Post Plating: 


A: 30p gold on contact area, 100y ~ 200p bright 
tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel 

B: 15uy gold on contact area, 100 ~ 200p bright 
tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel 

C: 30y gold on contact area, 50y ~ 100p bright tin- 
lead on solder area, with entire contact underplated 
50u nickel 

D: 15y gold on contact area, 50y ~ 100y bright tin- 


AMPMODU Unshrouded Breakaway Headers -.100” Centers “™@ 


HOW TO ORDER: 
4 EASY STEPS 


How do | order an A26508 header 


with 16 pins? 


Call Digi-Key where you’ll happily 


receive the price, 
or 
Determine the cost yourself. 
A - -ND 


Number of 
Desired Pins 
per Row 


Base Part 
Number 


Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 


Step 2. 


Step 3. 


Step 4. 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


and number of pins desired. 

Begin with the appropriate “Base Price” 
of your selected part number (refer to 
chart). 

Multiply the number of pins you desire 
by the “Pin Adder” of your selected 
part number (refer to chart). 

Add Step 2 and Step 3 together for 
final cost! 


Our Example: 
A26508-16-ND 
52 
16 x .04 = .64 
Your Cost = $1.16 


NOTE: For quantities of 10 or more, 


call DIGI-KEY. 


Board 
Retention 
Tails 


Standard 
Solder 
Tails 


* Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 rated, high lead on solder area, with entire contact underplated 115 (2.92) -115 (2.92) 
temperature compatible * Contacts: Phosphor bronze 50p nickel 
No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch(mm) _| Part No. 1 25 ‘| PartNo Pos. | ing Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
set are oe o | 5 | 25S) (Atay tie dn (suey 
Straight Post with Standard Solder Tails 12 .980 (24.89) ]A26377-ND 3.93 3.54 | 1-534978-6 oT 3758 pee OSS 1007 79.19 | Baa56s8 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 4.92 4.43 | 534978-3 50 | 5 | 9758 (70.058) |AD6360-ND 995 age | sa0qR-8 
A | .980 (24.89) /A26375-ND = 2.88 2.60 | 102692-1 24 1.580 (40.13) |A26384-ND 4.41. 3.97 | 534978-4 758 (70.05) : - 
12 A (40.13) 
B_ | _.980(24.89) |A26376-ND 2.61 2.35 | 102567-1 30 1.880 (47.75) |A26387-ND 3.99 3.60 | 534978-5 C | 3.258 (82.75) |A26362-ND 11.79 10.68 | 532956-9 
(47.75) 60 | p | 3.258 (82.75) |A26363-ND 10.84 9,82 | 532955-9 
16 | A | 1.180(29.97) |A26379-ND 3.57 3.22 | 1-102692-5 36 2.180 (55.37) |A26390-ND 5.91 5.32 | 534978-6 : 75) : : 
(28.97) 70 | D | 3758(95.45) [A26365-ND 962 8.72 | 1-532955-0 
20 | B_ | 1.380(35.05) | A26380-ND __-3.39__-3.06 | 1-102567-1 40 2.380 (60.45) [A26393-ND 6.39 5.76 | 534978-7 72 | c | 3858,97.99) |azge93.ND 1079 9.77 | 1-30956-1 
A | 1.580 (40.13) |A26382-ND 4.38 3.95 | 102692-2 30 2.800 (73.15) [ACEC 774 6.97 | Sadgre-8 80 | C | 4.258 (108.15) |A26367-ND 11.95 10.83 | 1-532956-2 
24 , ‘ ‘ . 60 3.380 (85.85) |A26398-ND 8.34 7.51 | 534978-9 -258 (108.15) : : 
B | 1.580 (40.13) |A26383-ND_ 3.81 3.43 | 102567-2 70 | 4 | 3.880 (98.55) |az6400-ND 7.95 7.16 | 1-534978-5| | 199 | © | 5-258 (133.55) ]A26369-ND 18.76 17.00 | 1-532956-6 
30 | A | 1.880(47.75) |A26385-ND 3.99 3.60 | 1-102692-7| | 449 5.880 (149.35) |A26378-ND 1584 14.26 | 1-534978-2 D_ | 5.258 (133.55) |A26370-ND 17.49 15.84 | 1-532955-6 
B_ | 1.880 (47.75) |A26386-ND 3.39 __ 3.06 | 1-102567-3 . C | 6.258 (158.95) [A26373-ND 22.60 20.48 | 1-532956-8 
{ Fig. 2 — Receptacles 120 
A | 2.180 (55.37) |A26388-ND 5.91 5.32 | 102692-3 : = D | 6.258 (158.95) |A26374-ND 20.80 18.84 | 1-532955-8 
36 | B | 2180 (55.37) |A26389-ND 10.02 9.02 | 102567-3 Horizontal Mounts oe EY, Board Retention Tails 
ao | A | 238016045) A26301-ND 6425.78 | 1-102692-3 Standard Solder Tails 12 "858 (21.79) |A26342-ND 4.03 3.65 | 534204-2 
B_ | 2.380 (60.45) |A26392-ND 4.80 __4.32 | 1-102567-2 to | © | 898 (21.79) ]A26340-ND 2.92 2.64 | 532956-1 20 1.258 (31.95) |A26346-ND 4.69 4.25 | 534204-9 
50 |B | 2.880 (73.15) |A26394-ND 6.51 5.86 | 102567-6 D_ | .858 (21.79) | A26341-ND 2.78 2.52 | 532955-1 24 | C | 1.458 (37.03) |A26349-ND 5.43 4.92 | 1-534204-1 
7 i 16 | C | 1.058 (26.87) [A26343-ND 3.84 3.48 | 532956-2 30 1.758 (44.65) | A26352-ND 6.57 5.96 | 534204-4 
A | 3.380 (85.85) |A26396-ND 8.97 8.08 | 102692-5 36 2.058 (52.97) |A26355-ND 877 7.95 | 534204-3 
80 | B | 3380/8585) |az6397-ND 7.41 6.67 | 102567-4 20 | © | 1-258 (31.95) | A26344-ND 4.69 4.25 | 532956-3 eee 5 : SoaER . 
D_ | 1.258 (31.95) |A26345-ND 4.35 3.94 | 532955-3 40 2.258 (57.35) | A26358-ND = 8.19 7.42 | 1-534204-2 
70 | B_ | 3.880 (98.55) | A26399-ND 6.54 5.89 | 1-102567-0 C | 1.458 (27.03) | A26347-ND 5.41 4.90 | 532956-4 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 9.65 8.74 | 534204-1 
80 | B_ | 4.380 (111.25) | A26401-ND 9.81 _—8.83 | 102567-8 24 | 5 | 44g (37.03) |aveade-no 514 4.68 | 530958-4 60 3.258 (82.75) |A26364-ND 11.63 10.54 | 534204-5 
A | 5.380 (136.65) | A26402-ND 14.58 13.13 | 102692-8 - ~ - ~ 70 Cc 3.758 (95.45) | A26366-ND 10.49 = 9.51 | 1-534204-3 
100 | § | 5380 (13665) | A26403-ND 1215 10.94 | 102567-9 30 | © | 1.758 (44.65) | A26350-ND 6.57 5.96 | 532956-5 80 4,258 (108.15) | A26368-ND 11.95 10.83 | 534204-8 
5.880 (136.65) i n18 10) sili D_| 1.758 (44.65) |A26351-ND_ 6.20 _ 5.62 | 532955-5 400 5,258 (133.55) | A26371-ND 19.08 17.28 | 534204-6 
120 | A_ | 6.380 (162.05) | A26404-ND 17.31 15.58 | 102692-9 36 D | 2.058 (52.27) [A26354-ND 7.21 6.53 | 532955-6 110 5.758 (146.25) |A26372-ND 20.88 18.92 | 1-534204-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco 


Electronics 


ANIP 


MATERIAL: Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated Posts: Copper 
alloy 


Contact Plating: 

A: 30u gold on contact area, 100p ~ 
200 tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 


B: 15 gold on contact area, 100p ~ 
200 tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 


‘ 330° 219 .13 4 "318" 125 320° 250 
Cc: 100 ~ 200u tin-lead over 50p (8.38) (5.56) (3.30) (503.84) (8.08) (3.18) (8.13) (6.35) 
nickel on entire post 
No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 Pos. ing Inch (mm) Part No. a 25 ‘| Part No. 
Double Row - .066” (1.68mm) Pin to Shroud End 34 | 4 | 4812 (46.02) |428789-ND 10.28 9.21 | 1-103166-5 
5 7 i 7 ; Bl Ne) | A26790-ND 7.98 _7.19 | 1-102617-5 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post, Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post, 
Sith Stsndoffs with Detent Windows A A26791-ND 7.29 6.57 | 1-103166-8 
40 | B | 2.112 (63.64) |A26792-ND 9.12 8.21 | 1-102617-8 
cio 3 tuy[sioaos| |e | 8 | sremoan [ee 1 25] son ee re Se Le, 
3 B | .420(10.67) |A26613-ND 1.30 1.17 | 3-102202-4 . i | ; x - : E x 
c p26614ND 1.23 1.1% | Y05080-4 c aaeriond 2.82 254|3-87580-6 | | so | § | 2er2@s.4) |aze7osND 1122 1010) 2-t02017-8 
A A26615-ND 1.44 -1.30 | 103414-2 ‘ A 512 (18:0) Aer ND oe ae ts eb C A26796-ND 9.12 __8.21 | 2-87579-2 
4 B | .520(13.21) /A26616-ND 1.34 1.21 | 102202-1 : ; _ : : ig. 5 — 
C A26617-ND 1.32 1.19 | 103080-2 c A26713-ND 1.95 _1.76 | 3-87589-5 Py i] esac Square saight Post, 
A A26618-ND 2.88 2.60 | 103414-3 A A26714-ND —3.39-—3.06 | 103168-3 with Detent Windows 
5 B | .620(15.75) |az6ei9-ND 243 2-19 | 1022022 10 | B | 612(15.54) |A26715-ND 267 2.41 | 102618-3 
C A26620-ND 229 207) 103080-3 C A26716-ND 3.27295 | 87589-1 6 412 (10.46) |A26690-ND 6.87 6.19 | 102699-2 
A AD6621-ND 3642.65 1034144 A A26717-ND 3.90 3.51 | 103168-4 8 .512 (13.00) | A26692-ND 7.98 7.19 | 102699-3 
: : 12 B | .712 (18.08) |A26718-ND 258 2.32 | 102618-4 10 | A | .612(15.54) | A26694-ND 9.93 8.94 | 102699-4 
6 B | .720(18.29) | A26623-ND 2.82 2.54 | 102202-3 Cc A26719-ND 252 210 87599-2 16 .912 (23.16) |A26696-ND 11.97 10.78 | 102699-7 
c A26624-ND__2.67__2.41 | 103080-4 A A26720-ND 4413.97 1 103168-5 20 1.112 (28.24) |A26698-ND 14.73 _ 13.26 | 102699-9 
A A26625-ND 1.95 1.76 | 103414-5 14 | B | .812(20.62) |A26721-ND 3.39 3.06 | 102618-5 26 1.412 (35.86) |A26700-ND 14.01 12.61 | 1-102699-2 
7 B | .820(20.83) | A26626-ND 1.86 1.68 | 102202-4 Cc A26722-ND 2.82 _—2.54 | 87589-3 30 | , | 1.612 (40.94) |A26702-ND 14.73 13.26 | 1-102699-4 
C A26627-ND 2.82254 | 103080-5 A A26723-ND 4.86 4.38 1 103168-6 40 2.112 (53.64) |A26704-ND 16.89 15.21 | 1-102699-9 
A A26628-ND 3.27 2.95 | 103414-6 16 B .912 (23.16) | A26724-ND 3.72 3.35 | 102618-6 60 3.112 (79.04) |A26706-ND 21.06 18.96 | 2-102699-8 
8 B .920 (23.37) | A26629-ND 3.06 2.76 | 102202-5 Cc A26725-ND 3.09 2.79 | 87589-4 Double Ro .150” (3.81mm) Pin to Shroud End Dimension 
C A26630-ND 2.94 2.65 | 103080-6 A A26726-ND 5.31 4.78 | 103168-7 Fia3 os5n 7 64 s Stralaht Post 
9 | B | 1.020(25.91) [A26631-ND 3.30 2.97 | 102202-6 18 | B | 1.012(25.70) |A26727-ND 4.11 3.70 | 102618-7 igs 3's eit: oem) aaa Statent Poet, 
A A26632-ND 3.54 3.19 | 103414-8 c A26728-ND 4.56 4.11 | 87589-5 
10 | B | 1.120(28.45) |A26633-ND 3.39 3.06 | 102202-7 A A26729-ND 6.00 5.40 | 103168-8 6 | A | 5e0 (1473) |ReSeteNRR 210 1.89 | 103169-1 
C A26634-ND 3.21 289 | 103080-8 20 | B | 1.112 (28.24) |A26730-ND 4.47 4.03 | 102618-8 B A26816-ND 2.22 2.00 | 102619-1 
Cc A26731-ND 5.46 __4.92 | 87589-6 A A26817-ND 2.76 2.49 | 103169-2 
ul 1.220 (30.99) ee ee ie Lee A A26732-ND 6.48 5.84 | 103168-9 8 |p | 980(17-27) |argste-nD 2:31 2.08 | 102619-2 
yo | 3 | 130003353) WRONG za 31 |doo200-9 22 | B | 1.212(30.78) |A26733-ND 4.95 4.46 | 102618-9 A A26819-ND 3.27 2.95 | 103169-3 
$20 (33.53) ey 3s c A26734-ND 3.57 3.22 | 87589-7 10 | B | -780(1981) | arga0-nD 2.67 2.41 | 102619-3 
C A26638-ND___3.60__3.24 | 1-103080-0 i ADG7aSND 6726.05 | 14031680 A AGERE 373.35 [TOSTeo 
A A26639-ND = 3.93 3.54 | 1-103414-1 24 | B | 1.312 (33.32) |A26736-ND 5.31 4.78 | 1-102618-0 12 | 3 | -880(22.35) |aoggoo-npD 3.27 2.95 | 102619-4 
13 B 1.420 (36.07) | A26640-ND 3.96 3.57 | 1-102202-0 c A26737-ND 4.29 3.87 | 87589-8 A A26823-ND 4233.81 11031695 
¢ A26641-ND 3.87 __3.49 | 1-103080-1 A A26738-ND 7.53 6.78 | 1-103168-1 14 | g | -980(24.89) |psggo4-np 3.39 3.06 | 102619-5 
A A26642-ND 4.44 4.00 | 1-103414-2 26 | B | 1.412(35.86) |A26739-ND 5.58 5.03 | 1-102618-1 A ADGGO5-ND 4.58 4413 | 103169-6 
14 | B | 1.520(38.61) |A26643-ND 4.20 3.78 | 1-102202-1 Cc A26740-ND 4.47 __ 4.03 | 87589-9 16 | & | 1.080 (27.43) |sogpoB-ND 3:72 3.35 | 100619-6 
u BECCEEND 4.05 9.65 | 1-103080-2 7 e2oTeNOR 8.61 7.75 | 1-103168-3 18 | A | 1.160 (29.97) | A26827-ND 5.31 4.78 | 103160-7 
A A26645-ND 4.95 4.46 | 1-103414-4 30 | B | 1.612 (40.94) |A26742-ND 642 5.78 | 1-102618-3 180 (28 : . 
16 | B | 1.720(43.69) |A26646-ND 4.62 4.16 | 1-102202-3 c A26743-ND 5.19 _ 4.68 | 1-87589-1 20 | A | 4.280 (32.51) |A26826-ND 5.44 4.90 | 103169-8 
C A26647-ND 4.50 __4.05 | 1-103080-4 A A26744-ND 9.63 8.67 | 1-103168-5 : ae aa a ee 
qi : r 34 | B | 1.812 (46.02) |A26745-ND 7.17 6.46 | 1-102618-5 } ; 97 | 1- A 
Pa aire (48.77) oo BRAS eee ¢ A26746-ND 5.79 __ 5.22 | 1-87589-3 | 8 | 14800759) |ag6esi-no_ 5.31 4.78 | 1-102619-0 
. e i A A26747-ND 7.02 6.32 | 1-103168-8 A A26832-ND 7.26 6.54 | 1-103169-1 
C A26650-ND _4.38_—_3.95 | 1-103080-6 26 | | 1.580 (4013) |ApeesineMl ssp Soa |4lpseiod 
20 [A | 2.120(6885) [A2665IND 5.94 5.35/tosaae | | “9 | G | 12086) [eRe oes sar |1arao8 A A26834-ND 8.31 7.48 | 1-103169-3 
C A26653-ND 3.33 __ 3.00 | 1-103080-8 : : 30 1.780 (45.21) : ‘ fale : 
- = A A26750-ND 14.01 12.61 | 2-103168-3 B A26835-ND _6.39_5.76 | 1-102619-3 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post, 50 B | 2.612 (66.34) |A26751-ND 10.29 9.27 | 2-102618-3 A A26836-ND 9.33 8.40 | 1-103169-5 
with Standoffs C A26752-ND 8.28 7.46 | 2-87589-1 34 |B | 19806029) | argaa7-nD 7.17 6.46 | 1-102619-5 
A A26654-ND 1.32 1.19 | 103361-1 A A26753-ND 16.53 14.88 | 2-103168-8 40 | * | a280 6791) |A26838ND 7.02 6.32 | 1-103169-8 
3 B | .420(10.67) |A26655-ND 1.34 1.21 | 3-102203-4 60 | B | 3.112 (79.04) |A26754-ND 12.27 11.05 | 2-102618-8 B 280 (57.91) | pogg30-nD 8.37 7.54 | 1-102619-8 
C A26656-ND 1.14 1.03 | 102523-2 ¢ AAGTSSNDE 9.69 __ 8.73 | 2-87580-6 > | AT o7e0 7oe1 |A26840-ND 12.96 11.67 [2-103160-3 
A A26657-ND 1.621.461 103361-2 Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, 5 B | 2-780 (70.61) | asggai-np 10.29 9.27 | 2-102619-3 
4 B | .520(13.21) |A26658-ND 1.49 1.34 | 102203-1 with Detent Windows so | A | 3080 103.31) |AZ6B42-ND 15.99 14.40 | 2-103169-8 
C A26659-ND 1.26 —_1.14 | 102523-1 A A26756-ND 2.28 2.06 | 103166-1 B_ | 9-280 (83-31) | pogg43-nD 12.27 11.05 | 2-102619-8 
A A26660-ND 2.82 2.54 | 103361-3 6 B | 412 (10.46) |A26757-ND 192 1.73 | 102617-1 Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, 
5 B | .620(15.75) |A26661-ND 2.73 2.46 | 102203-2 c A26758-ND 2.31 2.08 | 3-87579-5 with Detent Windows 
C A26662-ND 2.22 2.00 | 102523-3 A A26759-ND 2.94 2.65 | 103166-2 
i FORGES 2.88 2.60 |100361-4 8 | B | .512(13.00) |A26760-ND 240 2.16 | 102617-2 10 | 2 | .zeoqiest) |peecemem 332 308 | 10sier 
6 | B | .720(18.29) |A26664-ND 2.82 2.54 | 102203-3 c A26761-ND _3.30_2.97 | 87579-1 A ADG7OG-ND 3.84 3.46 | 1031673 
C A26665-ND 2.22 ~—_—-2.00 | 102523-4 A A26762-ND 3.45 3.11 | 103166-3 12 | 3 | -880(22.35) |aSesoonn 312 2-81 | 1025704 
n ADGEGGND 2.07 1.87 | 103361-5 10 | B | 612(15.54) |A26763-ND 2.85 2.57 | 102617-3 . z 
Cc A26764-ND 946 2.29 | 87579-2 A A26801-ND 4.35 3.92 | 103167-4 
7 B | .820(20.83) |A26667-ND 1.98 1.79 | 102203-4 14 | B | -980(2489) | argaqo-nn 354 349 | 102570-5 
C A2ee6aND 252 2.27 | 102503-5 A A26765-ND 3.84 3.46 | 103166-4 E : 
12 | B | .712(18.08) |A26766-ND 3.12 2.81 | 102617-4 16 | 4 | 4.080 (27.43) |A28803-ND 5.19 4.68 | 103767-5 
A A26669-ND 3.45 3.11 | 103361-6 c A26767-ND 2.76 2.49 | 87579-3 Bi “*S) | A26804-ND 3.93 3.54 | 102570-6 
8] BR | 0887) ee Sey eee lteomoe A A26768-ND 4.50 4.05 | 103166-5 20 | ® | 1.280 a251) |A26805-ND 5.58 5.08 | 103167-7 
: oS 2a ee 14 : 812 (20.62) ene 357 322 Hetil Bi | 91) | A26806-ND 4.80 4.32 | 102570-8 
dl ; : a | . : E A A26807-ND 8.13 7.32 | 103167-9 
10 | B | 1.120 (28.45) |A26673-ND 3.60 3.24 | 102203-7 A AQ677I-ND 5.01 4.51 | 103160-6 24 |B | 148008759) | argaoa-nD 7.41 6.67 | 1-102570-0 
¢ A26674-ND 2.79 2.52 | 102523-8 16 | B | .912(23.16) |A26772-ND 393 3.54 | 102617-6 A A26809-ND 7.53 6.78 | 1-103167-0 
A A26675-ND 4.29 3.87 | 1-103361-0 Cc A26773-ND _3.30__2.97 | 87579-5 26 | Bg | 1.580 (40.13) | pogsio-np 6.12 «5.51 | 1-102570-1 
12 | B | 1.320(33.53) |A26676-ND 4.11 3.70 | 102203-9 A A26774-ND 5.55 5.00 | 103166-7 5 7 
C A26677-ND 3.00 _2.70 | 1-102523-0 18 | B | 1.012(25.70) |A26775-ND 4.35 3.92 | 102617-7 34 _ 1.980 (50.29) peee tt ND a8 aM at 
A A26678-ND 4.80 4.32 | 1-103361-2 Cc A26776-ND 3.57 _ 3.22 | 87579-6 ql : 
14 | B | 1.520 (38.61) |A26679-ND 4.47 4.03 | 1-102203-1 A A26777-ND 5.88 5.30 | 103166-8 Ag B | 2.260 (67-81) BESSIENDE 9.12 6.21 | 102570 
C A26680-ND _3.15__2.84 | 1-102523-2 20 | B | 1.112 (28.24) |A26778-ND 4.80 4.32 | 102617-8 Fig. 5 — ACTION PIN 
5 C 7.620 a = z Cc A26779-ND 3.93 3.54 | 87579-7 1025” (.64mm) Square Straight Post, 
620 (41.15) [A26681-ND 5.85 5.27 | 1-102203-2 with Detent Windows 
A A26682-ND 5.37 4.84 | 1-103361-4 34 A (aid A26780-ND 7.65 6.89 | 1-103166-0 
ts | 8 | 1720/4369) |acseea-ND 501 451 | 1-102008-3 312 (33.32) |A26781-ND 687 6.19 | 1-102617-0 6 580 (14.73) | A26691-ND 7.68 6.92 | 1-102557-0 
C Roce 330 3.06 | 1008034 C A26782-ND 5.88 __5.30 | 87579-9 8 680 (17.27) | A26693-ND 8.37 7.54 | 1-102557-1 
49-181 900 4877) AGREE 54a a.eo T1A102003-5 A A26783-ND 7.80 7.02 | 1-103166-1 10 | A | .780(19.81) |A26695-ND 9.93 8.94 | 102557-9 
.920 (48.77) E : 26 | B | 1.412 (35.86) |A26784-ND 6.12 5.51 | 1-102617-1 16 1.080 (27.43) | A26697-ND 11.97 10.78 | 1-102557-4 
A A26686-ND 4.20 3.78 | 1-103361-8 Cc A26785-ND 5.04 __4.54 | 1-87579-0 20 1,280 (32.51) | A26699-ND 12.90 11.61 | 102557-2 
20 | B | 2.120 (53.85) | A26687-ND 6.06 5.46 | 1-102203-7 A A26786-ND 9.18 827 | 1-103166-3 30 1.780 (45.21) |A26703-ND 14.73 13.26 | 102557-4 
c A26688-ND_ 2.49 2.25 | 1-102523-8 30 | B | 1.612 (40.94) |A26787-ND 6.99 6.30 | 1-102617-3 40 | A | 2.280 (57.91) |A26705-ND 16.89 15.21 | 102557-1 
24 | A | 2.520 (64.00) [A26689-ND 5.40 4.86 | 2-103361-2 Cc A26788-ND 5.70 _5.13 | 1-87579-2 60 3.280 (83.31) | A26707-ND 21.06 18.96 | 102557-7 
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Amp AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers 


MATERIAL: ¢ Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated » Posts: 


Copper alloy 
Contact Plating: 


A: 30p gold on contact area, 100 minimum tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 
B: 15y gold on contact area, 100y minimum, tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 


C: 100p Tin-lead over 50y nickel on entire post 


Swaged 
Retention Tail 


No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing A Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing A Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing A Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) A A28645-ND 1.45 1.31 | 1-103906-0 A A28526-ND 70 63 | 103735-2 
Square Right Angle Post, with Holddown 1 B 1.200 (30.48) | A28646-ND 1.27 1.14 | 1-103635-0 3 B 400 (10.16) | A28527-ND 63 57 | 103638-2 
A A28574ND7366 | 1030041 C A28647-ND 1.04 —_—.95 | 1-103634-0 c age50@-ND 60 ~—=«#54 | 108889-2 
2 B 300 (7.62) | A28575-ND 69 —.62 | 103673-1 A A28648-ND 1.83 1.65 | 1-103906-1 A A28529-ND 79 «72 | 103735-3 
C A28576-ND 47 ~—«43 | 103672-1 12 | B | 1.300 (33.02) | A28649-ND 1.34 1.21 | 1-103635-1 ‘ : : ; 
A A28577-ND 108 98 | 1039042 C A28650-ND 1.12 1.01 | 1-103634-1 2 : B00 70) at : Poon 
3 B | .400(10.16) | A28578-ND 65 59 | 103673-2 A A28653-ND 1.72 1.55 | 1-103906-3 : : 
C A28579-ND 60 54 | 103672-2 14 | B | 1.500(38.10) | A28654-ND 1.39 1.26 | 1-103635-3 A A28532-ND 88.79 | 103735-4 
A nw Ce ¢ A28655-ND 124 1.12 | 1-103634-3 5 B | .600(15.24) | A28533-ND 79 72 | 103638-4 
4 B 500 (12.70) | A28581-ND  .73 66 | 103673-3 15 B | 4600 (40.64) A28656-ND 1.47 1.33 | 1-103635-4 ¢ A28534-ND —.73_—_—.66 | 103639-4 
C A28582-ND 74 ~—_—67_ | 103672-3 y : “| A28657-ND 1.30 1.17 | 1-103634-4 A A28535-ND 96 87 | 103735-5 
A A28583-ND 1.04 94 | 103904-4 te | ® | 4700 (43.18) | 428658-ND 1.52 1.37 | 1-103635-5 6 B | .700(17.78) | A28536-ND 86 78 | 103638-5 
5 B | .600(15.24) | A28584-ND 94 —.85 | 103673-4 y : “"" | A28659-ND 1.67 1.51 | 1-103634-5 c A28537-ND 90 _.82 | 103639-5 
6 A28585-ND 115 1.04 | 103672-4 17 | A | 1.800 (45.72) | A28557-ND 7.46 6.72 | 1-103906-6 A A28538-ND 1.05 95 | 103735-6 
A A28586-ND 1.39 1.26 | 103904-5 20 | A | 2400 63.34) | A28661-ND 2.29 2.07 | 1-103906-9 7 B | .800(20.32) | A28539-ND 93 84 | 103638-6 
6 B | .700(17.78) | A28587-ND 86 78 | 103673-5 B . "| A28662-ND 1.75 1.58 | 1-103635-9 c A28540-ND 75 —.68 | 103639-6 
A A28589-ND 1.43 1.29 | 103904-6 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 8 B | .900 (22.86) | A28542-ND 1.00 90 | 103638-7 
7 B 800 (20.32) / A28590-ND 93 84 | 103673-6 Square Straight Post, with Swage Retention Tail C A28543-ND 86 78 | 103639-7 
C A28591-ND 1.75 1.58 | 103672-6 7 REGEN 6158 [a030084 ri TSRPERNEN 1p 129 |a0a7a66 
A A28592-ND 1.54 1.39 | 103904-7 ‘ 
2 B 300 (7.62) | A28474-ND 58 — 53 | 103670-1 9 B | 1.000 (25.40) | a28545-ND 1.07 97 | 103638-8 
8 B 900 (22.86) | A28593-ND 1.00 — 90 | 103673-7 -000 (25.40) ; ; 
: q ; : C A28475-ND 46 ~—.42._| 103669-1 ¢ AQe546-ND a3 «7 | 109639-8 
C A28594-ND 1.41 1.01 | 103672-7 é : 
A A28476-ND 70 —63 | 103908-2 
9 B | 1.000 (25.40) | A28595-ND 1.07 97 | 103673-8 ; ” A A28547-ND 1.36 1.23 | 103735-9 
3 B | .400(10.16) | A28477-ND 65 59 | 103670-2 
A A28596-ND 167 151 | 1039049 C POOP 69 54 | 103060-2 10 | B | 1.100 (27.94) | A28548-ND 1.48 1.07 | 103638-9 
. € A28549-ND 90 _.82 | 103639-9 
10 | B | 1.100 (27.94) | A28597-ND 1.14 1.03 | 103673-9 A woRa79ND 79 72 | 103908-3 
C A28598-ND 97 _.88 | 103672-9 4 8 | 500(12.70) | Aze480-ND 73 66 | 103670-3 A A28550-ND 1.70 1.53 | 1-103735-0 
11 | & | 4200¢30.49) | 428599-ND 148 1.34 | 1-103673-0 C A28481-ND 66 —_—.60 | 103669-3 11 B | 1.200 (30.48) | A28551-ND 2.34 2.11 | 1-103638-0 
C A28600-ND 1.08 _.98 | 1-103672-0 A A28482-ND 88 79 | 103908-4 ¢ A28552-ND 1.08 98 | 1-103639-0 
A A28601-ND 1.54 — 1.39 | 1-103904-1 5 B .600 (15.24) | A28483-ND 79 —.72 | 103670-4 is A eee A28553-ND 1.44 1.30 | 1-103735-1 
12 | B_ | 1.300 (33.02) | A28602-ND 1.34 1.21 | 1-103673-1 C A28484-ND_ 71.64 | 103669-4 B 300 ($8.02) | pogs54-ND 1.34 1.21 | 1-103698-1 
C A28603-ND 1.35 1.22 | 1-103672-1 A A2B485ND 9687 | 103908-5 i RORESRIN 2.03 1.04 | Ia7a5 
14 | A | 4.500 (38.10) |A28805°ND 1.82 1.65 | 1-103904-3 8 | B | .700(17.78) | A28486-ND 86 —.78 | 103670-5 14 | B | 1.500(38.10) | Azgs59-ND 1.48 1.34 | 1-103638-3 
: BeSCOGNDE 175 1.58 | 1-1036733 ¢ A28487-ND 76.69 | 103669-5 C A28560-ND 1.24 1.12 | 1-103639-3 
15 B 1.600 (40.64) | A28607-ND 1.55 1.40 | 1-103673-4 A A28488-ND 1.05 95 | 103908-6 B AQSS6I-ND 1.68 152 |4-103638-4 
B A28608-ND 1.89 1.71 | 1-103673-5 7 B .800 (20.32) | A28489-ND 1.10 1.00 | 103670-6 15 1.600 (40.64) . , 
16 1.700 (43.18) : F . 
C (48.18) | posgoo-ND 1.56 441 | 1-103672-5 C A28490-ND 81.74 ‘| 103669-6 e BEESON 1.90 1.17 | 1-108639-4 
17 | ® | +800 (45.72) | 428522-ND 2.04 1.84 | 1-103673-6 A A28491-ND 1.13 1.02 | 103908-7 16 | ® | 4.700 (43.18) | A28568-ND 3.12 2.82 | 1-103638-5 
Gc | | n98556-ND 1.39 1.26 | 1-103672-6 8 | B | .900(22.86) | A28492-ND 1.00 90 | 103670-7 c A28564-ND 1.35 1.22 | 1-103639-5 
20 | * | 2400 (63.34) | A28612-ND 205 1.85 | 1-103904-9 c A28493-ND 86 ~—78 | 103669-7 17 | A | 1.800 (45.72) | A28520-ND 2.70 2.44 | 1-103735-6 
B : : A28613-ND 218 1.97 | 1-103673-9 A A28494-ND 1.23 1.11 | 103908-8 A A28568-ND 2.06 1.86 | 1-103735-9 
Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) 9 B | 1.000 (25.40) ) A28495-ND 1.07 —.97 | 103670-8 20 B | 2.100 (53.34) | A28569-ND 2.03 1.83 | 1-103638-9 
Square Right Angle Post, without Holddown c A28496-ND_.92__—.83 | 103669-8 Cc A28570-ND 1.61 1.45 | 1-103639-9 
A A28618-ND 61.56 | 103906-1 A A28497-ND 1.31 1.19 | 103908-9 Polarized - High Temperature 
2 B 300 (7.62) | A28619-ND 58 53 | 103635-1 10 | B | 1.100 (27.94) | A28498-ND 1.36 1.23 | 103670-9 ig: = Shagle vieii,.025" (e4iam) 
¢ A28620-ND 55 50 | 103634-1 C A28499-ND 97 _—.88 | 103669-9 7 4 . ; 
Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
A A28621-ND 83.75 | 103906-2 A A28500-ND 1.36 1.23 | 1-103908-0 
3 | B | 400(10.16) |azge22-ND 65 59 | 103635-2 11 | B | 1.200 (30.48) | A28501-ND 1.43 1.29 | 1-103670-0 2 300 (7.62) [fR2BB7SND) 73.66 | 104361-1 
¢ A28623-ND 60 54 | 103634-2 C A28502-ND 1.08 98 | 1-103669-0 3 -400 (10.16) | A28676-ND 1.26 1.14 | 104361-2 
z Roseaainl 7972 | 1030063 A A28503-ND 154 1.39 | 1-10390841 4 B | .500(12.70) | A28677-ND 80 72 | 104361-3 
4 | B | 500(1270) | azge25-nD 73 66 | 103635-3 12 | B_ | 1.300 (33.02) | A28504-ND 1.34 1.21 | 1-103670-1 5 600 (15.24) | A28678-ND = 87.79 | 104361-4 
¢ A28626-ND 78 ~—-71:(| 103634-3 C A28505-ND 1.29 1.16 | 1-103669-1 6 .700 (17.78) | A28679-ND 95 86 | 104361-5 
A A28627-ND 1.04. 94 | 103906-4 A A28508-ND 1.72 1.55 | 1-103908-3 7 800 (20.32) | A28680-ND 1.02 93 | 104361-6 
5 B | .600(15.24) | a28628-ND 79 72 | 103635-4 14 | B | 1.500 (38.10) | A28509-ND 2.18 1.97 | 1-103670-3 8 900 (22.86) | A28681-ND 110 — .99 | 104361-7 
C A28629-ND 66 ~—_—59 | 103634-4 c A2B510-ND 1.24 1.12 | 1-103669-3 9 B | 1.000 (25.40) | A28682-ND 1.18 1.06 | 104361-8 
A A28630-ND 1.11 1.01 | 103906-5 A A28511-ND 1.80 1.63 | 1-103908-4 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 1.55 1.40 | 104361-9 
6 B | .700(17.78) | A28631-ND  .86 78 | 103635-5 15 | B_ | 1.600 (40.64) | A28512-ND 4.66 4.19 | 1-103670-4 12 1.300 (33.02) | A28684-ND 1.47 1.33 | 1-104361-1 
¢ A28632-ND 90 82 | 103634-5 C A28513-ND 4.93 4.44 | 1-103669-4 Fuca — Smole now, 028" (ean) 
= 5 2 
A A28633-ND 139 1.26 | 103906-6 A A28514-ND 1.76 1.59 | 1-103908-5 < : : 
7 | 8 | 800(2032) | a28634-ND 93 84 | 103635-6 16 | B | 1.700(43.18) | A28515-ND 1.62 1.46 | 1-103670-5 Sanare: Sielgnt roth Win Suede Retention Tel 
C Reece ite 108 | 1036346 C A28516-ND 156 1.41 | 1-103669-5 2 300 (7.62) ] A28665-ND 64 58 | 104362-1 
rn FOO 1a 1.02 [4030087 17 | ® | teo0casz2) | A28794ND 1.65 1.51 | 7-109670-6 3 400 (10.16) | A28666-ND 98 88 | 104362-2 
8 B 900 (22.86) | A28637-ND 1.00 90 | 103635-7 Cc A28517-ND 1.39 1.26 | 1-103669-6 4 B -500 (12.70) | A28667-ND 1.29 1.16 | 104362-3 
¢ Aos63e-ND a6 78 | 103634-7 20 | ® | 21006334) |A28518ND 2.05 7.85 | 1-103908-9 5 600 (15.24) | A28668-ND 87 —.79 | 104362-4 
A A28639-ND 146 1.31 | 103906-8 B i : A28519-ND 1.94 1.75 | 1-103670-9 6 -700 (17.78) | A28669-ND 1.23 1.11 | 104362-5 
9 B | 1.000 (25.40) | A28640-ND 1.07 —.97 | 103635-8 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, he -800 (20.32) | A28670-ND 1.21 = 1.10 | 104362-6 
Cc A28641-ND 92 83 | 103634-8 without Holddown and without Swage Retention Tail 8 -900 (22.86) | A28671-ND 1.28 1.16 | 104362-7 
A A28642-ND 131 1.19 | 103906-9 A A28523-ND 61 «56 | 103735-1 9 B | 1.000 (25.40) | A28672-ND 1.14 1.03 | 104362-8 
10 B | 1.100 (27.94) | A28643-ND 1.14 1.03 | 103635-9 2 B -300 (7.62) | A28524-ND = 58.52 | 103638-1 10 1.100 (27.94) | A28673-ND 1.26 1.14 | 104362-9 
C A28644-ND 97 _.88 | 103634-9 iY A28525-ND = 49.45 | 103639-1 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 5.59 5.04 | 1-104362-1 
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ee ame £AMPMODU Mod. Il and IV Receptacles Assemblies ~w EG 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: 

¢ Durability: 200 cycles * Operating Temperature: -65°C 
~ 105°C (-65°C ~ 125°C for horizontal mount) »* Current 
Rating: 3 amp maximum for single contact (2 amp maximum 
per contact when connector is fully energized) »¢ Insulation 
Resistance: 5000MQ minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: 

¢ Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount 
- high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 
Contact/Post Plating: 


A: 30p gold on contact area, 50y to 100p bright tin-lead on 
solder area, with entire contact underplated 50 nickel 

B: 30 gold on contact area, 100y to 200p bright tin-lead on 
solder area, with entire contact underplated 50 nickel 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
ingle Row 28 1.400 (35.56) A26442-ND 5.41 4.90 2-535512-1 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 32 A 1.600 (40.64) A26444-ND 3.90 3.53 2-535512-3 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 34 1.700 (43.18) A26445-ND 6.47 5.86 535512-4 
2 200 (5.08) A26405-ND AB A4 535676-1 50 2.500 (63.50) A26448-ND 9.38 8.50 535512-7 
3 300 (7.62) A26406-ND 64 58 535676-2 60 A 3.000 (76.20) A26449-ND 11.29 10.23 3-535512-0 
4 A 400 (10.16) A26407-ND 77 70 535676-3 70 3.500 (88.90) A26450-ND 13.06 11.84 1-535512-0 
5 500 (12.70) A26408-ND 90 82 535676-4 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 
6 600 (15.24) A26409-ND 1.01 92 535676-5 Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
8 800 (20.32) A26410-ND 1.33 1.20 535676-7 2 “J00 (2.54) A26451-ND 69 63 5342064 
10 1.000 (25.40) A26411-ND 1.62 1.47 535676-9 4 200 (6.08) A26459-ND 87 0 534906-2 
12 A 1.200 (30.48) A26412-ND 2.44 2.24 1-535676-1 7 * 300 (7.62) ORGAN 4.03 ey 5945063 
14 1.400 (35.56) A26413-ND 2.81 2.55 1-535676-3 7 400 (10.16) AEGAN 1 ne sabe: 
16 1.600 (40.64) A26414-ND 2.39 2.16 1-535676-5 Ae 1500 (12.70) foe ag an eyione 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 12 600 (15.24) A26456-ND 1.62 1.47 534206-6 
End Stackable with Single Tine Contacts 14 .700 (17.78) A26457-ND 180 1.64 534206-7 
3 300 (7.62) A26415-ND a7 70 534237-1 16 B 800 (20.32) A26458-ND 1.99 1.80 534206-8 
4 400 (10.16) A26416-ND 85 7 534237-2 18 .900 (22.86) A26459-ND 2.17 1.97 534206-9 
5 A 500 (12.70) A26417-ND 90 82 534237-3 20 1.000 (25.40) A26460-ND 2.39 2.16 1-534206-0 
° BOS. 24) rae = oY estan 24 1.200 (30.48) A26461-ND 2.73 2.48 1-534206-2 
u f00(12-78) Abe aD ae ai iced 26 1.300 (33.02) A26462-ND 2.94 2.67 1-534206-3 
8 -800 (20.32) PERE Sy padeereG 28 B 1.400 (35.56) A26463-ND 3132.84 1-534206-4 
10 1.000 (25.40) GELS EAH) a ee podents 30 1.500 (38.10) A26464-ND 334 3.03 1-534206-5 
12 A 1.200 (30.48) A26422-ND 154 1.40 1-534237-0 32 4.600 (40.64) A26465-ND 3.50 3.17 4-534206-6 
13 1.300 (33.02) A26423-ND 1.62 1.47 1-534237-1 
14 1.400 (35.56) A26424-ND 1.70 1.54 1-534237-2 ca loa ane ere ote = Lene: 
36 1.800 (45.72) A26467-ND 3.87 3.51 1-534206-8 
15 1.500 (38.10) A26425-ND 1.80 1.64 1-534237-3 0 3 2.000 (50.80) nn ay aad rare 
16 1.600 (40.64) A26426-ND 1.86 1.68 1-534237-4 4 9.200 (55.88) POrvGeuNT) 464 435 nn 
18 A 1.800 (45.72) A26427-ND 2.07 1.88 1-534237-6 ek 2.500 (63.50) reer i 468 ane 
20 2.000 (50.80) A26428-ND 2.23 2.02 1-534237-8 
30 3.000 (76.20) A26429-ND 307 2.79 2-534237-8 60 B 3.000 (76.20) P2GETIND 6.15 5.57 3-534206-0 
64 3.200 (81.28) A26472-ND 6.52 5.91 3-534206-2 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
3 "300 (7.62) A26473-ND 69 63 535641-1 «100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
5 A 500 (12.70) A26475-ND 87 80 535541-3 8 -400 (10.16) A26485-ND i 1.01 534998-4 
6 600 (15.24) A26476-ND 93 84 535541-4 10 500 (12.70) A26486-ND 1.40 1.28 534998-5 
8 800 (20.32) A26477-ND 1.06 96 535541-6 12 B 600 (15.24) A26487-ND 1.56 1.42 534998-6 
10 1.000 (24.40) A26478-ND 4.27 1.16 535541-8 14 -700 (17.78) A2EACE-ND 172 1.56 534998-7 
12 4.200 (30.48) A26479-ND 1.48 1.35 1-535541-0 16 -800 (20.82) ALEHSS-ND 1.98 1.76 534998-8 
14 A 1.400 (35.56) A26480-ND 1.64 1.49 1-535541-2 20 1.000 (25.40) A26490-ND 2.33 212 1-534998-0 
16 1.600 (40.64) A26481-ND 1.83 1.66 1-535541-4 24 1.200 (30.48) A26491-ND 2.65 2.40 1-534998-2 
18 1.800 (45.72) A26482-ND 1.99 1.80 1-535541-6 26 B 1.300 (33.02) A26492-ND 2.86 2.60 1-534998-3 
20 rf 2.000 (50.80) A26483-ND 247 1.97 1-535541-8 28 1.400 (35.56) ESD $022.74 1-634998-4 
30 3.000 (76.20) A26484-ND 3.02 2.74 2-535541-8 30 1.500 (38.10) A26494-ND 3.23 2.93 1-534998-5 
Fig. 4 — Mod. Il, Horizontal Mount, End Stackable, 34 1.700'(48-18) HERE) 3.60 3.27 aac 
Gh BAlaior Oontads Gh SiendGne 36 3 1.800 (45.72) A26497-ND 3.79 3.44 1-534998-8 
40 2.000 (50.80) A26498-ND 4.19 3.80 2-534998-0 
4 -200 (6.08) aD _ 2 Gpeeles| 50 2.500 (63.50) A26499-ND 5144.66 2-534998-5 
. 300 (7.62) MOHD = si Goppele2 60 3.000 (76.20) A26500-ND 610 5.82 3-534998-0 
8 A 400 (10.16) A26432-ND 1.09 99 6-535512-3 
10 500 (12.70) A26433-ND 1.33 1.20 6-535512-4 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
12 600 (15.24) A26434-ND 1.62 1.47 535512-1 Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
14 .700 (17.78) A26435-ND 2.86 2.60 1-535512-7 14 700 (17.78) A26501-ND 1.86 1.68 534267-1 
16 800 (20.32) A26436-ND 2.07 1.88 1-535512-8 20 1.000 (25.40) A26502-ND 2.44 2.21 534267-2 
18 A .900 (22.86) A26437-ND 2.33 212 1-535512-6 30 B 1.500 (38.10) A26503-ND 3.39 3.08 1-534267-2 
20 1.000 (25.40) A26438-ND 2.52 2.28 535512-2 36 1.800 (45.72) A26504-ND 3.95 3.58 1-534267-5 
22 1.100 (27.94) A26439-ND 2.78 2.52 1-535512-9 40 2.000 (50.80) A26505-ND 4.35 3.94 534267-7 
24 i 1.200 (30.48) A26440-ND 2.97 2.69 535512-3 48 3 2.400 (60.96) A26506-ND 5.09 4.61 1-534267-1 
26 1.300 (33.02) A26441-ND 3.23 2.93 2-535512-0 60 3.000 (76.20) A26507-ND 6.20 5.62 534267-8 
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tyco 


Electronics 


ANP 


RITS Series 


Voltage Rating: 32VDC Current Rating: 0.5A ~ 3A Temperature Rating: -30°C ~ 75°C 


Interconnection System Connectors 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Tape and Reel |AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Tape and Reel |AMP 
Fig.| Pos. A c Color Part No. 1 100 [| Size | Pricing |Part No. Fig.| Pos. A C Plating Part No. if 100 | Size | Pricing |Part No. 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) Header Horizontal SMT (Surface Mount) 
3 14.1 _ Yellow A29146-ND 1.68 1.36 = — |1473562-3 = = | = = e 
3 | 41 °° — Blue | A29148-ND 1.53 1.25] — — |2-1473562-3 : ne = = Peat: ae on oe teeoei3 
3 144 — Green A29158-ND 208 169) — — |4-1473562-3 4) 4 158 a -_ AOSI7STRND — —| 200 |e0520 |isesqod-4 
3°) 144 — Orange | A29162-ND 468 380) — — |3-1473562-3 2) 48. = - ROSANA sa, 303| — Sle yepsooasd 
4 16.1 = Yellow A29149-ND 2.02 1.64 = —__|1473562-4 2 2 
1 4 16.1 _ Blue A29151-ND 2.02 1.64 _ — |2-1473562-4 Junction Box Panel Mount 
4 16.1 _ Green A29159-ND 214 1.74) — — |4-1473562-4 5] 3 13.8 = = ‘A29178-ND 610 3.91 = — |1473571-3 
4 16.1 — Orange A29163-ND 2.14 1.74 = — |3-1473562-4 _ = 4 a = e 
4] 161 — Red | A29150-ND 2.02 1.64)  — — |1-1473562-4 ; es = = Raseen a ie = = pee. 
6 | 204 = Green A29160-ND 225 182) — — |4-1473562-6 : -_ — . ; : i — 7 
8 | 244 — Yellow | A2S155-ND 2.56 208| — | — |1473562-8 6) 4 | 158 peut 7.26 4.06 il: 
: - : : 5] 6 | 198 8 — - A29180-ND 8.64 555) — — |1473571-6 
Header Vertical ThrsHole 5| 8 | 238 — = A29181-ND 4.66 3.00] — —_|1473571-8 
3 13.8 — — A29166-ND 1.83 1.32 = — |1473565-3 9 7 
4 | 158 — = A29167-ND 252 1.81) — — |1473565-4 Junction Box Free Hanging 
2 5 19.8 — — A29168-ND 4.95 3.55 =_ — |1473565-5 5 3 13.8 _- = A29182-ND 217 1.40 _ — |5-1473571-3 
6 19.8 = = A29169-ND 3.21 2.31) — — |1473565-6 6) 3 13.8 - - A29188-ND 6.68 4.29) — — |5-1473574-3 
8 | 238 = = A29171-ND 2.79 2.00; — —_|1473565-8 5| 4 | 158 _ _ A29183-ND 631 4.05; — — |5-1473571-4 
Header Vertical 4Row 6 4 15.8 _ _ A29189-ND 4.64 2.98 _ — |5-1473574-4 
3 3 _ 13.8 =— A29173-ND 4.29 3.08 _ — |1473567-3 5 6 19.8 _ —— A29184-ND 4.11 2.64 — — |5-1473571-6 
4 = 15.8 _ A29172-ND 5.82 4.18 - —__|1473567-4 5 8 23.8 _- - A29185-ND 8.06 5.17 _ —__|5-1473571-8 


Dynamic Series 
D-2000 


Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


ii Digi-Key Price Each Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig.| Pos. Description Part No. 100 | Part No. Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
2100 g| 2 | 24 — —| x = A29799-ND 1.93 1.25 | 1-1318118-9 
1] 50 — —  — | Receptacle Housing Panel Mount |A29815-ND 10.36 6.65 ]1318577-1 20 | 264° — = Y = A29800-ND 1.00 65 | 2-1318118-9 
H 20 - - - lai aus ng Pane out AZSS IE ND faa ag 13 orb D2100 Header Straight 
5 — —_ | Tab Housing Panel Mount le 9.19 12. 978° ol 3[-—- - = X___[15y" Gold | _A29807-ND 651 4.67 | 1318123-1 
3 | 50 | 68.5 15.35 21.1 | Header R/A A29818-ND 45.15 32.36 | 1318579-1 a a0a- Se ag Cold IREEGHENG 7H 6S 11814 
8 | 127 — — |} Y 415" Gold) A29810-ND 5.88 4.22 | 1318125-2 
__|No of] Dim. (mm) | Body | Digi-Key Price Each JAMP 1] 2 faz = =| ¥ |isireod| aossinD = 762 sar | taveran2 
Eig; Bos! LE Keyingd a htating i aabart Nos u 1005) PartNo: 20 | 277 — — | x 15° Gold) A29813-ND 1752 12.56 |1318127-1 
D2100 Tab Housing Panel Mount 20 | 277 — — | Y  ([15y" Gold | A29814-ND 13.56 9.72 | 1318127-2 
(i[= = =['| = [eee Ee BETO Hendra Ang 
: : 3] — — —] X  4/15y" Gold] A29855-ND 7.44 5.34 | 1376135-1 
6/1638 — —| Xx = A2977-ND 273 1.76 |1-1318114-3 2) 3 | = = | ¥ {iby cola) _azgge-Np net |Aavetae 
fo eee SS — eee eNe pea rr ae ee 6 | 102. — 20419) X |15,"Gold| A29856-ND 9.99 7.16 |1376136-1 
B aeeme. ao ula = foaTaotnn aie. oid eataieiiad 6 | 102 — 2019) Y |15y"Gold) A29857-ND 5.79 4.15 | 1376136-2 
Be |i soe.|lomgge oo. Stall y = OGRA aap. oo8 iciaiatiace 8 | 127 — 20.19] xX |15y" Gold) A29822-ND 12.42 8.91 | 1376009-1 
5 ; 3 43 8 | 127 — 2019] Y |15y"Gold) Az9823-ND 7.17 5.14 | 1376009-2 
12 | 2388 — = — Y = A29782-ND 3.50 2.25 |2-1318114-6 12 | 177 — 2019] X _[15y"Gold| A29824-ND 12.99 9.31 | 1376020-1 
0 3588 = = 4 = Pea ale ne Dae 72 | 177. — 20.19) Y  |15yu"Gold| A29825-ND 9.78 7.01 | 1376020-2 
5 = ——_ iio) ! 00 2-1318114- 20 | 277 — 2019; X | 15" Gold) A29858-ND 13.50 9.68 | 1376137-1 
D2100 Tab Housing Free Hanging 20 | 277, — 2019; Y  |15” Gold} A29859-ND 19.86 14.24 | 1376137-2 
6) 3 )m2 — —| X = A29795-ND 252 1.62 |1-1318117-3 
3 [doa | '¥ = A29796-ND 2.52 1.62 |2-1318117-3 
6 1102 — X = A29785-ND 700 64-11-43181153 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel AMP 
' _ _ = | i i * = AWG Plating Part No. 1 100 Size Pricing | Part No. 
6 | 102 Y A29786-ND 2.85 1.83 |2-1318115-3 Fe 
8 |) 427 ee ee | = A29787-ND 3.07 1.98 |1-1318115-4 
8/27 — —| ¥Y - A29788-ND 2.78 1.79 |2-1318115-4 18-22 15y" Gold A29318-ND ee — |1318107-1 
7l 477 — —| x = 429789-ND 334 215 (|1-1318115-6 18-22 15” Gold A29318TR-ND — —| 10,000 | 289.65/M | 1318105-1 
Co | A ae = ‘499790-ND 334 218 121318115-6 24-28 15" Gold A29319-ND 350 225) — — | 1318108-1 
oS 6 — i ; "ag tq 24-28 15” Gold A29319TR-ND — _ — | 10,000 | 184.66/m_| 1318106-1 
20 | 277 x A29791-ND 9.17 5.89 |1-1318115-9 a SS EES 
20 | 277 — —| ¥ = A29792-ND 6.20 3.98 |2-1318115-9 
2100 Raseptecta Houcin 18-22 15" Gold A29322-ND 2 al — — 713181111 
Lid 9 18-22 15" Gold A29322TR-ND —  —| 9,000 | 217.25/M | 1318109-1 
e|2/- - = x = A29805-ND 61 AO /1-1318120-3 24-28 15” Gold A29323-ND 48 28 | — — |1318112-1 
3 | —  — — | ¥ = A29806-ND 1.37 _.89_}2-1318120-3 24-28 15" Gold A29323TR-ND — _ — | 9,000 | 225.94/M | 1318110-1 
6) 3a — —| xX = ‘A29801-ND 83._54_/1-1318119-3 Digi-Key Price AMP 
6)/89 — —]| Y = A29802-ND 1.92 1.24 |2-1318119-3 Description Pari Noe Each PartNo: 
¢) eit = =) 3 — Be Seae Area aera 2000 Crimp Tool, 24-28 AWG. A30050-ND 551.57 91567-1 
ie nt — ; ; 02000 Crimp Tool, 18-22 AWG... A30051-ND 551.57 91595-1 
12/164 — —| Xx = A29797-ND 1.89 1.22 |1-1318118-6 
172 |164 — —| Y = A29798-ND 2.41 1.55 |2-1318118-6 (Continued) 
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tyco Interconnection System Connectors (cont, 


Electronics ANIP 
Dynamic Series " 

Material: Black GF Polyester (Orange in part) Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch connector) Temperature 
D-3000 Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each ~=|AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B C | Keying) Plating Part No. il 100 |Part No. Fig.| Pos. A B Cc Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
D3100 Tab Housing Single Keyed D3100 Header Straight Single Row Keyed 
3 [2162 127 336] X = A29848-ND 14594 |1-177648-3 3721.62 — = — | X | 15u" Gold) A29482-ND 4.56 3.27 | 1-178313-2 
3 | 2162 127 336] Y - A29849-ND 2412 1.36 |2-177648-3 3/2162  — = — | X  }30u" Gold) A29483-ND 5.16 3.70 | 1-178313-3 
2) 5 |2924 127 336) x _ A29850-ND 2.00 1.28 |1-177648-5 3/2162 —  — | x Tin A29484-ND 3.48 2.50 | 1-178313-5 
8 | 4067 127 336] X - A29851-ND 3.71 2.38 |1-177648-7 3/2162  — = — | Y | 15u" Gold) A29485-ND 5.13 3.68 | 2-178313-2 
jo [4829 127 336 | X - A29852-ND 3.79 2.44 |1-177648-8 3 pee =< t SOF Gol Moe 28 a BESS 
ing Si : a in 7- i 82 | 2-178313-5 
3100 Tab Housing Single Row Panel Mount Keyed 4 |2543 — —| XxX |15y"Gold} A29488-ND 557 3.99 | 1-178314-2 
3 | 40.00 127 33.6 x - A29527-ND 1.46 94 |1-178802-3 4 | 2543 — _ xX 30u” Gold | A29489-ND 4.86 3.49 | 1-178314-3 
3 | 40.00 127 33.6 ¥ = A29528-ND 1.46 94 |2-178802-3 4 | 2543 — = xX Tin A29490-ND 5.40 3.87 | 1-178314-5 
3 am ee a , = eee ND ae a bee 4 (2543 —  — Y___[15u" Gold | _A29491-ND 4413.17 | 2-178314-2 
10 |67.00 127 336 | X — A29531-ND 2.73 1.76 |1-178802-8 a = u SoH Gold ee ee ae Sirelge 
10 [67.00 127 336 | Y _ A29532-ND 3.66 2.35 [2-178802-8 5 |290 — —] x |r5u"Gold) Aaz9494-ND 4386 3.49 | 1-178315-2 
D3100 Receptacle Housing Single Row Keyed 5 | 29.24 — — | X_ |30y"Gold) A29495-ND 5.34 3.83 | 1-178315-3 
3 [2676 715 228] X = A29421-ND 1.15 75 |1-178288-3 6|_5 |224 — —/| Xx Tin A29496-ND 4.98 3.57 | 1-178315-5 
3 | 26.76 715 228] Y a A29422-ND 4.15 75 |2-178288-3 6 [33.05 — — | X |15y"Gold] A29497-ND 7.02 5.04 | 1-178316-2 
4 | 3057 715 228] X _ A29423-ND 1.85 1.19 |1-178288-4 6 |33.05 — — | X_ |30y"Gold) A29498-ND 5.22 3.75 | 1-178316-3 
4 |3057 715 228] Y a A29424-ND 3.02 1.94 |2-178288-4 6 |330 — —| X Tin A29499-ND 5.70 4.09 | 1-178316-5 
4 (5 [34.38 7.15 228 |X = A29425-ND 1.93 1.24 |1-178288-5 6 |33.05 — — | Y_ |15y"Gold) A29500-ND 4.83 3.47 | 2-178316-2 
6 [3819 715 228] X = ‘A29426-ND 7.66 1.07 |1-178288-6 6 [33.05 —  — | Y_ |30y"Gold| A29501-ND 4.50 3.23 | 2-178316-3 
6 |3819 715 228] Y — A29427-ND 1.96 1.26 |2-178288-6 6 [330 — — | Y Tin ‘A29502-ND 3.69 2.65 | 2-178316-5 
8 | 4581 715 228 | X _ A29428-ND 1.73 142 |1-178288-7 8 | 40.67 — — | X_ |15y"Gold) A29503-ND 6.39 4.58 | 1-178317-2 
10 5343 745 228] X a A29429-ND 2.68 1.72 |1-178288-8 8 | 40.67 — — | X_ |30y"Gold) A29504-ND 7.53 5.40 | 1-178317-3 
10 [5343 7.45 228 | Y = A29430-ND 2.49 1.60 [2-178288-8 8 |40.67 — —| X Tin A29505-ND 4.83 3.47 | 1-178317-5 
D3100 Header Right Angle Single Row Keyed # Be = = ‘ Bila Moete io 23 Par ieee 
3 ]2162 — _ X | 15y”Gold | A29437-ND 4.92 3.53 |1-178293-2 290 - 1” Go 507- 5. . ~178318- 
3 }2162 —  — | Y | 15y"Gold | A29438-ND 5.28 3.79 |2-178293-2 10 | 48.29 — —| x Tin A29508-ND 4.56 3.27 | 1-178318-5 
3 fore. — — | x | s0y"Gold | A29439-ND 528 3.79. |1-178293-3 10 | 4829 — — J] Y | 15y"Gold| A29509-ND 5.58 4.00 | 2-178318-2 
3/2162 — — Y | 30u"Gold | A29440-ND 570 4.09 |2-178293-3 10_| 48.29 — Y Tin A29511-ND 4.56 3.27 | 2-178318-5 
3. [2162 — — | Xx Tin A29441-ND 4.26 3.06 _|1-178293-5 3100 Header Right Angle Single Row 
3 21.62 — — Y Tin ‘A29442-ND 4.86 3.49 |2-178293-5 8 5 29.24 — _ — |15y" Gold} A29853-ND 5.01 3.60 | 1-177662-2 
4/2543 — _ X | 15” Gold | A29443-ND. 474 3.40 |1-178294-2 8 | 4067 — — | —_ |30y"Gold}| A29544-ND__—25.71__18.43 | 1-179188-3 
4 |2543 — — | Y | 15y"Gold | A29444-ND 5.76 4.13 |2-178294-2 D3100 Header Single Row Straight 
4 |2543 — — | X | 30p"Gold | A29445-ND 5.01 3.60 |1-178294-3 9.5 |—  — —]| — [15y"Gold] A20352-ND 7.83 5.62 | 1-177665-2 
4 | 2543 — — | Y_| 30y"Gold | A29446-ND 6.42 4.61_|2-178294-3 D3100 Tab Housing Dual Row 
4 [2543 — — | X Tin A29447-ND 4.38 3.14 |1-178294-5 6 [2557 1778 336] — = ‘A29538-ND 276 1.78] 178964-3 
4 |2543 — — | Y Tin A29448-ND 3.51 2.52 |2-178294-5 10 [3319 17:78 336]; — _ A29539-ND 2.72 1.75 | 178964-5 
5 |2924 — — | X | 15y"Gold | A29449-ND 5.94 4.26 |1-178295-2 7| 12 |3700 17:78 336] — a A29540-ND 312 2.01 | 178964-6 
5) 5 |2924 — — | X | 30y"Gold | A29450-ND 615 4.41. |1-178295-3 16 | 4462 17.78 336]; — - A29541-ND 419 2.69 | 178964-7 
5 |292 — — | X Tin A29451-ND 5.58 4.00 _|1-178295-5 20 [5224 17.78 336 | — = A29542-ND 3.90 2.51 | 178964-8 
6 33.05 = _ X 15y” Gold | A29452-ND 5.97 4.28 |1-178296-2 D3100 Tab Housing Dual Row Panel Mount 
6 | 33.05 — = Y | 15y" Gold | A29453-ND 9.30 6.67 |2-178296-2 6 40.00 17.78 336] — — ‘A29533-ND 2.39 1.54 | 178803-3 
6 | 33.05 — = X | 30u" Gold | A29454-ND 14.49 10.39 |1-178296-3 10 | 47.00 17.78 336) — - A29534-ND 2.72 1.75 | 178803-5 
6 | 3305 — — | xX Tin A29456-ND 12.90 9.25 |1-178296-5 12) 12 |51.00 17.78 336) — _ A29535-ND 3.79 2.43 | 178803-6 
6.) 33,052 |. Tin A29457-ND 8.76 6.28 _|2-178296-5 16 |59.00 17.78 336]; — — A29536-ND 419 2.69 | 178803-7 
8 [4067 — — | X | T5u"Gold | A29458-ND 5.31 3.81 |1-178297-2 20 [67.00 17.78 336 | — = A29537-ND 3.90___2.51 | 178803-8 
8 | 4067 — = x 30u” Gold | A29459-ND 6.42 4.61 |1-178297-3 D3100 Receptacle Housing Dual Row 
8 | 4067 — — x Tin A29460-ND 6.78 = 4.86 |1-178297-5 6 | 2436 12.23 228] — = ‘A29431-ND 1.61 1.04 | 178289-3 
10 | 4829 — — X | 15p” Gold | A29461-ND 672 4.82 |1-178298-2 8 | 2817 1223 228) — - A29432-ND 1.94 1.25 | 178289-4 
10 [46200 X__| 30)" Gold_| A29462-ND 819 5.87 _|1-178298-3 13] 49 | 3198 1223 228] — - A29433-ND 1.88 1.21 | 178289-5 
10/4829 — = — |] Xx Tin A29463-ND 5.73 4.11 /1-178298-5 12 [3579 1223 228]; — = A29434-ND 2.45 1.58 | 178289-6 
10 |4829 — — | Y | 15y"Gold | A29464-ND 6.57 4.71 |2-178298-2 
jo [4829 — — | Y | 30"Gold | A29465-ND 6.84 4.91 |2-178298-3 (Continued) 
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tyco Interconnection System Connectors (Cont.) 
Electronics ANIP D-3000 (Cont.) 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. | A B C_ | Keying | Plating | PartNo. 1 100 | PartNo Fig.| Pos. | A B C | Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No 
13 16 | 42.71 12.23 228 = = A29435-ND 2.22 1.43 | 178289-7 5 39.86 7.15 228 x _ A29363-ND 1.79 1.15 | 1-178128-5 

20 51.03 12.23 22.8 — _— A29436-ND 2.41 1.55 | 178289-8 4 5 39.86 7.15 22.8 yi = A29364-ND 2.04 1.31 | 2-178128-5 

13100 Header Right Angle Dual Row 6 | 44.94 715 228] Xx - A29365-ND 267 1.72 | 1-178128-6 
6 [2162 1443 2591] — |15y"Gold] A29467-ND 654 4.69 | 178303-2 Gis | AGM PNB 3228" | - 2 = pessbosnl 188) 1.21 | 21781286 
6 | 21.62 14.43 25.91| — |30u"Gold| A29468-ND 7.32 5.25 | 178303-3 6 | 27.3 14.77 22.8 | XxX _ A29367-ND 1.72 1.41 | 1-178129-6 
6 | 24.62 1443 2591; — Tin A29469-ND 5.76 4.13 | 178303-5 6 | 27.3 14.77 228) YY _ A29368-ND 1.96 1.26 | 2-178129-6 

10 | 29.24 14.43 25.91] — | 15u"Gold| A29470-ND 7.50 5.38 | 178305-2 6 | 273 14.77 228) XY - A29369-ND 1.72 1.41 | 3-178129-6 

10 [29.24 14.43 25.91| — |30u"Gold| A29471-ND 9.93 7.12 | 178305-3 10 | 37.46 14.77 22.8 | Xx - A29733-ND 3.415 2.03 | 1-917659-5 

40 [2924 1443 25.91) — Tin A29472-ND 741 5.32 | 178305-5 43 (10_| 87.46 14.77 22.8 | YY = A29734-ND 3.39 2.18 | 2-917659-5 

12 | 33.05 14.43 25.91] — | 15u"Gold| A29473-ND 6.75 4.84 | 178306-2 10 | 3746 1477 228] XY = A29735-ND 3.07 1.98 | 3-917659-5 
1 | 42 | 33.05 14.43 25.91] — |30y"Gold} A29474-ND 1116 8.00 | 178306-3 42 | 4254 1477 228] Xx = A29736-ND 215 1.38 | 1-917659-6 

12 33.05 14.43 25.91 — Tin A29475-ND 7.11 5.10 | 178306-5 12 42.54 14.77 22.8 YY _ A29737-ND 2.99 1.93 | 2-917659-6 

16 | 40.67 14.43 25.91 — | 15" Gold| _A29476-ND 10.08 7.23 | 178307-2 12 | 4254 14.77 228 XY = A29738-ND 2.81 1.81 | 3-917659-6 

16 | 4067 1443 25.91] — |30u"Gold| A29477-ND 11.70 8.39 | 178307-3 20 | 6286 14.77 22.8 | XX - A29739-ND 3.66 2.35 | 1-917659-8 

16 | 4067 1443 25.91) — Tin A29478-ND 9.66 6.93 | 178307-5 , 

20 | 48.29 1443 2591| — |15y"Gold| A29479-ND 8.70 6.24 | 178308-2 9200 Header Straight Keyed 

20 | 48.29 14.43 2591] — |30u"Gold} A29480-ND 10.47 7.51 | 178308-3 2 | 19.08 — = — | X | 15y" Gold | A29687-ND 3.48 2.50 | 1-917337-2 

20 | 48.29 14.43 25.91] — Tin A29481-ND 6.90 _4.95 | 178308-5 ; ine oo : St Gold pore pe bee oe 

DI100i Header Straight Dual Bow 2 |1908 — — | Y |45y"Gold | A29690-ND 459 3.29 | 2-917337-2 
6 [2162 216 1443) — 15" Gold] A29512-ND 492 3.53 | 178323-2 2 |1908 — — | yY  |s0y"Gold) A29691-ND 489 3.51 | 2-917337-3 
6 | 21.62 216 14.43; — |30u"Gold| A29513-ND 5.76 4.13. | 178323-3 : 
6 2162 216 14.43; — Tin A29514-ND 5.07 3.64 | 178323-5 2) 1908 — — | ¥ Tin A29692-ND 4.23 3.04 | 2-917337-5 

10 | 29.24 216 14.43) — |15u"Gold) A29515-ND 7.65 5.49 | 178325-2 3) 2416 —  — X |) 15y" Gold | A29370-ND 3.90 2.80 | 1-178136-2 

10 | 29.24 216 1443] — |30u"Gold| A29516-ND 7.89 5.66 | 178325-3 3 Bie _ = : ee Reaoie oe ee eres 

70 [2924 216 1443) — Tin A29517-ND 6.66 4.78 | 178325-5 . = Tin ‘ , 63) 1 & 

12 | 33.05 216 14.43) — |15u"Gold| A29518-ND 759 5.44 | 178326-2 $2416 = Y__|15y" Gold | _A29373-ND 3.90 2.80 | 2-178136-2 
14) 12 | 33.05 21.6 1443) — |30u"Gold) A29519-ND 9.09 6.52 | 178326-3 3 | 2416 — — | Y [30y"Gold] A29374-ND 432 3.10 | 2-178136-3 

42 | 3305 216 1443) — Tin A29520-ND 5.97 4.28 | 178326-5 3/2416 — —| Y Tin A29375-ND 3.66 2.63 | 2-178136-5 

16 [40.67 21.6 14.43| — | 15u"Gold| _A29521-ND 9.42 6.76 | 178327-2 4 |2924 — — | X | 15y"Gold | A29693-ND 417 2.99 | 1-917338-2 

16/4067 21.6 1443/ — |30u"Gold| A29522-ND 11.28 8.09 | 178327-3 6] 4 | 2924 — — | X | 30p"Gold | A29694-ND 5.28 3.79 | 1-917338-3 

16 | 4067 216 1443) — Tin A29523-ND 915 6.56 | 178327-5 4 [292 — — | X Tin A29695-ND 3.90 2.80 | 1-917338-5 

20 | 48.29 216 14.43) — |15y"Gold| A29524-ND 8.25 5.92 | 178328-2 4 [2994 — = Y 15u” Gold | A29696-ND 4.50 3.23 | 2-917338-2 

20 | 48.29 216 14.43) — | 30u"Gold| A29525-ND 10.02 7.19 | 178328-3 4 |2994 — = Y 30u” Gold | A29697-ND 264 4.90 | 2-917338-3 

20 [4829 216 1443) — Tin A29526-ND 6.09 4.37 | 178328-5 4 |e — — | y Tin A29698-ND 525 3.77 | 2-917338-5 

D3100 Receptacle Housing Dual Row Keyed 5 | 3432 0 — _ xX 15u” Gold | A29628-ND 3.66 2.63 | 1-316132-2 
6 [24.76 14.77 228] XxX = A29354-ND 2.20. 1.42] 1-178127-6 5 [3432 — — | X_ [30y"Gold| A29629-ND 3.99 2.86 | 1-316132-3 
13) 6 | 2476 14.77 22.8 NY: = A29355-ND 2.02 1.30 | 2-178127-6 5 13432 — = xX Tin ‘A29630-ND 5.31 3.81 | 1-316132-5 
6 | 24.76 14.77 22.8 XY = A29356-ND 1.56 1.00 | 3-178127-6 5 13432 — = Y 15" Gold | A29631-ND 3.66 2.63 | 2-316132-2 
D3100 Header Right Angle Dual Row Keyed 5 | 3432 — _ Y | 30u" Gold | A29632-ND 3.99 2.86 | 2-316132-3 
6 [25.91 16.97 21.62] XX ]15y" Gold] A29376-ND 5.97 4.28 | 1-178137-2 5 )3432 — —]| Y Tin A29633-ND 5.31 3.81 | 2-316132-5 
6 | 25.91 16.97 21.62} XX |30u"Gold| A29377-ND 735  §.27 | 1-178137-3 6 | 394 —  — | X_ [15y"Gold | A29634-ND 3.93 2.82 | 1-316133-2 
6 | 25.91 16.97 21.62] XX Tin A29378-ND 5.82 4.18 | 1-178137-5 6 30.4 = — xX 30u” Gold | A29635-ND 4.44 3.19 | 1-316133-3 
4 8 | 25.91 16.97 21.62] YY _|15y"Gold| _A29379-ND 5.37 3.85 | 2-178137-2 6 | 394 — — | Y | 15y"Gold | A29637-ND 4773.42 | 2-316133-2 
6 | 25.91 16.97 21.62] YY Tin A29381-ND 5.82 4.18 | 2-178137-5 6 | 394 —  — | Y | 30y"Gold | A29638-ND 3.36 2.41 | 2-316133-3 
6 | 25.91 16.97 21.62] XY |15y" Gold) A29382-ND 5.97 4.28 | 3-178137-2 6 )oaie 216 1697) XX | ten" Gold | A29401-ND aa 995 | 11781402 
6 | 25.91 16.97 21.62} XY |30u"Gold| A29383-ND 8.04 5.77 | 3-178137-3 6 lode 216 te97| xx | 30u" Gold (Roane PCa re 

6 | 25.91 16.97 21.62] XY Tin A29384-ND 5.82 4.18 | 3-178137-5 : : : fl 20 : : 
= 6 | 24.16 216 16.97] Xxx Tin A29403-ND 3.48 2.50 | 1-178140-5 
D3100 Header Straight Dual Row Keyed 6 | 2416 21.6 16.97] YY |15y"Gold | A29405-ND 441 2.95 | 2-178140-2 
6 [21.62 21.6 16.97] XX | 15y" Gold] A29411-ND 5.73 4.41 | 1-178141-2 6 | 2416 216 1697] YY |30y"Gold | A29406-ND 4.65 3.34 | 2-178140-3 
: Sie ae ee ~ SOUEEO roneen ae a ba 6 | 2416 216 1697| YY Tin A29407-ND 348 2.50 | 2-178140-5 
14.) |ote9 “ote agar! xv [4eL i : eral 5 6 | 24.16 216 1697] XY |15y"Gold | A29408-ND 441 2.95 | 3-178140-2 
; 26° Ae v" Gold Eee SOU 800)) Saveial2 6 | 2416 216 1697| XY |30u"Gold| A29409-ND 465 3.34 | 3-178140-3 

6 | 21.62 216 16.97; XY |30y"Gold| A29415-ND 5.91 4.24 | 3-178141-3 ; : ; is " : 
; 6 | 2416 216 1697] xy Tin A29410-ND 3.39 2.43 | 3-178140-5 

6 | 21.62 216 16.97| XY Tin A29416-ND 4.35 3.12 | 3-178141-5 
aide Fab Heusien snaw 10 | 34.32 21.6 16.97] XX | 15y"Gold | A29715-ND 5.49 3.94 | 1-917657-2 
s 10 | 3432 21.6 1697] XX ]30u"Gold | A29716-ND 615 4.41 | 1-917657-3 
| 18 pose ND 15.50 9.95 | 4376807-1 10 | 3432 216 1697| xx Tin A29717-ND 450 3.23 | 1-917657-5 
18 A29861-ND 13.73 8.81 | 1376807-2 

10 | 3432 21.6 1697] YY | 15y"Gold | A29718-ND 4.95 3.55 | 2-917657-2 
14] 10 | 34.32 216 1697] YY |30y"Gold | A29719-ND 6.06 4.35 | 2-917657-3 

No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 10 | 3432 21.6 16.97] YY Tin A29720-ND 438 3.14 | 2-917657-5 

Fig.| Pos. | A B C | Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. 10 | 3432 21.6 1697] XY | 15u"Gold | A29721-ND 5.49 3.94 | 3-917657-2 

D3200 Tab Housing Free Hanging Keyed 10 | 34.32 21.6 16.97] XY | 30p"Gold | A29722-ND 8.28 5.94 | 3-917657-3 

> 11908 127 336) Xx _ 429557-ND 159 1.02] 1-179550-2 10 | 3432 21.6 1697] XY Tin A29723-ND 447 3.21 | 3-917657-5 

= ‘ i i 12 | 394 21.6 1697] XX | 15y"Gold | A29724-ND 618 4.43 | 1-917658-2 

; ae fe oe : _ Toeatn a Aa apes 12 | 394 21.6 1697] XX |30u"Gold | A29725-ND 10.29 7.38 | 1-917658-3 

2) 3 Josie 127 336] Y - ‘A29560-ND 4.57 1.01] 2-179552-3 12 | 394 21.6 16.97] Xx Tin A29726-ND 5.07 3.64 | 1-917658-5 

4 | 2924 127 336) x - A29561-ND 3.00 1.93 | 1-179552-4 12 | 394 21.6 1697] YY | 15y"Gold | A29727-ND 615 4.41 | 2-917658-2 

4 | 2924 127 336) Y = ‘A29562-ND 256  1.64| 2-179552-4 42 | 394 21.6 1697] YY |30y"Gold | A29728-ND 10.02 7.19 | 2-917658-3 

12 | 394 216 1697] YY Tin A29729-ND 5.07 3.64 | 2-917658-5 

: nett oe =e * = Pee oa rae Sinech 12 | 394 21.6 1697] XY | 15y"Gold | A29730-ND 5.76 4.13 | 3-917658-2 

6 28.11 20.32 33.6 XY — A29571-ND 2.38 4.53} 3-179554-3 12 39.4 21.6 16.97] XY | 30y"Gold | A29731-ND 7A1 5.32 | 3-917658-3 

7 12 | 43.35 2032 33.6 XX = A29572-ND 3.39 918) 1-179554-6 12 39.4 21.6 16.97] XY Tin A29732-ND 5.31 3.81 | 3-917658-5 
12 | 43.35 20.32 33.6 YY _— A29573-ND 3.92 2.52 | 2-179554-6 D3200 Header Right Angle Keyed 

12 | 43.35 20.32 33.61 XY = A29574-ND 5.33 3.42| 3-179554-6 2) 1908 =) X~*d toy” Gold ]A29545-ND aga. Dell qAisHTeD 

D3200 Panel Mount 2 | 1908 — — X | 30u"Gold | A29546-ND 3.72 2.67 | 1-179276-3 

16| 6 A29686-ND 2.54 1.63] 1-917266-3 2/1908 — —| Xx Tin A29547-ND 3.45 2.48 | 1-179276-5 

13200 Tab Housing Panel Mount Keyed 2/1908 — — | Y | 15y"Gold| A29548-ND 3.30 2.37 | 2-179276-2 

2 |3683 127 336] X = ‘A29563-ND 4.93 1.24] 1-179553-2 2: jae u siege ALSO ASN Eee ade 

2 |3683 127 336] Y a A29564-ND 179 1.15] 2-179553-2 3 2416 = — — | X | 15y" Gold | A29385-ND 3.99 2.86 | 1-178138-2 

3 | 4191 127 336] X = A29565-ND 174 1.12] 1-179553-3 3/2416 — — | X | S0n" Gold pieesesesNo 4.29 3.08 | 1-178138-3 

3) 3 laie1 i297 336] ¥ _ AD9566-ND 174 119 | 9-179563-3 9/2416 — —| X Tin A29387-ND 3.72 2.67 | 1-178138-5 

4 |4699 127 336] X = A29567-ND 186 1.20| 1-179553-4 3/2416 — — | ¥ | 1Sy" Gold eecesey 3.99 2.86 | 2-178138-2 

4 | 4699 127 336] Y — | a29568-no 2.33 1.50 | 2-179553-4 3 [2416 =| | 80" Gold RS Na 

6 | 4191 2032 336] Xx = (A29575-ND 2.90 1.86 | 1-179555-3 a 2a | Tin Piasesvilly 3.72 2.67 | 2-178138-5 

6 | 4191 20.32 336] YY _ A29576-ND 2.90 1.86 | 2-179555-3 S) 4 | 2024 — — | X | 15y" Gold eee2oo Ne 432) 9.10'| 11792772 

6 | 41.91 20.32 336] XY — | 429577-ND 290 1.86 | 3-179555-3 4 | 2024 — — | X | 80u" Gold peezeee Ne B99. ASF | Laer 

12| 12 | 5791 2032 336) xx — | 429578-ND 3.15 2.02| 1-179555-6 ve eee ee Tin eee Emma rel eee ale 

4 [29.24 —  — | Y | 15y"Gold | A29554-ND 3.99 2.86 | 2-179277-2 

12 | 5791 2032 336) YY _ A29579-ND 3.84 2.47 | 2-179555-6 a 

12 | 57.91 20.32 336] XY _ ‘A29580-ND 3.15 2.02 | 3-179555-6 4 | 2924 —  — Y | 30y" Gold | A29555-ND 4.32 3.10 | 2-179277-3 

20 | 78.23 20.32 33.6 | XX = A29581-ND 3.58 2.30 | 1-179555-8 : bia = Y ‘acne eee oe Hee Faerun 

3200 Receptacle Housing Keyed 5 |3432 — — | X | 30y"Gold| A29617-ND 7475.14 | 1-316130-3 
2 2462 7.15 228 x - A29357-ND 1.15 74) 1-178128-2 5 34.32 = = x Tin A29618-ND 4.38 3.14 | 1-316130-5 
2 | 2462 7.15 228] Y = A29358-ND 4.15 74 | 2-178128-2 5 | gaa2 = = PY | 30n” God | a29620-ND Aa 3 Gil Faia0G 
3 | 297 715 228] Xx - ‘A29359-ND 4.21 78 | 1-178128-3 ¢ |a4 — — | x [anced Ieteeeetn aa1. 596| 1161312 
4) 3 | 297 715 228] Y - A29360-ND 4.21 78 | 2-178128-3 | sa08 x call (GERBENNG #900 -a5t | 4esieaies 
4 [34.78 715 228] Xx = A29361-ND 1.45 94 | 1-178128-4 : ial! : : 
4 [3478 745 228] Y = A29362-ND 4.45 94 | 2-178128-4 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco Interconnection System Connectors (Cont.) 
Electronics ANIP D-3000 (Cont.) 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel AMP 
Fig.| Pos. | A B C | Keying | Plating Part No. 1 100 _| Part No. AWG Plating Part No. 1 100 | Size Pricing | PartNo. 
6 39.4 - - x Tin A29624-ND 4.38 3.14 | 1-316131-5 D3000 Receptacle Contacts 
5) 6 | 394 — — | Y | 15y" Gold | A29625-ND 891 6.39 | 2-316131-2 14-16 15u” Gold ‘A29283TR-ND —  —] 3,000 | 846.s6m | 353715-2 
6 |394 — — | Y Tin A29627-ND 5.52 3.96 | 2316131-5 14-16 15" Gold A29285TR-ND —  — | 3,000 | 730.10/M | 1-353715-2 
6 | 27.18 16.97 2416] XX | 15y"Gold | A29391-ND 5.07 3.64 | 1-178139-2 14-16 45u” Gold A29283-ND 432 «85 | — — | 353717-2 
6 | 27.18 16.97 2416] YY | 15y"Gold | A29392-ND 5.43 3.90 | 2-178139-2 14-16 454" Gold A29299TR-ND —  — | 3,000 | g22.42/m | 917484-2 
6 | 27.18 16.97 24.16 | XY | 15y"Gold | A29393-ND 5.34 3.83 | 3-178139-2 14-16 454" Gold A29301TR-ND —  — | 3.000 | 1072.74/m | 1-917484-2 
¢ [zm wa us| 9 [icon Ee Se te eonpe wee | torcow | xomenn ef — | [arena 
1 : : : : : 14-16 15u” Gold A29301-ND 137 89 | — — | 1-917511-2 
6 | 2718 16.97 2416 | YY | 30u”Gold | A29396-ND 5.94 4.26 | 2-178139-3 14-16 30u” Gold A29284TR-ND = — | 3.000 | 1294.24/M | 353715-3 
6 | 2718 16.97 2416 | XY | 30y"Gold | A29397-ND 5.64 4.05 | 3-178139-3 14-16 30” Gold A29286TR-ND = — | 3,000 | 876.12/M | 1-353715-3 
6 | 27.18 16.97 2416 | Xxx Tin A29398-ND 447 3.21 | 1-178139-5 14-46 30u” Gold 29286-ND 156 i101) — — | 4-353717-3 
cig we melo | Fe iz 36 |eonps ‘aie sy cod | amore — — aad] want sera 
- 14-16 30” Gold A29302TR-ND —  — | 3,000 | 911.16/M | 1-917484-3 
9 | — = = | Xxx | 15y" Gold | A29768-ND 10.41 7.47 | 1-1123624-2 14-16 301" Gold 429300-ND 4 Bt | — | 917514-3 
: == SS ie ae eee tte sae Tapas 14-16 30” Gold ‘A29302-ND 161 1.04 | — — | 1-917511-3 
A pe ti apt Gees cee | al joaeeaa 14-16 Tin A29287TR-ND 3,000 | 393.30/M | 1-353715-5 
9 | — — = | WX | 45y" Gold | _a29772-ND 7.77 5.57 | 4-1123624-2 ie ” eae 5838 se lh gece fone 
: B in H - — | 3, R - - 
¢/—- —- —1/ wx Tin A29773-ND 870 6.24 | 4-1123624-5 4446 ‘i (GRRTOND fay *lag |) as — | pat75t1s 
9} = = oT |X | ee Gola eee See iB | ol eaee 16-20 15" Gold | A29225TR-ND —  —| 3000 | 559.62 | 175196-2 
9|— — — | xx |] Tin A29775-ND 10.05 7.21 | §-1123624-5 ae : ; 
10 | 3432 1697 27.18| XX | 15y"Gold | A29598-ND 9.90 7.10 | 1-316080-2 as ee ae oe — | ASPB? 
10 |3432 1697 27.18| xXx | 30y"Gold | A29599-ND 7.44 5.34 | 1-316080-3 ise ara pei aj es 3,000)") :582.62/M eres 
10 | 3432 1697 27.18) Xx Tin A29600-ND 5.79 4.15 | 1-316080-5 160 a0" Gold maeNn © OE acne | Seaidand apetaees 
10 | 34.32 1697 2718| YY | 15y"Gold | A29601-ND 3.90 2.80 | 2-316080-2 rae sniRCale Roan er Sei wert laren 
10 | 3432 1697 27.18| YY | 30u"Gold | A29602-ND 414 2.97 | 2-316080-3 H : : 
- 16-20 30” Gold A29228TR-ND — _— | 3,000 | 661.40/M | 1-175196-3 
10 [3432 1697 27.18] YY Tin A29603-ND 12.84 9.21 | 2-316080-5 - 
jo | 3432 16.97 27.18 XY | 15" Gold | A29604-ND 6.54 4.69 | 3-316080-2 16-20 301" Gold A29228-ND ee — | 1-175218-3 
40 |3432 1697 2718] XY | 30u"Gold | A29605-ND 7.23 5.19 | 3-316080-3 16-20 Tin A29229TR-ND — — = | 3,000 | 373.50/M | 1-175196-5 
1 | 10 |3432 1697 2718] XY Tin A29606-ND 5.67 4,07 | 3-316080-5 16-20 Tin A29229-ND 36 36 | — | 1-175218-5 
12 | 394 1697 27.18 | XX_ | 15y"Gold | A29607-ND 11.43 8.20 | 1-316081-2 20:24 1Sy" Gold eee — — | 3500 | 559.62/M | 175195-2 
42 | 394 1697 2718| XX | 30u"Gold | A29608-ND 7.77 ~~ $.57 | 1-316081-3 ates toy Gole B29220,N0) sO) == AD — | MIRE Nise 
12 | 394 16.97 2718 | XX Tin A29609-ND 6.63 4.76 | 1-316081-5 20-24 15y" Gold A29222TR-ND = — | 3,500 | 559.62/M | 1-175195-2 
12 | 394 1697 27.18] YY | 15"Gold | A29610-ND 6.51 4.67 | 2-316081-2 20-24 15y" Gold A29222-ND 80 52 | — — | 1-175217-2 
12 | 394 16.97 27.18 | YY | 30u"Gold | A29611-ND 8.70 6.24 | 2-316081-3 20-24 30u” Gold A29221TR-ND = — | 3,500 | 1022.68/M | 175195-3 
12 | 394 1697 2718| YY Tin A29612-ND 7.56 5.42 | 2-316081-5 20-24 30n” Gold A29221-ND 143° 92 | — — | 175217-3 
12 | 394 1697 2748) xY | 15y"Gold | A29613-ND 756 5.42 | 3-916081-2 20-24 30" Gold Ra see STAD) — | 8,800 | 661.40/M | 1-175195-3 
12 | 394 16.97 27.18| XY | 30u"Gold | A29614-ND 762 5.47 | 3-316081-3 20-24 30y” Gold A29223-ND 4 6 | — — | 1-175217-3 
13200 Header Right Angle Surface Mount Keyed 20-24 Tin A29224TR-ND — = | 3,500 | 373.50/M | 1-175195-5 
20-24 Tin A29224-ND 56 636 | — — | 1-175217-5 
8 | 3 [2416  —  — | X_ | 15y"Gold | A29699-ND 9.96 7.14 | 1-917389-2 24-28 15u” Gold A29215TR-ND —  —| 4000 | 847.42 | 175194-2 
24-28 15u" Gold A29215-ND 80 52 | — — | 175216-2 
No. of | Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 24-28 15” Gold A29217TR-ND — — | 4,000 | 859.98/M | 1-175194-2 
Fig. | Pos. A Plating Part No. 1 100 | Part No. 24-28 15” Gold A29217-ND 80 52) — — | 1-175216-2 
D3400 Receptacle Housing 24-28 301" Gold A29216TR-ND —  — | 4,000 | 773.90/M | 175194-3 
12 12.22 = 409417-ND 264 1.63 | 17821441 24-28 30” Gold A29216-ND 409 70 | — — | 175216-3 
7 20 19.84 = A29682-ND 217 139 | 917249-1 24-28 30" Gold A29218TR-ND — = | 4,000 | 1115.68/M | 1-175194-3 
13400 Header Right Angle 24-28 30u" Gold A29218-ND 4 66t | — — | 1-175216-3 
12 15.02 15u” Gold A29418-ND 1713 12.28 | 178216-2 ae u ene en an Ab} ERM cise 
12 15.02 30" Gold A29419-ND 1257 9.01 | 178216-3 : : 
48 12 15.02 Tin A29420-ND 12.48 8.95 | 178216-5 D3000 Tab Contacts 
20 22.64 15u” Gold A29683-ND 18.21 13.06 | 917251-2 14-16 15” Gold A29288TR-ND —  — | 4,000 | 613.24/m | 353716-2 
20 22.64 30" Gold A29684-ND 21.51 15.42 | 917251-3 14-16 15u” Gold A29288-ND 68 44] — — | 353718-2 
20 22.64 Tin A29685-ND 16.35 11.72 | 917251-5 14-16 15u" Gold A29304TR-ND —  — | 3,000 | 422.60/M | 917485-2 
14-16 15u” Gold A29304-ND 6 4) — — | 917512-2 
ae Daten boty DighKey Se UE 14-16 30” Gold A29289TR-ND — _— | 4,000 | 708.78/M | 353716-3 
Fig. | Pos. | A B C Plating Part No. 1 100 | Part No. tae aaa ene 133.86 sane on Sel 
7 3 - iL” Gol 5TR-| — — A 551. 7485- 
3500 Tab Housing Free: Hanging 14-16 301" Gold A29305-ND 4430 g2 | — — | 917512-3 
12 | 36480 — — = A29678-ND 5.43 3.49 | 917242-6 14-16 Tin A29290TR-ND - — | 4,000 | 438.06/M | 353716-5 
19 12 36.43 — _— _— A29680-ND 3.92 2.52 | 3-917242-6 14-16 Tin A29290-ND A5 30 = — | 353718-5 
a a _ Ree amen bir asiae 14-16 Tin {A29306TR-ND —  — | 3.000 | 408.som | 917485-5 
: : : 14-16 Tin A29306-ND 8 54] — — | 917512-5 
3500 Receptacle Housing 16-20 15u” Gold A29251TR-ND —  — | 3,000 | 465.84/M | 175286-2 
2 21.0 _ al =< A29334-ND 1.28 83 | 175362-1 16-20 15y” Gold A29251-ND 68 44 _— — | 175289-2 
20 2 21.0 = = = A29839-ND 1.78 1.15 | 175362-2 16-20 30u” Gold A29252TR-ND - — | 3,000 | 548.46/M | 175286-3 
4 21.0 = = = A29840-ND 1.26 81 | 175363-1 16-20 30” Gold A29252-ND 79 51 _ — | 175289-3 
a 4 17.2 = = = A29841-ND 1.62 1.04 | 175363-2 16-20 Tin A29253TR-ND = — | 3,000 | 339.50/M ) 175286-5 
7 16-20 Tin A29253-ND 51 338 | — — | 175289-5 
D3500 Header Straight 20-24 15y" Gold | A29248TR-ND —  — | 3500 | 465.4’ | 175285-2 
12 32.48 1817 21.6 15p” Gold A29640-ND 6.00 4.30 | 316516-2 20-24 15” Gold A29248-ND 68 A4 — — | 175288-2 
12 32.48 18.17 21.6 30u” Gold A29641-ND 6.90 4.95 | 316516-3 20-24 30u” Gold A29249TR-ND = — | 3,500 548.46/M | 175285-3 
14 12 32.48 1817 21.6 Tin A29642-ND 4.98 3.57 | 316516-5 20-24 30u” Gold A29249-ND 79 atl ams — | 175288-3 
20 52.8 18.17 21.6 15y” Gold A29643-ND 15.09 10.82 | 316517-2 20-24 Tin A29250TR-ND — — | 3,500 | 339.50/M | 175285-5 
20 | 528 1817 21.6 30" Gold | A29644-ND 9.99 7.46 | 316517-3 20-24 Tin A29250-ND 51 338 | — — | 175288-5 
20 528 18.17 21.6 Tin A29645-ND 11.79 8.45 | 316517-5 24-28 15” Gold A29245TR-ND = — | 4,000 | 887.58/M | 175284-2 
D3500 Header Right Angle 24-28 15u” Gold A29245-ND 11440073 | — — | 175287-2 
4 | 2718 1817 12.16 15y” Gold A29854-ND 3.21 2.31 | 1376133-2 24-28 30y" Gold A29246TR-ND i — | 4,000 | 1092.42/M | 175284-3 
12 | 3248 18.17 27.18 | 15y"Gold | A29845-ND 9.30 6.67 | 177555-2 24-28 301" Gold A29246-ND 7 St | — | 175287-3 
12 | 3248 18.17 27.18 | 30y"Gold | A29846-ND 7.02 5.04 | 177555-3 24-28 Tin A29247TR-ND — — — | 4,000 | 511.38/M | 175284-5 
1 | 12 | 3248 1847 27.18 Tin A29847-ND 5.79 4.15 | 177555-5 24-28 Tin A29247-ND 44 28 | = | 178287-5 
20 | 528 1817 2718 | 15y"Gold | A29842-ND 11.82 8.48 | 175365-2 Digi-Key Price AMP 
20 | 528 1847 2718 | 30u"Gold | A29843-ND 14.07 10.09 | 175365-3 Description Rare? Each Barina! 
20 | 528 1817 2718 Tin A29844-ND 10.38 7.44 | 175365-5 03000 Crimp Tool, 24-28 AWG... A30052-ND 519.12 91565-1 
7 3000 Crimp Tool, 20-24 AWG . .. | A30053-ND 468.14 91559-1 
DESO0 Tabi Housing Dual How. 3000 Crimp Tool, 16-20 AWG... ~ | A30054-ND 468.14 91558-1 
12) 5200 — — = A29674-ND 3.44 2.21 | 917241-6 3000 Crimp Tool, 14-16 AWG 2L. A30055-ND 519.12 91560-1 
to | 12 | 5200 -— — _ A29676-ND 4.05 2.61 | 3-917241-6 D300 Crimp Tool, 14-16 AWG 3L..... A30056-ND 551.57 91561-1 
20 | 7200 — — _ A29675-ND 5.29 3.40 | 917241-8 
20 | 7200 — — _ A29677-ND 443 2.84 | 3-917241-8 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco Interconnection System Connectors (Cont) 


a - ANIP 

lectronics 

Dynamic Series 

D-5000 Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 630VAC Current Rating: 12A - 454 Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B C | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. Fig.| Pos. A B C | Keying | Plating Part No. al 100 | PartNo. 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed 4 6 43.6 267 47.0 NY _ A29751-ND 4.64 2.98 | 2-917808-3 
2 | 47.0 1654 47.0 X _ A29650-ND 3.58 2.30 | 1-353047-2 6 [| 436 267 47.0 | XY = A29752-ND 7.82 5.02 | 3-917808-3 
2 2 47.0 16.54 47.0 Y — A29651-ND 2.65 1.70 | 2-353047-2 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed 
3 | 570 1654 470] X —_ A29652-ND 3.95 2.54 | 1-353047-3 a7 | sae 1908 80 — RoaTTT Fag. vain Savane 
Sha) 20) 16.54 4708 = eesossiy) 1.96 __1.26 | 2-859047-3 4 | 3336 19.96 29.0) Xx = A29741-ND 3.37 2.47 | 1-917807-2 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed 4 | 3336 19.96 290] YY - A29742-ND 3.37 2.17 | 2-917807-2 
2 13344 1654 470] X = A29646-ND 2.94 1.89 | 1-353046-2 6| 4 | 3336 1996 290] xy = A29743-ND 3.37 2.17 | 3-917807-2 
+) 2 | 3344 1654 470] _ A29647-ND 2.94 1,89 | 2-353046-2 6 | 43.52 19.96 29.0 | Xx = A29744-ND 3.40 2.19 | 1-917807-3 
3 | 436 1654 470| X - A29648-ND 3.74 2.40 | 1-353046-3 6 | 4352 1996 290] YY = A29745-ND 340 2.19 | 2-917807-3 
3 | 436 16.54 47.0 |_Y = A29649-ND 3.37 2.16 | 2-353046-3 6 | 43.52 19.96 290] xy = A29746-ND 3.40 2.19 | 3-917807-3 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed D5200 Header Right Angle Dual Row Keyed 
2 )3576 98 290} Xx = A29582-ND 1.70 1.10 | 1-179958-2 4 12936 22.56 42.16] XX | 15y”Gold] A29759-ND 18.33 13.14] 1-1123309-2 
2 | 35.76 98 290] Y = A29583-ND 3.17 2.04 | 2-179958-2 4 | 29.36 22.56 42.16] YY |15y"Gold| A29761-ND 42.90 9.25 | 2-1123309-2 
3 | 45.92 98 290] X _ A29584-ND 2.25 1.45 | 1-179958-3 9 | 4 | 29.36 22.56 42.16] YY |30u"Gold) A29762-ND 13.44 9.64 | 2-1123309-3 
3 | 3 | 4592 98 290) Y = A29585-ND 2.25 1.45 | 2-179958-3 4 | 29.36 22.56 42.16] XY |15y"Gold| A29763-ND 10.65  7.64| 3-1123309-2 
4 | 53.68 9.8 29.0 |_X = A29586-ND 3.07 __1.98 | 1-179958-4 4 | 29.36 22.56 42.16] XY |30y"Gold| A29764-ND 1419 10.17 | 3-1123309-3 
: ann . Se Z = peers ct sy Toes 4}/— — —T| xx | Silver | A29819-ND 15.72 11.27 | 1-1318983-6 
6 | 740 98 290] Y —__|_a2e589-no 4212.71 | 2-179958-6 mo) 4)- >= =| W | Siver dB) Ni 82,013) 82858 
G00 Houlied #indight Suagia niw Geyed 4} —  —  —| xv |. Silver | A29821-ND 17.85 12.80 | 3-1318983-6 
> |zea8 = *|«CX «CU ep Gota [BERET ES) aT EOD o{ 8 [4968248 320] — | 15" Gold | _A29776-ND _ 22.62 16.22 | 1123829-1 
2 |2933 — — | X |30y"Gold) A29659-ND 6.09 4.37 | 1-353080-3 5200 Cable Clamp Receptacle Single Row 
2 |2933 — — | Y |15y"Gold| A29660-ND 5.67 4.07 | 2-353080-2 11] 3 A29862-ND 13.27 10.75 | 1473668-1 
2 |2933 — — | Y |30y"Gold) A29661-ND 4.38 3.14 | 2-353080-3 
3 [3952 — — | X_ |15y"Gold| A29668-ND 6.75 4.84 | 1-353082-2 — — - 
3 [3952 — — | X |[30u"Gold) A20669-ND 7.56 5.42 | 1-353082-3 Wire Size Body Digi-Key PriceEach | Tape &Reel___| AMP 
3 |3952 — — | Y |15y"Gold) A29670-ND 7.44 5.34 | 2-353082-2 AWG Plating Part No. 1 100 | Size | Pricing | PartNo. 
8 3 3952 — - Y 30u” Gold | A29671-ND 7.50 5.38 | 2-353082-3 D5000 Receptacle Contacts 
4 |4968 — — | X~ | 45y" Gold} A29709-ND 9.45 6.78 | 1-917542-2 3 15u" Gold A29326TR-ND — — ] 800 | 261000] 1318696-2 
4 |4968 —  — | X_ |30"Gold| A29710-ND 6.33 4.54 | 1-917542-3 3 15y" Gold A29326-ND 297 191 | — — | 4318697-2 
4 [4968 —  — | Y  |15y"Gold| A29711-ND 5.79 4.15 | 2-917542-2 8 Silver A29327TR-ND — | go0 | 2034.00) 1318696-6 
6 | 700 — —| X~ |15y"Gold) A29594-ND 11.34 8.13 | 1-179960-2 8 Silver A29327-ND 363 233 | — —| 4318697-6 
: 70.0  — = — | X | 30u" Gold | A29595-ND 11.55 8.28 | 1-179960-3 10-12 15" Gold A29272TR-ND — _— | 1,200 | 1920.00/m | 179956-2 
5 a a . piteug AeSSe ND Sie Ceca 10-12 15u” Gold A29272-ND 1.31 35 | — —J| 316041-2 
: y Gold Bae ae 11.28 _8.09 | 2-179960'3 10-12 30” Gold A29273TR-ND —  — | 4,200 | 2260.00/m | 179956-3 
15200 Header Right Angle Single Row Keyed 10-12 30u" Gold A29273-ND 1460 «94. | — —| 316041-3 
2 | 2936 — — | X | 15y" Gold) A29654-ND 7.62 5.47 | 1-353079-2 10-12 Tin A29274TR-ND —  — | 1,200 | 2260.00/m | 179956-6 
; ae =? = ‘ aie fate aH na Sacinas 10-12 Tin A29274-ND 3.05 196 | — —| 316041-6 
3 fecse — — | x |ty"God| adse62-ND B49 6.00 | 1-350081-2 ve 15y" Gold eeeebeD a | ae ail oes 
; ‘i : " 14-16 30” Gold A29270TR-ND —  — | 4,500 | 2320.00/m | 179955-3 
: aes —<—= . Seo ae a8 or ae 14-16 15” Gold A29269TR-ND —  —| 1,500] 939.66/M| 179955-2 
eS a ae i Pca al eaheta 14-16 30" Gold | A29270-ND 286 184 | — —| 316040-3 
7| 3 [3282 — = | ¥ | 80h Gold ee oeo TES 8.8e | eronade3 14-16 Tin A29271TR-ND — __— | 1,500 | 2320.00/m | 179955-6 
4 }4968 — — | X | 45y" Gold} A29703-ND 6.75 4.84 | 1-917541-2 i : 
4 }4968 — — | X | 30y"Gold} A29704-ND 8.07 5.79 | 1-917541-3 14-16 Tin A29271-ND 3.26 210 | — —J 316040-6 
4 4968 — = Y 15” Gold | _A29705-ND 6.72 4.82 | 2-917541-2 16-20 Silver A29333TR-ND _ — | 1,800 | 1000.00/M | 1318985-6 
4 [496 — = Y | 30u"Gold| A29706-ND 6.03 4.33 | 2-917541-3 16-20 Silver A29333-ND 2.86 1.84 | — — | 1318986-6 
6 | 700 — — | Y | 15y"Gold| A29592-ND 10.59 7.59 | 2-179959-2 D5000 Tab Contacts 
e \lee ae cel. eon eens ioe daar lace 10-12 15u" Gold | A29313TR-ND —  — J 1,200] 691.327] 917803-2 
6 | 700 — — | Y | 30y"Gold} A29593-ND 10.95 7.85 | 2-179959-3 ee 16y"" Gold pee) ee eo Alpes tease 
: : : 10-12 30” Gold A29314TR-ND —  —| 14,200 | 881.69/m | 917803-3 
D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed 10-12 30u” Gold A29314-ND 1.23 80 _ —1| 917805-3 
4] 470 267 470] Xxx = A29753-ND 3.08 1.98 | 1-917809-2 14-16 15u” Gold A29311TR-ND —  — | 4,500 | 1240.00/m | 917802-2 
4 | 470 267 470]| YY - A29754-ND 3.08 1.98 | 2-917809-2 14-46 15u” Gold A29314-ND jo wi) — —| 9178042 
5| 4 | 47.0 26.7 47.0 | XY an A29755-ND 4.53 2.91 | 3-917809-2 14-16 301" Gold A29312TR-ND —  — | 1,500 | 1820.00/m | 917802-3 
6 | 570 267 470] Xxx = A29756-ND 4.64 2.98 | 1-917809-3 14-16 30u” Gold A29312-ND 321 206 | — —| 917804-3 
6 | 570 267 470] YY - A29757-ND 4.64 2.98 | 2-917809-3 — - 
6 | 570 267 470} XY _ A29758-ND 4.64 2.98 | 3-917809-3 eee ee are as 
= escription ‘al 0. ‘acl ‘al 0. 
D5200 Tab Housing Dual Row Keyed 
issue oe ar _ GTA ab. Vea Swi 7a 15000 Crimp Tool, 16-20 AWG ..........scsseseesseees ‘A30057-ND 551.57 91596-1 
4 |9344 267 470| W _ A29748-ND 649 417 | 2-917808-2 5000 Crimp Tool, 14-16 AWG... A30058-ND 1353.42 234170-1 
4] a baaaa oe? ang | — /SEW-GHND 649 447 | 39178082 05000 Crimp Tool, 10-12 AWG... A30059-ND 1004.25 234171-1 
6 436 26.7 47.0 XX wa A29750-ND 10.23 6.57 | 1-917808-3 SOOO: Extraction 100! 22 sisccrsserrecevewaesvencsarenes A32487-ND 33.66 409158-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco 


Electronics 


amp M Series Pin and Socket Connectors 


Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 150°C * Flammability Ratings: UL94V-0 »* Dielectric 
Withstanding Voltage (at sea level): Type Il Contacts, 1500VAC, RMS Type IIl+ Contacts, 900VAC, Contacts, * Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


34 Position 
Shown 


Cc 
(Short 
Assembled 
Cc 
(Lon 
Assembled, 


asdenig ied) 


a 


AL E 


RMS » Durability (Mating/Unmating): Types II and IIl+ Contacts * Gold Plated: 500 cycles; Types II and III+ 


1. 
ral 


Standard Housings No. of Body Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. Material Style A B c D Part No. 1 100 | PartNo. 
No. of | Housing Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP ; ‘ 5 
Fig.| Pos. | Material A B C Part No. 4 100 | PartNo. Two-Piece Shields, 180; Cable Exit 
Plug Hodall 20 Short | 13.21 | 39.67 | 46.10 | 33.02 | A30233-ND 68.80 55.70 | 204087-1 
ag rousing 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30123-ND 37.72 30.54] 201576-2 
6 25.4 9.65 23.24 A30139-ND 7.87 5.05 ] 202758-1 26 Short | 16.26 | 41.28 | 45.24 | 33.02 | A30155-ND 39.71 32.15] 200514-2 
14 31.75 11.18 23.24 A30184-ND 5.14 3.30 | 201355-1 34 Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 | A30200-ND 25.62 20.74 | 201571-2 
20 39.62 11.18 23.24 A30114-ND 6.76 4.34 | 201356-1 34 Nickel | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30157-ND 11.51 9.32 | 200517-2 
, a Black ane es ey eaten ake re seed a Plated | Long | 13.08 | 68.25 | 62.31 | 4999 | A30222-ND 55.17 44.66] 202383-2 
Phenolic : : : : : 44 Steel | Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77 | A30134-ND 46.47 37.63 | 202383-1 
ad 68.25 11.18 23.24 A30132-ND 19.29 12.38 | 202135-2 50 Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 50.04 | A30119-ND 25.05 20.29} 201443-2 
50 65.91 19.05 23.24 A30186-ND 13.25 8.50 | 201358-1 8 | 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30159-ND 13.31 10.78] 200532-2 
75 65.91 28.19 23.24 A30181-ND 18.42 11.82 | 201310-1 75 Long | 30.35 | 69.27 | 84.51 | 71.04 | A30225-ND 30.24 24.48 | 202713-2 
104 89.85 | 22.22 23.24 A30183-ND 27.03 17.34 | 201345-1 75 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 | A30224-ND 22.66 18.35 | 202713-1 
Receptacle Housing 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30122-ND 43.55 35.26 | 201576-1 
6 25.4 9.65 93.94 A30226-ND 8.14 5.22 | 202757-1 34 Anodized | Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 A30199-ND 11.51 9.32 | 201571-1 
14 31.75 11.18 23.24 A30179-ND 5.35 3.44 | 201298-1 34 Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 A30156-ND 11.51 9.32 | 200517-1 
20 39.62 11.18 23.24 A30151-ND 8.27 5.31 | 200346-2 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30158-ND _47.52_ 38.48 | 200532-1 
26 414 14.22 23.24 A30154-ND 819 5.26 | 200512-2 Nickel Plated 
1 | 34 se 508 19.05 23,94 A30164-ND 797 508 | 200838-2 104 | cast Alum, | Short | 43.26 | 70.23 | 46.81 | 32.77 | A30175-ND 66.72. 54.01) 201131-1 
4 68.25 11.18 23.24 A30180-ND 13.75 8.83 | 201302-1 Two-Piece Shields, 90 Cable Exit 
50 G59 13,06 ee OLD TSO: 8:96. | eO0eT7 2 50 Long | 22.86 |] 65.84 | 78.69 | 71.04 | A30143-ND 184.72 149.54 | 203975-2 
75 65.91 28.19 23.24 A30182-ND 13.91 8.93 | 201311-1 
104 69.85 | 2222 | 2324 | A30104-ND 26.90 17.26 | 201037-1 50 | Nickel Plated| Short | 22.86 | 65.84 | 76.69 | 53.98 RSQ Aoi 75.58 61.19 | 203975-1 
— 9| 75 steal Long | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 71.04 | A30138-ND 46.03 37.27 | 202711-3 
CF Position with Center Fasteners (Plug) 75 Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 | A30137-ND 50.55 40.92 | 202711-1 
2 104 Black = = = A30201-ND 69.80 44.78 | 201692-4 104CF* Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 60.33 A30135-ND* 162.23 131.33 | 202395-1 
3 | 160 | Phenolic _ = - A30228-ND 43.49 27.90 | 202799-2 One-Piece Shields, 180° Cable Exit 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) 14 Long | 13.49 | 33.32 | 62.69 | 50.01 A30191-ND 9.58 7.76 | 201378-2 
>| 404 Back = = = TER ECA ag45 4806: [D01saDa 4] Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 | A30187-ND 12.03 9.75 | 201360-2 
3 | 160 | Phenolic _ = = A30229-ND 43.78 2809 | 202800-2 jo | 20 [Nickel Plated} Short | 13.08 | 41.66 | 45.62 | 33.02 | A30109-ND 63.49 43.30 | 201227-2 
26 Steel | Short | 16.26 | 42.85 | 45.62 | 32.92 | A30108-ND 28.69 23.23 | 201169-2 
. 34 Long | 21.03 | 52.37 | 62.69 | 50.01 | A30117-ND 38.24 30.96 | 201384-2 
Protective Hardware 34 short | 21.03 | 52.37 | 45.24 | 32.54 | A30107-ND 44.48 36.01 | 201165-2 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | AMP One-Piece Shields, 90° Cable Exit 
Fig. Pos. | Material A B ci Part No. 1 100 | Part No. —| 34 Steel | Shot | — | — | — | — | asotg7-np 29.78 24.11 | 201469-2 
Pin Hoods, Internal Open-End Two-Piece Shields, 45° Cable Exit 
6 , 25.4 12.7 18.24 A30234-ND 20.94 16.95 | 204258-6 TACK" nickel Plated] SPO | — | — | — | — |BBRSOeMANEsg 36.10 29.28) 202169-1 
Nickel — |104¢F Shot | — | — | — | — | A30215-ND* 36.96 29.92 | 202110-1 
a | 4 Bats 31.75 13.97 18.24 A30188-ND 8.06 6.53 | 201363-4 asocrs| St! | shot | — | — | — | — (MRROBBARIGEM azo sant | ooo7aat 
26 iiss 41.45 18.42 18.24 A30125-ND 11.00 8.91 | 201785-4 : : 
34 50.8 22.35 18.24 A30202-ND 11.03 893 | 2017864 | Strain Relief Hardware 
Pin Hoods, Internal Closed-End 
No. of Cable Opening Body Digi-Key Price Each AMP. 
34 54.1 22.35 17.45 A30136-ND 12.60 10.20 | 202434-4 Peaiinee Lx W (mm) style Parinies A am Rinne 
50 Nickel 73.02 | 2418 17.45 A30223-ND 8.72 7.06 | 202394-2 
5 | 75 Plated 70.23 33.27 17.45 A30190-ND 6.66 5.39 | 201369-4 Cable Clamps 
104 Steel 75.57 44.2 17.45 A30116-ND 20.62 16.70 | 201364-4 6 7.75 x 3.94 Short A30230-ND 15.98 12.94 203432-1 
160CF* 75.57 51.82 17.45 A30231-ND* 14.89 12.06 | 203743-4 14 13.46 x 8.51 Long A30205-ND 9.24 7.48 201843-1 
- 14 13.46 x 8.51 Short A30160-ND 12.20 9.88 200686-1 
Pin Hoods, External Closed-End 20 19.81 x 8.51 Short A30178-ND 16.25 13.16 201237-1 
26 | Aluminum | 47.75 | 2062 | 17.45 |  A30112-ND 18.42 14.91 | 201349-2 7 deo hxale-83 Long _ |amaisa0206,N0) ane ded 201845st 
34 | trigite | 57.15 | 25.4 17.45 | A30113-ND 15.41 12.48 | 201350-2 26 19.81 x 10.92 Short RASOn OND tae. 14.35 201229-1 
34 19.81 x 12.7 Long A30207-ND 12.98 10.51 201846-1 
50 72.26 25.4 17.45 A30118-ND 13.19 10.68 | 201390-5 34 19.81 x 10.8 Short A30177-ND 8.27 6.70 201224-1 
6 75 Nickel 72.26 34.54 17.45 A30189-ND 10.02 8.11 | 201368-4 nT 38.1x 9.14 Long A30124-ND 36.39 29.47 201766-1 
104 | Plated 76.84 | 45.72 17.45 A30111-ND 13.78 11.16 | 201346-4 50 28.58 x 17.15 Long A30208-ND 9.16 7.42 201847-1 
104CF*| Steel 77.22 | 34.04 18.24 A30216-ND* 8.67 7.03 | 202119-2 50 28.58 x 13.97 Short A30176-ND 13.15 10.65 201182-1 
160CF* 76.84 | 53.34 17.45 A30140-ND* 29.99 24.28 | 203744-4 75 28.58 x 23.5 Long A30209-ND 12.75 10.32 201848-1 
7 ; 75 28.58 x 20.32 Short A30161-ND 10.50 8.50 200730-1 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges 104 28.58 x 31.37 Long A30126-ND 45.89 37.15 201849-1 
34 Nickel 73.02 | 22.63 17.45 A30130-ND 22.47 18.19 | 202095-5 
7) at | ae | aca | tase) ts et AME | BUGS | a cocimcir ctor luted, Ealbetnoae loca WoTURbO Orde pereaSeNny.  & WHA 
50 Steel 88.09 22.63 17.45 A80131-ND 17.79 14.40 | 202096-5 Spacers + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets, (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fastening Hardware 


amp  M Series Pin and Socket Connectors (Cont) 


Guide Hardware 


Standard Digi-Key Price Each AMP. Standard Digi-Key Price Each AMP. 
Style Connectors Used Part No. 1 100 Part No. Type Connectors Used Part No. 1 100 Part No. 
Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread Center Pin 6,14,20,26 34, A30152-ND 2.88 2.33 200389-2 
Long-Long Male 50, (90° shield A30211-NDO 5.73 4.65 201911-1 Center Socket | 41,50, 75 and 104 A30153-ND 3.05 2.47 200390-2 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30210-NDQ 7.94 6.43 201910-1 Corner Pin A30162-ND 2.88 2.33 200833-2 
Long Male 20, 26, 34, DEEN) 2.94 2.38 | 200871-1 Comer Socket 34 and 50 A30163-ND 3.00 2.44 200835-2 
Long Female 41 and 50 A30165-ND 2.73 2.21 200867-1 Garnier Socket A30141-ND 13.84 41.21 203964-1 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30166-ND 3.55 2.88 200868-1 
Corner Pin A30171-ND 2.88 2.33 201046-2 
Short Female 41, 50, 75 and 104 A30167-ND 3.15 2.55 200870-1 75, 104, 
Corner Socket a A30172-ND 3.26 2.64 201047-2 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30192-ND 3.82 3.10 201388-1 and 160CF 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | A30193-ND 2.92 2.37 | 201389-1 Gomer Socket NECEE NID ue — eomeene 
Fixed Jackscrews Corner Pin A30219-ND 7.81 6.33 202173-5 
Male _ A30169-ND 1.85 1.50 200874-1 Corner Pin A30218-ND§ 5.12 4.15 202173-1 
Female = A30170-ND 2.39 1.94 200875-1 Corner Socket 104CF* A30220-ND 5.23 4.24 202174-1 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread Corner Socket A30221-ND§ 4.98 4.03 202174-4 
Long-Long Male 50, (90° shield A30145-NDO 5.92 4.80 | 207234-1 Somer socket EOEAHND ea eee eee 
Long-Long Female | only) 75 and 104 A30146-ND0 5.63 4.56 207235-1 Long Pin A30121-NDt 11.36 9.20 201540-1 
Long Male 20, 26, 34, A30194-ND 3.13 2.54 201413-1 Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 43.14 _ 811262-1 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 3.13 2.54 201414-1 Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 71.09 = 811262-2 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30105-ND 7.33 5.94 201087-1 
Short Female 41, 50, 75 and 104 A30106-ND 5.59 4.53 201088-1 Tools 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30203-ND 3.99 3.23 201827-1 Digi-Key Price AMP 
Short-Short Female | 41, 50, 75 and 104 A30204-ND 3.13 2.54 201828-1 Description Part No. Each Part No. 
Fixed Jackscrews Series 1 Contacts 
Male — A30174-ND 1.87 1.52 201092-1 Hand Tool, Pro-Crimper,Handle Only, w/o Dies A9996-ND 66.00 354940-1 
Female = A30173-ND 2.10 1.70 | 201089-1 Die Set CPC Conn A9919-ND 103.50 | 58495-2 
Assembly Tool for Roll Pins A30149-ND 347.63 = 91016-2 Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 305183 
Locking Springs Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 145.50 | 58495-1 
Male 6, 14, A30212-ND 1.66 1.35 201921-1 Crimp Tool, 26-24 AWG, Certified —- Crimp A9951-ND 519.12 91515-1 
remale edangat AEVARHND a 126 | neglgees Crimp Tool, 24-20 AWG, Certified — Crimp A9839-ND 519.12 | 91523-4 
Male 26 RSOWASHALD 7:33 5.94 | 201923-1 Crimp Tool, Ratcheting 18-16 AWG A9841-ND 468.14 | 91505-1 
Female A30127-ND$ 2.65 2.15 201918-1 
Male 34 A30214-ND 3.00 2.44 201925-1 * CF = Center Fastener 4 Long-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece Shields on the connector 
Female and 50 A30129-ND 3.44 279 201926-1 sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly. § Without Spacers t+ Two long pins 
: 2 are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. 
Contacts CONTACT FINISH: A: Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact. B: Duplex plated 30 gold in mating area over 50y nickel on contact body; 
bright tin-lead on solder tab. F: Bright tin-lead on entire contact. 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Tape and Reel 
Descrip- Size Diameter Contact Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 
tion AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
Series 1 — Crimp 
Pin F = = =| — A25084CT-ND 46.59 213.54 A25084TR-ND 239.93/M 66425-6 
Socket 30-26 040 - .060 F = = = | — A25085CT-ND 61.93 283.84 A25085TR-ND 309.65/M 66424-6 
Pin A A25092-ND 1.36 .95 66429-4 A25092CT-ND 65.25 299.05 A25092TR-ND 326.24/M 66425-8 
Socket A A25093-ND 2.13 1.49 66428-4 A25093CT-ND 81.07 371.58 A25093TR-ND 405.36/M 66424-8 
Pin F = = — | 66107-2 A1324CT-ND 32.39 148.43 A1324TR-ND 166.79/M 66106-6 
Socket 26-24 035 - .055 F = = —_ | 66109-2 A1654CT-ND 51.13 234.36 A1654TR-ND 263.33/M 66108-6 
Pin A A1344-ND 81 57 66107-4 A1344CT-ND 56.49 258.93 A1344TR-ND 282.47/M 66106-8 
Socket A A1345-ND 97 68 66109-4 A1345CT-ND 70.22 321.82 A1345TR-ND 351.08/M 66108-8 
Pin F A1322-ND 54 38 66103-2 = = = = = 66102-7 
Socket 24-20 040 - .080 F A1323-ND 64 45 66105-2 A1323CT-ND 40.28 184.64 A1323TR-ND 207.47/M 66104-7 
Pin A A1342-ND 81 57 66103-4 A1342CT-ND 52.94 242.65 A1342TR-ND 264.71/M 66102-9 
Socket A A1343-ND 97 68 66105-4 A1343CT-ND 63.28 290.02 A1343TR-ND 316.38/M 66104-9 
Socket F = = — | 66399-1 A1656CT-ND 41.42 189.82 = — 66331-5 
A 24-20 -080 - .100 
Pin A A1648-ND 61 43 66400-4 A1648CT-ND 56.65 259.63 A1648TR-ND 283.23/M 66332-8 
Socket A A1661-ND 73 51 66399-4 A1661CT-ND 70.27 322.05 A1661TR-ND 351.33/M 66331-8 
Pin F A1649-ND 54 38 66099-2 A1649CT-ND 33.10 151.69 = = 66098-7 
Socket 18-16 080 - .100 F A1665-ND 64 45 66101-2 = = = = = 66100-7 
Pin A A1340-ND 81 57 66099-4 A1340CT-ND 56.65 259.63 A1340TR-ND 283.23/M 66098-9 
Socket A A16080-ND 97 68 66101-4 A16080CT-ND 63.02 288.83 A16080TR-ND 315.09/M 66100-9 
Socket 18-14 080 - .100 F A1321-ND 63 44 66360-2 A1321CT-ND 41.42 189.82 = — 66358-6 
Pin A A1650-ND 82 .57 66361-4 A1650CT-ND 54.02 247.58 A1650TR-ND 270.09/M 1-66359-0 
Socket A A1341-ND 91 64 66360-4 A1341CT-ND 70.29 322.16 A1341TR-ND 351.45/M 1-66358-0 
Pin F A25129-ND = — | 66602-1 A25129CT-ND 33.10 151.69 = — 66597-1 
Socket 18-14 410-150 F A25130-ND 64 45 66601-1 = = = = = 66598-1 
Pin A A25131-ND 81 57 66602-2 A25131CT-ND 56.75 260.08 A25131TR-ND 283.73/M 66597-2 
Socket A A25012-ND 91 64 66601-2 A25012CT-ND 69.55 318.75 A25012TR-ND 347.73/M 66598-2 
Series 1 — Solder Tab 
Pin B A16081-ND 2.15 1.51 202236-1 = _— _ = = _ 
Socket a ~~ B A1668-ND 2.40 1.68 | 202237-1 _ _ —|- —-|- 
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Electronics 


.050” (1.27mm) Connectors 


Fig. 5 


Housing: Glass-filled 
polyester, rated 94V-0, 
black Contacts: Phosphor 
bronze, selectively plated 
with min. of 30p gold in 
mating area and tin-lead in 
solder tail area 

Retention Leg (Board 
Lock): Brass, tin-lead 
plated 


Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: 
Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless 
Steel (Use with Fig. 5) 


Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94-0, black for 
High Temp. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with minimum of 30p gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


Fig. 7 


Fig. 8 Fig. 9 


Housing: Glass-filled polyester, rated 94V-0, black Housing: Glass filled nylon, rated 
94V-0, black Contacts: Phosphor 
bronze, selectively plated with min. 
of 12u gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area Shield: 
Carbon steel, tin-cobalt plated 


Housing: LCP, rated 94V-0, black 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated 
with minimum of 30p gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with 
minimum of 30p gold in mating area and tin-lead in 
solder tail area 


Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated 


Fig. 12 
Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
or gray 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p gold 
on mating end; 50p tin-lead on termination end; all 
underplated 50p nickel 
Shell: Steel, plated 20 bright tin-lead over 50) copper 


Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 AWG, solid or 
stranded, with a .029-.036 (0.74-0.89) insulation diameter 


Housing and Covers: 
Thermoplastic, 94V-0 rated, 
black Contacts: Phosphor 
bronze, duplex plated 30y tin- 
lead on termination end; all 
underplated 50 nickel Shell: 
Steel, plated 200p bright tin-lead 
over 50 copper 


Fig. 16 


Backshell: Zinc, plated nickel over copper 


Jackscrews: Stainless steel or steel, black electroless 
nickel plated 


Jackscrew Caps: Polyolefin 
or PVC, black 


2-5 6 Screws: Stainless steel 


Strain Relief Staple: Steel, plated tin-lead over nickel 
(Use with Fig. 12) 


Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless steel 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Staple: Steel, 
plated tin-lead over nickel (Use with Fig. 12) 


Backshells: Zinc 

Boot: PVC, Black 

Jackscrews: Stainless steel and 
PVC, black 

Staple: Carbon steel, plated 50p 
tin-lead over 50p nickel 

2-56 Screws: Stainless steel (Use 
with Fig. 12) 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, 
black 

Shell: Steel, plated 200p bright tin over 
50 copper 

Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p gold on mating end; 50y 
bright tin-lead in termination area, all 
underplated 501 nickel 


No. Dimension Price No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP. of A Digi-Key Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. |Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
CHAMP® .050” (1.27mm) Se VESA Media Bus Standard) 6 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50) | A26138-ND¢ 5.10 4.08] 176793-4 
20 | Vert. Plug, with Locks, Standard .949 (24.05) | A26151-ND 6.55 5.24] 5-175473-1 14 1.163 (29.54) | A26139-ND 6.75 5.40 | 2-178238-1 
40 | Vert. Plug, with Locks, High Temp. _ | 1.447 (36.75)| A26152-ND 2.58 2.06) 557102-5 20 1.313 (33.35) | A26140-ND 5.20 4.16] 2-178238-2 
50 | Vert. Plug, with Locks, Standard 1.697 (43.10) | A26153-ND 10.40 8.32] 5-175473-6 7 | 26 | Right Angle Receptacle, Board Lock | 1.463 (37.16) | A26141-ND 6.70 5.36 | 2-178238-4 
1 | 68 | Vertical Plug 2.147 (54.53) | A15022-ND 3.38 2.70] 1-557102-7 7 ao hae pane hee pie 
80 | Vert. Plug, with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A26154-ND 11.05 8.84] 5-175473-9 er (829) i gi S| eenleese 
80 | Vert. Plug, with Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | A31884-NDP 3.13 2.50] 1734100-8 8 | 14 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.163 (29.54) [ZBUaEND Cee solo Poiied 
100 | Vert. Plug, with Locks, Standard 2.947 (74.85) | A26155-ND 15.08 12.06) 6-175473-0 — | 8 | Right Angle Header, Board Lock 2.515 (63.90) | A29093-ND 23.73 19.78 | 2-174225-5 
a0 | ver. Recent, wi Looks, high Temp [2.447 (62.16)|AZBIST-ND 305 244] 2-se7103- 
» | 80 | Vert. Recept., with Locks, High Temp. | 2.447 (62.15) | A31782-ND¢ 2.83 2.26] 1734101-8 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) —_| 2.453 (62.30) | A26146-ND 13.90 11.12] 176372-3 
100 | Vert. Recept., with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A26158-ND 15.60 12.48 6-175475-0 9 | 80 | Vert. Recept., 18mm, B=.42 (10.70) | 2.453 (62.30) | A26147-ND 13.90 11.12] 176373-3 
10 1.391 (35.33) | A26160-ND aaa.» analeerioes 100 | Vert. Recept., 16mm, B=.54 (13.70) | 2.953 (75.00) | A26148-ND 18.38 14.70 176376-4 
50 1.644 (41.68) | A26149-ND aoe 546 | se7i00S AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 
68 | 2.091 (53.11) | A26162-ND 11.60 9.28) 5-175472-8 Cable Plug Connectors 
3 Right Angle Plug, Standard 7 7 - 
68 2.091 (53.11) | A15023-ND 3.13 2.50] 1-557100-7 26 | With Wire Lacing Term. Covers Black | .979 (24.87) | A31783-NDft 748 5.98) 5750913-2 
80 2.391 (60.73) | A15021-ND 3.30  2.64| 2-557100-1 26 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | .979 (24.87) | A31784-NDf 9.55 7.64] 1-5750913-2| 
400 2.891 (73.43) | A24229-ND 515  4.12| 2-557100-5 50 | With Wire Lacing Term. Covers Black | 1.579 (40.11) | A23678-ND 7.90 6.32) 750913-5 
50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A3302-ND 7.75 6.20] 1-750913-5 
40 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.391 (35.33) | A26161-ND 2.63 2.10) 557101-5 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A31785-NDf 5.95 4.76 | 1-5750913-5| 
50 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.641 (41.68) | A26150-ND 2.88 2.30) 557101-9 68 | With Wire Lacing Term. Covers Black | 2.029 (51.54) | A31786-ND¢ 618 4.94] 5750913-7 
4 | 50 | Right Angle Receptacle, Standard 1.641 (41.68) ] A24225-ND 11.40 9.12] 5-175474-6 10 | 68 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.029 (51.54) | A31787-ND 6.18 4.94] 1-5750913-7| 
80 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.391 (60.73) | A24228-ND 3.65 — 2.92| 2-557101-1 100 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.829 (71.86) | A23676-ND 20.53 16.42 | 1-750913-9 
100 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.891 (73.43) | A24230-ND 4.15 3.32] 2-557101-5 26 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | .965 (24.51) | A23680-NDt 1.23 98 | 1-750877-2 
‘i x 50 | Replacement Lacing Term. Cover Blk | 1.565 (39.75) | A23684-NDt 718 -62 | 750877-5 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series II (Wire-To-Board) 
50 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 1.565 (39.75) | A23681-NDt 90 .72| 1-750877-5 
26 1.024 (26.00) | A26163-ND 6.98 5.58) 2-175677-4 68 | Replacement Lacing Term. Cover Bk | 2.015 (51.18) | A23685-ND¢ 85  .68| 750877-7 
5 | 26 | Plug Cable Connector 1.024 (26.00) | A32495-ND¢ NEW! = 6.53 5.22] 2-5175677-4) 68 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.015 (51.18) | A23682-NDf 90 72] 1-750877-7 
50 1.626 (41.30)] A32496-NOF NEW! 9.88 7.90| 2-5175677-7| | + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
50p bright tin-lead in termination area, all underplated 50) | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: | Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
nickel Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; | Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on contact | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
AWG solid or stranded, PVC, flat ribbon cable tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel area; tin-lead on solder area; all underplated 50! nickel tin-lead on solder end; all underplated 50p! nickel 


A 


Peceesae ll cance y 
Gteesee) feces) ‘ Z 4 
9, Gana? Eases) fa 3 ° 

‘ High density interface PCB mount connectors 


meet the requirements of Versa Module Europe 
(VME) bussing per SBus standards. Available in 
configurations for parallel board stacking as required 
Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200 bright tin over | by SBus specifications. Housing: Thermoplastic, 
plated 200) bright tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper | 50, copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 | 94V-0 rated, black Contacts: Phosphor bronze, 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 120u tin-lead_] gold on mating end, 120 (for 125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all underplated 50y nickel} Plated; 30 gold on mating end, 150y tin-lead on 


on solder end; all underplated 501 nickel solder tail, all over 50p nickel underplating 
No. Dimension Price No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each | AMP of A Digi-Key Each =| AMP 
Fig.| Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
100 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.815 (71.50) | A23683-NDt 90 .72| 1-750877-9 Panel Mount Receptacle Assemblies 
20 829 (21.08) //ABI788-NDY- 5.00 4.00) 5749111-1 26 1.465 (37.21)| A23619-ND 11.33 9.06] 749611-1 
26 979 (24.87) | A23686-ND 7.28 5.82) 1-749111-0 18 | 26 | With Rails, 2-56 Threaded Holes 1.465 (37.21)| A31803-NDt 11.33 9.06 | 1-749611-2 
50 | With Assembled Terminal Covers _| 1-279 (40.11)) A15029-ND 5.33 4.26] 749111-4 50 2.065 (52.45) | A3310-ND 13.73 10.98 | 749611-5 
68 2.029 (51.54) | A31789-ND¢ 6.93 5.54) 5749111-6 Wiraifeikoiee vincamune) 
80 2.329 (59.16) | A31790-NDt 17.85 14.28| 5749111-7 ithout Rails, 2-56 Threaded Holes) gee is 45)| 431804-NDt 13.68 10.94] 1-749656-1 
100 2.829 (71.86) | A23689-ND 20.53 16.42| 749111-8 go |_Assembled Standard 
10 | 26 979 (24.87) | A23690-ND 6.55 5.24] 749621-2 19 Without Rails, 4-40 Threaded Holes 
26 “979 (24.87) | A31791-NDF 5.00 4.00| 5749621-2 Assembled Standard 2.065 (52.45) | A3313-ND 13.73 10.98 | 750640-1 
28 1.029 (26.14) | A31792-NDt 7.73 6.18) 5749621-3 gg | Without Rails, 2-56 Threaded Holes 
40 | With Unassembled Terminal Covers | 1.329 (33.76)| A31793-NDt 5.00 4.00) 5749621-4 Assembled Standard 2.515 (63.88) | A23624-ND 16.53 13.22) 749656-7 
50 1.579 (40.11) | A31794-NDt 4.60 3.68] 5749621-5 8 | ranula aad Lateh Blak 2.515 (63.88) | A26137-ND 16.53 13.22| 749877-7 
68 2.029 (51.54) | A31795-NDt 5.00 4.00) 5749621-7 20 | 400 3.315 (84.20) | A23724-ND 26.43 21.14] 749877-9 
80 2.329 (59.16) | A31796-ND¢ 15.00 12.00) 5749621-8 - - 
400 2.829 (71.86) | A23694-ND 44.25 11.40] 749621-9 — | 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45) | A23725-ND 19.25 15.40) 749879-5 
50 1.579 (40.11)| A23695-ND 10.43 8.34] 749925-3 Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 
11. | °° | 050" Ribbon Cable Plug 1.579 (40.11) | A31797-ND t 7.65 6.12] 5749925-3 ot | gg | Unshielded for 9.023 (51.30) | A28711-NO 2.65  2.12| 786090-7 
68 2.029 (51.54) | A31798-ND¢ 8.80 7.04] 5749925-5 025 (0.64) Centerline Ribbon Cable |-079 (51:39)! a3 g05-npg 2.45 1.96 | 5786090-7 
Shielded Receptacles Right Angle Receptacle Headers 
50 1.579 (40.11) A23697-ND 8.53  6.82| 749210-5 Without Rails, with Boardlocks, 
50 | With Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A31799-ND¢ 7.95 6.36] 5749210-5 40 | 100 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10)| A31806-NDF 6.10 4.88 | 5787170-4 
68 2.029 (51.54) | A31800-ND¢ 9.90 7.92] 5749210-7 Without Rails, with Boardlocks, 
50 1.579 (40.11) | A23700-ND 35.25 28.20] 749699-5 50 .100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A31807-NDt 6.55 5.24 | 5787170-5 
68 | With Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54) | A23701-ND 8.78 7.02) 749699-7 Without Rails, with Boardlocks, 
100 2.829 (71.86) | A31801-ND¢ 20.68 16.54] 5749699-8 .120 (3.05) Solder Tails 2.065 (52.45) | A23728-ND 13.53 10.82 | 787362-5 
68 | With Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23703-ND 8.20 6.56) 786860-7 29 Without Rails, without Boardlocks, 
Straight and Angled Exit RF/EMI Shielded Backshell gg |_-100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A23729-ND 6.08 4.86) 787169-7 
30 ERAN 4005? 804 | 74010054 Without Rails, with Boardlocks, 2.515 (63.88) A3324-ND 5.93 4.74 | 787170-7 
Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | ; 100 (2.54) Solder Tails : 8°) 931808-NDt 5.53 4.42 | 5787170-7 
bid poSSATEND) foeg) ties Age Without Rails, without Boardlocks. 
50 | Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02) | 1.395 (35.43) | A23548-ND 7.80 6.24) 749193-1 “400 (2.54) Solder Tals *  ]3.315 (84.20)| A31809-NDt 1215 9.72] 5787169-9 
13 | 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16) | 1.395 (35.43) | A31802-ND¢ 5.08  4.06| 749193-6 10:1 ab Ralls wit Roardlogls 
68 ; 1.405 (35.69) |A3808:ND $65 7:72) 749195-2 120 (3.05) Solder Tails 3.315 (84.20) | A31810-NDf 43.38 10.70| 5787362-9 
80 | Straight with Spring Latches 1.600 (40.64) | A23549-NDt 12.05 9.64) 749196-2 
100 1.725 (43.82) A23550-ND 15.30 12.24) 749197-1 96 | Without Rails, with Boardlocks, 
7 7 200 29.77) SER eit. aoal sasvass 100 (2.54) Solder Tails 1.465 (37.21) | A3314-ND 5.75 4.60) 787082-2 
58 100 a fe ies 1063 es oe ng | Without Rails, with Boardlocks, A23731-ND 7.95 6.36] 787082-3 
ae ae fee he 100 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48)/ 934814-NDP 7.43 5.94) 5787082-3 
14 | 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69)| A23585-ND 13.48 10.78) 749204-1 eee 2.065 (52.45) aed S a Shae 
68 1.405 (35.69) | A23586-ND 13.68 10.94] 749204-2 seu : : 
80 7.600 (40.64) | A23587-ND 74.90 11.92] 749205-1 23 | 50 | Without Rails, with Boardlocks, 
-_ 1.725 (48.82)| A23588-ND Fe nyciaiad (Os0RET .100 (2.54) Solder Tails, 2.065 (52.45) | A31813-ND¢ 5.23 4.18) 5787395-5 
7 “ “ “ 4-40 Threaded Holes 
15 | 28 | straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23589-ND 5.78 4.62) 749608-1 Without Rails, with Boardiocks, 2.516 (63:88) | 43821-ND 5.85 4.68] 787082-7 
50 1.800 (45.72) | A3307-ND 7.13 5.70) 749889-3 gg. |_100 (2-54) Solder Tails : | A31814-NDF 6.55 5.24 | 5787082-7 
Shielded Backshell Kits Without Rails, without Boardlocks, 
100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A3322-ND 9.70 7.76) 787394-7 
50 1.270 (32.26) A23543-ND 13.38 10.70) 749080-1 
16 | 100 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05)| A23544-ND 17.03 13.62] 749081-1 ie Tec peas ced eT Lelie: 
100 2.082 (52.88) | A23545-ND 17.03 13.62) 749854-1 ith Rails, wi : : 5 ‘ ; ‘ 
Kse8) 24 | 49 | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10) A31815-NDF 7.30 5.84) 1761028-2 
17 | 68 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 5 457 .47 gg)| 43809-ND 14.23 11.38] 750752-1 50 2.065 (52.45) | A31816-ND¢ 6.18 4.94) 1761028-3 
Straight w/ Female #4-40 Jackscrews A23591-ND 15.73 12.58} 750752-2 + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Electronics AMIP 
No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP. 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
50 seit a 2.065 (52.45) | A31817-NDt 6.00 4.80) 5787190-5 
With Rails, without Boardlock: 
BON ee 2.815 (71.50) | A31818-NDt 12.78 10.22| 5787190-8 
50 With Rails, with Boardlocks, 2.065 (52.45) A23735-ND 12.08 9.66] 787266-5 
24 4-40 Threaded Holes A31819-NDt 9.85 7.88) 5787266-5 
68 With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) A23736-ND 10.15 8.12] 787190-7 
With Rails, with Boardlocks A3323-ND 7.58 6.06] 787171-7 
50/50] Right Angle Stacked with Rails, 2.065 (52.45) A23737-ND 32.90 26.32] 787656-1 
B: .906 (23.01) A31820-NDt 22.05 17.64| 5787656-1 
Right Angle Stacked with Rails, 
25 |68/68 B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23738-ND 39.75 31.80] 787678-1 
Right Angle Stacked with Rails, 
Flat Top, B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23739-ND 42.30 33.84] 787679-1 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23740-ND 7.73 6.18) 749070-5 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A31821-NDt 7.00 5.60) 5749070-5 
50 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 10.33 8.26] 786555-5 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31822-NDt 7.18 5.74) 5749070-7 
26 | 68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A31823-NDt 10.15 8.12) 5786555-7 
68 | .280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 20.55 16.44| 786557-7 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23745-ND 18.90 15.12] 749070-9 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A31824-NDt 14.40 11.52] 5749070-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 29.73  23.78| 786555-9 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
28 1.515 (38.48) | A23747-ND 918 7.34) 749721-3 
50 2.065 (52.45) | A23748-ND 8.15 6.52) 749721-5 
oe 50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A31825-NDt 7.88 6.30) 5749721-5 
68 2.515 (63.88) | A23749-ND 6.28 5.02) 749721-7 
68 2.515 (63.88) | A31826-NDt 6.05 4.84) 5749721-7 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 9.80 7.84) 786155-7 
Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 
20 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 6.78 5.42) 786554-1 
26 | .125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 6.55 5.24) 749069-2 
26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 7.00 5.60) 786554-2 
50 | .125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23754-ND 7.30 5.84) 749069-5 
9g | 50 | -173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23755-ND 11.03 8.82] 786554-5 
50 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A31827-NDt 8.43 6.74) 5786554-5 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 8.40 6.72) 749069-7 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23757-ND 13.15 10.52] 786554-7 
80 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A29112-ND 21.51 17.93| 749069-8 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 21.53 17.22| 749069-9 
SBUS Connectors 
29 | 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 12.70 10.16} 174683-8 


t RoHS Compliant 


Right-Angle Headers — Shielded Slimline Connectors 


803 
(20.40) 


Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: .100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered centerlines 
Bracket: Zinc, plated 200 minimum tin or tin-lead over 200) minimum copper Metal-Shell: Carbon steel, plated 
200 minimum tin over 50p minimum copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated Contacts: Phosphor bronze, 
duplex plated 30 minimum gold on mating end, tin-lead plated 120 minimum on solder end, all over 500 minimum 


nickel 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
1 | 26 | Receptacle A31700-NDA 29.79 18.66 | 5750823-1 
Stacked Receptacle A23761-ND* 47.85 38.28 | 786200-1 
without Rear Contact Shield, Unkeyed A31702-ND*A 37.74 23.64 | 5786200-1 
2 | 26/26 Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Keyed A31699-NDtA 37.44 23.46 | 5750821-1 
Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Unkeyed A23763-ND* 39.63 31.70 | 750820-1 
A ROHS Compliant * Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes. 


+ Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1. 


Plug — Shielded Slimline Cable Connectors 


Fig.2 Connector shown partially assembled. Given 


dimensions reflect full assembly. 


.330 
(8.38) PY 


1.250 


Covers: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Shell: (31.75) “MS 
Steel, plated 200 minimum bright tin-lead over 50 
min. copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 
30 minimum gold on mating end, 50p minimum bright 
tin-lead on termination end, all underplated 50p nickel 
Bracket: Zinc, plated 200) minimum nickel over 200p 
minimum copper Recommended Wire Size: 28 AWG, 
PVC or polyolefin insulation 


Backshells: Copper-nickel alloy Jackscrews: Steel, 
plated 100p minimum tin over 50p minimum copper, 
handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, plated 
200p minimum tin over 200p minimum copper Outside 
Covers: Gray and black 


Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.) Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
with maximum 0.0. A23764-ND 1235 9.88 | 750833-1 
1 | Plug Connector 032 (0.813) A31701-NDA 20.25 12.69 | 5750833-1 
. “250-280 (6.35-7.11) A23765-ND 1248 9.98 | 750850-1 
2 | Backshell Kit, Unkeyed | "58.'340 (7.11-7.87) A23766-ND 14.85 11.88 | 750850-3 


A RoHS Compliant 


.050” X .050” Board to Connectors 


Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 


Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in mating area. 


Number Dimension 
of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B (Mated Height) Part No. i 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 622 (15.80) -250 (6.35) A31866-NDt 5.91 5.32 5-104655-3 
50 1.372 (34.85) -250 (6.35) A3108-ND 9.63 8.67 104655-6 
70 1.872 (47.55) -250 (6.35) A3109-ND 10.95 9.86 104655-8 
100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A3110-ND 8.88 8.00 1-104655-1 
20 622 (15.80) -320 (8.13) A3111-ND 5.91 5.32 104656-2 
30 -872 (22.15) -320 (8.13) A29138-ND 6.87 6.19 104656-3 
40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A29137-ND 8.67 7.81 104656-4 
50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A3112-ND 9.63 8.67 104656-5 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A3113-ND 10.32 9.29 104656-7 
100 2.622 (66.60) .320 (8.13) A3114-ND 8.88 8.00 | 1-104656-0 Receptacle 
20 622 (15.80) -390 (9.91) A3115-ND 5.91 5.32 104693-2 
50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A3116-ND 9.36 8.43 104693-5 
70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A3117-ND 10.95 9.86 104693-7 
100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A3118-ND 9.00 8.10 1-104693-0 - .028 (0.71) 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles a 
10 .266 (6.75) = A29089-ND 3.50 3.17 104652-1 
20 516 (13.11) = A3103-ND 4.48 4.06 104652-2 
30 -766 (19.46) = A29090-ND 5.64 5.12 104652-3 
50 1.266 (32.16) = A3104-ND 9.33 8.45 104652-5 
60 1.516 (38.51) = A29091-ND 10.12 9.17 | 104652-6 187 (4.78) 
60 1.516 (38.51) _— A31854-NDt 10.12 9.17 5-104652-6 
70 1.766 (44.86) = A3105-ND 8.82 8.00 104652-7 = 
80 2.016 (51.21) = A29092-ND 12.27 11.12 104652-8 
100 2.516 (63.91) = A31855-NDt 10.71 9.70 | 6-104652-0 | L050 (1.27) 
t RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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tyco 
pce Amp AMPMODU System 50 Cable to Board Connectors — .050” Spacing 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Dual Row Receptacle, .025 “Ribbon Cable” 
10 510 (12.95) A29136-ND 4.45 279 | 111196-1 
10 510 (12.95) A31856-NDt 4.13 3.75 | 2-111196-5 = A 
20 .760 (19.30) A31857-NDt 4.66 4.23 | 1-111196-8 Zarb, [eae SRNR 
24 .860 (21.84) A29132-ND 8.53 5.35 | 111196-5 gf  crenanenecnaRARSRATSMRN 
24 .860 (21.84) A31858-NDt 7.76 7.04 | 2-111196-8 ‘: 80 oT 
26 910 (23.11) A29129-ND 8.80 5.52 | 111196-6 é 
26 .910 (23.11) A31859-NDt 8.24 7.47 | 2-111196-9 
30 1.010 (25.65) A29128-ND 9.91 6.21 | 111196-7 
1 Receptacle IDC 30 1.010 (25.65) A31860-NDt 6.41 5.81 | 1-111196-9 
40 1.260 (32.00) A31861-NDt 7.76 7.04 | 2-111196-0 (Figures 2 & 3 mate with Figure 4) 
50 1.510 (38.35) A31862-NDt 13.52 1224 | 2-111196-1 
60 1.760 (44.70) A29134-ND 16.75 10.50 | 1-111196-2 
60 1.760 (44.70) A31863-NDt 15.66 14.19 | 2-111196-2 050 (1.27) 
80 2.260 (57.40) A31864-NDt 13.83 1253 | 3-111196-3 1 
100 2.760 (70.10) A31865-NDt 16.48 14.93 | 2-111196-4 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) 
24 730 (18.54) A24196-ND 4.53 4.08 | 1-104069-2 
30 .880 (22.35) A3205-ND 6.15 5.54 | 104069-5 
30 .880 (22.35) A31867-NDt 5.61 5.05 | 5-104069-5 
40 1.130 (28.70) A3206-ND 11.28 10.16 | 104069-6 
2 Protected, Right Angle Header 40 1.130 (28.70) A31868-NDt 8.22 7.40 | 5-104069-6 
50 1.380 (35.05) A31869-NDt 10.35 9.32 | 5-104069-2 
60 1.630 (41.40) A3208-ND 17.07 15.37 | 104069-7 
60 1.630 (41.40) A31870-NDt 12.42 11.18 | 5-104069-7 050 22) 
80 2.130 (54.10) A24197-ND 16.53 1488 | 104069-3 Ce Fame 
100 2.630 (66.80) A3209-ND 20.67 _:18.61_| 1-104069-7 f if 
16 530 (13.46) A24198-ND 2.79 2.52 | 1-104068-0 
20 .630 (16.00) A3210-ND 3.72 3.35 | 104068-1 
24 .730 (18.54) A24832-ND 44 3.70 | 1-104068-1 
30 .880 (22.35) A3211-ND 5.16 4.65 | 104068-3 
- 40 1.130 (28.70) A3212-ND 7.50 6.75 | 104068-4 
3 Protected, Vertical Header 50 1.380 (35.05) A31871-NDt 9.42 8.48 | 5-104068-5 
60 1.630 (41.40) A3214-ND 11.28 10.16 | 104068-6 
68 1.830 (46.48) A24833-ND 11.64 10.48 | 1-104068-8 
80 2.130 (54.10) A24834-ND 15.03 1353 | 1-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 18.81 16.93 | 1-104068-7 
20 544 (13.82) A3216-ND 5.46 4.95 | 104078-1 
20 544 (19.82) A31872-NDt 5.46 4.95 | 5-104078-1 
24 .644 (16.36) A28758-ND 4.48 4.06 | 104078-9 
30 .794 (20.17) A3217-ND 5.59 5.07 | 104078-4 
40 1.044 (26.52) A3218-ND 7.45 6.75 | 104078-2 
4 Vertical Receptacle 40 1.044 (26.52) A31873-NDt 7.45 6.75 | 5-104078-2 
50 1.294 (32.87) A3219-ND 9.30 8.43 | 104078-5 
50 1.294 (32.87) A31874-NDt 9.30 8.43 | 5-104078-5 
60 1.544 (39.22) A3220-ND 11.16 10.11 | 104078-6 
80 2.044 (51.92) A28759-ND 14.89 13.49 | 104078-7 
100 2.544 (64.62) A3221-ND 18.60 16.85 | 104078-8 Z S 
Single Row AK -440 
4 .330 (8.38) A0105-ND 1.62 1.46 | 104074-7 060 S  * (11.18) 
8 530 (13.46) A0106-ND 2.16 1.95 | 1-104074-0 (1.52)-2'Ples. 
8 .530 (13.46) A31851-NDt 2.10 1.89 | 6-104074-0 
Protected, Right Angle 10 .630 (16.00) A31852-NDt 2.40 2.16 | 5-104074-1 
5 Thru-Hole Header 12 .730 (18.54) A0108-ND 3.00 2.70 | 1-104074-1 
15 880 (22.35) A31853-NDt 3.30 2.97 | 5-104074-3 
20 1.130 (28.70) A0110-ND 4.89 4.41 | 104074-4 
4 330 (8.38) A0100-ND 90 81 | 104071-7 
cvcieshastsWeriesl 6 430 (10.92) A0101-ND 1.35 1.22 | 104071-8 
6 Tivaticie Header 12 .730 (18.54) A0102-ND 2.43 2.19 | 1-104071-1 
20 1.130 (28.70) A0103-ND 44 3.70 | 104071-4 
25 1.380 (35.05) A0104-ND 5.64 5.08 | 104071-5 
t RoHS Compliant 


SMT Headers and Receptacles — .050” X .100” 


Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


Vertical Dual Row Surface Mount Header Vertical Dual Row Surface Mount Receptacle 
284 (7.21) : i 
fnannanana My ij £3125 (3-18) 
(_ “ees oa 
ll; 
( /SSSEBES5E8 
.198 (5.03) 
145 (3.68) 050(1.27) 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Inch (mm) Part No. il 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 630 (16.00) A31875-NDt 3.69 3.33 | 5-104549-2 20 544 (13.82) A3251-ND 3.90 3.53 | 104550-2 
30 880 (22.35) A3252-ND 5.55 5.00 | 104549-5 30 .794 (20.17) A3253-ND 5.86 5.31 | 104550-4 
30 7880 (22:98) BS ETE ND I aa B00 Bal Odeto-8 40 1.044 (26.52) A3255-ND 7.82 7.08 | 104550-5 
40 1.130 (28.70) A31877-NDt 7.44 6.70 5-104549-6 a5 {oad(e6.60 ACER - an 404850) 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 9.33 8.40 | 104549-7 ‘O44 (28:52) rely fs Us seabale 
50 1.380 (35.05) A31878-NDt 9.33 8.40 5-104549-7 50 1.294 (32.87) A31881-NDt 9.75 8.84 5-104550-6 
100 2.630 (66.80) A3260-ND 18.63 16.77 | 1-104549-0 100 2.544 (64.62) A3261-ND 19.53 17.69 | 104550-9 
100 2.630 (66.80) A31879-NDt 18.63 16.77 6-104549-0 } RoHS Compliant 
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DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive 
locking, effortless coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. DXM 
series offer one of the most varied and complete lines of High-Density connectors in the world. 

Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control 
equipment, and other commercial applications needing high density interconnections. 


Features: ¢ 1.27mm (0.050) contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density 
designs * Bellow contacts create smooth and precise mating * Unique shell design assures first make/last 


High Density I/O Connectors 


straight dip and SMT 


break grounding and overall noise protection * IDC termination allows quick and low cost termination to 
AWG #28 wires ¢ Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc alloy or stainless steel to reduce 
the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available in “one- 
touch” locking and “screw” locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, 


Specifications: * Current capacity: 0.5A * Rated voltage: AC125V « Insulation resistance: 250MQ minimum 
@ 100VDC * Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 
Fig. Contacts L (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
14 17.09 H10049-ND 9.07 7.68 5.76 DX30AM-14P 
20 20.90 H10050-ND 8.11 6.87 5.15 DX30AM-20P 
26 24.71 H10001-ND 8.87 7.51 5.63 DX30AM-26P 
F 36 31.06 H10051-ND 9.18 7.98 6.39 DX30AM-36P 
50 39.95 H10052-ND 10.86 9.44 7.56 DX30AM-50P 
68 51.38 H10053-ND 13.50 12.49 10.47 DX30AM-68P 
80 59.00 H10054-ND 1431 13.48 11.79 DX30AM-80P 
100 71.70 H10048-ND 14.69 13.88 _12.10 DX30AM-100P Fig. 3— Board Lock Pin 
20 20.90 H10063-ND 9.84 8.56 6.85 DX40M-20P Harpoon: Type 
26 24.71 H10064-ND 10.70 9.30 7.44 DX40M-26P 
2 36 31.06 H10065-ND 10.60 9.81 8.22 DX40M-36P 
50 39.95 H10066-ND 12.34 11.42 9.57 DX40M-50P 
100 71.70 H10062-ND 18.45 17.84 15.99 DX40M-100P 
14 29.54 H10027-ND 4.84 4.01 3.01 DX10G1M-14S 
20 33.35 H10035-ND 5.39 4.47 3.35 DX10GM-20S 
26 37.16 H10029-ND 5.28 4.37 3.28 DX10G1M-26S Fig. 6 — Board Lock Pin, Round Type 
36 43.51 H10031-ND 6.32 5.24 3.93 DX10G1M-36S 
50 52.40 H10033-ND 6.58 5.45 4.09 DX10G1M-50S . 
4 68 63.83 H10037-ND 8.87 751 5.63 DX10GM-68S 167s 
14 29.54 H10028-ND* 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-14SE 
20 33.35 H10036-ND 5.57 4.61 3.46 DX10GM-20SE 
26 37.16 H10030-ND* 4.41 3.65 2.74 DX10G1M-26SE 
36 43.51 H10032-ND* 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-36SE 
50 52.40 H10034-ND* 5.89 4.88 3.66 DX10G1M-50SE 
68 63.83 H10038-ND 7.93 6.71 5.04 DX10GM-68SE Fig. 7 — Board Lock Pin 
14 29.54 H10042-ND 8.50 7.20 5.40 DX20M-14S Harpoon Type 
20 33.35 H10043-ND 8.51 7.40 5.92 DX20M-20S 
: 26 37.16 H10044-ND 9.02 7.84 6.28 DX20M-26S 
36 43.51 H10045-ND 9.52 8.28 6.63 DX20M-36S 
50 52.40 H10046-ND 10.51 9.14 7.32 DX20M-50S 
68 63.83 H10047-ND 10.60 9.81 8.22 DX20M-68S 
68 63.83 H10025-ND 1438 13.31 11.15 DX10BM-68S 
5 80 71.45 H10026-ND 13.70 12.90 11.29 DX10BM-80S Fig. 9 — Backshell Stainless Steel 
100 84.15 H10023-ND 15.06 14.18 12.41 DX10BM-100S 
6 100 = H10024-ND 15.30 1440 12.60 DX10BM-100SE 
Z 100 84.15 H10022-ND 11.88 10.99 9.21 DX10AM-100SE2 
100 84.15 H10021-ND 12.32 11.40 9.55 DX10AM-100SE1 
68 63.83 H10040-ND 13.36 12.36 10.36 DX20BM-68S 
8 80 71.45 H10041-ND 13.21 12.44 += 10.88 DX20BM-80S 
100 84.15 H10039-ND 1459 13.73 12.02 DX20BM-100S 
9 100 = H10055-ND 11.32 10.48 8.78 DX30M-100-CV1 
14 25.79 H10056-ND 5.05 4.18 3.14 DX30M-14-CV(10) 
20 29.60 H10057-ND 4.64 3.84 2.88 DX30M-20-CV(10) 
Aa 26 33.50 H10058-ND 5.28 4.37 3.28 DX30M-26-CV(10) 
36 39.80 H10059-ND 5.28 4.37 3.28 DX30M-36-CV(10) 
50 48.70 H10060-ND 6.73 5.57 4.18 DX30M-50-CV(10) 
68 60.13 H10061-ND 7.16 5.93 4.45 DX30M-68-CV(10) 
11 50 = H10067-ND 1815 1755 15.73 DX70M-50P(TB)CV 


* With Board Locks 


EQA2 Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: ¢ UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 
90 or 120 contact sizes * Contact termination options include 
crimp, P.C. tail, wire hole and wire wrap * Mating and unmating 
simplified with use of actuating screws ¢ Contacts suitable for 
either plug or receptacle 

Specifications: » Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: 
Green, or Polycarbonate Color: Grey * Contact Material: Phosphor 


Bronze Alloy CA-510 * Contact Plating: Gold over nickel for entire 
contact * Cover Material: Die-cast zinc, finished with grey enamel 
paint * Current Rating: 8.5 Amperes * Contact Resistance: 10 
Milliohms maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC 
rms at sea level Insulation Resistance: 5000MQ minimum 
* Operating Temperature: -65°C ~ 125°C «Insertion and 
Withdrawal Force: 2 to 16 oz. (0.56 to 4.45 N) per contact position 


Fig. 1 — 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 


No. of Price Each EDAC 
Fig. | Contacts Description 1 25 Part No. 

20 Plug with Screw 151-1024-ND 8.48 6.36 516-020-000-301 

4 20 Plug with Nut 151-1025-ND 6.18 4.64 516-020-000-302 
20 Receptacle with Screw 151-1026-ND 8.07 6.05 516-020-000-401 F-42388 —T | 
20 Receptacle with Nut 151-1027-ND 6.06 4.56 516-020-000-402 
38 Plug with Screw 151-1028-ND 8.60 6.46 516-038-000-301 

> 38 Plug with Nut 151-1029-ND 6.07 4.57 516-038-000-302 
38 Receptacle with Screw 151-1030-ND 8.50 6.38 516-038-000-401 
38 Receptacle with Nut 151-1031-ND 5.87 4.41 516-038-000-402 
56 Plug with Screw 151-1032-ND 8.59 6.45 516-056-000-301 

3 56 Plug with Nut 151-1033-ND 6.26 4.70 516-056-000-302 
56 Receptacle with Screw 151-1034-ND 8.59 6.44 516-056-000-401 Spaces 
56 Receptacle with Nut 151-1035-ND 6.09 4.58 516-056-000-402 (Continued) 
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FAG 2Z Rack and Panel Connectors — 516 Series (Cont.) Fig. 4— 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


No. of Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts Description Part No. 1 25 Part No. 
90 Plug with Screw 151-1036-ND 16.62 12.48 516-090-000-301 
, 90 Plug with Nut 151-1037-ND 7.58 5.70 516-090-000-302 
90 Receptacle with Screw 151-1038-ND 16.32 12.25 516-090-000-401 
90 Receptacle with Nut 151-1039-ND 7.37 5.53 516-090-000-402 
120 Plug with Screw 151-1040-ND 19.46 14.60 516-120-000-101 
. 120 Plug with Nut 151-1041-ND 10.09 7.58 516-120-000-102 ee 
120 Receptacle with Screw 151-1042-ND 19.85 14.89 516-120-000-201 -— 69.85 i 
120 Receptacle with Nut 151-1043-ND 10.47 7.86 516-120-000-202 Fig, 6 — Metal Connector Cover 
- Cover for 20 Position 151-1044-ND 13.81 10.37 516-230-520 : Dimensions 
= Cover for 38 Position 151-1045-ND 14.83 11.13 | 516-230-538 Sees cn ae c | D 
6 - Cover for 56 Position 151-1046-ND 16.22 12.17 516-230-556 i iy f al ue 
_ Cover for 90 Position 151-1047-ND 16.63 12.48 516-230-590 .09 |39.78) 22.23 
- Cover for 120 Position 151-1048-ND 18.36 12.64 516-230-512 : Bee a 
7A - Solder Eyelet 151-1049-ND - 4.00 516-290-500 
7B - Soldertail 151-1050-ND - 3.55 516-290-520 
7C - Wirewrap 151-1051-ND - 4.69 516-290-541 
7D - Crimp Type 151-1052-ND - 4.00 516-290-590 
- - Crimp Tool 151-1058-ND 175.30 —_ 516-280-201 
- - Extraction Tool 151-1059-ND 54.02 - 516-280-300 
Telecom Connectors — B57 Series Rows | [ Fig. 1 Thru-tote Fig, 2— Thru-Hole 


Specifications: * Mate with other industry standard telecom connectors * Blue (50 pin) or black (64-pin) thermoplastic 
polyester * Contact Material: Phosphor Bronze * Contact Plating: Gold over nickel plate for the mating area ¢ Shell 
Material: Nickel-plated steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Rating: 2A * Contact Resistance: 30mQ. 


maximum ¢ Insulator rated UL94 V-0 « Insulation Resistance: 5000MQ minimum es 
PCB: 
Digi-Key Price Each EDAC 486 (12.34) 
Fig.| Description Part No. i 10 100 | Part No. Press fit: 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Pressfit 151-1096-ND 6.14 5.45 4.36 | B57-050-220-202 -540 (13.72) ANS 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Thru-Hole 151-1097-ND 236 2.09 1.68 | B57-050-221-202 625 (15.88) >< 


7 
2 Receptacle, Right Angle, 50-Pos., Thru-Hole | 151-1098-ND 8.34 7.40 5.92 | B57-050-260-202 a 


tyco CHAMP® Parallel! No. of] Dimension A Digi-Key Price Each | AMP 
———_- AMP Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Electronics Interface Connectors 26-28 AWG, Stranded — RoHS Compliant 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A1530-NDO 9.15 7.32 | 552443-1 
For Discrete Wire 24 | 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1531-NDO 7.50 6.00 | 552469-1 
Termination 3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1533-NDO 11.58 = 9.26 | 2-552474-1 
~~ 90° Strain Relief aie duai Ral 2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A1534-NDO 6.78 5.42 | 552444-1 
36 | 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1535-NDO 6.98 5.58 | 552470-1 
Noten lbinension!h Digi-Key Price Each | AMP 2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1537-NDO 13.63 10.90 | 2-552475-1 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. 50 | 3.280 (83.31) Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-NDO 2.92 2.34 | 552390-1 
22 AWG, Solid or Stranded — RoHS Compliant Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1545-NDO 2.90 2.32 | 552391-1 
14 | 1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-NDO 378 3.02 | 552300-1 64 | 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock : A24256-NDO 8.63 6.90 | 552488-1 
54. | 2-175 (65.25) | Plug, Screw Lock (A24235-NDO 6.48 5.18 | 552301-1 ean oe Locking Rateh; Fi aortas ee eee 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A24236-NDO 4.33 3.46 | 552317-1 7 . : ° . 
36 | 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A24237-NDO 3.48 2.78 | 552318-1 BA | 3.879 (88.09). Recep ey HEAD) pO? AB once Le 
50 | 3.056 (77.62) | Plug, Bail Lock / A24239-ND0 11.85 9.48 | 552319-1 oA — Position, Receptacle, Red 7424285-NDO 125 1.00 | 229960-4 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-NDO 7.73 6.18 | 552064-1 36 = Position, Receptacle, Red ‘A24286-NDO 1.08 ‘87 | 229969-3 
64 | 3.875 (98.43) | Plug. Screw Lock == fs = 5 3.80 | 552809-1 50 — __ | Position, Receptacle, Red A24287-NDO 27 ~~ 14 | 229969-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND0 4.43 3.54 | 552307-1 64 = Position, Receptacle, Red ‘A24289-ND0 5 60 | 229969-2 
Large Insulation Wire Connectors, 22 AWG Solid or Stranded 24 _ Position, Plug, Blue A24192-NDO 92 74 | 229968-4 
50 | 3.280 (83.31) | Plug: Serew Lock = A24258-NDO 5.23 4.18 | 556039-1 36 - Position, Plug, Blue A24193-ND 60 49 | 229968-3 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24259-NDO 4.55 3.64 | 555227-1 50 aan Position, Plug, Blue A24194-NDO 15 12 | 229968-1 
24-26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded — RoHS Compliant 64 — Position, Plug, Blue A24288-ND 75 60 | 229968-2 
1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24243-ND0 3.68 2.94 | 552282-1 Hardware Kits 
14 1.526 (38.76) | Plug, Bail Lock A24244-NDO 6.78 5.42 | 552270-1 Screw Lock Hardware Kit A1525-ND 2.83 2.26 | 552568-1 
1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24245-NDO 3.30 2.64 | 552312-1 Bail Lock Hardware Kit A1526-ND 2.85 2.28 | 552567-1 
1.750 (44.45) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24246-NDO 7.48 5.98 | 2-552271-1 Bent Bail Lock Hardware Kit use with 90° Strain Relief Cover A24224-ND 2.43 1.94 | 552567-2 
2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24247-NDO 4.55 3.64 | 552283-1 Tools 
24 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1502-ND0 3.85 3.08 | 552272-1 Insertion Tool for CHAMP IDC Connector A1528-ND 207.12 — | 229764-2 
2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24248-ND0 5.00 4.00 | 552313-1 T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 6.75 — | 229384-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1508-NDO 7.40 5.92 | 2-552273-1 Portable Hand Operated Tool (MI-1) A24382-ND 956.36 — | 229378-1 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A24249-NDO 3.43 2.74 | 552284-1 Palm Grip Tool A24383-ND 170.10 — | 229451-1 
36 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1503-NDO 3.76 3.01 | 552274-1 RoHS Compliant 
2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-NDO 6.93 5.54 | 552314-1 . = . 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1509-ND0 7.30 5.84 | 2-552275-1 aN tee ae Ai a aia! 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange A1540-NDO 2.38 1.91 | 229974-1 
50 3.056 (77.62) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1541-NDO 2.31 1.86 | 229975-1 180° Snap-On — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock ; A1542-NDO 2.37 1.90 | 552032-1 475 - 220 (4.45 -5.59) 124064-NDO 5.19 45 5500794 
3.280 (83.31) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1543-NDO 2.72 2.18 | 2-552001-1 14 “965 - 310 (6.73 - 7.87) A24265-NDO 264 212 9-559079-1 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24252-ND0 4.08 3.26 | 552285-1 "230 - 280 (5.84 -7.11) 7A24266-NDO 7.95 156 55207641 
gq | 3-651 (92.74) | Plug, Bail Lock A24253-NDO 4.40 3.52 | 552276-1 oa “980 - 320 (711-813) META pee 48 jeunes) 
3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock ; A24254-NDO 5.08 4.06 | 552315-1 320 - .380 (8.13 - 9.65) A24267-NDO 2.26 1.81 2-552076-1 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24255-ND0 4.43 3.54 | 2-552277-1 ROHS Compliant (Continued) 
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tyco CHAMP? Parallel No. of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Electroncs ~-SIMEI Interface Connectors (Cont) Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle A24390-NDO 5.20 4.16 | 553443-4 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Plug A24392-ND0 5.20 4.16 | 553444-4 
290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-NDO 2.07 1.66 552073-1 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Self-Retained Terminals | A24393-NDO 5.88 4.70 | 554753-1 
36 -360 -.430 (9.14 - 10.92) A1507-NDO 1.98 1.58 7 552073-5 Plug, Self-Retained Terminals A24394-NDO 6.63 5.30 | 554758-1 
430 - 500 (10.92 - 12.70) A24269-NDO 414 3.32 552073-6 
Receptacle, Shielded for Screw Lock A24395-NDO 10.75 8.60 | 557984-1 
330 - 380 (8.38 - 9.65) A24270-NDO 2.67 2.14 3-552008-1 
; : 4 7 a Plu A24396-NDO 14.13 11.30 | 554759-1 
50 .380 - .430 (9.65 - 10.92) A24271-NDO 1.65 1.32 2-552008-1 64 | 3.875 (98.43) PU9 
430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-NDO 24 1.89 552008-1 Receptacle A24397-NDO 14.05 8.84.) 553443-5 
480 - 550 (12.19 - 13.97) A24272-NDO 1.89 1.52 4-552008-1 Right:Angic Mount Gabnadtors 
64 480 - 540 (12.19 - 13.72) A24274-NDO 2.34 1.88 552082-1 
90° Snap-On — RoHS Compliant Receptacle, Standard, Self-Tapping A24354-ND* 10.33 8.26 | 552791-1 
iA 185 - .230 (4.70 - 5.84) ‘A24275-ND0 3.94 2.60 552412-1 24 | 2.175 (55.25)| Receptacle, Reverse, Self-Tapping A24356-ND 10.40 8.32 | 552740-2 
250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-NDO 1.72 1.38 1-552412-1 Receptacle, Standard A27167-ND 18.80 15.04 | 553121-1 
24 -250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-NDO 1.35 1.08 | 552413-1 36 | 2.685 (68.20)] Receptacle, Standard, Self-Tapping | A1515-ND 9.80 7.84 | 552742-1 
305 - 360 (7.75 - 9.14) A24277-NDO 3.62 2.90 1-552413-1 - 
36 (330 - .380 (8.38 - 9.65) A24278-NDO 2.66 213 | 3-852414-1 50 | 3.280 (83.31)| Plug Standard, Setf-Tapping B1S55:ND 6.10 4.88 | 552726-1 
340 - .400 (8.64 - 10.16) A24279-ND0 4.24 97 552014-1 Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 8.20 6.56 | 552726-3 
50 315 - 415 (8.00 - 10.54) A24280-NDO 85 68 1-652011-1 64 | 3.875 (98.43)| Plug, Standard, Self-Tapping A24361-ND 20.83 16.66 | 552745-1 
415 - 465 (10.54 - 11.81) A1549-NDO 57 AG 552011-1 Aishiansie Mount & ji Wats Coscilcat 
ATS ~ 540 (12.07 - 13.72) A24281-NDO 1.09 88 | 552731-1 ic ccc alc alc 
410 - 475 (10.41 - 12.07) A24282-NDO 4.15 93 552496-1 14 | 1.750 (44.45)) Receptacle, Standard, Self-Tapping A31841-NDO 18.30 14.64) 5552738-1 
64 “ATS - 540 (12.07 - 13.72) A24283-NDO 1.62 1.30 1-552496-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31831-NDO 9.65 7.72 | 5552740-1 
sb) :605 (19:72 15.07) Bee ee ND Ee 10 pnb ed9b:| Receptacle, Standard, Self-Tapping A31842-ND*0 9.65 7.72 | §552791-1 
No. of Digi-Key Price Each AMP 24 | 2.175 (55.25) 
Positions Description Part No. q| 25 Part No. Plug, Standard, Self-Tapping A31843-ND0 16.58 13.26 | 5552741-1 
Cable to Panel Mount (2 required per assembly) — RoHS Compliant Receptacle, Standard A31850-NDO 17.58 14.06 | 5553121-1 
24 Snap-On A24290-NDO 1.39 1 1-552298-1 36 | 2.685 (68.20)| Receptacle, Standard, Self-Tapping A31832-NDO 915 7.32) 5552742-1 
30 ae one - BS || SEE Plug, Standard, Self-Tappi A31837-NDO 7.68 6.14 | 5552726-1 
64 Snap-On A24292-NDO 7m 57 | 1-552296-1 Mg oranateen  apeng ; ; 
0 RoHS Compliant Receptacle, Standard, Self-Tapping A31836-NDO 7.63 6.10 | 5552725-1 
50 3.280 (83.31) Receptacle, Reverse, Self-Tapping A31844-NDO 7.68 6.14 | 5552725-3 
Vertical Mount Edge Mount Right Angle Plug, Reverse, Self-Tapping A31845-NDO 7.68 6.14 | 5552726-3 
cil Receptacle, Standard, Thru-Bolt A31846-NDO 8.53 6.82 | 5552725-2 
Receptacle, Standard, Self-Tapping A31847-NDO 10.20 8.16 | 5552744-1 
64 | 3.875 (98.43) 
Plug, Standard, Self-Tapping A31848-NDO 19.45 15.56 | 5552745-1 
' * For IEEE-488 applications 0 RoHS Compliant 
End View! End View! 
Vertical Edge 
Mount Mount No. of | Cable Range Digi-Key Price Each AMP 
PCB PCE Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 (| PartNo. 
90° Slide-On Strain Relief Cover Kits & Accessories 
No.of | Dim.A Digi-Key Price Each | AMP .425-.500 | Tapered Cover Kit A24341-ND 2.21 1.77 | 552560-5 
ac | Gisn(jum) | Wee pawl, u Gs | en. (10.80 - 12.70) | Cable Clamp A24342-ND0 2319 | 1-229910-1 
Vertical Mount Connectors -350 - 425 Standard Cover Kit A24343-ND 1.77 1.42 | 552960-2 
14 | 1.750 (44.45)| Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 11.50 9,20 | 552212-1 (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A24344-ND 57.46 | 552560-1 
.500-.550 | Standard Cover Kit A24345-ND 5.02 4.02 | 552960-5 
24 | 2.175 (55.25)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 7.88 6.30 | 552224-1 50 anette 
(12.70 - 13.97) | Cable Clamp A24346-NDO 52 42 | 4-229910-1 
36 | 2.685 (68.20)) Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 9.58 7.66 | 552235-1 425 - 550 
oe 90° Slide-On Cover A24347-NDO 62 50 | 552617-1 
Plug, Screw Lock A24351-ND 13.25 10.60 | 552243-1 
64 | 3.875 (98.43)| 1 DOES (10.80 - 13.97) 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24352-ND 11.40 9.12 | 552246-1 425 Max. | Cover Slide-on Strain Relief | A24348-NDO wal 57 | 552760-1 
Vertical Mount Connectors — RoHS Compliant (10.80) Adjustable Cable Clamp A24349-NDO 40 32 | 552763-1 
14 | 1.750 (44.45)] Receptacle, Screw or Bail Lock A31849-NDO 10.75 8.60 | 5552212-1 Hardware Kits 
Plug, Screw Lock A31838-ND0 9.05 7.04 | 5552291-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1523-ND 3.98 3.18 | 552563-1 
24 | 2.175 (55.25) ; Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1520-ND 215 1.72 | 552562-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A31828-ND0 7.38 5.90 | 5552224-1 
J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A24364-ND 5.13 410 | 552690-1 
36 2.685 (68.20)| Receptacle, Screw or Bail Lock A31829-NDO 8.95 7.16 | 5552235-1 Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A1521-ND 795 6.36 | 552675-1 
50 | 3.280 (83.31) | "U9: Serew Lock BSIBS NOY 4.93 3.94 | 5562116-1 Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount A1524-ND 1.93 1.54 | 552631-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A31834-NDO 4.98 3.98 | 5552118-1 Metric Front Mount Kit, Right Angle A24362-ND 473 3.78 | 552633-3 
Plug, Screw Lock A31839-NDO 12.38 9.90 | 5552243-1 Metric Rear Mount Kit, Right Angle A24363-ND 4.73 3.78 | 552633-4 
64 | 3.875 (98.43) - Ser 
Receptacle, Screw or Bail Lock A31840-NDO 10.65 8.52 | 5552246-1 Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief A24340-ND 4.70 3.76 | 552561-4 
Bail Lock, with Hex Nut 4-40 A24232-ND 136 1.09 | 552561-6 
Edge Mount Connectors 
Bail Lock, 90° Bail Clip A24233-ND 3.23 2.58 | 552561-8 
36 2.685 (68.20)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 20.90 16.72 | 552241-1 5 
Accessories 
50 3.280 (83.31)| Receptacle, Screw or Bail Lock A1553-ND 10.30 8.24 | 552130-1 : 
Metric Standoff Studs A24381-NDO 219 1.76 | 552634-3 
Edge Mount Connectors — RoHS Compliant Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A24398-ND 69 56 | 229995-2 
36 | 2.685 (68.20)| Receptacle, Screw or Bail Lock A31830-NDO 19.53 15.62 | 5552241-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) A24399-NDO 85 68 | 552113-1 
50 | 3.280 (83.31) Receptacle, Screw or Bail Lock A31835-NDO 9.63 7.70 | 5552130-1 4-40 Pan Head Screw - Length .425” (10.80) A26166-ND 13 07 | 229996-2 
Edge Mount With ACTION PIN Connectors — RoHS Compliant 4-40 Pan Head Screw - Length .350” (8.89) A24385-ND 15 08 | 229996-3 
J-Hook Latch for Panel Mount Receptacle to 90° Cable A24386-NDO 57 46 | 552655-1 
Plu A24388-NDO 13.03 10.42 | 553444-3 
36 | 2.685 (68.20)| | 9 4-40 Mounting Screw A1516-ND 1.17/10 229911-1 
Receptacle A24389-NDO 9.83 7.86 | 553443-3 0 ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco Cable Range Digi-Key Price Each} AMP 


Inch (mm) Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
__ __ ANP 
Electronics Back-to-Back Connector Assembly 
® . .380 ~ .400 (9.65 ~ 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A24373-ND 30.28 24.22 | 553257-1 
CHAM P Latch Paral lel Interface and Ribbon -300 ~ .375 (7.62 ~ 9.53) | Back to Back Kit, 24 Pos. A24374-ND 27.08 21.66 | 555182-1 
Cable Connectors 300 ~ .375 (7.62 ~ 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Pos. A24375-ND 6.33 5.06 | 554831-1 
ya 50 Position Gender Menders 
4 A _ Receptacle without J-Hook Hardware | A24378-ND 40.25 32.20 | 554875-2 
a _ Plug with J-Hook Hardware A24379-ND 37.30 29.84 | 554876-1 
_ Plug with out J-Hook Hardware A24380-ND 39.78 31.82 | 554876-2 


Shielded é 
Receptacle Receptacle Plug 
No.of] Dim. A Digi-Key Price Each AMP CHAMP® Shielded Connectors 
Pos. Inch (mm) | Description Part No. 1 25 Part No. 
CHAMP® Latch Low Profile Connectors - Plastic Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. 
y g 9) 9} 
Screw Lock Housing & Cover Material: Thermoplastic, black 
14] 1.750 (44.45) | Plug A24213-ND 1258 10.06 553596-1 j ‘ a 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 1270 10.16 | 553597-1 Screw-Lock Bail Lock Cable Connector Kits 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 12.00 9.60 553598-1 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 13.65 10.92 553599-1 posisSias 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 1953 15.62 553600-1 /180° Cover 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 13.90 11.12 553601-1 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 8.25 6.60 553602-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 9.35 7.48 553603-1 , 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 90.03 72.02 552838-1 Svan 
lief 180° EMI 
Bail Lock 7 cs sy » Shield 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 12.45 9.96 554084-1 ‘a0! Cover AC a) 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 88.75 71.00 552933-1 a Tape Ne 
Panel Mount LE Cable Braid Y Ke 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 11.88 9.50 554103-1 Ferme q Contact 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 13.65 10.92 554088-1 ica 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 1558 1246 | 554089-1 Assembly 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 6.88 5.50 554090-1 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 46.15 36.92 552843-1 
No.of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
s Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
icrew Lock, Preassembled - 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 15.33 1226 | 554434-1 Right Angle, Preassembled Screw Lock 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 16.80 13.44 554436-2 24 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A15016-ND 9.98 7.98 | 553811-1 
Bail Lock, P. bled 24 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A24294-ND 34.95 27.96 | 553811-2 
SUE OG hs LOBES Ore! 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 10.18 8.14 | 553813-4 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A1575-ND 15.20 12.16 554346-2 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15001-ND 840 6.72 | 553813-3 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A24218-ND* 15.20 12.16 555983-1 7 - 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-ND* 8.05 644 | 554902-1 Right Angle, Preassembled Bail Lock 
5 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A24298-ND 21.33 17.06 | 555233-1 
Screw Lock, Loose Pieces 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15002-ND 10.65 8.52 | 554901-1 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A1558-ND 15.33 © 12.26 554349-1 : z 
36 | 2.380 (60.45) | Receptacle A24217-ND 1548 1238 | 554348-1 Right Angle; Board Lock Grounding 
50 | 3.475 (88.27) | Receptacle A1574-ND 1623 12.98 554350-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 970 7.76 | 554923-2 
HarchiraralKits 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 12.70 10.16 | 554923-1 
7 24 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A24301-ND 15.20. 12.16 | 555139-1 
Bail Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) A1517-ND 2.15 1.72 552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 39.03 31.22 | 555139-2 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A24222-ND 4.45 3.56 553636-2 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 8.30 6.64 | 555119-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A24223-ND 5.80 4.64 553636-3 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A15004-ND* 8.03 6.42 | 555520-2 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 A1578-ND 4.88 3.90 554272-1 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard A15003-ND 11.33 9.06 | 555057-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric A1579-ND 2.53 2.03 554808-1 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 13.85 11.08 | 557932-2 
‘Accessories 50 | 3.310 (84.07) | IBM Compatible, Bail Lock, 4-40 A15005-ND 10.10 8.08 | 555149-1 
Latch Cable Strain Relief Clip, 50 Pos. for Low Profile | A24227-ND 3.08 2.46 | 554099-1 Vertical Mount 
24 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A24305-ND 14.63 11.70 | 554501-1 
* Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. 24 .215 (5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 28.63 22.90 | 554501-2 
36 | .215(5.46) | Bail Lock, 4-40 A24307-ND 12.55 10.04 | 554145-4 
50 | .135 (3.43) | Bail Lock, 4-40 A15008-ND 1223 9.78 | 554216-3 
CHAMP® Connector Kits 50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 12.80 10.24 | 554217-4 
Hardware Kits 
_ — Vert. Mt., Pan Head Screws (2 req.) | A24309-ND 3.50 2.80 | 554043-2 
- — Vert. Mt., Metric Standoff Screws A24310-ND 10.58 8.46 | 554858-1 
f (panhead screw and standoff) 
— _— Vert. Mt. Metric Standoff Screws A32497-NDt NEW! 9.88 7.90 | 5554858-1 
Cable Range Digi-Key Price Each | AMP (panhead screw and standoff) 
Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
p A a * Has drawn metal shield + RoHS Compliant 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 
Plug, Black A24324-ND 4.30 3.44 | 552382-1 No. of] Cable Range Digi-K Price Each | AMP 
0.550 max. (13.97 - 9 gi-Key tice Eac 
max.(13.97) _IReceptacle, Black A24325-ND 10.45 8.36 | 552383-1 Bost Maninchi(am) iain (Descrintion Part No. 1 25 | PartNo. 
Plug, Black A1571-ND 3.13 2.51 | 229912-1 CablaiG: TarIKHE 
Receptacle, Black A1872-ND 316 284 | 200913+4 
Plug, Gray A24326-ND 3.50 2.80 | 229912-4 Plug — Solid or Stranded 
350 ~ .425 (8.89 ~ 10.80) 
Receptacle, Gray A24327-ND 3.50 2.80 | 229913-4 
Plug with Dust Cover, Black A24328-ND 3.35 2.68 | 1-229912-1 250~ 500 | Screw Lock, 24-26 AWG A24313-NDe 24.70 19.76 | 554951-2 
Recept. with Dust Cover, Black A24329-ND 3.35 2.68 | 1-229913-1 36 (6.35 ~ 1270) Bail Lock, 24-26 AWG A24314-NDe 9.63 7.70 | 554950-2 
Plug, Black A24332-ND 3.50 2.80 | 2-229912-1 : : Bail Lock, 26-28 AWG A15010-NDe 9.95 7.96 | 554950-1 
425 ~ 500 (10.80 ~ 12.70) | Receptacle, Black A24333-ND 3.50 2.80 | 2-229913-1 Screw Lock, 24-26 AWG A24315-NDe 7.35 5.88 | 554954-2 
: ; ie : Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 3.65 2.92 | 3-229912-1 350 - 625) Screw Lock, 26-28 AWG A15012-NDe 7.00 5.60 | 554954-1 
Receptacle with Dust Cover, Black A24335-ND 4.10 3.28 | 3-229913-1 50 i: a 7 a Bail Lock, 26-28 AWG A15011-ND» 5.38 4.30 | 554953-1 
350 ~ 425 (8.89 ~ 10.80) |Plu9. Black AeaSSe ND p10) 376)) Saat Bet Bail Lock, 24-26 AWG A24316-ND* 6.55 5.24 | 554953-2 
. . eS ‘ Receptacle, Black A24337-ND 6.38 5.10 | 552403-1 . : 7 7 
6 Poslilon CHAMP Sisiem 5 ¢. F Bail Lock, 26-28 AWG A29102-NDe 10.84 8.67 | 5-554953-1 
een SEO Se SOOO EES: 50 | .370 max. (9.40) | Bail Lock, 90° Exit, Gray A24319-ND» 12.40 9.92 | 5-555012-2 
51 (12.95) Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 17.33 13.86 | 1-558693-1 - facia = Sold Gr stranded 
360 ~ 680 (8.89 ~ 17.27) | 120° Stain Reliet, Light Almond A24366-ND 4.45 3.56 | 560336-1 Scenes ee eee 
wears ee TF") 11202 Strain Relief, Black A24367-ND 2.48 1.98 | 569336-3 350 ~ . 625 ; 
[650 ~ 750 (16.51 ~ 19.05) |90° Strain Relief, Lt. Almond ve | A24368-ND 5.10 4.08 | 569335-1 50 | (g.g9~ 15.88) | Sorew or Bail Lock, 26-28 AWG RASS 7.70 6.16 | 5849551 
50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp Cover Kits & Accessories 
— Plug , 24-26 AWG Solid or Stranded | A24369-ND 2.94 2.35 | 553213-3 24 = 180° Cover A15013-ND 12.60 10.08 | 554944-1 
= Recept., 24-26 AWG Solld or Strand. |4243/0:ND 8.14 2.82 | 5992128 50 = 480° Cover - Cab. dia. <.500 (12.70) | A15015-ND 2.82 2.26 | 554946-1 
= Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) [AZAS725N8 20.55 16.44 | 552705-1 50 = 480° Cover - Cab. dia. > 500 (12.70) | A24320-ND 2.64 2.12 | 554946-2 
CHAMP.LOK Hardware Kits = _ Cap. Pan Head Screw, 4-40 (2 req.) | A24321-ND 3A 16 | 554726-1 
Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND AL .34 | 552723-1 _ =_ Inner Ferrule .500 (12.7) Inside Dia. | A24323-ND 36 .29 | 554725-6 
Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.12 -90 | 552723-2 * Cover sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco 
oma AMP 1mm Card Edge Connectors Slot 1 / AGP / NLX 


1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 


These include Intel’s Pentium II™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. 
FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes ¢ Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter pc board holes » Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements * Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: « Operating Temperature: 0°C ~ 85°C * Voltage: 250VAC « Characteristic Impedance: 35<20<800 »* Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 ~ .35 oz. (.550 to .097N) per contact pair 


Solder Tail Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 Part No. 


1mm Standard Edge Connector 


242 Position Slot 1 Connector for Pentium I! 


and Celeron Processors .100 (2.54) A15102-ND 655 5.24 | 145251-2 

9 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) A15103-ND 4.68 3.74 | 145263-1 

Brings high performance 3-D ii z 

Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to | Riser Card Interconnect for new Connector for AGP Gard -100 (2.54) nly tle 4.40 3:62 | 145265-2 
\l processor module the desktop NLX Form Factor motherboard 3 | 340 Position NLX Riser Card Interconnect 100 (2.54) A15106-ND 9.80 7.84 | 145275-2 


Celeron Retention Modules 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 


(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) A15108-ND 15.58 12.46 | 145342-1 
5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 
Assembly Required for Each Retention Module A15109-ND 3.45 2.76 | 145312-1 
Universal Retention Modules (URM) 
Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with 
for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish .159” (4.04mm) Holes, 2 pieces A15115-ND 3.25 2.60 | 145417-2 
7 URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer Supplies 
Fastener Hardware, 2 pieces A15117-ND 2.30 1.84 | 145419-2 
Integrated Retention Modules 
8 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 5.98 4.78 | 145327-1 
Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 7.13 5.70 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit 
9 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with 


Integrated Retention Module #145327-1 A15114-ND 6.75 5.40 | 145308-1 


D-Sub Mounting ig Fig. 


Hardware 556 Washer 
anor — 
Digi-Key Price Each 3M : 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 |Part No. “ TOM 

c (4.83) Kit includes 2 screws and 2 flat 
1 | Jack Screw Kit |MDVS22-ND 1.04 79.72 |3342-1 Kit includes 2 screws and 2 clips. washers. 
2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.25 95 86 |3342-2 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND 83 64 -58 |3342-4 
4 | Screw Mount Kit | MDSMK1-ND 89 68 62 |3342-3 81 
5 | Jack Socket Kit /MDVS44-ND 1.77 1.35 1.22 |3341-1S Matt 4S (18. Bt (12. (2057) ox 

4 . 40: 7 pp 2a a-40) 
6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 |3341-2 -09(2.29) DP E A T - 81) Y -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit |MDVS50-ND) 1.77) 1.35 1.22 /3341-1L Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 1.85 1.41 1.28 |3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 
‘so az osnpaieo manvracrynen Pr 
ONE Cc t H d Material: Steel, Zinc Plate and Gold Iridite. 
on nec or ar ware Threads: 4-40 
Digi-Key Price Each Keystone 
Fig.| Description Part No. 1 5 50 | Part No. 9.187 140 
Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ................ 2073K-ND 5.35 469 4.35 | 2073 7 (4.75) (3.56) 
: leo 


Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2069K-ND 5.17 466 3.36 | 2069 7 

Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2071K-ND 4.35 3.81 3.54 | 2071 3 { 

Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector................. 7228K-ND 31 28 26 | 7228 i 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. 7228-5K-ND* 31 28 .26 | 7228-5 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. 7230K-ND .26 .24 .20 | 7230 
( 
( 


(45.72) 


Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. 7230-5K-ND* 53 AT .39 | 7230-5 
7232K-ND 63 56 52 | 7232 


1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 | Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. 8 
3 | Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. ................ 7232-5K-ND* 63 56 52 | 7232-5 187 
3 | Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229K-ND 1.01 92 87 | 7229 ¢ : ye |) Se (.30) 
3 | Jack Screws 4/40 x .250” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229-5K-ND* AL 36 .33 | 7229-5 = = 
3 | Jack Screws 4/40 x .312” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231K-ND 66 58 54 | 7231 
3 ) 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
*¢ 


.270 
(6.86) >|.012 


Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231-5K-ND* 33 .29 .27 | 7231-5 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233K-ND 1.45 1.27 1.18 | 7233 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | _7233-5K-ND* 13 64 59 | 7233-5 
7235K-ND 65 58 54 | 7235 
2062K-ND 19 70 65 | 2062 
2063K-ND 89 78 .73 | 2063 


Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. 
“U" Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips)... 
Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). 
4/40 x .250” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) ..| 2060K-ND .99 87 .81 | 2060 
4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) .....................2eeee 2061K-ND 1.09 96 89 | 2061 


lear Chromate 
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tyco 


Electronics 


AMP 
ANP 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted contacts; 
plugs with pin contacts and receptacles with socket contacts. 


Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact 
Mating Area Plating: 30p gold * Eyelets: Brass, Tin Plated 


LIMITE® 


D-Sub Connectors 


Zinc Plated Shell HDP-20 Series (Fig. 2): * Contact Mating 
Area Plating: Gold Flash * Grounding Indents: Without * Re- 
commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 


Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 2): * Contact 


Female 


125 
(3.18) 
= 


L +.315 (8.00) 


tf 7 Eyelet 

t 125 

LI amt 1 
| 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Threaded Inserts: Zinc + Female Serewlock: Zinc * Board- Mating Area Plating: 30 gold * Grounding Indents: On Male 318 (8.08) Mount (590 (14.99) Mount (i133) L al 
locks: Copper Alloy, Tin-Lead Plated * Pin Contacts: Brass Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 
No. of Digi-Key Price Each |AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each |AMP 

Fig. | Pos. Sex Part No. a] 25 (Part No. Fig. | Pos. Sex Part No. il 25 [Part No. Fig. | Pos. | Sex Part No. 1 25 |Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 15 | Female | A32123-ND*§ 7.92 6.60|5747845-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 

without Boardlocks, with Threaded Inserts 15 | Female | A23308-ND+ 7.05 5.88 |747845-5 without Boardlocks, with Threaded Inserts 

9 Male A32072-ND*§ 3.33 2.78 |5747250-4 15 | Female | A32122-ND$§ 6.60 5.50 |5747845-5 9 Male A23375-ND* 6.36 5.30 |747467-4 
9 | Female| A32075-ND*§ 2.89 2.41 |5745781-4 25 | Male | A32102-ND*§ 9.45 7.88 /5747842-6 8 Ba ee ae 
a | Mae | A32088-ND*§ 579 4.83. 16747250-3 25 | Female | A23314-ND* 5.01 4.18 |747846-6 1 . ds era ie Be Die 
9 | Female} A32106-ND*§ 3.53 2.95 |5745781-3 25 | Female | A32128-ND*§ 4.54 3.79 /5747846-6 25 | Male A23381-ND* 10.74 8,95 |748873-1 
15 | Male | A32073-ND*§ 7.65 6.38 |5747236-4 1 | 25 | Male | A23286-ND¢ 7:39 6.17)747842-5 25 | Female | A23366-ND+ 7.08 5.90 |747461-3 
15 | Female | A32076-ND*§ 3.53 2.95 |5745782-4 25 | Male ) A32101-ND$§ 7.23 6.03 /5747842-5 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 

1 | 25 | Male | A92074-ND*§ 5.93 4.95 |5747238-4 25 | Female | A23313-NDt 3.50 2.92 |747846-5 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 
25 | Female| A2102-ND* 447 3.73 |745783-4 25 | Female | A32127-ND$§ 3.27 2.73 |5747846-5 9 | Female MDa aay Bah PAPASe 
25 | Female | A32077-ND*§ 4.18 3.49 |5745783-4 37 | Male | A23290-ND* 14.64 12.20 |747843-6 , | 15 | Male | 423382-ND* 9.81 8.18 |748952-1 
25 | Female | _A32111-ND4§ 6.69 5.58 |5745783-3 37 | Male ) A82104-ND*§ 13.65 11.38 )5747843-6 25 | Female | A23368-ND* 8.73 7.28 |747461-6 
37 | Male | A2099-ND* 16.29 13.58 |747250-4 37 | Female | A23316-ND* 6.87 5.73 /747847-6 25 | Female | _A23367-ND+ 816 6.80 |747461-5 
37 | Male | A32162-ND*§ 15.18 12.65 |5747252-4 37_| Female | _A32130-ND*§ 6.42 5.35 |5747847-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 

37 | Female A32078-ND*§ 6.42 5.35 |5745784-4 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
q = with Boardlocks, with Threaded Inserts 9 Female A23357-ND* 5.46 4.55 |747459-2 
ore Tin Plated Shel; +318” (8.08mm) Mount; ; : 7 oe i ae 9 Male A23373-ND$ 5.67 4.73 |747467-1 
without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 3) emale al 9. 7.90 |7 = 15 Male A23376-ND* 6.18 5.15 |747468-2 
9 Female A32105-ND*§ 6.90 5.75 |5745781-2 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 1 25 Male A23379-ND* 7.95 6.63 |748826-1 
15 Male A32086-ND*§ 6.12 5.10 |5747236-2 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 25 | Female | A23365-ND* 6.57 5.48 |747461-2 
F 15 | Female} A23294-ND* 8.94 7.45 1745782-2 1 9 | Female | A23343-ND* 9.57 7.98 |748979-1 25 | Female | A23364-ND¢ 6.15 5.13)747461-1 
* : 37 | Male | A23378-ND* 9.69 8.08 /747470-2 
i em ce oe All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 37 | Female | A23369-ND* 9.42 7.85 |747462-2 
: . without Boardlocks, with Threaded Inserts - 7 
25 | Female A32110-ND*§ 9.69 8.08 |5745783-2 ; ee ay ee oe es Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, A} ape?) ene 30131-ND*§ 10). .i6 aa lezaeanes : Eich eta bees Hoe . 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks AlL-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female A32144-ND§ 2775 23.13 15745440-4 
9 | Male | A32089-ND*§ 6.60 5.50 |5747250-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 2 | 37 | Female | A23392-ND 34.80 29.00 ]745441-4 
9 Female | A32107-ND$§ 6.51 5.43 |5745781-6 ronan a ae pacanes 37 | Female | A32145-ND§ 82.55 27.13 |5745441-4 
15 |Female| A23095-ND* 8.04 6.70 745782-6 . peat x see ine 37 | Male | A23388-ND$ 32.31 26.93 [745437-3 
15 | Female | A32109-ND*§ 7.56 6.30 |5745782-6 1]. | Fore eee eee 37_| Male |BEBS2IeSiNDES 30.21 25.18 |5745437-3 
25 | Female | A32113-ND*§ 8.88 7.40 |5745783-6 56 A30132-ND*§ ns aE ac assays Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount 
25 | Female | A32112-ND¢§ 3.40 2.84 |5745783-5 - - - 9 | Male | A32064-ND§ 15.39 12.83 |5205865-1 
37 | Female} A23300-ND* 40.98 9.15 |745784-6 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 9 | Female | A1021-ND 17.25 14.38 |205866-1 
37 | Female A32144-ND*§ 9.96 8.30 |5745784-6 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 9 Female A32065-ND§ 16.14 13.45 |5205866-1 
7 ; 15 | Female | A32067-ND§ 21.87 18.23 |5205868-1 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount 1 9 Female (oy mt 5.85 4:88 |745131-1 25 Male A1024-ND* 25.53 21.28 |205857-1 
with Boardlocks, with Standard Mounting Holes 25 2s) 1908 = 21090] 40182 95 Male A32068-ND*§ 23.85 19.88 |5205857-1 
9 | Male | A23275-ND* 7.05 5.88 1747840-2 Steel, Tin Plated Sad (14.99mm) Mount, 2 | 25 | Female) A1025-NDt 24.00 20.00 /205858-1 
9 Male A32090-ND*§ 6.60 5.50 |5747840-2 without Boardlocks, with Threaded Inserts : sty eel ee a pen 
1 | 9 |Female| A32115-ND*§ 257 2.15 /5747844-2 9 | Male | A32079-ND*§ 11.25 9.38 |5745990-4 ee Dh) ; : . 
. 37_|_ Male | A1026-NDt 26.43 22.03 |205859-1 
25 Male A23283-ND* 9.87 8.23 |747842-2 9 | Female | A32083-ND*§ 16.56 13.80 |5745988-4 
o | mae | agota3-npss dug. Sian apanonns 37 | Male | A32070-NDt§ 24.69 20.58 /5205859-1 
25 | Male | A32098-ND*§ 9.00 7.50 |5747842-2 : , 37 | Female | A1027-ND 33.09 27.58 |205860-1 
25 | Female} A32124-ND*§ 4.82 4.02 |5747846-2 15 | Female | A2109-ND* 20.73 17.28 |745984-4 37 | Female | A32071-ND§ 30.93 25,78 |5205860-1 
15 | Female | A32084-ND* 18.99 15.83 |5745984-4 _ 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 4 - ia] Ronen § 51.03 dasa F4soadA Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
with Boardlocks, with Threaded Inserts 95 ae (eeayenD Be ee agieooka with Standard Mounting Screws 
ae is RETR: oan “aolevarena ae goes : ; : 15 | Male | A32066-ND§ 18.66 15.55 |5745352-4 
ale -ND*§ . : 25 | Female | A23349-ND$ 28.32 23.60 |745992-3 : 
15 | Female | A32151-ND§ 19.62 16.35 |5745113-2 
9 | Fernale Rea aN Das ear “2G Saree 25 | Female | A32137-ND$§ 17.97 14.98 |5745992-3 25 | Female | A32152-ND§ 22.95 19.13 |5745114-2 
9 | Male | A32091-ND$§ 2.71 2.26 |5747840-3 37 | Female | A32085-ND*§ 25.62 21.35 |5745996-4 37 | Male | A23394-ND 34.23 28.53 |745354-4 
9 | Female | _A32116-ND: 270 2.25 |5747844-3 ; 2 
o_o a = SEE Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 2 | 37 | Male | A32146-ND§ 31.98 26.65 |5745354-4 
ale -ND*§ : j “ with Boardiocks, with Threaded Inserts 37 | Female | A32153-ND§ 61.11 50.93 |5745115-2 
15 | Female| A32121-ND*§ 258 2.16 |5747845-4 50 | Male | A32147-ND§ 33.96 28.30 /5745355-4 
15 | Male | A32095-ND$§ 6.69 5.58 |5747841-3 9 | Male | A32134-ND*§ 8.88 7.40 |5747832-4 50 | Female | A32155-ND§ 36.48 30.40 |5745116-2 
1 | 15. | Female | a32120-nosg po a7 evade 9 | Female | A23351-ND 816  6.80/747836-4 50 | Female | A32154-ND§ 39.21 32.68 |5745116-1 
25 | wale | A32100-ND* 4.94 4.12 |5747842-4 : ple oa hie ae hohe Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
25 | Female| A32126-ND*§ 3.95 3.30 (5747846-4 is i ae hy en ea, with: Female’ Screwiocks 
jale }-ND* x r ~ a sy 
25 | Male Eas eS eee 1 | 25 | Male | 32136 see 5.34 4.45 /5747834-4 5 vile ie in na a panne 
25 | Male | A32099-ND$§ 7.23 6.03 /5747842-3 see s : : ue § ‘ ; 
25 | Female | A32141-ND*§ 4.56 3.80 /5747838-4 9 | Female | A23406-ND 25.65 21.38 ]747020-2 
25 | Female | A32125-ND$§ 3.53 2.95 |5747846-3 9 | Female | A32161-ND 1974 1645 |5747020-1 
a7 | Mae |Meeoneennre AeO: BTS E7ARbAcA 25 | Female | A23353-ND$ 28.92 24.10 |747838-3 emale § . : 
a s - ones 25 | Female | A32140-NDE§ 19.66 15.55 |s747898-8 15 | Female | _A32157-ND§ 40.47 33.73 |5747021-2 
sn] _sexay ts ar | maw | azirane 1008 arahnnes | | | % | tee | Mot an ua 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 37 Male A32082-ND*§ 10.05 8.38/5747835-4 9 be | seals eaten a8 50 6s paceap 
with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 7 ” 
Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 25 | Female | A32156-ND§ 25.38 21.15 |5745536-2 
9 | Male | A32094-ND*§ 3.09 2.58 |5747840-6 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 50 | Male | A23398-ND 39.33 32.78 |747497-4 
9 | Female | A32119-ND*§ 2.57 2.15 |5747844-6 9 | Male | A23347-ND* 49.17 15.98 1747832-6 50 | Male | A32150-ND§ 36.75 30.63 /5747497-4 

j 9 | Male | A32093-ND§ 6.18 5.15 |5747840-5 9 | Male | A32195-No*§ 17.55 14.63 /5747830-6 = cel eee ss oe ee es 
9 | Female | A32118-ND4§ 2.70 2.25 |5747844-5 + | 9 | Female | A23352-ND* 3.04 6.70 /747836-6 emale § : : 

15 | Male | A32097-ND*§ oa ag lenaradtcd 9 | Female (Reta fap e 98 \erazaaes 50 | Female | A23408-ND¢ 38.07 31.73 ]747193-1 
é : : 50 | Female | _A32158-ND$§ 35.58 29.65 |5747193-1 
15 | Female | A23309-ND 8.67 7.23 |747845-6 25 | Female | A23355-ND 22.71 18.93 |747838-6 | * 36, Gold tin shell $ Gold flash on mating end § RoHS Compliant 


tyco HD-20 All-Plastic 20 7—7 Se | 
a ANP . (6.17) ‘OS. ex In. (mm art No. art No. 
Electronics Straight Posted 208 Dapp B95 (17-65) With .120” (3.05mm) Mounting Holes 
@ with ACTION PIN 679)1_| | g  |Female|.125 (3.18)[A23149-ND$ 5.58 4.65 |745183-2 
AMPLIMITE Female |.188 (4.78)| A23150-ND* _6.30_5.25|745183-7 
D-Sub Cc onn ectors Noe? Digi-Key Price Each |AMP 15 _|Female|.188 (4.78)|A23148-ND* 8.49 __7.08|745185-7 
Pos. | Sex | Profile | Part No. 1 25 | Part No. Female |.125 (3.18)]A23151-ND* 9.72 8.10 |745187-1 
oH With Fixed Female Screwlocks 25 |Female).188 (4.78) | A23152-ND* 10.47 8.73|745187-7 
HDJ-20 All Plastic Jacketed 
‘A23136-ND 7.71 6.43/745454-2 Female |.188 (4.78)| A23153-ND¢ 8.94 _7.45|745187-8 
Cable Connector 9 | Female] Low | a32054-ND§__7.71__6.43/5745454-2 Female |.125 (3.18) [A23154-ND* 13.62 11.35]745189-1 
37 
25 |Female) Low |423137-ND_ = 14.31 11.93) 745458-2 Female | .188 (4.78) | A23155-ND* 15.27 12.73|745189-7 
Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contacts A AS32055-ND§__12.51 10.43 |5745458-2 59 |Female].125 (3.18)/A23156-ND* 18.18 15.15]745191-1 
(sold separately) 37 |Female| Low |423138-ND_ = 15.51 12.93) 745459-2 Female |.188 (4.78) | A23157-ND* 18.24 15.20|745191-7 
A32056-ND§ 15.54 12.95|5745459-2 = ' 
= With Clinch Nuts 
: Standard § RoHS Compliant Female ].125 (3.18)]A23164-ND* 8.04 6.70|747190-2 
eis ste Cord Guard 9 |Female|.125 (3.18)|A23163-ND{ 7.98 6.65|747190-1 
Plug = (787) (16.31) HD-20 All-Plasti Female |.188 (4.78)|A23165-ND* 9.72 8.10|747190-4 
a -Plastic 1s. |[Female|.125 (3.18)|A23158-ND* 9.87 8.23|745820-1 
No. of Digi-Key Price Each | AMP i Female |.125 (3.18)| A23159-ND+ 9.42 _7.85|745820-2 
Pos. | Description Part No. 1 25 _| Part No. Straight Posted a a5 |Female].125 (3.18)/A23161-ND* 11.19  9.33/745886-1 
Receptacle A23471-ND* 87 «73: | 207752-3 tH Female |.125 (3.18)| A23162-ND¢ 11.52 _9.60|745886-2 
9 | Pl A23472-ND 2.94 2.45 | 745018-1 q z 
Stout Stain Relief A23464-ND 18 15 | 61831-1 Material and Finish: Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 37_|Female |.125 (3.18)| A23167-ND* 16.14 13.45 |747315-1 
Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, * 30 gold on mating end + Gold flash on mating end 
. a 5 nickel plated Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on termination end, 
fo: of) Dim. me (mm) Diab Key enige Fact te with entire contact 50p (minimum) nickel underplated 
‘os. al 0. al 10. 
HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic No.of Dim. A [Digi-Key Price Each|AMP HD-20 Front Metal-Shell 
9 .234 (5.94) A23465-ND 94 79 | 207753-1 Pos. | Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 |Part No. Strai ht Posted 
HDJ-20 Sausoze-to-Rolease Card Guards - With Standard Mounting Holes g _ 230 
7 SACRE] FoR sac ETT TEES Male |.125 (3.18)[A23218-ND» 4.56 3.80 ]208006-2 R Ke, | 84) 
-265 (6.78) : : Female| .125 (3.18)|A23238-ND- 5.07 4.23 |207826-4 SS * 236 
* 94V-0 rated thermoplastic black Male | .125 (3.18)|A23217-ND: 4.32 3.60 |208006-1 l |_+ (5.99) 
Female] .125 (3.18)|A32060-ND#§ 4.14 3.45 |5207826-3 Female | — 
. . Male | .125 (3.18)|A23220-ND- 5.55 4.63 ]208007-2 F , i 
Plug Assemblies *.230 (5.84) Female| 125 (3.18)|A23240-ND+ 6.03 5.03 |207827-4 Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated 
Nt 452 Fi lel 125 (3.18)| A32061-ND« thermoplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female 
- EN (11-48) emalg |: (3.18) 2 § 5.64 4.70 |5207827-4 Screwlocks: Zinc Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on termination 
HDJ-20 All-Plastic Plug - {215 Male | .125 (3.18)/A23222-ND* = 7.29 6.08 }208008-2 end, with entire contact 50 (minimum) nickel underplated 
Assemblies with Right-Angle 988 Wie" 30.81) Female] .125 (3.18)|A23243-ND* 8.19 6.83 |207828-4 
Posted Contacts (25.02) > (80 Male | .125 (3.18)|A23221-ND: 6.36 5.30 /208008-1 No. of| Dim. A [Digi-Key Price Each] AMP 
Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 Female} .125 (3.18)|A23242-ND: 7.02 5.85 |207828-3 Pos.| Sex In. (mm) |Part No. ul 25 |Part No. 
rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated as follows: A: Gold flash on Female] .125 (3.18)/A23245-ND* = 13.17 10.98 |207829-4 With Standard Mounting Holes 
mating end, tin-lead on solder posts, entire contact nickel underplated Male | .125 (3.18)|A23223-ND: 9.33 7.78 |208009-1 Male .125 (3.18)|A23183-ND* 4.23 3.53|747871-2 
- = ; Male |.125 (3.18)|A23225-ND* 15.36 _ 12.80 |208010-2 g | Female|.125 (3.18)/A23206-ND* —8.58_7.15/747150-2 
No. of | Plating | Digi-Key Price Each AMP With Threaded Inserts Female |.125 (3.18)|A32038-ND*§ 4.11 3.43|5747150-2 
cons Ms a < ; Zi oe ane 5 Female] .125 (6.18) |A23248-ND* 6.48 5.40 |207841-4 Female |.170 (4.32)|A23207-ND* 10.38 8.65|747150-4 
74 5) 7. 745001~ Female] .125 (3.18)|A23247-ND¢ 6.15 5.13 |207841-3 tg | Female |.125 (3.18)|A28211-ND* 7.17 5.98/747299-2 
Female] .125 (3.18)[A23250-ND* 9.12 7.60 |745057-4 Male _|.170 (4.32)|A23185-ND* 5.10 4.25|747872-4 
. Male |.125 (3.18)|A23228-ND- 9.42 7.85 |745053-2 Male |.125 (3.18)[A23177-ND* 6.60 5.50|745968-2 
HD-20 Front Metal-Shell Straig ht Female] .125 (3.18)|A23252-ND* 11.37 9.48 |745058-4 25 | Female |.125 (3.18)|A23203-ND* 7.17 5.98|745967-2 
i Female} .125 (3.18) |A23251-ND: 8.91 7.43 |745058-3 Male |.170 (4.32)|A23178-ND* 7.83 _6.53|745968-4 
Posted with ACTION PIN 
osted cTloO With Fixed Female Screwlocks 37 | Male |.125 (3.18)[A23181-ND* 11.01 9.18|747375-2 
Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated therm- Male | .125 (3.18)|A23230-ND* 6.60 5.50/745071-2 Female |.125 (3.18)|A32039-ND*§ 11.79 9.83|5747301-2 
oplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc Female] .125 (3.18)|A23255-ND+ 6.03 5.03]745076-4 7 7 
Action Pin Contacts: Copper alloy duplex plated Plating (except 749892-1): Male |.125 ae A23229-ND: 6.93 5.781745071-1 Liddle raid whreaded inserts 
301 gold on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact Female] 125 (3.18)| A23254-ND: 567  4.73/745076-3 Male |.125 (3.18)|A32035-ND*§ 6.60 5.50/5747871-8 
50 (minimum) nickel underplated; Plating for 749892-1 only: Gold flash Male "470 (4.32) A23231-ND+ 708 5.90 745071-4 9 Female |.125 (3.18)|A23209-ND* 6.18 5.15|/747150-8 
on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 50y : : 5 . Female |.125 (3.18)|A23208-ND¢ 6.00 5.00|747150-7 
inl ‘ Female] .170 (4.32)|A32062-ND*§ 6.81 5.68 |5745076-6 
(minimum) nickel underplated Female |.170 (4.32)|A23210-ND¢ 5.22 4.35|747150-9 
Female] .125 (3.18)|A23258-ND- 8.88 7.40 |745077-4 : : - : : 
' Female] .125 (3.18)|/A23257-ND¢ 8.01 6.68 |745077-3 Male |-125 (3.16) Beeiccpgms 6-54 5.45 /747872-8 
is Male |.170 (4.32)|A23232-ND* 951 7.93|745072-4 15. | Female |.125 (3.18)|A23213-ND* 5.91 4.93|747299-8 
Oo Ai217) Male |.125 (3.18)|A23234-ND- 9.24 7.70|745073-2 Female |.125 (8.18) B2s22NDem 7-50 _6.251747290-7 
{ Female] .125 (3.18)|A23261-ND* 9.90 8.25 |745078-4 Male .125 (3.18)|A23180-ND* = 8.07 6.73)745968-8 
i ‘ Male | .125 (3.18)|A23233-ND: 9.24 7.70|745073-1 Female |.125 (3.18)|A23205-ND* = 8.40 7.00/745967-8 
Female w/Standard Male w/Threaded — Male w/Fixed 98) Female} .125 (3.18)|A23260-ND. 8.55 7.13]745078-3 25 | Male |.125 (3.18)|A23179-ND$¢ 7.23 6.03/745968-7 
Mtg. Holes Insert Female Screwlock : Female] .170 (4.32)|A23264-ND* 14.37 11.98 |745078-6 Female |.125 (3.18)|A23204-ND¢ 7.02 5.85|745967-7 
Female| .170 (4.32)|A32063-ND*g 9.63 8.03 |5745078-6 Female |.170 (4.32)|A23188-ND* 9.39 7.83] 1-745967-0 
No. of Digi-Key Price Each |AMP Female] .170 (4.32)|A23263-ND¢ 11.22 9.35|745078-5 Male |.125 (3.18)|A23182-ND* 13.95 11.63|747375-8 
Pos. Soxgas mario! al! 25 |Part No. Female] .125 (3.18)|A23265-ND- 13.83 11.53|745079-4 37 | Female |.125 (3.18)|A23216-ND* 12.57 10.48]747301-8 
With Standard Mounting Holes 37 Male |.170 (4.32)/A23236-ND+* 17.55 14.63|745074-4 Female |.125 (3.18)|A23215-ND¢ 11.22 9.35|747301-7 
[ene eens Cee een lesroeneto Female] .170 (4.92) |B2G2SE NDE 15.90 13.25 |745079-6 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) 
ts | Female | A23119-ND 74.49 12.08 1747140-2 * 30y gold on mating end + Gold flash on mating end g | Male ].125 (8.18)[A32058-ND*§ 5.70 4.75]2-5748003-0 
Female | A32041-ND§ 9.54 7.95 |5747140-2 § RoHS Compliant Female |.125 (3.18)|A32036-ND*§ 6.18 _5.15|2-5747706-0 
37 | Female | A23125-ND 21.21 17.68 |747713-2 15 | Female |.125 (3.18)[A23200-ND* 7.17 _5.98|2-747707-0 
Female _| A32046-ND§ 16.95 14.13 |5747713-2 Male |.125 (3.18)|A23175-ND* 6.84 5.70|2-747704-0 
50__| Female | A32044-ND§ 30.63 25.53 [5747143-2 HD-20 Full Metal-Shell 25 | cemale | 125 (3.18)|A32037-ND*§ 7.41  6.18|2-5747708-0 
With Threaded Inserts H 4 E | 
9 Female | A32031-ND§ 5.79 4.83 |5747090-2 Straight Posted S7_|Female Sa Pena Conte Soieaiche BrTA7708-0 
Male | A32052-ND§ 14.28 ‘11.90 |5786830-1 : 
a5 | Female | A23120-ND B79 7.33 1747141-2 Male ].125 (3.18)/A32057-ND*§ 7.20 6.00]1-5747871-4 
Female A32042-ND§ 8.76 7.30 |5747141-2 Female |.125 (3.18)|A23193-ND* 8.04 6.70|1-747150-4 
Female | A32040-ND§ 858 7.15 |5745925-2 Female |.125 (3.18)|A32059-ND*§ 6.12 5.10/1-5747150-4 
25 Male | A23128-ND 29.55 24.63 |748146-4 9 | Male |.125 (3.18)/A23171-ND¢ 6.09 5.08|1-747871-3 
Mal A32049-ND 29.55 24.63 |5748146-4 rl : 
Fi val ‘A23126 wus 15.48 72.90 1747714-2 Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 rated Female |.125 (3.18) eer o 5.82 4.85) 1-747150-3 
emale H : . i i . fi Female |.170 (4.32)|A23194-ND* 7.53 6.28]1-747150-6 
37 F thermoplastic, black Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 
emale BASCOuGNDsmy (15.48 = 12.90 |5747714-2 ination end, with enti Ou (mini ickel underplated Male_|.170 (4.32)|A23173-ND* _ 6.36 _5.30|1-747871-6 
Male (A32051-ND§ 39.21 30.68 |5786534-1 termination end, with entire contact 50y (minimum) nickel underplate . z : E E 
Female | A23123-ND W7e2 14.85 17471440 ot — Seen Female |.125 (3.18) A23196-ND* 6.33 5.28]1-747299-4 
0 | Female | AS2033-ND§ 17.85 14.88 |5747144.2 . f ’ eee 15 | Male |.170 (4.32)|A23174-ND* 7.23 6.03/1-747872-6 
Male A23130-ND 69.57. 57.98 | 749892-1 (ob in. (mm) ene: Female |.170 (4.32)|A23197-ND* 7.29 6.08] 1-747299-6 
Male A32034-ND§ 67.53 56.28 |5749892-1 Without Grounding Indents Male |.125 (3.18)|A23169-ND* 8.73 7.28] 1-745968-4 
With Fixed Female Screwlocks -125 (3.18) | A23139-ND$ 4.83 4.03 /745182-2 Female |.125 (3.18)|A23189-ND* 6.93 5.78|1-745967-4 
Female [ A32032-ND§ 855 7.13 [5747091-2 125 (3.18) | A23140-ND¢ 8.10 _6.75|745186-2 ng | Male |.125 (3.18)/A23168-ND¢ 8.04 6.70] 1-745968-3 
15 Female | A32043-ND§ 9.45 7.88 |5747142-2 With Grounding Indents Male |.170 (4.32)|A23170-ND* 8.91 __7.43| 1-745968-6 
Male | A32053-ND§ 14.82 12.35 | 5787177-1 125 (3.18) |A23141-ND* 5.73 4.78 |745410-1 Female |.170 (4.32)|A23191-ND* 8.13. 6.78|1-745967-6 
36 Female 2028: NDS oe ar 68 Sacer .188 (4.78) | A23142-ND* 7.32 6.10 |745410-7 Female |.170 (4.32)|A23190-ND¢ __9.87_8.23|1-745967-5 
Male | A32050-ND§ 13.56 11.30 |5748146-6 125 (3.18) |A23143-ND* 6.63 5.53|745412-1 37 [Female |.170 (4.32)[A23198-ND* 19.08 15.90|1-747301-6 
37 Female | A32048-ND§ 15.18 12.65 |5747715-2 -188 (4.78) | A23144-ND* 10.20 8.50 |745412-7 With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 
50 Female | A23124-ND 19.23 16.03 |747145-2 -125 (3.18) | A23145-ND* 16.11 13.43 |745413-1 25 | Male |.125 (3.18)[A23187-ND* 10.62 8.85|748027-1 
Female | A32045-ND§ 19.23: 16.03 |5747145-2 125 (3.18) A23146-ND* 19.83 16.53/745414-1 + 30u gold on mating end Gold flash on mating end 
§ RoHS Compliant .188 (4.78) |A23147-ND* 17.67 14.73|745414-7 § RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco No. of Mtg. | Digi-Key Price Each AMP. No. of Mtg. | Digi-Key Price Each AMP. 
2 Pos. | Sex |Meth.| PartNo. 1 25 Part No. Pos. | Sex | Meth.| Part No. 1 25 Part No. 
ANP 
Electronics 15 | Male | 1 | A1002-ND 1.46 1.23 | 205206-1 37 | Male | 1 | Agteg0-NDg§ 2.04 ~—1.70_—| 205210-7 
AM P LI M ITE® 15 | Female 1 A1003-ND 1.39 1.16 205205-1 37 | Female 1 A1037-ND 1.28 1.07 205209-2 
25 | Male | 1 | A1004-ND 142 1418 | 205208-1 
37_| Female | 2 | A23412-ND 6.90 5.75 _| 207661-3 
D-Sub Connectors 25 | Female |_1 | A1005-ND 1.21 1.01 | 205207-1 =o | Mee |) 1 ee ae lees 
ale a i i y 
37 | Male | 1 | A1006-ND 219 1.83 | 205210-1 
HDP-20 Zinc and 37_| Female | 1 | A1007-ND 219 1.83 | 205209-1 50 | Male | 1 | A81891-ND§ = 5.55 4.63 | 1658641-1 
Tin Plated Metal Shell 50 | Male | 1 | A2037-ND 264 220 | 205212-1 50_| Female | 1 | A31893-ND§ 249 2.08 _ | 1658640-1 
. : 50_| Female | 1 | A2041-ND 2.64 2.20 | 205211-1 Tin Plated Shell With Grounding Indents 
Crimp Type Pins and Sockets Tin Plated Shell Without Grounding Indents 
Sold Separately 9 | Male | 1 | A1038-ND 90 75 | 205204-4 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V- : Ki ' ae. i” ps ree 9 Male 2 | A31920-ND§ 4.11 3.43 1658642-1 
0 rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120” 2 . 7 ‘ | © 
(3.05mm) Diameter Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking 9 | Female | 2 | A31921-ND§ 441 3.68__ | 1658643-1 15_| Male_| 1 Feu 107 89 _1 2052063 
feature Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut 15 Male 1 A31888-ND§ 1.77 1.48 205206-8 25 Male 1 A1040-ND 94 79 207464-2 
_ _ 15 | Female) 1 | A1033-ND 92 77 | 205205-2 25 | Male | 2 | A31918-ND§ 5.52 4.60 | 5745036-2 
ie of z Ae ao He an ae 15 | Female | 2 |A31922-ND§ _—4.23-——«3.53__| 1658644-1 37 | Male | 2 | a31919-NDg 555 4.63 | 745135-4 
ee ane 25 | Male | 1 | A31880-ND§ 164 1.37 | 207464-7 37_| Male | 1 | toat-no 1.80 1.50 | 205210-3 
‘inc Plated Shell 
9] Mae | 1 |A31886-ND§ 103 86 | 205204-9 7 lke : cen a bis anit 50 | Male | 1 |A31892-ND§ 188 157 | 1658641-2 
5 | Female 7 ; 5 7516-5 
9 | Female} 1 | A1001-ND 1.26 1.05 | 205203-1 8 § RoHS Compliant 
tyco ‘ 
———— gansape HDP-20 Pins and Sockets ; mes . 
Electronics Crimp Type Pin Dia.: .040” (1.02mm) 


Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 


Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on mating end; B: 
Duplex — 30p gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplate 
C: Gold flash over nickel on entire contact; 


termination end, with entire contact nickel underplated 


D: Duplex — Gold flash on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated E: Duplex — 30y gold on mating end, tin on 
termination end, with entire contact nickel underplated; F: Duplex — Gold flash on mating end, tin on 


Without Insulation 


Support 


With Insulation 
Support 


Socket 


Socket 


Ins. Dia. Cont, Digi-Key Loose Piece Price Each} AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T&R AMP 
Desc. AWG In. (mm) Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 | Part No. 
With Insulation Support 
Pin 28-24 .040 (1.02) A A1630-ND§ 22 15 66507-9 A1630CT-ND§ 12.89 53.69 A1630TR-ND§ 57.99/M 66507-3 
Socket | 28-24 -040 (1.02) A A1632-ND§ .24 AT 66505-9 A1632CT-ND§ 11.71 48.80 A1632TR-ND§ 52.71/M 66505-3 
Pin 28-24 .040 (1.02) B A23039-ND = = = A23039CT-ND 8.29 34.54 A23039TR-ND 38.60/M 3-66507-0 
Pin 28-24 .040 (1.02) E = = = = A31909CT-ND§ 8.02 33.41 A31909TR-ND§ 36.09/M 1658540-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) B = = = = A23024CT-ND 10.85 45.20 A23024TR-ND 56.13/M 6-66505-0 
Socket | 28-24 .040 (1.02) E = = = == A31906CT-ND§ 10.49 43.73 A31906TR-ND§ 52.47/M 1658538-2 
Pin 28-24 .040 (1.02) Cc A23004-ND§ .20 14 1-66507-0 A23004CT-ND§ 10.70 44.60 A23004TR-ND§ 48.17/M 66507-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) ej A23003-ND§ .22 -16 1-66505-0 A23003CT-ND§ 14.64 61.01 A23003TR-ND§ 65.90/M 66505-4 
Pin 28-24 .040 (1.02) D = = = = A25000CT-ND 6.94 28.91 = _ 3-66507-1 
Pin 28-24 040 (1.02) F A31904-ND§ 19 15 1658540-2 A31904CT-ND§ 6.71 27.96 A31904TR-ND§ 30.20/M 1658540-1 
Pin 28-24 .060 (1.52) A = = — = A23027CT-ND§ 8.78 36.60 A23027TR-ND§ 39.53/M 66682-2 
Socket | 28-24 060 (1.52) A A23031-ND§ .24 A7 66683-4 A23031CT-ND§ 16.59 69.14 A23031TR-ND§ 74.67/M 66683-2 
Pin 28-24 .060 (1.52) B = = = = A23029CT-ND 13.85 57.73 = _ 66682-9 
Pin 28-24 .060 (1.52) E = = ca? = A31908CT-ND§ 13.40 55.84 A31908TR-ND§ 60.31/M 5066682-9 
Socket | 28-24 -060 (1.52) B = mi cm — A23005CT-ND 20.17 84.04 A23005TR-ND 93.94/M 1-66683-0 
Pin 28-24 .060 (1.52) D = _ a = A23028CT-ND 11.93 49.69 A23028TR-ND 61.71/M 66682-6 
Pin 28-24 .060 (1.52) IF = = = = A31907CT-ND§ 11.54 48.06 A31907TR-ND§ 51.91/M 5066682-6 
Socket | 28-24 -060 (1.52) D = = = = A23053CT-ND 14.52 60.49 A23053TR-ND 67.61/M 66683-7 
Pin 26-22 050 (1.27) A A24209-ND§ .22 -16 745254-6 A24209CT-ND§ 13.71 57.13 A24209TR-ND§ 61.70/M 745254-2 
Socket | 26-22 -050 (1.27) A A23722-ND§ .24 A7 745253-6 A23722CT-ND§ 19.48 81.18 A23722TR-ND§ 87.67/M 745253-2 
Pin 26-22 .050 (1.27) B = = = = A23015CT-ND 24.10 100.43 A23015TR-ND 112.26/M 1-745254-4 
Pin 26-22 .050 (1.27) E A31903-ND§ .23 19 1658544-1 A31903CT-ND§ 23.31 97.14 A31903TR-ND§ 104.91/M 1658544-2 
Socket | 26-22 050 (1.27) B = — = = A23011CT-ND 18.87 78.64 A23011TR-ND 87.90/M 1-745253-4 
Socket | 26-22 -050 (1.27) E A31902-ND§ 25. -20 1658543-1 A31902CT-ND§ 18.26 76.06 A31902TR-ND§ 82.15/M 1658543-2 
Socket | 26-22 -050 (1.27) ej = = = = A23036CT-ND§ 19.92 83.00 A23036TR-ND§ 89.64/M 745253-3 
Pin 26-22 .050 (1.27) D = _ = _ A23013CT-ND 11.93 49.69 = = 1-745254-1 
Pin 26-22 .050 (1.27) F = _— _ _— A31924CT-ND§ 11.54 48.06 A31924TR-ND§ 51.91/M 1658544-3 
Socket | 26-22 .050 (1.27) D = _ = _ A23008CT-ND 20.10 83.75 = = 1-745253-1 
Socket | 26-22 -050 (1.27) F = = = = A31901CT-ND§ 19.44 81.01 A31901TR-ND§ 87.50/M 1658543-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) A A1679-ND§ .20 18 66506-9 A1679CT-ND§ 8.71 36.30 A1679TR-ND§ 39.21/M 66506-3 
Socket | 24-20 -060 (1.52) A A1680-ND§ 21 19 66504-9 A1680CT-ND§ 13.47 56.13 A1680TR-ND§ 60.62/M 66504-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) E A31910-ND§ 15 12 1658539-3 A31910CT-ND§ 7.72 32.18 A31910TR-ND§ 34.75/M 1658539-1 
Socket | 24-20 .060 (1.52) B = = = = A23023CT-ND 9.11 37.98 = _ 5-66504-9 
Socket | 24-20 -060 (1.52) E A31905-ND§ 7 14 1658537-4 A31905CT-ND§ 8.81 36.73 A31905TR-ND§ 39.67/M 1658537-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) Cc A1008-ND§ .20 18 1-66506-0 A1008CT-ND§ 12.84 53.50 A1008TR-ND§ 57.78/M 66506-4 
Socket | 24-20 .060 (1.52) Cc A1009-ND§ 21 19 1-66504-0 A1009CT-ND§ 8.28 34.49 A1009TR-ND§ 37.25/M 66504-4 
Pin 24-20 .060 (1.52) D = = _ = A23043CT-ND 7.52 31.35 A23043TR-ND 38.94/M 2-66506-5 
Pin 24-20 .060 (1.52) F A31911-ND§ 13 10 1658539-4 A31911CT-ND§ 7.14 29.74 A31911TR-ND§ 32.12/M 1658539-2 
Socket | 24-20 .060 (1.52) D = — — _ A23606CT-ND 8.24 34.35 = = 5-66504-6 
§ RoHS Compliant 
Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T&R AMP Digi-Key Price AMP 
Desc. | AWG | In.(mm) | Fin. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 |Part No. Description Part No. Each Part No. 
Without Insulation Support i 
Socket | 28-24 | .068(1.73)|_A | _A23055CT-ND§ 37.71 157.11] _A23055TR-ND§ 169.69/M __|205311-3 Crimp: 00/f01: D-Sub A9990-ND 145.50 | seaas-2 
Pin | 24-20 | .068 (1.73) A ‘A23017CT-ND§ 16.38 68.24| _A23017TR-ND§ 73.70/M 205202-2 Contacts with Dis 
Socket | 24-20 | .068 (1.73)| C A5805CT-ND§ 19.60 81.66 A5805TR-ND§ 88.20/M 205201-6 Die Set for D-Sub Contacts, 
Pin 22-18 | .068(1.73)| A A5802CT-ND§ 16.38 68.24 A5802TR-ND§ 73.70/M 745229-2 use with A9996 RESHEAND) PET 008 | Pees. 
Socket | 22-18 | .068 (1.73); A A5804CT-ND§ 14.69 61.20 A5804TR-ND§ 66.10/M 745230-2 7 
Pin | 22-18 | .068(1.73)|_B | AS801CT-ND 13.69 57.05| — = 1-745229-1 Pro:Crimper Il'Hand:Tool A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Pin | 22-18 | .068 (1.73)) E A31923CT-ND§ 13.24 55.18| A31923TR-ND§ 59.59/M 1658541-1 without Die , 
Socket | 22-18 | .068 (1.73)| B A23007CT-ND 20.35 84.80 A23007TR-ND 94.79/M 1-745230-1 Pin Insertion/Extraction 
Socket | 22-18 | .068 (1.73)| E A31900CT-ND§ 19.69 82.03 A31900TR-ND§ 88.59/M 1658542-2 A1010-ND 5.93 | 91067-2 
Tool for Snap-In Contacts 
§ RoHS Compliant 
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tyco AMPLIMITE® ed : a es ee ceo 
Becroncs SAIVIP D-Sub Connectors 


Metal Shell for 22-20 AWG Wire 


HDP-20 Solder Cont. Post Digi-Key Price Each | AMP 
H Desc. | Fin. Length* Part No. 10 100 | Part No. Mal A A31966-ND: 3.84 3.20 | 1-745492-9 
Post Pins & Sockets g: | Mae 8 
Socket} A | .125” (3.18mm) A31913-ND§ A2 34 |5-745288-5 Female | A A31974-ND§ 4.29 3.58 | 1-745491-9 
Stabilizer Stabilizer 
-_ ab Pin | A |.427" (10.85mm) A23058-ND 37 .26 | 745287-8 95 Male | A A31970-ND§ 11.25 9.38 | 2-745496-0 
> a a Socket} A | .427” (10.85mm) A31914-ND§ 31 .25 |5-745288-8 Female | A A31979-ND§ 9.96 8.30 | 1-745495-9 
Pin Socket Socket} B | .427” (10.85mm) A23049-ND 63 44 | 745288-6 Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
.025” (0.64mm) Square Posted, Snap-In, Precision Formed Pin A | 651" (16.54mm) A23059-ND 51 36 | 1-745287-2 Male | A A2000-ND 3.82 3.19 | 745203-2 
Pin Di ter: .040” (1.021 ” zl iS -! 
in Diameter: (1.02mm) Socket] A | .651” (16.54mm) A23046-ND 76 53 | 1-745288-2 9 Male | A A31937-ND§ 357 2.98 | 745203-9 
Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Plated: A: | socket} A | 651” (16.54mm A31912-ND 54 44 |5-745288-1 
Duplex plated 30 gold on mating end with entire contact 50y ( ) Female | A A31938-ND§ 3.33 2.78 | 745201-7 
minimum nickel underplated; B: Duplex plated gold flash on * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector. 
mating end with entire contact 50 minimum nickel underplated § RoHS Compliant 15 Male A A31939-ND§ 6.54 5.45 | 745207-7 
Female | A A31940-ND§ 4.35 3.63 | 745205-7 
HDP-20 Solder Cup Type HDE-20 IDC Discrete Wire Type, og | Male | A | A8t94i-NDg 5.46 4.55 | 745211-7 
. pg . 
Pins & Sockets < cD Metal/Plastic Shell Female | A |  A31942-ND§ 6.18 5.15 | 745209-7 
— 
ia ga 7 — 
Pin Diameter: .040 a ' Socket Male | A |  A2006-ND 14.34 11.95 |745215-2 
(1.02mm) Pin 37 
. . Male | A A31943-ND§ 747 6.23 | 7452157 
Material: Pin — Brass per MIL-C-50; Socket — Phosphor bronze per _ 
QQ-B-750 Finish: Selective gold, 30p1 gold over 30 nickel § RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each| AMP Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. 10 100 | Part No. Description Part No. Each | PartNo. 
Pin, 18 AWG A1028-ND 40.25 | 66570-3 Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 Manual Pistol Grip Tool for Metal Aa ae 
Socket, 18 AWG A1029-ND -32 .29 | 66569-3 rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze and All-Plastic Shell Connectors Z 58. 58074- 
Pin Insertion/Extraction Tool Plastic Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Contacts: Phos- 
A1010-ND 5.93/1 | 91067-2 9 P! 5 Head Assembly Tool for 
I A2032-ND 207.90 | 58063-2 
dorShaprln Conta phor bronze D-Sub IDC Connectors 
Contact Finish: Duplex plated; A: 30 gold on mating end, tin-lead 
HDP-20 Front PSI -——> $2,088 on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
. 390 (051) +t (2.16) flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact HDE-20 Socket 
Connector Pins — See nickel underplated 
ina. Dia, TAR Precieion'Fomied Interchangeable Contacts, 
AWG | In. (mm) | Part No. Material: Brass Finish: Duplex plated No. of Cont. Digi-Key Price Each Crimp Snap-In Precision Formed 
28-24 |.040 (1.02)| 1658540-3] 40 minimum gold in the mating area, Pos. Fin. Part No. 1 25 
. 6-66506-2 | 30y min. tin in the termination area, all Material: Phosphor bronze 
24-20 |.060 (1.52) 1 659539-5 30u mini ickal underptati f fe 
over SOW minimum nickel underplating Metal Shell for 30-26 AWG Wire Finish: Duplex plated 30p gold on 
Grin Si mating end, tin-lead on termination 
SSI, rip e) - end, with entire contact nickel 
Digi-Key Pricing Tape & Reel* | AMP Male | A A23081-ND 3.33 2.78 | 745492-1 cinders 
Part No. 100 500 |Pricing/10,000 | Part No. Male | A A31965-ND§ 3.12 2.60 | 1-745492-7 Wire Size: 22-18 AWG 
A23051CT-ND 5.82 24.24 = 6-66506-2 if e f Insulation Diameter: Single Wire: 
A31915CT-ND§ 5.63 23.44| 25.32/M _—_|1658539-5 femal ESONDS : 820) drtagt 075" (1.91mm), Two Wire: .054” Socket 
A31916CT-ND§ 8.34 34.74] _37.52/M__|1658540-3 Male A31967-ND§ ; 4.48 | 1-745494-7 (1.37mm) 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
§ RoHS Compliant Female A31976-ND§ 7.80 | 1-745493-6 Digi-Key Cut Strip Pricing AMP 
Desc. | Part No. 100 500 Part No. 
Male A31969-ND§ i 5.45 | 1-745496-9 SSBUEGTNID ose 306 74 aaa7OS 
- 5.95, WA 745270-; 
HD-20 Solder Cup Female A31978-ND§ : 6.00 | 1-745495-7 Socket |p o3002TR-ND 4317.71/10,000 745270-2 
Connector comes complete with 
pins and sockets. Male | A A31972-ND§ 8.33 | 1-745498-6 
Accepts 20 AWG or smaller Female | A | A31981-ND§ 97 7.48 | 1-745497-6 HD-22 Front Metal-Shell 


solid or stranded wire. Female Male 


Material and Finish: Shell: Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 
rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze; duplex plated 


Straight Posted 


© Shell: steel, tin plated 


Metal Shell for 26-22 AWG Wire 


with gold flash on mating end, tin-lead on solder cup, with entire Male A31930-ND§ 3.88 3.23 | 1-745492-8 * Housing: 94V-O rated thermoplastic, black 
contact nickel underplated * Pin Contacts (Posted) Brass: 30y” gold on mating end, tin-lead, 
Female A31931-ND§ 3.83 3.20 | 1-745491-7 with entire contact 50y minimum nickel underplated 
No. of Digi-Key Price Each | AMP i . 
poet Sex Part No. 1 25 | Part No. Male A23083-ND i 4.00 | 745492-5 
Tin Plated Shell Male A31929-ND§ H 2.38 | 2-745492-0 aes 
Male A31894-ND§ 3.00 2.50 | 747904-9 Female A31975-ND§ ' 3.08 | 1-745491-8 (11.91) 
9 Female A2047-ND 3.24 2.70 | 747905-2 2 
Female A31897-ND§ 2.43 2.03 | 747905-8 Male A1044-ND 5.00 | 745494-2 | | 1 
F : 125 (3.18) 
Male iano foe, 816 eareoke Female A31932-ND§ 25 4.38 |1-745493-4 
15 Male A31895-ND§ 3.39 2.83 | 747908-9 Fi j 
Female | A2048-ND 4.65 3.88 | 747909-2 Male A31968-ND§ : 4.38 | 1-745494-6 ema 
Female A31898-ND§ 3.48 2.90 | 747909-8 Female A31977-ND§ : 4.83 |1-745493-5 
Male A2045-ND 4.56 3.80 | 747912-2 
os | Male A31896-ND§ 3.42 2.85|747912-8 Male A31933-ND§ 4.53 | 1-745496-7 
Female A2049-ND 5.70 4.75 | 747913-2 
Female | A31899-ND§ 4.29 3.58] 747913-8 Female A1047-ND 7.50 |745495-2 
37_| Male A2046-ND 5.85 4.88 | 747916-2 Female A31934-ND§ 1-745495-8 
Female A2050-ND 7.23 6.03 | 747917-2 No. of Digi-Key Price Each AMP 
Male A31971-ND i 1-745496-8 
Zinc Plated Shell § Pos. | Sex Part No. 1 25 | Part No. 
9 | Male | A23108-ND 2.04 1.70] 747904-4 Female A31980-ND§ 2-745495-0 #40 Threaded Inserts: 
Female A23109-ND 2.76 2.30 | 747905-4 15 Male A23071-ND 15.21 12.68 | 749798-1 
aia Male A1048-ND ; 48 | 745498-2 15 | Male | A31928-ND§ 14.19 11.83 | 5749798-1 
ale A23110-ND 3.45 2.88 | 747908-4 
Male A31935-ND§ 1-745498-5 26 | Female A23073-ND 19.44 16.20 | 749030-1 
o5 | Male A23111-ND 3.87 3.23) 747912-4 26 | Female | A31964-ND§ 1812 15.10 | 5749030-1 
Female | _A23112-ND 5.07 4.23 | 747913-4 Female A1049-ND 745497-2 62 | Female | A23072-ND 29.58 24.65 | 747786-6 
37 Male A23113-ND 5.85 4.88 | 747916-4 62 | Female A31963-ND§ 27.66 23.05 | 5747786-6 
7 Female A31936-ND§ 1-745497-5 
§ RoHS Compliant § RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 109 Connectors for Crimp, 


Snap-In Contacts (eer mit-c-24308 qualified Connectors) 


Class G steel shell has cadmium plating per ASTM-B633. 


¢ Pins and Sockets Sold Separately * Only use sockets for Series 109 Connectors 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 
Crimp Type 

9 Male A2150-ND 3.96 3.30 205162-1 
9 Female A2155-ND 3.96 3.30 205161-1 
15 Male A2151-ND 4.62 3.85 205164-1 
15 Female A2156-ND 4.62 3.85 205163-1 
25 Male A2152-ND 4.98 4.15 205166-1 
25 Female A2157-ND 4.98 4.15 205165-1 
37 Male A2153-ND 6.48 5.40 205168-1 
37 Female A2158-ND 6.48 5.40 205167-1 
50 Male A2154-ND 7.98 6.65 205170-1 
50 Female A2159-ND 7.98 6.65 205169-1 


Series 109 Screw-Machined Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: 


* Pin Diameter: .040” (1.02mm) Pin Socket 
MATERIAL: ¢ Pin Body — Copper Alloy * Socket 
Body — Beryllium Copper ¢ Finish: 50y Gold 
* Contact Size: 20 DM « Pin Diameter: .040” 
(1.02mm) ¢ Test Current: 7.5 amperes 
Digi-Key Price Each AMP. 
Description Part No. Part No. 
50u Gold 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND§ 1.16 wal 205089-1 
Socket (24-20 AWG) A2161-ND§ 1.72 1.06 205090-1 
§ RoHS Compliant 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Insertion/Extraction Tool for Series 109 D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 
Hand Crimping Tool for Screw-Machined Contacts (20DM) A9977-ND 653.63 601966-1 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 171.68 601966-5 


High Density D-Sub Connectors 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: — Pin Diameter: .030” (.76mm) 

MATERIAL: Pin —- Brass Socket — Phosphor bronze 
Finish: 30u Gold — Duplex plated 30p gold on mating 
end, tin-lead on crimp barrel, with entire contact nickel 
underplated Gold Flash — Duplex plated gold flash 
on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire 


contact nickel underplated Pin Socket 
Digi-Key Pricing AMP 
Description Part No. 10 100 Part No. 
Pin (22-28 AWG), 30p Gold A31954-ND§ 1.77 14.13 1658670-2 
Socket (22-28 AWG), 30) Gold A31955-ND§ 1.36 10.87 1658686-2 
Pin (22-28 AWG), Gold Flash A31953-ND§ 1.03 8.27 1658670-4 
Socket (22-28 AWG), Gold Flash A31956-ND§ 1.54 12.29 1658686-4 
Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Description Part No. 100 500 | PartNo. Pricing / 20,000) Part No. 
Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A2090CT-ND 13.93 58.05 | — — | 748610-5 
Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A31956CT-ND§ 14.42 60.09 | A31956TR-ND§ 1297.89 | 1658686-3 
§ RoHS Compliant 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Insertion/Extraction Tool for High Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 
Crimp Tool for High Density D-Sub w/Die A9815-ND 176.51 90800-1 
Pro-Crimper Il Hand Tool w/o Die Crimp Tool for High Density A9996-ND 66.00 354940-1 


High Density D-Sub Connectors 
HD-22 Right Angle 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: © Single Contact Current Rating: 2.0 amperes * Dielectric Withstanding Voltage: 


1000VAC minimum 


MATERIAL AND FINISH: « Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor bronze 
© Contact Finish: Duplex Plated: 301 gold mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 


4-40 Three 


aded Insert 


wv 
HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell peels 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Contact Rating: 5.0 amperes © Dielectric 
Strength: 1000VAC minimum * Insulation Resistance: 5000MQ minimum No. of Digi-Key Price Each AMP 
MECHANICAL CHARACTERISTICS: * Contact Insertion Force: 3 pounds Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 
maximum ¢ Durability: 30 gold — 500 cycles; Gold Flash - 100 cycles 
Threaded Inserts With Boardlocks 
No. of Digi-Key Price Each AMP 26 Female A31925-ND§ 7.68 6.40 5748481-5 
Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 44 Female A31957-ND§ 5.16 4.30 5748482-5 
15 Male (A2076-ND§ 3.07 256 748364-1 62 Female A2094-ND 22.20 18.50 | 748394-5 
62 Female A31958-ND§ 20.76 17.30 5748394-5 
tb rental ASISAE NDS 388 oS eee 78 Female A23067-ND 30.72 25.60 | 748483-5 
26 Male BSNS 5.04 4.20 16586711 78 Female A31962-ND§ 28.71 23.93 §748483-5 
26 Female A31949-ND§ 5.64 4.70 1658682-1 15 Male A31927-ND§ 5.52 4.60 5749767-1 
44 Male A31945-ND§ 5.64 4.70 1658672-1 62 Male A31926-ND§ 15.57 12.98 5749639-1 
44 Female A2083-ND 7.65 6.38 748567-1 Screwlocks With Boardlocks 
44 Female A31950-ND§ 744 5.95 1658683-1 26 Female A23066-ND 12.18 10.15 748481-6 
62 Male A31946-ND§ 5.46 4.55 1658673-1 26 Female A31961-ND§ 11.43 9.53 5748481-6 
62 Female A2084-ND 9.12 7.60 748568-1 62 Female A23065-ND 27.00 22.50 748394-6 
62 Female A31951-ND§ 8.40 700 1658684-1 62 Female A31960-ND§ 18.03 15.03 5748394-6 
78 Male A31947-ND§ 6.30 5.25 1658674-1 Threaded Inserts Without Boardlocks 
8 Faiviile A2085-ND 12.33 40.28 748569-1 26 Female A23063-ND* 10.56 8.80 1-748481-9 
78 Female A31952-ND§ 873 7.28 1658685-1 26 Female A31959-ND*§ 13.74 11.45 1-5748481-9 
§ RoHS Compliant * 425” (3.18mm) diameter holes § ROHS Compliant 


SCSI Terminators 


SCSI TYPES: 

Single-Ended: Allows up to 5 megabytes per second A. Passive: 
220/3300; for lower data transmission rates * Termination of each signal 
consists of 2200 to Term Power Line and 3300 to ground » 36 resistors 
* Ideal impedance match, 1320 B. Active: Also referred to as “Regulated” 
or “Boulay.” These terminators include a voltage regulator along with 
resistors and capacitors. They support applications requiring longer cable 
lengths and faster data transmission rates. * Eighteen 1100 resistors 
* Three or more capacitors * Two voltage reference resistors * One voltage 
regulator Differential: Allows up to 10 megabytes per second, cable lengths 


up to 25 meters * Requires more powerful drivers than single-ended 
¢ Ideal impedance match, 1220 Force Perfect: Use with near non-SCSI 
applications wherein the larger bandwidth and faster risetimes create 
special problems; compensates for variances by averaging the impedance 
mismatches through diode switching and biasing techniques. Circuitry: 
Thick film resistors and/or discreet components on aluminum substrate or 
plastic laminate Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and 
Receivers in single ended active applications to help ensure clean, noise-free 
transitions of the signals. These terminators can source as well as sink 
current, thereby maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 (| Part No. Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Single Ended Passive >| gg | AMPLIMITES 050" (1.27mm) Series Plug; 
4 | 50 | AMPLIMITE® .050" (1.27mm) Series Plug; “pga” Cable SCSI-3 A32494-ND§ 62.32 «50.39 | 1696124-1 
“A” Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15036-ND 23.57 19.06 | 750881-1 
1 | 50. | AMPLIMITE® 050° (1.27mm) Series Plug; Force Perfect 
“A” Cable SCSI-2, Zinc A23538-ND 45.80 37.04 | 749535-2 2 | 68 | .050" (1.27mm) Series Plug A23541-ND 50.03 40.46 | 869867-1 
Single Ended Acti 
- ee pineal bed Active Negation Compatible 
{ 50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“A” Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15037-ND 40.23 32.53 | 869546-1 2 | 68 | .050"(1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3 | A32160-ND§ 36.92 — 29.85 | 1696105-1 
3 68 | Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15043-ND 93.51 75.61 | 869684-1 § RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amp = Shielding Hardware Kits 


HDE-20 Basic Maximum Cable} 
Shieldin B No. of Diameter Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
g ee A é Pos. Inch (mm) t Sex Finish AWG A B Part No. 1 25 Part No. 
Hardware Kits . 350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 678 (17.22) A23518-ND 9.90 8.25 |747515-2 
p 9 -350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) A31540-ND* 5.55 4.63 |747515-7 
-350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) -678 (17.22) A31541-ND* 5.88 4.90 | 747516-7 
-350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A23520-ND 26.70 22.25 |747547-2 
-350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A23523-ND 16.95 14.13 |747548-2 
Kit Contents ( bled): C ea rigid ; -350 (8.89) Male B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A23521-ND 17.49 14.58 | 747547-5 
it Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield (ferrules must be purchased separately). 25 350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A31542-ND* 12.15 10.13 | 747547-9 
ff a F -350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) A31543-ND* 9.36 7.80 |747548-8 
Material and! Finish: Connector Shell Steel, tin: plated .350 (8.89) Male B 26-22 | 1.520(38.61) —_1.550 (39.37) A31509-ND* 9.42 7.85 |1-747547-0 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black »° Shield: .350 (8.89) | Female| _B 26-22 | 1.520 (38.61) _1.550 (39.37) | __A31544-ND* 8.07 _ 6.73 |747548-9 
Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze »* Contact Finish- 
Duplex Plated: A: 30 gold on mating end, tin-lead on termination a 450 (11.43) | Female |B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) | __A23525-ND 26.07 21.73 |747564-5 
end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 450 (11.43) Female B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) A31545-ND* 14.01 11.68 | 747564-9 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 
underplated. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits 
Maximum 
No. of Cable Diameter Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex Finish AWG Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
-350 (8.89) Male A 26-22 1.355 (34.42) A31512-ND* 9.96 8.30 | 1-747944-5 
9 -350 (8.89) Male B 26-22 1.355 (34.42) A31513-ND* 11.34 9.45 | 1-747944-6 
-350 (8.89) Female A 30-26 1.355 (34.42) A31510-ND* 10.20 8.50 | 1-747943-5 
-350 (8.89) Female A 26-22 1.355 (34.42) A31511-ND* 10.20 8.50 | 1-747943-6 
15 -350 (8.89) Male B 26-22 1.685 (42.80) A31515-ND* 11.76 9.80 | 1-747946-6 
-350 (8.89) Female A 30-26 1.685 (42.80) A31514-ND* 11.40 9.50 | 1-747945-5 
“ P -350 (8.89) Female B 26-22 2.210 (56.13) A23537-ND 27.21 22.68 | 747947-5 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased -350 (8.89) Male A 30-26 2.210 (56.13) A31518-ND* 6.24 5.20 | 1-747948-5 
separately). 25 -350 (8.89) Male A 26-22 2.210 (56.13) A31519-ND* 12.93 10.78 | 1-747948-6 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated -350 (8.89) Male B 26-22 2.210 (56.13) A31520-ND* 10.98 9.15 | 1-747948-8 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black » Jackscrews: Zinc alloy 350 (8.89) Female A 26-22 | 2.210 (56.13) A31516-ND* 13.53 11.28 | 1-747947-6 
* Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish - Duplex Plated: A: .350 (8.89) Female B 26-22 2.210 (56.13) A31517-ND* 15.00 12.50 | 1-747947-7 
30 gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits 
Maximum 
No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex A B Part No. 1 25) Part No. 
9 -350 (8.89) Male 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31493-ND* 6.69 5.58 1658655-1 
-350 (8.89) Female 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31492-ND* 7.32 6.10 1658654-1 
15 -350 (8.89) Male 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31495-ND* 6.69 5.58 1658657-1 
-350 (8.89) Female 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31494-ND* 7.20 6.00 1658656-1 
25 -350 (8.89) Male 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31497-ND* 8.79 7.33 1658659-1 
Kit Contents (unassembled): -350 (8.89) Female 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31496-ND* 8.97 748 1658658-1 
Connector, inner shield, outer shield, enclosure, two jackscrews 37 450 (11.43) Male 2.865 (72.77) .730 (18.54) A31530-ND* 17.67 14.73 5747958-1 
{contacts and'ferrules must be purchased separately). 450 (11.43) Female 2.865 (72.77) .730 (18.54) A31498-ND* 10.56 8.80 | 1658660-1 
Material and Finish: 
* Connector Shell: Steel, tin plated -450 (11.43) Male 2.775 (70.49) -730 (18.54) A31499-ND* 12.03 10.03 1658661-1 
a q 50 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 450 (11.43) Female 2.775 (70.49) 730 (18.54) A31531-ND* 17.61 14.68 5747959-1 
* Shield: Steel, tin plated 
* Enclosure: PVC, black 
« Jackscrews: Zinc alloy. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
HDP-20 Basic Shielding Maximum Cable 
1 No. of Diameter Mounting Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Hardware Kits Pos. Inch (mm) t Sex Method A B Part No. 1 25 Part No. 
-350 (8.89) Male Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31483-ND* 1.88 1.57 | 1648645-1 
9 350 (8.89) Female Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31484-ND* 1.67 1.40 | 1658646-1 
350 (8.89) Male Clinch Nut -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31536-ND* 7.44 6.20 | 5748526-1 
15 350 (8.89) Male Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31485-ND* 2.01 1.68 | 1658647-1 
350 (8.89) Female Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31529-ND* 2.10 1.75 | 5747539-1 
350 (8.89) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A23480-ND 2.24 1.87 | 747555-1 
bs -350 (8.89) Male Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31486-ND* 2.09 1.75 | 1658648-1 
350 (8.89) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31487-ND* 2.09 1.75 | 1658649-1 
-350 (8.89) Female Clinch Nut 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31500-ND* 7.77 6.48 | 1658662-1 
Kit Contents (unassembled): 450 (11.43) Male Standard 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) A31488-ND* 3.36 2.80 | 1658650-1 
Connector, inner shield, outer shield (contacts and ferrules 37 
must be purchased separately). 450 (11.43) | Female | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) A31489-ND* 5.01 4.18 | 1658651-1 
Material and Finish: 50 450 (11.43) Male Standard 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) A31490-ND* 6.63 5.53 | 1658652-1 
* Connector Shell: Steel, tin plated : 450 (11.43) | Female | Standard | 2.120(53.85) 1.876 (47.65) A31491-ND* 8.01 6.68 | 1658653-1 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 
* Shield: Steel, tin plated. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant (Continued) 
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HDP-20 Preassembled Basic Shielding Hardware Kit 


Preassembled connector kits are available A 
in Subminiat D. shell size 2, 15 iti Maximum Cable 
mn 7 mintal Mie Psu’, Size 4 rpest Hon No. of Diameter Digi-Key Price Each AMP 
configuration and accept crimp, snap-in HD-20 Pos. Inch (mm) t Sex Part No. 1 25 Part No. 
tacts. 
ee 15 350 (8.89) Male A31539-ND* 11.46 9.55 5749246-1 
Contacts area available separately and allow for 
selective positioning. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 
Maximum Cable 
No. of Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex A B c Part No. 1 25 Part No. 
Cc 45 .350 (8.89) Male | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) A31504-ND* 10.86 9.05 | 1658678-1 
-350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) A31507-ND* 11.73 9.78 1658688-1 
26 -350 (8.89) Male 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31505-ND* 11.76 9.80 1658679-1 
-350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31508-ND* 12.69 10.58 1658689-1 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must eo 450 (11.43) Male | 2.010 (41.66) 2.860 (72.64) .730 (18.54) A31534-ND* 15.30 12.75 | 5748476-1 
be purchased separately). .450 (11.43) | Female | 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (72.64) A31538-ND* 18.93 15.78 | 5748642-1 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: -ND* hs 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc 78 -450 (11.43) Male 2.010 (51.05) 2.770 (70.36) .730 (18.54) A31535-ND 16.65 13.88 | 5748477-1 
alloy. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
HDP-22 Basic Shielding Hardware aaTaGR 
Kits - Crimp Snap-In Contact No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Inch (mm} Sex A B Part No. ul 25 Part No. 
Connectors oid 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) -700 (17.78) A23503-ND 3.67 3.06 748634-1 
15 .350 (8.89) Male 1.535 (38.99) .700 (17.78) A31501-ND* 2.46 2.05 1658675-1 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) -700 (17.78) A31537-ND* 2.81 2.35 5748634-1 
-350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A23499-ND 10.05 8.38 748469-1 
26 -350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31502-ND* 7.92 6.60 1658676-1 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31506-ND* 8.94 7.45 1658687-1 
44 -350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.576 (40.03) A31503-ND* 9.00 7.50 1658677-1 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 62 -450 (11.43) Male 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) A31532-ND* 10.83 9.03 5748471-1 
shield (contacts and ferrules must be purchased separately). 
2 -450 (11.43) Male 1.876 (47.65) 2.120 (53.85) A23502-ND 12.09 10.08 748472-1 
Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated 78 
y omeciot oe 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: -450 (11.48) Male 1.876 (47.65) 2.120 (53.85) A31533-ND* 11.31 9.43 5748472-1 
teel, tin plated. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts. t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. * RoHS Compliant 
tyco 
Orne AMPLIMITE® 
Electronics 
Die Sets an d Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price Each AMP 
F | f Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
. i ain Oo Stepped Ferrules 
H d g Kit -230 - .265 (5.84 - 6.73) -625 (15.88) A23557-ND 2.49 2.08 1-747580-0 
Stepped Ferrules - ROHS Compliant 
Material and Finish: Steel (annealed), tin plated 
-165 - .246 (4.19 - 6.25) -440 (11.18) A31524-ND 35 30 3-747579-0 
Stepped 
-230 - .265 (5.84 - 6.73) -625 (15.88) A31546-ND 2.43 2.03 2-747580-4 
.246 - .324 (6.25 - 8.23) -440 (11.18) A31525-ND 26 22 3-747579-2 
324 - .375 (8.23 - 9.53) -440 (11.18) A31526-ND -30 24 3-747579-4 
375 - .432 (9.53 - 10.97) -625 (15.88) A31522-ND 54 45 2-747580-1 
422 - .49 (10.72 - 12.45) 625 (15.88) A31528-ND 54 45 3-747580-1 
Straight Straight Ferrules - ROHS Compliant 
020 375 - .435 (9.53 - 11.05) -440 (11.18) A31521-ND 60 50 2-747579-7 
(0.51) 400 - .455 (10.16 - 11.56) 440 (11.18) A31527-ND 48 40 3-747579-6 
-480 - .562 (12.19 - 14.28) -625 (15.88) A31523-ND 81 68 2-747580-2 
Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 - .246 (5.51 - 6.25) -440 (11.18) A23579-ND 469.53 543424-8 
-246 - .284 (6.25 - 7.21) -440 (11.18) A23580-ND 469.53 543424-1 
Crimp Tooling Straight Ferrule Die Sets 
Hand Crimping Tool (for above die:sets) ios... ces ceneancusenssensaeaneasancasenassensasianndseaeabedoasensabedens A23576-ND 692.16 543344-1 
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Electronics 


(Shown for reference only) 


Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 
nickel over copper. Plastic Shield: Thermoplastic, black. 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated. Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated. 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Flat Head Screws: 
Steel, black, zinc plated. 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast 
shields. Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, 1- 
Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self Tapping 
Screws, 1-Connector and Contacts. Material and 
Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/Self- 
Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention Clips/ 
Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate Plug: 
Polypropylene. 


Plastic Shield with Connector: Each kit contains: 
1-Hinged Plastic Clamp, 2-Self Tapping Screws, 
1- Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used 
to close unused exit). Material and Finish: Cover: 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
steel, zinc plated. 


CABLE EXIT 
= 


(55 


CABLE GATE 


.700 (Straight Cable Exit Shown) 


(17.78) 

Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 
commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black. 


Cable Clamp Housing: Polyester, black. 4-40 
Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated. Jack Screws: Steel, black 
zinc plated 


Fig. 8 


Straight/45° Exit Cable Clamps can 

be used on either a plug or receptacle 

and will not interfere with commonly 

used hardware, such as Male Screw 

Retainers, Female Screw-locks or 

Spring Latches and Latching Blocks. 

Their hinged construction allows 

easy assembly to a harness. Also, the 

straight or 45° angle of the cable exit 

is achieved by merely positioning the Cable Support Gate for the desired angle 
prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 

Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 
Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only). 


Fig. 10 


Straight Exit aN 
ee o> = 


HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 

Poe Cover halves 
latch here and 


Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 
snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black. 

Note: To be used with HDE connectors only. 


No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.) Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. Fig.| Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) cont. 
9 1.215 = 1.910 550 320 Die Cast | A2061-NDt 6.36 5.30 748676-1 430 Die Cast / A2022-ND 7.05 5.88 745173-3 
(30.86) (48.51) (13.97) (8.13) Metal Plated | A2066-NDt 4.36 3.63 748677-1 (10.92) | Metal Plated | A23651-ND 4.86 4.05 745833-5 
1.545 = 1.910 620 320 Die Cast | A2062-ND 6.48 5.40 748676-2 25 pa eee id 480 
is | + ; ; J ie Cas t : ; (53.09) (48.77) (17.27); Die Cast | A23640-ND 9.36 7.80 | 745173-2 
(39.24) (48.51) (15.75) | (8.13) | Metal Plated | A2067-NDt 753 6.28 ‘| 748677-2 (12.19) 
1 | 25 2.090 1.920 .680 470 Metal Plated | A2068-NDt 4.69 3.91 748677-3 530 (13.46) | Metal Plated | A23649-ND 6.87 5.73 745833-1 
(53.09) (48.77) (17.27) | (11.94) Die Cast | A2063-NDt 6.30 5.25 ‘| 748676-3 350 
Die Cast | A2028-ND 9.48 7.90 745174-5 
gy | 2738 1.920.800 470 Die Cast |A2064-NDt 10.20 8.50 | 748676-4 (8.89) 
(69.55) (48.77) (20.32) | (11.94) | Metal Plated | A2069-NDt 11.25 9.38 748677-4 425 : 
Die Cast | A2029-ND 9.54 7.95 745174-4 
50 2.644 1.920 .900 470 Die Cast | A2065-NDt 12.90 10.75 748676-5 (10.80) 
(67.16) (48.77) (22.86) | (11.94) | Metal Plated | A2070-NDt 18.54 15.45 748677-5 500 . 
2.738 1.920 800 42.70 Die Cast / A2030-ND 9.57 7.98 745174-3 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 1 | 37 (69.55) (48.77) (20.32) (12.70) 
: 530 (13.46) ) Die Cast | A23639-ND 22.02 18.35 2-745174-7 
.200 Die Cast | A2008-ND 7.50 6.25 745171-2 - 
(5.08) | Metal Plated |A23656-ND 4.83 © 4.03 _—‘| 745854-5 575 DieCast [escea og §=86948 7.80 | 745174-2 
(14.61) | Metal Plated | A23664-ND 10.14 8.45 747100-3 
9 1.215 = 1.910 550 .250 Die Cast | A2009-ND 6.69 5.58 745171-1 - 
(30.86) (48.51) (13.97) | (6.35) | Metal Plated | Az3655-ND 4.69 «=—«3.91_—‘| 745854-3 -850 DieCast (ezcCaRyog 89954 7.95 | 74517441 
(16.51) | Metal Plated | A23663-ND 6.96 5.80 747100-1 
.370 Die Cast | A23637-ND 8.55 7.13 745171-5 ; 
(9.40) Metal Plated | A23654-ND 483 4.03 745854-1 450 (11.43)) Die Cast | A23647-ND 9.90 8.25 745175-5 
295 Die Cast |A2012-ND 777 6.48 745172-3 2.644 1.920 900 525 (13.34) ] Die Cast | A23646-ND 9.72 8.10 745175-4 
(5.72) Metal Plated | A23662-ND 6.72 5.60 747099-7 50 600 (15.24) ) Die Cast | A23645-ND 10.44 8.70 745175-3 
(67.16) (48.77) (22.86) : 
300 Die Cast | A2013-ND 8.55 7.13 745172-2 675 (17.15)| Die Cast | A23644-ND 9.84 8.20 745175-2 
1 1.545 1.910 620 (7.62) Metal Plated | A23661-ND 6.72 5.60 747099-5 .750 (19.05) ) Die Cast | A23643-ND 9.63 8.03 745175-1 
15 (39.24) (48.51) (15.75) 375 Die Cast | A2014-ND 7.38 6.15 745172-1 Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
(9.53) Metal Plated | A23660-ND 4.74 3.95 747099-3 joist aI i 
f | z a ‘ 7 . .320 (8.13) |Plastic, Black] A2071-NDt 3.43 2.86 748678-1 
430 Die Cast | A23638-ND 7.92 6.60 1-745172-3 9 (30.86) (48.51) (14.48) ( 
(10.92) | Metal Plated | A23659-ND 7A7 5.98 747099-1 
1.545 1.910 620 F 
1.545 1.805 620 15 (39.24) (48.51) (15.75) .320 (8.13) |Plastic, Black] A2072-NDt §.25 4.38 748678-2 
(39.24) (45.85) (15.75) -375 (9.53) | Die Cast | A23673-ND 9.06 7.55 745919-2 1 ; a : mm aa 
280 Die Cast | A2020-ND 8.37 6.98 745173-5 25 (53.09) 48.77) (17.27) 470 (11.94) Plastic, Black] A2073-NDt 3.65 3.05 748678-3 
, 2.090 1.920 680 (7.11) Metal Plated | A23653-ND 4.38 3.65 745833-9 2738 1.920 300 
5 a i F - di a 
(63.09) (48.77) (1727) | 350 Diecast Monae v0Be > RBA, Pasta area ene 470 (11.94) |Plastic, Black | A2074-NDt 435 3.63 | 748678-4 
(8.89) Metal Plated [Bcceeong aus iy ganeSast Tt Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets. (Continued) 
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AMP Hoods (Cont.) 
Electronics 
No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter Descrip.| Digi-Key Price Each | AMP of Inch (mm) Diameter |Description] Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig. | Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 «(| Part No. 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant Unshielded Dataphone 
9 | .755 (19.18)  .635 (16.13) -160 (4.06) Plastic | AQ001-ND0 =2.77 2.31 | 207467-1 : 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) .320 (8.13) Plastic | A9002-NDO 3.40 ~—-2.84 | 207470-1 6 15 | 1.575 (40.01) 1.312 (33.32) | .400 (10.16) | Straight | A23603-ND 10.98 9.15 | 745122-2 
9 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) -390 (9.91) Plastic | A9003-ND0 349 2.91 | 207345-1 25 | 2.115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500(12.7) | Straight | A23602-ND 9.75 8.13 | 745121-2 
-640 (16.26) Straight : 1.906 (48.41) 1.672 (42.47) | .550 (13.97) | Straight 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) 4 Plastic | A9004-ND0 3.60 3.00 | 207473-1 \ z 
} 405 (10.28) 90 7 | 25 | 5 066 (52.48) 1.396 (35.46) | .550(13.97)| go» | A28604-NDO 6.09 5.08 |) 745306-1 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) -490 (12.45) Plastic | A2060-NDO 3.63 3.03 | 207476-1 © RoHS Compliant 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
9 | .755 (19.18)  .635 (16.13) -160 (4.06) Plastic | A23621-ND 343 2.86 | 207908-1 No. Dimensions Max. Cable 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) -320 (8.13) Plastic | A23622-ND 4.29 3.58 | 207908-4 of Inch (mm) Diameter | Descrip. Digi-Key Price Each | AMP 
2 | 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A23623-ND 3.63 3.03 | 207908-7 Fig.|Pos.| A B C | inch (mm) | (Type) Part No. 1 25 | PartNo. 
37 | 2.268 (57.61) 770 (19.56) phere Plastic | A23617-ND 4.56 3.80 | 1-207908-0 Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
i: 1.625 750 620 .256 
0 RoHS Compliant 9| c4i.28) (1005) (18.75) | (eso) | Plaste | Az9627-ND 273 2.28 | 205729-1 
No. | Dimension Max. Cable 1.625 750 620 256 
of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP 9 (41.28) (19.05) (15.75) (6.50) Plastic A32178-NDO 2.55 2.13 | 5205729-1 
Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
1.250 1.073 580 320 : 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) 15 (31.75) (27.25) (14.73) (8.13) Plastic A23632-ND 4.26 3.55 | 206393-1 
.225 (5.72) Die Cast A2015-ND 23.73 19.78 | 745652-4 7655 1075 a aH 
-300 (7.62) Die Cast A2016-ND 14.82 12.35 | 745652-3 8 | 15 ; : ‘ ‘ Plasti A23628-ND 3.33 2.78 | 205730-1 
15 | 2310 (58.67) | 375 (9.53) | Die Cast | A2017-ND 13.89 1158 | 745652-2 (41.28) (27.25) (15.75) | (8.13) | "Aste oe: 
-430 (10.92) Die Cast A2036-ND 14.43 12.03 | 745652-1 1.625 1.615 620 420 : 
3 280(7.11) | DieCast | A2023-ND 17.61 14.68 | 745653-5 25 | (41.28) (41.02) (15.75) | (10.67) | Plastic | — A28626-ND 2.50 2.09 | 205718-1 
.355 (9.02) Die Cast A2024-ND 17.67 14.73 | 745653-4 1.625 2.263 620 490 
25 | 2.850 (72.39) | .430 (10.92) Die Cast A2025-ND 17.43 14.53 745653-3 37 44 28 57 43 45 5 12 45 Plastic A32179-NDO 3.84 3.20 | 5205731-1 
“480 (12.19) | Die Cast | A23672-ND 19.98 1665 | 745653-2 (41.28) (67.48) (15.78) | (12.45) 
530 (13.46 Die Cast A23671-ND 17.61 14.68 | 745653-1 1.625 2.168 730 600 
{ } 50 (41.28) (55.07) (18.54) | (15.24) Plastic A23630-ND 3.87 3.23 | 205732-1 
No. Dimensions Max. Cable Z 7 A = 
a Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP Straight /45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
Fig.|Pos. A B C | Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 9 1.625 .750 620 .256 Plast A23633-ND 2.88 2.40 | 208478-1 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) eens 3 ; : 
1.550 826 1.750 .350 1.250 1.615 580 420 " 
15 | (39.37) (20.98) (44.45) | (8.89) _| Plastio. Gray | 2055-ND 3.99 3.33 | 206471-1 8 | 25) (3175) (41.02) (14.73) | (10.67) | Plastic A23625-ND 12.24 10.20 | 1-206478-2 
2.090 826 1.750 | 335 i 7 : 1.625 1.615 620 420 
og | 0309)_(20.98) (44.45) | (851) Plastic, Gray (RAZDSGSUD) 8.99 8.88" |) 20847201 25 | 43.28) (41.02) (15:75) | (10.67) | Plastic | 28635-ND 277 2.31 | 206478-3 
2.090 826 1.750 460 ' : 
4 (53.09) (20.98) (44.45) | (11.68) Plastic, Gray | A2057-ND 3.96 3.30 745134-1 0 RoHS Compliant 
2.738 826 1.750 675 q No. Dimensions Max. Cable 
37 Plastic, Gray | A2058-ND 4.26 3.55 745081-1 
(69.55) (20.98) (44.45) | (17.15) of Inch (mm) Diameter |Description| Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. A B Inch Ty Part No. 1 25 Part No. 
50 rare ae dee ae Plastic, Gray | A2059-ND 435 3.63 | 745082-1 EIS nce (eum SE (type) Wear No babies 
(67.16) (28.83) (44.45)| (19.69) Unshielded Low Profile for Jacketed Cable — RoHS Compliant 
No. | Dimension Max. Cable .732 (18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8.38) | Straight | A23592-ND+0 7.44 6.20 | 745547-1 
of Inch (mm) Diameter Description Digi-Key Price Each | AMP 9 = —_ .330 (8.38) go° A23594-NDt0 3.30 2.75 | 745550-1 
Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 =| PartNo. 9 . 
Plastic Shield (Hardware Included) 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight | A23595-ND+0 9.87 8.23 | 745553-1 
9 782 (19.86) 250 (6.35) with Screws A2051-ND 210 1.75 | 749914-2 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | .550 (13.97) ) Straight | A23596-ND+0 3.12 2.60 | 745560-1 
5 without Screws A23608-ND 273 2.28 | 750100-1 + To be used with HDE connectors only. RoHS Compliant 
15 | 1.105 (28.07) | .380 (9.65) with Screws A2052-ND 2.04 1.70 | 749915-2 
25 | 1.650 (41.91) | .460(11.68) | with s A2053-ND 213 1.78 | 749626-2 Le Dimension 
-850 (41.91) | 460 (11.68) | _ with Screws : : of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Plastic Shield with Connector (Hardware Included) Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
Recpt./HDP-20 A32176-NDO 5.31 4.43 | 1-749812-1 Unshielded Plastic Slide-On Back Covers — RoHS Compliant 
5 | 25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) Plug/HDE-20 A32175-NDO 6.36 5.30 | 749809-9 
Reopt /HDE-20 A32177-NDO 6.45 5.38 | 749813-8 10 25 1.482 (37.64) A23600-NDO 4.69 3.91 | 745530-3 
RoHS Compliant © RoHS Compliant 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
¢ Material: Aluminum Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield Split-Ring Ferrules — RoHS Compliant 
¢ Material and Finish: 9/15 .225 - .240 (5.72 - 6.10) A2011-NDO 38 32 745508-3 
Outer Ferrule: Copper, plated 100y minimum tin 9/15/50 .370 - .375 (9.40 - 9.53) A2019-NDO 38 32 745508-6 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50y tin over copper Inner Crimp Ferrules 
9 .280 (7.11) A23572-ND 1.61 1.34 3-745129-4 
SPLIT RING FERRULE 7 = 
Inner Crimp Ferrules — RoHS Compliant 
Ground wire: {rent bral 12 be bolder 9/50 240 (6.10) A32165-NDO 1.28 1.07 7-745129-0 
Fa > sround wire 9 .280 (7.11) A32171-NDO 1.50 1.26 7-745129-9 
9/50 .365 - .370 (9.27 - 9.40) A32164-NDO 1.61 1.35 6-745129-9 
15/37 .350 (8.90) A32170-NDO 65 55 7-745129-2 
15/37 430 (10.92) A32166-NDO 1.36 1.13 7-745129-1 
37 525 (13.34) A82174-NDO 3.17 2.65 7-745129-6 
CRIMP FERRULE Outer Crimp Ferrules — RoHS Compliant 
9/15/25/37/50 .240 (6.10) A32172-NDO 88 13 3-745130-8 
9/15/25/37 .280 (7.11) A32169-NDO 1.05 88 4-745130-5 
9/15/50 .365 - .370 (9.27 - 9.40) A32167-NDO 2.00 1.67 4-745130-0 
15/25/37/50 .350 (8.90) A32173-NDO 60 50 3-745130-9 
15/25/37/50 430 (10.92) A82168-NDO 78 65 4-745130-1 
37/50 .240 (6.10) A82163-NDO 54 45 2-747580-3 


RoHS Compliant 
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tyco Conn. Used w/ Dim.-A Digi-Key Price Each | AMP 
ee Fig. | AMP Series Finish Thread Inch (mm) Part No. 1 25 =| PartNo. 
Electronics aa Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 
AMPLIMITE® 1 | HD Plastic _| Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | __A9005-ND 1.68 1.41 | 207952-1 
. HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) A23427-ND 2.05 1.71 | 745563-1 
Accessories / Hardware tiessctersse noes Hoe | clear chromate 4-40 250(635) | ags426ND «1.88158 | 7456699 
HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) A9006-ND 1.75 1.46 | 205817-1 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) A32020-NDO 1.67 1.40 | 5205817-3 
> 188 (4.78) 2 HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 .312 (7.92) A24835-ND 85 72 | 205817-8 
RS HD/HDF Yellow Chromate 4-40 560 (14.22) A9007-ND 1.70 1.42 | 207719-1 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 560 (14.22) A23423-ND 1.74 1.45 | 207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 560 (14.22) A32023-ND0 1.64 1.37 | 5207719-3 
® HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) 560 (14.22) A32026-NDO 2.85 2.38 | 5747223-3 
187 (4.75 Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) A23426-ND 1.59 1.33 | 207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate |M2.6 (Metric), Female (4-40 Male) | .312 (7.92) A23432-ND 1.41 1.18 | 749765-3 
2 HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) A23430-ND 1.05 -88 | 748270-2 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 312 (7.92) A23431-NDt 572.70/500 | 748558-4 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) A1236-ND 1.05 95 | 745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
HDE/ Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) A9008-ND 65 .55 | 205980-1 
3 HDP Yellow Chromate 4-40 .200 (5.08) A23420-ND 1.23 1.03 | 745136-1 
Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) A32021-NDO fa .61 | 5205980-4 
o Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated — RoHS Compliant 
A Ses) i if Q 4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 = A23593-NDt0 2.77 2.31 | 747784-3 
400K> 7 eit Pi te Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) 
(10.16)4 supplied) 5 | HO/HDE — | Yellow Chromate 4-40 410 (10.41)| -A32022-NDO 255 213 | 5206514-1 
< ate x28) HDF/HDP | Yellow Chromate 4-40 560 (14.22)}  A23440-ND 291 2.43 | 206514-6 
(Gustotter cupoliga) deep + Bulk packed and with captivated star washer. No additional hardware included. RoHS Compliant 
No. of Dimension -A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions Description Thread Inch (mm) Part No. 1 25) Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching _ -160 (4.06) A23453-NDO 4.42 3.69 747080-2 
aa 6 9-37 Rear-Panel Latching _ -190 (4.83) A23451-NDO 1.04 87 745245-2 
) SS (Bp to y) <£— ; y 9-37 Front-Panel Latching — -250 (6.35) A23452-ND0 83 69 745286-2 
See ean 5 ) ii Eatching Blocks - Threaded Hole - Zinc — RoHS Compliant 
400, l 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) A23449-NDO 2.63 219 745403-8 
(10. 4% f fatching Blogs ; 7 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -220 (5.59) A23450-NDO 6.96 5.81 747717-2 
parately) 9-37 Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) A23447-NDO 1.27 1.06 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 -250 (6.35) A23448-ND0 1.27 1.06 208101-8 
RoHS Compliant 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. i) 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel — RoHS Compliant 
8 = With Mounting Ears A23445-NDO 3.75 3.13 745255-2 
9 9-37 Spring Latch A23446-NDO 1.70 1.42 745779-2 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
10 - Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) A23441-ND 2.31 1.93 206942-1 
0 RoHS Compliant 
Style 1: Can be used with cable clamps No. of Thread Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
that do not extend beyond the front flange Fig. | Positions | Style# | Size A B Part No. 1 25 Part No. 
i le or on connectors without Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
; : 9 1 4-40 1.397 (35.48) -490 (12.45) A23433-ND 3.27 2.73 745404-1 
ph papas ppd tes 15 2 2-56 | 1.725 (43.82) | 470 (11.94) A23436-ND 5.01 4.18 | 745583-1 
25 2 2-56 2.265 (57.53) -470 (11.94) A23437-ND 8.25 6.88 745584-1 
Style 3: Can be used on connectors without uM 25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A23438-ND 4.26 3.55 | 745584-3 
Gable. clamps:or with cable clamps. that do 37 1 4-40 | 2.913(73.99) | 490 (12.45) A32024-NDO 5.28 4.40 | 5745407-1 
not have the mounting ear configuration. 50 3 4-49 | 2819(71.60) | .575 (14.61) A23435-ND 834 «6.95 | 745578-3 
Fig. 13 0 RoHS Compliant 
#2-56 thread -157 No. of Dimensions - Inches (mm). Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions A B Part No. 1 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A32025-NDO 1.29 1.08 5747024-3 
12 15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A23458-ND 3.72 3.10 747025-3 
25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A32027-NDO 1.44 1.20 745776-4 
37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A23456-ND 1.71 1.43 745777-3 
Fig. 14 ig. 37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A32028-NDO 159 1.33 | 745777-4 
13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND*0 1.96 1.64 749087-2 
#2-56 UNC #2-56 Thread . : _ 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-NDO 3.27 2.73 750644-1 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-NDO 2.66 2.22 786585-2 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-NDO 4.08 3.40 750831-1 
Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-NDO 78 65 747746-1 
threed = Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-NDO 87 .73._:'| 7479731 
* Recommended for right-angle board mount connectors. 0 RoHS Compliant 
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No. Price No. Price 
OR MP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 

ws Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 

. . Female| 3844F-ND 827 7.13 4.85 | 180-044-272-030 Male | 180-78ME-NDO 12.92 11.14 7.58 | 180-078-113R001 

High Density D-Sub x 44 |Female| 3844FE-NDO 8.33 7.19 4.89 | 180-044-273L030 78 |Female|180-78F-ND 12.76 11.00 7.48 | 180-078-212-001 

F : Male | 3862M-ND 70.21 880 5.99 | 180-062-172-030 Female| 180-78FE-NDO 12.60 10.87 7.39 | 180-078-213R001 

Connectors 180 Series oo | Mae eee (028 888 8:00 | 180-082-1791000 Dip Solder High Density w/.065” Clinch Nuts, Board Side| 

ant ; emale i : 80 5. -062-272- Male | 7815M-ND 3.48 3.00 2.04 | 180-015-112-011 

e Compatinleiwithy:new. generation systains Female| 3862FE-NDO _—9.41_—«8.12_5.52 | 180-062-273L030 15| Male |7815ME-NDO 357 3.08 2.10 | 180-015-113R011 

from several computer manufacturers * Shells stamped Contacts For Male | 3878M-ND 78.39 15.85 10.78 | 180-078-172-030 Female] 7815FE-NDO 316 273 1.86 | 180-015-213R011 

have bright tin finish for EMI/RFI shielding igh Density D-Sub Male |3878ME-NDO 16.88 14.56 9.90 | 180-078-173L030 Male |7826M-ND 4904.23 2.88 | 180-026-112-011 

*Male connector shells have grounding ¢gnnectors 78 |cemale| 3878F-ND 14.09 1215 8.27 | 180-078-272-030 Male 7826ME-NDO 501 432 294 | 180-026-113R011 

indents * Reliable crimp snap-in contacts Female| 3878FE-NDO 11.84 10.21 _ 6.95 | 180-078-273L030 26 | omaie RABZeetN 545 470 320 | 180-026-212-011 

feature insulation grip for increased holding Contacts ; Female| 7826FE-NDO 555 479 3.26 | 180-026-219R011 
power * Contacts compatible with industry = Males aaaNeRG aoe BOR AT aOOdaeT OT 
standard crimp tools. Materials: Shell: Steel, Pin) 85P-ND — 43.09 | 180-001-170-001 Mie 7BA4ME- ND: B13 7024. 180.044. {SRO 
with bright tin over nickel. Insulator: Glass-filled — | Pin | 85PECT-NDO a MM 180-001-170L001 44 | sl RAAF. ND 0 8.03 a ne ten ono 
thermoplastic, UL rated 94V-0. Male Pin: Brass. Pin_| 85PETR-NDO 512.50/10,000 _ | 180-001-170L001 Female a 7 303 693 47 10-044-212-011 

Female Contact: Phosphor bronze. Contact Socket} 85S-ND = 13.09 | 180-002-170-001 emale -NDO 137. 77 | 180-044- 

Plating: gold over nickel (gold flash on entire Wire Size: 22-26 AWG — |Socket| 85SECT-NDO — 41.07 | 180-002-170L001 Male | 7862M-ND 70.64 9.18 6.24 | 180-062-112-011 

contact for solder cup and dip solder) Pin Dia.: .030” (.76mm) Socket! 8SSETR-NDO mee 180-002-170L001 62 uae Pee NDS ee ae a ee ee 

——= insertion/ Female| 7862FE-NDO ‘10.88 9.38 _ 6.38 | 180-062-213R011 

No of Stell 7 Binenslons (inch) ; Removal Tool |12020-ND 8767.55 5.14 | 180-901-170-000 Male |7878ME-NDO 15311320 8-98 | 180-078-113ROTT 

High Densit 78 |Female| 7878F-ND 14.88 1283 8.73 | 180-078-212-011 

5 a ae _ 0.496 0.492 Crimp Tool TS080-NDN) 199.50 = — = — | 180-701-170-000 Female] 7878FE-NDO 14.99 12.93 _ 8.79 | 180-078-213R011 

- . . t Solder Cuj Dip Solder High Density w/ .250” Clinch Nuts, Board Side| 

44 DB-25 2.087 1.852 0.496 0.422 Male | T815M-ND Bia Tad 125 SOEAOD OT Male | 8815M-ND 3.48 3.00 2.04 | 180-015-112-021 

62 DB-37 2.732 2.500 0.496 0.422 Male | T815ME-NDO 229 197 1.34 | 180-015-103L001 Male | 8815ME-NDO 3.57 3.08 2.10 | 180-015-113R021 

78 DB-50 2.638 2.406 0.606 0.550 15 |eemale| T815F-ND 245 212 1.44 | 180-015-202-001 15 Tremale| 8815F-ND 3.07 265 1.81 | 180-015-212-021 

: Female| T815FE-NDO 263 2.27 _1.55 | 180-015-203L001 Female] 8815FE-NDO 3.16 2.73 1.86 | 180-015-213R021 

Crimp Dip Solder Male | T826ME-NDO 744 6.42 4.37 | 180-026-103L001 Male | 8826M-ND 490 4.23" 2.88 | 180-026-112-021 

oa E95) | PURER, 18 8 08 HGR | fox fte es Gn | saa 
lale - i é y -044- q E 3 k -026-212- 

44 lremale| T844FE-NDO 10.39 8.96 6.10 | 180-044-203L001 Female] 8826FE-NDO 5.55 4.79 3.26 | 180-026-213R021 

Sy Male | T862ME-NDO 11.16 9.62 6.54 | 180-062-103L001 Male | 8844M-ND 8.06 6.95 4.73 | 180-044-112-021 

Max Sasa 62 |Female| T862F-ND 11.74 1013 6.89 | 180-062-202-001 44 | Male |8844ME-NDO = 8.13 7.02 4.77 | 180-044-113R021 

Separately Below Female| T862FE-NDO 12.62 10.88 _7.40 | 180-062-203L001 Female] 8844F-ND 8.03 6.93 4.71 | 180-044-212-021 

D Solder Cup with .065” Clinch Nuts, Board Side Female| 8844FE-NDO 8.13 7.02 4.77 | 180-044-213R021 

r “O15 A0D Male | 8862M-ND 10.64 9.18 6.24 | 180-062-112-021 

Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type Male ToeennO af oS 1% eo g2 | Male | 8862ME-NDO 10.75 9.27 6.31 | 180-062-113R021 

= 15 |remale| 4815F-ND 363 313 2.13 | 180-015-200-011 Female| 8862F-ND 10.79 930 6.33 | 180-062-212-021 

No. Price ee ' ; ; Female| 8862FE-NDO 10.89.38 __6.38 | 180-062-213R021 

Bi Digi-Key Each NorComp Female| 4815FE-NDO 3.50 3.02 2.06 | 180-015-203L011 el te fe Ee 

i Male | 4826M-ND 71.51 9.93 6.75 | 180-026-102-011 ; . ; 

bins|alyned|ihartiNo: cea Os OO Ear: Male |4826ME-NDO 8 31.«7.17~-«4.88 | 180-026-103L011 | Male | 8878ME-NDO 15.31 13.20 8.98 | 180-078-113R021 

Crimp 26 |remale| 4826F-ND O11 785 5.34 | 180-026-202-011 78 |Female| 8878F-ND 14.88 1283 8.73 | 180-078-212-021 
Male | 815V-ND 791 1.65 1.13 | 180-075-172-000 Female| 4826FE-NDO 741 639 4.35 | 180-026-2031011 Female| 8878FE-NDO ‘15.31 13.20 8.98 | 180-078-213R021 

45 | Male | 815ME-NDO 2.05 1.77 1.21 | 180-015-173L000 Male | 4844-ND 70.21 8.80 5.99 | 180-044-102-011 Dip Solder High Density w/.250” Clinch Nuts, Mating Side 
Female] 815F-ND 1.91 1.65 1.13 | 180-015-272-000 Male |4844ME-NDO 9.84. 8.49_—«5.77 | 180-044-103L011 Male ] 9815M-ND 3.48 3.00 2.04 ] 180-015-112-031 
Female} 815FE-NDO 2.05 1.77 __1.21 | 180-015-2731.000 44 |Female| 4844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-011 45 | Male |9815ME-NDO = 3.57 3.08 2.10 | 180-015-113R031 
Male | 826M-ND 5.90 5.09 3.46 | 180-026-172-000 Female| 4844FE-NDO 11.26 9.71 6.61 | 180-044-203L011 Female| 9815F-ND 3.07 2.65 = 1.81 | 180-015-212-031 

og | Male | 826ME-NDO 6.03 5.21 3.54 | 180-026-173L000 Male |4862M-ND 72.53 10.80 7.35 | 180-062-102-017 Female| 9815FE-NDO 3.16 2.73 _ 1.86 | 180-015-213R031 
Female] 826F-ND 6.39 5.51 3.75 | 180-026-272-000 62 Male | 4862ME-NDO 12.03 10.37 7.05 | 180-062-103L011 Male | 9826M-ND 4.90 4.23 2.88 | 180-026-112-031 
Female| 826FE-NDO 6.54 5.64 3.84 | 180-026-273L000 Female| 4862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-011 26 Male | 9826ME-NDO 5.01 4.32 2.94 | 180-026-113R031 
Male | 844M-ND 6.87 5.93 4.03 | 180-044-172-000 Female| 4862FE-NDO 13.49 11.63 7.91 | 180-062-203L011 Female| 9826F-ND 5.45 4.70 3.20 | 180-026-212-031 

44 | Male | 844ME-NDO 7.33 6.33 4.30 | 180-044-173L000 Male | 4878M-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-078-102-011 Female| 9826FE-NDO 5.55 4.79 3.26 | 180-026-213R031 
Female| 844FE-NDO 7.46 6.44 4.38 | 180-044-273L000 7g | Male |4878ME-NDO 16.97 14.63 9.95 | 180-078-103L011 Male | 9844M-ND 8.06 6.95 4.73 | 180-044-112-031 
Male | 862M-ND 8.76 7.55 5.14 | 180-062-172-000 Female| 4878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-011 44 |_Male | 9844ME-NDO 8.13 7.02 4.77 | 180-044-113R031 

62 | Male | 862ME-NDO 9.36 8.08 5.49 | 180-062-173L000 Female| 4878FE-NDO 11.84 10.21 6.95 | 180-078-203L011 bem ane an oa nt ey 
Female| 862FE-NDO 8.54 7.37 5.01 | 180-062-273L000 Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side male = : : : ere 
Male | 878M-ND 15.65 13.49 9.18 | 180-078-172-000 Male | 5815M-ND 328 2.83 1.93 | 180-015-102-021 Male |BeG2 Mine) 10.64 9.18 6.24 | 180-062-112-031 

7q | Male |878ME-NDO 16.01 13.81 9.39 | 180-078-173L000 jg | Male |5815ME-NDO = 3.16 2.72 1.85 | 180-015-103L021 62 |, Male REED 1025 O27 Gat | 180-0621 13R08 
Female| 878F-ND 10.72 925 6.29 | 180-078-272-000 Female| 5815F-ND 3.63 313 2.13 | 180-015-202-021 ‘amale z Snes ; +OG2-212" 
Female| 878FE-NDO 8.54 7.37 _ 5.01 | 180-078-273L000 Female| 5815FE-NDO 3.50 3.02 2.06 | 180-015-203L021 Female} 9862FE-NDO __10.88__9.38_6.38 | 180-062-213R031 

- - = - Male | 5826NE-ND Ti 519.93 6 75 1180-026-102-00T Male | 9878M-ND 15.23 13.13 8.93 | 180-078-112-031 

Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side Male |9878ME-NDO 15.31 13.20 8.98 | 180-078-113R031 

Male | 1815M-ND 3.02. 2.60 1.77 | 180-015-172-010 26 Male | 5826ME-NDO 8.31 7.17 4.88 | 180-026-103L021 78 | 'e| 9878F-ND 14.88 12.83 373 480-078-212-031 
Male |1815ME-NDO 292 252 172 | 180-015-173L010 Female| 5826F-ND 911 7.85 5.34 | 180-026-202-021 emale : ; . 

45 | Male . : : Female| 5826FE-NDO 741 639 4.35 | 180-026-2031.021 Female] 9878FE-NDO 14.99 1293 8.79 | 180-078-213R031 
Female| 1815F-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-272-010 : E : : 

Female| 1815FE-NDO 2.92 2.52 1.72 | 180-015-273L010 Male ae a Are ty 130-044-1031021 esl bate 
Re, ESBS aa 44 |remale| 8844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-021 
ale -| . E i -026- 7 i ; ‘ haan ; A a 
26 |Female| 1826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-010 Female aN. pee ing get eo ae High Density 90° PC Mount 
Female| 1826FE-NDO 7.41 6.39 4.35 | 180-026-273L010 Male |S862ME-NDO 1203 1037 7.08 | 180-069-10aL001 : 
Male | 1844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-010 62 |Female| 5862F-ND 1763 15.20 10.34 | 180-062-202-021 D-Sub Connector 181 Series: 
4q | Male |ERIMENDOR) 8.20 7.08 4.81 | 180-044-173L010 Female| 5862FE-NDO 13.49 11.63 7.91 | 180-062-203L021 
| -044-272-1 B d é SPECIFICATIONS: 
Female} 1844F-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-272-010 Male | 5878M-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-078-102-021 : i 
Female | 1844FE-NDO 8.33 7.19 4.89 | 180-044-273L010 Male | 5878ME-NDO 16.97 14.63 9.95 | 180-078-103L021 ¢ Contact Rating: 5 Amps » Dielectric Strength: 1000V AC RMS 
Male | 1862M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-172-010 78 Female| 5878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-021 ¢ Insulation Resistance: 1000MQ «Contact Material: Phosphor 

62 Male | 1862ME-NDO 10.23 8.83 6.00 | 180-062-173L010 Female| 5878FE-NDO 11.84 10.21 6.95 | 180-078-203L021 Bronze * Contact Finish: Gold flash over Nickel * Operating 
Female] 1862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-010 ‘Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side Temperature: -55°C ~ 150°C _* Shell Material: Steel, Tin Plated 
Female| 1862FE-NDO 941 812 5.52 | 180-062-273L010 Male | 6815M-ND 308283 193 | 180-015-102-031 ¢ Insulations Material: Glass-Filled Polyester (UL 94V-0) »* Gender: 
Male [1878M-ND 78.39 15.85 10.78 | 180-078-172-010 15 | Male |6815ME-NDO 316 272 1.85 | 180-015-103L031 Receptacle (female) 

78 | Male )1878ME-NDO 16.88 14.56 9.90 | 180-078-173L010 Female| 6815FE-NDO 3.50 3.02 2.06 | 180-015-203L031 -.643 (16.33) ~ 
Female|1878FE-NDO ‘11.84 10.21 6.95 | 180-078-273L010 Male 1 6826M-ND Ti 51993 6 75 1180-026-102-031 $0 eons (114) 

Crimp with .250” Clinch Nuts, Board Side 26 | Male |6826ME-NDO 8.31 7.17 4.88 | 180-026-103L031 095 241) ol fy TYP: 
Male | 2815M-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-172-020 Female| 6826FE-NDO 7.41 6.39 4.35 | 180-026-203L031 wtp. | 

js | Male |2815ME-NDO 2.92 252 1.72 | 180-015-173L020 Male | 6844M-ND 70.21 880 5.99 | 180-044-102-031 — 5555: 
Female| 2815F-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-272-020 44 | Male | 6844ME-NDO 9.84849. «5.77 | 180-044-103L031 é4s) PRRs, 
Female| 2815FE-NDO 2.92252 1.72 | 180-015-273L020 Female| 6844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-031 el 
Male |2826M-ND 748 6.45 4.39 | 180-026-172-020 Female| G844FE-NDO 11.26 9.71 __6.61 | 180-044-203L031 I. 

og | Male | 2826ME-NDO 6.90 5.96 4.05 | 180-026-173L020 Male | 6862M-ND 12.53 10.80 7.35 | 180-062-102-031 4-40 UNC gs 
Female| 2826F-ND 7.74 668 4.54 | 180-026-272-020 62 Male | 6862ME-NDO 12.03 10.37 7.05 | 180-062-103L031 Insert Sq. 6) 

Female | 2826FE-NDO 7.41 639 4.35 | 180-026-273L020 Female] 6862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-031 2 Places 984 (24.99) —| 
Male | 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-020 Female| 6862FE-NDO 13.49 11.63 7.91 | 180-062-203L031 

44 | Male | 2844ME-NDO 8.20 7.08 4.81 | 180-044-173L020 Mala Bae 7s 120 sy ea ae Recommended PCB Layout : ZZ 
Female| 2844FE-NDO 8.33 7.19 4.89 | 180-044-273L020 4 ; , . -078- 200 964 (24.99) 450) 

Male 12862M-ND 70.21 8.80 5 99 1180-062-172-020 78 | Female| 6878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-031 608) QOL, a (11.43) lealee 

go | Male |2662ME-NDo 10.28 &83 6.0 | 180-062-17L020 Female] 6878FE-NDO 11.84 10.21 _ 6.95 | 180-078-203L031 CO 2OO 4 e oe ieee IF on 
Female | 2862F-ND 10.21 880 5.99 | 180-062-272-020 Dip Solder High Density 0.125 Sueitintie ioe (3.18)| Through Hole 4g} 
Female| 2862FE-NDO 9.41 812 5.52 | 180-062-273L020 Male | 180-15M-ND 238 2.05 1.40 ] 180-015-112-001 (3.18) —|Hs pee Nip bape oe 
Male |2878M-ND 78:39 15.85 10.78 1180-078-172-020 tg | Male |180-15ME-NDO 2.36 2.04 1.39 | 180-015-113R001 — (228) Typ. 213(30.81) 

78 | Male |2878ME-NDO 16.88 14.56 9.90 | 180-078-173L020 Female piB0gISEeND 200 1.73) 118 | 180+015-212-001 = , 

Female | 2878FE-NDO 41.84 10.21 6.95 | 180-078-273L020 Female| 180-15FE-NDO 1.98 1.71 1.16 | 180-015-213R001 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
: - ei ae Male | 180-26M-ND 3.68 3.18 2.16 | 180-026-112-001 Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Crimp with .250” Clinch Nuts, Mating Side Male |180-26ME-NDO 364 3.14 214 | 180-026-113R001 i 7 i 
Male [3815M-ND 3.02 2.60 1.77 | 180-015-172-030 26 | remale| 180-26F-ND 418 360 245 | 190-096-219-001 181 Series (.350" Footprint} 

15 | Male |3815ME-NDO = 2.92 2.62 1.72 | 180-015-173L030 Female| 180-26FE-NDO 4.12 3.55 _2.42 | 180-026-213R001 15 |Female PSTSRENO 298 257 1.75 | 181-015-212-171 
Female| 3815F-ND 3.02 260 1.77 | 180-015-272-030 Male 1180-44M-ND 655.565 3.85 | 180-044-112-001 26 | Female} 826RF-ND 845 7.29 4.96 | 181-026-212-171 
Female| 3815FE-NDO 292 252 1.72 | 180-015-273L030 Male | 180-44ME-NDO 648 559 380 | 180-044-113R001 62 | Female | 862RF-ND 12.17 10.50 7.14 | 181-062-212-171 
Male | 3826M-ND 748 645 4.39 | 180-026-172-030 44 Female| 180-44F-ND 6.53 5.63 3.83 | 180-044-212-001 NEW! 181 Series (.350” Footprint) — 

26 Male | 3826ME-NDO 6.90 5.96 4.05 | 180-026-173L030 Female| 180-44FE-NDO 6.44 555 3.78 | 180-044-213R001 RoHS Compliant NEW! 

Female] 3826F-ND 7.74 668 4.54 | 180-026-272-030 Male | 180-62M-ND 8.90 7.68 5.22 | 180-062-112-001 15 [Female] 815RFE-ND 3.27 283 1.92 | 181-015-213R171 

Female | 3826FE-NDO 7.41 6.39 4.35 | 180-026-273L030 Male | 180-62ME-NDO 880 7.59 5.17 | 180-062-113R001 26 |Female| 826RFE-ND 9.06 7.82 5.32 | 181-026-213R171 

a4 | Male |38440-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-030 82 |Female| 180-62F-ND 9.02 7.78 5.29 | 180-062-212-001 44 |Female| 844RFE-ND 9.79 8.44 5.74 | 181-044-213R171 

Male |3844ME-NDO «8.20. 7.08 4.81 | 180-044-173L030 Female| 180-62FE-NDO 8.90 7.68 _5.22 | 180-062-213R001 62_|Female| 862RFE-ND 13.68 11.80 8.02 | 181-062-213R171 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. No. 
ral NORCOMP of Digi-Key Price Each NorComp of Digi-Key Price Each NorComp 


: Pins) Type |Part No. it 10 = 100 | Part No. Pins) Type |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
Right Angle D-Sub Connectors gq | Mele [173-150MA-NDO 28.01 24.18 16.42 |173-050-112R141 g_|Female|174-109FE-ND 574 4.95 3.37 |174-£09-212-141 
173, 173E, 174, 174E, 175 and 176 Series Female|173-150FA-NDO 29.54 25.47 17.32 | 173-050-212R141 Female|174-109FEA-NDOt 6.32. 5.45 3.71 | 174-E09-213R141 

Male |174-115ME-ND 740 6.38 4.34 |174-E15-112-141 
Materials: S258 Series (202) Foor Male |174-115MEA-NDOt 8.13 7.02 4.77 |174-E15-113R141 
* Shell: Steel, zinc plated with yellow chromate Male |173-109ME-ND 4.76 410 2.79) 173-E09-112-141 15 Female |174-115FE-ND 7.54 6.50 4.42 |174-E15-212-141 
Insulator: Glass: Hlled thermoplastic, Ut rated 24V°0 g | Male |173-109MEA-NDOt 5.23 4.51 3.07 | 173-£09-113R141 Female|174-115FEA-NDOt 8.29 7.15 4.87 | 174-E15-213R141 
Se ee eee enya ans Female|173-109FE-ND 5.80 5.00 3.40 |173-E09-212-141 Male [174125ME-ND 9.66. 8.33 5.67 | 174-E25-112-141 
g: Female|173-109FEA-NDOt 6.38 5.50 3.74 |173-E09-213R141 ng | Male |174-125MEA-NDOt 10.53 9.08 6.18 | 174-£25-113R141 
Canncctor Dimensions (Inch) Male |173-115ME-ND 624 5.38 3.66 | 173-E15-112-141 Female| 174-125FE-ND 12.04 10.38 7.06 | 174-E25-212-141 
Size A B c tg | Male |178-115MEA-NDOt 6.86 5.92 4.03 | 173-£15-113R141 Female|174-125FEA-NDOt 13.24 11.42 7.77 | 174-E25-213R141 
9 1.213 984 0.494 Female |173-115FE-ND 7.95 6.85 4.66 | 173-E15-212-141 Male |174-137ME-ND 10.88 9.38 6.38 | 174-£37-112-141 
15 1.541 1.312 0.494 Female|173-115FEA-NDOt 8.74 7.54 5.13 |173-E15-213R141 37 | Male |174-137MEA-NDOf 11.96 10.32 7.02 | 174-E37-113R141 
25 2.088 1.852 0.494 Male 11734125ME-ND 850 7.33499 1173E254112-141 Female |174-137FE-ND 13.40 11.55 7.86 | 174-E37-212-141 
7 2.729 2.500 0.494 Male |173125MEANDOt 9.35 806 5.48 |173-E95-113R141 Female|174-137FEA-NDOt 14.74 12.71 8.64 | 174-E37-213R141 
50 2.635 2.406 0.605 25 pence ‘ ; : spec aie Male |174-150ME-ND 23.14 19.95 13.57 | 174-E50-112-141 
Aste Poe a Ba pede gp | Male |174-1S0MEA-NDOt 26.46 21.95 14.93 |174-€50-113R141 
109 Be Male HESEGHMCHISMMM “1417 asa e5o 17a-FS7a47b-1ai Female| 174-150FE-ND 24.42 21.05 14.32 | 174-£50-212-141 
CGE ESI c Cy h . ata reran ee ean Female|174-150FEA-NDOt 26.86 23.16 15.75 | 174-E50-213R141 
; + ag i i : 7 - ae 

}—s—— 2} Liege Female|173-137FE-ND 15.72 13.55 9.22 | 173-£37-212-141 175 Serles'(.454" Footprint)'-\Tin ¢ 
A Female|173-137FEA-NDOt 17.29 14.91 10.14 | 173-E37-213R141 g | Male |175-109MA-NDO 5.77 4.98 3.39 | 175-009-112R151 
9 | Male |173-150MEA-NDOF 25.46 21.95 14.93 |173-£50-113R141 Female|175-109FA-NDO 13.53 11.66__7.93 | 175-009-212R151 
No. 5 Male |175-115MA-NDO 6.54 5.64 3.84 |175-015-112R151 

ae ; Female|173-150FEA-NDOt 26.86 23.16 15.75 | 173-E50-213R141 ; , | 

of Digi-Key Price Each —_—/ NorComp - . : 15 |Female|175-115F-ND 15.75 13.58 9.24 | 175-015-212-151 

Pins) Type |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 174E Series (.370” Footprint) - Yellow Chromate Female|175-115FA-NDO 15.76 13.59 9.24 |175-015-212R151 
173E Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate g | Male |1174-09ME-ND 3.42 2.95 2.01 | 174-£09-111-001 og | Male |175-125MA-NDO 8.04 6.93 4.72 |175-025-112R151 
Male RUGGIvORTERG aaa: BON B04 | 7aEOOATILOOI Female| 1174-O9FE-ND 455 3.93 2.67 | 174-E09-211-001 Female|175-125FA-NDO 19.78 17.05 11.60 |175-025-212R151 
9 : ' : Male [1174-15ME-ND 6.38 5.50 3.74 | 174-E15-111-001 Male |175-137M-ND 9.37 8.08 5.50 | 175-037-112-151 
Female| 1173-O9FE-ND 4.64 4.00 2.72 | 173-E09-211-001 15 
Female|1174-15FE-ND 6.55 5.65 3.85 | 174-E15-211-001 37 | Male |175-137MA-NDO 9.38 8.09 5.50 | 175-037-112R151 
Male |1173-15ME-ND 510 4.40 3.00 | 173-E15-111-001 7 
15 Male 11174-25ME-ND 8.87 7.65 521 1174-E25111-001 Female| 175-137F-ND 1747 14.80 10.07 | 175-037-212-151 
Female /iilgsal ShestD 6.09" 6.08 4.10 | 173-E15-211-001 25 48 9.90 6. Female|175-137FA-NDO 17.16 14.80 10.07 | 175-037-212R151 
Female| 1174-25FE-ND 11.48 9.90 6.74 | 174-E25-211-001 : : : 
Male |1173-25ME-ND 7.60 655 4.46 | 173-E25-111-001 7 ; 
25 |e Male |1174-37ME-ND 10.21 8.80 5.99 | 174-E37-111-001 176 Series (.545” Footprint) - Tin ¢ 
Female| 1173-25FE-ND 10.93 9.43 6.41 | 173-£25-211-001 7 
Female|1174-37FE-ND 13.02 11.23 7.64 | 174-E37-211-001 9 |Female|176-109F-ND 11.37 9.80 6.67 | 176-009-212-151 
Male |1173-37ME-ND 10.47 9.03 6.14] 173-E37-111-001 
37 | male ATED i664 dado. 948 | t7eearoitcaol so | Male [1174-S0ME-ND 11.80 10.18 6.92 /174-E50-111-001 45 | Male [176-115M-ND 612 5.28 3.59 |176-015-112-151 
Nae TERETE 7 PUCETEUETYS RESIN Female|1174-50FE-ND 21.23 18.30 12.45 | 174-E50-211-001 Female|176-115F-ND 12.30 10.60 7.21 | 176-015-212-151 
eae ‘ ‘ : peabeas i i ji 25 |Female|176-125F-ND 15.89 13.70 9.32 | 176-025-212-151 
50 | -emale| 1173-50FE-ND 23.14 19.95 13.57 |173-E50-211-001 174E Series {.370" Footprint) - Tin OiNEW! Rolls Conisilant”  ® Siosi Bracke wali 40 Siow Lock 
Es 7 -EN0-4 49. ! Rol ‘omplian ort Bracket with 4- crew Loc! 
173E Series (.283” Footprint) - Tin g | Male |1174-109ME-ND = 3.10 2.68 1.82 | 174-£09-112-001 +Nickel Shell + Long Bracket with 4-40 Screw Lock 
Female|1174-109FE-ND 415 3.58 2.44 | 174-£09-212-001 
g | Male |1173-109ME-ND = 3.16 2.73 1.86 | 173-E09-112-001 15 | Male [TI74-115MEND 580 5.00 3.40] 174-E16-112-001 : 
Female] 1173-109FE-ND 4.21 3.63 2.47 | 173-£09-212-001 Female|1174-115FE-ND 5.95 513 3.49 |174-£15-212-001 177 Series 
45 | Male (MSaUEME NO 464 4.00 2.72) 173-615-112-001 og | Male [1174-125ME-ND 8.06 6.95 4.73] 174-£25-112-001 Materials: 
Female MMMCaSHENOES 6.35 6.48 3.73 | 178-E15-212-001 Female|1174-125FE-ND 10.44 9.00 6.12 | 174-E25-212-001 + Shell: Steel, zinc with tin plating: or plastic 
25 | Male Uilgecwauem 890 5.95 4.05) 173-625-112-001 gz | Male [1174-137ME-ND 9.28 8.00 5.44 ]174-E37-112-001) | insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 
Female/1173-125FE-ND 9.95 8.58 5.84 | 173-E25-212-001 Female|1174-137FE-ND 11.80 10.18 6.92 | 174-E37-212-001 + Stamped Contacts: Cupronickel alloys 
37 Male |1173-137ME-ND 9.51 8.20 5.58 | 173-E37-112-001 50 Male |1174-150ME-ND 91.23 18.30 12.45 | 174-E50-112-001 Plating: Gold over nickel on mating area, tin/lead on solder tails 
Female| 1173-137FE-ND 14.12 12.18 8.28 | 173-E37-212-001 Female|1174-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 174-E50-212-001 teense Dimensions (Inch) 
59 | Male ]1173150ME-ND 21.23 18.30 12.45 | 173-E50-112-001 174E Series (.370” Footprint) « Yellow Chromate* sie A 7 7 
Female|1173-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-E50-212-001 9 7298 7984 7436 
Male |174-09ME-ND 5.02 4.33 2.95 |174-£09-111-141 : d E 
173 Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate* Male |174-09MEA-NDO 552 4.76 3.24|174-£09-111R141 15 1.556 1.312 0.763 
gz | Male |173-37M-ND 43.28 11.45 7.79 | 173-037-111-141 © | cemale|174-09FE-ND 615 5.30 3.61 | 174-£09-211-141 s ar use — 
Female| 173-37F-ND 18.85 16.25 11.05 | 173-037-211-141 Female |174-O9FEA-ND 6.76 5.83 3.97 | 174-£09-211R141 ° : - 
173E Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate* Male |174-15ME-ND 798 6.88 4.68 | 174-E15-111-141 —a 7 age 
tg. | Male |174-15MEA-NDO = 8.77 7.57 5.18 | 174-E15-111R141 re = : 
igh Ce UATE B08 eae 208 ITS A AE Female|174-15FE-ND 8.15 7.03 4.78 | 174-£15-211-141 a |@ Ge BS) O| x 
9 | Male (COMES Gay 558 482 9.28 | 173-209-111 R141 Female|174-15FEA-NDO 8.96 7.73 5.26 | 174-E15-211R141 rw mi — 
Female| 173-O9FE-ND 6.24 5.38 3.66 | 173-E09-211-141 Male AGE MN 4047 903 644 47a EOSHAAAd X= .452-Plastic shell Saiest12 
Female| 173-O09FEA-NDO 6.86 5.92 4.03 | 173-E09-211R141 Male 174-25MEA-NDO 1152 9.93 6.76 |174-E25-111R141 -496-Metal shell 
SME “F164 11- 25 ; ; : 
Male ee en ED BID B78 08) feel ott at Female|174-25FE-ND 13.08 11.28 7.67 | 174-£25-211-141 Hole rc 
15 | Male SEMEN O79 5.860 3.09) 17S F15-11RI4 Female|174-25FEA-NDO 14.39 12.41 8.44 | 174-£25-211R141 @G.120 pattern @F o75 0 oe 
Female| 173-15FE-ND 8.58 7.40 5.04 |173-E15-211-141 Male 1174-37ME-ND 11.80 10.18 692 1 174-637-4111-141 iofb ge — Sele aLt 
Female|173-15FEA-NDO 9.44 8.14 5.54 | 173-E15-211R141 Male |174-37MEA-NDO 12.98 11.20 7.62 |174-E37-111R141 A a E109 ie a y/o Ma 
Male |173-25ME-ND 919 7.93 5.39) 173-£05-111-141 37 | - amale|174-37FE-ND 1462 1260 857 | 174-£97-211-141 047 Cc 288 thot 
os | Male )173-25MEA-NDO = 10.11 8.72 5.93 | 173-E25-111R141 Female|174-37FEA-NDO 16.08 13.86 9.43 | 174-E37-211R141 neti Digi-Key mCSEREH oreo 
Female] 173-25FE-ND 12.53 10.80 7.35 | 173-E25-211-141 Male ]174-50ME-ND 13.40 11.55 7.86 | 174-E50-111-141 Pins | Type | Part No. 1 10 400 | Part No. 
Female|173-25FEA-NDO 13.78 11.88 8.08 | 173-E25-211R141 | Male |174-50MEA-NDO 14.74 12.71 8.64|174-E50-111R141 - - - 
Male |173-37ME-ND 12.06 10.40 7.08 | 173-E37-111-141 °° Teemale|174-SOFE-ND 28.14 19.95 13.57 |174-50-211-141 #990 Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps: 
a7 | Male |173-37MEA-NDO 18.27 11.44 7.78 | 173-€97-111R141 Female|174-50FEA-NDO 25.46 21.95 14.93 | 174-E50-211R141 and.120" Diameter Hole) 
Female|173-37FE-ND 17.14 14.78 10.05 | 173-£37-211-141 174 Series (.370” Footprint) - Tin* g | Male )177-709M-ND 12.70 10.95 7.45 | 177-009-112-161 
Female|173-37FEA-NDO 18.85 16.26 11.06 | 173-E37-211R141 Female|177-709F-ND 7.83 6.75 4.59 | 177-009-212-161 
59 | Male |173-SOMEA-NDO 25.46 21.95 14.93 | 173-50-111R141 9 sel area ae | a ap omctenl js | Male | 177-715M-ND 14.50 12.50 8.60 | 177-015-112-161 
Female|173-SOFEA-NDO 26.86 23.16 15.75 | 173-E50-211R141 —— ; Female | 177-715F-ND 14.91 12.85 8.74 | 177-015-212-161 
775 Sante (:a85" Konkona Wink Male aes oNEND) B15, 2.08" 78!) ATA 015-112-141 og | Male [17-725M-ND 9.28 8.00 5.44 ]177-025-112-161 
eries (.. ootprint) - Tin 15 | Male |174-115MA-NDO = 8.967.73 5.26 | 174-015-112R141 Female|177-725F-ND 14.79 1275 8.67 |177-025-212-161 
9 Male |173-109MA-NDO 5.17 4.46 3.03} 173-009-112R141 Female|174-115FA-NDO 9.12 7.87 5.35 | 174-015-212R141 Male |177-737M-ND 19.02 16.40 11.16 | 177-037-112-161 
Female|173-109FA-NDO 7.02 6.05 _ 4.12 | 173-009-212R141 og | Male (gg oMonoume 11.68 10.07 6.85 | 174-025-112R141 57 | Female] 177-737F-ND 17.57 15.18 10.31 |177-087-212-161 
Male |173-115M-ND 6.87 5.93 4.03 | 173-015-112-141 Female|174-125FA-NDO 14.58 12.57 8.55 | 174-025-212R141 .590" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 
15 | Male |173-115MA-NDO = 7.56 6.52 4.44 | 173-015-112R141 Male )174-137M-ND 11.98 10.33 7.03 | 174-037-112-141 and 4-40 Flush Insert) 
11 5FA- 015: Male |174-137MA-NDO © 13.17 11.36 7.73 | 174-037-112R141 
Female| 173-115FA-NDO 9.60 8.28 5.63 | 173-015-212R141 37 ‘Male ESSE ead. lecs) aya ae aT 
5 q =005- Female] 174-137F-ND 14.73 12.70 8.64 | 174-037-212-141 g jee ; : ; 
Male |173-125MA-NDO 10.27 8.86 6.03 | 173-025-112R141 romate RANGE Sata “eae 477inne-o1di71 
4 D5 F- -025-219- Female|174-137FA-NDO 16.21 13.97 9.50 | 174-037-212R141 ema’ i : E 
25 | Female] 173-125F-ND 12.70 10.95 7.45 | 173-025-212-141 Male (EHENEND 580 500 30: TROBE 
peg a Male |174-150MA-NDO 28.01 24.15 16.42 | 174-050-112R141 15 : : : 
Female|173-125FA-NDO 13.97 12.05 8.20 | 173-025-212R141 50 Female Reet ae” esq. 37a laapiBo ea 
Mate 1473-437M-ND 1204 10.63 7.16 1173-087-4119-141 Female|174-150FA-NDO 29.54 25.47 17.32 | 174-050-212R141 : : : 
: : : - = - —— og | Male | 925M-ND 11.25 970 6.60] 177-025-112-171 
a7 | Male |173-137MA-NDO 18.43. 11.58 7.88 | 173-037-112R141 174E Series (.370” Footprint) - Tin Female | 325F-ND 7.71 6.65 4.53 | 177-025-212-171 
Female|173-137F-ND 17.28 14.90 10.14 | 173-037-212-141 g | Male |174-109ME-ND 4.70 4.05 2.76 | 174-E09-112-141 37 |Female| 337F-ND 1218 10.50 7.14 | 177-037-212-171 
Female] 173-137FA-NDO 19.01 16.39 11.15 | 173-037-212R141 Male |174-109MEA-NDO¢ 5.17 4.46 3.03 | 174-E09-113R141 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IN NORCOMP 


Right Angle D-Sub Connectors (Cont.) 
177 Series (Cont.) 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. i] 10 100 | Part No. 
590" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 
and 4-40 Hex Standoff) 
g | Male )177-809M-ND 5.22 4.50 3.06 | 177-009-112-181 
Female | 177-809F-ND 5.74 4.95 3.37 | 177-009-212-181 
ys | Male |177-815M-ND = 6.26 = 5.40 3.68] 177-015-112-181 
Female | 177-815F-ND 6.67 5.75 3.91 | 177-015-212-181 
25 Male |177-825M-ND 7.19 6.20 4.22 | 177-025-112-181 
Female | 177-825F-ND 7.95 685 4.66 | 177-025-212-181 
37 Male |177-837M-ND 8.70 =7.50 5.10 | 177-037-112-181 
Female|177-837F-ND 10.15 8.75 ~—-5.95 | 177-037-212-181 
-590" Footprint (Plastic Shell with .120" Diameter Hole) 
9 Male |177-509M-ND 4.84 94.18 2.84 | 177-009-110-061 
Female | 177-509F-ND 6.00 5.18 3.52 | 177-009-210-061 
15 Male |177-515M-ND 6.41 95.53 3.76 | 177-015-110-061 
Female | 177-515F-ND 8.44 7.28 4.95 | 177-015-210-061 
25 Male |177-525M-ND 5.19 4.48 3.05 | 177-025-110-061 
Female | 177-525F-ND 7.83 6.75 4.59 | 177-025-210-061 
37_| Male | 177-537M-ND 6.41 5.53 3.76 | 177-037-110-061 
Female|177-537F-ND 12.18 10.50 7.14 | 177-037-210-061 


.590" Footprint (Plastic Shell with 4-40 Flush Insert) 


9 Male | 409M-ND 6.84 5.90 4.02 | 177-009-110-071 
Female | 409F-ND 5.33 3.90 3.18 | 177-009-210-071 
15 Male | 415M-ND 815 7.03 4.78 | 177-015-110-071 
Female | 415F-ND 5.48 4.73 3.22 | 177-015-210-071 
05 Male | 425M-ND 6.29 5.43 3.69 | 177-025-110-071 
Female | 425F-ND 9.77 843 5.73 | 177-025-210-071 
37 Male | 437M-ND 7.60 6.55 4.46 | 177-037-110-071 
Female | 437F-ND 8.38 7.23 4.92 | 177-037-210-071 


-590" Footprint (Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff) 


9 Male | 177-609M-ND 5.92 5.10 3.47 |177-009-110-081 
Female | 177-609F-ND 5.02 4.33 2.95 | 177-009-210-081 
15 Male | 177-615M-ND 5.22 4.50 3.06 | 177-015-110-081 
Female|177-615F-ND 11.37, 9.80 6.67 | 177-015-210-081 
05 Male | 177-625M-ND 6.55 5.65 3.85 | 177-025-110-081 
Female | 177-625F-ND 9.57 8.25 5.61 | 177-025-210-081 
37 Male | 177-637M-ND 7.63 6.58 4.48 | 177-037-110-081 
Female | 177-637F-ND 8.79 7.58 5.16 | 177-037-210-081 
Materials: 


182 Economy Series 
109 + 


* Shell: Steel, tin plating 

¢ Insulator: Glass-filled thermoplastic, 
UL rated 94V-0 

¢ Stamped Contacts: Brass 

© Plating: Gold flash on entire contact 


Connector Dimensions (Inch) ae 
Size A B t f =}500 
9 1.213 0.984 0.494 [ 
15 1.541 1.312 0.494 
25 2.088 1.852 0.494 LI 
37 2.729 2.500 0.494 318 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 4 10 100 |Part No. 


.318" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 
and .120" Diameter Hole) 


Male | 182-709M-ND 1.83 1.58 1.08 | 182-009-112-161 
9 Male | 182-709ME-NDOt 1.28 1.10 75 |) 182-009-113R161 
Female | 182-709F-ND 1.91 1.65 1.13 | 182-009-212-161 
Female | 182-709FE-ND0 1.34 1.16 —.79 |182-009-213R161 
Male | 182-715M-ND 212 1.83 1.25 )182-015-112-161 
15 Male | 182-715ME-NDOt 1.47 1.27 — .87 | 182-015-113R161 
Female | 182-715F-ND 2.29 1.98 1.35 )182-015-212-161 
Female | 182-715FE-NDO 1.60 1.38 94 | 182-015-213R161 
Male | 182-725M-ND 2.61 2.25 1.53 )182-025-112-161 
25 | Male | 182-725ME-NDOt 1.82 1.57 1.07 |182-025-113R161 
Female | 182-725FE-ND0 1.88 1.63 1.11 | 182-025-213R161 
Male | 182-737M-ND 3.65 3.15 2.15 )182-037-112-161 
37 Male | 182-737ME-NDOt 2.55 2.20 1.50 | 182-037-113R161 
Female | 182-737F-ND 3.80 3.28 2.23 )182-037-212-161 
Female | 182-737FE-NDOt 2.65 2.29 1.56 | 182-037-213R161 


.318" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 
and 4-40 Flush Insert) 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 

Pins | Type | Part No. 1 10 100 |Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 

15 Female | 182-915F-ND 2.29 1.98 1.35 |182-015-212-171 Male |183-915M-ND 2.32 2.00 1.36 | 183-015-112-171 
Female | 182-915FE-NDOt 1.60 1.38 .94 |182-015-213R171 15 Male |183-915ME-NDOt 2.55 2.20 1.50 | 183-015-113R171 
Male | 182-925M-ND 2.61 2.25 1.53 |182-025-112-171 Female | 183-915F-ND 241 2.08 1.42 | 183-015-212-171 

25 | Male | 182-925ME-NDOt 1.82 1.57 1.07 |182-025-113R171 Female |183-915FE-NDOt 2.65 2.29 1.56 | 183-015-213R171 
Female | 182-925FE-NDOt 1.88 1.63 1.11 |182-025-213R171 Male |183-925ME-NDOt 3.06 2.64 1.80 | 183-025-113R171 
Male | 182-937M-ND 3.65 3.15 2.15 |182-037-112-171 25 | Female | 183-925F-ND 2.87 2.48 1.69 | 183-025-212-171 

37 | Male | 182-937ME-NDOt 2.55 2.20 1.50 |182-037-113R171 Female |183-925FE-NDOt 3.16 2.73 1.86 | 183-025-213R171 
Female | 182-937FE-NDOt 2.65 2.29 1.56 |182-037-213R171 Male |183-937M-ND 4.21 3.63 2.47 | 183-037-112-171 

.318" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 37 Male ]183-937ME-NDOt 4.63 3.99 2.72 | 183-037-113R171 

and 4-40 Hex Standoft) Female | 183-937F-ND 4.35 3.75 2.55 | 183-037-212-171 
Female |183-937FE-NDOt 4.79 4.13 2.81 | 183-037-213R171 

Male | 182-809M-ND 1.83 1.58 1.08 |182-009-112-181 
Male |182-809ME-NDO+ 1.28 1.10 75 |182-009-113R181 590" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 

9 
Female | 182-809F-ND 1.91 1.65 1.13 |182-009-212-181 and 4-40 Hex Standoff) 

Female | 182-809FE-ND0 1.34 1.16 .79 |182-009-213R181 Male |183-809ME-NDOt 2.14 1.85 1.26 | 183-009-113R181 
Male | 182-815M-ND 2.20 1.90 1.30 )182-015-112-181 9 |Female | 183-809F-ND 2.03 1.75 1.19 | 183-009-212-181 

15 Male | 182-815ME-NDOt 1.53 1.32  .90 |182-015-113R181 Female | 183-809FE-NDO 2.23 1.93 1.31 | 183-009-213R181 
Female | 182-815F-ND 247 2413 1.45 |182-015-212-181 Male |183-815M-ND 2.52 218 1.48 | 183-015-112-181 
Female | 182-815FE-ND0 1.72 1.49 1.01 |182-015-213R181 45 | Male /183-815ME-NDOF 2.78 2.40 1.63 | 183-015-113R181 
Male | 182-825M-ND 2.78 240 1.64 |182-025-112-181 Female | 183-815F-ND 2.64 2.28 1.55 | 183-015-212-181 

95 Male | 182-825ME-NDOt 1.95 1.68 1.15 |182-025-113R181 Female | 183-815FE-NDO 2.90 2.51 1.71 | 183-015-213R181 
Female | 182-825F-ND 2.87 248 1.69 |182-025-212-181 Male |183-825M-ND 2.90 2.50 1.70 | 183-025-112-181 
Female | 182-825FE-ND 2.01 1.74 1.18 |182-025-213R181 205 Male |183-825ME-NDOft 3.19 2.75 1.87 | 183-025-113R181 
Male | 182-837M-ND 3.94 3.40 2.32 |182-037-112-181 Female | 183-825F-ND 2.99 2.58 1.76 | 183-025-212-181 

37 Male | 182-837ME-NDOt 2.71 2.34 1.59 |182-037-113R181 Female | 183-825FE-NDO 3.29 2.84 1.93 | 183-025-213R181 
Female | 182-837F-ND 3.97 3.43 2.33 |182-037-212-181 Male |183-837M-ND 444 3.83 2.61 | 183-037-112-181 
Female | 182-837FE-ND0 2.78 240 1.63 |182-037-213R181 37 Male |183-837ME-NDOt 4.88 4.21 2.87 | 183-037-113R181 

.318" Footprint (Metal Shell Fork Board Locks in Front Female |183;8377:ND 4.64 4.00 2.72 | 183-037-212-181 

Female | 183-837FE-NDO 5.10 4.40 3.00 | 183-037-213R181 


Hole and 4-40 Flush Insert) 


Male | 182-09M-ND 1.60 1.38  .94 |182-009-112-531 
g | Male | 182-09ME-NDo 1412 97 66 }182-009-113R531 
Female | 182-09F-ND 1.68 1.45  .99 |182-009-212-531 
Female | 182-09FE-ND0 118 1.02.70 |182-009-213R531 
Male | 182-15M-ND 1.83 1.58 1.08 |182-015-112-531 
45 | Male | 182-15ME-ND¢ 1.28 1.10 — .75 }182-015-113R531 
Female | 182-15F-ND 1.97 1.70 1.16 }182-015-212-531 
Female | 182-15FE-ND0 1.47 (1.27 87 |182-015-213R531 
Male | 182-25M-ND 2.12 1.83 1.25 |182-025-112-531 
5 | Male | 182-25ME-NDO 147° 1.27 87 }182-025-113R531 
Female | 182-25F-ND 2.23 1.93 1.31 |182-025-212-531 
Female | 182-25FE-ND 1.56 1.35 92 |182-025-213R531 
Male | 182-37M-ND 3.51 3.03 2.06 |182-037-112-531 
37 | Male | 182-37ME-NDO 2.46 212 1.44 }182-037-113R531 
Female | 182-37F-ND 3.65 3.15 2.15 |182-037-212-531 
Female | 182-37FE-ND0 2.55 2.20 1.50 |182-037-213R531 
NEW! RoHS Compliant t+ Nickel Shell 


183 Economy Series 


Materials: 


Shell: Steel, tin plating 

¢ Insulator: Glass-filled thermoplastic, 
UL rated 94V-0 

¢ Stamped Contacts: Brass 

Plating: Gold flash on entire contact 


.590" Footprint (Metal Shell Fork Board Locks in Front 
Hole and 4-40 Flush Insert) 


Male |183-09M-ND 1.48 1.28 — 87 | 183-009-112-531 
9 Male |183-09ME-NDO 1.63 1.41 96 | 183-009-113R531 
Female | 183-09F-ND 1.48 1.28 — 87 | 183-009-212-531 
Female |183-O9FE-NDOt 1.63. «1.41 _—_—.96 | 183-009-213R531 
Male |183-15M-ND 1.94 1.68 1.14 | 183-015-112-531 
15 Male |183-15ME-NDO 214 1.85 1.26 | 183-015-113R531 
Female | 183-15F-ND 2.20 1.90 1.30 | 183-015-212-531 
Female |183-15FE-NDOt — 2.42 2.09 ‘1.43 | 183-015-213R531 
Male |183-25M-ND 2.26 1.95 1.33 | 183-025-112-531 
05 Male |183-25ME-NDO 2.49 2415 1.46 | 183-025-113R531 
Female | 183-25F-ND 249 215 1.47 | 183-025-212-531 
Female |183-25FE-NDOt — 2.74 2.37 __1.61 | 183-025-213R531 
Male |183-37M-ND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-112-531 
37 Male |183-37ME-NDO 3.99 3.44 2.34 | 183-037-113R531 
Female | 183-37F-ND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-212-531 
Female|183-37FE-NDOt 3.99 3.44 2.34 | 183-037-213R531 
NEW! RoHS Compliant t Nickel Shell 


Dual Port Right Angle 
D-Sub Connectors 
178, 179 and 189 Series 


Materials: 


Male | 182-909M-ND 1.83 1.58 1.08 | 182-009-112-171 
9 Male | 182-909ME-NDOt 1.28 1.10 75 | 182-009-113R171 
Female | 182-909F-ND 1.91 1.65 1.13 |182-009-212-171 
Female | 182-909FE-NDOt 1.34 1.16 —_.79 | 182-009-213R171 
15 Male | 182-915M-ND 212 1.83 1.25 )182-015-112-171 
Male | 182-915ME-NDOt 1.47 1.27 — .87 | 182-015-113R171 


Female 


183-909FE-NDOt 


1.88 1.63 1.11 | 183-009-213R171 


a, A Dimensions (neh) ct im ‘760 Shell: Steel, zinc with tin plating 
* Contacts: Gold flash over brass plating. 
7 ' * 1 pact | ¢ Insulator: Glass-filled thermeplesle UL 94V-0 rated, black. 
25 2.088 1.852 0.494 Connector Dimensions (Inch) 
37 2.729 2.500 0.494 Size K B t 
9 7.204 7.984 0.494 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 15 1.535 1.312 0.494 
Pins | Type |Part No. il 10 = 100 | Part No. 25 2.078 1.850 0.494 
.590" Footprint (Metal Shell with Inside Ground Straps 37 e724 2.500 0.494 
and .120" Diameter Hole) |+ 1.000 + A 
Male ]183-709M-ND 1.62 1.40 96] 183-009-112-161 EEN oct —l 
Male |183-709ME-NDOt 1.79 1.54 1.05 | 183-009-113R161 re GF 4.40 
Female|183-709FE-NDOt 1.88 1.63 1.11 | 183-009-213R161 425 Center | Female 
Male |183-715M-ND 2.32 2.00 1.36 | 183-015-112-161 Amr ib@ined Screwlocks 
Male |183-715ME-NDOt 2.55 2.20 1.50 | 183-015-113R161 wee vt 
Female | 183-715F-ND 2.41 2.08 1.42 | 183-015-212-161 —_ 
Female|183-715FE-NDOt 2.65 2.29 1.56 | 183-015-213R161 Noor Dekey Price Each Racona 
Male |183-725M-ND 2.78 2.40 1.64 | 183-025-112-161 Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Male |183-725ME-NDOt 3.06 2.64 1.80 | 183-025-113R161 F 
Female| 183-725F-ND 287 2.48 1.69 | 183-025-212-161 178 Sorlea'= +730 Centers 
Female|183-725FE-NDOt 3.16 2.73 1.86 | 183-025-213R161 9/9 | Mil TCC NEI 548 4.73 3.22) 178-009-618R571 
Male 1183-737M-ND 4213.63 2.47 | 183-037-112-161 9/9 |M/M|1109MME-NDO 5.58 + 4.82.-—«3.28 | 178-009-613R571 
Male |183-737ME-NDO+ 4.63 3.99 2.72 |183-037-113R161 15/15 | M/M | 1115MM-ND 8.24 7.10 4.83) 178-015-612-571 
Female | 183-737F-ND 435 3.75 2.55 | 183-037-212-161 15/15/M/M|1115MME-NDO 8.39 7.24 = 4.92 | 178-015-613R571 
Female|183-737FE-NDOt 4.79 4.13 2.81 | 183-037-213R161 25/25) WM RECSNIMG Oy 8.850 7.63 5.19) 178-025-612-571 
: ; ; 25/25|M/M|1125MME-NDO 9.00 7.76 5.28 | 178-025-613R571 
20", Footprint: (Metal Shell with Inside Ground Straps 37/37/M/M|1137MM-ND 13.40 11.55 7.86) 178-037-612-571 
sin 20 Fiuen Ingert) 37/37 |M/M|1137MME-NDO 13.65 11.77 8.01 | 178-037-613R571 
Male |183-909M-ND 1.62 1.40.96 | 183-009-112-171 9/9 | M/F }1109MFE-NDO = 5.58 4.82-—3.28 | 178-009-413R571 
Male |183-909ME-NDO 1.79 1.54 1.05 | 183-009-113R171 15/15 | M/E | 1115MF-ND 8.24 710 4.83) 178-015-412-571 
Female | 183-909F-ND 1.71 1.48 1.01 | 183-009-212-171 15/15| M/F | 1115MFE-NDO 8.39 7.24_—_-4.92| 178-015-413R571 


4 NEW! RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


206 1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IW NORCOmP 


Dual Port Right Angle D-Sub Connectors 
178, 179 and 189 Series (Conit.) 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
25/25 | M/F | 1125MF-ND 8.85 7.63 5.19 | 178-025-412-571 


25/25 | M/F | 1125MFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 178-025-413R571 
37/37 | M/F | 1137MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-412-571 
37/37 | M/F | 1137MFE-NDQ 13.65 11.77 __8.01 | 178-037-413R571 


9/9 | F/F | 1109FF-ND 5.48 4.73 3.22 | 178-009-512-571 

9/9 | F/F | 1109FFE-NDO 5.58 4.82 3.28 | 178-009-513R571 
15/15) F/F | 1115FF-ND 8.24 7.10 4.83 | 178-015-512-571 
15/15) F/F | 1115FFE-NDO 839 7.24 4.92 | 178-015-513R571 
25/25) F/F | 1125FF-ND 885 7.63 5.19] 178-025-512-571 
25/25) F/F | 1125FFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 178-025-513R571 
37/37 | F/F | 1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-512-571 


37/37 | F/F | 1137FFE-NDO 13.65 11.77 _ 8.01 | 178-037-513R571 


9/9 | F/M | 1109FME-NDO 5.58 4.82 3.28 | 178-009-313R571 


15/15) F/M | 1115FM-ND 8.24 7.10 4.83 | 178-015-312-571 
15/15) F/M | 1115FME-NDO 839 7.24 4.92 | 178-015-313R571 
25/25 | F/M | 1125FM-ND 885 7.63 5.19] 178-025-312-571 


25/25 | F/M | 1125FME-NDO 9.00 7.76 5.28 | 178-025-313R571 
37/37 | F/M | 1137FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-312-571 
37/37 | F/M | 1137FME-NDQ = =13.65 «11.77 ‘8.01 | 178-037-313R571 


179 Series - .900 Centers 


9/9 | M/M | 1209MM-ND 5.48 4.73 3.22 | 179-009-612-571 
9/9 |M/M|1209MME-NDO 5.58 4.82 3.28 | 179-009-613R571 
15/15 | M/M | 1215MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-612-571 
15/15) M/M|1215MME-NDO = =839 7.24 ~— 4.92 | 179-015-613R571 
25/25 | M/M | 1225MM-ND 885 7.63 5.19] 179-025-612-571 
25/25|M/M|1225MME-NDQ 9.00 7.76 — 5.28 | 179-025-613R571 
37/37 | M/M | 1237MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-612-571 
37/37 | M/M | 1237MME-NDQ 13.65 11.77 _8.01 | 179-037-613R571 


9/9 | M/F | 1209MF-ND 5.48 4.73 3.22) 179-009-412-571 
9/9 | M/F | 1209MFE-NDO 5.58 482 3.28 | 179-009-413R571 
15/15) M/F | 1215MF-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-412-571 
15/15) M/F | 1215MFE-NDO 839 7.24 4.92 | 179-015-413R571 
25/25 | M/F | 1225MF-ND 885 7.63 5.19] 179-025-412-571 


25/25 | M/F | 1225MFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 179-025-413R571 
37/37 | M/F | 1237MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-412-571 
37/37 | M/F | 1237MFE-NDQ 13.65 11.77 __8.01 | 179-037-413R571 


9/9 | F/F | 1209FF-ND 5.48 4.73 3.22) 179-009-512-571 
9/9 | F/F | 1209FFE-NDO 5.58 482 3.28 | 179-009-513R571 
15/15) F/F | 1215FF-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-512-571 
15/15) F/F | 1215FFE-NDO 839 7.24 4.92 | 179-015-513R571 
25/25 | F/F | 1225FF-ND 885 7.63 5.19] 179-025-512-571 


25/25 | F/F | 1225FFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 179-025-513R571 
37/37 | F/F | 1237FFE-NDO 13.65 11.77 _ 8.01 | 179-037-513R571 


9/9 | F/M | 1209FM-ND 5.48 4.73 3.22 | 179-009-312-571 
9/9 | F/M | 1209FME-NDO 5.58 4.82 3.28 | 179-009-313R571 
15/15) F/M | 1215FM-ND 8.24 7.10 4.83 | 179-015-312-571 
15/15 | F/M | 1215FME-NDO 839 7.24 4.92 | 179-015-313R571 
25/25 | F/M | 1225FM-ND 885 7.63 5.19] 179-025-312-571 


25/25 | F/M | 1225FME-NDO 9.00 7.76 5.28 | 179-025-313R571 
37/37 | F/M | 1237FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-312-571 
37/37 | F/M | 1237FME-NDQ 13.65 11.77 ‘8.01 | 179-037-313R571 


189 Series - .625 Centers 


Surface Mount 
D-Sub Connectors 
190 and 200 Series = A = 


Materials: 


* Shell: Steel, zinc or tin plating 
¢ Insulator: Nylon 6T, UL rated 94V-0 


Crimp and Poke 
D-Sub Connectors 
170 Series 


i 


* Contacts: Phosphor bronze 
¢ Plating: Gold flash on mating area, tin/lead on terminating area 


Connector Dimensions (Inch) 
Size A B c 
9 1.183 0.984 0.494 
15 1.183 0.984 0.494 
25 2.089 1.852 0.494 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. ‘I 10 100 | Part No. 


Series 190 - Right Angle 
(.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 


9 Male | 190-09M-ND 215 1.85 1.26 | 190-009-162-001 
9 |Female| 190-09F-ND 215 1.85 1.26 | 190-009-262-001 
25 | Male | 190-25M-ND 3.57 3.08 = 2.10 | 190-025-162-001 
25 |Female| 190-25F-ND 3.57 3.08 = 2.10 | 190-025-262-001 


Series 200 - High Density 
(.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 


15 |Female) 200-15F-ND 2.93 2.53 1.72 | 200-015-262-001 


Press Fit 
D-Sub Connectors 
191 Series 


Materials: 


¢ Shell: Steel, nickel or tin plated 

¢ Insulator: Thermoplastic Polyester, UL94V-0 

* Contacts: Male - Brass; Female - Phosphor bronze 

¢ Plating: Gold flash on mating area, tin/lead on terminating area 


r 
433 
x 


Uses Snap-In Contacts (sold separately) 


Features: 

* Available in 5 industry sizes/positions 

¢ Low cost commercial version of military standard 

¢ Tin or Yellow Chromate shells 

¢ Allows for easy loading of only the positions required using Crimp 
and Snap-in contacts 

¢ Tin-plated connector shells have indents to provide grounding and 
additional retention 

¢ Nylon insulator has a minimum contact retention of 10 pounds 

* Contact current rating: 5 amps 


Materials: 


Conn. Dimensions (Inch) 

* Shell: Steel, zinc-plated Size A B C 
with yellow chromate or 9 1.213 0.984 0.496 
bright tin plating 15 1.541 1.312 0.496 

¢ Insulator: Glass-filled 25 2.087 1.852 0.496 
thermoplastic, UL rated 37 2.732 2.500 0.496 
94V-0 50 2.638 2.406 0.602 


Snap-In Contacts for 
Crimp D-Sub Connectors 


in 


Features: 

* Low cost and high performance stamped contacts features insulation 
support for increased holding power 

* Contact range: 24-28 AWG 

* Contacts are commercial quality stamped and are compatible with 
industry tooling. 


Socket 


Material: 
¢ Male Pins: Brass 
* Female Pins: Phosphor bronze 


9/9 | M/M | 1009MM-ND 5.48 4.73 3.22 | 189-009-612-571 
9/9 |M/M|1009MME-NDO 5.58 4.82 3.28 | 189-009-613R571 
15/15 | M/M | 1015MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-612-571 
15/15) M/M|1015MME-NDO 839 7.24 4.92 | 189-015-613R571 
25/25|M/M|1025MME-NDO 9.00 7.76 5.28 | 189-025-613R571 
37/37 | M/M | 1037MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-612-571 
37/37 |M/M | 1037MME-NDQ 13.65 11.77 __8.01 | 189-037-613R571 


9/9 | M/F | 1009MFE-NDO 5.58 4.82 3.28 | 189-009-413R571 


15/15) M/F | 1015MF-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-412-571 
15/15) M/F | 1015MFE-NDO 839 7.24 4.92 | 189-015-413R571 
25/25 | M/F | 1025MF-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-412-571 


25/25 | M/F | 1025MFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 189-025-413R571 
37/37 | M/F | 1037MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-412-571 
37/37 | M/F | 1037MFE-NDQ 13.65 11.77 __8.01 | 189-037-413R571 


9/9 | F/F | 1009FFE-NDO 5.58 4.82 3.28 | 189-009-513R571 
15/15) F/F | 1015FF-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-512-571 
15/15) F/F | 1015FFE-NDO 839 7.24 4.92 | 189-015-513R571 
25/25 | F/F | 1025FFE-NDO 9.00 7.76 5.28 | 189-025-513R571 


37/37 | F/F | 1037FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 
37/37 |_F/F | 1037FFE-NDO 13.65 11.77 __ 8.01 | 189-037-513R571 
9/9 | F/M | 1009FM-ND 5.48 4.73 3.22 | 189-009-312-571 


9/9 | F/M | 1009FME-NDO 5.58 4.82 3.28 | 189-009-313R571 
15/15) F/M | 1015FME-NDO 8.39 7.24 4.92 | 189-015-313R571 
25/25 | F/M | 1025FM-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-312-571 
25/25 | F/M | 1025FME-NDO 9.00 7.76 5.28 | 189-025-313R571 
37/37 | F/M | 1037FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 
37/37 | F/M | 1037FME-NDQ =13.65 «11.77 _8.01 | 189-037-313R571 


0 NEW! RoHS Compliant 


Dual-Port D-Sub Connector 
7T2325-ND $12.71/11 


$109.60/10 
$745.28/100 
(178-025-512-451) 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Connector Dimensions (Inch) No. Price 
Size of Digi-Key Each NorComp 
9 Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tin Shells - Crimp D-Sub Standard 
Male | 709M-ND 67 58 -40 | 170-009-172-000 
9 Male | 709ME-ND0 69 60 41 | 170-009-173L000 
Female) 709F-ND 67 58 -40 | 170-009-272-000 
A Female | 709FE-ND0 13 63 -43 | 170-009-273L000 
——— : re ta Male | 715M-ND 18 68 46 | 170-015-172-000 
a 412 tg | Male | 715ME-NDo 80 69 47 | 170-015-173L000 
Sooscoeeeese 305 Female| 715F-ND 86 © 75 51 | 170-015-272-000 
Female | 715FE-NDO 88 16 52 | 170-015-273L000 
Digi-Key Price Each NorComp Male | 725M-ND 18 68 46 | 170-025-172-000 
Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 05 Male | 725ME-ND0 84 13 .50 | 170-025-173L000 
s s = Female| 725F-ND 84 72 -49 | 170-025-272-000 
Beries 131+ (:128 Fastening: Hole Size) Female | 725FE-NDO 80.78 _.53 | 170-025-273L000 
Male | 191-09M-ND 2.78 240 1.64 | 191-009-122-001 Male | 737M-ND 154 1.33 91 | 170-037-172-000 
Female | 191-09F-ND 2.84 2.45 1.67 | 191-009-222-001 37 | Male | 737ME-NDO 165 1.43 .97 | 170-037-173L000 
Male | 191-15M-ND 3.83 3.30 2.25 | 191-015-122-001 Female | 737FE-ND0 1.69 1.46 -99 | 170-037-273L000 
Female| 191-15F-ND 4.18 3.60 2.45 | 191-015-222-001 Male | 750ME-NDO 5.03 4.34 2.95 | 170-050-173L000 
Male | 191-25M-ND 5.31 4.58 3.12 1191-025-122-001 50 |Female| 750F-ND 212 1.83 1.25 | 170-050-272-000 
Female SERIO «5:74 4.95 3:97 | 191-005-299-001 Female| 750FE-NDO 5.03 4.34 2.95 | 170-050-273L000 
Male | 191-37M-ND 6.70 5.78 3.93 | 191-037-122-001 Tin Shell Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side 
Female | 191-37F-ND 7.31 6.30 4.29 | 191-037-222-001 Male | 5709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-010 
9 | Male | 5709ME-NDO 1.56 1.35 .92 | 170-009-173L010 
Female | 5709FE-ND0 1.60 1.38 94 | 170-009-273L010 
High Density Materials: Male | 5715ME-NDO 1.67 «1.44 -98 | 170-015-173L010 
2)PS/2 + Shell: Steel 15 |Female| 5715F-ND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-010 
over ( ) + Insulator: PBT UL rated 94V-0 Female | 5715FE-NDO 1.75 1.51 _ 1.03 | 170-015-273L010 
Fs Male | 5725M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-025-172-010 
i * Contacts: Brass 
999 Series Platings: Gold Flash contacts 9g | Male | 5725ME-NDO 1.71 148 1.01 | 170-025-173L010 
Nickel plated shells Female) 5725F-ND 1.89 1.63 1.11 | 170-025-272-010 
4-40 Female | 5725FE-ND0 1.77 1.53 1.04 | 170-025-273L010 
Threaded Male | 5737M-ND 276 238 1.62 |170-037-172-010 
Screwlock 37 Male | 5737ME-NDO 1.74 1.50 1.02 | 170-037-173L010 
Female) 5737F-ND 2.73 2.35 — 1.60 | 170-037-272-010 
Female | 5737FE-NDO 2.56 2.21 1.50 | 170-037-273L010 
Male | 5750M-ND 3.54 3.05 = 2.08 | 170-050-172-010 
585 cago 50 Male | 5750ME-NDO 5.90 5.09 3.46 | 170-050-173L010 
Female) 5750F-ND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-010 
Female) 5750FE-ND0 5.90 5.09 3.46 | 170-050-273L010 
Connector Dimensions (Inch) = = = = = 
Size A B Ct Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, Board Side 
15 1218 0.984 1284 Male | 6709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-020 
9 Male | 6709ME-NDO 1.56 1.35 -92 | 170-009-173L020 
Digi-Key Prcelcach NorComp Female] 6709F-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-272-020 
Type | Part No. Feeioiiicaool learinnt Female| 6709FE-NDO 1.60 1.38 _.94 | 170-009-273L020 


Female) 999-H15F-ND 7.98 6.88 4.68 | 999-H15-PS2-571 


0 NEW! RoHS Compliant + Nickel Shell 


* Pins and Sockets are selectively gold plated (Continued) 


www.digikey.com 
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'W NORCOMP ma Pie te rie 

of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
Crimp and Poke D-Sub Connectors Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
170 Series (Cont.) Male | 7750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-030 Yellow Chromate Crimp with .250” Clinch Nuts, 

a oa 59 | Male | 7750ME-NDO 5.90 5.09 3.46 | 170-050-173L030 Mating Side 

0. rice 4 LAENOFO «i 

is ee Ose ean Female| 7750F-ND 319 275 1.87 | 170-050-272-030 Mae VOOM qa: deb 438) 170D0SA TIA 

! Female | 7750FE-NDO 5.90 5.09 3.46 | 170-050-273L.030 9 

Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Female| 4709F-ND 2.23 1.93 _ 1.31 | 170-009-271-030 
Male | 6715MEND 193. 1.58 1.08 | 170-015-172-020 Yellow Chromate - Crimp D-Sub Standard 4g | Male | 4715M-ND 2.26 1.95  1.33| 170-015-171-030 
Male | 6715ME-NDO 167 1.44 98 | 170-015-173L020 9 | Male | 1709M-ND 1.25 1.08 74] 170-009-171-000 Female| 4715F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-030 

15 |e omale| 6715F-ND 494 1.68 1.141 170-015-272-020 Female| 1709F-ND 1.36118 80 | 170-009-271-000 95 | Male | 4725M-ND 2.32 2.00 1.36 | 170-025-171-030 
Female| 6715FE-NDO 1.75 1.51 1.03) 170-015-273L020 15 | Male | 1715M-ND 1.39 1.20 82 | 170-015-171-000 Female] 4725F-ND 2.38 2.05 1.40 | 170-025-271-030 
Male | 6725M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-025-172-020 25 |Female| 1725F-ND 1.51 1.30 -89 | 170-025-271-000 37 Male | 4737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-171-030 

95 Male | 6725ME-NDO 1.71 1.48 1.01 | 170-025-173L020 37 Male | 1737M-ND 1.89. 1.63 1.11 | 170-037-171-000 Female] 4737F-ND 2.87 2.48 1.69 | 170-037-271-030 
Female| 6725F-ND 1.89 1.63 1.11 170-025-272-020 Female| 1737F-ND 2.00 1.73 _ 1.18 | 170-037-271-000 50 | Male | 4750M-ND 261 2.25 1.53 | 170-050-171-030 
Female| 6725FE-NDO 1.77153 1.04 | 170-025-273L020 50 | Male | 1750M-ND 174 1.50 1.02 | 170-050-171-000 Female| 4750F-ND 276 238 1.62 | 170-050-271-030 
Male | 6737M-ND 2.76 238 1.62 | 170-037-172-020 Female| 1750F-ND 1.89 1.63 1.11 170-050-271-000 Staniped Contacts 

37 | Male | 6737ME-NDO 1.74 1.50 1.02 | 170-037-173L020 Yellow Chromate Crimp with .065” Clinch Nuts, 

Female] 6737F-ND. 2.73 2.35 1.60 | 170-037-272-020 Board Side Socket] 82S-ND = 18 = 13] 170-002-170-002 
Female| 6737FE-ND0 2.56 2.21 1.50 | 170-037-273L020 Socket | 82SECT-NDO — 49 13] 170-002-170L002 
Male | 6750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-020 g | Male (2709NEND) 212 1.83 1.25 | 170-008-171-010 Socket] 82SETR-NDO 925.00/10,000 _ | 170-002-170L002 

59 | Male | 6750ME-NDO 5.90 5.09 3.46 | 170-050-173L020 Female EZZ09END) 223 1.93 1.31 | 170-009-271-010 ~ [Socket] 82SSFECT-ND*) — 16 11 | 170-002-170L001 
Female| 6750F-ND 3.19 275 1.87) 170-050-272-020 15 | Male [2ZdSNEND 226 1.95 1.38 | 170-015-171-010 Socket | 82SSFETR-ND*) 787.50/10,000 _ | 170-002-170L.001 
Female| 6750FE-ND0 5.90 5.09 3.46 | 170-050-273L020 25 = ate a ivi a Pin | 82PECT-NDO — 45 401 170-001-170L002 

emale 4 ; 05 1.40 | 170-025-271- acl IB 
Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, Mating Side Male 12 Pin | 82PETR-NDO 725.00/10,000 _| 170-001-170L002 
37 | Male | 2737M-ND 2.76 238 1.62 | 170-037-171-010 Pin FESBSESENE Seer ET ET TTT 
Male | 7709ME-ND0 156 1.35 .92| 170-009-173L030 Female | 2737F-ND 2.87 2.48 1.69 | 170-037-271-010 : . . . 

9 |Female| 7709F-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-272-030 5p | Male | 2750M-ND 2.61 2.25 1.531 170-050-171-010 —| Pe ee 575.00/10,000 | 170-001-170-001 
Female| 7709FE-NDO 1.60 1.38 _.94 | 170-009-273L030 Female| 2750F-ND 276 2.38 1.62 | 170-050-271-010 Pin ) 82PSFECT-ND*O = — = 12.08 | 170-001-170L.001 
Male | 7715M-ND 7.83 1.58 1.08 | 170-015-172-030 - - — Pin | 82PSFETR-ND*O 587.50/10,000 | 170-001-170L001 

15 | Male | 7715ME-NDO 1.67 1.44.98 | 170-015-173L030 Yellow Chromate! aa ei senor GNney NUE Digi-Key Price | NorComp 
Female| 7715F-ND 1.94 1.68 1.14 170-015-272-030 oar sie Desciption Part No. Each | Part No. 

Female] 7715FE-NDO 1.75 1.51 1.03 | 170-015-273L030 g | Male | 3709M-ND 212 1.83 1.25 | 170-009-171-020 Wools 
Male | 7725M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-025-172-030 Female | 3709F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-009-271-020 - 

7 Male | 7725ME-NDO 171 1.48 1.01 | 170-025-173L030 15 Male | 3715M-ND 2.26 1.95 1.33 | 170-015-171-020 Insertion/Removal Tool 71010-ND 2.93 | 170-901-170-000 
Female} 7725F-ND 1.89 1.63 1.11 | 170-025-272-030 Female | 3715F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-020 Hand ComprTeo! For T1O00M-ND 452.20 | 170-702-170-000 
Female] 7725FE-NDO 1.77 1.53 1.04 | 170-025-273L030 25 Male | 3725M-ND 2.32 2.00 1.36 | 170-025-171-020 Screw Machined Contacts 
Male | 7737M-ND 2.76 238 1.62 | 170-037-172-030 Female| 3725F-ND 2.38 2.05 1.40 | 170-025-271-020 Hand Crimping Tool For 

g7 | Male | 7737ME-NDOt 1.74 1.50 1.02] 170-037-173L030 37 [Female | 3737F-ND 287 248 1.69 | 170-037-271-020 Stamped Contacts meee 199.50 | 170-701-170-000 
Female| 7737F-ND 2.73 2.35 1.60 | 170-037-272-030 50 | Male | 3750M-ND 261 225 1.53 | 170-050-171-020 wan fonseanian:. hassel 

ji weer ‘ ARNO94 "Ro ‘omplian ickel Shel 
Female| 7737FE-ND0 2.56 2.21 1.50 | 170-037-273L030 Female| 3750F-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-050-271-020 * Ping and Sockets are selectively gold plated 


Parallel Interface Connectors . 
(Centronics Type) sale Glass filled thermoplastic, UL rated 94V-0 ¢ Shell: Nickel plated steel * Contacts: Copper alloy, 10 gold over 30p nickel. 


1 ee ee yy (Male Shown) 


(Female Shown) 


Female Cable Receptacle: | Panel Mount Male Plug: | Panel Mount Female Discrete Wire IDC Solder- 
Male Cable Plug: * Com- | * Compatible with industry | * 0.103” (2.62mm) Mounting | Receptacle: * Compatible | Straight DIP Solder: * For | Right Angle PCB Mount: | less : * Compatible with 
patible with industry | standard »* Complete with | hole accepts #3 screw (not | with industry standard] standard .062” (1.57mm) | * Compatible with industry | standard terminating 
standard Solder Cup | spring latches and cable | included) * Compatible with | * Complete with spring} PC mount *Latch locks | standard * Metal shell for | tools »* Quick solderless 
* Complete with cable boot, | boot * Solder Cup * Can be | industry standard » Solder | latches * Solder Cup *Insul- | standard ¢ Insulator color: | EMI/RFI shielding * Insulator | termination for #24 or #26 


shell and hardware used as panel mount Cup * Insulator color: Blue ator color: Blue Blue color: Blue AWG ¢* Insulator color: Gray 
No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 

Fig. | Contacts | Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
14 Male T1501-ND 3.48 3.00 2.04 | 110-014-103-001 24 Male 1024PMA-NDO NEW! 4.85 4.19 2.85 | 111-024-113L001 
14 Male T1501A-ND) NEW! 3.71 3.21 2.18 | 110-014-103L001 36 Male 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 | 111-036-113-001 

1 36 Male T1503-ND 3.56 3.07 2.09 | 110-036-103-001 36 Male 1036PMA-NDO NEW! 5.23 4.52 3.07 | 111-036-113L001 
36 Male T1503A-ND) NEW! 3.78 3.26 2.22 | 110-036-103L001 50 Male 1050PM-ND 5.39 4.65 3.17 | 111-050-113-001 
50 Male 71504-ND 6.30 5.44 3.70 | 110-050-103-001 50 Male 1050PMA-ND) NEW! 5.86 5.05 3.44 | 111-050-113L001 
50 Male T1504A-ND) NEW! 6.68 5.77 3.92 | 110-050-103L001 14 Female | 1014PF-ND 2.75 2.37 1.61 | 111-014-213-001 
14 Female | 11507-ND 4.00 3.45 2.35 | 110-014-203-001 ? 14 Female | 1014PFA-ND) NEW! 2.95 2.55 1.74 | 111-014-213L001 
14 Female | T1507A-ND) NEW! 4.20 3.63 2.47 | 110-014-203L001 24 Female | 1024PF-ND 2.97 2.57 1.75 | 111-024-213-001 

2 36 Female | T1509-ND 4.66 4.02 2.74 | 110-036-203-001 24 Female | 1024PFA-ND) NEW! 3.19 2.75 1.87 | 111-024-213L001 
36 Female | T1509A-ND) NEW! 4.77 4.11 2.80 | 110-036-203L001 36 Female | 1036PF-ND 4.38 3.78 2.57 | 111-036-213-001 
50 Female | 1T1510-ND 7.00 6.04 4.11 | 110-050-203-001 36 Female | 1036PFA-ND) NEW! 4.70 4.05 2.76 | 111-036-213L001 
50 Female | T1510A-ND) NEW! 7.35 6.34 4.32 | 110-050-203L001 50 Female | 1050PFA-ND) NEW! 7.28 6.28 4.27 | 111-050-213L001 
14 Male 1014M-ND 2.51 2.16 1.47 | 111-014-103-001 14 Male 1014RM-ND 3.18 2.74 1.87 | 112-014-113-001 
14 Male 1014MA-NDO NEW! 2.56 2.21 1.51 | 111-014-103L001 14 Male 1014RMA-NDO NEW! 3.41 2.95 2.01 | 112-014-113R001 
24 Male 1024M-ND 2.69 2.33 1.58 | 111-024-103-001 24 Male 1024RM-ND 3.58 3.09 2.10 | 112-024-113-001 

3 24 Male 1024MA-ND) NEW! 2.75 2.38 1.62 | 111-024-103L001 24 Male 1024RMA-NDO NEW! 3.85 3.32 2.26 | 112-024-113R001 
36 Male 1036M-ND 2.61 2.26 1.54 | 111-036-103-001 36 Male 1036RMA-NDO NEW! 5.70 4.92 3.35 | 112-036-113R001 
36 Male 1036MA-ND) NEW! 2.67 2.31 1.57 | 111-036-103L001 50 Male 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 | 112-050-113-001 
50 Male 1050M-ND 3.96 3.42 2.33 | 111-050-103-001 50 Male 1050RMA-NDO NEW! 6.85 5.91 4.02 | 112-050-113R001 
50 Male 1050MA-ND() NEW! 4.05 3.49 2.38 | 111-050-103L001 6 14 Female | 1014RF-ND 3.69 3.19 2.17 | 112-014-213-001 
14 Female | 1014FA-ND) NEW! 2.70 2.33 1.59 | 111-014-203L001 14 Female | 1014RFA-NDO NEW! 3.96 3.42 2.33 | 112-014-213R001 
24 Female | 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 | 111-024-203-001 24 Female | 1024RF-ND 3.66 3.16 2.15 | 112-024-213-001 

4 24 Female | 1024FA-ND) NEW! 4.43 3.83 2.60 | 111-024-203L001 24 Female | 1024RFA-ND) NEW! 3.93 3.39 2.31 | 112-024-213R001 
36 Female | 1036F-ND 3.05 2.63 1.79 | 111-036-203-001 36 Female | 1036RF-ND 4.66 4.02 2.74 | 112-036-213-001 
36 Female | 1036FA-ND) NEW! 3.20 2.76 1.88 | 111-036-203L001 36 Female | 1036RFA-ND) NEW! 5.00 4.32 2.94 | 112-036-213R001 
50 Female | 1050F-ND 4.93 4.25 2.89 | 111-050-203-001 50 Female | 1050RF-ND 6.68 5.76 3.92 | 112-050-213-001 
50 Female | 1050FA-ND) NEW! 5.05 4.36 2.97 | 111-050-203L001 50 Female | 1050RFA-ND) NEW! 7A7 6.19 4.21 | 112-050-213R001 
14 Male 1014PM-ND 2.97 2.57 1.75 | 111-014-113-001 36 Male 1036CM-ND 10.18 8.78 5.97 | 110-036-193-001 

5 14 Male 1014PMA-ND0 NEW! 3.19 2.75 1.87 | 111-014-113L001 ? 36 Female | 1036CF-ND 8.53 7.35 5.00 | 110-036-293-001 
24 Male 1024PM-ND 4.52 3.90 2.66 | 111-024-113-001 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
208 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. ‘J 10 100 | Part No. 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Male | 9215M-ND 3.10 268  1.82| 171-015-112-911 
D-Sub lp fay, 9 ole Mating Side - Solder Cup t5 | Male |9215ME-NDOt 3.18 275 1.87] 171-015-113R911 
coe fovvve Female] 9215F-ND 3.25 280 1.91] 171-015-212-911 
i 9 | Male [S209ME-NDOT 153° 1.33 90) 171-009-103L031 
5 Female| 3209FENDO} 160 138  94/171-009-203L031 Female| 9215FE-NDOt 2.85 2.46 — 1.68| 171-015-213R911 
Connectors [== Tale RSCISHENT 91 8s is HT oT e0=-071 Male | 9225ME-NDOF 3.86 3.33 2.27] 171-025-113R971 
acacia ; 15 | Male |3215ME-NDot 1.85 1.60 1.09 | 171-015-103L031 25 /Female| 9225F-ND 3.42 2.95 2.01) 171-025-212-911 
Features: * Available in 5 industry sizes/ [ Ggnp, Dimension (Inch) 5 Female | 3215F-ND 215 185 1.26 | 171-015-202-031 Female | 9225FE-NDOT 3.36 2.90 1.98 | 171-025-213R911 
ositions * Non-removable contacts * Tin i ( i ‘ Male | 9237M-ND 4383.78 2.57 | 171-037-112-917 
Pp n in’ | size [_A B C Female | 3215FE-NDOt 2.09 1.80 _1.23 | 171-015-203L031 
or Yellow Chromate shells available «Tin (“914943 | 0.984 | 0.496 Male | 3225M-ND 2.09 1.80 1.23] 171-025-102-031 37 | Male | 9237ME-NDOt 5.76 4.97 3.38 / 171-037-113R911 
shells have indents to provide grounding 7 z - if : i Female | 9237F-ND 4.73 4.08 2.78 | 171-037-212-911 
a t t 15 | 1.543 | 1.312 | 0.496 Male |3225ME-NDOt 1.97 1.70 1.16 | 171-025-103L031 
and additional retention * Screw machine [59.087 | 1.852 | 0.496 25 | remale| 3225F-ND 232 200 1.36 | 171-025-202-031 Female| 9237FE-NDOT 4.35 _ 3.76 _2.56 | 171-037-213R911 
Contacts offer high reliability. Materials: 37) 739 | 9-600 | 0.496 Female | 3225FE-NDOt 2.16 1.87 1.27 | 171-025-203L031 Male | 9250M-ND 5.60 483 3.29) 171-050-112-911 
* Shell: Steel, zinc plated with yellow : : ' = : : : ee sas. Male |9250ME-NDOt 6.24 5.38 3.66 171-050-113R911 
chromate or bright tin over nicke| ‘201 2.688 | 2.406 | 0.606 Male [ReccvaND iy 3.050 263 1.79 | 171-037-102-031 50 |emale| 9250F-ND 589 5.08 3.46) 171-050-212-911 
* Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 * Contacts: B f 37 |_Male | 3237ME-NDOt 2.96 2.55 1.74 | 171-037-103L031 i : ' 
| . plastic, UL rate ontacts: Brass male | -037-909-1 Female| 9250FE-NDOt 6.08 5.24 3.57 | 171-050-213R911 
pins; Phosphor bronze female pins Plating: Gold flash on entire contact Female | 3237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-031 
; j Female | 3237FE-NDOt 3.33 2.87 _1.96 | 171-037-203L031 0 NEW! RoHS Compliant + Nickel Shell 
Male | 3250M-ND 5.42468 3.18 | 1/1-050-102-031 
tai f = Male |3250ME-NDOt 5.03 4.34 2.95 | 171-050-103L031 

Original D Subminiature 50 Female | 3250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-031 Series 172 = Machined Contacts 

Cr Oo al | Female | 3250FE-NDOt 5.39 4.65 3.16 | 171-050-203L031 2 z 
has 7 are” bagel 1° Male ea an _ = a 171-009-113R001 ee ee 2 eee 

Solder Cup 2-Level Dip Solder High Profile 9 |Female | 4209F-ND 4.28 1410 75] 171-009-212-001 Contacts Economy 
Wire Wrap Female | 4209FE-NDOt 1.28 1.10 75 | 171-009-213R001 = . 
Male | 4215M-ND 7.80 1.55 1.06] 171-015-112-001 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Nal | I 15 | Male |4215ME-NDOt 1.73 1.50 1.02 | 171-015-113R001 Pins | Type [Part No. 110100 | Part No. 
| J JU J Formate Hoe 140 tal aa te aoe 172 Series - Tin Shells and Solder Cup 
ale I f i rt -025-112- 

.225”Board Side/ .250” Mating Side .250” Board Side 098” Board Side Male |4225ME-NDOt 241 208  142/4171-025-113R001 g | Male |1109MA-NDO = 2.44 2.10 1.43 ]172-009-102R001 

197” Mating Side .065” (172 Series) 25 | cemale | 4225F-ND 177 153 1.04 |471-025-219-001 Female|1109FA-NDO 2.77 2.39 1.63 |172-009-202R001 

cli Female | 4225FE-NDO 1.79 154 1.05 | 171-025-213R001 15 | Male |1115MA-NDO 3.08 2.66 1.81 ]172-015-102R001 

linch Nut Hardware as Male | 4237M-ND 4.32 3.73 2.54 | 171-037-112-001 Female | 1115FA-NDO 3.71 3.21 2.18 |172-015-202R001 

Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads 37 |Male |4237ME-NDOt 4.31 3.72 2.53] 171-037-113R001 95 | Male [1125MA-NDO 3.99 3.44 2.34] 172-025-102R001 

Hole Patterns Female | 4237F-ND 287 248 1.69 | 171-037-212-001 Female|1125FA-NDO 5.48 4.73 3.22 |172-025-202R001 
Female pode a0 an a erent 37 | Male |1137MA-NDO 5.36 4.62 3.15 ]172-037-102R001 
: ; ale H ; ; ; “050-112. Female|1137FA-ND 7.43 6.41 4.36 |172-037-202R001 
Giz : Male | 4250ME-NDOt 479 413 2.81 | 171-050-113R001 omae te ae 
50 Male [1150MA-NDO 9.60 8.28 5.63 |172-050-102R001 
02,9 2222 Female | 4250F-ND 438 3.78 2.57 | 171-050-212-001 50 | smaleMEOERNDGMIN 1447 1247 gas |172-050-202R001 
20g paca 164 Female | 4250FE-NDOt 4.63 3.99 __ 2.72 | 171-050-213R001 enay z Bike : : 
Footprint for 1 F.109 Typ. a: Tin Shells with .098” Clinch Nuts, 172E Series - Tin Shells and Solder Cup 
9, 15, 25, 37 Footprint for 50 Board Side - Dip Solder Male ]1109ME-ND 2412 183 1.25 ]172-£09-102-001 
Male | 5209M-ND 2.00 173 1.18] 171-009-112-011 g | Male |1109MEA-NDOt 2.22 1.92 1.31 |172-E09-103R001 
. Male |5209ME-NDOt 200 1.73  1.18| 171-009-113R011 Female| 1109FE-ND 2.41 2.08 1.42 |172-£09-202-001 
Series 171 — Stamped Contacts : Forale em 215 185 125 /71-0n9212011 Female|1109FEA-NDOt 2.53 2.18 1.49 |172-£09-203R001 
‘emale dl : : : -009- Male [1115ME-ND 2.67 2.30 1.57 |172-£15-102-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Male | 5215M-ND 2.67 2.30 = 1.57 | 171-015-112-011 Male |1115MEA-NDO 2.80 2.42 1.65 )172-E15-103R001 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. t5 | Male |5215ME-NDOt 260 225 1.53] 171-015-113R011 15 | comale PAREEEG abo" a9R 9.00 17oeE 155025001 
Tin Shells - Solder Cu; Female | 5215F-ND 2.26 195 1.33] 171-015-212-011 : ; : 
iP Female| S215FE-NDO} 227 196 1.34 |171-015-213R011 Female|1115FEA-NDOt 3.38 2.92 __1.99 |172-E15-203R001 
Male | 209M-ND 63-55-38 | 171-009-102-001 4 ; ; : ee Male [1125MEA-NDOF 3.63 3.13 2.13 |172-E25-103R001 
Ha sit Be ee tba aot Male [5225ME-NDOT 3.28 2.83 1.93] 171-025-113R011 3 (fe Cage eee e ey beneem els 

9 A ‘ : ; -009- 25 |Female | 5225F-ND 264 228 1.55] 171-025-212-011 emale ql : ; , -E25-202- 
Female |ZO9mND 6758 a0.) 171-009-202-001 Female| 5225FE-NDOt 2,662.29 ‘1.56 | 171-025-213R011 Female|1125FEA-NDOt 4.99 4.31 _ 2.93 |172-£25-203R001 
Female [2OSFE:NDS: 736343 | 171-009-208L001 Male [5237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-011 Male |1137ME-ND 4.64 4.00 2.72 |172-E37-102-001 
Male Prebae ee AG > 9k 11015 102-001 37 {Male |5237ME-NDOt 5.18 4.47 3.04] 171-037-113R011 Male 1137MEA-NDO+ 4.87 4.20 2.86 |172-37-103R001 

15 | Male | 215ME-NDO 98 85 58] 171-015-103L001 Female | 5237F-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-011 37 -£37-202- 

‘ SaaS ona Female| 1137FE-ND 6.44 5.55 3.78 |172-£37-202-001 
Female | 215F-ND 143.98 67) 171-015-202-001 Female | 5237FE-NDOt 3.77.26 _—_2.22 | 171-037-213R011 Female |1137FEA-NDO 6.76 583 397 |172-E37-203R001 
Female | 215FE-NDO 1.22 1.05 72 | 171-015-203L001 Male | 5250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-112-011 = : 
Male [1150ME-ND 8.29 7.15 4.87 |172-£50-102-001 
Male | 225M-ND 1.08.93 «64 | 171-025-102-001 50 | Male |5250ME-NDOt 5.66 4.88 3.32] 171-050-113R011 : : } 

o5 | Male |225ME-NDOt 1.10 95 65] 171-025-103L001 Female | 5250F-ND 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-011 50 | Male /ISOMERSNDOT) 8.71 7.51 5.11 /172-£50-103R001 
Female | 225F-ND 1.26 1.09 — .75 | 171-025-202-001 Female | 5250FE-NDOt 5.50 4.74 _ 3.23 | 171-050-213R011 Female} 1150FE-ND 12.53 10.80 7.35 |172-E50-202-001 
Female | 225FE-NDO 1.29 1412 76 | 171-025-203L001 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Female|1150FEA-NDOt 13.15 11.34 7.72 |172-E50-203R001 

47 vee ere oo reg 10 Hee loa Board Side - Dip Solder 172 Series - Tin Shells with .065” 
emale a a K Rr - + | i ay 
Female | 237FE-NDO: 246 212 145 /4171-037-203L001 Male | 6209M-ND 2.00 1.73 1.18 | 171-009-112-021 Clinch Nuts, Board Side and Solder Cup 

Male |6209ME-NDOt 2.00 1.73 1.18] 171-009-113R021 Male [2109MANDO. 356 3.08 2.09 ]172-009-102R011 
Male | 250M-ND 4.07 3.51 2.39 | 171-050-102-001 9 | porate ReaD pie. ies “ae aziono 1094 9 : ; i 

50 | Male | 250ME-NDO 416 3.59 2.44]171-050-103L001 aes BO00FE-NDO S45). dae. -4oe Hedconoo4ang2t Female|2109FA-NDO 3.90 3.36 2.29 |172-009-202R011 
Female | 250F-ND 4.42 3.81 2.60 | 171-050-202-001 Male Ron Re 567250 TST OTE TD-03 45 | Male [2115MA-NDO 4.20 3.63 2.47 172-015-102R011 
Female | 250FE-NDO 4.52 3.90 2.65 | 171-050-203L001 ag | Male |6215ME-NDOt 260 225 1.53] 171-015-113R021 Female |2115FA-NDO 4.81 4.15 2.83 |172-015-202R011 

Tin Shells with .098” Clinch Nuts, Female | 6215F-ND 2.26 1.95 1.33 | 171-015-212-021 Male )2125M-ND 484 418 2.84 /172-025-102-011 
Board Side - Solder Cup Female | 6215FE-NDO 2.27 1.96 1.34 | 171-015-213R021 25 | Male )2125MA-NDO 4.84 4.18 2.84 |172-025-102R011 
Male | 1209M-ND 1.57 1.35 92 | 171-009-102-011 Male | 6225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-021 Female |2125FA-NDO 6.61 5.70 3.88 |172-025-202R011 

9 | Male 14209ME-NDOt 153 133  90/171-009-103L011 o5 | Male |6225ME-NDOt 3.28 283 1.93] 171-025-113R021 37 | Male [2137MA-NDO 6465.57 3.79 /172-037-102R011 
Female | 1209FE-NDO 1.60 1.38  .94|171-009-203L011 Female | 6225F-ND 2.64 2.28 1.55 | 171-025-212-021 Female|2137FA-NDO 8.56 7.38 5.02 |172-037-202R011 
Male | 1215M-ND 1911.65 1.13 | 171-015-102-011 Femial as ee a ee 1028 21 SROz 50 | Male [2150MA-NDO 10.69 9.22 6.27 /172-050-102R011 

45 Male (Dials Ibe 185 1.60 109 Ls gy | Male | 6237ME-NDOt 518 447 304/ 471-037-419R021 Female|2160FA-NDO 16.59 13.44 9.14 [172-060-102R011 
Female| 1215FE-NDOt 2.09 1.80 1.23 | 171-015-203L011 Female (622 75ND) $74 3.28 2.20) 171-087-212-021 1725 Series ~ Tin Shells with:-065" 

Male 11225M-ND 309 1.80 1.23 1171-025-102-011 Female | 6237FE-NDO 3.77 3.26 2.22 | 171-037-213R021 Clinch Nuts, Board Side and Solder Cup 
i ; H : Male | 6250M-ND 5.42 468 3.18 | 1/1-050-112-021 Male /2109ME-ND 307 265 1.81 1172-E094102-011 

25 | Male )1225ME-NDOt 1.97 1.70 1.16 | 171-025-103L011 Male |6250ME-NDOt 5.66 4.88 3.32 171-050-113R021 : ; : 

Female | 1225F-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-011 50 5 al g | Male |2109MEA-NDOt 3.23 2.79 1.90 |172-E09-103R011 
Female | 6250F-ND 5.25 453 3.08 | 171-050-212-021 

Female | 1225FE-NDOt 2.16 1.87 1.27 | 171-025-203L011 Female| 6250FE-NDOF 550 474 3.23 | 171-050-213R021 Female|2109FE-ND 3.36 2.90 1.98 |172-£09-202-011 

Male | 1237M-ND 3.05 2.63 1.79 | 1/1-037-102-011 = 2 Female|2109FEA-NDOt 3.53 3.05 _2.08 |172-E09-203R011 

37 | Male |1237ME-NDOt 296 255 1.74 | 171-037-103L011 See w etsa Ble Situs Male |2115ME-ND 3.63 3.13 2.13 |172-E15-102-011 
Female | 1237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-011 ating Side ~ 2ip sorer Male |2115MEA-NDOt 3.81 3.29 2.24 |172-E15-103R011 
Female|1237FE-NDOt _3.33_—-2.87__‘1.96 | 171-037-203L011 Male | 7209M-ND 2.00 1.73 1.18 | 171-009-112-031 15. | eomale!2115FE-ND 418 3.60 2.45 |172-E15-202-011 
Male [250VEND 542 468 3.18 /171-050-102-011 g | Male NET 200 1S 118) 171-0081 1gR0a Female|2115FEA-NDOt 4.38 3.78 __2.58 |172-E15-203R011 
Male |1250ME-NDOt 5.03 4.34 2.95 | 171-050-103L011 Female ) 7209F-ND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-031 ; : ; 

50 | remale | 1250F-ND 583 5.03 342 171-050-202-011 Female| 7209FE-NDOt 2.15 1.85 __‘1.26 | 171-009-213R031 Male |2125ME-ND 4.41 3.80 2.59 |172-£25-102-011 
Female| 1250FE-NDOt 5.39 4.65 3.16 | 171-050-203L011 Male | 7215M-ND 267 230 1.57 1 171-015-112-031 25 | Male |2125MEA-NDOt 4.63 3.99 2.72 /172-£25-103R011 

; a 15 | Male | 7215ME-NDOt 260 225 1.53] 171-015-113R031 Female|2125FE-ND 5.71 4.93 3.35 |172-£25-202-011 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Female | 7215F-ND 2.26 1.95 1.33 | 171-015-212-031 Female|2125FEA-NDOt 6.00 5.18 3.52 |172-E25-203R011 
Mal SEM — ey ~ 171-009-102-021 Mae 2MAND 3.38 288 86 Oost 20ST vale OES Dee eae ee 
ale H ; ; ‘ -009-102- ale H ; ; ; 025-112" Male |2137MEA-NDOt 5.88 5.07 3.45 |172-E37-103R011 

9 | Male |2209ME-NDOt 1.53 133  .90|171-009-103L021 o5 | Male |7225ME-NDO+ 3.28 283 1.93] 171-025-113R031 37 Eels eatin ° Tad. 69a: - dead [A7DEa7-902014 
Female| 2209FE-NDOt 1.60 1.38 _.94 | 171-009-203L021 Female | 7225F-ND 264 228 1.55 | 171-025-212-031 ramale GERSON 777 670 ase |172637-209R011 
Male | 2215ME-NDOT 1.85 1.60 1.09] 171-015-103L021 Female|7225FE-NDOt 2.66 2.29 1.56 | 171-025-213R031 mals : - ; 

15. |Female | 2215F-ND 215 1.85 1.26 |171-015-202-021 Male |7237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-031 Male )21S0MESND 9.25 7.98 5.43 /172-E50-102-011 
Female| 2215FE-NDOY 2.09 1.80 1.23 | 171-015-203L021 37 | Male |7237ME-NDOt 5.18 4.47 3.04 | 171-037-113R031 go | Male ACOMERRE SY 9:72 8.38 5.70 /172-E50-103R011 
Male | 2225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-021 Female | 7237F-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-031 Female |2150FE-ND 13.49 11.63 7.91 )172-E50-202-011 

95 | Male | 2225ME-NDO 1.97 1.70 1.16 |171-025-103L021 Female | 7237FE-ND® 3.77 3.26 2.22 | 171-037-213R031 Female) 2150FEA-NDO 14.16 12.21 8.31 |172-E50-203R011 
Female | 2225F-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-021 Male | 7250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-112-031 ies - Ti ji 7 
Female} 2225FE-NDO 216 1.87 1.27 | 171-025-203L021 Male | 7250ME-NDO 5.66 4.88 3.32 | 171-050-113R031 see Sones Tm shells with 220 
Male | 2937MEND 305 368 179 1171-037-100-001 50 | emale| 7250F-ND 5.25 453 3.08 | 171-050-212-031 Clinch Nuts, Board Side.and Selder'Cup 
Male |2037ME-NDO+ 296 255 174 /171-037-103L021 Female | 7250FE-NDOt 5.50 4.74 3.23 | 171-050-213R031 Male [3109MA-NDO 3.56 3.08 2.09 |172-009-102R021 

37 | Female| 2237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 Tin Shells with .225 Spacer/Board 9 | Female AeA 3:71 320 2.18) 172-009-202-021 
Female| 2237FE-NDOt 3.33 2.87 _1.96 | 171-037-203L021 Lock - Dip Solder Female|3109FA-NDO 3.90 3.36 2.29 |172-009-202R021 
Male | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 |171-050-102-021 Male | 9209M-ND 2.09 1.80 1.23] 171-009-112-911 Male /3115M-ND 4.00 3.45 2.35 )172-015-102-021 

50 | Male }2250ME-NDO+ 5.03 4.34 2.95 | 171-050-103L021 g | Male /9209ME-NDOt 258 223 1.52] 171-009-113R911 15 | Male |3115MA-NDO = 4.20 3.63. 2.47 | 172-015-102R021 
Female | 2250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 Female | 9209F-ND 261 225 1.53] 171-009-212-911 Female|3115FA-NDO 4.81 415 2.83 |172-015-202R021 
Female| 2250FE-NDOt 5.39 4.65 3.16 | 171-050-203L021 Female | 9209FE-NDOt 2.73 235 1.60 | 171-009-213R911 NEW! RoHS Compliant + Nickel Shell (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 209 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
iW NORCOMP Pins | Type |Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 100 | Part No. 

i Male [5150M-ND 10.18 878 5.97 |172-050-101-011 Female | 509FE-ND 2.64 2.28 1.55 |172-£09-211-001 
D-Sub Connectors (con) 50 | eemale|5150F-ND 14.85 12.80 8.71 |172-050-201-011 9 | Female| 509FEA-NDO 2.90 251 1.71 |172-E09-211R001 
Series 172 —- Machined Contacts 172E Series - Yellow Chromate with .065” Male )515ME-ND 2.49 215 1.47) 172-£15-111-001 
Series 172E - Machined ea 5 tmaelSISFEND. 377 «325 201| 17D-E15-217-001 
Contacts Economy (Cont.) Male |v Seon 7 eee, Wie ee 010M Female|S15FEA-NDO 4.15 «3.58 2.44 |172-E15-211R001 

: 9 | Male |5109MEA-NDO 3.08 + 2.66 1.81 |172-E09-101RO11 tae SSENIEAD 348 2.98 903 17D EDEATT-001 
NaN Digi Key EE socom Female|5109FEA-NDO 3.38 2.92 _1.99 |172-E09-201R011 Me BBeRENG aay. 338° 998 7o-EseA1 R001 

Bees Ereen peril 9 a Re Male 15115ME-ND 3.51 3.03 2.06 |172-E15-101-011 og | Male |S25MEA:NDO : ; 2g | 172-E25-11 

ins | Type |Part No. art No. Male ARENEMAINOM 369 318 217 [17>-E1S01RO11 Female |525FE-ND 5.16 4.45 3.03 | 172-£25-211-001 

95 | Male [3125MA-NDO 4,844.18 2.84 |172-025-102R021 15: | male SAREE Aae0 378 ioe ayOEIB OGIO Female |525FEA-NDO 5.68 4.90 3.33 | 172-E25-211R001 
Fama Saar END 381 5.70 3.88 17a.02s-290n021 FemalelS11SFEANDO 457 3.94 2.68 [172-E15-201RO11 Male |537ME-ND 5.02 4.33 2.95 | 172-E37-111-001 
Mas ieee SiS Se) S81 Ter 100-001 Male IRIDEMERND 3947 340 232 T7D-EOLOTT 37 | Male |S537MEA-NDO 8.20 7.07 4.81 |172-E87-111R001 

37 | cae RISER Bae) pe chee Lge DURA ng | Male |5125MEA-NDO 4.14 3.57 2.43 |172-£25-101R011 Female | 537FE-ND 7.45 6.43 4.37 | 172-£37-211-001 
rn ae ease Famala|EMEEERINN 505 435 2.96 |172-F95-201-011 Female |537FEA-NDO 8.20 7.07 4.81 |172-E37-211R001 

: : : 5 sue Ate Female|5125FEA-NDO 5.30 4.57_3.11 |172-E25-201R011 Male )550ME-ND 8.29 715 4.87 | 172-£50-111-001 
Male [3150M-ND 10.18 8.78 5.97 |172-050-102-021 Male (BAGTMIEENG a5 1a 340 1179-Ea7A01-017 50 | Male |S50MEA-NDO 8.29 7.15 4.87 |172-E50-111R001 

50 Male |3150MA-NDO 10.69 9.22 6.27 |172-050-102R021 tr ‘ 7 i Seams Female | 550FE-ND 10.53 9.08 6.18 |172-E50-211-001 
romale REGEN Haag oat B74 1479-080 200004 37 | Male |5137MEA-NDO 6.24 5.39 3.67 |172-E37-101RO11 
emale /315 85 12. 71 1172-051 7 7 -£37-201- Female |550FEA-NDO 11.58 9.99 6.79 | 172-E50-211R001 
Female|3150FA-NDO 15.59 13.44 914 |172-050-202R021 Famale/S1375E-ND 789) 6.80" 4.69 | 172-E87-201-011 

172E Series — Tin Shells with .250" Female|5137FEA-NDO 8.28 7.14 4.86 | 172-E37-201R011 172 Series - Tin Shells and Dip Solder 
; 5 4 Male )5150ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-101-011 Male |1509MNA-NDO = 2.65 «2.29 1.56 172-009-112R001 
Clinch Muts; Board 3ide‘and Solder Cup 50 | Male |5150MEA-NDO 9.72 8.38 5.70 |172-E50-101R011 9 |Female|1509FNA-NDO 3.29 2.84 _1.93|172-009-212R001 
Male |3109MEA-NDOF 3.23 2.79 1.90 }172-E09-103R021 Female] 5150FE-ND 13.49 11.63 7.91 )172-E50-201-011 Male [1515MNA-NDO 3.54 3.06 2.08 |172-015-112R001 

9 | Female |3109FE-ND 3.36 2.90 1.98 ]172-£09-202-021 Female|5150FEA-NDO 14.16 12.21 8.31 |172-E50-201R011 15 4 -015- 

RM TREAT ccs acs Don Hro-cueonanant Female|1515FNA-NDO 4.59 3.96 __2.70 | 172-015-212R001 
Tea RSS 33313 213 7OETS 100-001 172 Series - Yellow Chromate with .250” 95 | Male ]1525MINA-NDO 4.40 3.80 2.59 |172-025-112R001 
i ‘i i Clinch Nuts, Board Side and Solder Cup Female | 1525FNA-NDO 6.86 5.92 4.03 | 172-025-212R001 

j5 | Male |S115MEA-NDOt 3.81 3.29 2.24 |172-£15-103R021 Mala EEGEMNRUGME A1A5>— 2273-8.901172-037 412-001 
Female |3115FE-ND 418 3.60 2.45 |172-E15-202-021 37_| Male |6137M-ND 6.55 5.65 3.85 |172-037-101-021 a7 | Male 1S37MNA-NDO 603 «520 354 |179-097-119R001 
Female |3115FEA-NDO: 4.38 3.78 2.58 |172-E15-203R021 172E Series - Yellow Chromate with .250” F al 1537FNA-NDO 966 8.33 5.67 172-037-212R001 
Male [3125ME-ND 4413.80 2.59 |172-E25-102-021 Clinch Nuts, Board Side and Solder Cup ema Q ; : : he 

25 | Male |3125MEA-NDOt 4.63 3.99 2.72 |172-E25-103R021 Male |6109MEA-NDO 3.08 2.66 1.81 |172-E09-101R021 50 a ee ee sae 2S nen atone 
oll “pie ie 500 ot i ye cae 9 | Female vA ceca tm PEC aS ar ea 172E Series - Tin Shells and Dip Solder 

u E B E “E25 Female|6109FEA-NDO 3.38 2.92 _1.99 | 172-E09-201R021 = 
Male |3137ME-ND 5.60 4.83 3.29 )172-E37-102-021 Male |6115ME-ND 3.51 3.03 2.06 1172-E15-101-021 Male ]1509MNE-ND 218 1.88 1.28 ]172-E09-112-001 

37 Aaa SIME NDOT rh ae nr Maa iva j5 | Male [6115MEA-NDO 3.69 3.18 -2.17|172-E15-101R021 g | Male |1509MNEA-NDO 2.39 2.07 1.41 | 172-E09-113R001 
Female (aENTEERTNTG aT Res 456 479:297-D05R024 Female| 6115FE-ND 4.35 3.75 2.55 |172-E15-201-021 Female | 1509FNE-ND 2.73 2.35 1.60 | 172-E09-212-001 
Male IG{EOMEIND) 995 7-98 6.43 1179-F50-100-091 Female| 6115FEA-NDO 457 3.94 2.68 | 172-E15-201R021 Female|1509FNEA-NDO —3.00_—2.59__‘1.76 | 172-E09-213R001 
Male |3150MEA-NOOt 972 838 5.70 |172-E50-103R021 Male [6125ME-ND 3.94 3.40 2.32 |172-E25-101-021 Male [1515MNE-ND 2.93 2.53 1.72 |172-E15-112-001 

50 | reale SHEORENE! dag Aiea vot l17oE2 00-004 ng | Male [6125MEA-NDO 4.14 3.57 2.43 172-E25-101R021 t5 | Male |1S15MNEA-NDO 3.22 2.78 1.89 /172-E15-113R001 
Female|3150FEA-NDOt 14.16 12.21 831 |172-£50-203R021 Femals (1255eND) 5.05 4.35 2.96) 172-E25-201-021 Female (SP QuRE Omg 3.80 328 2.28) 172615-212-001 

= wale aa! = Female| 6125FEA-NDO 530 4.57 3.11 |172-E25-201R021 Female|1515FNEA-NDO = 4.18 = 3.61_—-2.45 | 172-E15-213R001 
_ 172 Series - Tin Shells with .250' Male [6137ME-ND 5.95 513 3.49 |172-E37-101-021 Male |1525MNE-ND 3.63 3.13 2.13 | 172-E25-112-001 
Clinch Nuts, Mating Side and Solder Cup 37 | Male |6137MEA-NDO 6.24. «5.39 3.67 |172-E37-101R021 n5 | Male |1525MNEA-NDO 3.99 3.44 2.34] 172-E25-113R001 

g | Male |4109MA-NDO «3.56 3.08 2.09] 172-009-102R031 Female|6137FEA-NDO 8.28 7.14 __4.86 | 172-E37-201R021 Female] 1525FNE-ND 5.66 4.88 3.32 | 172-£25-212-001 
Female |4109FA-NDO 3.90 3.36 2.29 | 172-009-202R031 Male |6150ME-ND 9.25 7.98 5.43 | 172-E50-101-021 Female|1525FNEA-NDO 6.22 _5.37__3.65 | 172-E25-213R001 
Male /4115M-ND 4.00 3.45 2.35 | 172-015-102-031 50 | Male |6150MEA-NDO 9.72 838 5.70 | 172-E50-101R021 Male ]1537MNE-ND 4.99 4.30 2.93 |172-E37-112-001 

15 | Male |4115MA-NDO = 4.20 3.63 2.47 | 172-015-102R031 Female| 6150FE-ND 13.49 11.63 7.91 |172-E50-201-021 37 | Male [1537MNEA-NDO 8.77 7.57 5.15 |172-E37-113R001 
ee se 4st _ pas Se eR Female|6150FEA-NDO 14.16 12.21 8.31 | 172-E50-201R021 Female] 1537FNE-ND 7.98 6.88 4.68 | 172-E37-212-001 

ale ci i ; 5 -025- aa : = Female|1537FNEA-NDO 8.77 _7.57__5.15 | 172-E37-213R001 

25 | Female|4125E-ND 629 5.43 3.69 |172-025-202-031 onnch Mule, Ladng ace ngece Exe Male [1550MNE-ND 829-715 487 1172-E50-112-001 
Female |4125FA-NDO 6.61 5.70 3.88 | 172-025-202R031 50 Male |1550MNEA-NDO 9.12 7.87 5.35 |172-E50-113R001 
Male |4137MA-NDO 6.46 5.57 3.79 |172-037-102R031 25_| Male |7125M-ND 4.35 3.75 _ 2.55 | 172-025-101-031 Female|1550FNE-ND 1059 9413 6241 1172-£50-212-001 

37. | Female |4137F-ND 815 7.03 4.78 | 172-037-202-031 37_| Female/fale7heNt) 8.67 7.48 _5.09 |172-037-201-031 Female|1550FNEA-NDO 11.64 10.04 6.83 | 172-E50-213R001 
Female |4137FA-NDO 8.56 7.38 5.02 |172-037-202R031 50 | Female| 7150F-ND 14.85 12.80 8.71 | 172-050-201-031 - - - 

Male |4150M-ND 10.18 878 5.97 |172-050-102-031 172E Series - Yellow Chromate with .250” 72 Serles:--,Tin Shells with: 065" Clinch Nuts; 

50 | Male |4150MA-NDO 10.69 9.22 6.27 |172-050-102R031 Clinch Nuts, Mating Side and Solder Cup Board Side and Dip Solder 

Female|4150FA-NDO 15.69 _13.44 9.14 172-060-202R031 Male GAUGE mi93 9.58" 1:79 14 7EEDOHO I-04 ; wel ae a 288 208 face 
_172E Series - Tin Shells with .250” g | Male |7109MEA-NDO 3.08 2.66 1.81 | 172-E09-101R031 ale # : ; ; ee 

Clinch Nuts, Mating Side and Solder Cup Female| 7109FE-ND 3.22 2.78 1.89 | 172-E09-201-031 ee eee ee 
Male [4709ME-ND 3.07 265 1.81 |172-E09-102-031 Female|7109FEA-NDO 3.38 2.92 _ 1.99 |172-E09-201R031 15. | Male (2oisMiN oe : node ero! UE 1b: 

g | Male |4109MEA-NDOt 3.23 2.79 1.90 |172-E09-103R031 Male |7115ME-ND 3.51 3.03 2.06 |172-E15-101-031 Female pe 5.74 4% Agr een 
Female |4109FE-ND 3.36 2.90 1.98 /172-£09-202-031 tg | Male |7115MEA-NDO 3.69 3.18 2.17 |172-15-101R031 a5 | Mala |252MAINDORS 5.55 4.79 3.26 |172-025- 
Female|4109FEA-NDOt 3.53 3.05 _2.08 | 172-E09-203R031 Female| 7115FE-ND 4.35 3.75 2.55 |172-£15-201-031 Female |2525FA-NDO 8.01 6.91 _4.70 |172-025-212R011 
Male [4115ME-ND 3.63 3.13 2.13 [172-E15-102-031 Female|7115FEA-NDO 4.57 3.94 _2.68 | 172-E15-201R031 Male (Zeg2N GBD S30 88 2 are eo 

tg | Male |4115MEA-NDOt 3.81 3.29 2.24 |172-£15-103R031 Male [7125ME-ND 3.94 3.40 2.32 | 172-E25-101-031 37 | Male (ESSUMiRND Say 72! 6.22 4.28 172-087-1121 
Female | 4115FE-ND 418 3.60 2.45 |172-E15-202-031 25 | Male |7125MEA-NDO 4.14 3.57 2.43 |172-E25-101R031 Female 2OSTERNDOREN 10.81 9.28 _ 6.94 |172-087-212R011 
Female |4115FEA-NDOt 4.38 3.78 __ 2.68 |172-E15-203R031 Female|7125FEA-NDO _5.30__4.57__3.11 |172-E25-201R031 50 | Male 25S0MAGND GM 11.20 8.66 6.57 )172-050-112R011 
Male 14125ME-ND 4413.80 2.59 | 172-E25-102-031 Male 17137ME-ND 5.95 5.13 3.49 | 172-E37-101-031 Female | 2550FA-NDO 13.97 12.05 8.20 | 172-050-212R011 

o5 | Male |4125MEA-NDOt 4.63 3.99 2.72 | 172-£25-103R031 37 | Male |7137MEA-NDO 6.24 5.39 3.67 |172-E37-101R031 172E Series - Tin Shells with .065” 

Female at SEA NOO aa er a MEoe onan Female| 7137FE-ND 7.89 6.80 4.63 | 172-E37-201-031 Clinch Nuts, Board Side and Dip Solder 
emale " B H E Ee" Female| 7137FEA-NDO 8.28 7.14 4.86 | 172-E37-201R031 Male |2509ME-ND 3.13 2.70 1.84]172-E09-112-011 
Male /4137ME-ND 5.60 4.83 3.29 172-£87-102-031 Male |7150ME-ND 9.25 7.98 5.43 | 172-E50-101-031 Male |2509MEA-NDOt 3.45 297 202 |172-£09-113R011 

37 | Male /4137MEANDOt 5.88 5.07 3.45 | 172-E37-103R031 50 | Male |7150MEA-NDO 9.72 8.38 5.70 | 172-E50-101R031 9 | Female |2509FE-ND 368 3.18 2.16 |172-E09-212-011 
Female |4137FE-ND 740 6.38 4.94'/172-E97-202-031 Female|7150FE-ND 13.49 11.63 7.91 | 172-E50-201-031 Female|2509FEA-NDOt 4.05 3.50 2.38 |172-E09-213R011 
Femnale ae eu on 486 tee Female|7150FEA-NDO 14.16 12.21 8.31 |172-E50-201R031 Male 12515ME-ND 3.89 3.35 2.28 1172-£15-112-011 
Male |4150MEA-NDO 972 8.38 570 172-E50-103R031 172E Series - Yellow Chromate, .225 Spacer/ 15 Male |2515MEA-NDO 4.27 3.69 2.51 |172-E15-113R011 

50 | male REGEN 4949: 44.63.9781 172:Fs0200-031 Board Lock and Solder Cup Female | 2515FE-ND 476 410 2.79 |172-£15-212-011 
Female|4150FEA-NDOt 14.16 12.21 8.31 |172-E50-203R031 g | Male [101909ME-ND 3.57 3.08 2.10] 172-E09-101-911 Female eae a8 43 auf eee 

5 Female|201909FE-ND 3.86 3.33_2.27 | 172-E09-201-911 4 ; ; ; -E25-112- 
172E Series — Yellow Chromate Male [101915ME-ND 4.15358 2.441172-E15-101-911 Male |2525MEA-NDOt 5.04 4.35 2.96 | 172-E25-113R011 
and Solder Cup 15 25 
Female|201915FE-ND 4.99 4.30 2.93 |172-E15-201-911 Female] 2525FE-ND 661 5.70 3.88) 172-£25-212-011 
Male )109ME-ND 197 1.70 1.16 | 172-E09-101-001 Male |101925ME-ND 4.58 3.95 2.69 1172-E25-101-911 Female|2525FEA-NDOt 7.27 6.27__ 4.27 |172-E25-213R011 
25 

g | Male (JOSMEANDOMS) 207 1.79 1.22 /172-E09-101R001 Female|201925FE-ND 5.68 4.90 _3.34|172-£25-201-911 Male [2537ME-ND 5.95 5.13 3.49 /172-E37-112-011 
Female | 109FE-ND 2.26 195 1.33 |172-£09-201-001 
Female |109FEA-NDO 238 2.08 140|172-£09-201R001 37_| Male |101937ME-ND 6.58 5.68 3.86 |172-E37-101-911 37 | Male |2537MEA-NDOt 9.83 8.47 5.76 |172-E37-113R011 
a TaaHaanh 555 3.90 1 SO 7 RETSTOT-00T 50 | Male |101950ME-ND 9.89 8.53 5.801172-E50-101-911 Female | 2537FE-ND 8.93 7.70 5.24 |172-E37-212-011 

‘ i ' : rie. Female|201950FE-ND 14.12 12.18 8.28 |172-E50-201-911 Female|2537FEA-NDOt 9.83 8.47 __ 5.76 | 172-E37-213R011 

15 | Male (RSMEbem 268 2.31 | 1.58) 172-E15-101R001 472E Series <7in Shall a25 S Male {2550ME-ND 9.25 7.98 5.43 | 172-E50-112-011 
Female PoREAND ae Aree ce ee ae ae rece Male |2550MEA-NDOt 10.18 878 5.97 |172-E50-113R011 
Female |115FEA-NDO 3.56 3.08 2.09 | 172-E15-201R001 Board Lock and Solder Cup 50° | smale DRPOEEING 1454 905 16.77 (172:E50-942-014 
Male PSM eee ee ee | Eee at g | Male (MO2QDOMENDIG 3.71 3.20 2.18 |172-E09-102-911 Female|2550FEA-NDOt 12.70 10.95 7.45 |172-E60-213R011 

5 | Male /125MEA-NDO = 3.14. 2.71 1.84 | 172-E25-101R001 Female|202909FE-ND 4.00 3.45 __2.35 |172-E09-202-911 : — ray 
dla ae te eH aa) et 45 | Male [02975ME-ND 4.26 3.68 2.50 [172-E15-102-911 eine ae ee ceagiGe ceils Soldel 
emale ; ; : -E25- Female|202915FE-ND 4.81 4.15 2.83 |172-E15-202-911 z 
Male ]137ME-ND 499 430 2.93) 172-E37-101-001 95 | Male [102925ME-ND 5.05 4.35 2.96 /172-E25-102-911 g | Male [3509MA-NDO 3.80 3.28 2.23] 172-009-112R021 

37 | Male |137MEA-NDO 5.24 4.52 3.08 | 172-E37-101R001 Female| 202925FE-ND 6.35 5.48 3.73 |172-E25-202-911 Female |3509FA-NDO 4.47 3.85 2.62 |172-009-212R021 
Female |137FE-ND 6.93 5.98 4.07 | 172-£37-201-001 37 | Male |102937ME-ND 6.24 5.38 3.66 |172-E37-102-911 15 | Male )3515MA-NDO 469 4.05 2.75 |172-015-112R021 
Female |137FEA-NDO 7.28 6.28 _ 4.27 | 172-E37-201R001 Female|202937FE-ND ‘8.03 6.93 _4.71 |172-E37-202-911 Female |3515FA-NDO 5.74 4.95 3.37 |172-015-212R021 
Male |150ME-ND 8.29 7.15 4.87 |172-E50-101-001 50 | Male [102950ME-ND 9.89 8.53 5.80 |172-€50-102-911 95 | Male [3525MA-NDO 5.55 4.79 3.26 /172-025-112R021 

50 Bee eo soe ise att Nee ai Female|202950FE-ND 14.12 12.18 8.28 |172-E50-202-911 Female |3525FA-NDO 8.01 6.91 4.70 |172-025-212R021 
Female|150FEA-NDO 13.15 11.34 7.72 |172-E50-201R001 172 Series - Yellow Chromate and Dip Solder Male |S2eUMeN Dy 721 6.22 428 /172-087-112R021 

; : : 7) wae ERREN BST ATE 3.03 117-037-1101 37. | Female |3537F-ND 9.83 8.48 5.77 | 172-037-212-021 
172 Series - Yellow Chromate with .065” 50 | Male |550M-ND O14 7-88 536 172-050-111-001 Female |3537FA-NDO 10.81 9.33 6.34 | 172-037-212R021 
Clinch Nuts, Board Side and Solder Cup : : audi Male |3550M-ND 10.18 8.78 5.97 |172-050-112-021 

25 | Male [5125M-ND 435 3.75 2.55 [172-025-101-011 172E Series - Yellow Chromate and Dip Solder 50 | Male |3550MA-NDO 11.20 9.66 6.57 | 172-050-112R021 

37_| Male [5137M-ND 6.55 5.65 3.85 | 172-037-101-011 g | Male [509ME-ND 1.86 1.60 1.09 ]172-E09-111-001 Female|3550FA-NDO 13.97 12.05 _ 8.20 | 172-050-212R021 
Female |5137F-ND 8.67 7.48 5.09 |172-037-201-011 Male |509MEA-NDO -2.04_1.76 _1.20 |172-E09-111R001 9 NEW! RoHS Compliant + Nickel Shell (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


( O No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
INNoRt IMP Pins | Type |Part No. al 10 100 |Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 |Part No. 
D-Sub Connectors (cont. Female |2937FE-ND 9.57 8.25 5.61 |172-E37-212-911 Male |1925ME-ND 5.05 4.35 2.96 |172-E25-111-911 
( ) 37 | Female |2937FEA-NDOT 1053 9.08 6.18 |172-E37-213R911 5 | Male /1925MEA-NDO 5.55 4.79 3.26 |172-E25-111R911 
Series 172 — Machined Contacts Male |2950ME-ND 9.89 8.53 5.80 [172-E50-112-911 Female|1925FE-ND 676 5.83 3.97 |172-E25-211-911 
eries 172E — Machined Male |2950MEA-NDOt 10.88 9.38 6.38 }172-E50-113R911 Female|1925FEA-NDO 7.43 6.41 4.36 |172-E25-211R911 
: E 50 | Female |2950FE-ND 12.18 10.50 7.14 |172-£50-212-911 Male ]1937ME-ND 6.61 5.70 3.88 /172-E37-111-911 
ontacts Economy (Cont.) Female|2950FEA-NDOt 13.40 11.55 7.86 |172-E50-213R911 37 | Male |1937MEA-NDO 9.95 8.58 5.84 )172-E37-111R911 
No. of] [Digi-Key Price Each |NorComp 172 Serles Yellow Chramate with\-065" Female ISS7FEANDO 905 858 504 |170-E97-211RON 
Pins | Type |Part No. 110100 | Part No. Clinch ‘Nuts, 'Board Side and'Dip Solder Male [1950ME-ND 9.92 8.55 5.82 |172-E50-111-911 
172E Series - Tin Shells with .250” 15 _|Female |5515F-ND 5.19 4.48 3.05 |172-015-211-011 59 | Male |1950MEA-NDO 10.91 9.41 6.40 |172-E50-111R911 
Clinch Nuts, Board Side and Dip Solder 37_| Male |5537M-ND 6.58 5.68 3.86 |172-037-111-011 Female|1950FE-ND 1218 1050 7.14 |172-E50-211-911 
Male 13509ME-ND 313. 270 1.84]172-E09-112-021 172E Series - Yellow Chromate with .065” Female | 1950FEA-NDO 13.40 11.55 7.86 |172-E50-211R911 

9 Male |3509MEA-NDO 3.45 2.97 2.02 )172-E09-113R021 Clinch Nuts, Board Side and Dip Solder Yellow Chromate with 065” Clinch Nuts, 

Female | 3509FE-ND 3.68 3.18 2.16 |172-E09-212-021 Male |5509ME-ND 281 243 1.65 |172-E09-111-011 Board Side - Wire Wrap 
Female|S509FEA-NDOt 4.05 3.50 _ 2.38 |172-E09-213R021 g | Male |5509MEA-NDO 3.09 2.67 1.82 |172-E09-111R011 g | Male |5609M-ND 377 3.25 2.21 ]172-009-141-011 
Male [3515ME-ND 3.89 3.35 2.28 /172-E15-112-021 Female |5509FE-ND 3.60 3.10 2.11 |172-E09-211-011 Female |5609F-ND 444 3.83 2.61 |172-009-241-011 

15 | Male |S515MEA-NDOt 4.27 3.69 2.51 | 172-E15-113R021 Female|5509FEA-NDO 3.96 _—-3.41_-2.32 |172-E09-211R011 15_|Female|5615F-ND 6.35 5.48 3.73 [172-015-241-011 
Female | 3515FE-ND 476 410 2.79 |172-E15-212-021 Male [5515ME-ND 345 2.98 2.03 /172-E15-111-011 95 | Male /5625M-ND 748 6.45 4.39 |172-025-141-011 
Female|S515FEA-NDOt 5.23 4.51 3.07 [172-E15-213R021 15 | Male |S515MEA-NDO © 3.80 3.28 2.23 /172-E15-111R011 Female |5625F-ND. 7.96 6.86 4.67 |172-025-241-011 
Male |3525ME-ND 458 3.95 2.69 |172-E25-112-021 Female |5515FE-ND 4.73 4.08 2.78 |172-E15-211-011 37 | Male )5637M-ND 10.38 8.95 6.09 |172-037-141-011 

25 | Male |3525MEA-NDOt 5.04 4.35 2.96 | 172-E25-113R021 Female |5515FEA-NDO 5.20 4.49 3.05 |172-E15-211RO11 Female |5637F-ND. 13.08 11.28 7.67 |172-037-241-011 
Female| 3525FE-ND 661 5.70 3.88 |172-E25-212-021 Male |5525ME-ND 441 3.80 2.59 |172-E25-111-011 50 | Male )5650M-ND 13.49 11.63 7.91 )172-050-141-011 
Female|3525FEA-NDOt 7.27 6.27 __ 4.27 |172-E25-213R021 5 | Male |5525MEA-NDO 4.85 4.18 2.85 |172-E25-111R011 Female | 5650F-ND 17.08 14.73 10.02 [172-050-241-011 
Male |3537ME-ND 5.95 5.13 3.49 |172-€37-112-021 Female |5525FE-ND 612 5.28 3.59 |172-E25-211-011 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 

37 | Male |3537MEA-NDOt 9.83 8.47 5.76 |172-E37-113R021 Female |5525FEA-NDO 6735.81 3.95 |172-£25-211R011 Board Side - Wire Wrap 
Female| 3537FE-ND 893 7.70 5.24 172-E37-212-021 Male |5537ME-ND 597 5.15 3.51 /172-€37-111-011 g | Male ]6609M-ND 3.77 3.25 2.21 172-009-141-021 
Female|3537FEA-NDOt 9.83 8.47 _5.76 |172-E37-213R021 37 | Male |5537MEA-NDO = 9.25 7.98 5.43 |172-E37-111R011 Female |6609F-ND 4.44 3.83 2.61 |172-009-241-021 
Male |3550ME-ND 925 7.98 5.43 /172-E50-112-021 Female |5537FE-ND 8.41 7.25 4.93 |172-E37-211-011 15 | Male [6615M-ND 5.86 5.05 3.44 |172-015-141-021 

50 | Male |S550MEA-NDOt 10.18 878 5.97 |172-E50-113R021 Female |5537FEA-NDO 9.25 7.98 5.43 |172-E37-211R011 Female |6615F-ND 6.35 5.48 3.73 |172-015-241-021 
Female| 3550FE-ND 11.54 9.95 6.77 |172-E50-212-021 Male |5550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-111-011 25 | Male [6625M-ND 7486.45 4.39 [172-025-141-021 
Female|3550FEA-NDOt 12.70 10.95 7.45 |172-E50-213R021 50 | Male |S550MEA-NDO 9.25 7.98 5.43 | 172-E50-111R011 37 | Male 6637M-ND 10.38 895 6.09 |172-037-141-021 

172 Series - Tin Shells with .250” Female |5550FE-ND 11.54 995 6.77 |172-E50-211-011 Female |6637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-241-021 
Clinch Nuts, Mating Side and Dip Solder Female |5550FEA-NDO 12.70 10.95 7.46 |172-E50-211R011 50 | Male [6650M-ND 13.49 11.63 7.91 ]172-050-141-021 
d 7 7 = Female |6650F-ND 17.08 14.73 10.02 |172-050-241-021 

g | Male |4509MA-NDO 3.80 3.28 2.23 /172-009-112R031 172 Series - Yellow Chromate with .250 = or 
Female|4509FA-NDO —4.47_—-3.85 2.62 |172-009-212R031 Clinch Nuts, Board Side and Dip Solder aac lta ead 
Male |4515M-ND 426 3.68 2.50 |172-015-112-031 9 | Male [6509M-ND 340 2.68 1.82 [172-009-111-021 a ud 

15 | Male |4515MA-NDO 4.69 4.05 2.75 |172-015-112R031 37_ [Female |6537F-ND 9.25 7.98 5.43 |172-037-211-021 9 Eval LOOSNEND ne - oa ie oeeoatons 
Female | 4515FA-NDO 5.74 4.95 3.37 |172-015-212R031 172E Series - Yellow Chromate with .250” mal e ND je 
Male (peetaa OO ee eae |1reOee ea Clinch Nuts, Board Side and Dip Solder 15 | Female| 7615F-ND 6.35 5.48 3.73 |172-015-241-031 

® |ramae|4S25rk-ND0. 801691470 172006-212R034 Mile JBS0MEND 281 2431.85 f7e-E0G-TT-021 | | oe | Male (7626MND 7486.45 4.39 /172-025-147-08 
Male ESIMIRNUOME 7.01 6.22423 1172-037-112R031 g | Male |6509MEA-NDO 3.09 2.67 1.82 |172-E09-111R021 Female | 7625F-ND 9.22 7.95 5.41 |172-025-241-031 

37 | maleRaTMOGMM 10st 933 634 |172037-219R031 Female |6509FE-ND 3.60 310 2.41 /172-E09-211-021 37 | Male [7637M-ND 10.38 895 6.09 |172-037-141-031 
Male PEEOUENT 40488788 97 1179-060-1412-031 Female |6509FEA-NDO «3.96 —-3.41_-2.32 |172-E09-211R021 Female|7637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-241-031 

oe : " ; Male 6515ME-ND 345 2.98 2.03 |172-E15-111-021 50 | Male |7650M-ND 13.49 11.63 7.91 [172-050-141-031 
Male |4550MA-NDO 11.20 9.66 6.57 |172-050-112R031 = 
50 Male |6515MEA-NDO 3.80 3.28 2.23 |172-E15-111R021 Yellow Chromate with .225” Board Side and 
Female | 4550F-ND 12.70 10.95 7.45 |172-050-212-031 15 romtat i 
Female |6515FE-ND 4.73 4.08 2.78 }172-E15-211-021 .197 Mating Side Clinch Nuts - Wire Wrap 
Female|4550FA-NDO 13.97 12.05 _ 8.20 |172-050-212R031 
Female |6515FEA-NDO 5.20 4.49 3.05 |172-E15-211R021 Male 13909M-ND 455.393 2671172-009141-911 
172E Series - Tin Shells with .250” Male [6525ME-ND 441 3.80 2.59 [172-£25-111-021 9 : } ‘ 
' eae ‘ : 5 . Female |3909F-ND 519 4.48 3.05 |172-009-241-911 
Clinch Nuts, Mating Side and Dip Solder o5 | Male |6525MEA-NDO 4.85 «4.18 2.85 |172-£25-111R021 15. | Male |3915M-ND 6185.33 3.63 1172-015-141-911 
Male |4509ME-ND 3.13 2.70 1.84 |172-E09-112-031 Female |6525FE-ND 6.12 5.28 3.59 |172-E25-211-021 Female |3915F-ND 6.99 6.03 4.10 |172-015-241-911 

9 Male |4509MEA-NDO 3.45 2.97 2.02 | 172-E09-113R031 Female |6525FEA-NDO 6.73 5.81 3.95 |172-E25-211R021 95 | Male /3925M-ND 8.27. 7.43 4.85 |172-025-141-911 
Female | 4509FE-ND 3.68 318 2.16 |172-E09-212-031 Male |6537ME-ND 5.97 5.15 3.51 |172-E37-111-021 Female |3925F-ND 12.41 10.70 7.28 |172-025-241-911 
Female|4509FEA-NDOt 4.05 3.50 _ 2.38 |172-E09-213R031 37 | Male |6537MEA-NDO 9.25 7.98 5.43 |172-E37-111R021 37_| Male [3937M-ND 12.18 10.50 7.14 [172-037-141-911 
Male |4515ME-ND 3.89 3.35 2.28 /172-E15-112-031 Female |6537FE-ND 8.41 7.25 4.93 |172-E37-211-021 Female |3937F-ND 13.66 11.78 8.01 |172-037-241-911 

15 | Male 4515MEA-NDOt 4.27 3.69 2.51 |172-E15-113R031 Female |6537FEA-NDO 9.25 7.98 _ 5.43 |172-E37-211R021 50 | Male [3950MN-ND 14.21 12.25 8.33 |172-050-141-911 
Female | 4515FE-ND 476 410 2.79 )172-E15-212-031 Male |6550ME-ND 9.25 7.98 5.43 /172-E50-111-021 Female |3950F-ND 18.10 15.60 10.61 |172-050-241-911 
Female|4515FEA-NDOt 5.23 4.51 3.07 |172-E15-213R031 50 | Male /6550MEA-NDO 9.25 7.98 5.43 |172-E50-111R021 Yellow Chromate Shells - Wire Wrap 
Male |4525ME-ND 458 3.95 2.69 /172-E25-112-031 Female |6550FE-ND 11.54 9.95 6.77 |172-£50-211-021 

Male ]609M-ND 258 2.23 1.52 ]172-009-141-001 

5 | Male |4525MEA-NDOt 5.04 4.35 2.96 |172-E25-113R031 Female |6550FEA-NDO 12.70 10.95 7.45 |172-E50-211R021 9 | cemale|609F-ND 315 272 185 |172-009-241-001 
Female] 4525FE-ND 6.61 5.70 3.88 | 172-E25-212-031 172 Series - Yellow Chromate with .250” 15 | Male |615M-ND 3.83 3.30 2.25 ]172-015-141-001 
Fammale paren ie iar ae Be eee ane Clinch Nuts, Mating Side and Dip Solder Female |615F-ND 471 4.07 2.77 |172-015-241-001 

ale _ : . ; -ES7-112- 5 -050-111- 25 [Female |625F-ND 7.27 6.27 4.27 [172-025-241-001 
Male |4537MEA-NDOt 983 847 5.76 |172-E37-113R031 50 | Male ESOMENEamm (0-18 8.78 5.97 |172-050-111-031 37 1Female|637E-ND q088 9.38 638 1170-037-241-001 

37 Female |7550F-ND 12.70 10.95 7.45 |172-050-211-031 E E E 

Female | 4537FE-ND 8.93 7.70 5.24 |172-E37-212-031 Male |650M-ND 10.32. 8.90 6.05 1172-050-141-001 
172E Series - Yellow Chi ite with .250” 50 

Female | 4537FEA-NDO: 9.83 8.47 _ 5.76 |172-E37-213R031 oe Seres' TOrow Chromale Wins Female |650F-ND 13.87 11.96 8.14 |172-050-241-001 

Male |4550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-112-031 Clinch Nuts, Mating Side and Dip Solder Tin Shells ~ Wire Wrap 

59 | Male |4550MEA-NDOt 10.18 8.78 5.97 |172-E50-113R031 Male |7509ME-ND 2.81 2.43 1.65 ]172-E09-111-031 wae RECSRIETS TTT CMR RTER CRT 
Female | 4550FE-ND 11.54 995 6.77 |172-E50-212-031 g | Male |7509MEA-NDO 3.09 2.67 1.82 |172-E09-111R031 ie LE caRStHInG 0g 5 2 190 tre apo ROO 
Female|4550FEA-NDOt 12.70 10.95 7.45 |172-E50-213R031 Female |7509FE-ND 3.60 3.10 2.11 /172-£09-211-031 9 eae Crain aa 5 dar (918 | 75.000 
172 Series - Tin Shells with .225” Board Side, Female|7509FEA-NDO 3.96 _—-3.41_-2.32 |172-E£09-211R031 Female MGCESNNGMN 373 3.22 2.19 |172-009-240R001 
-197” Mating Side Clinch Nuts and Dip Solder |... BAR eee Male [1615MNA-NDO 4.72 4.07 2.77 |172-015-142R001 

9 Male |2909MA-NDO 456 3.94 2.68 |172-009-112R911 15 Female |7515FE-ND 473 4.08 278 472-F15-211-034 15 |Female|1615FN-ND 5.54 4.78 3.25 |172-015-242-001 
Female | 2909FA-NDO 5.23 4.51 3.07 |172-009-212R911 Famalc AEEERNOM S20 449 aos |172E5-211R031 Female|1615FNA-NDO 5.54 4.78 _ 3.25 |172-015-242R001 

15 | Male |2915MA-NDO 5.49 4.73 3.22 |172-015-112R911 Male HEORMERNT FET MEET CEH T NSLS TERT Male )1625MN-ND 6.82 5.88 4.00 /172-025-142-001 
Female|2915FA-NDO 6.54 5.64 3.84 |172-015-212R911 Male [7525MEA-NDO 485 418 2.85 |172-E25-111R031 25 | Male |1625MNA-NDO 6.83 5.89 4.01 | 172-025-142R001 
Male |2925MA-NDO 6.32. 545. 3.71 1172-025-112R911 25 ‘ : Female | 1625FN-ND 10.96 9.45 6.43 )172-025-242-001 

25 Female |7525FE-ND 612 5.28 3.59 |172-E25-211-031 Female|1625FNA-NDO 1094 944 642 |172-025-242R001 
Female | 2925FA-NDO 877 7.57 5.15 |172-025-212R911 B E E 

Female |7525FEA-NDO 6.73 5.81 3.95 |172-E25-211R031 Male [1637MN-ND 974 840 5.72 |172-037-142-001 
Male |2937M-ND 725 6.25 4.25 |172-037-112-911 : i : 

37 | Male |2937MA-NDO 798 688 4.68 |172-037-112R911 Male |7537ME-ND 5.97 5.15 3.51 )172-E37-111-031 37 | Male |1637MNA-NDO 9.76 842 5.73 |172-037-142R001 
Female|2937FA-NDO 11.58 9.99 6.79 |172-037-212R911 37 | Male (ZS87MEANDQS) 9.25 7.98 5.43 | 172-£37-111R031 Female/1637FN-ND 12.21 10.53 7.16 |172-037-242-001 
Male |2950M-ND 10.90 940 640 |172-050-112-911 Female |7537FE-ND 8.41 7.25 4.93 ]172-£37-211-031 Female|1637FNA-NDO 12.22 10.54 7.17 |172-037-242R001 

50 | Male EGEGRENEOMN 11.99. 1034 7.04 |472-050-112R911 Female|7537FEA-NDO 9.25 7.98 5.43 |172-E37-211R031 Male |1650MN-ND 12.76 11.00 7.48 |172-050-142-001 
Female RACUERNISOMI 1474 1271  g64[172-050-212R911 Male |7550ME-ND 925 7.98 5.43 |172-E50-111-031 59 | Male /1650MNA-NDO 12.76 11.00 7.48 |172-050-142R001 

a —_ : i 50 | Male [7550MEA-NDO 9.25 7.98 5.43 |172-E50-111R031 Female | 1650FN-ND 16.65 14.35 9.76 |172-050-242-001 
172E Series - Tin Shells with .225” Board Side, Female |7550FE-ND 11.54 9.95 6.77 |172-E50-211-031 Female |1650FNA-NDO 16.65 14.36 14.36 |172-050-242R001 
-197” Mating Side Clinch Nuts and Dip Solder Female |7550FEA-NDO 12.70 10.95 7.45 |172-E50-211R031 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 

Male ]2909ME-ND 3.77 3.25 2.21 |172-E09-112-911 172 Series - Yellow Chromate with .225” Board Board Side - Wire Wrap 

g | Male |2909MEA-NDOt 4.15 3.58 2.44 |172-E09-113R911 Side, .197 Mating Side Clinch Nuts & Dip Solder Male ]2609M-ND 3.94 3.40 2.32 ]172-009-142-011 

ema Mg SESS be meemazer| | Ls Tune fnswan aa sas oai[ienieticaii] | | 9 |e lxomnaoe 405 350 298|rzapsant 
: : : 50 | Male [1950M-ND 10.90 9.40 6.40 [172-050-111-911 Female |2609F-ND 4.58 3.95 2.69 |172-009-242-011 

Male |2915ME-ND 452 3.90 2.66 |172-E15-112-911 g -009- 
- - a Female |2609FA-NDO 4.69 4.05 2.75 |172-009-242R011 

15 | Male [2015MEA-NDOt 4.98 4.29 2.92 |172-£15-113R911 1725 Series - Yellow Chromate with .225" Board Male [2615MI-ND 5.60 4.83 3.29 |172-015-142-011 
Female|2915FE-ND 5.39 4.65 3.17 ]172-E15-212-911 Side, .197 Mating Side Clinch Nuts & Dip Solder 15 | Male |2615MA-NDO 5.68 4.90 3.33 |172-015-142R011 
Female|2915FEA-NDOt 5.93 5.12 3.48 |172-E15-213R911 Male |1909ME-ND 3.45 2.98 2.03 ]172-E09-111-911 Female|2615F-ND 641 5.53 3.76 |172-015-242-011 
Male |2925ME-ND 5.22 450 3.06 |172-E25-112-911 g | Male |1909MEA-NDO 3.80 3.28 2.23 /172-E09-111R911 Female |2615FA-NDO 6.49 5.60 _ 3.81 |172-015-242R011 

5 | Male |2925MEA-NDOt 5.74 4.95 3.37 |172-E25-113R911 Female |1909FE-ND 4.26 3.68 2.50 |172-E09-211-911 Male |2625M-ND 769 6.63 4.51 /172-025-142-011 
Female | 2925FE-ND 7.25 6.25 4.25 |172-E25-212-911 Female|1909FEA-NDO 4.69 4.05 2.75 |172-E09-211R911 5 | Male /2625MA-NDO 7.78 «6.71 4.57 |172-025-142R011 
Female|2925FEA-NDOt 7.98 6.88 4.68 |172-E25-213R911 Male |1915ME-ND 4.09 3.53 2.40 /172-E15-111-911 Female | 2625F-ND 11.83 10.20 6.94 |172-025-242-011 

37 | Male |2937ME-ND 658 5.68 3.86 |172-E37-112-911 15 | Male |1915MEA-NDO 4.50 3.88 2.64 |172-E15-111R911 Female|2625FA-NDO 11.90 10.26 6.98 |172-025-242R011 
Male |2937MEA-NDOt 10.53 9.08 6.18 |172-E37-113R911 Female|1915FEA-NDO 5.90 5.09 3.46 |172-E15-211R911 0 NEW! RoHS Compliant + Nickel Shell (Continued) 
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( O} No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 

IWNOR MP Pins | Type |Part No. 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
D-Sub Connectors (Cont.) Yellow Chromate with .065” Clinch Nuts, Board Side Male |15615M-ND 5.77 4.98  3.39|172-015-182-031 
2 é 9 | Male |9609M-nD 464. 400 2721172-009-181-011 15 | Male |15615MA-NDOt 5.60 4.83 3.29 |172-015-183L031 
Series 172 — Machined Contacts Female | 9609F-ND 598 455 3410/172-009-281-014 Female |15615F-ND 731 630 4.29 /172-015-282-031 
Series 172E — Machined a | Male |9675N-ND 6595433 69 1173-015 A8T-OT1 Female |15615FA-NDOt 7.06 6.09 __4.15 | 172-015-283L031 
Cc E Female |9615F-ND 7.77 6.70 _ 4,56 |172-015-281-011 Male (RS2EMAND Im 885 7.20) 4.90 /172-025-182-081 
ontacts Economy (Cont.) Male” Sere Bo0 7 88S 1179-09518 25 | Male )15625MA-NDOt 8.07 6.96 4.74] 172-025-183L031 
7 5 25 |remale|9625F-ND ‘11.54 9.95 6.77 |172-025-281-011 Female (PSSCotEig 10.98 8.43 6.41) 172-025-282-031 

No. of Digi-Key Price Each NorComp Female |11625FA-NDOt 10.54 9.09 __6.18 | 172-025-283L031 

j Male /9637M-ND 72.35 10.65 7.25|172-037-181-011 

Pins | Type |Part No. 100 | Part No. 37 | comale GESTAAT Agia’ Gags? ob a7 i7eGar- eet oid Male |15637MA-NDOT 15.35 13.23  9.00|172-037-183L031 
Male |2637M-ND 1061 915 6.23 |172-037-142-011 Male IOGEORREATH 4559 13.38 9.10 172-050-181-011 37 |Female|15637F-ND 15.72. 13.55 9.22 |172-037-282-031 

37 | Male |2637MA-NDO 10.72. 9.24 6.29 |172-037-142R011 50 | male GRSOERI Dae cA7ids Ad Ot 17eLOSD-28t Coil Female |15637FA-NDOt 14.20 12.25 8.33 |172-037-283L031 
Female |2637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-242-011 — : A Male |15650M-ND 15.75 13.58 9.24/172-050-182-031 
Female |2637FA-NDO 13.17 11.36 7.73 |172-037-242R011 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, Board Side 59 | Male /15650MA-NDOt 15.11 13.03 8.87]172-050-183L031 
Male |2650M-ND 13.63 11.75 7.99 |172-050-142-011 9 _| Female |10609F-ND 5.28 455 3.10] 172-009-281-021 Female |15650F-ND 20.82 17.95 12.21 |172-050-282-031 

50 | Male |2650MA-NDO 13.72 11.83 8.05 | 172-050-142R011 45 | Male |T0615M-ND 6.29 543 3.69) 172-015-181-021 Female |15650FA-NDOt 19.98 17.22 11.71 |172-050-283L031 
Female |2650F-ND 17.52 1540 10.27 |172-050-242-011 Female |10615F-ND 7.77670 _ 4.56 | 172-015-281-021 NEW! RoHS Compliant Nickel Shell 
Female|2650FA-NDO 17.61 15.18 10.33 |172-050-242R011 95 | Male |10625M-ND 890 7.68 5.22) 172-025-181-021 : pepe basen: quan ee 

Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Female |10625F-ND 11.54 9.95 _6.77 | 172-025-281-021 
Board Side - Wire Wrap Male [10637M-ND 12.35 10.65 7.25|172-037-181-021 
Mare TEODENENT mods =aANL soap A7oONg Ada DDT 37 | remale|10637F-ND 16.15 1393 _947|172-037-281-021 D-Sub Backshells 
Male /3609MA-NDO 405 +«3.50 238 |172-009-142R021 Male [10650M-ND 15.52 13.38 9.10|172-050-181-021 : 

9 | emale | 3609F-ND 458 3.95 2.69 |172-009-249-001 50 | remale|10650F-ND 2082 1795 12.21|172-050-281-021 970 Series — straight/Top Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. 
Female |3609FA-NDO 469 4.05 2.75 |172-009-242R021 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, Mating Side SUL eh ete Neer ecu: ce fan ete 
Male |3615M-ND 5.60 4.83 3.29 |172-015-142-021 -0. : : : 

Male ]11609M-ND 464 4.00 2.72] 172-009-181-031 i INI 

j5 | Male |3615MA-NDO 5.68 4.90 3.33] 172-015-142R021 9 | comate MMECoENID 528 455  3.10/172-009-281-031 plastic UL 94V-2 * Hardware: Nickel plated steel ~~ 
Female |3615F-ND 641 553 3.76 |172-015-242-021 Male 11615N-ND 609543 3.691179-015-181-081 = OO 
Female |3615FA-NDO 6.49 5.60 _ 3.81 |172-015-242R021 15 ; : : ‘ Cae Be Conn. Dimensions (Inch) Z ; 

Female |11615F-ND 777670 4.56 | 172-015-281-031 Sie [A>] B 7 CG TO 
Male |3625M-ND 769 6.63 4.51 |172-025-142-021 I) 
Male [11625M-ND 890 7.68  5.22|172-025-181-031 9 112081 984 115711 610 | 465 SS 12 
Male |3625MA-NDO 7.78 «6,714.57 | 172-025-142R021 : ‘ 571| | : + 

25 25 [Female |11625F-ND 11.54 9.95 __ 6.77 | 172-025-281-031 t i 
Female |3625F-ND 11.83 10.20 6.94 |172-025-242-021 Male GHEGEHERUMEM 12.35 40 Gs 7.051172-037-181-031 15 | 1.555 | 1.312 | 1.634| 610 | 465 J 
Female|3625FA-NDO 11.90 10.26 6.98 |172-025-242R021 37 : ; : 25 | 2102 | 1.852 | 1.913] 610 | 465 ~ASBS 

Female |11637F-ND 16.15 13.93 _9.47|172-037-281-031 - 
Male |3637M-ND 10.61 915 6.23 |172-037-142-021 37_| 2744 | 2500[ 2110] 610 | 465 
Male [11650M-ND 15.52 13.38 9.10|172-050-181-031 

37 | Male (geeaMibcmm 10.72 9.24 6.20) 172-037-142R021 50 | remale|11650F-ND 2082 1795 12.21|172-050-281-031 . 
Female |3637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-242-021 = : : im Fine 
Female|3637FA-NDO 13.17 11.36 7.73 |172-037-242R021 Tin Shells ei Digi-Key Each NerCORE 
“ Ss ie He ee te eerie Male |12609M-ND 3.31 2.85 1.94 |172-009-182-001 Pins) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 

ale ul . : i -050- Male |12609MA-NDOt 3.17 2.73 1.86 |172-009-183L001 

50 | cemale| 3650F-ND 17.52 1510 10.27 |172-050-242-021 3 | cemale |12609F-ND 435 375 255 {172-009-282-001 9 970-09N-ND 5.80 5.00 3.40) 970-009-030-121 
Female |3650FA-NDO 17.61 15.18 10.33 |172-050-242R021 ( -009- 9 970-O9NE-NDO = 5.22 4.50 3.06 | 970-009-030R121 

Female |12609FA-NDOt 4.23 3.65 —_2.49 | 172-009-283L001 ; nie VORRENEIGOM G21 525 364 | 970-018 030R101 

Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Male |12615M-ND 490 4.23 2.88|172-015-182-001 5 ie) 970-15NE-NDO = 6.21 5.35 3.64) 970-015- 
Mating Side - Wire Wrap 15 | Male /12615MA-NDOt 4.69 4.05 2.75 |172-015-183L001 = hae einen oe ae He One aad 

Male |4609M-ND 3.94 3.40 2.32 |172-009-142-031 Female | 12615F-ND 644 5.55 3.78 |172-015-282-001 Icke i " a eee 
Male |4609MA-NDO 4.05 3.50 2.38 |172-009-142R031 Female |12615FA-NDO 615 5.31 3.61 |172-015-283L001 37 970-37N-ND 10.56 9.10 6.19) 970-037-030-121 

9 Female |4609F-ND 458 3.95 2.69|172-009-242-031 Male |12625M-ND 748 645 4.39 |172-025-182-001 37 970-37NE-NDO 9.54 8.23 5.60 | 970-037-030R121 
Female |4609FA-NDO 469 4.05 2.75 |172-009-242R031 Male |12625MA-NDOt 7.16 6.17 4.20 |172-025-183L001 9 970-09BC-ND 7.34 6.33 4.31 | 970-009-040-011 

25 Black 
Male |4615M-ND 5.60 4.83 3.29 /172-015-142-031 Female |12625F-ND 10.06 8.68 5.90 |172-025-282-001 15 | “pig |970-15BC-ND 8.44 7.28 4.95 | 970-015-040-011 

15 | Male |4615MA-NDO 5.68 4.90 3.33] 172-015-142R031 Female |12625FA-NDOt 9.62 8.30 _ 5.65 |172-025-283L001 25 | cast |970-25BC-ND 8.44 7.28 4.95 | 970-025-040-011 
Female |4615F-ND 6.41 5.53 3.76 |172-015-242-031 Male ea eat ae pe eee 37 ast | 970-37BC-ND 11.22 9.68 6.58 | 970-037-040-011 
Female |4615FA-NDO 6.49 5.60 _ 3.81 |172-015-242R031 ale 7A ; 45 8.47 |172-037- i qi “009-1 
Male 14625M-ND 7.69 6.63 4.51 |172-025-142-031 " Female | 12637F-ND 14.85 12.80 8.71 |172-037-282-001 - aay bat ie - Se ERI el 

25 Male |4625MA-NDO 7.78 6.71 4.57 |172-025-142R031 Female |12637FA-NDOt 13.29 11.46 7.80 |172-037-283L001 15 | Metalized| 970-1SMPE-NDO 5.08 438 2.98 970-015-020R121 
Female |4625F-ND 1183 10.20 694 |172-025-249-031 Male |12650M-ND 14.88 12.83 8.73 |172-050-182-001 7 Paste coe enD fae oe 08-9 e708 09012 
Female|4625FA-NDO ‘11.90 10.26 _ 6.98 |172-025-242R031 50 | Male |12650MA-NDOt 14.20 12.25 8.33 |172-050-183L001 5) Plastic / 970-25MP- 5.86 5.05 3.44 | 970-025-020- 
Male |4637M-ND 10.61 9.15 6.23 |172-037-142-031 Female |12650F-ND 19.95 17.20 11.70 |172-050-282-001 25 970-25MPE-NDO 5.28 4.55 3.10 | 970-025-020R121 

37 | Male |4637MA-NDO 10.72 9.24 6.29 | 172-037-142R031 Female |12650FA-NDOt 19.06 16.44 11.18 |172-050-283L001 37 970-37MPE-NDO 5.86 5.05 _ 3.44 | 970-037-020R121 
Female |4637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-242-031 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, Board Side 9 | pack |970-09BPE-NDO 2.38 2.05 1.40] 970-009-010R011 
Female|4637FA-NDO 13.17 11.36 7.73 |172-037-242R031 vale HERR ig 460 2as TNO SOA 15 ascie 970-15BPE-NDO 2.38 2.05 1.40 | 970-015-010R011 
Male |4650M-ND 13.63 11.75 7.99 |172-050-142-031 ae H : : 5 117 2-009-1824 25 970-25BPE-NDO 2.49 2.15 1.47 | 970-025-010R011 
Male |4650MA-NDO 13.72 11.83 8.05 |172-050-142R031 g | Male |13609MA-NDOt 4.08 3.52 2.40 /172-009-183L011 37 970-37BPE-NDQ 2.58 2.23 1.52 | 970-037-010R011 

50 |e smale|4650F-ND 1752 1540 10.27 |172-050-249-031 Female | 13609F-ND 5.22 4.50 3.06 |172-009-282-011 : 

Female|4650FA-NDO 1761 1548 1033/172-050-242R031 Female |13609FA-NDOt 5.15 4.44 _3.02|172-009-283L011 0 NEW! RoHS Compliant 
= oe Male |13615M-ND 577 4.98 3.39] 172-015-182-011 
Tinishell-with,.225° Board Side and t5 | Male |13615MA-NDOt 5.60 4.83 3.29|172-015-183L011 : 
2197 Mating Side Clinch Nuts ='Wire Wrap Female |13615F-ND 7.31 630 4.29 /172-015-282-011 971 Series — 45° Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
Male |4909M-ND 4.26 3.68 2.50] 172-009-142-911 Female |13615FA-NDOt 7.06 6.09 4.15 |172-015-283L011 over copper or black » Metalized Plastic: High temperature plastic UL 94V-0. 

g | Male |4909MA-NDO 469 4.05 2.75 |172-009-142R911 Male |13625M-ND 835 7.20  4.90|172-025-182-011 Plating: Nickel over copper * Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 * Hard- 
Female |4909F-ND 484 448 2.84] 172-009-242-911 5 | Male |13625MA-NDOt 8.07 6.96 4.74]172-025-183L011 ware: Nickel plated steel 
Female |4909FA-NDO 5.33 4.60 _ 3.13 |172-009-242R911 Female |13625F-ND 1093 9.43 6.41 |172-025-282-011 
Male /4915M-ND 5.74 4.95 3.37 1172-015-142-911 Female |13625FA-NDO+ 10.54 9.09 _ 6.18 |172-025-283L011 Conn. Dimensions (Inch) 

15 | Male |491SMA-NDO = 6.32 5.45 3.71 | 172-015-142R911 Male |13637M-ND 15.98 13.78 9.37 |172-037-182-011 Siz| A | B | C | D | E 
Female /4915F-ND 650 5.60 3.81 |172-015-242-911 37 | Male |13637MA-NDOt 15.35 13.23 9.00 |172-037-183L011 9 | 1.220] 984 | 1.496 | .610 | .465 
Female |4915FA-NDO 715 6.16 __4.19 |172-015-242R911 Female |13637F-ND 15.72 13.55 9.22 |172-037-282-011 15 [1.595 | 1.312 | 1.618 | 610 | 465 
Male (ie2sveNo) 186 6.60 4.49 | 172-025-142-011 Female |13637FA-NDOt 14.20 12.25 8.33 |172-037-283L011 25 [2.114 | 1.852 | 1.646 | 610 | 465 

og | Male BQ2sMASNDOmy 842 7.26 4.04 |172-025-142R911 Male |13650M-ND 15.75 13.58 9.24 |172-050-182-011 37 12.748 | 2.5001 1.648 | 610 | 465 
Female 02350 11.43" 9.85 6.70 |172-026-242-011 50 | Male |13650MA-NDOt 15.11 13.03 8.87 /172-050-183L011 Se 
Female S925haNDaa 12.57 10.84 7.37 |172-025-242R911 Female |13650F-ND  20.82-17.95 12.21 |172-050-282-011 5 
Male /4937M-ND 10.32 8.90 6.06 /172-037-142-911 Female |13650FA-NDOt 19.98 17.22 11.71 |172-050-283L011 : a Lad) 

37 | Male |4937MA-NDO 11.36 9.79 6.66 | 172-037-142R911 d : —— a of Digi-Key Each NorComp 
Female |4937F-ND 42.56 10.83 7.37 |172-037-242-911 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Board Side Pins) Type | Part No. il 10 100 | Part No. 
Female|4937FA-NDO 13.81 11.91 8.10 |172-037-242R911 Male ]414609M-ND 4418 3.60 2.45 |172-009-182-021 9 971-09N45-ND 5.80 5.00 3.40 |971-009-030-121 
Male |4950M-ND 13.05 11.25 7.65 |172-050-142-911 g | Male |14609MA-NDOt 4.08 352 2.40 |172-009-183L021 9 971-09N45E-NDO 5.22 4.50 3.06 | 971-009-030R121 

50 | Male |4950MA-NDO 14.36 12.38 8.42 |172-050-142R911 Female |14609F-ND 5.22 4.50 3.06 |172-009-282-021 15 Q71-15N45E-NDO 6.21 5.35 3.64 | 971-015-030R121 
Female |4950F-ND 16.59 14.30 9.73 |172-050-242-911 Female |14609FA-NDOt 5.15 4.44 _3.02|172-009-283L021 25 | Nickel |971-25N45-ND 6.90 5.95 4.05 |971-025-030-121 
Female|4950FA-NDO 18.25 15.73 10.70 |172-050-242R911 Male 114615M-ND 5.77 4.98 3.39 |172-015-182-021 25 Q71-25N45E-NDO 6.21 5.35 3.64 | 971-025-030R121 

0 NEW! RoHS Compliant __t+ Nickel Shell 45 | Male |14615MA-NDOt 560 483 3.29 /172-015-183L021 37 971-37N45-ND 10.56 9.10 6.19 | 971-037-030-121 

Female | 14615F-ND 731 6.30 4.29 |172-015-282-021 37 971-37N45E-NDO 9.48 8.18 5.56 | 971-037-030R121 

Female | 14615FA-NDO 7.06 6.09 4.15 |172-015-283L021 9 971-09CB45-ND 734 6.33 4.31 |971-009-040-011 

Series 172 tee ee ee ie 7 ies oes sites 15 ne 971-15CB45-ND 8.44 7.28 4.95 |971-015-040-011 

: : : ale : , . . -025- 25 971-25CB45-ND 8.44 7.28 4.95 | 971-025-040-011 

High Profile — Machined Contacts 25 | remale|14625-ND 1093 943 6.41 |172-025-282-021 a7 | Cast le aeneRIMM 4409 gaa 65a |971-037.040-011 

_ : Female |14625FA-NDOt 10.54 9.09 _ 6.18 | 172-025-283L021 9 971-09MP4SE-NDO 4874.20 2.86 1971-009-020R121 

No. of Digi-Key Price Each NorComp Male |14637M-ND 15.98 13.78 9.37 |172-037-182-021 15 O71-15MP45-ND 563 485 330 |971-015-020-121 
Pins | Type |Part No. 100 |Part No. Male |14637MA-NDOt 15.35 13.23 9.00 |172-037-183L021 : fi ' ‘ f an 

37 15 44 /971-15MP45E-NDO 5.08 4.38 2.98 |971-015-020R121 

Yellow Chromate Female | 14637F-ND 15.72 13.55 9.22 |172-037-282-021 95 |Metalized) 974 o5Mp45-ND 586 5.05 3441|971-025-020-121 

9 | Male [8609N-ND 3.77 3.25 _2.21]172-009-181-001 ee 25 | Plastic lors o5MP45E-NDO 5.28 455 3.10 |971-025-020R121 
Female | 8609F-ND 4.41 3.80 2.59|172-009-281-001 Mole HOGEOMINRINH 1811 1303 8.87 /172-050-1e9L001 37 971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83 | 971-037-020-121 

15 | Male [8615M-ND 5.42 468 3.18] 1/2-015-181-001 50 | comale HMEEOENGMMMG 20.89 17:95 12.91 |179-080-289-091 37 971-37MP45E-NDO 5.86 5.05 3.44 | 971-037-020R121 
Female | 8615F-ND 6.90 5.95 4.05 | 172-015-281-001 Female RMGCORRAINGTE 19.98 1722. 1171 |172-050-2831001 9 971-09BP45E-NDO 2.38 2.05 1.40 |971-009-010R011 

95 | Male [8625M-ND 8.03 6.93 4.71] 172-025-181-001 z - a a 15 971-15BP45E-NDO 2.38 2.05 1.40 |971-015-010R011 
Female | 8625F-ND 10.67 9.20 6,26 |172-025-281-001 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Mating Side 25 | Black /971-25BP45-ND 2.76 2.38 1.62 |971-025-010-011 
Male |8637M-ND 11.48 9.90 6.74] 172-037-181-001 Male ]15609M-ND 418 360 2.45 |172-009-182-031 25 | Plastic )971-25BP45E-NDO 2.49 2.15 1.47 |971-025-010R011 

37 
Female | 8637F-ND 15.28 13.18 8.96 |172-037-281-001 g | Male ]15609MA-NDOt 4.08 3.52 2.40 |172-009-183L031 37 971-37BP45-ND 2.87 2.48 1.69 | 971-037-010-011 

50 | Male |8650M-ND 14.65 12.63 8.59|172-050-181-001 Female | 15609F-ND 5.22 4.50 3.06 |172-009-282-031 37 971-37BP45E-NDO 2.58 2.23 1.52 |971-037-010R011 
Female | 8650F-ND 19.95 17.20 11.70| 172-050-281-001 Female |15609FA-NDOt 5.15 4.44 3.02 |172-009-283L031 NEW! RoHS Compliant (Continued) 
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"I NORCOMP NEW! 975 Series — Plastic or Metalized: « 3-Way entry No. Price 
allows choice of entry options or use of multiple cable entries * 4-40 of Digi-Key Each NorComp 
fai thumbscrews supplied with backshell » Fully tapped assembly holes allow Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
D Sub Backshells (Cont.) seg rae cen manufacturing cost down « Metalized plastic provides 25 925C-ND 1.24 1.07  .73 | 978-025-010-031 
- up to shielain . st ( id 
972 Series — siim-Line clam Shell Style: p 0 25) y,. | 925CE-NDO 140 1.21 — .82 | 978-025-010R031 
M iiciomosrstire Aasiaieche OAS : OieSelaneIach 37 | shielded | S37CE-NDO 1.98 1.71 1.17 | 978-037-010R031 
getemp P na 7 mensions neh) F 50 950C-ND 1.75 151 1.03 | 978-050-010-031 
50 950CE-ND 2.02 1.74 1.19 | 978-050-010R031 
Conn. Dimensions (Inch) 9 | 1.213 | .984 | 1.800 | .600 | .300 9 sone wpe 1.37.1.19 1 | 978-009-020-121 
Sie[ A |B | C D 15 [1.541 [1.312 | 7.800 | 600 [335 . . , 
9 Q09CAE-NDO 1.55 1.34 —.92 | 978-009-020R121 
9 | 1.240! 984 | 1.339 | .591 25 | 2.088 | 1.852 | 1.800 | .600 | 375 G A READS 
47-19.735 12500 17-8001 600 1400 18 | chietded| S1SC4A-ND 154 133  .91 | 978-015-020-121 
15 _| 1.575 | 1.312 | 1.339 | 591 : : : : : 15 Q15CAE-NDO 1.78 1.54 1.05 | 978-015-020R121 
25 | 2.106 | 1.852 | 1.575 |_.591 "h FES 25 925CA-ND 1.67 144 98 | 978-025-020-121 
37_| 2.795 | 2.500 | 1.575 | .591 ati Digi-Key Each NorComp 25 Q25CAE-NDO 1.89 1.63 1.11 | 978-025-020R121 
No Bree Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. ( NEW! RoHS Compliant 
: i ot 975-09MPA-NDO 6.53 5.63 3.83 | 975-009-020R121 
oe ane Diol Key je haehiog | Norcaine 15 |Metalized| 975-15MPA-NDO 6.76 5.83 3.97 | 975-015-020R121 : 
9 972. 0986 NDO 2.64 2.28 1.55 972 009 01SR031 7 — 7547MPRNDO a7 3.08 550 975-037-000R191 979 Series — die-cast Zine: «Rubber grommet stan rel for 
1 | gy [reesccnoe 270 240 toslarearoismn| | [AE] | [eetaenne cae tb sanaiman| | Somes OU nade coe 
25 | 8 | 979-9586-ND 351 303 2.06 |972-025-018-031 15| Black |975-15BPA-NDO 5.48 4.73 3.22 975-015-010R011 pp P g : 
95, | Plastic | o79. ’ ‘ ; 25 | Plastic |975-25BPA-NDO 5.48 4.73 3.22] 975-025-010R011 ——— 
pleco «2:93 259° 1.72 /972-025-01SR081 37 975-37BPA-NDO 7.45 643 4.37| 975-037-010R011| | [Conn. Dimensions (Inch) 
37 972-37SGE-NDO 3.07 2.65 _1.81 |972-037-01SR031 NEWT Hols Conon Siaakionh BI Sie[ A [| B]C |]OD]E 
9 972-09SBE-NDO 2.64 2.28 1.55 | 972-009-01SRO11 ONEW: HoHs\Compliant. ~ 1. Sposttion has top:cable:entty-only 9 | 122 | 79 | 63 | 19 | 42 
18 | plagk | Q7215SBE-NDO 2.78 240 1.64 /972-015-01SRO11 15 | 1.55 | 1.11 63 | 19 | 42 
a Plastic | 972-25SBE-NDO 2.93 2.53 1.72 ]972-025-01SRO11 976 Series — plastic, Flat Ribbon: + ABS high temperature plastic 25 | 210 | 1.64|[ 63 | 1.9 | 42 
7 972-37SB-ND 3.68 3.18 2.16 |972-037-01S-011 94HB. Complete with 4-40 mating screws 37_| 2.73 | 2.27 | 63 | 1.9 | 43 
37 972-37SBE-NDO 3.07 2.65 _1.81 |972-037-01SR011 housing screws, and housing nuts. , > 50 | 2.64 | 218 | 77 | 1.9 | .73 
9 972-09SR-NDO 2.64 2.28 1.55 [972-009-01SRO61 a 
15 | Red |972-15SR-NDO 2.76 2.38 1.62 |972-015-01SR061 Conn. Dimensions (Inch) i: SS > No. 
25 | Plastic | 972-25SR-NDO 2.90 2.50 1.70 |972-025-01SR061 Size B C De) * 2 of Digi-Key Each NorComp 
37 972-37SR-NDO__3.10_2.68 _1.82 | 972-037-01SR061 984 | 758 ow j Pins | Type _| Part No. 110 100 | PartNo. 
9 972-09SY-NDO 2.64 2.28 1.55 |972-009-01SR081 iu +4 “ALN ~S 9 909Z-ND 2.64 2.28 1.55| 979-009-030-121 
15 | Yellow |972-15SY-NDO 2.76 2.38 1.62 |972-015-01SR081 2500 12.383 eo . 9 QO9ZE-NDO 244 241 1.43] 979-009-030R121 
25 | Plastic | 972-25SY-NDO 2.90 2.50 1.70 |972-025-01SR081 : : 15 915Z-ND 310 2.68 1.82) 979-015-030-121 
37 972-37SY-NDO 3.10 2.68 1.82 |972-037-01SR081 15 |DieCast | 915ZE-NDO 278 240 1.63] 979-015-030R121 
- E re 25 | Zinc | 925ZE-NDO 3.41 2.94 2.00] 979-025-030R121 
0 NEW! RoHS Compliant Digi-K NorCi 
i tyne | Part No! Bee 37 937ZE-ND) 5.08 4.39 2.99 979-037-030R121 
976-09RP-ND : “20 82 | 976-009-010-031 50 950Z-ND 7.22 6.23 4.24] 979-050-030-121 
973 Series — straight/Top Entry: + Metalized Plastic: High 976-09RPE-NDO 147 1.27 87 | 976-009-010R031 50 Q50ZE-NDO 7.22 6.23 __4.24| 979-050-030R121 
temperature plastic UL 94V-0. Plating: Nickel over copper * Plastic: High 976-15RP-ND : E 92 | 976-015-010-031 ( NEW! RoHS Compliant 
temperature plastic UL 94V-2 (black) * Hardware: Nickel plated steel ae 276; BREE ND : : : eae 
Conn. Dimensions (Inch) S76: 2OREE NDS i ; x eee 979 Series — Plastic or Metalized Backshell: + ABS high 
Size 1 im ai 5 i ue 385 976-37RPE-NDO i ; 99 | 976-037-010R031 temperature plastic UL94HB * Chrome plating 
i : : ; : = 7 
15 | 1575 | 1.312 | 1.378| .598 | .335 o-NEW IL ROlS Compliant Conn] Dimensions (Inch) 
25 | 2.106 | 1.852 | 1.496] .598 | 433 Sie[ A [| B[ C[DI]E 
37_| 2.756 | 2.500 | 1.575 | .598 | .433 977 Series — Plastic or Metalized: « Available in both plain plastic 9__|1.232| 984 | 1.913] .656 | 354 
and metalized for EMI/RFI suppression «Over 60 dB shielding « Materials: 15 | 1.555] 1.312 | 1.895 | 669 | 374 
No. Price Shell — Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass; EMI/RFI 25 | 2.100 | 1.852 | 1.900] .655 | .397 
of Digi-Key Each NorComp plating — Electroplated with nickel over copper 37 | 2.748 | 2.500 | 1.900) .655 | .512 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 50 | 2.697 [2.406 | 1.900] .770 | 512 
9 973-09MP-ND 7.25 6.25 4.25 | 973-009-020-121 Sonn: Pimensions (Inch) _-_. ZZ S< _ 
9 973-O9MPE-NDO 6.53 5.63 3.83 | 973-009-020R121 9 98a 11504 | 646 : No. ZF Price 
15 |Metalized|973-15MPE-NDO 6.76 5.83 3.97 | 973-015-020R121 i5 +312 4453 | 646 1 Ot eg) | POL NS recta yy | NOTCOME 
25 | Plastic |973-25MPE-NDO 6.93 5.98 4.07 | 973-025-020R121 35 852 }1752 | 6461 < S MS] WO [eh ALLE 
37 973-37MP-ND 10.41. 8.98 6.11 | 973-037-020-121 7 2.500 | 2.096 | .984 |. ~ 9 979-09PG-ND 1.22 1.05 — .72 | 979-009-010-031 
37 973-37MPE-NDO 9.37 8.08 __5.50 | 973-037-020R121 50 2.406 | 1.750 | 731 |. . ‘ 9 979-09PGE-NDO 1.30 113 .77/979-009-010R031 
9 973-09BP-ND 3.86 3.33 2.27 | 973-009-010-011 15 979-15PG-ND 1.31 113.77 |979-015-010-031 
9 973-O9BPE-NDO 3.45 2.98 2.03 | 973-009-010R011 No. i 15 979-15PGE-NDO 1.24 1.07 73 | 979-015-010R031 
15 973-15BP-ND 4.03 3.48 2.37 | 973-015-010-011 of Digi-Key NorComp 25 | Gray | 979-25PG-ND 1.39 1.20 .82 | 979-025-010-031 
15 | Black |973-15BPE-NDO 3.65 3.15 2.15 | 973-015-O10RO11 Type | Part No. Part No. 25 | Plastic |979-25PGE-NDO 1.33 1.15  .79 | 979-025-010R031 
25 | Plastic | 973-25BP-ND 4.23 3.65 2.49 | 973-025-010-011 909GM-ND : X 45 | 977-009-020-121 37 979-37PG-ND 2.61 2.25 1.53 | 979-037-010-031 
25 973-25BPE-NDO 3.83 3.30 2.25 | 973-025-010R011 - 909GME-NDO : 52 | 977-009-020R121 37 979-37PGE-NDO 2.47 2.13 1.45 | 979-037-010R031 
37 973-37BP-ND 5.13 4.43. 3.01 | 973-037-010-011 18 |Motloed |1GMENDO 108 st ep [a7ro1s-op0RI71 o ee ETRE EE orto 
7 973-37BPE-NDO 4.64 4.00 2.72 | 973-037-010R011 25 | Plastic |925GME-NDO 11 ‘ ‘go | 977-025-020R121 50 979-50PGE-NDO 2.64 2.28 _1.55 | 979-050-010R031 
0 NEW! RoHS Compliant 37 | (for EMI |937GM-ND 2: 977-037-020-121 8 SE ONENOME 1.71 1.48 1.01 | 979-009-020-121 
37 RFI) | 937GME-NDO i 977-037-020R121 9 979-O9MPE-NDO 1.64 1.41 .96 | 979-009-020R121 
50 950GM-ND i 977-050-020-121 15 979-15MP-ND 1.86 1.60 1.09 | 979-015-020-121 
974 Series — 40° Entry; « Metalized Plastic: High temperature plastic 50 950GME-NDO 1! 977-050-020R121 15 |Metalized] 979-15MPE-NDO 1.77 1.53 1.04 | 979-015-020R121 
L ing: Ni * Plastic: Hi i 9 909GP-ND : : 32 | 977-009-010-031 25 | Plastic | 979-25MP-ND 2.12 1.83 1.25 | 979-025-020-121 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper ¢ Plastic: High temperature plastic UL 9 909GPE-NDO 977-009-010R031 
94V-0 (black) * Hardware: Nickel plated steel 15 915CP-ND y 5 : 977-015-010-031 25 979-25MPE-NDO 2.00 1.73 1.18 | 979-025-020R121 
i eee a ; 7 | ayo E01 0RO34 37 979-37MPE-NDO 3.40 2.94 2.00 | 979-037-020R121 
Conn. Dimensions (Inch) 25 | plain |925GP-ND ; , “43 | 977-025-010-031 50 979-50MPE-NDO 3.67 3.17 2.16 | 979-050-020R121 
Size | A B Cc D E 25 | Plastic | 925GPE-NDO ; .50 | 977-025-010R031 9 NEW! RoHS Compliant 
9 | 1.240 | 984 | 1.457 | 598 | 335 37 937GP-ND .59 | 977-037-010-031 
15 | 1.575 | 1.312 | 1.457 | 598 | 335 37 937GPE-NDO .69 | 977-037-010R031 
25 | 2.106 | 1.852 | 1.614 | 598 | 433 a peck ON : Hie ae aaa 980 / 981 Series — Ethernet: + Material: Die-cast zinc alloy, nickel 
37 | 2.756 | 2.500 | 1.614 | 598 | .433 0 NEW! RoHS Compliant : plated. Complete with housing screws and housing nuts. 
Re aoe Pas fae Conn.| Dimensions (Inch) 
ol igi-Kel acl lorLom, . i: 
Pins| Type Pat Na 4 10 100 |Part fee 978 Series ae or Mata lead» Avalabe In both pel leat se a Ss 7 mi 
and metalized for suppression » Over shielding ¢ bs bs = 
9 974-09MP40-ND 7.25 6.25 4.25 | 974-009-020-121 RFI Plating — Electroplated with nickel over copper » Materials: Shell — 15 | 1.312 | 1.555 | 2.323 | < 
9 974-09MP40E-NDO 6.53 5.63 3.83 | 974-009-020R121 Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass 95 | 1.852 | 2.106 | 2.835 
15 974-15MP40-ND 7.51 6.48 4.41/974-015-020-121 . ~ : 
15 |Metalized|974-15MP40E-NDO 6.76 5.83 3.97/974-015-020R121 Conn. Dimensions (Inch) a a (Series 981 - Right Angle shown) 
25 | Plastic |974-25MP40-ND 7.69 6.63 4.51 |974-025-020-121 Size Be| C | OD 
25 974-25MP40E-NDO 6.93 5.98 4.07 |974-025-020R121 9 984 [71.693 | 655 | : No. 7 Price 
37 974-37MP40-ND 10.41. 8.98 6.11|974-037-020-121 15 1.312 | 71.693 |.655 | of Digi-Key Each NorComp 
37 974-37MP40E-NDO 9.37 8.08 5.50 |974-037-020R121 a fee 908 | Ope N vis) Wi _| PetAo 110 100 | Part No. 
9 974-09BP40-ND 3.86 3.33 2.27|974-009-010-011 : : : : Series 980 5 naa Aaa 
9 EOGERAEMIE 3.45 2.98 2.03 |974.009-010R011 50 2.406 | 1.909 | .655 |! 15 | Siraignt | ST5ES-ND 4.01 3.46 2.36 | 980-015-030-121 
15 974-15BP40-ND 4.03 3.48 2.37/974-015-010-011 ' 9 | Series 981] 909ER-ND 409 353 2.40 | 981-009-030-121 
15 | Black |974-15BP40E-NDO 3.65 3.15 2.15/974-015-010R011 no Beek en 9 |Series 981] 909ERE-NDO 4.27 3.68 2.51 | 981-009-030R121 
25 | Plastic |974-25BP40-ND 4.28 3.65 2.49 |974-025-010-011 Type | Patt No” Perea 15 | Right | 915ER-ND 4.36 3.76 2.56 | 981-015-030-121 
25 974-25BP40E-NDO 3.83 3.30 2.25|974-025-010R011 909C-ND 978-009-010-031 15 | Right | 915ERE-NDO 4.89 4.22 2.87 | 981-015-030R121 
7 974-37BP40-ND 5.13 4.43 3.01|974-037-010-011 Un- | 909CE-NDO ; ; 75 | 978-009-010R031 25 | Angle | 925ER-ND 429 3,70 2.52 | 981-025-030-121 
37 974-37BP40E-NDQ 4.64 4.00 2.72 | 974-037-010R011 shielded | 915C-ND : : ‘70 | 978-015-010-031 25 | Angle | 925ERE-NDO 4.50 3.89 2.65 | 981-025-030R121 
0 NEW! RoHS Compliant 915CE-NDO : . 79 | 978-015-010R031 0 NEW! RoHS Compliant (Continued) 
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No. Price Non-Conductive Rubber Grommet Sets: For better mA 
IWNORCOMP of Digi-Key Each NorComp EMI/RFI Shielding and/or strain relief. For use with D-Sub Ly [i 
D-Sub Backshells (cont, . ™ ean _ a 0? REET goa 4 
: 9 QO9M2E-NDO 199 1.72 1.17 | 983-009-020R121 Note: Grom-9/25 and Grom-50 have four grommets per set yy 
982 Series — Plastic or Metalized: + Cable Exit Top or Side 15 915M2-ND 186 1.60 1.09 | 983-015-020-121 and Grom-37 has three per set. Bri 
* Available in both plain plastic and metalized for EMI/RFI suppression » Over 15 Q15M2E-NDO 2.13 1.84 1.26 | 983-015-020R121 
60dB shielding * Operating Temperature: -35°C ~ 95°C » Materials: Shell: 25 | Metalized| 925M2-ND 2.37 2.05 1.39 | 983-025-020-121 Digi-Key Outside Diameter A Inside Diameter B 
Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks: brass; EMI/RFI plating: 25 | Plastic | 925M2E-NDO 2.73 2.35 1.60 | 983-025-020R121 Part No. (Inch) (Inch) 
Electroplated with nickel over copper. Electroplated parts not UL rated 37 937M2-ND 3.07 2.65 1.81 | 983-037-020-121 901G-ND 400 185 248 290 335 
37 937M2E-NDO 3.54 3.05 2.08 | 983-037-020R121 902G-ND 620 320 410 500 = 
Conn, Dimensions (Inch) 50 950M2-ND 3.77 3.25 2.21 | 983-050-020-121 903G-ND 730 340 «425495650 
Sie A) BC) DE 50 Q50M2E-NDO 4.34 3.74 _2.55 | 983-050-020R121 
Q* | 1.23 | .984 | 1.38 | .630 | .350 ) NEW! RoHS Compliant Digi-Key Price Each NorComp 
15 | 1.56 |1.312| 1.61 | .630 | .374 Description Part No. 5 25 100 | Part No. 
25 | 2.10 |1.852| 1.81 | .630| .444 | < 
37 [2.74] 25 | 1.81 | .630| 444 993 Series — 45° Economy: « Material: Metalized Plastic and Plastic: ce ied sl Set ee i Ft eo . es se i ee 
50. [2.65 [2.406] 1.81 | .735 | .543 ABS high temperature plastic, 94HB. Metalized Plating: Chrome. Included are Grom. St : : : ; O00r097" 
housing screws, housing nuts, 4-40 thumb- DB50Grom.Set | 903G-ND 1.45 1.25.85 | 162-000-050-000 
No. Price screws, strain relief clamps, and strain relief 
of Digi-Key Each NorComp screws. P 
Pins | Type | PartNo. 1 10100 | PartNo. . - ‘ ~ 112 Series — solder cup with Right Angle Backshell (Centronics 
9 Q09U-ND* 3.39 2.93 1.99 | 982-009-010-031 ean: pimensjons (inch) : Type): * Material: Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL Rated 94V-0. 
15 Gray 915U-ND 4.70 4.05 2.76 | 982-015-010-031 Contacts: Copper alloy. Shell: Steel, nickel plated. Contact Plating: Gold plated. 
25 | Plastic | 925U-ND 3.66 3.16 2.15 | 982-025-010-03 213 | .984 | 1.595 | .630 
50 950U-ND 6.12 4.42 3.01 | 982-050-010-031 z 1.852 | 2.095 | .641 
9 QOQUA-ND* 639 5.51 3.75 | 982-009-020-121 = = 
15 | Shielded | 915UA-ND 8.99 7.75 5.27 | 982-015-020-1 : i Dimensions (Inch) 
25 | Metalized| 925UA-ND 6.92 5.97 4.06 | 982-025-020-121 Digi-Key NorComp A Bi ¢ 
37 | Plastic | 937UA-ND 11.25 9.70 6.60 | 982-037-020-121 ins|_ Type | Part No. Part No. 3.780 | 2.538 | 1.325 
50 Q50UA-ND 8.83 7.62 _5.18 | 982-050-020-121 SCRUGMPACNGMM 1.96 1.60 4.09 |993-009-000-121 
* Part Number 909U-ND and 909UA-ND do not have a side cable exit. Metalized| 993-O9MP45E-NDO 1.71 z .01 |993-009-020R121 
Plastic | 993-25MP45-ND 2.00 1. -18 | 993-025-020-121 
993-25MP45E-NDO 1.86 1. .09 | 993-025-020R121 
983 Series — Plain Plastic or Metalized Plastic: « May be used as seat OSEA5 ND: tai 13. Lehn O08 
a “Gender Changer,” pin-out changer, or standard backshell * Snap-together Plastic | gga-4 See 0 145 1. “a5 | 993-025-010-031 
assembly « Half-clamp with self-tapping screws provides positive strain-relief 993-125P45E-NDO 133 1. "79 |993-025-010R031 


« Available in plain plastic or metalized for EMI/RFI shielding 


) NEW! RoHS Compliant 


Conn. Dimensions (Inch) Max. 
Size | A B C D_ | Cable Dia - 
9/125 | 98 | 1.92 | 65 27 994 Series — Die Cast, Ethernet: * Material: Die cast zinc alloy, 
15 | 156 | 1.31 | 1.92 | 63 AT nickel plated. Included are housing screw and housing nuts. 
25 | 2.12 | 1.85 | 1.92 | 63 A7 “ 
87 | 2.75 | 2.50 | 1.92 | 63 47 Conn. Dimensions (Inch) 
50 | 2.75 | 2.40 | 1.92 | .75 A7 Size} A B Cc D 
_ 9 1. 984 | 1.82 | .614 | 433 No Price 
ie Digi-Key pe NorComp STB| A812 | 182 6651. __ | ot Digi-Key Fach NorComp 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. A 1.852 | 1.82 | .630 | . Fig.| Pins] Type | Part No. 4 10 100 | Part No. 
9 909P-ND 14398 67 | 983-009-010-031 1 | 50] Male [1550RM-ND 9.19 7.93 5.39 |112-050-103-011 
9 909PE-NDO 4.27. 1410  .75 | 983-009-010R031 . me) 1 | 50} Male )1550RMA-NDO 8.92 7.70 5.24 |112-050-103L011 
15 915P-ND 1.37 1.19 81 | 983-015-010-031 : DlateKey NorComp 2 | 50 | Female | 1550RF-ND 919 7.93 5.39 |112-050-203-011 
15 Q15PE-NDO 1.51. 1.31.89] 983-015-010R031 UBL a ae ws “a ie. ian 2 | 50 [Female |1550RFA-NDO 8.92 7.70 5.24 |112-050-203L011 
25 Plain | 925P-ND 1.71 1.48 1.01 | 983-025-010-031 a -NDO -009- 
25 | Plastic | 925PE-NDO 1.81 1.56 1.07 | 983-025-010R031 994-15DC-ND 994-015-030-121 3 | 50) Male {1550LM-ND = 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-021 
37 937P-ND 278 240 1.64 | 983-037-010-031 Straight | 994-15DCE-NDO 994-015-030R121 3) 50) Male |1550LMA-NDO 8.92 7.70 5.24 | 112-050-103L021 
37 937PE-NDO 3.08 2.66 1.81 | 983-037-010R031 994-25DC-ND B F ‘ 994-025-030-121 4 | 50 | Female | 1550LF-ND 919 7.93 5.39 }112-050-203-021 
50 950P-ND 2.93 2.53 1.72 | 983-050-010-031 994-25DCE-NDO H |; : 994-025-030R121 4 | 50 |Female|1550LFA-NDO 8.92 7.70 5.24 | 112-050-203L021 
50 SSOPE-NDO 3.25 2.80 _ 1.91 | 983-050-010R031 ( NEW! RoHS Compliant ( NEW! RoHS Compliant 
Hardwa re Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hoods (980, 981 and 994 Series) 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-09SL-ND AT? 1.53 1.04 | 160-009-002-031 
1 15-Pin, D-Sub, or Ethernet — = 72040-ND 1.29 1.12 .76 | 160-015-003-031 
25-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-25SL-ND 2.18 1.85 1.26 | 160-025-004-031 
2__| 2 Connectors Required - - 72042-ND. 1.34 -58 40 | 160-000-005-041 
Dust Covers 
Female, 9-Position D-Sub =_ =_ 909DC-ND 52 45 .31 | 160-000-209-00 
Female, 15-Position D-Sub - _— 915DC-ND 52 45 .31 | 160-000-215-00 
Female, 25-Position D-Sub - _ 925DC-ND 52 A5 .31 | 160-000-225-00 
Female, 37-Position D-Sub = _ 160-37F-ND 61 53 .36 | 160-000-237-000 
3 Female, 50-Position D-Sub - _— 160-50F-ND 15 65 45 | 160-000-250-000 
Male, 9-Position D-Sub _ _- 160-09M-ND 55 48 .33 | 160-000-109-000 
Male, 15-Position D-Sub - _ 160-15M-ND 55 48 .33 | 160-000-115-000 
Male, 25-Position D-Sub =— _ 160-25M-ND 55 48 .33 | 160-000-125-000 
Male, 37-Position D-Sub _ = 160-37M-ND 61 53 .36 | 160-000-137-000 
eet Male, 50-Position D-Sub — _— | _160-50M-ND 75.65 _.45 | 160-000-150-000 
ree Dust Covers - Shielded 
Female, 9-Position D-Sub _ _ 160-209F-ND 3.13 2.70 1.84 | 160-020-209-000 
Female, 15-Position D-Sub _ _ 160-215F-ND 3.28 2.83 1.93 | 160-020-215-000 
3 Female, 25-Position D-Sub - - 160-225F-ND. 3.54 3.05 2.08 | 160-020-225-000 
Male, 9-Position D-Sub _ _ 160-209M-ND 2.87 2.48 1.69 | 160-020-109-000 
Male, 15-Position D-Sub _ _ 160-215M-ND 2.73 2.35 1.60 | 160-020-115-000 
Male, 25-Position D-Sub _- _ 160-225M-ND 3.22 2.78 1.89 | 160-020-125-000 
4-40 Female Coupling Nut 
4 Brass, Plating Yellow Chromate _— _— 160-06YC-ND 25 5 11 | 160-000-006-042 
- : Brass, Plating Nickel = = 160-06N-ND 25 15 -11_| 160-000-006-032 
Fig. 8 fe 4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer 
-187(Across 5 Steel, Plating Tin = _ 160-01MT-ND 87 15 51 | 160-000-001-051 
Flats) p Steel, Plating Yellow Chromate = 160-01MYC-ND 81 70 48 | 160-000-001-041 
TSR Ee : 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) 
.100 Min. Deep Screw - Steel, Tin Platin = _ 
Se aiNeea 8 | Clip Stainless Steel 9 — = | 160-02m-no 81 70.48 | 160-000-002-051 
Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
7__| Nylon =- 163-01P-ND 25 15 -11_ | 163-001-000-000 
4-40 Female Screwlock Assembly 
B08 Steel, Plating Yellow Chromate 187 312 | 160-10F-ND 70 60 41 | 160-000-010-041 
2 FlatWashers< | 9 120 -E Steel, Plating Yellow Chromate 187.625 | 160-11F-ND ‘99 85 ~—-«58 | 160-000-011-041 
i = -40-2A A 6, Steel, Plating Yellow Chromate 250 .156 | 160-12F-ND 81 70 48 | 160-000-012-041 
Split. Lock Washer ses en 8 | Steel Plating Yellow Chromate ‘497 197 | 160-13F-ND ‘55 48 ~—-33: | 160-000-013-041 
1 4-40 Hex Nut ~ ooo 4-40-2A 2 Steel, Plating Yellow Chromate 197.433 | 160-16F-ND 64 55 .38 | 160-000-016-041 
4-40 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
T2020-ND _Insertion/Removal Tool i 9 _| For 977/978/979 Series Backshells | — | — | 160-02TS-ND 26.23.16 | 160-000-050-031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
214 (t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


ag i — No of Digi-Key Price Each CONEC 
a D S U b Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Oo 9 Female 626-1068-ND 1.73 1.41 84 164X11769X 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS” Con nectors 15 Male 626-1064-ND 1.76 1.43 86 163X10029X 
15 Female 626-1069-ND 1.86 1.20 92 164X11779X 
25 Male 626-1065-ND 1.60 1.01 76 163X10039X 
25 Female 626-1070-ND 1.87 1.24 .96 164X11789X 
37 Male 626-1066-ND 2.31 1.57 1.21 163X10049X 
37 Female 626-1071-ND 2.47 1.68 1.30 164X11799X 
50 Male 626-1067-ND 3.00 2.00 1.63 163X10059X 
50 Female 626-1072-ND 3.00 2.00 1.63 164X11809X 
Crimp Contacts 
CONEC® D-Subminiature Connectors conform to DIN 41652 and to MIL-C-24308. The Subminiature — Male 626-1073-ND 45 .26 AZ 161A18299X 
Connectors consist of a plug and socket connector and conform to IEC standard 48 B. These connectors are — Female 626-1075-ND 92 60 A4 162A18709X 
used in industrial control systems, computer environment and in telecommunication equipment. Precision — Male 626-1074-ND 51 30 .20 161A18309X 
screw machine contacts are gold plated over nickel. The product line is UL (E202784), CSA (LR 115000-1) — Female 626-1076-ND 1.00 63 A7 162A18719X 
and VDE (40000440) approved. The trapezoidal shaped shell is used for mechanical protection, electrical 5 _ Hi A A 
shielding and polarization. The CONEC connectors consist of plug and socket connectors with two or three Fig. 5 — High Density Crimp Shell 
rows. They are compatible and interchangeable with all D-Subminiature connectors on the market. e Bass Peer a Bae ret qeaeieaee 
Technical Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy * Contact Finish: Hard- oe Mae Seah ene ee 246 201 463X10179X 
gold-plated over nickel » Shell: Steel tin plated * Working Voltage: 125V (D-Subminiature Standard 9,15, 26 Female 626-1081-ND 4.00 276 295 464X11959X 
25, 37 and 50 position); 60V (D-Subminiature High Density 15, 25, 44, 62 and 78 position) * Current Rating: 44 Male 626-1079-ND 256 1.68 1.36 463X10189X 
7.5A UL (D-Subminiature Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 3.0A UL (D-Subminiature High Density 15, 44 Female 626-1082-ND 3.51 234 1.91 464X11969X 
25, 44, 62 and 78 position) * Insulation Resistance: 5G Q * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C — = —— ~ ~ 
High Density Crimp Contacts 
No of Digi-Key Price Each CONEC _ Male 626-1083-ND 31 18 12 161A18009X 
Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. = Female 626-1084-ND A6 28 19 162A18419X 
Fig. 1 — Solder Cup a 
9 Male 626-1026-ND 2.70 183 144 | 163A11069x Filtered D-Sub Connectors 
# Female cael aN #00 oon 165 oN eee CONEC® Filter Conntctors are the ideal solution to reduce or eleminate electro magnetic interference (EMI/ 
2 FS ae er oe oe 08 oe : jeaatn wh te RFI) The complete series are UL (E 202784 CSA (LR 115000-1 and VDE (40000441) approved. Technical 
Bs Male 2 ores Ose NO 386 Bae 217 463A11089X Data: ¢ Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy * Contact Finish: Gold over nickel, 
ae a a = = = solder area tin plated » Shell: Steel tin plated ¢ Insulation Resistance: >1GQ @ 100 VDC « Current Rating: 
25 Female 626-1033-ND 5.14 3.65 3.00 164A10039X 5.0A (20°C), Standard D-Sub 9-, 15-, 25, 37 and 50 positions; 3.0A (20°C), High Density D-Sub 15-, 25-, 44-, 
37 Male 626-1029-ND 5.27 3.81 3.12 163A11099X 62- and 78 positions * Temperature Range Working: -25°C ~ 105°C, Standard D-Sub 9-, 15-, 25, 37 and 50 
37 Female 626-1034-ND 6.68 4.94 4.09 164A10049X positions; -25°C ~ 85°C, High Density D-Sub 15-, 25-, 44-, 62- and 78 positions 
50 Male 626-1030-ND 6.01 4.39 3.59 163A11109X 
50 Female 626-1035-ND 8.40 6.30 5.25 164A10059X No of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig 1 — Solder Cup with 4-40 Insert Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
9 Male 626-1036-ND 2.98 2.02 1.59 163A11269X Fig. 1 — Solder Cup 
9 Female 626-1041-ND 3.45 2.30 1.88 164A10219X 9 Male 626-1004-ND 8.03 6.11 5.24 241A26960X 
15 Male 626-1037-ND 3.54 2.44 1.99 163A11279X 9 Female 626-1007-ND 8.64 6.48 5.40 242 A26860X 
15 Female 626-1042-ND 4.20 2.93 2.40 164A10229X 15 Male 626-1005-ND 10.41 8.19 6.86 241A26970X 
25 Male 626-1038-ND 3.96 2.64 2.16 163A11289X 15 Female 626-1008-ND 11.27 8.67 7.27 | 242A26870X 
25 Female 626-1043-ND 5.28 3.86 3.15 164A10239X 25 Male 626-1006-ND 13.51 10.44 8.75 241A26980X 
37 Male 626-1039-ND 5.46 3.99 3.26 163A11299X 25 Female 626-1009-ND 13.76 11.14 9.34 242A26880X 
37 Female 626-1044-ND 7.03 5.20 4.30 164A10249X Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert 
50 Male 626-1040-ND 6.42 4.57 3.83 163A11309X me 7 
50 Female 626-1045-ND 8.78 6.59 5.49 | 164410259x 3 ne See ora teas ro GBF | Sqonaraoan 
Fig 1 — Solder Cup High Density with 4-40 Insert 15 Male 626-1011-ND 12.52 9.68 8.26 241A27130X 
15 Male 626-1046-ND 4.45 3.11 2.55 163A16649X 15 Female 626-1014-ND 13.11 10.14 8.50 242A27030X 
15 Female 626-1049-ND 5.38 3.94 3.21 164A17059X 25 Male 626-1012-ND 15.16 11.92 10.29 241A27140X 
26 Male 626-1047-ND 6.42 4.57 3.83 163A16659X 25 Female 626-1015-ND 15.96 12.54 10.83 242A27040X 
ie Female Seen aoe ae ec6 teen ee Fig. 2— PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
ale is | .! E 5. Hi a 
44__| Female | _ 626-1051-ND 1346___10.35__8.68_|_164A17079X 15 | Female | 626-1017-ND 1821 10.16 882 | 242ATSO4OX 
Fig. 2 — PC Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 25 Female 626-1018-ND 20.73 16.29 14.07 242A15050X 
9 Female 626-1052-ND 4.42 3.09 2.53 164A16569X Fig. 2 — High Density PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
15 Female 626-1053-ND 4.89 3.58 2.92 164A16579X 15 Female 626-1019-ND 14.81 14.64 10.05 242A20650X 
25 Female 626-1054-ND 5.93 4.22 3.54 164A16589X Fig. 3 — PCB Mount Right Angle with 4-40 Insert 
Fig. 3 — PC Mount Right Angle with 4-40 Insert 9 Male 626-1020-ND 11.22 8547.32 | 241A16060X 
9 Male 626-1055-ND 6.29 4.60 3.76 163A17529X 9 Female 626-1023-ND 12.89 9.92 8.31 242A17660X 
9 Female 626-1058-ND 6.33 4.69 3.88 164A17939X 15 Male 626-1021-ND 13.41 10.32 8.65 241A16070X 
15 Male 626-1056-ND 7.63 5.49 4.58 163A17539X 15 Female 626-1024-ND 13.30 10.84 9.31 242A17670X 
15 Female 626-1059-ND 8.10 5.84 4.86 164A17949X 25 Male 626-1022-ND 16.30 13.20 11.06 241A16080X 
25 Male 626-1057-ND 9.58 6.99 5.99 163A17549X 25 Female 626-1025-ND 18.65 15.10 12.66 242A17680X 
25 Female 626-1060-ND 9.78 7.44 6.38 | 164417959X Fig. 4 — D-Sub C-Filter Adapter 
Fig. 3 — High Density PC Mount Right Angle with 4-40 Insert 9 = 626-1000-ND 11.27 8.67 7.27 243A10050X 
15 Male 626-1061-ND 10.19 7.76 6.65 163A17769X 15 _ 626-1001-ND 13.00 10.23 8.57 243A10060X 
15 Female 626-1062-ND 11.66 8.97 7.52 164A18179X 25 - 626-1002-ND 16.63 12.86 10.78 243A10070X 
Fig. 5 — Crimp Shell Fig. 4 — High Density D-Sub C-Filter Adapter 
9 Male 626-1063-ND 1.52 99 72 163X10019X 15 = 626-1003-ND 16.98 13.13 11.01 243A11680X 


4-40 UNC 4-40 UNC 
Bol - 
f J+ 8.0 +} 
Digi-Key Price Each CONEC Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
D-Sub Covers 3 Male with Flange, 25-Pos. 626-1255-ND 5.51 4.03 3.29 | 165X14789X 
Male, 9-Pos. 626-1241-ND 133. 84. ~~63 |] 165X13129X Female with Flange, 25-Pos. 626-1252-ND 5.64 413 3.37 | 165X14739X 
Female, 9-Pos. 626-1238-ND 141 89 67 | 165X12969X Screw Locking (2 Screws, 2 Washers, 2 Spring Rings, and 2 Nuts) 
Male, 15-Pos. 626-1242-ND 1.37 87 65 | 165X13139X 4 Screw Locking 4-40 UNC/13mm 626-1256-ND 88 58 42 | 160X10359X 
1 | remale, 15-Pos. 626-1239-ND 141 '39 «67 | 165X12979X Screw Locking Bolt Set Packed 626-1257-ND 215 143 1.43 | 160X10329x 
Male, 25-Pos. 626-1243-ND 1.59 99 76 | 165X13149X D-Sub Clamp (2 Clamps, 2 Screws) 
Female, 25-Pos. 626-1240-ND 1.37 87 65 | 165X12989X 5 Steel Nickel Plated 626-1258-ND 92 60 4 | 160X10259X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1247-ND 2.01 133 1.03 | 165X16769X Slide Lock Kits 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1244-ND 2.07 1.35 1.06 | 165X16719X 9-Pos.(1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1259-ND 2.07 1.35 1.06 | 160X10159X 
9 Male with Flange, 15-Pos. 626-1248-ND 2418 1.46 4.15 | 165X16779xX 15-Pos.(1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1260-ND 2.18 1.41 1.11 160X10169X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1245-ND 2.24 150 118 | 165x16729x poet Fn Sean NC B2GeZSIENOMN 1.07 181 1.01 | 160X10179X 
Male with Flange, 25-Pos. 626-1249-ND 2.18 1.46 1.15 | 165X16789X Sei H ais 
Female with Flange, 25-Pos. 626-1246-ND 2.04 1.32 1.04 | _165x16739X 6 |__2Washers, 2 Nuts UNC 4-40) eae 224150) 18 | T6uk 0689 
= = 15-Pos.(1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Hood - Water Resistant, Shielded for EMI/RFI 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1263-ND 221 148 1.16 | 160X10699X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1253-ND 5.93 4.34 3.54 | 165X14769X 25-Pos.(1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
3 Female with Flange, 9-Pos. 626-1250-ND 5.98 4.37 3.57 | 165X14719X 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1264-ND 2.15 1.43 1.43 | 160X10709X 
Male with Flange, 15-Pos. 626-1254-ND 5.64 4.13 3.37 | 165X14779X Slide Lock Bolt 626-1265-ND 88 58 42 | 160X10209X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1251-ND 5.82 4.26 3.48 | 165X14729X ~~ | Slide Lock, Nickel Plated 626-1221-ND 66 38 26 | 165X10119X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LON l al 
NEW! WGRENEaz D-Sub Backshells 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 


Metal Hood with Straight Exit: emvri shielding and Jack Screws. 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL94V-0 »* Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C 


CSA (LR 115000-1) approved. 


Plastic Hood Straight Black: Big space inside 

Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 
UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 
Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated »* 1x Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 


The increasing market and the many different applications require a large selection of Hoods, CONEC® 
manufactures one of the largest selection of products in the industry. CONEC hoods are UL (E202784 and 


No. of Dimensions (mm) i 
Pins A B c 90 
9 31.0 25.0 alts No. of Dimensions (mm) 
15 39.5 33.3 42.9 Pins A B c D 0E 
25 53.4 47.0 49.7 
37 70.9 63.5 546 9 32.9 25.0 41.8 163 11.0 
15 | 41.2 33.3 478 163 11.0 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 25 | 549 47.0 548 163 12.0 
Pins Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 87 | 714 63.5 57.8 187 15.0 
9 ; 626-1176-ND 5.53 3.92 3.22 | 165X02609XE 50 | 690 61.1 578 195 140 
15 | Straight) 626-117-ND 6.42. 4.70 3.83 | 165X02619XE 
25 | “ined | 626-1178-ND 6.50 4.75 3.88 | 165X02629XE a . 
37 626-1179-ND 8.20 5.91 _ 4.92 |165X02639XE fend eee tency pe cncs Fach a | Cone 
9 626-1195-ND 4.76 3.20 2.68 | 165X13369XE 
45° Metallized with Side Exit: EmvAri Shielding with Jack Screws. 15 | straight | O261196-ND 4.82 3.36 2.76 | 165X13379XE 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable 25 9 626-1197-ND 4.98 3.48 2.85 | 165X13389XE 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL94V-0 * Temperature Black 
Range: -40°C ~ 120°C 37 626-1198-ND 5.75 4.05 3.41 | 165X13399XE 
- - a 50 626-1199-ND 5.75 4.05 3.41 | 165X13409XE 
No. of Dimensions (mm) c . 
Pins A B Cc 4 SAc 
9 310 250 372 eee F 
15 395 33.3 412 a Plastic Hood, 90° Black: with side cable exit, big space inside 
25 53.2 47.0 A 3 < Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 
37 697 63.5 m7 9 S145 UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated » 2x Screw for Strain 
~ - “ ™ Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated * 1x Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 90°C 
Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 45° 626-1180-ND 5.53 3.92 3.22 | 165X02689XE No. of Dimensions (mm) 
15 626-1181-ND 5.58 3.96 3.25 | 165X02699XE Pi AB co 
Metal- ins 
25: lized 626-1182-ND 5.67 4.02 3.30 | 165X02709XE 
37 626-1183-ND 8.20 5.91 4.92 | 165X02719XE 9 26.0 41.8 16.3 


Plastic Hood 45° Black : shielded Version with Metal Screw 
Specifications: * Hood: PC GF 20 UL 94 V-0; Black « Full Metal Screw: Ms 58 
Hard, Nickel Plated * Cable Clamp: Cu Ni 18 An 20 » Screw for Cable Clamp: 
Steel, Nickel Plated 


Dimensions (mm) > 
Pins A B C:0.2 OD 
9 31.20 25.0 40.95 15.0 
15 39.52 33.3 41.95 15.0 
25 53.42 47.0 41.95 15.0 
37 69.70 63.5 41.95 15.0 
50 67.30 61.1 41.95 19.0 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 

g 4 626-1184-ND 8.08 5.82 4.85) 165X00779XE 
15 Ae 626-1185-ND 8.62 647 5.39) 165X00789XE 
25 626-1186-ND 11.50 8.75 7.50 | 165X00799XE 


Plastic Hood with Straight Exit: straight cable Exit with Jack 
Screws Specifications: Black: * Hood: Polyamid + GF/Black » Jackscrew: 
Brass, nickel plated « Nut: Brass, Nickel Plated ¢ Strain Relief: Steel » Pan- 
Head Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Brass, Nickel 
Plated Metallized: * Hood: ABS VO. Metallized * Cable Strain Relief: Steel, 
Nickel Plated * Jack Screw: Brass, Nickel Plated * Countersunk-Head Screw: 
Steel, Nickel Plated 


Dimensions (mm) 

Pins A B c D E 
9 34.0 25.0 27.75 145 8.5 
15 42.3 33.3 39.75 14.5 10.0 
25 56.0 47.0 39.75 14.5 10.5 
37 72.5 63.5 39.75 14.5 10.5 


15 33.3 47.8 16.3 
25 47.0 548 16.3 
63.5 57.8 18.7 
61.1 57.8 19.5 


CONEC 
Part No. 


165X13419XE 
165X13429XE 
165X13439XE 
165X13449XE 
165X13459XE 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 


626-1200-ND 476 3.20 
626-1201-ND 4.99 3.36 
626-1202-ND 4.98 3.48 
626-1203-ND 5.96 4.16 
626-1204-ND 5.75 4.05 


Plastic Hood, Black: Top and Side Exit with Jack Screws or Slide lock, 
big space inside 

Dual Exit with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 
Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
* Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated » Jack Screw: Brass, Nickel 
Plated 


Dual Exit with Side-lock: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 
Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
¢ Spring: Steel, Nickel Plated * Side Lock: Steel, Nickel Plated * Screws: Steel, 
Nickel Plated 


Dual Exit, Metallized with Jack Screws: « Hood + Cover: ABS 
UL 94 V-0, Metallized * Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Metallized * Cable Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated » Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated 
« Jack Screw: Brass, Nickel Plated 


Plastic Hood: For flat cable IDC 
D-Subminiature 


No. of Dimensions (mm) 
Pins A B E 
25 53.2 47.0 35.8 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
25 IDC Gray | 626-1237-ND 4.61 3.18 2.60 | 165X14029XE 


50 | 70.0 61.1 50.00 21.0 105 No. of | Dimensions (mm) 
Pins A B Cc oE 

No. of Digi-Key Price Each CONEC 9 32.0 25.0 39.7 75 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 15 40.0 333 412 95 

9 626-1187-ND 5.29 3.69 3.03] 165X10139XE 542 47.0 45.2 12.0 
15 | straight | 6261188-ND 5.21 3.63 2.98) 165X10149XE 706 635 50.2 14.0 
25 | “aiack | 626-1189-ND 5.64 4.00 3.28) 165x10159XE 

37 626-1190-ND 5.95 4.36 3.55] 165X10169XE DigiKey 

50 626-1191-ND 9.98 7.28 6.24 | 165X10179XE Tyne |iPartiNos 4 ay 
9 | straight | 626-1192-ND 7.28 5.39 4.46| 165X10909XE nerd 

15 | Metal | 626-1193-ND 7.60 5.63 4.66 | 165X10919XE Dual Exit [Peacaeee 206 
25 | lized | 626-1194-ND 8.00 5.76 4.80/ 165X10929XE Plastic | 626-1210-ND 2.86 


Plastic Hood Gray: 9-Position with top cable exit, 15-50 Positions with 
side cable exit. 

Specifications: * Hood: PC UL 94 V-1, Gray * Hood Plug: PC UL 94 V-1, Gray 
« Jackscrew: Brass, Nickel Plated * Screw for Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
* Cover Screw: Steel, Nickel Plated * Strain Relief: Steel, Nickel Plated 


Dimensions (mm) 

Pins A B c DOE 
9 31.2 25.0 35.0 156 80 
15 39.5 33.3 40.2 156 8.0 
25 63.2 47.0 454 15.6 10.0 
37 69.7 63.5 454 156 10.0 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 

9 ee 626-1205-ND 3.57 2.38 1.94] 165X11869XE 
ray 

15 | puyal | 626-1206-ND 4.05 2.70 2.21 | 165X11879XE 

25 Exit | 626-1207-ND 4.15 286 2.34 | 165X11889XE 

37_| Gray | 626-1208-ND 4.29 2.96 2.42 | 165X11899XE 


Plastic Hood: with Straight Cable Exit 
Specifications: * Hood: Polyamid + GF »*Jackscrew: Brass, Nickel Plated 
* Cover Screw: Steel, Nickel Plated * Clamp: Steel, Nickel Plated 


No. of Dimensions (mm) 

Pins | A B Cc oD CE 
9 | 31.2 25.0 436 8.0 17.0 
25 | 53.5 47.0 43.6 10.3 17.0 
37 | 69.7 635 43.6 10.3 17.0 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type Part No. 1 10 100 | PartNo 
9 | straight | 626-1222-ND 4.55 3.14 2.56 | 165X13179XE 
25 | Exit | 626-1223-ND 5.34 3.79 3.11 | 165X13199XE 
37__| Plastic | 626-1224-ND 5.67 4.10 3.36 | 165X13209XE 


One Piece Plastic Hood: with straight Entry 


No. of Dimensions (mm) 

Pins A B Cc 

9 30.9 25.0 254 12.7 

15 39.3 33.3 254 12.7 

25 53.2 47.0 31.7 127 

37 69.4 63.5 38.1 12.7 

50 67.1 61.1 38.1 15.5 

No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type Part No. al 10 100 | Part No. 

9 626-1225-ND 3.97 2.74 2.24) 165X10389XE 
15 | straight | 626-1226-ND 3.94 2.72 2.22) 165X10399XE 
25: Entry | 626-1227-ND 3.97 2.74 2.24) 165X10409XE 
37_| Black | 626-1228-ND 4.50 3.10 2.53] 165X10419XE 
50 626-1229-ND 5.25 3.73 3.06) 165X10429XE 


One Piece Plastic Hood: with side Entry 


No. of Dimensions (mm) 

Pins | A B Cc D SE 
9 {30.9 25.0 254 127 ral 
15 {39.3 33.3 25.4 127 9.1 

25 = |53.2 47.0 31.7 12.7 12.5x9.1* 
87 |69.4 63.5 38.1 12.7 17.6x9.1* 
50 (67.1 61.1 38.1 15.5 18.6x11.9* 


* cable entry is oval 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 

9 626-1230-ND 3.78 2.52 2.06 | 165X10439XE 
15 | side | 626-1231-ND 4.09 2.82 2.30 | 165X10449XE 
25 | Entry | 626-1232-ND 3.97 2.74 2.24 | 165X10459XE 
37 | Black | 626-1233-ND 5.05 3.48 2.84 | 165X10469XE 
50 626-1234-ND 3.93 2.79 2.29 | 165X10479XE 


Price Each 
Part No. 


165X11239XE 
165X11249XE 
3.34 165X11259XE 
165X11269XE 


Black | 626-1211-ND 
626-1212-ND 3.71 


165X11279XE 
165X11289XE 
165X11299XE 
165X11309XE 


., | 626-1213-ND 4.34 
Dual Exit 
with | 626-1214-ND 4.39 
Side-lock] 26-1215-ND 4.68 
Black | 696-1216-ND 5.87 


165X11319XE 
165X11329XE 
165X11339XE 


buat ber | O21 217-ND 475 
ual Exit | 696-4218-ND 5.13 
Metal- 

lized | 626-1219-ND 5.04 


626-1220-ND 5.87 165X11349XE 


626-1235-ND 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 |DLEntry| 626-1235-ND 2.62 1.70 1.34 | 165X13219XE 
25 Black 626-1236-ND 2.55 1.65 1.30} 165X13239XE 


More Product Available Online: www.digikey.com 


216 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NEW! <> 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 


Combination D-Sub Connectors 


Combination D-Subminiature connectors are available in a variety of applications. 


combination of signal, high current, high voltage and coaxial contacts. 


Product Features: * Saves Space 


* Contacts are screw machine type 


The complete program is UL (E228329, UL 1977), UL (E202784, UL 1863), CSA (LR 115000-1) and VDE 


(40000440) approved. 


Technical Data: « Insulator: PBTP, GV (ULV94V-0) * Shell: Steel » Shell Plating: Tin Plated * Contact 


Plating: Gold over Nickel * Contact Material: Cu Alloy * Mating cycles: 500 


Contact Arangement 


2w2C 3w3 


3W3 C 


OQOQOO0000 O&%O OO 
awe ow4 


000 888888 OO) 


17W5 


O OOOO 


5WS5 


13W3 


* Cost factor, one item as compared to several different connectors 


The design allows a 


Contact Digi-Key Price Each CONEC 
Arangement Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Crimp Style (Contacts Sold Seperately) 
2W2C Male 626-1094-ND 1.97 1.31 1.01 302W2CPXX99A10X 
2W2C Female 626-1093-ND 2.48 1.65 1.30 302W2CSXX99A10X 
2W2C Female 626-1095-ND 2.62 1.73 1.40 302W2CSXX99A30X 
3W3 Male 626-1102-ND 2.14 1.39 1.09 3003W3PXX99A10X 
3W3 Female 626-1101-ND 2.15 1.43 1.13 3003W3SXX99A10X 
3W3 Female 626-1103-ND 2.60 1.77 1.43 3003W3SXX99A30X 
3W3 C Male 626-1098-ND 2.14 1.39 1.09 303W3CPXX99A10X 
3W3 C Female 626-1097-ND 2.07 1.35 1.06 303W3CSXX99A10X 
3W3 C Female 626-1099-ND 2.62 1.73 1.40 303W3CSXX99A30X 
5W5 Male 626-1106-ND 2.07 1.35 1.06 3005W5PXX99A10X 
5W5 Female 626-1105-ND 2.34 1.59 1.23 3005W5SXX99A10X 
5W5 Female 626-1107-ND 2.88 1.96 1.54 3005W5SXX99A30X 
8ws Male 626-1110-ND 2.57 1.74 1.35 3008W8PXX99A10X 
8wWs Female 626-1109-ND 2.62 1.73 1.40 3008W8SXX99A10X 
8wW8s Female 626-1111-ND 3.06 2.04 1.67 3008W8SXX99A30X 
Fig. 2 — Solder Cup (Power Contacts Sold Seperately) 
7W2 Male 626-1114-ND 3.24 2.16 1.77 3007W2PCM99A10X 
7W2 Female 626-1113-ND 3.65 2.52 2.06 3007W2SCM99A10X 
7W2 Female 626-1115-ND 4.29 2.89 2.42 3007W2SCM99A30X 
9W4 Male 626-1118-ND 3.03 2.02 1.65 3009W4PCM99A10X 
gw4 Female 626-1117-ND 3.97 2.74 2.24 3009W4SCM99A10X 
gw4 Female 626-1119-ND 4.42 3.09 2.53 3009W4SCM99A30X 
13W3 Male 626-1126-ND 4.20 2.93 2.40 3013W3PCM99A10X 
13W3 Female 626-1125-ND 5.28 3.86 3.15 3013W3SCM99A10X 
13W3 Female 626-1127-ND 5.82 4.26 3.48 3013W3SCM99A30X 
17wW2 Male 626-1122-ND 5.03 3.57 2.93 3017W2PCM99A10X 
17w2 Female 626-1121-ND 6.50 4.81 3.98 3017W2SCM99A10X 
17w2 Female 626-1123-ND 7.05 5.22 4.32 3017W2SCM99A30X 
17W5 Male 626-1130-ND 4.87 3.46 2.84 3017W5PCM99A10X 
17W5 Female 626-1129-ND 6.08 4.45 3.63 3017W5SCM99A10X 
17W5 Female 626-1131-ND 6.35 4.70 3.89 3017W5SCM99A30X 
21WA4 Male 626-1134-ND 5.80 4.24 3.46 321WA4PCM99A10X 
21WA4 Female 626-1133-ND 7.53 5.42 4.61 321WA4SCM99A10X 
21WA4 Female 626-1135-ND 7.55 5.44 4.53 321WA4SCM99A30X 
24W7 Male 626-1138-ND 5.93 4.34 3.54 3024W7PCM99A10X 
24W7 Female 626-1137-ND 7.60 5.48 4.56 3024W7SCM99A10X 
24W7 Female 626-1139-ND 7.80 5.85 4.88 3024W7SCM99A30X 
Fig. 3 — PC Mount - Right Angle 
2W2C Female 626-1096-ND 6.98 5.17 4.27 302W2CSXX56N40X 
3W3 Female 626-1104-ND 8.98 6.74 5.61 3003W3SXX56N40X 
3W3 C Female 626-1100-ND 8.52 6.39 5.33 303W3CSXX56N40X 
5W5 Female 626-1108-ND 12.17 9.26 7.94 3005W5SXX56N40X 
7W2 Female 626-1116-ND 9.14 6.86 5.72 3007W2SCT56N40X 
8ws Female 626-1112-ND 16.83 13.01 11.10 3008W8SXX56N40X 
ow4 Female 626-1120-ND 12.08 9.29 7.79 3009W4SCT56N40X 
13W3 Female 626-1128-ND 12.47 9.59 8.04 3013W3SCT56N40X 
17w2 Female 626-1124-ND 12.38 9.52 7.98 3017W2SCT56N40X 
17W5 Female 626-1132-ND 16.26 12.57 10.72 3017W5SCT56N40X 
21WA4 Female 626-1136-ND 16.39 12.67 10.81 321WA4SCT56N40X 


Wire Digi-Key Price Each CONEC 
Size Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Contacts - Solder Cup 
8-10AWG Pin 626-1143-ND 2.11 1.37 1.08 131C10049X 
8-10AWG Socket 626-1147-ND 2.37 1.61 1.25 132C10049X 
10-12AWG Pin 626-1142-ND 2.01 1.33 1.03 131C10039X 
10-12AWG Socket 626-1146-ND 2.37 1.61 1.25 132C10039X 
12-14AWG Pin 626-1141-ND 2.18 1.41 1.11 131010029X 
12-14AWG Socket 626-1145-ND 2.69 1.77 1.43 132C10029X 
16-20AWG Pin 626-1140-ND 2.21 1.48 1.16 131010019X 
16-20AWG Socket 626-1144-ND 2.41 1.61 1.27 132C10019X 
Contacts - Crimp 
8-10AWG Pin 626-1151-ND 2.18 1.46 145 131011049X 
8-10AWG Socket 626-1155-ND 2.59 1.71 1.38 132C11049X 
10-12AWG Pin 626-1150-ND 2.04 1.32 1.04 131011039X 
10-12AWG Socket 626-1154-ND 2.37 1.61 1.25 132C11039X 
12-14AWG Pin 626-1149-ND 2.04 1.32 1.04 131011029X 
12-14AWG Socket 626-1153-ND 2.28 1.52 1.20 132C11029X 
16-20AWG Pin 626-1148-ND 2.01 1.33 1.03 131011019X 
16-20AWG Socket 626-1152-ND 2.37 1.61 1.25 132C11019X 
Contacts - Coaxial 

= Pin 626-1156-ND 5.03 3.57 2.93 131J20019X 

= Socket 626-1160-ND 5.25 3.73 3.06 132J20019X 

= Pin 626-1157-ND 5.29 3.83 3.14 131J20029X 

= Socket 626-1161-ND 5.80 4.24 3.46 132J20029X 

= Pin 626-1158-ND 5.30 3.88 3.17 131J20049X 

_— Socket 626-1162-ND 5.93 4.34 3.54 132J20049X 

= Pin 626-1159-ND 5.54 4.05 3.31 131J30019X 
Socket 626-1163-ND 5.38 132J30019X 


No. Dimensions Price Each CONEC 

Fig | Pos | Type A B c 1 10 100 | Part No. 
9 M-M | 31.19 25.00 6.12 626-1085-ND 2.67 1.81 1.47 | 320X12509X 
{ 15 |MM |] 39.52 33.30 6.12 626-1086-ND 2.95 2.00 1.57 | 320X12529X 
25 |M-M | 53.42 47.04 5.99 626-1087-ND 3.54 2.44 1.99 | 320X10549X 
37 | M-M | 69.70 63.50 5.99 626-1088-ND 4.87 3.40 2.79 | 320X12549X 
9 F-F | 31.19 25.00 6.00 626-1089-ND 2.82 1.92 1.51 | 320X12519X 
2 15 F-F | 39.52 33.30 6.00 626-1090-ND 3.09 2.06 1.68 | 320X12539X 
25 F-F | 53.42 47.04 6.00 626-1091-ND 3.65 2.52 2.06 | 320X10559X 
37 F-F | 69.70 63.50 6.00 626-1092-ND 5.06 3.59 2.95 | 320X12559X 
Water Resistant D-Sub Connectors els 


Electronic equipment that is used in harsh outdoor or indoor environments, require connectors that can 
withstand moisture, dust and other elements that cause connectors to fail. CONEC® has developed the new 
water resistant connector system. The water resistant connectors meet IEC 529-IP67 Specifications. This 
series of water resistant connectors can be successfully applied in applications where moisture, high humidity, 
water and dust are present. CONEC applies special sealing procedures to seal the connectors. 

The program is UL (E202784) and CSA (LR115000-1) approved. 


Technical Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 VO * Contacts: Copper Alloy * Contact Finish: Hard 
Gold Plated over Nickel * Shell: Brass/Steel * Shell Plating: Tin Plated * Working Voltage: 125V »* Current 
Rating: 5A (20°) * Insulation Resistance: >5 GQ * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Degree of 
Protection: Requirements according to ICE 529-IP 67 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig Pos. Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Cup 
9 Male 626-1164-ND 12.58 9.68 8.11 | 6STDO9PCM99B30X 
9 Female 626-1167-ND 11.48 8.74 7.49 | 6STDO9SCM99B30X 
{ 15 Male 626-1165-ND 13.90 10.94 9.17 | 6STD1SPCM99B30X 
15 Female 626-1168-ND 13.41 10.32 8.65 | 6STD1SSCM99B30X 
25 Male 626-1166-ND 16.81 12.99 10.89 | 6STD25PCM99B30X 
25 Female 626-1169-ND 16.68 12.89 10.81 | 6STD25SCM99B30X 
PC Mount - Right Angle 
9 Female 626-1170-ND 13.27 10.44 8.75 | 6STDO9SCT99S40X 
2 15 Female 626-1171-ND 15.66 12.11 10.33 | 6STD15SCT99S40X 
25 Female 626-1172-ND 19.64 15.90 13.33 | 6STD25SCT99S40X 
Water Resistant Hoods 
= 9 Hood 626-1173-ND 14.81 11.65 9.76 | 165X14819XE 
= 15 Hood 626-1174-ND 14.04 11.04 9.26 | 165X14829XE 
_ 25 Hood 626-1175-ND 14.43 11.35 9.52 | 165X14839XE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(eff Vo INTERCONNECT / Digi-Key® 
IDC Modular Cable Assemblies 


Style 1: Standard 


4 


HoOooo-ooo-ND 


Style 2: Reverse 


Wire Type: 
(Color) 

1 = White 

2 = Black 

3 = Silver Satin 


‘—C = Designates 
Coil Cord 


[Length* (Use “Feet” Only) 


Straight Cable Assembly 
Example: H1441-07-ND 
Style 1 
4-Position 
4-Contact 
White Wire 
7 Feet Long (2.13 Meters’ 


Straight _ 
‘ag 


Coil Cord Assemblies 


Fs 07 =7 Feet (2.13 Meters) Digi-Key* Price Each 
14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight i 2 
TA | teomnectonay: lgr con angie Hida am Fall eae wp Sle | PartNo. 1 10 50 100 
-Position, 4- i ‘xample: - - 
bie 2 | 44=4-Position, 4-Contact (Black on Pint) 95 _« Feet (1.52 Meters) P T 4-Position, 4-Contact Assemblies 
(aya 4 | 64=6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 7 _ 7 Feet (2.13 Meters) - Style 1 
me * | 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 19 = 10 Feet (3.05 Meters) CON@4 —_4-Position H1442-05C-ND 4.25 3.62 3.05 2.61 
Style 3: Single Ended 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) 4-Contact 1 H1443-05C-ND 4.25 3.62 3.05 261 
F sis White Wire 
How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the H1442-10C-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 
F corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type, and 10 Feet Long (2.13 Meters) 
Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length H2441-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 
Straight Cable Assemblies 2 H2442-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 
H2442-10C-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 
Digi-Key* Price Each Digi-Key* Price Each ears r 
Style | Part No. 1 10 50 100 Style | Part No. 1 10 50 100 6-Position, 4-Contact Assemblies 
4-Position, 4-Contact Assemblies 1 H1663-25-ND 5.80 4.93 4.16 3.56 2 H264(-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
,_ | 1443-07-ND 2.51 2.13 180 1.54 H2661-07-ND 3.47 2.95 249 2.13 3 | H3642-07C-ND 360 3.06 258 221 
H144()-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 2 | H2662-25-ND 5.80 4.93 4.16 3.56 
6-Position, 6-Contact Assemblies 
2 H244[)-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 H2663-25-ND 5.80 4.93 4.16 3.56 
H2443-25-ND 4.02 3.41 288 247 3 | Ha66t-07-ND B46 = 167 {a5 H1661-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 
1 H1663-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 
3 H3441-07-ND 1.55 1.32 1.11 95 8-Position, 8-Contact Assemblies 
ae 7 H1662-07C-ND 5.10 4.34 3.66 3.13 
6-Position, 4-Contact Assemblies H1882-07-ND 4.34 3.69 3.12 2.67 
1 
1 | H1643-14-ND 3.44 2.92 247 2.4 H1883-14-ND 5.58 474 4.00 3.42 Beco 874 6 63.18 2.68 — 
3 H3661-10C-ND 6.10 5.19 4.38 3.75 
2 H2642-14-ND 3.44 2.92 2.47 2.11 H2883-07-ND 4.34 3.69 3.12 2.67 
H3662-10C-ND 6.10 5.19 4.38 3.75 
H2641-25-ND 4.36 3.70 3.13 2.68 2 H288(]-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 
3 H3642-07-ND 1.72 1.46 1.24 1.06 H2883-25-ND 7.52 6.39 5.40 4.62 8-Position, 8-Contact Assemblies 
H3643-14-ND 2.30 1.96 1.66 1.42 H3881-07-ND 2.79 2.37 2.00 1.71 1 H1883-14C-ND 10.31 8.76 7.39 6.33 
=| iti z i 3 H3881-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 
6-Position, 6-Contact Assemblies : H2881-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
, (egies ane 3.47 2.95 249 2.13 aiceee eel ao a= pues Sed H2883-07C-ND 7.76 660 557 477 
*1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 
H1663-07-ND 3.47 2.95 2.49 2.13 * . 
c Note: Custom length also available — minimum order required. * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 


NEW! IDC Modular Cable Assemblies - ROHS Compliant 


Style 1: Standard 


Style 2: Reverse 


= 


[Connector(s): 


HoOoooR-oooO-ND 


Wire Type: RoHS C = Designates 
(Color) Compliant Coil Cord 

1 = White 

2 = Black 

3 = Silver Satin 


[Length* (Use “Feet” Only) 
07 =7 Feet (2.13 Meters) 


14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight 


25 = 25 Feet (7.62 Meters) 


Straight Cable Assembly 
Example: H1441R-07-ND 
Style 1 
4-Position 
4-Contact 
White Wire 
7 Feet Long (2.13 Meters’ 


Coil Cord Assembly 


(awa 2 44 = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1). pace rae (4.52 Meters) Example: H1441R-10C-ND 
(aya 4 | 64=6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 7 _ 7 Feet (2.13 Meters) : Style 1 
ls ° | 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 19 = 10 Feet (3.05 Meters) Coiled —_4-Position 
Style 3: Single Ended 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) 4-Contact 
How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the ae 
——— er corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type, and 10 Feet Long (2.13 Meters) — 
—_1 Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length 
Straight Cable Assemblies 
Digi-Key* Price Each Price Each 
Style | Part No. 1 10 50 100 Style 1 10 50 100 
4-Position, 4-Contact Assemblies 2 H2442R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 
H1441R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 H2443R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 
H1442R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 H3441R-07-ND 1.33 1.13 95 82 
H1443R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 H3442R-07-ND 1.33 1.13 95 82 
H1441R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 H3443R-07-ND 1.7 -99 84 72 
1 H1442R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H3441R-14-ND 2.38 2.02 1.71 1.46 
H1443R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 3 H3442R-14-ND 2.38 2.02 1.71 1.46 
H1441R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H3443R-14-ND 2.38 2.02 1.71 1.46 
H1442R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H3441R-25-ND 3.49 2.97 2.51 2.15 
H1443R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H3442R-25-ND 3.49 2.97 2.51 2.15 
H2441R-07-ND 2.63 2.24 1.89 1.62 H3443R-25-ND 3.49 2.97 2.51 2.15 
H2442R-07-ND 2.15 1.83 1.54 1.32 6-Position, 4-Contact Assemblies 
H2443R-07-ND 2.17 1.85 1.56 1.34 H1641R-07-ND 2.97 2.53 2.14 1.83 
2 H2441R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H1642R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 
H2442R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 1 H1643R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 
H2443R-14-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H1641R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 
H2441R-25-ND 4.45 3.79 3.20 2.74 H1642R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 


Straight 


Coiled 


Digi-Key* Price Each 
Style | Part No. 1 10 50 100 
H1643R-14-ND 3.15 2.68 2.27 1.94 
H1641R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 
? H1642R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 
H1643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 
H2641R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 
H2642R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 
H2643R-07-ND 2.97 2.53 2.14 1.83 
H2641R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 
2 H2642R-14-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 
H2643R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 
H2641R-25-ND 4.13 3.51 2.97 2.54 
H2642R-25-ND 4.80 4.08 3.44 2.95 
H2643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 
H3641R-07-ND 1.54 1.31 1.11 95 
H3642R-07-ND 1.54 1.31 1.11 95 
H3643R-07-ND 1.56 1.33 1.13 -96 
H3641R-14-ND 2.55 217 1.83 1.57 
3 H3642R-14-ND 2.25 1.92 1.62 1.39 
H3643R-14-ND 2.25 1.92 1.62 1.39 
H3641R-25-ND 3.66 3.12 2.63 2.25 
H3642R-25-ND 3.66 3.12 2.63 2.25 
H3643R-25-ND 2.73 2.32 1.96 1.68 

6-Position, 6-Contact Assemblies 
H1661R-07-ND 3.61 3.07 2.59 2.22 
? H1662R-07-ND 3.29 2.79 2.36 2.02 

*1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 
Note: Custom length also available — minimum order required. 
(Continued) 
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(ef vo INTERCONNECT / Digi-Key® 


NEW! IDC Modular Cable Assemblies - ROHS Compliant (cont, 
Straight Cable Assemblies (cont) 


Digi-Key* Price Each i-Key* Price Each Digi-Key* Price Each 
Style | Part No. 1 10 50 100 Style | Part No. 1 10 50 100 Style | Part No. 1 10 50 100 
H1663R-07-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H2441R-05C-ND 4.73 4.02 3.40 2.94 H1663R-07C-ND 6.56 5.57 4.71 4.03 
H1661R-14-ND 4.11 3.49 2.95 2.52 H2442R-05C-ND 3.82 3.24 2.74 2.34 H1661R-10C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H1662R-14-ND 4.44 3.49 2.95 2.52 H2443R-05C-ND 4.25 3.62 3.06 261 H1662R-10C-ND 7.92 6.73 5.69 4.86 
1 [H1663R-14-ND 4.19 3.56 3.01 2.67 eRVE ROE AT 492 448° 383 0d 1 |H1663R-10C-ND 842 7.15 6.04.17 
H1661R-25-ND 6.31 5.36 4.53 3.87 H2442R-07C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 H1661R-14C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
Mi bepe teens _ noe ee H2443R-07C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 lisse ee ND) 9.57 8.18 686 5.87 
HiLGGS:25:ND) 6.48 5.51 4.65 3.98 2 leon 575 B58 rT aaT er H1663R-14C-ND 10.96 9.31 786 6.73 
H2661R-07-ND 3.29 2.79 2.36 2.02 : : : : 
H2442R-10C-ND 675 5.73 4.84 444 H2661R-05C-ND 6.08 5.17 4.37 3.74 
Teen see ae 2.38 ee H2662R-05C-ND 5.54 a7 3.98 3.40 
H2663R-07-ND 3.34 2.84 2.40 2.05 H2443R-10C-ND 7.28 6.18 5.22 4.47 
TSRMAAENG me Tae aaE Sina uDIVe [SISA a6 ao ary Rae H2663R-05C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 
2 |H2662R-14-ND 4.16 3.54 299 2.56 H2442R-14C-ND 889 755 638 5.46 RSs eeHNTD) Gee. Nee Te, 5S e0 
H2663R-14-ND 3.52 3.00 2.53 217 H2443R-14C-ND 7.83 6.65 5.62 4.81 ears e) aot oat ee cian 
H2661R-25-ND 6.31 5.36 4.838.87 RegiROSOND) 977 321 271 292] | 2 MMBSEBHSMEANDR 656 567 471 4.08 
H2662R-25-ND 5.54 471 3.98 3.40 H3442R-05C-ND 3.77 321 271 2.32 H2661R-10C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H2663R-25-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 BYU REEWAOMAT Aon Bab Bae Boe H2662R-10C-ND 7.92 6.73 5.69 4.86 
H3661R-07-ND 247 1.85 1.56 1.34 Sanya OND 358 aa6 ri 8 H2663R-10C-ND 8.42 7.15 6.04 5.17 
H3662R-07-ND 2.15 1.83 1.54 1.32 oaeeatore NG an aia 5B ae H2661R-14C-ND 10.29 8.74 7.38 6.31 
H3663R-07-ND 1.83 1.56 1.32 1.13 ae ae 48a 658 3.80 H2662R-14C-ND 9.57 8.13 6.86 5.87 
H3661R-14-ND 3.38 2.87 2.43 2.08 3 H2663R-14C-ND 10.96 9.31 7.86 6.73 
3 |H3662R-14-ND 3.47 2.95 2.50 2.14 H3441R-10C-ND 5.78 4.92 415 3.55 TEER GEG 456 AOR: Sis. 45108 
Mesos halen oat —_ caicl eee peace o78 oe SNR S88 H3662R-05C-ND 384 327 276 236 
ReSulaHaerND 5.08 4.28 oon aoe HEASSENOEND 631 Baie *A3)"8.88 H3663R-05C-ND 425 3.61 3.05 2.61 
H3662R-25-ND 5.20 4.42 3.73 3.19 H3441R-14C-ND 8.57 7.28 6.15 5.26 Mae ROFEND a7 Ta aad aa 
Se nee aie - an a) EARN) aos a4 Seo Aer H3662R-07C-ND 4.98 4.23 3.58 3.06 
8-Position, 8-Contact Assemblies H3443R-14C-ND 6.87 5.84 4.93 4.22 3 H3663R-07C-ND 5.28 4.49 3.79 3.24 
te psutbtin i aps oe - 6-Position, 4-Contact Assemblies H3661R-10C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
SF PRETEEN ae aii a0 bes H1641R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 H3662R-10C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
H1881R-14-ND 610 5.18 4.38 374 H1642R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 H3663R-10C-ND 7.14 6.06 512 4.38 
1 |H1882R-14-ND 6.10 5.18 4.38 3.74 REE RESON a — ele _ 267. H3661R-14C-ND 9.01 7.65 646 5.53 
H1883R-14-ND 6.10 5.18 4.38 3.74 H1641R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 H3662R-14C-ND 8.96 7.62 6.43 5.50 
H1881R-25-ND 345 718 6.07 5419 H1642R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 H3663R-14C-ND 9.68 8.22 6.95 5.94 
H1882R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 ;_ [H1643R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 8-Position, 8-Contact Assemblies 
H1883R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H1641R-10C-ND 6.28 5.34 4.51 3.86 H1881R-05C-ND 8.05 6.84 578 4.94 
WSS Ro Ne pone 3.91 eS0h tee H1642R-10C-ND 7.09 6.02 6.09 4.35 H1882R-05C-ND 8.05 «6.84578 4.94 
nee OND 418 aie ae H1643R-10C-ND 762 647 SAT 4.68 H1883R-05C-ND 8.05 684 578 4.94 
BESSON ae = a H1641R-14C-ND 8.51 7.23 610 6.22 H1881R-07C-ND 8.29 7.05 5.95 5.09 
sea ate ee te ae H1642R-14C-ND 9.23 784 663 5.67 H1882R-07C-ND 877 745 629 5.38 
spammer ESS SE] | |pisnieono air em ser see] | | (owmorona sums ears 
H2881R-25-ND 8.45 7.18 6.07 519 H2641R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 H1881R-10C-ND 10.15 8.62 7.28 6.23 
H2882R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H2642R-05C-ND 5.07 4.31 3.64 3.12 H1882R-10C-ND 10.78 9.16 7.74 6.62 
H2883R-25-ND 8.45 7.18 6.07 5.19 H2643R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 H1883R-10C-ND 11.72 9.95 8.41 7.19 
H3881R-07-ND 3.05 2.59 2.19 1.87 H2641R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 H1881R-14C-ND 11.82 10.04 8.48 7.25 
H3882R-07-ND 2.73 2.32 1.96 1.68 H2642R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 H1882R-14C-ND 41.74 9.97 8.42 7.20 
H3883R-07-ND 3.05 2.59 2.19 1.87 » _|H2643R-07C-ND 5.87 4.99 4.21 3.60 H1883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H3881R-14-ND 4.55 3.87 3.27 2.79 H2641R-10C-ND 7.09 6.02 5.09 4.35 H2881R-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
3 |H3882R-14-ND 4.55 3.87 3.27 2.79 H2642R-10C-ND 7.09 6.02 5.09 4.35 H2882R-05C-ND 8.56 7.27 6.14 5.25 
REREAD — 3.87 Set E08, H2643R-10C-ND 7.62 6.47 5474.68 H2883R-05C-ND 8.05 6.84 578 4.94 
Saas ire : - pd H2641R-14C-ND 987 838 7.08 6.06 H2881R-07C-ND 829. 7.05 5.95 5.09 
: ; ‘ : -14C- H2882R-07C-ND 8.77 7.45 6.29 5.38 
H9883R-25-ND 690 587 495 4.24 a ae oe oe ne as ee eee 
*1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. = = = = 2 
Note: Custom length also available — minimum order required. H3641R-05C-ND 3.94 3.35 2.83 2.42 H2881R-10C-ND 10.15 8.62 7.28 6.23 
. . H3642R-05C-ND 3.94 3.35 2.83 2.42 H2882R-10C-ND 10.78 9.16 7.74 6.62 
Coil Cord Assemblies H3643R-05C-ND 3.46 2.95 2.49 2.13 H2883R-10C-ND 11.72 9.95 8.41 7.19 
Digi-Key* Price Each H3641R-07C-ND 4.13 3.51 2.96 2.54 H2881R-14C-ND 11.82 10.04 8.48 7.25 
Style | Part No. 1 10 50 100 H3642R-07C-ND 4.74 4.03 3.40 2.91 H2882R-14C-ND 11.74 9.97 8.42 7.20 
4-Position, 4-Contact Assemblies 7 H3643R-07C-ND 474 4.03 3.40 2.91 H2883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H1441R-05C-ND 4.73 4.02 3.40 2.91 H3641R-10C-ND 5.96 5.06 4.27 3.66 H3881R-05C-ND 6.50 5.53 467 3.99 
H1442R-05C-ND 3.82 3.24 274 2.34 H3642R-10C-ND 5.96 5.06 427 3.66 Bice825-05¢-ND 6.50 5.53 467 3.99 
iy pT LEROUNTE porn eee — ore H3643R-10C-ND 6.49 551 465 3.98 H3883R-05C-ND 6.50 5.53 4.67 3.99 
H1441R-07C-ND 4.92 4.18 3.53 3.02 H3641R-14C-ND 8.74 7.42 6.27 5.36 H3881R-07C-ND 6.74 5.73 4.84 4.14 
ueyEI LaF oRD) es a0 8.07 35 H3642R-14C-ND 8.10 6.88 5.81 4.97 H3882R-07C-ND 7.71 6.55 5.53 4.73 
4 [H1443R-07C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 H3643R-14C-ND 7.04 5.98 5.05 4.32 3 — = a a = 
H1441R-10C-ND 6.75 5.73 4.84 414 6-Position, 6-Contact Assemblies : i i : 
meres 5 86 488 436 6s ER RTRETE Soe _ ia 74 H3882R-10C-ND 9.23 7.85 6.63 5.67 
H3883R-10C-ND 10.17 8.64 7.29 6.24 
H1443R-10C-ND 7.28 6.18 5.22 4.47 H1662R-05C-ND 5.54 4.71 3.98 3.40 
H3881R-14C-ND 10.27 8.72 7.37 6.30 
H1441R-14C-ND 9.53 8.09 6.84 5.85 1 | H1663R-05C-ND 5.53 4.70 3.97 3.39 nae TOMAS 4a ae as eink 
H1442R-14C-ND 8.89 7.55 6.38 5.46 H1661R-07C-ND 5.99 5.09 4.30 3.68 SORRREVIORD) pees aiee ae eee 
H1443R-14C-ND 7.83 6.65 5.62 4.81 H1662R-07C-ND 3.42 2.91 2.46 2.10 | <4 — White, 2= Black, 3 = Silver Satin, 
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Number of Length Digi-Key* Price Each 
(ol Ke) INTERCONNECT Modular Cable Conductors | Feet (Meter) Part No. 1 10 100 
NEW! Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) NEW! 
. 7 . we F f and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG — RoHS Compliant 
Flat modular line cord is available in either straight or coiled. H0541RC-ND 3.418 2.87 255 
Straight: HOO4R is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; HOO6R, HOO8R H010 and 5(1.52) H0542RC-ND 3.18 2.87 2.55 
HO10R are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 1,000 feet. H0543RC-ND 2.64 2.38 2.12 
HO741RC-ND 3.39 3.06 2.72 
Coiled: Hxx4LIC, Hxx40RC, Hxx6LIC, Hxx6LIRC, Hxx8LIC, Hxx8LIRC, Hxx10LIC and Hxx10LIRC are sold 7 (2.13) HO742RC-ND 4.08 3.68 3.27 
in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum in three colors—white (designated by 1 for KJ in part number), 4 H0743RC-ND 4.08 3.68 3.27 
black (designated by 2 for CJ in part number) and silver satin (designated by 3 for LJ in part number). H1041RC-ND 5.46 4.92 4.37 
10 (3.05) H1042RC-ND 5.46 4.92 4.37 
View Ridge U View Ridge U View Ridge U View Ridge U aise) 6.06 5.46 —_ 
4-Conductor Cable 6-Conductor Cable 8-Conduetor Cable 40-Conductor Cable H1441RC-ND 8.61 775 6.89 
14 (4.27) H1442RC-ND 7.89 7a 6.32 
H1443RC-ND 6.69 6.03 5.36 
HO561RC-ND 3.99 3.60 3.20 
5 (1.52) HO562RC-ND 2.49 2.25 2.00 
HO563RC-ND 3.36 3.03 2.69 
HO761RC-ND 4.29 3.87 3.44 
7 (2.13) HO762RC-ND 4.11 3.70 3.29 
HO763RC-ND 4.53 4.08 3.63 
Somer ENED, e H1061RC-ND 8.75 7.88 7.00 
10 (3.05) H1062RC-ND 8.75 7.88 7.00 
H1063RC-ND 6.63 5.97 5.31 
Number of Length Digi-Key* Price Each H1461RC-ND 8.75 7.88 7.00 
Conductors | Feet (Meter) Part No. 1 10 100 14 (4.27) H1462RC-ND 8.70 7.83 6.96 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) paseone a 856 ait 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG 5 (1.52) H0582RC-ND 4.53 4.08 3.63 
5 (1.52) H054/1C-ND 2.64 2.38 2.12 HO583RC-ND 7.41 6.67 5.93 
4 7 (2.13) H0741C-ND 2.79 2.52 2.24 HO781RC-ND 5.88 5.30 471 
10 (3.05) H1042C-ND 4.11 3.70 3.29 7 (2.13) H0782RC-ND 6.42 5.78 5.14 
10 (3.05) H1043C-ND 3.42 3.08 2.74 8 H0783RC-ND 6.55 5.90 5.25 
5 (1.52) H0563C-ND 2.79 2.52 2.24 H1081RC-ND 7.98 7.19 6.39 
10 (3.05) H1082RC-ND 8.70 7.83 6.96 
6 7 (2.18) H076L]C-ND 2.88 2.60 2.31 H1083RC-ND 376 878 731 
10 (3.05) H1061C-ND 5.16 4.65 4.13 H1481RC-ND 9.87 rT) 790 
10 (3.05) H1062C-ND 5.16 4.65 4.13 4 (4.27) H1482RC-ND 9.78 8.81 7.83 
5 (1.52) H146L1C-ND 6.06 5.46 4.85 H1483RC-ND 10.98 9.89 8.79 
7 (2.13) HO058_1C-ND 6.12 5.51 4.90 Number of Digi-Key*t Pricin' 
8 10 (3.05) HO078LIC-ND 4.86 4.38 3.89 Conductors Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. 2,000 ft. 
10 (3.05) H108C1C-ND 7.14 6.43 5.72 NEW! Straight Line Cord - 26 AWG — RoHS Compliant NEW! 
14 (4.27) H1481C-ND 8.16 7.35 6.53 H0041R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
14 (4.27) H1483C-ND 7.95 716 6.36 4 H0042R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
5 (1.52) H0510C1C-ND 5.37 4.84 4.30 H0043R-X-ND 11.47 52.55 95.55 152.88 
H0061R-X-ND 16.99 77.85 113.24 = 
10 PAGS) LOG OEIC NE nee oe aet 6 H0062R-X-ND 17.75 81.36 118.34 _ 
10 (3.05) H1010L1C-ND 7.14 6.43 5.72 H0063R-X-ND 17.75 81.36 118.34 = 
14 (4.27) H1410C1C-ND 7.95 7.16 6.36 HO081R-X-ND 24.25 111.13 161.64 = 
Number of Digi-Key* + Pricing 8 H0082R-X-ND 24.25 111.13 161.64 _ 
Conductors | __ Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. AOS zh ws tet et = 
Straight Line Cord.:i26 AWG: 10 H0102R-X-ND 35.03 160.56 233.54 = 
10 H0101-X-ND 26.08 119.54 193.00 H0103R-X-ND. 35.03 160.56 233.54 = 
FOTOS ND) 26.08 119.54 193.00 * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin + “X” in the Digi-Key Part Number represents number of feet. 


Cable Tester: The modular cable tester is a hand held instrument designed to test telephone 
(RJ11) and computer data-link (RJ45) wiring. 


Paladin Tools’ 
Tools 


Cable Tester 


Wire Strippers: Stripping and cutting wires in the range of 28-12AWG « Solid and fine stranded 
conductors with all grades of PVC insulation hardness ¢ P.T.F.E. insulation * Stranded con- 
ductors (even several conductors in one work cycle) * Self-adjusting cable cutter »* Strips 


Mini-Stripax® Plus both modular and discrete wires 


Stripax ® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and 
industrial insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades 
are composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. 
Not for Teflon or Kapton hard insulations. 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both 
ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires 
and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, 
CAT 5e or CAT-6 (UTP/STP) cable. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Modular Cable Tester PAL1529-ND 77.77 1529 
Sure Strip™ 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 58.99 904893 
LAN ProNavigator Test Set Mini-Stripax® Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 85.35 1115P 
~ Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.99 2108 
Stripax® Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 95.54 1113.1 
LAN ProNavigator test set (main and remote), 
2 RJ45 patch cords, 2 belt clips betel Reh eat) 99.99 1543 


NEW! Cable Tester 


FEATURES: 

¢ Tests over 20 types of patch cables up to 1,000 
feet in length (600 feet for 75Q coax) * LAN and 
telephone « Serial * Coax 50 and 750 * USB 
°*VGA * Mini- SB * S-video « FireWire * PS/2 
keyboard » Parallel printer * 9V battery included 


Crimp Tools 


¢ Fully ratcheting cycle 

* Adjustable crimp tension 

¢ Hardened dies for long life 
* Crimp 4, 6, and 8 position 
* Cuts and strips cable 

* RJ45, RJ11 


PAL1530R-ND Modular Crimp Tool . $126.99 
PAL2530-ND Replacement Blade Set (for 1530R).....$9.99 


PAL1530R-ND 


PAL1577-ND Tool PC Cable Tester. $179.99 


All-in-One Telephone Tool 


* Ratcheted design * 6 position, (RJ11/RJ12), 8-position, (RJ45) modular telephone plugs * Cuts, strips, and crimps 28- 
24 AWG telephone and data cables 


PAL1545.1-ND All-in-One Telephone Tool 


HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


Data-Link Shielded Jack 
& Cable Assembly 


FEATURES: 

Plug 

* One piece body structure of the shell and cable clamp make 
perfect “EMI” protection 

*A metal shell offers “ESD” protection and a plastic cover is 
provided for enhanced aesthetics 

¢ Using the specified tooling, will provide quick and easy cable 
assembly. 

Jack 

ein order to protect the circuit inside the equipment, the jack is 
constructed to allow the shielding to engage first upon mating. 

«The conventional TM series jack with EMI protection provided 
with a shield and ferrite core. 

¢The 8-conductor model conforming to RJ-45 and ISO8877 
standards. 

APPLICATIONS: 

* LAN equipment ¢ Office equipment * Measurement equipment 

*HUB * Router * Computer ¢ ISDN terminal 

TM11 “EMI” protection connector is designed to fulfill the 

requirement of noise and “ESD” protection. 

The design is in conformance with the F.C.C. regulation as 

specified in “476 C.F.R., Part 68, subpart F.” 


H9102 - H9103 


Shielded Jack — PCB Mount 


Positions- | Digi-Key Price Each 
Contacts Part No. 1 10 100 
8-8 H9200-ND 5.31 4.40 3.30 
Standard Style Cable Assemblies 
Positions-| Length Digi-Key Price 
Contacts | Ft. (M) |Cable Type | Termination | Part No. Each 
8-8 4(1.22)| Straight | Double-Ended |H9102-ND 18.21 
8-8 7 (2.13)| Straight | Double-Ended | H9103-ND 21.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


ANIP 


Product Facts: 


* Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL 1863 Communication 
Circuit Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement * Designed for direct mounting on 
pc boards » Designed for ease of soldering and board cleaning Selectively gold plated contacts 
for lower cost * Surface mount jacks compatible with vapor phase environment « All jacks 
are flame retardant polyester, standard color black, unless specified otherwise * Listed by 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 » Certified by Canadian Standards Association 
File No. LR82669 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp 
maximum @ 70°C ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum » Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC, RMS, 60 Hz, 1 minute « Insulation Resistance: 500MQ minimum » Surge 
Test: to 1000 volts Mechanical Specifications: * PC Board Retention: will not dislodge from 
pc board when subjected to 1 pound (4.4 N) pull before soldering and 10 pounds. (44 N) pull 
after soldering * Durability: 750 mating cycles Material and Finish: * Housing: Thru-hole: 
Polyester, UL 94V-0 rated Surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated »* Contact: 
.014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50u” gold in contact area and 150” tin-lead on 
solder tails, over .50p nickel underplate 

Fig. 2 Product Facts: 


* True mass displacement termination of jacketed cable with tinsel, solid or stranded 
conductors ¢ Available for round or flat-oval cable * One piece construction with preloaded 


Modular Connectors and Jacks 


contacts * FCC and EIA/TIA industry standard size and performance » Selectively gold plated 
terminals * Recognized by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 « Certified by 
Canadian Standards Association Certificate No. LR 7189A 

Material and Finish: * Housing: Polycarbonate, UL 94\V-2 flammability rating * Terminal: .014” 
(.36mm) thick, phosphor bronze; underplated with 100y” nickel and plated with 50y” gold in 
contact region and gold flash on remainder of terminal. Electrical Specifications: * 150VAC 
maximum at 1.5A @ 25°C, derated to .2A @ 70°C » Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC 
Insulation Resistance: 500MQ Mechanical Specifications: * Cable-to-Plug Tensile Strength: 
17 pounds (76N) minimum * Durability: 750 mating cycles 


External Strain Relief: 


* Positively engaged to the plug housing * Improved shield contact path redundant contact 
points * 360° wrap on cable jacket and shield foil, extraordinary strain relief * Improved shield 
coverage at housing 


Fig. 9 Product Facts: 

* Performance exceeds Near End Crosstalk (NEXT) requirements of -40dB at 100 MHz 
per EIA/TIA 568A Available in single port or multiple port configurations, shielded or 
unshielded » Eliminate need for customized printed circuit board compensation to achieve 
high performance 

Material and Finish: * Housing: Polyester, black UL 94V-0 rated * Contact: Phosphor bronze, 
gold over nickel plated in contact area, tin-lead over nickel in solder area » Shield: Brass, bright 
tin-lead plated Specifications: * Current: 1.5 Amp maximum @ 25°C Voltage: 150VAC max- 
imum * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C * Mating/Unmating Forces: 5 pounds maximum 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each /AMP 
Fig. | Description Contacts A B c D E Part No. 1 25 |Part No. 
Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 -300 (7.62) 525 (13.33) .260 (6.60) _ _ A9091-ND§ 26.21 |5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 -380 (9.65) 525 (13.33) .260 (6.60) — _ A9092-ND§ 26.21 |5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 -380 (9.65) 525 (13.33) —.260 (6.60) _ =— A9116-ND§ 41.34 |5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) .260 (6.60) — _ A9093-ND§ 31.25 |5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) .325 (8.25) — _ A9118-ND§ 42.34 |5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) — _ A9117-ND§ 39.32 |5-554710-3 
1 Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) _ _ A9119-ND§ 63 51 |5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65)  .900 (22.86) .325 (8.25) — =- A9120-ND§ 85 68 |5-555426-3 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 -380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _ _ A9121-ND§ 79 .64|5-555176-3 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 -380 (9.65)  .900 (22.86) .325 (8.25) _ _ A9122-ND§ 79 64 |5-555177-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 -380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _ =— A9128-ND§ 2.01 1.62 |5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 -380 (9.65)  .900 (22.86) .325 (8.25) _ al A9027-ND§ 1.57 1.26 ]5-555174-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 .384 (9.76) 530 (13.47) 264 (6.71) — _ A24921-ND§ 29 .24|5-641333-2 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 6-4 -384 (9.76) 530 (13.47) .264 (6.71) — _ A24922-NDt§ 81.65 |5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 8-8 A460 (11.68) .845 (21.46) 312 (7.92) _— =_ A9094-ND§ 59 48 |5-554739-3 
Plug, Keyed, Stranded, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _ =- A9058-ND§ 415 3.32 |5-554743-3 
Plug, Solid, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A9126-ND§ 63.51 |5-554720-3 
Plug, Solid, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A9123-ND§ 63 51 |5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) _— _ A9125-ND§ 59 48 |5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — = A24923-ND§ 41.33 |5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A9127-ND§ 59 48 |5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — =_ A9059-ND§ 87.70 |5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A9111-ND§ 2.11 1.69 |5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) - =- A9112-ND§ 2.08 1.67 |5-569550-3 
9 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A24920-ND§ 94 75 |5-569278-3 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A24924-NDt§ 63.51 |5-557972-2 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) .314 (7.98) _ =— A24925-NDt§ 65 53 |5-557973-3 
Plug, Solid Keyed, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) — _ A24926-ND§ 2.58 2.07 |5-555417-2 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) — _ A9113-ND§ 1.85 1.48 ]5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) — _ A9114-ND§ 1.85 1.48 ]5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) 330 (8.38) _— _ A9115-ND§ 2.01 1.61 |5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 | .464 (11.79) .895 (22.73) 314 (7.98) — =_ A9129-ND§ 1.75 1.41 ]5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND§ — 79 |558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 189.68 — |224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 149.24 —|224928-2 
Pro-Crimper II Hand Too! Without Die A9996-ND 66.00 — |354940-1 
Plug With Offset Latch 6-6 -382 (9.70) .535 (13.59) .264 (6.71) — =- A9057-ND§ 88 — .71 |5-555237-2 
3 | Plug, Round, Stranded, Offset 6-6 382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) — _ A24918-ND§ 88 — .71 |5-555238-2 
Plug, Flat Oval, Solid, Offset 6-6 -382 (9.70) .535 (13.59) .264 (6.71) — _ A24919-ND§ 88 — .71 |5-555236-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 540 (13.72) 810 (20.57) .630 (16.00) .440 (11.18) .300 (7.62) A31403-ND§ 1.01.87 /5520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 620 (15.75) 815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) A31404-ND§ 77-67 |5520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 620 (15.75) 815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) A31405-ND§ 65 56 |5520250-2 
4 | Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 620 (15.75) 815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) A31406-ND§ 67 58 |5520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 625 (15.88) 820 (20.83) .635 (16.13) .525 (13.34) .400 (10.16) A32489-ND 85.68 |555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 625 (15.88) 820 (20.83) .635 (16.13) .525 (13.34) .400 (10.16) A32488-ND§ 79 .64)5555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 .700 (17.78) 810 (20.57) 630 (16.00) .600 (15.24) .450 (11.43) A31407-ND§ 75.65 |5520251-4 


+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
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aAmP Modular Connectors and Jacks (Cont) 


+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


§ RoHS Compliant 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each |AMP Fig. 5 — Top Entry 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 |Part No. 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 | .700 (17.78) .810 (20.57) .630 (16.00) .600 (15.24) .450 (11.43) | A31408-ND§ 84.73) §520252-4 
Jack, Side Entry With Flange 4-4 | .570 (14.48) .810 (20.57) .680 (17.27) .440(11.18) .300(7.62) | A31399-ND§ 1.01.87) 5520241-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-4 | .650 (16.51) .810 (20.57) .680 (17.27) 520 (13.21) .400 (10.16) | A31400-ND§ 271 2.34) 5520242-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-6 | .650 (16.51) .810 (20.57) .680 (17.27) 520 (13.21) .400 (10.16) | A31401-ND§ 79 69) 5520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 | .730 (18.54) .810 (20.57) .680 (17.27) .600 (15.24) .450(11.43) | A9080-ND 2.94 2.53] 520243-4 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 | .730 (18.54) .810 (20.57) 680 (17.27) .600 (15.24) .450 (11.43) | A31402-ND§ 2.75 2.37 | 5520243-4 | 
4, | Yack Without Panel Stops and Flange 4-4 | .440 (11.18) 810 (20.57) .630 (16.00)  — 300 (7.62) | A31427-ND§ 79 .68| 5555980-1 aoe Fr 3199, 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 | .520(13.21) .810 (20.57) .630 (16.00)  — 400 (10.16) | A31426-ND§ 62 .54| 5555979-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-6 | .520(13.21) .815 (20.70) .630(16.00) —  .400(10.16) | a31417-ND§ 85 74/5520470-3| | Fig. 6 - Side Entry, Low Profile 
Jack Without Panel Stops and Flange 8-8 | 600 (15.24) .810 (20.57) .630 (16.00) = 450 (11.43) | A31416-ND§ 90 .78| 5520426-4 cs “710 (18.03) pane! A~6 Position 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 | .600(15.24) .810(20.57) .630(16.00) — 450 (11.43) | A9051-ND 1.86 1.60) 554517-1 as polo 620 (15.75) 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 | .600(15.24) .810(20.57) .630 (16.00)  — 450 (11.43) | A31418-ND§ 1.74 1.50| 5554517-1 88 (i267 Ey 
Jack With Stops 4-4 | .550 (13.97) .625 (15.88) .645 (16.38) .450 (11.43) - A31409-ND§ 58 50 | §520257-2 trea a6 z lL 
Jack With Stops 6-4 | 630 (16.00) .625 (15.88) .645 (16.38) .530 (13.46) = A31410-ND§ 62 .54| 5520258-2 (2.54)| | (6-51) a 
Jack With Panel Stops 6-6 | .630 (16.00) 625 (15.88) .645 (16.38) .530 (13.46) _ A31411-ND§ 64 55 | 5520258-3 AOE EY) 
Jack With Stops 8-8 | .710 (18.03) .625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) - A31412-ND§ 165 57 | §520259-4 Position _C-8 Position Keyed 
Jack With Stops, Keyed 8-8 | .710 (18.03) 625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) - A9052-ND 90 .78]520260-4 ar 4 pity ; 
Jack With Stops, Keyed 8-8 | .710 (18.03) 625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) _ A31413-ND§ 84 .73| 5520260-4 al a | ll. 
5 | Jack, Top Entry Without Stops 4-4 | .455 (11.43) .630(16.00) .650(16.51) = — 300 (7.62) | A31431-ND§ 75 .65| §558872-1 5 F ‘IG 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 | .530(13.46) 625 (15.88) .645 (16.38)  — 400 (10.16) | A31414-ND§ 1.41 1.22) 5520425-2 
Jack, Top Entry Without Stops 6-6 | .530(13.46) .625 (15.88) .645 (16.38)  — 400 (10.16) | A31415-ND§ 77 66 | 5520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 | .615 (15.62) .630(16.00) .645 (16.38)  — 450 (11.43) | A31428-ND§ 65 .57| 5556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 | .615 (15.62) .630(16.00) .645 (16.38)  — 450 (11.43) | A31425-ND§ 1.14.99) 5555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 | .710 (18.03) .625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) .450(11.43) | A31430-ND§ 1.28 1.10] 5557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 | .715(18.17) .660(16.77) .660 (16.77) .650(16.51) .450(11.43) | A31429-ND§ 1.34 1.15 | 5557730-1 14(3.56) 
6A | Jack With Stops 6-6 A31420-ND§ 84.73 | 5555163-1 =] stos 4) 
6A | Jack With Stops 6-4 A31421-ND§ 1.40 1.21 | 5555163-2 25(6.8) 
6B | Jack With Stops 8-8 A31419-ND§ 89 .77|5555162-1 
6C | Jack With Stops, Keyed 8-8 A31424-ND§ 73 .63| 5555166-1 
6A | Jack Without Stops 6-6 A9031-ND 72 62| 555165-1 
6A | Jack Without Stops 6-6 A31422-ND§ 67 58 | 5555165-1 
Jack Without Stops 6-4 A31423-ND§ 65 .57|5555165-2 
6A | Jack Without Stops 6-2 A24907-ND 1.91 1.65 | 555165-5 
Jack Without Stops 6-2 A31443-ND§ 1.78 1.54) 5555165-5 
6A | Jack Without Stops 6-6 A31476-ND§ 1.00 .86 | 5569026-1 
6B | Jack Without Stops 8-8 A31442-ND§ 73 .63|5555164-1 
6B | Jack Without Stops, Keyed 8-6 A31477-ND§ 1.08 93 | 5569118-1 (381) 
6C | Jack Without Stops, Keyed 8-8 A31444-ND§ 73 .63| 5555167-1 to 
.155(3.94) 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 | 1.00 (25.40) 1.200(30.48) = — - = A31449-ND§ 245 1.85 | 5557560-1 18(4.57) 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 | 1.550 (39.37) 1.750(44.45)  — _ - A9014-ND 12.95 11.14 | 557561-1 425(10.80) 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 | 1.550 (39.37) 1.750(44.45) 9 — _ = A31450-ND§ 11.55 9.94) 5557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 | 2.100 (53.34) 2.300(58.42) 9 — - - A31451-ND§ 415 3.57] 5557562-1 
z_ | Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 | 2.650 (67.31) 2.850(72.39)  — - _ A31452-ND§ 5.30 4.56 | 5557563-1 
Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 | 3.200 (81.28) 3.400 (86.36)  — = -_ A31453-ND§ 6.23 5.36 | 5557564-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 {4.300 (109.22) 4.500 (114.30) 9 — = = A31454-ND§ 8.40 7.23) §587566-1| Fig. 9 — Side Entry with Panel 
Jack, 1 Position, Unshielded 8-8 | .450 (11.43) .595 (15.11) — = = A31457-ND§ 1.33 1.14) 5557785-1 Stops 
Jack, 1 Position, Unshielded 40-10 | 450 (11.43) .595 (15.11) - _ _ A31459-ND§ 2.27 1.95 | 5558065-1 ee] 
Jack, 1 Position, Unshielded, Keyed 10-10 | .450 (11.43) .595 (15.11) — _ _ A31460-ND§ 3.26 2.81 | 5558066-1 7 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 | 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) .537 (13.64) = — — A9022-ND 13.03 10.42 | 557572-1 Ge 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 | 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) 537 (13.64) = — _ A31455-ND§ 12.18 10.48) 5557572-1 
Jack, 10 Position, Shielded, Keyed, PCB Ground | 8-8 | .450(11.43) .625(15.88) 537 (13.64)  — - A31462-ND§ 5.71 4.57 | 5558068-1 (ie aay 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 2.10 (53.34) 2.33 (59.18) .537 (13.64)  — = A9098-ND 21.70 17.36 | 558524-1 
8 | Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 3.20 (81.28) 3.43 (87.12) .537 (13.64) = — _ A9101-ND 14.53 11.62 | 558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 | 4.30 (109.22) 4.53 (115.06) 537 (13.64) = — - A9103-ND 15.20 12.16 | 558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 4.30 (109.22) 4.53 (115.06) 537 (13.64) = — - A9104-ND 34.28 27.42 | 558526-1 
Jack, 1 Position, Shielded, PCB Ground 10-10 | .450 (11.43) .625(15.88) .537 (13.64) = — _ A31461-ND§ 3.61 2.89 | 5558067-1 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 10-10 | 450 (11.43) .625(15.88) .537 (13.64) = — - A31463-ND§ 4.51 3.61 | 5558070-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 | 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) 537 (13.64) = — - A31456-ND§ 7.25 6.24) 5557572-3 


(Continued) 
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phi Modular Connectors and Jacks (Cont.) 


Electronics AMP 
Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Fig. 10 — Modular Jack 

Fig.| Description Contacts A B C D E Part No. 1 25 ‘| Part No. -— Bet, eee 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 450 (11.43) 595 (15.11) .527 (13.39) _ = A9088-ND 4.58  3.94/558343-1 .050(1.27) 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 .625 (15.88) .840 (21.34) 537 (13.64) _ = A31467-ND§ 4.30  3.70)5558343-1 Sy 
Jack, 1 Position, Unshielded Without Panel Stops | 8-8 .625 (15.88) .840 (21.34) .537 (13.64) — - A31465-ND§ 1.98 1.70 |5558341-1 : 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops | 8-8 3.40 (86.36) .810 (20.57) .527 (13.39) _ _ A31469-ND§ 16.55 14.24|558501-1 
Jack, 1 Position, Shielded, PC Ground 8-8 — |.625 (15.875) .840 (21.34) .537 (13.64) _ — A31466-ND§ 2.50 2.01 |5558342-1 

g | ¥ack: 1 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 |.625 (15.875) .840 (21.34) 537(13.64) 9 — - A31468-ND§ 3.05 -2.44/5558344-1 : pee 3) 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33 (59.18) .840 (21.34) 537 (13.64) _ — A31470-ND§ 11.80  9.44|5558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33 (59.18) .840 (21.34) .537 (13.64) _ =— A31473-ND§ 17.63 14.10)5558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PC Ground 8-8 3.43 (87.12) .840 (21.34) 537 (13.64) _ — A31471-ND§ 26.38 21.10)5558504-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40 (86.36) .810 (20.57) .527 (13.39) _ — A31474-ND§ 13.55 10.84 |5558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 —|4.53 (115.06) .840 (21.34) .537 (13.64) _ — A31472-ND§ 14.23 11.38|5558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53 (115.06) .840 (21.34) .537 (13.64) _ — A31475-ND§ 26.83 21.46 /5558526-1 
Jack, PC Ground 6-6 537 (13.64) .720 (18.29) 495 (12.57) _ — A31440-ND§ 98 -79|5555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 -537 (13.64) .720 (18.29) 495 (12.57) _ = A31441-ND§ 1.13 -90 |5555154-2 
Jack, PC Ground 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) .495 (12.57) _ = A9026-ND 1.13 -91|555153-1 
Jack, PC Ground 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) .495 (12.57) _ — A31438-ND§ 1.05 -85 |5555153-1 
Jack, PC Ground 8-8 -705 (17.91) .725 (18.42) .500 (12.70) — _ A31439-ND§ 1.21 -97 |5555153-6 a 

2 Jack, PC Ground, Keyed 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) .495 (12.57) — _— A9056-ND 1.46 1.17]556591-1 a 

c 

Jack, PC Ground, Keyed 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) .495 (12.57) — — A31447-ND§ 1.37 1.10}5556591-1 & 
Jack, Panel Ground 6-6 -545 (13.84) .720 (18.29) 495 (12.57) — _- A31435-ND§ 1.15 -92 |5555140-1 
Jack, Panel Ground 6-4 -545 (13.84) .720 (18.29) .495 (12.57) _ al A31436-ND§ 1.13 -90 |5555140-2 Fig. 12 — Surface Mount 
Jack, Panel Ground 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) .495 (12.57) — — A31437-ND§ 1.05 -85 |5555141-1 iP 7 
Jack With Stops 6-6 A31432-ND§ 1.57 1.36/5555077-1 . ft [sz 

11 | Jack With Stops 6-4 A31433-ND§ 1.55 1.34 |5555077-2 t 
Jack Without Stops 6-6 A31448-ND§ 1.57 1.36 |5557314-1 qd ia @ 
Jack, 8 Position With Stops 8-8 A31445-ND§ 1.66 1.43 |5555248-1 710 g 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A9038-ND 222  1.92{555078-1 is eevee Hf 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A31434-ND§ 2.08 1.79|5555078-1 T 

12 Jack, 8 Position Without Stops 8-8 A9045-ND 1.78 1.53)555764-1 84) 4257) 
Jack, 8 Position Without Stops 8-8 A31446-ND§ 1.66 1.43|5555764-1 i! 138(4.57) 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed, Shielded 8-8 A31464-ND§ 2.26 1.81 |5558178-1 4.310(7.87) 


t+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


Stacked Modular Jacks 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated 


Modular Crimp Tooling 


§ RoHS Compliant 


Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) 
gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder 


tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 


Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated terminals per 


port: All jacks are 8 positions / 8 contacts. 


Cuts, strips, crimps and terminates modular 
plug connectors. Features: color-coded 
dies, a cable jacket stripper, smooth ratchet- 
ing action to assure positive connector 


Fig. 


termination and spring-actuated and 
cushioned handles for fatigue-free use. 
Available as entire crimping tool, or dies may 


eZ 


Ratchet control 
provides 
complete 
termination cycle 
Interchangeable 


ie Total # Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each |AMP be purchased separately. Overall size: 7" die sets. 
Description} of Ports A B Part No. if 25 |Part No. 
Shielded With Panel Ground 
2x1 Ports 2 68 (17.27) .45 (11.43) | A24917-ND 9.53 8.20 |569381-1 Digi-Key Price AMP 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A24189-ND 18.00 15.48 |569261-1 Fig. |Description Part No. Each Part No. 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A24912-ND_—_—17.75 15.27 |569263-1 Modular Plug Crimp Tool without Dieset A9931-ND 85.89 2-231652-0 
Shielded With Panel Ground - RoHS Compliant Modular Plug Crimp Tool with 4-4 Dieset A9902-ND. 117.41 2-231652-3 
2x1 Ports 2 68 (17.27) 45 (11.43) | A31482-ND 8.88 7.40 |5569381-1 Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Dieset A9901-ND 117.41 2-231652-8 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A31478-ND 16.85 43.48 |5569261-1 1 Mod. Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Dieset A9029-ND 117.41 2-231652-7 
2x4 Ports 8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A31479-ND 13.68 40.94 |5569262-1 Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Dieset A9930-ND 117.41 2-231652-6 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A31480-ND 16.58 43.26 |5569263-1 Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Dieset A9900-ND 117.41 2-231652-1 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A31481-ND 30.10 24.08 |5569264-1 Modular Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Dieset A9929-ND 117.41 3-231652-0 
4-Position Handset Dieset A9906-ND 39.41 853400-3 
4-6 Position Die Set A9905-ND 39.41 853400-8 
Ct Cy = 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 39.41 853400-7 
Modular Jack with Shorting Bar 6-6 Postion ist De Se Agva7-ND gaat | 8594008 
Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated 8-8 Position Die Set A9904-ND 39.41 853400-1 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in 8:6 Position High Perform. Die Set SEND) 39.41 | 1-859400-0 
localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 Replacement Wire Stripper Blade Set Kit A9976-ND 35.46 231662-4 
(0.00127) nickel underplate = Wire Stripper Replacement Blades A9928-ND 3.83 231662-5 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated » | Pro-Crimper Il Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 | 354940-1 
10-Position, Pro-Crit I A9798-ND 290.88 58560-1 
Shorting Digi-Key Price Each | AMP osnon romper : 
Description Configurations Part No. 1 25 | PartNo. = 10-Position Die Set Only, Pro-Crimper II r, . 
(Use with A9996-ND) A9799-ND 254.52 58560-2 
Shielded PCB Ground Jack - RoHS Compliant 7 . i : 
ce _ Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper II A9800-ND. 189.68 224928-1 
8-Position RJ-48-X 1to4and2to5 A31458-ND 17.50 15.05 | 5557789-1 Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 149.24 224928-2 
Hand Tool Kit Production Tool Kit 
Modular Plugs Tooling Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4 and Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RJ-11 (4 and 
6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit 6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit and 
* Strips and terminates cable * Lightweight * Low cost and small screwdriver. small screwdriver. 
A9989-ND Crimp Tool for RJ-11 (6) Position Modular Plugs....... $25.22 A9040-ND Production Tool Kit ............ $207.23 A9967-ND Production Tool Kit ................. $245.06 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ee 2 aed Four Position Data Connector for He. Aeon 
Electronics the IEEE 802.5 Local Area Network Per ad oan 


P/N: 831575 
Kit Description: Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and 


180 degree cable exit. 


Fig. 2 A4005 


Cableless Balun Kit: A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which Four Pair Modular Jack 
are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a (6 Position) IBM ‘Equivalent 
second BNC receptacle which can be ordered separately to provide the dual port version. P/N: 6091030 


Material for A9105 and A9106: » Stuffer Cap: Clear polycarbonate * AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze » Label: Adhesive 
backed polyester * Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin plating in AMP- Fig. 3 


BARREL terminal area * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation O.D. 
Compact couplers for two modular 


plugs; couplers snap into 0.585” x 0.765” 


No. of Digi-Key Price Each AMP (14.86mm x 19.43mm) rectangular wallplate 
Fig. Pos. Description Part No. i 25 Part No. cutouts. Wired one-to-one. 
Category 3 Modular Telephone Jack 
1 6 IBM A4004-ND 5.05 4.35 553983-1 7 
Fig. 4 1.21 575 
2 8 IBM A4005-ND 5.73 4.93 554546-1 (30. 32> (14.61) 
1 6 Commercial A9105-ND 5.40 4.65 554171-1 Compact couplers for two modular ee rt 
2 8 Commercial A9106-ND 5.65 4.86 554578-1 plugs; couplers snap into 0.585” x 0.765 
(14.86mm x 19.43mm) rectangular wallplate 
Category 3 Panel Mount Coupler cutouts. Wired one-to-one. 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.15 3.32 555049-1 
8 Right Angle A9108-ND 4.43 3.54 555051-1 7 
a 6 In-Line A9109-ND 4.10 3.28 555050-1 Fig. 5 
8 In-Line A9110-ND 3.75 3.00 555052-1 These versatile connectors convert a 
25 position plug or receptacle interface 
RS-232 to Modular Jack to modular jack interface. Transition 
6 DB25P to RJ11 (6-6) A23462-ND 13.54 11.85 748100-1 Connectors are used most often with 
z 6 DB25S to RJ11 (6-6) A23463-ND 39.46 34.53 748152-1 data, data-over-voice and on the dropside 
8 DB25P to RJ45 (8-8) A23460-ND 21.08 17.53 TA47772-1 or output device side of mainframes, 
personal or business computers. 
8 DB25S to RJ45 (8-8) A23461-ND 13.78 12.06 747868-1 


USB Connectors 


Figure 1, 2 and 4 Features: Figure 3 Features: 

* Shell and Contacts: Copper Alloy * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 

* Housing: UL 94V-0 rated, thermoplastic * Contacts: Phosphor Bronze, 30 um minimum Gold plated 

* Contacts: 0.076 um minimum Gold over 0.76 um minimum in contact area 

Palladium-Nickel on mating area. * Shell: Phosphor Bronze 

Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AMP 

Fig. | Description Color | Part No. 1 25 100 | Size Pricing | Part No. 
1 | USB Receptacle Type B, Right Angle Black | A31725-ND 1.58 1.44 1.02 _ — | 292304-1 
2 | USB Receptacle Type A, Right Angle Black | A31726-ND 1.08 .98 70 = — | 292303-1 
3 | Mini USB Receptacle Type B, Right Angle Gold | A31727CT-ND 1.66 = 1.00 | 3,500 | 631.16/M | 1734035-2 
4 | Receptacle, Type A, Right Angle, 4 over 4 Position | Black | A31728-ND 1.59 1.45 1.03 — — | 5787617-1 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Industrial Ethernet Connectors 


Features: 
* Threaded outer connection * Environmental sealing (IP67 rated) * Vibration resistance * Secure, robust connections * Provides for a reliable 


performance in electrically noisy conditions found on most factory floors * Compatible with Category 5e cable * Fully intermateable with 
unshielded product 


Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug 
1 Field-Attachable, 0.1-0.26” (2.5-6.5mm) Acceptable Cable Diameter A30691-ND 15.85 14.69 11.37 | 1546440-1 
Receptacles 
2_| 110 Punchdown Block with 568A and 568B Wiring A30680-ND 36.67 34.00 26.30 | 1546404-1 
3 | Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle A30682-ND 23.02 21.34 16.51 | 1546405-1 
with Standard PC Board A30683-ND 25.42 23.56 18.23 | 1546409-1 
(10 Base-T) with Standard PC Board and 12” (30cm) of Cable A30684-ND 28.74 26.64 20.61 | 1546410-1 
4 (568A) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A30685-ND 28.74 26.64 20.61 | 1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A30686-ND 38.27 35.48 27.45 | 1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A30687-ND 27.51 25.50 19.73 | 1546413-1 
5 | RJ-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A30688-ND 30.83 28.58 22.11 | 1546414-1 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A30689-ND 27.51 25.50 19.73 | 1546415-1 
Female-to-Female Adapters 
6 | Female-Female RJ45 Jack-Jack A30690-ND 56.66 52.52 40.64 | 1546574-1 
Double-Ended Cordset 
1 Meter (3.3’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30692-ND 46.34 40.55 34.76 | 1546451-1 
5 Meter (16.4’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30693-ND 79.48 69.55 59.61 | 1546451-2 
10 Meter (32.8') Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30694-ND 111.08 97.20 83.31 | 1546451-3 
2 Meter (6.6’) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A30695-ND 75.96 66.47 56.97 | 1546451-4 
7 | 2 Meter (6.6’) Proplex Cable, Industrial (both ends) A30696-ND 76.32 66.78 57.24 | 1546452-1 
5 Meter (16.4’) Proplex Cable, Industrial (both ends) A30697-ND 101.76 89.04 76.32 | 1546452-2 
2 Meter (6.6’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A30698-ND 70.86 62.01 53.15 | 1546453-1 
5 Meter (16.4’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A30699-ND 79.48 69.55 59.61 | 1546453-2 
Caps 
Connector Closure Cap IP67 with Lanyard A30700-ND 12.94 11.99 9.28 | 1546406-1 
— | Connector Receptacle Cap IP65 A30701-ND 8.86 8.21 6.36 | 1546407-1 
Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A30702-ND 15.64 14.50 11.22 | 1546408-1 
Tool 
— _| Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 49.50 = — | 1738607-1 
Plug Kit 
8 RJ45 Solid Plug Kit A31778-ND 10.11 9.37 7.25 | 1738607-1 
RJ45 Strand Plug Kit A31779-ND 10.11 9.37 7.25 | 1738607-2 
Receptacle Kit 
9 RJ45 Receptacle Kit A31781-ND 20.44 18.95 14.66 | 1738601-1 on oe 
RU45 Receptacle Cover A31780-ND 8.04 7.45 5.77 | 1738611-1 Mates with Fig. 9 Mates with Fig. 8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
224 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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“TM” Modular Connectors 


Positions- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Positions- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts | Description w eH oO Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Contacts | Descriptio n Ww eH OD Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 
4-4 77 66 134] H9091-ND 133° 1.09 79 |TM3P-44P 3x62 39.2 154 16.0 ] H9053-ND 499 413 3.10 /TM2REA-1806 
6-4 97 66 134] H9092-ND 141 115 84 |TM3P-64P 21| 3x6-4 |PC Mount 39.2 15.4 16.0) H9054-ND 6.70 5.55 4.16 |TM2REA-1812 
TT gg | Plug 97 66 134] H9093-ND 163 1.34 97 |[TM3P-66P 3x6-6 39.2 15.4 16.0 | H9066-ND 8.05 7.00 _ 5.60 |TM2REA-1818 
8-8 11.7 6.6 225} — H9094-ND 221 1.84 1.36 |TMEP-88P 4x6-2 50.2 15.4 16.0 | H9055-ND 5.92 4.90 3.68 |TM2REA-2408 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 22| 4x6-4 |PC Mount 50.2 15.4 16.0) H9056-ND 7.49 6.34 4.76 |TM2REA-2416 
2] 44 175 205 102| H9001-ND | 218 1.81 1.34 )TMIR-616B44-255-150 4x66 50.2 15.4 16.0 (BHOOSGNO 8.42 7.92 5.86 | TM2REA-2424 
3] 44 12.4 174 143] H9002-ND 1.98 1.65 1.22 | TMAR-616M44-35S-150A ce 172 16.0 18.4 BEAR 260 2.16 7.60  TM2RE-0602 
4 | 4-4 | Receptacle 124 21.3 125]  49003-ND 7.10 6.01 4.51 |TM1R-Gt6P44-358-150 | |23| 64 [PC Top Entry 172 16.0 15.4 aaEND 3.34 2.76 2.07 |TM2RE-N604 
5 | 44 153 205 102|  H9018-ND 263 219 1.62 |TMHR-616W44-4S-150M 6-6 17.2 16.0 16.4 (BHSII2:ND 8.92 3.24 2.49 [TM2RE-0606 
6 | 64 149 18.3 13.7| H9O09-ND- 2.31 1.92__1.42 | TMI1RV-623K64-35-150 2x62 26.2 16.0 15.4 (BRSiiSND 3.77 9.12 2.94 |TMBRE-1204 
aT eek 10.4 21.4 125 NEONOENOSEN 2.04 Tay 13a /TMIAVer3peqassisq| | 24| 2x64. |PCTop Entry 28.2 16.0 154) H9114-ND 4.93 4.08 3.06 |TM2RE-1208 
7 | 66 | Receptacle 124 21.4 125| HQO16ND- 2.83 2.35 — 1.74 | TMIRV-623P66-35S-150 2x6-6 26.2 16.0 15.4 (RBSHIOEND §.86 4.85 3.64 [TM2RE-1212 
8 | 88 16.0 184 125| H9O21-ND* 5.13 4.25 3.19 | TMIRV-647AF88-35S150 ee 30.2 16.0 154 BRAT SDE 499) 4.19 3.10 TM2RE-1806 
Receptacles — Panel Mount w/ 6” (152.4mm) Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown 25) 2 XB /PG, TOplentry 302 160 15.4 ea De 008 1G MERE ee 
P' = i z 3x66 39.2. 16.0 15.4 | _H9118-ND 7.51 6.36 4.77 |TM2RE-1818 
a] © |neceptace 149 183 137]  H9062-ND 3.80 3.15 2.36 | TM2RG-L64-6S-150 4x62 502 160 484) HST19-ND 592490 3.68 [TM2RE-2408 
6-6 14.9 18.3 13.7 | __H9063-ND 4.38 3.63 2.72 | TM2RG-L66-5S-150 26 | 4x6-4 |PC Top Entry 50.2 16.0 154) H9120-ND 749 634 4.76 | TM2RE-2416 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 4x6-6 50.2 16.0 15.4 | H9121-ND 10.60 9.22 7.38 | TM2RE-2424 
4-4 20.0 11.0 105]  H9031-ND 280 233 1.72 |TMSRF-44 27 | 8x6-6 |SideEntry8x6-6 | 930 14.0 14.0| H9086-ND 1208 1118 9.37 |TMSRJ1-4848 
10 | 6-4 Receptacle 24.6 13.0 14.0}  19032-ND 2.70 225 1.66 | TMSRF-64 28| 3x8-8 |3x8-8 433 14.0 14.7 | H9075-ND 7.16 5.93 4.45 |TMSRSA-2424 
6-6 24.6 13.0 14.0| — H9033-ND 3.15 2.62 1.94 | TMSRF-66 28| — |3x(1)8-8,(2)6-6 | 30 14 13.5 | H9076-ND 8.89 7.53 5.65 |TMSRQ-2020 
| 44 18.0 186 143]  H9041-ND 247 2.06 1.52 [TMSRC-44 29| — [2x (1) 8-8.(1)6-6 | 28 14 13.5 |_H9077-ND 671 5.68 4.26 |TMSRO-1414 
11] 64 18.0 21.1 143}  19042-ND 247 2.06 1.52 |TMSRC-64 2x6-2 35. 15 «13.7 | H9129-ND 3.05 2.52 1.89 |TMSRT-1204PWJ 
11] 66 — | Receptacle 18.0 21.1 143] —H9043-ND 3.15 2.62 1.94 | TMSRC-66(01) 30} ox6-2 |WwithPowerPlug | 35 45 137 |_H9130-ND 3.05 2.52 1,89 |TMSRT1-1204PWJ 
12 | 8-8 18.1 21.2 175 | —_H9044-ND 4.38 3.63 2.72 |TMSRC-88 6-2 24 15 13.7 | H9132-ND 2.83 2.35 1.74 |TMSRT1-62PWJ 
4-4 [Receptacle 128 14.0 14.0]  H9081-ND 296 246 1.82 /TMSRI3-44 31| 6-4 |withPowerPlug | 24 15 13.7) H9133-ND 3.13 260 1.95 |TMSRT1-64PWJ 
43| 6-4 | Receptacle 148 14.0 14.0}  19082-ND 247 2.06 1.52 |TMSRJ1-64 6-6 2415 13.7 |_H9134-ND 3.34 2.76 2.07 |TMSRT1-66PWJ 
6-6 | Receptacle 14.8 14.0 14.0}  19083-ND 2.89 241 1.78 |TMSRJ1-66 32| 44 lropenryswr | 13 17 125] H9135-ND 263 2.19 1.62 |TM15R-44(30) 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0| _H9084-ND 3.10 257 1.93 |TMSRJ1-88 6-4 1417 12.5 |_H9136-ND 3.06 2.54 1.88 |TM15R-64(30) 
6-4 [Receptacle 148 14.0 14.0|  H9126-ND 247 2.06 1.52 |TMSRJ2-64 33] 88 | receptacle 14 117 «17 ~| H9138-ND 3.36 2.79 2.09 |TMSRL-88 
44 | 68 | Receptacle 148 14.0 14.0] H9127-ND 3.06 254 1.88 |TMSRJ2-66 34 | 4x8-8 5611.7 17 | H9139-ND 10.24 8.90 _7.12 |TMSRL-3232 
8-8 | Receptacle (Keyed)| 19.2 14.0 16.0) H9085-ND 2.80 233 1.72) TMSRJ-88 Receptacles — Right Angle, SMT 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 18.6 14.0 14.0| _H9128-ND 4.00 3.32 2.49 |TMSRJ2-88 6-2 136 11.3 135] H10131-ND 3.36 279 2.09 |TM18R-62 
7 | 62 13.0 145 180] H9122-ND 208 1.73 1.28 |TMSRE1-62(50) 35| 6-4  |Receptacle 13.6 11.3 135 | H10132-ND 3.51 291 2.18 |TM18R-64 
17] 44 | receptacle 13.0 14.5 180] H9123-ND 270 225 1.66 |TMSRE1-44 8-8 15.6 11.3 145 | H10133-ND 4.99 4.13 3.10 |TM18R-88 
17| 6-4 15.0 14.5 180] H9124-ND 247 2.06 1.52 | TMSRE1-64 6-2 136 11.3 142] H10134-ND 224 1.87 1.38 |TM18RA-FT-62 
18| 6-6 15.0 14.5 18.0| H9125-ND 3.22 2.68 1.98 |TMSRE1-66 6-2 13.6 11.3 14.2) H10135-ND 260 216 1.60 |TM18RA-IB-62 
Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; Color: White 36} 6-2 | Receptacle 13.6 11.3 13.5 | H10136-ND 3.92 3.24 2.43 |TM18R-DL-62 
15] 44 129 183 150]  H9O7I-ND 283.235 1.74/1MaRAcad 6-2 15.6 123 145) H10137-ND 4.15 3.44 2.58 |TM18R-TO-62 
15| 6-4 : 14.9 183 15.0] H9072-ND 283 2.35 1.74 |TM3RA-64 8-8 15.6_12.3 145 | HIO138-ND__4.29 3.56 __ 2.67 |TM18R-T0-88 
15| 66 | LewProfile 14.9 18.3 15.0| 49073-ND 3.22 268 1.98 | TM3RA-66 “TM” Modular Connectors 
16 8-8 16.9 18.3 15.0 H9074-ND 563 4.66 3.50 | TM3RA-88 34 | 4x 8-8 | with Light Pipes 59.2 15.3 25.9 | H9005-ND 14.20 13.36 11.69 | TM21R-5A-3232-LP 
Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 37| 88 ue ae : a4 2015 H9140-ND 7.05 5.97 _ 4.48 | TM11R-88-35S-300 
e fl i japter Recept. 
ie 5 “en ee en an fe ie Li eee 38) 88 | toreceptacle | 18.6 17 375 | HO14I-ND 11.14 10.31 8.64 | TMSRL-88-JJ 
19| 64 | PC Mount 180 154 160}  H9057-ND 334 276 2.07 |TMOREA-0604 39 | 8x8-8 [with Light Pipes | 69.2 28 325 | H10139-ND 2010 19.43 17.42 |TM21R-5B-3232D-LP 
19| 66 18.0 15.4 16.0| _ H9058-ND 3.92 3.24 2.43 | TM2REA-0606 Dust Covers for Modular Connectors 
2x6-2 28.2 15.4 160] H9051-ND 3.77 342 2.34 |TM2REA-1204 40| 6-6 _| Dust Gover 12__13 _85 | _H9007-ND 61 __.50_.36 | TM-6-DC 
20 | 2x6-4 | PC Mount 28.2 15.4 16.0 H9052-ND 4.93 4.08 3.06 | TM2REA-1208 40| 8-8 | Dust Cover 15.6 13.9 6.5 | H9006-ND S175 54 |TM-8-DC 
2x66 28.2 15.4 16.0| — H9065-ND 5.86 4.85 3.64 | TM2REA-1212 + 50y Gold Plating 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Modular Jacks 


hole Waldom 
DO =... 


‘ ; . Housing: Gray polyester, UL 94V-0 
Housing: Black glass-filled high temperature | Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black polyester, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze 
nylon, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to 
Contact: Gold per FCC 68.5 Specification Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to | Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to | Plating: Post plate 1.27 to 1.52 ym (50 to 60”) | 60u") Gold in contact area, 1.90um (75y”) 
Plating: 1.27 (50”) minimum Gold in con- | 60") Gold in contact area, 1.90um (75y”) | 60y”) Gold in contact area, 1.90um (75y") | Gold in contact area, 1.90um (75y”) minimum | min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over 
tact area and 1.27ym (50y") Tin/Lead in tail } minimum (90/10) Tin/Lead in tail area, both | min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over } (90/10) Tin/Lead in tail area, both over nickel | nickel overall Note: Panel cutout SMT are 


area, both over nickel overall over nickel overall nickel overall overall Black polyester, UL 94V-0 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40 ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C 
Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Key A Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes Right Angle - Low Profile 
1 8-8 16.38 15.39 13.54 | WM1637-ND 3.98 3.24 2.49 | 43860-0010-TR80 4-4 no 11.18 WM5410-ND 1.50 1.22 -94 | 95001-2441 
Right Angle - Low Profile, Inverted Unshielded 6-4 no 13.21 WM5411-ND. 1.66 1.35 1.04 | 95001-2641 
6-4 15.75 15.39 13.21 | WM5430-ND 1.58 1.29 -99 | 43860-0003 4 6-6 no 13.21 WM5412-ND 1.74 1.42 1.09 | 95001-2661 
1 6-6 15.75 15.39 13.21 | WM5431-ND 1.86 1.52 1.17 | 43860-0002 8-8 no 15.24 WM5414-ND 1.83 1.49 1.15 | 95001-2881 
8-8 | 15.75 15.39 13.21 | WM5432-ND__2.01_-1.63 1.26 | 43860-0001 8-8 yes 15.24 WM5415-ND 276 225 1.73 | 95001-2882 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with All Panel Grounding Tabs Right Angle - Low Profile SMT 
) 2 [te SS SS eee oe ce er] Sere wa [ve | aie | wustiond 261210 168 | ooorou 
8-8 | 16.38 15.39 13.54 | WMS5435-ND_ —3.58_—2.91__2.24 | 43860-0013 oa no 13.21 WNCGNOR 3.00 244 1.88 | 95001-6641 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 4 6-6 ne. 13.21 CELE KANT) 3.24 2.63 2.03 | 95001-6661 
64 | 1638 15.39 13.54 ]WM5436-ND 3.37 2.74 2.11 | 43860-0006 8-8 no 15.24 WMSAISNDS) 3.47 62.83 = 2.18 | 95001-6881 
1 6-6 16.38 15.39 13.54 | WM5437-ND 3.44 2.80 2.15 | 43860-0005 a8 yes 15.24 WMS420-ND___3.87__3.15 2.42 | 95001-6882 
8-8 16.38 15.39 13.54 | WM5438-ND 3.58 2.91 2.24 | 43860-0004 Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout 
Right Angle - Low Profile, Unshielded 4-4 no 11.18 WM5421-ND 1.50 1.22 -94 | 95003-2441 
4-4 11.18 18.03 11.58 | WM5439-ND 1.95 1.59 1.22 | 43202-4101 6-4 no 13.21 WM5422-ND 1.66 1.35 1.04 | 95003-2641 
6-2 13.21 18.03 11.58 | WM5440-ND 1.76 1.44 1.11 | 43202-6107 5 6-6 no 13.21 WM5423-ND 1.74 1.42 1.09 | 95003-2661 
6-4 | 13.21 18.03 11.58 | WM5441-ND 1.87 152 1.17 | 43202-6105 8-8 - 15.24 WMS5424-ND 197 1.61 1.24 | 95003-2881 
2 6-6 13.21 18.03 11.58 | WM5442-ND 2.08 1.70 1.31 | 43202-6101 8-8 yes 15.24 WM5425-ND 256 2.08 1.60 | 95003-2882 
8-4 15.24 18.03 11.58 | WM5443-ND 2.07 1.69 1.30 | 43202-8119 7 7 n 
8-6 45.24 18.03 11.58 | WM5444-ND 217 1.77 1.36 | 43202-8116 Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT 
8-8 15.24 18.03 11.58 | WM5445-ND 2.21 1.80 1.39 | 43202-8104 4-4 no 11.18 WM5426-ND 1.97 1.61 1.24 | 95003-6441 
8-10 15.24 18.03 11.58 | WM5446-ND 2.26 1.84 1.42 | 43202-8101 6-4 no 13.21 WM5427-ND 2.01 1.64 1.26 | 95003-6641 
Right Angle - Low Profile 5 6-6 no 13.21 WM5428-ND 2.13 1.74 1.34 | 95003-6661 
3 8-8 16.38 = = WM1635-ND* 3.44 2.80 2.15 | 43202-8816-TR80 8-8 no 15.24 WM5429-ND 2.29 1.86 1.44 | 95003-6881-TB36 
88 [1638 — — | WM1636-ND** 3.44 2.80 2.15 | 43202-8817-TR80| *No Top or Side Tabs **Top Tabs 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, Category 5E 


Specifications: * Contact: Phosphor Bronze (CuSn) * Plating Contact: 1.27,1m (50u”) Gold (Au) * Under Plating: Nickel (Ni) * Housing Material: 
PA Polyamide (Nylon), PBT Polyester, TPE Thermo Plastic Elastomer ¢ Color: Black * Flammability: UL 94V-0 » Durability (mating cycles): 500 
cycles minimum ¢ Current: 1.5A maximum ¢ Voltage: 125V maximum ¢ Withstanding Voltage: 1000VAC * Contact Resistance: 20mQ maximum 
¢ Insulation Resistance: 500MO minimum 


Circuits- Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

8-8 Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 28.01 25.21 22.41 84702-0006-P. 
it 8-8 Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND 24.25 21.83 19.41 84702-0008-P 

8-8 Receptacle, Panel Mount, PCB WM17491-ND 8.03 7.23 6.43 84702-0005 P Bayonet 
2 8-8 Receptacle, Bulkhead WM17488-ND 38.38 34.55 30.71 84700-0001-P. g Lock 
3 8-8 Plug WM17489-ND 25.61 23.06 20.50 _| 84700-0002-P Snap fit with 
4 = Dust Cover for Ethernet Receptacle WM17490-ND. 13.84 12.46 11.07 84700-0003-P i Receptacle ™ 
Crimp Tool for Ethernet 8-8 WM17485-ND 35.16 = = 64016-0045 

Specifications: ¢ Insulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 


FOIE = RJ45 Modular Jacks with LEDs 


* Contact Material: Phosphor Bronze »* Contact Plating: Gold Flash or 
Gold Plate over Nickel * Contact Resistance: 20mQ maximum * Insulation 


Girculta= LED Color Dimensions (mm) Digi-Key Price Each EDAC Resistance: 500MQ minimum ¢ Current Rating: 1.5A maximum « Voltage 
Fig. |Contacts Left / Right A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Rating: 120VAC maximum »¢ Shield Housing: Tin plated copper alloy 
8-8 = 15.75 1651 13.46 |151-1060-ND 3.01 267 2.14 | A20-108-660-010 * LED: Voltage: 2.1¥/ typical @ 20mA- ° Reverse Voltage: @ < 100mA:: 
8-8 Yellow/Green 15.75 16.51 13.46 |151-1061-ND 3.26 2.89 2.31 | A20-108-661-310 5.0V » DC Forward Current: 30mA 
1 8-8 Red/Green 15.75 16.51 13.46 |151-1062-ND 3.10 275 2.20 | A20-108-662-310 
8-8 Green/Green 15.75 1651 13.46 |151-1063-ND 390 3.47 2.77 | A20-108-663-310 
8-8 |Red/Green-Red/Green| 15.75 16.51 13.46 |151-1064-ND 3.23 2.87 __2.30 | A20-108-665-510 
2x88 = 15.75 32.26 1346 |151-1065-ND 426 378 3.03 | A20-216-660-010 
2 | 2x88 Yellow/Green 15.75 32.26 13.46 |151-1066-ND 5.13 4.55 3.64 | A20-216-661-310 
2x88 Green/Green 15.75 32.26 13.46 |151-1067-ND 4.79 4.26 ~—_—-3.41_| A20-216-663-310 
4x88 Green/Green 15.75 63.75 1346 |151-1068-ND 810 7.19 5.75 | A20-432-663-310 
2 | 4x88 Yellow/Green 15.75 63.75 13.46 |151-1069-ND 8.10 7.19 5.75 | A20-432-661-310 


Price Each EDAC 
1 10 100 | Part No. 


Circuits- Dimensions (mm) 
Fig. | Contacts A B c 
1 8-8 15.90 16.38 15.36 | 151-1070-ND 1.21 1.08 -86 | A00-108-620-450 
1 8-8 16.70 16.20 16.00 | 151-1071-ND 2.23 1.98 1.59 | AO0-108-622-450 
2 8-8 20.57 13.30 15.24 | 151-1072-ND 1.43 1.27 1.02 | A00-108-660-450 
2 


RJ45 Modular Jacks 


Specifications: 


* Operating Range: -40°C ~ 80°C * FCC Comp- Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Right Angle 
liance: Part 68 SubPart F «Insulator Housing: 


Black Plastic PBT/ Nylon, UL 94V-0 * Contact cS 8-8 | 21.20 13.60 15.88 | 151-1073-ND 1.83 1.63 1.30 | AO0-108-662-450 
Material: Phosphor Bronze * Contact Plating: 6 a 8-8 20.57 13.60 30.48 | 151-1074-ND 2.17 1.93 1.54 | A00-216-660-450 
Gold Flash or Gold Plate over nickel» Contact B 2 8-8 | 21.27 13.80 31.12 |151-1075-ND 2.67 2.37 1.90 | A00-216-662-450 


Resistance: 30m0 max. * Insulation Resistance: 
500MQ min. * Current Rating: 1.5A max. * Volt- 
age Rating: 120VAC max. * Withstand Voltage: 
500VAC 1 minute max. »¢ Shield Housing: Tin 
plated copper alloy 


8-8 28.50 25.14 17.28 | 151-1076-ND 3.94 3.50 2.80 | A00-216-672-450 
8-8 20.65 12.83 58.55 | 151-1077-ND 4.06 3.61 2.89 | A00-432-660-450 
8-8 21.30* 13.60 59.10* | 151-1078-ND 484 4.29 3.44 | A00-432-662-450 


* Dimension is +0.25 mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
226 T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 7 — Series 68 
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10/100 Base-TX MagJacks: Multi-port shielded RJ-45 connector with integrated 
10/100 magnetics. Highly integrated design conserves valuable board space. 
Design supports AutoMDIX applications. 50 micro-inch hard gold-plated 
contacts. UL 94V-0. Operating Temperature 0°C ~ 70°C. 

SI Series: MagJack Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series 
MagJack connectors offers filtering capabilities for your high-speed network and 
telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, MagJack 
high-speed connectors improve your signal while saving you board space. 

Note: Pin without electrical connections are omitted. 

30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, data, 
and high-speed networking applications. 

36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks 
for high-speed networking applications. Superior shielding characteristics make 


Fig. 3 — Series SI 
oa 
BS A 


Modular Connectors 


Fig. 4 — Series 30, 36, 
37, 39 


Fig. 5 — Series 65, 71 
Bax. 


Shown with 
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stop flanges 


Fig. 11 — Series SI 


the 36 Series plugs ideal for environments that require protection from EMI. 
Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional 
performance in high-speed communication applications. All 37 Series plugs 
use electropolished, 50-microinch gold-plated contacts for the most reliable, 
long-lasting performance. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring 
applications. 

Series 64, 65, & 70: The 64 and 70 Series jacks provide versatile and reliable 
right-angle solutions for your networking applications. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and 
unshielded solutions for twisted-pair networking environments. The contacts are 
fully enclosed for maximum efficiency and long life. 

Series 68: SOF-LOK™ posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board 


Fig. 6 — Series 66, 71 


Crimp Tools 
and Die Sets 


CRIMP TOOL 4¥|, 


Digi-Key Price | Stewart 
Description | Part No. Each | Part No. 
Crimp Tool with Die Set 

4 Position |380-1055-ND 93.00] 2990001-01 
6 Position | 380-1056-ND 93.00} 2990002-01 
8 Position | 380-1057-ND 93.00} 2990003-01 
10 Position | 380-1058-ND 93.00] 2990007-01 
Die Set Modular 
380-1059-ND 18.00} 2990004-01 
380-1060-ND 28.50} 2990005-01 
380-1061-ND 28.50/ 2990006-01 
380-1062-ND 28.50| 2990008-01 


4 Position 
6 Position 
8 Position 
10 Position 


with min. impact. The pogo-action contacts provide uniform pressure to the 
solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for max. durability. 
Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast installation 
into high-speed applications. The industry-standard, eight-position design is an 
easy drop-in replacement for Category 3 jacks. 

Series 73: Enhanced shielding provides optimum protection against EMI 
and our unique panel tabs provide high normal force for superior shielding 
effectiveness. The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a 
panel, and prevent “fish hooking" on the panel if overinserted. High-Performance 
StackJack connectors are designed for demanding Category 5 applications. 
Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, 
mobile, and coupling applications. Available with built-in strain relief. 


Ser- Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
ies | Fig.| Description Contacts A B Cc Part No. 1 25 ‘| Part No. 
MagJack ICMs (Integrated Connector Modules) 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 2.330 (59.18) 1.004 (25.50) _ 380-1088-ND 17.28 14.35 | 0811-2X4R-28 
TX | 1 | MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 3.430 (87.12) 1.004 (25.50) _ 380-1089-ND 25.90 21.50 | 0811-2X6R-28 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.130 (28.70) 4.530 (115.06) 1.004 (25.50) _ 380-1090-ND 56.36 46.78 | 0811-2X8R-28 
9 | MagJack RJ45 with EMI Shielding 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 i 97) _ 380-1077-ND* 410 3.84 | SI-10021 
MagJack RJ45 with EMI Shielding, Common Mode Choke 8-8 | .850 (21.59) 635 (16. 13 550 (13.97) _ 380-1011-ND* 6.46 6.06 | SI-20140 
3 | MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Yellow LED on Left, Green on Right 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) = 380-1012-ND* 442 4.14 | SI-40138 
MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Green/Yellow Bi-Color LED on Both Sides| 8-8 | .850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = 380-1013-ND* 4.42 4.14 | Sl-40141 
MagJack with EMI Shielding, 2 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | .828 (21.03) 1.220 (30.99) 545 (13.84) _ 380-1083-ND* 8.83 8.28 | SI-40131 
8 | Maguack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT 8-8 | .865 (21.97) 2.354 (Go 79) 545 (13. 34 - 380-1079-ND* 15.58 14.61 | SI-10022 
SI MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | .865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) _ 380-1084-ND* 16.74 15.69 | SI-40144 
MagJack with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 2.329 (59.16) 1.004 (25.50) = 380-1080-ND* 21.82 18.12 | SI-30005 
9 | MagJack with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 Ge.50) - 380-1081-ND* 32.72 27.16 | SI-30006 
Magvack with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) _ 1.004 (25.50) - 380-1082-ND* 43.64 36.23 | SI-30019 
11 MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) -635 (16.13) 550 (13.97) _ 380-1086-ND* 4.35 4.08 | SI-50170 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100/1000BT, Green LED 8-8 _ | 1.300 (33.02) -661 (16.79) 536 (13.61) = 380-1085-ND* 12.67 11.88 | SI-50080 
12 | MagJack Dual USB with EMI Shielding, Green and Yellow LED — | 1.090 (27.69) 751 (19.07) 1.237 (31.42) = 380-1091-ND* 4.93 4.62 | C893-1AX1-El 
Modular Connectors 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-2 | .525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) .534 (13.57) 380-1001-ND 19 .18 | 940-SP-3026 
4 Plug, Handset, Unshielded, Stranded/Solid 4-4 | 525 (13.33) .300 (7.62) .260 (6.60) 485 (12. 33 380-1002-ND 22 .21 | 940-SP-3044 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-4 | .525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) .534 (13.57) 380-1003-ND 22 .21 | 940-SP-3046 
30 Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-6 | _.525 (13.33) .260 (6.60) .260 (6.60) 534 (13. 7 380-1004-ND 26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 10-10 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) 380-1000-ND 58 .54 | 940-SP-301010R 
4 | Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .038” (.965mm) OD Cable 8-8 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) 380-1005-ND 38 .36 | 940-SP-3088R 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .040” (1.02mm) OD Cable 8-8 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15. 80) 380-1006-ND 2 .39 | 940-SP-3088R-A133 
36 | 4 | Plug, Shielded, Stranded/Solid 8-8 _ | 1.046 (26.57) -460 (11.68) 360 (9.14) 380-1007-ND 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
37 | 4 | Plug, CAT-S 8-8 | .884 (22.46) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15. 80) 380-1008-ND 8 45 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5, Shielded 8-8 | 884 (22.46) -460 (11.68) .360 (9.14) 380-1009-ND 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
39 | 4 | Plug, CAT-6 8-8 | .884 (22.46) -460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) 380-1014-ND 2.08 1.95 | SS-39100-002 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .815 (20.70) -605 (15.36) .505 (12.83) _ 380-1015-ND 1.06 .99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-10 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) - 380-1016-ND 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 | .815 (20.70) -445 (11.30) 505 (12.83) - 380-1017-ND At .72 | SS-6444-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 | .815 (20.70) -530 (13.46) 505 (12.83) - 380-1018-ND 93 .87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 | .815 (20.70) -530 (13.46) 505 (12. 33) - 380-1019-ND 93 .87 | SS-6466-NF 
64 | 2 | Jack, Shielded without Stops 6-6 | .850 (21.59) 545 (13.84) 545 (13.84) _ 380-1020-ND 1.63 1.53 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
Jack, Unshielded with Stops 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) - 380-1021-ND 86 .81 | SS-6488-FLS 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) - 380-1022-ND 86 .81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) - 380-1023-ND 1.57 1.47 | SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield without Stops 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) - 380-1024-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 | .850 (21.59) -635 (16.13) 550 (13.97) - 380-1025-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 | .650 (16.51) .615 (15.62) 627 (15.93) =- 380-1026-ND 86 .81 | SS-650810-A-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 10-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) - 380-1027-ND 2.27 2.13 | SS-650810S-A-FLS 
65 | 5 | Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) 670 (17.02) - 380-1028-ND 2.27 2.13 | SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .650 (16.51) 615 (15.62) 627 (15.93) - 380-1029-ND 1.70 1.59 | SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 | .650 (16.51) -455 (11.56) 650 (16.51) =- 380-1030-ND 1.76 1.65 | SS-6544-NF 
Jac k, Unshielded, 2 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) 848 (21.54) 503 (12.78) = 380-1031-ND 371 3.48 | SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) 1.744 (44.30) 503 (12. ie - 380-1032-ND 4.93 4.62 | SS-666604-NF 
66 | 6 Jack, Shielded, 4 Port without Stops 8-8 | .865 (21.97) 2.100 (53.34) 545 (13.84) - 380-1035-ND 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 6 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) 2.640 (67.06) 503 (12.78) - 380-1033-ND 11.17 10.47 | SS-666606-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 8-8 | .815 (20.70) 4.300 (109.22) 523 (13.28) _ 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port without Stops 8-8 | .865 (21.97) 4.300 (109.22) 545 (13.84) - 380-1036-ND 11.23 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 | 7 | Jack, Unshielded, with Stops 6-6 | .725 (18.42) 526 (13.34) 505 (12.83) = 380-1037-ND 2.88 2.70 | SS6866B-FLS-C40 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 | .712 (18.08) 600 (15.24) 453 (11.51) = 380-1038-ND 1.09 1.02 | SS-700810-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 | .738 (18.74) 626 (15.90) 475 (12.06) - 380-1039-ND 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
| 2 Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 | .738 (18.74) 626 (15.90) 475 (12.06) - 380-1040-ND 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 6-2 | .712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) - 380-1041-ND 1.47 1.38 | SS-7026-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 | .712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) - 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 | .712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) - 380-1043-ND 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 | .815 (20.70) 605 (15.36) 505 (12.82) _ 380-1046-ND 1.02 .96 | SS-7188-NF 
9 | Jack, pc Shield without Stops, Without Panel Stop Flanges 8-8 | .815 (20.70) 605 (15.36) 505 (12.82) _ 380-1047-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 8-8 | .850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) _ 380-1048-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
n Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 | .850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = 380-1049-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-BA 
5 | Jack, Unshielded without Stops 8-8 | .650 (16.51) 615 (15.62) .644 (16.36) = 380-1050-ND 93 .87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield without Stops 8-8 | .670 (17.02) 640 (16.26) 670 (17.02) _ 380-1051-ND 2.62 2.46 | SS-7188VS-A-NF 
6 | Jack, 1pc Shield, 2 Port without Stops 8-8 | .815 (20.70) 1.205 (30.61) 523 (13.28) _ 380-1044-ND 7.97 7.47 | SS-718802S-A-NF 
8 | Jack, 1pe Shield, 4 Port 8-8 | .815 (20.70) 2.305 (58.55) 523 (13.28) _ 380-1045-ND 9.44 8.85 | SS-718804S-A-PG4-AC 
23| 9 Jack, Shielded, 12 Port without Stops 8-8 | 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) _ 380-1052-ND 16.80 15.75 | SS-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port without Stops 8-8 | 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (5.50) - 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 | 10| Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 | 1.300 (33.02) .750 (19.05) .780 (19.81) - 380-1078-ND 6.24 5.85 | SS-800810SB-SP50-040-250 


* Note: Pins without electrical connections are omitted. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(t063) 227 


t CoO . Con- Digi-Key Price Each Corcom 
geo Co recom F | Ite red M od u la r J acks Fig.| Description | tacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 Part No. 
Electronics RJ11 Series 
Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68. UL Unshielded'| 6-2 | Sleeves BCC Me ICO NE G8 Oe eee || ees 
Recognized, GSA Cerliied. U.S. Patent No. 4,695,115 and U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of Unshielded | 6-4 | Sleeves [RGCMOOOTND 425 298 2.49 | AUIS 
international patents. RJ11 / RJ45 SERIES, Shielded: The metal shield provides additional protection, and 1 Unshielded ) 6-6 Sleeves CCM9002-ND 4.71 3.28 2.74 RJ11-6L-S 
is available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. Unshielded | 6-2 Block CCM9003-ND 4.05 2.84 2.36 RJ11-2L-B 
Unshielded 6-4 Block CCM9004-ND 4.25 2.98 2.49 RJ11-4L-B 
Unshielded 6-6 Block CCM9005-ND 4.45 3.14 2.60 RJ11-6L-B 
Shielded 6-4 Sleeves* CCM9010-ND 5.65 3.97 3.32 RJ11-4L2-S, 
2 Shielded 6-6 Sleeves* CCM9011-ND 6.10 4.25 3.56 RJ11-6L2-S, 
Shielded 6-4 Block* CCM9012-ND 5.65 3.97 3.32 RJ11-4L2-B 
Shielded 6-6 Block* CCM9013-ND 5.89 4.11 3.43 RJ11-6L2-B 
3 Unshielded 6-6 Block CCM1394-ND 3.92 2.74 2.29 RJ11-6N-B 
Unshielded 6-6 Sleeves CCM1395-ND 4.18 2.92 2.45 RJ11-6N-S 
ri Shielded 6-6 Block CCM1396-ND 4.61 3.22 2.69 RJ11-6N3-B 
Shielded 6-6 Sleeves CCM1397-ND 4.82 3.37 2.83 RJ11-6N3-S 
5 Shielded 6-6 Block CCM1398-ND 4.61 3.22 2.69 RJ11-6N4-B 
Shielded 6-6 Sleeves CCM1399-ND 4.82 3.37 2.83 RJ11-6N4-S 
RJ45 Series 
6 Unshielded 8-8 Sleeves CCM9050-ND 5.45 3.81 3.19 RJ45-8L-S 
Unshielded 8-8 Block CCM9052-ND 4.95 3.46 2.89 RJ45-8L-B 
7 Shielded 8-8 Sleeves* CCM9051-ND 7.15 5.01 4.20 RJ45-8L2-S, 
Shielded 8-8 Block* CCM9053-ND 6.69 4.68 3.91 RJ45-8L2-B 
8 Shielded 8-8 Sleeves CCM1390-ND 13.93 9.75 8.14 RJ45-8LCT1-S 
Shielded 8-8 Block CCM1391-ND 13.47 9.42 7.87 RJ45-8LCT1-B 
9 Shielded 8-8 Sleeves CCM1392-ND 13.93 9.75 8.14 RJ45-8LCT2-S 
Shielded 8-8 Block CCM1393-ND 13.47 9.42 7.87 RJ45-8LCT2-B 
10 Unshielded 8-8 Block CCM1500-ND 3.92 2.74 2.29 RJ45-8N-B 
Unshielded 8-8 Sleeves CCM1501-ND 4.45 3.14 2.60 RJ45-8N-S 
4 Shielded 8-8 Block CCM1502-ND 4.61 3.22 2.69 RJ45-8N3-B 
Shielded 8-8 Sleeves CCM1503-ND 5.30 3.68 3.07 RJ45-8N3-S 
42 Shielded 8-8 Block CCM1504-ND 4.61 3.22 2.69 RJ45-8N4-B 
Shielded 8-8 Sleeves CCM1505-ND 5.30 3.68 3.07 RJ45-8N4-S 
RJH Series 
13 Filtered 4-4 Block CCM9060-ND 4.35 3.04 2.54 RJH-4L-B 


* Board Ground (pins only). Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 


ES Modular 
Se CUI INC 
ZF Components 


Positions- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. i 25 100 Part No. 
Digi-Key Pricing Horizontal Jack — P.C. Board Mount 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 4-4 | 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1048-ND 1.10 61 51 | 66010-001LF 
2 | DBOP to RJ45 Jack (8-8) | 046-0000-ND* 4.13. 37.13 165.00 4-4 | 0.810 (20.57) 0.540 (13.72) 0.590 (14.99) | 609-1050-ND 73 32 28 | 68897-001LF 
1 | DB9S to RU45 Jack (8-8) | 046-0001-ND* 413 37.13 165.00 4-4 | 0.709 (18.00) 0.441 (11.20) 0.453 (11.50) | 609-1054-ND 1.30 70 60 | 87180-044LF 
2 | DBOP to RJ12 Jack (6-6) | 046-0002-ND* 413 37.13 165.00 6-2 | 0.709 (18.00) 0.520(13.20) 0.453 (11.50) | 609-1055-ND 63 28 .23 | 87180-062LF 
1 | DB9S to RJ12 Jack (6-6) | 046-0003-ND* 4.13 37.13 165.00 6-2 | 0.728 (18.50) 0.539 (13.70) 0.465 (11.80) | 609-1068-ND* 1.35 75 64 | 61885-0621LF 
2 peres to rae ee) Hane 488 4188 188-00 6-4 [0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1056-ND 1.30 70 60 | 87180-064LF 
2'|| BRBSE tere (2-5) naetoontane qieay Bb ee. SITE , 2 ot d ma atone) 0.591 (15.00) | 609-1060-ND 74 33 28 | 88400-064LF 
1 | DB25S to Ru12 (6-6) 046-0009-ND* 438 39.38 175.00 - .480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1049-ND 96 49 40 | 66011-002LF 
2 | DB25P to RUS (8-8) 046-0010-ND* 438 3938 175.00 6-6 | 0.709 (18.00) 0.520(13.20) 0.453 (11.50) | 609-1057-ND 1.38 77 66 | 87180-066LF 
1 | DB25S to RJ45 (8-8) 046-0011-ND* 438 39.38 175.00 6-6 | 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) | 609-1061-ND 1.38 a 66 | 88400-O66LF 
2 | DBI5P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 8-8 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) | 609-1046-ND 714 36 31 | 54602-908LF 
1 | DB15S to RJ12 (6-6) 046-0017-ND* 463 41.63 185.00 8-8 | 0.709 (18.00) 0.600 (15.24) 0.453 (11.50) | 609-1058-ND 1.48 83 72 | 87180-088LF 
3 | BNC RJ12 Converter (6-6) | 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 8-8 | 0.723 (18.36) 0.614 (15.60) 0.460 (11.68) | 609-1069-ND* 4.16 2.59 2.35 | 72231-0881LF 
4 | 4 Wire TEE Adapter 1M-2F | 048-0050-ND 2.75 24.75 110.00 10-10 | 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) | 609-1047-ND 81 40 34 | 54602-910LF 
4 ore TEE Adapter Aneee 048-0051-ND 4.05 36.45 162.00 VGHIGaIJAGK— PC: Bound MGUAE 
5 |_(crossed) #1 to #6 048-0056-ND 2.28 = 20.48 = 91.00 4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1051-ND 1.30 70 60 | 69253-001LF 
6-6 Modular Couplin 4-4 | 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1062-ND 1.30 70 60 | 90511-001LF 
(straight) #1 to #1 CesHOieeHNly See S08, aA BLO 4-4 | 0.615 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1067-ND ‘64 "32 26 | 61835-0441LF 
6 | 4 Wire Wall Plate (6-4) 048-0059-ND 173-1553 ~—~69.00 6-4 | 0.625 (15.87) 0.620(15.75) 0.615 (15.62) | 609-1064-ND 85 39 34 | 90512-003LF 
7 | 6 Wire Dual Wall Plate (6-6) | 048-0060-ND 2.53 22.73 101.00 2 6-6 | 0.625 (15.87) 0.620(15.75) 0.615 (15.62) | 609-1052-ND 1.38 pia 66 | 69254-001LF 
6 | 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 6-6 | 0.625 (15.87) 0.620(15.75) 0.615 (15.62) | 609-1063-ND 1.38 77 66 | 90512-001LF 
6 _| 8 Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 8-8 | 0.625 (15.87) 0.700(17.78) 0.615 (15.62) | 609-1053-ND 1.14 61 52 | 69255-O01LF 
* User Configurable 8-8 | 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) | 609-1065-ND 1.86 1.07 92 | 90598-001LF 
8-8 | 0.665 (16.90) 0.626 (15.90) 0.620 (15.82) | 609-1072-ND* 1.84 1.00 85 | 94152-088LF 
Vertical Jack — SMD 
ma, Connector Description | Digi-Key Price 4-4 10.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) | 609-1070-1-ND 1.08 60 51 ] 87543-4111LF 
Ft. (Meter) | Part No. Each 4-4 | 0.594 (15.09) 0.570 (14.47) 0.641 (16.28) | 609-1070-2-NDt 567.63/1,400 87543-4111 LF 
VILL Lh Cat-5 — Enhanced ; 6-6 | 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) | 609-1071-1-ND 1.15 64 54 | 87545-4111LF 
7 (a4) | 380-1086-ND 822 6-6 | 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0.641 (16.28) | 609-1071-2-NDt 603.12/1,400 87545-4111 LF 
Cc AT5e 5'(1.524) | 380-1066-ND 8.98 8-8 | 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-1-ND 1.90 1.09 .94 | 87547-4111LF 
7°(2134) | 380-1068-ND 9.77 8-8 | 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-2-NDt 569.73/700 87547-4111 LF 
and CAT6 10'(3.048) | 380-1070-ND 10.92 Horizontal Multiport Jack — P.C. Board Mount 
15'(4.572) | 380-1072-ND 12.84 8-8 | 1.224 (31.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2069-ND 4.28 2.66 241 | 10021246-112LF 
Jumpers 20' (6.096) | 380-1074-ND 15.35 8-8 | 2.327 (59.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2070-ND 8.97 6.36 5.61 | 10021246-114LF 
25° (7.62) | 380-1076-ND 17.99 8-8 — | 3.429 (87.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2071-ND 6.66 4.61 4.08 | 10021246-116LF 
Available Through Digi-Key® Cat-6 , 8-8 [4.531 (115.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2072-ND 10.39 7.06 6.50 | 10021246-118LF 
Enhanced CAT-5 Cords: Enhanced patch cords | ~3°(914)] 380-1063-.ND 12.51 8-8 _ | 1.224 (31.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2073-ND 3.10 1.90 1.65 | 10021246-212LF 
built using high performance Stewart 37 Series | 5°(1.524) | 380-1065-ND 1366 88 [2.327 (59.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2074-ND 4.28 2.66 241 | 10021246-214LF 
plugs optimized for consistent, reliable perfor- | 7°(2134) | 380-1067-ND 14.85 8-8 | 3.429 (87.10) 1.110(28.20) 0.992 (25.20) | 609-2075-ND 6.06 4.04 3.62 | 10021246-216LF 
mance in high speed networking applications. | 49°(3.048) | 380-1069-ND 1663 8-8 [4.531 (115.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2076-ND 7.25 5.03 4.44 | 10021246-218LF 
sea eo atch cores ait eng aan 15° (4.572) 380-1071-ND 19.97 Vertical Multiport Jack — P.C. Board Mount 
erformance otewar eres plugs which are 7 y ¥ =. — = = ‘s 
vesigned aad panied to nee is eae aren te 23.68 2x 4-4, 6-6 — 609-1066-ND 3.25 1.93 171 | FT658160LF 
current EIA/TIA CAT-6 specs. (7.62) 7 * Shielded + Tape and Reel Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pulse 


A TECHNITROL COMPANY 


PULSEJACK™ LAW/ Filtered Connectors 
Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 
platform is designed to house a range of magnetic configurations and 
other internal components (common mode termination) with four 750hm 
resistors and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and 
LED options. Features: * Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI 
X3.263 * 1500 Vrms isolation * Self-contained termination saves PCB 
space ¢ Patented InterLock Base construction for high reliability 


Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 


Comm.(15) |  Total(16) 
Number Tab Other(4) Pins per PCB 
of Latch Shield Auto LEDs Com- Port Pins per Configuration(2) Turns Ratio(3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. |Rows X Ports(7)} Up/Down(1) | EMI Tabs(5) | MDIX | L-R(6.8) ponents (PCB Side) Port 1™X RX 1™X RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10/100BASE-TX 
1x1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC TC 1€7:1.414  1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84] 553-1236-ND 5.94 4.07 3.24 | JO018D21E 
1x1 Down Yes Yes G-Y CMT(12) 7 12 TC OTC 1CT:1— 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84) 553-1237-ND 4.00 2.60 1.99 | J00-0065 
1x1 Down Yes Yes G-Y —(13) 8 12 TC TC 1CT:1 = 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84] 553-1238-ND 5.07 347 2.76 | JO006D21B 
1 1x1 Down Yes Yes _ CMT(13) 7 8 TC OTC 1CT:1— 1€T:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84] 553-1239-ND 5.01 343 2.73 | J0011D21 
1x1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TC TC 1CT:1 = 1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1241-ND 5.88 4.03 3.21 | J1012F21C 
1x1 Up Yes _ Y-G CMT 8 12 TCS CT 1CT:11CT:1_ | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1242-ND 6.78 4.64 3.70 | J1026F21C 
10/100BASE-TX Multiport 
1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC 8 6TC 1CT:1 © 1CT:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61) 553-1244-ND 866 634 5.25 | J8064D628A 
9 1X4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1——-1€T:1 | 21.36 x 59.12 x 13.61] 553-1245-ND 15.50 11.87 10.05 | J8064D648A 
1X6 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC 8 6TC 1CT:1— 1CT:1 | 21.36 x 87.07 x 13.61] 553-1246-ND 24.89 19.06 16.14 | J8064D668A 
1x8 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 Tc TC 1CT:1 10:1 [21.36 x 114.71 x 13.61] 553-1247-ND 30.16 23.99 20.67 | J8064D688A 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport 
2x2 Both Yes Yes G-Y CMT 7 1 TC TC 1CT:1——-1CT:1 | 32.00 x 31.50 x 25.52) 553-1248-ND 16.36 1252 10.60 | J20-0013 
3 2X4 Both Yes Yes G-Y CMT 7 11 TC 80OTC 1CT:1 17:1 | 32.00 x 59.44 x 25.52) 553-1249-ND 29.73 23.65 20.38 | J20-0014 
2X6 Both Yes Yes _ CMT(13) 7. 8 TC 8 0TC 1CT:1 17:1 | 28.95 x 87.38 x 25.53) 553-1250-ND 42.87 34.10 29.38 | J2042H3B 
2x8 Both Yes Yes G-Y CMT 7 8 To TC 1CT:1 17:1 | 32.00 x 115.31 x 25.52] 553-1251-ND 59.45 47.30 40.75 | J20-0016 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX 
1 1x1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(9) 9 13 CT CT 1CT:1— 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61] 553-1252-ND 9.72 712 5.90 | JKO-0020 
1x1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 9 13 CT CT 1CT:11CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1253-ND 7.83 5.36 4.27 | JKO-0025 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX Multiport 
9 1X2 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 = 1€T:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84] 553-1254-ND 12.73 9.31 7.72 | JG0-0031 
1X4 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 17:1 | 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1255-ND 22.77 17.43 14.76 | JGO-0032 
Gigabit (10/100/1000BASE-TX) 
1x1 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 12 16 Gigabit Gigabit 1CT:1 — 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87] 553-1256-ND 7.83 5.36 4.27 | JKO-0014 
1 1x1 Up Yes Yes Y/G-G Gigabit(1) 12 16 Gigabit Gigabit 1CT:1 — 1€T:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87] 553-1257-ND 7.83 5.36 4.27 | JKO-0016 
1x1 Up Yes Yes - Gigabit(11) 12 12 Gigabit Gigabit 1CT:1 17:1 _| 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 7.53 5.16 4.10 | JKO-0017 
Gigabit (10/100/1 00OBASE-T) Multiport 
1X4 Up Yes Yes G-G(14) | Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1— 1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84] 553-1260-ND 22.77 17.43 14.76 | JGO-0025 
2 1X6 Up Yes Yes G-G Gigabit(12) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1 = 1CT:1 | 25.41 x 87.33 x 13.84] 553-1261-ND 31.04 24.70 21.28 | JGO-0027 
1X8 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1 17:1 | 25.40 x 115.27 x 13.84] 553-1262-ND 41.39 32.93 28.37 | JGO-0028 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Dual Row Multiport 
2X4 Both Yes Yes - Gigabit(1) 10 10 Gigabit Gigabit 1CT:1— 1CT:1 | 28.95 x 59.44 x 25.52] 553-1306-ND 38.45 30.59 26.36 | JC0-0131 
3 2X6 Both Yes Yes - Gigabit(1) 10 10 Gigabit Gigabit 1CT:1 17:1 | 28.95 x 87.38 x 25.52) 553-1307-ND 51.86 42.97 39.51 | JCO-0132 
2x8 Both Yes Yes =- Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit 1CT:1 1071 | 28.95x 115.32 x 25.52| 553-1308-ND 69.15 57.29 52.68 | JCO-0133 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports 
1X1 w/2USB Up _— — | G-¥(6(R)) CMT _ _ TCS CT 1CT:1—-1CT:1 | 27.69 x 19.08 x 31.45] 553-1266-ND 840 5.75 4.58 | JW0-0009 
4 | 1X1 w/2USB Up Yes — G/0-Y CMT _ _ TCS CT 1CT:1— 1CT:1 | 26.09 x 17.09 x 29.72] 553-1267-ND 840 5.75 4.58 | JY0-0016 
1X1 w/2USB Up - Yes GNY-G Gigabit - - Gigabit Gigabit 1CT:1 17:1 | 27.43 x 18.82 x 31.00] 553-1268-ND 871 6.38 5.28 | JW0-0006 


KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab 

Up = thumb lock facing away from PCB 

(2) Magnetics = Chip (PHY) to Cable (Media) side: T= 
Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt 
Inductor 

(3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) side 

(4) CMT (Common Mode Termination) with HV Cap within 
the connector; no extra PCB real estate required 


A TECHNITROL COMPANY 


Z-230PJ Economical Single-Line DSL Filter 


« Filters one or more phone devices sharing a single jack 
© Compact in-line design - plugs into any standard phone jack 
Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment 


(5) EMI Tabs = On the outside face of the shield for 
connecting to a front panel 

(6) LEDs require external 5V source and 2500 external 
resistors ("R") = 2500 internal resistor built-in 

(7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 
2 rows/4 columns 

(8) LEDs: L-R = Left - Right : G = green, Y = yellow; 
“—" = none; Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = 
Yellow/Green, G/Y = Green/Yellow 


Pulse’ @excelsus: DSL (CPE) Filters 


* Supports G. lite, G.dmt ADSL, V.90, Caller |D and metallic-loop 


testing 
© Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 


Dual-Line DSL Filter 


« Filters one or more phone devices sharing a 
single jack on line 1 and line 2 

Provides separate jacks for phone and DSL/HPN 

* Blocks and isolates DSL/HPN from phone 
equipment 

Supports G. lite, G. dmt, ADSL, V.90, Caller ID 
and metallic-loop testing 

© Compliant and listed with FCC, CS03, UL, CE 
and CSA 

© Compact in-line design - plugs into any standard 
phone jack 

« Wall-mount design-snaps over existing wall 
outlet 


(9) Includes ESD overvoltage protection diodes 


(10) Provides typically 2kV voltage isolation and are 
compliant to IEEE 802.3af PoE standard 

(11) Includes Gigabit compatible magnetics 

(12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination 
circuit 

(13) Different electrical connection (See datasheet for more 
information) 


(14) PoE = Power over Ethernet compatible product, 
compliant to IEEE 802.3af standard, providing 
minimum 1.5kV isolation 


(15) Number of PCB connections required for RJ-45 
connector communication to PHY/IC Chip 

(16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include 
LED option 


These customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and 
improve the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network services over 
plain old telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN 


data streams from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. 


Z-230TJ Economical Single-Line Phone/DSL Filter 


Provides separate jacks for phone and DSL/HPN 

* Compact in-line design- plugs into any standard phone jack 
« Filters one or more phone devices sharing a single jack 

* Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment 


« Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop testing 


© Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 


ANSI Single-Line DSL Filter 


¢ Meets ANSI 11.421 for xcellent voice quality and performance 

« Filters one or more phone devices sharing a single jack 

* Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment 

« Ideal for blocking RF interference from DSL/HPN for 
uninterrupted data streaming 

© Compatible with ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, ADSLQ+ 
(analog mode) and VDSL 

¢ Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop 
testing 

¢ Compliant and listed with FCC, UL, CE, and CSA 

© Compact in-line design-plugs into any standard phone jack 

 Wall-mount design-snaps over existing wall outlet 


Digi-Key Price Each Pulse 

Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 

1 Single In-Line DSL Filter 553-1183-ND 2.82 1.67 1.50 Z-230PJ 

2 Single In-Line Phone/DSL Filter 553-1184-ND 3.81 2.35 2.20 Z-230TJ 
3A Dual-Line In-Line Filter 553-1187-ND 4.20 2.59 2.43 Z-D250P2J 
3B Dual-Line Wall-Mount Filter 553-1188-ND 6.75 4.16 3.90 Z-D250W 
4A ANSI In-Line Single Filter 553-1185-ND 3.97 2.35 2.11 Z-330P2J 
4B ANSI Wall-Mount Single Filter 553-1186-ND 6.54 4.03 3.77 Z-330CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Adapters - Split Sleeve 


MU Connectors and Adapters 


(Cut-out Dim) 


2@G24 
29 


138 O24 
(Cutout Dim.) 


(Cut-out Dim) 


Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. al 10 50 Part No. 
1_| Simplex Plug for 0.9 Buffered fiber Blue | H2500-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P1-H1 
2 | Simplex Plug for 2 Cable Blue | H2501-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P2-H1 
ee 3 | Simplex Patch Panel Mount Adapter _ H2502-ND 12.77 12.02 10.89 | HMUA-A-3 
<8 4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter | — | H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 


(Cut-out Dim.) 


M8 X0.75 


External | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 |SC Hybrid SC/FC, Angled = H2492-ND 13.50 12.71 11.52 | HSCJ-HRFCJ-B 
2 |SC Hybrid SC/FC, Straight = H2493-ND 18.06 17.46 16.26 | HSCJ-HRFCJ-C 
3 |SC Hybrid SC/ST, Angled — | H2494-ND 19.29 18.65 17.37 | HSCJ-HSTJ-B Attenuation | DighKey Price Each rose 
4 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia —_ H2495-ND. 15.66 14.74 13.36 | HSC-A2-D1 Fig.| Description =1.31m Part No. 1 10 50 Part No. 
5 | Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue H2496-ND. 8.67 7.54 6.79 | HSC-A3-D1(02) 
6 | F-type, Zirconia Blue H2497-ND 15.74 14.82 13.43 | HSCF-2A-D(P) SC Attenuator 5dB H2504-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A05A 
7 |Non-Flange, Phosphor Bronze —_— H2498-ND. 13.36 12.36 11.09 | HRFC-A2-SF(01) SC Attenuator 10dB H2505-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A10A 
8 | Cost-Effective, Phosphor Bronze = H2499-ND 11.72 10.85 9.73 | HRFC-PA11-G1 1 SC Attenuator 15dB H2506-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A15A 
SC Attenuator 20dB H2507-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A20A 
. FC Attenuator 5dB H2508-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-ATSK-A05A 
Terminator 2 | FC Attenuator 10dB H2509-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A10A 
FC Attenuator 15dB H2510-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-ATS5K-A15A 
FC Attenuator 20dB H2511-ND 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A20A 


Ferrule 


Dimension A 
(mm) 


Hirose 
Part No. 


Digi-Key Price Each 


Part No. 1 10 50 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | PartNo. 0.125 H2514-ND 6.79 5.75 4.83 | HMUA-F3-A125 
1 | Plug, SC type H2512-ND 88.00 83.61 80.15 | HSC-TM-P1 0.1255 eee 6.78 5.75 4.83 | HMUA-F3-A1255 
Plug, FC type H2513-ND 66.91 63.57__ 60.94 | _HRFC-TM-P1 0.126 H2516-ND 6.79 5.75 4.83 | HMUA-F3-A126 


tyco 
Electronics 
Fig. 1 


Single Position 
Plug Assembly 


Fig. 2 
Single Position 
Device Mounts 


Fig. 3 
Single Position 
Bulkhead Receptacle 


Fig. 4 
Dual Position 
Plug Assembly 


Fig. 5 
Dual Position 
Bulkhead Receptacle 


Fig. 6 
Splice and 
Retention Clip 


“19.05 


2.39 Dia. - 2 Holes 


Optical Characteristics: * Insertion Loss: 2dB * Ref.: FOTP 34 Method C 
Environmental Characteristics: * Temperature Range: -40°C ~ 60°C Mechanical 
Characteristics: * Insertion Force: 13.34N [3 Ib] (plug to receptacle) »* Cable 
retention plug: 8.89N [12 lb.] 


Materials: + Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated 
* Connectors: Thermoplastic 

The economics of using fiber-optic systems is a complex subject. Comparisons 
of the costs of fiber-optic systems and copper-wired systems are difficult and 
open to debate. Proper evaluations must be based on the users’ needs. 


Widespread application of fiber-optic technology will depend on it providing 
performance equal to, or superior to, copper cable, and at a lower cost. That 
fiber-optics can outperform cable in some areas seems established. That it can 
do so more cheaply, is not the rule. As with many new technologies, the prices of 
fiber-optic components have been dropping, often dramatically. Better products 
at cheaper prices have been introduced continually, and manufacturers’ volume 
production and maturity of experience are combining to produce significant price 
reductions. In contrast, prices have been rising for copper cable and associated 
hardware. Although the point at which fiber-optic systems become less expensive 


than copper cable systems depends on the application, fiber-optics are becoming 
more attractive every day. 


Users evaluating fiber-optics should consider costs beyond those for the 
components themselves. Considerations include the education needed to 
design a fiber-optic system and the costs of training craftsmen and tech- 
nicians to handle, install, and maintain fiber-optic systems. On the other 
hand, the small size, light weight, and flexibility may present offsetting cost 
advantages. Handling, storage, and installation costs may be reduced. 


Digi-Key Pricing AMP. ca Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. 1 5 Part No. 

5 a Hot Knife, Plastic Fiber A99100-ND 63.35 271.50 228085-1 
1 | Single Position Plug Assembly A1703-ND 94 18.28 228087-1 Single Position Plastic Cutting Fixture A99102-ND 87.01 372.90 228837-1 
2 Single Position Device Mounts A1705-ND 96 20.77 228043-1 TRIESTE Pea 

‘ vn | ¥ ote: X in Part No. = Meter Per Ro! 
3 Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND 1.69 36.56 228042-1 FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 
4 Dual Position Plug Assembly A20128-ND 2.39 51.75 228088-1 Digi-Key Price (Meter) 
5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND 1.74 37.69 228045-1 Part No. 5 10 15 25 50 100 
6 Plastic Fiber Retention Clip A20131-ND 23 4.07 228046-1 A1700-X-ND 13.76 25.55 37.14 58.95 98.25 176.85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ST Style LightCrimp XTC Connectors 


Fiber Optic Connectors, Switches and Accessories 


Singlemode Fiber Optic Attenuators 


Ha or multimode oa ae Attenuation | Digi-Key Price AMP 
it on the fiber * 2-minute termination + Ep-oxyless (dB) Part No. Each | Part No. 
or quick-cure epoxy types » Pre-radiused PC finish 
(epoxy type) * Body Material: Epoxyless aluminum; - = FC Dual Window Attenuators 
Epoxy polymer * Coupling Nut Material: Multimode eT 0 —O0 = » CO 
epoxyless polymer; Singlemode Epoxyless die 3 A20173-ND 60.75 | 209948-3 
cast; Epoxy - die cast zinc * Storage Temperature 10 A20175-ND 60.75 1-209948-0 
Range: -40°C ~ 85°C | - e 
Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all 1 ASIEN 60.75 T2048 2 
Fiber Insertion} Operating | Durability fiber mechanisms to increase the loss of an optical signal. SC Dual Window Attenuators 
Size | Mode Ferrule Loss dB, | Temperature |Cycles, <.20| Digi-Key Price Each =| AMP These designs minimize reflectance. High Performance 3 ‘A20178-ND 60.75 209943-3 
ii 2 Attenuators use no filters, air-gaps, or core mismatches. o 
(um) | Type Material oe eel ‘ nae ~ No. ‘J 10 | Part No. gap: 5 A20179-ND 60.75 209943-5 
125 | Multi | Plasti r eras af 00 a are oa 963 8.56 |492168-1 vec ansail : : 0 pe S078 | Ttaal 
5 ulti ; jastic . -40° ~ 65 5 | . 5) - + Fixed Attenuation Values: 3- 20dB + Reflectance: 15 A20181-ND 60.75 | ‘1-209943-5 
125 | Multi | Stainless Steel 0.4 -10° ~ 65° 500 A20101-ND 12.42 11.04 |504034-1 <-45dB, -50, -55 and -60dB ° Operating Temperature: -40°C 0 A20182-ND 60 9-209943-0 
125 | Multi Ceramic 0.4 -40° ~ 65° 1000 A20102-ND 15.05 13.38 |504001-1 ~ 75°C Vibration Resistance: <0.1 x attenuation f a a i 
126 | Single Ceramic 0.2 -40° ~ 65° 1000 A20103-ND 36.61 32.54 |504000-1 
Epoxy ST Style Connectors . . 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20° ~ 75° 1000 A20104-ND 5.40 4.80 |501380-1 Kits, Tools and Accessories 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20° ~ 75° 1000 A20105-ND 2.70 2.40 |503571-1 Termination Kits: x 27.94cm) sheets. Each packet will polish between 60 and 
125 | Multi | Stainless Steel 0.3 -20° ~ 75° 500 A20106-ND 8.01 7.12 |504008-3 80 connectors. 
140 | Multi | Stainless Steel| 0.3 | -30°~75° | 500 A29098-ND 8.01 7.12 |504008-7 For AMP FSMA, and SC Style: ; 
125 | Multi | Composite 03 | -20°~75° | 5000 A20107-ND 2.23 1.98 |503415-1 Termination kits provide all the materials and tools (except Consumables Kits: 
126 | Single |Zircon/Ceramic 0.3 -20° ~ 75° 200 A20108-ND 5.18 4.60 |502579-2 epoxy) required to terminate a particular type of fiber optic Contains all consumable supplies for at least 100 
connector. Tools are conveniently packaged in a handy connectors. Epoxy (general purpose), polish film, epoxy 
H carrying case. The kits contain polishing materials for applicators and polish pad. 
ST Style Coupling Receptacles approximately 60 connectors. The consumable items in the 
Free-Hanging or Panel Mount Design kit can be purchased separately. Features: 
 Pre-centered adapter mount provides quick, easy focus- 
Sleeve Digi-Key Price Each | AMP Polishing (Lapping) Film Packets: ing, and changing of connectors * Kg-3 infrared filter 
Type Material Part No. 1 10 |Part No. Polishing film sheets are used with polishing bushings to protect the user * Durable, lightweight A.B.S. plastic 
Multimode Composite | A20109-ND 1.89 1.68 [501381-1 for hand polishing of fiber optic connectors. Most part microscope body * Lockable, high density polyethylene, 
Single or Multimode Metal A20110-ND 2.23 1.98 )504021-1 numbers consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm —double-well carrying case with antistatic foam cut-outs 
Single or Multimode Ceramic A20111-ND = 4.21. 3.74 |502750-1 Digi-Key Price AMP 
. . Description Part No. Each Part No. 
ST Style Active Device Mounts - 
LightCrimp Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
Designed to accept multimode TO-18, TO-46 and TO-52 active devices * Nickel 
plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel « Includes positioning ring BOMAY, «x20 viteat exer oesecavacedestncrasearsnlatacteveutastveareraaands A9835-ND 786.24 503746-2 
OG i.ci Netea ianichss ov epneaataes es taautscadedacteNecveuxscaenecar unsaid A9829-ND 845.67 503746-7 
Digi-Key Price Each AMP Lightcri XTC Te ination Tool Kit 
Description Part No. 1 10 Part No. mleabalar baila dealcere aee 
Standard Height 7420142-ND 357. 7.62 | 5014744 Mint TOOMKGt sxecssesseestth res thaacieststa te tenasnacneee pit. aes A9825-ND 749.39 | 492322-1 
Low Profile A20143-ND 5.04 4.48 502585-2 Tool Kit without Microscope A9826-ND 1205.52 503330-1 
Tool Kit with Premium Microscope. . A9827-ND 2876.48 503330-2 
Sc Coupling Adapters Features: * Suitable for any SC Type connector * Choice of housing — - Scribing Tools 
colors * Metal Alignment Sleeve Sapphire-Tipped Scribe Tool ..........00.......cccceeeeeeeeeeeeee eee A99109-ND 51.03 | 504064-1 
Diikey Price Each | AMP Replacement Blades for A99109-ND .......... 00.02. 0c eee eee eee eee eee A99110-ND 46.32 504290-1 
Description Color | Part No. fl 10 | PartNo. Polishing (Lapping) Film Sheets 
SC Simplex Adapter | Blue | A20144-ND 448 3.98 | 502632-8 FSMA, FSD, RSD — 5m, Light Gray, (multiples of 10 sheets) ... A20221-ND 20.48 | 228433-8 
SC Simplex Adapter | Beige | A20145-ND 448 3.98 | 502632-9 FC Type, D4 Type — 1pm, Green, (multiples of 10 sheets). . A20222-ND 20.48 | 228433-7 
SC Simplex Adapter | Beige | A32499-ND¢ NEW! 4.48 3.98 | 5502632-9 ST Style, AMP SC - 0.3m, White, (multiples of 10 sheets) . A20223-ND 20.48 | 228433-5 
SC Duplex Adapter Blue | A31777-NDt 6.19 5.50 | 5502776-8 Consumables Kits 
SC Duplex Adapter Beige | A20147-ND 6.19 5.50 | 502776-9 
FSMA, FSD: ST StylO xt scuceh cress ote ithe seeuabtinn. A9836-ND 306.90 502306-1 
$C Duplex Adapter | Beige | A32500-NDF NEW! 6.19 5.50 | 5502776-9 iad eens : 
: FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style....................65 A9837-ND 422.96 502306-2 
+ RoHS Compliant 
Epoxy Curing Oven 
Hybrid Adapters Features: » Use for Multimode or Singlemode * Available with mounting screws 110VAC Oven with Adapter Block - Universal Block* ................++ A20220-ND 736.70 | 502134-1 
Adapt various connector interfaces * Metal alignment sleeve * Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 
Descrip- Housing Housing | Digi-Key Price Each AMP 
tion Material Color Part No. 1 10__| Part No. . . . . 
: Fiber Optic Multimode Switches 
Simplex Style 
SCto ST Plastic Black A20148-ND 448 3.98 | 50278041 Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board mountable devices that permit the switching of an optical signal 
: from one fiber to another. Switching is accomplished by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects 
SC to ST , Plastic Blue A20149-ND 4.48 3.98 | 502780-2 the optical signal to the appropriate fiber. This patented imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic 
SC to ST | Nickel Plated | Die Cast | A20151-ND 10.06 8.94 | 503638-1 Switches can be terminated with any fiber optic connector. 
SC to FC Plastic Black | A20152-ND 6.68 5.94 | 502781-1 Specifications: 
SC to FC Plastic Beige | A20154-ND 668 5.94 | 502781-3 * Switching Speed: Smsec Typical * Operating wavelength: 750-1450nm « Insertion loss at 1300nm: 0.5dB Typical, 
SCtoFC | Nickel Plated | DieCast | A20155-ND 13.66 12.14 | 503480-1 0.8dB Maximum per FOTP-34 « Crosstalk: -45dB Typical per FOTP-42 * Switch Driver: 5V at 80mA Maximum, 12V 


option available * Fiber Type: Graded Index 62.5/125 » Lead Length: 1 meter * Operating Temperature Range: -10°C ~ 
65°C per FOTP-3, C2 * Connector Style: ST Style * Durability: >1 million cycles 


FSMA Connectors 


Features: 

* Industry compatible with 905 and 906 style connectors * Design 
parameters conform to NATO and IEC interface standards « Ferrule 
Material: Stainless steel * Connector Body Material: Nickel-Plated 
brass 


o 
© 
— 


| 


Switch 
1x2 SPDT 
Dual 1x2 DPDT 


Fiber Leads Used 
1,2,3 
1,2,3,4,5,6 


A 
ferminal i 


2() 


+1 46>] 
Terminal 1 (+) 


Performance Characteristics: 
Insertion Loss: 1.5dB Typical * Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
* Durability: 200 mating cycles 


Fiber Digi-Key Price Each AMP = = = = = 
Description Diameter Part No. 1 10 Part No. Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
Type Circuit Interface Connector Part No. Each Part No. 
FSMA Connector (905) 125m A20126-ND 15.01 13.34 504566-1 - - 
FSMA Connector (906) 125m A20127-ND 17.03 15.14 | 504014-1 1x2 SPDT Straight Pin ST Style A20163-ND 394.80 | 99427-2 
FSMA Connector (908) 740um 7A29100-ND 15.01 13.34 | 5045662 Dual 1 x 2 DPDT Straight Pin ST Style A20164-ND 394.80 | 99982-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fiber Optic Cable Assemblies and Accessories 
Fiber Optic Cable Assemblies 


¢ Multimode * 62.5/125 Micron Fiber Size * Orange 


Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector 


Blue Blue 


oi 


= 


Black Black 
Fiber Path Schematic 


Fig. 2 — FSD-FSD Zip Style Cable Duplex Connector 


Fig. 4 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector 


Light Direction 


Eo 


Fig. 5 — SC-SC Riser Rated Cable Simplex Connector 


Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector 


fim =} 
Eo 
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ics 


oPTEK Technotogy (Nfrared Emitters and Receivers 


Fig. 1 (Panel Mount) 


— 
of Fag 
Length | Digi-Key Price Each =| AMP Length | Digi-Key Price Each | AMP Length | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig.|(meter)| Part No. 1 10 | PartNo. Fig.| (meter) | Part No. 1 10 | Part No. Fig.| (meter) | Part No. 1 10 | Part No. 
1 | A11BBC-0201D-ND* 25.18 22.38 | 503995-1 1 | A11FFP-0201D-NDt 75.94 67.50 | 504625-1 4 | 5 |At1DBC-0205D-ND* 41.18 36.60 | 504958-4 
2 | A11BBC-0202D-ND* 27.41 24.36 | 503995-2 2 | AT1FFP-0202D-NDt 79.99 71.10 | 504625-2 10 | A11DBC-0210D-ND* 49.59 44.08 | 504958-5 
3 | A11BBC-0203D-ND* 29.61 26.32 | 503995-3 2) 3 | A1tFFP-0 203D-NDt 83.99 74.66 | 504625-3 1 | A11DDC-0101C-ND*0 NEW! 17.24 15.32 | 5504970-1 
5 | A11BBC-0205D-ND* 34.02 30.24 | 503995-4 5 | AT1FFP-0205D-NDt 92.00 81.78 | 504625-4 2 | A11DDC-0102B-ND+ 18.43 16.38 | 504970-2 
, |_10_|A11BBC-0210D-ND* 45.05 40.04 | 503995-5 10 | AT1FFP-0210D-NDt 112.05 99.60 | 504625-5 5 | 3 |At1DDC-01038-ND- 19.62 17.44 | 504970-3 
1 | A11BBP-0201D-NDt 28.98 25.76 | §03994-1 1 | A11DDC-02010-ND* 40.07 35.62 | 504971-1 2 Pires a Sea eat Sey aen ete 
2 | A11BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 | 503994-2 2 | A11DDC-0202D-ND* 41.90 37.24 | 504971-2 io Reeaneitranetne MS opin oa ae:| eadaros 
3 | A11BBP-0203D-NDt 32.99 29.32 | 503994-3 3] 3 | A11DDC-0203D-ND* 43.72 38.86 | 504971-3 - : : 
5 | AT1BBP-0205D-NDt 36.97 32.86 | 503994-4 5 | A11DDC-0205D-ND* 47.36 42.10 | 504971-4 ; Aaa i a seige 
10 _| A11BBP-0210D-ND: 46.71 41.52 | 503994-5 | -ND* : y + i ; : : i 
i 10__| A11DDC-0210D-ND 56.48 50.20 | 504971-5 3 | 3) emaneersetins dee ua: |iagdors 
1 A11FFC-0201D-ND* 89.24 79.32 | 504626-1 1 A11DBC-0201D-ND* 34.25 30.44 | 504958-1 5 | A11DBC-0105B-ND* 22.01 19.56 | 504972-4 
2 3 | A11FFC-0203D-ND* 97.29 86.48 | 504626-3 4 2 | A11DBC-0202D-ND* 31.88 28.34 | 504958-2 10 | A11DBC-0110B-ND* 27.97 24.86 | 504972-5 
5 (BRUIEC O20SE ENDS 105.80 98.60 | 5046264 3__| A11DBC-0203D-ND* 37.37 _ 33.22 | 504958-3 * Ceramic + Polymer Composite 0 RoHS Compliant 


Fiber Optic Connectors 


Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 


Output Output Rise 
Current Responsivity Time - Typ. Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig (mA) Min./Typ. (ns) Part No. 1 100 250 | PartNo. 
1 25 5.3mV / 7W 3.3 365-1025-ND 14.28 11.69 10.71} OPF2416T 
2 _ 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 7.52 6.16 5.65| OPF480 
3 = 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 15.95 13.05 11.97] OPF482 
+ Connection Loss: 0.27dB Typical; single mode Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 
Digi-Ke Pricin Optical Power Output Rise Continuous 
Description Pan fae 1 10 9 50 Output Time - Typ. Forward DC | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig Min. / Typ. (ns) Current (mA) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
954 SC Series Connector 
1 -17.3uW / -13.8pW 4.0 100 365-1024-ND 13.24 10.84 9.94] OPF1414T 
SC Ceramic, 
425m Hole Diameter | AFP1011-ND 7.80 75.00 360.00 2 | 25.0dBm /29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 9.15 7.49 6.87| OPF370A 


OMRON. Optical Communication Devices 


Omron has achieved the worlds smallest size by combining Omron’s Micro Lens Array with thin film filters in a proprietary structure. This minimizes costs by reducing the number of internal parts. Omron’s optical switches (1 x 2 and 2 x 2) use a 
low power consumption with a latching function. The numbers of components are reduced using a complex prism and are able to accommodate SC type fiber optic connectors. Applications include fault response, maintenance, (OXC) Optical Cross 
Connect Circuit, (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 
Omron’s 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC connector compatible for transceiver and transponder applications. Using Omron’s proprietary Micro Lens Array structure makes these the worlds smallest and most cost effective 
Mux/Demuxs available. Use for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, G-PON and (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 


Digi-Key Price Omron 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 
12s “56 <7 Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector Z2220-ND 394.50 | P1S12B-LD-SC 
7S a — Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector 22221-ND 394.50 | P1S12B-D-SC 
oe Ie MUM Fiber Optic Switch, 2 x2 with SC Connector 72222-ND 496.50 | P1S22B-LD-SC 
Labeled 2.541 42.7 VW mirror 1 [Fiber Optic Switch, 2 x 2 with SC Connector 72223-ND 496.50 | P1S22B-D-SC 
Fiber Optic 4 Channel Demux, 1511nm Wavelength, SC Connector Z2210-ND 655.50 | P1X4A-DX1511S20-SC 
Fiber Optic 4 Channel Mux, 1511nm Wavelength, SC Connector 22211-ND 655.50 | P1X4A-MX1511S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Demux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2212-ND 1251.00 | P1X8A-DX1471S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Mux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2213-ND 1251.00 | P1X8A-MX1471S20-SC 
os 6.4 9 Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 1.5mm 22214-ND 34.50 | P1L12A-C1 
0.25 Bx Oo Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 2.5mm Z2215-ND 34.50 | P1L12A-C2 
ee) cocooo0000 C) Focusor Flat Lens Array, 1 x 12, V~L= 0.3mm, L~F=0.3mm Z2216-ND 34.50 | P1L12A-F1 
0710 Oo Focusor Flat Lens Array, 1 x 12, VCSEL~Lens= 0.2mm 22217-ND 34.50 | P1L12A-F2 
_ Right Angle Focusor Flat Lens Array, 1 x 12, V~L=0.3mm, L~F=0.5mm | Z2219-ND 51.00 | P1L12C-F1 
Right Angle Focusor Flat Lens Array, 1 x 12, F~L=0.4mm Z2218-ND 51.00 | P1L12C-F2 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


Fiber Optic Receiving and 
Transmitting Modules 


TOSHIBA Fiber Optics 


Dim. in mm 


Dim. in mm 


1. GND1 (Receiver) 8. INPUT (-) 
2. OUTPUT (+) 9. INPUT (+) is aj 
3. OUTPUT (-) 10. Enabl 
8. OUTPUT ( er Transmitters and Receivers 
5. Vect (Receiver) 12. GND3 (Transmitter) 
6. Vec2 (Receiver) 13. Case Peak | Operating 
7. Vees (Transmitter) 14. Case Vec| ViH| ViL | VoH | VoL | Wave- | Transfer Tube 
Typ. | Min.|Max.) Min. | Max.| length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) | (V) | (Vv) | (V) | (V) |(nm) Typ. |(Mbps) Max. | Part No. 10 100 | Part No. 
Transmitters 
TOTX Series ; 5 +) 5]38]13] —] —] 660 13.2 425-1896-5-ND 2.08 1.66 1.37 | GPiFM513TZ 
nied ( 5 |29)13] —| —| 660 13.2 |425-1898-NDt 1.63 1.30 1.08 | GPIFP513TK 
#9: Inout 5/21/08| —| —]| 660 13.2 /425-1101-5-ND 1.75 140 1.16 | GP1FA551TZ 
TORX Series mets #3: Inet 5) 21/08} —| —]| 660 13.2 |425-1858-ND# 173 1.38 1.14 | GP1FA512TZ 
#1: Output #4: NC 2} 3]23/08] —]| —| 660 15.5  |425-1890-5-ND¢ 155 1.24 1.03 | GP1FA313TZ 
#2: GND oS #5:NC lee =e 
#3:Voo ¥2' 1 ; 75.113 — 5 | 20/08] —| —| 660 13.2 |425-1894-5-ND¢ 1.45116 _.96 | GP1FA514TZ 
Receivers 
Supply Current +|5]—]—] 27] 05] 700 13.2 425-1895-5-ND 2.43 1.94 1.61 | PIFMS13RZ 
Voltage | Data| — Con- Input |] ; ; 5|—|—|27] 05] 700 43.2 |425-1897-NDt 1.80 1.44 1.19 | GP1FP513RK 
Min./Max. | Rate | sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 
Fig.| (Vcc) | Mb/s! (ma) | High/Low |Part No. aan eco pein 3/—|—|21] 05] 700 15.5  |425-1889-5-ND# 1.48 118  .98 | GP1FA313RZ 
5 2/3|/—]|—|21] 05] 700 15.5 |425-1891-5-ND 143 144 95 | GP1FA352RZ 
Transmurters 5|—|—| 27] 05] 700 13.2 |425-1893-5-ND# 1.88 1.50 1.24 | GP1FA513RZ 
, | 2788 | 15 8 2.1/0.9. | TOTX147FT-NDO 2.00 1.60 1.20 | TOTX147(F7) } Tray (nota tube) _# With shutter 
2.7136 | 15 15 2.1/0.9 | TOTX141L-ND# 4.95 3.96 3.08 | TOTX141L ae A : . : See 
2| 2736 | 15 15 2.1/0.9 | TOTX141PFT-NDO 270 2.416 1.68 | TOTX141P(FT) Mini-Jack for Digital Audio (electrical and optical transmission) 
2.7136 | 25 15 2470.9 |TOTX142LF-ND#O 5.00 4.00 3.38 | TOTX142L(F) : 
2713.6 | 15 8 2.1/0.9 | TOTX147L-ND# 213 1.70 1.28 | TOTX147L(FT) Peak =) Operating | Cut Tape Tans éiRes! 
1 | 4.75/5.25 | 15 8 2.0/0.8 | TOTX177L-ND# 213 1.70 1.28 | TOTX177L(F7) cml ee Fe [peeves | Suet Ss 
4.75/5.25 | 15 8 2.0/0.8. | TOTX177FT-NDO 2.00 1.60 1.20 | TOTX177(F7) sransniltiar 
4,75/5.25 | 12.8 15 2.0/0.8 | TOTX179L-ND# 3.89 3.12 2.43 | TOTX179L 
2 | 4.75/5.25 | 12.8 15 2.0/0.8 | TOTX179PFI-NDO 442 3.30 2.57] TOTX179P(FT) 3 | 27-36 660 8 425-1113-1-ND 2.42 212 1.70 | 1531.86 | GPIFD310TP 
. Receiver 
ccc 3 | 23-28 700 8 425-1114-1-ND 2.92 256 2.05] 1848.36] GP1FD210RP 
2.7136 | 15 10 2.1/0.4] TORX147FT-NDO 2413 1.70 1.28] TORX147(FT) L aaa : : : : 
2.7136 | 15 10 2.1/0.4 | TORX147LFT-ND#) NEW! 2.38 1.90 1.43 | TORX147L(FT) For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND- 
1] 2736 | 25 10 2.10.4 | TORX142LF-ND#0 5.60 4.48 3.78 | TORX142L(F) Cables 
4.75/5.25 | 15 10 3.6/.04 | TORX177FT-NDO 2413 1.70 1.28) TORX177(FT) 
4.75/5.25 | 15 10 3.6/.04. | TORX177LFT-ND#0 2.38 1.90 1.43] TORX177L(FT) L Digi-Key Price Each Sharp 
7 Fig. (meters) Part No. 1 10 100 Part No. 
Tranecelver 0.6 425-1802-ND 541 4.45 3.38 GP1C331A 
3] 3/36 | 250 [4ocTyas(R)| — | TODX2402(F)-ND 27.00 25.20 23.40 | TODX2402(F) 4 2.0 425-1803-ND 7.87 6.48 4.92 GP10332 
 Witivohuner -6-RANS Conipilant 5.0 425-1804-ND 12.68 10.43 7.92 GP1C335 


: . Fiber Optic This multi-purpose connector is 
INDUSTRIAL ~——_-Fiber Optic LEDs and Detectors Connector “er ea tm co 


FIBER Optics, INc. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance fiber optic 
LEDs and photo detectors feature: * Connector-less interface »* No optical 
design required * Simple fiber termination and connection. 


cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations 
to quickly handle the most com- 
mon requirements for joining two 


The PBT housing retains the active element and the cinch nut while optimizing 
coupling between the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. 
Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C): Operating 


Each LED and detector consists of a PBT housing, an internal active element and Storage Temperature Range (TOP,T STG): -40°C ~ 85°C. De-rated above fibers. 
such as an LED or photodetector, and a cinch nut to hold the fiber in place. 25°C: 1.33mW/°C. FB139-ND ................ $15.00 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typ. Photo- Typ. Output Digi-Key Price | IFO 
Description Voltage Vp Prog Ta=25°C DC IE trtft sensitivity PEAK Power Coupled* Part No. Each | Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 100mW 50mA 1.0/1.0 ps 950nm 100W FB118-ND 3.48 | IF-EQIA 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300W FB134-ND 5.25 IF-E91D 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 ps 430nm 25W FB125-ND 14.38 | IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 ps 470nm 75yW FB126-ND 14.38 | IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75yW FB127-ND 10.63 IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm <50W FB128-ND 4.88 | IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 ps 660nm <100nW FB129-ND 6.50 IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100nW FB135-ND 14.00 | IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA _- 650nm -1.5W FB136-ND 37.50 | IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo-— Power Dissipa— Digi-Key Price IFO 
Description Time tr, tf t CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each Part No. 
Active Photodiode 5/5 ns 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- Digi-Key Price IFO 
Description trtf t Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t=1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No 
Active Phototransister 20/20 ys 30.0V 5.0V 50mA 100mA 870nm FB121-ND 3.65 IF-D92 
Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND 5.65 IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage@ Output Propagation Max. Photo— Power Dissipa- Digi-Key Price IFO 
Description trtf Voltages VS Lead delay time tP sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each Part No 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V - Bus 800nm 100mW FB123-ND 6.55 IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 ps 18.0V 35.0V Bus 800nm 100mW FB124-ND 6.55 IF-D950C 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 ps 7.0V _ 12ns 800nm 100mW FB133-ND 18.75 IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 IF-D98 
Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Dia. Digi-Key Price (Meter) Dia. Digi-Key Price (Meter) 
(mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 (mm)| Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 
$H4001 Super Eska Fiber SH4002 Super Eska Fiber 
1x1 Optic Cable, 2.2 mm Dia. Jacket FB140-X-ND 1.99 1855 43.06 83.48 159.00 331.25 596.25 1x2 Optic Cable, 2.2 mm Dia. Jacket FB141-X-ND 3.90 36.40 84.50 163.80 312.00 650.00 1080.00 


* Into plastic fiber (1mm core dia.). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10 cm polished fiber, IF = 10mA. t+ Rise time and fall times-measured from the 10% to 90% to 10% points respectively. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Weidmiiller Terminal Blocks 


Fig. 1 LM 3.5/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin Length: 4.5mm 


Fig. 4 LM 5.00/90 


Specifications: 
© Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG « Pin Length: 3.5mm 


Fig. 7 LP 5.00/135 


Fig. 2 LM 3.5/135 
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Specifications: 
¢ Screw Clamp * UL: 300V @ 10A © 14AWG « Pin Length: 4.5mm 


Fig. 5 LM 5.00/135 
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Specifications: 
© Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG « Pin Length: 3.5mm 


Fig. 8 LP 2N/5.00 


Dimensions in mm 


Fig. 3 LM2N 3.5/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin Length: 4.5mm 


Fig. 6 LP 5.00/90 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A © 12AWG « Pin Length: 4.5mm 


Fig. 9 LPP 5.00/90 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG » Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG * Pin Length: 4.5mm » Test Point 


Specifications: 
© Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin Length: 4.5mm 


Fig. 10 LM 5.08/90 Fig. 11 LM 5.08/135 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A © 12AWG «Pin Length: 3.5mm 


Fig. 13 LM2N 5.08/90 Fig. 14 LM3R 5.08/90 


Specifications: Specifications: Specifications: 
© Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG « Pin Length: 3.5mm Screw Clamp * UL: 300V @ 10A *12AWG * Pin Length: 3.5mm * Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG » Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig./ Poles) Color Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 ~=100 |Part No. 
3.5mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 7| 2 | Black | 281-1880-ND 90.81.72 | 1697180000 15 281-1575-ND 8.78 7.90 7.02 1769960000 
2 281-1400-ND 80.72 64 11699670000 3 ae a 2 i eet 18 281-1576-ND 10.53 9.48 8.43 |1769970000 
3 281-1401-ND 1.20 1.08  .96 |1699680000 “1456-1 . : . 14| 24 | Black | 281-1577-ND 14.03 12.63 11.22 |1769990000 
4 281-1402-ND 1.68. 1.52. 1.35 996770 3 | f lorance MECCA cog cep 70 | 76p55 70000 30 | | 28i-t87eND 17.54 1579 1403 {1770010000 
1 | 6 | Black | 281-1403-ND 251 2.26 2.01 |996772 40 O° erecta 539 485 431 |1596480000 36 281-1579-ND 21.05 18.95 16.84 |1770030000 
8 281-1404-ND 3.33 3.00 2.67 |996774 : : : 
40 SEV NS Gag aes aes loners 12 281-1460-ND 6.45 5.81 5.16 [1632710000 | | 4.) 2 | ping, | 281-1870-ND 86 77 69 ]1696040000 
12 281-1406-ND 501 451 401 (996778 9} 2 | Black | 201-1878-ND 1.25 143 1.00 |1697740000 3 281-1871-ND 1.26 1.14 1.01 [1696050000 
: : : 3 281-1879-ND 1.83 1.65 1.47 |1697150000 2 281-1872-ND 4.25 143 1.00 11697120000 
2 281-1407-ND 95.86 76 [1715010000 = a 5 16 Black : : / 
3 281-1408-ND 141 1.27 1.43 |1715050000 5 5.8mm Fin Spacing PER Terminal Blocks al 3 281-1873-ND 1.83 1.65 1.47 [1697130000 
4 281-1409-ND 1.88 1.69 1.50 |999568 71435. ‘ : : 1874- 
| 6 | pack MERERTONMM 279 259 294 |gg0s70 3 281-1436-ND 98 88 78 |1716030000| |17| 2 | Black | 281-1874-ND == 90 8172 |1676740000 
ac . ; : 4 981-1437-ND 129 117 104 | 999392 3 281-1875-ND 1.37 1.23 1.10 [1676750000 
4 Seen o aon ey es 10| 6 | Black | 281-1438-ND 1.94 1.75 1.55 |999394 4 281-1461-ND 246 1.95 1.73 [1635150000 
12 281-1413-ND 5.61 5.05 4.49 |999576 8 281-1439-ND 2.58 2.33 2.07 |999396 6 281-1462-ND 3.24 2.92 2.60 |1625550000 
' : ; 10 281-1440-ND 3.21 2.89 2.57 /999398 18| 8 |Orange| 281-1463-ND 4.29 3.87 3.44 |1596470000 
4 281-1670-ND 2.51 2.26 2.01 |1720000000 12 281-1441-ND 3.86 3.47 3.09 |999400 10 Benen 4. das 4.5) |deoes00000 
: Ete sha asa 402 [17200m0000 Sela END aft. sek, iat ie teoeono8 12 281-1465-ND 6455.81 _5.16 |1632560000 
“1672- 5. 93 4.02 |17; 3 281-1443-ND 1.05 95 84 |1716070000 : : : 
3| 19 | plac, | 281-1673-ND 6.27 5.65 5.02 |1720030000 4 281-1444-ND 141 1.27 1413 |999434 i9| 1 | Black | 281-1735-ND 4.35 3.92 3.48 [1755190000 
12 281-1674-ND 752 6.77 6.02 |1720040000 | | 11} 6 | Black | 281-1445-ND 210 1.89 1.68 |999436 2 281-1882-ND 38.34.30 11760510000 
16 281-1675-ND 10.04 9.04 8.03 |1720060000 8 281-1446-ND 281 253 225 |999438 20) 3 | Black | oe41983-ND Be “lene cae lisegesonne 
20 281-1676-ND 12.54 11.29 10.04 |1720080000 10 281-1447-ND 3.50 3.15 2.80 |999440 : - - 
24 281-1677-ND 15.06 13.56 12.05 |1720100000 12 281-1448-ND 420 3.78 3.36 |999442 2 281-1678-ND 81.73.65 |1721640000 
5.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 2 281-1449-ND 71.64 57 [1716040000 : iat ee bp A pee 
4144 3 281-1450-ND 1.05 95 .84|1716050000 -1680- F f E 
: Pea Ss oe en 4 281-1451-ND 141 1.27 1.13 |999476 ol © |e 281-1681-ND 1.88 1.69 1.50 |1721670000 
i R : VOM lack 
i BCD 429 447 ipa |aogaa0 12| 6 | Black | 281-1452-ND 210 1.89 1.68 |999478 6 281-1682-ND 246 1.95 1.73 |1721680000 
4) 6 | Black | 281-1417-ND 194 1.75 1.55 |999332 . Poem oo, 253 2.25 so0%e) 8 281-1683-ND 2.79 252 2.24 |1721700000 
8 281-1418-ND 2.58 2.33 2.07 |999334 ? SSE) 150. 7a sae: aondeA 10 281-1684-ND 3.53 3.18 2.82 1721720000 
10 281-1419-ND 3.21 2.89 2.57 |999336 ri CREAN 5001.80 760 11785080000 12 281-1685-ND 4.20 3.78 3.36 [1721740000 
12 281-1420-ND 3.86 3.47 3.09 |999338 ; : : 
6 281-1565-ND 3.00 270 2.40 |1769090000 2 281-1686-ND 81.73.65 |1734220000 
: epee i ie ar teaescen 8 281-1566-ND 3.99 3.60 3.20 |1769100000| || 6 | gi. | 281-1690-ND 246 1.95 1.73 |1734260000 
“1422-1 ‘ 5. 10 281-1567-ND 5.00 4.50 4.00 |1769110000 10 281-1692-ND 3.53 3.18 2.82 |1734300000 
4 281-1423-ND 1.41 1.27 1.13 /999351 18) 42 | Black | p81-4568-ND 5.97 5.38 4.78 |1769120000 5 Beem 459 378 336 \1734390000 
5 6 Black | 281-1424-ND 2.10 1.89 1.68 |999353 16 281-1569-ND 8.00 7.20 6.40 |1769140000 - - + 
8 281-1425-ND 2.81 2.53 2.25 |999355 20 281-1570-ND 9.99 9.00 8.00 | 1769160000 3 Poco ND) 1.14 1.03 92 11722410000 
10 281-1426-ND 3.50 3.15 2.80 |999357 24 281-1571-ND 11.97 10.78 9.58 |1769180000 | | 93] 4 | Black | 281-1696-ND 1.52 1.37 1.22 |1722420000 
12 281-1427-ND 4.20 3.78 3.36 | 999359 6 281-1572-ND 3.53 3.18 2.82 |1769930000 5 281-1697-ND 1.88 1.69 1.50 |1722430000 
6 | 2 | Black | 281-1876-ND ‘86.77 ~—~.69 |1696060000| | 14] 9 | Black | 281-1573-ND 5.27 4.74 4.22 |1769940000 6 281-1698-ND 246 1.95 1.73 [1722440000 
3 | 780K | 981-1877-ND 1.26 1.14 1.01 |1696070000 12 281-1574-ND 7.02 6.32 5.62 |1769950000 (Conte) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 16 LPP 5.08/90 


Specifications: 


* Screw Clamp * UL: 300V @15A * 12AWG ° Pin Length: 4.5mm « Test Point 


Fig. 18 LP 2N/5.08 
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Specifications: 
¢ Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin Length: 4.1mm 


12.27 
FH (n-1) 
x 5.08 
25.6 Lt hi 
mu 


jo 24.5 


Z Lote 
Specifications: 
Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
¢ Screw Clamp * UL: 600V @ 85A * 4AWG » Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 


* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
Screw Clamp * UL: 300V @15A © 12AWG «Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin Length: 4.5mm 


Fig. 25 LM3RZF 5.08/135 
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Specifications: 
«Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 600V @ 85A * 4AWG © Pin Length: 4.5mm 


Fig. 31 SL 3.5/90/.G 
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Specifications: 
Leaf Spring Screw Clamp * UL: 300V @ 16A * 14AWG ® Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
Tension Clamp * UL: 300V @ 10A © 14AWG » Pin Length: 4.5mm 


4.5 


Specifications: 29.7! 
* Screw Clamp * UL: 600V @ 85A * 4AWG «Pin Length: 4.5mm 


Fig. 29 SL 3.5/180/..G 


Specifications: 
© UL: 300V @ 10A ¢ Pin Length: 4.5mm 


Fig. 32 SL 3.5/90/..F 


Specifications: Specifications: Specifications: 
© UL: 300V @ 10A * Pin Length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A ¢ Pin Length: 4.5mm © UL: 300V @10A « Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles| Color Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| Poles | Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color Part No. 1 10 100 | Part No. 
23| 12 | Black | 281-1701-ND 4.20 3.78 3.36 | 1722500000 8 281-1157-ND 2.66 2.39 2.13 ]1614270000 10 281-1936-ND 288 2.60 2.31 |1793300000 
4 981-1582-ND 2.45. 2.21 1.96 11764810000 10 281-1158-ND 3.32 2.99 2.66 |1616210000] | 35] 12 | Green | 281-1937-ND 3.39 3.06 2.72 |1793310000 
6 281-1583-ND 384 346 308 11764820000 | | 30| 12 | Black | 281-1159-ND 3.96 3.57 3.17 |1616230000 16 281-1938-ND 459 4.14 3.68 |1793320000 
; ‘ ; 16 281-1160-ND 5.28 4.76 4.23 |1616270000 2 281-1939-ND 68 61 54 11793420000 
8 281-1584-ND 4.89 4.41 3.92 |1764830000 : : , 
24 281-1161-ND 7.92 7.13 6.34 |1618980000 3 281-1940-ND 4.01 91 81 11793430000 
o4| 19 |g 281-1585-ND 6.11 5.50 4.89 | 1764840000 : ‘ : 
range 2 281-1117-ND 57 52.46 [1614160000 4 281-1941-ND 1.34 1.21 1.07 |1793440000 
12 281-1586-ND 7.34 6.61 5.87 | 1764850000 
16 981-1587-ND 980 9.82 7.84 |1764870000 3 281-1118-ND 86.77 ~— 69 |1615420000 5 281-1942-ND 1.67 150 1.34 |1793450000 
7 RAMS ANAM 4991 1099 977-1175a020000 4 281-1119-ND 117 1.06 94 |1615430000 | | 36) 6 | Green | 281-1943-ND 2.00 1.80 1.60 |1793460000 
~1580- . 99 9.77 1175) 6 281-1120-ND 1.73 1.56 1.38 1615440000 8 281-1944-ND 2.66 2.39 2.13 |1793470000 
24 281-1588-ND 14.66 13.19 11.73 |1764900000 | | 31] g | Black | 281-1121-ND 2.31 2.08 1.85 |1614180000 10 981-1945-ND 332 299 266 |1793480000 
6 281-1589-ND 3.98 3.58 3.18 |1764910000 10 281-1122-ND 2.88 2.60 2.31 |1615470000 12 981-1946-ND 3.96 3.57 3.17 |1793490000 
9 281-1590-ND 5.51 4.96 4.41 |1764920000 1 Se eNO rs ane Ae ear 16 281-1947-ND 5.28 4.76 4.23 |1793500000 
12 281-1591-ND 7.34 6.61 5.87 | 1764930000 -1124- : : d i i = i 
15 281-1592-ND 734 661 587 |1764940000 24 281-1125-ND 6.89 6.20 5.51 |1618050000 2-00mm Pitch Omnimats.< PCR: Fin Headers 
25 Orange ae 2 281-1234-ND 49.44.38 11626620000 
18 281-1593-ND 11.00 9.90 8.80 | 1764950000 2 281-1126-ND 68 © 61 54 /1615530000 3 281-1235-ND ‘79 65 56 11626630000 
24 281-1594-ND 14.66 13.19 11.73 |1764960000 : Sepa’ io Ft sae Peeters 4 281-1236-ND ‘95 86 74 11596130000 
36 281-1595-ND 21.98 19.78 17.58 |1764990000 32| 6 | Black 981-1129-ND 200 180 160 |1615570000 6 281-1237-ND 1.38 1.24 1.07 |1626650000 
48 281-1581-ND 29.33 26.40 23.46 | 1758050000 A Shen 266 239 213 [1614200000 | | 37) 8 | Black | 281-1238-ND 1.89 1.69 1.46 |1596140000 
15.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 40 281-1131-ND 3.32 299 266 |1615600000 10 iF eD 2.30 2.07 1.78 | 1626680000 
2 281-1509-ND 882 7.94 7.06 [1783670000 12 281-1132-ND 3.96 3.57 3.17 |1615620000 i REN 3c cee on \\oonaoete 
26| 3 | Grey | 281-1600-ND 13.22 11.90 10.58 1783680000 3.81mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers : : : 
5 BCG 9904 1984 17.63 [120840000 24 281-1242-ND 5.49 4.92 4.23 |1626810000 
5 5 A 2 281-1948-ND 57 52-46 |1793610000 2 281-1216-ND 49 44 38 11626210000 
27| 1 | Grey | 281-1603-ND 5.03 4.53 4.02 [1783700000 3 281-1949-ND 86 77 69 |1793620000 aaa ; ’ : 
i sbaentNn faz: “alge. con |t7saeaq000 3 281-1217-ND 72 65 56 |1626220000 
2 281-1604-ND 8.96 8.06 7.17 |1783710000 2 3 7 4 281-1218-ND 96 87.75 1596150000 
3 281-1605-ND 13.37 12.03 10.70 |1783720000 5 281-1951-ND 1.44 1.30 1.16 |1793640000 6 281-1219-ND 138 1.24 1.07 |1626240000 
oa) 4 | Grey | 28t-1606-ND 17.78 16.00 14.22 |1783730000] [33] 6 | Green | 281-1952-ND 173 1:56 1.38 /1793650000 | | 38) g | Black | pe1-1900-ND 1.84 1.66. 1.43 | 1626250000 
5 Y | 281-1607-ND 22.19 19.97 17.75 |1806470000 6 SAEED pag 5 ay. 29.41! 4794670000 10 281-1221-ND 2.35 211 1.81 |1596170000 
6 281-1608-ND 26.58 23.93 21.27 |1783740000 12 981-1955-ND 345 341 276 \1793680000 12 281-1222-ND 281 252 2.17 |1603320000 
8 281-1609-ND 35.40 31.86 28.32 |1783750000 16 281-1956-ND 459 414 368 |1793690000 16 2SIaIe2SiNB 3.76 3.37 2.90 |1603330000 
3.5mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 2 281-1957-ND 68 61 54 11793790000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 
2 281-1144-ND 5752-46 ] 1614240000 3 281-1958-ND 1.01.91 81 {1793800000 2 281-1297-ND 49 44.38 1524110000 
3 281-1145-ND 86 .77 69 |1616020000 4 281-1959-ND 1.34 1.21 1.07 |1793810000 : Soeaetn ff = i Te atoony 
4 281-1146-ND 117 1.06 94 | 1616030000 5 281-1960-ND 1.64 1.48 1.31 |1793820000 -1299- ‘ i : 
6 281-1147-ND 173 156 1.38 {1616050000 | |34| 6 | Green | 281-1961-ND 2.00 1.80 1.60 |1793830000 | | 39| © | giac, | 281-1300-ND 1.43 1.28 1.10 |1524510000 
29} 8 | Black | 281-1148-ND 231 2.08 1.85 | 1614250000 8 281-1962-ND 2.66239 2.13 |1793840000 y poleoateam §6180 1.69 1.46 |1524710000 
10 981-1149-ND 288 260 231 |1616080000 10 281-1963-ND 3.32 2.99 2.66 |1793850000 10 281-1302-ND 2.35 2.11 1.81 |1524910000 
12 281-1150-ND 345 341 276 1616100000 12 281-1964-ND 3.96 3.57 3.17 |1793860000 12 281-1303-ND 2.81 2.52 2.17 |1525110000 
16 281-1151-ND 459 ren 368 1614260000 16 281-1965-ND 5.28 4.76 4.23 |1793870000 16 281-1304-ND 3.76 3.37 2.90 |1525510000 
24 981-1152-ND 689 620 5.51 |1618680000 2 281-1930-ND ‘57 «52-46 |1793240000 4 281-1893-ND 1.82 1.64 1.46 [1726970000 
: - 3 281-1931-ND ‘86 77-69 |1793250000 6 281-1894-ND 273 246 2.19 |1726980000 
2 281-1153-ND 68 61 ~— 54 | 1616140000 | 4 |¢ 281-1932-ND 147 1.06 94 |1793260000 | | 49] 8 | plac, | 281-1895-ND 3.63 3.27 2.91 |1726990000 
30] 3 | Black | 281-1154-ND 1.01 91 81 | 1616150000 5 | en | 981-1933-ND 144 1.30 1.16 |1793270000 10 281-1896-ND 455 410 3.64 |1727000000 
4 281-1155-ND 134 1.21 1.07 | 1616160000 6 281-1934-ND 1.73 156 1.38 |1793280000 12 281-1897-ND 5.45 4.91 4.36 |1727010000 
6 281-1156-ND 2.00 1.80 1.60 |1616180000 8 281-1935-ND 2.31 2.08 1.85 |1793290000 16 281-1898-ND 7.25 6.53 5.80 |1727030000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiilier X Terminal Blocks (Cont.) 


Fig. 33 SL 3.81/180G 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A « Pin Length: 3.5mm. 


Fig. 39 SL 5.08/180/..B 


Specifications: 


© UL: 300V @ 15A « Pin Length: 4.5mm 


Fig. 42 SLD 5.08V/90B 
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Specifications: "22. 


* UL: 300V @ 15A » Pin Length: 4.5m: 


* 


Specifications: 
© UL: 150V @ 5A * Pin Length: 3.5mm 


F(ni2-t) 


[4x 3.5 


Fig. 34 SL 3.81/180F 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A » Pin Length: 3.5mm 


Fig. 37 SL 5.00/180/..B 


Specifications: 
© UL: 300V @ 15A « Pin Length: 4.5mm 


Fig. 40 SLD 5.08V/180B 


Specifications: 
© UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 


Solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
© UL: 150V @ 5A * Pin Length: 3.5mm. 


4.62 -| 
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Fig. 35 SL3.81/90G 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 38 SL 5.00/90/..B 


Specifications: 
© UL: 300V @ 15A ¢ Pin Length: 4.5mm 


Fig. 41 SL 5.08/90 


Specifications: 
© UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 44 BLL 5.08/90 


Specifications: 


© Solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
© UL: 150V @ 5A « Pin Length: 3.5mm. 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


Specifications: Specifications: Specifications: 
© UL: 150V @ 5A © UL: 150V @ 5A « Pin Length: 3.5mm © UL: 150V @ 5A « Pin Length: 3.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 10 100 | PartNo. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 +100 | Part No. 
24 281-1899-ND 10.88 9.79 8.70 |1727070000 16 281-1832-ND 473 4.26 3.78 [1729320000 16 281-1853-ND 14.60 13.14 11.68 | 1727690000 
40) 32 | Black | 281-1900-ND 14.52 13.07 11.62 /1727110000) | 45| 20 | Black | 281-1833-ND 5.91 5.32 4.73 |1729340000 | | 51] 20 | Black | 281-1854-ND 18.21 16.39 14.57 | 1727710000 
48 281-1901-ND 21.77 19.59 17.42 | 1727190000 24 281-1834-ND 7.08 6.38 5.67 | 1729360000 24 281-1855-ND__—21.84_ 19.66 17.48 | 1747940000 
2 281-1279-ND 49° .44_~—«.38 | 1514910000 6 281-1835-ND 1.77 1.60 1.42 [1728950000 6 281-1856-ND 576 5.19 4.61 | 1748170000 
3 281-1280-ND 72 65 — .56 | 1515010000 8 281-1836-ND 2.37 2.14 1.90 | 1728960000 8 281-1857-ND 7.80 7.02 6.24 | 1748180000 
4 281-1281-ND 96 87  .75 |1515110000 10 281-1837-ND 2.97 2.68 2.38 | 1728970000 10 281-1858-ND 974 877 7.79 | 1748190000 
at| © | Black | 281-1282-ND 143 128 1.10)1515310000) |46| 12 | Black | 281-1838-ND 356 320 285 \1728080000 | | 52] 12 | Black | 281-1859-ND 11.70 10.53 9.36 | 1748200000 
8 281-1283-ND 1.89 1.69 1.46 | 1515510000 16 281-1839-ND 473 426 378 |1729000000 16 281-1860-ND 15.60 14.04 12.48 | 1748220000 
10 281-1284-ND 235 211 1.81 [1515710000 20 281-1840-ND 591 §32 473 |1729020000 20 281-1861-ND 19.47 17.53 15.58 | 1748240000 
12 281-1285-ND 281 252 2171515910000 24 281-1841-ND 708 638 567 |1729040000 24 281-1862-ND _—-23.40_21.06 18.72 | 1748260000 
16 281-1286-ND 3.76 3.37 2.90 | 1516310000 a 6 281-1863-ND 7.04 6.34 5.63 | 1748490000 
a 281-1884-ND 1.82 1.64 1.46 | 1726510000 : Pee fe) 08 1.85 /i7295e0000 8 281-1864-ND 9.02. 8127.22 | 1748500000 
8 281-1843-ND 2.90 2.61 2.32 |1729600000 10 GRMSeIOM io98 989 879 [1748510000 
6 281-1885-ND 273 246 2.19 |1726520000 4844-1 -1865- . . .79 | 17485 
19 281-1844-ND 3.50 3.15 2.80] 1729610000 | / 53) 49 | Black | 281-1866-ND 12.99 11.70 10.40 |1748520000 
8 281-1886-ND 3.63 3.27 2.91 |1726530000 | 47] 42 | Black | 281-1845-ND 4.07 3.66 3.26 | 1729620000 oy de97) 4a! 
10 281-1887-ND 455 410 3.64 |1726540000 i ij 16 281-1867-ND 16.97 15.27 13.58 | 1748540000 
42| 12 | Black | 281-1888-ND 5.45 4.91 4.36 | 1726550000 i aan va 1c aid eeseerong 20 281-1866-ND 20.96 18.86. 16.77 | 1748560000 
16 281-1889-ND 725 653 580 |1726570000 - SERA aot. coe! etn Li soaeenOnd 24 281-1869-ND___24.95 22.46 19.96 |1748580000 
24 281-1890-ND 10.88 9.79 8.70 | 1726610000 ; ORTETaO TEND Tae cen aoe pest OnNO 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
32 281-1891-ND 14.52. 13.07 11.62 | 1726650000 3 pa banstnn pay toad i 00 | 1798590000 2 281-1054-ND 1.70 153 1.36 | 1615670000 
48 281-1892-ND 21.77 19.59 17.42 | 1726730000 : ; : 3 281-1055-ND 252 2.27 2.02 | 1615680000 
. : 10 281-1809-ND 2.97 268 2.38 | 1728330000 4 981-1056-ND 336 303 269 |1615690000 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers 43| 12 | Black | 281-1810-ND 3.56 3.20 2.85 |1728340000 ; mie 
: ; : 6 281-1057-ND 5.07 4.57 4.06 | 1610180000 
G Sora ND aoe ee prgeaney 16 281-1811-ND 4.73 4.26 3.78 |1728360000 | | 54} 8 | Black | 281-1058-ND 6.75 6.08 5.40 | 1615700000 
3 281-1746-ND 1.94 1.75 1.55 | 1646260000 20 281-1812-ND 5.91 5.32 4.73 |1728380000 40 281-1059-ND 343 759 675 |1610200000 
SONG a aa ae Teiecannoy 24 281-1813-ND 7.08 6.38 5.67 |1728400000 12 281-1060-ND 1011 940 809 11615730000 
43| a | Black Sean 45 aa 440 [1646310000 6 281-1814-ND 1.77 1.60 1.42 [1727990000 16 281-1061-ND 13.47. 12.13 10.78 | 1615770000 
10 981-1750-ND 639 576 512 |1646330000 8 281-1815-ND 2.37 214 1.90 |1728000000 24 281-1062-ND __—-20.18_ 18.16 16.14 | 1620440000 
42 281-1751-ND 767 6.90 614 1646350000 10 281-1816-ND 2.97 2.68 2.38 | 1728010000 2 281-1063-ND 1.77. 1.60 1.42 |1615780000 
16 081-1752ND 1023 9.21 819 |1649170000/ |49| 12 | Black | 281-1817-ND 3.56 3.20 2.85 | 1728020000 3 281-1064-ND 266 2.39 2.13 | 1615790000 
24 581-1753-ND 1532 13.79 1226 |1649250000 16 281-1818-ND 473 4.26 3.78 | 1728040000 4 281-1065-ND 3.54 3.19 2.84 | 1615800000 
5 Be TTEGIND 799 4477-104: [1ed4e030000 20 281-1819-ND 5.91 5.32 4.73 |1728060000 6 281-1066-ND 5.33 4.80 4.26 | 1615820000 
; ; : 24 281-1820-ND 7.08 6.38 5.67 [1728080000 | | 55] 8 | Black | 281-1067-ND 7.20 6.48 5.76 | 1615840000 
3 281-1737-ND 1.94 1.75 1.55 |1646040000 10 SAND 900.19. 7.02 4e1ea60000 
4 281-1738-ND 257 2.31 2.06 |1646050000 6 281-1821-ND 2.31 2.08 1.85 | 1728630000 4 aes 
: |__| airmen Sap Ser Stolteworomo| | | 9 | | aptsazean 250 201 2sa/imzanomo| | | | | ZION a 874 Bee ees 
44) 8 | Black | 281-1740-ND 512 4.61 4.10 |1646090000 10 281-1823-ND 3.50 3.15 2.80 | 1728650000 yi 981-1071-ND 2162 19.46 17.30 |1620910000 
10 81-1741-ND 639 576 51211646110000| |50| 12 | Black | 281-1824-ND 4.07 3.66 3.26 | 1728660000 : : : 
12 281-1742-ND 7.67 6.90 6.14 |1646130000 16 281-1825-ND 5.25 4.73 4.20 | 1728680000 ; pea Pe ye a5 ieoeeeoe 
16 281-1743-ND 10.23 9.21 8.19 |1648810000 20 281-1826-ND 6.42 5.78 5.14 1728700000 4 SAD ae 310.384 betas 
24 281-1744-ND 15.32 13.79 12.26 |1648890000 24 281-1827-ND 7.62 6.86 6.10 | 1728720000 : y . 
_ - 6 281-1021-ND 531 4.78 4.25 | 1638820000 
3.5mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers 320mm: Minimate Double Density = Socket: Blocks 56] 8 | Black | 281-1022-ND 7.07 6.36 5.66 | 1638840000 
6 281-1828-ND 177 1.60 1.42 11729270000 6 281-1849-ND 5.49 4.95 4.40 | 1727640000 10 281-1023-ND 8.84 7.96 7.07 | 1638860000 
45} & | plack | 281-1829-ND 237 244 1.90 |1729280000| | 51| 8 | ping, | 281-1850-ND 7.31 6.58 5.85 | 1727650000 12 581-1024-ND 1061 9.55 8.49 | 1638880000 
10 281-1830-ND 2.97 2.68 2.38 | 1729290000 10 281-1851-ND 912 8.21 7.30 | 1727660000 16 281-1025-ND 14.13. 12.72 11.31 | 1638920000 
12 281-1831-ND 3.56 3.20 2.85 | 1729300000 12 281-1852-ND 10.92 9.83 8.74 | 1727670000 24 281-1026-ND 21.20 19.08 16.96 | 1639000000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (Cont) 


Fig. 52 B2L 3.5F 


Specifications: 
Tension Clamp * UL: 150V @ 5A * 16AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


Specifications: 
* IDC connection * UL: 300V @ 7A » 20AWG 


Specifications: * Field device connector » Push-in Spring connection 


© UL: 50V @ 5A * 16AWG ° Offset Flanges 


Specifications: 
Tension Clamp * UL: 150V @ 5A * 16AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


Specifications: 


¢ Push-In Spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG 


Specifications: * Field device connector » Push-in Spring connection 


* UL: 24V @5A © 16AWG * Integrated LEDs 


Specifications: * Field device connector * Push-in Spring connection 
© UL: 24V @ 5A © 16AWG * Offset Flanges « Integrated LEDs 


Specifications: * Field device connector * Push-in Spring connection 
* UL: 50V @ 5A © 16AWG » Offset Flanges 


Fig. 53 B2L 3.5LH 
re 


Specifications: 
«Tension Clamp * UL: 150V @ 5A * 16AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


Specifications: 


Specifications: * Field device connector * Push-in Sprit 
* UL: 50V @ 5A * 16AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


Specifications: 


* IDC connection * UL: 300V @ 7A * 20AWG 


6.3 


[+f 


¢Push-In Spring connection * UL: 24V @ 5A * 16AWG * Integrated LEDs 


k— 26.9 —| 
ing connection 


Specifications: * Field device connector * Push-in Spring connection 


© UL: 24V @ 5A * 16AWG » Offset Flanges * Integrated LEDs 


—1.6.6.1 
Specifications: ee Specifications: Specifications: Specifications: 
Clamping Yoke * UL 300V @ 8A * 16AWG * Clamping Yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG * Clamping Yoke * UL 300V @ 8A * 16AWG * Clamping Yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. al 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
2 281-1036-ND 1.77 1.60 1.42 }1639700000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 2 281-1993-ND 1.86 1.68 1.49 |1799170000 
3 281-1037-ND 2.66 2.39 2.13 )1639710000 2 281-1912-ND 1.67. 1.50 1.34 | 1792860000] 3 281-1994-ND 279 2.52 2.24 |1799180000 
{| | Boge at oo aeteae) |e] | gta ce es yore | || | eee tt Ee 
3 Hf 5 . 5 4 281-1914-ND 3.30 2.97 2.64 | 1792880000} e y a : 
57| 8 | Black | 281-1040-ND 7.07 6.36 5.66 |1639760000 5 281-1915-ND 413 3.72 3.30 |1792890000/ |73| 6 | Green} 281-1997-ND 5.57 5.01 4.46 |1799210000 
10 281-1041-ND 8.84 7.96 7.07 |1639780000] | 68] 6 | Green| 281-1916-ND 497 4.47 3.98 | 1792900000] 8 281-1998-ND 741 6.67 5.93 ]1799220000 
12 281-1042-ND 10.61 9.55 8.49 |1639800000 8 281-1917-ND 6.62 5.96 5.30 |1792910000) 1 Sa sae fae ie veeeaeand 
16 281-1043-ND 14.13 12.72 11.31 }1639840000 10 981-1918-ND 8.28 7.46 6.63 |1792920000) 16 BeeOU END nee faa tH a8 Macpenoan 
24 281-1044-ND 21.20 19.08 16.96 |1639920000 42 981-1919-ND 9.92 8.93 7.94 |1792930000) : Ey 2 - J 
2 281-1702-ND 2.01 1.81 1.61 [1770940000 16 281-1920-ND 13.22 11.90 10.58 | 1792940000] : 590mm Omnimate ~ Socket Blocks — 
3 281-1703-ND 3.00 2.70 2.40 |1770950000 2 281-1921-ND 1.74 1.57. 1.40 |1793040000] S 4 P 15 5 
4 281-1704-ND 4.01 3.61 3.21 |1770960000 3 281-1922-ND 261 235 2.09 |1793050000 3 281-1181-ND 1.90 1.71 1.47 |1625620000 
6 | pack | 281-1705-ND 6.02 542 4.82 |1770980000 4 981-1923-ND 347 312 278 |1793060000! 4 281-1182-ND 251 2.25 1.94 |1596080000 
8 281-1706-ND 8.01 7.21 641 |1771000000 5 281-1924-ND 4.44 4.00 3.56 1793070000) | _4 a er Se at mre oy Aeeeeepope 
10 281-1707-ND 10.01 9.01 8.01 /1771020000) | 69] 6 | Green} 281-1925-ND 6.22 4.70 4.18 |1793080000) | 74) 8 | Black | oe ee D Be gig aian | {eeeipo0o0 
58} 12 281-1708-ND 12.02 10.82 9.62 |1771040000 8 981-1926-ND 7.07 6.36 5.66 | 1793090000) 1 Set eaNG gaa. .49) 6:99’ |1aND960000 
16 281-1709-ND 16.01 14.41 12.81 |1771080000 10 281-1927-ND 8.85 7.97 7.08 |1793100000) 18 Been ‘aioe’ O91; “853° 1e0an00000 
2 281-1718-ND» 210 1.89 1.68 |1770670000 12 281-1928-ND 10.61 9.55 8.49 | 1793110000} 24 281-1188-ND 4655 1483 1276 |1611470000 
3 281-1719-ND» 3.15 2.84 2.52 |1770680000 16 281-1929-ND 14.15 12.74 11.32 | 1793120000} 7 781-1189-ND TAT 127 109 1636890000 
4 | Black | 281-1720-ND* 4.22 3.80 3.38 |1770690000 2 281-1966-ND 1.74. 1.57 1.40 [1798680000] 3 981-1190-ND 217 195 1.68 |1636900000 
6 281-1721-ND» 6.30 5.67 5.04 |1770710000 3 281-1967-ND 2.61 2.35 2.09 | 1798690000} 4 981-1191-ND 2a8 258 2.22 11636910000 
8 281-1722-ND* 8.40 7.56 6.72 |1770730000 4 281-1968-ND 3.47 342 2.78 | 1798710000} 6 981-1192-ND 420 377 325 |1636930000 
2 281-1710-ND 216 1.95 1.73 |1771090000 5 281-1969-ND 4.34 3.91 3.47 |1798720000| 75 8 Black 981-1193-ND 563 5.05 4.35 |1636950000 
3 281-1711-ND 3.24 2.92 2.60 |1771100000 70 | 6 | Green| 281-1970-ND 5.21 4.69 4.17 | 1798730000} 10 281-1194-ND 700 6.27 5.40 |1636970000 
4 281-1712-ND 4.28 3.85 3.42 |1771110000 8 281-1971-ND 6.93 6.24 5.55 | 1798740000 12 2B1-1195ND 838 751 647 |1636990000 
8 | lack | 281-1713-ND 6.42 5.78 5.14 |1771130000 10 281-1972-ND 8.67 7.81 6.94 | 1798750000 16 981-1196-ND 1117 10.01 862 |1637030000 
8 281-1714-ND 8.57 7.71 6.86 |1771150000 12 281-1973-ND 10.40 9.36 8.32 | 1798760000} 5.08mm Omnimate - Socket Blocks 
10 281-1715-ND 10.71 9.64 8.57 |1771170000 16 281-1974-ND 13.86 12.48 11.09 | 1798770000} 7 = 981-1243-ND 731-148 4.02 11526410000 
59} 12 281-1716-ND 12.86 11.57 10.29 |1771190000 2 281-1975-ND 1.86 1.68 1.49 |1798850000! 3 081-1244-ND 97 177. 1153 [1826510000 
16 281-1717-ND 17.15 15.44 13.72 |1771230000 3 281-1976-ND 279 2.52 2.24 11798860000) 4 981-1245-ND 261 234 201 |1526610000 
2 281-1723-ND* 2.27 2.04 1.82 [1770740000 4 281-1977-ND 3.71 3.34 2.97 |1798870009] 6 981-1246-ND 399 349 3.00 \1596810000 
3 281-1724-ND* 3.39 3.06 2.72 |1770750000 5 281-1978-ND 4.64 4.18 3.71 |1798880000, | 76] ¢ | Black | 281-1247-ND 520 466 4.01 |1827010000 
4 | Black | 281-1725-ND* 4.50 4.05 3.60 |1770760000 | | 71| 6 | Green| 281-1979-ND 5.57 5.01 4.46 | 1798890000] 10 081-1248-ND 648 5881 500 |1527210000 
6 281-1726-ND* 6.74 6.07 5.39 |1770780000 8 281-1980-ND 7.41 6.67 5.93 | 1798900000 12 981-1249-ND 776 696 599 |1527410000 
8 2814727-ND- _8.81 7.93 7.05 |170800000 10 281-1981-ND 9.29 8.36 7.43 | 1798910000] 16 281-1250-ND 10.12 9.07 7.81 11527810000 
3.50 mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 12 281-1982-ND 11.15 10.04 8.92 | 1798920000} 24 981-1251-ND 15.52 13.91 11.97 |1528610000 
60 | 10 | Black | 281-1803-ND 7.41 6.67 5.93 |1779880000 g ae ue Be ue ee 2 281-1902-ND 4.01 3.61 3.21 |1499510000 
“1804-1 71984- 74 157 1.40 |17; 3 281-1903-ND 6.00 5.40 4.80 |1499610000 
ee ne ee ee eee 
ae : : : 4 281-1986-ND 3.47 3.12 2.78 | 1799030000} 5 281-1905-ND 9.98 8.98 7.98 |1499810000 
63 | 10 | Black | 281-1806-ND 23.57 21.21 18.86 |1789080000 5 281-1987-ND 434 3.91 3.47 | 1799040000} 7 6 Black 281-1906-ND 12.21 10.99 9.77 |1499910000 
64] 30 | Black | 281-1799-ND 31.47 28.33 25.18 |1779920000] | 72 : Green bt ae of aso eal 1799080009 8 ack | 981-1907-ND 15.92 14.33 12.74 |1500110000 
65 | 30 | Black | 281-1800-ND 47.64 42.88 38.12 [1789110000 Benn : : : 10 281-1908-ND = 19.91 17.92 15.93 | 1500310000 
10 281-1990-ND 8.67 7.81 6.94 | 1799070000} 12 281-1909-ND 24.41 21.97 19.53 |1500510000 
66 | 30 | Black |RE2SISISOINDI) 31.47 28.93 25.18 |1779910000 12 281-1991-ND 10.40 9.36 8.32 | 1799080000 16 281-1910-ND 31.82 28.64 25.46 |1500910000 
67 | 30 | Black | 281-1802-ND 47.64 42.88 38.12 |1789100000 16 281-1992-ND 13.86 12.48 11.09 | 1799090000} 24 281-1911-ND 50.21 45.19 40.17 |1501710000 
* Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller Terminal Blocks (cont) 


Fig. 72 BL 3.81/270 


Specifications: 
* Clamping Yoke * UL: 300V @ 8A *16AWG 


Specifications: 
Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Specifications: 
+ IDC connection * UL: 300V @ 8A » 20AWG 


Specifications: 


* Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin Length: 1.5mm 


Fig. 86 SL-SMT 5.08/180 


B88, 
SO ro 
t 
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Specifications: 


Fig. 73 BL 3.81/270F 


Specifications: 
* Clamping Yoke * UL: 300V @ 8A *16AWG 


Specifications: 
© Top connection * UL 300V @ 15A * 12AWG 


7 
6.6) 


SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Fig. 74 BLZ 5.00 


Specifications: 
© Screw Clamp * UL: 300V @15A * 12AWG 


Specification: 
Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 75 BLZ 5.00/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 
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Specifications: 


«Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG 
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Specifications: 
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Fig. 87 SL-SMT 5.08/180G 
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¢ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin Length: 1.5mm 


Fig. 82 SL-SMT 3.5/180G 
75, 


Specifications: 


¢ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A » Pin Length: 1.5mm 


Fig. 85 SL-SMT 3.5/90LF 


Specifications: 


~ Flange 
with 
integrated 
solder 
pin. 


* Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin Length: 1.5mm 


Specifications: 


with 
integrated 
solder 
pin. 


4 
[2.46 
T 


¢ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A Pin Length: 1.5mm_ | « Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin * Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A ¢ Pin Length: 1.5mm 


Fig. 89 SL-SMT 5.08/90 


Fig. 90 SL-SMT 5.08/90G 


19.95, 


Im 
mae 
= ang a ee 
: 8.5 (nr) ae is integrated 
rs x 5.08 ia 
12>! t [2 
4.144 ° 
Specifications: Specifications: Specifications: 6.05! 
* Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A «Pin Length: 1.5mm_ | * Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A » Pin Length: 1.5mm ¢ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 10 (100 |Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-1252-ND 150 1.35 1.16 [1552710000 2 281-1781-ND 78 71 ~~ 63 |1760962001 10 281-1626-ND 2.70 243 2.16 [1776002001 
3 281-1253-ND 2.22 1.99 1.71 |1552810000 3 281-1782-ND 149 1.07 95 /1760972001| | .,| 12 | g.4,| 281-1627-ND 3.23 2.91 2.58 |1776022001 
4 281-1254-ND 2.94 2.64 2.27 |1552910000 4 281-1783-ND 152 1.37 1.22 |1760982001 16 281-1628-ND 4.31 3.88 3.45 |1776272001 
6 281-1255-ND 4.38 3.93 3.38 1553110000 6 281-1784-ND 2.28 2.06 1.83 |1761002001 24 281-1629-ND 6.27 5.65 5.02 |1776352001 
78| 8 | Black | 281-1256-ND 5.85 5.24 451 |1553310000) | 83] 8 | Black] 281-1785-ND 3.05 275 2.44 |1761022001 2 281-1630-ND ‘90. 81.72 11776362001 
10 281-1257-ND 7.30 6.54 5.63 |1553510000 10 281-1786-ND 3.78 3.41 3.03 |1761042001 3 281-1631-ND 410 99 88 1776372001 
12 281-1258-ND 874 7.83 6.74 |1553710000 12 281-1787-ND 453 4.08 3.63 |1761062001 4 281-1632-ND 434 121 1.07 |1776382001 
16 281-1259-ND 11.65 10.44 8.98 |1554110000 16 281-1788-ND 6.06 5.46 4.85 |1761102001 5 281-1633-ND 156 141 1.25 |1776392001 
24 281-1260-ND 17.34 15.54 13.37 |1554910000 24 281-1789-ND 9.05 8.15 7.24 |1761182001 6 981-1634-ND 430 162 1.44 |1776402001 
2 281-1261-ND 1.44 1.29 1.17 [1557310000 2 281-1754-ND 66. 60.53 |t7e1s42001| | 88) g | Black! oes se35-up © 237-214 1.90 |1776422001 
3 281-1262-ND 216 1.94 1.67 |1557410000 3 281-1755-ND 99 90 80 |1761552001 10 281-1636-ND 297 268 2.38 |1776442001 
4 281-1263-ND 294 264 2.27 |1557510000 4 281-1756-ND 1.34 1.21 1.07 |1761562001 12 281-1637-ND 3.54 3.19 2.84 |1776462001 
79| © | plac | 281-1264-ND 4.29 3.85 3.31 |1557710000 6 281-1757-ND 2.00 1.80 1.60 |1761582001 16 281-1638-ND 4.73 4.26 3.78 |1776502001 
8 281-1265-ND 5.85 5.24 4.51 |1557910000] | 84] 8 | Black] 281-1758-ND 2.60 2.34 2.08 |1761602001 24 281-1639-ND 6.90 6.21 5.52 |1776592001 
10 281-1266-ND 713 6.39 5.50 |1558110000 10 281-1759-ND 3.29 2.96 2.63 |1761622001 7) 981-1640-ND 56. 50.45 11774762001 
12 281-1267-ND 874 7.83 6.74 |1558310000 12 281-1760-ND 3.89 3.50 3.11 |1761642001 3 981-1641-ND 83 75. ~—~.66 |1774772001 
16 281-1268-ND 11.65 10.44 8.98 [1558710000 16 281-1761-ND 5.27 474 4.22 |1761682001 4 281-1642-ND 410 99 88 |1774782001 
2 281-1728-ND 4.98 1.79 1.59 ]1759390000 24 281-1762-ND 7.74 6.97 6.20 |1761762001 5 281-1643-ND 1.37 1.23 1.10 |1774792001 
3 281-1729-ND 2.97 2.68 2.38 |1759400000 2 281-1763-ND 78 71 ~~ ~63 ]1762002001 6 281-1644-ND 1.64 148 1.31 |1774802001 
4 281-1730-ND 3.96 3.57 3.17 |1759410000 3 281-1764-ND 119 1.07 95 |1762012001] | 89} g | Black) ogi seasnn ©9215. 1.94 1.72 |1774822001 
80] 6 | Black | 281-1731-ND 5.93 5.34 4.74 |1759430000 4 281-1765-ND 152 1.37 1.22 |1762022001 10 281-1646-ND 270 243 2.16 |1774842001 
8 281-1732-ND 7.91 7.12 6.33 |1759450000 6 281-1766-ND 2.28 2.06 1.83 |1762042001 12 281-1647-ND 3.23 2.91 2.58 |1774862001 
10 281-1733-ND 9.89 8.90 7.91 |1759470000] | 85] 8 | Black} 281-1767-ND 3.05 2.75 2.44 |1762062001 16 281-1648-ND 4.31 3.88 3.45 |1774902001 
12 281-1734-ND 11.84 10.66 9.47 [1759490000 10 281-1768-ND 3.78 3.41 3.03 |1762082001 24 281-1649-ND 6.27 5.65 5.02 |1774982001 
5.08mm Omnimate - Pin Plugs 12 281-1769-ND 453 4.08 3.63 /1762102001 2 81-1660-ND 56 50 45 11775002001 
2 281-1790-ND 1.80 1.62 1.44 ]1709600000 16 281-1770-ND 6.06 5.46 4.85 /1762142001 3 281-1661-ND 83.75 66 [1775012001 
3 281-1791-ND 2.33 210 1.86 |1709610000 24 281-1771-ND 9.05 8.15 _7.24 |1762222001 4 281-1662-ND 110 99.88 | 1775022001 
4 281-1792-ND 284 256 2.27 |1709620000 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 5 281-1663-ND 137 1.23 1.10 |1775032001 
6 281-1793-ND 3.86 3.47 3.09 }1709640000 2 281-1610-ND 56 50 AB ]1775522001] | gy) 6 | piagy | 281-1664-ND 1.64 1.48 1.31 |1775042001 
81] 8 | Black | 281-1794-ND 5.00 4.50 4.00 | 1709660000 3 281-1611-ND 83.75 66 |1775572001 8 281-1665-ND 215 1.94 1.72 }1775062001 
10 281-1795-ND 6.02 5.42 4.82 |1709680000 4 281-1612-ND 110 99 88 |1775592001 10 281-1666-ND 270 243 2.16 |1775082001 
2 281-1796-ND 7.04 6.34 5.63 | 1709700000 5 281-1613-ND 1.37 1.23 1.10 |1775632001 12 281-1667-ND 3.23 2.91 2.58 1775102001 
16 281-1797-ND 8.99 8.09 7.19 /1709740000) |.) 6 | pia, | 281-1614-ND 1.64 1.48 1.31 |1775642001 16 281-1668-ND 4.31 3.88 3.45 |1775142001 
24 281-1798-ND ‘13.23 11.91 10.59 |1709820000 8 281-1615-ND 215 194 1.72 |1775662001 24 281-1669-ND 6.27 5.65 5.02 |1775222001 
3.5mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 10 281-1616-ND 2.70 2.43 2.16 |1775682001 2 281-1650-ND 90 81.72 |1775232001 
2 281-1772-ND 66.60 53 11752982001 12 281-1617-ND 3.23 2.91 2.58 )1775702001 3 281-1651-ND 110 99.88 |1775242001 
3 981-1773-ND ‘99 90 80 |1752992001 16 281-1618-ND 4.31 3.88 3.45 |1775742001 4 281-1652-ND 1.34 1.21 1.07 |1775252001 
4 281-1774-ND 1.34 1.21 1.07 |1753002001 24 281-1619-ND 6.27 5.65 5.02 11775822001 5 281-1653-ND 156 141 1.25 |1775262001 
6 281-1775-ND 2.00 1.80 1.60 | 1753022001 2 2861-1620-ND 56.50.45 /1775922001] | 9,| 6 | 4 | 281-1654-ND 1.80 1.62 1.44 |1775272001 
82| 8 | Black | 281-1776-ND 2.60 2.34 2.08 | 1753042001 3 281-1621-ND 83.75 66 |1775932001 8 281-1655-ND 237 244 1.90 |1775292001 
10 281-1777-ND 3.29 2.96 2.63 | 1753062001 4 281-1622-ND 110 99.88 ]1775942001 10 281-1656-ND 297 268 2.38 |1775312001 
12 281-1778-ND 3.89 3.50 3.11 |1753082001) | 87] 5 | Black) 281-1623-ND 1.37 1.23 1.10 |1775952001 12 281-1657-ND 3.54 3.19 2.84 |1775332001 
16 281-1779-ND 5.27 4.74 4.22 |1753122001 6 281-1624-ND 1.64 1.48 1.31 |1775962001 16 281-1658-ND 473 4.26 3.78 |1775372001 
24 281-1780-ND 7.74 697 6.20 |1753202001 8 281-1625-ND 215 1.94 1.72 |1775982001 24 281-1659-ND 6.90 6.21 5.52 |1775452001 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 
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DIN Rail 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


Slotted 
7.55mm x 35mm 


Unslotted 
7.55mm x 35mm 


Features: * Steel Design * CE Approved « Zinc 


Plated * No Markings on Rail 


Unslotted 
15mm x 35mm 


Slotted 
15mm x 35mm < 


PART NUMBERING SYSTEM 


Sold in 1” increments ADR 


-ND 


from 3” to 78”. 


Call for custom lengths 
> and pricing! 


DR= 


DIN RAIL 


S = Slotted 
U = Unslotted 


Length in inches 
with an implied 
L. decimal point 
after the second 
digit. Example: 
3 IN = 0300 


Note: Lengths exceeding 
48” may incur additional 


Width and height in MM 

3575 = 35MM X 7.55MM 

3515 = 35MM X 15MM 
A= AMERICAN 


8 : shipping charges. ELECTRICAL INC 
Length) Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 

(In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 (In.) Part No. u 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-L10300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-[_]0300-ND 1.51 1.14 -80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-(10400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 88 4 ADR3515-(_0400-ND 1.64 1.25 91 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-(10500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-(]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-(10600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-(_]0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
7 ADR3575-(]0700-ND 2.15 1.66 1,25 2.15 1.66 1.25 4 ADR3515-(]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-(10800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-[_10800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-(10900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-(]0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 ADR3575-(]1000-ND 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 ADR3515-[]1000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
11 ADR3575-(]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-(]1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-(11200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-(11200-ND 3.57 2.81 2.11 3.57 2.81 2.11 
24 ADR3575-(12400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-[_12400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 ADR3575-(13600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-[]3600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 ADR3575-(_]4800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-(_14800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
_ ADR3575-(17874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-(]7874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: (] S = Slotted, U = Unslotted Note: Sold in 1" increments from 3 to 78". Call for custom lengths and pricing! 


* 2 meter length 


ce 


Crimp Wire Ferrules For Use with European Style Terminal Blocks 


A 


A 


a— 


Wire Ferrules — Insulated Z s—|, Twin-Wire Ferrules for Material Copper/Plastic. ¢ 
: - : Al Lat . Surface: Tin-plated. [gt 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. " a Two Wires 
Size Color Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE -. 5 fy 5 oa rar 
mm? | AWG |Type| Code ; A 2 “ ss ae <a ae = am van ne nie AWOL CeoerUA TAB ee Paine. 1. Str v0o [Pert Ne: 
5 y f -1001-ND* 2. 1s 17 ; 
DIN] Gra : 2x0.50/ 2x20] White [15.0 80 1.5 2.3/4.5 |288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
0.14 | 26 Y [12.5 8 0.8 2.0 | 288-1002-ND* 2.48 10.85 18.60 | 1181014 2x0.75|2x20| Gray |15.0 80 1.8 26/51 |288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
W | Gray (105 6 0.8 2.0 | 288-1039-ND* 2.32 10.15 _17.40 | 1162014 2x0.75| 2x20] Gray 17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
DIN | Yellow [10-5 6 0.8 2.0 | 288-1003-ND* 2.32 10.15 17.40 | 11610025 2x1.00/2x18| Red /15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 |288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
025 | 24 125 8 0.8 2.0 | 288-1004-ND* 2.48 10.85 18.60] 11810025 | |2x1.00/2x18| Red |17.0 10.0 2.05 3.2/5.1 | 288-1128-ND 2.60 11.38 19.50 | 13101010 
w | Blue [105 6 0.8 2.0 | 288-1041-ND* 2.32 10.15 17.40) 11620025 | j2x7450/2x16| Black [16.0 8.0 2.3 35/64 |288-1129-ND 2.24 9.80 16.80 | 1381015 
125 8 0.8 2.0 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60] 11820025 | |ox1.50/2x16| Black |20.0 12.0 23 3.5/6.4 | 288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
DIN |Turquoise| 10-5 6 0.8 2.0) 288-1005-ND" 2.32 10.15 17.40) 1161034 2x2.50/2x14| Blue [185 10.0 2.9 4.0/7.5 |288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
0.34 | 22 125 8 0.8 2.0 | 288-1006-ND*_ 2.48 10.85 _ 18.60 | 1181034 2x2.50/2x14) Blue |21.5 13.0 29 4.0/7.5 | 288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
W |Turquoise| 10-5 6 0.8 2.0) 288-1043-NDY 2.32 10.15 17.40) 1162034 2x4.00|2x12| Gray [23.0 12.0 3.8 4.9/8.6 | 288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
125 8 0.8 2.0 | 288-1044-ND* 2.48 10.85 _ 18.60 | 1182034 2x6.00|2x10| Yellow |25.0 14.0 4.9 5.8/9.6 |288-1134-ND 6.20 23.25 31.00 | 13141060 
: 11.5 6 1.1 25 ) 288-1007-ND 1.68 7.35 12.60| 1161050 2x10.0|2x8 | Red |26.0 14.0 65 7.0/12.6 | 288-1135-ND 7.60 28.50 38.00 | 13141100 
DIN) White ]135 8 1.1 25 | 288-1008-ND 1.20 5.25 9.00) 1181050 2x16.0|2x6 | Blue [31.0 16.0 8.5 8.8/16.6 | 288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
0.50 | 20 i186 4128] 2eBTOEND 1.68 7.95 2.60] 1162050. G 
, 5 5 -1045- : 7.35 4 S . Material: Copper. ins 
W | Orange 1135 8 11 25] 288-4046-ND 1:20 525 900|11820c0 | Wire Ferrules — Non-Insulated — surace tinpiates. 98 
155 10 1.1 25 | 288-1047-ND 1.68 7.35 12.60 | 11102050 i anaes 
140 8 13 28| 286101LND 120 625 ‘a0o|ttetors | | Size Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE 
o7s| a0 | oN] S% Jig0 10 1:3 28) 288-1012-ND 1.76 7.70 13.20] 11101075 mm? | AWG | A B c Bert No aaa OEE HO0TS | aRartiNo: 
18.0 12 1.3 2.8 | 288-1013-ND 1.76 7.70 _13.20| 11121075 0.25 24 5 0.8 1.7 288-1077-ND* 60 263 4.50 | 12510025 
w | white |120 6 1.3 28] 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20] 1162075 7 (08 17 288-1078-ND 60 263 4.50 | 12710025 
14.0 8 1.3 28 | 288-1049-ND 1.20 5.25 9.00| 1182075 o34 | 20 5 09 18 288-1079-ND* 64 2.80 4.80 | 12510034 
125 6 1.5 3.0] 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00] 1161010 7 0.9 18 288-1080-ND* 64 2.80 4.80 | 12710034 
DIN] Red |145 8 1.5 3.0] 288-1015-ND 1.28 5.60  9.60/ 1181010 6 1.0 24 288-1081-ND 68 298 5.10 | 12610050 
165 10 1.5 3.0 | 288-1016-ND 2.00 8.75 15.00/ 11101010 0.50 | 20 8 1.0 24 288-1082-ND* 72 3.15 5.40 | 12810050 
1.00 | 18 125 6 1.5 3.0 | 288-1052ND 2.00 8.75 15.00/ 1162010 101.0 24 288-1083-ND 72 3.15 5.40 | 121010050 
w Yellow 145 8 1.5 3.0 | 288-1053-ND 1.28 5.60 9.60} 1182010 6 12 23 288-1084-ND B84 3.68 6.30 | 12610075 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1054-ND 2.00 8.75 15.00| 11102010 0.75 20 8 1.2 23 288-1085-ND* 84 3.68 6.30 | 12810075 
18.5 12 1.5 3.0 | 288-1055-ND 2.00 8.75 15.00/ 11122010 3 10 1.2 23 288-1086-ND 88 3.85 6.60 | 121010075 
125 6 1.8 34 | 288-1018-ND* 280 12.25 21.00/ 1161015 12 42 2.3 288-1087-ND 96 4.20 7.20 | 121210075 
145 8 1.8 3.4] 288-1019ND 1.76 7.70 13.20) 1181015 6 14 25 288-1088-ND “88. 3.85660 | 12610100 
DIN] Black |165 10 1.8 3.4 | 288-1020-ND 280 12.25 21.00] 11101015 7 44 25 288-1089-ND ‘88 «385 660 | 12710100 
1.50 | 16 185 12 1.8 3.4 | 288-1021-ND 2.80 12.25 21.00) 11121015 1.00 18 8 14 25 288-1090-ND* 88 385 660 | 12810100 
125 6 1.8 3.4 | 288-1056-ND* 2.80 12.25 21.00/ 1162015 10 «14 25 288-1091-ND ‘88 «385  ©660 | 121010100 
w Red 145 8 1.8 3.4 | 288-1057-ND 1.76 7.70 13.20] 1182015 12 a 25 288-1092-ND* 1.00 4.38 7.50 | 121210100 
165 10 1.8 3.4 | 288-1058-ND 2.80 12.25 21.00) 11102015 7 OL? 28 288-1093-ND “92 -4.036.90 | 12710150 
2.08 | 14 |DIN| Yellow [145 8 2.05 3.6 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50| 1181208 8 17 28 288-1094-ND ‘92 «=«4.03.~Ss«wB 90 |: 12810150 
piIn| Bue | 100 8 23 42) 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20/ 1181025 150 je | 10 17 28 288-1095-ND 96 420 7.20 | 121010150 
Sieps|| 4a 19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00| 11121025 12°17 28 288-1096-ND 1.08 4.73 840 | 121210150 
: W Bue [150 8 23 42] 288-1062ND 1.76 7.70 13.20] 1162025 i Pe 2.8 288-1097-ND* 1.08 —4.73_——«8.10_|_ 121510150 
19.0 12 23 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00 | 11122025 7 22 3.4 288-1099ND 1.16. 5.08 8.70 | 12710250 
pIN| Gray [175 10 29 48) 288-1027-ND 2.88 12.60 21.60/ 11101040 250 14 8 22 3.4 288-1100-ND 1.16 5.08 8.70 | 12810250 
460: | ae 20.0 12 29 4.8 | 288-1028-ND 2.88 12.60 21.60| 11121040 : 10 22 3.4 288-1101-ND 1.16 5.08 8.70 | 121010250 
: W Gray [175 10 29 48 | 288-1065-ND 2.88 10.80 14.40) 11102040 12. 22 3.4 288-1102-ND 1.16 5.08 _8.70 | 121210250 
20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40| 11122040 9 28 4.0 288-1105-ND 4.12 4.90 8.40 | 12910400 
6.00 | 190 DIN | Yellow [20.0 12 3.6 6.2 | 268-1030-ND 3.80 14.25 19.00 | 11121060 4.00 12 | 10 28 4.0 288-1106-ND 112 4.90 8.40 | 121010400 
: W | Black [20.0 12 36 6.2 | 288-1068-ND 3.80 14.25 19.00] 11122060 12, 28 4.0 288-1107-ND 1.00 4.38 ~—7.50 | 121210400 
70.00| 8 |DIN| Red [21.0 12 46 7.5 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00| 11121100 7 jo | 10 = 35 47 288-1110-ND 2.24 9.80 16.80 | 121010600 
16.00| 6 |DIN| Blue [230 12 60 88 | 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00| 11121160 12,35 47 288-1111-ND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
25.00| 4 |DIN| Yellow [290 16 7.5 11.0 | 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00| 11161250 10.00 | 8 2. 45 5.8 288-1114-ND 2.00 8.75 15.00 | 1212110 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 25.00 | 4 12 78 95 288-1121-ND* 10.40 45.50 78.00 | 1212125 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Assortment Boxes 


Note: For additional sizes go to www.digikey.com 


Assortment Boxes 


288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 
Assortment Box 1 Assortment Box 2 Assortment Box 3 of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50)............ $87.50 
(30 cies ch of sizes (50 Sistow aeuh ot cles 0.50 (50 sistas eoenet sis 4.00; 20811 SIND: Assortment Box d -_ 370ipisces (150 pleves of size.4.00;,100 pieces oF 
0.25, 0.34, 0.50, ‘and 2.50: 100 pieces Sach of 20 pieces each of sizes 6.00 ard size 6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00) ................ eee $75.00 
ae ane 1.00) sizes maeie oe and 1.50) 10.00, 10 pisces of size 16.00) Crimp 288-1163-ND Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10) ......... $43.73 
ype ‘ype ype 288-1158-ND For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10) 
288-1147-ND 288-1148-ND 288-1149-ND Tools 288-1159-ND For 4-8 AWG Ferrules (AE Part #. TRAP 8-4)... 

288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10) q 

288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW).. $250.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 239 


Weidmiiller = DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N 


Lr 


* Termination Block Width: 5mm 
+ Wire Size (UL): 24~12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 300V 
Current Approval (UL): 254 


¢ Termination Block Width: 5mm * Wire 
Size (UL): 22~12 AWG « Voltage 
Approval (UL): 300V © Current 
Approval (UL): 20A 


Fig. 2 - WDU 2.5 


* Termination Block Width: 5mm 
¢ Wire Size (UL):-22~12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 25A 


Fig. 3 - WDU 4 


Fig. 4- WDU 6 


Fig. 5 - WDU 10 


Fig. 9 - WDU 1.5/R 3.5 


a) 


* Termination Block Width: 3.5mm 
* Wire Size (UL): 26~14 AWG « Volt- 
age Approval (UL): 300V * Current 
Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 6mm 
¢ Wire Size (UL): 22~10 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 354 


* Termination Block Width: 3.5mm 
¢ Wire Size (UL): 26~14 AWG  Volt- 
age Approval (UL): 300V_ * Current 
Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 8mm 
« Wire Size (UL): 20~8: AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 45A 


| © 


* Termination Block Width: 6mm 
¢ Wire Size (UL): 22~10 AWG » Volt- 
age Approval (UL): 600V * Current 
Approval (UL): 35A 


* Termination Block Width: 10mm 
¢ Wire Size (UL): 16~6 AWG 
* Voltage Approval (UL): 1000V 
* Current Approval (UL): 65A 


Fig. 6 - WDU 16 


2 


* Current Approval (UL): 70A 
Fig. 12 - WDK 4NV 


* Termination Block Width: 6mm 
* Wire Size (UL): 22~10 AWG » Volt- 
age Approval (UL): 600V * Current 
Approval (UL): 35A 


* Termination Block Width: 12mm 
¢ Wire Size (UL): 14~6 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 


Fig. 7 - WDK 2.5N 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22~12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
© Current Approval (UL): 20A 


* Termination Block Width: 5mm 
Wire Size (UL): 26~12 AWG « Volt- 
age Approval (UL): 600V » Current 
Approval (UL): 20A 


240 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. il 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND 1.58 1.42 1.26 1040800000 | _281-1490-ND 281-1499-ND 281-1503-ND = 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
2 WDU 2.5 281-1467-ND 1.31 1.18 1.05 1020000000 | 281-1491-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
3 WDU 4 281-1468-ND 1.41 1.27 1.13 1020100000 |_281-1492-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1551-ND 
4 WDU6 281-1469-ND 1.94 1.75 1.55 1020200000 | 281-1493-ND 281-1500-ND 281-1503-ND _— 281-1518-ND 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1521-ND 
5 WDU 10 281-1470-ND 2.57 2.31 2.06 1020300000 | 281-1494-ND 281-1500-ND 281-1503-ND =— 281-1522-ND 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1525-ND 
6 WDU 16 281-1471-ND 5.07 4.57 4.06 1020400000 | 281-1495-ND _ 281-1502-ND — _— 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1529-ND 
7 WDK 2.5N 281-1472-ND 3.99 3.60 3.20 1041100000 | 281-1496-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1506-ND 
8 WDK 2.5 DU-PE 281-1555-ND 6.03 5.43 4.83 1036400000 | _281-1496-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND = 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
9 WDU 1.5/R 3.5 281-1476-ND 1.64 1.48 1.31 1753280000 _ 281-1478-ND 281-1480-ND = 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND 
281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND 
10 WOK 1.5/R 3.5 281-1477-ND 3.59 3.23 2.87 1753290000 — 281-1479-ND 281-1480-ND _— 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND 
= 281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND 
11 WDK 4N 281-1473-ND 5.70 5.13 4.56 1041900000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND 
12 WDK 4NV 281-1474-ND 8.03 7.23 6.42 1041910000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND 
13 WDK 2.5 NV 281-1475-ND 8.13 7.32 6.51 1041610000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1506-ND 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open End Brackets - Clamps 
Grounds connected wires end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each Weidmiiller Digi-Key Price Each Weidmiiller to DIN rail 
Description Part No. ‘ll 10 100 | Part No. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Grounding Blocks Jumper Links ° 
WPE 2.5N 281-1490-ND 5.73 5.16 4.59 | 1016200000 Wav 6/2 281-1518-ND 1.64 1.48 1.31 | 1052360000 OO 
WPE 2.5 281-1491-ND 6.54 5.89 5.24 | 1010000000 WAV 6/3 281-1519-ND 2.51 2.26 2.01 | 1054760000 
WPE 4 281-1492-ND 6.74 6.07 5.39 | 1010100000 Wav 6/4 281-1520-ND 3.15 2.84 2.52 | 1054860000 ° 
WPE 6 281-1493-ND 6.95 6.26 5.56 | 1010200000 Wav 6/10 281-1521-ND 7.82 7.04 6.26 | 1052260000 
WPE 10 281-1494-ND 7.52 6.77 6.02 | 1010300000 Wav 10/2 281-1522-ND 1.83 1.65 1.47 | 1052560000 
WPE 16 281-1495-ND 9.14 8.23 7.31 | 1010400000 wav 10/3 281-1523-ND 2.57 2.31 2.06 | 1054960000 = 
WDK 2.5N DU-PE | 281-1496-ND* 7.23 6.51 5.79 | 1041650000 Wav 10/4 281-1524-ND 3.33 3.00 2.67 | 1055060000 Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
WDK 4N PE 281-1497-NDF 8.04 7.24 6.44 | 1041920000) | WQV 10/10 281-1525-ND 7.97 7.17 6.38 | 1052460000 connection ZV connection WOV 
End Plates wav 16/10 281-1529-ND 8.34 7.51 6.68 | 1053360000 
WAP WDU1.5/R3.5]281-1478ND 35.32.28 ] 1754190000 otching.tool 
WAP WDK 1.5/R 3.5 | 281-1479-ND 92.83.74 | 1754200000 Cutting Tool WAW 1 | 281-1533-ND 47.63 — — |900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 84.76 68 | 1060000000 Screwdrivers 
WAPWOU25  2IISOOGNDS 89 80-71 | 1050000000 | og x35 281-1530-ND 11.43 10.29 9.15 | 9008330000 
End Brackets 0.8 x 4.0 281-1531-ND 15.48 13.94 12.39 | 9008340000 
EW15 281-1480-ND .72 .65  .58|3828600000 1.0x5.5 281-1532-ND 21.05 18.95 16.84 | 9008350000 
WEW 35/1 281-1502-ND 4.43 3.99 3.54 | 1061200000 DIN Rail - Slotted 1M 
WEW 35/2 281-1503-ND 2.07 1.87 1.66 | 1059000000} [7535x75mm 281-1534-ND 1280 11.52 10.24]51451 DIN Rail-with Marker Strips-Will mark —_| Fuse Block TS 35 DIN Rail 
Partitions 1S15x5.5mm | 281-1535-ND_ 16.45 14.81 13.16 [11751 mounting holes Heeunanonipaits velineen Ineleator 
WTW 281-1501-ND 4.85 4.37 3.88 | 1058800000 Marking Pen Unprinted —~_ 
Jumpers STI - Black 281-1554-ND 8.28 7.46 6.63 | 508401694 U_S SS Ga. & 
ZQV 1.5/R 3.5/2GE |281-1481-ND 54 49 441754210000 Outlet Modules oe ae 3 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE | 281-1482-ND 1.07 .96 — .86 | 1754220000 AC, Single 281-1560-ND 14.74 13.48 10.53 | 9915480000 WA < i © 
ZQV 2.5N/2 281-1505-ND 59 -.53_—.47 | 1693800000] | Ac, Duplex 281-1561-ND 21.30 19.48 15.22 | 9915490000 Rs 
ZQV 2.5N/3 281-1506-ND 1.10 .99  .88 | 1693810000 
ZaV aN/2 281-1514-ND 116 1.04 93 |1758250000| |—— Fuse Block 
ZV 4N/3 O8t-1515-ND 1.71. 154 1.37 |1762630000| | With Indicator 281-1562-ND 12.48 11.42 8.92 |67601493 
ZQV 4N/10 281-1517-ND 5.57 5.01 4.46 |1758260000| + Single level + ground + Double level grounding block Outlet Modules-TS 35 DIN Rail 
Digi-Key Price Each Weidmiller Duplex }«—— 75.0 ——» —_—_ 
Description Part No. 1 10 100 Part No. i 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted) 281-1536-ND 48.63 43.77 38.91 1755270000 (fa) 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed) 281-1537-ND 48.63 43.77 38.91 1762320001 
WS 10/5 Blank (unprinted) ... 281-1547-ND 1.67 1.50 1.34 1060860000 
WS 10/6 Blank (unprinted) 281-1548-ND 1.71 1.54 1.37 1060960000 
DEK 5/5 Blank (unprinted). 281-1550-ND 2.81 2.53 2.25 0473360000 “ae 
DEK 5/6 Blank (unprinted). 281-1551-ND 2.81 2.53 2.25 0468560000 —— 
DEK 5/8 Blank (unprinted). 281-1553-ND 2.97 2.68 2.38 1277060000 


OG on-snors recHnotocy, inc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 7 Fig. 8 


hes eel 


Color: Beige or Green/ 


Yellow Color: Green/Yellow Color: Green/Yellow 


Color: Green/Yellow Color: Beige Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow ‘olor: Beige or Green/Yellow Color: Beig 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current } End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series Part No. 1 10 100 Part No. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition | Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 SRD 2.5 | £D2542-ND 2.58 2.32 2.06 | 41206.2 59x 5x60 22-14 300 20 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SRD 4 £D2527-ND 2.69 2.42 2.15 | 41020.2 59x 6 x 60 22-12 300 30 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 _| 2431.0 
SR 10 ED2526-ND 165 149 1.33 | 41005.2 48x 8x47 22-8 600 65 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 = a 2060.0/2750.2 & 2063.0/2753.2 —_ om 
2 SR 2.5 £D2547-ND 1.04 94 83 | 41296.2 48x5x47 22-14 600 20 2001.2 | 2002.2 | 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SR4 £D2525-ND 1.07 96 86 | 41001.2 48 x6 x47 22-10 600 40 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 | SR4DR_| £D2543-ND 2.07 1.87 1.66 | 41210.2 57 x6 x47 22-12 600 20 = = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 | SR4 DRL | £D2544-ND 2.89 260 2.31 | 41211.2 67 x6 x47 22-12 600 20 _ = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
5 SR 16 £D2528-ND 247 2.22 1.98 | 41050.2 | 50x12x58 12-4 600 85 2104.2 — 2003.2 | 2826.2 _ _ 2112.0 _ — 
SR35 £D2529-ND 482 434 3.86 | 410522 | 58x16x71 12-2 600 115 2116.2 = = 2761.0 = _ = = = 
SR 150 ED2538-ND 27.64 24.88 22.11 | 411242 | 93x31 x 109 | 2-300MCM 600 275 _ — _ 2761.0 _ _ _ _ — 
6 SR 240 ED2539-ND 33.18 29.87 26.55 | 41126.2 | 93x36x123| 2/0-500 600 370 _ _ _ 2761.0 — _ _ _ _ 
SR 50 ED2536-ND 11.15 10.04 892 ) 41120.2 ] 79x20x76 6-1/0 600 150 _ _ _ 2761.0 — _ _ _ _ 
SR 95 ED2537-ND 22.12 19.91 17.70 | 411222 | 84x25x88 2-4/0 600 230 = =— = 2761.0 _ = = =_ = 
12 | SRSI 4-2 | ED2535-ND 485 437 3.88 | 41078.2 51x8x39 22-12 300 6.3 _ _ =- 2826.2 - _- - _- - 
Tension Spring 
13 ZR 2.5 ED2548-ND* 1.09 99 88 | 43500.2 59x5x39 20-12 600 27 3700.2 | 2957.2 — _ = — 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4 ED2553-ND* 1.29 1.16 1.03 | 43515.2 64 x6 x42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
14 ZR2.5DR | ED2549-ND* 1.57 1.42 1.26 | 43501.2 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 _ _ _ — 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR_| ED2554-ND* 1.77. 1.59 1.42 | 43516.2 | 78.5x6x42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
15 ZR 2.5 DRL} ED2550-ND* 2.05 1.85 1.64 | 435022 | 83.6x5x39 20-12 600 27 3702.2 | 2957.2 _ = _ — 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DRL | ED2555-ND* 2.21 2.00 1.77 | 43517.2 93 x6 x 42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
16| ZRD2.5 | ED2559-ND 2.52 2.27 2.02 | 43562.2 84x5x53 20-12 300 10 3756.2 _ _ 3748.2 = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
6 SRSL 4-T15 ED2534-ND 3.14 2.83 2.51 41064.2 32.x7 x 32 22-10 _ _ = 
7 SRSLN 2.5-T35 ED2531-ND 3.28 2.95 2.62 41058.2 52x6 x 39 22-14 _ 2035.0 2036.0 
SRSL 10-T35 ED2546-ND 4.34 3.91 3.48 41213.2 56 x 10x 47 20-8 — _— — 
8 SRSL 2.5-T35 ED2530-ND 3.28 2.95 2.62 41056.2 52x 6x47 22-14 — 2035.0 2036.0 
SRSL 4-135 ED2545-ND: 3.50 3.15 2.80 41212.2 56 x8 x 47 22-10 = = = 
9 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-ND: 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5 x6 x 47 22-14 = 2430.0 2431.0 
10 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-ND 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6 x 47 22-14 = 2035.0 2036.0 
11 SRSL 16-T35 ED2540-ND 6.78 6.10 5.42 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 — _ — 
SRSL 35-135, ED2541-ND 9.10 8.19 7.28 41199.2 58x 16x71 12-2 -_ = = 
43 ZRSL 2.5 ED2551-ND 3.81 3.43 3.05 43510.2 59x5 x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 ED2556-ND 3.84 3.46 3.07 43525.2 64 x6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
14 ZRSL 4 DR ED2557-ND 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
15 ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND 5.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x5 x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-ND 6.19 5.57 4.95 43527.2 93 x6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
16 ZRSLD 2.5 ED2560-ND 4.57 4.11 3.66 43567.2 84x5 x53 20-12 =— 2430.0 2431.0 
* UL approvals pending t Color: Green/Yellow 
Digi-Key Price Each —_| On-Shore Digi-Key Price Each On-Shore 
Accessories Series Description Part No. 110 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
END PLATES: End Plates Cross Connection Jumpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal | AP 1.5-4 = ED2505-ND 51 46 41 | 2738.2 Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are used on | AP 16 — ED2495-ND 79 71 .63 | 2104.2 Q2 — Ep2484-ND 1.01 91 .81| 2019.0 
1 terminal row, end plates are also used between these | AP 2.5-10 — ED2478-ND 56.51.45 | 2001.2 a2 2 £D2488-ND 1.49 1.34 1.19 | 2060.0 
different sized terminals. The overall dimension of end | AP 35 — ED2497-ND 1.12 1.01 .90 | 2116.2 a2 _ £D2492-ND 1.01 .91 81 | 2087.0 
plates conform to the dimension of the terminal to match. | AP 4 = ED2494-ND 93 .84 74 | 2101.2 a2 == ED2496-ND 1.71 1.54 1.37| 21120 
AP-SR _ ED2490-ND 51 .46 41 | 2070.2 ; : ; : 
ISOLATION PARTITIONS: ZAP 2.5/2A _ £D2513-ND 70 63 5637002 Q2 =— ED2498-ND 1.01 .91  .81 | 2422.0 
When operating with cross-connections, partition plates | 7ap 25/34 -_ —D2514-ND 73 66 .59 | 3701.2 Q2 _ ED2503-ND 1.01 .91  .81 | 2567.0 
have to be mounted between the cross-connection. This | Zap 2.5/4A = ED2515-ND 76 .68 .61 |3702.2 Q2 = ED2510-ND 1.01 91.81 | 2832.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and | Zap 4/24 = ED2516-ND 73 .66 .59 [3703.2 a10 = ED2485-ND 4.34 3.91 3.48 | 2022.0 
creepage distances. ZAP 4/3A -_ ED2517-ND 79.71 63 | 3704.2 Q10 _ £D2489-ND 6.89 6.20 5.51 | 2063.0 
SEPARATORS: ZAP 4/4A = ED2518-ND 81 74 .65 | 3705.2 Q10 =_ ED2493-ND 4.34 3.91 3.48 | 2090.0 
Some terminal types are used with separators when ZAPD 2.5 > enees ty) 1.18 1.06.04 | 3756.2 Q10 ~ ED2499-ND 4.34 3.91 3.48 | 2425.0 
operating them with cross-connections for to follow the Isolation Partitions Q10 - ED2504-ND 4.34 3.91 3.48 | 2570.0 
prescribed air and creepage distances. Separators can be | TW 2.5-10 _— ED2479-ND 73 .66 .59 | 2002.2 Q10 = ED2511-ND 4.34 3.91 3.48 | 2835.0 
Mounted subsequently between the cross-connections. TWMF = ED2512-ND 2.55 2.30 2.04 | 2957.2 ai2 = ED2506-ND 1.21 1.09 .97 | 2740.2 
TEST-SOCKETS: a3 = Senarators oi Ql 10 EDU ND 5.77 5.20 4.62 | 2743.2 
Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed in | tRg 3 = £D2502-ND 20 18 16125662 Cross Connection Jumpers for 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets Tension Spring Terminal Blocks 
serve to take up the test sockets type PS. a ZQ1 2.5/10 — ED2520-ND 5.27 4.74 4.22] 3718.8 
5/2/K 7.5mm ED2481-ND 59 .53 47 | 2005.2 701 2.5/2 = £D2519-ND 59 53 47/37108 
TEST PLUGS: ES 35/2/K 8mm ED2509-ND 93 .84 .74 | 2826.2 i ; 2 é : 
' ‘A ee ZQI 4/10 _ ED2522-ND 5.71 5.15 4.57 | 3728.8 
Test plug type PS serve for the final testing of finished ) HES 35 ST 1imm ED2508-ND 2.86 2.57 2.29 / 2761.0 Za 4/2 ED2501-ND 65 59 52137208 
wired terminal strips. ZES 35 6mm £D2523-ND 90 81 .72 [3748.2 / = 4 65 59 . 
i Test Sockets Marker Strips 
ri ai sounder ais cross connections the | 9/8 14/2.3 _ ED2482-ND 34.31.27 / 2006.0 $B 5/10 Blank Strip/10 5mm | £D2500-ND 55 .50 .44 | 2430.0 
cross connection bar, connection sleeve and fixing screw [2/2 85/28 = x ED2491-ND 34 .31_.27 | 2075.0 SB 5/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 5mm | ED2501-ND 38.34.30 | 2431.0(1-10) 
are already captively mounted with the corresponding fest Plug $B 6/10 Blank Strip/10 6mm | ED2486-ND 55 50.44 | 2035.0 
number of poles. PS 2.3 = ED2483-ND 2.89 2.60 2.31 [2007.0 $B 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm | £D2487-ND 55.50 _.44 | 2036.0(1-10) 
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PHQNIX 
Bs DIN Rail-Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 

* Termination Block Width: 4.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 
476 © Wire Size (UL): 30-14 AWG 
«Voltage Approval (UL): 300V 
¢ Current Approval (UL): 154 


Fig. 5 — UK1.5N 

«Termination Block Width: 4.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 476 
* Wire Size (UL): 30-14 AWG « Voltage 
Approval (UL): 300V * Current 
Approval (UL): 15A 


Fig. 2— MTTB 1.5 

Termination Block Width: 4.2mm 
¢Terminations per Linear Meter: 
952 Wire Size (UL): 30-14 AWG 
*Voltage Approval (UL): 300V 
* Current Approval (UL): 15 


Fig. 6 — UK 2.5N 


«Termination Block Width: 5.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 
384 Wire Size (UL): 30-12 AWG 
*Voltage Approval (UL): 300V 
* Current Approval (UL): 20A 


Fig. 3 — MBK 3/E-Z 

* Termination Block Width: 5.2mm 
¢ Terminations per Linear Meter: 
384 Wire Size (UL): 28-12 AWG 
«Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 20A 


Fig. 7 — UK5N 

* Termination Block Width: 6.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 
322 © Wire Size (UL): 30-10 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


Fig. 4 — MBK 5/E-Z 

* Termination Block Width: 6.2mm 
«Terminations per Linear Meter: 
322 Wire Size (UL): 26-10 AWG 
*Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


Fig. 8 —UK6N 

* Termination Block Width: 8.2mm 
* Terminations/Linear Meter: 242 * Wire 
Size (UL): 26-8 AWG » Voltage Approval 
(UL): 600V * Current Approval (UL): 50A 


Fig.9 —UK10N 

* Termination Block Width: 10.2mm 
Terminations per Linear Meter: 196 
Wire Size (UL): 24-6 AWG * Voltage 
Approval (UL): 600V * Current Approval 
(UL): 65A 


Fig. 10 — UKK5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
*Terminations/Linear Meter: 
644 © Wire Size (UL): 26-10 AWG 
*Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 30A 


Fig. 11 — SLKK 5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
* Terminations/Linear Meter: 805 
Wire Size (UL): 26-10 AWG Volt. 
Approval (UL): 600V_ * Current 
Approval (UL): 30A 


Fig. 12 — DIK 1.5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
«Wire Size (UL): 30-14 AWG 
«Voltage Approval (UL): 300V 
© Current Approval (UL): 15A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 

* Termination Block Width: 6.2mm 
«Wire Size (UL): 30-14 AWG 
*Voltage Approval (UL): 300V 
Current Approval (UL): 15A 


Fig. 14 — UDK 4 

* Termination Block Width: 6.2mm 
*Wire Size (UL): 30-10 AWG 
¢Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 30A 


Fig. 15 —UK 4 

* Termination Block Width: 6.2mm 
¢Wire Size (UL): 28-12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 20A 


Fig. 16 — UK 5-HESI 

* Termination Block Width: 8.2mm 
«Wire Size (UL): 26-10 AWG 
© Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 6.3A 


Fig. 17 — UKK 5-HESI Fig. 18 — UK 6.3-HESI 


Termination Block Width: 10.2mm « Wire Size 
(UL): 26-8 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 254 


Fig. 19 — UK 10.3-HESI 


* Termination Block Width: 8.2mm _ + Wire Size 
(UL): 24-8 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 30A 


Termination Block Width: 17.6mm_ * Wire 
Size (UL): 24-8 AWG * Voltage Approval 
(UL): 600V » Current Approval (UL): 354 


Terminal Blocks 


Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 
Fig. Series Part No. 1 10 | Part No. Fig. Series Part No. 1 10 | PartNo. | |Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. 
1 MT 15 277-1506-ND 2.22 2.00 [3100305 1 SLKK5 277-1521-ND 9.32 8.40 | 0461018 | | 16| UK 5-HESILED 24 277-1559-ND 13.06 11.76 | 3004126 
2 MITB 1.5 277-1483-ND 5.44 4.90 | 1414129 72 | DIKTS 277-1543-ND 5.71 5.15 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 20.07 18.07 | 3007204 
3 MBK 3/E-Z 277-1481-ND 271 2.44 | 1413036 DIKD 15 O77ASAEND 9.95 8.96 | 3715979 UKK 5-HES! (6.3x32) 277-1570-ND 21.01 18.91 | 3007217 
4 MBK S/E-Z 277-1480-ND 2.60 2.34 | 1402940 13 DIKD 15-16 277-1564-ND 1040 936 | 277423 UKK 5-HESILA 250 (5x20) | 277-1571-ND 29.93 26.94 | 0711629 
5 UK1.5N 277-1504-ND 1.83 1.65 | 3005837 Bikbt ean ST IEESND 1o49 toer | aries. | | 1 [UKK S-HESILED 24 (6.3x32) |277-1572-ND 30.00 27.00 | 0711632 
6 UK2.5N 277-1499-ND 1741.57 [3003347 : : : UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) | 277-1573-ND 31.19 28.08 | 0711616 
7 UK5N 277-1501-ND 477. 1.60 | 3004362 14 UDK 4 277-1576-ND = 3.94 3.55 | 2775016 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 28.28 25.45 | 3026654 
8 UK6 Ny 277-1502-ND 241 2.17 |3004524 goes IG eUigiBSeND 4504.05 |.2777014 UK 6.3-HESI 277-1560-ND 10.53 9.48 | 3004171 
9 UK 10 N 277-1503-ND 3.15 2.84 |3005073 15 UK 4-TG 277-1556-ND 4.47 4.02 | 2812018 | | 18| UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 16.30 14.67 | 3004265 
10 UKK 5 277-1491-ND 480 4.32 [2774017 16 UK 5-HESI 277-1557-ND 8.45 7.61 | 3004100 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 16.30 14.67 | 3004249 
UKK 5-TG 277-1563-ND 11.80 10.63 | 3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 13.06 11.76 | 3004142 | |19|UK 10.3-HESI 277-1555-ND 16.75 15.08 | 3004906 
AccessorieS Marker Strip: U=Unprinted P = Printed 
Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 
Fig.| Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge tj iP Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 
1 [MT 15 277-1506-ND| 277-1507-ND | 277-1508-ND 277-1494-ND = AB | 277-1474-ND | 277-1477-ND| 277-1485-ND [277-1509-ND 
277-1485-ND |277-1509-ND 
2 |MTTB1.5 277-1483-ND| — 277-1495-ND | 277-1496-ND | 277-1497-ND - - = 277-1494-ND - AB J 277-1474-ND | 277-1477-ND) 577-4593-np |977-1510-ND 
3 |MBK 3/E-Z 277-1481-ND| 277-1482-ND | 277-1484-ND 277-1488-ND |277-1486-ND | DH, L| 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
4 |MBK 5/E-Z 277-1480-ND| 277-1520-ND | 277-1484-ND 277-1514-ND |277-1511-ND | E  1,M| 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
5 |UKT5N 277-1504-ND| 277-1505-ND | 277-1493-ND 277-1494-ND = C PQ | 277-1474-ND | 277-1477-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
6 |UK2.5N 277-1499-ND| 277-1517-ND | 277-1493-ND 277-1488-ND |277-1486-ND | D H,L| 277-1474-ND | 277-1478-ND) 277-1523-ND |277-1510-ND 
7 |UK5N 277-1501-ND| 277-1518-ND | 277-1498-ND 277-1514-ND |277-1511-ND | E  1,M| 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
8 |UK6N 277-1502-ND| 277-1519-ND | 277-1498-ND 277-1515-ND |277-1512-ND | F J, N| 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
9 |UK10N 277-1503-ND| 277-1500-ND | 277-1498-ND 277-1516-ND |277-1513-ND | GK, 0| 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
UKK5 277-1491-ND| 277-1492-ND | 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = 277-1523-ND |277-1510-ND 
10 JUKK 5-16 277-1563-ND| — = a = — _ |277-1550-n0 |277-1549-np | 277-1514-ND]277-1511-ND | E  1,M | 277-1474-ND | — as - 
17 [SLKK5 277-1521-ND| — 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = = 277-1514-ND [277-1511-ND | E 1, M| 277-1474-ND [277-1478-ND| 277-1523-ND [277-1510-ND 
42 |DIK15 277-1543-ND| — - - - 277-1540-ND - - 277-1514-ND er END E 1,M) 277-1474-ND | 277-1478-ND| — - 
DIKD 1.5 277-1544-ND| — = - - 277-1541-ND - = 277-1514-ND ew E 1,M) 277-1474-ND | 277-1478-ND| — = 
13 |DIKD1.5-1@ | 277-1564-ND| — 7 = — — jorrssat-no}  — 7 = BOT AO ND | EM) 277-1474-ND | 277-1478-ND| — 5 
277-1546-ND 
DIKD 1.5-2D | 277-1565-ND| — - - - 277-1541-ND - _ 277-1514-ND | 577-4547-Np | E  |,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| — = 
UDK4 277-1576-ND = 277-1550-ND [277-1549-ND | 277-1514-ND 
14 | UDK 4-16 977-1854-ND| — 277-1545-ND - - - cis = as 277-1511-ND | E 1, MJ 277-1474-ND | 277-1478-ND| — - 
15 [UK 4-16 277-1556-ND| — 277-1498-ND = = 277-1542-ND = = = 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| — = 
UK 5-HESI 277-1557-ND 
UK 5- 
16] HESILA250 | 277-1558-ND| — _ 277-1548-ND | F J, NJ 277-1474-ND | 277-1478-ND| — - 
UK 5- 
HESILED 24 | 277-1559-ND 
UKK 5-HESI 
(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 
(6.3x32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 
17) 250 (5x20) | 277-1571-ND 
UKK 5-HESILED _ _ 277-1568-ND _ F J,N J) 277-1474-ND | 277-1478-ND| — - 
24 (6.3x32) | 277-1572-ND 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3x32)_| 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED 
24 (5x20) | 277-1574-ND 
UK6.3-HES! | 277-1560-ND 
UK 6.3- 
18] HESILED 24 | 277-1561-ND| — _ 277-1513-ND | GK, 0] 277-1474-ND | 277-1479-ND| — - 
UK 6.3- 
HESILA 250 | 277-1562-ND 
277-1566-ND 
19 ]UK 10.3-HES! | 277-1555-ND| — _ 277-4567.ND | GK. O| 277-1474-ND | 277-1479-ND| — - 


(Continued) 
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PHGQNIX 
CONTACT Accessories (cont) 


Grounding Block End Cover Spacer Cover Spacer Plate Fixed Bridge Insertion Bridge 


Grounds connected wires to Covers open end of terminal Covers open end of 2 level Compensates for level offset on For cross connections between | For cross connections 


DIN rail block terminal block and compensates | closed end of 2 level terminal | terminal blocks in terminal center | between terminal blocks in 
for level offset block bridging cavity, 10 position, | wire entry cavity, 10 position, 
divisible divisible 


Z \ L I ee 


Marker Pen Screwdriver End Bracket DIN Rail 
To label the unprinted Fully insulated blade shaft, Clamps terminal blocks into place on DIN rail With elongated mounting holes 


— 
=A == se 
E E SSS ————J 
aoe 15mm wide 35mm wide 


marker strip straight blade design 


For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail 5.5mm deep 7.5mm deep 
1 meter long 1 meter long 
Marker Strip ZBFM Type ZB Type Fuse Plug 
Unprinted or printed, Fuse Plug for cartridge fuse 
will mark termination <S> inserts 5x20mm, color: black, 
7 oO ZB " " ee ? 
points S&S CF with LED/light indicator 
Use With TG 
ee Fuse Holders 
Unprinted Printed 
Phoenix- Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.71 1.54 1.37 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.97 6.28 5.58 3100318 1.5mm for UK 277-1542-ND 1.20 1.09 97 3003224 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm. 277-1482-ND 6.26 5.64 5.02 1413117 Isolator Bridge Bar 
MBK.S/E-2-PE, 6.2mm 22ND) 6:76 S00 Tel s| Oaenss Use with 1302338 277-1550-ND 5.97 5.38 4.78 | 0301505 
USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 14.02 12.62 11.22 3005853 Bridge Bar Isolator 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 7A 6.40 5.69 0441119 gs 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 6.80 6.12 5.45 0441504 Use with 0301505 277-1549-ND 48 44 39 1302338 
USLKG 6N, 8.2mm 277-1519-ND 7.66 6.89 6.13 0442079 Insertion Bridge 
USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 8.31 7.48 6.65 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.67 2.41 2414 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 14.60 13.15 11.69 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 4.28 3.85 3.43 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 5.29 4.77 4.24 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND 64 58 52 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 5.41 4.87 4.33 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND 99 89 79 3002665 EB 10-10 277-1513-ND 7.11 6.40 5.69 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND 75 68 61 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 62.54 56.29 50.04 3009299 
D-UK25 277-1493-ND 1.02 92 82 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 179.74 161.77 143.80 | 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND 104 ‘94 ‘34 | 3003020 EB 80-DIK BU 277-1546-ND 48.40 43.57 38.73 | 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 158 143 127 | 2770004 EB 80-DIK RD 277-1547-ND 48.40 43.57 38.73 | __- 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 1.18 1.07 95 2777027 Marker Pen 
D-UDK 4 277-1577-ND 1.44 1.30 1.15 2775113 M-PEN, black 277-1474-ND 14.73 13.26 11.79 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
DG-MITB 1.5, 2mm PEST 113 Or sae. 21)), 1 S00eG7E SZS 0.4x2.5 277-1477-ND 15.08 1358 12.07] 1205037 
DG-UKK 3/5, 2.5mm 277-1490-ND 1.71 1.54 1.37 2770817 SZS 0.6x3.5 277-1478-ND 15.08 13.58 12.07 1205053 
Spacer Plates SZS 1.0 x 4.0 277-1479-ND 22.81 20.54 18.26 | __ 1205066 
DP-MTTB 1.5, 2mm 277-1497-ND 1.12 1.01 90 | 3002681 End Brackets 
DP-UKK 3/5, 2.5 277-1489-ND 1.16 1.05 93 2770794 
eomm ease E/MIK 1, 6mm 277-1485-ND 99 “89 79) 1421659 
9 E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.41 1.27 1.13 0800886 
FBRN 10-4 N 277-1494-ND 6.51 5.86 5.21 3001624 DIN Rail 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 9.00 8.11 7.21 2770642 sl 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 9.54 8.59 7.64 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 9.13 8.22 7.30 5602099 
FBI 10-6 277-1514:ND 7.45 671. 5.97 | 0203250 NS 35/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 10.35 9.32 8.28 | 5602100 
FBI 10-8 277-1515-ND 8.98 8.08 TAQ. 0203263 Fuse Plugs 
FBI 10-10 277-1516-ND 11.63 10.47 9.31 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 11.06 9.96 8.86 0921053 
Partition Plate ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 15.09 13.59 12.08 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.55 1.40 1.25 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 4.06 3.66 3.25 0921011 
Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 9.34 8.41 7.48 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 14.08 12.68 11.27 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 10.03 9.04 8.03 0800734 
Cc ZB 4: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.65 1.49 1.33 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND .97 88 .78 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND .97 88 .78 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND 1.06 96 85 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED —-Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.61 1.45 1.29 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.44 1.30 IAS: 1050017:0001 
I ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.44 1.30 AAS: 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 2.20 1.99 1.77 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 2.23 2.01 1.79 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.44 1.30 1.15 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.44 1.30 1.15 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 2.20 1.99 1.77 1052015:0011 
Oo ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 2.23 2.01 1.79 1053014:0011 
P ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 2.26 2.04 1.81 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 2.26 2.04 1.81 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHCENIX. Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers 
Bre : 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300 V@10A. 12-30 AWG. UL: 300 V@ 10 A. 12-30 AWG. UL: 300 V@10A. 12-30 AWG. UL: 300 V@ 10 A. 
IEC: 250V @ 12 A. 12-24 AWG. Color: Green IEC: 250V @12A. 12-24 AWG. Color: Green IEC: 250V @12A. 12-24 AWG. Color: Green IEC: 250V @12A. Color: Green 


Specifications: Specifications: Specifications: 
UL: 300V @10A. ; UL: 300V.@10A. UL: 300V @ 10 A. . Specifications: 
IEC: 250V @12A. Color: Green IEC: 250V @ 12 A. Color: Green . IEC: 250 V @12A. Color: Green UL: 300 V@10A. IEC: 250 V @10A. Color: Green 
No. E Phoenix Phoenix No. ? Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 5.0 35 40 2.5 | 277-1079-ND 2.13 1.92 1.71. | MSTBV 2.5/8-G 1753550 
2 750 5 10 | 25 | 277-1000-ND 153 1.38 1.23 | MSTB25/2-ST 1754449 9 | 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1080-ND 2.40 216 1.92 | MSTBV2.5/9-G 1753576 
3/50 | 10 | 15 | 25 | 277-1001-ND 230 2.08 1.85 | MSTB2.5/3-ST 1754465 10 | 50 | 45 | 50 | 25 | 277-1081-ND 266 240 213 | MSTBV 2.5/10-G 1753592 
4/50 | 15 | 20 | 25 | 277-1002-ND 3.07 276 2.46 | MSTB2.5/4-ST 1754481 11] 50 | 50 | 55 | 25 | 277-1082-ND 294 265 2.36 | MSTBV 2.5/11-G 1753615 
5 |50 | 20 | 25 | 25 | 277-1003-ND 3.80 343 3.05 | MSTB2.5/5-ST 1754504 12 | 50 | 55 | 60 | 25 | 277-1083-ND 322 290 258 | MSTBV2.5/12-G 1753631 
6 5.0 25 30 2.5 | 277-1004-ND 4.56 4.11 3.66 | MSTB2.5/6-ST 1754520 Fig. 4 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
7/50 } 30 | 35 | 25 | 277-1005-ND 5.38 4.85 4.31 | MSTB2.5/7-ST 1754546 2°] 5.08 | 5.08 | 10.16 | 254] 277-1126-ND 53 48 43 | MSTBV2.5/2-G-5.08 [1758018 
8 5.0 35 40 2.5 | 277-1006-ND 6.12 5.51 4.90 | MSTB 2.5/8-ST 1754562 3 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1129-ND 80 73 65 1758021 
9 5.0 40 45 2.5 | 277-1007-ND 6.91 6.22 5.53 | MSTB 2.5/9-ST 1754588 4 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54} 277-1130-ND 1.06 96 86 1758034 
10 5.0 45 50 2.5 | 277-1008-ND 7.63 6.87 6.11 | MSTB 2.5/10-ST 1754601 5 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54] 277-1131-ND 1.35 1.22 1.08 1758047 
1 5.0 50 55 2.5 | 277-1009-ND 8.42 7.58 6.74 | MSTB 2.5/11-ST 1754627 6 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1132-ND 1.59 1.44 1.28 1758050 
12 | 5.0 | 55 | 60 | 25 | 277-1010-ND 9.20 8.28 7.36 | MSTB2.5/12-ST 1754643 7 | 508 | 3048 | 3556 | 2541 277-1133-ND 187 168 150 4758063 
Fig. 1 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1134-ND 213 1.92 1.71 1758076 
2 75.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1011-ND 153 138 1.23 | MSTB25/2-ST-5.08 [1757019 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54] 277-1135-ND 240 216 1.92 1758089 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1012-ND 2.30 208 1.85 | MSTB2.5/3-ST-5.08 | 1757022 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54] 277-1136-ND 266 240 213 | MSTBV2.5/10-G-5.08 |1758092 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1013-ND 3.07 276 2.46 | MSTB2.5/4-ST-5.08 | 1757035 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54] 277-1137-ND 294 265 2.36 | MSTBV2.5/11-G-5.08 |1758102 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1014-ND 3.80 3.43 3.05 | MSTB2.5/5-ST-5.08 | 1757048 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1138-ND 3.22 290 258 | MSTBV2.5/12-G-5.08 |1758115 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1015-ND 4.56 4.11 3.66 | MSTB2.5/6-ST-5.08 | 1757051 Fig. 5 — 5mm Connector Header — Right Angle 
7 |5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1016-ND 5.34 4.81 4.28 | MSTB2.5/7-ST-5.08 | 1757064 2 | 50 5 70 | 25 ] 2771084-ND 53 48 43 | MSTB252-G 1754436 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1017-ND 6.08 5.47 4.87 | MSTB2.5/8-ST-5.08 | 1757077 3 | 50 | 40 45 | 25 | 277-1085-ND 80 73 65 | MSTB25/3-G 4754452 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1018-ND 6.87 6.18 5.50 | MSTB2.5/9-ST-5.08 | 1757080 4 |50 1 45 | 20 | 25 | 277-086-ND 108 97 87 | MSTB25/4-G 4754478 
10 |5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1019-ND 7.63 6.87 6.11 | MSTB2.5/10-ST-5.08 1757093 5 | 50 | 20 | 295 | 25 | 277-4087-ND 7135 122 108 | msTB25/5-c 4754494 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1020-ND 842 7.58 6.74 | MSTB2.5/11-ST-5.08 /1757103 6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-1088ND 7159 144 128 | msTB25/6-¢ 4754517 
12_|5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 | 277-1021-ND__9.14__8.23 7.32 | MSTB2.5/12-ST-5.08 _|1757116 7 | 50 | 30 | 35 | 25 | 277-4080ND 187 168 150 | MsTB25/7-c 4754533 
Fig. 2 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.0 35 40 2.5 | 277-1090-ND 213 192 1.71 | MSTB2.5/8-G 1754559 
2 7 50 5 10 | 25 |] 277-1020-ND 179 161 143 | MVSTBR25/2-ST 1792016 9 | 50 | 40 | 45 | 25 | 277-1091-ND 240 216 1.92 | MSTB2.5/9-G 1754575 
3/50 | 10 | 15 | 25 | 277-1030-ND 2.62 236 210 | MVSTBR 2.5/3-ST 1792029 10 | 50 | 45 | 50 | 25 | 277-1092-ND 266 240 213 | MSTB2.5/10-G 1754591 
4/50 | 15 | 20 | 25 | 277-1031-ND 353 3.18 2.83 | MVSTBR 2.5/4-ST 1792032 11] 50 | 50 | 55 | 25 | 277-1093-ND 294 265 236 | MSTB2.5/11-G 1754614 
5 |50 | 20 | 25 | 25 | 277-1032-ND 4.43 3.99 3.55 | MVSTBR 2.5/5-ST 1792045 12 | 50 | 55 | 60 | 25 | 277-1094-ND 322 290 258 | MSTB2.5/12-G 1754630 
6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-1033-ND 5.31 4.79 4.26 | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058 Fig. 5 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 
7 |50 | 30 | 35 | 25 | 277-1034-ND 6.20 558 4.96 | MVSTBR 2.5/7-ST 1792061 Ge ae 
s |s0 | as | 40 | of BeaeOINa or ear see | MSTERO REST Trond 2] 5.08 | 5.08 ] 10.16 | 254) 277-1095-ND 53 4843 | MSTB2.5/2-6-5.08 1759017 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54] 277-1096-ND 80 73 65 | MSTB2.5/3-G-5.08  /1759020 
9/50 | 40 | 45 | 25 | 277-1036-ND 7.96 7.17 6.37 | MVSTBR 2.5/9-ST 1792087 epee ono 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1097-ND 1.08 97 87 | MSTB2.5/4-G-5.08 1759033 
10 | 5.0 | 45 | 50 | 25 | 277-1037-ND 8.82 7.94 7.06 | MVSTBR25/10-ST | 1792090 cana ve 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1098-ND 135 1.22 1.08 | MSTB2.5/5-G-5.08  /1759046 
11 | 5.0 | 50 | 55 | 25 | 277-1038-ND 9.73 876 7.79 | MVSTBR25/11-ST  |1792100 oe ae 
2 |eo | ss | oo | 25 Weamonehiol 1060 954 40 | MVSTBR2atosT — |17oztta 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1099-ND 159 144 1.28 | MSTB2.5/6-G-5.08  /1759059 
: aE : a _ : 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1100-ND 187 1.68 1.50 | MSTB2.5/7-G-5.08  |1759062 
Fig. 2 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1101-ND 213 192 1.71 | MSTB2.5/8-G-5.08 — /1759075 
2 15.08 | 5.08 | 10.16 | 254 | 277-1040-ND 177 160 1.42 | MVSTBR2.5/2-ST-5.08 11792249 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54] 277-1102-ND 240 216 1.92 | MSTB2.5/9-G-5.08 1759088 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1041-ND 2.60 235 2.09 | MVSTBR2.5/3-ST-5.08 |1792252 io | 5.08 | 45.72 | 5080 | 254] 277-1103-ND 266 240 213 | MSTB25/10-G-5.08  |1759091 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1042-ND 3.52 3.17 2.82 | MVSTBR 2.5/4-ST-5.08 | 1792265 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1104-ND 294 265 2.36 | MSTB2.5/11-G-5.08  |1759101 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1043-ND 4.43 3.99 3.55 | MVSTBR2.5/5-ST-5.08 |1792278 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 | 277-1105-ND 322 290 258 | MSTB2.5/12-G-5.03 |1759114 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1044-ND 5.31 4.79 4.26 | MVSTBR2.5/6-ST-5.08 |1792281 7 6c ni 
7 |508 | 30.48 | 3556 | 254 | 277-1045-ND 6.20 558 496 | MVSTBR25/7-ST-5.08 | 1792294 Figi6 (= Smit Connector Header — Right Angle 
ade eT 2] 50 5 12] 35 | 277-1117-ND 53 =.48~=—43-:«| MSTBA2.5/2-G 1757475 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1046-ND 7.07 6.37 5.66 | MVSTBR2.5/8-ST-5.08 | 1792304 
AOnT: ot 3] 50 | 10 17 | 35 | 277-1118-ND 80 .73 65 | MSTBA2.5/3-G 1757488 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1047-ND 7.96 7.17 6.37 | MVSTBR2.5/9-ST-5.08 |1792317 
aa eT 4 | 50 | 15 | 22 | 35 | 277-1119-ND 1.06 .96 86 | MSTBA2.5/4-G 1757491 
10 |5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1048-ND 8.82 7.94 7.06 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 | 1792320 
phe eT 5 | 50 | 20 | 27 | 35 | 277-1120-ND 134 1.21 1.07 | MSTBA2.5/5-G 1757501 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1049-ND 9.73 8.76 7.79 | MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 | 1792333 
12_|5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1050-ND 10.60 9.54 8.49 | MVSTBR2.5/12-ST-5.08 [1792346 | | © | 59 | 25 | 32 | 35 | 277-1121-ND 158 1.43 1.27 | MSTBA2.5/6-G Were 
tT tor Terminal Block PI 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1122-ND 187 168 1.50 | MSTBA2.5/7-G 1755493 
19S = orm Connector ferminal S10ck, tug. 8 | 50 | 35 42 | 35 | 277-1123-ND 211 1.91 1.69 | MSTBA 2.5/8-G 1757527 
2 5.0 5 10 25 | 277-1051-ND 1.79 1.61 1.43 | MVSTBW 2.5/2-ST 1792524 9 50 40 47 3.5 | 277-1124-ND 240 216 1.92 | MSTBA2.5/9-G 1757530 
375.0 ) 10 ) 15 | 25 |) 277-1052-ND 2.62 2.36 2.10 | MVSTBW 2.5/3-ST 1792537 10 | 50 | 45 | 52 | 35 | 277-1125-ND 264 238 2.12 | MSTBA2.5/10-G 1757543 
4/50 ) 15 | 20 | 25 | 277-1053-ND 3.53 3.18 2.83 | MVSTBW 2.5/4-ST 1792540 11] 50 | 50 | 57 | 35 | 277-1126-ND 294 265 236 | MSTBA2.5/11-G 1757556 
5 75.0 } 20 | 25 | 25 | 277-1054-ND 4.43 3.99 3.55 | MVSTBW 2.5/5-ST 1792553 12 | 50 | 55 | 62 | 35 | 277-1127-ND 3.22 290 258 | MSTBA2.5/12-G 1757569 
6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-1055-ND 5.31 4.79 4.26 | MVSTBW 2.5/6-ST 1792566 Fla'¢= 5 Denn. tarHead Rilaht Adal 
7 | 50 | 30 | 35 | 25 | 277-1056-ND 6.20 5.58 4.96 | MVSTBW2.5/7-ST 1792579 MS 2 Saree See =e ene 
8 | 50 | 35 40 | 25 | 277-1057-ND 7.07 6.37 5.66 | MVSTBW 2.5/8-ST 1792582 : 2 ree ee a PHiaOBND a a s MSTBA 2.5/2-G-5.08 ae 
9/50 | 40 | 45 | 25 | 277-1058-ND 7.96 7.17 6.37 | MVSTBW 2.5/9-ST 1792595 ; : : . -1107- : : / 
10 | 5.0 | 45 50 | 25 | 277-1059-ND 8.82 7.94 7.06 | MVSTBW2.5/10-ST  |1792605 4 | 5.08 | 15.24 | 22.32 | 3.54 | 277-1108-ND 1.06 96 86 1757268 
11 | 5.0 | 50 55 2.5 | 277-1060-ND 9.73 8.76 7.79 | MVSTBW2.5/11-ST | 1792618 5 | 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1109-ND 1.34 1.21 1.07 1757271 
12 | 5.0 | 55 60 | 25 | 277-1061-ND 10.60 9.54 849 | MVSTBW2.5/12-ST _| 1792621 a ae ae an oe ero ND ee 1 i oe 
Fig: 3 = 903mm Connector Terminal Block Fiug 8 | 5.08 | 35.56 | 4264 | 3.54 | 277-1112-ND 211 1.91 1.69 1757307 
2 75.08 | 5.08 | 1016 | 254 | 277-1062-ND 177 160 1.42 | MVSTBW2.5/2-ST-5.08 |1792757 ee 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54) 277-1113-ND 240 216 1.92 1757310 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1063-ND 2.60 2.35 2.09 | MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 | 1792760 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80 | 3.54] 277-1114-ND 264 238 212 | MSTBA2.5/10-G-5.08 |1757323 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1064-ND 3.52 3.17 2.82 | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 | 1792773 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54] 277-1115-ND 294 265 2.36 | MSTBA2.5/11-G-5.08 |1757336 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1065-ND 4.43 3.99 3.55 | MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 | 1792786 jo | 508 | 6588 | e296 | 354 | O77-4t1GND 319 287 256 | MSTBADS/2-G508 (1757349 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1066-ND 5.31 4.79 4.26 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 | 1792799 : : aa : : : 2 : : 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1067-ND 6.20 5.58 4.96 | MVSTBW 2.5/7-ST-5.08 | 1792809 Fig. 7 — 5mm Connector Header — Vertical 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1068-ND 7.07 6.37 5.66 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 | 1792812 2] 5.0 5 12] 35 |] 277-1140-ND 534843] MSTBVA2.5/2-G 1755516 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1069-ND 7.96 7.17 6.37 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 | 1792825 3] 50 | 10 17 | 35 | 277-1141-ND 80 73 ~—.65_ | MSTBVA2.5/3-G 1755529 
10 |5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1070-ND 8.82 7.94 7.06 | MVSTBW 2.5/10-ST-5.08] 1792838 4 | 50 | 15 | 22 | 35 | 277-1142-ND 1.06 96 86 | MSTBVA2.5/4-G 1755532 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1071-ND 9.73 8.76 7.79 | MVSTBW 2.5/11-ST-5.08] 1792841 5 | 50 | 20 | 27 | 35 | 277-1143-ND 1.35 1.22 1.08 | MSTBVA2.5/5-G 1755545 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1072-ND 10.60 9.54 8.49 | MVSTBW2.5/12-ST-5.08 | 1792854 6 | 50 | 25 | 32 | 35 | 277-1144-ND 158 143 1.27 | MSTBVA2.5/6-G 1755558 
Fig. 4 — 5mm Connector Header — Vertical 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1145-ND 1.87 1.68 1.50 | MSTBVA2.5/7-G 1755561 
750 5 TOT 25) 7AOTEND 5348 43 | MSTBVDS/DG T7547 8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1146-ND 211 1.91 1.69 | MSTBVA2.5/8-G 1755574 
aaah i 9 | 50 | 40 | 47 | 35 | 277-1147-ND 240 246 1.92 | MSTBVA2.5/9-G 1755587 
3 )50 | 10 | 15 | 25 | 277-1074-ND 80 73 .65 | MSTBV2.5/3-G 1753453 
ane : 10 | 50 | 45 | 52 | 35 | 277-1139-ND 266 240 213 | MSTBVA2.5/10-G 1755503 
4/50 | 15 | 20 | 25 | 277-1075-ND 1.08 97 87 | MSTBV2.5/4-G 1753479 
el 11] 50 | 50 | 57 | 35 | 277-1148-ND 294 265 236 | MSTBVA2.5/11-G 1755590 
5 |50 | 20 | 25 | 25 | 277-1076-ND 1.35 1.22 1.08 | MSTBV2.5/5-G 1753495 | s0 | 65 | e | a5 WemamtoMInl ao> 60 ose | MeTBVAgSioG roe 
6 | 50 | 25 | 30 | 25 | 277-1077-ND 159 144 1.28 | MSTBV2.5/6-G 1753518 : : : : : 
7 [50 | 30 | 35 | 25 | 277-1078-ND 1.87 1.68 1.50 | MSTBV2.5/7-G 1753534 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COMEACY = Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (cont) 
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Specifications: Specifications: 

UL: 125V @4A, 20-28 AWG. Specifications: Specifications: UL: 300 V @8 A. 14-30 AWG. 

IEC: 100 VV @4A, 20-28 AWG. Color: Green UL: 125V @4A. IEC: 80V @4A. Color: Green UL: 125V @4A. IEC: 80V @4A. Color: Green IEC: 125V @8A. 16-28 AWG. Color: Green 
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Specifications: Specifications: Specifications: bene L433. Specifications: 


UL: 300V @8A. 14-30 AWG. UL: 300 V @8A. 14-30 AWG. UL: 300V @8A. UL: 300V @8A. 
IEC: 125V @8A. 16-28 AWG. Color: Green IEC: 125V @8A. 16-28 AWG. Color: Green IEC: 125V @8A. Color: Green IEC: 125V @ 8A. Color: Green 


Fig. 19 


| Specifications: 


el tA 1 TBBb 1 UL: 600V.@ 30 A. 
Specifications: UL: 600 V @ 30 A, 10-30 AWG. Specifications: IEC: 400 V @ 20A. 
IEC: 800 V @ 20 A, 10-24 AWG. Color: Green UL: 600 V @ 30A. IEC: 400V @20A. Color: Green Color: Green 
No. _ Phoenix Phoenix No. 3 f Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | A B c D Part No. i 10.100 | Type No. Part No. Pos. | A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 7 — 5.08mm Connector Header — Vertical 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84 2.3 | 277-1179-ND 4.85 4.37 3.89 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 
2 75.08 | 5.08 | 1216 | 3.54 | 277-1150-ND 53 48 ~~.43:-| MSTBVA2.5/2-G-5.08 | 1755736 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 | 2.3 | 277-1180-ND 580 5.23 4.65 | MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 
3 15.08 | 10.16 | 17.24 | 3.54 | 277-1151-ND 80 73.65 | MSTBVA2.5/3-G-5.08 | 1755749 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46 | 2.3 | 277-1181-ND 677 6.10 5.42 | MCVW1.5/7-ST-3.81 1827020 
4 | 5.08 | 15.24 | 22.32 | 3.54 | 277-1152-ND 1.06 96 86 | MSTBVA2.5/4-G-5.08 | 1755752 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 2.3 | 277-1182-ND 7.75 6.98 6.21 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 | 1827033 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1153-ND 1.34 1.21 1.07 | MSTBVA2.5/5-G-5.08 | 1755765 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08 | 2.3 | 277-1183-ND 873 7.86 6.99 | MCVW1.5/9-ST-3.81 1827046 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54 | 277-1154-ND 1.58 1.43 1.27 | MSTBVA2.5/6-G-5.08 | 1755778 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 | 2.3 | 277-1184-ND 9.67 871 7.74 | MCVW1.5/10-ST-3.81 | 1827059 
7 | 5.08 | 30.48 | 37.56 | 3.54 | 277-1155-ND 1.85 1.67 1.49 | MSTBVA2.5/7-G-5.08 | 1755781 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 2.3 | 277-1185-ND 10.65 9.59 8.53 / MCVW1.5/11-ST-3.81 | 1827062 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64 | 3.54 | 277-1156-ND 2.11 1.91 1.69 | MSTBVA2.5/8-G-5.08 | 1755794 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3. | 277-1186-ND 11.65 10.49 9.32 | MCVW 1.5/12-ST-3.81 | 1827075 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54 | 277-1157-ND 2.40 2.16 1.92 | MSTBVA2.5/9-G-5.08 | 1755804 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 | 2.3 | 277-1187-ND 12.59 11.34 10.08 / MCVW 1.5/13-ST-3.81 | 1827088 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80 | 3.54 | 277-1158-ND 2.64 2.38 2.12 | MSTBVA2.5/10-G-5.08 | 1755817 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13 | 2.3 | 277-1188-ND 13.57 12.22 10.86 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 | 1827091 
11. | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54 | 277-1159-ND 2.94 265 2.36 | MSTBVA2.5/11-G-5.08 | 1755820 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1189-ND 14.55 13.10 11.65 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 | 1827101 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96 | 3.54 | 277-1160-ND 3.19 2.87 2.56 | MSTBVA2.5/12-G-5.08 | 1755833 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75 | 2.3 | 277-1190-ND 15.51 13.96 12.41 | MCVW1.5/16-ST-3.81 | 1827114 
Fig. 8 — 5.0mm & 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels Fig. 14 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 | 5.00 — | 10.00 | 2.50 | 277-1379-ND 1.95 1.76 1.56 | MDSTB2.5/2-G 1762046 2 | 3.81 3.81 8.41 2.3 | 277-1191-ND 1.95 1.76 1.56 | MCVR 1.5/2-ST-3.81 1827127 
3 | 5.00 = 15.00 | 2.50 | 277-1380-ND 2.79 252 2.24 | MDSTB2.5/3-G 1762059 3 | 3.81 7.62 | 12.22 | 2.3 | 277-1192-ND 2.90 2.62 2.33 | MCVR 1.5/3-ST-3.81 1827130 
9: 5.08 4 10.16 | 2.54 | 277-1381-ND 1.93 1.75 1.55 | MDSTB 2.5/2-G-5.08 1762062 4 | 3.81 | 11.43 | 16.03 2.3 | 277-1193-ND 3.86 347 3.09 | MCVR 1.5/4-ST-3.81 1827143 
3 | 5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1382-ND 2.79 2.52 2.24 | MDSTB 2.5/3-G-5.08 1762075 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84 | 2.3 | 277-1194-ND 485 4.37 3.89 | MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156 
A i ii 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 | 2.3 | 277-1195-ND 580 5.23 4.65 | MCVR 1.5/6-ST-3.81 1827169 
a eon Spring Cage Forminal Block Plug SpSTDE rears) | 7 | 381 | 22.96 | 27.46 | 23 | 27-1196-ND 6.77 6.10 5.42 | MCVR1.5/7-ST-381 | 1927172 
3 05 50 81 155 | 277-1431-ND 392 354 344 | FK-MC0.5/3-ST-25 1881338 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 2.3 | 277-1197-ND 7.75 6.98 6.21 | MCVR 1.5/8-ST-3.81 1827185 
4 05 75 10.6 | 155 | 277-1432-ND 495 446 396 | FK-MC0.5/4-ST-25 1881341 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08 | 2.3 | 277-1198-ND 873 7.86 6.99 | MCVR 1.5/9-ST-3.81 1827198 
5 25 40.0 | 134 455 | 277-1433-ND 5.93 5.34 475 | FK-MC0.5/5-ST-2.5 1881354 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 | 2.3 | 277-1199-ND 9.67 871 7.74 | MCVR1.5/10-ST-3.81 | 1827208 
6 25 425 | 156 | 155 | 277-1434-ND 696 627 557 | FK-MC0.5/6-ST-25 1881367 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 2.3 | 277-1200-ND 10.65 9.59 853 | MCVR1.5/11-ST-3.81 | 1827211 
7 25 150 | 184 455 | 277-1435-ND 7.97 7.18 6.38 | FK-MC0.5/7-ST-2.5 1881370 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1201-ND 11.65 10.49 9.32 | MCVR 1.5/12-ST-3.81 | 1827224 
8 25 475 | 206 | 155 | 277-1436-ND 9.05 815 7.24 | FK-MC0.5/8-ST-2.5 4881383 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 | 2.3 | 277-1202-ND 12.59 11.34 10.08 | MCVR 1.5/13-ST-3.81 | 1827237 
9 25 20.0 | 231 4.55 | 277-1437-ND 10.01 9.02 8.02 | FK-MC0.5/9-ST-2.5 1881396 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13 | 2.3 | 277-1203-ND 13.57 12.22 10.86 | MCVR 1.5/14-ST-3.81 | 1827240 
io | 25 225 | 256 | 1.55 | 277-1438-ND 11.08 9.97 887 | FK-MC0.5/10-ST-2.5 | 1881406 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1204-ND 14.55 13.10 11.65 | MCVR 1.5/15-ST-3.81 | 1827253 
1 25 25.0 | 28.4 4.55 | 277-1439-ND 12.04 10.84 9.64 | FK-MC0.5/11-ST-25 | 1881419 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75 | 2.3 | 277-1205-ND 15.51 13.96 12.41 | MCVR1.5/16-ST-3.81 | 1827266 
12 | 25 27.5 | 30.6 | 1.55 | 277-1440-ND 13.11 11.80 10.49 | FK-MC 0.5/12-ST-2.5 | 1881422 Fig. 15 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
Fig. 10 — 2.5mm Connector Header - Right Angle 2 | 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1206-ND 61 56 = .50 | MC 1.5/2-G-3.81 1803277 
2 25 25 69 22 | 277-1441-ND 68 62. 55 | MC05/2-G-2.5 1881448 3 | 3.81 7.62 | 12.82 | 2.6 | 277-1207-ND 94 85 76 | MC 1.5/3-G-3.81 1803280 
3 25 5.0 94 99 | 977-1442-ND 98 89 79 | MC0.5/3-G-2.5 1881451 4 | 3.81 | 11.43 | 16.63 ) 2.6 | 277-1208-ND 1.25 1.13 1.01 | MC 1.5/4-G-3.81 1803293 
4 25 75 11.9 22 | 277-1443-ND 1.31 118 1.05 | MC0.5/4-G-2.5 1881464 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1209-ND 154 1.39 1.24 | MC 1.5/5-G-3.81 1803303 
5 25 10.0 | 14.4 22 | 277-1444-ND 1.61 1.45 1.29 | MC0.5/5-G-2.5 1881477 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25 | 26 | 277-1210-ND 188 1.70 1.51 | MC 1.5/6-G-3.81 1803316 
6 25 12.5 | 16.9 22 | 277-1445-ND 1.91 1.72 1.53 | MC0.5/6-G-2.5 1881480 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06 | 2.6 | 277-1211-ND 219 1.98 1.76 | MC 1.5/7-G-3.81 1803329 
7 25 15.0 | 19.4 2.2 | 277-1446-ND 219 1.98 1.76 | MC0.5/7-G-2.5 1881493 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87 | 2.6 | 277-1212-ND 2.49 2.25 2.00 | MC 1.5/8-G-3.81 1803332 
8 25 17.5 | 21.9 2.2 | 277-1447-ND 2.51 2.26 2.01 | MC0.5/8-G-2.5 1881503 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1213-ND 285 2.57 2.28 | MC 1.5/9-G-3.81 1803345 
9 25 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1448-ND 2.81 2.53 2.25 | MC0.5/9-G-2.5 1881516 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49 | 2.6 | 277-1214-ND 3.12 2.81 2.50 | MC 1.5/10-G-3.81 1803358 
10 | 25 22.5 | 26.9 2.2 | 277-1449-ND 312 2.81 2.50 | MC 0.5/10-G-2.5 1881529 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30 | 2.6 | 277-1215-ND 3.43 3.09 2.75 | MC 1.5/11-G-3.81 1803361 
11 25 25.0 | 29.4 2.2 | 277-1450-ND 3.41 3.07 2.73 | MC 0.5/11-G-2.5 1881532 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11 2.6 | 277-1216-ND 3.75 3.38 3.00 | MC 1.5/12-G-3.81 1803374 
12 | 25 27.5 | 31.9 2.2 | 277-1451-ND 3.72 3.35 2.98 | MC 0.5/12-G-2.5 1881545 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 2.6 | 277-1217-ND 4.06 3.66 3.25 | MC 1.5/13-G-3.81 1803387 
Fig. 11 — 2.5mm Connector Header - Vertical 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73 | 26 | 277-1218-ND 4.37 3.94 3.50 | MC 1.5/14-G-3.81 1803390 
z 7 “Ge 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 2.6 | 277-1219-ND 4.69 4.22 3.75 | MC 1.5/15-G-3.81 1803400 
: 2 a oe oa are SND oH ee 2 Mey obee oe iat at 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 2.6 | 277-1220-ND 4.99 449 3.99 | MC 1.5/16-G-3.81 1803413 
4 25 75 11.9 2.2 | 277-1454-ND 1.31 1.18 1.05 | MCV 0.5/4-G-2.5 1881574 Fig. 16 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
5 2.5 10.0 | 14.4 2.2 | 277-1455-ND 1.61 1.45 1.29 | MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 2 | 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1221-ND 61 56.50 | MCV 1.5/2-G-3.81 1803426 
6 2.5 12.5 | 16.9 2.2 | 277-1456-ND 1.91 1.72 1.53 | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 3 | 3.81 7.62 | 12.82 | 2.6 | 277-1222-ND 94 85 76 | MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 
7 2.5 15.0 | 19.4 2.2 | 277-1457-ND 219 1.98 1.76 | MCV 0.5/7-G-2.5 1881600 4 | 3.81 | 11.43 | 1663 | 2.6 | 277-1223-ND 1.25 1.13 1.01 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 
8 25: 17.5 | 21.9 2.2 | 277-1458-ND 2.51 2.26 2.01 | MCV 0.5/8-G-2.5 1881613 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1224-ND 154 1.39 1.24 | MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 
9 2.5 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1459-ND 2.81 2.53 2.25 | MCV 0.5/9-G-2.5 1881626 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25 | 26 | 277-1225-ND 187 1.68 1.50 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 
10 | 25 22.5 | 26.9 2.2 | 277-1460-ND 3.12 2.81 2.50 | MCV 0.5/10-G-2.5 1881639 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06 | 2.6 | 277-1226-ND 219 1.98 1.76 | MCV 1.5/7-G-3.81 1803471 
11 2.5 25.0 | 29.4 2.2 | 277-1461-ND 3.41 3.07 2.73 | MCV 0.5/11-G-2.5 1881642 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87 | 26 | 277-1227-ND 247 2.22 1.98 | MCV 1.5/8-G-3.81 1803484 
12_| 25 27.5 | 31.9 2.2 | 277-1462-ND 3.72 3.35 2.98 | MCV 0.5/12-G-2.5 1881655 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1228-ND 285 2.57 2.28 | MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 
Fig. 12 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49 | 2.6 | 277-1229-ND 3.12 2.81 2.50 | MCV 1.5/10-G-3.81 1803507 
2 | 3.81 3.81 8.41 23 | 277-1161-ND 1.99 1.79 1.60 | MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30 | 2.6 | 277-1230-ND 343 3.09 2.75 | MCV 1.5/11-G-3.81 1803510 
3 3.81 7.62 | 12.22 23 | 277-1162-ND 268 2.42 2415 | MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11 2.6 | 277-1231-ND 3.77 3.40 3.02 | MCV 1.5/12-G-3.81 1803523 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03 | 2.3 | 277-1163-ND 3.56 3.21 2.85 | MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 2.6 | 277-1232-ND 4.06 3.66 3.25 | MCV 1.5/13-G-3.81 1803536 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1164-ND 4.50 4.05 3.60 | MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73 | 2.6 | 277-1233-ND 4.37 3.94 3.50 | MCV 1.5/14-G-3.81 1803549 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 | 23 | 277-1165-ND 5.35 4.82 4.29 | MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 2.6 | 277-1234-ND 469 4.22 3.75 | MCV 1.5/15-G-3.81 1803552 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46 | 2.3 | 277-1166-ND 6.31 5.68 5.05 | MC 1.5/7-ST-3.81 1803620 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 2.6 | 277-1235-ND 4.99 4.49 3.99 | MCV 1.5/16-G-3.81 1803565 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 2.3 | 277-1167-ND 7.13 642 5.71 | MC 1.5/8-ST-3.81 1803633 Fig. 17 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08 | 2.3 | 277-1168-ND 8.09 7.29 648 | MC 1.5/9-ST-3.81 1803646 z q -ST- 
10 | 381 | 34.29 | 3889 | 23 | 277-1169-ND 8.94 8.05 7.16 | MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 ie fen tal aa pila Aas 7 a 7 i epee tateane 
11 | 3.81 | 38.10 | 4270 | 23 | 277-1170-ND 9.89 891 7.92 | MC1.5/11-ST-3.81 | 1803662 4 |762 | 2286 | 3046 | 38 | 277-1465-ND 843 760 675 | PC4HV/4ST-762 | 1848915 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1171-ND 10.78 9.70 8.63 | MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 Fig. 18 — 7.62, C tor Head Right Angi 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 | 2.3 | 277-1172-ND 11.61 10.45 9.29 | MC 1.5/13-ST-3.81 1803688 at ee ca ah tn Led 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13 | 2.3 | 277-1173-ND 12.59 11.34 10.08 | MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 2 | 762 | 7.62 | 15.22 | 3.8 | 277-1406-ND 2.74 2.47 2.20 | PC 4/2-G-7.62 1804797 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1174-ND 13.49 12.14 10.80 | MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 3. | 7.62 | 15.24 | 22.84 | 3.8 | 277-1467-ND 4.10 3.70 3.29 | PC 4/3-G-7.62 1804807 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75 | 23 | 277-1175-ND 14.37 12.94 11.50 | MC 1.5/16-ST-3.81 1803714 4 | 762 | 22.86 | 30.46 | 3.8 | 277-1468-ND 5.41 4.87 4.33 | PC 4/4-G-7.62 1804810 
Fig. 13 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug Fig. 19 — 7.62mm Connector Header — Vertical 
2 7381 | 381 | 841 | 23 ] 277-1176-ND 1.95 176 1.56 | MCVW1.5/2-ST-3.81 | 1826979 2) 762 | 7.62 | 15.22 | 3.8 | 277-1469-ND 2.74 2.47 2.20 | PCV 4/2-G-7.62 1804687 
3 | 3.81 7.62 | 12.22 | 2.3 | 277-1177-ND 2.90 2.62 2.33 | MCVW 1.5/3-ST-3.81 1826982 3 | 7.62 | 15.24 | 22.84 | 3.8 | 277-1470-ND 4.10 3.70 3.29 | PCV 4/3-G-7.62 1804690 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03 | 2.3 | 277-1178-ND 3.86 3.47 3.09 | MCVW1.5/4-ST-3.81 1826995 4 | 7.62 | 22.86 | 30.46 | 3.8 | 277-1471-ND 541 4.87 4.33 | PCV 4/4-G-7.62 1804700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 245 


PHCGENIX A Micro-Pitch Terminal Blocks: The MPT 0.5 is the smallest screw terminal block available. With a micro-pitch of 
e rm | n a oc Ss 2.54mm, the MPT 0.5 is ideal for high density applications. 
CONTACT Press Fit Terminal Blocks: The Press-Fit printed circuit board terminal block line is the perfect solution when 
wave soldering is not an option. The Press-Fit line is available in both fixed and pluggable styles. 


Fig. 2 Fig. 3 
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NOTE: The 2 and 3 position versions have an additional 
locating pin to support the mechanical load. 
Specifications: UL: 125V @ 6A, 30-20 AWG Specifications: UL: 150V @ 6A, 26-20 AWG Specifications: UL: 150V @ 6A, 26-20 AWG 
IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green 


2-3 Position 4-12 Position 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300V @ 10A, 30-16 AWG UL: 300V @ 5A, 28-22 AWG UL: 300V @ 15A, 12-30 AWG UL: 300V @ 10A, 14-30 AWG 
IEC: 125V @ 10A, 26-16 AWG IEC: 125V @ 5A, 26-22 AWG IEC: 250V @ 32A, 12-24 AWG IEC: 250V @ 16A, 16-26 AWG 
Color: Green Color: Green Color: Green Color: Green 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 14-30 AWG UL: 300V @ 10A, 30-14 AWG UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG 
IEC: 250V @ 24A, 14-26 AWG Color: Green IEC: 250V @ 24A, 26-14 AWG Color: Green IEC: 250V @ 22A, 24-12 AWG Color: Green IEC: 250V @ 12A, 28-14 AWG Color: Green 


No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 


of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.54mm Micro-Pitch Terminal Blocks Fig. 7 —-5mm PCB Connector Terminal Block 

2] 254 ] 254 ] 5.54 | 1.50 | 277-1273-ND 1.19 1.07 95 ] MPT 0.5/2-2.54 1725656 2750] — 10 | 25 | 277-1236-ND 80 73 .65 | MKDSN1.5/2 1729018 

3 | 254 | 508 | 8.08 | 1.50 | 277-1274-ND 1.79 1.61 1.43 | MPT 0.5/3-2.54 1725669 3 | 50 | — 15 | 25 | 277-1237-ND 1.23 111  .99 | MKDSN 1.5/3 1729021 

4 | 254 | 7.62 | 10.62 | 1.50 | 277-1275-ND 2.38 2.15 1.91 | MPT 0.5/4-2.54 1725672 4] 50 | — 20 | 25 | 277-1238-ND 1.61 1.45 1.29 | MKDSN 1.5/4 1729034 

5 | 2.54 | 10.16 | 13.16 | 1.50 | 277-1276-ND 298 2.69 2.39 | MPT 0.5/5-2.54 1725685 5 | 50 | — 25 | 25 | 277-1239-ND 2.02 1.82 1.62 | MKDSN 1.5/5 1729047 

6 | 254 | 12.70 | 15.70 | 1.50 | 277-1277-ND 3.57 3.22 2.86 | MPT 0.5/6-2.54 1725698 6 | 50 | — 30 | 25 | 277-1240-ND 2.43 219 1.95 | MKDSN 1.5/6 1729050 

7 | 254 | 15.24 | 18.24 | 1.50 | 277-1278-ND 4.16 3.74 3.33 | MPT 0.5/7-2.54 1725708 7 | 50 | — 35 | 25 | 277-1241-ND 2.86 258 2.29 | MKDSN 1.5/7 1729063 

8 | 2.54 | 17.78 | 20.78 | 1.50 | 277-1279-ND 4.78 4.31 3.83 | MPT 0.5/8-2.54 1725711 8 | 50 | — 40 | 25 | 277-1242-ND 3.26 2.94 2.61 | MKDSN 1.5/8 1729076 

9 | 2.54 | 20.32 | 23.32 | 1.50 | 277-1280-ND 5.35 4.82 4.29 | MPT 0.5/9-2.54 1725724 9 | 50 | — 45 | 25 | 277-1243-ND 3.67 3.30 2.94 | MKDSN 1.5/9 1729089 

10 | 2.54 | 22.86 | 25.86 ) 1.50 | 277-1281-ND 5.97 5.38 4.78 | MPT 0.5/10-2.54 1725737 10 | 5.0 = 50 2.5 | 277-1244-ND 4.06 3.66 = 3.25 | MKDSN 1.5/10 1729092 

41 | 254 | 25.40 | 28.40 | 1.50 | 277-1282-ND 6.57 5.92 5.26) MPT0.5/11-2.54 1725740 11 | 5.0 = 55 2.5 | 277-1245-ND 4.46 4.01 3.57 | MKDSN 1.5/11 1729102 

12 | 254 | 27.94 | 30.94 | 1.50 | 277-1283-ND 7.18 647 5.75 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 12 | 5.0 = 60 2.5 | 277-1246-ND 4.88 4.39 3.91 | MKDSN 1.5/12 1729115 

Fig. 2 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig. 8 — 5mm PCB Connector Terminal Block 

Horizontal Wire Entry 2750] — 10 | 25 | 277-1258-ND 95 86 77 | MKDS15/2 1715022 

1 = = 254 | 0.90 | 277-1310-ND  .80 73 65 | FFKDS/H-2.54 1791826 3 5.0 _ 15 2.5 | 277-1259-ND 143 1.29 1.15 | MKDS 1.5/3 1715035 

Fig, 2—End Terminal Blok for FFKDSN 2.84 G3] = | i |S [drm 28 oie) Mestge | ines 

T] — | — [| 508 [090 | 277-1311-ND 1.28 116 1.03] FFKDSA1/H-5.08 | 1791868 wl 50/) — eo | 25 | 277-4262-ND 579 522 464) MKDS15/12 4715129 
Fig. 3 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig. 9 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks 

Vertical WirelEntry 2] 500 | — | 10.00 | 250 | 277-1367-ND 230 208 1.85 | MKKDS15/2 1725012 

1} — | = | 254 | 0.90 | 277-1312-ND_ 80 __—73_.65 | _FFKDS/V-2.54 1791813 3 | 500 | — | 15.00 | 250 | 277-1368-ND 343 3.09 2.75 | MKKDS 1.5/3 1725025 

Fig. 3 — End Terminal Block for FFKDS/V-2.54 2 | 5.08 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1369-ND 2.30 2.08 1.85 | MKKDS 1.5/2-5.08 | 1725038 

7) — | — | 508 [090 | 277-1313-ND 123. 1.11 99 | FFKDSA 1/V-5.08 1791855 3 | 5.08 | — | 15.24 | 2.54 | 277-1370-ND 3.41 3.07 __2.73 | MKKDS 1.5/3-5.08_| 1725041 
Fig. 4 — 3.81mm Double Level Terminal Blocks Fig. 10 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks 

3.81 | 3.81 | 7.62 | 1.90 ] 277-1356-ND 2.97 268 2.38] MKKDS 1/2-3.81 1708026 2 | 5.00 ] — | 10.00 | 2.50 ] 277-1371-ND 3.88 3.50 3.11 | MKKDS 3/2 1721029 

3.81 | 7.62 | 11.43 | 1.90 | 277-1357-ND 4.44 4.00 3.56. | MKKDS 1/3-3.81 1708039 3 | 5.00 | — | 15.00 | 2.50 | 277-1372-ND 5.83 5.25 4.67 | MKKDS 3/3 1721032 

3.81 | 11.43 | 15.24 | 1.90 | 277-1358-ND 5.94 5.35 4.76 | MKKDS 1/4-3.81 1708042 2 | 5.08 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1373-ND 3.88 3.50 3.11 | MKKDS 3/2-5.08 1721728 

3.81 | 15.24 | 19.05 | 1.90 | 277-1359-ND 7.41 668 5.93] MKKDS 1/5-3.81 1708055 3 | 5.08 | — | 15.24 | 2.54 | 277-1374-ND 5.79 5.22 4.64 | MKKDS 3/3-5.08 1721731 


2 

3 

4 

5 

6 | 3.81 | 19.05 | 22.86 | 1.90 | 277-1360-ND 890 8.01 7.12 | MKKDS 1/6-3.81 1708068 Fig. 11 — 5.08mm Press-Fit PCB Terminal Blocks 

7 | 3.81 | 22.86 | 26.67 | 1.90 | 277-1361-ND 10.40 9.36 8.32 | MKKDS 1/7-3.81 1708071 5.08 | 5.08 | 11.34 ] 3.13 ] 277-1284-ND 1.76 1.59 1.41 | EMKDS 2.5/2-5.08 1730612 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.48 | 1.90 | 277-1362-ND 11.88 10.70 9.51 | MKKDS 1/8-3.81 1708084 5.08 | 10.16 | 16.42 | 3.13 | 277-1285-ND 2.60 2.35 2.09 | EMKDS 2.5/3-5.08 1730625 
9 
10 
a 
12 


2 

3 
3.81 | 30.48 | 34.29 | 1.90 | 277-1363-ND 13.37 12.03 10.70 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 4 | 5.08 | 15.24 | 21.50 | 3.13 | 277-1286-ND 3.50 3.16 2.81 | EMKDS 2.5/4-5.08 1730638 
3.81 | 34.29 | 38.10 | 1.90 | 277-1364-ND 14.85 13.37 11.89) MKKDS 1/10-3.81 1708110 5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 3.13 | 277-1287-ND 4.37 3.94 3.50 | EMKDS 2.5/5-5.08 1730641 
3.81 | 38.10 | 41.91 | 1.90 | 277-1365-ND 16.34 14.71 13.07 | MKKDS 1/11-3.81 1708123 6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288-ND 5.26 4.74 4.21 | EMKDS 2.5/6-5.08 1730654 
3.81 | 41.91 | 45.72 | 1.90 | 277-1366-ND 17.82 16.04 14.26 | MKKDS 1/12-3.81 1708136 7 | 5.08 | 30.48 | 36.74 | 3.13 | 277-1289-ND 612 5.51 4.90 | EMKDS 2.5/7-5.08 1730667 

8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 6.95 6.26 5.56 | EMKDS 2.5/8-5.08 1730670 


Fig. 5 — 3.81mm Insulation Displacement Terminal Blocks 


9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 7.88 7.09 6.31 | EMKDS 2.5/9-5.08 | 1730683 
3 oe a ee oD BUEN 1 “ 1 a 1 e he eae vere 10 | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 8.72 7.85 6.98 | EMKDS 2.5/10-5.08 | 1730696 
4 | 381 | 11.43 | 1643 | 250 | 277-1419-ND 1.70 154 1.37/ 1DC0.3/4-3.81 1706196 11 | 5.08 | 50.80 | 57.06 | 3.13 | 277-1293-ND 9.63 8.67 7.71 | EMKDS 2.5/11-5.08 | 1730706 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.14 | 3.13 | 277-1294-ND 10.51 9.46 8.41 | EMKDS 2.5/12-5.08 | 1730719 
5 | 3.81 | 15.24 | 20.24 | 250 | 277-1420-ND 211 1.91 1.69] IDC 0.3/5-3.81 1706206 : z 
6 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 2.50 | 277-1421-ND 247 222 1.98 | IDC 0.3/6-3.81 1706219 Fig. 6 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 2.50 | 277-1422-ND 289 260 2.32 | IDC 0.3/7-3.81 1706222 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 ) 2.54 | 277-1027-ND 1.50 1.35 1.20 | MKDS 3/2-5.08 1711725 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.67 | 2.50 | 277-1423-ND 326 294 2.61 | IDC 0.3/8-3.81 1706235 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 2.29 2.06 1.84 | MKDS 3/3-5.08 1711738 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.48 | 2.50 | 277-1424-ND 365 329 2.93 | IDC 0.3/9-3.81 1706248 Fig. 7 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
10 | 3.81 | 34.29 | 39.29 | 2.50 | 277-1425-ND 4.05 365 3.24) IDC 0.3/10-3.81 1706251 2 | 5.08 = 10.16 | 2.54 | 277-1247-ND 80 73 “65 | MKDSN 1.5/2-5.08 | 1729128 
11] 3.81 ) 38.10 | 43.10 | 2.50 | 277-1426-ND 443 399 3.55) IDC 0.3/11-3.81 1706264 3 | 5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1248-ND 1.23 1.11 99 | MKDSN 1.5/3-5.08 | 1729131 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.91 | 2.50 | 277-1427-ND 4.81 4.33 3.85 | IDC 0.3/12-3.81 1706277 4 | 5.08 — | 20.32 | 2.54 | 277-1249-ND 1.61 1.45 1.29 | MKDSN 1.5/4-5.08 | 1729144 
Fig. 6 — 5mm PCB Connector Terminal Block 5 5.08 = 25.40 | 2.54 | 277-1250-ND 2.00 1.81 1.61 | MKDSN 1.5/5-5.08 1729157 
2 5.0 5 10 2.5 | 277-1022-ND 1.51 1.37 7.21 | MKDS 3/2 1711026 6 5.08 — 30.48 | 2.54 | 277-1251-ND 243 219 1.95 | MKDSN 1.5/6-5.08 1729160 
3 5.0 10 15 25 | 277-1023-ND 230 2.08 1.85) MKDS3/3 1711039 7 | 5.08 — | 35.56 | 2.54 | 277-1252-ND 2.86 2.58 2.29 | MKDSN1.5/7-5.08 | 1729173 
4 5.0 15 20 2.5 | 277-1024-ND 3.04 2.74 2.44) MKDS3/4 1711042 8 | 5.08 — | 40.64 | 2.54 | 277-1253-ND 3.26 2.94 2.61 | MKDSN1.5/8-5.08 | 1729186 
8 5.0 35 40 25 | 277-1025-ND 6.09 549 4.88) MKDS3/8 1711084 9 | 5.08 — | 45.72 | 2.54 | 277-1254-ND 3.67 3.30 2.94 | MKDSN1.5/9-5.08 | 1729199 
12 | 5.0 55 60 2.5 | 277-1026-ND 9.09 818 7.28] MKDS 3/12 1711123 (Continued) 
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[EJEHSMIX Terminal Blocks (Cont) 


Multi-Level Terminal Blocks: With their small pitch, the two and three level MKKDS and MK3DS. 
are ideal solutions due to the increasing packing and connection density on printed circuit boards. 
Insulation Displacement Terminal Blocks:The IDC printed circuit board terminal blocks mass 
terminate insulated conductors quickly without the need for tools. 


Dim. in mm 


[| 


HE 1 


I I I I I | j One-Way shown 
|~D —| pb 

Specifications: Specifications: Specifications: UL: 300V @ 

UL: 300V @ 10A IEC: 25V @| UL: 300V @ 6A IEC: 250V @ 6A | 10A, 26-12 AWG IEC: 250V @ 

16A Color: Green Color: Green 12A, 24-14 AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG IEC: 250V 
@ 22A, 26-14 AWG Color: Green 


2 Position shown 2 Position shown 
Sa Digi-Key Price Each Phoenix 
Specifications: . i Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
IEG: 280V (ea2h es AWG Color: Green Ethernet :4:1P67: Ethernet 
z 1 | RJ45 Female Insert, Female to Female, 8 Position 277-1670-ND 20.43 1839 16.35 | 1689064 
2 | Mounting Frame w/o Fixing Screws for RU45, IP67 277-1671-ND = 7.66 6.89 6.13 | 1689080 
3 | Plastic Sleeve Housing w/Push-pull lock, IP67 277-1672-ND 13.05 11.75 10.44 | 1688696 
4 | Plastic Sleeve Housing w/Push-pull lock 277-1673-ND 8.37 7.53 6.70 | 1688638 
\_] — | Male Insert RJ45 w/IDC Connection, 8 Position 277-1674-ND _8.80 7.93 7.05 | 1688573 
a Female Insert RU45, PCB, 1-Way, 8 Position 277-1675-ND 12.56 11.31 10.05 | 1688586 
T T Female Insert RU45, PCB, 2-Way, 8 Position 277-1676-ND 33.52 30.18 26.82 | 1688599 
5 | Female Insert RU45, PCB, 4-Way, 8 Position 277-1677-ND 64.35 57.92 51.49 | 1688609 
Specifications: UL: 300V @ AL 4 Female Insert R45, PCB, 6-Way, 8 Position 277-1678-ND 97.60 87.84 78.08 | 1688612 
Specifications: UL: 300V @ 410A, 10-30 AWG; and 600V @ — Female Insert RJ45, PCB, 8-Way, 8 Position 277-1679-ND 125.48 112.94 100.39 | 1688625 
10A, 10-30 AWG IEC: 500V @ 5A IEC: 690V @ 32A, 10-24 . Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 1 Position 277-1680-ND 8.47 7.63 6.78 | 1688641 
32A, 10-24 AWG Color: Green AWG Color: Green Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 2 Position 277-1681-ND 10.12 9.11 8.10 | 1688654 


6 | Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 4 Position 277-1682-ND 13.08 11.78 10.47 | 1688667 
Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 6 Position 277-1683-ND 16.11 14.50 12.89 | 1688670 


no: Dimensions (mm) Digi-Key Peete Phos Ehoenls Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 8 Position | 277-1684-ND 1913 1722 15.31 | 1688683 
Pos.| A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. — | Protective Cover for RJ45 277-1669-ND 8.80 7.93 7.05 | 1689200 
10 | 5.08 _ 50.80 | 2.54 | 277-1255-ND 4.06 3.66 3.25 | MKDSN 1.5/10-5.08 | 1729209 Variocon, IP67 Plug Connector 
11 | 5.08 _ 55.88 | 2.54 | 277-1256-ND 4.46 4.01 3.57 | MKDSN 1.5/11-5.08 | 1729212 VARIOSUB D-SUB 9, for D-Sub 9 Contact 
12 | 5.08 _ 60.96 | 2.54 | 277-1257-ND 4.88 4.39 3.91 | MKDSN 1.5/12-5.08 | 1729225 7 Inserts w/Push-pull lock, IP67 277-1686-ND 43.98 39.59 35.19 | 1689158 
Fig. 8 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block VARIOSUB D-SUB, EMC Version for D-Sub 15 Contact 
2 | 5.08 _ 10.16 | 2.54 | 277-1263-ND = .95 86 17 | MKDS 1.5/2-5.08 1715721 Inserts w/Push-pull lock, IP67 277-1685-ND 49.34 44.41 39.48 | 1689132 
3 5.08 _ 15.24 | 2.54 | 277-1264-ND 1.43 1.29 1.15 | MKDS 1.5/3-5.08 1715734 Protective cover for DBO 977-1687-ND 17.24 15.52 13.80 | 1887086 
4 | 5.08 — | 20.32) 2.54 | 277-1265-ND 1.92 1.73 1.54 | MKDS 1.5/4-5.08 1715747 — | Protective cover for DB15 977-1688-ND 18.89 17.01 15.12 | 1887099 
8 | 5.08 | — | 40.64 | 2.54 | 277-1266-ND 3.83 3.45 3.07 | MKDS 1.5/8-5.08 | 1715789 Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG16,2Pos. | 277-1699-ND 9.09 8.19 7.28 | 1852930 
10 | 5.08 | — | 50.80 | 254 | 277-1267-ND 4.84 4.36 3.87 | MKDS1.5/10-5.08 | 1715802 Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21.3Pos. |277-1700-ND 11.03 994 8.83 | 1852943 
12 | 5.08 | _— | 60.96 | 2.54 | 277-1268-ND 5.79 5.22 _4.64 | MKDS1.5/12-5.08__ | 1715828 8 | plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21, 4 Pos. |277-1701-ND 1251 11.27 10.02 | 1852956 
Fig. 12 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21,5 Pos. | 277-1702-ND 15.65 14.09 12.52 | 1852969 
Single Level without Lever Single Screw Connection PG16, Plastic with Rubber 
ili — | 508 | 254 | 277-1314-ND 35 32.29 | ZFKDS 1.5-5.08 1706701 Seal, Cable 6.5mm ~ 9.5mm 277-1703-ND 4.87 4.39_~—«3.90 | 1853748 
Fig. 12 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-5.08 g_| Single Screw Connection PG21, Plastic with Rubber 
1 oo _— 7.62 | 2.54 | 277-1315-ND 49 45 40 | ZFKDSA1.5-7.62 1706727 Seal, Cable 9mm ~ 13mm 277-1704-ND 8.03 7.23 6.43 | 1853900 
Fig. 13 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Single Screw Connection PG21, Plastic with Rubber 
Single Level with Lever Seal, Cable 11.5mm ~ 15.5mm 277-1705-ND_ 8.03 7.23 6.43 | 1853913 
1 _ _ 5.08 | 2.54 | 277-1316-ND 44 40 .35 | ZFKDS 1.5-W-5.08 1706714 Modular Contact Insert 
Fig. 13 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-W-5.08 Contact Insert for Sleeve Housing w/Screw Terminal 
1 _- _ 7.62 | 2.54 | 277-1317-ND _.56 51 45 | ZFKDSA 1.5-W-7.62 | 1706730 Blocks, 2 Position 277-1689-ND 5.31 4.78 4.25 | 1852846 
Fig. 14 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 10 Contact Insert for Sleeve Frame w/Screw Terminal 
Double Level without Lever Blocks, 6 Position 277-1690-ND 7.69 6.92 6.15 | 1853476 
1 _— _— 5.08 1.27 | 277-1318-ND 95 86 .77 | ZFKKDS 1.5-5.08 1704402 Contact Insert for Sleeve Housing w/Screw Terminal 
Fig. 15 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks Blocks, 8 Position 277-1691-ND 10.57 9.52 8.46 | 1852820 
2 | 5.08 = 10.16 | 2.54 | 277-1375-ND 6.08 5.47 4.87 | MK3DS 1.5/2-5.08 1724013 Contact Insert for Panel Mounting Frames, 2 Position 277-1692-ND 5.16 4.65 4.13 | 1853528 
3 | 5.08 _ 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 9.12 8.21 7.30 | MK3DS 1.5/3-5.08 1724026 11 | Contact Insert for Panel Mounting Frames, 6 Position 277-1693-ND 6.93 6.24 5.55 | 1854019 
Fig. 16 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks Contact Insert for Panel Mounting Frames, 8 Position 277-1694-ND 9.38 8.45 7.51 | 1854022 
2 5.08 — 10.16 | 2.54 | 277-1377-ND 5.49 4.95 4.40 | MK3DS 3/2-5.08 1723014 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
3 | 5.08 _ 15.24 | 2.54 | 277-1378-ND 8.26 7.44 ‘6.61 | MK3DS 3/3-5.08 1723027 Modules, 2 Position; A = 50.6mm 277-1695-ND 5.48 4.94 4.39 | 1852972 
Fig. 17A — 6.35mm PCB Connector Terminal Block Panel Mounting Frame for Contact Insert 
2 | 635 — | 12.69] 3.17 | 277-1269-ND 1.53 1.38 1.23 | MKDS 5/2-6.35 1714955 42 |_Modules, 3 Position; A = 65.6mm 277-1696-ND 5.58 5.03 4.47 _| 1852985 
3 | 6.35 — | 19.04 | 3.17 | 277-1270-ND 2.13 1.92 1.71 | MKDS 5/3-6.35 1714968 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
Fig. 17B — 9.52mm PCB Connector Terminal Block Modules, 4 Position; A = 80.6mm 277-1697-ND 5.61 5.05 4.49 | 1852998 
2 9.52 _— 19.02 | 4.76 | 277-1271-ND 1.53 1.38 1.23 | MKDS 5/2-9.5 1714971 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
3 | 952 = 28.52 | 4.76 | 277-1272-ND 2.25 2.03 —_—-1.80 | MKDS 5/3-9.5 1714984 Modules, 5 Position; A = 95.6mm 277-1698-ND 7.06 6.36 5.65 | 1853007 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHCENIX 


Terminal Blocks 


Specifications: Specifications: 
EN/VDE: 250V @ 16A, 24-14 AWG. EN/VDE: 250V @ 16A, 24-14 AWG. 
Color: Green Color: Green 


Specifications: 

EN/VDE: 250V @ 10A 

Specifications: 5 Specifications: Color: Black : ; : 
EN/VDE: 250V @ 2A, 20-16 AWG. EN/VDE: 250V @ 10A, 24-14 AWG. . Note: Made of high temperature resistant material 
Color: Green Color: Green and is suitable for the reflow soldering process. 


No. Dim. Dim. Price Phoenix Phoenix No. Dim. Dim. Price Phoenix Phoenix 
of (mm) (mm) Digi-Key Each Contact Contact of (mm) (mm) Digi-Key Each Contact Contact 
Pos. A B Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B Part No. il 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5.0mm PCB Terminal Blocks 13 42 45.5 277-1633-ND 1.53 1.38 1.23 | PTSA 1.5/13-3.5-Z | 1985302 
2 5 40 277-1667-ND 32 30 26 | PT 1.5/2-5.0-H 1935161 14 45.5 49 277-1634-ND 1.65 1.49 1.32 | PTSA1.5/14-3.5-Z | 1985315 
3 10 15 277-1578-ND 49 45 40 | PT 1.5/3-5.0-H 1935174 15 49 52.5 277-1635-ND 1.77 1.60 1.42 | PTSA1.5/15-3.5-Z | 1985328 
4 15 20 277-1579-ND 66 60 54 | PT 1.5/4-5.0-H 1935187 16 52.5 56 277-1636-ND 1.89 1.70 1.51 | PTSA1.5/16-3.5-Z | 1985331 
5 20 25 277-1580-ND 83 75 67 | PT 1.5/5-5.0-H 1935190 17 56 59.5 277-1637-ND 2.01 1.81 1.61 | PTSA 1.5/17-3.5-Z | 1985344 
6 25 30 277-1581-ND 99 .89 .79 | PT 1.5/6-5.0-H 1935200 18 59.5 63 277-1638-ND 2.13 1.92 1.70 | PTSA 1.5/18-3.5-Z | 1985357 
7 30 35 277-1582-ND 1.16 1.04 93 | PT 1.5/7-5.0-H 1935213 19 63 66.5 277-1639-ND 2.24 2.02 1.80 | PTSA1.5/19-3.5-Z | 1985360 
8 35 40 277-1583-ND 1.33 4.20 1.07 | PT 1.5/8-5.0-H 1935226 20 66.5 70 277-1640-ND 2.36 2.13 1.90 | PTSA 1.5/20-3.5-Z | 1985373 
40 45 277-1584-ND 1.48 1.34 1.19 | PT 1.5/9-5.0-H 1935239 21 70 73.5 277-1641-ND 2.48 2.24 1.99 | PTSA 1.5/21-3.5-Z | 1985386 
10 45 50 277-1585-ND 1.65 41.49 1.32 | PT 1.5/10-5.0-H 4935242 22 73.5 77 277-1642-ND 2.60 2.35 2.09 | PTSA 1.5/22-3.5-Z | 1985399 
1 50 55 277-1586-ND 1.82 1.64 1.46 | PT 1.5/11-5.0-H 1935255 23 77 80.5 277-1643-ND 2.70 2.44 2.17 | PTSA1.5/23-3.5-Z | 1985409 
12 55 60 277-1587-ND 1.97 1.78 1.58 | PT 1.5/12-5.0-H 1935268 24 80.5 84 277-1644-ND 2.82 2.54 2.26 | PTSA 1.5/24-3.5-Z | 1985412 
13 60 65 277-1588-ND 2.14 1.93 1.72 | PT 1.5/13-5.0-H 1935271 Fig. 4 — 5.0mm PCB Terminal Blocks (See Fig. 5 for Mounting Headers) 
14 65 70 277-1589-ND 2.31 2.09 1.85 | PT 1.5/14-5.0-H 1935284 2 5 40 277-1607-ND 32 30 26 | PT 1.5/2-PVH-5.0 | 1934861 
15 70 75 277-1590-ND 2.48 2.24 1.99 | PT 1.5/15-5.0-H 1935297 3 40 15 277-1608-ND 49 AS 40 | PT 1.5/3-PVH-5.0 | 1934874 
16 75 80 277-1591-ND 2.64 2.38 2.11 | PT 1.5/16-5.0-H 1935307 4 15 20 277-1609-ND 66 60 54 | PT 1.5/4-PVH-5.0 | 1934887 
Fig. 2 — 5.0mm PCB Terminal Blocks 5 20 25 277-1610-ND 83 75 .67 | PT 1.5/5-PVH-5.0 | 1934890 
2 5 10 277-1592-ND 37 34 30 | PT 1.5/2-5.0-V 1935310 6 25 30 277-1611-ND 99 89 .79 | PT 1.5/6-PVH-5.0 | 1934900 
3 10 15 277-1593-ND 56 51 45 | PT 1.5/3-5.0-V 1935323 7 30 35 277-1612-ND 1.16 1.04 .93 | PT 1.5/7-PVH-5.0 | 1934913 
4 15 20 277-1594-ND 73 66 .59 | PT 1.5/4-5.0-V 1935336 8 35 40 277-1613-ND 1.33 1.20 1.07 | PT 1.5/8-PVH-5.0 | 1934926 
5 20 25 277-1595-ND 92 83 .74 | PT 1.5/5-5.0-V 1935349 gi 40 45 277-1614-ND 1.48 1.34 1.19 | PT 1.5/9-PVH-5.0 | 1934939 
6 25 30 277-1596-ND ne) 1.00 .89 | PT 1.5/6-5.0-V 1935352 10 45 50 277-1615-ND 1.65 1.49 1.32 | PT 1.5/10-PVH-5.0 | 1934942 
7 30 35 277-1597-ND 4.29 41.17. 1.04 | PT 1.5/7-5.0-V 1935365 WW 50 55 277-1616-ND 1.82 1.64 1.46 | PT 1.5/11-PVH-5.0 | 1934955 
8 35 40 277-1598-ND 1.48 1.34 1.19 | PT 1.5/8-5.0-V 1935378 12 55 60 277-1617-ND 1.97 1.78 1.58 | PT 1.5/12-PVH-5.0 | 1934968 
40 45 277-1599-ND 1.67 1.50 1.34 | PT 1.5/9-5.0-V 1935381 13 60 65 277-1618-ND 2.14 1.93 1.72 | PT 1.5/13-PVH-5.0 | 1934971 
10 45 50 277-1600-ND 1.85 1.67 1.49 | PT 1.5/10-5.0-V 1935394 14 65 70 277-1619-ND 2.31 2.09 1.85 | PT 1.5/14-PVH-5.0 | 1934984 
1 50 55 277-1601-ND 2.04 1.84 1.64 | PT 1.5/11-5.0-V 1935404 15 70 75 277-1620-ND 2.48 2.24 1.99 | PT 1.5/15-PVH-5.0 | 1934997 
12 55 60 277-1602-ND 2.241 41.99 1.77 | PT 1.5/12-5.0-V 1935417 16 75 80 277-1621-ND 2.64 2.38 2.11 | PT 1.5/16-PVH-5.0 | 1935006 
13 60 65 277-1603-ND 2.40 2.16 1.92 | PT 1.5/13-5.0-V 1935420 Fig. 5 — 5.0mm Headers (Mates with Fig. 4) 
14 65 70 277-1604-ND 2.58 2.33 2.07 | PT 1.5/14-5.0-V 1935433 2 5 40 277-1645-ND 14 13 41. | PST 1.3/2-5.0 1933189 
15 70 75 277-1605-ND 2.77 2.50 2.22 | PT 1.5/15-5.0-V 1935446 3 40 15 277-1646-ND 22 20 18 | PST 1.3/3-5.0 1933192 
16 75 80 277-1606-ND 2.96 2.67 2.37 | PT 1.5/16-5.0-V 1935459 4 15 20 277-1647-ND 29 26 24 | PST 1.3/4-5.0 1933202 
Fig. 3 — 3.5mm PCB Terminal Blocks 5 20 25 277-1648-ND .36 .33 .29 | PST 1.3/5-5.0 1933215 
2 3.5 7 277-1622-ND 24 .22 .20 | PTSA1.5/2-3.5-Z | 1985195 6 ig 2 Bim 4339-84 | PST 1.9/6-5.0 ippeeee 
3 7 10.5 277-1623-ND .36 .33 .29 | PTSA 1.5/3-3.5-Z | 1985205 7 30 35 277-1650-ND 51 A6 .41_ | PST 1.3/7-5.0 1933231 
4 10.5 14 277-1624-ND 48 43 .39 | PTSA 1.5/4-3.5-Z | 1985218 8 35 40 277-1651-ND 58 52 47 | PST 1.3/8-5.0 1933244 
5 14 17.5 277-1625-ND 60 54 48 | PTSA 1.5/5-3.5-Z | 1985221 9 40 45 277-1652-ND 65 59 .52 | PST 1.3/9-5.0 1933257 
6 AZ:S 21 277-1626-ND “4 65 58 | PTSA 1.5/6-3.5-Z | 1985234 10 45 50 277-1653-ND 71 65 .58 | PST 1.3/10-5.0 1933260 
7 21 24.5 277-1627-ND 83 .75 67 | PTSA1.5/7-3.5-Z | 1985247 ay 50 25 BUGCCENGE 80.72 64 | PST 19/1150 | 1999278 
8 24.5 28 277-1628-ND 94 85 .75 | PTSA 1.5/8-3.5-Z | 1985250 12 55 60 277-1655-ND 87 .78 .70 | PST 1.3/12-5.0 1933286 
9 28 31.5 277-1629-ND 1.05 95 .85 | PTSA 1.5/9-3.5-Z | 1985263 13 60 65 277-1656-ND 94 85 .75 | PST 1.3/13-5.0 1933299 
10 31.5 35 277-1630-ND TAF 1.06 .94 | PTSA 1.5/10-3.5-Z | 1985276 14 65 70 277-1657-ND 1.00 91 .81 | PST 1.3/14-5.0 1933309 
1 35 38.5 277-1631-ND 1.29 1.17 1.04 | PTSA 1.5/11-3.5-Z | 1985289 15 70 75 277-1658-ND 1.09 98 .88 | PST 1.3/15-5.0 1933312 
12 38.5 42 277-1632-ND 1.41 1.27. 1.13 | PTSA 1.5/12-3.5-Z | 1985292 16 75 80 277-1659-ND 1.16 1.04 .93 | PST 1.3/16-5.0 1933325 
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Waldom Terminal No. of Digi-Key Pricing Cinch 
Spacing | Contacts | Part No. 1 25 50 100 250 500 Part No. 
C | N C H 2 CBB102-ND 1.73 32.90 59.85 10816 25687 479.50 | 2-140 
3 CBB103-ND 2.10 3988 7254 131.10 311.36 581.21 | 3-140 
4 CBB104-ND 2.23 42.39 77.12 139.38 331.03 617.92 | 4-140 
5 CBB105-ND 253 48.01 87.34 157.84 374.86 699.75 | 5-140 
375” 6 CBB106-ND 3.04 57.77. 105.09 189.92 451.07 841.99 | 6-140 
(9.53 7 CBB107-ND 3.21 61.07 111.10 200.79 476.88 890.17 | 7-140 
/ mn) 8 CBB108-ND 3.65 69.47 126.38 228.39 542.43 1012.53 | 8-140 
BH Screw Size 9  |CBB109-ND 4.05 77.02 140.12 253.23 601.42 1122.65 | 9-140 
a 10 CBB110-ND 4.45 84.68 154.06 278.42 661.24 1234.31 | 10-140 
Ala 1 CBB111-ND 4.88 92.85 168.92 305.27 725.02 1353.36 | 11-140 
12 CBB112-ND 5.45 103.69 188.63 340.90 809.64 1511.33 | 12-140 
Q QQ 2 CBB202-ND 1.66 31.53 57.37 10367 246.22 459.61 |2-141 
3 CBB203-ND 2.55 4848 88.20 159.39 37855 706.63 |3-141 
4 CBB204-ND 2.55 4853 88.29 159.56 37896 707.39 | 4-141 
5 CBB205-ND 2.84 54.04 98.31 177.68 421.98 787.69 |5-141 
438” 6 CBB206-ND 3.19 60.55 110.15 199.07 472.78 882.52 |6-141 
(4 13 7 CBB207-ND 3.81 72.46 131.82 238.22 565.78 1056.12 |7-141 
——= 8 CBB208-ND 3.98 75.66 137.64 248.75 590.77 1102.77 |8-141 
Terminal Dimensions ~ Inch (mm) BH Screw 9  |CBB209-ND 4.45 8468 154.06 27842 661.24 1234.31 | 9-141 
Spacing A B C D E F G Size 10 CBB210-ND 4.53 86.10 156.63 283.07 672.30 1254.95 | 10-141 
1 CBB211-ND 5.18 98.43 179.06 323.61 768.57 1434.67 | 11-141 
.375 (9.52) | .375 (9.52) | .313 (7.95) | .688 (17.48) |.875 (22.23) |.141 (3.58) | 160 (4.06) |.406 (10.31) | 5-40x3/16 3 REO 540 10258 19660 33724  so0ed 149509 | 12-441 
.438 (14.13) ].438 (14.13)| 422 (10.72) | .875 (22.23) |1.125 (28.58) |.156 (3.96) aalasy 500 (12.70) | 6-32x1/4 2 |CBB302.ND 2.40. 4554. a2.85 149.73. 355.61 663.80 12-142 
563 (14.30)| 563 (14.30)} 500 (12.70) |1.062 (26.97) 1.312 (33.32) | .208 (5.16) | .209 (5.31) |.625 (15.88) |8-32x5/16 3 FREBSOSNDE 2.79 8653.05 96.50 174.40 414.19 773.16 | 3-142 
4 CBB304-ND 3.15 59.81 108.81 196.65 467.04 871.82 | 4-142 
5 CBB305-ND 4.34 82.59 150.24 271.52 644.85 1203.72 | 5-142 
Features: 563” 6 CBB306-ND 5.92 112.61 204.85 370.22 879.26 1641.29 | 6-142 
¢ Interposing barriers between terminals * Can be equipped with binder (14.30 7 CBB307-ND_ 6.45 122.59 223.02 403.05 957.24 1786.84 | 7-142 
head screws only, or with binder head screws, 3/4W and Y solder terminals mm) 8 CBB308-ND 7.21 137.12 249.45 450.82 1070.70 1998.63 | 8-142 
* UL recognized 9 CBB309-ND 10.79 205.17 373.25 674.55 1602.05 2990.49 | 9-142 
Performance Data: 10 CBB310-ND 11.42 217.18 395.08 714.00 1695.75 3165.40 | 10-142 
Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 11 CBB311-ND 12.34 234.63 426.83 771.38 1832.02 3419.76 | 11-142 
Eyelet Material: Brass 12 CBB312-ND 11.03 209.77 381.60 689.64 1637.90 3057.42 | 12-142 
Eyelet Plating: Nickel 
Screw Material: Steel or brass . 
Screw Plating: Nickel over copper flash 3/4W and Y Solder Terminals 
Solder Terminal Material: Brass — — - 
Solder Terminal Plating: Tin 3/4W Type Digi-Key Pricing Cinch 
Operating Temperature: -55°F ~ 300°F (-48°C ~ 149°C) Series Type Part No. 1 25 50 100 250 500 | PartNo. 
Maximum Wire Size: .375” (9.53mm) - #16; .438" (11.13mm) - #15; .563” 375” 
(14.30mm) - #10 (953mm) Y CBBO01-ND 54 10.34 18.80 33.98 80.71 150.66 | Y-140 
Voltage Rating: .375” and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms 00 0 i 
maximum; .563” (14.30mm) - 1600VAC rms maximum ak cee 438” 
Current Rating: .375” (9.53mm) - 15A maximum; .438” (11.13mm) - 20A (11.13mm) Y CBB004-ND = 8516.11 29.30 52.96 125.77 234.78 | Y-141 
maximum; .563” (14.30mm) - 30A maximum 
Max. Watts per Terminal: .375" (9.53mm) — 3750; .438" (11.18mm) — 5000; 563" Y | CBBOo7-ND 98 1863 33.89 61.25 14546 271.53 | Y-142 
-563” (14.30mm) — 7500 (14.30mm) 
tyco FLEXI-BLOCK® HIROSE _HR31 Series 
Electronics ermina oc ystem Co.,LTD. Connectors 
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Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High 
density mounting » Prevention of connection errors * No need for screws, built-in locking pin secures 
connector to the board 


Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: * Current Rating: 12A (2.5mm? wire); 10A (1.5mm? wire) »* Voltage Rating: 250 
V AC, 350 V DC * Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 
85°C (for a multi-strand conductor) 

Materials: ¢ Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: 
PBT, Black finish, UL94V-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


Wire | Contact| Contact | Digi-Key Pricing Hirose 
Product Specifications: * Blocks and End Stops: Nylon * Track: NORYL EN 265 * FASTON Tab and Fig |Size (Awg)| Plating | Size (mm?)| Part No. 1 25 100 Part No. 
Jumper Tab: Tin plated brass » Screws: Nickel plated brass Ratings: * 6000 Breakdown voltage, rms line- 1 = = = H4110-ND 3.22 61.88 198.00 HR31-5.08P-5SC 
to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Maximum 2 = Tin = H4111-ND 441 85.50 273.60 HR31-5.08R-5PD 
Gold H4112-ND 5.28 102.38 327.60 HR31-5.08R-5PD(01) 
Max. | Max. Wire Dimensions (Inch) 3 _ Tin _ H4113-ND 4.41 85.50 273.60 HR31-5.08R-5PDL 
Size |Amps| Volts| Range; A B Cc D E F G H 1 J Gold H4114-ND 5.28 102.38 327.60 HR31-5.08R-5PDL(01) 
6 15 300 | 22-14 | 1.125 | .750 | .422 438 | .343 | .219 | .563 | .171 | .437 96 Crimp Contacts 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 563 | .437 | .281 -656 | .203 | .557 | 1.15 —| 14-16 Tin 1.04-2.63 | H4116-ND 1.04 18.77 61.43 HR31-SC-113 
—| 14-16 Gold | 1.04-2.63 | H4115-ND 1.40 25.30 82.80 HR31-SC-111 
pain TATE —| 18-24 | Tin | 02-165 | H4118-ND 141 2558 83.70 | _HR31-SC-123 
, teh, 3 — | 18-24 Gold 0.2-1.65 | H4117-ND 1.40 25.30 82.80 HR31-SC-121 
Sizes iDeeeristion 1D BariNe: Contact Extraction Tool. HO916-ND 6.09 = — | _HR31-SC-TP 
6 #6 Block Assembly, 100pcs/pkg A0130-ND 45.94/pkg = 1-604102-1 Crimp Tool H9917-ND 106.40 = _ HR31-TC-01 
8 #8 Block Assembly, 100pcs/pkg A0131-ND 52.08/pkg _ 1-604152-1 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND 6.33 56.93 1-601805-1 
8 Track 36” long, 60 positions A0133-ND 7.18 61.71 1-601806-1 ™ et S 
6 | End Stop, 2 required per assembly | A0134-ND = 1.28 | 604111-1 GG: Spring Push Terminals 
8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND = 1.50 604161-1 These terminals have spring loaded posts for easy connection with 
6,8 | Flat Tab A0136-ND a 12.00 601989-1 Red and Black color codes. Designed for various audio applications 
6,8 45° Tab A0137-ND = 10.46 601989-2 8-Pos. such as surround sound and speaker connections, amplifiers and 
6,8 | 90° Tab A0138-ND = 7.A3 601989-3 more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 
6 Jumper Tab A0139-ND = 2.20 601985-2 . 
8 Jumper Tab A0140-ND _ 3.10 604591-1 GC399-ND 2 Pos. for panel mounting to speakers, 
6 | #6 Terminal Block Kit ‘A0150-ND* 88.58 797.18 | 601804-8 . mounts in 2° (50.80mm) hole. .........-.--.-....- $1.60 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDt 117.78 1059.98 604336-1 GC400-ND 4 Pos. for mounting directly to chassis or panels ...$1.84 


* Kit consists of 1 each 100-block assembly, 25 end stops, 2 tracks 
t+ Kit consists of 1 each 100-block assembly, 50 end stops, 8 tracks 


GC401-ND 8 Pos. with right angle PCB terminals, 


with Mounting Ears . $2.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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.375" PCB Single Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 ~ 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips 

PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 ~ 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: High 
copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. E48521, 
CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 ~ 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-Ibs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Material: Same as 
the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 ~ 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 in- 
Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 6AWG lugged. maximum Materials: Same as the .562" except the screw 
size which is #10-32 
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No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts B Part No. 10 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND 2.14 1.89 1.26 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5720-ND 175 155 1.03 | 38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) | WMS5777-ND 279 246 1.64 | 38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND 227 2.01 1.34 | 38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) | WMS778-ND 3.31 2.92 1.95 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND 259 229 1.53 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) | WMS5779-ND 3.44 3.04 2.03 | 38760-0107 
twa} 8 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND 318 281 1.87 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) | WM5780-ND 4.08 3.61 2.41 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-ND 357 3.15 210 | 38720-0206 10 4.44 (112) 4.13 (105) WM5781-ND 4.93 4.35 2.90 | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5725-ND 454 4.01 2.67 | 38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WM5782-ND 5.57 4.92 3.28 | 38760-0112 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND 551 4.87 3.25 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5783-ND 6.61 5.84 3.89 | 38760-0114 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) _| WM5727-ND 635 5.61 _3.74_| 38720-0212 i eee i oe Leh WMS 76ND i oe ie serer oe 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) 83 (21.1) | WM5728-ND 207 183 1.23 | 38720-3202 : : ; : : ‘< 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND 272 241 1.61 | 38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WMS5786-ND 920 8.13 5.42 | 38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND 3.37 2.98 1.99 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WMS5787-ND 979 8.64 = 5.76 | 38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND 3.95 349 2.33 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WM5788-ND 10.89 9.61 6.41 | 38760-0124 
13 6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND 454 401 2.67 | 38720-3206 30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5789-ND 13.48 11.90 7.94 | 38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 512 452 3.02 | 38720-3207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND 577 5.09 3.40 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) | WM5790-ND 162 143 96 [38780-0102 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND 7.07 6.24 ~—-4.16_ | 38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44:5) | WM5791-ND 207 1.83 1.23 | 38780-0103 
11 4.96 (126) 4.50(114) 4.21 (107) | WM5736-ND 765 675 4.50 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) | WM5792-ND 292 258 1.72 | 38780-0104 
12__ | _5.33(135) 4.88124) 4.58 (116)_| WMS5737-ND 823 7.27 4.85 _| 38720-3212 5 2.94 (74.7) 2.63 (66.8) | | WM5793-ND 3.24 2.86 1.91 | 38780-0105 
2 7.58 (78.3) 1.13 (286) 83 (21.1) | WM5738-ND 182. 161 1.07 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) | WM5794-ND 3.82 3.38 2.25 | 38780-0106 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-ND 240 212 1.42 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) | | WM5795-ND 460 4.07 271 | 38780-0107 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND* 188 166 1.11 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WM5796-ND 486 4.29 2.86 | 38780-0108 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-ND 285 252 1.68 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) WM5797-ND 590 5.21 3.47 | 38780-0110 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND* 227 2.01 1.34. | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WM5798-ND 7.07 6.24.» 4.16 | 38780-0112 
1] 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5743-ND 350 3.09 2.06 | 38720-6205 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 823 7.27 4.85 | 38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND* 285 252 1.68 | 38720-6305 16 7.75 (197) 7.44 (189) WM5800-ND 914 8.07 5.38 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND 3.95 3.49 2.33 | 38720-6206 18 8.63 (219) 8.31 (211) WM5801-ND 10.05 887 5.91 | 38780-0118 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5746-ND* 3.37 2.98 1.99 _ | 38720-6306 20 9.50 (241) 9.19 (233) WM5802-ND 10.95 9.67 6.45 | 38780-0120 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND 5.06 447 2.98 | 38720-6208 -563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5748-ND 616 5.44 _3.63_| 38720-6210 2 7.09 (53.9) 769 (42.9) |  WMI5803-ND 270 239 159 138211-0100 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83 (21.1) | WM5749-ND 188 1.66 = 1.11 | 38721-6702 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) | WM5804-ND 5.00 4.42 2.95 | 38211-0103 
1D 3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WMS5750-ND 2.46 218 1.45 | 38721-6703 4 3.22 (81.8) 2.81 (71.4) WM5805-ND 4.83 426 2.84 | 38211-0104 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5751-ND 2.98 2.64 1.76 | 38721-6704 5 3.78 (96.0) 3.38 (85.9) WM5806-ND 6.32 5.58 3.72 | 38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-ND 4.08 3.61 2.41 | 38721-6706 6 4.34 (110) 3.94 (100) WM5807-ND 731 646 4.31 | 38211-0106 
*N fingend 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND 759 6.71 4.47 | 38211-0107 
eee nae 5 8 5.47 (139) 5,06 (129) | WM5809-ND 866 765 510 | 38211-0108 
= jai i 10 6.59 (167) 6.19 (157) WM5810-ND 10.68 943 6.29 | 38211-0110 
gin. anes lms inet nn} Pit aey ape ete ERs 12 | 772(196) —731(186) | WMs81t-ND 1294.11.42 7.61 | 38211-0112 
: ri = = = F - 16 9.97 (253) 9.56 (243) WM5812-ND 17.61 15.54 10.36 | 38211-0116 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 20 | 12.22(310) 11.81 (300) | wMs813-ND 21.24 18.74 1250 | 38211-0120 
: eo en cy ere aa 22 is a tet 24 14.47 (368) 14.06 (357) WM5814-ND 25.23 22.26 14.84 | 38211-0124 
: : : ’ 5 : ; 7 : -688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Stri 
2 5 2.00 (50.8) 2.61 (66.3) WMS756-ND 1274 11.25 7.50. | 38660-7805 petal Led 
: : 2 2.50 (63.5) 2.06 (52.4) |  WM5815-ND 748 6.60 4.40 | 38280-0102 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 14.98 13.22 8.82 | 38660-7806 
3 3.19 (81) 2.75 (69.9) | | WM5816-ND 847 7.47 4.98 | 38280-0103 
7 3.00 (76.2) 3.61 (91.7) WM5758-ND 17.25 15.22 10.15 | 38660-7807 4 3.88 (98.4) 3.44 (873) | WMS817-ND 1103 973«649. (| 38080-0104 
375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 5 5 4.56 (116) 4.13 (105) WM5818-ND 12.94 1142 7.61 | 38280-0105 
2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5759-ND 156 1.38 92 | 38770-0102 6 5.25 (133) 4.81 (122) WM5819-ND 21.17 1869 12.46 | 38280-0106 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND 1.75 1.55 1.03 | 38770-0103 8 6.63 (168) 6.19 (157) WM5820-ND 21.20 18.71 12.48 | 38280-0108 
4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5761-ND 214 1.89 1.26 | 38770-0104 10 8.00 (203) 7.56 (192) WM5821-ND 26.11 23.04 15.36 | 38280-0110 
5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WM5762-ND 279 246 1.64 | 38770-0105 12 9.38 (238) 8.94 (227) WM5822-ND. 31.52 27.81 18.54 | 38280-0112 
6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5763-ND 331 2.92 1.95 | 38770-0106 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND 344 3.04 2.03 | 38770-0107| Style 1, 2, and 3 Solder Terminals 
xi 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND 4.08 3.61 2.41 | 38770-0108 
10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5766-ND 4.93 4.35 2.90 | 38770-0110 TE 5 
12 | 516(131) —4.88(124) | — WM5767-ND 557 4.92 3.28. | 38770-0112| | series | style | PatNe de ae 
13 5.53 (140) 5.25 (133) WM5768-ND 616 5.44 3.63 | 38770-0113 : . 
1 WM5918-ND 22 .20~—«.14_~—~«|- 38002-0204 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND 661 5.84 3.89 | 38770-0114 ‘ 2 
375 | 2 WMS5919-ND 30.27. 18 =| 38002-0157 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND 745 6.58 4.39 | 38770-0116 : ; 
3 WM5920-ND. 13.12.08 __|_ 38002-0159 
18 7.41 (188) 7.18 (181) WM5771-ND 8.23 7.27 4.85 | 38770-0118 
: : 1 WM5921-ND 29°26 ~——=«18~=«| 38002-0304 
20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5772-ND 927 818 5.46 | 38770-0120 an: |||, 25 IESG a a oo: |caanomons 
30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5773-ND 13.48 11.90 7.94 | 38770-0130 : 3 WMs993.ND 4) S44«|s 3000-0957 
375" Double Row Barrier Terminal Strip 1 WM5924-ND “44 39 26 38002-0321 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND 1.56 1.38 92 | 38760-0102 563 2 WM5925-ND 52 AB 31 38002-0323 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND 1.75 1.55 1.03 | 38760-0103 3 WM5926-ND. 54 48 32 38002-0325 


Barrier and Eurostyle® Terminal Blocks 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class C: 20Amps @ 600 V 
12AWG; CSA: 15Amps @ 300V 16AWG; Safety Agencies: UL File No. £48521, 
CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 4.4 inches/pound; Wire Range: 12 
~ 22AWG Materials: Insulator: Nylon 6.6, UL94V-2, white; Inserts: Brass; Wire 
protector: stainless steel; Screws: Zinc-plated steel; Terminals: Nickel-plated 
brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class C: 30Amps @ 600V 
10AWG; CSA: 30Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. £48521, 
CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range: 10 ~ 
18AWG Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: 40A Max, 600V 10AWG CSA: 
40A Max, 600V 8AWG Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range 8 ~ 
20AWG Materials: Same as 8.00mm & 10.00mm 

3.50mm Pitch Beau Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: Ratings: UL: 
File No. £48521, Guide No. XCFR2 Electrical: Voltage: 300V; Maximum Current: 
10Amp; Insulation Resistance: >5,000MQ Mechanical: Torque: 2.5 inches/ 
pound, .31Nm. Operating Temperature: 140°C Physical: Housing: Polyamide 
4/6, black; Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw Plating: Nickel; Con- 
tacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin Dip; Pressure Clamp: Yellow 


Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; Wire Range: 16 to 24 AWG, 1.0 to 0.2mm? 
3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB Header: Physical: Header 
Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin Plating: Tin 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: Ratings: UL and CSA: 13.5A 
@ 300V 15AWG; Mechanical: Torque: 5.3 inches/pound; Wire Range: 15 ~ 30 
AWG Materials: Insulator: Polyamide 6.6 UL94V-0 ; Terminal: Tin Plated Copper; 
Screw: Nickel plated copper; Cage Clamp: Nickel Plated Copper 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: Ratings: UL: 
Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Class C: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class 
B: 15Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. £48521; CSA: File No. 
25562 Mechanical: Torque: 5 inches/pound; Strip length: .250" (6mm); Wire 
Range: 12 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, black; Pressure 
Clamp: Brass, nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, tin plate; Header pins: 
Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate plates 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends: Ratings: 
UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V, UL: Class C: 10Amps @ 300V File No. 
E150931 Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, tin plate 
3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: Ratings: UL and CSA: Class B: 


60 Amps/Line “90 Amps/Line 
8 Amps @ 150V 16AWG; Safety Agencies: UL & CSA are pending Mechanical: 
Torque: 2 inches/pound, Strip length: .250" (6mm), Wire Range: 16 ~ 26AWG 
Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, green; Terminal: Brass, tin plate; 
Clamp: Brass, nickel plate; Screws: Steel, zinc chromate plate 


10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL and CSA Agencies: 
UL: File No. £48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V; Maximum Current: 60Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ 
Mechanical: Maximum Tightening Torque: 18 inches/pound 2.03 Nm.; Operating 
Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black; Screws: Bronze; 
Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL and CSA Agencies: 
UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V, Maximum Current: 90Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ 
Mechanical: Max. Tightening Torque: 24 inches/pound 2.71 Nm.; Operating 
Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black; Screws: Bronze; 
Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No. of} Dim.-mm_| Digi-Key Price Each Molex No. of} Dim.-mm_ | Digi-Key Price Each Molex No. of] Dim.-mm_ | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Con. A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Con. A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Con. A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
NEW! 8.00mm Two-Screw Terminal Strip, 3.50mm Eurostyle High Temperature PCB Header, 6 | 30.4 25.4 |WMS831-ND 6.29 5.55 3.70} 39860-0106 
with Wire Protector — RoHS Compliant Closed End, Right Angle g| 8 | 40.5 35.6 |WM5832-ND 8.36 7.38 4.92 | 39860-0108 
2 113.46 18.2 ]WM15900-ND 97 .86 57] 39100-0802 2 17.51 3.50 ] WM5643-ND 1.17 1.04.70] 39355-0002 10 | 50.7 45.7 | WM5833-ND 10.50 9.27 6.18 | 39860-0110 
3 | 21.46 18.2 |WM15901-ND 1.35 1.20  .80| 39100-0803 3 |11.01 7.00 | WM5644-ND 1.67 1.48 99] 39355-0003 12_| 60.8 55.9 | WM5834-ND_12.58 11.10 7.40 | 39860-0112 
| 4 | 2946 18.2 ]WM15902-ND 1.87 1.65 1.10 39100-0804 4 /14.51 10.50} WM5645-ND 217 1.92 1.28] 39355-0004) |5:08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block, Vertical 
6 | 45.47 18.2 |WM15904-ND 2.70 2.39 1.59] 39100-0806 5 |18.01 14.00] WM5646-ND 2.67 2.36 1.57) 39355-0005 2 | 10 51 ]WM5835-ND 263 2.33 1.55 ] 39860-0202 
6 | 45.47 18.2 |WM15905-ND* 2.57 2.28 1.52 | 39100-0906 6 [21.51 17.50 | WM5647-ND 3.17 2.80 _1.87| 39355-0006 3 | 15.1 10.2 |WM5836-ND 3.98 3.52 2.35 | 39860-0203 
12 | 93.47 18.2 |WM15907-ND 4.63 4.09 2.73 | 39100-0812 7 [25.01 21.00] WM5648-ND 3.66 3.24 2.16] 39355-0007 4 | 20.2 15.2 |WM5837-ND 5.26 4.65 3.10 | 39860-0204 
NEW! 10.00mm Two-Screw Terminal Strip, 8 |28.51 24.50 | WM5649-ND 416 3.68 2.45| 39355-0008 10} 5 25.3 20.3 | WM5838-ND 6.62 5.84 3.90 | 39860-0205 
with Wire Protector — RoHS Compliant 9 32.01 28.00} WMS5650-ND 4.66 4.12 2.75] 39355-0009 6 | 30.4 25.4 | WM5839-ND__7.90__6.97_4.65 | 39860-0206 
3 [27.00 188 ]WM15908-ND 1.61 1.42 .95 [39100-1003 10 35.51 31.50} WMS651-ND 5.16 4.56 3.04] 39355-0010 8 | 405 35.6 |WMS5840-ND 10.55 9.32 6.21 | 39860-0208 
3 | 27.00 18.8 | WM15909-ND* 1.61 1.42 .95]39100-1103} | 4 |_11 [39.01 35.00 | WM5652-ND 5.66 5.00 _3.33| 39355-0011 10 | 50.7 45.7 | WM5841-ND 13.23 11.68 7.79 | 39860-0210 
| 4 [37.00 188 | WMI5910-ND 219 1.94 1.29 / 39100-1004 12 42.51 38.50] WM5653-ND 6.15 5.44 3.63] 39355-0012 2 | 10 5.1 |WMS5842-ND 2.63 2.33 1.55 | 39860-0302 
5 | 47.00 18.8 |WM15911-ND 283 2.50 1.67 | 39100-1005 13 |46.01 42.00} WMS654-ND 6.65 5.88 3.92| 39355-0013] |,,] 3 | 15.1 10.2 )WMS5843-ND 3.98 3.52 2.36 | 39860-0303 
6 | 57.00 18.8 |WM15912-ND 3.22 2.84 1.90 | 39100-1006 14 |49.51 45.50] WMS5655-ND 7.15 6.31 4.21] 39355-0014 4 | 20.2 15.2 |WM5844-ND 5.26 4.65 3.10 | 39860-0304 
8 [77.00 18.8 | WM15913-ND 3.86 3.41 2.28 | 39100-1008 15 |53.01 49.00] WMS5656-ND 7.65 6.75 4.50) 39355-0015 6 | 30.4 25.4 |WM5845-ND 7.90 6.97 4.65 | 39860-0306 
NEW! 12.00mm Two-Screw Terminal Strip, 16 |56.51 52.50 | WM5657-ND 8.15 7.19 4.80} 39355-0016 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 
with Wire Protector — RoHS Compliant 17 {60.01 56.00] WM5658-ND 865 7.63 5.09| 39355-0017 Vertical 
1] 10 [116.00 23.2 |WM15916-ND 5.86 5.17 3.45] 39100-1210 18 |63.51 59.50} WMS5659-ND 9.14 8.07 5.38] 39355-0018 ; i of WEE ND a “ Senet 
12 [140.00 23.2 | WM15917-ND 6.37 5.63 3.75 | 39100-1212 19 |67.01 63.00} WMS5660-ND 9.64 8.51 5.68] 39355-0019 5 10. 5847- A711 i -05 
3.50mm Eurostyle Pluggable PCB 20 |70.51 66.50| WM5661-ND 10.14 8.95 5.97 | 39355-0020 4 | 21.6 15.2 |WM5848-ND 1.62 1.43  .96 | 39860-0504 
Terminal Block, 180° 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 2 5 | 26.7 20.3 | WMS5849-ND 2.01 1.78 1.19 | 39860-0505 
2 [7.11 3.50 [WM5605-ND 260 230 1.53] 39351-0002 2 | 99 5 |WMS5862-ND 2.07 1.83 1.23] 30870-0102 6 | 31.8 25.4 |WM5850-ND 2.40 2.12 _ 1.42 | 39860-0506 
3 | 10.41 7.00 |WMS5606-ND 3.81 3.36 2.24 | 39351-0003 3 | 149 10 | WMS5863-ND 3.18 281 1.87 | 39870-0103 8 | 42.5 35.6 |WM5851-ND 3.18 2.81 1.87 | 39860-0508 
4 | 13.97 10.50 |WM5607-ND 5.02 4.43 2.96 | 39351-0004 4/199 15 | WM5864-ND 421 3.72 2.48| 39870-0104 10 | 52.7 45.7 |WM5852-ND 4.02 3.55 2.37 | 39860-0510 
5 | 17.53 14.00 |WM5608-ND 6.23 5.50 3.67 | 39351-0005 5 | 24.9 20 | WMS5865-ND 5.25 4.64 3.09) 39870-0105 12 | 62.8 55.9 | WM5853-ND 4.80 4.24 2.83 | 39860-0512 
6 | 21.08 17.50 | WM5609-ND. 744 6.57 4.38 | 39351-0006 6 6 29.9 25 |WMS5866-ND 6.29 5.55 3.70| 39870-0106 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 
7 [24.64 21.00 |WM5610-ND 8.65 7.63 5.09 | 39351-0007 7 | 34.9 30 | WM5867-ND 7.32 6.47 4.31 | 39870-0107 Right-Angle 
8 | 27.94 24.50 |WMS611-ND 9.86 8.70 5.80 | 39351-0008 8 | 39.9 35 | WMS5868-ND 8.36 7.38 4.92) 39870-0108 2 [414 51 ]WM5854-ND 78 + 69 46 ] 39860-0702 
9 | 31.50 28.00 | WM5612-ND 11.06 9.77 6.51 ) 39351-0009 9 | 44.9 40 | WMS5869-ND 9.40 830 5.53] 39870-0109 3 | 16.5 10.2 | WM5855-ND 1.17 1.03 69) 39860-0703 
10 | 35.05 31.50 | WM5613-ND 12.27 10.83 7.23 | 39351-0010 10 | 49.9 45 | WM5870-ND 1050 9.27 6.18] 39870-0110 4 | 21.6 15.2 |WM5856-ND 1.62 1.43  .96 | 39860-0704 
2 (11 | 38.61 35.00 | WMS614-ND 13.48 11.90 _7.94 | 39351-0011 12 | 599 55 | WMS871-ND 12.58 11.10 7.40] 39870-0112 | ,| 5 | 26.7 20.3 | WMS5857-ND 2.01 1.78 1.19 | 39860-0705 
12 | 41.91 38.50 | WMS615-ND 14.69 12.97 8.65 | 39351-0012 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 6 | 31.8 25.4 |WM5858-ND 2.40 2.12 1.42 | 39860-0706 
a ree ies aes ey qe6 a ey Vertical 8 | 425 35.6 |WM5859-ND 318 281 1.87 | 39860-0708 
p : P : . ; i 2 |113 5 |WM5872-ND 78 .69 46] 39870-0502 10 | 52.7 45.7 | WM5860-ND 4.02 3.55 2.37 | 39860-0710 
15 | 52.58 50.00 |WM5618-ND 18.32 16.17 10.78 | 39351-0015 3 |163 10 |WMse73-ND 117 103 69| 39870-0503 42 | 628 559 |WMS5861-ND 480 424 283| 39860-0712 
16 | 56.13 52.50 | WM5619-ND 19.53 17.24 11.49 | 39351-0016 4 |o13 15 |WMs874-ND 162 143 96/ 39870-0604 NEW! 5.00mm Eurostyle Economy Screw 
Te | 59.44 56.00 [PMS SeOgogm 20.74 18-31 12.21 | 39851-0017 5 | 263 20 | WMS875-ND 2.01 1.78 1.19| 39870-0505 Terminal Block — RoHS Compliant 
18 | 62.99 59.50 [RMSaigbgg 21-95 19.37 12.92 | 39351-0018 6 | 313 25 |WM5876-ND 2.40 2.12 1.42| 39870-0506 2 1100 — |WM15825-ND 90 80 53 39890-0302 
19 | 66.55 63.00 | WM5622-ND 23.16 20.44 13.63 | 39351-0019) | 7 : : : : 13 ; : : . 
7 | 36.9 30 |WM5877-ND 2.79 2.46 1.64] 39870-0507 3 | 15.0 — | WM15826-ND 1.35 1.20.80 | 39890-0303 
20 | 70.10 66.50 | WM5623-ND 24.37 21.51 14.34 | 39351-0020 
5 8 41.9 35 | WM5878-ND 3.18 2.81 1.87| 39870-0508 5.08mm Eurostyle Single-Piece (Fixed) Block 
3.50mm Eurostyle High Temperature PCB Header, I EL 
Closed End, Vertical 9 | 46.9 40 | WM5879-ND 3.63 3.21 2.14] 39870-0509 2 | 107 54 |WM5892-ND 1.36 121 81 | 39880-0102 
> 751350 WORESOEIOM 1417 10470 aea530000 10 | 51.9 45 | WM5880-ND 4.02 3.55 2.37] 39870-0510 3 | 15.7 10.2 | WM5893-ND 2.01 1.78 1.19) 39880-0103 
3 \4101 7.00 KWMEESSNEIN 467 148 99 | 39359-0003 12 | 62.0 55 | WMS5881-ND 4.80 4.24 2.83| 39870-0512 4 | 208 15.2 |WM5894-ND 2.72 241 1.61 | 39880-0104 
4 11451 10.50 |WM5626-ND 217 1.92 1.28 | 39353-0004 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 5| 5 | 25.9 20.3 |WM5895-ND 3.37 2.98 1.99 | 39880-0105 
5 11801 1400 |WMS697-ND 267 236 157| 39359-0005 Right-Angle 6 | 31 25.4 | WM5896-ND 4.08 3.61 _ 2.41 | 39880-0106 
6 |2151 1750 |WMS628-ND 3417 280 187 | 39353-0006 2 711.3 5 |WM5882-ND 78 69 46] 39870-0702 8 | 411 356 |WM5897-ND 5.44 4.81 3.21 | 39880-0108 
7195 01 21.00 | WM5629-ND 3663.24 2.16 130353-0007 3 | 16.3 10 | WM5883-ND 1.17 1.03  .69| 39870-0703 10 | 51.3 45.7 | WM5898-ND 6.81 6.01 _ 4.01 [39880-0110 
8 | 28.51 24.50 | WM5630-ND 416 3.68 2.45 | 39353-0008 4 21.3 15 | WM5884-ND 1.62 1.43  .96| 39870-0704 10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 
9 |3201 2800 |WM5631-ND 466 412 275 | 39353-0009 5 | 26.3 20 | WMS5885-ND 2.01 1.78 1.19] 39870-0705 2 121.84 10.16 ]WM5964-ND 4.69 4.22 3.76] 39910-0102 
10 | 35.51 31.50 | WM5632-ND 5.16 4.56 3.04/ 39353-0010] |g} 8 | 313 25 | WMS886-ND 2.40 2.12 1.42| 39870-0706 3 | 32.00 20.32 | WM5965-ND 6.36 5.73 5.09) 39910-0103 
3] 41 |39.01 35.00 |WM5633-ND 5.66 5.00 333) 39353-0011 7 | 36.9 30 |WM5887-ND 2.79 2.46 1.64] 39870-0707] |14| 4 | 42.16 30.48] WM5966-ND 7.99 7.20 6.40| 39910-0104 
42 142.51 38.50 | WM5634-ND 6.15 5.44 3.63 | 39353-0012 8 41.9 35 | WM5888-ND 3.18 2.81 1.87] 39870-0708 6 | 62.48 50.80 | WM5967-ND 11.29 10.17 9.04) 39910-0106 
13 | 46.01 42.00 | WM5635-ND 6.65 5.88 3.92 | 39353-0013 9 46.9 40 | WM5889-ND 3.63 3.21 2.14] 39870-0709 8 | 82.80 71.12 | WM5968-ND 14.61 13.16 11.70 | 39910-0108 
14 | 49.51 45.50 | WMS5636-ND 7.15 6.31 4.21 | 39353-0014 10 | 51.9 45 | WMS5890-ND 4.02 3.55 2.37 | 39870-0710 15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 
15 | 53.01 50.00 | WM5637-ND 7.65 6.75 4.50 | 39353-0015 12_| 62.0 __55_|WMS891-ND__4.80_4.24 2.83] 39870-0712 2 [29.21 14.99] WM5969-ND 7.35 6.62 5.89] 39920-0102 
16 | 56.51 52.50 | WMS5638-ND 8.15 7.19 4.80 | 39353-0016 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block, 3 | 44.20 30.00 |WM5970-ND 9.60 8.64 7.68 | 39920-0103 
17 | 60.01 56.00 |WM5639-ND 8.65 7.63 5.09 | 39353-0017 Right-Angle 15] 4 | 5918 44.96 | WM5971-ND 11.85 10.67 9.48 | 39920-0104 
18 | 63.51 59.50 |WM5640-ND 9.14 8.07 5.38 | 39353-0018 2] 10 5.1 | WM5827-ND 2.07 1.83 1.23] 39860-0102 6 | 89.15 74.93 | WM5972-ND 16.39 14.76 13.12] 39920-0106 
19 | 67.01 63.00 | WMS5641-ND 9.64 8.51 5.68] 39353-0019) | 9] 3 | 151 10.2 | WM5828-ND 3.18 2.81 1.87) 39860-0103 8 [119.13 104.90] WM5973-ND 20.86 18.78 16.69 | 39920-0108 
20 | 70.51 66.50 | WM5642-ND 10.14 8.95 5.97 | 39353-0020 5 | 253 20.3 | WM5830-ND 5.25 4.64 3.09| 39860-0105] + ow Profile 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OG on. suore recunorocy, mc, Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 125V * Rated Current: 6A * Wire Size: 
28-16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Gray 


No. of Positions x 5 
a = 


if 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A » Wire Size: 
28-12AWG »* Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Green 
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No. of poles 
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SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A » Wire Size: 
30-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A * Wire Size: 28- 
16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Gray 


No. of Positions x 5 


j 
11.5 


i——F' 0.9 
ba 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V » Rated Current: 20A * Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O » Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 
AWG 22-14 * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Blue 


{207 
(P-1) x5.0 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG « Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Slate Gray 


oe WAR UL+E101811, 86MEZ081 


@ CSA# 068503X0000 


No. of poles 


aa 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Gray 


No. of poles 
0.6~f2__-1x5 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V ¢ Rated Current: 20A » Wire Size: 
30-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O » Color: Green 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Blue 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Slate Gray 


No. Block No. Block No. Block 
of Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each 
Fig. |Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 Fig. |Pos.| (mm) Part No. i 10 100 Fig. | Pos. (mm) Part No. al 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 30.0 ED1560-ND 219 197 1.75 2 10.0 ED1623-ND 42 38 34 
2 7.0 —D1501-ND 45 A 36 73 35.0 ED1561-ND 255 2.30 2.04 3 15.0 ED1624-ND 62 56 50 
3 105 ED1502-ND 67 ~61.—Oti«wS AA 8 40.0 ED1562-ND 2.91 263 2.33 4 20.0 ED2221-ND 83 75 67 
4 14.0 ED1503-ND 90 81 72 3 | 9 45.0 ED1563-ND 3.28 295 2.62 9] 5 25.0 ED2222-ND 1.04 94 83 
5 17.5 ED1504-ND 112 © 1.01 .90 10 50.0 ED1564-ND 3.64 328 2.92 6 30.0 ED2223-ND 1.24 112 1.00 
6 21.0 ED1505-ND 135 122 1.08 11 55.0 ED1565-ND 4.01 361 3.21 7 35.0 £D2224-ND 145° 1.31 1.16 
Sf ade EDTEOSND a ae Hise 12 | 60.0 ED1566-ND 4.37 3.94 3.50 is 4 ore an pet ine 
1 | 8 28.0 ED1507-ND 1.79 1.62 1.44 4 | 2 10.0 ED1930-ND 62 56 50 - : : : 
9 | 315 £D1508-ND 202 182 41.62 3 | 15.0 ED1931-ND 93 8474 7 10.0 EReAe CAND) or TSA 
10 35.0 ED1509-ND 2.24 2.02 1.80 é) 2 10.0 ED1932-ND 98 89 79 3 15.0 ED2238-ND 1.01 91 81 
1 38.5 ED1510-ND 2.47 2.22 1.98 3 15.0 ED1933-ND. 1.47 1.33 1.18 . ae saa ee re : 
yw | 420 ED1511-ND 269. 242 2415 2 10.0 ED1578-ND 2.24 2.02 1.80 ; : : : 
6 30.0 ED2241-ND 2.02 182 1.2 
14 | 490 ED1512-ND 314 283 251 4 20.0 ED1580-ND 4.48 4.04 3.59 
5 25.0 ED1581-ND 560 5.04 4.48 10 | 7 35.0 ED2242-ND 2.35 212 1.89 
16 | 56.0 ED1513-ND 3.59 3.23 287 / : / . 
6 30.0 ED1582-ND 672 605 5.38 8 40.0 ED2243-ND 2.69 242 2415 
2 7.0 ED1514-ND 45 At 36 : ; : : 
9 45.0 ED2244-ND 3.03 273 2.42 
; 46 SRD 6 s j 6 | 7 35.0 ED1583-ND 7.84 7.06 6.28 
5 515+ or 5 a D0 = 10 | 50.0 ED2245-ND 3.36 3.03 2.69 
4 | 14.0 £D1516-ND 90 81 72 ‘ eh eND) BOG 8.07 TAT 
7 ie0 SERN de age 9<e08~ 460 11] 55.0 ED2246-ND 3.70 333 2.96 
17.5 £D1517-ND 112 101 90 e pool : ; 07 
5 12 | 60.0 ED2247-ND 4.03 363 3.23 
: 40 SOND fas: 435° 40a 10 | 50.0 ED1586-ND 11.20 10.08 8.96 
ol ee EDIEIEND eae 11 | 55.0 ED1587-ND 12.32 11.09 9.86 2 10.0 DZS HND) 1 1A 8S 
5. | ra Sag Soe NE ia. des 4k 12 | 60.0 ED1588-ND 13.44 12.10 10.76 3 15.0 ED2249-ND 122 1.10.98 
° : : ; 21 100 ED1589-ND 137. 1.24 «1.40 ©, |15200 eeastD TOS Na 20an 
9 31.5 ED1521-ND 2.02 182 1.62 4 560 Sealtearinn B7R- ‘Daa bop 5 25.0 ED2251-ND 2.03 183 1.63 
10 | 35.0 ED1522-ND 2.24 2.02 1.80 6 308 aon ape eat <0. 6 30.0 ED2252-ND 244 220 1.95 
u 38.5 ED1523-ND 247 2.22 1.98 Toll og 40.0 ED1595-ND 5.49 494 439 1 | 7 35.0 ED2253-ND 2.84 256 2.28 
12 | 420 ED1524-ND 269 242 2.15 10 | 500 ED1597-ND 686 618 5.49 8 40.0 ED2254-ND 3.25 293 2.60 
14 | 49.0 ED1525-ND 314 283 2.51 12| 600 ED1599-ND 823 741 «659 9 45.0 ED2255-ND 3.66 329 2.93 
16 | 56.0 ED1526-ND 3.59 3.23 287 7 106 EBIECTNT a G5 al 10 | 50.0 ED2256-ND 4.06 366 3.25 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 3 15.0 ED1602-ND 58 52 AG 1 55.0 ED2257-ND 4.47 4.02 3.58 
2 10.0 ED1556-ND 73 66 59 3 | 4 20.0 ED2233-ND aT 3 | 62 der “60:0 Eb2258:ND Bi) 1489", 36:80 
3 | 3 15.0 ED1557-ND 1.09 99 88 6 30.0 ED2234-ND 116 1.05 93 yo | 2 10.0 ED2259-ND 81 74 65 
4 20.0 ED1558-ND 146 1.31 1.17 8 40.0 ED2235-ND 1.55 140 1.24 3 15.0 ED2260-ND 122 1.10 98 
5 25.0 ED1559-ND 182 164 1.46 12 | 60.0 ED2236-ND 2.32 2.09 1.86 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OSia ON-SHORE TECHNOLOGY, Inc. Terminal Blocks (cont) 


No. of Positions x 5.08 A 


] 


3.6/5.0! . : 4 f 
(P-1)x5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A »* Wire Size: 28-] SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 10A * Wire Size: 20- | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A © Wire Size: 
14AWG »* Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Slate Gray 14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Slate Gray 28-14AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 


18 


8 | 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: | SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 * Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-14AWG » Temp: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Blue 14AWG * Temperature: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Blue 


0.6 -p- NX 6.35 + No. of Poles 


f- x70 =| 


J 4R aa 


tL | 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 25A » Wire Size: 10- | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 6A * Wire Size: 28- 
15AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Slate Gray 24AWG « Temperature: -33°C/120°C * Flammability: UL94V-O * Color: Green 16AWG * Temperature: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O * Color: Gray 


No. of Poles 0.6 +{-—22.5 —| 
No. of Poles 


0.7 “Es 75 -| 


2g-iL | 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V » Rated Current: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Cur- 
6A * Wire Size: 28-16AWG » Temperature: -30°C/105°C | 15A » Wire Size: 22-12AWG » Temperature: -30°C/105°C 16A * Wire Size: 22-12AWG » Temperature: -30°C/105°C rent: 25A » Wire Size: 10-24AWG »* Temperature: 


Flammability: UL94V-O * Color: Gray + Flammability: UL94V-0 * Color: Gray * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -33°C/120°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 
No. Block No. Block No. Block 
of | Length Price Each of | Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each 
Fig. |Pos.| (mm) 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. u 10 100 Fig. | Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 
4 20.0 ED2261-ND 163 147 1.30 15 | 3 | 15.24 ED1974-ND 1.01.91 84 4 28.0 ED1536-ND 99 ©8979 
5 25.0 ED2262-ND 2.03 183 1.63 2 | 10.16 ED1975-ND 45. #41 36 5 35.0 ED1537-ND 123 141 99 
6 30.0 ED2263-ND 244 220 1.95 16 3 45.24 —ED1976-ND 67 61 54 22 | 6 42.0 ED1538-ND 148 133 119 
7 35.0 ED2265-ND 284 256 2.28 2 10.16 ED1977-ND 98 89 79 7 49.0 ED1539-ND 1.73 156 1.38 
2) 8 40.0 spzAs ND) 325 293 2.60 NF | et ees ED1978-ND 147. 133 «1.418 8 56.0 ED1540-ND 197 1.78 1.58 
2 45.0 EpeaeN) BIGGr Bee. sees ; : : ; 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
10 | 50.0 ED2268-ND 4.06 366 3.25 2 | 10.16 ED1609-ND 42 3834 
11| 55.0 £D2269-ND 447 4.02 3.58 3 | 15.24 ED1610-ND 62 56 50 ef | 150 Soran) Be 1G 288 
42 60.0 —ED2270-ND 4.87 4.39 3.90 4 20.32 ED2227-ND 83 .75 67 3 22.5 ED1568-ND 1.26 1.14 1.01 
2 10.0 ED2293-ND 76 68 61 18 5 25.40 ED2228-ND 1.04 94 83 4 30.0 ED1569-ND. 1.68 1.52 1.35 
3 15.0 —ED2294-ND 1.14 4.03 1 6 30.48 ED2229-ND 1.24 1.12 1.00 5 37.5 ED1570-ND 2.10 1.89 1.68 
4 20.0 ED2295-ND 1.51 1.37 1.24 7 | 35.56 ED2230-ND 145 1.31 1.16 6 45.0 ED1571-ND 2.52 2.27 2.02 
5 25.0 ED2296-ND 189° 4.71 152 10 | 50.80 ED2231-ND 2.07 187 1.66 23 | 7 52.5 ED1572-ND 2.94 265 2.36 
6 30.0 ED2297-ND 2.27 2.05 1.82 12 | 60.96 ED2232-ND 249 224 41.99 8 60.0 ED1573-ND 3.36 3.03 2.69 
13 7 35.0 ED2298-ND 2.65 2.39 2.412 2 10.16 ED2326-ND 87 79 70 9 67.5 ED1574-ND 3.78 3.41 3.03 
8 40.0 ED2299-ND 3.03 273 2.42 3 | 15.24 £D2327-ND 130 148 1.05 10 | 75.0 ED1575-ND 4.20 378 3.36 
9 45.0 ED2300-ND 340 307 273 4 | 20.32 ED2328-ND 174 157. 1.39 1 82.5 ED1576-ND 462 416 3.70 
10 | 50.0 ED2301-ND 3.78 341 3.03 Laer er £D2329-ND 217 196 1.74 12 | 90.0 ED1577-ND 5.04 454 4.04 
Hy || 80 sbeeuND PAG StS OS9 6 | 30.48 ED2330-ND 261 2.35 2.09 2 | 15.0 ED2354-ND 76 68 61 
ABE 16010 EDSOE OEE 454 4.09 3.68 7_| 35.56 ED2331-ND__3.04 2.742.483 3 | 225 ED2355-ND 114 1.0391 
eA||| noe Eee ND else ee Sas 6.35mm Lead Spacing - Terminal Blocks 4 | 300 ED2356-ND «1.51 1.37 1.21 
3 15.0 ERE UEND) W220 1-10-98 12.70 Dae 50. 2 ea 5 | 37.5 £D2357-ND 1.89 1.71 1.52 
2 |) 22010 ED261 NB BOS ESO: |) 208) oe aoe eIDASOMND) qin) estioee . “Ace 6 | 45.0 ED2358-ND 2.27 2.05 1.82 
5 25.0 ED2318-ND 2.03 183 1.63 : : : : 
6 30.0 ED2319-ND 244 220 1.95 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 24) 7 52.5 ED2359-ND 265 239 2.12 
14 350 Ean Sigil. BIBS 01D 2 14.0 ED1527-ND 49. 45. 40 8 60.0 ED2360-ND 3.03 273 2.42 
8 | 40.0 £D2321-ND 3.25 293 2.60 3 | 21.0 ED1528-ND 74 67 60 9 | 675 SDE ANID) 340 3.07 2.73 
9 | 45.0 £D2322-ND 3.66 329 2.93 o1 | 4 | 280 ED1529-ND 99 89 79 10 | 75.0 SDC eA ND) 378 3.41 3.03 
10 | 50.0 £D2323-ND 4.06 3.66 3.25 5 | 35.0 ED1530-ND 123 141 99 Wo] 825 ED25es NO 416 3.75 3.93 
ch 55.0 ED2324-ND 4.47 4.02 3.58 7 49.0 ED1532-ND 1.73 1.56 1.38 12 90.0 ED2364-ND. 4.54 4.09 3.63 
12 60.0 ED2325-ND 4.87 4.39 3.90 8 56.0 ED1533-ND 1.97 1.78 1.58 9.52mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks oo | 2 14.0 ED1534-ND 49 45 40 o5 | 2 19.04 ED2677-ND .80 72 64 
15 | 2 | 10.16 ED1973-ND 67 «6614 3 21.0 ED1535-ND 74 67 60 3 | 28.56 ED2678-ND 1.20 1.08 96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 253 


OS TECHNOLOGY, Inc. |1WO-Piece Terminal Blocks 


Housings: PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self-extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 


(P-1) x 3.81 (# of Pos.-1) 
+X 3.81- 


-6.6--| SN 2 y i lite 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A » Wire Size: 28-16AWG » Temperature: -30°C/+105°C SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 
« Flammability: UL94V-0 * Color: Green * Color: Green 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 4.6 (# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 


-3.81 


(# of Pos.-1 
X 3.81 +5. 


(# of Pos.-1) 
x 3.81 


si | 
ee lel 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A » Temperature: | SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Wire Size: 28- | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 8A » Wire Size: 28- 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-O » Color: Green 16AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green | 16AWG « Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles - 7 + 
x Lead spacing bf P _. No. of poles 
1.254 x Lead spacing 


508 3.4 


ijk s92—! 


Les lay mn = 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A + Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Temperature: 
12AWG Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 10AWG » Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length] Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each of | Length) Digi-Key Price Each of |Length| Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles} (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing - Plugs 4 | 15.24] ED2456-ND 202 182 1.62 7 35 | ED2381-ND 5.10 459 4.08 6 | 30.48] ED1721-ND* 314 280 2.45 
2] 841) ED1960-ND 1.29 1.16 1.03 5 | 19.05] €D2457-ND 252 227 2.02 8 40| £D2382-ND 5.83 5.25 4.66 7 | 35.56 | €D1722-ND* 3.66 3.26 2.86 
3 | 1222|EDI961-ND 1.93 1.74 1.55 6 | 22.86] ED2458-ND 3.03 273 2.42 9 45| £D2383-ND 6.55 5.90 5.25 8 | 40.64] ED1723-ND* 4.18 373 3.27 
4 | 16.03| ED1962-ND 258 232 2.06 7 | 26.67| €D2459-ND 353 318 2.83 7 | 10 50 | ED2384-ND 7.28 656 5.3 9 | 45.72] ED1724-ND* 4.71 4.19 3.68 
5 | 1984| eD1963-ND 322 290 258 | | 4 | 8 | 30.48| ED2460-ND 4.03 3.63 3.23 12 60 | ED2385-ND 874 7.87 6.99 10 | 50.80 | ED1725-ND* 5.23 4.66 4.09 
6 | 23.65 | ED1964-ND 3.87 348 3.10 9 | 34.29] ED2461-ND 4.54 4.09 3.63 14 70 | ED2386-ND 10.19 918 8.16 6 | 11 | 55.88] ED1726-ND* 5.75 512 4.49 
7 | 2746|ED1965-ND 451 406 361 10 | 38.10] £D2462-ND 5.04 454 4.04 16 80 | ED2387-ND 11.65 10.49 9.32 12 | 60.96| €D1727-ND* 6.27 5.59 4.90 
1 8 | 31.27] ED1966-ND 515 464 413 12 | 45.72| ED2463-ND 6.05 545 4.84 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 71.12 | ED1728-ND* 7.32 645 5.72 
9 | 35.08] ED1967-ND 5.80 5.22 4.64 14 | 53.34 | ED2464-ND 7.06 6.35 5.65 2 10] ED1801-NDt 38 34 30 16 | 81.28 | ED1729-ND* 8.36 7.36 6.54 
10 | 38.89] £D1968-ND 644 5.80 5.16 16_| 60.96 | ED2465-ND_ 8.07 7.26 6.46 3 15|ED1802-NDt 57 52 46 18 | 91.44 | ED1730-ND* 9.41 8.29 7.35 
11 | 42.70| ED1969-ND 7.09 6.38 5.67 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4 20 | ED1803-ND JT 69 61 20 |101.60 | ED1731-ND* 10.45 9.21 8.17 
12 | 4651 | ED1970-ND 7.73 6.96 6.19 2 | 7.62|ED2466-ND 1.01 91 81 5 25| ED1804-NDt 96 86 75 24 [121.92 | ED1732-ND* 12.54 11.05 9.80 
14 | 5413) ED1971-ND 9.02 812 7.22 3 | 11.43] ED2467-ND 1.51 1.37 1.21 6 30 | ED1805-ND¢ 1.15 1.03 .90 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
6 | 61.75 | ED1972-ND 10.31 928 8.25 4 | 15.24] ED2468-ND 202 1.82 1.62 7 35 | ED1806-NDt 1.34 1.20 1.05 > | 2032 ED2409-ND 140126 1.42 
3.81mm Lead Spacing — Horiz. Header 5 | 19.05 | ED2469-ND 252 2.27 2.02 8) 40} ED1807-ND¢ 1.53 1.37 1.21 3 | 25.40| ED2410-ND 2.10 189 1.68 
2] 501 WEREGEON ge 51a 6 | 22.86 | ED2470-ND 3.03 273 2.42 8 | 9 45| ED1808-NDt 1.72 1.54 1.35 4 | 30.48) EDo4t1-ND 280 252 204 
3 | 1282/ep1935-nD 84 76 «68 | |g | 7 | 2087) ED2471-ND 353 318 2.83 10 50 | ED1809-NDt 1.91 1.71 1.50 5 | 3556|ED2412-ND 350 315 280 
‘|e [erm vie i io) |*] S/ealemene te os) Seer a te te || 6 lealmaasio am am as 
5 | 20.44] ED1937-ND 140 1.26 1.12 : él : : : ¥ : , : 7 | 45.72|€D2414-ND 4.90 4.41 3.92 
6 | 24.25| ED1938-ND 168 152 1.35 10 | 36.10 (ieee 204 (454 4.08 4) 70 MERIT) 2.08 299 2.10 8 | 50.80 | ED2415-ND 5.60 5.04 4.48 
12 | 45.72| ED2475-ND 6.05 5.45 4.84 16 80 | ED1813-NDt 3.06 273 2.40 9 | 55.28 FERN 630 567 5.04 
7 | 28.06 | ED1939-ND 1.96 1.77 1.57 : F : i 
2 | 9 | 31987 HERR 904 202 180 14 | 53.34| ED2476-ND 7.06 6.35 5.65 18 90 | ED1814-NDt 3.44 3.08 270 40 | 60.96 | £D2417-ND 7.00 630 560 
: : ; : 16 | 60.96| ED2477-ND 8.07 7.26 6.46 20 | 100] ED1815-NDt 3.83 342 3.00 


9 | 35.68} ED1941-ND 252 2.27 2.02 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
F 24 | 120| £D1816-NDt 4.59 4.10 3.60 
10 | 39.49] ED1942-ND 280 252 2.24 5mm Lead Spacing — Plugs ead GadScuoig— Vere Headers 2 [1016] EDI817-NDT 38 34 30 
11 | 43.30 | ED1943-ND 3.08 278 2.47 10} EDI701-ND* 1.04 93 82 i Lene - a5 a 3 | 15.24] ED1818-NDt 57 52 46 
15| £01702-ND* 1.57 1.40 1.28 4 38d 
12 | 4711] €D1944-ND 336 3.03 269 4 | 20.32] ED1819-NDt 77 69 61 
14 | 54.73] ED1945-ND 3.92 353 3.14 20) ED1703-ND* 1.79 1.62 1.44 15 ey 872 AE 5 | 25.40 | £D1820-ND¢ .96 86 75 
6 
7 
8 


2 
3 2 
4 3 
5 25] ED1704-ND* 2.24 2.02 1.80 4 20 | ED1835-ND 17 69 61 
16 | 63.35 | ED1946-ND 4.48 4.04 3.59 30.48 | ED1821-ND¢ 1.15 1.03  .90 
6 30 | ED1705-ND* 269 242 215 : 25) ED1836-NDt .96 86 75 95.56 | EDI@2D.NDY 134 120 1.05 
7 
8 7 
8 


35] ED1706-ND* 3.14 2.83 2.51 30 FEDIGSGNDG 115 1.03 90 40.64 | ED1823-NDt 1.53 1.37 1.21 


9.01) ED1947-ND 56 51 45 


2 
40] ED1707-ND* 359 3.23 287 35] ED1838-NDT 1.34 1.20 1.05 
9 | 45.72 | ED1824-NDt 1.72 154 1.35 
3 | 12.82 Dom 84 76 68 9 | 45) ED1708-ND* 4.03 363 3.23 4o| eptes9-not 153 137 1.21] | 8 | 4 | soeolepigosNDt 191 471. 150 
4| 1663) ED1949-ND 1.12 1.01 90 | | 6 5 47 1 
jo | 50] eD1709-ND* 448 4.04 359] | 9 | 9] 45] ED1840-NDt 1.72 1.54 1.35 11 | 55a (EMBER 940 488 468 
5 | 20.44) £D1950-ND 1.40 1.26 1.12 E 4101.88 1 
11 | 55] £D1710-ND* 4.93 4.44 3.95 10 | 50| ED1841-ND¢ 1.91 1.71 1.50 12 | 6098 (ERTIES 009 205 1a0 
6 | 24.25 | ED1951-ND 1.68 1.52 1.35 12 | eo NEERING 6.38 aca 40 +1 | 55 GMRIORIBY 40 198 165 r 29 2.05 1 
7 | 2806 PEDIS5ND 1.96 1.77 1.57 88 48d 4. 14 | 71.12 | €D1828-ND+ 268 239 210 
14} 70) €01712-ND* 6.27 5.65 5.02 12 | 60| £01843-NDt 229 205 180 16 | 8108 NEMO 306 273 240 
3 | 8 | 31.87/ED1953-ND 224 202 1.80 : ; 06 2.73 2. 
16 | 80) ED1713-ND* 7.17 6.46 5.74 14| 70] £01844-NDt 268 239 210 13 | 9144 FERRO 3.44 30a 270 
9 | 35.68) £D1954-ND 252 227 202 : ; 44 3.08 2. 
18 | 90] €01714-ND* 8.07 7.26 6.46 16 | 80| ED1845-NDt 3.06 273 240 oo lo160 REMMINEH 283 342 3.00 
10 | 39.49] €D1955-ND 280 252 224 2 ; 833.42 31 
20 | 100] £D1715-ND* 8.96 8.07 7.17 18 | 90] £D1846-NDt 3.44 3.08 270 oa (12102 [ERROR 469 440 3.60 
11 | 43.30 | £D1956-ND 3.08 278 2.47 2 : 594.10 3 
24 | 120] €D1716-ND* 10.75 9.68 8.61 20} 100] ED1847-ND 3.83 3.42 3.00 | ona 
12 | 4711] €D1957-ND 336 3.03 269 bmn Land Spacing = Fiugs os | 120 TEAMING! 459 410 2.60 .08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
14 | 54.73] ED1958-ND 392 353 3.14 5.08mm Lead Spacing — Pl 2 | 20.32 | ED2427-ND 1.68 1.52 1.35 
2) 10] E02376ND 146 131 1.17 .08mm Lead Spacing — Plugs 3 | 2540 | ep242e-ND 168 152 135 
16 | 63.35 | £D1959-ND 4.48 4.04 3.59 i i 68 152 1: 
3| 15] €02377-ND 219 1.97 1.75 2] 1016) EDI717-ND* 1.04 93 82 4 | 3049 FERRE 9.04 2.02 1.80 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7} 4 20| €D2378-ND 291 263 2.33 3 | 15.24] ED1718-ND* 1.57 140 1.23 : , : : 
6 5 | 35.56 | £D2430-ND 280 252 224 
4) 2 | 782 [EDAASEND 1.OT OT 81 5 | 25) €D2379-ND 364 328 292 4 | 20.32| ED1719-ND* 2.09 1.87 1.64 | L - 
3 | 11.43] ED2455-ND 151 137° 1.21 6 | 30|ED2380-ND 4.37 3.94 3.50 5 | 25.40] ED1720-ND* 2.62 2.33 2.05 | | Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
254 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2) sr we. TWO-Piece Terminal Blocks (Cont.) 


|. No. of poles | 
x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 


-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 ° Color: Green 


(P +2) x 5.08 


ee 


a1 Rie 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 


-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 


,-# of Pos. 
[5.08 | 


boos 


Eno | 


508k i254 


L832 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22- 
12AWG » Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


(P +2) x 5.08 


(P-1) x 5.08 
SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 


+ Wire Size: 28- 


12AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A 
1O0AWG * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 


~Locking 
Clip 


Wire Size: 22- 
+ Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


al a 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
* Color: Green 


© Temperature: 


« Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


(P +2) x 5.08 


, 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 


-30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 » Color: Green 


1.5.08 


Locking 
Clip 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A ° Wire Size: 22- 
1OAWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


Th, 2 
Cisz4 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Temperature: 


-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


7.62" 
SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG » Temperature: -30°C/+105°C 


# of poles 


No. of poles 
x 7.62 


B 


2.7-1 


8.4 |< 
jn12| Ir x7.62 “1 
a= 
z 
la 10+ | Les 
7.62 "79 
SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-O0 SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Tem; 
* Color: Green Color: Green 
No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length| Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of |Length| Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 (100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. xl 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. if 10 100 
6 | 40.64} £D2431-ND 3.36 3.03 2.69 7 | 35.56 | ED1751-NDt 5.10 4.59 4.08 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 8 | 60.96] ED1739-ND* 5.60 5.04 4.48 
7 | 45.72 | £D2432-ND 3.92 353 3.14 8 | 40.64 |ED1752-NDt 5.83 5.25 4.66 4] 5.08 )ED1903-ND 1.68. 1.52 1.35 9 | 68.58] ED1740-ND* 6.30 5.67 5.04 
aa} 8 | 50.80 | £D2433-ND 4.48 4.04 3.59 9 | 45.72 | ED1753-NDt 6.55 5.90 5.25 16 6 | 10.16 |ED1904-ND 2.52 227 202 10 | 76.20) ED1741-ND* 7.00 630 5.60 
9 | 55.88] £D2434-ND 5.04 4.54 4.04 10 | 50.80 )ED1754-NDt 7.28 6.56 5.83 : 19 | 11 | 83.82] ED1742-ND* 7.70 6.93 6.16 
5.08mm Lead §| — Vert. Head d : E : 
10 | 60.96] £D2435-ND 5.60 5.04 448 | |13 | 11 | 55.88 |EDI755-NDt 8.01 7.21 6.41 7. = Be sagan a = a 12 | 91.44] ED1743-ND* 8.40 756 672 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 60.96 |ED1756-NDt 8.74 7.87 6.99 17 6 10.16 £D1906-ND 250 207 2.02 14 |106.68| ED1744-ND* 9.80 8.82 7.84 
2 ] 10.16] ED1849-ND¢ .38 34 30 14 | 71.12 | ED1757-NDt 10.19 9.18 8.16 ; ; ; 5 16 |121.92 | ED1745-ND* 11.20 10.08 8.96 
3 | 1524| ED1850-NDt 57 52 46 16 | 81.28 | ED1758-NDt 11.65 10.49 9.32 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
4 | 20.32] ED1851-NDt 77 69 61 5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 508 ee 86 2 | 1524] ED1865-NDt 51 46 1 
5 | 25.40 | ED1852-ND 96 86 75 2 | 10.16 | ED1759-NDt 146 1.31 1.17 10.16 EO 59 pheramia 3 | 22.86 | ED1866-ND: 76 68 61 
6 | 30.48 | ED1853-NDt 1.15 1.03.90 3 | 15.24] EDI760-NDT 2.19 197 1.75 4 | 15.24 EO 79 TS 4 | 3048| ED1867-NDt 1.01 91 81 
7 | 35.56] ED1854-NDt 1.34 1.20 1.05 4 | 20.32 | EDI761-NDt 2.91 263 2.33 aa eae . an 5 | 38.10] ED1868-NDt 1.26 1.14 1.01 
8 | 40.64) ED1855-NDf¢ 1.53 1.37 1.21 5 | 25.40 | ED1762-NDt 3.64 3.28 2.92 Z - - c : 6 | 45.72| ED1869-NDt 1.51 1.37 1.21 
9 | 9 | 45.72| ED1856-NDT 1.72 154 1.35 6 | 30.48 |ED1763-NDt 4.37 3.94 3.50 7 | 90.48 PEDIANDS 1.87 1.24 1.10 7 | 5a.34| €D1870-ND} 1.77159 142 
10 | 50.80) ED1857-NDt 191 171 1.50 7 | 35.56 | EDI764-NDt 5.10 4.59 4.08 B | 35.56 |EDISISND 1.67 142 1.26 | | 94 | 3 | 60.96) ED1871-NDt 2.02 182 1.62 
11 | 55.88 | £D1858-NDt 2.10 1.88 1.65 | | 14) 8 | 40.64 |/ED1765-NDt 583 5.25 4.66 9 | 40.64 /EDI914-ND 1.77 1.59 1.42 9 | 6858) ED1872-ND+ 227 205 182 
12 | 60.96 | £D1859-NDY 2.29 2.05 1.80 9 | 45.72 [ERIC 6.85 5.90 6.25 i: . oy Ae be Me A 10 | 76.20] ED1873-NDt 2.52 2.27 202 
14 | 71.12] ED1860-ND+ 2.68 239 2.10 : ae eidae les ey ey aT. EE 11 | 83.82 | £D1874-ND+ 2.77 250 222 
: | f ; i 55. 7 352. 4 
16 | 81.28] ED1861-NDt 3.06 273 240 12 | 91.44] ED1875-NDt 3.03 273 242 
ig | 91.44] ED1g62-ND+ 344 308 270 12 | 60.96 |ED1769-NDt 8.74 7.87 6.99 | | 18 | 13 | 60.96|ED1918-ND 255 230 2.04 14 |10668 NERA 353 31a 203 
90 {101.60 | ED1863-ND+ 383 342 3.00 14 | 71.42 | ED1770-NDt 10.19 9.18 8.16 14 | 66.04 /ED1919-ND 2.75 248 2.20 te 12190 FERRI 403 363 323 
o4 |121.92 | ED1864-NDY 459 410 3.60 16 | 81.28 |EDI771-NDt 11.65 10.49 9.32 15 | 71.12] ED1920-ND 294 265 2.36 7 Genin Leas Spacihg'=Verl, Header 
E oamnineaa Spacing’ Vert Headers 5.08mm Lead Spacing — Plugs 16 | 76.20 |/ED1921-ND 3.14 283 2.51 a ee 
2 | 20.32) ED2445ND 168 152 135 5.08 |ED1983-ND 224 2.02 1.80 17 | 81.28 | ED1922-ND 333 3.00 2.67 3 | 2286 | ED1879-ND 76 68 61 
3 | 25401 ED2446-ND 1.68 152 1.35 3 | 10.16 |ED1984-ND 3.36 3.03 2.69 18 | 86.36 | ED1923-ND 3.53 318 2.83 4 30.48 £D1880-ND 101 ‘ot ‘at 
4| 9048 | Ep2447-ND 224 202 180 4 | 15.24 |ED1985-ND 4.48 4.04 3.59 19 | 91.44] ED1924-ND 3.73 336 2.98 5 | 3810 REMI 08 444 401 
5 | 9556 REMAIN 220 959 204 5 | 20.32 |ED1986-ND 5.60 5.04 4.48 20 | 96.52 )ED1925-ND 392 353 3.14 6 | as7aRERMORIe 4g) 4374.21 
yo | 6 | 2064 ERROR 3.36 303 269 6 | 25.40 |ED1987-ND 6.72 6.05 5.38 21 |101.60 |ED1926-ND 412 3.71 3.30 7 15334 ESRI! 77 150 142 
7 | 4570 NENOVEDNIN go> a5 344 7 | 30.48 |ED1988-ND 7.84 7.06 6.28 22 /106.68 |ED1927-ND 431 389 345 || ,, | 5 | goog SNR oop) Gant Vee 
; : ; ; 8 | 35.56 |ED1989-ND 8.96 807 7.17 23 111.76 | ED1928-ND 4.51 4.06 3.61 ; : ; ; ; 
8 | 50.80| ED2451-ND 4.48 4.04 3.59 i 
9 | 55.88] ED2452-ND 5.04 454 404 15 9 | 40.64 | ED1990-ND 10.08 9.08 8.07 24 |116.84 | ED1929-ND 4.71 4.24 3.77 F y Sei oo me oe 
; : ; ; 10 | 45.72 }ED1991-ND 11.20 10.08 8.96 a : : : ; 
10 | 60.96 | ED2453-ND 5.60 5.04 4.48 7.62mm Lead Spacing — Plugs 11 | 83.82 | ED1887-NDt 2.77 250 2.22 
: : : : 11 | 50.80 [ED1992-ND 12.32 11.09 9.86 . : : : : 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 15.24 | ED1733-ND* 1.40 1.26 1.12 12 | 91.44] ED1888-NDt 3.03 273 242 
12 | 55.88 |ED1993-ND 13.44 12.10 10.76 3 | 2296 FEDieaIng 210 189 468 : ; : . 
2 | 10.16) EDI74G-NDt 146 131 1.47 14 | 66.04 | ED1994-ND 15.68 14.12 12.55 Day oes <6. 14 (106.68 Pec iemy 283 (318 2.88 
3 | 15.24) EDI747-NDt 219 1.97 1.75 16 | 7620 |ED1995-ND 17.92 16.13 1434 | |19 | 4 | S048) EDIZSSND' 280° 252 224 16_(121.92 HEDIESEN GH 4.03 3.63 _ 3.23 
13| 4 | 20.32] ED1748-NDt 291 263 2.33 4a | 86.36 |EDIO96-ND 2016 1815 1613 5 | 38.10 ED Tee ny 850 3.15 2.80 |) | keying Star EDI901-ND 79 71 63 
5 | 25.40 | ED1749-NDt 3.64 3.28 2.92 oo | 96.52 |ED1997-ND 22.40 20.16 1792 6 | 45.72 JEDIZSZNDT 420 3.78 3.36 | | keying star ED1902-ND 79 71 63 
4 7 | 53.34 | ED1738-ND* 4.90 4.41 3.92 
6 | 30.48 | EDI750-NDt 4.37 3.94 3.50 24 |116.84 | ED1998-ND 26.88 24.20 21.51 * Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 255 


OS’. on-suore recunoiosy, iwc. Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


Terminal Blocks: * Hole Diameter: 1.3mm _ » Voltage: 250V » Current: 16A * Temperature: -30°C ~ 


120°C * Plating: BeCu » Wire Size: 14-22AWG « Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm | | No.of} Digi-Key Pricing _ | No.of) Digi-Key Pricing 
* Rated Voltage: 300V (250V for ED2673-ND and ED2674-ND) « Rated Current: 10A * Terminal Plating: |Fig.| Pos. | PartNo. 1 10 100 Fig.| Pos. | Part No. 1 10 100 
Tin Pluggable Terminal Blocks 4 ED1662-ND 34 3.06 27.16 
2 | EDI6ISND 69 623 5540 5 eee 68 8.38 90.02 
6 | &D1664-ND At 3.73 33.17 
3 | EDIGi4-ND 1.04 932 82.80 
7 | €D1665-ND 46 «412 «=~ (36.65 
4 | €D2214-ND 1.39 1251 111.20 a 
8_|_ £D1666-ND St 456 40.50 
5 | ED2215-ND 1.74 1562 138.80 
1 | 6 | Ep22t6-ND 208 18.74 166.60 9 esicoNom 6 08 44.75 
; : ; 40 | £D1668-ND 62-556 49.44 
7 £D2217-ND 2.43 21.87 194.40 1 ED1669-ND 68 6.15 54.63 
10 £D2218-ND 3.47 31.25 277.80 12 —D1670-ND 15 6.79 60.37 
12 £D2219-ND 417 37.51 333.40 13 —D1671-ND 83 7.50 66.71 
2 | &D2655-ND 34 -3.02——(26.80 14 | €D1672-ND 92 829. 73.71 
3 | £D2656-ND ‘14.55 40.40 | | 3] 15 ] ED1673-ND 1.02 9.16 81.45 
4 | €D2657-ND ‘67 «6.05 53.80 16 | ED1674-ND 112 1012 90.00 
5 | &D2658-ND ‘847.56 67.20 17 | EDI675-ND 124 1119 99.44 
2 | 6 | €D2659-ND 1.01 907 _80.60 18 | EDI676-ND 1.37 12.36 109.88 
7) ED2660-ND448 1058 94.00 19 | EDI677-ND 152 13.66 121.42 
3 | EDeeI-ND 135 1211 10760 20 | ED1678-ND 168 1509 134.16 
10 | ED2662-ND 168 15.12 134.40 21 | ED1679-ND = 1.85 16.68 148.24 
Ht 42 | ED2663-ND 210 1890 16800 22 | ED1680-ND 2.05 1843 163.81 
: 23 | EDi681-ND 2.26 20.36 __— 181.00 
ot Pin Headers 24 | ED1682-ND 2.80 25.20 224.00 
; 2 | ED1660-ND 282.50 22.25 24 | ED2673-ND 168 1512 134.40 
© 1.0 (ED2674-ND) 3 | 3 | ept661-np 31-277 24.58 24 | ED2674-ND 168 1512 134.40 
Terminal Blocks oTAS ue es01811, semezos1 EA csat o6as0sxo000 


Specifications: * Rated Currents: 10A/154/16A *Insu- These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


lator: PA 6 GV/PBTP and PBT * Temperature Ranges: 


OOO 0S Chee G aed celrlame Class: otv-0 No.| Lead | Rated | Ter- | Block No.| Lead | Rated | Ter- | Block 
. 7 of /Spacing| Volt. (V-)| minal |Length | Digi-Key Pricing of |Spacing| Volt. (V-)| minal |Length | Digi-Key Pricing 

ieee limberee. \inteas Fig.|Pos.| (mm) |VDE 0110 Plating | (mm) | Part No. 110 100 | |Fig.|Pos.| (mm) |VDE 0110) Plating| (mm) | Part No. 110 100 
Current: 164 Current: 16A | Current: 164 2] 50 | 250 | Nickel} 10 | ED1631-ND 73 655 58.20| | 41| 3 | 100 | 250 | Brass| 25 | ED2509-ND 69 6.29 47.00 
-30°C ~ 105°C -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C 2 | 5.08 300 Tin 10.16 | ED1643-ND 62 5.54 49.20 2 5.0 250 Brass | 10 £D2600-ND 28 252 22.40 
2) 75 | 380 | Tin / 15 EDIROS NER 59 529 47.00 3} 50 | 250 | Brass] 15 | ED2601-ND 42 3.78 33.60 
2) 10.0 ) 500 | Tin | 15 (PEDIBISNDR) 59° 5.29 47.00 4] 50 | 250 | Brass | 20 | €D2602-ND 56 5.04 44.80 
2) 100 | 250 | Tin | 15 |REDIb2GNDR So 5.29 47.00 5 | 50 | 250 | Brass) 25 | ED2603-ND 70 630 56.00 
1 24 10.0 | 500 | Nickel | 15 _| EDI635-ND__$0 8.06 7160) | 19/6 | 50 | 250 | Brass | 30 | ED2604-ND 84 756 67.20 
3 | 50 | 250 | Nickel| 15 | ED1632-ND 1.09 983 87.40 71-30-1950 1 Brass | 28 NEDETEEN 9a aa 74.40 
3 | 5.08 | 300 | Tin [15.24 | ED1644-ND 93 833 74.00 : : ; : 
, ; : 3/75 | 380 | Tin | 205 | EDI606-ND 88 794 70.60 8 | 50 | 250 | Brass] 40 | ED2606-ND 1.12 10.08 89.60 

Fig. 4 Double Fig. 5 Vertical ! , 
Terminal Block | Current: 16A Horizontal 3 | 10.0 500 Tin 25 £D1616-ND 88 7.94 70.60 10] 5.0 250 Brass | 50 ED2607-ND 1.40 12.60 112.00 
Current: 16A -33°C ~ 120°C Current: 164 3 | 10.0 250 Tin 25 ED1628-ND 88 7.94 70.60 12 | 50 250 Brass | 60 ED2608-ND 1.68 15.12 134.40 
-30°C ~ 105°C -33°C ~ 120°C 3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 | ED1634-ND 1.35 12.11 107.60 2 | 5.08 | 300 | Brass /10.16 | ED2609-ND 28 252 22.40 
2| 50 | 250 | Tn | 10 | ED1603-ND 59 5.29 47.00 3 | 5.08 | 300 | Brass }15.24 | ED2610-ND 42 3.78 33.60 
2| 50 | 125 | Tin | 10 | ED1625-ND 59 5.29 47.00 4 | 5.08 | 300 | Brass }20.32 | ED2611-ND 56 5.04 44.80 
2| 508 | 250 | Tin |1016 | EDI611-ND 59 5.29 47.00 5 | 5.08 | 300 | Brass | 25.4 | ED2612-ND 70 6.30 56.00 
: ie = im : eee) a Be on 13| 6 | 5.08 | 300 | Brass [30.48 | ED2613-ND 847.56 67.20 
: in ‘ : : ; 7 | 5.08 | 300 | Brass |35.56 | ED2614-ND 98 882 78.40 
2 [2] 10.0 | 250 | Tin | 15 (REDIBCRNOM 67 6.05 53.80 8 | 5.08 | 300 | Brass | 40.64 | ED2615-ND 112 10.08 89.60 
Fig.7 Vertical | Fig.8 Vertical | Fig. 9 3 ae a am 1° eee a a 70.60 10| 5.08 | 300 | Brass | 50.8 | ED2616-ND 1.40 12.60 112.00 
Insulator: PBT Current: 160 Horizontal 3 5.08 250 Tin | 15.25 | £D1612-ND ‘38 794 7060 12 | 5.08 300 Brass | 60.96 | ED2617-ND 1.68 15.12 134.40 
ee [eens | Cueek en 3| 75 | 380 | Tin | 225 | ED1608-ND 1.01 9.07 80.60 2) 50) 250 | Brass) 10 (RECO 24 3.02 26.80 
3/400 | 250 | tin | 25 | EDte18ND 101 907 80.60 3| 50 | 250 | Brass] 15 | ED2619-ND 51 4.55 40.40 
3 | 10.0 250 Tin 25 ED1630-ND 1.01 9.07 80.60 14) 4 5.0 250 Brass | 20 £D2620-ND 67 6.05 53.80 
2] 5.0 | 250 | Nickel] 10 | EDI619-ND 66 5.90 52.40 5 | 5.0 | 250 | Brass) 25 |REDPCAINDS) 84 7.56 67.20 
3 | 2 | 10.0 | 250 | Nickel | 15 | EDI621-ND 84 7.56 67.20 6 | 50 | 250 | Brass | 30 | ED2622-ND 1.01 9.07 80.60 
3 | 50 | 250 | Nickel} 15 | ED1620-ND 98 882 78.40 2| 35 | 125 | Brass] 7 | ED2623-ND 34 3.02 26.80 
3 | 10.0 | 250 | Nickel | 25 | ED1622-ND 1.26 11.34 100.80 3| 35 | 125 | Brass | 10.5 | ED2624-ND 51 4.55 40.40 
4/2] 50 | 300 | Tin | 10 | ED1653-ND 1.43 12.85 114.20 4| 35 | 125 | Brass] 14 | ED2625-ND 67 6.05 53.80 
Fig. 10 Vertical Fig. 12 Vertical 3 | 50 | 300 | Tin | 15 | ED1654-ND 214 19.28 171.40 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 | ED2626-ND 84 7.56 67.20 
Current: 164A Horizontal Current: 16A 2 5.0 250 Tin 10 £D2561-ND 28 2.52 22.40 6 3.5 125 Brass | 21 ED2627-ND 1.01 9.07 80.60 
-33°C ~ 120°C paces -33°C ~ 120°C 3} 5.0 250 Tin | 15 | €02562ND 42 378 3360) | 4/7 | 35 125 | Brass | 24.5 | £D2628-ND 1.418 10.58 94.00 
ease 4| 5.0 | 250 | Tin | 20 | ED2563-ND 56 5.04 44.80 8 | 35 | 125 | Brass) 28 | ED2629-ND 1.35 1211 107.60 
5 | 5) 50 | 250 | Tin | 25 | ED2565-ND 70 6.30 56.00 9| 35 | 125 | Brass | 315 | ED2630-ND 1.51 13.61 121.00 
6 | 50 | 250 | Tin | 30 | ED2566-ND 84 7.56 67.20 10| 35 | 125 | Brass} 35 | ED2631-ND 168 15.12 134.40 
8 | 5.0 250 Tin | 40 | ED2567-ND 1.26 11.34 100.80 12| 35 125 | Brass | 42 | ED2632-ND 2.02 18.14 161.20 
ol ee | op | ne | eo WERE ee teee taaay 14[ 35 | 125 |Brass| 49 | ED2633-ND 235 2117 188.20 
5 EOI a0 Gras | 10 HERBEREINEM aa Sop 26 no 16| 35 | 125 | Brass | 56 | ED2634-ND 2.69 24.19 215.00 
Fig. 13 Vertical Fig. 15 3} 50 | 250 | Brass) 15 | ED2571-ND 51 455 40.40 2) 35 | 125 | Brass) 7 epeceyDe 34 302 26.80 
Gursnii6A ficrenntal Horizontal 1 | 50 | 250 | Brass| 20 \ESOEOIIDM G7 Gos saan 3| 35 | 125 | Brass | 10.5 | ED2636-ND 51 4.55 40.40 
-33°C ~ 120°C Current: 164 Current: 10A 5 5.0 250 Brass | 25 £D2573-ND 84 7.56 67.20 4 35 125 Brass | 14 £D2637-ND 67 6.05 53.80 
-33°C ~ 120°C | -33°C ~ 120°C 6! 6] 50 | 250 | Brass | 30 | ED2574-ND 101 907 8060 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 | ED2638-ND 84 7.56 67.20 
8] 5.0 | 250 | Brass| 40 | ED2575-ND 1.35 12.11 107.60 6 | 35 | 125 | Brass | 21 BEDZGIRNDM 1.01 9.07 80.60 
10} 50 | 250 | Brass} 50 | ED2576-ND 1.68 15.12 134.40] | 4g] 7| 35 | 125 | Brass | 245 | ED2640-ND 1.18 10.58 94.00 
12| 5.0 | 250 | Brass | 60 | ED2577-ND 2.02 18.14 161.20 8 | 35 | 125 | Brass) 28 | ED2641-ND 1.35 12.11 107.60 
2 75 250 CuZn | 15 —D2578-ND 45 «4.03 35.80 9 3.5 125 Brass | 31.5 | ED2642-ND 1.51 13.61 121.00 
7} 3 | 75 | 250 | cuzn | 225 | ED2579-ND 67 6.05 53.80 10| 35 | 125 | Brass} 35 | ED2643-ND 1.68 15.12 134.40 
2] 5.08 | 250 | Brass ]10.16 | ED2580-ND 28 252 22.40 12] 35 125 | Brass | 49 | ED2644-ND 2.02 18.14 161.20 
Vanicai Heicchtah 3 | 5.08 | 250 | Brass [15.24 | ED2581-ND 42 3.78 33.60 14/35 | 125 | Brass| 56 | ED2645-ND 235 21.47 188.20 
Currenti40A Current a6A. .| |(Garenk 164. 4 | 5.08 | 250 | Brass |20.32 | ED2582-ND 56 5.04 44.80 16| 35 | 125 | Brass | 63 | ED2646-ND 2.69 24.19 215.00 
-33°C ~ 120°C -33°C ~ 120°C | -33°C ~ 120°C 5 | 5.08 | 250 | Brass | 25.4 | ED2583-ND 70 6.30 56.00 2] 100] 250 | Brass] 15 | ED2647-ND 34 3.02 26.80 
8 | 6 | 5.08 | 250 | Brass |30.48 | ED2584-ND 84 7.56 67.20| | 17/3 | 499 | 950 | Brass | 25 | EDo648-ND 51 455 4040 
7 | 5.08 | 250 | Brass [35.56 | ED2585-ND 98 882 78.40 > 1400 1250 | Brass | 45) ED2649:ND 373.29 9.20 

8 | 5.08 | 250 | Brass | 40.64 | ED2586-ND 1.12 10.08 99.60] | 18 ‘i 
10} 5.08 | 250 | Brass | 50.8 | €D2587-ND 140 1260 112.00 4 | 100 | 250 | Brass | 25 JBEDZGSONDM 65 4.01 43.60 
12| 5.08 | 250 | Brass /60.92 | ED2588-ND 1.68 1512 13440; | 19/2] 70 | 125 | Brass) 3.5 | ED2651-ND 37 3.33 29.60 
2 | 5.08 | 250 | Brass |10.16 | ED2589-ND 34 3.02 26.80 3 | 7.0 | 125 | Brass | 105 (BEDZGSZND 56 6.00 44.40 
3 | 5.08 250 Brass | 15.24 | ED2590-ND 51 4.55 40.40 20 2 | 10.16 | 300 Brass | 15.24 | ED2653-ND 34 3.02 26.80 
Horizontal Vertical Vertical 4 | 5.08 250 | Brass | 20.32 | ED2591-ND 67 6.05 53.80 3 | 10.16 | 300 | Brass | 25.4 | ED2654-ND_ 514.55 40.40 
Current: 104 Current: 15A | Current: 10A 9] 6 | 508 | 250 | Brass | 30.48 | ED2592-ND 1.01 9.07 80.60 2| 70 | 125 | Brass | 10.5 | ED2666-ND 34 3.02 26.80 
-33°C ~120°C | -33°C ~ 120°C _ | -33°C ~ 120°C 8 | 5.08 | 250 | Brass |40.64 | ED2593-ND 1.35 12.11 107.60 3| 70 | 125 | Brass) 17.5 | ED2667-ND 51 4.55 40.40 
10| 5.08 | 250 | Brass | 508 | ED2594-ND 1.68 1512 134.40 4| 70 | 125 | Brass | 24.5 | ED2668-ND 67 6.05 53.80 
12| 5.08 | 250 | Brass |60.96 | ED2595-ND 2.02 1814 161.20] |21)/5 | 7.0 | 125 | Brass | 31.5 | ED2669-ND 84 7.56 67.20 
to] 2 | 100 | 250 | Tin | 15 | ED2596-ND 37 3.29 29.20 6 | 70 | 125 | Brass | 38.5 | ED2670-ND 1.01 9.07 80.60 
3 | 100 | 250 | Tin | 25 | ED2597-ND 55 4.91 43.60 7 | 70 | 125 | Brass | 45.5 | ED2671-ND 1.18 1058 94.00 
t1[ 2] 100 | 250 | Brass| 15 | ED2598-ND 39 353 31.40 8 | 70 | 125 | Brass | 52.5 | ED2672-ND 1.35 1211 107.60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
256 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Insulation Types: 
Insulkrimp®: PVC Insulated 
Avikrimp®: Nylon Insulated 
Krimptite®: Non-Insulated 
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Fully-Insulated Quick Disconnects Avikrimp® Nylon Insulated with 
Max. Wire Vibration Support Quick Disconnects 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG |Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500} Part No. Max. Wire 
Avikrimp® - Male Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
22-18 | 13/09 250 (6.35) 140 (3.56) | WM18225-ND 51 .41_~—~—~«34 | 19001-0001 Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Red 187 (4.75) 140 (3.56) | WM18226-ND 51 41.34 | 19001-0003 Female 
16-14 250 (6.35) 170 (4.32) | WM18227-ND 50.40 ~—-.34 | 19001-0006 

1 | ‘Bue | 18/23 aie Reaver WM18228-ND 8 47_~—=C'39'| 19001-0008 250 x.032 (6.3x0.8) | .115(2.9) |WM18255-ND 28 23 49 | 19019-0012 
A o9-18 | 19/23 | 187x020 (4.7 x0.5) | 115 (29) |WM18257-ND 22,4815 | 19019-0006 
Yellow | 4/22 250 (6.35) 230 (5.84) | WM18229-ND 60 48 — .40 | 19001-0010 110 x 032 (2.8.x 0.8) | 115 (2.9) |WM18259-ND 22 18 15 | 19019-0004 

Acien 110 x 020 (2.8x0.5) | .115 (2.9) [|WM18260-ND _.30.-—.24_—.20 | 19019-0001 
vikrimp® - Female 5 
D8 P50 (6.55) 125 (3.18) | WM18230-ND e373 19002-0007 250 x .032 (6.3x0.8) | 138 (3.5) |WM18262-ND 22 18 15 | 19019-0031 
Red | 15/22 187 (4.75) 125 (3.18) | WM18231-ND ‘46 ©.37.~—~31. | 19002-0005 16-14] 18/23 | .187 x .020 (4.7x0.5) | .138 (3.5) |WM18258-ND 22 18  .15 | 19019-0027 

, eta "250 (6.35) 155 (3.94) | WWI18232-ND 463731 | 19002-0004 110 x 020 (2.8x0.5) | .138 (3.5) [WM18261-ND _.29_—.23_—_—.20 | 19019-0022 
Blue | 19/22 187 (4.75) 155 (3.94) | WM18233-ND 47 38 ~—_—-.32 | 19002-0028 12-10 | 18/23 | .250 x 032 (6.3x0.8) | .225 (5.7) |WM18256-ND 44 36 30 | 19019-0037 
12-10 : : 

Vealow | 15/22 250 (6.35) 245 (6.22) | WM18234-ND 55 44 ~—-.37 | 19002-0044 Snap Plugs 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) 
26-24 | 599 250 (6.35) 075 (1.91) | WM18235-ND 24 19 ~_-.16 | 19003-0071 Max. Wire 
Yellow 187 (4.75) 075 (1.91) | WM18236-ND 24 19 16 | 19003-0064 Crimp | Diameter | insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
22-18 | se 193 250 (6.35) 135 (3.43) | WM18237-ND 26 21 ~—-17 | 19003-0001 Fig. | AWG | Tool# | Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Red 187 (4.75) 135 (3.43) | WM18238-ND 25.20 17 | 19003-0011 inaulkrnane (PVC lasulatl 
Er Insulkrimp® (I Insulation) 
> | Red —/24 | 187 x .032 (4.75 x 0.81) | 135 (3.43) | WM5928-ND* 28 23 ~~ 19 | 19003-0129 «| 228] sa90 |-1966-96)| 1403.6) | wwits263-no 24 49 16 | 19034-0005 
250 (6.38) 745 (3.68) | WIM78239-ND 95 on ay | ton0s0040 16-14 156 (3.96) | .175 (4.4) | WM18264-ND 22 18 15 | 19034-0009 
tet [14/23 187 (4.75) .160 (4.06) | WM18240-ND 19 16 13 | 19003-0050 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
Blue Sarnia ayo Tarde; weorne 2 x = icone 7 | 218 | yop |-156(6-96) | 140 (3.6) | wwie2e7-ND 373025] 19036-0003 
=o | “187: FS KOSI}. : : : : ; 3 16-14 156 (3.96) | .170 (4.3) | WM18268-ND 38 31 26 | 19036-0008 
125 | "487 x .032 (4.75 x 0.81) | 160 (4.06) | WM5930-ND* 32.26 ~—_—.21 | 19003-0135 (8.96) (43) 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) 
: nap Plug Ri tacl 

2 ie 23 250 (6.35) .275 (6.98) | WM18241-ND 35 28 ~—-.23 | 19005-0010 Ss ap Pig necepiacies 

rare y 5 Snap Max. Wire 

With 94V-0 Material Crimp | Plug Dia. | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 

Avikrimp® Fully Pre-Insulated Fig. | AWG | Tool# | Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. 10 100 500 Part No. 

Q . k Di t FI Insulkrimp® (PVC Insulation) 

ulc Isconnec ags 22-18 | 20/27 | .156 (3.9) | .140(3.5) | WM18265-ND 22 18 15 | 19038-0001 

Max. Wire 8 | 46-14 | 13/27 | 156 (3.9) | .170(4.3) | wa1e266-ND 23 18 15 | 19038-0007 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex Avikrimp® (Nylon Insulation) 

Ela: RAW Ga (ool Lista), Loto (fu)) Setah pO OO e200) /teartiNes 22-18 | 20/27 | 156 (3.9) | .125(3.2) | WM18269-ND 35.28 ~~«24~*| 19039-0001 
22-18 | ging | 250 x .032(6.35 x 0.81) | .150 (3.81) | WN18242-ND 47 ~~—-.38-~—«32. | 19006-0001 9 | 46-14 | 13/27 | .156(3.9) | .150(3.8) | WM18270-ND 35 28 24 | 19039-0006 
Red 187 x 020 (4.75 x 0.51)| 150 (3.81) | WM18245-ND 48 38 ~—_—.32 | 19006-0005 

3 | 18-14 | gjog |-250.x.032 (6.35 x 0.81)| .170 (4.92) ] WM18243-ND 48-38-32 | 19006-0011 Snap Spade Terminals 
Blue 187 .020 (4.75 x 0.81) | .170 (4.32) | WM18246-ND 48 38 ~—_—«32 | 19006-0015 
12-10 Max. Wire Max. 

Yellow | 10/25 |-250 x .032 (6.35 x 0.81)] .248 (6.30) | WM18244-ND 94 75 63 | 19006-0019 Crimp! | Stud il tnsull bia’ Wiath | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG | Tool # | Size | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 

Insulkrimp® Fully-Insulated Insulkrimp® (PVC Insulation) 

‘ F . 5-6 | 145 (3.7) | .260(6.6) |WM18315-ND 18 14 12 | 19099-0009 

Flag Quick Disconnects pees 1222} 8 | 145(3.7) | 300(7.6) |WMi83i6-ND 18 14 12 | 19099-0003 

ERTS 10 | 145 (3.7) | .340(8.6) |WM18317-ND 18 14 12 | 19099-0015 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Prica\Each Molex i644 5-6 | .175(4.4) | .260(6.6) | WM18318-ND 22 18 15 | 19099-0027 

Fig.| AWG | Tool# | Inch(mm) | Inch(mm) | PartNo. 10 100 500 | Part No. 10 Blue 12/22 | 8 .175 (4.4) | .320 (8.1) | WM18319-ND 23 -19 -16 | 19099-0032 
22-18 | 44/95 | 250 (6.35) | 175 (4.44) | WM18247-ND 24 19 16 | 19007-0001 10 | .175(4.4) | 340(8.6) QUMSEGN 181412 | 19089-0084 
Red 187 (4.75) | .175 (4.44) | WM18250-ND 36 29.24 _| 19007-0009 42-40 5-6 | .250(6.4) | .260 (6.6) |WM18321-ND =» 33.27.22 | 19099-0044 

12/22 | 8 | .250(6.4) | .330(8.4) | WM18322-ND 29 .23 .20 | 19099-0038 
16-14 .250 (6.35) | .200 (5.08) | WM18248-ND 36 29 24 | 19007-0021 Yellow 
Blue | 1/25 a ae WM18251-ND 36 29 24 ‘| 19007-0029 10 | .250(6.4) | .340(8.6) | WM18323-ND 23-18-15 |_ 19099-0050 

3 16-14 Z Avikrimp® (Nylon Insulation) 

Blue | 11/25 | 250 (6.35) | .200 (5.08) | WM5931-ND 31 25 21 | 19007-0073 56 | 140(6) | 260(66) |WMiea24-ND 28 1 16 | 19115-0008 
12-10 er 5-6 | 140(3.6) | .270(6.8) |WM18325-ND 30 24 — 20 | 19115-0001 
Yellow | 19/25 | .250 (6.95) | 262 (6.65) | WM18249-ND 80 64 83 19007-0040 ned | 1222] 8 | .140(86) | .300(7.6) | WM18326-ND 24 19 16 | 19115-0003 

* With 94V-0 Material 8 | 140(3.6) | .320(81) |WM18327-ND 30 25 20 | 19115-0012 

10 | .140(3.6) | .340(8.6) | WM18328-ND 31 —.25——.21.|_‘ 19115-0014 

Piggyback QD’s Fully-Insulated Quick Disconnects 5-6 | .170(43) | .260(66) |WMte329-ND 31 25 21 | 19115-0024 
10 | 16-14 | 4o99 | 5:8 | -170(4.3) | .270(68) | WM18330-ND 24.1916 | 19115-0016 

Max. Wire Blue 8 | 170(4.3) | .320(81) |WM18331-ND 24 19 16 | 19115-0079 

' Crimp | Tab Size | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 10 | .170(4.3) | .340(8.6) |WM18332-ND 26 21 48 | 19115-0031 

Fig.| AWG | Tool # | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 4540 5-6 | .225(5.7) | .260(6.6) | WM18333-ND 56 45 37 | 19115-0042 
22-18 | 10 | .250(6.35) | .060 (1.52) | WiM18252-ND 69 56 46 | 19013-0001 Yellow | 12/22 | 8 | -225(5.7) | -330(8.4) | WM18334-ND 30.24.20 | 19115-0035 

4 | 16-14 | 10 | .250(6.35) | .145 (3.68) | WM18253-ND 70 56 47 | 19013-0005 10 | .225(5.7) | .340(8.6) |WM18335-ND 32.25 ~—.21.|_ 19115-0048 
12-10 | 19 | .250(6.35) | .150 (3.81) | WM18254-ND 99 79 .66 | 19013-0018 (Continued) 
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Standard Ring Tongue Spade Tongue Terminals 
: Crimp | Stud | Max. Width | Digi-Key Price Each Molex Max. Wire Max. 
Fig. | AWG | Tool#| Size | Inch(mm) _| Part No. _10 100 500 | Part No. Crimp | Stud | Insul. Dia. Width | Digi-Key Price Each Molex 
Insulkrimp® (PVC Insulation) Fig.| AWG | Tool #| Size | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
1-2 -235 (6.0) | WM18271-ND 16 13 11 | 19070-0005 I i 
3-4 | 235 (6.0) | WM18272-ND 46 43 ‘41 | 19070-0007 Insulkrimp@ (PVC Insulation) 
5-6 .264 (6.7) | WM18273-ND 22 17 15 | 19070-0040 20-18 5-6 | .145(3.7) | .326(8.3) | WM18352-ND 15 12 10] 19144-0001 
22-18 | 12/22 a reed) aaa = as 3 beer Red | 12/22] 8 | .145(3.7) | .326(8.3) |WM18353-ND 16 13 11) 19144-0003 
sie | 477 (iz) | WMia277-ND 35 "OH “4g | 4907020098 10 | 145 (3.7) | .326(8.3) |WM18354-ND 22 «48 = 15 | 19144-0005 
3/8 544 (13.8) | WM18278-ND 26 21 18 | 19070-0033 5-6 | 175 (4.4) | .305 (7.7) | WM18355-ND A714 .12. | 19144-0018 
3-4 | .260 (6.6) | WiM18279-ND 24 AW? 14 | 19070-0067 16-14 8 | .175(4.4) | .305(7.7) |WM18356-ND 17 14 ~— 12 | 19144-0020 
5-6 .260 (6.6) | WM18280-ND 2 47 14 | 19070-0069 12/22 
8 "322 (8.2) | WM18281-ND 16 43 “44 | 19070-0086 16 | Blue 8 | 175 (4.4) | .372(9.4) |WM18357-ND 16 13 11 | 19144-0024 
41 | 16-14 | 12/22] 10 322 (8.2) | WM18282-ND 22 18 15 | 19070-0090 10 | 175 (4.4) | .372(9.4) |WM18358-ND 23 18 15) 19144-0026 
1/4 | 477 (12.1) | WM18283-ND 24 20 16 } 19070-0075 : : ji 
sie | 477121) | WwMia284-ND oi 79 “6: | 190700078 5-6 | .250(6.4) | 385(9.8) | WM18359-ND 18 14 12] 19144-0037 
3/8 | 544 (13.8) | WM18285-ND 28 23 49 | 19070-0059 12-10 | sooo | 8 | -250(6.4) | .385(9.8) | WM18360-ND 35.28.23 | 19144-0039 
5-6 292 (7.4) | WM18286-ND 20 16 14 [19070-0143 Yellow 10 | .250(6.4) | .385(9.8) |WM18361-ND 18 14 12] 19144-0042 
8 .292 (7.4) | WM18287-ND 27 22 19 | 19070-0145 1/4 | .250(6.4) | 543 (13.8) | WM18362-ND 32 26 = .22. | 19144-0046 
10 385 (9.8) | WM18288-ND 20 16 44 | 19070-0123 ale z 
12-10 | 12/22] 1/4 | .540 (13.7) | WM18289-ND 23 18 15 | 19070-0132 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
lh ees is if eR a oe ne aa aoe 5-6 | 140(3.6) | .326(8.3) |WM18363-ND 30 24 ~—-.20 | 19198-0070 
1/2 -760 (19.3) | WM18292-ND ‘40 32 27 | 19070-0109 Red | 12/22 8 -140 (3.6) | .326 (8.3) | WM18364-ND 30 0.24 .20 | 19198-0004 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 10 | .140(3.6) | .326(8.3) |WM18365-ND 30 25 ~—.20 | 19198-0006 
1-2 -235 (6.0) | WM18293-ND 28 22 49 | 19073-0005 1644 5-6 | 170(4.3) | .305(7. i WM18366-ND 29 24 ~=—.20 | 19198-0016 
oe 23s ie 7 eat ze o 8 bears 16 | pug | 12/22) 8 | 170048) | .305(7.7) | WMit8367-ND 25 21 +17 | 19198-0019 
spe llaeg | “a "302 (8.2) | WM18296-ND 35, 49 “te 490730018 40 | .170 (4.3) pea WM18369-ND 31° «25.21. | 19198-0025 
19 ate Cees 33 q 2 is ee 7 5-6 | .225(5.7) | 385(9.8) | WM18370-ND 44 35 29 | 19198-0044 
sie | .477(12.1) | WM18299-ND 32 ‘25 ~—‘24 | 19073-0027 12-10) top | 8 | -225(6.7) | 385 (9.8) |WMISS7I-ND) = 4435.29 | 19198-0047 
3/8 544 (13.8) | WM18300-ND 2 34 28 | 19073-0032 Yellow 10 | .225(5.7) | .385 (9.8) | WM18372-ND 4335 .29 | 19198-0050 
34 -260 (6.6) | WM18301-ND 29 24 20 | 19073-0065 1/4 | .225 (5.7) | 543 (13.8) | WM18373-ND 45 _—«.36-_—_—=«30 | 19198-0056 
5-6 .260 (6.6) | WM18302-ND 23 19 16 | 19073-0067 
8 322 (8.2) | WM18303-ND 30 24 20 | 19073-0085 e _ 
 ) s614 | 1222} 10 322 (8.2) | WM18304-ND 23 19 16 | 19073-0087 Perma-Seal — All Weather, 
1/4 | 477 (12.1) | WM18305-ND 33 26 22 | 19073-0076 J i i 
5/16 | .477(12.1) | WM18306-ND 33 26 22 | 19073-0079 Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
3/8_| 544 (13.8) _| WM18307-ND 35 29 24 | 19073-0059 - = 7 
5-6 | .292(7.4) | WM18308-ND a 33 28 | 19073-0216 ; Crimp Stud Digi-Key Price Each Molex 
8 .292 (7.4) | WM18309-ND A 33 .28 | 19073-0222 Fig. | AWG Tool # Size Part No. 10 _—-100 500__| PartNo. 
10 385 (9.8) | WM18310-ND 38 30 25 | 19073-0170 Ring 
42-10 | 12/22] 1/4 | .540(13.7) | WM18311-ND 45 36 30 | 19073-0188 7 R 
5/16 | .540(13.7) | WM18312-ND 31 25 21 | 19073-0200 WMG ee Sood Obie 
3/8 | 598 (15.2) | WM18313-ND ‘47 ‘38 "32 | 19073-0236 8 WM18398-ND =» 866957 | 19164-0086 
42 | 760 (193) | WM18314-ND rs] n 34 | 19073-0145 22/18 1/26 10 WM18399-ND 86 69 58 | 19164-0003 
1/4 WM18400-ND 86 69 58 | 19164-0004 
: 3/8 WMM18401-ND 86 69 _.57_|_ 19164-0005 
Flanged Spade Terminals 6 WM18402-ND 90 72 60 | 19164-0032 
Maxiwiel lana? 8 WM18403-ND 90 72 60 | 19164-0033 
Crimp | Stud | Insul. Dia. | Width —_‘| Digi-Key Price Each Molex 16/14 1/26 10 WM18404-ND 90 72 60) 19164-0034 
Fig. | AWG | Tool #| Size | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. - 1/4 WM18405-ND 90 72 60 | 19164-0026 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 5/16 WM18406-ND 90 uh 60 19164-0027 
5048 5-6 | .145(3.7) | .301(7.6) | WM18336-ND 16 13 © 11 | 19121-0005 3/8 WM18407-ND 90 72 -60_| 19164-0020 
Red | 1222] 8 | 145(3.7) | 301 (7.6) | WW18337-ND 22,18 15 | 19121-0007 6 WM18408-ND 97 78 ~~ 65 | 19164-0061 
i 40 | .145 (3.7) | .301 (7.6) | WM18338-ND 22,1815 | 19121-0009 8 WM18409-ND 97 78 65 | 19164-0062 
jo | ga 5-6 | .175(44) | .301(7.6) |WM18339-ND 21 17 ~—~«.14 ‘| 19121-0026 10 WM18410-ND 97 78 65 | 19164-0065 
Blue | 1222} 8 | 175(4.4) | .301(7.6) |WM18340-ND 16.13.44 | 19121-0028 42/10 1/26 1/4 WM18411-ND 88 a 59 | 19164-0066 
10 | .175 (4.4) | .301 (7.6) | WM18341-ND 16 13 11 | 19121-0030 5/16 WM18412-ND 97 78 65 19164-0067 
12-10 | so99 | 8 | 250(64) | 385(9.8) |WMI8342ND 184412 | 19121-0053 3/8 WM18413-ND 97 78 ~~—.65_-| 19164-0068 
Yellow jo | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18343-ND 18 ~—.14._——12_ | 19121-0056 4/2 WM1e414-ND ‘7 73 65 | 19164-0058 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Spade 
90-18 | 12/22 5-6 | .140 (3.6) .301 (7.6) | WM18344-ND .29 23 19 | 19127-0007 6 WM18415-ND 86 69 57 19164-0006 
10 | .140(3.6) | .301(7.6) |WM18346-ND «29.23.19 | 19127-0012 22/18 1126 8 WM18416-ND ‘36 ‘69 ~—-58-| 19164-0007 
jeg [1722 | 56 | 170 (4.3) [301 (7.6) | Wwit8347-ND 29.2420 | 19127-0039 10 WM18417-ND 86 ‘69~—«57_-|: 19164-0008 
12 Blue 12/22 8 -170 (4.3) | .301 (7.6) | WM18348-ND 29 24 .20 | 19127-0042 6 WM18418-ND 90 72 60 19164-0028 
12/22 | 10 | .170(4.3) | .301(7.6) | WM18349-ND —«.29-——.24_——.20_| 19127-0099 16/14 4/26 8 WM18419-ND ‘90 72 60 | 19164-0029 
12-10] yoj99 | 8 | -225(6.7) | 385 (9.8) | WMi8350-ND 4637-31 | 19127-0086 18 10 WM1e420-ND ‘90 72 60 | 19164-0030 
Yellow jo | .225(5.7) | .385(9.8) |WM18351-ND —«.46-—«37_—31._| 19127-0089 5 WM18491-ND “97 7a 65) 19164-0069 
: ‘ 5 8 WMM18422-ND 97 78 65 | 19164-0070 
Wire Pin Terminals 12/10 1/26 10 WM18423-ND 97 78 ~—~.65_‘|_ 19164-0072 
a 1/4 WM18424-ND 97 78.65 _| 19164-0073 
jax. Wire 2 
Crimp | Pin Dia. Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex Butt Splices 
Fig. AWG Tool # | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 © 100 500 | Part No. 22-18 = WM18425-ND 89 72 60 | 19164-0013 
Krimptite® (Non-insulated) 19 | 16-14 1/26 _ WM18426-ND 94 75 63 | 19164-0044 
22-18 08 (2.03) — _ ] WM18374-ND 46. 43. At +) 19211-0003 1210 = WM18427-ND__1.00 80 _—-67_ | 19164-0056 
13 16-14 17/24 | .08 (2.03) _ WM18375-ND 16 13 11 | 19211-0005 Quick Disconnect Couplers - Male 
12-10 12 (3.05) WM18376-ND 220 18 15 | 19211-0001 22/18 3/27 250 (6.35) | WM18428-ND 89 71 60 | 19164-0015 
insuikrimp® (PVC Insulation) 20 | 16/14 3/27 .250 (6.35) _| WM18430-ND 93 75 .62_|_ 19164-0048 
22-18 Red 08 (2.03) | 145 (3.68) | WM18377-ND 28 .22~—~«19:+1 19212-0003 12/10 2/27 "250 (6.35) | WM18432-ND 1.00.80 67 _| 19164-0075 
14] 16-14 Blue | 12/22 | .08 (2.03) | .175 (4.44) | WM18378-ND 19 15 = .43 [19212-0005 auieK Dr  GouplorgiFonial 
12-10 Yellow 12 (3.05) | .25 (6.35) | WM18379-ND 25 20 17 | 19212-0001 MICK: BISCOnnect Souplers = Female. 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 22/18 3/27 250 (6.35) | WM18429-ND 89 ral 60 | 19164-0017 
22-18 Red 08 (2.03) | .14 (3.56) | WiM18380-ND 35.28 ~—~«2A:*| 19213-0009 a1 | 16N4 3/27 250 (6.35) IWMIG4SENDE) 937562: 19164-0050 
15 | 16-14Blue | 12/22 | .08 (2.03) | .17 (4.32) | WM18381-ND 35 28.24 | 19213-0011 12/10 2/7 .250 (6.35) | WM18433-ND__1.00 80 .67_| 19164-0076 
12-10 Yellow 12 (3.05) | .225 (5.71) | WM18382-ND 43.34.29 | 19213-0007 (Continued) 
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Step Down Butt Connectors Butt Splices 
Crimp Insulation Digi-Key Price Each Molex Crimp | Outside Dia.| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG Tool # Color Part No. 10 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Part No. 10 100 500 | PartNo. 
22 | 16/14t0 22/18 | 4794 Non-Insulated WM18389-ND 1.05 84 70 | 19215-0013 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
12/10 to 16/14 Non-Insulated WM18390-ND 113 90 —_-75_| 19215-0023 22-18 135 (8.4) | WIM18383-ND 14 Ti 10 | 19154-0004 
93 | 16/14to 22/18 | 12/22 | Blue with Red Stripe | WM18391-ND 88 71 «59 | 19154-0022 26 | 16-14 | 12/22 | .160(4.1) | wM183e4-ND 47 13 41 | 19154-0015 
12/10 to 16/14 | 8/22 | Yellow with Blue Stripe | WM18392-ND 1.17.94 —_—-78_| 19154-0035 12-40 ‘220 (5.6) | WM18385-ND 23 18 ‘45 | 19154-0028 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors Window Butt Splices 
; Crimp | Outside Diameter | Digi-Key Price Each Molex Crimp | Max. Wire Insul. | Digi-Key Price Each Molex 
Hilts sa oollt ae eibealt aa mu a an sare Fig. | _ AWG Tool # | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100-500 | PartNo. 
og | 22-12 | 6/25 "35 (8.9) WM18394-ND 13 41 09‘ 19160-0009 so | erepey. | 127—"||| ae a as 
1610 | 44 (11.2) econo §=8«18 512 | 19160-0002 72-10 Yellow | — "228 (5.79) | WM18388-ND 60.48 40 | 19199-0011 
8 7/25 56 (14.2) WM18396-ND 34.2728 | 19160-0024 228 (6. : ; : 
Heavy Duty Ring Tongue Terminals Crimp Tools 
Crimp | Stud Dimensions Digi-Key Price Each Molex Crimp ae Digi-Key 2 
Fig.|AWG| Tool # | Size | Length Inch (mm)|Width Inch (mm)| Part No. 1 10 100 | PartNo. foolisas [EDeseriptlon Part No. Price Each 
TH0 | 1.20(30.48) | 445 (11.30) | WM5932ND 90 75 54 | 19221-0223 #1 | Sealed Ring, Spade and Butt WM8972:ND 279.05 
1/4 | 1.20(30.48) | .445(11.30) | WM5933-ND 90 .75 54 | 19221-0224 #2 | Sealed, 10-12 AWG .250” (6.5mm) WM9939-ND 405.32 
8 | 16/21 | sig | 1.305 (33.15) | .445(11.30) | WM5934-ND 90 75 54 | 19201-0225 #3 | Sealed, 14-22 AWG .250" (6.35mm) WMg976-ND 262.63 
3/8 | 1.305 (33.15) | .605 (15.37) | WM5935-ND 1.21 1.00 72 | 19221-0226 #4 10-12 AWG .250" (6.35mm) WM17466-ND 343.44 
1/4 | 1.270 (32.26) | .605(15.37) | WM5936-ND 1.60 1.32 94 | 19221-0207 #6 Splice 12-22 AWG WM9977-ND 262.63 
6 | 16/21 | 5/16 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) | WMS5937-ND 1.70 140 1.00 | 19221-0228 #7 ‘| Splice 8 AWG WMg9945-ND 340.82 
3/8_| 1.410 (35.81) | .605 (15.37) | WM5938-ND 1.70 1.40 1.00 | 19221-0229 #8 | Butt Splice 10-12 AWG WM17468-ND 300.51 
1/4 | 1.500 (38.10) | 525(13.33) | WMS5939-ND 1.66 1.37  .98 | 19221-0230 — | Piggyback .250” QD WMg9948-ND 314.82 
4 | 16/21 | 5/16 | 1.530 (38.86) | .525 (13.33) | WMS940-ND 162 1.34 96 | 19221-0231 #9 | Flag QD’s .187” (4.75mm) and .250” (6.35mm) WM18524-ND 300.51 
3/8_| 1.530 (38.86) | 525 (13.33) | WM5941-ND 1.62 1.34 96 | 19221-0232 #10 __| Flag QD’s .250” (6.35mm) 10-12 AWG WM18589-ND 343.44 
5/16 | 1.620 (41.15) | 615(15.62) | WM5942-ND 2.27 1.87 1.34 | 19221-0233 #1 ___| Flag QD’s .187" (4.75mm) WM17467-ND 300.51 
2 | 16/21 | 3/8 | 1.620(41.15) | .615 (15.62) | WM5943-ND 2.27 1.87 1.34 | 19221-0235 #12 Terminals/Splices 10-22 AWG WM9952-ND 340.82 
25 1/2_| 1.750 (44.45) | .755 (19.18) | WM5944-ND 3.05 2.51 1.80_| 19221-0236 #14 | 14-16 AWG .187" and .250” (4.75mm and 6.35mm) WM9972-ND 381.09 
5/16 | 1.720 (43.69) | .655 (16.64) | WM5945-ND 2.36 1.95 1.40 | 19221-0237 #16 Ringterm 8-4/0 AWG WM5980-ND 429.74 
1 | 16/21 | 3/8 | 1.720 (43.69) | .655 (16.64) | WM5946-ND 2.36 195 1.40 | 19221-0238 Fiza Wis PUSAODDANG mMooTaNG a0 
1/2__| 1.830 (46.48) | .755(19.18) | WM5947-ND 3.26 2.69 1.92 | 19221-0239 Gia” vl GouiceGaie han ANG CERES a 
5/16 | 1.830 (46.48) | .725(18.42) | WM5948-ND 3.42 257 1.84 | 19221-0240 #19 | Snap Plug 14-16 AWG Rana aa ey 
4/0 | 16/21 | 3/8 | 1.830 (46.48) | 725 (18.42) | WM5949-ND 3.12 257 1.84 | 19221-0241 ee ee nao) AWG CHEST paid 
1/2 | 1.830 (46.48) | .725(18.42) | WMS5950-ND 3.12 257 1.84 | 19221-0242 pee : 
#20 __| Snap Plug 18-22 AWG WM18540-ND 343.44 
5/16 | 2.062 (52.37) | 815(20.70) | WMS5951-ND 339 280 200 | 19221-0243 
20 | 16/21 | 3/8 | 2.062 (52.37) | .815(20.70) | WM5952-ND 3.39 280 2.00 | 19221-0244 —__| Manual Wire Stripper WM9969-ND 95.16 
1/2 | 2.062 (52.37) | 815 (20.70) | WMS5953-ND 3.39 2.80 2.00 | 19221-0245 #22 | Terminal/Splices 10-22 AWG Wmg985-ND 36.23 
5/16 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | WM5954-ND 4.67 3.85 2.75 | 19221-0246 #23 Quick Disconnects 10-22 AWG WM9986-ND 36.23 
3/0 | 16/21 | 3/8 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | WM5955-ND 4.24 3.49 2.50 | 19221-0247 #24 Pin Terminals/Splices 10-22 AWG WmMg9987-ND 36.23 
1/2 | 2.160 (54.86) | 895 (22.73) | WMS5956-ND 4.24 3.49 2.50 | 19221-0248 #25 | Closed End Connectors Wmg9988-ND 10.15 
alo | 16/21 3/8 | 2.350 (59.69) | .985 (25.02) | WM5957-ND 5.27 4.35 3.11 | 19221-0250 #26 Sealed Ring, Spade and Butt, 10-22 AWG Wwmg9989-ND 36.23 
1/2 | 2.350 (59.69) | 985 (25.02) | WMS5958-ND 5.27 4.35 3.11 | 19221-0251 #27 | Sealed Quick Disconnects WMg990-ND 36.23 


JS I PS Connectors for Tabs w@ 4 
Features: Cir- | Tab Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | JST 
Secure Locking, Easy Insertion: The combination of terminal and housing | gyits | Size AWG A B Part No. 10 400 500 | Part No. Pricing Part No. 


provides easy mating onto the male tab. Unmating is also easy, by holding the 
housing while pulling, the contact lock spring is disengaged by the taper inside 
the housing. Should you accidentally pull the wire, the locking mechanism 
ensures that disengagement does not take place. 


Fig. 1 - Uninsulated Terminal Contacts for Fig. 2, 3 and 4 and Crimp Tools 


— | 187” | 20-26 22 68 455-1106-1-ND 67 5.96 26.29 | 455-1106-2-ND  280.00/10,000 | SPS-01T-187 
Stable Contact Performance: The contact is designed with a large contact 
area to give stable performance, even when high current is applied. Crimp Tool for 20-26 AWG .187” Terminals | 455-1107-ND 367.01/1 - — | we-730 
Mis-Insertion Prevention Mechanism and Housing Lance: Inside the 
housing is a stopper that prevents mis-insertion, which ensures that someone Crimp Tool for 16-20 AWG .187” Terminals | 455-1144-ND 367.01/1 = — | WC-710 
will not mistakenly insert a contact in the housing. 
Specifications: Current Rating: 25A AC, DC (250 + AWG 10) Voltage Crimp Tool for 14-18 AWG .187" Terminals | 455-1145-ND 388.91/1 = — | Ye-711 
Rating: 250V AC, DC Temperature Range: -40°C ~ 105°C ; ; 
Applicable Tab: .187” Tab 0.5mm (.020")/0.8mm (.031”) thick; .250” Tab Crimp Tool for 18-22 AWG .250” Terminals | 455-1116-ND 367.01/1 = — | WC-780 


0.8mm (.031”) thick. ; ; . 
Fig. 2 - Single Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 


1 .250" - 35 1.09 455-1112-ND 56 4.66 18.62 = — | PS-250 


Fig. 3 - Dual Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 


2 | 187” _ 88 96 455-1109-ND 1.24 10.32 41.28 = — | PS-187-2A-15 


Fig. 4 - Triple Staggered Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 


3 | 187” = 72 1.69 455-1110-ND 1.84 15.31 61.25 = — | PS-187-3V 


Fig. 5 - Single Right Angle “One Touch Sleeve” Housings (Contacts Sold Separately Below) 


) 1 | 187" - 25 69 455-1111-NDt 1.25 10.38 41.52 = — | FPS-187 
Contacts sold 
-—8— separately Contacts for Fig. 5 Housings 
ao) a — | .250" | 14-18 _ — 455-1148-1-ND 1.36 © 12.16 53.64 = — | SFPS-61T-250 


Contacts sold separately 


t Not CSA certified 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Miscellaneous 


Fig. 27 
— Female 
T-Tap 
Connector 


Fig. 29 


Fig. 34 
— Electrical 


Spring 
Connector 


Fig. 36 
Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Insulated 11 250" 920044-22-ND 40.29.26 = 21‘) FDI14-2500 
#2 920010-30-ND ‘88.64. «56 ~—47_—*| MNG24-2RK 12 | 16-14] 187" 920046-03-ND 43 32. 28 «= 23: | MNU14-187DMIK 
op24 | #4 920010-31-ND ‘88 «6456. 47_| MNG24-4RK 12 | Blue | .250” |-170 (432) 920046-04-ND 43°32 28 ~=.23_| MNU14-250DMIK 
1 | vettow | #6 | -145 (3:68) 920010-32-ND 88 64 56 47 | MNG24-6RK 13 6/8/10 920010-58-ND 34.25.2218 _| MV14-610R 
#8 920010-33-ND 88 64 56 47 | MNG24-8RK #6 920010-43-ND 31.23.2016 _| MVU10-6RK 
#10 920010-34-ND 88.64 56 _.47_ | MNG24-10RK #8 920010-09-ND 3123-20-16: | MVU10-8RK 
26-20 1 #10 | .250 (6.35) 920010-10-ND 31.23) 20.16 | MVU10-10RK 
11 | vettow | — | -145 (3-68) 920044-17-ND A735 31.25 | MNU20-110DFIK tia SOTTO TRAD ap) =a 296: ~ 100° MVIOCARISK 
#4 920010-35-ND 25 «19 «16 14 ‘| MVU18-4R/SK 5/16 920010-44-ND 4130.26.22 _| MVU10-516R/SK 
#6 920010-01-ND 25° 19 16 © 14 | MVU18-6R/SK 1 3/8 920010-12-ND 41.30.2622: | MVU10-38R/SK 
1 #8 -145 (3.68) 920010-02-ND 25 19 16 14 | MVU18-8R/LK 2 #6 920020-03-ND 31 23° 20 16 | MVU10-6FK 
a ae aN a 3 46 le ee eauce 2 #8 — | .250 (6.35) 920020-04-ND 31.23.20. »=«-.16 | MVU10-8FK 
-04- : 22. . H 2 #10 920020-05-ND 31.23. 20.16 | MVU10-10FK 
: aN at on ae oe a 2 ee 4 | 12-10) #46 920022-20-ND 36.26 =.23. 19 | MVU10-6FFBK 
3 #4 | 145 (3.68) 920020-16-ND 25 19 16 14 | MVU18-4EB/SK i Yellow He ners = oe = _ Gene 
3 #6 920022-01-ND 25 19 16 14 | MVU18-6FB/SK ; ae ; 
4 CaN BLALT) pei 4G. HE ta AAI OBC 5 #6 | 250 (6.35) 920024-07-ND 39° 29.25.21‘ | MVU10-6FLK 
7 0 SONG TENN oa Sa Me ao MVIBOERC 5 1/4 920024-13-ND 45 33° 29.24 | MVU10-14FLK 
4 #6 920022-14-ND 29.22 19 16 | MVU18-6FFBK . - S200 0:03:00) sc ae a Es 
4 #8 | 145 (3.68) 920022-15-ND 29.22 19.16 | MVU18-8FFBK 9 250" SAO ees ae wea zder 2 coe IMMINO-2a0DER 
4 Ho 920022-16-ND 9 «22S 19~S 16) MVU18-10FEBK 10 250" | 950 (6.35) 920042-05-ND 32.24 «21.17 | MVU10-250DMK 
5 | ete | #4 920024-01-ND 7 20.1815.) MVU18-4FLK 11 250" |e) 920044-21-ND 54.39 «35.29 | MNI10-250DFIK 
12 250" 920046-05-ND 58 43° 38 31 | MNU10-250DMIK 
: fea Ad aa oe oo 4 t baits 13 6/8/10 920010-59-ND 45.33.29 —.24_| MV10-610R 
5 #10 | 145 (3.68) 920024-10-ND 27.20) 18 ~=.15 | MVU18-10FLK Uninsulated 
6 156” 920048-03-ND 62 45 40 33 | MNG18-156DFIK #4 — 920010-13-ND 43.10 09 07 | MU18-4R/SK 
7 156” 920050-01-ND 27.20 18 —.14_| MVUt8-156DMK #6 = 920010-14-ND 43 10 .09 .07 | MU18-6R/SK 
8 = 920030-01-ND 27.20. «17 ~—«14_~*| MVU18-BCK 14 #8 = 920010-15-ND 413° 10 09 07 | MU18-8R/LK 
9 187” 920040-01-ND 27.20) A744‘ | MVU18-187DFK #10 _ 920010-16-ND 413.09 08 + =©.07_ | MU18-10R/LK 
9 250” | .145 (3.68) 920040-02-ND 27.20. A714‘ | MVU18-250DFK V4 = 920010-17-ND 2115 13 .11_| MU18-14R/SK 
10 187” 920042-01-ND 26 19 17 14 | MVUt8-187DMK 15 7 = 920020-06-ND 4340.09.07 | MU18-4FB/SK 
10 250" 920042-02-ND 25 18 16 13 _| MVU18-250DMK 15 4% a 920020-07-ND 43 10 09 ~07__:| MUt8-6FB/SK 
an 187” 920044-01-ND 39 28 ©=.25.— 21 | MNU18-187DFIK 15 | 22-18] #8 =. 920020-08-ND 13 10 .09 .07  |MU18-8FBK 
11 250" 920044-02-ND 39.28 ©2524 | MNU18-250DFIK 15 #0 = 920020-09-ND 43° 40 «0907. MU18-10FBK 
11 250" | 445 (3.68) Se eee Ad» 329 5 26) ae | EDIE 2500 16 #4 = 920024-14-ND 4310.09.07 | MUT8-4FLK 
12 187 920046-01-ND 43 32.28 = .23_| MNU18-187DMIK a fi - Panne ay Sq ga cha, Windifiecaeli 
12 250" 920046-02-ND 43 32.28 =~ .23_:| MNU18-250DMIK - a — Canaria Na 4g: 206: oa? slIMUPlaeelie 
13 6/8/10 920010-57-ND 34.25.22 .18_| MV18-610R ‘ Hae : 
7m DOO OAEND OB 19 1B 4 MVUSARSK 16 #10 — 920024-17-ND 44° 10 09 08 | MU18-10FLK 
4 macaTtectND oe 19 46.. td I MVUTALeRK 17 #6 = 920022-05-ND 14° 10 09 =.08 | MU18-6FFBK 
1 #6 | 170 (4.32) 920010-05-ND 25° 19 16 14 | MVU14-6R/SK 18 = = e200302072NB a2 = 216 1A ah IMIBBEK 
#8 920010-06-ND 25 19 16 14 | MVU14-8R/SK #4 = 920010-19-ND 13°10 09.07) MU14-4R/SK 
#10 920010-07-ND 25 19 16 14 _| MVU14-10RK #6 oa 920010-20-ND 13.10 09.07 | MU14-6R/SK 
1 1/4 920010-08-ND 29.22) «19 ~=.16 | MVU14-14R/SK 14 #8 = 920010-21-ND 1310.09.07) MU14-8R/LK 
1 5/16 920010-40-ND 387.27 «24 = .20_‘| MVU14-516R/SK #10 = 920010-22-ND 13010 09.07) MU14-10RK 
1 3/8 | .170 (4.32) 920010-41-ND 37° 27° «24 = .20_—“| MVU14-38RK 1/4 = 920010-23-ND 2115 1311 | MU14-14R/SK 
2 #6 920020-01-ND 25 19 16 14 | MVU14-GFK 15 #8 = 920020-11-ND 413° 10 .09 07 |MU14-8FBK 
2 #8 920020-02-ND 25 19 16 14 | MVU14-8FK 15 #10 -_ 920020-12-ND 413° 10.09 07 | MU14-10FBK 
3 #4 920020-18-ND 2506.19 «16 ~=«.14 ‘| MVU14-4FB/SK 16 | aeaa) #4 = 920024-18-ND 413° 10 09 07 |MU14-4FLK 
3 #6 920022-03-ND 25 19 16 14 | MVU14-6FB/SK 16 #6 —_ 920024-19-ND 44° 10 09 = .08 | MU14-6FLK 
3 #8 | 170 (4.32) 920022-04-ND 25 419 16 14 | MVUt4-8FBK 16 #8 = 920024-20-ND 44 10.09.08 | MU14-8FLK 
3 #10 920020-19-ND 250 19 16.14 | MVU14-10FBK 16 #10 = 920024-21-ND 43°10 09 07 | MU14-10FLK 
4 #6 920022-17-ND 29.22 19 _-16_| MVU14-6FFBK 16 14 - 920024-22-ND 22. 16 45 = .12 | MU14-14FLK 
4 | 16-14] #8 920022-18-ND 29° 22 «19 = 16] MVU14-8FFBK 17 #6 = 920022-08-ND 43 140 .09 .O07 |MU14-6FFBK 
4 Blue | #10 920022-19-ND 29° 22) 19) 16] MVU14-10FFBK 17 #8 — 920022-09-ND 43 10 .09 .O7 |MU14-8FFBK 
5 #4 | 170 (4.32) 920024-11-ND 26 19 17 14 | MVUt4-4FLK 17 #0 _ 920022-10-ND 43 40-0907. Mui14-10FFBK 
2 a aaa on on 4 a Evian 18 = = 920030-08-ND 2146 44 11 | M14BCK 
5 #10 920024-06-ND 27.20. «18 ~«.15 | MVU14-10FLK a _ pent oe i 3 7 wUieece 
6 156” 920048-02-ND 43 31.28 = 23 | MNU14-156DFIK rr 7 _ BOTAN BO ae. aa a MUO aA 
7 156” | .170 (4.32) 920050-02-ND 27.20) 18 ~=.14_-| MVUt4-156DMK dio — Sainte in Bh ie, da oth. MOTO 
8 — 920030-02-ND 27.20 47 ~~ -14_‘| MVUt4-BCK ‘ ae : 
7 4a SOM NETE Op 200» dyads. || MVUHaN THER 12-10| 1/4 = 920010-28-ND 24 47 15 13 _| MU0-14R/SK 
9 250" 920040-04-ND 27.20. 17 ~—~«14_-'| MVU14-250DFK 18 #6 = e200 20g ene 220) 15) oelS, x11” | MUIO-GEBK: 
10 187” 920042-03-ND 26 19 17 44 | MvUt4-187DMK 1 #8 = 920020-14-ND 19.14 12) 10) MU10-8FBK 
10 250" | .170 (4.32) 920042-04-ND 26 19 17 44 | MvUt4-250DMK 1 #10 = 20020 1 o.ND AG: AM 12 <0 | MUIO=LOFBK 
11 187" 920044-03-ND 39 28.25.21 | MNU14-187DFIK 16 #6 = 920024-23-ND 1814.12.10 | MU10-6FLK 
11 250” 920044-04-ND 39.28 «©2521 | MNU14-250DFIK ; 
(Continued) 
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3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
16 #8 _ 920024-24-ND 18 44 12 10 | MU10-8FLK #6 920024-30-ND 56 41 36 © .30. | MH14-6FLK 
16 #10 — 920024-25-ND 18 14 12 10 | MU10-10FLK 23 #10 | 170 (4.32) 920024-32-ND 56 41 36 30 | MH14-10FLK 
16 1/4 = 920024-26-ND 31 23 20 17. | MU10-14FLK 16-14 | 1/4 920024-33-ND 61.45 ~=.40 33 | MH14-14FLK 
17 | 12-10 | #6 — 920022-11-ND 19 44 412 10 | MU10-6FFBK 24) Blue | — | 479 (430 920030-11-ND 61 45 40.33 | MH14BCK 
17 #8 = 920022-12-ND 19 14 12 10 | MU10-8FFBK 26 = . i 920042-12-ND 74.54 48 40 | MNHU14-250DMIK 
7 #10 _ 920022-13-ND 419° 44 ©4240 | MU10-10FFBK 22 #10 920010-54-ND 68 50 44.36] MH10-10RK 
18 _ _ 920030-09-ND 312320 17_-| MMOBCK 22 1/4 920010-55-ND 70 52 46 .38 | MH10-14RK 
: 22 3/8 | .250 (6.35) 920010-56-ND 70 52 46 .38 | MH10-38RK 
19A | 26-20 |.110 = 920044-06-ND 1441.09.08 _| MU20-110/32DFK 03 48 920024-34-ND 71 52 46 38 | MHI0-8FIK 
19B | o94g | -187” - 920044-07-ND 14°41 09.08 | MU18-187DFK 93 | 12-10 | 44g 920024-35-ND ‘67. -49.«44.—S3G6| MH10-10FLK 
19A 250” = 920044-08-ND 14.11.09 08 _| MU18-250DFK 93 | Yellow |~774 920024-36-ND 71524638 | MH10-44FLK 
19A 110” - 920044-09-ND 14° 41.09.08 _| MU14-110DFK 24 — | 950 (6.35) 920030-12-ND 79 58 51  .42 | MH10BCK 
19B | 16-14 | 187” - 920044-10-ND 14°41 09.08 | MU14-187DFK 25 — po 920044-20-ND 98 72 63 .52 | MNHU10-250DFIK 
19A 250" - 920044-11-ND 1441.09.08 _| MUt4-2500FK 26 = 920042-13-ND 98 72.63 _.52_| MNHU10-250DMIK 
208 | o4g | -187” _ 920044-12-ND 18 43 12 10 | MU18-187DF/FLAGK 22-18 | — 920074-01-ND 30 23° «20 =«.17:*| 951K 
20B 250" - 920044-13-ND 1813.12.10 | MU18-250DF/FLAGK| | 27 | 18-14 ) — | .150 (3.81) 920074-02-ND 30.23.2017 | 952k 
200 | spay 187] — 920044-14-ND 174341 .09._ | MU14-187DF/FLAGK aL ree S200 7Az0S:ND) 33 2822.18 | 953K 
208 .250" - 920044-15-ND 48.13.12 .10_| mu14-250DF/FLAGK| | 28 | 22-16 | — | 499 (3.05) 920074-06-ND 44 33.29.24 | 557 (BOXED) 
ot | cosa [87 920042-06-ND 4410.09.08 | MU18-187DMK 29 a = S200 TSENG gs 2S 280525 [598 (BOXED) 
250" - 920042-07-ND 1410.09.08 _| MU18-250DMK 30 | Blue | —  |-145 (3.68) 920074-08-ND 28.21 19 15. | 560 (BOXED) 
187" -_ 920042-08-ND 13° 40 .09 07 | MU14-187DMK ——— - - 
2 [ae lor | aceon 43009 os | rseasoon_| | OOOO snort tessa ami 1 i), 
21 | 12-10 | .250" _ 920042-10-ND A713 -11__—.09_| MU10-250DMK one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card .........022-0+ $155.61 
Multi-Stack Adapters 
a1 | 22:18 | 250" _ 920084-01-ND 44.32.29 .24_-| MVU18-250DMFK Digi Key Price Each 3M 
16-14 | .250 = 920084-02-ND 44.32. 29.24 | MVU14-250DMFK Fig. | AWG | Description Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
32a | ‘| .250" _ 920082-01-ND 35° 26 23 ©.19_| MA250DMFMK ‘Scotchlok Connectors 
32B 250" = 920082-02-ND 24 A715 13 | MA250DMMFK 33 [22-14] Closed 920030-13-ND 18 14 12 10 | MNI4CEC/STK 
Stud | Insul. Dia. Digi-K Price Each 3M 33 | 18-10 End 920030-14-ND 26 19 17 14 | MNTOCEC/STK (Bulk) 
, seer |Loese aie pier 34 | 14-8 | Electrical 920090-01-ND 55 = 40.~S 35S 29«'| GK (Gray) 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 110 50 100_| PartNo. 34 [18-10 | Connector 920090-02-ND 24 18 16 13_| RK (Red) 
Heat Shrink Insulated 12-8 920090-04-ND 68 50 44 36 | B/G (Box) 
D8 35 [22-12 | _ Spring 920090-05-ND A700 420M .09 | O/B (Box) 
24 | Boy | | 145 (8.68) 920030-10-ND 61 45 40.33. | MH18BCK 18-8 | Connector 920090-06-ND 26 419 17 44 | RY (Box) 
22-8 920090-07-ND 24-18 ~—.16 ~——43_| T/R_ (Box) 
#6 920010-48-ND 56 41.3630 | MH14-6R/LK 34 | 22-12 | Nylon Spring 920074-04-ND 20 14 13 11 | 312 (Yellow) 
16-14 | *8 920010-49-ND 80.72 60 .47_| MH14-8R/LK 18-10 | Connector 920074-05-ND 25 49 17,44] 512 (Red) 
22 | gue | 1/4 | 170 (4.32) 920010-51-ND 88 79 65 51 ‘| MH14-14R/SK Crimp Tools 
5/16 920010-52-ND 83 74.61.48] MH14-516R/SK — [22-10 | Ratcheting TR-482-ND 181.24/1 TR-482 
3/8 920010-53-ND 83-74 6148 | MH14-38RK 36 | 26-6 | Scissor Style TH-450-ND 4119/1 TH-450 


Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG Size | Length] Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG Size | Length | Width | Part No. 10.50 (100 500 | PartNo. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
#6 0.80 | 0.25 | 94725-01-ND 1.12 4.09 7.22 29.69) 94725 8 1/4 1.26 | 0.47 | 94754-01-ND 5.52 20.09 35.46 145.78] 94754 
#8 0.90 | 0.33 | 94727-01-ND 1.12 4.09 7.22 29.69) 94727 Red 1/2 1.72 | 0.81 | 94756-01-ND _8.28_ 37.06 61.04 239.80 | 94756 
22-18 #10 | 090 | 0.33 | 94717-01-ND 1.12 4.09 7.22 29.69|94717 14 | 150 | 047 | 94758-01-ND 5.80 21.11 37.26 153.18 | 94758 
Red 1/4 1.08 0.47 94719-01-ND 1.34 487 8.60 35.34|94719 6 5/16 1.58 0.63 94761-01-ND 7.87 35.19 57.96 227.70 | 94761 
5/16 1.08 0.47 94723-01-ND 1.43 520 918 37.74] 94723 zl Blue 3/8 1.58 0.63 94759-01-ND 5.80 21.11 37.26 153.18 | 94759 
46 0.90 | 0.33 | 94736-01-ND. 1412 4.09 7.22 29.69| 94736 1/2 1.78 | 0.81 | 94760-01-ND 6.50 _ 23.66 41.76 171.68 | 94760 
#8 | 090 | 0.33 | 94739-01-ND 1142 4.09 7.22 29.69] 94739 4 V4 94762-01-ND 7.56 27.54 48.60 199.80 | 94762 
16-14 #10 | 0.90 | 0.33 | 94729-01-ND 1.12 4.09 7.22 29.69] 94729 Yellow | 28 | 1:74 | 0.68 | 94763-01-ND 9.50 42.50 70.00 275.00 | 94763 
1 Blue 1/4 | 1.08 | 0.47 | 94731-01-ND 1.34 4.87 8.60 35.34| 94731 We 94764-01-ND 10.26 45.90 75.60 _297.00 | 94764 
5/16 1.08 0.47 94735-01-ND 1.50 546 9.63 39.59) 94735 Vinyl Insulated Butted Seam Fork Terminals 
3/8 1.13 | 0.56 | 94733-01-ND 1.59 5.79 10.22 42.00 | 94733 #6 94769-01-ND 1.09 3.95 698 28.68] 94769 
#6 0.98 | 0.28 | 94751-01-ND 1.37, 5.00 8.82 36.26 | 94751 218 #8 0.90 | 0.34 | 94771-01-ND 1.09 3.95 698 28.68] 94771 
#8 1.03 | 0.38 | 94753-01-ND 1.37 5.00 882 36.26] 94753 a #10 94767-01-ND 1.02 3.72 6.57 27.01 | 94767 
12-10 #10 1.03 0.38 94741-01-ND 1.37 5.00 8.82 36.26 | 94741 #6 94775-01-ND 1.09 3.95 6.98 28.68 | 94775 
Yellow 1/4 1.26 | 0.53 | 94743-01-ND 1.59 5.79 10.22 42.00] 94743 2 eae #8 0.90 | 0.34 | 94777-01-ND 1.09 3.95 6.98 28.68) 94777 
5/16 | 1.26 | 0.53 | 94749-01-ND 1.67 6.09 10.76 44.22) 94749 #10 94773-01-ND 1.09 3.95 6.98 28.68 | 94773 
3/8 1.29 | 0.59 | 94745-01-ND 1.67 6.09 10.76 44.22] 94745 12-10 #6 94781-01-ND 1.26 4.59 8.10 33.30| 94781 
v2 | 1.50 | 0.75 | 94747-01-ND 227 8.26 1458 59.94| 94747 Yellow | #8 | 103 | 38 | ga7g301-ND 1.26 459 8.10 33.30| 94783 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals Nylon Insulated with Insulation Grip Fork Terminals 
#6 0.79 | 0.25 | 94724-01-ND 1.71 6.23 11.00 45.23 |94724 22-18 #6 94768-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53) 94768 
#8 0.89 0.33 94726-01-ND 5 a | 6.23 11.00 45.23 | 94726 Red #8 0.89 0.34 94770-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53} 94770 
22-18 #10 | 0.89 | 0.33 | 94716-01-ND 1.71 623 11.00 45.23 |94716 #10 94766-01-ND__1.80__6.54_11.54 47.45 | 94766 
Red 1/4 | 1.07 | 0.47 | 94718-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00 | 94718 16-14 #6 94774-01-ND = 1.57 5.72 10.10 41.53) 94774 
5/16 1.07 0.47 94722-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00 | 94722 2 Blue #8 0.91 0.34 94776-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53] 94776 
3/8 1.12 | 0.56 | 94720-01-ND 2.25 8.19 14.45 59.39 [94720 #10 94772-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 | 94772 
#10 | 0.89 | 0.33 | 94728-01-ND 1.71 6.23 11.00 45.23 | 94728 12-10 48 1.03 | 0.38 | 94782-01-ND 188 683 12.06 49.58) 94782 
1 16-14 1/4 | 1.09 | 0.47 | 94730-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00|94730 Yellow 
Blue 5/16 1.09 0.47 94734-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00 | 94734 Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals 
3/8 1.14 0.56 94732-01-ND 2.25 8.19 1445 59.39 | 94732 #6 0.25 94865-01-ND 117 4.27 7.54 30.99] 94865 
12-10 #6 0.98 | 0.28 | 94750-01-ND 2.01 7.32 12.92 53.10 |94750 3 abe #8 0.88 | 0.30 | 94867-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99| 94867 
Yellow | 5/16 | 1.26 | 0.53 | 94748-01-ND 246 8.95 15.80 64.94 |94748 #10 0.32 | 94863-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99] 94863 
1/2 1.50 | 0.75 | 94746-01-ND 2.90 10.56 18.63 76.59 /94746 : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 261 


3M Terminals (cont) 


Stud Digi-Key Pricing 3M Stud Digi-Key Pricing 3M 
Fig.| AWG Size | Length| Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
#6 0.88 | 0.25 | 94873-01-ND 1.17 427 7.54 30.99| 94873 Vinyl! Insulated Butted Seam Male Disconnects 
16-14 #8 0.88 | 0.30 | 94875-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99 | 94875 22-18 — 0.85 | 0.187 | 94808-01-ND 117 427 7.54 30.99] 94808 
Blue #10 | 0.88 | 0.32 | 94869-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23] 94869 Red - 0.93 | 0.250 | 94812-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99 | 94812 
3 1/4 | 1.10 | 0.43 | 94871-01-ND 1.34 4.88 8.62 35.43 | 94871 9 16-14 — | 0.85 | 0.187] 94825-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23] 94825 
12-10 #6 4.03 | 0.28 | 94881-01-ND 1.61 5.87 10.35 42.55] 94881 Blue _ 0.93 | 0.250 | 94829-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99 | 94829 
Yellow #10 | 1.03 | 0.32 | 94877-01-ND 1.71 6.22 10.98 45.14| 94877 12-10 Yellow] — 1.05 | 0.250] 94837-01-ND 1.29 4.69 8.28 34.04] 94837 
Nylon Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 
asig #6 0.25 | 94864-01-ND 1.80 6.54 11.54 47.45] 94864 22-18 _ 0.84 | 0.187 | 94805-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94) 94805 
nad #8 | 0.87 | 0.30 | 94866-01-ND 1.80 6.54 11.54 47.45| 94866 Red — 0.92 | 0.250 | 94809-01-ND 1.76 6.43 11.34 46.62) 94809 
#10 0.32 | 94862-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77] 94862 9 16-14 _ 0.86 | 0.187 | 94822-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94) 94822 
#e | 089 | 025 | 94872-01-ND 169 617 10.89 44.77] 94872 Blue = 0.94 | 0.250 | 94826-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94) 94826 
3 16-14 #8 | 0.89 | 0.30 | 94874-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77] 94874 12-10 Yellow| — 1.05 | 0.250] 94834-01-ND 1.81 6.60 11.66 47.92] 94834 
Blue #10 | 0.89 | 0.32 | 94868-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77] 94868 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects 
V4 | 1.09 | 043 (ISZORNE, 2.01 7.31 12.89 63.00 | 94870 22-18 _ 0.87 | 0.187 | 94807-01-ND 1.76 6.43 11.34 46.62) 94807 
12-10 Yellow] 1/4 | 1.24 | 0.43 | 94878-01-ND 2.44 8.90 15.71 64.57] 94878 Red = 0.98 |0.250| 94811-01-ND 1.76 643 11.34 46.62] 94811 
Vinyl Insulated Butted Seam Butt Connectors 10 16-14 Blue | — 0.98 0.250 | 94828-01-ND 1.76 643 11.34 46.62 | 94828 
22-18Red | — 1.02 — | 94785-01-'ND 117 4.27 7.54 30.99| 94785 12-10 Yellow| — 1.05 | 0.250 |} 94836-01-ND 2.17 7.91 13.95 57.35| 94836 
4 16-14 Blue = 1.02 = 94788-01-ND 1.17 4.27 7.54 30.99 | 94788 Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 
1210 Yellow] — | 105 | —  [ESASIORNDE 146 5.93 9.41 38.67] 94791 2218 | — | 087 |0.187| 94806-01-ND 2.09 7.61 13.43 55.22 | 94806 
Vinyl Insulated Brazed Seam Butt Connectors Red _ 0.95 0.250 | 94810-01-ND 2.22 8.07 14.24 58.55 | 94810 
4 8 Red _ 1.43 — | 94793-01-ND 5.04 18.36 32.40 133.20 | 94793 te 16-14 _ 0.87 | 0.187 | 94823-01-ND 2.09 7.61 13.43 55.22) 94823 
Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors Blue _ 0.95 | 0.250 | 94827-01-ND 2.22 8.07 14.24 58.55] 94827 
i 22-18 Red _ a _ 94784-01-ND 3.38 12.32 21.74 89.36] 94784 Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects 
16-14 Blue | — — | 94787-01-ND 3.19 11.62 20.50 84.27| 94787 1 16-14 -156") 4 99 — | 94842-01-ND 1.88 6.83 12.06 49.58 | 94842 
Blue .180” — | 94843-01-ND 1.96 7.15 12.62 51.89) 94843 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors 
Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects 
22-18Red | — — | 94786-01-ND 1.67 6.07 10.71 44.03] 94786 
5 | 1644Blue | — | 1.02 | — | 94789-01-ND 167 6.07 10.71 44.03] 94789 ii | 22-18 /-156"/ yoo | — [eee NDR =61-88 6.63 12.06 49.58 | 94836 
12-10 Yellow] — — | 94792-01-ND 2.13 7.75 13.68 56.24| 94792 ed e180 = (EE ORNB 1856.74 11-90 48.93) 94839 
Nylon Insulated Closed End Connectors Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects 
22-18 | .156"| 0.85 — | 94840-01-ND 1.80 6.54 11.54 47.45] 94840 
22-14 — | 076 — | 94813-01-ND 1.22 444 7.83 32.19] 94813 
6 12 Red .180"| 0.89 — | 94841-01-ND 1.81 6.59 11.63 47.82/| 94841 
18-10 — | 0.85 — | 94796-01-ND 1.22 444 7.83 32.19| 94796 
: i 16-14 |.156"| 0.87 — | 94844-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77) 94844 
Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects Blue |.180"| 0.91 | — | 94845-01-ND 1.81 6.59 11.63 47.82| 94845 
22-18 — | 0.78 | 0.187 | 94800-01-ND 117 4.27 7.54 30.99] 94800 Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
Red — | 0.87 | 0.250 | 94804-01-ND 117 4.27 7.54 30.99] 94804 
7 er #6 94859-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45] 94859 
16-14 — | 0.78 | 0.187 | 94817-01-ND = 1.17 4.27 7.54 30.99 | 94817 : #8 1.0 | 0.31 | 94860-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94860 
Blue — | 0.87 | 0.250 | 94821-01-ND 117 4.27 7.54 30.99] 94821 ned #10 94858-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45] 94858 
Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects #6 1.0 0.31 94855-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94855 
22-18 — | 077 | 0.187 | 94797-01-ND 1.76 643 11.34 46.62] 94797 #8) 1.0 | 0.31 Rene §=67-96 35.62 58.66 290.45 94856 
Bod cas | 0.250 WMO 476 643 4194 4e.e2| o4e01 16-14 #10 1.0 | 0.31 | 94851-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94851 
7 i _ z : ae : : “ : 13 Blue 1/4 ta 0.47 | 94852-01-ND 8.66 38.76 63.84 250.80 | 94852 
16-14 — | 0.77 | 0.187 | 94814-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94] 94814 516; 14 0.47 | 94854-01-ND 8.00 35.79 58.94 231.55 | 94854 
Blue — | 0.86 | 0.250 | 94818-01-ND 1.76 643 11.34 46.62] 94818 3/8 14 0.56 | 94853-01-ND 8.66 38.76 63.84 250.80 | 94853 
Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects #8 5 Bak 0.38 94849-01-ND 7.13 25.96 45.81 188.33 | 94849 
rT — | 081 | 04e7 WOGSOOINED i7e 649 41194 466294709 12-10 #10 14 0.38 | 94846-01-ND 9.67 43.27 71.26 279.95 | 94846 
Red 0.91 | 0250 HERING 476 643 11.94. 40.62 | 94803 Yellow 1/4 1.2 | 0.59 | 94847-01-ND 7.39 26.93 47.52 195.36 | 94847 
. = : eo ook amt : : 3/8 1.2 0.59 | 94848-01-ND 7.39 26.93 47.52 195.36 | 94848 
8 16-14 — | 0.81 | 0.187 | 94816-01-ND 1.76 643 11.34 46.62] 94816 Heal Shrink Soainicss Bikt Gonncatore 
Blue — | 0.91 | 0.250 | 94820-01-ND 1.76 643 11.34 46.62] 94820 
qq | 16-14 Blue | — 1.3 — | 94857-01-ND 5.96 21.73 38.34 157.62] 94857 
12-10 Yellow] — | 0.99 | 0.250 | 94832-01ND 217 7.91 13.95 57.35) 94832 12-10 Yellow| — 15 — | 94850-01-ND 7.69 28.00 4941 203.13| 94850 


3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


3M Insulated 


Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker 


dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. 


923000-I-ND 


E-9Y-ND 


$155.61 


Max. Cable Type 
Insul. PIC- PIC- Pulp or 
0.D. Unfilled Filled Paper How Digi-Key Price Each E-9Y-ND E-9E-ND E-9C-ND 
Fig. Color (mm) AWG AWG AWG Packaged | PartNo. 1 10 100 $36.97 $33.81 $165.06 
Red 1.67 19-26 22-26" 19-26 Loose UR20074-ND 32 25 18 J (2 Wire) J (3 Wire) = 
1 
Grey 1.93 17-20 19-24 19-24 Cartridge UAL27828-ND = 70 1 — = J 
2 Yellow 1.52 22-26 22-26 22-26 Loose UY14911-ND .29 .22 16 ih J 7 
3 Green 1.67 19-26 22-26 19-26 Loose UG20082-ND 48 36 26 ¢ - = 
4 Red 3.18 19-24 19-24 19-24 Loose U1R20017-ND 3.30 2.87 2.48 _ — = 


* Can be used on 19AWG (.9mm) Foam Insulated Cable. 
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tyco : 
ies ANP PIDG Ring Terminals 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM 
B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire’s insulation or breaking the conductor. « Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: « Insulation: Nylon * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 ° Plating: Nickel per QQ-N- 
290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area during 
the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C maximum Material: * Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF,) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 ¢ Plating: Tin per MIL-T-10727 
PIDG - Ring 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow 
{ 4 .203 x .736 105 A27492-ND 1.00 88 | 52189 - _ - - - - - 
6 .250 x .792 105 A27493-ND A3 38 | 53073 - - - = - _ _ 
26-22 AWG Yellow 
0 140 x 525 082 A27224-ND 1.01 89 | 321013 = - - = =- =_ _ 
2 140 x 525 082 A0879-ND 28 25 | 323912 A0879CT-ND - 242.30 A0879TR-ND 4,000 193.84/M 2-323912-1 
140 x .615 : A27225-ND 32 29 | 329951 -_- - - = - - _ 
{ 4 .203 x .646 .082 A0880-ND .29 25 | 323914 - - - = - - _ 
6 .203 x 646 082 A0881-ND 28 25 | 323915 - - - =- _ _ — 
.250 x .740 : A27226-ND 29 25 | 326875 A27226CT-ND _ 216.25 A27226TR-ND 4,000 173.00/M 2-326875-1 
8 .250 x .740 082 A0882-ND 33 30 | 323916 A0882CT-ND _ 432.48 A0882TR-ND 4,000 345.98/M 2-323916-1 
10 .250 x .740 082 A0883-ND 38 33 | 324075 = - - 
24-20 AWG Natural 
2 -160 x .589 A27495-ND 86 76 | 329636 _ - - — _ _ — 
1 6 .281 Xx .774 400 A27496-ND 35 31 | 323986 - - - _ _ _ _ 
8 312 x 821 . A27497-ND 35 31 | 323989 _ - - — - _ _— 
10 2312 x 821 A27498-ND 39 .35 | 323990 = - - = - - _ 
22-16 AWG Red 
182 x .669 125 A27499-ND 1.01 89 | 324158 — - - _ - _ _ 
2 182 x .669 140 A27500-ND 28 25 | 320773 - _— - = _ _ - 
218 x .672 125 A0884-ND 28 25 | 328657 - =- _ = _ _ _— 
182 x .669 140 A27228-ND A4 39 | 320882 A27228CT-ND _ 313.70 A27228TR-ND 5,000 250.96/M 2-320882-1 
.218 x .672 125 A27227-ND .29 25 | 320553 A27227CT-ND _ 216.25 A27227TR-ND 5,000 173.00/M 2-320553-2 
4 .218 x .672 140 A1087-ND .29 25 | 31880 A1087CT-ND _ 216.25 A1087TR-ND 5,000 173.00/M 2-31880-1 
.250 x 844 125 A27229-ND 40 35 | 323758 A27229CT-ND _ 525.50 A27229TR-ND 5,000 420.40/M 2-323758-1 
.250 x .844 140 A27230-ND 40 35 | 330648 _ - - - - _ _ 
.218 x .672 125 A27231-ND .29 25 | 36149 A27231CT-ND _ 216.25 A27231TR-ND 5,000 173.00/M 2-36149-2 
.218 x .672 140 A27232-ND .29 25 | 36150 A27232CT-ND - 216.25 A27232TR-ND 5,000 173.00/M 2-36150-1 
.250 x .782 125 A27233-ND 23 20 | 51863 A27233CT-ND _ 173.10 A27233TR-ND 5,000 138.48/M 51863-1 
6 .281 x .797 125 A27234-ND 22 20 | 36151 A27234CT-ND _ 209.58 A27234TR-ND 5,000 167.66/M 2-36151-2 
.281 x .797 140 A1060-ND* 22 20 | 36152 A1060CT-ND* - 167.75 A1060TR-ND* 5,000 134.20/M 2-36152-1 
1312 x .844 125 A27235-ND 35 31 | 323008 A27235CT-ND _ 209.58 A27235TR-ND 5,000 167.66/M 2-323008-1 
312 x 844 140 A27236-ND 28 25 | 326878 - - - - _ _ _ 
.281 x .797 125 A27239-ND 28 25 | 320554 A27239CT-ND _ 209.58 A27239TR-ND 5,000 167.66/M 2-320554-1 
{ .281 x .797 140 A27238-ND 28 25 | 31886 A27238CT-ND _ 219.20 A27238TR-ND 5,000 175.36/M 2-31886-2 
8 1312 x 844 140 A1061-ND 23 20 | 31890 A1061CT-ND - 173.10 A1061TR-ND 5,000 138.48/M 2-31890-1 
1312 x 844 125 A27511-ND .29 26 | 31888 = - - = - - _ 
1312 x 844 125 A27237-ND 23 20 | 320551 A27237CT-ND _ 173.10 A27237TR-ND 5,000 138.48/M 1-320551-1 
344 x .876 140 A27240-ND 1.25 1.10 | 32835 = = - = = - _ 
.281 x .797 125 A27243-ND 28 25 | 320552 A27243CT-ND _ 209.58 A27243TR-ND 5,000 167.66/M 2-320552-1 
.281 x .797 140 A27242-ND 28 25 | 31887 A27242CT-ND _ 209.58 A27242TR-ND 5,000 167.66/M 2-31887-1 
10 1312 x 844 125 A27241-ND 23 20 | 36153 A27241CT-ND - 173.10 A27241TR-ND 5,000 138.48/M 2-36153-2 
1312 x 844 140 A1062-ND 23 20 | 36154 A1062CT-ND* - 173.10 A1062TR-ND* 5,000 138.48/M 2-36154-2 
344 x 876 125 A27244-ND 1.24 1.09 | 32836 = - - = - - _ 
344 x .876 140 A27245-ND 27 24 | 32837 = = - = - - - 
44 469 x 1.078 125 A27246-ND 33 30 | 320571 A27246CT-ND _ 249.43 A27246TR-ND 5,000 199.54/M 2-320571-2 
469 x 1.078 140 A0885-ND 33 30 | 31894 A0885CT-ND _ 199.65 A0885TR-ND 5,000 159.72/M 2-31894-2 
5/16 469 x 1.078 125 A27247-ND 33 30 | 320572 = - - = _ - _— 
469 x 1.078 140 A0886-ND 51 A5 | 31895 A0886CT-ND _ 249.43 A0886TR-ND 5,000 199.54/M 2-31895-1 
3/8 531 x 1.218 140 A0887-ND 76 67 | 31897 =— - - — _ _ _ 
531 x 1.218 125 A27248-ND 34 30 | 320573 = =_ - = - _ _ 
1/2 718 x 1.293 140 A0888-ND 93 82 | 328975 - _ - =- - - =- 
16-14 AWG Blue 
.250 x .703 150 A27249-ND 32 29 | 324159 A27249CT-ND _ 209.58 A27249TR-ND 5,000 167.66/M 2-324159-2 
4 .250 x .703 170 A1091-ND 28 25 | 328996 A1091CT-ND _ 209.53 A1091TR-ND 5,000 167.62/M 2-328996-1 
.250 x .813 150 A27502-ND 82 73 | 323676 = =- - =- - - _ 
.250 x .703 150 A27253-ND .29 25 | 320561 A27253CT-ND _ 216.25 A27253TR-ND 5,000 173.00/M 2-320561-2 
.250 x .703 170 A1070-ND .22 20 | 320619 - - - — - - _ 
.250 x .813 170 A27504-ND A4 39 | 50881 = - - = _ - — 
6 1312 x 813 170 A27254-ND 28 25 | 326882 A27254CT-ND - 209.58 A27254TR-ND 5,000 167.66/M 2-326882-1 
1312 x 844 150 A27250-ND .29 25 | 51864 A27250CT-ND _ 216.25 A27250TR-ND 5,000 173.00/M 51864-3 
348 x 859 150 A27251-ND 28 25 | 36157 A27251CT-ND _ 209.58 A27251TR-ND 5,000 167.66/M 2-36157-2 
348 x .859 170 A27252-ND 28 25 | 36158 A27252CT-ND - 209.58 A27252TR-ND 5,000 167.66/M 2-36158-1 
312 x .813 170 A27257-ND 2 37° | 53941-1 A27257CT-ND _ 416.78 A27257TR-ND 5,000 333.42/M 53941-2 
1 8 1312 x 844 150 A27255-ND .29 25 | 51864-1 A27255CT-ND - 216.25 A27255TR-ND 5,000 173.00/M 51864-5 
343 x 859 150 A27256-ND 28 25 | 320560 A27256CT-ND _ 209.58 A27256TR-ND 5,000 167.66/M 2-320561-1 
348 x .859 170 A1071-ND 22 20 | 320565 A1071CT-ND _ 167.75 A10717TR-ND 5,000 134.20/M 2-320565-1 
1312 x.844 150 _ - —|-— A28118CT-ND* - 203.74 A28118TR-ND* 5,000 208.96/M 51861-4 
1312 x .813 170 A27260-ND 28 25 | 53942-1 A27260CT-ND - 209.58 A27260TR-ND 5,000 167.66/M 53942-2 
1312 x 844 150 A27258-ND .29 25 | 51864-2 = - - - - _ — 
10 343 x .859 150 A27259-ND 28 25 | 320574 A27259CT-ND - 209.58 A27259TR-ND 5,000 167.66/M 2-320574-2 
343 x 859 170 A1072-ND .22 20 | 36160 A1072CT-ND _ 167.75 A1072TR-ND 5,000 134.20/M 2-36160-1 
343 x .859 170 A27512-ND* 32 28 | 31903 = - _ - - _ — 
469 x 1.078 170 A27261-ND 54 A8 | 324533 - - - = - - _ 
44 469 x 1.078 150 A27262-ND 33 30 | 320563 A27262CT-ND - 249.43 A27262TR-ND 4,000 199.54/M 2-320563-2 
469 x 1.078 170 A0889-ND .26 23 | 321045 A0889CT-ND - 241.75 A0889TR-ND 4,000 193.40/M 2-321045-1 
«Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 263 


tyco 


PIDG Ring Terminals (cont) 


cena CII 
lectronics 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | PartNo. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
16-14 AWG Blue (cont.) 
150 ‘A27263-ND 33 30 | 320575 = = = S = = = 
SAG | A69x1078 | “179 A0890-ND 3229 _| 328998 = = = = = - = 
150 A27264-ND 34 30 | 320564 = = = = — — = 
Ve] 98 | 5831x1218 | 170 A0891-ND 3833. | 3289099 = = = = = = = 
150 ‘A27265-ND 1.07 94 | 328976 = = = = = = _ 
We | 7laxt298° | 70 A0892-ND 103 91 | 328849 = = = = = = = 
16-14 AWG Yellow/Black + 
230 ‘A27267-ND 48 42 | 320631 = = = = = = = 
S| 281x953 | 960 A27266-ND ‘7.85 | 35634 = = = = = = = 
F adaxanae | 230 A09035-ND AT 42 | 320627 A09035CT-ND 215.81 392.38 ‘A09035TR-ND 2,500 313.90/M 1-320627-0 
i : 250 A27268-ND 51 45 | 35106 A27268CT-ND 275.52 500.95 A27268TR-ND 2,500 400.76/M 2-35106-1 
4 aaaxtoa | 230 A09036-ND 59 52 | 320630 A09036CT-ND 209.21 380.38 ‘A09036TR-ND 2,500 304.30/M 2-320630-2 
eel 250 A27269-ND 53 AT | 34805 = = = = = = = 
. 500x1.188 | 230 A27270-ND 48 42 | 34974 = = = = = = = 
44 | 900x1.188 | 250 A27506-ND 67 59 | 323682 A27506CT-ND 281.83 512.43 A27506TR-ND 2,500 409.94/M 2-323682-1 
531x 1.296 | 230 A27271-ND 36 32 | 327743 _ — -_ = — — = 
531x 1.296 | .250 A09037-ND 93 82 | 34806 = = - = = — = 
5/16 | .531x1296 | 250 A27507-ND 1.03 01 | 34810 = = = = = — = 
3/4 | 1.25x2.219 | 250 A27509-ND 226 199 | 322724 — - = = — _ — 
3/8 | .531x1.296 | .230 A27508-ND 68 .60 | 330896 _ — — = —_ _ — 
1/2 | .750x1594 | 250 A09038-ND 2.03 1.79 | 35316 = - = = = = = 
12-10 AWG Yellow 
4 281 x 953 250 ‘A27272-ND 58 51 | 35148 = = = = = = a 
281 x.953 230 A27273-ND Al 36 | 320634 = = = = = = = 
281 x .953 250 A0893-ND 36 32 | 35149 = — - = i — — 
6 312x 1.052 | .230 A27274-ND 53 47 | 326886 = = - = — — — 
375x 1.083 | .230 A27276-ND 37 33 | 320567 A27276CT-ND 153.85 279.73 A27276TR-ND 2,500 223.78/M 2-320567-2 
.375x 1.083 | .250 A27275-ND 37 33 | 35107 = — — = = = = 
312 x 1.031 230 A27277-ND Al "36 | 35787 = = = = = = a 
312x 1.052 | .230 A27278-ND 54 47 | 324915 _ _ = = i — = 
8 375x 1.083 | .230 A27280-ND 37 33 | 320568 A27280CT-ND 153.85 279.73 A27280TR-ND 2,500 223.78/M 2-320568-1 
375x 1.083 | .250 A1081-ND 29 26 | 35108 = — _ = — = faa 
375x1.172 | 300 A27279-ND* 1.23 1.08 | 35605 - - = A27279TR-ND* 1,000 679.14 2-35605-2 
312x1.052 | .230 A27282-ND 54 47 | 324918 = = = — — — = 
343x 1.046 | .230 A27281-ND At 36 | 32883 A27281CT-ND 534.38 971.60 A27281TR-ND 2,500 777.28/M 1-32883-0 
10 | .375x1.083 | 230 A27284-ND 29 26 | 36161 A27284CT-ND 118.77 215.95 A27284TR-ND 2,500 172.76/M 2-36161-2 
1 .375x 1.083 | .250 A1082-ND 29 26 | 35109 A1082CT-ND 118.77 215.95 A1082TR-ND 2,500 172.76/M 2-35109-1 
375x1.172 | 300 A27283-ND* 1.26 1.11 | 35364 = — = = = = = 
500x1.188 | 230 A27285-ND 40 35 | 35273 A27285CT-ND 325.22 591.30 ‘A272851R-ND 2,500 473.04/M 2-35273-2 
500x 1.277 | 300 A27286-ND* 1.39 1.22 | 323763 = = - = — — = 
1/4 | 5831x1322 | 230 A27288-ND A4 38 | 320569 A27288CT-ND 177.14 322.08 A27288TR-ND 2,500 257.66/M 2-320569-3 
531x 1.322 | 250 A1083-ND A4 38 | 35110 A1083CT-ND 177.14 322.08 A1083TR-ND 2,500 257.66/M 2-35110-1 
531x1.416 | 300 A27287-ND* 1.35 1.19 | 35345 = — = = = = a 
5938x1414 | 250 ‘A1084-ND Aa 38 | 35112 = = = = = = a 
3g | 893x1414 | 230 A27291-ND A4 38 | 320577 = — — = = = _ 
593x1.510 | 300 A28077-ND* 1471.29 | 35478 - - - A28077TR-ND* 750 1168.64 1-35478-0 
750x 1.594 | .250 A27510-ND 1.29 1.13 | 35150 = - — = = = = 
12 | .750x1594 | 250 ‘A0804-ND 67 59 | 35151 = = = = = = = 
531x1.322 | .250 A1095-ND Aa 38 | 35111 AT095CT-ND 177.14 322.08 AT095TR-ND 2,500 257.66/M 2-35111-1 
5/16 | .531x1.322 | 230 A27290-ND A4 38 | 320576 — — — — — — a 
531x1.416 | 300 A27289-ND* 1.39 1.22 | 35346 = - = = —_ —_ = 
*Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. 
PIDG Slotted Ring Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
5 |_ 26:22 Yellow 6 250x719 082 A27448-ND 32.28 (| -323011 A27448CT-ND 237.15 A27448TR-ND 4,000 | 189.72/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 281 x.770 140 A27449-ND nm 63 | 36954 = = 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
Stud | Dim. -Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
4 | 218x.734 A27334-ND 39 +~«34:'| 52273 6 218 x 672 A27292-ND 45 40 | 53406-1 
8 5 6 250 x .782 A27293-ND 45 40 | 53407-1 
22 6 | .250x.844 038-110 | A27335-ND 3934 | 51863-2 22-16 Red oy ad 125 netreatn jag. eae || eaanaet 
Red/Green 8 | .312x.906 A27336-ND  .39.-—=— 34. | 1-320551-2 a0 nid BAA fo osttin 30 ‘4g | 33400-4 
10 | .312x.906 A27337-ND —«.39.—S 34. |-2-36153-3 ; eqs 703 PODS aa Saat 
4 218 x .734 A27338-ND AB A2 | 52273-1 qd 6 312 x 844 A27297-ND 50 44 | 53416-1 
20 6 | .218x.734 A27339-ND  .39-«S34_'|2-36149-4 16-14 Blue 8 ‘312 x 844 150 | 427298-ND ‘5751 | 53417-1 
Red/Red 6 | .250x.844 .046-.110 | A27340-ND  .39~— 34 | 51863-3 10 312 x 844 A27299-ND 58 St_| 53418-1 
8 | 312x906 A27341-ND  -.39.—S 34. | 1-320551-3 49-40 Yellow 8 375 x 1.083 939 | A27300-ND 8676 | (53424-1 
10 | .312x.906 A27342-ND 39 34 | 2-36153-4 10 375 x 1.083 : A27301-ND 81 71 | 53425-1 
6 | .218x.734 A27343-ND  .39—Ss«34.s | (2-36149-5 , P 
18 6 | .250x.844 ose-t10 | A27344-ND 3934 | 51863-4 PIDG Offset Ring Tongue Terminals 
Hedwnite o | sae — pelea 3 MYT az05s 4 Stud | Dim.-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
u = x = ae = = ee Fig. | AWG Size | WxL Inch | Part No. 40 100 | PartNo. 
re xX. | 2 . a be 
6 A27526-ND 45 40 | 323039 
1] 6 | 8 | exo | 000-10 (em ea] | timo | |e Loe te | ee | cs ea 
rt xX. i aa | P, . be | 
BueBue | 49 | 312x 906 A27350-ND 48. «—.42.—|51864-7 16-14 Bue |, | 375x906 150 Ve ae 
1/4 | .469x 1.140 A27513-ND ——«.74_——65_ | 2-320563-3 
6 | .312x.906 A27351-ND 1.42 1.25 | 51864-8 Tools 
14 8 | .312x.906 o7g-130 | A27352-ND 4842 | 1-51864-1 ; p 
Blue/Green | 10 | .312x.906 | A27353-ND .39~=— 34. |‘ 51864-9 A9996-ND = PRO-CRIMPER 1! Hand Tool without Dies . 
1/4_| 469x 1.140 A27514-ND 6154 | 2-320563-4 pacts Hi ae Neonat ene a : pee 
Fi re x _ rimp Tool, Insulated terminals wi We set... F 
12 a pe : : He roe Ue ae eae A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
STs .095 - .200 : ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
Yellow/Yellow | 10 | .375x1.148 A27356-ND = 52 AB | 2-36161-3 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splice 
14 | 531 x 1.392 A27S15-ND 1.34 1.18 | 2-320569-5 | 439573-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and SpliceS............s+c+s-sece+eese+ee-+- 
8 | 3875x1148 A27357-ND 95 83 | 2-320568-3 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
10 10) 375 x 1.148 119-200 | A27358-ND = 62,55 | 2-36161-4 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ........2...0cccccecsceeeseeeesesteseeeseseesseeteseseesieeeees 
Yellow/Brown | 1/4 | .531 x 1.392 . : A27516-ND 1.19 1.05 2-320569-6 A27981-ND Hand Crimp Tool for PIDG 26-22 AWG... 
5/16 | 531 x 1.392 A2Q7517-ND 1.28 1.13 _| 2-320576-3 A27982-ND Hand Crimp Tool for PIDG 16-14 AWG 
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Og. gene PIDG Spade Terminals 


Electronics 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 
2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP’s 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the 
wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. * Nylon 
Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 30 26 321035 = = = = = = = 
2 182 x .727 440 A0895-ND 28 25 328394 = _ — = _ _ _ 
4 .218 x .674 : A0896-ND 34 .30 327717 = = = = = = = 
.250 x .846 140 A1063-ND 22 .20 34541 A1063CT-ND = 209.58 A1063TR-ND. 5,000 167.66/M 2-34541-1 
29-16 6 .297 xX .753 125 A27416-ND 28 25 34080 A27416CT-ND = 209.58 A27416TR-ND 5,000 167.66/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 140 A27417-ND 28 25 326861 = = = = = = = 
8 .375 x .908 125 A27418-ND 38 34 32050 A27418CT-ND = 475.30 A27418TR-ND 5,000 380.24/M 2-32050-1 
.375 x .908 140 A1064-ND 28 25 32053 = = = = = = = 
10 .375 x .908 125 A27419-ND 63 55 32051 _ _ _ _ _ _ _ 
-375 x .908 140 A1065-ND -28 25 32054 = = = = = = = 
.244 x .846 A27421-ND AG Al 328281 A27421CT-ND = 543.23 A27421TR-ND 5,000 434.58/M 1-328281-1 
1 6 .297 xX .753 170 A1073-ND 28 26 35559 A1073CT-ND = 209.58 A1073TR-ND 5,000 167.66/M 2-35559-1 
-385 x .908 A27420-ND 28 26 32058 = = _ = - - =- 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 31 28 321233 A1074CT-ND — 237.65 A1074TR-ND 5,000 190.12/M 2-321233-1 
Blue 8 312 x 1.034 170 A27519-ND 63 56 325199 = - _ =— _ _ = 
.385 x .908 150 A27422-ND AQ A3 32056 _— _ _ — _ _ _ 
.385 x .908 170 A0897-ND. 28 25 32059 = = _ = _ _ = 
10 .385 x .908 150 A27520-ND 51 A5 32057 =— _ _ — _ _ = 
-385 x .908 170 A1075-ND. 31 .28 32060 A1075CT-ND = 419.13 A1075TR-ND. 5,000 335.30/M 2-32060-1 
6 .290 x .954 230 A27423-ND 58 52 322985 _ =_ _ _ _ _ _— 
12-10 312 x 1.095 : A27424-ND 55 9 326859 A27424CT-ND 446.39 811.63 A27424TR-ND. 2,500 649.30/M 2-326859-1 
Yellow 8 406 x 1.095 -230 A0898-ND Al 36 32588 = _ = = = = = 
10_| .406 x 1.095 230 A1085-ND Al 36 | 32589 = = = = = = = 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim.-Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 4 -203 x .695 A27434-ND AQ 43 52922 A27434CT-ND A27434TR-ND 5,000 430.14/M §2922-1 
Yellow 6 .250 x .679 .082 A27435-ND 40 .36 52924 A27435CT-ND A27435TR-ND 4,000 190.85/M §2924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.53 1.35 52925 - _- _- - _ 
a | .208x.799 125 ‘A0902-ND Ad 39 | 52927 = = -_ = = 
5 .250 x .799 125 A27437-ND AS 38 52928 A27437CT-ND A27437TR-ND 5,000 189.72/M §2928-1 
22-16 6 .250 x .799 125 A1067-ND 32 28 52929 A1067CT-ND A1067TR-ND 5,000 151.82/M §2929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = _ _ _ A28004CT-ND A28004TR-ND 5,000 215.14/M §2929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 32 28 52930 A1089CT-ND A1089TR-ND 5,000 215.14/M §2930-1 
10 406 x .908 125 A1099-ND AG 40 62931 A1099CT-ND A1099TR-ND 5,000 189.72/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 45 40 52934 A28166CT-ND A28166TR-ND 5,000 379.30/M 52934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 32 28 52935 - _ _ _ _ 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 50 A5 52935-2 = = - — _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 36 32 52936 A1093CT-ND A1093TR-ND 5,000 193.62/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 89 79 52936-2 A28167CT-ND A28167TR-ND 5,000 387.12/M 52936-3 
10 406 x .908 170 A1094-ND 36 32 52937 - _ _ _ _ 
10 -406 x .908 182 A28168-ND 1.15 1.01 52937-2 = = - _- = 
6 .250 x .959 A1096-ND AL 36 52941 A1096CT-ND A1096TR-ND 2,500 243.88/M §2941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND AT Al 52942 A1097CT-ND A1097TR-ND 2,500 243.88/M §2942-1 
Yellow 10 -406 x 1.100 : A1098-ND AT A 52943 — _ _ _ 
1/4 | .625x 1.225 A27439-ND 1.87 1.65 §2945 _ _ _ _ 
6 .250 x .933 125 A09040-ND 58 51 52409 = _ _ = _ = _ 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 93 82 52409-2 = _ _ _ _ _ _ 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND 5 A5 52410 A09041CT-ND _ 237.15 A09041TR-ND 5,000 189.72/M 52410-1 
10 -343 x 1.005 125 A09042-ND 1.15 1.01 52411 - _— _- = _— _ _ 
6 .250 x .933 150 A09043-ND 36 32 52420 A09043CT-ND = 591.08 A09043TR-ND 5,000 472.86/M 52420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 1.11 98 §2420-1 A27446CT-ND _— 268.93 A27446TR-ND 5,000 215.14/M §2420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 61 54 52421 = — - = _ _ = 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 36 32 §2421-1 _ — — - _ _- _ 
10 -343 x 1.005 170 A09045-ND 59 52 52422-1 - _ - _- _ _ _ 
6 | .312x1.131 A27521-ND 73 64 | 52430-1 = = = = = = = 
12-10 8 | .375x1.174 a A27522-ND 75 66 | 52431-1 = = — = - = — 
Yellow 10 | 375x 1.219 ; A27523-ND 87 76 | 52432-1 A27523CT-ND 439.75 799.55 A27523TR-ND 2,500 639.64/M 52432-3 
1/4 | 437 x 1.289 A27524-ND 81 71 | 52433-1 = — — = — — = 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 2 -182 x .649 A27426-ND 85 75 324597 = = =— _ _ _ =_ 
¥ ff 4 196 x .649 082 A27427-ND 2.33 2.05 52369 — _ — _ - = =_ 
etow 6 | .250x.649 A27428-ND 74 65 | 51874 = - = = - - = 
2 | 182x.727 125 A27429-ND Tat 1.16 | 2-324608-2 = = = = = = = 
2 | 182x.727 140 A0899-ND 36 32 | 324608 = = = = — =— = 
22-16 6 .250 x .737 125 A27431-ND 31 27 322777 A27431CT-ND — 228.73 A27431TR-ND 5,000 182.98/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 31 27 32561 A27430CT-ND — 228.73 A27430TR-ND 5,000 182.98/M 2-32561-1 
6 .296 x .737 140 A1066-ND 30 27 32562 A1066CT-ND — 228.73 A1066TR-ND 5,000 182.98/M 2-32562-1 
3 8 -416 x .830 140 A1088-ND 1.04 Al 32498 A1088CT-ND — 593.45 A1088TR-ND 5,000 474.76/M 2-32498-1 
6 .294 x .737 A1076-ND 31 27 320861 A1076CT-ND — 228.73 A1076TR-ND 5,000 182.98/M 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 31 27 320862 A1077CT-ND — 259.38 A1077TR-ND 5,000 207.50/M 2-320862-1 
Blue 8 416 x .830 7 A27518-ND 1.15 1.02 33156 = — al = ol = = 
10 .294 x .737 A1092-ND AT A2 320863 A1092CT-ND — 259.38 A1092TR-ND 5,000 207.50/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 19 70 325150 =— _ — _ - - _- 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND 90 79 324587 = _— _ = _ = _ 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND 40 35 32510 A09039CT-ND 221.98 403.60 A09039TR-ND 2,500 322.88/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 .250 A0901-ND 1.19 1.05 324015 A0901CT-ND 233.63 424.78 A0901TR-ND 2,500 339.82/M 2-324015-1 
Tools A9821-ND = PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ting and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes)..................0:.0:ceeee $134.84 


..- $37.23 
..- $34.71 


A9996-ND =PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 
a F 4 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. ............ 

A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 . fs A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 

A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set................2...:eececeeeeeeeeceeeeeteeeeeeeeeeeeeenes : and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 265 
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PIDG Knife Disconnect & Butt Splices 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 
and 2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded »* Terminal Material: 
The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T- 
10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per 
MIL-T-10727. AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 « Plating: 


Zing/DyeChromate For Stripped Wire For Unstripped Wire 
PIDG Butt Splices 
AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | Amp 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow _ 082 A0913-ND 7 62 | 2-323994-2 _— — _— _ _ — _ 
1A 22-16 Red¢ 1.265 125 A1069-ND 81 Pal 320559 A1069CT-ND 306.12 556.58 A1069TR-ND. 2,500 445.26/M 2-320559-4 
16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND 81 wal 320562 A1080CT-ND 407.80 741.45 A1080TR-ND 2,500 593.16/M 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 220 A1086-ND 1.36 1.20 | 320570 = - - = - _- - 
1B 26-22 Yellowt 890 082 A27450-ND 69 61 323994 _ — _ - _ _— _ 
24-20 Natural 1.035 -100 A27451-ND 63 56 | 323975 _- - _ _- _ — _ 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 A27452-ND* 1.53 1.35 | 327583 A27452CT-ND* 753.28 1369.60 A27452TR-ND* 2,500 1095.68/M 2-327583-1 
1B | 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND 2.36 2.08 | 327638 = = _ = _ _ = 
12-10 to 22-16 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 247 2.18 | 327639 = = _ = _ _ — 
* Includes adapter insert 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 422-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps PIDG Knife Disconnect Splices 
Insulation Diameter Cap Insulation | Digi-Key Price Each AMP Dim. - Inch | Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch Color Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
:, 1. 22-16 125 A27473-ND 61 53 320555 
Unetripped Wire Red ne “140 A1068-ND 55 49 | 32446 
.048 - .075 Transparent A27478-ND 32 29 324484 4 16-14 878 150 A27474-ND 61 53 320566 
3 — 080 - 115 Red A27479-ND 35 31 | 324485 Blue : sl70 UNOZSNE) 55 40" | 82488 
420-145 Blue A27480-ND A 36 304486 12-10 Yellow 1.260 .250 A09046-ND 2.61 2.30 35762 
Stripped Wire Tools 
22-18 124 Red A27481-ND 38 33 328307 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. $66.00 
3 16-14 149 Blue A27482-ND 48 42 328308 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 . $43.50 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set.. .. $96.00 
12-10 210 Yell A27483-ND 53 AT 328309 2 
lid A09093-ND Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
7 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool).............2...00ccecceeeeeeeeeeeeee eens $340.26 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts A9821-ND IDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ..................:0.:eceeee $134.84 
Use With Digi-Key Price Each AMP A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG)... 
‘ A A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) ... 
Fig. aug Butsalices Racin: ily i) BaciNcs A27486-ND —_T-Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 and 16-14 AWG) 
22-18 Red A1080-ND A27458-ND .25 .22 327635 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 
: = a A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
7 22-18 Red A10B6-ND READ ad 61 327636 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
16-14 Blue A1086-ND A27460-ND A5 40 327637 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 
ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


¢ Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia.| Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. AWG Inch [ Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 64 51 | 53440-2 
1 | tate | 180 | 87484444 | Bue | at051-ND 6451 | 5440-1 
Closed End Splices 
¢ For single and multiple wire applications » Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 90°C, 6 AWG (0.3 to 6.0 mm?); 509 to 42, 700 CMA * Copper or steel splice material * Plated or unplated * Solid 
105°C, 150°C * 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges from 22 to or stranded copper wire * UL and CSA approved 
Insul. Open. Dia.| Length | Splice Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | Amp 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Viny! BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 750 VS A09052-ND .29 26 | 34306 = =- - = - - - 
20-16 Blue | Copper 215 -800 VS A27567-ND .29 26 | 34864 - - - _ - - - 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND A7 15 | 328890 _ - - - - - _ 
Trans. | Steel 265 825 ECV A09053-ND 13 12 | 330021 _- =- - = - - - 
Red 156 729 VS A09054-ND 30 26 | 34304 _— = = = = = — 
20-44 Purple Copper 187 740 VS A09055-ND 12 11 | 36964 A09055CT-ND 72.26 = 131.38 A09055TR-ND 2,500 78.83/M | 2-36964-2 
Purple 235 75 VS A27475-ND 15 13 | 2-328375-3 _ - - _ _ _ _ 
2 Purple 235 -900 ECV A27568-ND 18 16 | 55843-1 = - - = _ = - 
1.500 A09056-ND A7 15 | 53234-1 — =- - — = _ _ 
Serle) Trans. | Copper) 860° |. a.qog. |, ERY A27571-ND 16.14 | 329251 = = = = a = = 
Yellow .235 975 VS A09059-ND 33 29 | 34308 — =— - — _ — _ 
22-10 | Yellow | Copper 300 1.010 VS A09060-ND 1.20 1.05 | 34865 = _ =- = _ = = 
Purple 312 1.010 VS A09057-ND 16 14 | 36965 A09057CT-ND 78.06 141.93 A09057TR-ND 1,500 85.16/M | 1-36965-1 
18-8 | Green | Copper 500 1.575 ECV A09061-ND AQ 43 | 320788 = _ = = = = = 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14 | Trans. | Copper .250 680 ECN A09062-ND 19 16 | 35115 A09062CT-ND 83.64 152.08 A09062TR-ND 2,500 121.66/M | 1-35115-0 
115 ECN A09063-ND 18 16 | 35653 A09063CT-ND 92.02 167.30 A09063TR-ND 1,500 133.84/M | 2-35653-1 
3 | 22-10) Trans. | Copper 375 970 EC A09064-ND 24 19 | 53915-1 A09064CT-ND 138.90 252.55 A09064TR-ND 1,500 151.54/M | 53915-2 
720 EC A27477-ND 15 14 | 328730 A27477CT-ND 78.38 142.50 A27477TR-ND 1,500 85.50/M_| 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV =600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C 


266 (tT063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco . sae F ; 
Geos «CIV Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Temperature Rating: 90°C maximum Material: 
¢ Insulation: Vinyl * Terminal Body: Copper 
per ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V maximum 
(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 26 .23 | 34140 = — — = = = _ 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 26 .23 | 32944 al — _— _ = = = 
4 .218 x .684 140 A0955-ND .26 .23 | 34141 A0955CT-ND = 187.30 AO955TR-ND. 5,000 149.84/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND 34 30 | 34143 = — — = a a = 
6 218 x .684 125 A27303-ND 26 23 | 32945 A27303CT-ND - 194.78 A27303TR-ND 5,000 155.82/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND' .26 .23 | 34142 _ — — — a as = 
6 .281 x .809 125 A27304-ND 26 .23 | 32947 A27304CT-ND = 187.30 A27304TR-ND 5,000 149.84/M 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-ND? 26 23 | 34144 AO956CT-ND — 158.35 AQ956TR-ND 5,000 126.68/M 2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND 26 .23 | 32950 A27305CT-ND = 194.78 A27305TR-ND 5,000 155.82/M 2-32950-1 
6 312 x .856 140 A27306-ND 26 .23 | 34147 A27306CT-ND = 187.30 A27306TR-ND 5,000 149.84/M 2-34147-1 
1 8 .281 x .809 125 A27308-ND 26 .23 | 32948 A27308CT-ND = 356.23 A27308TR-ND 5,000 284.98/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 -140 A09017-ND' A7 15 | 34145 A09017CT-ND = 187.30 A09017TR-ND. 5,000 149.84/M 2-34145-1 
8 312 x .856 125 A27307-ND 26 .23 | 32951 A27307CT-ND = 194.78 A27307TR-ND 5,000 155.82/M 2-32951-1 
8 312 x .856 140 ‘A0957-ND? A7 15 | 34148 A0957CT-ND = 187.30 A0957TR-ND. 5,000 149.84/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND 26 .23 | 32949 A28192CT-ND = 333.88 A28192TR-ND 5,000 267.10/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND' 26 23 | 34146 _ — — = — =. yak 
10 312 x .856 125 A09019-ND .26 .23 | 32952 A09019CT-ND = 187.30 A09019TR-ND 5,000 149.84/M 2-32952-1 
10 312 x .856 140 A0958-ND? 25 .22 | 34149 A0958CT-ND = 158.35 A0958TR-ND 5,000 126.68/M 2-34149-1 
1/4 469 x 1.090 125 A27309-ND 234 30 | 32953 A27309CT-ND = 448.25 A27309TR-ND 5,000 358.60/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 30 .27 | 34150 A0959CT-ND = 215.55 AO959TR-ND. 5,000 172.44/M 2-34150-1 
5/16 469 x 1.090 140 A0960-ND 30 .27 | 34151 AO960CT-ND = 215.55 AOQ960TR-ND. 5,000 172.44/M 2-34151-1 
3/8 531 X 1.230 -140 A0961-ND 31 27 | 34152 = _- —_ = aos — _ 
16-14 AWG Blue 
4 .250 x .715 193 A0962-ND 34 30 | 34157 = — — = = = = 
6 .250 x .715 193 A09020-ND' 26 23 | 34158 - — _— _ _ = = 
6 .343 x .871 193 A0963-ND? 26 23 | 34159 A0963CT-ND = 194.78 A0963TR-ND. 5,000 155.82/M 2-34159-1 
8 312 x 825 193 A27311-ND 26 .23 | 328527 _ — — = — = = 
8 .343 x .871 145 A27310-ND 26 .23 | 32959 A27310CT-ND = 382.80 A27310TR-ND 5,000 306.24/M 2-32959-1 
1 8 .343 x .871 193 A0964-ND A7 15 | 34160 A0964CT-ND = 187.30 AO964TR-ND. 5,000 149.84/M 2-34160-1 
10 .343 x 871 145 A09021-ND 26 .23 | 32960 A09021CT-ND _ 187.30 A09021TR-ND. 5,000 149.84/M 2-32960-1 
10 .343 x .871 193 A0965-ND 25 .22 | 34161 A0965CT-ND _ 158.35 AOQ965TR-ND 5,000 126.68/M 2-34161-1 
1/4 469 x 1.090 145 A27312-ND A5 40 | 32961 _ — — — = = = 
1/4 -469 x 1.090 193 A0966-ND .20 7 | 34162 _ — _ — — = ae 
5/16 469 x 1.090 -193 A0967-ND 30 .27 | 34163 = — — = = = _ 
3/8 531 X 1.248 193 A0968-ND. 34 30 | 34164 = = = = = = = 
16-14HD AWG Yellow/Black 
10 -343 x 1.046 .250 A28193-ND 48 A3 | 321518 A28193CT-ND 188.32 342.40 A28193TR-ND 2,500 273.92/M 2-321518-1 
1 1/4 500 x 1.188 .250 A32017-ND 56 50 | 35349 = — — — = = = 
1/4 531 X 1.296 -200 A27555-ND 51 45 | 34824 = _- —_ — = = _ 
12-10 AWG Black 
1 1/4 500 x 1.247 -300 A32018-ND AT 42 | 35492 | = = —_ | = = = = 
12-10 AWG Yellow 
6 .281 x .953 .250 A27313-ND 34 30 | 34852 _ — — = = = = 
6 .375 x 1.098 .230 A28194-ND 34 30 | 34168 A28194CT-ND 140.86 256.10 A28194TR-ND 2,500 204.88/M 2-34168-1 
8 .375 x 1.098 .250 A0969-ND 34 30 | 34853 AO969CT-ND 140.86 256.10 AO969TR-ND. 2,500 204.88/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .250 ‘A0970-ND* 33 29 | 34854 A0970CT-ND 89.62 162.95 AO970TR-ND. 2,500 130.36/M 2-34854-1 
1 1/4 400 x 1.373 -300 A28195-ND 38 34 | 55678-1 A28195CT-ND 247.40 449.83 A28195TR-ND 1,500 359.86/M 55678-2 
1/4 531 X 1.327 .230 = a — || A27315CT-ND 127.15 231.18 _ _ _ 2-34171-1 
1/4 531 X 1.327 .250 A0971-ND 40 35 | 34855 A0971CT-ND 153.70 279.45 A0971TR-ND. 2,500 223.56/M 2-34855-1 
5/16 531 X 1.327 .250 A0972-ND 40 35 | 34856 _ — _— — a — = 
3/8 593 xX 1.421 .230 A0973-ND 40 35 | 34173 = — — — = = = 
2 750 x 1.594 -250 A09023-ND' 1.10 97 | 34837 _ = = = — =. = 
8 AWG Red 
8 478 x 1.586 360 A27530-ND 1.06 93 | 52041 _ — — ~ = = = 
10 431 x 1.556 360 A27318-ND 70 61 | 52263 =_ = _ A27318TR-ND 500 203.35 52263-2 
10 431 x 1.576 330 A27317-ND 70 61 | 52263-1 =_ — — = — ae a 
1/4 431 x 1.561 360 A28196-ND 1.60 1.41 | 55621-1 _- — _ — — —_ = 
1 1/4 478 xX 1.586 360 A27320-ND 1.06 93 | 52041-1 = = _ A27320TR-ND 500 567.57 52041-7 
1/4 478 x 1.600 330 A27319-ND 1.04 92 | 52041-3 = _ _ A27319TR-ND 500 558.31 52041-9 
5/16 587 x 1.696 360 A27321-ND 1.14 1.00 | 52291 = _— — = = = _ 
3/8 587 Xx 1.696 360 A27531-ND 1.08 95 | 52291-1 - — _ = ss _ _ 
1/2 .875 x 1.860 330 A27532-ND 3.61 3.18 | 52262-1 - = = — = = = 
6 AWG Blue 
8 500 x 1.869 -360 A27322-ND 2.11 1.85 | 52042-2 = — _ = = = = 
10 468 x 1.719 436 A27323-ND 111 98 | 52265 _ — — _ _ = _ 
10 -500 x 1.844 436 A27533-ND 211 1.85 | 52042-4 _ — _ = — = _ 
1/4 .398 x 1.846 450 A28197-ND 1.34 1.18 | 55679-1 _ — _ = — _ = 
1 1/4 500 x 1.844 436 A27325-ND 1.19 1.04 | 52042-1 =_ — — = = =, _ 
1/4 500 x 1.869 360 A27324-ND 1.23 1.09 | 52042-3 = = _ A27324TR-ND 500 604.18 52042-9 
5/16 625 x 1.906 450 A27326-ND 2.09 1.84 | 52264 _ — _ — = pa ae 
3/8 625 x 1.906 450 A27534-ND 2.19 1.93 | 52264-1 = — _— = — =. = 
1/2 815 x 1.851 436 A27535-ND 2.86 2.52 | 52350 = = = = = = = 
4 AWG Yellow 
10 546 x 1.948 450 A27327-ND 1.55 1.36 | 52043-2 _ — _ — = =. = 
1/4 546 x 1.948 450 A27328-ND 2.45 2.16 | 52043-3 = — _ — = =. _ 
1 1/4 546 x 1.948 515 A27329-ND 2.32 2.04 | 52043-1 = — — = — = _ 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 3.17 2.79 | 52266-3 - — _— — = = pa 
5/16 679 x 2.014 515 A27331-ND 247 2.18 | 52266 - — _ = = = pa 
3/8 679 x 2.014 450 A27536-ND 2.44 2.15 | 52266-4 = = —_ = — a _ 
2 AWG Red 
1/4 675 x 2.071 560 A27332-ND 3.22 2.84 | 52267-1 = — _— = = =, _ 
1 5/16 .711 xX 2.089 560 A27537-ND 3.20 2.82 | 52044-4 _- — _ = ce s, — 
5/16 .711 Xx 2.089 632 A27538-ND 2.13 1.87 | 52044-1 _ — _ = et = i 
3/8 711 xX 2.089 632 A27539-ND 3.23 2.85 | 52044-2 = = —_ — — a _ 
1/0 AWG Blue 
1 5/16 807 x 2.447 684 A27333-ND 2.67 2.35 | 52045-1 | _ — — | = = = = 
3/8 807 x 2.447 665 A27540-ND 2.67 2.35 | 52045-5 _- _ _ — ty = S 
1 Short; 2 Long (Continued) 
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——- ANP Plasti-Grip™ Terminals and Splices (cont) 
Electronics 
Spade Tongue Terminals 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .250 x .858 140 A27425-ND 26 23 | 327043 A27425CT-ND _ 194.78 A27425TR-ND 5,000 155.82/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125 A27572-ND 32 29 | 327735 A27572CT-ND = 429.03 A27572TR-ND. 5,000 343.22/M 2-327735-1 
9 6 .297 x .765 140 A0974-ND 26 23 | 320665 _ _ _ = _ _ _ 
8 .375 x .920 125 A27573-ND 35 31 | 32981 A27573CT-ND _ 389.60 A27573TR-ND 5,000 233.76/M 2-32981-1 
8 .375 x .920 140 A0975-ND 26 23 | 34155 al _ _ — _ - _ 
10 .375 x .920 140 A0976-ND 26 23 | 34156 = - - _ - - - 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 26 23 | 322994 = _ _ — — - _ 
2 8 .385 x .920 193 A0978-ND .26 23 | 34166 _ _- _ =— - — _ 
10 -385 x .920 193 A0979-ND 26 23 | 34167 = _- - = _ - - 
12-10 AWG Yellow 
9 8 -406 x 1.095 .250 A0980-ND 70 62 | 35152 = =_ _ = _ - _ 
10 -406 x 1.095 .250 A0981-ND 34 30 | 34176 A0981CT-ND 281.71 512.20 A0981TR-ND 2,500 409.76/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 (| Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 328 x .749 A28249-ND 56 50 | 324560 A28249CT-ND _ 559.98 A28249TR-ND 5,000 447.98/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 28 25 | 322249 A0982CT-ND _ 204.00 A0982TR-ND 5,000 163.20/M 1-322249-1 
3 8 416 x .842 140 A0983-ND 93 82 | 324169 - al _ — _ _— — 
8 .296 x .749 A27433-ND 37 33 | 1-322249-0 A27433CT-ND _ 489.70 A27433TR-ND 5,000 391.76/M 1-322249-9 
10 .296 x .749 A0984-ND. 56 50 | 328516 - = = _ = =_ = 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 193 A0985-ND 28 25 | 324165 A0985CT-ND = 204.00 A0985TR-ND 5,000 163.20/M 2-324165-1 
8 -294 x .749 A09024-ND Al 36 | 53874-1 A09024CT-ND = 308.03 A09024TR-ND 5,000 246.42/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 .250 A0986-ND 64 56 | 324581 AQ986CT-ND 343.04 623.70 A0986TR-ND 2,500 498.96/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 A0987-ND 712 64 | 324172 - _ _ _ — _ — 
10 416 x 1.017 .250 A09025-ND 13 64 | 52856 = - _- - = - - 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


22-16 AWG Red 


22-16 AWG Red 


4 203 x .811 A0988-ND 31 27 | 52947 A0988CT-ND - 454.35 A0988TR-ND 5,000 363.48/M 52947-1 
6 .234 x 811 A27440-ND 31 27 | 53240-1 A27440CT-ND _ 227.18 A27440TR-ND 5,000 136.31/M 53240-2 
6 .250 x .811 A0989-ND 29 26 | 52949 A0989CT-ND - 184.70 A0989TR-ND 5,000 147.76/M 52949-1 
4 8 .244 x 872 .140 A27441-ND 40 36 | 53241-1 A27441CT-ND _ 218.45 A27441TR-ND 5,000 174.76/M 53241-2 
8 .375 x 872 A0990-ND 37 .33 | 52950 A0990CT-ND - 454.35 AQ990TR-ND 5,000 272.61/M 52950-1 
10 .294 x .920 A27442-ND 37 33 | 53242-1 = _ — = = = = 
10 406 x .920 A0991-ND AS 39 | 52951 A0991CT-ND = 436.90 A0991TR-ND 5,000 262.14/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .811 193 A0992-ND 29 26 | 52955 A0992CT-ND _ 218.45 A0992TR-ND 5,000 174.76/M 52955-1 
6 .250 x .860 .250 A27575-ND 40 36 | 52955-2 = _— _ = _ _ _ 
4 8 .244 x 872 193 A27443-ND 34 30 | 53244-1 = _ _— = _ = _— 
8 .375 x .872 193 A0993-ND 36 .31 | 52956 A0993CT-ND - 227.18 A0993TR-ND 5,000 181.74/M 52956-1 
10 .294 x .920 193 A27576-ND 40 36 | 53245-1 = _— _— = _ _ _ 
10 406 x .920 193 A0994-ND 31 .27__| 52957 A0994CT-ND = 218.45 AQ994TR-ND 5,000 131.07/M 52957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 .250 x .959 .200 A27577-ND 53 7 | 52961 A27577CT-ND 325.45 591.73 A27577TR-ND 2,500 355.04/M 52961-1 
6 .250 x .959 .250 A27444-ND 53 AT | 53246-1 = _ _ = _ = _— 
4 8 312 x 1.052 .250 A27541-ND 55 AQ | 53247-1 = - = = _ - = 
8 -375 x 1.052 .200 A27578-ND 56 50 | 52962 = oa _ = = = _— 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 58 51 | 52963 = = = = = = = 


6 .250 x .945 A09027-ND 52 A5 | 52453 = - — _ _— _ — 
4 8 .281 x .991 140 A09028-ND 51 A5 | 52454 = - _ - — =_ _ 
10 -343 x 1.017 A09029-ND 43 38 | 52455 = = = _ = = = 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .945 193 A09030-ND AQ 43° | 52463 _ — = _ _— — = 
4 8 .281 x .991 170 A09031-ND 52 A6 | 52464 A09031CT-ND = 454.35 A09031TR-ND 5,000 272.61/M 52464-1 
10 -343 x 1.017 170 A09032-ND 61 54 | 52465 = _ _ = = = = 
Butt Splices Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Max. Inch} — Inch Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 | Size | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 7 8 Red 10 360 A27563-ND 2.16 1.90 §5654-1 
5 620 080 ho7461-ND 08 05 | = 6 Blue 1/4 A36V A27564-ND 3.20 2.81 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) Parallel Splices 
ie aa Aogss ND at a6 = = all) = ’ Dim. L Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
5 | 4.076 | 140. | Aogg7-nD 20. 18 | AOQ97CT-ND 121.39 220.70 | 2,500 |176.56/M Eig a AGC cor Manel chs a chy BaruNos ul) LOO Es ee artNoe 
1.065 | .083x.171| A27463-ND 31 27 — — —-}|— — 22-16 Red 760 120 A27468-ND 33 29 34131 
22-16 Red .760 140 A27574-ND 26 23 34132 
Teds AWG Blue: 3 | 16-14 Blue | 760 140 A27469-ND ‘34 30 | 34133 
1.065 140 A27464-ND AS 40 =— _ =-—|-— ml 16-14 Blue .760 170 A27470-ND 88 st 34134 
1.065 170 A0998-ND 20 18 A0998CT-ND 80.33 146.05 | 2,500 |116.84/M 12-10 Yellow 843 .200 A27471-ND 50 A4 34135 
5 1.065 2215 A27465-ND 31 27 _ _ —|-— _ 12-10 Yellow .870 230 A27472-ND A4 39 34136 
1.105 170 A28185-ND 92 81 = — —|=— — Z 
1.065 | 135x245] A09034-ND 51.45 | — - —| Ring Flag Tongue 
16-14 AWG Natural w/Blue Stripes Stud | Insul.Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
5 1.065 170 A27542-ND 31 27 | = _ —|— = Fig. AWG Color Size Inch Part No. 10 Part No. 
12-10 AWG Yell 16-14 Blue 170 A27557-ND 1.45 1.28 | 322310 
cassie 9 | 16-14HD Black | 14 230 A27558-ND 171 151 | 322313 
200 | A27466-ND 5145 | — = || = 12-10 Yellow 230 A27559-ND 2.31 2.04 322316 
5 1.160 .230 A0999-ND 33 .29 _ _ —|-— — 
.250 A27467-ND 67 59 _ _ —/— — A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 . 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set. 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
H H ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
Multiple Stud Terminals A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices 
7 ae — a A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
Fi ANG St Ms as vit Key Cut Jape Pricing Dist ey rane Sea! AME A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
9. ~ - 2 - and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 
6 22-16 Red | 6-8-10 125 _|A27556CT-ND 35.65 A27556TR-ND 231.52/M_| 54774-2 A27991-ND Hand Tool CERTI-CRIMP and PLASTI-GRIP, 26-20 AWG. 
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The insulation barrel is molded from a premium grade 
alloy * Base : Brass 


PIDG FASTONS 


FASTONS 


PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast FASTON Receptacles: Fully Insulated 
FASTON Receptacles offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast Plus 
Receptacles are preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The 
receptacle and wire barrel portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a 125°C UL temperature rating. 


nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper 


Insulation Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
-110” Low Insertion 
22-18 Red 110 x .016 140 A27944-ND 33 .29 640921-1 A27944CT-ND _ 320.45 A27944TR-ND 5,000 256.36/M | 640921-2 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 33 29 640923-1 A09050CT-ND _- 242.78 AO9050TR-ND 5,000 194.22/M | 640923-2 
1 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 33 29 640925-1 A09051CT-ND _ 242.78 A09051TR-ND 5,000 194.22/M | 640925-2 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 33 29 640929-1 A0912CT-ND _- 242.78 A0912TR-ND 4,000 194.22/M | 640929-2 
16-14 Blue 110 x .032 170 A27967-ND 33 .29 640931-1 A27967CT-ND _ 242.78 A27967TR-ND 4,000 194.22/M | 640931-2 
16-14 Blue 110 x .016 170 A27964-ND 33 29 640927-1 A27964CT-ND - 242.78 A27964TR-ND 4,000 194.22/M__| 640927-2 
-110” Standard 
22 Red/Green 110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 84 74 55319-1 _ _ =_ _ _ = — 
1 22-18 Trans. 110 x .016 110 A27942-ND§ 35 31 61048-1 A27942CT-ND§ _ 377.58 A27942TR-ND§ 5,000 302.06/M | 61048-2 
22-18 Trans. -110 x .020 100 A09049-ND§ 35 31 61060-1 A09049CT-ND§ = 260.68 A09049TR-ND§ 5,000 208.54/M | 61060-2 
22-18 Trans. -110 x .032 100 A0911-ND§ 35 31 60894-1 A0911CT-ND§ =- 260.68 A0911TR-ND§ 5,000 208.54/M | 60894-2 
-187” Series 
26-24 Yellow 082 A27940-ND§ 25 122: 641321-1 A27940CT-ND§ — 320.45 A27940TR-ND§ 5,000 192.27/M | 641321-2 
1 22-18 Red .187 x .020 135 A0909-ND 25 122! 640917-1 AO909CT-ND _ 197.78 AO909TR-ND 4,000 158.22/M | 640917-2 
16-14 Blue 170 A0910-ND 33 29 640919-1 A0910CT-ND = 242.78 A0910TR-ND 4,000 194.22/M__| 640919-2 
-205” Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 33 .29 640909-1 A09047CT-ND _ 242.78 A09047TR-ND 4,000 194.22/M | 640909-2 
22-18 Red/Black .205 x .020 140 A27955-ND 67 59 640174-1 — _ = — _ _ ml 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 33 .29 640911-1 A0907CT-ND _ 242.78 A0907TR-ND 4,000 194.22/M | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND .33 29 640913-1 A09048CT-ND _ 320.45 A09048TR-ND 4,000 256.36/M | 640913-2 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 33 29 640915-1 A0908CT-ND = 320.45 A0908TR-ND 4,000 256.36/M | 640915-2 
.250” Series 
22-18 Red 140 A0903-ND 25 22 640903-1 A0903CT-ND _ 197.78 A0903TR-ND 4,000 158.22/M | 640903-2 
22-18 Red 140 A27957-ND* 40 35 55675-1 A27957CT-ND* = 325.35 A27957TR-ND 4,000 260.28/M | 55675-2 
16-14 Blue 170 A0904-ND 25 22 640905-1 A0904CT-ND 108.78 197.78 A0904TR-ND 3,500 158.22/M | 640905-2 
1 14-12 Green .250 x .032 .250 A0905-ND§ AG 40 42844-1 AO905CT-ND§ 188.97 343.58 AO905TR-ND§ 2,500 274.86/M | 42844-3 
14-12 Green .250 A27977-ND§0 50 A4 42844-2 = = = = = = = 
12-10 Yellow .250 A0906-ND 36 32 640907-1 AO906CT-ND 152.14 276.63 AO906TR-ND 2,500 221.30/M | 640907-2 
12-10 Yellow .250 A27978-ND 92 81 61198-2 _ _ _ _ _ _ — 
§ Not UL or CSA approved or listed # Insulation restricted © *Unplated receptacle body  Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel AMP. 
Fig Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110” Series 
2 22-18 Red .060-.120 020 I A27844CT-ND 81.52 140.02 | A27844TR-ND 3,000 124.46/M 2-520932-2 
.187” Series 
22-18 Red .060-.135 020 A27846-ND 33 .29 2-520409-2 A27846CT-ND 87.20 158.55 A27846TR-ND 2,700 126.85/M 2-520401-2 
2 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 33 .29 2-520411-2 A27848CT-ND 87.20 158.55 A27848TR-ND 2,700 126.85/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 020 A27850-ND 33 29 3-520410-2 A27850CT-ND = 158.55 A27850TR-ND 2,200 126.85/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 33 29 3-520412-2 A27852CT-ND = 158.55 A27852TR-ND 2,200 126.85/M 3-520404-2 
.250” Series 
2 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 36 32 2-520407-2 A27854CT-ND 95.71 174.03 A27854TR-ND 2,200 139.22/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 : A27856-ND 36 32 3-520408-2 A27856CT-ND 95.71 174.03 A27856TR-ND 2,200 139.22/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
.110” Series 
26-22 Violet -100 020 A27793-ND 27 24 7-520366-2 A27793CT-ND —— 148.23 A27793TR-ND 3,000 118.58/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 27 24 2-520081-2 A27795CT-ND _ 148.23 A27795TR-ND 3,000 118.58/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 020 A27797-ND .24 21 2-520084-2 A27797CT-ND —= 148.23 A27797TR-ND 3,000 118.58/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND zor 24 2-520273-2 A27799CT-ND — 148.23 A27799TR-ND 3,000 118.58/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 020 A27800CT-ND 87.05 149.51 A27800TR-ND 2,000 132.90/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 032 A27801CT-ND 87.05 149.51 A27801TR-ND 2,000 132.90/M 2-520310-2 
16-14 Blue .260 020 A27802CT-ND 87.05 149.51 A27802TR-ND 2,000 132.90/M 3-520370-2 
.187” Series 
22-18 Red 135 020 A27804-ND 22 .20 2-520182-2 A27804CT-ND 75.39 137.08 A27804TR-ND 2,700 109.66/M 2-520181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 25: 22 2-520194-2 A27806CT-ND 75.39 137.08 A27806TR-ND 2,700 109.66/M 2-520193-2 
22-18 Red .230 020 A27807CT-ND 80.49 138.24 A27807TR-ND 2,000 122.88/M 2-520261-2 
2 22-18 Red 230 032 A27809-ND 28 24 2-520275-2 A27809CT-ND — 169.88 A27809TR-ND 2,000 135.90/M 2-520274-2 
16-14 Blue 160 020 A27811-ND 225; 22 3-350816-2 A27811CT-ND 75.39 137.08 A27811TR-ND 2,200 109.66/M 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 25: 22 3-520125-2 A27813CT-ND 75.39 137.08 A27813TR-ND 2,200 109.66/M 3-520124-2 
16-14 Blue .260 020 A27815-ND 28 24 3-520151-2 A27815CT-ND = 153.60 A27815TR-ND 2,000 122.88/M 3-520150-2 
.250” Series 
22-18 Red 135 A27817-ND .24 a4 2-520184-2 A27817CT-ND 82.78 150.50 A27817TR-ND 2,200 120.40/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 38 33 2-520184-4 A27819CT-NDt = 197.95 A27819TR-NDt 2,200 158.36/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 30 26 2-520264-2 A27821CT-ND = 168.65 A27821TR-ND 2,000 134.92/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 A27822CT-NDt 116.20 199.58 A27822TR-NDt 2,000 177.40/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 032 A27824-ND .24 21 3-350820-2 A27824CT-ND 82.78 150.50 A27824TR-ND 2,200 120.40/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 38 33 3-520117-2 A27826CT-NDt — 197.95 A27826TR-NDt 2,200 158.36/M 3-520116-2 
16-14 Blue .260 A27828-ND 227 24 3-520141-2 A27828CT-ND = 168.65 A27828TR-ND 2,000 134.92/M 3-520140-2 
16-14 Blue .260 A27829CT-NDt 116.20 199.58 A27829TR-NDt 2,000 177.40/M 3-520140-4 
12-10 Yellow -320 A27831-ND 34 30 4-520448-2 A27831CT-ND 106.77 194.13 A27831TR-ND 1,500 155.30/M 4-520447-2 
Ultra-Fast Fully Insulated Faston Tabs 
.250” Series 
= 22-18 Red 135 032 A27906-ND 42 37 2-520103-2 = — = A27906TR-ND 1,400 226.53/M 2-620102-2 
16-14 Blue 160 z A27907-ND 42 .37 3-520107-2 = — — A27907TR-ND 1,400 226.53/M 3-520106-2 
-187” Series 
22-18 Red 165 020 A27833-ND 3 38 2-520335-2 A27833CT-ND — 253.90 A27833TR-ND 2,200 203.12/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 032 A27835-ND A3 38 2-520337-2 A27835CT-ND = 253.90 A27835TR-ND 2,200 203.12/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 020 A27837-ND 43 38 3-520339-2 A27837CT-ND = 253.90 A27837TR-ND 2,200 203.12/M 3-520338-2 
16-14 Blue -185 032 A27838CT-ND 133.04 228.51 A27838TR-ND 2,200 203.12/M 3-520340-2 
.250” Series 
22-18 Red 165 A27840-ND Al 36 2-520129-2 A27840CT-ND _ 273.38 A27840TR-ND. 2,200 218.70/M 2-520128-2 
3 22-18 Red .230 032 A27841CT-ND 145.28 232.44 A27841TR-ND 1,700 203.39/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND AL 36 3-520133-2 A27843CT-ND 150.36 = A27843TR-ND 2,100 218.70/M 3-520132-2 
t Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for Fastons (without dies) cee A28007-ND Die Set Ultra-Fastons for 22-18 AWG, use with A28005-ND. ... $238.50 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG Faston Receptacles . . $369.26 7 A - 2 i e 
A28009-ND _Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND “$369.26 A28000-ND Die Set Ultra-Fastons for 16-14 AWG, use with A2B005-ND. -»- $238.50 
A28010-ND Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND.. . $369.26 A27997-ND Hand Tool CERTI-CRIMP for PLASTI-GRIP and PIDG Fastons 26-24 .................:0:eeeeeee $769.41 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 269 


tyco 


Budget and Economy Fastons 


Electronics ANIP 
Budget Line 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
.250” Series - Insulation Support 
20-14 012 Brass .085 - 135 A29936CT-ND 9.53 43.70 79.45 A29936TR-ND 12,000 | 42.91/M | 63648-1 
18-22 .016 Brass .090 - .130 A27608CT-ND 6.31 26.30 42.08 A27608TR-ND. 10,000 | 28.41/M | 42510-1 
1 18-22 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .090 - .130 A27609CT-ND 6.83 28.46 45.54 A27609TR-ND 10,000 | 30.74/M | 42510-2 
14-18 .016 Brass 120 - .170 A27610CT-ND §.15 21.46 34.34 A27610TR-ND 10,000 | 23.18/M | 42400-1 
14-18 016 Tin Plated Brass 120 - .170 A27611CT-ND 5.75 23.95 38.32 A27611TR-ND 10,000 | 25.87/M | 42400-2 
Flag 
Brass A27612CT-ND 7.21 30.03 48.04 A27612TR-ND 4,000 36.03/M | 42511-1 
2 | 1218 | 16 | tin Plated Brass | 250*-082 | 110-210 | po7etacT-nD 6712794 4470 | __A27613TR-ND 4000 _| 33.53/m | 42511-2 
18-22 Brass .060 - 1.00 A27618CT-ND{ 8.06 33.56 53.70 A27618TR-NDt 9,000 | 40.28/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass .060 - 1.00 A27619CT-NDt 14.85 61.89 99.02 A27619TR-NDt 9,000 | 74.27/M | 62718-2 
3 14-18 016 Brass 250 x .032 110 - .160 A27614CT-ND* 11.88 49.49 79.18 A27614TR-ND* 9,000 59.39/M | 63009-1 
14-18 " Tin Plated Brass | ~ i -110 - 160 A27615CT-ND* 6.85 28.55 45.68 A27615TR-ND* 9,000 34.26/M | 63009-2 
14-18 Brass 110 - .160 A27616CT-NDt 6.45 26.89 43.02 A27616TR-NDt 9,000 | 32.27/M | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass -110 - .160 A27617CT-NDt 7.28 30.33 48.52 A27617TR-NDt 9,000 | 36.39/M_| 63010-2 
Low Insertion Force 
22-18 .016 Brass/Tin .250 x .032 | .090 - .130 A29940CT-ND 8.05 36.89 67.08 A29940TR-ND. 10,000 | 36.23/M | 63609-2 
18-14 016 Steel/Nickel .250 x .032 | .120-.170 A29941CT-ND 9.99 45.77 83.23 A29941TR-ND 10,000 | 44.95/M | 63674-1 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 A27780CT-ND 5.87 24.46 39.14 A27780TR-ND 10,000 | 26.42/M | 63306-1 
4 14-18 .016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .120-.170 A27781CT-ND 6.56 27.31 43.70 A27781TR-ND 10,000 | 29.50/M | 63306-2 
14-10 018 Brass .250 x .032 | .225 -.275 A29942CT-ND 9.95 45.62 82.95 A29942TR-ND 6,000 | 49.77/M | 63539-1 
10-14 .018 Tin Plated Brass | .250x .032 | .150- .200 A27783CT-ND 9.79 40.79 65.26 A27783TR-ND 9,000 | 48.95/M | 63365-2 


.187” Series - Insulation Support 


.250” Series 


Insulation Support 


Brass -187 x .020 A27715CT-ND 4.04 16.81 26.90 A27715TR-ND 20,000 | 18.16/M | 42617-1 

1 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090 - .130 A27716CT-ND 4.32 18.00 28.80 A27716TR-ND 20,000 | 19.44/M | 42617-2 

Brass -187 x .032 A27717CT-ND 6.71 27.94 44.70 A27717TR-ND 20,000 | 30.18/M | 61919-1 

Flag 
Brass A27718CT-ND 5.30 22.06 35.30 A27718TR-ND 6,000 26.48/M | 42618-1 
2 | 16-20 | 012 | Tin Plated Brass | 187-020] 110-170 | ao7719CT-ND 583 2428 38.84 | _A27719TR-ND 6,000 | 29.13/m | 42618-2 
Low Insertion Force 

Brass -187 x .020 A27786CT-ND 5.69 23.70 37.92 A27786TR-ND 20,000 | 25.60/M | 63475-1 

4 16-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 090 -.130 A27787CT-ND 471 19.63 31.40 A27787TR-ND 20,000 | 21.20/M | 63475-2 

. Brass -187 x .032 | * A27788CT-ND 6.66 27.76 44.42 A27788TR-ND 20,000 | 29.99/M | 63477-1 

Tin Plated Brass | .187 x .032 A27789CT-ND 6.90 28.75 46.00 A27789TR-ND 20,000 | 31.05/M | 63477-2 

Tt Right handed flag * Left handed flag 
Economy Line @) @ 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. | AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


Tin Plated Brass 


.205 x .020 


-130 - 180 


A27692CT-ND 


6.05 


-187” Series 


Insulation Support 


A27692TR-ND 


22-06 | 016 Brass 250 x 032 | .040-.060 | A27620CT-NDA 10.37 43.23 69.16 | A27e20TR-NDA| 12,000 | 46.69/M | 612021 
Brass AQ7621CT-ND 5.02 20.93 33.48 | A2v62iTR-ND | 12,000 | 22.60/M | 42743-1 
18-22 | 016 | Tin Plated Brass | 20% 32 | 090-180 | porgaocT-ND 5.64 23.51 37.62 | Azve22TR-no | 12.000 | 25.40/M | 42743-2 
1 Brass 120-.170 | A27623CT-ND 5.02 20.93 33.48 | A27623TR-ND | 12,000 | 22.60/M | 42660-1 
tate | ote | TinPlated Brass | 555, gap | 120-170 | azzezacT-ND 5.64 23.51 37.62 | Azve2aTR-nD | 12000 | 25.40 | 42660-2 
; Brass “250%. 150-218 | A27625CT-ND 6.21 25.88 41.40 | Azve2str-no | 10.000 | 27.95/m | 42692-1 
Tin Plated Brass 150-218 | A27626CT-ND 5.64 23.51 37.62 | Azvez6TR-nD | 10.000 | 25.40/m | 42692-2 
Brass A27627CT-ND 12.85 53.54 35.66 | A27627TR-ND | 2,500 74.96/M | 61988-1 
18-22 | 015 | tin Plated Brass_| -200%-32 | 060-.100 | pozeogct-n 14.33 59.73 95.56 | A27628TR-ND | 2.500 83.62/M | 61988-2 
015 Brass A27629CT-ND 12.81 53.38 85.40 | A27629TR-ND | 2,500 74.73/M | 61944-1 
| aig | 015 | TinPlated Brass | 555, gar | to- 179 | AQ7630CT-ND 1.68 57.00 91.20 | Az7630TR-ND | 2.500 79.80/M | 6194-2 
032-016 Brass ep0 x ae A27631CT-NDt 20.77 86.53 138-44 =| A27631TR-NDt| 2500 | 121.14/M | 62109-1 
‘032-016 _| Tin Plated Brass A27632CT-ND$ 23.64 98.49 157.58 | A27632TR-NDt| 2500 | 137.89/M | 6209-2 
Brass A27633CT-ND 12.85 53.54 85.66 | A27633TR-ND | 2,000 74.96/M | 62253-1 
10-14 | 015 | tin Plated Brass | 70-32 | 150-.200 | pozezact-nD 13.68 57.00 91.20 | Ag7634TR-ND | 2.000 79.80/M | 62253-2 
Non-Insulation Support 
3] 418 | 016 Brass a A27638CT-ND—«6.52 27.16 43.46 | A2ve38TR-ND | 14,000 | 2934/M | 42845-1 
3 | 1418 | 016 | TinPlated Brass | 555 ogo - A27639CT-ND «6.73 28.05 4488 | Azve39TR-ND | 14.000 | 30.30/m | 42845-2 
4 | 1418 | 015 Pre-Tin Brass | 20%‘ a A27640CT-ND 13.58 56.59 90.54 | Azve4oTR-ND | 2,500 79.23/M | 62276-1 
4 | to-14 | 015 Pre-Tin Brass = AZ7641CT-ND 30.73 —«128.03~=—«-20484_—«| AgeatTR-ND | 2000 | 17924/m | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 | 1418 Brass 410-.160 | A27635CT-ND* 5.78 24.09 38.54 | A27635TR-ND*] 11,000 | 28.97/M | 63096-1 
6 | 1218 | 016 Brass 250x.032 | 110-210 | A27636CT-ND 6.02 25.06 40.10 | Az7e36TR-ND | 4,000 30.08/M | 42742-1 
6 | 12-18 Tin Plated Brass ‘110-210 | A27637CT-ND 6.59 27.48 43.96 | A27637TR-ND | 4.000 32.97/M | 42749-2 
Flag Non-Insulation Support 
anll= sole Pre-Tin Brass] ayy go = A27e420T-NDT 6.59 27.48 43.96 | A27642TR-NDT| 5.000 32.97/M | 61177-2 
: ; Pre-Tin Brass_| 2°0*‘ = A27643CT-ND§ 10.73 44,73 71.56 | A27643TR-ND§ | 4.000 53.67/M | 62091-2 
10-120r] og Brass Pe = A27644CT-ND§ 8.97 37.36 59.78 | A27644TR-ND§| 4,000 44.84/M | 62011-1 
ta |: Tin Plated Brass | “250 *- = A27645CT-ND§ 10.86 45.26 72.42 | A27645TR-ND§ 54.32/M | 62011-2 
205” Series - Insulation Support 
18-22 Brass 205 x.020 | .085-.125 | A27689CT-ND 5.53 23.03 36.84 | azvesoTR-nD | 15,000 | 24.87 | 42710-1 
g | 1822) gin | Tin Plated Brass | -205x.020 | .085-.125 | az7e90cT-ND 6.05 25.19 40.30 | Azvegotr-no | 15.000 | 27.21/m | 42710-2 
1822 | - Tin Plated Brass | .205x.032 | .085-.125 | A27691CT-ND 14.55 60.63 97.00 | AzveaitR-ND | 20.000 | 65.4/m | 60904-2 


27.21/M 


42713-2 


Brass .187 x .020 A27720CT-ND 3.90 16.24 25.98 A27720TR-ND 20,000 17.54/M | 42801-1 
1 46-20 012 Tin Plated Brass] 187 x.020 | q9_ 439 | A27721CT-ND 4.36 18.16 29.06 A27721TR-ND 20,000 19.62/M | 42801-2 
fe Brass 187 x .032 | ° : A27722CT-ND 4.70 19.56 31.30 A27722TR-ND 20,000 21.13/M | 60196-1 
Tin Plated Brass_| .187 x .032 A27723CT-ND 5.04 20.99 33.58 A27723TR-ND 20,000 22.67/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 16-20 012 Brass 487 x .020 - A27724CT-ND 6.23 25.98 41.56 A27724TR-ND 25,000 25.98/M | 42799-1 
‘ Tin Plated Brass_| * . - A27725CT-ND 6.63 27.64 44.22 A27725TR-ND 25,000 27.64/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x .020 A27726CT-ND 4.37 18.21 29.14 A27726TR-ND 6,000 21.86/M | 42800-1 
6 46-20 012 Tin Plated Brass] .187x.020 | 44. 479 | A27727CT-ND 4.95 20.61 32.98 A27727TR-ND 6,000 24.74/M | 42800-2 
; Brass 187 x 032 | ° : A27728CT-ND 5.45 22.71 36.34 A27728TR-ND 6,000 27.26/M | 60529-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27729CT-ND 5.22 21.76 34.82 A27729TR-ND 6,000 26.12/M | 60529-2 


AUL/CSA certified for 22 AWG only t¢ Right handed flag * Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 4 Dual thickness 


270 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Left handed 
flag shown 


tyco Premier and Commercial Fastons 


Electronics 


Digi-Key Tape & Reel AMP 
Part No. Size Pricing | Part No. 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing 
ness (Inch) | Material & Finish Size (Inch) (Inch) @ AM @ Part No. 100 500 1,000 


.312” Series - Insulation Support 


14-18 016 Brass 312x032 .090 - 120 _— xX x A27979CT-ND 12.11 50.44 80.70 
: Tin Plated Brass lees -160 or (2) .110 Max. xX = xX A27580CT-ND 13.94 58.08 92.92 


.250” Series 


A27979TR-ND 8,000 | 60.53/M | 62092-1 
A27580TR-ND 6,000 | 69.69/M | 61399-1 


Tin Plated Brass 030 - .070 Xt Xt A27581CT-ND A27581TR-ND 39.82/M | 61368-1 
18-22 Brass ‘060 - 100 x = x A27582CT-ND 885 3686 58.98 A27582TR-ND | 12,000 | 39.82/M | 42640-1 
18-22 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘060 - 100 x = x A27583CT-ND 793 3305 52.88 A27583TR-ND | 12,000 | 35.70/M | 42640-2 
18-22 Brass ‘090 - 130 x = x A27584CT-ND 885 3686 58.98 A27584TR-ND | 12500 | 39.82/M | 4171 
18-22 Tin Plated Brass ‘090 - 130 X = X A24736CT-ND — 36.36 «66.10 A24736TR-ND | 12°500 | 35.70/M | 41772 

018 Tin Plated Brass “060-110 X = X A24744CT-ND = — 73.73 A247447R-ND | 12,000 | 39.82/M | 61375-1 
taig | 016 Nickel Plated Steel | ney» gap 120 - 170 = x = A27588CT-ND 719 2996 47.94 A27588TR-ND | 10.000 | 32.36/M | 42219-1 
: ‘018 Brass pends 120 - 170 x = x A27587CT-ND 793 3305 52.88 A275871R-ND | 11000 | 35.70/M | 41202 
‘018 Tin Plated Brass 120 - 170 X = x A27589CT-ND 793 3305 52.88 A27589TR-ND | 11,000 | 35.70/M | 41274 
12-16 | 018 Brass 210-265 or (2).120 Max. |X = X A27590CT-ND 10.07. 41.95 67.12 A27590TR-ND 6,000 | 50.34/M | 41727 
or ‘018 Tin Plated Brass |.250.x.032 | 210-265 or (2).120 Max. |X = x A27592CT-ND 928 3865 61.84 A27592TR-ND 6,000 | 46.36/M | 41728 
(is | 016 Nickel Plated Stee! 210 - 265 = x = A27591CT-ND 10.98 45.75 73.20 A27591TR-ND 5,000 | 54.90/M | 42579-1 
Brass X = X A27595C1-ND 793 33.05 52.88 A275951R-ND 9,000 | 39.66/M | 41449 
10-14 | 018 Tin Plated Brass __|-250x .082 -150 - 200 Xx = x A24737CT-ND = — 66.10 A24737TR-ND 9,000 | 39.66/M | 41450 
10-14 of Tin Plated Brass X = X A27594CT-ND 928 3665 61.84 A275947R-ND 6,000 | 46.38/M | 60635-1 
(2y14 018 Brass 250 x 032 | .225-.275 or (2).140 Max. | _y = Xx A27593CT-ND 10.07 41.95 67.12 A27593TR-ND 6,000 | 50.34/M | 60635-3 
10-8 O17 Brass/Tin 250 x 082 230 - 280 X = X A29935CT-ND 13.91 63.76 115.93 A29935TR-ND 5,000 | 92.74/M | 62998-2 
Non-Insulation Support 
2 [1418 | 018 Tin Plated Brass _[.250x 032 = X = X A24738CT-ND 822 3425 5480 | A24738TR-ND | 12,000 | 36.99/M | 41194 
Flag Insulation Support 
018 Brass X = X A27605C1-ND 10.06 41.93 67.08 A27605TR-ND 4000 | 50.31/M | 41531 
3 liste | 018 Nickel Plated Steel | ney» gap 44pe340 = x x A24739CT-ND 1224 51.00 —«81.60 A24739TR-ND 3500 | 71.40/M | 41531-1 
‘018 Tin Plated Brass |-7°0- drs x = x A27606CT-ND 10.06 4193 67.08 A27606TR-ND 4000 | 50.31/M | 41532 
‘016 Nickel Plated Stee! sale ees ee A27607CT-ND 8.94 37.25 59.60 A27607TR-ND 3500 | 52.16/M | 42404-1 
Brass X = X ADTS97CT-ND* 9:30 38.76 62.02 AQ7S97IR-ND* | 9,000 | 46.52/M | 6281-1 
ia ie Tin Plated Brass | 955. gap beacit X - x A27598CT-ND* 9.78 4074 65.18 A27598TR-ND* | 12,000 | 48.89/M | 62813-2 
‘ Brass 250.x. 060 -. x = x A27599CT-NDt 1189 © 49.54 79.26 A27599TR-ND¢ | 12000 | 59.45/M | 62814-1 
P Tin Plated Brass X = X A27600CT-NDt 1488 62.00 99.20 A27600TR-ND+ | 9,000 | 74.40/M | 62814-2 
Brass X = X A27601CT-ND* 782 3256 52.10 A27601TR-ND* | 9,000 | 39.08/M | 63011-1 
‘aia aie Tin Plated Brass | 959 gap sa6is46n X = x A27602CT-ND* 690 2874 45.98 A27602TR-ND* | 9,000 | 34.49/M | 63011-2 
‘ Brass 250.x. ais x = x A27603CT-NDt 821 3419 54.70 A27603TR-ND¢ | 9,000 | 41.03/M | 63012-1 
Tin Plated Brass X = X A27604CT-NDt 661 2755 44.08 A27604TR-ND+ | 11,000 | 33.06/M | 63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
Brass X = X A27784CT-ND 699 2914 4662 A277847R-ND 4000 | 34.97/M ] 63445-1 
5 | 1218 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 110-210 x = X A27785CT-ND 834 3475 55.60 A27785TR-ND 4000 | 41.70/m | 63445-2 
Brass X = x A23262CT-ND 9.43 3928 «62.84 A23262TR-ND 4,000 | 47.13/m | 63445-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
Brass 090-130 X = X A27675C1-ND 749 3123 49.96 A27675TR-ND 6500 | 3748/M | 62048-1 
7 | 14-18 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘090 - 130 x = x A27676CT-ND 854 3558 56.92 A27676TR-ND 6,500 | 4270/M | 62048-2 
Tin Plated Brass 170 - 220 X = x A27677CT-ND 1234 51.40 82.24 A27677TR-ND 8,000 | 61.68/M | 60764-2 


.250” Series for Hermetic Header Tabs 


Straight - Insulation Support 


14-18 Tin Plated Brass 120 - 170 xX = xX A27657CT-ND§ 9.43 39.30 62.88 A27657TR-ND§ 11,000 | 42.45/M | 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .150 - .200 xX — xX A27659CT-ND§ 11.89 49.55 79.28 A27659TR-ND§ 8,000 | 59.46/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. -150 - .200 xX = xX A27660CT-NDO 13.22 55.06 88.10 A27660TR-NDO 8,000 | 66.08/M | 42437-5 

Flag Insulation Support 

Tin Plated Phos. Brz. xX — Xx A27661CT-NDO 13.96 58.16 93.06 A27661TR-NDO 4,000 | 69.80/M | 41800 

12-48 018 Brass 250 x .032 410-210 xX _ x A27662CT-ND§ 11.47 47.80 76.48 A27662TR-ND§ 4,000 | 57.36/M | 41801 

; Tin Plated Brass sade ‘ " xX — xX A27663CT-ND§ 10.72 44.68 71.48 A27663TR-ND§ 4,000 | 53.61/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. xX =_ xX A27664CT-ND 17.98 74.91 119.86 A27664TR-ND= 4,000 | 89.90/M | 60274-2 
3 Tin Plated Brass x = x A27665CT-ND§ 12.22 50.90 81.44 A27665TR-ND§ 3,500 | 71.26/M | 60851-1 
Silver Plated Brass xX _ xX A27666CT-ND§ 37.53 156.39 250.22 A27666TR-ND§ 3,500 }218.95/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. |.250 x .032 110 - .210 x - Xx A27667CT-NDO 30.69 127.88 204.60 A27667TR-NDO 3,500 |179.03/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel _— _ _ A27668CT-ND 17.66 73.56 117.70 A27668TR-ND 3,500 |102.99/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. xX = xX A27669CT-NDO 14.61 60.86 97.38 A27669TR-NDO 3,500 | 85.21/M | 42563-8 

Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
6 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz._|.250 x .032 -130 - 170 xX = xX A27678CT-NDQ 15.96 66.50 106.40 | A27678TR-NDO 2,500 | 93.10/M | 61188-1 
Flag Non-Insulation Support 

12-18 Tin Plate Phos. Brz. = xX — X A27670CT-ND# 13.67 56.98 91.16 A27670TR-ND# 4,000 | 68.37/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass _ x _ xX A27671CT-ND# 10.51 43.80 70.08 A27671TR-ND# 4,000 | 52.56/M | 62056-3 
8 12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 - xX - X A27672CT-ND* 10.51 43.80 70.08 A27672TR-ND* 4,000 | 52.56/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass - x _ xX A27673CT-NDt 11.26 46.93 75.08 A27673TR-NDt 4,000 | 56.31/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass _ x — xX A27674CT-NDtt 19.61 81.73 130.76 A27674TR-NDtt | 4,000 | 98.07/M | 62022-2 


«205” Series 


Insulation Support 


{ 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 085 - 125 xX - xX A27681CT-ND 7.55 31.46 50.34 A27681TR-ND 20,000 | 33.98/M | 42198-2 

14-18 016 Tin Plated Brass .205 x .032 -130 - 180 xX = xX A27682CT-ND 7.82 32.59 52.14 A27682TR-ND 8,000 | 39.11/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 

2 18-22 012 Tin Plated Brass -205 x .020 _ X _ X A27683CT-NDA 10.14 42.26 67.62 | _A27683TR-NDA 20,000 | 45.65/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 

16-20 012 Brass .205 x .020 xX _ xX A27684CT-ND 8.55 35.64 57.02 A27684TR-ND 5,000 | 42.77/M | 42199-1 

16-20 012 Tin Plated Brass .205 x .020 xX _ X A27685CT-ND 10.68 44.50 71.20 A27685TR-ND 5,000 | 53.40/M | 42199-2 

3 14-20 016 Brass .205 x 032 110-170 xX = xX A27686CT-ND 9.07 37.80 60.48 A27686TR-ND 5,000 | 45.36/M | 42234-1 

14-20 016 Tin Plated Brass .205 x .032 x _ xX A27687CT-ND 9.07 37.80 60.48 A27687TR-ND 5,000 | 45.36/M | 42234-2 

14-20 016 Tin Plated Brass -205 x .020 xX _ xX A27688CT-ND 9.52 39.68 63.48 A27688TR-ND 5,000 | 47.61/M | 62354-1 


Insulation Support 


Tin Plated Brass .040 - .070 Xt _ Xt A27695CT-ND 6.74 28.06 44.90 A27695TR-ND 20,000 | 30.31/M | 60573-1 
1 90-24 012 Brass 187 x.020 .040 - .070 Xt _ Xt A27696CT-ND 7.51 31.29 50.06 A27696TR-ND. 20,000 | 33.80/M | 60573-2 
. Tin Plated Brass : . .060 - .110 Xt = Xt A27698CT-ND 6.74 28.06 44.90 A27698TR-ND 20,000 | 30.31/M | 62138-1 
Brass .060 - .110 Xt - Xt A27699CT-ND 6.74 28.06 44.90 A27699TR-ND 20,000 | 30.31/M | 62138-2 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use % Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel = * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Premier and Commercial Fastons (Cont.) 


Electronics ANIP 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter @ Al @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. | AWG |ness(Inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 dl Part No. Size Pricing | Part No. 
20-24 Tin Plated Brass 187 x .032 .040 - .070 Xt = Xt A27697CT-ND 7.51 31.29 50.06 A27697TR-ND 20,000 | 33.80/M | 62181-1 
16-20 Brass -187 x .020 .090 - .130 X = x A27700CT-ND 6.41 26.69 42.70 A27700TR-ND 20,000 | 28.83/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 X = x A24732CT-ND _ _ 42.70 A24732TR-ND 20,000 | 28.83/M | 42452-2 
16-20 : Brass 187 x .032 .090 - .130 X = x A27702CT-ND 7.10 29.56 47.30 A27702TR-ND 20,000 | 31.93/M | 61758-1 
16-20 Brass -187 x .020 .060 - .110 X = x A27703CT-ND 7.51 31.29 50.06 A27703TR-ND 20,000 | 33.80/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass -187 x .020 .060 - .110 X = x A27704CT-ND 7.51 31.29 50.06 A27704TR-ND 20,000 | 33.80/M | 62137-2 
16-18 Brass -187 x .020 = = x A27705CT-ND 7.51 31.29 50.06 A27705TR-ND 18,000 | 33.80/M | 60487-1 
1 or 012 Tin Plated Brass -187 x .020 (2).105 Max. _ = x A27706CT-ND 6.74 28.06 44.90 A27706TR-ND. 18,000 | 30.31/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass 187 x .015 = = x A27707CT-ND 7.86 32.74 52.38 A27707TR-ND 18,000 | 35.36/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
Tin Plated Brass 187 x .020 _ X = x A27708CT-ND 8.74 36.41 58.26 A27708TR-ND 12,000 | 39.33/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel | .187 x .020 xX A27709CT-ND 12.09 50.36 80.58 A27709TR-ND 12,000 | 54.40/M | 42373-3 
Tin Plated Brass 187 x .015 - = = x A27710CT-ND 12.99 54.11 86.58 A27710TR-ND 12,000 | 58.45/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x .020 110 - 170 X = x A27711CT-ND 7.52 31.31 50.10 A27711TR-ND 6,000 | 37.58/M | 42486-1 
3 46-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 110 - .170 X = x A27712CT-ND 7.52 31.31 50.10 A27712TR-ND 6,000 | 37.58/M | 42486-2 
. Tin Plated Brass 187 x .032 110-170 X = x A27713CT-ND 7.52 31.31 50.10 A27713TR-ND 6,000 | 37.58/M | 62591-1 
Brass -187 x .020 170 - .225 X = Xx A27714CT-ND 8.55 35.64 57.02 A27714TR-ND 5,000 | 42.77/M | 62817-1 
$ULand CSA certified for 22-20 AWG + § Recommended for external use only Internal or external use ~—-#_ Left hand for internal or external use + # Right hand, reverse reel * LeftHand + Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter AL Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) ® Part No. 100 Part No. 


1 14-18 


16-20 


018 


Tin Plated Brass 


Tin Plated Brass 


.250 x .032 


-187 x .020 


.090 - .130 
060 - .110 
-150 - .200 


.090 - .130 


A24736-ND 
A24744-ND 
A24737-ND 


A24732-ND 


1.92 


2.66 


16.86 


60878-2 
41729 
61227-1 


«187 


” Series - Insulation Support 


Commercial @ @ 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
250” Series - Insulation Support 
16-20, (2)23 100 - 140 or 5 i - 
j or (2)20 016 Brass .250 x .032 (2).060 Max. A27679CT-ND§ 8.73 36.36 58.18 A27679TR-ND§ 12,000 | 39.28/M | 60384-1 
14-18 or " -120 - .170 or 
(2)17 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 (2).060 Max. A27680CT-ND§ 10.95 45.63 73.00 A27680TR-ND§ 12,000 | 49.28/M | 60385-2 
Flag 

20-24 Tin Plated Brass .048 - .078 A27646CT-ND* 17.73 73.89 118.22 A27646TR-ND* 3,000 |103.45/M | 60736-2 

16-22 Brass .090 - .140 A27647CT-ND 7.37 30.70 49.12 A27647TR-ND. 3,000 | 42.98/M | 62418-1 

2 16-22 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .090-.140 A27648CT-ND 9.42 39.24 62.78 _ 3,000 —| 62418-2 
14-18 Brass .090 - .140 A27649CT-ND 9.21 38.38 61.40 A27649TR-ND 3,000 | 53.73/M | 60290-1 

14-18 Tin Plated Brass .090 - .140 A27650CT-ND 11.36 48.33 83.00 A27650TR-ND 3,000 | 73.78/M | 60290-2 


Brass A27730CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27730TR-ND | 12,000] 30.95/M | 62016-1 
1418 014 | Tin Plated Brass_| 187-920 | 150-190 | ao7734CT-ND 950 4039 60.12 A2Q7731TR-ND [12,000 | 41.63/M | 62016-2 
1 | 1448 or a Brass 187 x.020 |.180- 230 0r|  A27732CT-ND 7H 30.86 49.38 AQ77321R-ND | 12,500 | 33.34/M | 60742-1 
(2)16 ; Tin Plated Brass_| 187x020 | (2).110Max. | _A27733CT-ND 741 30.86 49.38 A27733TR-ND | 12.500 | 33.34/M | 60742-2 
14-18 014 Brass 187 x.032 | .180-.230 |  A29043CT-ND 741 33.95 61.73 A29G43TR-ND [12.500 | 33.34/M | 63596-1 
Receptacle and Tab Combination 
16-20 014 Brass 187 x.032 | .090-.130 | _ A29044CT-ND 14.09 64.60__117.45 AQOO4ATR-ND | 3,500 | 93.96/M | 63646-1 
i 420 (tab) | TH Plated Brass | 187x.020 | 090-130 | _A27738CT-ND 14.48 60.35 96.56 AQ7738TR-ND | 3.500 | 64.50/M | 62026-1 
16:20 | ove Ae Brass 487 x.020 | .090-.130 | A27739CT-ND 1282 5340 85.44 A27739TR-ND | 3,500 | 74.76/M | 62026-2 
}014 (recent) rin plated Brass_| .187x.020 | .060-.110 | _A27740CT-ND 1435 5980 95.68 A27740TR-ND | 3,500 | 83.72/M | 62139-1 
Flag 
16-20 Brass 090-130 | A27734CT-ND 775 3228 51.64 AQ77S4TR-ND | 4,000 | 38.73/M | 6075-1 
; 16-20 aig | TinPlated Brass | 4p goq | 090-130 | A27735CT-ND 1020 4249 67.98 A27735TR-ND | 4,000 | 50.99/M | 60755-2 
18-22 : Brass ABP: 060.070 | A27736CT-ND 1858 7740 123.84 A27736TR-ND | 4,000 | 92.88/M | 62085-1 
18-22 Tin Plated Brass ‘060-.070 | A27737CT-ND 14.04 5851 93.62 A27737TR-ND | 4,000 | 70.227 | 62085-2 
«110” Series 
Insulation Support 
: 10 x.020 AQT745CT-NDT 628 26.18 41.88 AQ774STR-NDT 120,000 ] 28.277M | 42067-1 
aoe 10 | Pre-TinBrass | “440x016 | -040--960 | aozzascT-no 6.28 26.18 41.88 AQ7746TR-ND [15,000 | 28.27/M | 42415-1 
Brass/Tin | 110x.110 | .060-.100 |  A29945CT-ND 6.60 30.25 55.00 A29945TR-ND [15,000 | 29.70/M | G0415-1 
Brass 440x.020 | .060-.100 | a24745cT-ND 6.01 25.04 40.06 A24745TR-ND | 15,000 | 27.05/M) 42068 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .060-.100 | A27747CT-ND 5.06 21.06 + 33.70 A27747TR-ND | 15.000 | 22.75/M | 42068-1 
Pre-Tin Brass | 110x.016 | .060-.100 | A27748CT-ND 628 26.18 41.88 A27748TR-ND | 15.000 | 28.27/M | 60118-1 
sos vio | Pre-TinBrass | 140x.032 | .060-.100 | Ag7749CT-ND 5.82 24.24 38.78 A27749TR-ND | 15.000 | 26.18/M | 60197-1 
; : Pre-Tin Brass | 110x.032 | .060-.100 |  27750CT-ND 6.60 27.50 44.00 A27750TR-ND | 15.000 | 29.70/M | 6057-1 
Pre-Tin Brass | .110x.020 | .090-.130 | A27751CT-ND 5.84 2433 38.92 A27751TR-ND | 15.000 | 26.28/M | 62094-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .120-.140 | 27752CT-ND 628 26.18 41.88 A27752TR-ND | 12.000 | 28.27/M | 60729-1 
Pre-Tin Brass | 110.025 | 120-140 | _A27753CT-ND 785 3271 52.34 A27753TR-ND | 12.000 | 35.33/M | 6158-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | 120-140 | A27754CT-ND 5.33. 22.20 35.52 AQ77S4TR-ND | 15,000 | 23.98/M | 6140-1 
ron vio | Pre-TinBrass | 110x.020 | .060-.100 | A27755CT-ND 734 30.58 ~—48.92 A2Q7755TR-ND | 15,000 | 33.03/M | 61408-1 
; Pre-Tin Brass | 110x.032 | 120-140 | A27756CT-ND 5.95 24.80 39.68 A27756TR-ND | 9,000 | 26.79/M | 62050-1 
Tin Plated Brass_| 110x.020 | 150-.170 | _A27757CT-ND 671 27.95 44.72 A27757TR-ND | 10,000 | 30.19/M | 62191-1 
Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 10 x.020 = ‘A27758CT-ND 579 24.13 38.60 AQ77SSTR-ND 125,000] 24.13/M | 42399-1 
6 16-20 010 | Pre-TinBrass | .110x.016 = A27759CT-ND 5.86 24.40 39.04 A27759TR-ND — |20.000 | 26.36/M) 61457-1 
14-18 440 x .020 = A27760CT-ND 755 31.46 50.34 A27760TR-ND | 6,000 | 37.76/M| 62852-1 
Flag Insulation Support 
012 | Tin Plated Brass] 110x020 A27761CT-ND 7.95 33.13 53.00 AB77OITR-ND 112,000] 35.78/M | 61070-1 
é ree ‘012 Brass 110X.020 | g69- 49 |  A27762CT-ND 706 ©29.43.-~—«47.08 A27762TR-ND | 12.000 | 31.78/M | 61070-2 
‘010 | Pre-Tin Brass | 110x.020 | -060-- A27763CT-ND 761 31.69 ~—«50.70 A2g7763TR-ND | 12.000 | 34.23/M) 61481-1 
(010 | Pre-Tin Brass | 110 x.032 A27764CT-ND 761 31.69 50.70 A27764TR-ND __| 12.000 | 34.23/M | 62336-1 
110 x..020 A27765CT-ND 7.95 33.14 53.02 AQ7765TR-ND | 12,000 | 35.79/M | 61372-1 
8 18-22 010 | Pre-TinBrass | -110x.016 | .065-.100 | A27766CT-ND¢ 956 39.81 63.70 A27766TR-ND+ | 8,000 | 47.78/M | 61459-1 
140 x..025 A27767CT-ND+ 7.64 31.84 50.94 A27767TR-ND+ | 12,000 | 34.39/M | 61530-1 
Flag Non-Insulation Support 
12 Brass = A2776BCT-NDA 9.16 38.16 61.06 AQ776BTR-NDA 115,000] 41.22/M | 6097-1 
9 16-22 ‘010 | Pre-Tin Brass | .110x.020 es A27769CT-NDA 679 28.86 + 42.96 A27769TR-NDA | 15.000 | 27.54/M | 61549-1 
‘010 | Pre-Tin Brass = A2777OCT-NDA 629 26.23 41.96 A27770TR-NDA | 15.000 | 28.33/M | 62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire 


* UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only t UL listed for 22 AWG wire only +CSA certified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 
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Moldable Line FASTONS 


Electronics AMP G@ G 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series 
Insulation Support 
18-22 Brass .090-.130 | A27651CT-ND 6.62 27.59 44.14 A27651TR-ND 10,000 29.80/M | 63127-1 
1 14-18 016 Brass .250x .032 | .120-.170 | A27652CT-ND 5.15 21.46 34.34 A27652TR-ND 10,000 23.18/M | 60650-1 
14-18 Tin Plated Brass 120-170 | A27653CT-ND 6.83 28.46 45.54 A27653TR-ND 10,000 30.74/M | 60650-2 
Non-Insulation Support 
9 14-18 016 ; Brass 250 x .032 - A27654CT-ND 6.95 28.94 46.30 A27654TR-ND 6,000 34.73/M | 60938-1 
Tin Plated Brass - A27655CT-ND 9.13 38.05 60.88 A27655TR-ND 6,000 45.66/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 
3 12-18 016 Brass .250 x .032 | .110-.210 | A27656CT-ND 7.24 30.03 48.04 A27656TR-ND 4,000 36.03/M | 60641-1 


-205” Series 


Flag-Insulation Support 


Brass 
Tin Plated Brass 


3 14-20 016 


A27693CT-ND 10.93 45.54 
A27694CT-ND 12.42 51.76 


.032 100-170 


72.86 
82.82 


A27693TR-ND 
A27694TR-ND 


5,000 
5,000 


54.65/M 
62.12/M 


60195-1 
60195-2 


-187” Series 
1 16-20 012 ; Brass 020 090-130 | A27741CT-ND 3.85 16.05 25.68 A27741TR-ND 20,000 17.34/M | 60214-1 
Tin Plated Brass A27742CT-ND 6.86 28.60 45.76 A27742TR-ND 20,000 30.89/M | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 
Brass A27743CT-ND 6.96 28.99 46.38 A27743TR-ND 6,000 34.79/M | 61029-1 
: ieee we Tin Plated Brass at Mdeteg A27744CT-ND 6.12 25.49 40.78 A27744TR-ND 6,000 30.59/M | 61029-2 


.250” Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 
Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass -120-.160 A27926CT-ND 10.88 45.33 72.52 A27926TR-ND 11,000 48.96/M 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass 120-160 A27927CT-ND 10.88 45.33 72.52 A27927TR-ND 11,000 48.96/M 42281-2 
i 14-18 016 Brass 032 120-.160 A27928CT-ND* 8.43 35.11 56.18 A27928TR-ND* 10,000 37.93/M 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass .160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 11.27 46.95 75.12 A27929TR-ND. 9,000 56.34/M 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass .160-.220 or (2).130 Max. | A27930CT-ND 11.45 47.70 76.32 A27930TR-ND 9,000 57.24/M 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 10.88 45.33 72.52 A27933TR-ND 12,000 48.96/M 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND 12.32 $1.35 82.16 A27934TR-ND 12,000 55.46/M 60413-1 
il 14-18 012 Brass 032 -120-.160 A27935CT-ND 10.88 45.33 72.52 A27935TR-ND 12,000 48.96/M 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27936CT-ND 10.88 45.33 72.52 A27936TR-ND. 12,000 48.96/M 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass .160-.210 or (2).130 Max. | A27937CT-ND 12.61 62.54 84.06 A27937TR-ND. 10,000 56.75/M 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 A27920CT-ND 16.31 67.98 108.76 A27920TR-ND 9,000 81.57/M 62553-1 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27921CT-ND 13.11 54.63 87.40 A27921TR-ND 9,000 65.55/M 62553-3 
2 14-18 015 Brass 032 -120-.160 A27922CT-ND 9.14 38.06 60.90 A27922TR-ND. 9,000 45.68/M 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27923CT-ND 8.91 37.13 59.40 A27923TR-ND 9,000 44.55/M 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND 10.99 45.79 73.26 A27925TR-ND 9,000 54.95/M 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass 016 120-145 A27924CT-NDt 12.98 54.08 86.52 A27924TR-NDT 8,000 64.89/M 42580-2 
+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL94 V-2 Water Valve Coil Connector 
Housing Digi-Key Pricing Amp This connector is designed to mate with the Appliance 
Fig. Type Color | PartNo. 10 100 500 1,000 Part No. Industry's Standard Water Valve Coil. The connector 
is suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Receptacle | Natural | A27915-ND 1.82 16.02 6812 101.40 480054-3 ee eivomiies nen s oie-a uisbuetaamscil 
4 Receptacle Black | A27917-ND 2.93 25.75 109.53 163.04 480054-4 Rating: vot a 
Receptacle Red __| A27918-ND 2.87 25.29 107.55 160.10 4800545 | Features: + Prevents terminal back-out of housing 
5 Tab Natural A27916-ND 1.86 16.35 69.55 103.53 480053-3 through plastic retention feature 
Tab Red A27919-ND 2.87 25.29 107.55 160.10 480053-5 
Z u Digi-Key Pricing AMP 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
6 Receptacle Natural A27931-ND 10.19 89.69 381.49 567.86 480003-5 Natural A27938-ND 2.52 22.20 94.42 140.56 520935-1 
7 Tab Natural A27932-ND 10.45 91.93 390.98 582.00 480004-5 Red A27939-ND 2.86 25.19 107.16 159.51 520935-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FASTON Tabs 


Electronics AMP 
Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish AL @ Digi-Key Pricing AMP 

Fig. (Inch) ness (Inch) and Description ® Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
1 _ 032 Steel/Nickel xX X A29946-ND 3.30 29.03 123.48 183.81 | 42559-1 
A77 : Brass = = A27857-ND 1.28 11.25 47.83 71.19 | 63038-2 
130 Tin Plated Brass xX xX A27858-ND 1.68 14.81 62.97 93.74 | 42822-2 
145 Tin Plated Brass xX xX A27859-ND 1.68 14.81 62.97 93.74 | 42822-4 
2 171 032 Brass xX X A27860-ND 1.65 14.50 61.67 91.81 | 60465-1 
171 Tin Plated Brass xX xX A27861-ND 1.90 16.71 71.08 105.81 | 60465-2 
197 Tin Plated Brass xX Xx A27863-ND 1.90 16.71 71.08 105.81 | 61499-1 
.203 Tin Plated Brass X xX A27862-ND 1.81 15.92 67.73 100.82 | 61365-1 

097 Brass xX X A27864-ND 4.26 37.47 159.35 237.20 | 41339 
130 Tin Plated Brass xX xX A27865-ND 4.00 35.24 149.86 223.08 | 42095-1 
3 130 032 Tin Plated Brass xX xX A27866-ND 1.88 16.58 70.50 104.95 | 42117-2 
171 Brass xX X A27867-ND 2.25 19.81 84.25 125.40 | 42214-1 
171 Tin Plated Brass xX xX A27868-ND 2.10 18.50 78.67 117.10 | 42214-2 

4 125 032 Brass xX X A27869-ND 1.86 16.35 69.55 103.53 | 41398 
5 130 032 Tin Plated Brass xX X A27870-ND 1.29 11.36 48.30 71.90 | 42506-2 
097 Tin Plated Brass, 1 Pair — _ A27882-ND 1.85 16.26 69.17 102.96 | 60080-2 

130 Brass, 1 Pair xX X A27872-ND 1.63 14.30 60.82 90.54 | 41290 

130 032 Brass, 2 Pair xX xX A27873-ND 3.65 32.08 136.45 203.11 | 41291 

130 Brass, 3 Pair xX X A27874-ND 4.46 39.23 166.85 248.37 | 41292 

6 130 Brass, 4 Pair xX xX A27875-ND 11.19 98.48 418.87 623.51 | 41370 

130 Tin Plated Brass, 1 Pair xX xX A27876-ND 1.85 16.26 69.17 102.96 | 41480 

130 Tin Plated Brass, 2 Pair Xx xX A27877-ND 3.50 30.78 130.91 194.86 | 41481 

130 032 Tin Plated Brass, 3 Pair xX xX A27878-ND 10.29 90.55 385.14 573.30 | 41482 

A71 Brass, 1 Pair xX X A27880-ND 1.63 14.30 60.82 90.54 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair xX X A27881-ND 4.62 40.67 173.00 257.52 | 42802-1 
ir 130 032 Brass xX X A27871-ND 4.38 38.55 163.96 244.06 | 62261-1 

Cut Tape and Tape & Reel 
6 | 130 032 Tin Plated Brass x | x Fee Se eso Gol 242.84 | 9445-4 
-187” Series 
3 145 020 Tin Plated Brass xX xX A27894-ND 1.21 10.68 45.43 67.63 | 61407-3 
6 130 020 Tin Plated Brass xX X A27893-ND 1.79 15.74 66.94 99.65 | 61951-1 
130 : Tin Plated Brass X X A27895-NDt 1.01 8.87 37.71 56.14 | 61761-2 
8 145 020 Brass xX X A27896-NDt 1.10 9.72 41.33 61.52 | 62576-1 
A71 : Tin Plated Brass X xX A27897-ND§ 96 8.42 35.82 53.31 | 61664-1 
t Bent 45° § Bent 90° 


Wire Crimp and Printed Circuit Board Tabs 


Wire Crimp 
Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. | AWG ness (Inch) | Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size | Pricing | PartNo. 
-250” Series 
{ 14-18 032 Brass 032 420-170 xX _ x A27887CT-ND 8.03 33.46 53.54 A27887TR-ND 8,000 | 40.16/M | 41411 
14-18 ; Tin Plated Brass i saci’ xX = x A27888CT-ND 7.46 31.06 49.70 A27888TR-ND 8,000 | 37.28/M | 41412 
18-22 016 Brass .080-.120 xX x A27883CT-ND 17.35 72.28 = 115.64 A27883TR-ND 3,500 |101.19/M | 42475-3 
18-22 016 Tin Plated Brass .080-.120 = xX x A27884CT-ND 11.12 46.34 74.14 A27884TR-ND 3,500 | 64.88/M | 42475-4 
14-18 016 Tin Plated Brass -110-.150 = xX xX A24741CT-ND 12.26 51.09 81.74 A24741TR-ND 3,000 | 71.53/M | 42474-2 
2 14-18 016 Brass 032 -110-.150 = xX xX A27885CT-ND 8.67 36.14 57.82 A27885TR-ND 3,000 | 50.60/M | 42474-3 
14-18 016 Tin Plated Brass .110-150 = Xx Xx A27886CT-ND 11.12 46.34 74.14 A27886TR-ND 3,000 | 64.88/M | 42474-4 
12-14 016 Tin Plated Brass -110-.170 = Xx Xx A27889CT-ND 11.36 47.34 75.74 A27889TR-ND 3,000 | 66.28/M | 61281-3 
18-22 020 Tin Plated Brass 070 - .130 = _ x A29950CT-ND 10.43 47.78 86.88 A29950TR-ND. 4,500 | 52.13/M | 63138-1 
-187” Series 
18-22 Tin Plated Brass .020 .080-.120 X = x A27898CT-ND 8.36 34.84 55.74 A27898TR-ND 5,000 | 41.81/M | 42490-3 
18-22 Brass .020 .080-.120 xX _ x A27899CT-ND 9.21 38.38 61.40 A27899TR-ND 5,000 | 46.05/M | 42490-4 
3 14-18 .020 Brass .020 -120-.150 xX = xX A27900CT-ND 8.46 35.24 56.38 A27900TR-ND 3,500 | 56.38/M | 60850-1 
14-18 Tin Plated Brass .020 -120-.150 xX = xX A27901CT-ND 11.36 47.34 75.74 A27901TR-ND. 3,500 | 66.28/M | 60850-2 
14-18 Tin Plated Brass 032 -120-.150 xX = xX A27902CT-ND* 12.47 51.96 83.14 A27902TR-ND* 3,500 | 72.75/M | 61687-2 
-110” Series 
18-22 .020 Pre-Tin Brass .020 = xX _ x A24783CT-ND 8.84 36.85 58.96 A24783TR-ND 10,000) 39.80/M | 62122-1 
4 18-22 .020 Pre-Tin Brass .020 _ xX _ x A24784CT-ND 11.00 45.85 73.36 A24784TR-ND 10,000) 49.52/M | 62384-1 
19-23 .020 Tin Plated Brass .032 _ = = x A29949CT-ND 13.76 63.09 114.70 A29949TR-ND. 7,000 | 68.82/M | 63497-1 
* Premilled dual stock thickness 
Printed Circuit Board Tabs 
Fits Tab Size PCB Hole Dia. | PCB Thickness @G Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel AMP. 
Fig. (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) AL Part No. 10 100 | PartNo. | PartNo. 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
-250” Series 
.250 x .032 .055 175 xX X A29947CT-ND 68.75 A29947TR-ND 6,000 41.25/M | 63650-1 
5 .250 x .032 Tin Plated Brass .055 125 Xx X A24742-ND 719 6.92 | 62409-1 } A24742CT-ND 53.48 A24742TR-ND 6,000 32.09/M | 62650-1 
-187 x .020 052 125 xX xX A29948CT-ND 144.70 = _ — _| 63603-1 
6 -250 x .032 Tin Plated Brass -100 062 xX Xx A24743-ND 2.84 24.99 | 63067-1_ | A24743CT-ND 90.18 A24743TR-ND | 4,000 54.11/M_| 63066-1 
-187” Series 
v4 -187 x .020 Pre-Tin Brass 137 062 xX X A24734CT-ND 64.28 A24734TR-ND | 10,000 43.39/M | 62221-1 
8 -187 x .032 Tin-Plated Brass .055 125 xX X A24735CT-ND 47.64 A24735TR-ND | 10,000 32.16/M_ | 63525-1 
-110” Series 
9 * .057 032 -.093 xX xX A24840-ND 2.18 19.16 | 61134-3 =— - _ — _— — 
40. Palbrass 046 062 x x | A24747CT-ND 58.96 A24747TR-ND | 10,000 | 39.80/M | 62395-1 
(Continued) 
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tyco FASTON Tabs (Cont.) 
—__ — AMP 


Electronics 
High Temperature Tabs (343° to 371°C) 
Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
AWG Material & Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
+312” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27904CT-ND 14.92 62.15 111.87 | A27904TR-ND 2,000 99.44/M | 63300-1 
-250” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27905CT-NDt 14.13 58.88 105.98 | A27905TR-NDt | 2,000 94.20/M | 63301-1 
t Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Dual Thick- Fits Tab Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | ness (Inch) | Material & Finish (Inch) AL € Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
250” Series Tab Adapters 
1 018 - 032 Brass 032 xX — A27890-ND 2.65 23.29 99.08 147.48 61765-1 
: ‘ Tin Plated Brass : xX = A27891-ND 2.00 17.60 74.85 111.42 61765-2 
2 _ Tin Plated Brass 032 _ — A27892-ND 477 42.00 178.64 265.92 61810-2 
.187” Series Tab Adapters 
1 .013 x.020 Tin Plated Brass 020 xX x A27903-ND* 1.60 14.06 59.81 89.04 61045-2 
* Premilled dual stock thickness 
tyco mnie Positive Lock Mark | and Il 
Electronics 
6/6 Nylon Housing - UL94 V-2 
Housing Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
250” Mark | - 1 Position 
il Receptacle Black A24749-ND* 1.70 14.94 63.55 94.59 520961-1 
* Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series - Mark I 
9 14-18 016 Brass/Tin _ .095-.125 A24750CT-ND 23.41 97.55 175.59 A24750TR-ND 1,500 156.08/M 154718-3 
11-13 : _— .135-.170 A24751CT-ND 24.35 101.44 182.59 A24751TR-ND 1,500 162.30/M 154717-3 
.250” Series - Mark II 
18-22 _ .060-.100 A24752CT-ND 9.00 37.51 60.02 A24752TR-ND 6,000 46.37/M 63119-1 
3 14-18 _ Brass/Tin 032 .090-.155 A24753CT-ND 8.70 36.25 58.00 A24753TR-ND 6,000 43.50/M 63097-1 
10-12 _ : .150-.200 A24755CT-ND 10.94 45.58 72.92 A24755TR-ND 6,000 54.69/M 63239-1 
+187” Series - Mark II 
3 16-20 _— Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 7.73 32.19 51.50 A24756TR-ND 12,000 34.77/M 63195-1 
20-24 = Brass/Pre-Tin .032 .060-.110 A24757CT-ND 10.39 43.28 69.24 A24757TR-ND 12,000 46.74/M 63196-2 


AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 


Flammability Rating Insulaton Max. Dia.) Fits Tab AL @ Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Material| Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) | ® Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL94V-2 Natural 210 .250 xX x A27908-ND 1.47 12.92 54.95 81.80 1-480307-1 
1 Nylon UL94V-2 Natural -140 or (2).110 .250 X x A27909-ND 6.75 50.56 215.05 320.11 1-480306-1 
Vinyl UL94HB Blue 150 .250 = _ A27910-ND 12.35 108.64 462.08 687.82 480019-6 
Nylon UL94V-2 Natural 175 187 X x A27911-ND 8.54 75.17 319.73 475.94 1-480487-2 
Straight Style 
.200 .250 xX x A27912-ND 1.42 12.50 53.17 79.15 1-480416-0 
2 Nylon UL94V-2 Natural 180 205 xX x A27913-ND 3.19 28.05 119.29 177.57 1-480418-0 
170 187 X x A27914-ND 1.43 12.57 53.47 79.60 1-480435-0 
Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material and Finish Size (Inch) oA @G Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
; Plastic Tube over Brass Tab ay _ _- A24729-ND 3.01 26.48 =112.63 167.66 | 321235 
25) 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab X xX A24730-NDt 4.53 39.90 169.70 252.60 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab 187 xX —- A24731-ND* 9.15 80.55 342.62 510.00 360035-1 


+ Recommended for UL applications * Flammability UL94V-2 rating of plastic material 


Tools 


A9796-ND Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast 
A9996-ND = PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies 
A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices 


.. $213.62 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices.................2..e0eeseeeeeeeee es $34.71 
. $66.00 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
. $37.23 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 275 


tyco 


Ring Tongue Terminals 


__ _—_ AMP 
Electronics 
PLASTI-BOND Ring Tongue Stud | Dimensions—-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Temperature Rating: 85°C maximum Material: ¢ Insulation: Vinyl * Terminal Body nna aug size Wish lta GET L 10 oy LET! 
and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 6 .250 x .634 170 A28047-ND 64 56 32190 
Stud Insulation Diameter | Digi-Key Price Each AMP 16-14 8 Santas ake Geel si - 30927 
AWG Sik Inch Par No: 10 100 Pana! 10 343 x .790 150 A28049-ND 50 .44_:'| 30993 
20-16 14 470 A27549-ND 1.03 “00 36273 10 .343 x .790 170 A28050-ND 48 43 30928 
10 .375 x 1.007 A27402-ND 68 60 31771 
12-10 1/4 531 x 1.251 .230 A28051-ND 76 67 31772 
AMPLI-BOND Ring Tongue 3/8 593 x 1.345 A28052-ND 79 69 | 31828 


Temperature Rating: 105°C Maximum 
Material: 

¢ Insulation: Vinyl 

¢ Terminal Body: Copper per ASTM B-152 

* Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 


BUDGET - Ring Tongue 

Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
where extreme vibration and tension in the wire are not present. 


= i A ray - ¢ Temperature Rating: 170°C maximum ¢ Material: Terminal & Splice Body: Copper 
AWE _ sae ee i ele nid se ae ache per ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 * AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 
8 x ne ar 0: eT 16-14 Stranded, 12-10 Stranded * UL Listed 
8 10 431 x 1.562 A27361-ND 4.44 3.91 322128 Stud Dimensions — Inch Digi-Key Price Each AMP 
rea | 5/16 587 x 1.702 298 A27363-ND 4.70 4.14 | 322003 AWG Size Wxk Part No. 10 100 Part No. 
1/2 875 x 1.846 A28023-ND 3.76 3.31 | 328463 i Tagease EES i no | 31423 
. _ 1/4 546 x 1.908 436 A27371-ND 6.89 6.07 | 322053 2 140 x 329 A27147-ND 10 09 =| 31425 
ot : : 2 203 x .450 A28257-ND 10 09 | 33695 
2 140x419 A28256-ND 10.09. | azar 
4 | 4 546 x 377 436 A27565-ND 362 3.19 | 322894 a : 208x450 AZ TASSAND) al 08-1428 
Yellow 6 203 x .450 A27149-ND 10 09 | 31430 
2 1A 610 x 343 aa A28033-ND 5.60 4.93 | 52097 6 250 x 544 A28258-ND 32 28 | 32858 
Red 675 x 371 : A28034-ND 4.97 4.38 | 322900 8 250 x 544 A28259-ND 10 09 | 32859 
10 250 x 544 A28260-ND 10 09 | 32860 
1 218 x 449 A28261-ND 12 a1 | 31087 
TERMINYL Ring Tongue 2 218 x 499 A28263-ND 12 11 | 31088 
These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices 2 182 x 446 A28262-ND 12 a 320677 
for large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support 4 .218 x .449 A28265-ND 12 AW 31089 
applications. Temperature Rating: 105°C maximum Material: Insulation: Nylon e) 4 182 x .446 A28264-ND 40 35 36189 
Terminal Body: ASTM B-152 » Plating: Tin per MIL-T-10727 4 250 x 621 ‘A28266-ND 42 rT 322418 
Stud Dimensions — Inch) Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP : ae : pe peli ie He ste 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 6 281 ‘ 574 A28269-ND 42 ‘i 31264 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.67 1.47 | 53041 6 312 x 624 A28270-ND 42 ‘i 30691 
3 10 | .431x 1.402 A27379-ND 1.56 1.38 | 324043 20-16 8 312 x 621 A28273-ND 42 41) 30892 
fea 14 | 478 x 1.425 256 A27380-ND 1.78 1.57 | 324082 8 081 x 574 A28279-ND 2 ‘a1 | 31265 
5/16 | 587 x 1.542 A27381-ND 1.69 1.49 | 324044 8 “34d x 653 A28274-ND ‘2 ‘41 | 32823 
3/8 | 587x 1.542 A27382-ND 1.65 1.46 | 324045 10 "312 x 621 A28276-ND ‘12 ‘a1 | 30693 
10 468 x 1.575 A27383-ND 1.95 1.72 | 324046 10 281 x 574 A28275-ND 12 oh 31266 
P 10 | .398x 1.700 A27384-ND 2.28 2.01 | 53119-1 10 344x653 A28277-ND 40 35 | 30804 
ging 1/4 | 500x 1.700 314 A27385-ND 1.95 1.72 | 324047 42 312x621 A28278-ND 42 ‘41 | 30694 
5/16 | 625 x 1.762 A27386-ND 1.95 1.72 | 324048 1/4 469 x 856 A27151-ND ‘47 ‘at | 3ti72 
3/8 | .625x 1.762 A28015-ND 3.19 2.81 | 324049 5/16 “469 x 856 A28281-ND 44 ‘42 | 31173 
8 437 x 1.376 A27387-ND 2.54 2.23 | 331456 5/16 531 x 995 A28282-ND 29 25 | 324124 
10 546 x 1.812 A27388-ND 2.59 2.28 | 324111 3/8 531 x 995 A28280-ND 29 25 31498 
4 10 437 x 1.376 A27554-ND 3.96 3.48 | 1-331456-0 1/2 713 x 1.070 A28279-ND 40 36 328970 
Yellow us - . bel ia lattes . Be 2 180x445 A28284-ND 12 a1 | 326854 
: : ; : : 4 250 x .480 A28285-ND 12 11 | 32185 
3/8 | .679x 1.878 A27391-ND 268 2.36 | 324052 6 ad 636 GEGEN 12 iv. | 30606 
1/2 | .679x 1.878 A28016-ND 271 2.39 | 324114 6 "250%. 480 GEGEN PD Ma. | -a9i88 
10 | .711x 2.063 A28017-ND 3.83 3.37 | 328655 6 312x590 A28288-ND 12 ‘41. | 321683 
2 1/4 | .679.x 2.045 468 A27392-ND 3.07 2.70 | 324053 8 343 x 636 A28289-ND 412 411 30896 
Red 5/16 | .711x 2.063 A27393-ND 3.64 3.20 | 324112 8 312 x 590 A28290-ND 12 11 | 320035 
88 | 711% 2.068 RTO SEND) 3,072.70. | 824054 16-14 10 312x621 A28291-ND 12 at | 518725 
toBlue | 4 | 9807x2426 580 A27395-ND 6.14 5.40 | 324056 10 343 x 636 A27152-ND 12 41 | 30697 
3/8 A27396-ND 448 3.68 | 324057 12 AG9 x 855 A28292-ND 14 12 | 31163 
2/0 Yellow | 3/8 | .926x2.416 610 A32019-ND 474 447 | 324084 14 468 x .730 A28293-ND 14 12 | 34896 
1/4 469 x 855 A28294-ND 14 12 | 31164 
5/16 469 x 855 A28295-ND 14 12 | 31165 
DIAMOND n 3/8 531 x .995 A28296-ND 29 25 | 31499 
GRIP 1/2 713 x 1.070 A28297-ND 40 36 | 328971 
These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical et * on eat te ne a 
conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. Gum 6 ‘375 . 765 Poni 3H oe 31112 
Material: Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 * Plating: Tin per 8 312 ‘ 708 A28302-ND 49 47 34404 
MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C maximum 8 2375 s 765 A28303-ND 49 47 31113 
Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 10 343 x .723 A28304-ND 19 ‘7 32882 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. 12-10 10 375 x 765 A27153-ND 19 ‘7 31114 
10 500 x 865 A28305-ND 22 19 | 34964 
0 -140.x.464 BONO 48 AB) 81516 1/4 500 x .865 A28307-ND 22 49 | 34965 
26-22 2 140 x 464 082 AZO ND 8648 AB 81818 1/4 531 x 1.004 A28308-ND 22 19 | 31122 
: Ges arnt, ee 516 531 x 1.004 A28312-ND 2 9 31t23 
a : : 3/8 593 x 1.098 A28309-ND 22 19 | 30972 
4 218 x 603 125 A28041-ND 50 44 | 31094 3/8 "750 x1.271 A28310-ND ‘3 33 | 34833 
6 218 x 603 125 A27398-ND 50 44 | 31096 4/2 745.1102 A28306-ND 43 33 «| 52269-1 
6 281 x .728 125 A28042-ND A8 43 | 31269 
6 281 x .728 140 A28043-ND 48 43 | 31396 
22-16 7 aS ZXSL05: 125 cieeeNDE 48 __.43_—| 30996 A9996-ND — PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Digs .......2.....sssssesseesstesstessesstsseteteesseeess $66.00 
8 S12%015 ae poy 8648 AB 91160 A9991-ND —_Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals, use with AS996-ND...... $43.50 
8 281x728 125 B2SOi NO 64843) 81270 A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals 
8 281x728 140 Peeve 866486) 81387 A9821-ND IDG and PLASTI-GRIP Connector Kit - 
10 312 x75 125 A27400-ND 50 44 | 30997 A31882-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool, 22-10AWG, with Die . $674.18 
10 281 x .728 140 A27401-ND 48 43 | 31398 A31883-ND —_Die Set for Budget Terminal and Butt Splice, 22-10AWG, use with A31882-ND . . $599.94 
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tYCO Oamp =: ©Vlistrand Ring Tongue Terminals G) @ 


Electronics 
SOLISTRAND terminals and splices are specially designed Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 
to terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxL Part No. 40 400 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 1/4 500 x 1.199 427084-ND 147 1.03 31811 
around’ the efitite Parrliaree: 5/16 656 x 1.314 A27085-ND 1.07 ‘94 | 33470 
Temperature Rating: 170°C maximum 5/16 565 x 1.324 A27086-ND 1.57 1.38 | 33115 
Material: * Terminal Body: copper per ASTM B-152 3/8 656 x 1.314 A27087-ND 1.13 1.00 33471 
+ Plating: Tin per MIL-T-10727 4 3/8 656 x 1.324 A27088-ND 1.56 1.37 | 31812 
; ee 4/2 1.250 x 2.090 A27089-ND 1.81 1.60 | 35668 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1/2 875 x 1.902 A27090-ND 1.87 1.65 | 327175 
: = : : 5/8 1.250 x 2.090 A27091-ND 1.81 1.60 | 35669 
j Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 3/4 1.250 x 2.090 A27092-ND 3.29 2.90 | 35670 
Fig. | _ AWG Size WxL Part No. 10 100_| Part No. 1/4 “890 x 1.657 A27095-ND 1.69 149 | 320138 
26-22 2 140x419 A27000-ND 59 52 | 50334 5/16 890 x 1.657 A27096-ND 2.63 2.32 | 35183 
3/8 890 x 1.657 A27099-ND 1.69 1.49 | 35184 
2 182 x 446 A27002-ND 20 18 | 322927 
5 4 ey 25 (SAG 20 4a lla 2 7/6 890 x 1.657 A27100-ND 171 1.51 | 320741 
i aD dle Rocchi os "76: ||\aede? 1/2 890 x 1.657 A27101-ND 2.63 2.32 | 35185 
4 “918 x 449 A0914-ND 16 ‘44 | 34104 1/2 1.250 x 2.516 A27102-ND 7.84 6.90 | 323291 
4 “350 x 621 A28055-ND ‘a4 74 | 39006 5/8 1.250 x 2.516 A27103-ND 5.35 4.71 | 320754 
7 10 625 x 1.527 A27093-ND 2.05 1.80 | 330301 
: a ‘ 2 Ree ae 3 re 2 2 1/4 625 x 1.527 A27094-ND 1.73 1.53 | 320383 
5 625 x 1.527 iA 57 : 7 
S| Seren | jem eM | hw o | oe a Slee 
22-16 8 281 x 574 A0916-ND 15 413° | 34108 : : : : 
3 “312 x 621 A27009-ND 45 ‘4a (| aati 1/4 “875 x 1.956 A27104-ND 2.59 2.28 | 36915 
4/4 807 x 1.925 A27105-ND 2.67 2.35 | 321866 
10 281x574 A0917-ND 15 13° | 34109 5/16 875 x 1.956 A27106-ND 2.59 2.28 | 36916 
10 312 x.621 A27012-ND 16 14 | 34112 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 2.67 2.35 | 321867 
10 344 x 653 A27015-ND 28 25 | 323087 3/8 B75 x 1.956 A27108-ND 2.63 2.31 | 36917 
e Brann orn - te lll aanes 410 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 2.67 235 | 321868 
CALLSE : : 7/6 875 x 1.956 A27110-ND 4.35 3.83 | 36918 
5/16 469 x 856 A0919-ND 18 16 | 34114 1/2 875 x 1.956 A27111-ND 2.67 2.35 | 36919 
3/8 531 x 995 A0920-ND 19 A7_ | 34115 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND 5.19 4.57 | 322291 
1 4 250 x .480 A27020-ND 35 31 34119 { 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 5.26 4.63 320744 
343 x .636 A27021-ND 15 13 34121 3/4 1.265 x 2.678 A27114-ND 5.26 4.63 320748 
6 250 x 480 A0921-ND 15 43° | 34120 1/4 946 x 2.000 A27115-ND 3.27 2.88 | 36921 
6 312 x 590 A27023-ND 16 14 | 321684 5/16 926 x 1.930 A27116-ND 3.38 2.97 | 321870 
8 343 x .636 A0922-ND 15 13. 34122 5/16 .946 x 2.000 A27117-ND 3.27 2.88 36922 
8 343 x .723 A27154-NDe 35 31 35432 2/0 3/8 926 x 1.930 A27118-ND 3.38 2.97 | 321871 
7 MDE 560 ROTOoENIN - 49; 1) 94068 3/8 946 x 2.000 A27119-ND 3.27 2.88 | 36923 
10 343 x 636 A0923-ND 15 ‘43 | 34123 1/2 .926 x 1.930 A27120-ND 3.38 2.97 | 321873 
10 “312 x 669 A27028-ND 00 ‘4a | 320093 4/2 946 x 2.000 A27121-ND 3.27 2.88 | 36925 
16-14 10 343 x.723 A27155-NDe ‘59 96 | 34567 5/8 1.270 x 2.671 A27122-ND 7.48 6.58 | 322224 
1A “460 %855 CGO ia a7 | 3412 3/0 5/8 1.270 x 2.699 A27129-ND 8.51 7.49 | 322222 
1/4 500 x .865 A27157-NDe 38 33 35775 5/16 1.020 x 2.112 A27123-ND 6.00 5.28 321874 
1/2 750 x 1.184 A27031-ND A5 39 «| 50981 3/8 1.020 x 2.112 A27124-ND 3.85 3.39 | 321875 
1/2 750 x 1.271 A27160-NDe 1.97 1.73 | 321165 2 3/0 oie ver ‘ ee ~ fara ona er eae 
5/16 AGI x 855 A0925-ND 18 16 | 34125 / - H ; ; 
*. 76 se 6 Ga B ae) BETTE 1/2 1.082 x 2.143 A27127-ND 6.20 5.46 | 36929 
38 any age AGRGDAND 3 50 || 94196 1/2 1.020 x 2.112 A27128-ND 6.00 5.28 | 321877 
a0 _| 150x121 _ [7S ae 1 | 4 | ga | tzrexers | narsrn _tz1__—_tna6. | 00008 
10 Aa x.739 A27032-ND 28 25 | 34484 : ; : 2 
2 | 14-12 10 312 x 685 A27033-ND 3f 27 | 321828 a ae x ae Ree att an ey 
if 150 x 2. - 4 i 
oe BOT 120 AzLOSAND a BOS [ESAARG 4/0 3/8 1.087 x 2.178 A27132-ND 4.62 4.06 | 321878 
4 281 x 630 A27035-ND 21 19° |) 322447 4/2 1.087 x 2.178 A27133-ND 7.20 6.34 | 321880 
6 281 x .630 A0926-ND 22 20 | 35476 1/2 1.150 x 2.206 A27134-ND 4.10 3.61 | 36934 
: nee peer 4 peace 58 | 1.150 x 2,206 A27135-ND 6.60 5.81 | 36995 
8 “375 x 765 40997-ND 1 "19 | 32904 250-300 | 3/8 1.435 x 2.602 A27138-ND 12.04 10.60 | 322252 
x > | MM 7/6 1.435 x 2.602 A27139-ND 12.04 10.60 | 322253 
if bake x he ee a - ea 1/2 1.435 x 2.602 A27140-ND 12.04 10.60 | 322054 
40 ays : aoe fereatn re ‘ca> | ‘alas 300-350 | 1/2 1.545 x 2.671 A27141-ND 12.24 10.77 | 322259 
4940 Hs Sane ae Roast a ‘a (CaeTh McM 1/2 1.545 x 3.422 A28760-ND 19.12 16.82 | 322764 
4A “500 x.865 A27045-ND “oA ‘ot | 3572 400 3/8 1.749 x 2.790 A27142-ND 9.92 8.73 | 322262 
a : ‘ McM 1/2 1.749 x 2.790 A27143-ND 18.89 16.63 | 322264 
1/4 531 x 1.004 A0929-ND 25 22 | 33458 
! x i 500-600 | 38 2.015 x 3.187 A27144-ND 29.91 26.32 | 322267 
ae es , ae ASN oc 5 tits MCM 1/2 2.015 x 3.187 A27145-ND 41.33 36.37 | 322269 
: ; : ; 1/2 2.015 x 4.176 A27146-ND 48.59 42.76 | 322773 
1/2 750 x 1.271 A27049-ND AT AL | 35135 
1/2 1.250 x 1.896 A27050-ND 1.82 1.60 | 320763 * Heavy Duty 
5/8 1.250 x 1.896 A27051-ND 1.82 160 | 320764 
1 1.250 x 1.896 A27052-ND 3.66 3.22 | 1-320765-0 Cut Tape and Tape & Reel Product 
8 A06 x .949 A27053-ND 55 AQ | 324061 Stud Dim. Inch | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AMP 
8 469 x .933 A27054-ND 53 A7 | 32996 Fig. | AWG | Size WxL Part No. 500 1,000 | Size Pricing _| Part No. 
10) 469 x 933 A2TOSS AND 53 AT | 33460 4 | .250x.621 | A28055CT-ND — 160.45 | 5,000 | 128.36/m | 2-323096-2 
10 406 x 949 A27057-ND 55 AQ | 31807 6 | 218x449 | AOQISCT-ND — 144.75 | 5.000 | 115.80/M | 2-34105-2 
1 1/4 469 x 933 A27059-ND 52 4G | 33461 22-16 | 6 | .281x.574 | A27006CT-ND — 121.58 | 5,000 | 97.26/M | 2-34107-2 
5 40 | .312x.621 | A27012CT-ND — 125.45 | 5.000 | 100.36/M | 2-34112-2 
8 i eee ten eesti e Aa ||eaes 1/4_| 469x856 | AO918CT-ND — 138.80 | 5,000 | 111.04/m | 2-34113-2 
5/16 562 x 1.074 A27063-ND 1.58 139 | 31808 6 | .250x.480 | AO921CT-ND — 243.43 | 5,000 | 194.50/M | 2-34120-1 
Bie Bald i68 Roaceahs : ea ||. a3863 1 8 | .343x.636 | A0922CT-ND — 12158 | 5,000 | 97.26/M | 2-34122-1 
i 504 x 1. 064" ha : 16-14 | 8 | 312x590 | A27025CT-ND — 164.43 | 5,000 | 131.54/M | 2-324955-1 
2 1.250 x 1.965 A27065-ND 2.13 1.88 | 35664 10 | .343x.723 | A27155CT-ND 251.02 456.40 | 2,500 | 365.12/M | 2-34567-1 
5/8 1.250 x 1.965 A27066-ND 2.39 241 | 35665 10 | .343x.636 | A0923CT-ND — 12158 | 5.000 | 97.26/M | 2-34123-1 
10 06x 1.481 427067-ND 79 70 | 52197 10 | .375x.765 | AQ928CT-ND 106.25 193.18 | 2,500 | 154.54/M | 2-33457-2 
ag _ Ms 946 PORGGEMND 76: || ade 12-10 | 10 | 500x.865 | A27043CT-ND 266.15 483.90 | 2,500 | 387.12/M | 2-35771-1 
10 aaa ea Rea ans ‘ “a5 || a51baR 1/4 | .531x1.004 | AO929CT-ND 104.32 189.68 | 2,500 | 151.74/M | 2-33458-3 
1/4 625 x 1.246 A27071-ND 57 50 33465 t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
6 1/4 468 x 1.168 A27073-ND 7 68 | 321598 
5/16 625 x 1.246 A27074-ND 7 68 | 33466 Tools 
We 875 x 1.840 A27077-ND 1.42 1.25 320344 A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except flag tongue terminals) . 
1/2 1.250 x 2.033 A27078-ND 291 2.56 | 36808 - - 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies . 
a 1.250 2:089 Retox) 151 133 ood? A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with 
3/4 1.250 x 2.033 A27080-ND 2.35 2.07 | 36810 ASSIEND ~~ CreamTool Unirsuaied Termine wath Gl Set 
i rimp Tool, Uninsulated lerminals wi le set... ee e 
j a a x cas yaaa : : 3 ioe ay A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices............... $37.23 
500 x1. 7082- 17 : A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
4 656 x 1.314 A27083-ND 1.07 94 | 33469 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ..........s.cccscscscevscevsssesevevsvsvevececeeveveveveeeees $83.21 
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SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C maximum Material: 
¢ Terminal Body: copper per ASTM B-152 » Plating: 
Tin per MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Tempera- 
ture Rating: 343°C Material: * Terminal and Splice 
Body: Copper per QQ-C-576 »* Plating: Nickel per 


Solistrand Terminals and Splices 


QQ-N-290 °¢ Metallic Sleeve: Nickel/Silver per QQ- 
C-585 
Parallel Splices: Material: * Splice Body: Copper per Parallel Splice A - Standard B - Sight Hole 
ASTMB-152 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Part No. il Part No. 
8 7A28056-ND 72 63 | 325069 22-16 301 A27193-ND 13 a1 | 34130 
16-14 to 312x579 AQ7177-ND ‘6a 56 | 320819 16-14 301 A27194-ND 13 11 | 34137 
6 A28057-ND 87 77 36269 12-10 343 A27195-ND 16 14 34138 
1 8 (A27178-ND 90 79 36270 8 875 A27196-ND 31 .28 34318 
12-10 .375 x .702 7 : : 6 437 A27197-ND 53 AT 34319 
10 A27179-ND 64 56 36271 
1/4 (A28058-ND "86 76 36272 4 531 A27198-ND 68 60 34320 
2 640 A27199-ND 1.12 98 35187 
10 500 x .791 A28059-ND 3.50 3.08 321051 7 1/0 734 A27200-ND 166 146 36946 
2 8 10 500 x .918 A28060-ND 3.16 2.78 321441 2/0 734 A27201-ND 174 153 36948 
1/4 -609 x 1.130 A28061-ND 3.75 3.30 322727 3/0 749 A27202-ND 299 195 36909 
10 -500 x .841 A27180-ND 2.62 2.30 323196 4/0 765 ‘A27203-ND St) 78 36951 
1 6 1/4 -500 x .960 A27181-ND 4.63 4.07 321576 SEnano 1.062 A27204-ND 6.49 571 320975 
2 3/8 -625 x 1.200 A27182-ND 5.16 4.54 322204 300-350 1.124 ‘A27205-ND 6.63 5.93 322976 
Fl 10 546 x 1.048 A27183-ND 3.05 2.68 321059 400 1.249 A27206-ND 8.76 771 322277 
4 1/4 546 x 1.048 A27184-ND 3.05 2.68 321275 500-600 1.421 A27566-ND 12.60 11.09 322278 
2 5/16 .685 x 1.278 A27185-ND 2.89 2.54 321060 
10 A27186-ND 3.40 2.99 | 321063 i i 
2 2 1/4 .713 x 1.437 A27187-ND 5.83 5.13 321201 Uninsulated Ring Tongue 
5/16 A27188-ND 2.92 2.57 321064 Stud Dimension - Inch} Insulation Digi-Key Price Each AMP. 
: Fig. AWG Size Wxl Support For Part No. 10 100 | Part No. 
Slotted Ring Tongue 4 | 218x603 105~.140 | A27403-ND 98 86 | 322363 
an _ _ 6 | .281x.728 105~.140 | A27404-ND 1.51 1.33 | 323199 
: Stud) Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 6 .282 x 574 Non-Insulation | A28053-ND 39 34 | 323219 
Fig. AWG Size WxLt Part No. 10 100 | PartNo. 22-16 6 .218x.449 | Non-Insulation | A27405-ND 42 37 | 322797 
© F 8 .281 x .574 Non-Insulation A27406-ND 42 37 | 322798 
8 aee1G bs b2x.420 SEED) 25 ca 321268 10 .281 Xx .728 105 ~ 140 A27407-ND 98 86 | 322366 
F 8 10 .281 x .574 Non-Insulation A27408-ND 42 .37 | 322799 
Spade Terminals teia | 49 | 343x800 140~.195 | A27409-ND 759 1.40 | 322375 
343 x .636 Non-Insulation A27410-ND 48 43 | 322695 
i imp igi- i 8 .375 x .760 Non-Insulation A27411-ND 12 63 | 323061 
Fis._| sud size CS mat Ee tae gl gerne yoip | 19) 3725x1007 | 150-250 | az74i2ND 1189 1.66 | 325154 
- - - 10 .375 x .760 Non-Insulation A27413-ND 72 63 | 323062 
22-16 AWG 1/4 | .531 x 1.004 Non-Insulation A27414-ND 91 81 | 323063 
2 182 x 504 A0932-ND 24 2 53555-1 
4 .218 x 451 A09000-ND 28 25 321463 i i 
4 6 .297 x 530 A09001-ND" 15 13 36195 Uninsulated Splices 
6 .250 x .623 A0933-ND2 15 13 323127 Length Digi-Key Rncsleach AMP 
8 .375 x .685 very 52 AB 34117 Fig. AWG iach Part No. 10 100 Part No. 
10 375 X .685 A0935-ND. at 13 34118 9 578 A27487-ND 55 49 7303796 
2 182 x .504 A0939-ND 57 50 324605 10 22-16 301 ‘A27488-ND 36 323030 
6 .296 x 514 ‘A0940-ND?2 57 50 320749 ; 7] A27489-ND : 49 30379 
5 6 250 x 514 A09006-ND* 57 50 | 323136 0 16-14 ae a Hy eal caoarar 
8 .296 x .514 A0941-ND* 57 50 52730 - = - 
8 “416 x 607 A09007-ND2 18 16 | 323124 8 367 eke ty) 82 72) 328755 
4 203 x 576 'A0943-ND 20 417 53175-1 10 12-10 333 A27491-ND 50 A4 323754 
6 8 244 x 637 ‘A09005-ND 67 59 53831-1 10 333 A29335-ND* 1.10 97 323672 
- - - - 10 16-14 301 A29336-ND* 93 82 322347 
16-14 AWG 
6 297 x 530 ‘A09002-ND 15 13 | 322996 ; 
6 "2d x 623 A27163-ND 1100 ‘88 | 330827 Butt Splices 
4 8 .385 x .685 A09003-ND 38 33 34128 aa - 
10 "385 x 764 A27164-ND 20 48 | 33219 : Heit Digi Key MUO ul 
10 (385 x .685 A09004-ND 52 46 | 34129 Lilt A ia ra Ne a 4 m Fart No. 
6 ‘A09008-ND 57 ‘50 | 320855 11¢ 7 : H : : 
5 8 294 x 514 A0942-ND 16 15 | 320856 2420 490 BOSOMEND 25 22 | 324001 
10 A09009-ND 32 28 | 320857 TA 20-16 578 A0951-ND 19 AZ | 31818 
6 8 375x637 A0946-ND 20 7_| 531244 ue aa foe 20 3 ser 
12-10 AWG 118 567 A09014-ND 33 29 | 330368 
6 282 x 631 A0936-ND 30 26 322451 11 16-14 591 A27207-ND 31 27 322459 
4 8 406 x .772 A0937-ND 40 35 32995 11C 591 A09013-ND 39 34 327025 
10 406 x .772 A27165-ND 21 19 33479 11C 529 A29337-ND* 1.18 1.04 323878 
10 375 x 172 A0938-ND 1.04 92__| 35495 11B 14-12 690 A27209-ND 36 32_| 321280 
6 6 .250 x .636 A0948-ND 27 24 53126-1 TIA 565 ‘A0953-ND 28 24 32151 
8 .375 x .729 A0949-ND 87 76 53127-1 41B 567 A09015-ND 99 87 330369 
ng. | tee 785 n27210-ND a7 at | S24a03 
12-10 AWG 11 703 A29338-ND* 2.36 2.08 323698 
TTA 3 807 A27211-ND 64 56 | 34321 
6 .296 x .694 A28062-ND 31 27 324578 118 4 ‘(A27212-ND 68 60 36906 
5 8 416 x .694 A27175-ND 58 51 323143 TTA A27213-ND "98 86 34329 
10 “416 x .694 A28063-ND 31 27_| 323144 ap 6 1.015 fain dupe ¥en | aeeaa 
‘short 2L TTA 4 1140 A27215-ND 246 1.90 | 34323 
ae TIA 3 a 56s A2T216-ND 3372.97 | 36189 
E 11B : A27217-ND 5.01 4.41 322246 
Short Spring Spade Tongue 170 TAIZ A27218-ND 4.49 3.95 | 36957 
2/0 1.437 A27219-ND 5.33 4.69 36958 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reelt 11D 3/0 1.480 A27220-ND 6.34 5.58 36959 
Fig.| Size} WxL Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 4/0 1.484 A27221-ND 5.53 4.86 36960 
DoHG AWG 250-300 2.093 A27222-ND 1270 11.18 | 322279 
6 6 | .250x.576 | A0944-ND 67 59 | A0944CT-ND — 152.00 | 5,000 |121.60/M *High Temperature 
16-14 AWG 
6 6 | .250x.576 | A0945-ND .20 7 | A0945CT-ND — 152.00 | 5,000 |121.60/M Tools 
10_| .406%.685 [ROSSEND 20 _17_[BSe7erNY 15200) [5,000 ERGO A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals 
1210 AWG AQ996-ND  PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies .................. 
8 | .312x.729 | A27170-ND 2724 A9813-ND Die Set for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG, use with A9996-ND 
6 | 10 | .406x.777 | A0950-ND 27 .24 | AOQ50CT-ND 112.92 205.30 | 2,500 )164.24/M A9812-ND Crimp Tool with Die for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG... 
10_| 312x.777 | A28064-ND 27.24 YA28064CT-ND 112.92 205.30 | 2,500 |164.24/M A30572-ND ——_Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splice 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ..............-..0ec0eeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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Machine Applied Terminations 


RoHS Compliant 


Stud Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel AMP 
Fig. | Size AWG Diameter (Inch) | Material/Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29864CT-ND 8.14 37.29 67.80 A29864TR-ND 20,000 36.62/M 40697 
#8 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29865CT-ND 10.30 47.19 85.80 A29865TR-ND 10,000 46.34/M 40698 
#8 18-14 Brass/Tin A29866CT-ND 9.69 44.43 80.78 A29866TR-ND 11,000 43.62/M 40724 
#10 18-14 Brass/Tin A29867CT-ND 10.72 49.13 89.33 A29867TR-ND 11,000 48.24/M 40725 
5/16 22-18 Brass/Tin A29868CT-ND 17.99 82.43 149.88 A29868TR-ND 5,000 119.90/M 41013 
#10 12-10 0.15-0.21 Brass/Tin A29869CT-ND 21.25 97.39 177.08 A29869TR-ND 3,000 141.66/M 41124 
#8 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29870CT-ND 8.94 40.98 74.50 A29870TR-ND 12,500 40.24/M 41332 
#10 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29871CT-ND 7.74 35.48 64.50 A29871TR-ND 12,500 34.84/M 41333 
156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 8.73 40.01 72.75 A29872TR-ND 25,000 39.29/M 41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 7.15 32.77 59.58 A29873TR-ND 7,500 35.75/M 41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 8.02 36.74 66.80 A29874TR-ND 7,500 40.08/M 41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 14.38 65.92 119.85 A29875TR-ND 6,000 71.91/M 41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 9.87 45.25 82.28 A29876TR-ND 10,000 44.43/M 42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 8.14 37.29 67.80 A29877TR-ND 10,000 36.62/M 42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 6.95 31.85 57.90 A29878TR-ND 20,000 31.27/M 42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 6.95 31.85 57.90 A29879TR-ND 20,000 31.27/M 42037-2 
1 #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 9.03 41.39 75.25 A29880TR-ND 10,000 40.64/M 42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 6.28 28.77 52.30 A29881TR-ND 20,000 28.25/M 42547-2 
257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 29.00 132.89 241.63 A29882TR-ND 4,000 144.98/M 42751-1 
323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 17.13 78.51 142.75 A29883TR-ND 4,000 85.65/M 42752-2 
142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 7.38 33.83 61.50 A29884TR-ND 12,000 33.21/M 60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 13.48 61.78 112.33 A29885TR-ND 11,000 60.66/M 60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 8.54 39.16 71.20 A29886TR-ND 20,000 38.45/M 60553-1 
1/4 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29887CT-ND 9.98 45.72 83.13 A29887TR-ND 11,000 44.89/M 60625-1 
#6 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29888CT-ND 7.66 35.09 63.80 A29888TR-ND 6,000 38.28/M 60770-2 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass A29889CT-ND 5.65 25.88 47.05 A29889TR-ND 6,000 28.23/M 60771-1 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29890CT-ND 6.12 28.05 51.00 A29890TR-ND 6,000 30.60/M 60771-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29891CT-ND 5.05 23.13 42.05 A29891TR-ND 12,000 22.71/M 60772-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29892CT-ND 4.93 22.59 41.08 A29892TR-ND 8,000 24.65/M 60772-3 
3/8 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29893CT-ND 37.96 173.99 316.35 A29893TR-ND 2,500 253.08/M 61336-1 
#4 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29894CT-ND 8.73 40.01 72.75 A29894TR-ND 25,000 39.29/M 61386-1 
.094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 2.33 10.70 19.45 A29895TR-ND 50,000 9.73/M 61653-1 
1/4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 17.15 78.58 142.88 A29897TR-ND 3,000 114.30/M 485029-1 
77 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 12.48 57.19 103.98 A29896TR-ND 6,000 62.39/M 350509-1 
181 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 11.24 51.49 93.63 A29898TR-ND 5,000 74.90/M 61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 7.42 34.00 61.83 A29899TR-ND 9,000 37.10/M 61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29900CT-ND 6.17 28.28 51.43 A29900TR-ND 9,000 30.86/M 61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 5.35 24.52 44.58 A29901TR-ND 9,000 26.75/M 61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Brass A29902CT-ND 8.13 37.25 67.73 A29902TR-ND 9,000 40.64/M 61794-4 
2 #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 5.35 24.52 44.58 A29903TR-ND 9,000 26.75/M 61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 7.69 35.24 64.08 A29904TR-ND 9,000 38.45/M 61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 12.70 58.20 105.83 A29905TR-ND 1,800 84.67/M 62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 8.38 38.39 69.80 A29906TR-ND 6,000 41.88/M 640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 7.39 33.87 61.58 A29907TR-ND 6,000 36.95/M 640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 6.83 31.32 56.95 A29908TR-ND 9,000 34.17/M 640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29909CT-NDt 6.41 29.36 53.38 A29909TR-NDt 7,500 32.99/M 640271-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Tin A31703CT-ND 6.40 29.34 53.35 A31703TR-ND 15,000 28.81/M 640271-3 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 = Brass A29910CT-ND 6.29 28.82 52.40 A29910TR-ND 20,000 28.30/M 34812 
3 #10 12-10 = Brass/Tin A29911CT-ND 14.00 64.19 116.70 A29911TR-ND 8,000 70.02/M 40524 
.096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 6.67 30.55 55.55 A29912TR-ND 25,000 30.00/M 41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 9.10 41.69 75.80 A29913TR-ND 15,000 40.94/M 40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 10.15 46.52 84.58 A29914TR-ND 15,000 45.68/M 41590 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 7.38 33.83 61.50 A29915TR-ND 25,000 33.21/M 60445-2 
4 #10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 7.56 34.64 62.98 A29916TR-ND 20,000 34.01/M 60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 11.20 51.33 93.33 A29917TR-ND 12,000 50.40/M 60725-1 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29918CT-ND 7.66 35.09 63.80 A29918TR-ND 6,000 38.28/M 60774-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 6.92 31.74 57.70 A29919TR-ND 6,000 34.62/M 60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 _— Brass/Tin A29920CT-ND 16.43 75.31 136.93 A29920TR-ND 8,000 82.16/M 42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 9.25 42.39 77.08 A29921TR-ND 10,000 41.63/M 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 4.02 18.41 33.48 A29922TR-ND 14,000 18.08/M 61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 5.10 23.38 42.50 A29923TR-ND 14,000 22.95/M 61498-2 
t+ Not RoHS Compliant 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Length Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Min/Max. (mm2) Thickness (Inch) Material (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
1.64/4.2 .020 Brass 152 A29924CT-ND 4.94 22.62 41.13 A29924TR-ND 20,000 22.21/M 40509 
1.52/4.28 020 Brass .255 A29925CT-ND 5.39 24.72 44.95 A29925TR-ND 2,500 35.96/M 485043-1 
6 61/1.32 020 Brass -188 A29926CT-ND 4.13 18.92 34.40 A29926TR-ND 12,000 18.58/M 60372-1 
6.08/9.12 025 Brass .250 A29927CT-ND 6.67 30.55 55.55 A29927TR-ND 10,000 30.00/M 60997-1 
2.03/5.07 025 Brass .250 A29928CT-ND 6.33 29.01 52.75 A29928TR-ND 12,500 28.49/M 62357-1 
-20/.81 .016 Brass -110 A29929CT-ND 4.97 22.78 41.43 A29929TR-ND 20,000 22.37/M 62759-1 
Shur-Plug Terminals and Receptacles 
Mating Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig.| Angle AWG_|Thick. (Inch) Min./Max. Finish Diameter (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 .018 -120/.175 Brass/Tin -180 A29930CT-ND 7.40 33.89 61.63 A29930TR-ND 6,000 36.98/M 60660-1 
7 | Straight | 18-14 .018 -085/.125 Brass/Tin 156 A29931CT-ND 14.02 64.25 116.83 A29931TR-ND 7,000 70.10/M 60766-2 
Straight | 14-10 .018 N/A Brass/Tin 180 A29939CT-ND 10.38 47.58 86.50 A29939TR-ND 4,000 51.90/M 42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass/Tin 156 A29932CT-ND 9.23 42.31 76.93 A29932TR-ND 6,000 46.16/M 42142-1 
Straight | 18-14 016 -130/.175 Brass 156 A29933CT-ND 13.17 60.36 109.75 A29933TR-ND 6,000 65.85/M 42142-2 
9 | Rt. Angle | 20-16 -016 -100/.140 Brass 156 A29934CT-ND 18.64 85.42 155.30 A29934TR-ND 2,500 124.24/M 60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ i- Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Angle Width (Inch) Thickness (Inch) Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
10 Straight -187 .020 Brass/Tin A29937CT-ND 5.76 26.41 48.03 A29937TR-ND 16,000 25.94/M 63823-1 
Straight -250 .032 Brass/Tin A29938CT-ND 5.18 23.75 43.18 A29938TR-ND 10,000 23.32/M 63824-1 
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Amphenol 


RADSOK® Technology 


Insert Patterns 
(Front face of pin insert shown. Drawings not to scale.) 


Contact 
22-1 
16-12 18-7 @s) 
1#4 148 248 
A B D 


RADSOK Advantages: « Low contact resistance * Low milli-colt drop performance » Higher current capacity 
with minimized temperature rise ¢ Reliability under vibration and shock * Contacts will handle up to 150% 
higher amperages than standard contacts * Contacts are stocked in size 8 (69 amps) and size 4 (120 amps). 
Also avaliable in size 12 (35 amps), size 0 (250 amps) and sizes 2/0 - 4/0 (500 amps) AC Series with 
RADSOK: ° Single key/keyway shell polarization * Threaded coupling * Machined contacts * Operating 


van @ @® @ 


Temperature Range -55°C ~ 125°C »* Black zinc alloy finish GT Series with RADSOK « Audible, tactile 
and visual indication of full coupling »* Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C *ULrecognized » Black zinc cobalt finish Amphe®-GTR Reverse Bayonet Series * Compression 
(setscrew) wire termination * UL/CUL 1977/1682/817 recognized » Quick positive coupling » Audible, tactile 
and visual indication of full coupling * Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Shell | No. Of Shell | No. Of 
Size Insert) Con- Dimensions Size Insert) Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. | Size | Description A B Cc Part No. ul 10 Fig.| ment No. | Size | Description A B Cc Part No. il 10 
AC (5015) Series with RADSOK 6 20-19 3/8 Plug 1.571 4.921 0.625 | GTCO6F20-19S(RDS)(025)-ND 135.90 95.13 
1 18-7 1/8 Recept. 1.062 1.582 1.000 | ACCO2E18-7P(025)-ND 17.03 10.91 5 16-12 1/4 Recept. 1.280 0.846 0.126 | GTC03016-12P(025)-ND 64.12 44.89 
1 22-1 2/8 Recept. 1.250 1.582 1.250 | ACCO2E22-1P(025)-ND 20.88 14.62 5 24-9 2/4 Recept. 1.752 0.907 0.157 | GTC03024-9P(025)-ND 31.08 21.76 
1 20-19 3/8 Recept. 1.156 1.582 1.125 | ACC0O2E20-19P(025)-ND 25.62 17.94 5 28-6 3/4 Recept. 2.000 0.947 0.157 | GTC03028-6P(025)-ND 38.14 26.70 
2 18-7 1/8 Plug 1.333 2.596 0.625 | ACCO6E18-7R(025)-ND 72.30 50.61 6 16-12 1/4 Plug 1.260 4.921 _0.437_ | GTCOGF16-12S(RDS)(025)-ND 100.92 70.65 
2 22-1 2/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-1R(025)-ND 34.68 24.28 6 24-9 2/4 Plug 1.835 4.921 0.750 | GTCOG6F24-9S(RDS)(025)-ND 208.40 145.88 
2 | 20-19 | 38 Plug 1.461 2.654 0.750 | ACCO6E20-19R(025)-ND 37.10 25.97 6 | 28-6 3/4 Plug 2.102 4.921 0.750 | GTCO6F28-6S(RDS)(025)-ND 341.92 239.35 
1 | 16-12 | 1/4 | Recept. | 0.969 1.582 0.875 | ACCO2E16-12P(025)-ND 14.38 9.21 5) 22-22 | 4/8 | Recept. | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-22P(025)-ND 47.32 33.13 
1 24-9 2/4 | Recept. | 1.375 1.581 1.375 | ACCO2E24-9P(025)-ND 1872 13.11 5) 32-17 | 4/4 | Recept. | 2.244 0.947 0.157 | GTC03032-17P(025)-ND 4442 31.10 
1 28-6 3/4 Recept. 1.562 1.581 1.625 | ACCO2E28-6P(025)-ND 25.14 17.60 6 22-22 4/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCOGF22-22S(RDS)(025)-ND 168.04 117.63 
2 16-12 1/4 Plug 1.250 2.524 0.531_| ACCO6E16-12R(025)-ND 39.52 27.67 6 32-17 4/4 Plug 2.366 4.921 0.937 | GTCO6F32-17S(RDS)(025)-ND 452.90 317.03 
2 24-9 2/4 Plug 1.715 2.885 0.938 | ACCO6E24-9R(025)-ND 56.22 39.36 7 16 cd Plug Cap | 1.169 0.945 — _ | 10-580903-16Y-ND 32.22 22.56 
2 28-6 3/4 Plug 1.968 2.885 0.938 | ACCOGE28-6R(025)-ND 74.76 52.34 8 16 — |Recept.Cap| 1.280 0.700 — _ | 10-580902-16Y-ND 32.54 22.78 
1 22-22 4/8 Recept. 1.250 1.582 0.750 | ACC02E22-22P(025)-ND 30.92 21.65 if 18 _ Plug Cap | 1.303 0.945 — _ | 10-580903-18Y-ND 28.42 18.19 
1 32-17 4/4 Recept. 1.750 1.581 1.875 | ACCO2E32-17P(025)-ND 32.54 22.78 8 18 — _|Recept.Cap| 1.457 0.900 — | 10-580902-18Y-ND 30.90 21.63 
2 22-22 4/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-22R(025)-ND 57.74 40.42 7 20 _ Plug Cap | 1.437 1.260 —_ | 10-580903-20Y-ND 39.80 27.86 
2 32-17 4/4 Plug 2.209 2.943 1.250 | ACCO6E32-17R(025)-ND 98.90 69.23 8 20 — |Recept.Cap| 1.594 0.900 — _ | 10-580902-20Y-ND 41.08 28.76 
3 16 _ PlugCap | 1.000 0.844 — _ | 97-60-16P(621)-ND 10.59 6.36 7 24 _ PlugCap | 1.701 1.260 — _ | 10-580903-24Y-ND 39.58 27.71 
4 16 — |Recept.Cap| 1.125 0.434 — _ | 97-60-16(621)-ND 771 4.37 8 24 — |Recept.Cap| 1.850 0.900 — _ | 10-580902-24Y-ND 35.34 24.74 
3 18 _ PlugCap | 1.125 0.844 — _ | 97-60-18P(621)-ND 11.13 7.79 7 28 = Plug Cap | 1.929 1.260 — _ | 10-580903-28Y-ND 37.96 26.58 
4 18 —_|Recept.Cap| 1.313 0.434 — | 97-60-18(621)-ND 8.64 4.91 8 28 — |Recept.Cap| 2.126 0.900 — _ | 10-580902-28Y-ND 38.86 27.21 
3 20 — Plug Cap | 1.250 0.844 — _ | 97-60-20P(621)-ND 19.00 12.40 7 32 = Plug Cap | 2.193 1.260 — _ | 10-580903-32Y-ND 39.82 27.88 
4 20 — | Recept.Cap| 1.434 0.434 — _ | 97-60-20(621)-ND 9.54 5.73 8 32 — _|Recept.Cap| 2.382 0.900 — | 10-580902-32Y-ND 39.82 27.88 
3 22 _ PlugCap | 1.375 0.844 — _ | 97-60-22P(621)-ND 19.52 12.75 NEW! Amphe®-GTR Reverse Bayonet NEW! 
4 22 — | Recept.Cap| 1.563 0.434 — _ | 97-60-22(621)-ND 9.99 6.00 9 = 4/4 Plug 2.626 4.829 0.582_| GTO6PCM32-ARS-30(29R)-ND 143.44 100.41 
3 24 = Plug Cap | 1.500 0.844 — _ | 97-60-24P(621)-ND 23.35 15.24 9 _ 4/4 Plug 2.626 4.829 0.759 | GTO6PCM32-ARS-40(29R)-ND 143.44 100.41 
4 24 — | Recept.Cap| 1.688 0.434 — _ | 97-60-24(621)-ND 11.85 8.30 9 - 4/4 Plug 2.626 4.829 0.905 | GTO6PCM32-ARS-50(29)-ND 143.44 100.41 
3 28 _ PlugCap | 1.750 0.844 — _ | 97-60-28P(621)-ND 15.18 10.63 9 _ 4/4 Plug 2.626 4.829 1.185 | GTO6PCM32-ARS-70(290S)-ND 143.44 100.41 
4 28 — |Recept.Cap| 1.923 0.500 — | 97-60-28(621)-ND 11.48 8.04 5 = 4/4 | Recept. | 2.248 0.947 0.158 | GTO30PCM32-ARP-80-ND 53.86 37.71 
3 32 — | PlugCap |) 2.000 0.844 — _ | 97-60-32P(621)-ND 34.99 22.40 9 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.787 | 10-610142-001-ND 154.02 107.82 
4 32 —_|Recept.Cap| 2.188 0.500 — | 97-60-32(621)-ND 17.68 12.38 9 _ 5/4 Plug 2.626 4.829 0.984 | 10-610142-002-ND 154.02 107.82 
GT Series with RADSOK 9 _ 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-003-ND 154.02 107.82 
5 18-7 1/8 Recept. 1.378 0.907 0.157 | GTC03018-7P(025)-ND 23.04 16.13 9 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-004-ND 154.02 107.82 
5 22-1 2/8 Recept. 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-1P(025)-ND 34.94 24.46 5 = 5/4 Recept. 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-001-ND 104.14 72.90 
5 20-19 3/8 Recept. 1.496 0.907 0.157 | GTC03020-19P(025)-ND 40.42 28.30 5 = 5/4 Recept. 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-002-ND 104.14 72.90 
6 18-7 1/8 Plug 1.437 4.921 0.562 | GTCO6F18-7S(RDS)(025)-ND 92.26 64.59 5 = 5/4 Recept. 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-001-ND 104.14 72.90 
6 22-1 2/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-1S(RDS)(025)-ND 142.48 99.74 5 = 5/4 Recept. 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-002-ND 104.14 72.90 
® - Features: * 6 AWG * UL Listed 69A * 94V-0 Flame Retardant ¢ Positive Locking * Tool-less Assembly 
RA DS O K Am ph e P D Target Applications: * Battery Connection * Busbar Connection * Power Supply Connection RoHS 
No. Of 
Contacts/ Digi-Key Price Each 
Fig. Size Description Type Part No. 1 10 50 100 
1 2 Plug Crimp C10-638974-000-ND 15.25 10.68 7.93 7.78 
2 2 Recept. Busbar C10-638975-000-ND 14.93 10.45 7.77 7.62 
2 2 Recept. Crimp C10-638976-000-ND 14.95 10.47 7.78 7.63 
2 2 Recept. PCB C10-638977-000-ND 14.10 9.87 7.34 7.20 
ae Digi-K Pri Astro Tool C 
’— ie igi-Key rice stro Tool Corp. 
€ AN ASTRO TOOL CORP. Description Part No. Each Part No. 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING Pneumatic Crimp Tool without Dies... AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 8 Die Set for use with AMT23B-ND . AMT23002DA-ND 231.49 AMT23002DA 
Locator to use with AMT23002DA-ND... AMT23161L-ND 48.88 AMT23161L 
Tools Size 4 Die Set to use with AMT23B . AMT23004DA-ND 231.49 AMT23004DA 
Locator to use with AMT23004DA-ND . AMT23163L-ND 48.88 AMT23163L 
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Amphenol Circular Bayonet Lock Connectors 


CONTACT 
LEGEND Insert Patterns (Front face of pin insert shown. 
e (oe) Drawings not to scale.) 
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Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension 
provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket molded from resilient neoprene. 


Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 


PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 
Size Insert} No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 

Fig.) ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
2 8-2 9/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-2S(SR)-ND* 25.60 16.71 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-10P(SR)-ND* 17.46 11.40 
4 Recept. w/pins 812 825.449 | PTO2A-8-2P-ND 11.65 8.16 2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10S(SR)-ND* 22.44 14.65 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOBA-8-3S(SR)-ND* 25.43 16.28 4) to40 10/20 | Recent. w/pins | 1.031 .825 699 | PTO2A12-10P-ND 16.25 11.38 
2 8-3 3/20 Plug w/sockets .750 1.906 .125 | PTO6E-8-3S(SR)-ND 27.07 17.33 4 Recept. w/sockets 1.031 .825 .699 | PT02A12-10S-ND Tela! 11.99 
4 Recept. w/pins 812  .825 .449 | PTO2A-8-3P-ND 13.05 9.14 4 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 13.78 9.65 
4 Recept. w/pins 812.825 449 | PTO2E-8-3P-ND 12.21 7.33 4 Recept. w/sockets | 1.031.825 699 | PTO2E-12-10S-ND 13.35 9.35 
1 Plug w/sockets | .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 18.26 11.92 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-5P(SR)-ND* = 27.61 17.67 
2 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6E8-4P(SR)-ND* 17.95 12.57 2 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5S(SR)-ND* 24.14 15.46 
2 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(SR)-ND* 26.93 17.24 2 14-5 5/16 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-5S(SR)-ND* 29.99 19.20 
2 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4P(SR)-ND* 24.01 15.68 4 Recept. w/pins 1.125 .825 .823 | PTO2A14-5P-ND 14.90 10.43 
2 8-4 4/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4S(SR)-ND* 24.53 16.02 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PT02A14-5S-ND 21.04 13.74 
3 Plug w/sockets 750 1.266 — | PTO6E-8-4S-ND 19.76 12.90 4 Recept. w/pins 1.125.825 .823 | PTO2E-14-5P-ND 12.18 8.53 
4 Recept. w/pins | .812 .825 449 | PTO2A8-4P-ND 12.39 7.44 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTO6A-14-12P(SR)-ND* 21.26 13.88 
4 Recept. w/sockets| 812 825.449 | PTO2A8-4S-ND 12.05 8.44 2 gi4z0, | Plugwsockets | 1156 1.906 .375 | PTOGE-14-12S(SR)-ND* 24.56 16.03 
4 Recept. w/pins | .812 825 449 | PTO2E-8-4P-ND 12.00 8.40 4) 14-12 “iste | Recept.wpins | 1125 825 823 | PTO2E-14-12P-ND 12.48 8.74 
4 Recept.w/sockets| 812 825.449 | PTO2E-8-4S-ND 11.76 7.06 4 Recept. w/sockets | 1.125 825 823 | PTO2E-14-12S-ND 22.90 14.95 
2 Plug w/pins 869 1.906 .188 | PTO6E10-6P(SR)-ND* 18.41 12.02 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-12S-ND 20.76 13.55 
2 Plug w/sockets | .869 1.906 .188|PTO6E10-6S(SR)-ND* 3042 19.47 14/#20, - 

2 Plug wipins ‘859 1.906 188 | PTOGA-10-6P(SR)-ND* 2427 1585 4 | 1415 | “Vgg’ | Recept. w/pins | 1125 .825 .823 | PTO2A-14-15P-ND 13.80 9.66 
2 Plug w/sockets 859 1.906 .188 | PTO6A-10-6S(SR)-ND* 28.26 18.09 7 = ~44-18P- 

4 Recept. wins | 938 625 573 PTORATO-GPND = 11.95 837 | | 5 plugwisocets | 1188 1806 75] PrOSE+4T&S(GR/-ND* 2028 tart 
4 10-6 6/20 Recept. w/sockets| .938  .825 .573 | PTO2A10-6S-ND 13.33 9.33 4 14-18 18/20 Recept. w/pins 1.125  .825 823 | PTO2A-14-18P-ND 18.28 42.80 
4 Recept. w/pins 938  .825 573 | PTO2E-10-6P-ND 13.83 9.68 i ‘ : ‘ fi 

4 Recent wisccket 938 825 573 | PTO2E-10-6S-ND 15.80 1106 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-18S-ND 18.15 11.85 

pt. w/sockets |. : : i A - = 
5 Recept. w/pins ‘938 1.553 — | PTOOA-10-6P-ND 21.38 43.95 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19P(SR)-ND 25.10 16.39 
7 Recept. w/pins ‘938 1.266 — | PTOOE-10-6P-ND 24.95 15.83 2 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19S(SR)-ND* 28.01 17.93 
8 Recept. w/pins .938 1.922.188 | PTO1A-10-6P(SR)-ND* 23.30 15.21 2 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-19P(SR)-ND* 29.81 19.08 
1 Plu =, paCr 4 Recept. w/pins 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19P-ND 18.50 12.95 
9 w/sockets 1.013 1.609 PTO6A-12-3S-ND 18.03 12.62 gat 
9 Plug w/pins 11013 1.906.312 | PTO6E12-3P(SR)-ND* 90.38 13.30 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19S-ND 19.14 12.50 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTO6E12-3S(SR)-ND* 21.80 14.23 2 Plug w/pins 1.281 2.047.500 RTOSEIGSR(SR)-ND TS) 34.81 22.28 
2 Plug w/pins 1013 11906 312 | PTOBA-12-3P(SR)-ND* 24.89 16.25 2 | 460 gig | Plugw/sockets | 1.281 2.047 .500 | PTOGE16-8S(SR)-ND 34.02 23.82 
9 12-3 3/16 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-3S(SR)-ND* 25.60 16.71 4 Recept. w/pins 1.219 .825 949 | PTO2A16-8P-ND 14.18 9.93 
4 Recept. w/pins 1.031 .825 699 | PTO2A12-3P-ND 11.16 6.70 4 Recept. w/sockets | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8S-ND 16.85 11.80 
4 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PT02A12-3S-ND 17.53 12.27 4 16-26 26/20 Recept. w/pins 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P-ND 21.68 14.16 
4 Recept. w/pins 1.031.825 .699 | PTO2E-12-3P-ND 12.54 7.53 2 Plug w/pins 1.531 2.250 .625 | PTOGE20-16P(SR)-ND* 43.08 30.16 
2 12-4 416 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-4P(SR)-ND* 27.72 17.75 2 20-16 16/16 Plug w/sockets, 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(SR)-ND* 43.52 30.47 
4 Recept. w/sockets | 1.031.825 _.699 | PTO2E-12-4S-ND 18.81 12.28 4 Recept. w/pins 1.438 1.076 1.199] PT02A20-16P-ND 27.47 17.59 
1 Plug w/pins 1.013 1.609 — | PTOGA-12-8P-ND 20.85 13.61 4 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16S-ND 34.66 24.27 
1 Plug w/sockets 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8S-ND 22.21 14.50 2 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 | PTOGE22-55P(SR)-ND* 53.94 37.76 
2 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E-12-8P(SR)-ND* 26.06 16.68 2 99-55 55/20 Plug w/sockets 1.656 2.250 .750 | PTO6E22-55S(SR)-ND* = 67.12 46.99 
2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6E-12-8S(SR)-ND* 32.06 20.52 4 Recept. w/pins 1.562 1.076 1.323) PT02A22-55P-ND 33.42 23.40 
4 Recept. w/pins 1.031.825 _.699 | PTO2E-12-8P-ND 13.25 9.28 4 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323] PT02A22-55S-ND 37.94 26.56 
2 42-10 10/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-10P(SR)-ND* 22.33 14.57 1 24-64 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61P-ND 53.48 37.44 
2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-10S(SR)-ND* 24.41 15.63 Plug w/sockets 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61S-ND 58.28 40.80 
*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol Circular Bayonet Lock Connectors (com, 


MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Cc Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description B Part No. 1 10 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-2S-ND: 22.09 14.42 2 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312 |MS3116F-12-3P-ND{ 22.25 14.53 
3 | 82 2/20 | Plugw/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-2S-ND* 15.55 10.89 12-3 3/16 Tr uae te pe as a ae al ince ‘er 
4 Recept. wipins | 812.825 449 | MS3112E-8-2P-ND* 12.63 7.58 4 Recept. wisockets | 1.031 825 699 |MS3112E-12-3S-ND* 1335 9.35 
3 Plugwipins =| .750 1.266 — | MSSCec iam 17-18 12.03 2 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312 |MS3116F-12-10P-ND+ 23.49 15.33 
3 Plug wisockets | .750 1.266 — |MS311GE-8-3S-ND* 18.18 12.73 2 | to4o | torao | Plugw/sockets | 1.013 1.906 312 |MS3116F-12-10S-NDT 24.01 15.68 
2 8-3 3/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | MS3116F-8-3S-ND: 20.78 13.57 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 |MS3112E-12-10P-ND* 11.88 8.32 
4 Recept. w/pins 812 825 .449 | MS3112E-8-3P-ND* 11.37 6.83 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 |MS3112E-12-10S-ND* 21.71 14.17 
4 Recept. w/sockets | 812.825 449 | MS3112E-8-3S-ND 11.75 8.23 2] sgqo | 18/#20, | Plug wsockets | 1.156 1.906 375 | MS3116F-14-12S-NDt 31.03 19.86 
i =| 4- | * 
9 Plug w/pins 750 1.906 .125 | MS3116F-8-4P-ND: 1950 12.73 4 4/#16 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-12P-ND* 18.93 12.36 
3 Plug w/sockets 750 1.266 — | MS3116E-8-4S-ND* 17.08 11.96 2 14-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-18S-NDt 35.06 24.55 
2| 84 4/20 | Plugw/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-4S-ND 21.90 14.30 4 Recept. w/pins | 1.125 .825 823 |MS3112E-14-18P-ND* 21.52 14.05 
4 Recept.w/pins | .812 825 449 | MS3112E-8-4P-ND* = 11.43 6.86 2) 4419 | 19/20 | Plugwisockets | 1.156 1.906 .375 | MS311GF-14-195-NDT 34.62 24.24 
4 Recept. w/sockets | 812 825 449 | MS3112E-8-4S-ND* 14.45 10.12 4 r Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 |MS3112E-14-19P-ND* 1820 12.74 
2 Plug w/pins 859 1.906 .188 ) MS3116F-10-6P-NDt 18.60 12.14 2 16-26 26/20 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | MS3116F-16-26S-NDt 35.42 24.80 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | MS3116F-10-6S-NDt 19.95 13.02 4 Recept.w/pins | 1.219 .825 .949 | MS3112E-16-26P-ND* 20.02 13.07 
6 Recent. wins | .038. 1.922 .188 (MSS Crubig 28.17 18.03 2 | 18-32 | 32/20 | Plugw/pins | 1.319 2.078 .625 |MS3116F-18-32P-ND+ 43.62 30.54 
6 10-6 6/20 —‘|Recept. w/sockets | .938 1.922 .188 | MS3110F-10-6S-ND¢ 30.17 19.31 
4 Recept.w/pins | 938 .825 573 |MS3112E-10-6P-ND* 1206 7.24 2 | 20-41 | 41/20 | Plugw/sockets | 1.531 2.250 .625 |MS3116F-20-41S-NDt 54.58 38.21 
4 Recept. w/sockets | .938 .825 .573 | MS3112E-10-6S-ND* 11.68 8.18 2 99-55 55/20 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 |MS3116F22-55P-NDt 63.28 44.30 
3 Plug w/sockets 859 1.266 — |MS3116E-10-6S-ND* 17.50 11.43 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323 | MS3112E-22-55P-ND* 33.66 21.55 
* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for moisture-proofing individual open wires + Grommet seal with strain relief clamp 
Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension 
provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket molded from resilient neoprene. 


Crimp contacts are included, but not installed. (See contact hand crimping tools and contact installation/removal tools recommended below). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
Strain relief is included on plug. 
PT-SE with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. Al 10 Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. ill 10 
2 Plug w/pins 859 2.413 188 | PTOGSE10-6P(SR)-ND* 32.74 20.96 2 Plug w/pins — 2413 188 | MS3126F-10-6P-ND 27.83 17.82 
2) ane 6/20 | Plugw/sockets | .859 2413 .188 | PTOGSE10-6S(SR)-ND* 28.37 18.16 2 Plug w/sockets | — 2.413.188 | MS3126F-10-6S-ND 28.07 18.33 
9 Recept. w/pins 954 1.296 — _ | PTO2SE10-6P-ND 27.72 =17.75 6 10-6 6/20 Recept. w/pins 954 2.422 188 | MS3120F-10-6P-ND 33.30 21.32 
9 Recept. w/sockets} .954 1.296 — _ | PTO2SE10-6S-ND 33.75 21.60 6 Recept. w/sockets 954 2.422 .188 | MS3120F-10-6S-ND 32.27 20.65 
2 Plug w/pins | 1.0381 2413 312 | PTOGSE12-10P(SR)-ND* 32.46 22.73 : A ws | oes ase ee MS eee ota 
BS | aot 4020 | Plugwsockets | 1.031 2413 .312 | PTOBSE12-10S(SR)-ND* 27.32 17.49 Pt. : ee : - 
9 Recept. w/pins | 1.047 1296 —_ | PTO2SE12-10P-ND 2804 17.95 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413.312 | MS3126F-12-35-ND 34.18 21.88 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — _ | PTO2SE12-10S-ND 32.44 22.71 3 12-3 3/16 ieee ene ine cae 312 at le ata Seon aoa 
2 Plugw/pins | 1.281 2.528 500 | PTO6SE16-8P(SR)-ND* 46.06 32.25 ecept wikis | : : : 
i 2 Plugw/pins | 1.031 2413 .312 | MS3126F-12-10P-ND 29.63 18.97 
2 Plug w/sockets | 1.281 2528 500 | PTO6SE16-8S(SR)-ND* 56.62 39.64 
16-8 8/16 : 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-10S-ND 28.79 18.79 
9 Recept. w/pins | 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8P-ND 44.90 31.43 Be | apa sno: |B ‘nine | 1.047 1328 312 FSREOEOMOEMIDN asoa 2340 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1.296 —_ | PTO2SE16-8S-ND 50.88 35.62 et ecept wnlns. | 1.047 1. Aes 5, ; 
: 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | MS3122E-12-10P-ND 24.20 15.80 
‘ aeons doe Bes Se roecuinne oo fos 9 Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — | MS3122E-12-10S-ND 23.39 ‘15.27 
jug w/sockets 3 4 - | i F -14-5S-| 
18-32 32/20 i 2, a Plug w/sockets | 1.156 2.413  .375 | MS3126F-14-5S-ND 37.87 24.24 
: pect whine | 1228 126 - ee ger 9 | 5 | 58 | pecept. wins | 1.141 1.296 — |MS3122E-14-5P-ND 24.75 16.16 
Scan Wisvenets} 2s : = Rua ee d 2 aq4p | 8420, | Plug wisockets [1.156 2413 375 | MS3126F-14-125-ND 40.05 25.64 
2 Plug w/pins | 1.531 2.753.625 | PTOGSE20-16P(SR)-ND* 32.36 22.66 9 4/#16 | Recept.w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-12P-ND _28.01__‘17.93 
2 | on46 tee | Plug wsockets | 1.531 2.753 625 | PTOBSE20-16S(SR)-ND* 73.00 51.10 14/420 
9 i i Recept. w/pins 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P-ND 53.94 37.76 2 14-15 116. Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-15S-ND 38.43 24.60 
9 Recept wisockets| 1.458 1.958 — [EIG2SEA0aI6S.N0) G5ag 45:88 2 tara | tan | Plawisockets [1156 2413 375 | MSBIZEF-14-185-ND 3393 21.72 
2 Plugw/pins | 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55P(SR)-ND* 73.86 51.71 9 Recept.w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-18P-ND 29.16 18.67 
2 | 50.55 | 55/00 | Plug wsockets | 1.656 2.753 .750 | PTOGSE22-55S(SR)-ND* 57.36 40.16 2 Plug w/pins | 1.166 2.413375 | MS3126F-14-19P-ND 37.60 24.07 
9 Recept.w/pins | 1.578 1.358 — | PT02SE22-55P-ND 71.42 50.00 2 Plug w/sockets | 1.156 2413 .375 | MS3126F-14-19S-ND 35.73 22.87 
9 Recept. w/sockets|_ 1.578 1.358 = — _| PT02SE22-55S-ND 82.82 57.98 9 | 14-19 19/20 | Recept.w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-19P-ND 30.13 19.29 
2 Plug w/pins | 1.777 2.830 .800 | PTOGSE24-61P(SR)-ND* 56.66 39.67 6 Recept. w/sockets | 1.141 2.422.375 | MS3120F-14-19S-ND 35.94 25.16 
2 | shot 61/29 | Plugwisockets | 1.777 2.830 .800 | PTO6SE24-61S(SR)-ND* 72.16 50.62 10 Recept. w/sockets | 1.391 1.438 — | MS3124E-14-19S-ND 47.04 32.93 
9 Recept. w/pins | 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61P-ND 81.32 56.93 2 | 16-8 8/16 | Plugw/pins | 1.281 2.528 .500 | MS3126F-16-8P-ND 34.90 22.34 
9 Recept. w/sockets| 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61S-ND 108.78 76.15 2 Plug wipins | 1.281 2.528 500 | MS3126F-16-26P-ND 3940 27.58 
* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 2 16-26 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 | MS3126F-16-26S-ND 39.16 27.42 
9 Recept.w/pins | 1.234 1.296 — | MS3122E-16-26P-ND 36.86 23.59 
, 2 | 18-11 14/16 | Plugw/sockets | 1.391 2.528 625 | MS3126F-18-11S-ND 54.56 38.20 
Replacement Crimp Contacts 2 | 20-16 16/16 | Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | MS3126F-20-16S-ND 62.58 43.81 
2 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | MS3126F-20-41S-ND 52.06 36.45 
Contact | Digi-Key Price Each 6 | 20-41 41/20 |Recept. w/sockets | 1.453 2.824 .625 | MS3120F-20-41S-ND 57.24 36.64 
Desc. Size Part No. 1 10 50 9 Recept.w/pins | 1.453 1.358 — | MS3122E-20-41P-ND 46.08 32.26 
Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.62 97 63 2 Plug w/sockets | 1.656 2.753 .750 | MS3126F-22-55S-ND 57.82 40.48 
Replacement Pin 20 10-314980-20P-ND 1.00 60 39 9 | 22-55 | 55/20 | Recept.w/pins | 1.578 1.358 — | MS3122E-22-55P-ND 50.84 35.59 
Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 2.66 1.59 1.04 9 Recept. w/sockets | 1.578 1.358 — | MS3122E-22-55S-ND 52.14 36.50 
Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.54 92 60 2 | 24-61 61/20 | Plug w/sockets | 1.777 2.830 .800 | MS3126F-24-61S-ND 71.94 50.36 


a 
@_w ASTRO TOOL CORP. Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
Military Standard Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price Prototype Price | Military Standard Price Price Military Standard Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each _| Part No. Each Prototype Each Part No. Each 
20 615708-ND 246.05 | 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-20-ND 166.38 | ATA1086-ND 28.06 | ATML1703B-ND 25.67 | AT2020-ND 33.72 | M81969/19B-06-ND 33.72 
16 615708-ND 246.05 | 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-16-ND 166.38] ATA1101-ND 33.72 | ATML1704B-ND 25.67 | _AT2016-ND 33.72 | M81969/19B-01-ND 51.27 
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Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors Fe £115497. Canadian Standard Association 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) pace ee eee 


Low cost, general duty, non-environmental MIL-C-5015 type connectors. Available in either A solid or B split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other commercial 
applications. * Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive cadmium plate finish and olive chromate after-treatment 
* Contacts are solder type, silver plated with pre-tinned solder cups » Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish 


Fig. 1 — Straight Plug Fig. 2 — Angle Plug (97 Series) Fig. 3 — Cable Receptacle Fig. 4 — Box Mount Receptacle 
(97 Series) Coupling ring machined 
from solid aluminum bar 
stock for high tensile 
strength. Mates with 
all types of 97 series 
receptacles. Front shell 
includes polarization 
keyway. Solid shell. 
Threaded backshell. 


Shell is split longi- . Mounting Holes 

tudinally for conve- B a .147 Diameter sizes 24,28 
nientsolder or inspec- -120 Diameter all other sizes 
tion. Front shell is 

keyed to allow the 

90 degree angle 

housing to be rotated 

and locked at any 45 

degree increment. 


Fig. 5 — Wall Mount Receptacle Fig. 7 — Bushing 


Mounting Holes 
.147 Diameter 
sizes 24, 28 
-120 Diameter 
all other sizes 


Insert Patterns SERVICE RATING: 


(Front face of CONTACT INST 

pin insert shown. LEGEND Limited Operating DC 250 1250 

Drawings not to scale.) eo (0) Voltages at Sea Level AC(rms) 200 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 


16 12 8 


NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approximately 25% of the sea level values. 


Insert Arrangement 


i ’ G 
Service Rating A 5 > > 
x on > B 
: F E . eo ®. 
@s) ; 6, ® 
D tt 
10SL-3 10SL-4 128-3 148-1 148-2 148-5 148-6 148-7 168-1 16-10 16-11 
A A A A INST. INST. INST. A A A A 
HOA 
G B 
. Cc 
E D 
18-1 
B.CF,G=A 


all others = INST. 


Q 


22-22 
A 


97 Series Plugs and Receptacles 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Dimensions Size Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. it 10 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 |97-3106A-10SL-3S-ND 14.68 10.28 1 sree nme } ae Sr Oe eet ee a 
2 | dogs | ae | PlugwithSocket | 7/8 1-1/2 | 97-31088-10SL-35-ND 18.60 12.14 1253 | 216 sd : Saco eke : é 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P-ND 17.20 12.04 4 Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND 9.03 5.42 
; Recept. with Pins | 9/4  4-9/92 |97-3102A-10SL-3P-ND 11.85 7-11 Recept. with Socket | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 975 5.85 
- ; Plug with Pins 4-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-4P-ND 1468 10.28 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-45-ND 13.90 9.78 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32|97-3106A-14S-1S-ND 15.00 10.50 
2) Gosia’ | ae Plug with Socket 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-4S-ND 17.77 11.60 148-1 3/16 cunene jaa 1220 ROPER EIEN 700, 4190 
3 Recept. with Pins 1 1/9/82 | 97-3101A-10SL-4P-ND 16.40 11.48 2 Plug with Socket | 1-1/8  1-23/32| 97-3108B-14S-1S-ND 17.45 12.22 
4 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P-ND 10.92 «6.56 : 
(Continued) 
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Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) 


97 Series Plugs and Receptacles (cont.) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Dimensions Size Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. ul 10 
5 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/82] 97-3100A-14S-1P-ND 14.68 10.28 , Plug with Pins | 1-11/82 1-31/32| 97-3106A-18-16P-ND 20.28 13.24 
vast | ang |-Receetwith Socket | 1-2/6 1-15/92 |97-9100148-1S-ND 15.00 10.50 Plug with Socket | 4-11/32 1-34/32| 97-31064-18-16S-ND 2401-1568 
3 recept wih Secret | 78 tee [Srstoiacastgnd vat irs7 | [2| tee | an | PuowinPns |1-1192 26/2] 97<31088-1846PND 2582 1633 
: : d Plug with Socket | 1-11/32 2-6/32 | 97-3108B-18-16S-ND 29.43 18.84 
; Plug with Pins | 1-1/8 1-15/82| 97-3106A-14S-2P-ND 14.58 10.21 — 
Plug with Socket 4-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-2S-ND 15.73 11.01 4 Recept. with Pins 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-16P-ND 14.33 10.03 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64|97-3102A-18-16S-ND 17.41_—‘11.37 
3 Plug with Pins | 1-1/8  1-28/32| 97-3108B-14S-2P-ND 16.88 11.82 
vaso | ane |_Pugwith Socket | 1-4/8 1-29/82 | 97-31088-4S-28-ND 17.31 1180 | | , Plug with Pins | 1-11/92 1-31/32| 97-3106A-18-19P-ND 27.50 ‘17.60 
7 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32|97-3100A-14S-2P-ND 16.30 11.41 Plug with Socket [1-1/2 1-81/82 (SOC 249 15.83 
Recent wth Socket | 1-9/6 1-15/92 | 97-2100K148-26-ND 17701289) [fe Plug with Pins | 4-14/82 2-5/2 | 97-3108B-18-19P-ND 33.17. 21.28 
‘ Recept. with Pins | 7/8  1-15/32]97-3101A-14S-2P-ND 17.95 12.57 i Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 27.74 17.76 
Recept. wi : -3101A-14S-28- i i 
ecept. with Socket | 781-1802 Rac 1807 11.80 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64|97-3102A-18-19P-ND 23.30 —‘15.21 
4 
1 Plug with Pins 1-1/8 1-15/82 | 97-3106A-14S-5P-ND 16.30 11.41 Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19S-ND 17.41 11.37 
Plug with Socket | 1-1/8  1-15/32| 97-3106A-14S-5S-ND 16.90 11.83 
Plug with Pins | 1-1/8  1-23/32|97-3108B-14S-5P-ND 1753 11.44 | | 1 Plug with Ping) P1582 1-778 eta eeedc 
2 sass | ane |_uswinsecke | 1-70 t2a2|s7tons-as-5No 18071180 vos | ane L_Pieith Socket |1-15/92 1-7/8 | 97-8106A-20-48-ND 32.20 20.61 
; Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32| 97-3100A-14S-5P-ND 16.30 11.41 4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64 Te Cane 14.68: 10.28 
Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32|97-3100A-14S-5S-ND 16.90 11.83 Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-4S-ND 18.05 12.64 
; Recept. with Pins | 7/8  1-15/82|97-3101A-14S-5P-ND 1838 12.00 | | , Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8. | 97-3106A-20-7P-ND 23.33 © 14.94 
Recept. with Socket | 7/8  1-15/32| 97-3101A-14S-5S-ND 19.19 12.53 i ang |_Piewith Socket |1-15/92 1-7/8 | 97-8106A-20-7S-ND 25.07 16.05 
-7 
1 PugwithPins | 1-18 11502 ee 1500 (1183 | | Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-7P-ND 14.68 10.28 
Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 17.03 11.92 Recept. with Socket } 1-1/2 157/64) 97-3102A-20-7S-ND 16.90 11.83 
2 Fianna He eer : Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P-ND 25.56 16.36 
148-6 6/16 i: “ Plug with Socket 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15S-ND 33.86 21.68 
5 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-6P-ND 16.90 11.83 20-15 m2 — 
Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32|97-3100A-14S-6S-ND 1703 11.92 | | , Recept. with Pins ] 1-1/2  1-57/64|97-3102A-20-15P-ND ‘17.03 11.92 
— Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64|97-3102A-20-15S-ND 23.94 15.38 
i Recept. with Pins | 7/8  1-15/32|97-3101A-14S-6P-ND 19.19 12.53 
Recept. with Socket | 7/8  1-15/32|97-3101A-14S-6S-ND 1964 12.82 ; Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P-ND 2558 16.38 
; Plug with Pins 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-1P-ND 16.90 11.83 sore | 92412, Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16S-ND 27.47 (17.59 
ses | ae [Pua Socket | 1-14 1-15/92 | 97-9106K16S-1S-ND_ 17.86 11.66 : 9/7#16 | Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64|97-3102A-20-16P-ND 1770 12.39 
i Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32|97-3102A-16S-1P-ND 11.88 —8.32 Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64|97-3102A-20-16S-ND 18.29 ‘11.94 
Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 1393 9.75 — 
; Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27P-ND 26.37 «16.88 
; Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32] 97-3106A-16S-8P-ND 16.40 11.48 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27S-ND 28.33 18.13 
ar vag |_Po.with Socket | 1-1/4 1-15/82 | 97-9106A-16S-85-ND__ 17.00 11.90 20-27 | 14/16 
- 5 Recept. with Pi 1-1/2 1-57/64) 97-3102A-20-27P-ND 18.05 12.64 
F Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32|97-3102A-16S-8P-ND 11.73 8.21 | | 4 aot th Séciat ce Pe nme en 
Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32|97-3102A-16S-8S-ND 1218 8.53 us : : 
; Plug with Pins | 1-11/82 1-31/32 | 97-3106A-18-1P-ND ator 13.75 | | 4 Plug with Pins 115/82 1-7/8 Cea §8626.04 17.95 
Plug with Socket | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-1S-ND 23:30 15.21 v0.20 | ang |_Puswith Socket [1-182 1-7/8 | 97-3106A20-295-ND_— 31.07 19.89 
a | aac. sare Plug with Pins | 1-11/82 2-5/32 | 97-3108B-18-1P-ND 2549 1632 | | Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64|97-3102A-20-29P-ND 19.24 12.56 
Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 2747 17.59 Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29S-ND 2202 14.37 
4 Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-1P-ND 16.20 11.34 F Plug with Pins | 1-19/82 1-31/32 | 97-3106A-22-14P-ND 29.39 18.81 
Recent. with Socket | 1-8/8 1-63/64 (SU SUU2ha emo ND) digo! dene wore | tong |_PWewith Socket | 1-19/@2 1-81/82 | 97-8106A-22-148-ND_ 93.37 21.96 
Plug with Pins | 1-11/82 1-31/32 | 97-3106A-18-4P-ND 1785 12.50 z a 
1 Plug with Socket | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-4S-ND 1829 1194] | 4 Recept. with Pins | 1-5/8 1-63/64 Peeves = 2107 18.75 
Recept. with Socket | 1-5/8  1-63/64|97-3102A-22-14S-ND 24.30 ‘15.56 
Pere a8 Plug with Pins | 1-11/82 2-5/32 | 97-3108B-18-4P-ND 2261 14.76 — 
Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-4S-ND 24.11 15.74 1 Plug with Pins 1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-19P-ND 28.82 = 18.45 
Plug with Socket | 1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-19S-ND 2939 18.81 
; Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-4P-ND 1173 8.21 2-19 | 14/16 einen d : 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-4S-ND 1270889 | | | Recept. with Pins | 1-5/8 1-63/64|97-3102A-22-19P-ND 20.66 _~—«13.49 
Plugwith Pins | 4-11/82 _1-81/82 | 97-8106A-18-8P-ND mKO7: . Aas Recept. with Socket | 1-5/8  1-63/64|97-3102A-22-19S-ND 21.07 ‘13.75 
; i : 
Plug with Socket | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 2275 14.85 Pug witiPine | 12382 214 [etOeteeaT eae TE 
o | teg | 4/#12, | Plug with Pins | 1-11/32 2-8/82 | 97-81088-18-8P-ND 25.49 16.32 oa7 |te2#i2,| Plugwith Socket | 1-29/82 2-1/4 | 97-3106A-24-7S-ND 33.48 (23.44 
4/7#16 | Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 2741 17.36 ienaaie - 
— is Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7P-ND 23.47 15.02 
4 Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-8P-ND 16.20 11.34 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 26.37 © 16.88 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-8S-ND 1770 12.39 
‘ Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 20.28 13.24 1 ae en ae PG eee aes Pad 
Plug with Socket | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 22.75 14.85 94-28 O46 HG ET OB EKe i i ey : , 
sell desipe | cae Plug with Pins | 1-11/82 26/92 | 97-31088-48-10P-ND 2475 15.84 | | Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P-ND 25.54 16.35 
Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-10S-ND 27.11 17.36 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 29.93 19.16 
A Recept. with Pins | 1-9/8  1-63/64] 97-3102A-18-10P-ND 15.00 10.50 | | , Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11P-ND 35.02 24.52 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64|97-3102A-18-10S-ND 17.70 12.39 near |22/4#12,|_Pluowith Socket |1-31/82 244 |87-9106A2841S-ND 4236 2966 
1 ee ee aye eae et ane ee i 22/18#16) — Recept. with Pins 2 2-4/4 | 97-3102A-28-11P-ND 28.01_-—‘17.93 
ug with Socket | 1-11/82  1-31/82 [SMS ICC RS Say we a Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11S-ND 32.00 22.40 
: Plug with Pins | 1-112 2-6/32 | 97-3108B-18-11P-ND 24.75 15.84 a 
ee) tee ae Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-11S-ND 25.49 16.32 1 Plug with Pins | 1-31/82 2-1/4 | 97-3106A-28-16P-ND 36.08 25.26 
Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16S-ND 36.56 25.60 
‘ Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64]97-3102A-18-11P-ND 15.00 ‘10.50 28-16 | 20/16 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/6497-3102A-18-11S-ND_ 16.20 11.34 | | Recept. with Pins 2 2-4/4 | 97-3102A-28-16P-ND 29.39 ‘18.81 
: Plug with Pins | 1-14/82 1-31/32) 97-3106A-18-12P-ND 19.12 12.48 Recapt with Socket | 2 214 Reco 2863 18.87 
Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-12S-ND 20.28 13.24 1 Plug with Pins 4-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21P-ND 42.18 29.53 
al ager: Ian Plug with Pins | 1-11/32 2-5/2 | 97-3108B-18-12P-ND 2345 15.01 sect | anne |_PeithSooket | 1-31/02 2-1/4 | 97-8106A28-21S-ND 47.54 98.28 
Plug with Socket_ | 1-112 28/92 | 97-91088-18-125-ND_ 24.75 16.88 | Recept. with Pins ee soon ao 
; Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64]97-3102A-18-12P-ND 1365 9.56 Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21S-ND 37.48 26.24 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64|97-3102A-18-12S-ND 15.00 10.50 (Contnasay 


More Product Available Online: www.digikey.com 
284 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors ete al mo. 0 : 
i ste ize Insert lo. o imensions 
wilh Solder Contants (MIE eA b a ye) (CONE): Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
; i Fig.| ment No. | Si Descripti A B | PartNo. 1 10 
Accessories For 97 Series Connectors i; ment Es Ses eaereoe ane 
1 2/16 | PlugwithSocket | .946 2129 | MS3106E-10SL-4S-ND* 19.36 12.64 
Shell 8 | agg. | 2/16 | Plugwith Socket | 946 2.129 | MS3106F-10SL-4S-NDt 17.08 11.96 
Sasser Dimensions 4 2/16 | Recept. with Pins |1.000  .297 | MS3102E-10SL-4P-ND* 938 5.32 
| Arrange- a (Inches) Digi-Key Price Each 4 2/16 | Recept. with Pins |1.000  .297 | MS3102R-10SL-4P-NDt 7.50 4.26 
Fig. | ment No. Description A B C | Part No. 1 10 8 4/16 Plug with Pins | 1123 2.201 | MS3106F-14S-2P-ND 16.35 11.45 
6 Cable Clamp 42795 + ~-<516 |97-8057-4004.ND ar Aes 1 4/16 | Plugwith Socket [1.123 937 | MS3106A-14S-2S-ND 12.78 8.95 
; eee tas 8 4/16 | Plug with Socket |1.123 2.201 | MS3106F-14S-2S-ND 18.34 11.97 
Py, ets Bushing Se 285210 ae ene a 4 | 148-2 | 416 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-2P-ND* 9575.75 
fy ee Bushing 500 2.750 302 ee a eee tees 4 416 |Recept with Socket| 1188 297 | MS3102E14S-2S/ND* 10.08 6.05 
_ Cable Clamp with Bushing | — _ — | 97-3057-1004-1-ND* 873 5.24 SGDE, With OUGKET| : ‘ : 
4 4/16 | Recept. with Pins |1.188 297 | MS3102R-14S-2P-ND 928 5.27 
6 | dos. Cable Clamp 995 850 7/16 | 97-3057-1007-ND 670 3.80 4 4/16 | Recept. with Socket} 1.188 297 | MS3102R-14S-2S-ND 891 5.35 
7 : Bushing 614 2.625 427 ‘| 97-79-513-6-ND 1.50 90 aor 
=| 1S fomecumitisanm| SS arora aos] PTF T | | sis (is Meee SIS 
6 Cable Clamp 1120 920 9/16 | 97-3057-1008-ND 8.88 5.04 4 | 1485 5/16 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-5P-ND* 891 5.35 
7 | 16,16S Bushing | 739» 2.500.852 | 97-79-513-8-ND 1.27 76 4 5/16 | Recept. with Pins |1.188 297 | MS3102R-14S-5P-ND 912 5.48 
= Cable Clamp with Bushing | — aaa nad 1 6/16 | Plugwith Socket [1.123 937 | MS3106A-14S-6S-ND 1275 8.93 
6 Cable Clamp 1.216 920 5/8 |97-3057-1010-ND 750 4.26 8 6/16 | PlugwithSocket |1.123 2.201 | MS3106F-14S-6S-ND 17.79 11.61 
7 18 Bushing 889 2.375 615 | 97-79-513-10-ND 1.27 76 4) sas.6 6/16 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-6P-ND* 878 4.98 
— Cable Clamp with Bushing | — = — | 97-3057-1010-1-ND 8.84 5.02 4 6/16 | Recept. with Socket} 1.188  .297 | MS3102E-14S-6S-ND* 12.00 7.20 
4 6/16 | Recept. with Pins |1188 297 | MS3102R-14S-6P-ND 933 5.60 
6 Cable Clamp 1403 9273/4 | 97-3057-1012-ND 750 4.26 4 6/16 | Recept. with Socket] 1.188 297 | MS3102R-14S-6S-ND: 10.95 6.57 
7 | 20,22 Bushing 1.084 2.250.740 | 97-79-513-12-ND 1.46 88 
— Cable Clamp with Bushing | — — — | 97-3057-1012-1-ND 9.05 5.13 8 | 148-7 3/16 | PlugwithSocket [1.123 2.201 | MS3106F-14S-7S-ND 20.73 13.54 
6 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 | 97-3057-1016-ND 821 4.66 1 7/16 | PlugwithSocket |1.250 937 | MS3106A-16S-1S-ND 16.93 11.85 
7A) sg op Bushing 1.084 2.250.740 | 97-79-513-12-ND 1.46 88 8: seer 7/6 | Plug with Socket |1.250 2.201 | MS3106F-16S-1S-ND 26.42 16.91 
7 , Bushing 1.309 2.125 927 | 97-79-513-16-ND 189 1.13 4 7/16 | Recept. with Pins |1.281  .297 | MS3102E-16S-1P-ND* 11.28 © 677 
— Cable Clamp with Bushing | — = — |97-3057-1016-1-ND** 10.38 6.23 4 7/16 | Recept. with Pins |1.281  .297 | MS3102R-16S-1P-ND 10.68 6.41 
* When Clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be 1 16-10 3/12 Plug with Socket | 1.250 1.124 | MS3106A-16-10S-ND 19.19 12.53 
furnished. 8 3/12 | Plug with Socket |1.250 2.524 | MS3106F-16-10S-ND: 26.15 16.74 
**Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell raEA 
sizes 24 and 28. 4 | 16-11 2/12 | Recept. with Pins |1.281 484 | MS3102R-16-11P-ND: 981 5.89 
4 10/16 | Recept. with Pins | 1.375 453 | MS3102E-18-1P-ND* 1153 8.07 
a > 4 | 18-1 10/16 | Recept. with Pins | 1.375 453. | MS3102R-18-1P-ND+ 10.78 7.55 
MS/Standard Cylindrical 1 10/16 | Plug with Socket |1.383 1.219 | MS3106A-18-1S-ND 1981 12.93 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 4 | 18-11 5/12 | Recept. with Pins |1.375 453 | MS3102E-18-11P-ND* 11.60 8.12 
4 | 20-27 | 14/16 | Recept.with Pins | 453 1.500 | MS3102R-20-27P-NDt 11.48 8.04 
Shell abi 
areal mee ae 4 | 22-14 19/16 | Recept. with Pins | 453 1.625 | MS3102E-22-14P-ND* 16.80 11.76 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 4 | 22-19 | 14/16 |Recept. with Socket] 453 1.625 | MS3102E-22-19S-ND* 1740 12.18 
Fig. | ment No. Size Description Part No. 1 10 Saal 
4 | 22-22 4/8 | Recept. with Pins | 453 1.625 | MS3102E-22-22P-ND* 1810 12.67 
1 3/16 | PlugwithSocket | .946 2.129] MS3106E-10SL-3S-ND* 18.03 11.77 — 
8 3/16 | PlugwithSocket | .946 2.129] MS3106F-10SL-3S-NDt 17.65 11.52 4] oat |3/¢8 6/e12| Recent. with Pins | 453 1.750 | MS3102R-24-11P-ND¢ 16.10 11.27 
9 | 10SL-3 | 3/16 | PlugwithSocket | 946 1.057] MS3106R-10SL-3S-ND¢ 17.15 12.01 9 Plug with Socket | 1.291 1.715 | MS3106R-24-11S-ND$ —-28.35—-18.15 
4 3/16 | Recept. with Pins | 1.000  .297 | MS3102E-10SL-3P-ND* 951 5.40 ; = 
4 3/16 | Recept. with Pins | 1.000  .297 | MS3102R-10SL-3P-NDt 7.81 4.43, * Environmental resisting 
: t+ Environmental resisting with strain relief (MS part number only) 
1 | tost-4 | 2/16 | Plugwith Socket | .946 .937 | MS3106A-10SL-4S-ND 14.78 10.35 + Vightiveight chviraninental fécieting 


Circular 97 Series Threaded Connectors with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 
NEW! 97 Series Plugs and Receptacles 


Low cost, general duty, non-environmental MIL-C-5015 type connectors. Available in either A solid or B split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other commercial 
applications. * Single key/keyway polarization * Threaded coupling » Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a black zinc alloy finish * Contacts are silver plated solder cups 
* Cable clamps are zinc alloy with black zinc alloy finish 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Shell Shell 
Size Insert | No. of Dimensions Size Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. iJ 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 /97-3106A-10SL-38(946)-ND 1363 954] | , Plug with Pins | 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-6P(946)-ND 17.88 12.52 
2 | sosua | ag | Plugwith Socket | 7/8 1-1/2 |97-3108B-10SL-35(946)-ND 17.29 11.29 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-6S(946)-ND 18.00 12.60 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 ]97-3101A-10SL-3P(946)-ND 15.98 11.19 ae 
sabi a H Plug with Pins | 1-1/8  1-23/32 |97-3108B-14S-6P(946)-ND 20.13 14.09 
4 Recept. with Pins | 3/4 —1-9/32 |97-3102A-10SL-3P(946)-ND 11.85 7.11 2 tase | one | PugimthSocket | 1-1/8 ‘290 |o7-at0Be-t4s-es(o46).ND 1864 12.80 
Plug with Socket | 7/8 1-3/8 |ORSINEASIOSTSlso) Ney 12.90 9.03 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32|97-3100A-14S-6P(946)-ND 17.88 12.52 
2 | tost-4 | ong | PlugwithSocket | 7/8 1-1/2 |O/S1OBBAOSIAS(Q46)-ND) 17.38 12.17 | | 5 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32|97-3100A-14S-6S(946)-ND 18.00 12.60 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 ]97-3101A-10SL-4P(946)-ND 15.25 10.68 z : : 
4 Recept. with Pins 1 1-9/82 |97-3102A-10SL-4P(946)-ND_ 10.14 6.09 | | Recept. with Pins | 7/8  1-15/32|97-3101A-14S-6P(946)-ND 21.99 14.36 
ij atiehe 1 tare eee tas 900 Recept. with Socket | 7/8 1-15/32 |97-3101A-14S-6S(946)-ND 20.19 13.18 
tsa | ang |_Plugwith Socket 1 1-716 |97-3106A-128-35(946)-ND 1438 10.07 | | , Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32 |97-3106A-16S-1P(946)-ND 17.88 12.52 
Plug with Socket | 1-1/4  1-15/32 |97-3106A-16S-18(946)-ND 19.90 13.93 
‘ Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32|97-3102A-12S-3P(946)-ND 9.57 5.75 tes-1 | 7/16 ar dtd : ‘ (226) 
Recept. with Socket | 1-3/32 1-15/82 |97-3102A-128-35(946)-ND_ 1032 6.20] | 4 Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-1P(946)-ND 15.06 9.04 
—— Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-18(946)-ND 14.73 10.31 
F Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 |97-3106A-14S-1P(946)-ND 15.53 10.87 —— 
Plug with Socket_| 1-1/8 _1-15/32 |97-3106A-14S-1S(946)-ND 15.88 11.12 1 Plug with Pins) 1-1/4 1-15/82 |97-3106A-16S-8P(946)-ND 17.35 12.15 
—— tes | site |_Plugwith Socket | 1-1/4 1-15/82 |97-3106A-16S-8S(946)-ND 17.98 12.59 
& | 448% aii | Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-14S-1P(946)-ND 18.63 11.18 — 
Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S(946)-ND 15.88 11.12 4 Recept. with Pins ) 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-8P(946)-ND 12.43 8.70 
Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-8S(946)-ND 1288 9.02 
; Recept. with Pins | 7/8  1-15/32 |97-3101A-14S-1P(946)-ND 18.15 11.85 — 
Recept. with Socket | 7/8 — 1-15/32 |97-3101A-14S-1S(946)-ND 18.80 13.16 1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P(946)-ND = 22.28 14.54 
eae TWEETY ec: ETE Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-15(946)-ND 24.65 16.09 
ith Pi : 15 -3106A-14S- H 5. i 
1 Plugwith Socket | 4-1/8 1-15/82 37 8106A-148-251 946) ND i668 1168! | > | ae1 | tong | ,PlugwitnPins | 1-11/92 26/82 |97-31088-18-1P(946)-ND 26.98 17.27 
_—* Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-1S(946)-ND 29.09 18.62 
2 Higa taje “a baras tee eee ope. ung i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64|97-3102A-18-1P(946)-ND 17.13 11.99 
148-2 | 4/16 : : Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-18(946)-ND 19.00 13.30 
: fa unos | ae sea laaionesansyo rr oe | Pug wins | ise rave arsitesre io re8 7 
: : : Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-45(946)-ND 20.38 14.27 
Recept. with Pins | 7/8  1-15/32 |97-3101A-14S-2P(946)-ND 17.95 12.57 ‘ : : ; Taare 7 
3 Recept with Socket | 7/8 118/82 |97-3101A148-28(946)-ND 2013 1409) [2 | 184 416 | Plugwith Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-4S(946)-ND 24.14 15.46 
acai Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-4P(946)-ND 16.68 11.68 
Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 |97-3106A-14S-5P(946)-ND 17.25 1208 | | 4 , : : aes A 
1 Plugrwith Socket | 11/8 11582 /97-3106A-148-58(946)-ND 17.88 1259 Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-45(946)-ND 1343 9.40 
5 | tas | se | Recept.with Pins | 1-3/6 1-15/32 |97-3100A-148-5P(946)-ND 17.25 12.08 u aie Plug with Pins | 1-11/82_ 1-382 (BASIC DAISRSe ND 22.28 14.54 
Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-148-58(946)-NO_ 17.88 12.52 | | 2 | 188 | ‘goue | Plugwith Pins | 1-11/82 2-5/82 |97-31088-18-8P(946)-ND 28.48 18.59 
‘i Recept. with Pins | 7/8 — 1-15/32 |97-3101A-14S-5P(946)-ND 19.45 1270 | | 4 Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-8S(946)-ND 18.73 13.11 
Recept. with Socket | 7/8 —1-15/32 |97-3101A-14S-5S(946)-ND 1971 12.87 [Contuiee) 
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Circular 97 Series Threaded Connectors with solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) 
NEW! 97 Series Plugs and Receptacles (Ccont.) 


Amphenol 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Dimensions Size Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. Fig. | ment No. Size Description A B Part No. il 10 
4 Plug with Pins | 1-11/32. 1-31/32 ]97-3106A-18-10P(946)-ND 22.58 15.81 4 | 2a19 | 14g | Reset. with Pins | 1-6/8  1-63/64|97-3102A-22-19P(946)-ND 20.72 1.27 
Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-10S(946)-ND 24.06 15.71 Recept. with Socket | 1-5/8 1-63/64 |97-3102A-22-19S(946)-ND 22.28 14.54 
2 | 48-10 ane Plug with Pins | 1-11/82 2-5/32_ |97-3108B-18-10P(946)-ND 27.62 18.03 1 Plug with Pins | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P(946)-ND 32.72 22.91 
Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-10S(946)-ND 28.67 18.35 o4-7 |16/2 #12,|_ Plug with Socket | 1-28/32 2-1/4 |97-3106A-24-75(946)-ND 39.85 25.51 
7 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64)97-3102A-18-10P(946)-ND 15.88 11.12 | | 4 16/14 #16) Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 |97-3102A-24-7P(946)-ND 24.82 15.89 
Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-10S(946)-ND 18.73 13.11 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 peecteeee a tees 29.43 19.21 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11P(946)-ND 21.45 14.00 F Plug with Pins | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P(946)-ND 38.48 24.63 
dad 5/12 |_Plug with Socket | 1-11/32  1-31/32 |97-3106A-18-11S(046)-ND 22.28 14.54 24-08 | 2a/1g | Plugwith Socket | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-288(946)-ND 38.72 27.11 
, Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-11P(946)-ND 15.88 11.12 4 Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 |97-3102A-24-28P(946)-ND 28.55 18.64 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64|97-3102A-18-118(946)-ND 17.13 11.99 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 [BISADZRZ ROS BC Dm) 31.68 20.28 
Api z F res qi Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-11P(946)-ND 37.06 25.95 
Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 ]97-3106A-18-12P(946)-ND 20.24 13.24 1 , 
1 iei2 | ete |_Plugwith Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-125(946)-ND 21.45 14.00 gaa poser, Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-115(946)-ND 44.80 31.36 
a Recept. with Pins 2 2-4/4 |97-3102A-28-11P(946)-ND 29.66 18.98 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-12P(946)-ND 14.48 10.14 4 : ‘ 
‘ Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-12S(946)-ND 15.88 11.12 Recept with Socket | 2 2-1/4 (BMSICRReEaMCieenDay 38.09 24.38 
F Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-19P(946)-ND 30.73 20.06 | | 1 ee | eee aia ae ae Saat Se 
4219 | 1016 |_Plugwwith Socket | 1-11/32_1-31/32 |97-3106A-18-195(046)-ND 23.54 15.07 28-16 | 20/16 9 2 , 
; Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64|97-3102A-18-19P(946)-ND 25.95 18.17] | 4 Reta 5 ap eee Mel sige pees 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-19S(946)-ND 18.41 12.02 
in Bi Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-21P(946)-ND 44.62 31.24 
1 Plug with Pins) 1-15/82 1-7/8 | 97-3106A-20-4P(946)-ND 24.66 15.79 | oan | azte |_Plugwith Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-218(946)-ND 50.30 36.21 
on ang |_Plug with Socket | 1-18/32 1-7/8 |97-3106A-20-45(946)-ND_ 35.96 23.47 —— 
—— i Recept. with Pins 2 24/4 |97-3102A-28-21P(946)-ND 37.85 24.23 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64|97-3102A-20-4P(946)-ND 20.47 13.37 Recept. with Socket | 2 2-1/4 |97-3102A-28-21S(946)-ND 44.60 28.55 
Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-45(946)-ND 19.10 13.37 
1 20-7 8/16 Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P(946)-ND 2466 15.79| INEW! Accessories For 97 Series 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _1-57/64 |97-3102A-20-7S(946)-ND__'17.88 1252 | Connectors 
‘ Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-15P(946)-ND 28.57 18.65 
sae 712 |_Plugwith Socket | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-18S(046)-ND 35.82 22.93 Shell 
‘A Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64|97-3102A-20-15P(946)-ND 18.00 12.60 Size Insert Dimensions na : 
Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-15S(946)-ND 28.13 19.69 Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
as Fig. | ment No. Description A B C | Part No. 1 10 
j Plug with Pins] 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-16P(946)-ND 27.09 17.34 
sore | 912812, Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-16S(946)-ND 29.09 18.62 6 | 10SL, Cable Clamp 842 795 5/16 | 97-3057-1004(621)-ND 878 4.98 
4 S/7#18 | Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-16P(946)-ND 17.79 11.61 | |— | 128 [Cable Clamp with Bushing} — | — — — | 97-3057-1004-1(621)-ND* 10.69 6.07 
Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-16S(946)-ND 19.25 13.48 6 | 128. Cable Clamp "995 850 7/16 | 97-3057-1007(621)-ND aa AG 
: Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-27P(946)-ND 27.88 17.85 | |— | 14S  |Cable Clamp with Bushing] — — = | 97-3057-1007-1(621)-ND 10.79 6.12 
00-27 | 14/16 |_Plugwith Socket | 1-15/82 1-7/8 |97-3106A-20-278(946)-ND 29.95 19.17 
: Seen orc oon ERED 6 | 16, Cable Clamp 1120 920 9/16 | 97-3057-1008(621)-ND 978 5.55 
ecept. wi Ins < ” is ~20-; ig . a _ i H — ae ‘oat s & i -| 
# Recept. with Socket | 1-1/2 1-57/64 |97-3102A-20-27S(946)-ND 21.90 15.33 165 _| Cable Clamp with Bushing acc CO NOE 10-23 6.14 
; Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-29P(946)-No 2968 1900; |® | 48 Cable Clamp) 1.216 0 Oe ey Bel eee 
08 t7g |_Plugwith Socket | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-29S(946)-ND 32.85 21.03 = Cable Clamp with Bushing | — = —_| 97-3057-1010-1 (621)-ND 972 5.51 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 — 1-57/64 |97-3102A-20-29P(946)-ND 20.35 13.29 8 | 59 20 Cable Clamp 1.403.927 3/4 | 97-3057-1012(621)-ND 821 4.66 
Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-29S(946)-ND 23.30 15.21 | | — : Cable Clamp with Bushing — = J 97-3057-1012-1(621)-ND 821 4.66 
{ Plug with Pins) 1-19/82  1-31/32 ) 97-3106A-22-14P(946)-ND 32.80 21.41 8 | 498 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16] 97-3057-1016(621)-ND 9.01 5.12 
oo-14 | igre |_Plugwith Socket | 1-19/82  1-31/32 |97-3106A-22-145(946)-ND 35.30 22.60 | | _ , Cable Clamp with Bushing | — — — — | 97-3057-1016-1(621)-ND** 11.40 6.84 
Recept. with Pins | 1-5/8  1-63/64 |97-3102A-22-14P(946)-ND 23.45 16.42] | - - Sa FEA S 
4 Recept. with Socket | 1-5/8 1-63/64 |97-3102A-22-14S(946)-ND 2712 17.71 leds and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be 
1 22-19 44/16 Plug with Pins 1-19/32  1-31/32 | 97-3106A-22-19P(946)-ND 30.49 19.52 | **Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell 
Plug with Socket | 1-19/32 1-31/32 |97-3106A-22-19S(946)-ND 31.07 19.89 | gizeg. 04 and 28. 


C 091 A Circular Connectors 


Features/Specifications: 

¢ Metal threaded coupling * Number of contacts are 3 to 8, 12 and 14 Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching * Complete EMI shielding in fully mated and locked position * The connectors 
are registered under File # E 63 093 UL * Contact plating is silver * Male and female cable connectors: solder in 3 to 8, 12, 14 positions; crimp in 3 to 8 positions; cable entry straight or right-angled; metal coupling nickel plated 
or plastic coated * Male and female receptacles for panel mount: solder 3 to 8, 12, 14 positions * Solder termination Dimensions in mm 


Fig. 1 Cable Mount Male (Solder Type) Fig. 2 Cable Mount Female (Solder Type) Fig. 3 Panel Mount Receptacle Female 


Fig. 4 Panel Mount Receptacle Male 
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No. of Digi-Key Price Each Amphenol No. of Digi-Key Price Each Amphenol 
Positions Part No. il 10 50 Part No. Positions Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 Cable Mount Male 12 361-1060-ND 14.06 13.24 12.00 T3636 001 
3 DIN 361-1044-ND 3.97 7.59 6.39 73260 001 14 361-1061-ND 15.16 14.28 12.94 T3651 001 
41EC 361-1045-ND 8.14 7.08 6.38 T3300 001 Fig. 3 Receptacle Panel Mount Female 
5 361-1046-ND 8.84 7.48 6.29 T3360 001 3 DIN 361-1062-ND 5.77 4.78 3.98 T3263 000 
5S DIN 361-1047-ND 10.21 8.88 8.00 T3360 010 4 IEC 361-1063-ND 5.86 4.85 4.04 73303 000 
6 DIN 361-1048-ND 8.12 7.06 6.36 T3400 001 Sait Bete es oa aoe ee oe 
5 -1065- 7.25 5.17 
7 361-1049-ND 8.83 7.68 6.92 73475 001 
8 DIN 361-1050-ND B68) Le aa 73504004 6 DIN 361-1066-ND 6.29 5.21 4.34 T3403 000 
12 361-1051-ND 15.86 14.93 13.53 T3635 001 P aa See peaua ee 2 ae ere one 
4 361-1052-ND ___ 18.78 15.78 14.80_|_13850.001 12 361-1069-ND 12.72 11.77 10.56 | 13638 000 
Fig. 2 Cable Mount Female 14 361-1070-ND 14.48 13.40 12.02 T3653 000 
3 DIN 361-1053-ND 8.88 7.72 6.95 T3261 001 Fig. 4 Receptacle Panel Mount Male 
Ee eiSieilte: aN ort hoe oe Tes 00% 3 DIN 361-1071-ND 5.08 420 3.50 T3262 000 
5 cionleilee Ay Bie ed co LU 4 IEC 361-1072-ND 5.25 4.35 3.62 3302 000 
5S DIN 361-1056-ND 10.63 9.24 8.32 T3361 010 5 361-1073-ND 542 449 374 73362 000 
6 DIN 361-1057-ND 9.15 7.96 77 73401 001 6 DIN 361-1075-ND 5.74 4.76 3.96 73402 000 
7 361-1058-ND 9.87 8.58 7.73 73476 001 7 361-1076-ND 5.92 4.90 4.08 13477 000 
8 DIN 361-1059-ND 10.20 9.44 8.47 T3505 001 8 DIN 361-1077-ND 6.84 5.67 4.72 T3506-000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol’ c i¢-1 circular connectors 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial Features: 
applications under harsh environmental conditions. 

Specifications: 

4 Position: « Number of Contacts: 4 (3 + PE) * Termination: Screw * Wire Gauge: AWG 14 
Insulation Voltage: 400V ¢ Current Carrying Capacity: 16A * Protection Class: IP 67 

7 Position * Number of Contacts: 7 (6 + PE) * Termination: Solder * Wire Gauge: AWG 18 » Rated 
Insulation Voltage: 250V ¢ Current Carrying Capacity: 10A ¢ Protection Class: IP 67 * Contact 
Plating: silver 


* Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications 
* Applications in machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment 
* Housing are made from high grade plastic material 

¢ Protected against unlocking by threaded coupling 

¢ Protection degree IP 67 per IEC 60529 in mated condition 

¢ Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


° Rated 


Fig. 1 —- Cable Mount Male 


Fig. 2 — Cable Mount Male Right Angle Fig. 3 — Panel Mount Receptacle Female Fig. 4— Cable Mount Female 


Fig. 8 — Protective Cap for Fig. 3 
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No. of | Cable Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol No. of | Cable Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Pos. | Outlet* (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Fig.| Pos. | Outlet* (mm) Part No. i 10 50 Part No. 
4 PG9 — 361-1026-ND 7.72 6.54 5.50 T3108 001 4 7 PGQ = 361-1037-ND 9.89 8.60 7.74 T3105 001 
1 4 PG 11 _— 361-1027-ND 7.88 6.67 5.61 T3108 101 7 PG 11 = 361-1038-ND 10.03 8.72 7.85 T3105 101 
7 PG9 = 361-1034-ND 856 7.44 6.70 | T3104 001 5 4 PGQ — 361-1031-ND 11.90 11.01 9.88 | T3109 081 
7 PG 11 = 361-1035-ND 8.69 7.56 6.81 T3104 101 ve PGQ — 361-1039-ND 13.62 1260 11.31 T3105 081 
2 4 PGQ = 361-1028-ND 11.16 10.33 9.27 T3108 081 6 4 — 32 361-1033-ND 6.09 5.04 4.20 T3110 000 
ci PGQ = 361-1036-ND 12.28 11.36 10.20 T3104 081 7 _ 30 361-1041-ND 7.51 6.36 5.35 T3106 000 
3 4 = 32 361-1032-ND 6.90 5.72 4.76 T3111 000 7 = = _ 361-1042-ND 7.02 5.94 5.00 T6482 001 
7 - 30.7 361-1040-ND 894 7.57 _6.37_ | T3107 000 a= = = 361-1043-ND 660. 559. 4.70 | Te4e3001 
4 ; es = Soleus pe a a oles ae * PG9 — 6-8mm with gland bushing and clamping ring; 8-10mm with gland bushing but without clamp ring 
_ z S 5 a : PG11— 8-10mm with gland bushing and clamping ring; 10-12mm with gland bushing but without clamp ring 


(hole Waldom _ MX150L Waterproof Automotive Type Connectors 


Receptacle and Plug Specifications: Electrical: * Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC minimum 
«Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, UL 94V-0 * Polymer 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 
standards «Integrated mat wire seal ¢ Integrated interface seal ¢ Integrated terminal position assurance 
(TPA) * Simple crimp and poke application ¢ Field serviceable contact removal system * Tactile and audible 


mating feedback * Supports 18-22AWG and 14-16AWG wire range 

Vertical and Right Angle Header Specifications: Electrical: Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC 
minimum ¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: Glass-Filled PBT * Contacts: Copper Alloy 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 standards * Molded 
silicon panel gasket included * Tactile and audible mating feedback * Supports 14-22 AWG wire range 


Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! 


*WM17509-ND 


*WM17504-ND 


AWG | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex NEW! Vertical and Right Angle Headers — RoHS Compliant 
Fig. | Circuits | Range | (Inches) | PartNo. all 10 50 | Part No. 
Single Row ; ae Dim. A Dim. B Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | (Inches) | (Inches) | Part No. al 10 50 | Part No. 
Receptacle 5 
22-18 WM17407-ND 262 2.22 187] 19418-0016 eae 
1 2 16-14 _ WM17408-ND 262 2.09 1.87| 19418-0017 2 634 504 WM17509-ND 2.52 2.14 1.80 | 19428-0009 
Plug 4 634 -754 WM17510-ND 3.31 2.80 2.36 | 19428-0011 
5 5 22-18 = WM17417-ND 262 DDd 7.87] 19419-0008 5 6 864 -754 WM17511-ND 3.82 3.24 2.72 | 19428-0012 
16-14 WM17418-ND 262 222 1871 19419-0007 8 1.092 .754 | WM17512-ND 437 3.70 3.11 | 19428-0013 
Double Row 10 1.324 754 _| WM17513-ND 5.00 4.24 3.56 | 19428-0014 
Receptacle Right Angle 
ri 22-18 a WM17409-ND 3.49 2.96 2.49] 19418-0018 2 -632 -504 WM17504-ND 3.27 2.77 2.33 | 19427-0040 
16-14 : WM17410-ND 349 296 249] 19418-0019 4 634 .754 | WM17505-ND 4.02 340 2.86 | 19427-0032 
22-18 WM17411-ND 5.07 4.30 3.61 | 19418-0020 6 6 864 754 WM17506-ND 4.65 3.94 3.31 | 19427-0018 
3 . 16-14 tne WM17412-ND 5.07 4.30 3.61 | 19418-0021 8 1.092 -754 WM17507-ND 5.24 4.44 3.73 | 19427-0017 
8 22-18 1.332 WM17413-ND 5.99 5.07 4.27 | 19418-0022 10 1.324 754 WM17508-ND 6.06 5.13 4.32 | 19427-0031 
16-14 ‘ WM17414-ND 5.99 5.07 4.27 |__ 19418-0023 
22-18 WM17415-ND 7.35 6.22 5.23 | 19418-0024 EF 
10 16-14 1,562 WM17416-ND 7.35 6.22 5.23 | 19418-0025 Contacts (Pre-tin) / Tools 
Plug Wire Size Digi Key Pricing Molex 
22-18 WM17419-ND 349 296 249] 19419-0005 Description AWG Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
4 16-14 a WM17420-ND 3.49 2.96 2.49 |__ 19419-0004 Socket 22-18 WM17427-ND _ 1.86 14.91 62.14 | 19420-0010 
22418 gye | WAII721-ND 507430 3.611 19419-0012 Pin WM17429-ND = 186 14.91 _ 62.14 | 19417-0048 
16-14 : WM17422-ND 5.07 4.30 361) 19419-0011 Socket jean WM17428-ND = 186. 14.91 62.14 | 19420-0009 
4 Pin WM17430-ND = 1.90 15.20 63.34 | 19417-0047 
22-18 WM17423-ND 5.99 5.07 4.27 | 19419-0001 7 7 
8 16-14 1.206 WM17424-ND 5.99 5.07 427] 19419-0002 Keying Plug for MX Series WM17431-ND _ 3.37 —= — | 19417-0119 
- - a Crimp Tool (Prototype) WM17483-ND 41.34 _ _ — | 64016-0035 
10 22-18 1.436 | WM17425-ND 742 6.29 5.29} 19419-0015 Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 343.44 - - — | 63811-4400 
16-14 WM17426-ND 7.35 6.22 5.23 | 19419-0014 Extraction Tool WM17434-ND 15.26 = = — | 63813-1500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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comszcesll Field installable Connectors 
A Switchcraft Company 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides Micro-Con-X®: « Rating: 3.0 thru 7.5A, 600V * Conductor Size: 20 thru 24 AWG 
for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. Mini-Con-X®: « Rating: 4.8 thru 13.0A, 600V * Conductor Size: 20 thru 24 AWG 


The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile s . . 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or become Hen i emu thru 23.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #20 
‘ontacts, ru 


electrically conductive and thus become unusable or unsafe. hie ’ fos 
wie a Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 
Specifications: 
* Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C (-67°F ~ 257°F) * Contacts: Brass, gold over Maxi-Con-X®: « Rating: 1.35 thru 13.0A, 600V »* Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #16 
nickel * Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 * UL Recognized: File #E138878 - 250V * CSA Certified: File Contacts, 16 thru 18 AWG; #20 Contacts, 20 thru 24 AWG 
#LR89277 - 600V Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
(Mates with Fig. 4 and 6) (Mates with Fig. 3 and 5) (Mates with Fig. 2) (Mates with Fig. 1) (Mates with Fig. 2) 


A 


Fig. 6 Fig. 8 
(Mates with Fig. 1) (Mates with Fig. 7) 


Shown with Male Insert 


Micro-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) Max Cable Digi-Key Price Each Conxall No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. | A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Pos. | A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 |429 530 ois $C1202-ND 3.50 263 2.40 | 16282-2PG-311 2 $C1282-ND 418 319 2.94 | 8282-2PG-3DC 
3 , , : $C1204-ND 4.12 3.09 2.82 | 16282-3PG-311 3 SC1284-ND 4.79 3.64 3.36 | 8282-3PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 4 |1.395 .625 0.250 $C1286-ND 5.37. 4.07 3.76 | 8282-4PG-3DC 
Zim wo] on | SOND Am soo ere [wmmoscon || EPP 
3 : . : $C1205-ND 494 3.71 3.39 | 16282-3SG-311 : : : 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 $C1206-ND 2.56 1.92 1.76 | 17282-2PG-300 - Sida SST: S88) ee ||| BeseneSeede 
3 | 715.715 _ peters aie ber oda Sone Sac ahh 3 $C1285-ND 5.57 4.23 3.90 | 8282-3SG-3DC 
: : : 4 |1.395 .625 0.250 $C1287-ND 6.43 4.87 4.48 | 8282-4SG-3DC 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 5 S$C1289-ND 7.27 5.50 5.06 | 8282-5SG-3DC 
2 | a5 745 = $C1207-ND 3.28 2.46 2.25 | 17282-2SG-300 6 SC1291-ND 8.09 6.12 5.63 | 8282-6SG-3DC 
3 | ° , $C1209-ND 4.08 3.07 2.81 | 17282-3SG-300 a 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert Multi-Con-X® Series 
2 |4.32 500 0.14 $C1210-ND 2.43 1.83 1.67 | 18282-2PG-311 No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
3 $C1212-ND 3.72 2.79 2.56 | 18282-3PG-311 Pos. | A B Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 1.32 500 0.14 $C1211-ND 3.84 2.88 2.65 | 18282-2SG-311 2 $C1214-ND 5.18 3.94 3.62 | 3182-2PG-3DC 
3)" * ; $C1213-ND 474 3.56 3.26 | 18282-38G-311 3 Seen) 6.07 461 4.24 | 3162-3PG-3DC 
4 $C1218-ND 5.80 4.40 4.05 | 3282-4PG-3DC 
es _y® 2 5 |457 975 @ 250 $C1220-ND 6.34 4.82 4.43 | 3282-5PG-3DC 
Mini-Con-X® Series g [Pee = : $C1222-ND 688 5.22 480 | 3282-6PG-3DC 
No. of| Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 7 Seer Ne PAGS SGN 7816 | Soho (bear 
Pos.| A B_ | Dia.(Inch) | PartNo. 1 10 25 | PartNo. 3 aerate ae oH sree ate 
Fig. 1 — Cable Pin ~ Plug with Male Insert Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 Se lesa Ne SBN 298) 2870) 8282 eee 0G 2 $C1215-ND 638 4.84 4.46 | 3182-28G-3DC 
3 $C1264-ND 4.44 3.38 3.12 | 6282-3PG-3DC 5 S$C1217-ND ver sei eas) |ha1ee-sea-abe 
4 |1.315 715 0.250 SC1266-ND 5.01 3.81 3.52 | 6282-4PG-3DC 4 $C1219-ND 738 560 515 | 3282-4SG-3DC 
5 $C1268-ND 5.57 4.23 3.90 | 6282-5PG-3DC a -5SG- 
: ee 5 |457 975 a0 $C1221-ND 8.22 6.23 5.72 | 3282-5SG-3DC 
6 $C1270-ND 6.10 4.63 4.26 | 6282-6PG-3DC 6 $C1223-ND 9.04 684 6.29 | 3282-68G-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 7 $C1225-ND 9.85 7.44 6.85 | 3282-7SG-3DC 
2 SC1263-ND 455. 347 320 | 6282-28G-8DC 8 $C1227-ND 10.65 8.04 7.39 | 3282-8SG-3DC 
3 Ser areiin 545 dd4 3.81. | 6282-46G-4DC 9 $C1229-ND 11.43 8.63 7.93 | 3282-9SG-3DC 
4 |1.315 .715 0.250 $C1267-ND 6.31 4.79 4.41 | 6282-4SG-3DC Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
5 SC1269-ND 7.15 5.42 4.99 | 6282-5SG-3DC 2 $C1230-ND 3.65 2.74 2.51 | 4182-2PG-300 
6 $C1271-ND 7.97 6.04 5.54 | 6282-6SG-3DC 3 $C1232-ND 4.55 3.41 3.13 | 4182-3PG-300 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 4 $C1234-ND 4.24 3.18 2.92 | 4282-4PG-300 
5 $C1236-ND 479 3.59 3.30 | 4282-5PG-300 
i -2PG- 625 1.155 _ 
aes Ae Bie aes eee ies aos ae 6 $C1238-ND 5.32 3.99 3.65 | 4282-6PG-300 
i 2 : fe8erehG: 7 $C1240-ND 5.84 4.38 4.01 | 4282-7PG-300 
4 | .675 924 - $C1276-ND 3.77 2.82 2.58 | 7282-4PG-300 8 $C1242-ND 634 476 436 | 4292-8PG-300 
§ Soi koNy ioe fee dee || eae aa ee 9 $C1244-ND 6.84 5.12 4.69 | 4282-9PG-300 
6 $C1280-ND 4.84 3.63 3.33 | 7282-6PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1231-ND 4.40 3.31 3.02 | 4182-2SG-300 
2 Soeny SOF eee seid lee coe 200 3 $C1233-ND 568 4.26 3.91 | 4182-38G-300 
2 Sete S87 Bel, 2267 || 1282 356-300) 4 |.625 1.155 - $C1235-ND 5.07 381 3.49 | 4282-4SG-300 
4 | .675 924 - $C1277-ND 4.66 3.50 3.20 | 7282-4SG-300 5 $C1237-ND 599 448 412 | 4282-5SG-300 
5 SIEVE SEN) 5.42 4.06 3.73 | 7282-58G-300 6 $C1239-ND 6.57 4.94 _4.52 | 4282-6SG-300 
6 $C1281-ND 6.15 4.62 4.23 | 7282-6SG-300 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eon xc Field Installable Connectors (cont) 


A Switchcraft Company 


Multi-Con-X® Series (Cont.) Maxi-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable i-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
E E x 3 $C1249-ND 6.84 5.18 4.77 | 5182-3SG-3DC 
7 $C1241-ND 7.30 5.47 5.02 | 4282-7SG-300 1.65 766 0.250 
8 | 1.65 .766 — $C1243-ND 8.17 6.12 5.62 | 4282-88G-300 SOIEAND Bee, 065 ON) [:Reee ean 
9 $C1245-ND 8.87 6.66 6.10 | 4282-9SG-300 Fig. 7 — Cable Socket - with Female Insert 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 10 2.0 1.06 30 $C1189-ND 18.30 13.72 12.59 | 13382-10SG-326 
5 S$C1252-ND 5.98 4.54 4.18 | 5282-5PG-3DC Fig. 8 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
6 $C1254-ND 6.49 492 4.53 | 5282-6PG-3DC 7 20 1.06 30 $C1196-ND 12.27 9.20 8.44 | 15182-7PG-326 
7 | 165 766 0.250 $C1256-ND 6.85 5.19 4.78 | 5282-8PG-3DC 18 Sie AND W691 12.29) 11.22" | 15282-18PG-326 
8 S$C1258-ND 7.34 5.55 5.11 5282-8PG-3DC Fig. 9 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
9 $C1260-ND 7.81 5.91 5.44 | 5282-9PG-3DC 18 2.0 1.06 -30 $C1199-ND 17.11 12.83 11.76 | 15282-18SG-326 


com scenll censor-Link Molded Single Ended Cable Assemblies and Panel 
A Switchcraft Company Mount Receptacles with Wire Leads 


Features: No. of | Descrip- | Length Dim. - (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 
Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link series | Fig. | Pos. tion (Feet) A B Part No. 1 25 Part No. 
is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. Mini-Mizer® “A” Size 
Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 1A 2 Female 12 2.25 1.0 $C1292-ND 19.14 15.16 1628144 
1B 3 Femal 6 2.25 1.0 $C1295-ND 18.80 14.88 163872 
¢ Voltage: 600V * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: 16 AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C * Over- emale 12 2.25 1.0 $C1294-ND 22.94 18.16 1638144 
mold: Polyurethane ¢ Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 80°C Nano-Mizer® Series 
Nano-Mizer® Specifications: 2c 3 Male 6 1.16 328 $C1300-ND 7.08 6.53 603PS2 
* Voltage: 300V, 4 Amps »* Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: .25mm (or approximately 22 AWG) 3C 3 Female 6 1.305 — $C1302-ND 7.10 6.01 603852 
PVC insulated * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 105°C 4¢ 3 Female 6 1.38 390 S$C1303-ND 14.14 874 603ST2 
= 
® . 
Switcheraff®  §=N3 Weathertight Connectors 
No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig.| Positions Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Plugs 
3 Female $C1156-ND 5.60 4.20 3.85 | EN3C3F 
Male $C1157-ND 4.04 3.03 2.78 | EN3C3M 
4 Female $C1158-ND 6.68 5.01 4.59 | EN3C4F 
Male $C1159-ND 4.64 3.48 3.19 | EN3C4M 
1 5 Female SC1160-ND 7.72 5.79 5.31 | EN3C5F 
Male $C1161-ND 5.32 3.99 3.66 | EN3C5M 
6 Female SC1162-ND 8.84 6.63 6.08 | EN3C6F 
Male $C1163-ND 5.88 4.41 4.04 | EN3C6M 
8 Female SC1164-ND 11.12 8.34 7.65 | EN3C8F 
5/8"-27 Thread 7 
5.56 L Hex Nut on TCH 15.49 In-Line Receptacles 
14/32" to 3/16" a : Female SC1175-ND 5.44 4.08 3.74 | ENSL3F 
7.54] Panel Eeoumeniied . Mal $C1176-ND 396 2.9 2.72_| ENSL3M 
|_| Thickness Panel Cutout ale 76-1 - .97 7 
13.11 “i Female $C1177-ND 6.52 4.89 4.48 | ENSL4F 
Male $C1178-ND 4.48 3.36 3.08 | EN3L4M 
2 5 Female $C1179-ND 7.52 5.64 5.17 | ENSL5F 
Features and Benefits: * Housing rated UL 94V-O against flammability * Contact terminal: Solder Cup Male S$C1180-ND 5.16 3.87 3.55 | EN3L5M 
Contacts * Panel Connector Shell features a positioning keyway to prevent misalignments * No Grommets. Female SC1181-ND 8.56 6.42 5.89 | EN3L6F 
Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and holds the cable * Choose cord plug or ° Male SC1182-ND 5.72 4.29 3.93 | EN3L6M 
panel mount * 2-8 pins * Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Optional 8 Male $C1183-ND 7.04 5.28 4.84 | EN3L8M 
cap covers the panel housing assembly when not in use Panel-Mount Receptacles 
Applications: « Process control * Marine electronics * Medical instrumentation * Geothermal instrumentation 3 Female SC1165-ND 4.96 3.72 3.41 | ENSP3F 
* Communication * Transportation * General industrial electronics Male SSniseND 3.60 2.70 2.48 | EN3P3M 
4 Female $C1167-ND 5.96 4.47 4.10 | EN3P4F 
Specifications: * Mechanical: Shock: Mil-Std. 202 method 213B, condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method Male SC1168-ND 4.16 3.12 2.86 | EN3P4M 
201 ©¢ Life 600 insertion/withdrawal cycles (minimum) Electrical: Voltage Rating (sea level): * Tested at 600 3 Female SC1169-ND 7.04 5.28 4.84 | EN3P5F 
5 A i 
VRMS Insulation Resistance: 100MQ (minimum) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 3.0mQ (maximum) Male SC1170-ND 4.80 3.60 3.30 | EN3P5M 
* Current Rating: 7.5 Amps (#20 contact) Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) 6 Female $C1171-ND 8.12 6.09 5.58 | EN3P6F 
* Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F « Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302, condition Male $C1172-ND 5.44 4.08 3.74 _| EN3P6M 
B «Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G « Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D, condition B * Water 8 Male $C1173-ND 6.68 5.01 4.59 | EN3P8M 
Tightness Test: U.S. Coast Guard CFR 46 Part 110.20 4 = Dust Cap $C1174-ND 1.42 84 -77_| ENSCAP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTR 
Co.,LTD 


HR10 Series 


7mm Push-Pull Connectors 


GOLD 


Features: The most compact HR10 series with well balanced, 
simplified layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; 
Polarization — Five-key system permits only one way of coupling. 

* Insulation 


PLATED CONTACTS 


Ic 


Electrical Specifications: * Current Rating: 2A 


Resistance: 1000MO or more at DC100V »* Contact Resistance: 10mQ 


Dust Cap 


. Circular Connectors 


or less at DC1A. 
Plug Chart Jack Chart 
Receptacle No. of | Digi-Key Dimension (mm) No. of | Digi-Key Dimension (mm) 
Pins | Part No. A B Cc D Pins | Part No. A B C 
Receptach 
“~ ia = 4 | aRtto,snsta, neo | 35.0 | 1150 | 7.00 | 500 eee 
pee ba8 HR165, HR634, HR640_| 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 A Ree sag 25-20 | 8.85. | 5.00 
En 7 _ fi 5 | HR118, HR119 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 shel 
ae OB Oe 7 HR355, HR356 35.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 HR311, HR314 
are 6 | HR111,HR114,HR161 | 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 6 | HR333, HR338 | 35.30 | 8.85 | 5.00 
eee HR166, HR635, HR641_| 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 HR653, HR6SS 
7 7 7 Receptacle Chart A 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) HR116, HR117, HR162 
Pins _| Part No. A Eis enCue [iD No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 10 | tp167, HRE36, HRE42 | 49-00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 HR316, HR317 
4___|HRi00, HR103 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 | | Pins | PartNo. A B HR371, HR372 4580115001950 | 650 10 | HR334, HR339 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
6 MBAOTRNAIORS] 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 HR342 15.50 | 8.85 HR673, HR674 45.80 | 15.00 | 9.50 | 6.50 HRG56 
72__[HRI02, HR105 | 32.50 | 1400 | 950 | 7.20 ee e Re ITER 43-00'|47.60'| 950 | 7.00 
L 00 85 , ; pal i : 
Jack Chart 12 | R366, HR668 43.00 | 17.00 | 9.50 | 7.00 ltd 46-50)) 44,00. /:6-50 
Novofin mDIgh Key Dimensianel tin) g | HR343, HR344 | 15.50 | 8.85 HR112, HR115, HR163 | 43.00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 HIRS12]FB319) | 43.00 | 11.90 | 7.00 
Pins | Part No. K B C HR201, HR204 | 14.00 | 8.85 HR168, HR680, HR681_| 43.00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 12 | HR335, HR340 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
q HR300, HR303 | 28.50 | 8.85 | 5.20 R202 HR205 | 16.00 | 41.90 HR638, HR639 64.80 | 19.00 | 13.00 | 7.00 HR654, HR68S5 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
6 HR301, HR304 | 28.50 | 885 | 5.20 12 eee cy | 11.00 HR164, HR169, HR375 | 58.80 | 19.00 | 13.00 7.00 HR362, HR363 | 41.30 | 14.70 | 7.00 
2 HR302, HR305 | 32.50 | 11.90 | 7.20 : ; : 20 | HR376, HR637,HR643 | 58.80 | 19.00 | 13.00] 7.00 
HR382, HR6G6 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 29 | HR6S7 84.50 | 15.40 | 8.30 
Con- Digi-Key Price Each Hirose HR667, HR669 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 HR336, HR341 | 58.50 | 15.40 | 7.00 
tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
HR10 Series FEMALE SOCKET MALE PIN 
4] Plug with Pin Insert HR100-ND 1248 11.27 9.44 | HR10-7P-4P 1.2 - fe 
6 | Plug with Pin Insert HR101-ND 13.96 12.92 10.82 | HR10-7P-6P WO UU : 4 45 FU ie 
42 | Plug with Pin Insert HR102-ND 1448 13.64 11.93 | HR10-10P-12P 1415 a 
4 | Plug with Socket Insert HR103-ND 13.90 12.86 10.78 | HR10-7P-4S |__ jg —__| rr ee ae 
6 | Plug with Socket Insert HR104-ND 13.86 13.04 11.41 | HR10-7P-6S 
12_| Plug with Socket Insert HR105-ND 15.75 15.23 13.65 | HR10-10P-128 
4 | Receptacle with Pin Insert HR200-ND 8.58 7.26 5.45 | HR10-7R-4P Con- Digi-Key Price Each Hirose 
6 | Receptacle with Pin Insert HR201-ND 8.46 7.36 5.89 | HR10-7R-6P tacts | Descripti Part No. 1 10 100 |Part No. 
12 | Receptacle with Pin Insert HR202-ND 1012 937 7.85 | HR10-10R-12P sats allay ous ae 
4 | Receptacle with Socket Insert HR203-ND 8.86 7.70 6.16 | HR10-7R-4S Solder Cup Type 
6 | Receptacle with Socket Insert HR204-ND 11.13 9.68 7.75 | HR10-7R-6S 4 | Plug with Pin Insert HR110-ND 11.28 10.44 8.75 |HR10A-7P-4P 
12 | Receptacle with Socket Insert HR205-ND 13.56 12.55 10.51 | HR10-10R-12S ae co 7 
4 | Jack with Pin Insert HR300-ND 10.66 9.87 8.27 | HR10-7-4P 4 SLE LGLIR ERE HREAND* 11.16 10.38 _865/HR108-70-4P(01) 
6 | Jack with Pin Insert HR301-ND 11.40 10.55 8.84 | HR10-7J-6P b Hole trou : : : ! 
12 | Jack with Pin Insert HR302-ND 14.38 13.31 11.15 | HR10-10J-12P 4 | Plug with Pin Insert, 3mm Diameter 
4 | Jack with Socket Insert HR303-ND 1290 11.94 10.00 | HR10-7J-4S Cable Hole through Boot HR679-ND* 15.23 14.72 13.20 |HR10A-7PH-4P(01) 
6 | Jack with Socket Insert HR304-ND 14.70 13.60 11.40 | HR10-7J-6S ith Pi A 7p 
12. | Jack with Socket Insert HR305-ND 16.05 1552 13.91 | HR10-10J-12S 2 ne ea AES es ie = ee eoee 
6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR343-ND 11.36 9.88 7.91 | HR10-7R-GPA & |:biia wikiBin incor! MeeeeRGM ia88 10.99 9.91 HRIOA.7P-EP(01 
12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR347-ND 13.60 12.58 10.54 | HR10-10R-12PA al ‘ : : (01) 
4 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR342-ND 10.17 8.84 7.08 | HR10-7R-4SA 10. | Plug with Pin Insert HR116-ND 15.16 14.03 11.75 |HR10A-10P-10P 
6 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR344-ND 10.66 9.87 8.27 | HR10-7R-6SA 10 | Plug with Pin Insert HR636-ND* = 14.76» 13.66 = 11.44 |HR10A-10P-10P(01) 
12_| Receptacle with Socket Insert, PCB HR348-ND 14.94 13.82 11.58 | HR10-10R-12SA 12. | Plug with Pin Insert HR112-ND 12.92 12.16 10.64 |HR10A-10P-12P 
— | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 276 230 1.70 | HRI0-7R-C 12. | Plug with Pin Insert HR680-ND* 14.48 13.64 11.93 |HR10A-10P-12P(01) 
— | Dust Cap for 10-12 Position Recept. HR349-ND 3.05 2.52 1.89 | HR10-10R-C 20 | Plug with Pin Insert HR375-ND 30.24 29.24 26.21 |HR10A-13P-20P 
20 Plug with Pin Insert, 7mm Diameter 
able Hole through Boot 7-| i ‘ Th -13P- ) 
. Cable Hole through B HR637-ND* 32.30 31.22 27.99 |HR10A-13P-20P(01 
jug with Pin Insert, 8.3mm Diameter 
HR10A Series Receptacle Chart " Pl ith Pin | 83mm Di 
s \ d Threaded Coupli No. of ] Digi-Key Dimension (mm) Cable Hole through Boot HR638-ND* 32.30 31.22 27.99 |HR10A-13PA-20P(01) 
nap-In an readed Coupling | Pins | PartNo. A B 99 | Plug with Pin Insert, 6.2mm Diameter 
Connectors ree net nest re pee ons Cable Hole through Boot HR639-ND* 45.91 43.62 40.99 |HR10A-13PD-20P(01) 
SILVER PLATED CONTACTS 4 HR232 i 12.20 8.35 4 | Plug with Socket Insert HR113-ND 10.44 9.66 8.10 |HR10A-7P-4S 
Fesiiras: HR237 4200 | 885 4 | Plug with Socket Insert HR640-ND* 10.88 10.07 8.44 |HR10A-7P-4S(01) 
catules: : ' HR352 15.60 | 8.85 5 | Plug with Socket Insert HR119-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7P-5S 
° Compatible wn current HR10 series: gabe 5 | wR218, HR219 14.00 | 8.85 6 | Plug with Socket Insert HR114-ND 11.28 | 10.44_~—«8.75 |HR10A-7P-6S 
aa maintains consistent cable HRS HRS54 HR658, HR66T 15.60 - 6 | Plug with Socket Insert HR641-ND* 11.46 10.61 8.89 |HR10A-7P-6S(01) 
“Teprvrg em rer, arian wt |g ee ak | Ga | | | 10 | neato now» 1268268108 oe 
P q ' R233 ; ) 1200 | 986 12 | Plug with Socket Insert HR115-ND 14.94 13.82 11.58 [HR10A-10P-12S 
Electrical Specifications: HR238 4200 | 885 12 | Plug with Socket Insert HR681-ND* 14.44 13.36 11.20 /HR10A-10P-125(01) 
* Current Rating: 2A HR216, HR217 16.00 | 14.00 20 | Plug with Socket insert HR376-ND 35.00 33.25 31.25 |HR10A-13P-20S 
* Insulation Resistance: minimum 1,000MO0 HR650, HR682 16.00 | 11.90 20 | Plug with Socket Insert HR643-ND* 38.67 36.74 34.53 |HR10A-13P-20S(01) 
* Contact Resistance: maximum 10m0. 10 HESSBs HR359, HR662 Bet ee 4 | Receptacle with Pin Insert HR210-ND 7.05 597  4.48|HRIOA-7R-4P 
eae Bond 80 4 | Receptacle with Pin Insert HR644-ND* 7.25 6.14 4.61 |HR10A-7R-4P(01) 
Receptacle HRGGA 23.00 | 41.90 5 | Receptacle with Pin Insert HR218-ND 7.07 5.99  4.49|HR10A-7R-5P 
HR368, HR373, HR675, HR676 16.00 | 14.00 6 | Receptacle with Pin Insert HR211-ND 7.80 6.60 4.95/HR10A-7R-6P 
Receptacle HR212, HR215, HRG83, HR684.| 16.00 | 11.90 6 | Receptacle with Pin Insert HR645-ND* 8.19 -6.93_-—«45.20 |HR10A-7R-6P(01) 
"4 HR677 15.60 | 14.00 10. | Receptacle with Pin Insert HR217-ND 998 8.68 6.95 |HR10A-10R-10P 
ae 12 | HR360, HR361, HR659, HR663 | 15.60 | 11.90 10 | Receptacle with Pin Insert HR6B2-ND* 1146 9.70 7.76 |HR10A-10R-10P(01) 
‘ HESG Ze HR369, HR374 aot ro 12 | Receptacle with Pin Insert HR212-ND 10.72 9.32 7.46 |HR10A-10R-12P 
- Paea aa gor lt 4400 12 | Receptacle with Pin Insert HR683-ND* 10.02 9.27 7.77 |HR10A-10R-12P(01) 
oB Threaded HRO40 1190 | 12.00 20 | Receptacle with Pin Insert HR377-ND 17.25 16.68 14.95 |HR10A-13R-20P 
Receptacle 20 | Receptacle with Pin Insert HR646-ND* 19.20 18.56 16.64 |HR10A-13R-20P(01) 
HR377, HRO46 20.20 | 15.40 
HR379, HR651 19.20 | 15.40 4 | Receptacle with Socket Insert HR213-ND 740 6.12  4.59/HR10A-7R-4S 
29 | HR883, HR384, HR670, HR672 | 17.80 | 18.00 4 | Receptacle with Socket Insert HR647-ND* 6.89 5.83 4.38 |HR10A-7R-4S(01) 
Hee7e HR380, HR665 wat 140 5 | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 6.86 5.81 4.36 /HR10A-7R-5S. 
HR236, HR241 15.00 | 15.40 * Gold Plated (Continued) 
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Liane . Con- Digi-Key Price Each Hirose 
HS Circular Connectors (Cont.) tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
s al A 7" 12 | Plug with Socket Insert HR674-ND« 21.00 20.30 18.20) HR10A-10WTP-12S(01 
ae neannie au a 4 eee 408 fee 20. | Plug with Socket Insert HR669-ND- 45.64 43.36 40.75 |HR10A-13TPD-20(01 : 
~ Receptacle with Pin Insert, 
6 | Receptacle with Socket Insert HR214-ND 7.05 5.97 4.48 |HR10A-7R-6S 12 | 0.8mm Diameter Solder Cups HR675-ND» 15.75 15.23 13.65| HR10A-10WTR-12P(01) 
G * | Heceptacle wil Socket insert Beetle 8782 = GAS 4.84 /HRIOA-7R-65(01) 6 | Receptacle with Socket Insert HR346-ND 16.20 15.66 14.04/HR10-7TR-68 
10 | Receptacle with Socket Insert euyommm 952 68.28 6.63 HRIOA-10R-108 12. | Receptacle with Socket Insert HR368-ND 12.60 11.66 9.77 HR10A-10TR-12 
10 | Receptacle with Socket Insert HR6SO-ND* = 10.07 8.76 7.01 |HR10A-10R-108(01) 12 | Receptacle with Socket Insert HR373-ND 15.08 14.20 12.42| HR10A-10WTR-12S 
12 | Receptacle with Socket Insert HR215-ND 9.32 8.10 6.48 |/HR10A-10R-12S Jack with Socket Insert HR363-ND 15.90 15.37 13.78|HRI0AA0TJ-128 
12 | Receptacle with Socket Insert HR684-ND* 10.70 9.30 7.44 |HR10A-10R-12S(01) 12 Jack with Socket Insert HR678-ND« 25.80 24.94  22.36|HR10A-10WTJ-12S(01) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR379-ND 35.76 34.57 31.00 |HR10A-13R-20S —— = = = 
20 | Receptacle with Socket Insert HR6S1-ND* 36.15 34.95 31.33 HR10A-13R-20S(01) Ae] sake within Insert __ MRSC 17.55 16.97 15.21 | HRIOA10TU-12P 
4_| Jack with Pin Insert HR310-ND 1016 9.40 7.88 |HR10A-7J-4P _Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) 
4 | Jack with Pin Insert HR652-ND* 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7J-4P(01) 12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR365-ND 18.45 17.84 15.99} HR10A-10TP-12PC 
6 | Jack with Pin Insert HR311-ND 40.12 8.80  7.04|HR10A-7J-6P 12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR370-ND 11.46 10.61 8.89] HR10A-10TR-12SC 
6 | Jack with Pin Insert HR653-ND* 11.30 10.46 8.76 |HR10A-7J-6P(01) 20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR385-ND 1710 16.53 14.82} HR10A-13TR-20SC 
10 | Jack with Pin Insert HR317-ND 12.99 12.23 10.70 |HR10A-10J-10P Threaded Coupling, PCB Type 
12 ‘| Jack with Pin Insert HR312-ND 13.04 12.07 10.11 |HR10A-10J-12P 6 | Receptacle with Socket Insert HR357-ND 14.96 14.08 12.32] HR10A-7TR-6SA 
12 | Jack with Pin Insert HR654-ND* 14.84 13.97 12.23 ]HR10A-10J-12P(01) 6 | Receptacle with Socket Insert HR671-ND» 15.69 14.77 12.93) HR10A-7TR-6SA(01) 
4 | Jacke with Socket insert HR313-ND 032810 648 HR10A-7J-48 12 | Receptacle with Socket Insert HR369-ND 12.60 11.66 9.77 |HR10A-10TR-12SB 
6 | Jack with Socket Insert HR314-ND 9.94 8.64 6.92 |HR10A-7J-6S 12 | Receptacle with Socket Insert HR374-ND 15.08 14.20 12.42) HR10A-10WTR-12SB 
6 | Jack with Socket Insert HR655-ND* 10.88 10.07 8.44 /HR10A-7J-68(01) 12 | Receptacle with Socket Insert HR677-ND» 26.88 25.99 23.30) HR10A-10WTRB-12SB(01) 
i 20 | Receptacle with Socket Insert HR384-ND 20.85 20.16 18.07) HR10A-13TR-20SB 
10) | dack with: Socket Insert cuca 1152 10.66 8.93) HRI0A-10J-108 20 | Receptacle with Socket Insert HRG72-ND- 22.95 22.19 19.89|HR10A-13TR-20SB(01) 
10 | Jack with Socket Insert HR656-ND* 14.34 13.27 11.12 |HR10A-10J-10S(01) = . ; ; 
12 | Jack with Socket Insert HR315-ND 1202 1142 9.32 |HR10A-10J-12S 12__| Receptacle with Pin Insert HR367-ND 12.60 11.66 9.77| HR10A-10TR-12PB 
12_| Jack with Socket Insert HR685-ND* 14.23 13.40 _ 11.72 |HR10A-10J-12S(01) 12. | Receptacle with Pin Insert, 0.55mm 
7 Diameter Machined Dip Posts. HR676-ND» 17.55 16.97 15.21) HR10A-10WTR-12PA(01) 
a geet Peal ed Boot | HR657-ND* 51.84 49.25 46.29 |HR10A-13JA-20S(01) 20 | Receptacle with Pin Insert PRSeS uN 2085 20.16 18.07) HR10A-13TR-20PB 
Crimp Type ieontacts nad <aparaten) : Receptacle with Pin Insert HR670-ND« 22.95 22.19 _19.89| HR10A-13TR-20PB(01) 
4] PiuoforPninsen Gimp Tipe] HRTGO-ND 104 G65 B.10|ARTOATP-APC = bust cap for to-tz Postion Recep | HRGABND 505.252 1.89) HRYO-10R- 
be a ay a call aa ee eae Fh HeiAoiope —_| Dust Cap for 20 Position Receptacle | HR381-ND 3.28 2.72 2.04/HRIOA-13R-C 
42. | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR163-ND 13.02 12.05 10.10|HR10A-10P-12PC 7” eset ariiae ei eid bean - 5 “6 haieeesad 
20 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR164-ND 25.50 24.65 22.10 |HR10A-13P-20PC — | Male Pin, crimped, Silver HR451-ND — 94a uRto-Po-112 
4 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR165-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7P-4SC, — _ | Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND = 27 16] HR12-SC-112 
6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR166-ND 10.60 9.81 8.22 )HR10A-7P-6SC Tools 
10 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR167-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10P-10SC — Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 651.7011 HR12-SC-TC 
12 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR168-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10P-12SC — | Hand Cable Crimp Tool H9974-ND 332.50/1 HR10A-TC-02 
20 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR169-ND 25.50 24.65 22.10 |HR10A-13P-20SC — | Extraction Tool for Female Sockets HR498-ND 13.004 HR12-SC-IP 
4 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR232-ND 7.05 5.84 4.38 )HR10A-7R-4PC — | Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.68/1 RP6-SC-TP 
6 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR233-ND 7.05 5.84 4.38 | HR10A-7R-6PC * Gold Plalea 
10 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR234-ND 8.74 7.40 5.55 |HR10A-10R-10PC 
12 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR235-ND 8.74 7.40 5.55 |HR10A-10R-12PC 
20 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR236-ND 15.22 14.32 12.53 ]HR10A-13R-20PC . . 
4 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR237-ND 6.64 5.50  4.13]HR10A-7R-4SC MXR Series . Circular Connectors 
6 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | +HR238-ND 6.64 5.50  4.13]HR10A-7R-6SC Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 
10 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR239-ND 8.07 7.02 5.62 |HR10A-10R-10SC 
12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR240-ND 8.55 7.24 5.43 |HR10A-10R-12SC MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR241-ND 15.22 14.32 12.53 /HR10A-13R-20SC developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 
10 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR334-ND 13.88 12.84  10.76|/HR10A-10J-10PC Features: 
12 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR335-ND 13.88 12.84  10.76|HR10A-10J-12PC The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density mounting 
20 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR336-ND 25.80 24.94 22.36|HR10A-13J-20PC * Verification of a secure engagement is afforded bya click sound which exemplifies the fine feel of this lock system 
4 _| Jack for Socket Insert, Crimp Type HR337-ND 71.04 060 7.68 |HR10A-7J-4SC Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design 
6 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR338-ND 11.04 9.60  7.68|HR10A-7J-6SC * One of the three conductors makes contact before the others in this sequenced design. 
10 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR339-ND 1418 13.12 10.99 ]HR10A-10J-10SC Specifications: 
12 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR340-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10J-12SC * Withstand Voltage: 300VAC for 1 minute * Current Capacity: 2A Insulation Resistance: 1000MO or greater at 
20 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR341-ND 25.80 24.94 22.36 |HR10A-13J-20SC 100VDC * Contact Resistance: 20mQ or less at 1A AC * Solder Pot Diameter: 0.9mm diameter Applications: VTR 
PCB Type cameras, system cameras, audio equipment, etc. Materials: * Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: PBT 
4 _| Receptacle with Pin Insert HR350-ND 671 5.68 4.26 [HR10A-7R-4PB resin, black, UL94V-0 * Male Pins: Brass, gold plating * Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 
6 | Receptacle with Pin Insert HR353-ND 9.39 7.95 5.96 |HR10A-7R-6PB 
6 | Receptacle with Pin Insert HR658-ND* 8.63 7.31 5.48 |HR10A-7R-6PB(01) Fig. 1- Plug Fig. 2 - Solder Cup Fig. 3 — Solder Pin 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 9.48 8.24 6.60 |HR10A-10R-10PB 
12 | Receptacle with Pin Insert HR360-ND 10.90 9.48 7.59 |HR10A-10R-12PB 
12 | Receptacle with Pin Insert HR659-ND* 11.42 10.57 8.86 |HR10A-10R-12PB(01) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR378-ND 17.25 16.68 14.95 ]HR10A-13R-20PB 
4 | Receptacle with Socket Insert HR351-ND 7.07 5.99 4.49 |HR10A-7R-4SB 
4 | Receptacle with Socket Insert HR660-ND* 717 6.58 4.94 |HR10A-7R-4SB(01) 
5 | Receptacle with Socket Insert HR352-ND 6.53 §.53 4.15 |HR10A-7R-5SB 
6 | Receptacle with Socket Insert HR354-ND 7.23 6.12 4.59 |HR10A-7R-6SB 
6 | Receptacle with Socket Insert HR661-ND* 8.01 6.78 5.09 |HR10A-7R-6SB(01) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR359-ND 9.52 8.28 6.63 |HR10A-10R-10SB 
10 | Receptacle with Socket Insert HR662-ND* 9.48 8.24 6.60 |HR10A-10R-10SB(01) No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
12 | Receptacle with Socket Insert HR361-ND 11.22 9.76 7.81 |HR10A-10R-12SB Fig. | Contacts | Description A B Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
2 Receptacle with Socket Insert, Plug 
Stamped Dip Post (0.2mm x 0.5mm)| HR663-ND* 11.32 9.84 _7.88 |HR10A-10R-12SB(01) 3] Bushing, Black] 475 | HROOS-ND 15111461 18.60 1810 |MXR-OPA-SPB 
42 | Receptacle with Socket Insert, 4 | Bushing, Black | 47 5 | HRGO4-ND 15.32 14.81 13.79 18.28 | MXR-8PA-4PB 
Machined Dip Post, 0 (0.55mm) | HR664-ND* 27.90 26.97 _24.18 [HR10A-10R-12SD(01) 1 | 6 |Bushing Black) 47 5 | HRGOG-ND 1514 1464 1363 13.12 |MXR-SPA-GPB 
20 Receptacle with Socket Insert HR380-ND 17.25 16.68 14.95 /HR10A-13R-20SB 8 Bushing, Black | 50 8 | HR608-ND 16.29 15.75 14.67 14.12 | MXR-8P-8P 
Receptacle with Socket Insert HR665-ND* 19.20 18.56 16.64 |HR10A-13R-20SB(01) 8 |Bushing, White| 50 8 | HRG10-ND 1650 15.95 14.85 14.30 | MXR-8P-8P(01) 
Threaded Coupling, Solder Cup Type Receptacles 
6 | Plug with Pin Insert HR355-ND 15.30 14.79 13.26 |HR10A-7TP-6P ei SARAn 
6 | Plug with Pin Insert HR356-ND* 15.75 15.23 13.65 |HR10A-7TP-6P(01) A = Seeing a bs se Rnesrae 
12. | Plug with Pin Insert HR364-ND 19.35 18.71 16.77 |HR10A-10TP-12P 2 Solder Cup . : : : : 
42. | Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03 |HR10A-10WTP-12P 6 10.3 — (EHRGTGNDES) 895 (7.78 7.01 6.28 | MXR-BRA-6S 
42 | Plug with Pin Insert HRG73-ND* 20.70 20.01 17.94 JHR10A-10WTP-12P(01) 8 20.4 —| HR618-ND 10.83 9.42 8.48 7.54 | MXR-8RA-8S 
20 | Plug with Pin Insert HR382-ND 36.60 35.38 31.72 |HR10A-13TPD-20P 3 — —J| HR623-ND 9.52 8.28 7.46 6.63 | MXR-8R-3SA 
ng Plug with Pin inser, 3 | 4 SolderPin |— —| HR624-ND 987 858 7.73 6.87 | MXR-8R-4SA 
No Teflon Washer HR666-ND* 36.12 34.32 32.25 |HR10A-13TPD-20P(01) 6 —  —] HR626-ND 10.35 9.00 8.10 7.20 | MXR-8R-6SA 
np Plug with Pin Insert, White, 8 — —| HR628-ND 10.83 942 848 7.54 | MXR-8R-8SA 
Teflon Washer in Coupling Ring HR667-ND* 45.91 43.62 40.99 |HR10A-13TPK-20P(01) Tools 
Plug with Socket Insert HR366-ND 19.95 19.29 17.29|HR10A-10TPA-12S Tool, Tightening Jig H9988-ND 199.50/1 MXR-8P-T01 
12 | Plug with Socket Insert HR668-ND* 21.60 20.88 18.72 |HR10A-10TPA-12S(01) Tool, Cable Crimper H9989-ND 305.90/1 HR10A-TC-04 
Plug with Socket Insert HR372-ND 19.35 18.71_ 16.77 |HR10A-10WTP-12S (Continued) 
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HIROSE + 
HAG" Circular Connectors (con) KMC Series 


. 9mm Bayonet Lock Connectors 
HR30 Series Miniature Waterproof Plastic Connectors Watsioree! 


Features: Miniature and compact design: The HR30 allows for a maximum outside diameter of 12.6mm in the 3 and = Eas A si ication il ‘ ‘ 
6 positions, and 15.5mm for the 10 and 12 position connectors. The compact design yields a mated length from the Te eles colntine Wit Hikes Teteblif ee Rae error-free polarization in coupling “* Bayonet lock 
panel of only 32.3mm for the 3 and 6 position version and 42.1mm for the 10 and 12 position. Water-tight connection: . ners ‘ . poem ‘ . 

Meets the IP67 standard, when in the mated position. Push-pull lock-Using Hirose”s unique lock mechanism, the HR30 Electrical Specifications: * Insulation Resistance: minimum 2000MQ at DC100V » Contact Resistance: maximum 10mQ 


connector has a reliable, robust “push-pull” lock that is easy to operate. Light-weight and corrosion free. at DC1A * Current Rating: 2A 
Applications: Test and measurement equipment, communication equipment, and other miniature electronic devices. 


Specifications: Rated Current: 5A (3 position), 2A (6, 10, 12 position). Operation Temperature Range: -25°C ~ 85°C. 
Rated Voltage: AC100V, DC140V (3, 6 position), AC30V, DC42V (10, 12 position). Storage Temperature Range: -25°C 
~ 85°C. Contact Resistance: 5mQ maximum (3 position) 15mQ maximum (6, 10, 12 position) measured at 1A DC. 
Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at 100VDC. Waterproof Performance: Water must not penetrate 
inside the connector. While mated with a applicable connector, leave under water at a depth of 1m for half hour. 

Material: Plug: Insulator: PPS and PBT, black, UL94V-0, polyacetal, natural. Gasket: SIR/CR, red/black. Contacts: Brass, 
phosphor bronze, gold plating. Spring: Stainless steel. Receptacles: Insulator: PPS, black, UL94V-0. Gasket: CR, black. 
Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating. Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate. Washer: Phosphor bronze, nickel 
plating. Crimp Contacts: Contacts: Phosphor bronze, selective gold plating. 


Receptacle 


Dim. in mm 
Plug Receptacle Digi-Key Cable | Dim. | Dim. | Dim. 
(after tightening) Part No. Diameter | A B c 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 
aie ae ne = tacts| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
HR858-ND 298 126 _ 4 | Plug with Pin Insert HR400-ND 18.30 17.69 15.86 | KMC9BPD-4P 
HR859-ND 098 126 6 | Plug with Pin Insert HR401-ND 22.95 22.19 19.89 | KMC9BPD-6P 
HR860-ND 303 126 <2 4 | Receptacle with Socket Insert HR402-ND 12.14 11.23 9.41 | KMCQBRD-4S 
HR864-ND — 16 83 112 6 | Receptacle with Socket Insert HR403-ND 12.60 11.66 9.77 | KMCQBRD-6S 
HR865-ND — 16 8.3 | 12 
HR866-ND = 184) 83 | 12 . P 
HR869-ND — | 155) 93 | 15 RM Series 12mm Video Connectors Does not have rubber boot. 
BEGZO.ND) aid 28.9 | 12 | — Features: * Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 diallyl phthalate molding material for 
HR871-ND 3.5-4.3 28.9 12. = excellent electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish * Bayonet type coupling for 
HR872-ND 6.2~7 38 16 | — easy operation * Reversible pin and socket insert * 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
HR874-ND 6.2-7 38 15 | — available for cable extension program 


Specifications: * Operating Voltage: AC600V (2 pin) ACS00V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) » Current rating: 
5 amps « Insulation resistance: minimum 1,000MQ at DC500V « Contact resistance: maximum 4mQ « Solder cup 


Con- - Digi-Key Price Each Hirose diameter: 1.1mm (.043”) * Temp. cycling: -55°C ~ 85°C * Contact durability: 2000 times at maximum 8mQ. 
tacts | Description Part No. 1 10 50 100 |PartNo. 
Solder Type Fig. 1 — Plug Fig. 2 —- Receptacle Fig. 3 — Receptacle 

6 | Plug, Solder Female Contact HR856-ND 6.79 5.75 4.83 4.31 |HR30-6P-6S (Square Flange) 

6 Plug, Solder Male Contact HR857-ND 7.54 638 5.37 4.79 |HR30-6P-6P 

3 Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR858-ND 10.35 9.00 810 7.20 )HR30-6PA-3S 08.00. can 

6__| Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact_|HR859-ND 6.79 5.75 4.83_4.31_|HR30-6PA-6S =< "A 

6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact HR860-ND 7.54 6.38 5.37 4.79 |HR30-6PA-6P Y 

3 Receptacle, Solder, Male Contact HR864-ND 7.75 6.56 5.52 4.92 |HR30-6R-3P 

6 Receptacle, Solder, Male Contact HR865-ND 6.32 5.24 436 3.93 |HR30-6R-6P 

6 Receptacle, Solder, Female Contact HR866-ND 6.99 592 4.98 4.44 |HR30-6R-6S 

6 Jack, Solder, Male Contact HR870-ND 7.18 6.08 5.11 4.56 |HR30-6J-6P 

6 Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact HR871-ND 7.18 6.08 5.11 4.56 |HR30-6JA-6P 


NEW! Solder Type — RoHs Compliant NEW! 
3 Plug, Solder Female Contact HR578-ND 10.35 9.00 8.10 7.20 |HR30-6P-3S(71) 
6 Plug, Solder Female Contact HR579-ND 6.79 5.75 4.83 4.31 |HR30-6P-6S(71) 
6 Plug, Solder Male Contact HR580-ND 7.75 6.56 5.52 4.92 |HR30-6P-6P(71) 
3 Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR581-ND 10.35. 9.00 810 7.20 |HR30-6PA-38(71) 
6 Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact| HR582-ND 6.79 5.75 4.83 4.31 |HR30-6PA-6S(71) 
6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact HR583-ND 7.75 656 5.52 4.92 |HR30-6PA-6P(71) 
3 
6 
6 
6 
6 


Fig. 4 - Jack Fig. 5 — Plug Fig. 6 — Receptacle 
Waterproof Waterproof 


Receptacle, Solder, Male Contact HR587-ND 7.93 6.71 5.65 5.04 |HR30-6R-3P(71) 
Receptacle, Solder, Male Contact HR588-ND 6.96 5.76 4.80 4.32 |HR30-6R-6P(71) 
Receptacle, Solder, Female Contact HR589-ND 7.20 610 5.13 4.58 |HR30-6R-6S(71) 
Jack, Solder, Male Contact HR593-ND 7.36 6.23 5.24 4.67 |HR30-6J-6P(71) 
Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact HR594-ND 7.20 6.10 5.13 4.58 _|HR30-6JA-6P(71) 
Crimp Type (Contacts sold seperately) 
12 | Receptacle, Crimp, Female Contact HR869-ND 484 4.01 3.34 3.01 |HR30-8R-12SC 


Dim in mm 


Dim 
10 | Jack, Crimp, Male Contact HR872-ND 653 5.40 4.50 4.05 |HR30-7J-10PC Cone A | Digi-Key Price Each Airose! 
12_| Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 6.53 5.40 4.50 4.05 |HR30-8J-12SC Fig.| tacts | Description (mm)|_ Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
— | Dust Cap for Plugs - Solder HR875-ND 237 1.98 1.65 1.46 |HR30-6P-C 2 [Plug with Pin Insert — | AR882-ND 10.40 9.04 814 7.24 [RM12BPE-2PH 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR877-ND 237 1.98 1.65 1.46 |HR30-8P-C 3 | Plug with Pin Insert — | HR884-ND 10.70 9.30 8.37 7.44 | RM12BPE-3PH 
— | Dust Cap for Solder Type Receptacle | HR878-ND 237 1.98 1.65 1.46 |HR30-6R-C 4 | Plug with Pin Insert — | HR886-ND 10.99 9.56 8.61 7.65 | RM12BPE-4PH 
— | Dust Cap for Crimp Type Receptacle _|HR879-ND_ 2.37 1.98 1.65 __1.46_|HR30-7R-C 2 eiag with Pin Insert — [RaRSee NE 11.29 9.82 8.84 7-86 | RMI2BPE-SPH 
an - = g with Pin Insert HR890-ND 10.08 9.33 8.37 7.82 | RM12BPE-6PH 
NEW! Crimp Type (Contacts sold seperately) — RoHs Compliant NEW! 1 |_7_ |Plug with Pin Insert — | HR892-ND 10.34 957 8.59 8.02 | RM12BPE-7PH 
10 | Plug, Crimp, Female Contact HR584-ND 6.96 5.76 4.80 4.32 |HR30-7P-10SC(71) 2 [Plug with Socket Insert — | HR883-ND 10.08 9.33 8.37 7.82 | RM12BPE-25 
12 | Plug, Crimp, Female Contact HR585-ND 6.96 5.76 4.80 4.32 |HR30-7P-12SC(71) 3. |Plug with Socket Insert —| HR885-ND 10.46 9.68 8.69 8.11 | RM12BPE-3S 
12 | Plug, Crimp, Male Contact HR586-ND 6.96 5.76 4.80 4.32 |HR30-8P-12PC(71) 4. | Plug with Socket Insert — | HR887-ND 10.86 10.05 9.02 8.42 | RM12BPE-4S 
10 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR590-ND 510 4.23 352 3.17 |HR30-7R-10PC(71) : og hid eociet ear = Hera tae res A He Raed 
‘1 ie -7R- lug wit ocket Inset Lccl bs ‘A y A H I 
u Recentare. Crimp, Male Contact HR591-ND 6.10 4.23 3.52 3.17 _|HR30-7R-12PC(71) 7. | Plug with Socket Insert — | uRe93-nD 1202 1142 998 932 |RM12BPE-7s 
‘eceptacle, Crimp, Female Contact HR592-ND 5.10 4.23 3.52 3.17 |HR30-8R-12SC(71) STH 
i 2 |Receptacle with Pin Insert — | HR221-ND 6.00 4.97 414 3.73 | RM12BRD-2PH 
10 | Jack, Crimp, Male Contact HR595-ND 653 5.40 4.50 4.05 |HR30-7J-10PC(71) 3. | Receptacle with Pin Insert — | HRO03ND 638 528 440 396 | RM12BRD-3PH 
12 | Jack, Crimp, Male Contact HR596-ND 6.53 5.40 4.50 4.05 |HR30-7J-12PC(71) 4 |Receptacle with Pin Insert — | HR225-ND 6.76 560 466 4.20 | RM12BRD-4PH 
12_|_ Jack, Crimp, Female Contact HR597-ND 6.53 5.40 4.50 4.05 |HR30-8J-12SC(71) 5 Receptacle with Pin Insert —| HR227-ND 7.11 5.88 490 4.41 | RM12BRD-5PH 
— | Dust Cap for Plugs - Solder HR598-ND 237 1.98 1.65 1.46 |HR30-6P-C(71) 6 | Receptacle with Pin Insert —| HR229-ND 6.71 5.68 4.78 4.26 | RM12BRD-6PH 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR599-ND 237 1.98 1.65 1.46 |HR30-7P-C(71) 9 7 Receptacle wath a jasent —— en 708 au _ a eee 
a - Cri 5 -8P-| eceptacle wii ocket Inset —_ a 2 ¥ 3 s - 
=. || Dist Gap for Elugs. Crimp Waco 237) 1.98 1.65 1.46 /HR80-8P-6(71) 3. Receptacle with Socket Insert | — | HR222-ND 7.23 612 515 4.59 | RM12BRD-3S 
Dust Cap for Solder Type Receptacle HR601-ND 2.37 1.98 1.65 1.46 |HR30-6R-C(71) 3 
‘ 4 | Receptacle with Socket Insert | — | HR224-ND 7.72 654 5.50 4.91 | RM12BRD-4S 
— _|_ Dust Cap for Crimp Type Receptacle a 2.37 198 1.65 1.46 |HR30-7R-C(71) 5 |Receptacle with Socket Insert) — | HR226-ND 822 696 5.85 5.22 |RM12BRD-5S 
ools 6 |Receptacle with Socket Insert | — | HR228-ND 8.74 740 6.22 5.55 | RM12BRD-6S 
Wiring Jig for Solder Plugs H9950-ND 199.50/1 HR30-6P-6S-T01 7_|Receptacle with Socket Insert | — | HR230-ND 8.17 7.10 6.39 5.68 | RM12BRD-7S 
Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 199.50/1 HR30-6R-6P-TO1 2 [Receptacle with Pin Insert [20.5 HR1045-ND 4.50 3.72 3.10 2.79 | RM12BRB-2PH 
rept a Eee { fecfecsima eet /ts| mien 528 ae 8 meses 
Manual Crimping Too! BogsgeND) 1053:00/1 HT-102/HR30-1 5 [Receptacle with Pin Insert | 20.5) HR1048-ND 563 4.66 3.88 3.50 | RM12BRB-5PH 
6 |Receptacle with Pin Insert | 20.5] HR1119-ND 6.00 4.97 414 3.73 | RM12BRB-6PH 
Loose Piece Cut Tape« Tape & Reelt 3 7__|Receptacle with Pin Insert 20.5| HR1049-ND 6.38 5.28 4.40 3.96 | RM12BRB-7PH 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 2 |Receptacle with Socket Insert | 21.6] HR1114-ND 6.00 4.97 414 3.73 | RM12BRB-2S 
Description | Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 Part No. 3 |Receptacle with Socket Insert | 21.6] HR1115-ND 655 543 452 4.07 | RM12BRB-3S 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 4 Heese wih Soc eet a6 HATE ND oH a8 ao ee eee 
eceptacie wii ocket Inset x a 7 & ve A a 
26-30AWG [HRBBO-ND 19.50 [HRGO-PC-111[ 2.57 8.56 14.75 | 74.00/M | HR30-PO-211 7. {Receptacle with Socket Insert |21.6| HR1117-ND 7.90 6.69 _5.63_ 5.02 | RM12BRB-7S 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 2 [Jack with Pin Insert — | HR321-ND 855 7.24 6.09 5.43 | RM12BJB-2PH 
26-30AWG | HR881-ND 19.50 HR30-SC-111[ 257 8.56 14.75 74.00/M | HR30-SC-211 4 | 3 {ack with Pin Insert — | HR323-ND 8.89 7.53 6.33 5.65 / RM12BJB-3PH 
— 4 | Jack with Pin Insert —| HR825-ND 817 7.10 6.39 5.68 | RM12BJB-4PH 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 5 |Jack with Pin Insert — | HR327-ND 846 7.36 6.63 5.89 | RM12BJB-5PH 
t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND). (Continued) 
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HIROSE Dim. 
HAS fet Circular Connectors (cont, com A | Digi-Key Price Each Hirose 
% a Fig.|tacts| Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
RM Series 12mm Video Connectors does not have rubber boot. 4 | Plug with Socket insert — |HR1123-ND 16.15 15.20 13.30 |RMTSWTP-4S 
5 | 8 | Plug with Socket Insert — |HR1087-ND 15.60 15.08 13.52 | RM15WTP-8S 
Dim. 10 | Plug with Socket Insert — |HR1124-ND 16.80 16.24 14.56 |RM15WTP-10S 
Con- A | Digi-Key Price Each Hirose 12_| Plug with Socket Insert — _|HR1100-ND 18.00 17.40 15.60 _|RM15WTP-12S 
Fig.| tacts | Description (mm)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1103-ND 11.16 = 10.33 8.65 | RM15WTR-2P 
6 | Jack with Pin Insert — | HR329-ND 8.76 7.62 6.86 6.10 |RM12BJB-6PH 4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1125-ND 11.70 = 10.83 9.07 | RM15WTR-4P 
7_| Jack with Pin Insert —_|_HR331-ND 9.20 8.00 7.20 6.40 |RM12BJB-7PH 8 | Receptacle with Pin Insert 20.50 | HR1104-ND 12.22 9 11.31 9.48 | RM1SWTR-8P 
2 | Jack with Socket Insert — | HR320-ND 11.29 9.82 8.84 7.86 |RM12BJB-2S(07) 10 | Receptacle with Pin Insert 20.50 | HR1126-ND 12.76 = 11.81 9.89 | RM15WTR-10P 
4 3. | Jack with Socket Insert — | HR322-ND 10.20 944 847 7.91 |RM12BJB-3S(07) 6 12_| Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1099-ND 13.28 12.29 10.30 | RM1S5WTR-12P 
4 | Jack with Socket Insert — | HR324-ND 10.60 981 8.80 8.22 |RM12BJB-4S(07) 2 [Receptacle with Socket Insert [21.50] HR1105-ND 12.76 11.81 9.89 |RMISWTR-2S 
5 | Jack with Socket Insert — | HR326-ND 10.98 1016 9.12 851 |RM12BJB-5S(07) 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.50] HR1106-ND 12.87 12.12 10.60 | RM15WTR-4S 
6 | Jack with Socket Insert — | HR328-ND 11.36 10.51 9.43 8.81 |RM12BJB-6S(07) 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.50] HR1107-ND 14.45 13.60 11.90 | RM15WTR-8S 
7_| Jack with Socket Insert — | HR330-ND 11.76 1088 9.77 _ 9.12 | RM12BJB-7S(07) 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.50| HR1108-ND 15.69 14.77. 12.93 | RM15WTR-10S 
Waterproof Type 12 _| Receptacle with Socket Insert 21.50 | HR1098-ND 16.71 15.73 13.77_| RM15WTR-128 
2 Plug with Pin Insert — THR1078-ND 14.86 13.75 12.34 1152 [RM12WBP-2P Cable Clamp, 5mm 9 6.5 | HR1092-ND 5.97 4.95 3.71 | RM15WTP-CP(5) 
3 | Plug with Pin Insert — | HR1079-ND 12.85 12.10 10.97 10.59 |RM12WBP-3P Cable Clamp, 6mm 0 6.5 | HR1093-ND 5.97 4.95 3.71 | RM15WTP-CP(6) 
4 | Plug with Pin Insert — | HR1080-ND 13.07 12.31 11.16 10.77 |RM12WBP-4P 7 | Cable Clamp, 7mm 9 8.0 | HR1094-ND 5.97 4.95 3.71 | RM15WTP-CP(7) 
5 | Plug with Pin Insert — | HR1081-ND 13.28 12.50 11.33 10.94 |RM12WBP-5P Cable Clamp, 8mm 0 10.5 | HR1095-ND 5.97 4.95 3.71 | RMISWTP-CP(8) 
5 |_6_| Plug with Pin Insert — | HR1082-ND 13.50 12.71 11.52 11.12 |RM12WBP-6P Cable Clamp, 9mm 0 10.5 | HR1096-ND 6.50 5.38 4.04 | RMISWTP-CP(9) 
2 [Plug with Socket Insert — | HR1074-ND 13.50 12.71 11.52 11.12 [RM12WBP-2S Cable Clamp, 7mm @, Length 17mm | — | HRI109-ND = 13.67 = 12.87 11.26 | RMISWTP-CP7 
3 | Plug with Socket Insert — | HR1075-ND 13.94 13.12 11.89 11.48 |RM12WBP-3S __| Cable Clamp, 8mm 9, Length 17mm =| — | HRI101-ND = 13.67 12.87 11.26 | RM15WTP-CP8 
4 | Plug with Socket Insert — | HR1076-ND 14.38 13.54 12.27 11.85 |RM12WBP-4S Cable Clamp, 9mm G, Length 17mm | — | HRIW0-ND 13.67 12.87 11.26 | RMISWTP-CP9 
5 | Plug with Socket Insert — | HR1077-ND 14.82 13.96 12.65 12.21 |RM12WBP-5S Cable Clamp, 10mm @, Length 17mm_| — | HRI102-ND 13.67 12.87 __11.26_| RMISWTP-CP10 
6 _| Plug with Socket Insert — | HR1121-ND 13.74 12.71 11.41 10.65_| RM12WBP-6S Dust Cap for Plug with Chain — |HR1036-ND = 14.48 = 13.40 11.23 | RM15TP-C 
2 [Receptacle with Pin Insert — |HR1063-ND 10.10 8.78 7.91 7.03 [RM12WBR-2P Dust Cap for Receptacle with Chain —__| HR1037-ND 8.97 7.59 5.70 | RM15TR-C 
3. | Receptacle with Pin Insert — | HR1064-ND 10.40 9.04 814 7.24 |RM12WBR-3P + Crimp Type 
4 | Receptacle with Pin Insert — | HR1065-ND 10.70 9.30 837 7.44 |RM12WBR-4P 
5 | Receptacle with Pin Insert — | HR1066-ND 10.99 9.56 861 7.65 |RM12WBR-5P = = : 
g |S _|Receptacle with Pin Insert — | HR1067-ND 11.29 9.82 8.84 7.86 | RM12WBR-6P aoe Digi-Key Pricing Hirose 
2 [Receptacle with Socket Insert] — | HR1068-ND 11.29 9.82 884 7.86 |RM12WBR-2S Description Part No. 10 50 100 | _ Part No. 
3 | Receptacle with Socket Insert} — | HR1069-ND 10.34 957 8.59 8.02 |RM12WBR-3S Contacts 
4 | Receptacle with Socket Insert] — | HR1070-ND 10.86 10.05 9.02 8.42 |RM12WBR-4S Crimp Contact Male, AWG 20-24 HR1118-ND 445 17.15 29.85 | RM-PC-112 
5 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1071-ND 11.36 10.51 9.43 8.81 |RM12WBR-5S Crimp Contact Male, AWG 24-28 HR1040-ND 445 1715 29.85 | RM-PC-122 
6 [Receptacle with Socket Insert| — | HR1072-ND 11.88 10.99 9.87 9.21 | RM12WBR-6S Crimp Contact Female, AWG 20-24 HR1039-ND 445 1715 29.85 | RM-SC-112 
Cable Clamp, 4mm Diameter 55 | HRI083-ND 542 449 3.74 3.37 [RM12WBP-CP(4) Crimp Contact Female, AWG 24-28 HR1041-ND 445 17.15 29.85 | RM-SC-122 
7 Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 | HR1084-ND 5.42 449 3.74 3.37 |RM12WBP-CP(5) Tools 
Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 | HR1085-ND 5.42 4.49 3.74 3.37 |RM12WBP-CP(6) imal Z z TG 
Cable Clamp, 7mm Diameter __| 7.5 | HR1086-ND_ 5.42 4493.74 3.37 |RM12WBP-CP(7) Marat CHIT tool AWG 4-08 eA ea ae 
— | Receptacle Cover for RM12 Series | — | HR1073-ND 8.17 7.10 6.39 5.68 |RM12WBR-C Extraction Tool HR1113-ND 10.00/1 RM-TP 


RM Series 15mm video Connectors 


Specifications: * Operating Voltage: AC350V, DC490V Current Rating: 5A Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
at DC500V « Contact Resistance: 14mQ maximum at DC1A * Operating Temperature : -25°C ~ 85°C * Applicable Cable 
Diameter: 8mm maximum « Fig. 1 and Fig. 4 include rubber boot. 


JR Series video Connectors Aluminum 


Features: JR series connectors offer you excellent performances both electrically and mechanically, having five keys in 
the fitting section to assure quite smooth coupling. 
Specifications: » Withstand Voltage: AC1000V a minute Insulation Resistance: 1000MQ minimum « Contact Resistance: 


Fig. 1 — Threaded Plug Fig. 2 — Threaded Plug Fig. 3 — Receptacle SmQ maximum 


Fig. 4 — Jack Fig. 6 — Waterproof No. of Digi-Key Dimensions (mm) 
Receptacle Pins Part No. A B Cc D 
7 HR138-ND, HR139-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
980 >_<19.99 10 HR140-ND, HR141-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
14 HR142-ND, HR143-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
26 HR144-ND, HR145-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 


Dim. 
Con- A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| tacts} Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1043-NDt 13.28 12.29 10.30 |RM15TPD-10PC 
10 | Plug with Pin Insert — | HR106-ND 13.67 12.87 11.26 | RM15TPD-10P 
1 | 12 | Plug with Pin Insert — | HR107-ND 14.23 13.40 11.72 | RM15TPD-12P 
10 | Plug with Socket Insert — | HR108-ND 14.22 13.16 11.03 | RM15TPD-10S 
12_| Plug with Socket Insert —_| HR109-ND 16.35 15.81 14.17 | RM15TPD-12S 
2 | Plug with Pin Insert —|HRI061-ND 10.62 «9.83 8.24 | RMTSTP-2PA mid Tenn 
4. | Plug with Pin Insert — | HRI062-ND 1116 1033 865 | RMISTP-4PA Nocof |) Dial Key 5 ee 5 : 
8 | Plug with Pin Insert — | HR1054-ND 11.70 10.83 9.07 | RM15TP-8PH : 
» (10 _| Plug with Pin insert — | HR1055-ND 14.01 13.19 11.54 | RM15TP-10PH 7 HR146-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
i Flug-with Socket near = Ha Ves ire ae ats 7 HR147-ND 22.00 19.99 27.69 29.01 23.01 
jug with Socket Insert — 51-1 a 5 is 5TP- a e 
8 | Plug with Socket insert — | HRi034-ND 1401 1349 11.54 | RMI5TP-8s 10_ HRI ND IHBIA9:ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
10 | Plug with Socket Insert — | HR1035-ND 15.25 14.36 12.56 | RM15TP-10S 14 HR150-ND 22.00 19.99 26.59 29.01 23.01 
2 | Receptacle with Pin Insert 21.00) HR1059-ND 8.26 7.18 «5.75 |RM15TRH-2PA 14 | HR151-ND 22.00 19.99 25.78 29.01 23.01 
4. | Receptacle with Pin Insert 21.00| HR1060-ND 856 7.44 «5.96. | RM15TRH-4PA 5 
8 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1056-ND 9.48 8.24 6.60 | RM15TRH-8PH 26 TRGRIS2ND 25.61 za £58) a8 260) 
10 | Receptacle with Pin Insert 20.60| HR1057-ND 10.07. 8.76 ~—7.01 | RM15TRH-10PH 26 HR153-ND 25.81 23.90 27.99 31.98 26.01 
10 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR206-ND 8.81 7.46 5.60 | RM15TRD-10P 
12_| Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR207-ND 8.56 7.44 5.96 | RM15TRD-12P 2 ore 7 " 
g | 2 [Receptacle with Socket insert [21.70 HR1052-ND 10.07 8.76 7.01 | RMTSTRH-2SA Be peer Dla Key ee crce acl goa tse 
4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70| HR1053-ND 11.16 10.33.» 8.65 | RM15TRH-4SA SARTRE Tea 7680 6244456 1 JRCIeBPaP 
8 | Receptacle with Socket Insert | 21.60] HR1058-ND 13.02 12.05 10.10 |RMI15TRH-8S Pea a Heals door pen: “Lane? | WAGIGBPApp 
10 | Receptacle with Socket Insert | 21.60] HR1120-ND 14.48 13.40 11.23 | RM15TRH-10S a ||: Blaa whl Binlucert Pot teen 4288” 438. | IRGIESPA4P 
10 | Receptacle with Socket Insert 21.29 | HR208-ND 10.99 9.56 7.65 | RM1S5TRD-10S 26 lia wihiinlncer HR144-ND 9990 2146 19.24 JRC21BPA-26P 
10 | Receptacle with Socket Insert. | 32.30] HR1044-ND 810 = 7.04. «5.64. | RM15TRD-10SB gw : : 3 
10 | Receptacle with Socket Insert 19.50| HR1042-NDt 10.62 983 8.24 | RMI5TRD-10SC 7 | Plug with Socket Insert HR139-ND 16.65 16.10 14.43 | JRC16BP-7S 
12 | Receptacle with Socket Insert 21.29 | HR209-ND 12.36 11.44 9.58 | RM15TRD-12S uv BMI Sret aE Hae es ie ae oars 
70 | Jack Extension with Pin Insert — | HR306-ND 14.74 13.64 11.43 [RM15TJD-10P ! H : ; ; - 
4 | 12 |dack Extension with Pin Insert | — |HR3O7-ND 11.82 9.84 7.88. | RM15TJD-12P 26_| Plug with Socket Insert PRISSSND) 22.0) 21.45 19.24 | JRC2IBP-268 
10 | Jack Extension with Socket Insert] — | HR308-ND 13.21 12.44 10.88 | RM15TJD-10S 7 | Receptacle with Pin Insert HR146-ND 1092 10.11 = 8.47 | JRC16BR-7P 
12 | Jack Extension with Socket Insert | — | HR309-ND 13.55 12.76 11.16 | RM15TJD-12S 10 | Receptacle with Pin Insert HR148-ND 11.60 = 10.73 8.99 | JRC16BR-10P 
Waterproof Type 14. | Receptacle with Pin Insert HR150-ND 9.45 822 6.58 | JRC16BR-14P 
2 | Plug with Pin insert — [Heq0ssHION 1277 1202 4052 Jamiswipop 26 _| Receptacle with Pin Insert HR152-ND 13.62 12.60 10.56 | JRC21BR-26P 
4 | Plug with Pin Insert — | HR1089-ND 13.21 12.44 10.88 |RM15WTP-4P 7 | Receptacle with Socket Insert HR147-ND 10.92 10.11 8.47 JRC16BR-7S 
8 | Plug with Pin Insert — | HR1090-ND 13.67. 12.87 11.26 | RM15WTP-8P 10 | Receptacle with Socket Insert HR149-ND 11.60 © 10.73 8.99 | JRCI6BR-10S 
5 | 40 | Plug with Pin Insert — |eetewI 141) 4398 1162 |ANIEWIP-10P 14 | Receptacle with Socket Insert HR151-ND 10.64 985 8.25 | JRCI6BR-14S 
12 | Plug with Pin Insert — |HRi097-ND 1457 1372 4200 |RMISWTP-12P 26. | Receptacle with Socket Insert HR153-ND 12.94 11.97 10.03 | JRC21BRA-26S 
2_ | Plug with Socket Insert — | HR1122-ND 14.11 13.28 11.62 | RM15WTP-2S (Continued) 
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HIROSE 2 Con- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
HRS Ee Circular Connectors (cont) tacts | Shell Size [A B C Part No. 1 10 100 | PartNo. 
J R S eri e Ss Fig. 3 Receptacles - Female Solder Type 
4 25 79) — | — HR1024-ND 15.75 15.23 13.65 | JRC25WRG-4S 
High-Performance Water-proof Circular Connectors 7 16 28 —-|- HR947-ND 11.86 10.98 9.20 | JRIGWRA-7S 
8 25 78; — | — HR1025-ND 1352 12.72 1143 | JRC25WRG-8S 
Features: 10 16 aw|—|— HR948-ND 12.26 11.35 9.51 | JRI6WRA-10S 
 Water-proof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium to prevent 16 25 27.8 _ — HR1026-ND 15.13 14.24 12.46 | JRC25WRG-16S 
corrosion * Provided with five guides to make connection very smooth « Variable in shell sizes and core numbers. 24 25 26.5 ran _ HR1027-ND 16.85 15.86 13.88 | JRC25WRG-24S 
Applications: Fig. 3 Receptacle - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
© Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and devices 3 16 276 = = HR969-ND§ 11.46 10.61 8.89 | JRIGWRA-3PC 
10 16 1) — | — HR970-ND$ 11.46 10.61 8.89 | JRI6WRA-10PC 
Fig. 3 Receptacle - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
10 16 3] —|— HR971-ND¢ 1146 1061 8.89 | JRIGWRA-10SC 
Fig. 4 Plugs - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
3 16 465] 218] — HR949-ND§ 15.00 14.50 13.00 | JR16WP-3PC 
10 16 46.5 | 258) — HR9Q50-ND¢ 15.00 14.50 13.00 | JR16WP-10PC 
10 24 51 | 298 | — HR9Q51-ND§ 16.95 16.39 14.69 | JR21WP-10PC 
16 24 51 | 298 | — HR952-ND$ 16.95 16.39 14.69 | JR21WP-16PC 
24 25 56 | 338 | — HR953-ND¢ 19.20 1856 16.64 | JR25WP-24PC 
Fig. 4 Plugs - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
3 16 465] 258] — HR954-ND§ 15.00 14.50 13.00 ] JR16WP-3SC 
10 16 46.5 | 258) — HR955-ND$ 15.00 14.50 13.00 | JR16WP-10SC 
10 21 51 | 298 | — HR956-ND§ 16.95 16.39 14.69 | JR21WP-10SC 
16 24 51 | 298 | — HRQ57-ND$ 16.95 16.39 14.69 | JR21WP-16SC 
24 25 56 | 33.8 | — HR958-ND¢ 19.20 18.56 16.64 | JR25WP-24SC 
Fig. 5 - Cord Clamp 
Con- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose = 13 17 | 20 4 HR972-ND 10.07 876 7.01 | JRI3WCC-4 
tacts | Shell Size | A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. - 13 17 20 5 HR973-ND 10.07 876 = 7.01 | JR13WCC-5 
Fig. 1 Plugs - Male Solder Type _ 13 17 20 6 HR974-ND 10.07 8.76 7.01 | JRI3WCC-6 
3 13 47] 218] — HR901-ND 15.01 1413 12.37 | JRI3WP-3P = 13 17 | 20 7 HR975-ND 10.07 8.76 = 7.01 | JRI3WCC-7 
5 13 447 | 218) — HR902-ND 15.23 14.34 12.55 | JRI3WP-5P = 13 17 | 20 8 HR976-ND 10.07 876 = 7.01 | JRI3WCC-8 
7 16 465 | 218) — HR903-ND 16.95 15.96 13.96 | JRI6WP-7P = 13 17 | 20 9 HR977-ND 10.07 8.76 = 7.01 | JRISWCC-9 
10 16 46.5 | 258 | — HR904-ND 15.30 14.79 13.26 | JR16WP-10P = 13 17 | 20 | 10 HR978-ND 10.07 8.76 7.01 | JRISWCC-10 
10 24 51 | 298 | — HR905-ND 16.65 1610 14.43 | JR21WP-10P _ 16 175 | 23 4 HR979-ND 1086 944 7.56 | JRI6WCC-4 
16 2 51 | 298 | — HR906-ND 17.25 16.68 14.95 | JR21WP-16P _ 16 175 | 23 6 HR980-ND 10.86 944 7.56 | JRI6WCC-6 
4 25 56 | 338 | — HR907-ND 23.25 22.48 20.15 | JR25WP-4P = 16 17.5 | 23 8 HR981-ND 10.86 9.44 7.56 | JRIGWCC-8 
5 25 56) 338 | — HR908-ND 21.90 2147 18.98 | JR25WP-5P = : ee a i eee ieee aa i eats 
8 25 56 | 338 | — HR909-ND 22.80 22.04 19.76 | JR25WP-8P = 15 H 5 5 ) i 
16 25 56 33.8 | — HR910-ND 19.65 19.00 17.03 | JR25WP-16P = 24 17.5 27 6 HR984-ND 14.82 13.71 11.49 | JR21WCC-6 
24 25 56 | 338 | — HR911-ND 20.40 19.72 17.68 | JR25WP-24P = 24 175 | 27 8 HR985-ND 14.82 13.71 11.49 | JR21WCC-8 
Fig. 1 Plugs - Female Solder Type - 24 175 | 27 | 10 HR986-ND 14.82 13.71 11.49 | JR21WCC-10 
3 13 447 | 218 oe HR912-ND on Tye 1477 12.93 | JRI3WP-38 - 24 175 | 27 | 12 HR987-ND 14.82 13.71 11.49 | JR21WCC-12 
5 13 447 | 218 | — HR913-ND 15.93 15.00 13.12 | JRI3WP-5S 7: 21 Ws | 27 | 14 BR28e ND 14.82 13.71 11.49 | JRZIWCC-14 
7 16 465 | 258 | — HR914-ND 15.30 14.79 13.26 | JRI6WP-7S = 21 5 | 27 | 16 lpia 140820 13-71 11.49' | JRZIWOCAG 
10 16 465 | 258 | — HR915-ND 15.30 14.79 13.26 | JRI6WP-10S = 25 18 | 31 8 HR990-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-8 
10 24 51 | 298 | — HR916-ND 17.25 16.68 14.95 | JR21WP-10S -_ 25 18 3 10 HR991-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-10 
16 21 51 | 298 | — HR917-ND 17.85 17.26 15.47 | JR21WP-16S = 25 18 31 12 HR992-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-12 
4 5 56 | 338 | — HR918-ND 25.65 24.80 22.23 | JR25WP-4S = 25 18) 31 | 14 HR993-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-14 
5 95 56 | aa8 | — HROIS-ND 2175 21.03 18.85 | JROSWP-5S - 25 18 | 31 | 16 HR994-ND 14.82 13.71 11.49 | JR25WCC-16 
8 25 56 | 338 | — HR920-ND 22.20 21.46 19.24 | JR25WP-8S = 25 1@ | at | 18 BREAN 14.82 18.71 17.49] JR25WCCH18 
16 25 56 | 338 | — HR921-ND 20.40 19.72 17.68 | JR25WP-16S Fig. 6 - Simple Cord Clamp 
24 25 56 | 338 | — HR922-ND 21.30 20.59 18.46 | JR25WP-24S = 13 75 | 19 4 HR996-ND 6.26 5.19 3.89 | JRISWCCA-4 
Fig. 2 Receptacles - Male Solder Type - 13 75 | 19 5 HR997-ND 6.26 519 3.89 | JRISWCCA-5 
3 73 [266] 2 | — HR923-ND 8.05 7.00 5.60 | JRISWR-3P = is C2 | eee alnese) ee toes eee) ables 
5 13 | 261 | 26 | — HR924-ND 837 7.28 5.83 | JR13WR-5P = is p50) 12 2 ala ee ee a a 
46 one) “6. Penn Race “7ae’, “G06. | IRIEWRAIP — 13 75 | 19 8 HR1000-ND 6.26 519 3.89 | JRISWCCA-8 
- 13 75 | 19 9 HR1001-ND 6.26 5.19 3.89 | JRI3WCCA-9 
10 16 21) 29 | — HR926-ND 9.45 8.22 6.58 | JRIGWR-10P — ta 7s | 49 | 40 Perec 696 649_-89)| JRIAWCCA-O 
10 24 26) 32 | — HR927-ND 10.99 956 7.65 | JR21WR-10P : : : : 
16 a1 261 | 32 | — HR928-ND 10.38 9.61 8.05 | JR21WR-16P i fe BP |] | 28 | ie HR1003-ND 722 5.98 4.49 | JRIGWCCA~4 
a [| ae Pas | PHSB asa7 i316 15 | AROS =| % | 8 | % | 6 | Helou 722 598 449 | aRtowccAs 
5 25 266) 35 | — HR930-ND 14.70 13.60 11.40 | JR25WR-5P = 16 5 oa AG CEHORR) To F GOR. <24d0" | IRIEWCCALID 
8 25 266) 35 | — HR931-ND 13.52 1272 1143 | JR25WR-8P = 16 8 93 | 12 HR1007-ND 799 5.98 449 | JRIGWCCA-12 
16 25 266 | 35 | — HR932-ND 11.60 1073 899 | JR25WR-16P — m1 3 7 7 aRTHOGNTA meg <3 Sar 76 0a IRDICORS 
24 25 261] 3 | — HR933-ND 12.66 11.72 9.82 | JR25WR-24P : : ‘ 
Figi 2 Receptacles sremale Selder-tvpe 24 8 27 8 HR1009-ND 8.67 7.54 6.04 | JR21WCCA-8 
g P Ps 21 8 27 | 10 HR1010-ND 867 7.54 6.04 | JR21WCCA-10 
3 13 28) 2 | — HR934-ND 8.99 7.82 6.26 | JRISWR-38 = 21 8 | 27 | 12 HR1011-ND 867 754 6.04 | JR21WCCA-12 
5 13 a7 | 26 | — HR935-ND 9.29 8.08 — 6.47 | JRISWR-SS — 21 8 a | 44 HR1012-ND 8.67 7.54 6.04 | JR2iWCCA-14 
7 16 28) 29) — HR936-ND 9.61 8.36 6.69 | JRIGWR-7S = 21 8 a | 16 HR1013-ND 8.67 7.54 6.04 | JR2iWCCA-16 
10 16 et) 28. || = LGAs MOOT » BI6:: pL0L) SBIOWR108 = 25 85 | 31 | 8 HR1014-ND 867 7.54 6.04 | JR25WCCA-8 
- at BF 282° || = lsat ADS. 2 SGI, 1805) ane RE OS = 25 35 | 31 | to HR1015-ND 867 7.54 6.04 | JR25WCCA-10 
16 a a7 | 32 | — HR838:ND 11.18 10.85 8.67 | JR2IWR-168 = 25 35 | 31 | 12 HR1016-ND 8.67 7.54 6.04 | JR25WCCA-12 
4 25 2 | 35 | — HR940-ND 16.61 15.64 13.68 | JR25WR-4S — 25 a5 | 31 | 14 HR1017-ND 8.67 7.54 6.04 | JR25WCCA-14 
5 25 278 | 35 | — HR941-ND 14.42 13.34 11.48 | JR25WR-5S _ 05 a5 | 31 | 16 HR1018-ND 867 754 604 | JR25WCCA-16 
8 25 27.8 35 - HR942-ND 12.84 12.08 10.57 | JR25WR-8S = 25 8.5 31 18 HR1019-ND 8.67 7.54 6.04 | JR25WCCA-18 
16 25 2) 35 | — HR943-ND 12.66 11.72 9.82 | JR25WR-16S Tools 
7 cam be | a BReeEND TS7Als A271 10:65] JRZSWA:28S: Manual Crimping Tool AWG 16 H9920-ND 650.00/1 JRC-TC-11 
Fig. 2 Receptacies - Male Crimp Type (contacts sold separately) Manual Crimping Tool AWG 18-20 H9921-ND 650.00/1 JRC-TC-12 
3 16 27.6 29 - HR959-ND§ 9.15 7.96 6.37 | JRIGBWR-3PC Extraction Tool H9922-ND. 6.67/1 JRC-TP 
10 16 251) 29 | — HR960-ND$ 915 7.96 6.37 | JRIGWR-10PC 
10 a4 276) 32 | — HR961-ND§ 11.32 984 7.88 | JR21WR-10PC louse Piece Cut Tape* Tape & Reelt 
16 21 25.1 32 — HR962-ND$ 11.48 9.98 7.99 | JR21WR-16PC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 
24 25 251 | 35 = HR963-ND$ 11.06 10.24 8.58 | JR25WR-24PC Description | Part No. 100 Part No. 100 500 1,000 8,000 Part No. 
Fig. 2 Receptacles - Female Crimp Type (contacts sold separately) Contacts - Male - Crimp Type, Silver Plating 
ca tt Be z _ Sn eee ae ce a Paice 16-20AWG | HR1032-ND§ 30.55 | JRC-PC-112 | 30.55 110.50 17550] 166.00/M | JRC-PC-212 
10 ot o76 | 32 | — HR966-ND§ 1148 9.98 7.99 | JRO1WR-toSC 20-24AWG | HR1028-ND$ 24.44 | JRC-PC2-112| 24.44 88.40 140.40] 133.00/M | JRC-PC2-212 
16 ot 230 | 3 | — HR967-ND# 1148 9.98 +~«7.99 | JRO1WR-16SC 24-28AWG | HR1029-ND$ 24.44 | JRC-PC2-122| 24.44 88.40 140.40] 133.00/M | JRC-PC2-222 
24 25 23.0 | 35 _ HR968-ND$ 11.06 10.24 8.58 | JR25WR-24SC Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating 
Fig. 3 Receptacles - Male Solder Type 16-20AWG | HR1033-ND§ 30.55 | JRC-SC-112 | 16.13 58.05 90.30]  82.00/M | JRC-SC-212 
4 25 2a] —]— HR1020-ND 15.23 14.34 12.55 | JRC25WRG-4P 20-24AWG | HR1030-ND$ 24.44 | JRC-SC2-112| 24.44 88.40 140.40] 133.00/M | JRC-SC2-212 
7 16 %*6) — | — HR945-ND 11.32 10.48 878 | JRI6WRA-7P 24-28AWG | HR1031-ND$ 24.44 | JRC-SC2-122 | 24.44 88.40 140.40] 133.00/M __| JRC-SC2-222 
8 25 28) — | — HR1021-ND 14.21 13.38 11.71 | JRC25WRG-8P . _ 
©} is fast] — | — | owen i172 toss ‘ate | srtownaor_ | | | forte acre ne Danny pan, Gaara 
16 25 28) — | — HR1022-ND 15.35 14.45 12.65 | JRC25WRG-16P § Uses 16-20 AWG Contact . 
24 25 28) — | — HR1023-ND 15.60 15.08 13.52 | JRC25WRG-24P $ Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact (Continued) 
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HR22 Series 
High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular connectors 
developed as an interface between machine tool motors 
and operation panels. With a screw coupling type locking 
mechanism to prevent unlocking due to motor vibration. 


Hag eis i 
ott Circular Connectors (cont, 
NEW! LF Series Miniature Waterproof Shielded Connectors 


Features: * Shield cable is clamped by ground metal and connected with shell easily. * Mating waterproof 
structure (IP67 compliant). * Simplified assembly procedure without using small screws. Small and robust 
bayonet lock connector. * 3-position type connector is compliant with international safety standard of 5A. 
Applications: * Measuring instrument, machine tool, sensor, security camera, base transmission station, 
medical equipment, and others. 

Characteristics: * Current Rating (Amps): 2, 5 * Shell Size: 7 (10.3mm), 10 (12.8mm) * Contact Mating 
Area Plating: Gold * Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C « Termination Style: Soldering 


Features: ¢ Anti-Loosening Locking Mechanism. The lock- 
ing mechanism has an anti-loosening spring in a screw 
coupling. Two Types of Termination: Crimp and Solder 
Easy Receptacle Mounting. A receptacle may be mounted 
quickly on a panel by tightening a nut. ¢ Pin allocation 
and Major Functions: * Withstand voltage: AC300V 
for 1 minimum. ¢ Current capacity: 2A « Insulation 
resistance: 1000MOQ or more at DC100V. * Contact 
resistance: 20m0O or less. * Solder pot inner diameter: 
0.8 


Receptacle 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pins Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Plug - Female Crimp HR176-ND 16.20 15.66 14.58) HR22-12TPD-20SC 
Gi nie Dim. A) Dim. B DlotKey j Price Eat es Hive 4 7 Plug - Male Crimp HR177-ND 16.20 15.66 14.58 | HR22-12TPD-20PC 
ae esctpion a aT 9 ae: Plug - Female Solder | HR179-ND 39.20 37.24 35.70 | HR22-12TPD-20S 
3 Jack, Male Contact 363 | 115 |HR637-ND 1352 1251 11.23 | LFO7WBJ-3P Plug - Male Solder HR180-ND 18.75 18.13 16.88 |_HR22-12TPD-20P 
3 Jack, Female Contact 36.3 | 11.5 | HR549-ND 13.52 12.51 11.23 | LFO7WBJ-3S Jack - Male Crimp HR181-ND 16.50 15.95 14.85 | HR22-12TJD-20PC 
6 Jack, Male Contact 36.3 | 11.5 |HR539-ND 1336 12.36 11.09 | LFO7WBJ-6P . ABT he 
6 | Jack, Female Contact | 363 | 115 |HR540-ND 1368 1266 11.36 | LFO7WBU-6S @e,|)| sao «|| auneles Male Solder natEE Ey) ABO). ABI! . 1647) MBSE 21ND 20: 
3 Plug, Male Contact 35.3 | 12.3 | HR541-ND 12.84 12.08 10.95 | LFO7WBP-3P Jack - Female Solder HR183-ND 38.36 36.45 34.94 |_HR22-12TJD-20S 
3 Plug, Female Contact 35.3 | 123 ]HR542-ND 1284 1208 10.95 | LFO7WBP-3S Contact Male Pin AWG 24-28 — Crimp HR184-ND 55 35 .23 | HR22-PC-122 
6 Plug, Male Contact 35.3 | 123 |HR543-ND 14.64 13.55 12.16 | LFO7WBP-6P ; ne ise a 
6 Plug, Female Contact. | 353 | 123 |HRS544-ND 1496 1384 1242 | LFO7WBP-6s Contact Female Pin AWG 24-28 ~ Crimp [ERRERIGSSN0) 55 85281] (HR22-SG+122 
3 Receptacle, Male Contact 15.15 13 | HR545-ND 8.89 7.53 6.33 | LFO7WBR-3P Tools 
3 Receptacle, Female Contact | 15.15 13 | HR546-ND 8.89 7.53 6.33 | LFO7WBR-3S TEM a 
6 | Receptacle, Wale Contact | 15.05 | 13 | HRS547-ND 8.68 7.35 6.18 | LFO7WBR-6P Assembly Wiring Jig for HR22 Series scesietD 186.20/1 HAz2s12P-108 
6 Receptacle, Female Contact | 15.25 13 | HR548-ND 8.05 7.00 6.30 | LFO7WBR-6S Manual Crimping Tool for HR22 Series - AWG 24-28] H9960-ND 962.00/1 HR22-TA2428HC 
Tools Cable Crimping Tool - Wire Dim. 8.5 mm H9989-ND 305.90/1 HR10A-TC-04 
Jig Assembly for LFO7 Plug - HR550-ND 218.12/1 LFO7BP-T01 
Jig Assembly for LFO7 Jack .... ... | HR551-ND 218.12/1 LFO7BJ-T01 
LF10 Series 
q Plug, Male Contact a8 | 148 [ARS52ND 14.06 1324 12.00 | LFIOWBP-4P 
4 Plug, Female Contact 41.8 | 14.8 |HR553-ND 14.06 13.24 12.00 | LF10WBP-4S 
12 Plug, Male Contact 41.8 | 14.8 |HR554-ND 15.42 1452 13.16 | LF10WBP-12P 


12 Plug, Female Contact 41.8 | 14.8 | HR555-ND 15.95 15.01 13.61 | LFIOWBP-12S 
4 Receptacle, Male Contact 19.05 | 15.3 | HR556-ND 9.15 7.96 7.17_| LFIOWBR-4P 
4 | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 15.3 | HR557-ND 9.15 7.96 7.17 | LFIOWBR-4S 
12 Receptacle, Male Contact 17.25 | 15.3 | HR558-ND 11.16 9.70 8.73 | LFIOWBR-12P 
12 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 15.3 | HR559-ND 10.34 9.57 8.59 | LFIOWBR-12S 


4 Jack, Male Contact 42.4 | 13.8 | HR560-ND 14.96 13.84 12.42 | LFIOWBJ-4P 

4 Jack, Female Contact 42.4 | 13.8 | HR561-ND 14.96 13.84 12.42 | LFIOWBJ-4S 

12 Jack, Male Contact 42.4 | 13.8 | HR562-ND 14.06 13.24 12.00 | LFIOWBJ-12P 

12 Jack, Female Contact 42.4 | 13.8 |HR563-ND 14.60 13.75 12.46 _| LF1OWBJ-12S 
Tools 


H9910-ND 558.60 535.50 514.50 | LF-TC-01 
H9911-ND 218.12 209.10 200.90 | LFI0BP-T01 
H9912-ND 218.12 209.10 200.90 _| LFI0BJ-T01 


Hand Cable Clamp Crimp. 
Jig Assembly for LF10 Plug 
Jig Assembly for LF10 Jack. 


SR30 Series 10mm Miniature Microphone Connectors 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Features: Standard applicable cable size is the outer diameter 4.2. Male pin: brass + gold plated or silver plated; Female Pins | Plating Color Part No. 1 10 50 Part No. 
pin: copper alloy + gold plated or silver plated. Specifications: * Rated Voltage: AC100V, DC140V * Current Rating: 1A Fig. 1 Plug, Right Angle, Solder Type 
¢ Insulation Resistance: 200MQ minimum at DC100V » Contact Resistance: 10mQ maximum at DC1A. 8 Tin Black HR454-ND 8.35 7.26 654 | HR212-10LP-8P 
8 Tin Beige HR455-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10LP-8P(01) 
8 Gold Black HR456-ND 8.69 7.56 6.81 | HR212-10LP-8P(02) 
8 Gold Beige HR457-ND 8.69 7.56 6.81 | HR212-10LP-8P(03) 
M9 X 0.75 Fig. 1 Plug, Right Angle, Crimp Type 
5 — Black HR458-ND 8.11 6.87 5.78 | HR212-10LP-5PC 
90.9 8 — Black HR459-ND 8.11 6.87 5.78 | HR212-10LP-8PC 
(Inside Dia. 
18 of solder pot) Fig. 2 Plug, Straight, Solder Type 
8 Tin Black HR460-ND 8.19 7.12 6.41 | HR212-10P-8P 
cans Digi-Key Price Each hlrcsa! 8 Tin Beige HR461-ND 8.19 742 6.41 | HR212-10P-8P(01) 
tacts | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 8 Gold Black HR462-ND 8.51 7.40 6.66 | HR212-10P-8P(02) 
4 ete HR500-ND 10.86 9.44 7.56 | SR30-10PE-4P 8 Gold Beige HR463-ND 8.51 7.40 6.66 | HR212-10P-8P(03) 
6 | Plug with Pin Insert HR501-ND 10.86 10.05 8.42 | SR30-10PE-6P — - — 
7 HR510-ND 11.00 10.18 8.53 | SR30-10PF-7P Fig. 2 Plug, Straight, Crimp Type 
4 HR503-ND 8.74 7.60 6.08 | SR30-10R-4S = y -10P-! 
6 | Receptacle with Socket Insert HR504-ND 11.34 9.86 7.89 | SR30-10R-6S 2 Black nib 133 a bi8S | HRS Te 108-06 
7 HR505-ND 4341 1263 1105 | SR30-10R-78 10 = Black HR467-ND 8.68 7.35 6.18 | HR212-10P-10PC 
4 HR506-ND 14.38 13.31 11.15 | SR30-10JE-4S 10 _ Beige HR468-ND 8.68 7.35 6.18 | HR212-10P-10PC(01) 
6 | Jack with Socket Insert HR507-ND 12.96 11.99 10.05 | SR30-10JE-6S Fig. 3 Ri tacle, P. 1M t, Cri 
7 HR508-ND 13.38 12.38 __10.37 | SR30-10JF-7S ig.:3 Hecepiacte, Panel Mount, Crimp Type 
—_| Cable Clamp for SR30 Series HR509-ND 10 49 .33 | SR30-P _ Black HR469-ND 3.16 2.62 2.18 | HR212-10R-8SC 
_ Beige HR470-ND 3.16 2.62 2.18 | HR212-10R-8SC(01) 
. 3 ae a Fig. 3 Receptacle, Vertical, PCB Type 
SR38 Series Microminiature High-Performance 8 Tin Black HR471-ND 5.05 4.18 3.48 | HR212-10R-8SD(02) 
Receptacle Gold Beige HR472-ND 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SD(01) 
Fig. 4 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
5 Tin Black HR473-ND 4.81 3.99 3.32 | HR212-10R-5SDL(02) 
8 Tin Black HR474-ND 4.96 4.41 3.42 | HR212-10R-8SDL(02) 
8 Gold Black HR475-ND 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SDL(04) 
8 Gold Beige HR476-ND 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SDL(01) 
Features: Microminiature and high density allows space-saving packaging with the 05.3 mm standard Fig. 5 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
dia. (excluding protrusions) body. Highly reliable against external force such as vibration due to the : J 2 
simple locking mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold-up type, requiring no special tool. 8 Tin Black HR477-ND 5.80 4.80 4.00 | HR212-10RA-8SDL(03) 
Receptacles: circuit board dip type. Applications: video equipment, acoustic equipment, measuring Gold Beige HR478-ND 6.32 5.24 4.36 | HR212-10RA-8SDL(01) 
instruments, and other electronic equipment. Gold Black HR479-ND 6.53 5.40 4.50 | HR212-10RA-8SDL(02) 
Digi-Key Price Each Hirose Fig. 6 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
Contacts Description Part No. 1 10 50 Part No. 10 Gold Black HR480-ND 9.52 8.28 7.46 | HR212-10RC-10SDL(02) 
3 Plug HR796-ND 12.75 12.00 10.88 | SR38-4P-3P 
3 Receptacle HR797-ND 15.78 14.85 13.46 | SR38-4R-3S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 295 


HIROSE ‘ ‘. F 7 a ; = 
He 228° Circular Connectors HR25 Series (cont, Be ae Seg SRE oo on 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 


HR25 Series 2] 9 | 13 a = —  |HR/54-ND 12.88 11.92 10.70 9.99 |HR25-9TR-T2PC 
: 16) 9 | 13 - - - HR755-ND 13.78 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16PC 
World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors gzloi3 | — a —__|HR756-ND 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-9TR-20PC 
The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Electric's long experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever 12] 9 | 11.5 a = = HR757-ND 12.88 11.92 10.70 9.99 | HR25-9TR-12SC 
greater miniaturization and high-density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage 16| 9 | 11.5 a => om HR758-ND 13.78 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16SC 
used should be less than 30VAC or 42VDC. Wire AWG30. 20| 9 | 11.5 = = HR759-ND 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-9TR-20SC 
Applications: * CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical Fig. 7 Jacks Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
equipment. Material: * Insulation: PPS resin, black »* Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold 12] 9 HR760-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TJ-12PC 
plating * Shell: Brass and zinc alloy, Nickel plating Ratings: * Current capacity 1A * Insulation resistance 16] 9 HR761-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16PC 
1000M0O or greater * Contact resistance 30mQ * Solder pot inside diameter 0.5mm 20 | 9 HR762-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 | HR25-9TJ-20PC 


Fig. 7 Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
9 HR763-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TJ-12SC 
16) 9 HR764-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16SC 
9 


20 HR765-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 | HR25-9TJ-20SC 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Male Solder Type 

4] 7 | 348 10.5 7.45 5 HR766-ND 18.45 17.84 16.61 15.99 | HR25-7P-4P 

6 | 7 | 348 10.5 7.45 5 HR767-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 | HR25-7P-6P 

8 | 7 | 348 10.5 7.45 HR768-ND 20.40 19.72 18.36 17.68 | HR25-7P-8P 
12) 9 | 428 12.5 9.45 HR769-ND 29.40 28.42 26.46 25.48 | HR25-9P-12P 
16) 9 

20/9 


5 

7 
42.8 12.5 9.45 vA HR770-ND 31.50 30.45 28.35 27.30 | HR25-9P-16P 
42.8 12.5 9.45 7 HR771-ND 33.60 32.48 30.24 29.12 | HR25-9P-20P 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Type 


4] 7 | 348 10.5 7.45 5 HR772-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 | HR25-7P-4S 
6 | 7 | 348 10.5 7.45 5 HR773-ND 18.60 17.98 16.74 16.12 | HR25-7P-6S 
8 | 7 | 348 10.5 7.45 5 HR774-ND 19.05 18.42 17.15 16.51 | HR25-7P-8S 
12) 9 | 428 12.5 9.45 t HR775-ND 24.48 23.67 22.04 21.22 | HR25-9P-12S 
16) 9 | 42.8 12.5 9.45 v4 HR776-ND 25.40 24.55 22.86 22.01 | HR25-9P-16S 
20| 9 | 428 12.5 9.45 us HR777-ND 25.35 24.51 22.82 21.97 | HR25-9P-20S 
Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock- Male Solder Cup Type 
4 | 7 |] 11 | M10x0.75 12 _ HR778-ND 14.64 13.55 12.16 11.35 |HR25-7R-4P 
6 | 7 | 11 | M10x0.75 12 - HR779-ND 13.52 12.72 11.53 11.13 | HR25-7R-6P 
8 | 7 | 11 | M10x0.75 12 - HR780-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-7R-8P 
12) 9 | 13° | M13x0.75 14 - HR781-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 | HR25-9R-12P 
16) 9 | 13° | M13x0.75 14 - HR782-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HR25-9R-16P 
20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR783-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9R-20P 
Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Female Solder Cup Type 
4] 7 ] 11 | M10x0.75 12 = HR784-ND 14.16 13.10 11.76 10.98 | HR25-7R-4S 
6 | 7 | 11 | M10x0.75 12 - HR785-ND 14.80 13.69 12.29 11.47 | HR25-7R-6S 
8 | 7 | 11 | M10x0.75 12 - HR786-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7R-8S 
12) 9 | 13° | M13x0.75 14 - HR787-ND 15.56 14.64 13.27 12.81 | HR25-9R-12S 
16) 9 | 13 | M13x0.75 14 - HR788-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 | HR25-9R-16S 
20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 - HR789-ND_ 15.45 14.94 13.91 13.39 | HR25-9R-20S 


Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 


12] 9 HR790-ND 22.20 21.46 19.98 19.24 | HR25-9P-12PC 
# of /Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 16 | 9 HR791-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 | HR25-9P-16PC 
(Cont.| Size| A B c D Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 20 | 9 HR792-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9P-20PC 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
4/7 | 35 10.5 6.7 5 HR700-ND 16.22 15.27 13.84 13.36 | HR25-7TP-4P 1279 HR793-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 | HR25-9P-12SC 
6 | 7 | 35 10.5 67 i) HR701-ND 15.30 14.79 13.77 13.26 | HR25-7TP-6P 16] 9 HR794-ND 22.50 21.75 20.25 19.50 | HR25-9P-16SC 
8 | 7 | 35 10.5 67 5 HR702-ND 16.20 15.66 14.58 14.04 | HR25-7TP-8P 20| 9 HR795-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9P-20SC 
12] 9 43 12.5 87 7 HR703-ND 27.15 26.25 24.44 23.53 | HR25-9TP-12P Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
16) 9 | 43 12.5 8.7 va HR704-ND 35.42 33.65 32.26 31.63 | HR25-9TP-16P 219 | 138 —_ = — HR520-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-9R-12PC 
20| 9 | 43 12.5 8.7 7 HR705-ND 31.20 30.16 28.08 27.04 | HR25-9TP-20P 1619 |138 ot, = a HR521-ND 14.20 13.36 12.11 11.69 | HR25-9R-16PC 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type 20,9 [138 | — — | HR522-ND 14.47 13.62_12.34 11.92 | HR25-9R-20PC 
4] 7 | 35 10.5 67 5 HR706-ND = 15.95 15.01 13.61 13.14 | HR25-7TP-4S Fi. Tt Re 
cA 'ecept. Push Pull Lock - Male Solder Type 
6) 7 | 35 10.5 67 5 HR707-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 | HR25-7TP-6S 
4] 7 /118 11 — — HR412-ND 14.64 13.55 12.16 11.35 | HR25-7R-4PA 
8) 7 | 35 10.5 67 5 HR708-ND 15.00 14.50 13.50 13.00 | HR25-7TP-8S 
6) 7 | 118 1 - _ HR414-ND 13.52 12.72 11.53 11.13 | HR25-7R-6PA 
12] 9 | 43 12.5 8.7 7 HR709-ND 21.45 20.74 19.31 18.59 | HR25-9TP-12S 
8) 7 | 118 1 _ _ HR416-ND 14.60 13.75 12.46 12.03 | HR25-7R-8PA 
16) 9 | 43 12.5 8.7 7 HR710-ND 22.35 21.61 20.12 19.37 | HR25-9TP-16S 
5 _QTP- 12) 9 | 11.8 1 _ _ HR424-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 | HR25-9R-12PA 
20/1 9 | 43 12.5 8.7 7 HR711-ND 23.10 22.33 20.79 20.02 | HR25-9TP-20S 
Fig. 2R 16) 9 | 11.8 11 _ _ HR426-ND 21.45 20.74 19.31 18.59 | HR25-9R-16PA 
ig. eceptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 
5 TR 20 | 9 | 11.8 hl = = HR428-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9R-20PA 
4 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR712-ND 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-7TR-4P = . 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | MBx0.5 10 | HR713-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6P Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 | HR714-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-7TR-8P 12) 9 | 11.8 13 = — — | HRS23-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-9R-12SC 
12] 9 | 12.6 | M10.5x0.5] M10x0.75) 12 |HR715-ND 16.95 16.39 15.26 14.69 | HR25-9TR-12P 16) 9 | 11.8 13 = — | HRS24-ND 14.20 13.36 12.11 11.69 | HR25-9R-16SC 
16] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR716-ND 18.90 18.27 17.01 16.38 | HR25-9TR-16P 20 | 9 | 11.8 13_ = = HR525-ND___ 14.47 13.62_ 12.34 11.92 | HR25-9R-20SC 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR717-ND 20.88 20.19 18.80 18.10 | HR25-9TR-20P Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Solder Type 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Female Solder Cup Type 4 | 7 | 11.8 11 = = HR413-ND = 14.16 13.10 11.76 10.98 | HR25-7R-4SA 
4] 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR718-ND = 13.78 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4S 6 | 7 | 11.8 11 = = HR415-ND 14.80 13.69 12.29 11.47 | HR25-7R-6SA 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR719-ND 14.00 12.95 11.62 10.85 | HR25-7TR-6S 8 | 7 | 11.8 11 — =— HR417-ND = 13.11 12.34 11.18 10.80 ) HR25-7R-8SA 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR720-ND 13.94 12.90 11.58 10.81 | HR25-7TR-8S 12} 9 | 11.8 13 _ _ HR425-ND 15.56 14.64 13.27 12.81 | HR25-9R-12SA 
12] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR721-ND 14.96 13.84 12.42 11.60 | HR25-9TR-12S 16) 9 | 11.8 13 _ _ HR427-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 | HR25-9R-16SA 
16] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR722-ND 13.65 12.85 11.65 11.25 | HR25-9TR-16S 20 | 9 | 11.8 13 = HR429-ND 15.45 14.94 13.91 13.39 | HR25-9R-20SA 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR723-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20S Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 3 Jacks Screw Lock - Male Solder Type 12] 9 | 43.8 13.8 _ HR526-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 | HR25-9J-12PC 
4 | 7 | 106 35 5 M8.5x0.5 | HR724-ND 16.22 15.27 13.84 13.36 | HR25-7TJ-4P 16) 9 | 43.8 13.8 — — HR527-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 | HR25-9J-16PC 
6 | 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR725-ND 15.30 14.79 13.77 13.26 | HR25-7TJ-6P 20| 9 | 43.8 13.8 = = HR528-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9J-20PC 
8| 7 |}106] 35 5 M8.5x0.5 |HR726-ND 16.20 15.66 14.58 14.04 | HR25-7TJ-8P Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Solder Type 
12] 9 | 12.6 43 i M10.5x0.5 | HR727-ND 27.15 26.25 24.44 23.53 | HR25-9TJ-12P = = A = a8 
16) 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 | HR728-ND 29.25 28.28 26.33 25.35 | HR25-9TJ-16P f | eee ie = a HRsOG ND 15) A788 1661 1388 HRS Ae 
6) 7 | 358 11.8 HR408-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 | HR25-7J-6P 
20 | 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 | HR729-ND 31.20 30.16 28.08 27.04 | HR25-9TJ-20P = fae 7 J. 
Fig. 3 Jacks § Lock - F le Sold 8) 7 | 358 11.8 HR410-ND 20.40 19.72 18.36 17.68 | HR25-7J-8P 
ig. 3 Jacks Screw Lock - Female Solder Type 12| 9 | 438 13.8 - -_ HR418-ND 29.40 28.42 26.46 25.48 | HR24-9J-12P 
4] 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR730-ND = 15.95 15.01 13.61 13.14 ] HR25-7TJ-4S = = i 9, J- 
16) 9 | 43.8 13.8 HR420-ND 31.50 30.45 28.35 27.30 | HR25-9J-16P 
6 | 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR731-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 | HR25-7TJ-6S = = 4 QJ. 
317 | 106 35 5 M85x0'5 |HR732-ND 1500 1450 1350 1300 | HR25-7TJ-8S 20 | 9 | 43.8 13.8 HR422-ND 33.60 32.48 30.24 29.12 | HR25-9J-20P 
i on . ‘ ‘ Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12] 9 | 12.6 43 vs M10.5x0.5 | HR733-ND 21.45 20.74 19.31 18.59 | HR25-9TJ-12S 
tj OT I. 12] 9 | 43.8 13.8 _ _ HR529-ND = 22.94 22.18 20.65 19.88 | HR25-9J-12SC 
16) 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 | HR734-ND 23.04 22.28 20.74 19.97 | HR25-9TJ-16S 
a“ OT |. 16) 9 | 43.8 13.8 _ - HR530-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 | HR25-9J-16SC 
201 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 | HR735-ND_ 23.87 23.07 21.48 20.69 | HR25-9TJ-20S 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 20 | 9 | 43.8 13.8 _ = = HR531-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9J-20SC 
4] 7 | 106 | M85x0.5 | MBx0.5 70 |HR736-ND 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-7TR-4PA Fig. 12. Jacks Push Pull Lock - Female Solder’ Type 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 | HR737-ND 14.96 13.84 12.42 11.60 | HR25-7TR-6PA 4 | 7 [358] 11.8 = — | HR4O7-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 | HR25-7J-4S 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 | HR738-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-7TR-8PA 8 | 7 (358 | 11.8 = — | HR409-ND 18.60 17.98 16.74 16.12 | HR25-7J-6S 
12] 9 | 12.6 | M10.5x0.5] M10x0.75] 12 | HR739-ND 17.51 16.93 15.76 15.18 | HR25-9TR-12PA 8 | 7 (358 | 11.8 = — | HR411-ND 19.05 18.42 17.15 16.51 | HR25-7J-8S 
16] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR740-ND 18.90 18.27 17.01 16.38 | HR25-9TR-16PA 12| 9 | 43.8 13.8 = = HR419-ND 23.70 22.91 21.33 20.54 | HR25-9J-12S 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR741-ND 21.00 20.30 18.90 18.20 | HR25-9TR-20PA 16 | 9 | 43.8 13.8 = = HR421-ND = 24.60 23.78 22.14 21.32 | HR25-9J-16S 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 20| 9 | 43.8 13.8 - = HR423-ND 25.35 24.51 22.82 21.97 | HR25-9J-20S 
4] 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR742-ND 13.78 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4SA 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR743-ND 14.00 12.95 11.62 10.85 | HR25-7TR-6SA ee pacelpiece Cut Tapes Tape & Reelt 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR744-ND 14.64 13.55 12.16 11.35 | HR25-7TR-8SA i ai ; ; ; ne A 
crip- | Digi-Key Price Each Hirose Price Each Pricing Hirose 
12] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR745-ND 14.96 13.84 12.42 11.60 | HR25-9TR-12SA f 
tion | Part No. 100 Part No. 1 10 50 10,000 Part No. 
16] 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR746-ND 13.65 12.85 11.65 11.25 | HR25-9TR-16SA Crimp Style Contacts - Male 
20 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR747-ND_ 14.60 13.75 12.46 12.03 | HR25-9TR-20SA 30-32 | HRSS2=ND aN) i L_47 30 30 B4.00M FIRIS-PCOTT 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) - Cri - = : : 
rimp Style Contacts - Female 
127] 9 HR748-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TP-12PC 
30-32 | HR536-ND 20 HR25-5C-111 [47 30 20 84.00/M HR25-5C-211 
16) 9 HR749-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16PC Ti z 
fool for HR25 Series 
20 | 9 HR750-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20PC 7 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) Manual Crimp Tool (Contact) H9975-ND 1274.00 /1 HR25-TA3032HC 
T2719 AR751-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-91P-1250 Manual Crimp Tool (Ferrule) H9974-ND 332.50 /1 HR10A-TC-02 
16 | 9 HR752-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16SC * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND). 
20| 9 HR753-ND_ 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20SC + For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR532TR-ND). (Continued) 
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ELECTRIC Digi-Key Price Hirose 
HS CO.,LTD, Circular Connectors (Cont) Description Part No. Each Part No. 
RP13A Series Manual Crimping Tool for RE18 H9969-ND 638.40 RP19-TC-11 
Push-Pull Lock Connectors Manual Crimping Tool for RP19 

‘ H9968-ND 638.40 RP19-TC-12 
Performance: Series 24-30) AWG 
Withstanding Voltage: AC 300 minimum Cable Crimping Tool for RP13A i a 
Current Rating: 2A (AWG #24) Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 715.00 RP13A-TC-01 
Insulation: 1000MQ maximum (DC250V) Cable Crimping Tool for RP13A 
Contact: 15m minimum (DC 1A) Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 715.00 RP13A-TC-02 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot Extractor - Male Term. RP13 H9965-ND 7.80 RP13-PC-TP 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet Extractor - Female Term. RP13A H9964-ND 4.35 RP13A-SC-TP 
rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. 
Fig. 2 . 
215205%03| | RP17 Series 
M 2.6 X 0.45 es ‘i Push-Pull Lock Connectors 
Age’) Zs) Contact Arrangement: 


¢ Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 minute 

* Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum at DC500V 

Contact Resistance: 15m0 maximum at DC1A 


* Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small barrel) 


Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. 
Use applicable cable * AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other 
applicable cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide 
keys is multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable 
clamp. External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and 
quick connection and disconnection. 


Digi-Key Price Each Hirose 
Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2 32 6.1 HR242-ND 6.61 5.48 4.56 RP13A-12PA-13SC 
13 47.2 32 5.7 HR243-ND 6.61 5.48 4.56 RP13A-12PB-13SC 
13 52.2 37 6.1 HR244-ND 6.82 5.64 4.70 RP13A-12PD-13SC 
13 47.2 32 6.4 HR245-ND 6.82 5.64 4.70 RP13A-12PE-13SC 
13 52.2 37 7A HR246-ND 7.08 5.86 4.88 RP13A-12PK-13SC 
13 | 522 | 37 | 84 HR247-ND 682 564 4.70 RP13A-12PS-13SC No. of Dim. mm | Digi-Key PreeEaen Hirose 
15 52.2 37 6.1 HR248-ND 8.48 7.18 6.04 RP13A-12PD-15SC Fig.| Pins | Description A B | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
15 | 522 | 37 | 74 HR249-ND 848 7.18 6.04 RP13A-12PK-15SC 1 qo | Plug Male Crimp — 7 AR8=-ND 6.29 521434 | RPI7A3P-A2PC 
15 | 52.2 | 37 | 75 HR250-ND 848 7.18 6.04 RP13A-12PP-158C Plug (ESD) Male Crimp — | — | HR283-ND 6.61 548 4.56 | RP17A-13P-12PC 
20 | $22 | 37 | 61 lesa 6270 14 6.43 | RPIBA-12PD-2086 Recept. - Female Crimp | — | — | HR284-ND 231 1.92 1.60 | RP17-13R-125C 
20) bee | SF | 8 i ibaeees Ber LM GAS | Rega T2PG 2080 2] 12. | Recept. - Female Dip — | — | HRee5-ND 571 4.73 3.94| RPI7-13RA-12SD 
20 | 47.2 | 32 ) 64 HR253-ND 9.07 7.68 6.46 RP13A-12PH-20SC Recept. (ESD) Female Dip | — | — | HR286-ND 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13RA-12SD 
BOL | Sees | 280 | aa PRN el ee Ease il) E188 ZEB 208e Jack - Female Crimp 44 [5.3 | HR287-ND 749 634 5.33] RPI7-13-128C 
a eos age as Peni boy aaa’ cece cereacopeence 3 | 12 | Jack - Female Crimp 49 | 5.1 | HR288-ND 749 6.34 5.33 | RP17-13JA-128C 
: 5 E j i Contact 
Fig. 2A - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Crimp Male Pin AWG 18-22 eae A 39 33 | RPI7-PC-112 
13°) 181, — | — HR257-ND 3.06 2.54 242 RP13A-12RA-13PC Male Pin AWG 24-30 HR290-ND Al 29.23 | RP17-PC-122 
15 18.4 om = HR258-ND 3.97 3.29 2.74 RP13A-12RA-15PC Female Pin AWG 18-22 HR291-ND AL 29.23 | RP17-SC-112 
20 16 — =— HR259-ND 4.84 4.01 3.34 RP13A-12RA-20PC Female Pin AWG 24-30 HR292-ND AL 29° 23 | RP17-SC-122 
Fig. 2B - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Dip Tools 
13 — al _ HR260-ND 5.71 4.73 3.94 RP13A-12RA-13PA Manual Crimping Tool for AWG 18-22 H9963-ND 598.50/1 RP17-TC-11 
15 — — — HR261-ND 6.53 5.53 4.65 RP13A-12RA-15PA Manual Crimping Tool for AWG 24-30 H9962-ND 598.50/1 RP17-TC-12 
Fig. 3A - Receptacle (Jam Nut Fastening Type) with Male Terminal - Crimp Cable Crimping Too! H9961-ND 332.50/1 RPI7-TC-01 
13 _ - _ HR262-ND 3.06 2.54 2.12 RP13A-12RB-13PC 
Fig. 3B - Receptacle (Jam Nut Fastening Type) with Male Terminal - Dip RP Serie Ss Plastic Connectors 
Bbf— f[—lf— HR263-ND 571473 ~—«3.94 RP13A-12RB-13PA 12 c iceoRaccl ModAl 
Fig. 4 - Right Angle Dip with Male Terminal PS Oe ols ee 
13 17.5 23.5 13 HR264-ND 8.74 7.60 6.84 RP13A-12RC-13PB Specifications: Materials: 
20 | 195 | 31.5 15 HR265-ND 10.12 8.80 7.92 RP13A-12RC-20PB * Operating Voltage: AC150V (6, 7 pin), AC250V (3 pin) * Male Pin: Brass and silver plating 
Fig. 5 - Jack with Male Terminal - Crimp * Current Rating: 5A + Female Pin: 
73] 491 | 346) 64 HR266-ND 830 70d 590 RP13A-12)-13PC + Contact Resistance: 5mQ maximum at DC1A Phosphor bronze and silver plating 
15 54.1 39.6 6.1 HR267-ND 12.76 11.81 10.60 RP13A-12JD-15PC 
15 54.1 39.6 71 HR268-ND 12.76 11.81 10.60 RP13A-12JK-15PC 
20 52.6 | 37.4 74 HR269-ND 12.76 11.81 10.60 RP13A-12JG-20PC 
Pins For 13 and 15 Contacts 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND A4 31 24 RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 53 33 22 RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND AT 33 26 RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG HR273-ND 50 32 21 RP13A-SC-122 
Pins for Size 13 Superthick Wires 01 ail 
Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 53 33 22 RP13-PC-112 Receptacle 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG| _ HR275-ND 50 32 24 RP13A-SC-112 
Pins for 20 Contact 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 mals) RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG HR277-ND 35 22 15 RP19-SC-112 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 24 RP19-PC-121 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND 50 35 27 RP19-SC-121 
Male - Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 40 25 aA? RP19-PC-122 
Female - Silver Plating 24-30 AWG | — HR281-ND 38 24 16 | RP19-SC-122 HRia2ND 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Tools tacts | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Manual Crimping Tool for RP13 RP1 Series, 12mm 
Series 18-22 AWG H9973-ND 598.50 RP13-TC-11 6 | Receptacle with Pin insert HR133-ND 2.93 243 1.80 | RPC1-12RB-6P 
Manual Crimping Tool for AP13 6 | Plug with Socket Insert HR132-ND 412 3.41 2.56 | RPC1-12P-65(03) 
Series 24-28 AWG H9972-ND 598.50 RP13-TC-12 RP2 Series, 12mm 
Manual Crimping Tool for RP13A 3 | Receptacle with Pin Insert HR135-ND 1.89 1.57 1.16 | RPC2-12RB-3P(01) 
Series 18-22 AWG H9971-ND 598.50 RP13A-TC-11 7 | Receptacle with Pin Insert HR137-ND 3.05 252 1.89 | RPC2-12RB-7P(01) 
Manual Crimping Tool for RP13A 3° | Plug with Socket Insert HR134-ND 3.57 2.96 2.22 | RPC2-12P-3S 
Series 24-28 AWG H9970-ND 598.50 RP13A-TC-12 7 | Plug with Socket Insert HR136-ND 444 368 2.76 | RPC2-12P-7S 
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= Digi-Key Pricing Johnson 
F e Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | PartNo. 
EMERSON P I u gs an d J ac ks Oo INSON Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00mm 
White J300-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 480.20 | 105-0301-001 
Red J103-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0302-001 
11 | Black J104-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 480.20 | 105-0303-001 
Green J301-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0304-001 
Blue J305-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0310-001 
Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type: 2.00mm 
12 Red J454-ND 2.19 19.44 153.90 324.00 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 
43 Red J457-ND 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1002-001 
Black J458-ND 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
14 _- J147-ND* 1.48 13.13 103.93 218.80 410.25 765.80 | 108-0740-001 
Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 _- J587-ND 2.85 25.32 200.45 422.00 = 791.25 1477.00 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 
White J370-ND 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0101-001 
Red J164-ND* 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0102-001 
16 | Black J165-ND* 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0103-001 
Green J371-ND 2.59 22.99 182.02 383.20 718.50 1341.20 | 111-0104-001 
Yellow J372-ND 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0107-001 
Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 
White J150-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0901-001 
Red J151-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0902-001 
Black J152-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0903-001 
Green J153-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0904-001 
17 Orange J356-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0906-001 
Yellow J154-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0907-001 
Brown J357-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0908-001 
Blue J155-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0910-001 
Violet J358-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0912-001 
Gray J359-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0913-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 
18 = J148-ND 1.56 13.90 110.01 231.60 434.25 810.60 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 
19 _ J149-ND 1.34 11.95 94.62 199.20 373.50 697.20 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23mm 
White J144-ND* 1.250011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0301-001 
Red J145-ND* 1.2500 (11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0302-001 
Black J146-ND* 1.2500«11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0303-001 
igi-| ‘ici Green J340-ND 1.250 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0304-001 
Fig. | Color Dlg Key ey ee ene See no Orange | J341-ND 125 1111 87.97 185.20 34725 648.20 | 108-0306-001 
z -_ - 2 : Yellow J342-ND 1.2500 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0307-001 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Brown J343-ND 1.2500«(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0308-001 
White J330-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1041-001 Blue J344-ND 4.2500 14.41 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0310-001 
Red J124-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80] 105-1042-001 Violet J345-ND 1.25 011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0312-001 
1 Black J125-ND 1.27) 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1043-001 Gray J346-ND 4.250 14.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0313-001 
Green J331-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1044-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
Yellow J333-ND 1.27) 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1047-001 Red J156-ND 251 2232 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1722-101 
Blue SlIZ6:ND 1.27 11.33 ___89.68 _188.80_354.00_680.80| 105-100-001 41 | Black J157-ND 251 2232 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1723-101 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
White J108-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0751-001 " % E 
Red 109-ND* 46 4.06 3041 8760 12675  23660\ 105-0752-001 ot Red die 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 1084 722-108 
Black J159-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1723-103 
Black J110-ND* 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0753-001 B Ph Insulated Stacking Singl 4.23 
Green J411-ND 46 4.06 932.11 67.60 126.75 236.60) 105-0754-001 : anana Plugs ~ Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 
2 | Orange J112-ND 46 =64.06 32.11 67.60 126.75 236.60] 105-0756-001 White J459-ND. 2.08 1848 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1081-001 
Yellow J113-ND 46 = 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60] 105-0757-001 22 Red J460-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1082-001 
Brown J114-ND 46 = §©64.06 32.11 67.60 126.75 236.60] 105-0758-001 Black J461-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1083-001 
Blue J115-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0760-001 
Violet J116-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0762-001 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access... . - $76.95 
White J575-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1101-001 
Red J576-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00} 105-1102-001 : 2 
3 | Green| lereND 4831856800 T2375 astoo| tosttoeon | | LYCO Micro Circular Metal Shell 
Yellow J579-ND 45 396 31.35 66.00 12375  231.00| 105-1107-001 -————— ANP Connectors 
Blue J580-ND 45 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00 105-110-001 Electronics 
Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Small, rugged circular connector 
White J119-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0851-001 Applications: « Medical * Industrial * Military * Aerospace 
Red 4120-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40 | 105-0852-001 Features: » High cycle life spring probe and pad contact interface * High density for 
4 | Black | J121-ND 69 «614 48.64 102.40 192.00 358.40 105-0853-001 ifaited spate anpiitions « Prociah, sciowaachiie contest 
Green J122-ND 69 = 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0854-001 ‘ ane i j 
Yellow J4123-ND ‘69 «6.14 48.64 10240 192.00 358.40! 105-0857-001 Electrical: * Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC maximum 
Blue J312-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40} 105-0860-001 Mechanical: Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm * Wire size: 24-30 AWG * Maximum Operating Temperature: 392°F (200°C) 
White J581-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2201-201 
Red J582-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2202-201 
5 Black J583-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2203-201 
Green J584-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2204-201 
Yellow J585-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40} 105-2207-201 
Shielded Test Jack - Horizontal 
6 Tin J463-ND 477 42.43 335.92 707.20 1326.00 2475.20) 129-0701-301 
Gold J571-ND 5.89 51.61 380.31 814.95 1358.25 —|_ 129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical 
7 Tin J462-ND 4.44 39.50 312.74 658.40 1234.50 2304.40] 129-0701-201 
Gold SS 70ND S946 A _ SAAS 758001120800 ee ioie0e No. of| Shell | Contact | Dimensions — Inch (mm)| Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Whit J105-ND = “ = eo a or 691.60 ] 105-0601-001 Fg. | Poe | sia | sya c eee ene i a 
ite y : i i : i i -0601- 
Red J106-ND 133 1186 9386 19760 370.50 691.60 105-0602-001 : Plug Assembly 
3 | Black J107-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0603-001 4 | 7 | M11 | Spring Probe 7: — | A80545-ND 40.59 29.11 24.75 | 1738548-1 
Green J337-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 + 691.60 | 105-0604-001 7_| Mii | ___Pin = — | A30547-ND__35.53_25.48_21.67_{1738541-1 
Yellow J338-ND 1.33 11.86 9386 197.60 370.50 691.60) 105-0607-001 9 | 19 | M14 | Spring Probe = — | A80546-ND 58.34 41.84 35.58 / 1738552-1 
Blue J339-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60 | 105-0610-001 19_| M14 Pin as — _| A80548-ND 54.55 39.12 33.27 _|1738550-1 
Tip Jacks - Insulated Standard Type: 2.00mm Rear Panel Mount Receptacle Assembly 
7 5 i 7 7 M11 | Spring Probe - - A30551-ND 26.63 19.10 16.24 | 1604750-1 
White J320-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0801-001 3 
Red J117-ND* 77 684 5415 114.00 213.75 399.00) ‘105-0802-001 7 _{ M11 | Socket = — _FBBOSNES 25.38 18.00" 15:48" | 1738647+1 
g | Black J4118-ND* 77 684 54.15 114.00 213.75 399.00] 105-0803-001 4 | 19 | M14 | Spring Probe = — | A80542-ND 40.59 29.11 24.75 | 1738553-1 
Green J321-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0804-001 19 | M14 | __ Socket = —__FASOSEENDS 96.78 26.38 22.43 | 173855141 
Yellow J323-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00} 105-0807-001 Overmold Adapter 
Blue J325-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00} 105-0810-001 5 M11 _ .326 (8.29) | .295 (7.5) | A30549-ND 11.07 7.94 6.75 | 1604366-4 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 2.00mm M14 = 424 (10.76) | .385 (9.8) | A30550-ND__11.07 7.94 6.75 | 1604366-3 
White J450-ND 1.59 1411 111.72 235.20 441.00 823.20} 105-0701-001 Accessories 
10 Red J451-ND 1.59 14.11 111.72 235.20 441.00 = 823.20} 105-0702-001 Jam Nut, M14, (sold seperately) A30554-ND 10.15 7.28 6.19 |811277-3 
Black J452-ND 1.59 14.11 111.72 235.20 441.00 823.20} +105-0703-001 Rear Panel Seal, M14. A30552-ND 88 64 54 | 1445420-5 
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t CO . Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Mount Receptacle | Fig. 3 - Free-Hanging Recept. 
fa hada ANP Micro CPC 
Electronics 


Electrical: * Current carrying capacity: 2-3A * Operating voltage: 250VAC minimum « Dielectric withstanding voltage: 1500VAC 
minimum Mechanical: * 5000 minimum mating cycles (Spring probe contact system) * 500 mating cycles (Screw machine pin 
and socket contacts) * Housing: Single piece design, nylon * Environmental sealing: Splash proof IP65 » Wire size: 24-30 AWG 
Materials: * Spring probe pin: Brass, 10 pin (.25 ym) gold finish over nickel on mating end, tin-lead over nickel on solder cup/ 
solder tail * Spring probe pad: Brass, 30 pin (.76 jm) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine pin: Brass, 30 pin 
(.76 ym) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: Brass body, beryllium copper clip, 30 pin (.76 ym) gold 

finish over nickel, clip tin-lead over nickel body Contact Type: X = Spring Probe Contacts Y = Pin and Socket ca Solder Cup shown alder Cup svowr 


No.of} Shell |Solder| Contact | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Amp/Tyco No. of| Shell Solder) Contact | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Fig.| Pos. Size Type | Type A B C | Part No. 1 25 50 Part No. Fig.| Pos. Size Type | Type A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Plug Assembly Fé M9.5 Tail xX 9.5 | — | 12.25) A29959-ND 13.28 12.32 10.76 | 1445323-1 
7 M9.5 Cup x 11.1 | 13.6 | 12.65 | A29954-ND§ 685 635 5.55 | 1445322-1 19 M13.5 | Cup xX 13.5 | — | 12.25 | A29962-ND 21.14 19.59 17.12 | 1445757-1 
1 19 M13.5 | Cup Xx 15.6 | 18.6 | 12.65 | A29955-ND§ 8.94 8.29 7.24 | 1445777-1 3 19 M13.5 Tail x 13.5 | — | 12.25) A29963-ND 21.67 20.09 17.55 | 1445756-1 
7 M9.5 Cup Y 11.1 | 13.6 | 12.65 | A29964-ND 6.17 5.72 5.00 | 1445642-1 2: M9.5 Cup Y 9.5 | — | 12.25 | A29968-ND§ 8.57 7.95 6.94 | 1445641-1 
19 M13.5_ | Cup Y 15.6 | 18.6 | 12.65 | A29965-ND 9.20 8.54 7.46 | 1445782-1 7 M9.5 Tail Y 95 | — |12.25]A29969-ND§ 6.85 6.35 5.55} 1445691-1 
TS ee Panel Mount Receptacle Assembly TEE RI ETS 19 | M135 | Cup | Y | 135) — |12.25|A29972-ND§ 9.98 9.26 8.09 | 1445773-1 
: = 4 4 H : : % 19 M13.5 Tail x 13.5 | — | 12.25 | A29973-ND: 8.67 8.04 7.03 | 1445772-1 
7 | mos | Tal | X | 16 | — |15.45|A29957-ND 13.82 12.81 11.19 | 1445719-1 a Accessories : 
19 M13.5 | Cup x 20.75 = 15.45 pea 2e0 NE) 23.58 21.85 19.09 1445759-1 Jam Nut, Shell Size M95. A29974-NDS 07 09 7 | 160419741 
19 M13.5 | Tail Xx 20.75 15.45 | A29961-ND 23.04 21.36 18.66 | 1445758-1 ; 
2 7 M95 Cup Y 76 | — | 15.45 | A29966-ND§ 7.54. 7.00. 6.11 | 144572141 Jam Nut, Shell Size M13.5 A29975-ND§ 1.74 1.62 1.42 | 1604196-1 
7 M9.5 Tail Y 16 | — | 15.45 | A29967-ND§ 7.01 6.50 5.68 | 1445720-1 Strain Relief, Shell Size M9.5 A29976-ND§ 2.58 240 2.10} 1604111-1 
19 M13.5 | Cup Y 20.75| — |15.45|A29970-ND§ 11.64 10.80 9.43) 1445779-1 Strain Relief, Shell Size M13. A29977-ND§ 2:71 2.51 2.20 | 1604204-1 
i9 | 13.5 | Tail Y | 20.75| — |15.45|A29971-ND§ 10.84 10.06 8.79 | 1445778-1 | | Flange Seal, Shell Size M9.5 A29978-ND§ 88-82-72 | 1445420-3 
Free-Hanging Receptacle Assembly Flange Seal, Shell Size M13.5.. A29979-ND§ 88 82 72 | 1445420-1 
S| 7 [| M95 [Cup [xX [95 | — [12.25] A20058-ND 13.02 12.07 10.55 [ 1445555-1 | § RoHS Compliant 


Miniature CPC 


Features: © Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and alignment features * Sealed to IP67 
Electrical: * Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: GOOVAC minimum « Dielectric withstanding volt- 
age: 2200VAC minimum Mechanical: « Wire termination - crimp Materials: * Housing: Thermoplastic, black 


Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel : Fig. 3 - Free-Hanging 
| = Mount Receptacle // Receptacle 


. Dim. inmm 
Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 
No. of| Shell | Dim. A | Insulation Dia. Digi-Key Price Each Amp/Tyco No. of} Shell | Dim. A | Insulation Dia. Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Fig.| Pos. Size (mm) | Range (mm) Part No. a 25 50 | PartNo. Fig.| Pos. Size (mm) | Range (mm) Part No. i 25 50 | Part No. 
Plug Assembly 7 M11 24 1.5-2.39 A30009-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445822-3 
1 M8 12.55 .89-1.5 A29996-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445536-1 8 M11 24 -89-1.5 A30010-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445821-1 
1 M8 12.55 1.5-2.39 A29997-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445536-3 2 8 M11 24 1.5-2.39 A30011-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445821-3 
2 M8 12.55 .89-1.5 A29998-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445535-1 9 M11 24 89-1.5 A30012-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445816-1 
2 M8 12.55 1.5-2.39 A29999-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445535-3 9 M11 24 1.5-2.39 A30013-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445816-3 
3 M8 12.55 -89-1.5 A30000-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445534-1 Free-Hanging Receptacle Assembly 
3 M8 12.55 1.5-2.39 A30001-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445534-3 1 M8 14 89-1.5 A29988-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445526-1 
4 M8 12.55 .89-1.5 A30002-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445390-1 1 M8 14 1.5-2.39 A29989-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445526-3 
4 M8 | 12.55 1.5-2.39 A30003-ND§ 3.46 3.22 2.81 | 1445390-3 2 M8 | 13.75 89-15 A29990-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445522-1 
7/5 Mil | 18.8 89-1.5 A30024-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445820-1 2 M8 | 13.75 |  1.5-2.39 A29991-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445522-3 
2 mu ies Lense Ses ae 338 288 es 3 mg | 13.75 89-1.5 ‘A29992-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445510-1 
; 89-1. ; ; ; ; i 3 M8 | 13.75 | 1.5-2.39 A29993-ND§ 3.73 3.46 3.03 | 1445510-3 
6 | mit | 188 | 15-239 A30027-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445819-3 4 ua | 44 80-15 A29994-ND§ 373 346 3.03 | 1445380-1 
7 | mit | 188 | 89-15 A30028-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445818-1 4 |ome | 44 15-239 {A29995-NDS 373 346 3.03 | 1445989.3 
7 M11 18.8 1.5-2.39 A30029-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445818-3 i Ly 7 
5 M11 20.5 89-1.5 A30014-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445829-1 
8 M11 18.8 89-1.5 A30030-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445817-1 3 7 _ e 
5 M11 20.5 1.5-2.39 A30015-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445829-3 
8 M11 18.8 1.5-2.39 A30031-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445817-3 6 Mi 205 39-15 A30016-ND' 
E 89-1: -ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445828-1 
9 M11 18.8 89-1.5 A30032-ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445807-1 
9 Mt 188 1.5-2.39 A30033-ND: 6 M11 20.5 1.5-2.39 A30017-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445828-3 
i 2. -ND§ 3.61 3.35 2.93 | 1445807-3 M4 20 30-1 
Panel Mount Receptacle Assembly ic 5 89-1.5 A30018-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445827-1 
7 M11 20.5 1.5-2.39 A30019-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445827-3 
1 M8 21 .89-1.5 A29980-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445539-1 Gi ‘i " 
8 M11 20.5 -89-1.5 A30020-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445826-1 
1 M8 21 1.5-2.39 A29981-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445539-3 8 M4 20 
3 " . 5 1.5-2.39 A30021-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445826-3 
2 M8 21 89-1.5 A29982-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445538-1 
f 5 e 9 M11 20.5 89-1.5 A30022-ND§ 3.94 3.65 3.19 | 1445825-1 
2 M8 21 1.5-2.39 A29983-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445538-3 9 Mii 20 15-239 A30023-ND 3.94 36 319 | 1445825-3 
3 Ms. 24 89-15 A29984-ND§ 5.02 466 4.07 | 1445537-1 5 5-2. -ND§ E 65 . 5825" 
3 M8 A 1.5-2.39 A29985-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445537-3 : Accessories 
2 4 M8 m4 (89-15 A29986-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445421-1 Jam Nut, Shell Size M8... a A29975-ND§ 1.74 1.62 1.42 | 1604196-1 
4 M8 4 1.5-2.39 A29987-ND§ 5.02 4.66 4.07 | 1445421-3 Jam Nut, Shell Size M11. . A30038-ND§ 1.21 1.13 .98 | 1445904-1 
5 M11 24 89-1.5 A30004-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445824-1 Strain Relief, Straight, Shell Size M8 A30034-ND§ 2.38 2.21 1.93 | 1445730-1 
5 M11 24 4.5-2.39 A30005-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445824-3 Strain Relief, Right Angle, Shell Size M8 A30035-ND§ 2.69 2.49 2.18 | 1445771-1 
6 Mit 24 89-1.5 ‘A30006-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445823-1 Strain Relief, Straight, Shell Size M11. A30037-ND§ 2.34 2.17 1.90 | 1445856-1 
6 M11 24 1.5-2.39 A30007-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445823-3 Insertion Tip (Seal Protector) A32498-ND§ 1.13 1.05 .92 | 1604816-1 
7 | Mi 24 89-15 A30008-ND§ 5.39 5.00 4.37 | 1445822-1_| § RoHS Compliant 
Miniature CPC Contacts Pin A) [ct 


Specifications: * Material: Brass * Stock thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex finish - Plated with .000030” (.000762mm) Contact Contact 
minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp/Tyco Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel Amp/Tyco 
(AWG) Inch (mm) Plating | Inch (mm) Part No. 1 100 | PartNo. Part No. 500 1000 Part No. Size Pricing | Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND§ 29 9.87 | 794059-1 A25667CT-ND§ — 60.10 A25667TR-ND§ 10,000 32.46/M | 770835-1 
30-26 | .035-.050(.869-1.27) |g | 671 (17.04) | aps671-ND 5233.22 | 794059-3 A25671CT-ND — 301.53 | _A25671TR-ND 10,000 | 167.72/M | 770835-3 
A A25675-ND§ 28 9.58 | 770985-1 A25675CT-ND§ _ 60.10 A25675TR-ND§ 7,000 36.06/M | 770901-1 
26-22 .047 - 069 (1.19-1.75) B 671 (17.04) A25679-ND 52 33.22 | 770985-3 A25679CT-ND — 301.53 _ — — | 770901-3 
B A32013-ND§ 52 33.22 | 1-770985-0 A82013CT-ND§ 170.82 310.58 A32013TR-ND§ 7,000 186.35/M | 1-770901-0 
99-18 059 - 110 or 133 max. 7 ian Ape N DS a ooh rl AASERSCT: ND§ 33.06 60:10 BeSCeaTB ND§ 400 36.06/M 770908 1 
or 22(2) | (1.50-2.79 or 3.38) 671 (17.04) : : 
B A32015-ND§ 52 33.22 | 1-770987-0 A82015CT-ND§ 162.24 294.98 A32015TR-ND§ 4,500 176.99/M_| 1-770903-0 
Socket Contacts 
A A25668-ND§ 18 5.99 | 794058-1 A25668CT-ND§ —_ 60.10 A25668TR-ND§ 10,000 32.46/M | 770834-1 
30-26 | .085-.050(8.89-1.27) |g | -659(16.74) | a95672-ND 31.2014 | 794058-3 A25672CT-ND — 32613 | _A25672TR-ND 10,000 | 176.11/M_| 770834-3 
A A25676-ND§ 29 9.87 | 770986-1 A25676CT-ND§ = 60.10 A25676TR-ND§ 7,000 36.06/M | 770902-1 
26-22 .047 - 069 (1.19-1.75) B 659 (16.74) A25680-ND 52 33.22 | 770986-3 A25680CT-ND — 313.90 A25680TR-ND 7,000 194.00/M | 770902-3 
B A32014-ND§ 52 33.22 | 1-770986-0 A32014CT-ND§ 177.83 323.33 A32014TR-ND§ 7,000 194.00/M_| 1-770902-0 
99-18 059 - 110 or 133 max. A A25684-ND§ 18 5.99 | 770988-1 A25684CT-ND§ 33.06 60.10 A25684TR-ND§ 4,500 36.06/M | 770904-1 
or 22(2) . (t 50-2.37 or 3 38) : B 659 (16.74) A25688-ND 52 33.22 | 770988-3 A25688CT-ND 157.51 286.38 — _ — | 770904-3 
ae : B A32016-ND§ 52 33.22 | 1-770988-0 A32016CT-ND§ 162.24 294.98 A32016TR-ND§ 4,500 176.99/M | 1-770904-0 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts 
Contact Extraction Tool A25695-ND 19.28 — | 189727-1 = — = = — —|— 
Contact Insertion Tool . A1444-ND 17.06 — | 455830-1 oa _ _ = = —|- 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 22-26AWG... A25584-ND 145.50 — | 90758-1 - _— _ _ _ -—|- 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 20-22 or 18(2)AW! A25585-ND 145.50 — | 90759-1 = _ — = _ -—|-— 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 16-20 or 20(2)AWG A25586-ND 218.16 — | 90760-1 — _ _ — _ -—|- 
Die Set, 22-26AWG use with A9996-ND......... A30039-ND 111.00 — | 90758-2 = _ _ _- _ -—|-— 
Die Set, 20-22 or 18(2)AWG use with A9996-ND.. A30040-ND 111.00 — | 90759-2 - _ _- _- _ -[- 


§ RoHS Compliant 
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Circular Plastic Connectors 


ANP 


Component Diameter 
|Arrangement/| Overall Dia. 
Shell Size_| Inch (mm) 
11 .942 (23.93) 
13 1.070 (27.18) 
17 1.315 (33.40) 
23 1.743 (44.2) 


for different connection needs: 


Series 1 — Standard density applications with Multimate contacts. 


Series 1 and 2 


* Standard Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


t Reverse Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Feed-Thru 
Receptacle 


* Standard Sex 
(Plug/Socket) 


t Reverse Sex 
(Plug/Pins) 


* Standard Sex 
PC Mount 


Series 3 Series 4 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


t Reverse Sex 
Square Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Square Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


t Reverse Sex * Standard 


Sex Plug 


Series 5 Series 6 


t Rev Sex 
Square Flange 
Receptacle 


t Rev Sex 
Free-Hanging t Reverse Sex 
Receptacle Plug 


T Rev Sex 
Square Flange 
Receptacle 


t Rev Sex 
Free-Hanging t Reverse Sex 


Receptacle Plug 


* Lightweight, all-plastic connectors * CPC connectors made of UL recognized, high-grade black thermo- —_* Available in panel-mount, chassis-mount and free hanging versions 
plastic material _* 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self-extinguishing * Two connector series — * Quick-connect/disconnect capability with thread assist, positive detent coupling 


Built-in pin and socket protection. Plug or socket half can be “hot”, depending on connector sex 
 5-key polarization for proper mating of connector halves 


Series 2 — High-density applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040° (1.02 mm) diameter _* Full complement of optional accessories 


Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 


Series 1 Series 2 Series 3 


Shell Size 


11.&13 Shell Size 11 


Shell Size 23 
Arr. 23-7 


Shell Size 17 
Shell Size 17 


Series 4 


aote 
Shell Size 23 eo 
Shell Size 23 
Arr. 23-16M. 


Shell Size 23 
‘Arr. 23-22M 


Arr 17-10 


Shell Size 17 Shell Size 17 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings + Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 1 (Shell Only) 


Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors 


Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Com- 


Shell| No. of Digi-Key Price Each ) AMP ponent Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 
Size | Cont. | Sex Description Part No. J 25 Part No. > 
Shell] No. of Digi-Key Price Each AMP 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 211 1.96 | 206430-1 Size |Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 2.11 1.96 | 206430-2 Std Receptacle-Square Flanged A1635-ND 3.73 3.46 | 211401-1 
Recept.-Square Flanged w/Inserts)  A25053-ND 4.74 4.39 | 211102-1 13 7 Plug A1638-ND 3.42 3.18 | 211399-1 
11 4 Plug A1357-ND 2.52 2.34 | 206429-1 Rev. Receptacle-Square Flanged A1641-ND 3.30 3.06 | 211398-1 
Plug A1644-ND 3.87 3.60 | 211400-1 
Receptacle-Square Flanged GSIEIHRIE) 2.05 1.90 | 206061-1 Sta, | Receptacle-Square Flanged | A1636-ND 3.44. 3.20 | 211767-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 2.11 1.96 | 206153-1 17 9 : Plug A1639-ND 4.51 4.18 | 211766-1 
Plug A1300-ND. 2.50 2.32 | 206060-1 Rev. Receptacle-Square Flanged A1642-ND 3.79 3.52 | 211769-1 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 2.19 2.04 | 206705-1 Plug AISNE 4.02 3.73 | 211768-1 
13 9 Std R le-Free Hangi A1952-ND 203 2.08 | 206705-2 Std Receptacle-Square Flanged A1637-ND 4.47 4.15 | 211771-1 
td. eceptacle-Free'hlanging pat : d Oe sa | 46 ; Plug A1640-ND 5.43.—-5.04_| 211770-2 
Plug A1302-ND 2.75 2.55 | 206708-1 ay Receptacle-Square Flanged A1643-ND 3.79 3.52 | 211773-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 2.32 2.15 | 206043-1 Plug A1646-ND 4.55 4.22 | 211772-1 
14 Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 2.87 2.66 | 206043-3 
Pl A1358-ND 2.83 2.63 | 206044-1 . 
na Series 1 (Shell Only) - Sealed Receptacle Connectors 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 2.32 2.15 | 206036-1 Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.32 2.15 | 206036-3 sealed connectors used in industrial applications. 
Operating Temperature Range: -50°C ~ 125°C. 
16 Std. Ri tacle-Feed-Th A25058-ND 69.35 64.28 | 206552-1 
is ecaedeeuble z Voltage Rating: 600 V (AC or DC), 
Plug-Reverse Numbering A25057-ND 5.00 4.64 | 206554-1 Contacts: 13 amps., single contact rating at 30°C T-Rise. 
Plug A1304-ND 2.83 2.63 | 206037-1 Flammability Rating: UL 94V-0 rated. 
Sealing Capability: Per IP66 and IP67. 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 2.83 2.63 | 206838-1 Housing Material: Black, high strength, impact resistant thermoplastic. 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 3.90 3.61 | 206838-2 Seal: Gray Elastomer. : : ; oe 
Plug A1350-ND 371 3.44 | 206837-1 Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine fuel, gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water. 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 2.64 2.46 | 206306-1 Shell | No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 3.67 3.41 | 206306-2 Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 
37 Plug A1359-ND 3.38 3.14 | 206305-1 Rev. Square Flange A1675-ND 2.52 2.34 | 206430-3 
Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.64 2.46 | 206151-1 u 7 Free-Hanging ALSZEEND) E81 ___.Led /206830-4 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 2.85 2.65 | 206151-2 Ste, Square Flange AZSOSE:ND, GiB = O.81_ [2060612 
Bi ERED 3.38 Pale 13 9 Std Square Flange A1669-ND 3.36 3.12 | 206705-3 
ug z : : a Free-Hanging A1670-ND 3.46 3.22 | 206705-4 
Series 1 (Shell & Contacts)-PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 14 Rev. | Square Flange EKorAND) 3.01 2.80 |) 206048-4 
17 Free-Hanging A1678-ND 5.88 5.46 | 206043-5 
Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30u” minimum gold on contact engagement 
area, tin-lead on the termination area, all over 50u” minimum nickel under plating. 16 Std. Square Flange A1671-ND 4.08 3.79 | 206036-4 
Free-Hanging A1672-ND 3.59 3.33 | 206036-5 
Sirall | Mesch ia Digi key, Gubolaasy |) Glilp sa Square Flange A1673-ND 4.16 3.86 |206838-3 
“= cont = aeeteten aire = - ae 23 Std. | Free-Hanging A1674-ND 476 4.41 |206838-4 
ev. eceptacle | x PY A Z 
13 9 Std. Receptacle ‘A25055-ND 6.95 6.45 | 208223-1 ae Square Flange eee Ne) ean! aloe (| e08 lets 
17 16 Std. Receptacle A25056-ND 12.05 11.18 | 207303-3 . 
(Continued) 
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AMP = Circular Plastic Connectors (Cont) 


Series 2 (Shell Only) Accessories 
Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP : 
Size | Cont. | Sex Description Part No. ul 25 Part No. Fig. 3 
Receptacle-Square Flanged A1366-ND 3.81 3.54 | 205841-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1367-ND 3.79 3.52 | 205841-2 
Plug A1368-ND 4.59 4.26 | 205838-1 ¢ 1 
8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 35.75 33.14 | 206458-1 we BOOT 
ar Receptacle-Square Flanged A1369-ND 3.85 3.58 | 206433-1 
Rev. | Receptacle-Free Hanging A1370-ND 3.85 3.58 | 206433-2 
Plug A1371-ND 4.59 4.26 | 206434-1 Couplin: 
Receptacle-Square Flanged A1372-ND 3.73 3.46 | 206486-1 Bing. nN 
9 Std. | Receptacle-Free Hanging A1373-ND 3.85 3.58 | 206486-2 fe-~ @— 
Plug A1374-ND 4.51 4.18 | 206485-1 ( ) -Soted 
Receptacle-Square Flanged A1375-ND 4.12 3.82 | 205840-3 Cable Seal 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND 8.71 8.08 | 206126-1 
Receptacle-Free Hanging A1376-ND 4.86 4.51 206152-1 Fig. 7 
Std. Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 47.70 44.22 | 206127-1 Cable 
17 | 28 Plug - Dia. 1.349 (34.26) max.|  A1377-ND 4.86 4.51 | 205839-3 cahcie UNCER. oe 
Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. A25044-ND 8.71 8.08 | 206125-1 Plug Z 
Receptacle-Square Flanged A1378-ND 4.00 3.71 206038-1 - Bee ciatilet 
R Receptacle-Free Hanging A1379-ND 4.90 4.55 | 206038-2 py Thread Size 
ev. 1-3/8-18 UNEF-2B 
Plug A1380-ND 4.76 4.41 206039-1 
Receptacle-Square Flanged A1381-ND 6.33 5.88 | 206438-1 
57 Rev. | Receptacle-Free Hanging A1382-ND 10.19 9.45 | 206438-2 Shell Digi-Key Price Each | AMP 
23 Plug A1383-ND 6.52 6.05 | 206437-1 Fig. | Description Size Part No. fl 25 | Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1384-ND. 6.11 5.67 205843-1 11 A16038-ND 3.36 3.12 | 206903-1 
63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 6.44 5.97 | 205843-2 13 A16039-ND 3.03 2.82 |211870-1 
Plug A1386-ND 6.48 6.01 | 205842-1 1 | Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap j : 
17 A16040-ND 3.69 3.42 | 207445-1 
Series 2 (Shell & C PCM ith 025” (.64 Sa. Sol. Tail 23 A16041-ND 418 3.88 | 207446-1 
eries 2 (Shell & Contacts) - jount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails Fi GHA sei. edo onan? 
Shell} No. of Cont. Digi-Key Price Each | AMP 13 A16043-ND 6.70 6.22 | 213485-1 
Si: it. | Se Finish Descripti Part No. 1 25 | Part No. 
ze) MGonte kSexs Finis} eupesn ae ene 1 | Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain | 17 A16044-ND 5.43 5.04 | 208652-1 
W 8 Rev. A Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 8.30 7.70 | 208657-1 
1 9 Std. | A | Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 853 7.91 | 206852-2 23 A16045-ND 6.50 6.03 | 208680-1 
17 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 14.51 13.46 | 207216-2 93 A20537-NDt 8.36 7.76 | 208680-2 
23 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 28.70 26.60 | 206455-2 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .260” — 600” "1 A16046-ND 7.71 7.15 | 54010-1 
A - Duplex plated gold flash on entire contact with 30” min. gold on contact engagement area, tin-lead on Heat Shrinkable Sealing Boot, .300” —.725” 13 A16047-ND 8.51 7.89 | 54123-1 
the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, : ; PI + 
tin-lead on the termination area. 2 Heat Shrinkable Sealing Boot, .400” - .875 17 A16048-ND 8.34 7.74 |54011-1 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .250” — .500” 17 A16060-NDtt 5.06 4.70 | 213933-1 
Series 3 and 4 (Shell Only) Heat Shrinkable Sealing Boot, .500” — 1.25” 23 A16049-ND 9.37 8.69 | 54012-1 
— - F ; "1 A16050-ND 2.52 2.34 | 207489-1 
Shell] No. of Digi-Key Price Each AMP 3 | Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 
Size | Contacts | Sex Description Part No. il 25 Part No. 7 A16052-ND 4.08 3.79 | 207241-1 
Series 3 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 1 A16051-ND 2.71 2.51 | 207490-1 
Receptacle-Square Flanged =| A1681-ND 2.83 2.63 | 206036-2 3. | Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 8.25mm | 17 A16053-ND 3.51 3.25 | 207387-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 2.83 2.63 206207-1 . . 
i 4 Plug A1685-ND 3.71 3.44 206037-2 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm]| 17 A16054-ND 3.38 3.14 | 207387-2 
Receptacle-Square Flanged A16015-ND 2.83 2.63 206425-1 1 A16055-ND 96 -90 | 213811-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16017-ND 3.83 3.56 206425-2 
13 A16056-ND 1.35 1.26 | 213813-1 
Plug A16019-ND 5.06 4.70_| 206426-1 4 | Replacement Coupling Ring 
Receptacle-Square Flanged A1682-ND 4.35 4.03 206137-1 17 A16057-ND 1.08 = 1.01 | 213810-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1684-ND 4.45 4.13 206137-2 23 A16058-ND 4.73 1.61 | 213812-1 
23 Plug A1686-ND 4.02 3.73 206136-1 
£ Receptacle-Square Flanged A16016-ND 3.71 3.44 | 206227-1 Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23 A16063-ND 13.41 12.43 | 207052-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16018-ND 3.71 3.44 | 206227-2 5 | Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 11.43mm 23 A16064-ND 21.94 20.33 | 207052-2 
Plug Sarlea'4 esIO2OEND, a08' sud) te Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 15.24mm 23 A16065-ND 14.23 13.19 | 207052-3 
Receptacle-Square Flanged | A16029-ND 5.17 4.79 _| 211825-1 6 | Rubber Boots i A16059-ND* 6.68 6.20 | 206304-1 
13 Std. Receptacle-Free Hanging A16032-ND 4.76 4.41 | 211825-2 7 | Back Shell Extender 23 A16062-ND 4.08 3.79 | 207055-1 
Plug A16035-ND 6.77 6.27 211824-1 
Receptacle-Square Flanged | A16030-ND 3.58 +-3.27 +(| 207486-1 1 A1335-ND 60.56 | 206403-1 
23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 4.86 4.51 207486-2 . 13 A1336-ND 88 -82 | 206403-4 
Plug A16036-ND 3.96 3.67 207485-1 8 | Peripheral Seals for Receptacles Only 47 ieee ea Poles 
Receptacle-Square Flanged A16031-ND 3.28 3.04 206613-1 . : 
22 Std. |  Receptacle-Free Hanging A16034-ND 4.47 4.15 | 206613-3 23 A1338-ND 1.23 1.15 | 206403-3 
Plug A16037-ND 4.72 4.37 | 206612-1 "1 A25003-ND 4.88 4.53 | 207299-1 
13 A25004-ND 414 3.84] 207299-2 
. 9 | Panel Mount Flanges for Plugs Only 
Series 5 and 6 Sealed 17 A25019-ND 4.33 4.01 | 207299-3 
23 A25020-ND 2.77 2.57 | 207299-4 
Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed 
CPC connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are 11 A30707-ND 1.16 1.08 | 81665-3 
designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest 13 A30705-ND 447 1.09 | 81665-4 
technology in thermoplastic design and use the POWERBAND precision formed high current contact. — | Flange Gasket . : 
17 A25784-ND 1.18 1.10 | 81665-2 
Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 23 A30706-ND 1.25 1.17 | 8165-5 
Series 5 Keying Plug, Series 1 & 4 A16066-ND 20. 19 | 200821-1 
7 3 Rev |Square Flange, Receptacles | A25781-ND 4.72 4.37 213889-2 Keying Plug, Series 2 A16067-ND 37 35 | 206509-1 
7 3 Rev | Free-Hanging, Receptacles A25782-ND 4.94 4.58 213890-2 ~ A oy 
17 3 Rev Plug Assembly A25783-ND 6.13 5.69 213905-1 Keying Plug, Series 3 & 4 (Socket Cavities) A16068-ND 72 .67 | 206508-1 
Series 6 Keying Plug, Series 3 & 4 (Pin Cavities) A16069-ND 211 1.96 | 207597-1 
7 10 Rev | Square Flange, Receptacles | A25785-ND 412 3.82 213893-2 * Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for Series 1 & 3 connectors. Black neoprene. 
17 10 Rev | Free-Hanging, Receptacles | A25786-ND 5.66 5.25 213894-2 + For use with series 2 only. 
17 10 Rev Plug Assembly A25787-ND 7.42 6.88 213906-1 +tThin Wall Boot (Continued) 
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Wire Entry Seal Kits 


nha. Cliculac Piste Consumes Flexible Corrugated Tubing and Connectors 


Fig. 1 - All-plastic 


Gang Seal Pressure 
Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity Plate 
identification. Material and Finish: Seal - Elastomer, red iron 
oxide. Pressure Plate - Nylon, black 
Shell Insulation Diameter | Seal Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1) 25 50 Part No. 
Kit for Pins 
13-9 | .075-.125 (1.91-3.18) | .681 (17.30) A25059-ND 472 437 3.82 | 213926-1 
17-3 | 178 - .265 (4.52 - 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.03 5.59 4.89 | 213899-1 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 445 413 3.61 | 213900-1 Screwed connection case, 90° elbow type 
17-14 | .075- 125 (1.91-3.18) | .790 (20.07) A25061-ND 482 447 3.91 | 213919-2 and fixed PG connecting thread DIN 40430 
17-16 | .075- 125 (1.91- 3.18) | .790 (20.07) A25062-ND 482 447 3.91 | 213920-2 
Kit for Sockets 
PLASTIC TUBING: 
13-9 | .075-.125 (1.91-3.18) | .681 (17.30) A25063-ND 472 437 3.82 | 213925-1 
* Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to 80°C, benzine resistant, highly resistant to acids and 
17-3 | 178 - .265 (4.52 - 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.03 5.59 4.89 | 213899-1 i i. ‘ er é 
solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 445 413 3.61 | 213900-1 
* Temperature Range: Approximately -40°C ~ 115°C, temporarily withstands temperatures up to 
17-14 | .075- 125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25064-ND 6.89 6.39 5.58 | 213919-1 ‘ 
approximately 150°C. 
17-16 | .075- 125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25065-ND 10.29 9.54 8.34 | 213920-1 
* Color: Black * UL File No. E86359, GGVS certified 
F CONNECTIONS: ¢ One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for 
Cable Clamps — Plastic Shell Plug 2 _, Clamping insert corrugated tubings 


Cable clamps are used to prevent excessive strain on 
cable or wire from being transmitted to the contacts 
inside the connector housings. These may be used 


* Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® 


¢ Properties: Easy to assemble due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by 


on all receptacles and plugs. Two screws included. Cable Clamp displacing the snap-in sleeve. Smallest outer dimensions to be used under confined conditions 
* Temperature Range: From approximately -30°C ~ 100°C 
Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length Digi-Key Price Each AMP i a 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. * Color: Black * GGVS certified 
1 -329 (8.36) -375 (9.53) A1330-ND 3.38 3.14 | 206062-1 Trade Size Tubing Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
4 .329 (8.36) .500 (12.7) A25021-ND 3.38 3.14 | 206062-3 Outer Diameter Radius Digi-Key Price Per Roll AMP 
13 453 (11.51) 500 (12.7) A1331-ND 3.40 3.16 | 206966-1 Inch (mm) (mm)-+10% | Part No. 5S meter 10 meter 25 meter 50 meter | PartNo. 
17 -453 (11.51) -500 (12.7) A1332-ND 3.40 3.16 | 206070-1 Fig. 1 — All-Plastic Tubing 
23 -703 (17.86) -625 (15.88) A1334-ND 3.53 3.27 | 206138-1 
0.51 (13.0) 20 A16090-X-ND 16.95 31.08 70.63 113.00 | 969789-2 
WW -453 (11.51) -500 (12.7) A1687-ND 3.38 3.14 | 206358-1 
13 708 (17.86) 625 (15.88) A1688-ND 3.59 3.33 | 207008-1 0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 22.05 40.43 91.88 147.00 | 969789-3 
1? -703 (17.86) -625 (15.88) A1689-ND 3.87 3.60 | 206322-1 0.83 (21.2) 45 A16092-X-ND 34.95 64.08 145.63 233.00 | 969789-4 
23 1.125 (28.58) -625 (15.88) A1690-ND 4.45 4.13 | 206512-1 1.12 (28.5) 55 A16093-X-ND 57.30 105.05 238.75 382.00 | 969789-5 
23 1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-ND* 5.62 5.21 207774-1 
i! Trade Size | Thread Dimensions (mm) 
* Self-Cent 
Seen ee ns Tubing Outer} DIN | Smallest] Largest] Thread | Total | Total | Connec- 
Diameter | 40430 Inner Inner | Length | Length | Height) tion | Digi-Key Price Each | AMP 
Right Angle Inch(mm) | PG al 9B c D E oF Part No. il 25 | Part No. 
Cable Clamps Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
Cable clamps are used to prevent 
excessive strain on cable of wire from 0.51 (13.0)} 9 10.0 | 200 | 10 | 350 | — | — | Ate094-nD 3.26 3.03 |969803-2 
being transmitted to the contacts inside 
the connector housings. These may be Right Angle Cable Right Angle Cable 0.62 (15.8) | 11 12.5 23.0 10 37.0 _ — | A16095-ND 3.24 3.01 |969803-3 
used on all receptacles and plugs. Two Clamp With Cover Clamp Without Cover 
screws included. 0.83 (21.2) | 16 170 | 295 | 12 | 435 | — | — | A16096-ND 3.40 3.16 |969803-4 
ae San inont cra ee pene pnelata Say 1.12(285)| 21 | 235 | 370 | 12 | 420 | — | — |ateog7-No 6.07 5.63 |969803-5 
Cable Clamp with Cover 
11 -329 (8.36) A31208-ND 5.84 5.42 1546347-1 Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
13 .453 (11.51) A31209-ND §.95 5.51 1546348-1 
17 -453 (11.51) A31210-ND 5.95 5.51 1546349-1 0.51 (13.0)} 9 12.0 20.0 | 10 | 360 | 34.0 | 20.0 | A16098-ND 5.88 5.46 |969817-2 
23 -703 (17.86) A31211-ND 6.29 5.84 1546350-1 
Cable Clamp without Cover 0.62 (15.8) | 11 155 | 230 | 10 | 420 | 375 | 23.0 | A16099-ND 6.13 5.69 |969817-3 
11 -329 (8.36) A31212-ND §.18 4.77 796379-1 
i: i Nien Meet ars Het teeeee | 0.83(21.2)| 16 | 180 | 295 | 12 | soo | 470 | 27.0 | Atetoo-ND 6.46 5.99 |969817-4 
23 -703 (17.86) A31215-ND 5.60 5.19 796382-1 
1.12 (28.5) | 21 24.0 37.0 12 57.0 55.0 | 34.0 | A16101-ND 10.97 10.17 |969817-5 
Flexible Tubing Connectors To be used with all circular plastic connectors Note: Must order counternuts and seals separately. 
Characteristics: * One-piece plastic quick screw connection with - - 
UNEF-inner thread Thread Dimensions (mm) 
SN if * Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); DIN Thick- Hex Outer Inner Digi-Key Price Each AMP 
Ee D Sealing: Santoprene® * Properties: Easy to assemble due to 40430 PG | ness | Width / Height | Diameter | Diameter) Part No. il 25 (| Part No. 
KEN one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect 
SO) | 00 by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer dimensions to Counternuts 
— be used under confined conditions * Temperature Range: From 9 5.0 22 — — = A16106-ND 36 34 | 796260-2 
Le 0B +| approximately -30°C ~100°C » Color: Black 
a 5.0 24 al _ _ A16107-ND 43 40 | 796260-3 
CPC | Trade Size Inner Dimensions (mm) 
Shell | Tubing Outer Thread | Largest Total Digi-Key Price Each AMP 16 &0 30 ~ _ ~ (gia HLLy 48 45. | 796260-5 
Size Diameter UNEF Outer 6B | LengthD | PartNo. 1 25 | Part No. 21 70 36 = = = A16109-ND 76 71 | 796260-6 
11 | 0.51" (13.0mm) | 5/8” - 24 20.6 36.6 A16102-ND 3.94 3.65 | 1-969807-2 
13 | 0.62” (15.8mm) | 3/4” - 20 23.6 417 A16103-ND 3.98 3.69 | 1-969809-3 Flat O-Ring Seal 
17 | 0.83” (21.2mm) | 15/16"-20 | 30.1 50.3 A16104-ND 5.04 4.68 | 1-969811-4 
23 | 1.12"(28.5mm) | 1”-20 | 37.0 54.0 | A16105-ND 6.97 6.46. | 2-969813-5 9 _ _ 1.6 19 15 | A16110-ND 78 72 | 796257-2 
NOTE: Must also be used with Flexible Corrugated Tubing (Mfg. numbers 969789-2, 969789-3, 969789-4 & 969789-5) 16 = = 18 27 21.5 | A16112-ND $185 | 796255-3 
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tyco 
Genome ~~ § Contacts (Pins and Sockets) 


CONTACT FINISH: E .000100" (0.00254mm) silver-plated contacts with lubricant added 

A Selective gold with 30p gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact F Bright tin-lead on entire contact 

B Duplex-plated 30y gold in mating area over 50u nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab G Selective gold with 30p gold on electrical engagement area with 10 on the remainder over 50y nickel 
C 15, gold in the mating area over 50p nickel H Bright tin on entire contact 

D Selective gold, 30 gold over 30y nickel J Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin on solder tab 


Series 1 Signal Type Ill+ Precision Formed Pin Diameter: .062” (1.57mm) Test Current: 13A Materials: Crimp Contacts: Brass; Solder Contacts and Grounding Pin: Copper alloy, 
¢ 2 plated tin or gold; Spring: Stainless steel 


Fig. 1 — Crimp Fig. 2 — Solder Type Fig. 3 — Solder Tab Fig. 4 —- Wire Wrap 


Tail Length | Amp Pin Amp Socket 
Inches (mm) | Part No. Part No. 
622 (15.80) | 66460-1 66461-1 
.831 (21.11) | 66460-2 66461-2 
1.020 (25.91) | 66460-3 66461-3 
.622 (15.80) | 66460-7 66461-7 
.831 (21.11) | 66460-8 66461-8 
1.020 (25.91) | 66460-9 66461-9 


Series 2 Pin Diameter: .040” (1.02mm) Test Current: 7.5A Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Series 3 


Fig. 6 — Solder Cup Fig. 7 — Power Contacts 


Socket 
Wire Loose Pc. Cut Strip Strip AMP. 
Size Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
Series 1 — Crimp, Fig. 1 

Pin F - _ —-|- A25084CT-ND 46.59 213.54 A25084TR-ND 4,000 | 239.93/M | 66425-6 91515-1 
Pin H - - -—-|- A31999CT-NDO 47.99 219.93 A31999TR-NDO 4,000 | 239.93/M | 1-66425-2 91515-1 
Socket F = - —-|-— A25085CT-ND 61.93 283.84 A25085TR-ND 4,000 | 309.65/M | 66424-6 91515-1 
Pin 30-26 | .040-.060 Cc A25088-NDO 1.29 90 | 66429-3 A25088CT-NDO 61.98 284.09 A25088TR-NDO 4,000 | 309.92/M | 66425-7 91515-1 
Socket Cc A25089-NDO 1.80 1.26 | 66428-3 A25089CT-NDO 77.02 353.00 A25089TR-NDO 4,000 | 385.10/M | 66424-7 91515-1 
Pin A A25092-NDO 1.36 95 | 66429-4 A25092CT-NDO 65.25 299.05 A25092TR-NDO 4,000 | 326.24/M | 66425-8 91515-1 
Socket A A25093-NDO 2.13 1.49 | 66428-4 A25093CT-NDO 81.07 371.58 A25093TR-NDO 4,000 | 405.36/M | 66424-8 91515-1 

Pin 30-26 | .014-.030 A A25097-NDO 1.24 87 | 66406-4 A25097CT-NDO 65.18 298.76 A25097TR-NDO 4,000 | 325.92/M | 66393-8 _ 

Socket ce A A25098-NDO 1.54 1.07 | 66405-4 A25098CT-NDO 81.02 371.32 A25098TR-NDO 4,000 | 405.08/M | 66394-8 _ 
Pin F — _ —-|-— A1324CT-ND 32.39 148.43 A1324TR-ND 4,000 | 166.79/M | 66106-6 58495-1 
Pin H A31991-NDO 40 .28 | 1-66107-1 A31991CT-NDO 33.36 152.89 A31991TR-NDO 4,000 | 166.79/M | 1-66106-5 58495-1 
Socket F — _ —|- A1654CT-ND 51.13 234.36 A1654TR-ND 4,000 | 263.33/M | 66108-6 58495-1 
Socket 26-24 | .035-.055 H A31992-NDO 74 52 | 1-66109-7 A31992CT-NDO 52.67 241.38 A31992TR-NDO 4,000 | 263.33/M | 1-66108-5 | 58495-1 
Pin ci Cc A25103-NDO a7 54 | 66107-3 A25103CT-NDO 53.67 245.97 A25103TR-NDO 4,000 | 268.34/M | 66106-7 58495-1 
Socket C A25104-NDO 92 64 | 66109-3 A25104CT-NDO 66.69 305.68 A25104TR-NDO 4,000 | 333.47/M | 66108-7 58495-1 
Pin A A1344-NDO 81 57 | 66107-4 A1344CT-NDO 56.49 258.93 A1344TR-NDO 4,000 | 282.47/M | 66106-8 58495-1 
Socket A A1345-NDO 97 68 | 66109-4 A1345CT-NDO 70.22 321.82 A1345TR-NDO 4,000 | 351.08/M | 66108-8 58495-1 
Pin 24-20 | .040-.080 G A29109-ND 1.24 87 | 66103-1 A29109CT-ND 93.74 429.66 A29109TR-ND 4,000 | 468.72/M | 66102-6 58495-1 
Pin F A1322-ND 54 38 | 66103-2 = _ _ — - — | 66102-7 58495-1 
Pin H A31989-NDO 40 28 | 1-66103-8 A31989CT-NDO 34.09 156.24 A31989TR-NDO 4,000 | 170.45/M | 2-66102-5 58495-1 
Socket F A1323-ND 64 45 | 66105-2 A1323CT-ND 40.28 184.64 A1323TR-ND 4,000 | 207.47/M | 66104-7 58495-1 
Socket 24-20 | .040-.080 H A31990-NDO AT 33 | 1-66105-9 A31990CT-NDO 41.49 190.18 A31990TR-NDO 4,000 | 207.47/M | 3-66104-0 58495-1 
Pin ci Cc A25107-NDO a7 54 | 66103-3 A25107CT-NDO 48.83 223.80 A25107TR-NDO 4,000 | 244.14/M | 66102-8 58495-1 
Socket C A25108-NDO 92 64 | 66105-3 A25108CT-NDO 58.98 270.34 A25108TR-NDO 4,000 | 294.92/M | 66104-8 58495-1 
Pin A A1342-ND0 81 57 | 66103-4 A1342CT-NDO 52.94 242.65 A1342TR-NDO 4,000 | 264.71/M | 66102-9 58495-1 
Socket A A1343-ND0 97 68 | 66105-4 A1343CT-NDO 63.28 290.02 A1343TR-NDO 4,000 | 316.38/M | 66104-9 58495-1 
Pin R _ - —|- A25111CT-ND 40.37 185.05 A25111TR-ND 4,000 | 207.92/M | 66564-6 91542-1 
Pin H A32008-NDO 74 52 | 66566-7 A32008CT-NDO 41.58 190.59 A32008TR-NDO 4,000 | 207.92/M | 1-66564-2 | 91542-1 
Socket 24-20 | 060-120 F A25007-ND 64 45 | 66565-2 A25007CT-ND 51.14 234.38 - _ — | 66563-6 91542-1 
Socket — H — - —-|-— A32007CT-NDO 52.67 241.44 A32007TR-NDO 4,000 | 263.36/M | 1-66563-1 91542-1 
Pin A A25115-NDO 83 58 | 66566-4 A25115CT-NDO 57.20 262.17 A25115TR-NDO 4,000 | 286.01/M | 66564-8 91542-1 
Socket D A25008-ND 94 66 | 66565-4 A25008CT-ND 70.35 322.45 A25008TR-ND 4,000 | 351.77/M | 66563-8 91542-1 
Pin 24-20 | .080-.100 H A31996-NDO 40 .28 | 1-66400-0 A31996CT-NDO 39.53 181.20 A31996TR-NDO 4,000 | 197.67/M | 1-66332-4 91523-1 
Socket ee F - - —|-— A1656CT-ND 41.42 189.82 = _ — | 66331-5 91523-1 
Socket H A31995-NDO AT .33 | 1-66399-0 A31995CT-NDO 42.66 195.53 A31995TR-NDO 4,000 | 213.30/M | 1-66331-4 91523-1 
Pin 24-20 | .080-.100 G A29110-ND 1.24 87 | 66400-2 — - - - _ -|- 91523-1 
Pin C A25121-NDO 77 54 | 66400-3 A25121CT-NDO 53.82 246.69 A25121TR-NDO 4,000 | 269.12/M | 66332-7 91523-1 
Socket 24-20 | 080-100 C A25122-NDO 92 64 | 66399-3 A25122CT-NDO 66.75 305.92 A25122TR-NDO 4,000 | 333.74/M | 66331-7 91523-1 
Pin a A A1648-NDO 61 43 | 66400-4 A1648CT-NDO 56.65 259.63 A1648TR-NDO 4,000 | 283.23/M | 66332-8 91523-1 
Socket A A1661-NDO 13 51 66399-4 A1661CT-NDO 70.27 322.05 A1661TR-NDO 4,000 | 351.33/M | 66331-8 91523-1 
Pin F A1649-ND 54 38 | 66099-2 A1649CT-ND 33.10 151.69 = _ — | 66098-7 58495-1 
Pin H A31987-NDO 40 .28 | 1-66099-5 A31987CT-NDO 34.09 156.24 A31987TR-NDO 4,000 | 170.45/M | 1-66098-8 | 58495-1 
Socket F A1665-ND 64 45 | 66101-2 - - _ - _ -|- 58495-1 
Socket 48-16 | 080-100 H A31988-NDO AT 33 | 1-66101-9 A31988CT-NDO 36.38 166.76 A31988TR-NDO 4,000 | 181.92/M | 1-66100-9 58495-1 
Pin 7S Cc A25123-NDO 1.04 73 | 66099-3 A25123CT-NDO 53.76 246.40 A25123TR-NDO 4,000 | 268.80/M | 66098-8 58495-1 
Socket Cc A25124-NDO 92 64 | 66101-3 A25124CT-NDO 66.77 306.05 A25124TR-NDO 4,000 | 333.87/M | 66100-8 58495-1 
Pin A A1340-NDO 81 57 | 66099-4 A1340CT-NDO 56.65 259.63 A1340TR-NDO 4,000 | 283.23/M | 66098-9 58495-1 
Socket A A16080-NDO 97 68 | 66101-4 A16080CT-NDO 63.02 288.83 A16080TR-NDO 4,000 | 315.09/M | 66100-9 58495-1 
Pin 18-14 | .080-.100 H A31998-NDO 53 .37 | 1-66361-2 A31998CT-NDO 34.09 156.24 A31998TR-NDO 4,000 | 170.45/M | 1-66359-4 91519-1 

# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts + 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


AMP Coniacts (Pins and Sockets) (Cont.) 


Wire Loose Pc. Cut Strip Strip AMP 
Size Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
Socket F A1321-ND 63 44 | 66360-2 A1321CT-ND 41.42 189.82 — _ — | 66358-6 91519-1 
Socket H A31997-NDO 63 44 | 1-66360-2 A31997CT-NDO 40.62 186.16 A31997TR-NDO 4,000 | 203.09/M | 1-66358-6 91519-1 
Pin 18-14 | 080-100 C A25127-NDO 78 54 | 66361-3 A25127CT-NDO 51.31 235.18 A25127TR-NDO 4,000 | 256.56/M | 66359-9 91519-1 
Socket 3 C A25128-NDO AA6 80 | 66360-3 A25128CT-NDO 66.78 306.06 A25128TR-NDO 4,000 | 333.89/M | 66358-9 91519-1 
Pin A A1650-NDO 82 57 | 66361-4 A1650CT-NDO 54.02 247.58 A1650TR-NDO 4,000 | 270.09/M | 1-66359-0 91519-1 
Socket A A1341-NDO 91 64 | 66360-4 A1341CT-NDO 70.29 322.16 A1341TR-NDO 4,000 | 351.45/M | 1-66358-0 91519-1 
Pin F - _ -—|-— A25129CT-ND 33.10 151.69 _ _ — | 66597-1 91521-1 
Pin H A32009-NDO 54 38 | 66602-8 A32009CT-NDO 34.09 156.24 A32009TR-NDO 4,000 | 170.45/M | 66597-8 91521-1 
Socket 49-14 | 110-150 F A25130-ND 64 45 | 66601-1 = _ - _ _ — | 66598-1 91521-1 
Socket ee H = - —|— A32012CT-NDO 42.66 195.53 A32012TR-NDO 4,000 | 213.30/M | 66598-9 91521-1 
Pin A A25131-NDO 81 57 | 66602-2 A25131CT-NDO 56.75 260.08 A25131TR-NDO 4,000 | 283.73/M | 66597-2 91521-1 
Socket A A25012-NDO 1 64 | 66601-2 A25012CT-NDO 69.55 318.75 A25012TR-NDO 4,000 | 347.73/M | 66598-2 91521-1 
Series 1 — Crimp, Fig. 1 — Grounding Pin (make first - break last) 
Pin 24-20 | .045-.070 A A25133-NDO 2.55 1.78 | 164163-2 = - _ - _ -|- 58495-1 
Pin 18-16 | .078-.098 A A25600-NDO 1.80 1.26 | 164164-2 A25600CT-NDO 145.68 667.69 A25600TR-NDO 5,000 | 728.39/M | 164161-4 58495-1 
Series 1 — Solder Type, Fig. 2 
Pin 26-20 | .005-.024 A A25136-NDO 1.29 90 | 66182-1 - _ - — 
Socket D A25137-ND 1.62 1.13 | 66183-1 = - ad = 
Pin 48-16 | 030-055 A A25138-NDO 1.29 90 | 66180-1 - - _ = 
Socket D A25139-ND 1.62 1.13 | 66181-1 =— _ _ - 
Series 1 — Solder Tab, Fig. 3 
Pin B A16081-ND 2.15 1.51 202236-1 _ _ - = 
Socket B A1668-ND 2.40 1.68 | 202237-1 _ - - - 
Socket _ — J A31983-NDO 2.40 1.68 | 202237-7 = - =- - 
Pin H A31982-NDO 92 64 | 202236-5 - - - - 
Socket H A31984-NDO 1.01 aa 202237-5 = - - - 
Series 1 — Wire Wrap, Fig. 4 
Pin H A32000-NDt0 56 39 | 6-66460-5 _ - - = 
Socket H A32005-NDt0 69 48 | 5-66461-4 — _ _ - 
Pin _ _ F A29350-ND: 49 33 | 66460-2 = _ _ - 
Socket F A29345-ND: 61 A 66461-2 = - - = 
Pin H A32001-ND 0 56 39 | 6-66460-6 _ - - = 
Socket F A29349-ND 61 A 66461-3 _ - - = 
Pin G A32002-NDt0 1.30 91 6-66460-2 _ - - =- 
Socket G A32006-NDt0 99 70 | 5-66461-5 - - - — 
Pin = = G A29342-ND: 76 52 | 66460-8 - - - = 
Pin G A32003-ND+0 86 60 | 6-66460-3 - - - - 
Socket G A29347-ND: 1 61 66461-8 _ - - = 
Pin G A32004-ND 0 84 59 | 6-66460-4 - - - = 
Socket G A29348-ND*& 89 60 | 66461-9 = - _ = 
Series 2 — Crimp, Fig. 5 
Pin A A1630-NDO 22 15 | 66507-9 — _ _ - - -|-— 91503-1 
Socket A A1632-ND0 24 17 | 66505-9 =_ - - = _ -—|- 91503-1 
Pin 28-24 | .040 max. D = - —|- A25000CT-ND 6.94 28.91 = _ — | 3-66507-1 91503-1 
Socket D A31986-NDO 29 21 1658538-1 A31986CT-NDO 10.49 48.10 A31986TR-NDO 10,000 47.23/M | 1658538-3 | 91503-1 
Pin A A1679-NDO 20 18 | 66506-9 - - = - _ -—|-— 91503-1 
Socket A A1680-NDO 21 19 | 66504-9 - - - - _ -—|-— 91503-1 
Pin 24-20 | .050 max. D A1008-ND 20 18 | 1-66506-0 _ - ad = _ -—|/-— 91503-1 
Socket A A1009-NDO 21 19 | 1-66504-0 _ - ad - _ =—|/— 91503-1 
Socket D = _ —|— A23606CT-ND 8.24 34.35 - _ — | 5-66504-6 | 91503-1 
Socket D A31985-NDO 20 14 | 1658537-2 A31985CT-NDO 7.97 36.55 A31985TR-NDO 10,000 35.89/M | 1658537-1 91503-1 
Series 2 — Solder, Fig. 6 
Pin _ _ D A1028-ND 40 25 | 66570-3 _ =_ _ - 
Socket D A1029-ND 32 29 | 66569-3 _ - _ = 
Series 3 — Crimp, Fig. 7 
Pin F A16021-ND 3.64 2.55 | 66261-1 - _ - — _ -—|-— 90382-2 
Pin H A31994-NDO 2.60 1.82 | 66261-5 - _ _ — _ -—|— 90382-2 
Socket F A16025-ND 6.62 4.62 | 66740-8 - - ad - _ -—|-— 90382-2 
Socket H A32010-NDO 473 3.30 | 2-66740-1 - - ad - _— -—|-— 90382-2 
Pin 46-12 | 195-.160 D A16022-ND 6.52 4.56 | 66261-2 - - _ = _ -—|-— 90382-2 
Socket D A16026-ND 8.06 5.63 | 66740-6 - _- _ - _ -—|-— 90382-2 
Pin D A25031-ND§ 7.40 5.17 | 66262-2 — - _ - _ -—|- 90382-2 
Pin E A25032-ND# 3.27 2.29 | 66261-4 — _- - - _ -—|-— 90382-2 
Socket E A25033-ND# 5.52 3.85 | 66740-2 _ - _ - _ -|- 90382-2 
Pin E A25034-ND§# 6.80 4.75 | 66262-4 - - - - _ -—|- 90382-2 
Pin H A31993-NDO 2.60 1.82 | 66259-5 = - - = _ -—|- 90384-1 
Socket H A32011-NDO 6.15 4.29 | 2-66741-1 - - - - _ -—|-— 90384-1 
Pin 10 490-220 D A16024-ND 6.70 4.68 | 66259-2 - - - - _ -—|-— 90384-1 
Socket D A16028-ND 8.92 6.23 | 66741-6 - _ _ - _ -—|/-— 90384-1 
Pin E A25035-ND# 3.27 2.29 | 66259-4 _ - - = _ -—|-— 90384-1 
Socket E A25036-ND# 744 5.20 | 66741-2 = =- ad = _ -—|-— 90384-1 
# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts t+ 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 0 RoHS Compliant 
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tyco 


Electronics 


Series 1 Coaxial, Subminiature, 
Precision Formed, Crimp 


Outer Shell: Brass per MIL-C-50 


Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 (Pin); 
Brass per QQ-B-626 (Socket) 


Inner Dielectric: Polypropylene 


ANIP 


Series 1 Signal, Type Il, 
Screw Machined, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 

Test Current: 13A 

Contact Body: Brass 

ig: Stainless steel 


hh: 30p gold over 50 nickel. Gold 
thickness controlled on socket O.D. 


i i : Wire Size | Insulation] Required | Digi-Key Price Each AMP 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Description) AWG Dia. Inch | Hand Tool| Part No. 4] 10 100 | Part No. 
Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over copper per QQ- Crimp 
C-576 — 

Pin A25110-ND 4.01 3.48 2.43] 201611-1 

Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and Socket 28-24 .035-.055 | 91538-1 A25112-ND 446 3.87 2.71| 201613-1 
socket center conductor: 30 gold over 50y nickel; pin Pin A25114-ND 3.56 3.09. 2.16) 2015781 
center conductor: 30y1 gold over 100y copper) Pin Socket Socket | yy oq 040-068 | 91538-1 | a25116-ND 2.93 254 _1.78| 201580-1 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Pin z t A25132-ND 2.38 2.07 1.45] 201330-1 
Socket 055-.088 | 91538-1 | 495541-ND 4.01 3.48 2.43] 201328-1 

Coaxial Cable Pin A25542-ND 3.77 3.28 2.29) 202507-1 
Socket -080-.105 | 90136-1 | 495543-ND 3.79 3.29 2.30| 202508-1 

ae. Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin 18-16 No Ins. | gicq9.4 | A25540-ND 3.89 3.37 2.36] 200336-1 

Description RG/U Part No. 1 10 100 | Part No. Socket Support A25539-ND 4.09 3.55 2.48] 200333-1 
beetle Pin ey 91539-1 | A25140-NDt 5.33 4.62 3.23] 204219-1 
y 178, 196 
Pin A A25144-ND 18.11 15.70 10.97 | 226537-2 Pin No Ins. A25141-ND 2.53 2.20 1.54] 201570-1 
196 (Double Braid), Socket ia Support | 919891 | a95142-ND 290 252 1.76) 201568-1 
178, 196 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 15.30 13.26 9.27| 51565-2 Pin Samad = (A25143-ND*t 953 8.26 5.77| 212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
Pin tea eon rele) A25145-ND 12.49 1083 7.56] 226537-1 cae a A29951-ND 764.78/1 91538-1 
’ " Certi-Crimp Tool with Dies A29952-ND 1476.26/1 90136-1 
187 (Double Braid), 161 A29953-ND 551.57/1 91539-1 
174, 188, 316 Pro-Crimper II with Dies A30235-ND 645.39/1 58541-1 
Socket wa Woupleren) A25148-ND 11.59 10.05 7.02 | 51565-1 * Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector 
187 (Double Braid), 161 halves. t+ Pin length is .630 on these two pins. 
Ferrules 
REL misono —a7__s| v80872| | 45 POWERBAND Contacts 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND _ 79) -56| 1-332056-0 f Ss | d Cc t 
Twisted Pair and Shielded Wire 
Test Current: 45A 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP. Pin Diameter: .125 
Description RG/U Part No. 1 10 100 Part No. Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
Contacts Contact Finish: 
30, 28 A: Post plated 30y in mating area with 5p minimum 
(Twisted Pair, Solid) gold on remainder of contact, all over 100y 
; 28 (Twisted Pair, minimum nickel 
Pin A A25146-ND 15.79 13.69 9.56 | 226537-3 
Stranded .005 Dia.) B: Post plated 200y silver in mating area with 5p 
26 (Twisted Pair, Solid minimum gold on remainder of contact, all over 
or Stranded .063 Dia.) 1400p minimum nickel 
30, 28 
(Twisted Pair, Solid) Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
Socket eemeedy ale ) A25149-ND 19.65 17.03 11.90| 51565-3 Description AWG Finish Part No. 1 10 Part No. 
26 (Twi dP. ir, Si slid Pin A A25066-ND 5.40 4.68 213845-4 
tuste ALoeStDG: Socket 14:42 A25067-ND 8.44 7.32 | 213847-4 
pretended O63Dia) Pin a ‘A25068-ND 439 3.81 | 213845-3 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 12.49 10.83 7.56 | 226537-1 Socket A25069-ND 6.94 6.02 213847-3 
Socket 6 (Shielded, .075 Max. O.D.) | A25148-ND 41.59 10.05 7.02/ 51565-1 Pin A A25070-ND 5.40 4.68 213841-4 
Socket 10-8 A25071-ND 8.44 7.32 213843-4 
: : : : Ferrule Pin ‘A25072-ND 439 3.81 | 213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND om 97 -68] 1-332057-0 Socket B A25073-ND 6.94 6.02 213843-3 
Tool Ss Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key price AMP Series 2 Contacts 
Description Part No. Each Part No. Pro-Crimper III with Die Set, 28-24, 24-20 AWG A9990-ND 145.50 | 58448-2 
Serlast Contacts Die Set for Pro-Crimper Ill, 28-24, 24-20 AWG . A9814-ND 111.00 | 58448-3 
7 - = Certi-Crimp Tool, 28-24, 24-20 AWG. A31205-ND 491.31 | 91503-1 
Pro-Crimper III with Die Set, 28-24, 24-20, 18-16 AWG... A9920-ND 145.50 | 58495-1 aes are 
Pro-Crimper Ill Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 | 354940-1 Contac! Wneetien Exieciorleolzs BLOUCND, 899) S1087-2 
Die Set for Pro-Crimper Ill, 28-24, 24-20, 18-16 AWG. A9919-ND 103.50 | 58495-2 Pro-Crimper Ill Hand Tool without Dies : A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Certi-Crimp Tool, 26-24, 24-20 AWG A9951-ND 519.12 | 91515-1 Series 3 Contacts 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG... A9839-ND 519.12 | 91523-1 Certi-Crimp Tool, 16-12 AWG A9911-ND 655.08 | 90382-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9841-ND 468.14 | 91505-1 Certi-Crimp Tool, 10 AWG. A9910-ND 655.08 | 90384-1 
Certi-Crimp Tool, 18-14 AWG....... = A31204-ND 551.57 | 91519-1 Contact Extraction Tool .... A9912-ND 105.45 | 91019-3 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Coaxial 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG. . A9941-ND 551.57 | 91542-1 Die Set for Pro-Crimper Ill RG-174/188/316 A30529-ND 569.64 | 91911-3 
Certi-Crimp Tool, 18-16, 14 AWG A9009-ND 551.57 | 91521-1 Certi-Crimp Tool RG-178/196......... A25152-ND 4542.30 | 69656-2 
Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 | 305183 Certi-Crimp Tool, 26 AWG Shielded. . A25153-ND 4542.30 | 69656-3 
Shielded DIN Connectors DighKey Pricing | AMP 
Description Part No. Part No. 
Features: * Crimp, snap-in contacts * Designed 6-Position Housing .. A1653-NDt 2.24 52.94 212437-4 
for ease of post molding * Pre-molded cord guard 6-Position Housing .. A32317-NDt0 2.09 49.44 | 9-212437-1 
* Tin-plated brass contacts * Ferrule crimps onto Ferrule 8-Position Housing .. A1655-NDt 3.00 70.88 | 212437-6 
shield for reliable termination * Meets or exceeds 8-Position Housing ... A32318-NDt0 2.81 66.50 | 9-212437-2 
DIN specification 41524 for 3- and 5-position F | 08 63 Cable Di (A1657-ND 13 27.00 242435-8 
plugs and DIN 45322 for 6-position plugs * UL errule, 5.08mm-6.35mm Cable lameter aA 35 Z: 5 
recognized under the Component Program, File Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter . A1659-ND 1.76 40.85 212800-1 
No. E28476 * CSA certified, File No. LR-35510 4 5-Position Receptacle, Right Angle A1663-ND 3.40 80.50 | 212044-1 
7 Housing 5-Position Receptacle, Right Angle. A32314-NDO 2.94 69.56 | 5212044-1 
Housings: Black nylon 94V-0 6-Position Receptacle, Right Angle. A32315-NDO 3.63 85.75 | 5212045-1 
Ferrule and Shield: Brass, tin-plated 8-Position Receptacle, Right Angle . A32316-NDO 3.92 92.75 | 5212047-1 
Cord Guard: Thermoplastic polymer, black Pin Contact, 28-22 AWG A1667-ND 9.12/10 63.68/100 66728-5 
Contacts: Brass, tin-plated Contact Insertion Tool... é A9998-ND 18.63 — |} 91002-1 
Pin Contacts: Copper alloy; .00050" tin over Receptacle (Contact Extraction TO0l 22 .ccscccicescsaescensecsa ses A9997-ND 895.05 _— 91144-1 


-000100" nickel plating 


t+ Ferrules, contacts and cord guards sold separately 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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tyco Circular Metal Shell Connectors 


AMP 
Electronics : ie 
Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter 

Audio / Instru ment Connectors (DIN Type) thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated Arrangement/ |_ Overall Dia. 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 

Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 1.225 (31.12) 

instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered sep- 22 1.750 (44.45) 

suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial arately. 28 2.170 (55.12) 


control equipment. 
Material & Finish: Plug/Receptacle: Thermoplastic, black Contacts: Brass, plated Tin over nickel 


Series 1&2 Series 3 
r 2.830 (021.08) 
9.812 e] 
(220.62) 

Y 0.247 

925 (26.27) 

(235) fa 2.500 (63.5) >| 

Overall assembled length # Stanterd’ +R 5 ee 
R tacle Housi Contact Housi Cord Guard andard Sex everse Sex andard Sex 
ee —— — Receptacle with Pins (Plug/Pins) Square Flange Receptacle 
No. of Digi-Key Price Each AMP. A 
Pos. | Description Part No. 1 25 50 Part No. Series 4 
Plug Assemblies 
5 Contact Housing A25075-ND 1.19 111 97 207488-1 
6 Contact Housing A25076-ND 2.26 2.10 1.83 207332-1 
—__| Cord Guard A25077-ND 1.37 1.28 1.12 207314-1 
Receptacle 
5 Receptacle Housing A25079-ND 2.64 2.45 2.14 207487-1 + Reverse Sex + Reverse Sex 
f . * Standard Sex 
6 _| Receptacle Housing A25080-ND 247 229 201 | 207339-1 sane atte faite Pig Square Flange Receptacle Plug 
Crimp Contacts — 22-28 AWG 
_ Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose A25082-ND 34 32 28 207438-3 * Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
—_| Socket, Loose A25083-ND 34 32 28 207437-3 + Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 
Tool 

= Contact Extraction Tool A25081-ND 49.95 = = 91136-1 Series 1 Series 2 Series 3 


Shell Size 22 


MIL-C-5015 Style 
Circular Plastic 
Connectors - 
Shell Size 20-14 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Shell Size 28 


Shell Size 22 
Arr. 23-3 


arr.22-14t : Series 4 
Shell Size 


Reverse Sex Reverse Sex 


— - Shell Size 28 
Digi-Key Price Each | AMP Arr. 28-22M 
Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. arr 28-87t Shell Size 28 
Plug Kit, Unassembled . Arr. 28-16M 
{ Reverse Sex w/o Cable Clamp A25015-ND 10.33 9.58 | 213571-2 
Standard Sex w/o Cable Clamp A25016-ND 15.87 14.71 | 213652-1 Arrange 
Cable Clamps - Shell Size 17 2 ears res . 
7 | OD. 453" (11.5Imm), for use with 273652-1 A1332-ND 3.40 3.16 | 206070-1 mee oe GRA Berney Hie za Pak Ne 
O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 3.87 3.60 | 206322-1 . v 5 _ . 
Receptacle, Square Flange Series 1 
2 Reverse Sex A25017-ND 9.12 8.46 | 213570-1 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1600-ND 23.04 21.36 208719-1 
Standard Sex A25018-ND 8.98 8.33 | 213651-1 14-5 Plug A1601-ND 55.15 51.11 208718-1 
Raverse Receptacle-Sq. Flanged | A1602-ND 26.20 24.29 208721-1 
Contacts for MIL-C-5015 Connectors Plug MICSED) 40.94 37.98 _| 208720-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 23.99 22.23 208715-1 
Crimp Style, Type Ill+ 14-7 Plug A1605-ND 38.29 35.50 | 208714-1 
Contact Finish: A: 30” gold on the electrical engagement area Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A1606-ND 23.99 22.23 | 208717-1 
over 50u” nickel B: Tin C: 30y” selective gold over 30” nickel eon! Plug A1607-ND 39.28 36.41 208716-1 
- Receptacle-Sq. Flanged | A1608-ND 25.67 23.79 | 208487-1 
Loose Pc. Cut Strip | Tape & 22-14 | Reverse Plug A1609-ND 33.70 31.24 | 208486-1 
Cont. | Digi-Key Price Each| AMP. Digi-Key Pricing Reel* |AMP Plug with Tetraseals A25051-ND$ 46.99 43.55 | 208486-3 
Desc. | AWG | Fin. | Part No. 10 100 PartNo. | Part No. 100 4,000 | Part No. 22-16 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1610-ND 28.66 26.57 | 208489-1 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) Plug A1611-ND 32.41 30.04 | 208488-1 
7 z = = aS 7 2 Receptacle-Sq. Flanged | A1612-ND 36.10 33.46 208459-1 
Pin | 24-20) B A25009CT-ND 47.67 232.17/M |213605-1 28-24 Standard Plug ‘M1613-ND 45.57 4224 | 208457-1 
Socket | 24-20) B | A25007-ND 64.45 | 66565-2 | A25007CT-ND 61.14 — |66563-6 cer Receptacle-Sq. Flanged | A1614-ND 36.06 33.43 | 208471-1 
Socket | 24-20] A |A25008-ND 94.66 | 66565-4 |A25008CT-ND 70.35 ‘| 351.77/M |66563-8 ee ee Plug A1615-ND 45.57 42.24 | 208470-1 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1616-ND 32.84 30.44 208473-1 
Pin [18-14] B [— = -[- AQ5011CT-ND 47.67 | 232.17/M [213603-1 Plug BALSIZSND) S818 08863 / 208Fr2r 
Socket [18-14] B [A25130-ND 64 45 | 6oeot-1 |— = == peries'2 
" E E 9» = = = Receptacle-Sq. Flanged | A1618-ND# 21.83 20.24 | 208491-1 
Pin 18-14) A |A25131-ND 81.57 | 66602-2 Byes Standard Plug ‘A1619-ND 87.35 80.96 | 208490-1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1620-ND# 20.97 19.44 208493-1 
Plug A1621-ND 96.92 89.84 208492-1 
28-57 R Receptacle-Sq. Flanged | A1622-ND# 32.06 29.72 208475-1 
Cc P Cc Con n ector Screw With Lock i 2 evelee Plug A1623-ND 129.54 120.07 _| 208474-1 
Washer (2 Supplied) fap Receptacle-Sq. Flanged | A1624-ND# 32.06 29.72 | 208477-1 
Accessories, Metal-Shell Cable Clamp __(° Supplied) 2803" | Standard Plug A1625-ND 121.65 112.75 | 208476-1 
LJ Ca , SS) Series 3 
Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or Receptacle-Sq. Flanged | A16070-ND 31.34 29.06 | 208495-1 
wire from being transmitted to the contacts inside the connector Standard Plug A16071-ND 45.43 42.11 208494-1 
housings. 22:8 R Plug A25052-ND 41.66 38.61 | 208496-1 
Material: Zinc alloy, nickel plated everse | Receptacle-Sq. Flanged | A30541-ND 22.00 20.39 | 208497-1 
28-7 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16072-ND 28.58 26.49 208483-1 
Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP i ee Plug A16073-ND 46.04 42.68 | 208482-1 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 5a R Receptacle-Sq. Flanged | A16074-ND 35.96 33.33 | 208485-1 
Cable Clamps st Plug A16075-ND 40.39 37.43 | 208484-1 
14 .225 - 562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 10.35 9.60 208945-5 Series 4 
22 -325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 16.65 15.43 208945-7 
2 a iu e Receptacle-Sq. Flanged | A16076-ND 36.86 34.17 208479-1 
28 -450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 23.55 21.84 208945-8 fs 
( ) Ss 28-16 | Standard Plug A16077-ND 53.24 49.35 _| 208478-1 
Protective Caps Receptacle-Sq. Flanged | A16078-ND 36.86 34.17 | 208481-1 
14 = ‘A25047-ND 16.56 15.36 213823-2 28-22 | Standard | “S°SPIRCE St. iengee' aveoroiNn een - aie. onaaso4 
22 = A1633-ND 32.10 29.76 211903-1 9 a 
28 _ A1634-ND 28.72 26.62 211904-1 # Aluminum alloy, unplated = Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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kB Right Angle Slim Shielded Rt SMT Slim Shielded Rt 


Fy CUI INC M i n i atu re D | N G onne ct ors Receptacle Angle Receacl Angle Receptacle 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN applications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: * Rating: 100VAC 1A maximum, 
A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 12VDC 2A maximum « Insulation Resistance: minimum 50MEGQ @ 250VDC 


allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make * Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30m A A A i 
these connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical maximum, Shell - 50m maximum (All accessories included) Ree Angle petted we 
No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 Part No. Pos. Part No. 1 10 100 Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles 5 CP-5050-ND 1.38 1.20 92 MD-50SG 
3 CP-2230-ND 99 86 66 MD-30SM 6 CP-5060-ND 1.44 1.25 96 MD-60SG 
4 CP-2240-ND 102 89 68 | MD-40SM 8 CP-5080-ND 1.83 159 (1.22 | _MD-80SG - - : ; : : 
5 CP-2250-ND 1.05 1 70 | MD-50SM Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shielded with Shielded withGND —Verticle, PCB Verticle, PCB 
6 CP-2260-ND 1.41 97 74 MD-60SM 3 CP-6030-ND 132 715 88 MD-30SGK Ground Tabs Tabs and Kinked Pins Mount Threat 
7 CP-2270-ND 1.238 1.07.82 | MD-70SM 4 CP-6040-ND 135 117 90 | MD-40SGK 
8 CP-2280-ND 1.32, 1.15.88 | MD-80SM 5 CP-6050-ND 138 1.20 92 | MD-50SGK 
9 CP-2290-ND__1.65__1.43 __1.10 | MD-90SM 6 CP-6060-ND 144 1.25 96 | MD-60SGK 
Slim Shielded Right Angle PCB Receptacles 8 CP-6080-ND 1.83 1.59 1.22 MD-80SGK 


4 ae te 125 sae Mesos Vertical PCB Mount Receptacles 
-2267- : E : : CP-2730-ND ‘1.02 89 68 | MD-30SV 


SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles CP-2740-ND 1.08 94 72 MD-40SV 
CP-2750-ND 114 99 76 | MD-50SV = BB) (252 (a0) See. (2o8 
CP-2760-ND 117 102 78 | MD-60sV aoe jee “aay “wey 


4 CP-3145-ND 1.65 1.43 1.10 MD2-40ST-SMT 
6 
CP-2780-ND 1.29 1.12 86 MD-80SV 


CP-3167-ND 1.74 1.51 1.16 | MD2-60ST-SMT 
Right Angle PCB Mount Receptacles 


wan Rw 


3 CP-2430-ND 78 68 52 MD-30S Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut SiRos: _-4)Pos.._9'Pos:.. 6\Pos..- “7 Fos.” 8/Pos:: -'9. Pos: 
4 CP-2440-ND 81 ral 54 MD-40S 
5 | cpe4s0ND 86 75 57 | MD-50S 3 | CP-2830-ND 1.41 123 94] MD-30CV 
6 | cpo4e0-ND 90 78 60 | MD.60S 4 | CP-2840-ND 147 1.28 98 | MD-40cv In-Line Plug : 
7 | cp2470-ND 102 89 68 | MD.708 5 | CP-2850-ND 1.50 1.30 1.00 | MD-5ocv @ © 
8 | cpossonn 111. 97 74 | MD-808 6 | CP-2860-ND 156 136 1.04 | MD-6ocv ie 
9 | cpo4s0ND 153 133 102 | MD-908 8__| cP-2880-ND 1.65 1.43 1.10 | MD-80CV 12, 
Shielded Receptacles with Switch In-Line Plugs ooo 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 1.34 MD-30SMW 3 CP-2030-ND 1.05 91 70 MD-30 ae oI 
4 CP-3040-ND 2.10 1.82 1.40 MD-40SMW 4 CP-2040-ND 1.32 1.15 88 MD-40 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 MD-50SMW 7 ae io : im a He 
6 CP-3060-ND 2.31 2.01 1.54 MD-60SMW Hl . 5 5 | -LI 
7 | CP-3070-ND 240 208 1.60 | MD-70Smw 7 | CP-2070-ND 150 130 1.00 | MmD-70 pene oneness 
8 CP-3080-ND 2.46 2.14 1.64 MD-80SMW 8 CP-2080-ND 1.56 1.36 1.04 MD-80 
Shielded Receptacles with Kinked Pins 9 CP-2090-ND 1.98 1.72 1.32 MD-90 
3 CP-4030-ND .99 86 66 MD-30SMK In-Line Receptacles 
4 CP-4040-ND 1.02 89 68 MD-40SMK 3 CP-2130-ND 1.23 1.07 82 MD-30J 
5 CP-4050-ND 1.05 91 .70 | MD-50SMK 4 CP-2140-ND 129 1.12 86 | MD-40d 
6 CP-4060-ND 1.14 97 74 | MD-60SMK 5 CP-2150-ND 156 1.36 1.04 | MD-50J 
7 CP-4070-ND 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 6 CP-2160-ND 162 1.41 1.08 | MD-60J 
8 CP-4080-ND 1.32 1.15 88 MD-80SMK vi CP-2170-ND 1.47 1.28 98 MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 CP-2180-ND 1.53 1.33 1.02 MD-80J 
3 CP-5030-ND 1320 1.15 88 | MD-30SG 9 CP-2190-ND 1.98 4.72_—1.32_| MD-90J 
4 CP-5040-ND 135 1.17 90 | MD-40SG Crimp Pin | CP-9999-ND — 09 05 | 17-0006 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
Mini-DIN Panel Mount Connectors No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 5 CP-2650-ND 1.44 1.25 96 | MD-50SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 GP-2530-ND 1.23 1.07 82 | MD-30SN 6 CP-2660-ND 1.50 1.30 1.00] MD-60SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires 4 CP-2540-ND 129 112 86 | MD-40SN 7 CP-2670-ND 1.56 1.39. 1.04) MD-70SP 
5 CP-2550-ND 1.35 417.90 | MD-50SN 8 CP-2680-ND 1.62 1.41 1.08 | MD-80SP 
6 CP-2560-ND 1.41 1.23 94 MD-60SN Panel Mount Mii IN Connectors with 4” 
7 CP-2570-ND 147 1.28 98 | MD-70SN Lead Wires (26AWG) 
8 | CP-2580-ND 1.53 1.33 1.02 | MD-80SN 3 | CP2930ND 165 143 110] MO-30PLT00 
9 CP-2590-ND 1.62 1.41 1.08 MD-90SN 4 CP-2940-ND 1.74 1.51 1.16 | MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic 5 CP-2950-ND 1.89 1.64 1.26 | MD-50PL100 
3 CP-2630-ND 1.32 1.15 88 MD-30SP 6 CP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 | MD-60PL100 
4 CP-2640-ND 1.59 1.41 1.06 MD-40SP 8 CP-2980-ND 219 1.90 1.46 | MD-80PL100 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. . q 
Circular DIN Connectors Moet pane HE sag | Pa rea ran tein 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles J} Receptacle = Locking > 4) Mount 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 CP-7030-ND 5: 65 50 | SDF-30J 9 Receptacle TY Recent. 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, 4 CP-7040-ND 90 78 60 | SDF-40J 
office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable 5 CP-7050-ND 90 78 .60 | SDF-50J Rt Angle _ Rt Angle Rt Angle SMT 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND 1.23 1.07 .82 | SDF-60J Receptacle La 4 Front Shielded > Receptacle 
GENERAL SPECIFICATIONS: © Ratings: 100VAC 2A maximum u eee 1 ie Ae aoe is Fe) Receptacle \ 
¢ Insulation Resistance: minimum 100MEGQ @ 500VDC »« Voltage : a : ” 7 *! 
Withstand: 1000VAC, 1 minute » Contact Resistance: Pins - 10m0 @ 13 CP-3313-ND 2.97 2.58 1.98 | SDF-130J 
maximum, Shell - 50m0 maximum (All accessories included) Right Angle Surface Mount Receptacles 
4 CP-1000-ND 1.26 1.10 .84 | SDS-40J-SMT 
No. of | Digi-Key Price Each Cline. 8 | CPHO01-ND 153 1.33 ‘1.02 | SDS-80J-SMT 
Pos. | Part No. 1 10100 _| PartNo. 3 = in tine Plugs —= 
Panel Mount Receptacles ¥ A : - : q 
3 CPH230-ND 1.20 1.04 + ©.80 | SD-305N 4 Eagan 117 1.02.78 | SD-40 
4 CP-1240-ND 1.26 «110 84 | SD-40SN 5 Cig (1.28 1.07 82 | 80-50 
5 CP-1250-ND 1.29 112 © .86_| SD-SOSN 6 ERCOND 86126 61.10 = 84 | SD-60 
6 CP-1260-ND 1.35 117 90 | SD-60SN 7 CRIOTONDS 61.82 (1.15 88 | SD-70 
7 CP-1270-ND 1.38 120 92 | SD-70SN 8 CP-1080-ND = 1.350 1.17.90 | SD-80 In-Line Plug Right 
3 | cp-t2s0ND 144 125 96 | SD-B0SN 13 | oP-1013-ND__4.98 1.72 _1.32| 80-130 a 
Panel Mount Locking Receptacles 3 GRETA davbine hocking B fags 8 SD-S0LP 
[eae is 8] Sar |): [eee ie a )Se 
5 CP-1235-ND 276 2.40 4.85 SD-50LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 2.49 | SD-50LP 
6 CP-1236-ND 291 252 4.94 SD-60LS 6 CP-1036-ND 3.88 3.36 2.59 | SD-60LP 
7 CP-1237-ND 3.05 265 2.04 SD-70LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 | SD-70LP 
8 CP-1238-ND 3.20 278 214 SD-80LS 8 CP-1038-ND 4.16 3.61 2.78 | SD-80LP 
Vertical PCB Mount Receptacles In-Line Right Angle Plugs 
3 eP-3130-ND 487? «|~SD-BOBV 3 | CP4330ND 2.28 «1.98 1.52] SDR-30 
5 CP-3150-ND ‘23 «~COt81.Ssté«‘aSYS SSBB 5 CP-1350-ND 249 216 1.66 | SDR-50 
6 CP-3160-ND 96 83 64 SD-60BV 6 CP-1360-ND 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
7 CP-3170-ND 99 86 66 SD-70BV 7 CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 | SDR-70 
8 CP-3180-ND 1.04 -90 69 SD-80BV 8 CP-1380-ND 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
Right Angle Receptacles In-Line Receptacles 
3 CP-2330-ND 69 60 46 SDS-30J 3 CP-1130-ND 1.14 99 .76 | SD-30d 
4 CP-2340-ND fe: 63 A8 SDS-40J 4 CP-1140-ND 1.29 1:12 .86 | SD-40J 
5 CP-2350-ND 72 63 48 SDS-50J 5 CP-1150-ND 1.32 1.15 .88 | SD-50J EX 
6 CP-2360-ND 1.08 94 72 SDS-60J 6 CP-1160-ND 1.35 1.17 .90 | SD-60J 8 4 RY oad 
7 CP-2370-ND 1.20 1.04 80 SDS-70J 7 CP-1170-ND 1.38 1.20 .92 | SD-70J % 9 g i 
8 CP-2380-ND 1.32 1.15 88 SDS-80J 8 CP-1180-ND 1.41 1.23 .94 | SD-80J5 
13 | CP-2313-ND 2.85 2471.90 | SDD-130J 13 | CP-1113-ND 3.45 2:99 2.30 | SD-130J shoe. SP oe. <9 Pos, -GPeg:. 7 Ros.) BPoe: 13s, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& sineatos Mini DIN Connectors & sivearnoy Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 


: ‘ j re ' ‘ — APPLICATIONS: 
Because of their compact size and durable design, mini-DIN connectors are ideal for signal applications 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 
and video equipment. value. 
GENERAL SPECIFICATIONS: GENERAL SPECIFICATIONS: 
* Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 50MQ @ : ‘ . ; te 
250VDC * Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute » Contact Resistance: Pins - 30m maximum, Shell * Ratings: 100VAC 2A maximum * Insulation Resistance: minimum 100MQ @ S500VDC »* Voltage 
- 50mQ maximum (All accessories included) Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, Shell - 50mQ maximum 


(All accessories included) 


Right Angle Shielded Right 
Receptacle Angle Receptacle 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


In-Line Plug 


In-Line Jack 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. il 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1041-ND 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1042-ND 88 7.70 59.85 | 2MJ-0003A110 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1043-ND .93 8.10 63.00 | 2MJ-0004A110 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0005A110 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1045-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0006A110 ie: Digi:Key, Ericing singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles Panel Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 1.02 891 69.30 | 2MJ-0101A120 3-Pos. PaneliMount Receptacle eens ct 554. 4305 | YE1s03 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1047-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 4:PoS! Panel MountReceptacie pete cz sai 45.15. | Ve-iae4 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1048-ND 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 5-Pos. Panel Mount Receptacle Re = 75 g.0n 48.72 | YEIS05A 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1049-ND 115 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 6-Pos. Panel Mount Receptacle perenne §=676 «gg 1.45. | YE-I366 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-ND 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 7-Pos. Panel Mount Receptacle OAD Ce Ce eee 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1051-ND 1.36 11.88 92.40 | 2MJ-0106A120 §:Bos!iPansliMouiitiReceptacle perenne 6s, 6770 59.85 | YE-1368A 
In-Line Plug Right Angle Receptacles 
3-Pos. In-Line Plug 275-1028-ND 93 8.10 63.00 | 62000-3P 5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1019-ND  .78 6.75 52.50 | 2DJ-00600003 
4-Pos. In-Line Plug 275-1029-ND 99 8.64 = 67.20 | 62000-4P 6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1020-ND 1.24 10.80 84.00 | 2DJ-0196PA02 
5-Pos. In-Line Plug 275-1030-ND —=»-1.05 9.18 71.40 | 62000-5P 7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1021-ND 1.33 11.61 90.30 | 2DJ-0077PA03 
6-Pos. In-Line Plug Bros CcitDa 861.12 9.72 75.60 | 62000-6P 8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND_ 1.43 12.42 96.60 _| 2DJ-0108PA03 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.18 10.26 79.80 | 62000-7P Right Angle Front Shielded Receptacles 
8-Pos. In-Line Plug 275-1033-ND 1.24 10.80 84.00 | 62000-8P 
: 5-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1024-ND 1.09 9.45 73.50 | 2DJ-0065PSA2 
in: Line Receptacle 6-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1025-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0196PSA2 
3-Pos. In-Line Jack 275-1034-ND 1.15 9.99 77.70 | 63000-3P 7-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
4-Pos. In-Line Jack 275-1035-ND 1.21 10.53 81.90 | 63000-4P 8-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 | 2DJ-0108PSA2 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.27 11.07 86.10 | 63000-5P In-Line Plug 
6-Pos. In-Line Jack 275-1037-ND 1.33 11.61 90.30 | 63000-6P 3Pos: In-Line Plug Pe =, aso 570 | YEdis3 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-7P d:pos iain Plug pe ans 37a0 | YEA1S4A 
8-Pos. In-Line Jack 275-1039-ND 1.46 12.69 98.70 | 63000-8P : 
5-Pos. In-Line Plug 275-1002-ND 59 5.13 39.90 | YE-1155A 
6-Pos. In-Line Plug 275-1003-ND 62 5.40 42.00 | YE-1156 
2 Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 7-Pos. In-Line Plug 275-1004-ND 68 5.94 46.20 | YE-1157 
Deseriplonias \EartiNo: u LOO eat ertNo: Recept., Plastic 8-Pos. In-Line Plug 275-1005-ND 74 648 50.40 | YE-1158A 
Panel Mount Mini-DIN Connectors In-Line Jack 
With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 
3-Pos. In-Line Jack 275-1006-ND 67 5.81 45.15 | YE-1333 
3-Pos. Recept. |275-1100-ND 1.71 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 &Pos: inekinedaek eee 8673.35 49.95 | YE:1994 
4-Pos. Recept. |275-1101-ND 1.95 17.01 132.30 | 2MJ-20216000 Bos! nebtie dacke pete 674 «6.485 0.40 | YE-1395A 
5-Pos. Recept. |275-1102-ND 2.14 18.63 144.90 | 2MJ-20316000 6 Bee: inline dake pereeie 4 aes sass | YE-1936 
6-Pos. Recept. |275-1103-ND 2.33 20.25 157.50 | 2MJ-20416000 SS sinners ree 743 57.75 | YE-1897 
7-Pos. Recept. |275-1104-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 
8-Pos. Recept. |275-1105-ND 2.42 21.06 _ 163.80 | 2MJ-20616000 6-Pos. In-Line Jack cemaNg 817-97 61.95 | YE-1936A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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new: Amphenol Connex FF Connectors 


BNC Connectors 


Cable Group Center) Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating] Outer / Inner | Part No. i 50 100 | Part No. 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp /ACX1000-ND 1.79) 142 1.01] 112116 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1001-ND* 2.82 1.77 = 1.60} 112116RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1002-ND 1.79 1412 = 1.01 | 112514 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1003-ND 2.10 1.32 1.19} 112597 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1004-ND 1.79 1412 1.01 | 112119 
Plug, Straight, 750 RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1005-ND 1.79 142 1.01] 112507 
Plug, Straight, 500 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1006-ND 2.29 144 = 1.30} 112132 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1007-ND* 2.87 1.80 1.63 | 112132RP. 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1008-ND 2.29 1.44 1.30 | 112512 
Plug, Straight, 750 RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1009-ND 2.29 144 1.30} 112133 
Plug, Straight 179, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp ]ACX1010-ND 2.29 1.44 1.30 | 112644 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1011-ND 2.60 1.63 1.47|112516 
1 | Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1012-ND 5.62 3.52 3.18] 112562 
Plug, Straight RG 214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1013-ND 5.62 3.52 3.18] 112589 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1014-ND 1.89 1419 1.07 | 112533 
Plug, Straight RG 8x, LMR240, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1015-ND* 2.82 1.76 = 1.59 | 112533RP. 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1016-ND 5.62 3.52 3.18] 112563 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1017-ND* 5.79 3.63 3.28} 112563RP 
Plug, Straight, 750 RG 6, 143, 212 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1018-ND 1.87 1417 = 1.06 | 112508 
Plug, Straight, Beldon RG B1694A, B9248 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1019-ND 1.87 1.17 1.06 | 112565 
Plug, Straight RG 6 Plenum, B1695A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1020-ND 1.89 1.19 = 1.07 | 112519 
Plug, Straight -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1021-ND 260 1.63  1.47]112551 
Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1022-ND 2.60 1.63 1.47} 112552 
Plug, Straight -250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder |ACX1023-ND 2.60 1.63 1.47|112710 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1024-ND 3.95 247 2.241 112162 
Plug, Right Angle 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1025-ND 479 3.00 2.71} 112526 
2 Plug, Right Angle RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1026-ND 5.79 3.63 3.28} 112594 
Plug, Right Angle B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1027-ND 5.79 3.63 3.28 | 112596 
Plug, Right Angle, 750 RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1028-ND 428 268  2.42|112178 
Plug, Right Angle, 750. RG 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1029-ND 4.27 2.67 2.41 112179 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1030-ND 3.79 2.37. 2.14] 112202 
Bulkhead Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1031-ND* 3.29 2.06 1.86} 112202RP 
Bulkhead Jack 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1032-ND 3.75 2.35 2.12 | 112505 
Bulkhead Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1033-ND 3.75 2.85 2.12 | 112234 
3 | Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1034-ND 3.75 2.35 2.12] 112517 
Bulkhead Jack RG 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1035-ND 3.75 = 2.85 2.12 | 112235 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1036-ND 449 2.81 2.54 | 112522 
Bulkhead Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Nickel | Solder Solder |ACX1037-ND 3.87 2.42 = 2.19} 112581 
Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Nickel | Solder Solder |ACX1038-ND 3.87 2.42 2.19 | 112580 
Jack, Straight, 500 RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1039-ND 2.29 144 = 1.30]112144 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1040-ND* 2.29 1.44 1.30} 112144RP 
Jack, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1041-ND 2.29 144 = 1.30} 112513 
4 | Jack, Straight, 750 RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1042-ND 2.29 144 = 1.30}112147 
Jack, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1043-ND 2.29 1.44 1.30} 112649 
Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1044-ND 2.39 1.50 1.36] 112160 
Jack, Straight, 750 RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1045-ND 2.39 1.50 1.36 | 112161 
Bulkhead Receptacle, 500 — Gold | Nickel =— — ACX1046-ND. 2.00 1.26 1.14] 112424 
5 | Bulkhead Receptacle _ Gold | Nickel _ = ACX1047-ND* 1.65 1.04 94 | 112424RP. 
Bulkhead Receptacle, Isolated, 500 _— Gold | Nickel = _— ACX1048-ND 1.86 117 1.05 | 112431 
6 | Panel Receptacle = Gold | Nickel = = ACX1049-ND 3.64 2.28 2.06 | 112290 
PCB Receptacle Jack, Vertical — Gold | Nickel _ _ ACX1050-ND 1.98 1.24 = 1.12 | 112538 
7 | PCB Receptacle Jack, 500, Vertical _ Gold | Nickel _ _ ACX1051-ND. 1.98 1.24 112) 112404 
PCB Receptacle Jack, Vertical = Gold | Nickel = = ACX1052-ND. 4.11 2.58 2.33 | 112483 
8 | PCB Receptacle Jack, 500, Vertical = Gold | Nickel = = ACX1053-ND. 3.12 1.95 1.77 | 112536 
Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, 500 _— Gold | Nickel — — ACX1054-ND 3.37 2.11 1.91 | 112437 
Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, 750 _ Gold | Nickel _— _ ACX1055-ND 3.37 2.11 1.91 | 112438 
9 Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 — Gold | Nickel _— _— ACX1056-ND 4.79 3.00 2.71 | 112439 
Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 _— Gold | Nickel _— — ACX1057-ND 4.79 3.00 2.71 | 112440 
Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 _— Gold | Nickel _— — ACX1058-ND 3.75 2.35 2.12 | 112443 
Adaptor, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 _— Gold | Nickel _— _— ACX1059-ND 3.75 2.35 2.12 | 112444 
40 Adaptor, Jack-Jack, 500 — Gold | Nickel — — ACX1060-ND 2.39 1.50 1.36} 112445 
Adaptor, Jack-Jack, 750 ood Gold | Nickel = = ACX1061-ND. 2.39 1.50 1.36 | 112446 
11 Adaptor, Plug-Plug, 500 — Gold | Nickel — — ACX1062-ND 3.95 247 2.241 112447 
Adaptor, Plug-Plug, 750 = Gold | Nickel = = ACX1063-ND. 3.95 247 —_2.24/ 112448 
42 "T’ Adaptor, Jack-Plug-Jack, 500 — Gold | Gold — =— ACX1064-ND. 2.33 146 = 1.32 | 112461 
'T' Adaptor, Jack-Plug-Jack, 750 => Gold | Nickel = = ACX1065-ND. 2.82 1.76 1.59 | 112462 
Terminator Plug, 500 — Gold | Nickel — — ACX1066-ND 2.39 1.50 = 1.36 | 202103 
13 | Terminator Plug, 750 _ Gold | Nickel _— _ ACX1067-ND 2.39 1.50 1.36 | 202105 
Shorting Plug = Gold | Nickel = = ACX1069-ND. 3.14 1.97 1.78 | 202114 
— | Male Cap with Chain (For Receptacles) _ — | Nickel — — ACX1068-ND 2.29 1.44 1.30 | 202100 
* Reverse Polarity 
SMA 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 | Part No. 
Direct Solder Plug 141 Semi-Rigid, 402, U — Gold | Solder Solder | ACX1175-ND 1.76 1.10 1.00 | 132100 
Semi-Rigid Plug 141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1176-ND 3.23 2.02 1.83 | 132102 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1177-ND 3.23 2.02 1.83 | 132101 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1178-ND* 3.90 2.44 2.21 | 132101RP 
Semi-Rigid Plug -250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder | ACX1179-ND 6.31 3.32 3.00 | 132296 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1192-ND 3.74 2.34 2.11 | 132113 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1193-ND* 4.66 2.91 2.63 | 132113RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1194-ND 3.75 2.35 2.12 | 132195 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1195-ND* 4.24 2.65 2.40 | 132195RP 
14 Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1196-ND 3.87 2.42 2.19 | 132234 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1197-ND* 4.66 2.91 2.63 | 132234RP 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1198-ND 6.17 3.86 3.49 | 132231 
Plug, Straight RG 8x, LMR240, B7808A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1199-ND* 7.36 4.61 4.16 | 132231RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1200-ND 7.04 4.40 3.98 | 132298 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1201-ND* 8.12 5.08 4.59 | 132298RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1202-ND 3.74 2.34 2.11 | 132114 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1203-ND* 5.85 3.66 3.31 | 132114RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1204-ND 3.63 2.28 2.06 | 132178 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1205-ND* 5.03 3.15 2.85 | 132178RP 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1206-ND 6.71 3.57 3.23 | 132193 
Right Angle, Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1180-ND 5.90 3.69 3.34 | 132112 
Right Angle, Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1181-ND 5.90 3.69 3.34 | 132111 
15 Right Angle, Crimp Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1207-ND 6.77 4.23 3.83 | 132122 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1208-ND* 6.33 3.96 3.58 | 132122RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1209-ND 6.77 4.23 3.83 | 132194 
Right Angle, Crimp Plug LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1210-ND 6.28 3.93 3.55 | 132235 
* Reverse Polarity (Continued) 
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NEW! Amphenol Connex RF Connectors (cont) 


SMA 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Right Angle, Crimp Plug LMR200™, B7807A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1211-ND* 6.12 3.83 3.46 | 132235RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1212-ND 8.89 5.56 5.03 | 132239 
Right Angle, Crimp Plug B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1213-ND 7.04 4.40 3.98 | 132299 
15 | Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1214-ND 6.77 4.23 3.83 | 132123 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp _| ACX1215-ND* 6.33 3.96 3.58 | 132123RP 
Right Angle, Crimp Plug Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1216-ND 6.77 4.23 3.83 | 132182 
Right Angle, Crimp Plug RG 178B, 196A Gold | Gold Crimp Crimp_| ACX1217-ND 6.28 3.93 3.55 | 132173 
Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1218-ND 5.21 3.26 2.94 | 132118 
Bulkhead, Crimp Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1219-ND* 5.09 3.19 2.88 | 132118RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1220-ND 5.21 3.26 2.94 | 132191 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1221-ND* 5.09 3.19 2.88 | 132191RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1222-ND 5.22 3.27 2.95 | 132241 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1223-ND 6.14 3.85 3.47 | 132119 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1224-ND* 4.83 3.03 2.73 | 132119RP 
16 | Crimp Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1225-ND 5.00 3.13 2.83 | 132116 
Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1226-ND* 4.06 2.54 2.30 | 132116RP 
Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1227-ND 5.00 3.13 2.83 | 132117 
Crimp Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1228-ND* 4.06 2.54 2.30 | 132117RP 
Straight, Crimp Jack 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1229-ND 5.62 3.52 3.18 | 132198 
Direct Solder, Bulkhead Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1182-ND 6.04 3.78 3.41 | 132106 
Direct Solder, Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1183-ND 6.04 3.78 3.41 | 132105 
Direct Solder, Bulkhead Jack -250 Semi-Rigid Gold | Gold Solder Solder | ACX1184-ND 5.03 3.15 2.84 | 132346 
Semi-Rigid, Panel Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1185-ND 5.93 3.71 3.35 | 132107 
Panel Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1186-ND 5.93 3.71 3.35 | 132108 
17 | panel Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1187-ND* §.25 3.29 2.97 | 132108RP 
Panel, Receptacle _- Gold | Gold - = ACX1238-ND 6.50 4.07 3.67 | 132146 
— |Bulkhead, Receptacle, Jack a Gold | Gold = = ACX1239-ND 6.77 4.23 3.83 | 132147 
Semi-Rigid, Panel, Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1188-ND 5.93 3.71 3.35 | 132109 
18 Semi-Rigid, Panel, Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1189-ND* 5.03 3.15 2.85 | 132109RP 
Direct Solder, Panel, Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1190-ND 5.47 3.42 3.09 | 132110 
Direct Solder, Panel, Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1191-ND* 5.96 3.73 3.37 | 132110RP 
49 PCB, Jack (Extended Legs) _ Gold | Gold _ _ ACX1230-ND 4.37 2.74 247 | 132134 
PCB, Jack (Extended Legs) _— Gold | Gold =- = ACX1231-ND* 3.54 2.22 2.00 | 132134RP 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _- _ ACX1232-ND 7.39 4.62 4.18 | 132136 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold =_ _ ACX1233-ND* 6.88 4.30 3.89 | 132136RP 
20 Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack _— Gold | Gold _ _ ACX1234-ND 9.91 6.20 5.60 | 132203 
Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack = Gold | Gold = = ACX1235-ND* 8.70 5.44 4.92 | 132203RP 
21 | Bulkhead, Receptacle, Jack _ Gold | Gold _- _ ACX1236-ND 5.41 3.39 3.06 | 132137 
22 | Bulkhead, Receptacle, Jack - Gold | Gold _- _ ACX1237-ND 5.03 3.15 2.85 | 132139 
03 Plug, Adaptor _ Gold | Gold _ _ ACX1240-ND 5.83 3.65 3.30 | 132168 
Plug, Adaptor _— Gold | Gold = = ACX1241-ND* 6.32 3.96 3.57 | 132168RP 
24 Jack to Jack Adaptor _ Gold | Gold _ =_ ACX1242-ND 4.89 3.06 2.77 | 132169 
Jack to Jack Adaptor = Gold | Gold = = ACX1243-ND* 4.79 3.00 2.71 | 132169RP 
95 Bulkhead, Jack to Jack Adaptor _ Gold | Gold _- _ ACX1244-ND 7.50 4.69 4.24 | 132170 
Bulkhead, Jack to Jack Adaptor _— Gold | Gold - _ ACX1245-ND* 10.84 6.78 6.12 | 132170RP 
Plug to Jack Adaptor _ Gold | Gold _ _ ACX1246-ND 5.41 3.39 3.06 | 132171 
26 | Plug to Jack Adaptor _— Gold | Gold _ = ACX1247-ND* 5.41 3.39 3.06 | 132171RP 
Plug to Jack = Gold | Gold = = ACX1248-ND* 5.42 3.39 3.06 | 132171RP-10) 
27 | Plug to Jack, Right Angle, Adaptor| _ Gold | Gold - _ ACX1249-ND 8.74 5.47 4.94 | 132172 
— |Plug Cap (Less Chain) _— - Gold - _ ACX1250-ND 1.68 1.05 95 | 202112 
— |Terminator Plug, 500 _ Gold | Gold _- _ ACX1251-ND. 2.71 1.70 1.53 | 132360 
— |Terminator Jack, 500 - Gold | Gold _ _ ACX1252-ND 2.71 1.70 1.53 | 132361 
*Reverse Polarity 
SMB 
Cable Group Center |Body |Cable Attachment /|Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact|Plating) Outer / Inner |Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1278-ND 5.14 3.22 2.91 | 142255 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1279-ND 5.74 3.59 3.24 | 142220 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1280-ND 5.52 3.46 3.12 | 142186 
Plug, Straight, 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1281-ND 5.20 3.25 2.94 | 142186-75 
28 Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1282-ND 5.20 3.25 2.94 | 142187 
Plug, Sraight, 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp /ACX1283-ND 5.20 3.25 2.94 | 142187-75 
Plug Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1284-ND 5.52 3.46 3.12 | 142229 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1285-ND 5.14 3.22 2.91 | 142212 
Direct Solder Plug, 750 .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1286-ND 5.14 3.22 2.91 | 142212-75 
Plug, Straight, 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1287-ND 5.52 3.46 3.12 | 142222-75 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1288-ND 6.66 417 3.76 | 142206 
Right Angle, Crimp Plug 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1289-ND 16.26 10.17 9.18 | 142322 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1290-ND 4.93 3.08 2.79 | 142194 
Right Angle, Crimp Plug, 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1291-ND 5.96 3.73 3.37 | 142194-75 
Right Angle, Crimp Plug 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1292-ND 6.77 4.23 3.83 | 142176 
29 Right Angle, Crimp Plug, 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp JACX1293-ND 5.96 3.73 3.37 | 142176-75 
Right Angle, Crimp Plug RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1294-ND 7.09 4.44 4.01 | 142195 
Right Angle, Direct Solder, Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1295-ND 6.09 3.81 3.44 | 142214 
Right Angle, Direct Solder, Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1296-ND 16.26 10.17 9.18 | 142329 
Right Angle, Crimp Plug, 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1297-ND 6.06 3.79 3.43 | 142221-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1298-ND 4.06 2.54 2.30 | 142191 
Bulkhead, Crimp Jack, 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1299-ND 4.06 2.54 2.30 | 142191-75 
Bulkhead, Crimp Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp jACX1300-ND 4.06 2.54 2.30 | 142192 
30 |Bulkhead, Crimp Jack, 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp JACX1301-ND 4.06 2.54 2.30 | 142192-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1302-ND 4.06 2.54 2.30 | 142231 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder JACX1303-ND 10.83 6.77 6.12 | 142301 
Bulkhead, Receptacle Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold {Nickel | _— —__|ACX1309-ND 3.12 1.96 1.77_| 142152 
Straight Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1304-ND 3.54 2.22 2.00 | 142189 
Straight Jack, 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1305-ND 3.54 2.22 2.00 | 142189-75 
31 |Straight Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1306-ND 3.36 2.10 1.90 | 142190 
Straight Jack, 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1307-ND 3.54 2.22 2.01 | 142190-75 
Straight Jack 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp _|ACX1308-ND 3.68 2.31 2.08 | 142241 
30 PCB Straight Plug — Gold | Gold — —  |ACX1310-ND 4.68 2.93 2.65 | 142134 
PCB Straight Plug, 750 = Gold_| Gold _ —__|ACX1311-ND 4.89 3.06 2.77_| 142134-75 
PCB Jack _ Gold | Gold — —  |ACX1312-ND 2.48 1.56 1.41 | 142138 
33 PCB Jack, 750 _ Gold | Gold _ —  |ACX1313-ND 2.61 1.64 1.48 | 142138-75 
PCB Bulkhead Receptacle _ Gold | Gold — —  |ACX1314-ND 4.41 2.76 2.50 | 142210 
PCB Bulkhead Receptacle, 750 = Gold_| Gold = —__|ACX1315-ND 4.28 2.68 2.42 | 142210-75 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _ —  |ACX1316-ND 4.48 2.80 2.53 | 142146 
34 Right Angle, PCB, Jack, 750 _ Gold | Gold _ —  |ACX1317-ND 4.48 2.80 2.53 | 142146-75 
Right Angle, PCB, Bulkhead, Jack _ Gold | Gold — —  |ACX1318-ND 6.25 3.91 3.53 | 142184 
Right Angle, PCB, Bulkhead, Jack, 750. = Gold_| Gold = —__|ACX1319-ND 6.23 3.90 3.52 | 142184-75 
35 {Panel Mount Receptacle Jack = Gold | Gold — — __|ACX1320-ND 4.48 2.80 2.53 | 142162 
— [Panel Mount Receptacle Jack =_ Gold | Gold =— — ___|ACX1321-ND 4.48 2.81 2.53 | 142166 
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new! Amphenol'Connex FF Connectors 


MCX Connectors 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact|Plating) Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1253-ND = 4.35 2.73 246 | 252180 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1254-ND 4.28 2.68 2.42 | 252103 
1 | Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp | ACX1255-ND 4.66 2.91 2.63 | 252121 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1256-ND 6.44 4.03 3.64 | 252127 
Direct Solder Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1257-ND _4.06 2.54 2.30 | 252107 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1258-ND 6.29 3.93 3.55 | 252115 
9 Plug, Right Angle 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1259-ND 5.61 3.51 3.17 | 252102 
Plug, Right Angle 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1260-ND 5.61 3.51 3.17 | 252119 
Plug, Right Angle .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1261-ND 5.41 3.39 3.06 | 252109 
3 | _P.C.B. Receptacle Jack = Gold | Gold = = ACX1262-ND_ 4.33 2.71 245 | 252105 
4 | P.C.B. Receptacle Jack, 500 = Gold | Gold = = ACX1263-ND 4.66 2.91 2.63 | 252117 
5 | P.C.B. Receptacle Plug = Gold | Gold = = ACX1264-ND 5.21 3.26 2.95 | 252153 
6 | Jack to Jack Adapter - Gold | Gold - _ ACX1265-ND _5.80 3.63 3.28 | 252169 
7 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter = Gold | Gold - - ACX1266-ND 6.88 4.30 3.89 | 252171 
MMCxX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1267-ND 3.79 2.37 2.14 | 262112 
8 Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1268-ND 3.54 2.22 2.00 | 262101 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1269-ND 3.48 2.18 1.97 | 262110 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1270-ND 3.48 2.18 1.97 | 262100 
Right Angle, Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1271-ND 5.20 3.25 2.94 | 262113 
9 Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1272-ND 4.44 2.78 2.51 | 262103 
Right Angle, Plug 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1273-ND 4.44 2.78 2.51 | 262111 
Right Angle, Plug RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1274-ND 4.44 2.78 2.51 | 262102 
10 | P.C.B. Jack - Gold Gold _ - ACX1275-ND. 5.03 3.15 2.84 | 262104 
11 | Edgecard Mount Plug _- Gold Gold = _- ACX1276-ND. 4.44 2.78 2.51 | 262106 
12 | Edgecard, Jack =- Gold Gold = - ACX1277-ND 5.63 3.52 3.18 | 262107 
N Type Connectors 
Cable Group Center| Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact| Plating Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1118-ND 4.60 2.88 2.60 | 172100 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1119-ND* 5.38 3.36 3.04 | 172100RP 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1120-ND 4.60 2.88 2.60 | 172142 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1121-ND 4.39 2.75 2.48 | 172214 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1122-ND* 5.36 3.35 3.03 | 172214RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1123-ND 6.15 3.85 3.48 | 172128 
Plug, Straight RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1124-ND 6.60 4.13 3.73 | 172171 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1125-ND 4.98 3.11 2.81 | 172102 
13 | Plug, Straight RG 214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1126-ND 4.98 3.12 2.82 | 172166 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1127-ND 4.98 3.11 2.81 | 172135 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1128-ND* 5.38 3.36 3.04 | 172135RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1129-ND 5.18 3.24 2.93 | 172102H243 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Albaloy | Crimp Crimp |ACX1130-ND* 5.80 3.63 3.28 | 172102H243RP 
Plug, Straight LMR600™ Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1131-ND = 11.17 6.99 6.31 | 172206 
Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder |ACX1132-ND 5.62 3.52 3.18 | 172133 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote| Solder Solder |ACX1133-ND 5.74 3.59 3.24 | 172211 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote} Solder Solder |ACX1134-ND 5.83 3.65 3.30 | 172139 
Right Angle, Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1135-ND 9.69 6.06 5.48 | 172177 
Right Angle, Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote} Crimp Crimp |ACX1136-ND 9.34 5.85 5.28 | 172178 
14 | Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1137-ND 9.64 6.03 5.44 | 172180 
Right Angle, Plug RG 8, 8A, 213, 393 Gold |Nexcote} Crimp Crimp |ACX1138-ND 9.21 5.76 5.20 | 172176 
Right Angle, Plug RG 214 Gold | Albaloy | Crimp Crimp |ACX1139-ND 10.02 6.26 5.66 | 172167 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1140-ND 6.99 4.38 3.95 | 172106 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1141-ND* 6.99 4.38 3.95 | 172106RP 
Bulkhead, Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1142-ND 6.51 4.08 3.68 | 172132 
Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1143-ND 6.95 4.35 3.93 | 172129 
15 Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1144-ND* 6.55 4.10 3.70 | 172129RP 
Bulkhead, Jack RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1145-ND 6.95 4.35 3.93 | 172165 
Bulkhead, Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1146-ND 6.66 4A7 3.76 | 172149 
Bulkhead, Direct Solder Jack igid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder }ACX1147-ND 8.12 5.08 4.59 | 172137 
Bulkhead, Direct Solder Jack igid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder |ACX1148-ND 8.06 5.04 4.55 | 172138 
Bulkhead, Direct Solder Jack .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote} Solder Solder }ACX1149-ND 8.12 5.08 4.59 | 172153 
Panel Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1150-ND 7.09 4.44 4.01 | 172208 
Panel Jack RG 55, 142A , 223, 400 Gold |Nexcote} Crimp Crimp |ACX1151-ND 8.80 5.51 4.97 | 172175 
16 | Panel Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1152-ND 8.07 5.05 4.56 | 172173 
Panel Direct Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder }ACX1153-ND 8.34 5.22 4.71 | 172170 
Panel Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder }ACX1154-ND 8.34 5.22 4.71 | 172169 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1155-ND 4.49 2.81 2.54 | 172103 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1156-ND* 4.33 271 2.45 | 172103RP 
Jack, Straight, 500, Cap. Con. RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1157-ND 4.49 2.81 2.54 | 172147 
Jack, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1158-ND 4.49 2.81 2.54 | 172216 
17 Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold _|Nexcote| Crimp Crimp |ACX1159-ND 6.33 3.96 3.58 | 172204 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1160-ND 4.39 2.75 2.48 | 172148 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1161-ND 4.60 2.88 2.60 | 172203 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Albaloy | Crimp Crimp |ACX1162-ND* 4.41 2.76 2.49 | 172203RP 
Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder |ACX1163-ND 4.55 2.85 2.58 | 172238 
Solder Jack 085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder |ACX1164-ND 4.55 2.85 2.58 | 172237 
18 Panel Receptacle Jack, Ext. Tef. — Gold | Nexcote _— _— ACX1165-ND 4.98 3.12 2.82 | 172117 
Panel Receptacle Jack _— Gold |Nexcote} — —  |ACX1167-ND 5.52 3.46 3.12 | 172119 
19 | Panel Receptacle Plug _— Gold |Nexcote} — — _ |ACX1166-ND 7.10 4.44 4.01 | 172118 
20 | Plug to Plug Adapter _— Gold |Nexcote} — — _ |ACX1168-ND 7.47 4.67 4.22 | 172122 
21 | Jack to Jack Adapter =_— Gold |Nexcote} — — _ |ACX1169-ND 5.33 3.34 3.02 | 172123 
22 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter — Gold | Nexcote — — ACX1170-ND 6.87 4.30 3.88 | 172124 
23 | Jack to Plug Adapter _- Gold |Nexcote} — — _ |ACX1171-ND 7.74 4.84 4.38 | 172126 
Plug Cap with Chain _ _— Nickel _ —  |ACX1172-ND 2.29 1.44 1.30 | 202102 
— | Terminator Plug with Chain — Gold |Nexcote} — —  |ACX1173-ND 7.11 4.45 4.02 | 202109-10 
Terminator Jack _— Gold |Nexcote} — —___|ACX1174-ND 4.92 3.08 2.78 | 202110 


* Reverse Polarity 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 311 


NEw! Amphenol’Connex RF Connectors 


TNC 
Cable Group Center Body Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight-Captive Contact RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1070-ND 1.79 1.412 1.01] 122108 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1071-ND* = 2.41 1.51 1.37| 122108RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1072-ND 1.79 1.12 1.01} 122372 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1073-ND* — 3.52 2.20 1.99| 122372RP 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1074-ND 1.79 1.12 1.01 | 122410 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1075-ND 1.79 1.12 1.01} 122111 
Plug, Straight, 750 59, U-20AWG Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1076-ND 1.79 1.12 1.01] 122426 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1077-ND 5.62 3.52 3.18] 122394 
Plug, Straight RG 214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1078-ND 5.62 3.52 3.18] 122398 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1079-ND 2.06 1.29 1.17 | 122408 
1 | Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Nickel Nickel Crimp Crimp |ACX1080-ND* 3.68 2.31 2.08| 122408RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1081-ND 6.23 3.90 3.52] 122393 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1082-ND* 6.23 3.90 3.52| 122393RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1083-ND 2.29 1.44 1.30] 122116 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1085-ND* 2.82 1.76 1.59| 122116RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp _ | ACX1084-ND 2.29 1.44 1.30] 122375 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder | ACX1086-ND 3.68 2.30 2.08] 122387 
Direct Solder Plug .141 Semi-Rigid, 402, U Gold Nickel Solder Solder | ACX1087-ND 3.46 2.17 1.96] 122386 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Nickel Solder Solder |ACX1088-ND* 4.12 2.58 2.33| 122386RP 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold Gold Solder Solder | ACX1089-ND 2.60 1.63 1.47] 122484 
Terminator Plug = Gold Nickel = = ACX1117-ND. 2.39 1.50 1.36 | 202117 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1090-ND 3.90 2.44 2.21] 122140 
Right Angle Plug RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1091-ND* 4.06 2.54 2.30| 122140RP 
9 Right Angle Plug RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1092-ND 4.06 2.54 2.30} 122430 
Right Angle Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1093-ND 5.80 3.63 3.28} 122414 
Right Angle Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1094-ND 5.80 3.63 3.28] 122416 
Right Angle Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1095-ND 4.27 2.67 2.41| 122148 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1096-ND 3.75 2.35 2.12] 122160 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1097-ND* 4.48 2.80 2.53| 122160RP 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1098-ND 3.75 2.35 2.12] 122192 
3 Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1099-ND 3.64 2.28 2.06} 122358 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1100-ND 4.28 2.68 2.42| 122370 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1101-ND* 5.20 3.25 2.94| 122370RP 
Bulkhead, Direct Solder, Jack .141 Semi-Rigid, 402, U Gold Nickel Solder Solder | ACX1102-ND 3.87 2.42 2.19] 122401 
Bulkhead, Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Nickel Solder Solder _| ACX1103-ND 4.06 2.54 2.30| 122400 
Jack, Straight RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1104-ND 2.29 1.44 1.30] 122122 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1105-ND* = .2.71 1.70 1.53 | 122122RP 
Jack, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1106-ND 1.79 1.12 1.01} 122373 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1107-ND 4.64 2.90 2.62} 122409 
4 | Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1108-ND* 2.71 1.70 1.53 | 122409RP 
Jack, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1109-ND 5.03 3.15 2.85| 122482 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1110-ND 5.21 3.26 2.94] 122392 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1111-ND* 4.68 2.93 2.65| 122392RP 
Bulkhead, Receptacle, Jack = Gold Nickel = = ACX1112-ND 1.98 1.24 1.12| 122332 
5 | Panel Jack = Gold Nickel = = ACX1113-ND 3.64 2.28 2.06 | 122248 
6 | Jack to Jack Adapter, 500 = Gold Nickel = = ACX1114-ND 2.39 1.50 1.36 | 122348 
— | Plug to Plug Adapter, 500. = Gold Nickel = _- ACX1115-ND. 3.95 2.47 2.24 | 122350 
— | Plug Cap with Chain = = Nickel = = ACX1116-ND 2.29 1.44 1.30] 202101 


* Reverse Polarity 


ACX1355-ND Shown Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol 
Description Contact | Plating | Part No. il 50 100 | PartNo. 
N Plug to TNC Jack Nickel | Nickel ]ACX1362-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242130RP 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1363-ND 11.49 7.18 6.48 | 242131 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1364-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242131RP 
N Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1365-ND 17.23 10.77 9.73 | 242132 
N Jack to TNC Jack Gold | Nickel |ACX1366-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242132RP 
N Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1367-ND 17.23 10.77 9.73 | 242133 
Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol N Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1368-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242133RP 
Description Contact | Plating | Part No. 1 50 100 | Part No. N Plug to F Jack, Waterproof Gold | Nickel | ACX1369-ND 11.49 7.18 6.48 ) 242156 
SMA Plug to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1322-ND 5.92 3.70 3.34 | 242102 N Plug to 7/16 Jack Silver | Nexcote | ACX1370-ND 57.44 35.90 32.43 | 242135 
SMA Jack to BNC Plug Gold | Gold | ACX1323-ND 11.49 7.18 6.48 | 242103 N Jack to 7/16 Plug Silver | Nexcote | ACX1371-ND 57.44 35.90 32.43 | 242136 
SMA Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1324-ND 17.23 10.77 9.73 | 242104 N Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote | ACX1372-ND 57.44 35.90 32.43 | 242137 
SMA Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1325-ND 10.34 6.46 5.84 | 242123 N Plug to 7/16 Plug Silver | Silver | ACX1373-ND 57.44 35.90 32.43 | 242138 
ou jac to aN putea Jack Seid wie Reta qa ee 8 a a N Bulkhead Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote | ACX1374-ND 54.19 33.87 30.59 | 272183 
ack to lug 0 icke 4 : : . N Jack to SMB Jack Panel Gold | Nickel | ACX1375-ND 17.23 10.77 9.73 | 242198 
a sac fe Ll rug fold mere ee sees free ae Bit Pea N Bulkhead Jack to SMB Jack | Gold | Nickel _| ACX1376-ND 17.23 10.77 9.73 | 242183 
SMA Plata TNCPIG God | Nickel WAGRPSaGINRE 173 iggy — oval o4nl08 BNC Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1377-ND 17.23 10.77 9.73 | 242148 
SMA Jack to TNC Jack Gold | Nickel |ACX1331-ND 1723 t0.77__9-73 | 249107 TNC Plug to BNC Jack Gold | Nickel Paeaety oe aa! 9.89: 242199 
SMA Jack to INC lack Gold 1 Gold —TACXT332.ND* 17 3 1077 9.73) 240107RP| | BNC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1379-ND 17.23 10.77 9.73 | 242150 
SMA Jack to TNC Bulkhead Jack | Gold | Nickel | ACX1333-ND 17.23 10.77 9.73 | 242178 BNC Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1380-ND 17.23 10.77 9.73 | 242151 
SMA Plug to SMB Jack Gold Gold ACX1334-ND 17.23 10.77 9.73 | 242144 BNC Plug to F Jack Gold | Nickel | ACX1381-ND 17.23 10.77 9.73 | 242154 
SMA Jack to SMB Plug Gold | Gold | ACX1335-ND 11.49 7.18 6.48 | 242145, BNC Jack to F Plug Gold | Nickel | ACX1382-ND 17.23 10.77 9.73 | 242159 
SMA Plug to SMB Plug Gold_| Gold | ACX1336-ND__17.23 10.77 9.73 | 242146 BNC Jack to F Jack Gold | Nickel | ACX1383-ND 17.23 10.77 9.73 | 242161 
SMA Jack to SMB Jack Gold | Gold [ACX1337-ND 17.23 10.77 9.73 | 242147 BNC Plug to F Plug Gold | Nickel | ACX1384-ND 11.49 7.18 6.48 | 242160 
SMA Bulkhead Jack to SMB Jack | Gold | Gold | ACX1338-ND 17.23 10.77 9.73 | 242182 BNC Plug to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1385-ND 17.23 10.77 9.73 | 242184 
ot us i q nie fo ae Ae be iti ma oo ote aR BNC Jack to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1386-ND 11.49 7.18 6.48 | 242185 
lug to N Jac! 0 icke A : : 5 BNC Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1387-ND 17.23 10.77 9.73 | 242186 
SMA Jack to N Plug Gold _|_Nickel_HAGAsEaNGR 9.19 5.74 __5.19 | 242113 BNC Plug to SMB Plug Gold | Nickel |ACX1388-ND 17.28 © 10.77. —~—9.73 | 242187 
SMA Jack to N Plug Gold | Nickel |ACX1342-ND* 17.23 10.77 9.73 | 242113RP f 
; SMA Plug with AMC Jack Gold | Gold | ACX1389-ND 17.23 10.77 9.73 | 242212 
SMA Plug to N Plug Gold | Nickel | ACX1343-ND 11.49 7.18 6.48 | 242114 : 
: i AMC Jack to TNC Bulkhead Jack | Gold | Nickel | ACX1390-ND 17.23 10.77 9.73 | 242192 
SMA Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1344-ND 11.49 7.18 6.48 | 242115 : " 
: é AMC Jack to TNC Bulkhead Jack | Gold | Nickel | ACX1391-ND 17.23 10.77 9.73 | 242192RP 
N Jack to SMA Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1345-ND 10.40 6.50 5.87 | 242125 : 
N Jack to SMA Jack Panel Gold | Nickel |ACX1346-ND 11.49 748 6.48 | 242163 AMC Jack to N Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1392-ND 17.23 10.77 9.73 | 242216 
SMA Plug to MCX Jack Gold | Gold | ACX1347-ND 17.23 0.77 9.73 | 242126 
SMA Jack to MCX Plug Gold | Gold | ACX1348-ND 14.36 8.97 8.11 | 242127 i 
SMA Plug to MCX Plug Gold | Gold | ACX1349-ND 17.23 10.7 9.73 | 242128 Hand Tools and Die Sets for ACX Connectors 
SMA Jack to MCX Jack Gold | Gold | ACX1350-ND 17.23 10.77 9.73 | 242129 a ; 
SMA Plug to MMICX Jack Gold_| Gold | ACX1351-ND_ 17.23 10.77__9.73 | 242140 Deserintion ca BIDE Key Sopa PricelEachi /Ampien 
SMA Jack to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1352-ND 17.23 10.77 9.73 | 242141 fen genes : s 
sag eumcrng | Gad | Gd famieseag rat tary srslamiia | | RCE Oe Ae es |e ae [ean 
SMA Jack to MMCX Jack Gold | Gold | ACX1354-ND 17.23 10.77 9.73 | 242143 , 188, 316, 179, 187, 180, 195, 178, l , : 
SMA Jack to MMIGX Plug Colt | Gold WAGRSERNGM 4703 4077 p73. | 2aotoa Tool Crimp with Dies "451 Hex 316, 179, Double Braid ACX1395-ND 60.00 | 47-10160 
N Plug to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1356-ND 1723 40.77 9.73 | 249121 Tool Crimp with Dies | RG 8, 213, 214, 393, 58, 141, 223, 142, 400 N Series | ACX1396-ND 60.00 | 47-10230 
BNC Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1357-ND 17.23 10.77 9.73 | 242101 Tool Crimp with Dies RG 6, 59, B8281 ACX1397-ND 60.00 | 47-10110 
BNC Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1358-ND 17.23 10.77 9.73 | 242100 Tool Crimp with Dies | RG 58, 174, 188, 316, 179, 187, 142, 141, 223, 400, 55| ACX1398-ND 60.00 | 47-10120 
BNC Plug to N Plug Gold | Nickel | ACX1359-ND 17.28 10.77 9.73 | 242122 Tool Crimp with Dies 5 Cavity RG 58, 59N, BNC, TNC, SMA ACX1399-ND 60.00 | 47-10180 
N Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1360-ND 28.72 17.95 16.21 | 242162 Tool Crimp with Dies LMR 400, B9913, 9914, B7810A ACX1400-ND 60.00 | 47-10210 
N Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1361-ND 17.23 10.77 9.73 | 242130 Tool Frame LMR 600 ACX1401-ND 310.00 | 47-4009-20 
“Reverse Polarity Die Set LMR 600 ACX1402-ND___110.00 | 47-4009-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol RF “FAKRA” SMB Connectors 


With recent advancements in communications technology and increased consumer demand for a diverse array 
of on-board telematics services, RF communications systems have become indispensable components of the 
modern automobile. To keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high-performing, cost- A . : 
effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. : : Single Male Single Male ; ; 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can be designed with multiple Single Male single ee Edgecard with Edgecard without Single Male R/A PCB with 
colored codes for easy identification, FAKRA connectors are designed to perform up to 4 GHz and meet the WH ETAGKE Support Legs Support Legs Extended Housing 
particular mechanical and environmental requirements of the automobile industry. 

FEATURES: Electrical: Impedance: 500. Frequency Range: DC-4GHz. Performance Specification: SAE/USCAR- 
17. Insulation Resistance: 1000MQ minimum. Center Contact Resistance: center contact <20m0Q; outer contact 
<10m0. Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS. 

Mechanical: Durability (matings): 100 minimum. Plastic Housing Engagement Force: < 20 N. Plastic Housing 
Disengagement Force: > 25 N. Coding: 13 mechanical and colored codings. Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 115°C. 


Materials: Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber. Secondary Locking Clip: PBT with 15% Glass Fiber. Single Female with Clip 


Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): Brass. Body: Brass. Barrel: Brass. Retainer Ring: Beryllium Single Female Provision at 6 o'clock J Single R/A Female Dual Male Dual Female 
Copper. Ferrule: Copper. Insulator: TFE. Center Contact Plating: Gold. Body, Barrel and Ferrule Plating: Nickel. 
FAKRA Keying Codes Mechanical and Color Coding 
: Rib Similar i 
Female Housings Coding | Combination Color RAL No. Male Housings 
A B A A-Bi Deep Black 9005 B 
B A-B2 Signal White 9003 
Cc A-C Signal Blue 5005 
S @) D A-D Bordeaux Violet} 4004 
E B1 - B2 Leaf Green 6002 
F B1-C Brown 8011 
G H G B1-D Blue Grey 7031 
H B2-C Heather Violet 4003 
] B2-D Beige 1001 
K c-D Curry Yellow 1027 
L A-E Dahlia Yellow 1033 
Z Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 2 RG-174, 188, 316 ARF1355-ND_ 3.48 2.91 1.88 __1.75 | FA1-NESP-C01-0 
F RG-174, 188, 316 ARF1253-ND 3.27. 2.73 1.77 _1.64| FA1-NASP-C01-1 RG-58, 141 ARF1357-ND___3.62__—3.02_—-1.96_1.82 | FA1-NESP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1255-ND 3.38 —-2.82_—«*1.83_‘1.70| FA1-NASP-C04-1 5 = ARF1371-ND___2.73 2.28 1.47 __1.37 | FA1-NERP-PCB-9 
7 5RG-174, 188, 316 ARF1252-ND 3.87 3.23 2.09 _1.94| FA1-NASP-C01-0 RG-174, 188, 316 ARF1372-ND__3.59 _2.99 1.94 1.80 | FA1-NESJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1254-ND 3.62 3.02 1.96 _1.82| FA1-NASP-C04-0 | | 6 RG-58, 141 AREIGZENDE 3.69 9.08 1.99 _1.85 | FA1-NESFC04-0 
3 -_ ARFI256-ND 3.93328 2.121.971 FAT-NASP-PCB-0 Cables with .057 OD ARF1376-ND 4.11 3.43_—-2.22 2.06 [FA1-NESJ-C09-0 
A — GRAGETNEIN 3.65 2.791.811.68| FAT-NASP-PCBA RG-178, .071 OD Cables ARF1377-ND 4.11 _3.43_—-2.22 2.06 [FA1-NESJ-C10-0 
RG-174, 188, 316 ARF1373-ND 3.69 3.08 —*1.99 _1.85 [FA1-NESJ-C01-6 
5 = ARF1274-ND 3.42 2.85 —*1.85__1.71| FA1-NARP-PCB-9| | 7 
- RG-58, 141 ARF1375-ND 3.80 3.17 2.05 _1.90 [FA1-NESJ-C04-6 
Cables with .057 OD ARF1250-ND 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NASJ-C09-0 5 AG-174, 188, 316 RBRGCENEI 673 5613.63 3.37 |FA2-NESP-Co1-9 
6 RG-178, .071 OD Cables ARF1251-ND 4.113.438 2.22 2.06] FA1-NASJ-C10-0 10 RG-174, 188, 316 ARFI361-ND 7.76 6.47418 3.89 |FAD-NESJ-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARF1266-ND_ 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NASJ-CO1-0 FAKRA Coding “F” (Brown) 
AG=56, 141 ABIZCHNDM 3.69 3.08 1.99 1,85] FAI-NASJ-C04-0 | [> RG-174, 188, 316 ARF1383-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75 [FA1-NFSP-C01-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1267-ND__3.69__3.08 1.99 _1.85| FA1-NASJ-CO1-6 5 = ARF1380-ND 3933.28 2121.97 |FA1-NFRP-PCB.9 
AG-58, 144 BamZONDE 3.80 3.17 2.05 1.90) FAI-NASIC04-6 | [5 RG-174, 188, 316 ARF1399-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 [FA1-NFSJ-C01-0 
8 RG-174, 188, 316 ARF1272-ND__4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NARJ-C01-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1396-ND 6.73 5.613.683 _ 3.37 [FA2-NFSP-C01-9 
RG-58, 141 ARF1273-ND___4.31 _3.60__-2.33__2.16| FA1-NARJ-C04-0 | [40 RG-174, 188, 316 ARF1389-ND__7.76 6.47 4.18 _ 3.89 [FA2-NFSJ-CO1-0 
FAKRA Coding “B” (Signal White) FAKRA Coding “G” (Blue Grey) 
1 RG-174, 188, 316 ARF1278-ND_ 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NBSP-C01-1 1 RG-174, 188, 316 ARF1408-ND_ 3.21 2.68 (1.73 1.61 [FA1-NGSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1280-ND 3.38 2.82. 1.83 1.70] FA1-NBSP-C04-1 5 = ARF1405-ND__2.73 2.28 1.47 1.37 [FA1-NGRP-PCB-9 
2 RG-174, 188, 316 ARF1277-ND 3.48 _2.91__‘1.88 __1.75| FA1-NBSP-C01-0 6 RG-174, 188, 316 ARF1413-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 [FA1-NGSJ-C01-0 
3 = ARF1281-ND 3.28 -2.74__—«*1.77__'1.64| FA1-NBSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1415-ND 3.69 3.08 ‘1.99 _1.85 [FA1-NGSJ-C04-0 
4 = ARF1282-ND 3.35. ~-2.79 ~+1.81 1.68] FA1-NBSP-PCB-1 8 RG-174, 188, 316 ARF1403-ND 4.11 -3.43_—-2.22 2.06 [FA1-NGRJ-C01-0 
5 = ARF1286-ND 3.93 3.28 2.12 _1.97| FA1-NBRP-PCB-9 FAKRA Coding “H” (Heather Violet) 
RG-174, 188, 316 ARF1287-ND 3.59 2.99 1.94 1.80| FA1-NBSJ-C01-0 5 = ARF1420-ND 3.93 3.28 212 1.97|FA1-NHRP-PCB-9 
6 RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NBSJ-C04-0 6 Cables with .057 OD ARF1421-ND 4.11. 3.43 ~—-2.22 ~—-2.06 |FA1-NHSJ-C09-0 
RG-178, .071 OD Cables ARF1292-ND__4.11__3.43_-2.22 2.06] FA1-NBSJ-C10-0 RG-174, 188, 316 ARF1428-ND 3.59 2.99 ‘1.94 1.80 [FA1-NHSJ-CO1-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1288-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NBSJ-CO1-6 FAKRA Coding “I” (Beige) 
RG-58, 141 ARF1290-ND 3.80 3.17 2.05 1.90| FA1-NBSJ-C04-6 3 = ARF1442-ND 3.28 2.74 1.77. 1.64]FA1-NISP-PCB-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1275-ND_ 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NBRJ-CO1-0 5 = ARF1435-ND__2.73__2.28 1.47 __1.37 |FA1-NIRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1276-ND 4.31 —-3.60_—-2.33_-2.16| FA1-NBRJ-C04-0 Cables with .057 OD ARF1436-ND 4.11 3.43_—-2.22 2.06 |FA1-NISJ-C09-0 
9 | RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1297-ND _6.87__5.73__3.70 _3.44| FA2-NBSP-C00-9 6 RG-178, .071 OD Cables ARF1437-ND 4.11 _3.43_—-2.22 2.06 |FA1-NISJ-C10-0 
FAKRA Coding “C” (Signal Blue) RG-174, 188, 316 ARF1444-ND 3.59 2.99 ‘1.94 __1.80 |FA1-NISJ-CO1-0 
F RG-174, 188, 316 ARFI316ND 327. 273 1.77 1.64] FA1-NCSP-Co1-1 = RG-174, 188, 316 ARF1445-ND 3.69 3.08 —*1.99 _1.85 |FA1-NISJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1317-ND 3.38 2.82 1.83 __1.70| FA1-NCSP-C04-1 RG-58, 141 ARF1447-ND__3.80__3.17__2.05 _1.90 | FA1-NISJ-C04-6 
2 RG-174, 188, 316 ARF1300-ND 3.48 2.91 1.88 __1.75| FA1-NCSP-C01-0 FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
RG-58, 141 ARF1301-ND _3.62__3.02__1.96 _1.82| FA1-NCSP-C04-0 4 RG-174, 188, 316 ARF1481-ND _3.27_-2.73__—*'1.77__ 1.64 [FA1-NKSP-C01-1 
3 = ARF1302-ND 3.93 3.28 2.12 _1.97| FA1-NCSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1483-ND 3.38 -2.82__—*'1.83 ‘1.70 [FA1-NKSP-C04-1 
4 = ARF1303-ND 3.35 2.79 1.81 1.68| FAT-NCSP-PCB-1| | 5 RG-174, 188, 316 ARF1480-ND 3.873.238 _-2.09 _1.94 [FA1-NKSP-C01-0 
5 = ARF1309-ND 2.73 2.28 1.47 1.37| FA1-NCRP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1482-ND 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NKSP-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1310-ND 3.59 2.99 1.94 1.80| FA1-NCSJ-C01-0 3 = ARF1484-ND 3.28 2.74 1.77 __1.64 | FA1-NKSP-PCB-0 
6 RG-58, 141 ARF1312-ND 3.69 3.08 ~=1.99 _1.85| FA1-NCSJ-C04-0 5 = ARF1486-ND_ 3.42) 2.85 1.85 1.71 | FA1-NKRP-PCB-9 
RG-178, .071 OD Cables ARFI315-ND 4.11. 3.43 2.22 2.06] FA1-NCSJ-C10-0 RG-174, 188, 316 ARF1487-ND__ 3.59 2.99 1.94 1.80 |FA1-NKSJ-C01-0 
= RG-174, 188, 316 ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NCSJ-C01-6 6 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 1.99 __1.85 | FA1-NKSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1313-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NCSJ-C04-6 Cables with .057 OD ARF1491-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKSJ-C09-0 
RG-174, 188, 316 ARF1307-ND 4.11. 3432.22 2.06| FAT-NCRJ-CO1-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1492-ND 4.11 _3.43_-2.22 2.06 [FA1-NKSJ-C10-0 
8 RG-58, 141 ARF1308-ND 4.31 3.60 2.33 2.16] FA1-NCRJ-C04-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1488-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NKSJ-C01-6 
9 RG-174, 188, 316 ARF1323-ND 6.73 5.61 3.63 _3.37| FA2-NCSP-C01-9 RG-58, 144 ARF1490-ND__3.80__3.17__—2.05__1.90 | FA1-NKSJ-C04-6 
10 RG-174, 188, 316 ARFI318-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 FA2-NCSJ-Co1-0 | | 8 RG-174, 188, 316 ARFI478-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKRJ-CO1-0 
FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) FAKRA Coding “L” (Dahlia Yellow) 
; RG-174, 188, 316 ARF1343-ND_ 3.27 2.73 1.77 _ 1.64] FA1-NDSP-C01-1 8 RG-174, 188, 316 ARF1493-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [FA1-NLRJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1344-ND 3.38 2.82 —-1.83__-1.70| FA1-NDSP-C04-1 RG-58, 141 ARF1494-ND 4.31 3.60 2.33 2.16 | FA1-NLRJ-C04-0 
2 RG-174, 188, 316 ARF1331-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NDSP-C01-0 FAKRA Coding “Z” (Water Blue) 
3 = ARF1333-ND__3.28 2.74 1.77 __1.64| FA1-NDSP-PCB-0 RG-174, 188, 316 ARF1533-ND_ 3.27 2.73 1.77 __1.64 | FA1-NZSP-C01-1 
5 = ARF1328-ND 2.73 228 1.47 _1.37| FA1-NDRP-PCB-9| | 1 RG-58, 141 ARF1535-ND 3.38 2.82 (1.83 1.70 |FA1-NZSP-C04-1 
RG-178, .071 OD Cables ARF1330-ND__4.11_ 3.43 2.22 —_2.06| FA1-NDSJ-C10-0 3 RG-174, 188, 316 ARFIS32.ND 3482.91 1.88 1.75 |FAT-NZSP-COT-O 
6 RG-174, 188, 316 ARF1339-ND 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NDSJ-C01-0 3 = ARF1536-ND 3.28 2.74 1.77 1.64 |FAT-NZSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1341-ND_ 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NDSJ-C04-0 4 = ARF1537-ND 3.35. 2.79 1.81 1.68 [FA1-NZSP-PCB-1 
a RG-174, 188, 316 ARF1340-ND__3.69__3.08 1.99 _1.85| FA1-NDSJ-CO1-6 5 = ARF1525-ND 2.73. 2.28 1.471.37 |FAT-NZRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1342-ND___3.80 3.17 2.05 __1.90| FA1-NDSJ-C04-6 RG-174, 188, 316 ARFI526-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NZSJ-C01-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1337-ND__4.11_ 3.43 2.22 _2.06| FA1-NDRJ-CO1-0 6 RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NZSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1338-ND__4.31__3.60_2.33 _2.16| FA1-NDRJ-C04-0 RG-178, .071 OD Cables ARFI531-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [| FA1-NZSJ-C10-0 
FAKRA Coding “E” (Leaf Green) 7 RG-174, 188, 316 ARF1527-ND 3.69. 3.08 1.99 __1.85 |FA1-NZSJ-CO1-6 
1 RG-174, 188, 316 ARF1356-ND__ 3.21 2.68 1.73 1.61| FA1-NESP-C01-1 8 RG-174, 188, 316 ARF1523-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 |FA1-NZRJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1358-ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NESP-C04-1 RG-58, 141 ARF1524-ND 4.31 -3.60_—-2.83 2.16 [FA1-NZRJ-C04-0 
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Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating Outer / Inner | Part No. 1 25 100 | Part No. 
' 085” (2.2mm) ; | 
1 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder Plugable |ARF1184-ND 6.08 105.75 377.00 |901-9723 
: 141” (3.6mm) 2 , 
2 | Plug, Straight RG-402 (17/130) Gold Solder Plugable | ARF1185-ND 6.08 105.75 377.00 | 901-9808 
; 085" (2.2mm) 5 gene 
3 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder Plugable |ARF1186-ND 6.47 112.50 401.00 | 901-9805-HP 
4 Plug, Straight 55, 58, 141, 142, 223 Gold Clamp Solder | ARF1187-ND* 56.35 1115.00 3937.00 | 901-103 
Plug, Straight 174, 316 Gold Clamp Solder | ARF1188-ND* 40.66 842.50 3077.00 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 Gold Crimp Solder |ARF1189-ND 8.55 148.75 583.00 |901-9511-1 
Plug, Straight 55B, 142B, 223,400 | Passivated) Crimp Solder |ARF1190-ND 7.69 134.00 476.00 |901-9511-1SF 
5 | Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1191-ND 8.00 139.00 484.00 | 901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder )ARF1192-ND 6.96 121.00 431.00 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1193-ND 7.91 137.25 490.00 | 901-9511-12SF 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold Crimp Solder |ARF1194-ND 12.44 216.25 772.00 |901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423] Passivated| Crimp Solder |ARF1195-ND 9.94 182.75 723.00 |901-9531-1SF 
6 Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1196-ND 12.50 217.25 776.00 |901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder )ARF1197-ND 9.11 158.00 564.00 | 901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 Gold Crimp Solder |ARF1198-ND 12.96 225.25 804.00 | 901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1199-ND 9.16 159.75 569.00 | 901-9531-12SF 
7 [Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1201-ND 41.62 769.00 2742.00 | 901-9602-3SF 
Jacks, Bulkhead 55, 142, 223, 400 Passivated| Crimp Solder | ARF1202-ND 23.54 409.50 1459.00 | 901-9610-1SF 
8 | Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1203-ND 17.17 298.75 1065.00 | 901-9610-3 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1204-ND 15.51 269.50 960.00 | 901-9610-3SF 
g | Jacks, Printed Circuit = cold | —  — |ARFi205-ND 9.41 164.00 570.00 |901-144 
Board, Panel 
4g: [Hacks Printed Circutt = Gold | — —  |ARFI206-ND 11.59 201.25 718.00 {901-143 
Board, Angle 
44 |Adapters, Bulkhead Jack = Gold | — | —  |ARF1207-ND 14.95 259.75 927.00 |901-9209A 
Jack, Front or Rear Mt. 
a4 |Adapters, Bulkhead Jack = Passivated| —  — | ARF1208-ND 13.31 231.25 824.00 |901-9209-ASF 
Jack, Front or Rear Mt. 
* Safety wire holes. 
SMA Brass Coaxial Connectors 
Cable Group Body | Cable Attachment] Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | Part No. ql 25 100 Part No. 
12 Plug, Straight .141” (3.6mm) S/R | Gold | Solder Solder | ARFX1209-ND 3.41 59.25 211.00 | 901-9868-RFX 
Plug, Straight .085” (2.16mm) S/R} Gold | Solder Solder | ARF1210-ND 2.80 48.75 174.00) 901-9867-RFX 
Plug, Straight 58 Gold Crimp Solder | ARF1211-ND 5.38 93.50 333.00 | 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1212-ND 5.65 98.25 351.00) 901-9871 
Plug, Straight 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1213-ND 3.08 53.50 191.00 ) 901-9876-RFX 
14 Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1214-ND 3.02 52.50 187.00 ) 901-9877-RFX 
Plug, Straight 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1215-ND 5.34 92.75 330.00 | 901-9916 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1216-ND 8.95 155.75 556.00) 901-9872 
Plug, Right Angle 58 Gold Crimp Solder | ARF1217-ND 9.51 165.50 590.00) 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1218-ND 8.89 154.64 537.20) 901-9874 
an ig Plug, Right Angle 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1219-ND 5.10 88.50 316.00 | 901-9880-RFX 
° a Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1220-ND 5.05 87.75 314.00 | 901-9881-RFX 
; 16 Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1221-ND 8.03 139.75 497.00) 901-9875 
5 Holes Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1222-ND 6.77 117.75 420.00 | 901-9879-RFX 
17 | Panel Receptacle, Jack =- Nickel - =— ARFX1223-ND 5.12 88.75 317.00 | 901-9893-RFX 
18 | Panel Receptacle, Jack _— Nickel = = ARFX1224-ND 6.27 109.25 390.00) 901-9891-RFX 
19 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel _ _ ARFX1225-ND 5.16 89.75 320.00 | 901-9892-RFX 
20 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel =— = ARFX1226-ND 6.94 120.50 429.00) 901-9887-RFX 
21 | Bulkhead Recep. Front Mt. - Nickel =- = ARFX1227-ND 4.52 78.75 281.00 | 901-9889-RFX 
22 | Bulkhead Recep. Rear Mt. - Nickel - _ ARFX1228-ND 4.52 78.75 281.00 | 901-9890-RFX 
23 | Plug Straight PCB Recep. - Gold = = ARFX1229-ND 3.98 69.25 247.00 | 901-9895-RFX 
24 | Plug Rt. Angle PCB Recep. - Gold - _ ARFX1230-ND 7.41 129.00 459.00 | 901-9894-RFX 
25 | Receptacle,Straight PCB = Gold _- = ARFX1231-ND 3.97 69.00 241.00 | 901-144-8RFX 
26 | Recep., Right Angle PCB _ Gold _- _ ARFX1232-ND 5.97 103.75 371.00) 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
27 | Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1233-ND 6.02 117.50 426.00) 903-370P-51S 
Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1235-ND 4.22 77.25 282.00] 903-367P-51A2 
28 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1245-ND 7.03 169.31 588.66 |903-289P-51A 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Crimp Solder |ARF1236-ND 5.31 119.50 425.00 |903-291P-51A1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Crimp Solder |ARF1237-ND 4.13 83.50 296.00 | 903-368P-51A1 
29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Crimp Solder |ARF1238-ND 6.53 113.50 404.00) 903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Crimp Solder |ARF1239-ND 6.53 113.50 404.00 | 903-505J-51S1 
Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Plating Part No. q 25 100 | Part No. 
30 | Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.63 97.75 350.00) 903-406J-51R 
31 | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND 4.62 80.50 287.00) 903-402J-51R 
~ 32 | Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND 32.50 524.25 1942.00 |903-407J-51R 
| ; 
at! 33 | Jack Right Angle Tin Lead (Body & Legs) | apeio43-ND 6.57 114.25 397.00/903-373U-51A 
4 Holes Gold (Interface & Term.) 
34 | Jack Straight Gold ARF1244-ND 3.83 66.75 238.00) 903-499J-51P2 
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Crimp 
Cable Group Tool Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No.) Part No. i 25 100 | Part No. 

Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 | ARF1039-ND 7.56 85.93 298.11 | 31-320 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 | ARFX1039-ND* 1.95 32.50 117.00 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) Plenum 58 CTL-1 | ARFX1041-ND* 2.47 27.94 96.93 | 36650-3RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 | ARF1042-ND 7.71 87.68 304.11 | 31-321 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 | ARFX1042-ND* 2.07 34.50 124.20 | 31-321-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 | CTL-1 | ARF1156-ND 6.84 77.64 269.58 | 68175 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9259 CTL-1 | ARF1052-ND 6.94 78.62 272.46 | 68175-1003 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 | ARF1046-ND 7.55 85.75 297.54 | 68175-1005 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 | ARFX1046-ND* 2.53 28.81 99.56 | 68175-SRFX 
Plug (MIL-Crimp) Plenum 59, 62 CTL-1 | ARFX1047-ND* 2.81 31.91 110.46 | 68175-11RFX 
Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 | ARF1049-ND 8.09 91.85 318.56 | 31-315 

1 | Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 | ARFX1049-ND* 2.37 39.50 117.37 | 31-315-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 179, 187 CTL-2 | ARF1050-ND 10.03 113.91 395.04 | 31-242 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 | ARF1051-ND 8.58 97.36 337.50 | 31-321-1000 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 | ARFX1051-ND* 3.01 35.25 126.00 | 31-321-10RFX 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9907, 89907 CTL-1 | ARF1054-ND 6.94 78.62 272.46 | 31-320-1006 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 | ARFX1123-ND* 1.95 32.50 97.50 | 31-71008-RFX 
Plug (MIL-Crimp), 75Q 59, 62 CTL-1 | ARF1175-ND 5.57 63.25 219.56 | 31-71008 
Plug (MIL-Crimp), 75Q 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.)| CTL-1 | ARF1176-ND 5.85 66.52 230.61 | 31-71008-1000 
Plug (MIL-Crimp), 750 179, 187 CTL-2 | ARF1174-ND 6.80 77.37 267.42 | 31-71013 
Plug (MIL-Crimp), 750 Belden 8218 CTL-2 | ARF1173-ND 5.72 65.00 225.56 | 31-71033 
Plug (MIL-Crimp), 75Q Belden 8281, 88281 CTL-2 | ARF1172-ND 6.07 68.94 239.06 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 | ARF1181-ND 3.48 39.74 142.64 | 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 (20AWG Cir. Cond.)| CTL-1 | ARF1182-ND 3.66 42.39 146.45 | 31-5900 

2 | Plug (Original Crimp) 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1143-ND 23.23 231.26 800.46 | 31-371 

3 | Plug (Single Crimp) 59, 62 CTL-2 | ARFX1124-ND* 3.23 47.78 124.50 | 31-5556-RFX 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 | ARF1045-ND 15.50 226.57 825.28 | 31-4541 

si Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 | ARFX1045-ND* 6.50 70.78 245.57 | 31-4541-RFX 
Plug (MIL-Clamp) 58 _ ARF1040-ND 6.45 77.11 266.45 | 31-202 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 = ARF1043-ND 5.93 86.17 298.16 | 31-212 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 = ARFX1043-ND* 2.37 39.50 116.31 | 31-212-RFX 
Plug (Standard Clamp) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 = ARF1155-ND 33.77 469.63 1626.56 | 6775 

5 | Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 — ARF1126-ND 7.01 91.06 315.39 | 31-2 
Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARFX1119-ND* 2.52 42.00 126.00 | 31-2-RFX 
Plug (Standard Clamp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND 13.85 157.39 545.04 | 31-12 
Plug (MIL-Clamp) 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1157-ND 11.63 132.26 458.06 | 69475 
Plug (Standard Clamp) 178, 196 = ARF1120-ND 11.85 134.71 465.93 | 15875 
Plug (FCP) 58, 141 = ARF1145-ND 8.61 97.86 338.46 | 31-4700 

° Plug (FCP) 59 _ ARF1146-ND 8.21 120.34 416.46 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 = ARF1044-ND 7.55 85.85 297.62 | 31-5136 
Plug (Suretwist®) 59, 62 = ARFX1044-ND* 2.83 32.94 119.88 | 31-5136-RFX 

c Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARFX1147-ND* 2.83 32.94 119.88 | 31-5137-RFX 
Plug (Suretwist®) Plenum 59, 62 = ARF1048-ND 8.88 148.00 473.60 | 31-5369 
Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 | ARF1055-ND 34.78 395.15 1368.54 | 31-335 

. Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 | ARFX1055-ND* 5.73 95.50 286.50 | 31-335-RFX 

9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1127-ND 11.27 128.22 443.99 | 31-206 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400) CTL-1 | ARF1060-ND 10.63 187.54 649.50 | 31-342 

10 | Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223,400) CTL-1 | ARFX1060-ND* 4.47 48.43 169.50 | 31-342-RFX 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 59, 62, 140, 210 CTL-1 | ARFX1061-ND* 6.23 70.91 245.59 | 31-343-RFX 


* RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for 
han MIL-Spec and industry standard connectors. 


use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive t 
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Amphenol’ RF RF & RFX Connectors (cont) 


BNC Coaxial Connectors 


+10.16- 
at ek oises oae 
89 red Ss ies Cable Group Tool Digi-Key Pricing Amphenol 
2 Places y Fig.| Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 | Part No. 

{0 Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND 14.96 169.81 588.54) 31-318 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND* 4.50 75.00 262.23) 31-318-RFX 
Panel Receptacle (Solder) = UG-290A | ARF1062-ND 9.80 111.50 395.00} 31-203 

" Panel Receptacle (Solder) = = ARFX1062-ND* 3.93 65.50 197.61) 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) = IBM 925390 | ARF1063-ND 7.50 85.14 294.94) 31-10 

12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) = ARFX1063-ND* 2.88 48.00 144.00] 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. _ = ARF1121-ND 10.53 119.60 414.54) 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG-625B_ | ARF1134-ND 4.21 49.16 171.24) 31-236 
Bulkhead Recept. _— UG-1094/U | ARF1064-ND 3.57 40.64  140.45/ 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) _— = ARFX1064-ND* 3.50 25.54 91.52] 31-221-RFX 

13 | Bulkhead Recept. = UG-1094A | ARF1131-ND 4.64 52.68  181.89/ 31-2221 
Bulkhead Recept. = as ARF1149-ND 18.93 214.99 744.47) 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG-657 ARF1122-ND 8.79 112.16 389.04} 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG-912 ARF1136-ND = 34.43 3391.21 1355.04] 31-238 

14 | Angle Bulkhead Recept. = UG-1098 | ARF1130-ND 65.19 740.62 2564.45) 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. _— = ARF1065-ND 7.87 89.43 310.11] 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. With Hardware _ _ ARF1065NW-ND 8.09 103.31 358.78|31-5431-2010 

15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 750 = ARF1177-ND 6.78 77.11 266.45) 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 500. = ARF1178-ND 6.78 77.11 266.45] 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 750 = ARF1179-ND 6.78 77.11 266.45) 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 500. = ARF1180-ND 7.62 86.49  299.46|31-5486-1010 

16 | Receptacle Vertical PC = = ARF1066-ND 8.74 99.31 344.04| 31-5329 

17 | Shield Grounding Lug = = ARF1067-ND 84 9.35 33.00 31-759 

18 | Grounding Lug —= = ARF1068-ND 86 9.62 32.67 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack _— UG-914/U | ARF1069-ND 7.50 85.14 294.94) 31-219 

19 | Straight/Jack-Jack = = ARFX1069-ND* 4.85 59.81 206.98) 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 750 _ ARF1150-ND 8.11 92.17 318.96) 31-70019 
Straight/Plug-Plug = = ARF1070-ND 13.05 162.88 564.00) 31-218 

a Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND* 3.93 65.50 197.81) 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug = UG-306/U | ARF1071-ND 18.11 205.85 713.04] 31-9 

21 | Angle/Jack-Plug = = ARFX1071-ND* 6.54 74.31 268.15|31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug = UG-306A | ARF1128-ND 19.76 224.40 777.54) 31-209 

22 | Panel/Jack-Jack = UG-414 ARF1154-ND 38.40 476.96 1651.65/47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 500. = ARFX1130-ND* 5.44 63.03 218.58] 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 500. UG-492A | ARF1129-ND 12.07 137.20 475.43) 31-220H 
Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 500. = ARF1072-ND 10.98 124.78 432.01) 31-220N 

es Bulkhead/Jack-Jack = = ARFX1072-ND* 5.09 57.45  198.87|31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) = UG-492D | ARF1140-ND 14.15 160.79 556.28] 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 750 = ARF1151-ND =. 27.44 =. 3311.62 1078.92] 31-70020 

24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = = ARF1073-ND 18.02 204.70 709.11] 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack = UG-274 ARF1152-ND 17.99 194.98 703.13] 31-8 

25 | Tee/Jack-Plug-Jack 500. UG-274A/U | ARF1074-ND 14.28 162.14 562.08) 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 500. = ARFX1074-ND* 4.89 81.50 239.97) 31-208-RFX 
Res. Cap, 50 Ohm = = ARF1075-ND 20.95 237.93 824.09] 46650-51 
Res. Cap, 50 Ohm = = ARFX1075-ND* 3.44 39.04 135.54] 46650-51-RFX 

Res. Cap, 75 Ohm = = ARFX1076-ND* 3.56 40.55 140.63] 46650-75-RFX 
Res. Cap, 93 Ohm = = ARFX1077-ND* 3.91 44.49 154.22| 46650-93-RFX 
Res. Cap & Chain, 50 Ohm _ = ARF1078-ND 22.73 258.25 + 894.54| 35650-51 

7 Res. Cap & Chain, 75 Ohm = = ARF1079-ND 22.73 258.25 + 894.54|35650-75 


* RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for 
use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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Amphenol RF &F and RFX Connectors 


NEW! Mini BNC Connectors 


The Mini BNC series provides the same positive locking bayonet »* Frequency Range: DC-4 GHz * Voltage Rating: 500v Mechanical: 
system found on the BNC and allows 40% more interconnects * Connector Durability: 500 cycles Environmental: * Temperature 
in the same area. Specifications: Electrical: * Impedance: 75Q Range: -40° ~ 85°C 


Contact Body Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 

Fig.| Description Plating | Plating RG/U Part No. 1 10 25 100 Part No. 
735A ARF1548-ND 7.92 5.87 4.83 3.95 031-70251 
1 | Plug (Crimp) Gold Nickel Belden 8218 ARF1549-ND 7.92 5.87 4.83 3.95 031-70260 

RG-179/U, i 
187A/U ARF1550-ND 7.92 5.87 4.83 3.95 031-70261 . a ee 
P Gold = ARF1551-ND 4.47 3.31 3.20 3.16 031-70250 : 
2 | Jack, Vertical Gold 
Nickel = ARF1552-ND 4.33 3.21 2.76 2.44 031-70249 
Jack, R/A = ARF1553-ND 8.09 5.99 4.87 3.91 031-70255 
Gold Nickel 
Jack, Bulkhead R/A = ARF1554-ND 8.88 6.58 5.35 4.29 031-6055 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Crimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007 | ARF1013-ND 15.37 73.75 615.63 | 82-340 
1 | Plug (Crimp) 9, 214 = ARF1163-ND = 20.13» 227.97 807.44 | 82-332 
Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND = 15.34 73.43 615.27 | 82-5370 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D/U ARF1014-ND = 16.39 85.51 656.37 | 82-202 
214. 216. 225 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARF1161-ND = 13.14 48.71 567.60 | 82-312 
214, 216, 225 
2 | Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND = 11.10 86.50 660.45 | 34025 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* = 7.75 83.92 306.00 | 34025-RFX 
Plug (Clamp) Belden 9913 = ARF1020-ND 12.47 41.05 499.92 | 82-202-1006 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D ARFX1183-ND* 6.36 78.82 305.28 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
3 | Jack (Clamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND = 16.51 86.88 662.25 | 82-63 
Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND = 13.11 62.65 575.23 | 82-97 
4 | Panel Receptacle = UG-58A ARFX1023-ND* 5.39 79.90 295.19 | 82-97-RFX 
Panel Receptacle = UG-58 ARF1160-ND = 13.28 50.13 531.82 | 82-24 
5 Straight/Jack-Jack _ UG-29B/U ARF1025-ND 19.17 216.76 768.35 | 82-101 
Straight/Jack-Jack = UG-29B ARFX1025-ND* 7.81 94.65 258.00 | 82-101-RFX 
6 | Bulkhead/Jack-Jack = UG-30/U ARF1026-ND 32.42 366.87 1298.79 | 82-66 
7 Straight/Plug-Plug _ UG-57B/U ARF1027-ND 16.94 91.56 678.63 | 82-100 
Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 10.18 15.12 408.61 | 82-100-RFX 
8 | Angle/Jack-Plug — UG-27A ARF1028-ND 35.26 = 398.75 1447.00 | 82-64 
* RFX connectors. 
+ Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 
Twinaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
9 | Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 = ARFX1031-ND* 8.36 94.67 334.43 | 82-5589-RFX 
10 | Plug (Clamp) Plastic Body | Belden 8227, 9207, = ARF1033-ND 15.88 352.71 1167.60 | 82-GB635-CR 
IBM 7362211 
11 | Receptacle = = ARFX1035-ND* 11.80 133.43 472.14 | 82-5590-RFX 
12 Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 = ARF1036-ND 58.91 666.39 2359.24 | 82-5588 
Adapter/Jack-Jack ARFX1036-ND* 8.96 101.26 358.46 | 82-5588-RFX 
13 BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 14.50 164.02 580.29 | 31-224 
BNC Plug/Twinax - TFE 108A = ARF1133-ND = 23.99 271.54 961.87 | 31-2226 
14 BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = _ ARF1038-ND 27.28 308.52 1093.47 | 31-223 
BNC Bulkhead/Twinax - TFE = = ARF1132-ND = 24.03 271.90 = 963.29 | 31-2225 


* RFX connectors 


TNC Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. il 25 100 Part No. 
Plug (Quick Crimp)+ = = ARF1081-ND 7.68 87.26 302.58 | 36825 
15 Plug (MIL-Crimp) 142, 223 _ ARF1135-ND 7.46 84.73 293.46 | 31-2373 
Plug (Crimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 7.34 83.49 288.42 | 31-2368 
16 | Plug (Clamp) 58, 141, 142A = ARFX1082-ND* 2.64 44.00 132.00 |79875-RFX 


+ Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


*RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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Amphenol'RF 


RF and RFX Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225} PL-259/U ARF1000-ND 5.26 46.39 145.56 | 83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 =_ ARFX1000-ND. 3.02 34.21 121.28 | 83-1SP-15RFX 
Plug (TFE Insul.) 8, 9, 87A, 214, 313, 225] — PL-259 ARF1001-ND 8.79 77.50 244.44 | 83-822 
2 Plug 58, 58A, 58C, 141, 303 _ ARF1002-ND 21.70 387.50 1395.00 | 83-58FCP 
Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 - ARFX1002-ND* 3.99 45.00 164.00 | 83-58FCP-RFX 
3 Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 ARFX1003-ND* 78 8.75 31.50 | 83-185-RFX 
Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 ARFX1004-ND* 78 8.75 31.50 | 83-168-RFX 
Panel Receptacle = $0-239/U ARF1005-ND 3.96 53.31 198.00 | 83-1R 
4 | Panel Receptacle =_ S0-239 ARFX1005-ND* — 3.81 63.50 190.50 | 83-1R-RFX 
Panel Mount (TFE Insul.) = S0-239/A ARF1168-ND 7.65 83.24 300.00 | 83-798 
5 | Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 ARF1167-ND 11.55 101.90 321.54 | 83-765 
6 | Bulkhead Receptacle =_ - ARF1006-ND 24.28 262.62 827.39 | 83-875-1002 
7 Bulkhead Receptacle =— _ ARF1007-ND 14.12 124.69 391.89 | 83-878 
Bulkhead Receptacle - - ARFX1007-ND* 6.87 77.90 275.29 | 83-878-RFX 
8 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U ARF1008-ND 11.89 155.54 500.40 | 83-1J 
9 | Bulkhead/Jack-Jack = UG-363/U ARF1009-ND 34.89 307.55 974.40 | 83-1F 
10 | Angle/Jack-Plug = UG-646/U ARF1010-ND 20.37 179.41 568.80 | 83-1AP 
11 | Tee/Jack-Plug-Jack _ M-358 ARF1011-ND 17.38 203.42 789.36 | 83-1T 


* RFX connectors. RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX ™ connectors are not for 
use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


Mini UHF Connectors 


Cable Group Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug (Crimp) 58, 58A, 58C, 141, 303 ARF1092-ND 4.98 49.92 158.40 | 81-115N-1000 
Crimp tools are listed below. 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Part No. Part No. i 25 100 Part No. 
13 BNC Jack to N Plug UG-201A/U | ARF1096-ND 16.56 181.93 647.58 | 31-216 
BNC Jack to N Plug UG-201A/U_ | ARFX1096-ND* 22.05 242.24 861.88 | 31-216-RFX 
14 BNC Jack to TNC Plug = ARF1098-ND 43.10 473.93 1728.00 | 79675 
15 BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND 23.15 323.82 1151.12 | 31-28 
BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND* 43.81 495.63 1755.48 | 31-28-RFX 
16 UHF Jack to RCA Plug = ARF1101-ND 8.95 192.43 608.60 | 83-10 
17 BNC Plug to N Jack UG-349A/U | ARF1102-ND 20.81 250.97 891.96 | 31-217 
BNC Plug to N Jack UG-349A/U_| ARFX1102-ND* 22.59 255.61 904.88 | 31-217-RFX 
18 BNC Plug to SMA Jack a ARF1103-ND 80.42 884.25 3222.00 | 901-165 
19 BNC Plug to TNC Jack = ARF1104-ND 58.30 641.06 2279.18 | 79025 
20 BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND 28.03 308.00 1123.00 | 2900 
21 N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND 108.87 1335.00 4916.99 | 901-294 
22 N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 30.26 361.13 1283.86 | 4400 
* RFX adapters. 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
CTL Series Crimp Tools 
Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-NDt 53.22 | CTL-1 
Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-NDt 53.22 | CTL-2 
23 | Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-NDt 53.22 | CTL-3 
Crimp Tool — Belden 8227, IBM 7362211 ARF1119-NDt 53.22 | CTL-4 
Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62__| ARF1183-NDt 53.22 | CTL-5 
Crimp Tool and Dies 
23 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 104.34 | 227-987 
24 Crimp Die Set — Twin AX ARF1110-ND 87.01 | 227-1417 
Crimp Die Set — RG 174,179, 187, 188, 316 ARF1111-ND 51.02 | 227-1418 
t+ CTL Series crimp tools are sold complete as a tool handle with die set included. 
tyco Digi-Key Pricing Amp 
AIF Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Electronics M M CX Con n ectors Semi-Rigid Cable - Direct Solder Attachment 
1_| Straight Cable Plug - RG 405 A30732-ND 6.05 130.08 229.90 | 1408313-1 
2_| Right Angle Cable Plug - RG 405 A30733-ND 7.20 154.80 273.60 | 1408314-1 
Flexible Cable - Crimp Attachment 
3 | Straight Cable Plug - RG 178, 196 A30734-ND 6.05 130.08 229.90 | 1408148-1 
4 Straight Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30735-ND 6.05 130.08 229.90 | 1408312-1 
Straight Cable Plug - RD 316 A30736-ND 6.05 130.08 229.90 | 1408312-2 
Right Angle Cable Plug - RG 178, 196 A30737-ND 7.20 154.80 273.60 | 1408149-1 
5 | Right Angle Cable Plug - RG 174, 188, 316 | A30738-ND 7.20 154.80 273.60 | 1408149-2 
Right Angle Cable Plug - RD 316 A30739-ND 7.20 154.80 273.60 | 1408149-3 
Printed Circuit Board 
6 | Straight Jack Receptacle A30740-ND 6.08 130.61 230.85 | 1408150-1 
7 | Right Angle Jack Receptacle A30741-ND 7.35 158.03 279.30 | 1408151-1 
8 | Straight Plug Receptacle A30742-ND 7.18 154.26 272.65 | 1408496-1 
Edge Mount 
9 | Straight Jack Receptacle A30743-ND 7.35 158.03 279.30 | 1408152-1 
10 | Straight Plug Receptacle A30744-ND 9.40 202.10 357.20 | 1408120-1 
Crimp Tool 
___ | Die Set to use with A9996-ND A30731-ND 265.13 - — | 1583696-1 
Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 - — | 354940-1 
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tyco P A9966-ND Hand Crimp Tool, without Dies .... $1854.00 
i ha RF Connectors — SMA Crimp Connectors as : 

Electronics Cable Group Digi-Key Price Each =| AMP Price | Locator Price 
Fig. 1 Fig. 2 Fig.] Description RG/U Part No. il 25 | Part No. Die Set Each | Plug* Each 

si ‘ fl A4010-ND 4.73 4.07 | 447647-2 — — - 

Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 142, 142A, 142B A32325-NDO 433 3.72 | 5447647-2 a _ = zl 

1 / ‘i A4011-ND 4.85 4.18 | 447647-3 — | =_ 

Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated |174, 174A, 188, 188A, 316 A32326-NDO 425 3.66 | 5447647-3 = _ = a 

Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated Belden YR20621 A24676-NDO 5.48 4.71 | 1-447647-1_ | — — Ee = 

SMA Plug SMA Jack 2_| Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 A32327-NDO 5.58 4.80 | 5447648-3 = el — = 

3 Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A4009-ND 11.05 9.51 | 447650-3 _ -—|— _ 

Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A32332-ND0 10.83 9.31 | 5447650-3 = — Ee = 

Plug, with Center Contact A4012-NDO 9.33 8.02 | 227868-1 A9964-ND 223.35 | A9961-ND 62.43 

4 | Plug, with Center Contact A4013-NDO 14.60 12.56 | 228639-1 A9964-ND 223.35 | A9961-ND 62.43 

Short Plug, with Center Contact A24680-ND 10.78 9.27 | 221447-1 _ —l|— - 

5 | Right Angle Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-NDO 39.15 33.67 | 228583-1 A9964-ND 223.35 | A9961-ND 62.43 

Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4014-NDO 13.13 11.29] 227743-1 A9965-ND 472.68 | A9961-ND 62.43 

6 | Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4015-NDO 13.13 11.29] 228634-1 A9965-ND 472.68 | A9961-ND 62.43 

Solderless Plug, without Center Contact 402 (.141) A4017-NDO 4.25 3.66 | 228635-1 A9965-ND 472.68 | A9962-ND 89.42 

7 | Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-NDO 4.83 4.15 | 227531-5 A9963-ND 427.50 | A9962-ND 89.42 


* Must use a locator with die set. ( ROHS Compliant 


SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steel, Passivated, Length: .950” 174, 188, 188A, 316 A24683-ND+ 15.38 13.23 225532-4 
A : ” A24684-NDt 15.93 13.70 221117-2 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188 174, 188, 188A, 316 A32328-ND40 16.40 14.11 201117-4 
A 179, 179A, 179B, 161, 
1 Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 1878, Belden 922 A24685-ND+ 15.40 13.25 225532-8 
Plug, Stainless Steel, Passivated 58, 58A, 58B, 58C A24686-ND+ 16.88 14.52 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-NDt 16.35 14.07 1-225532-0 
Plug, Stainless Steel, Passivated 142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-NDt 15.23 13.10 225532-3 
: F A24689-ND 32.63 28.06 225608-4 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 A32321-NDO 31.98 2750 5295608-4 
A24690-NDO 20.15 17.33 221643-1 


8 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) _ A30048-NDO 18.23 15.68 1054868-1 
A30049-NDO 16.50 14.19 1054869-1 
A30044-NDO 16.93 14.56 1053635-1 
A30045-NDO 21.03 18.09 1053634-1 


9 Bulkhead Adapter (Plug-Plug) - 


+ Mil Type 0 ROHS Compliant 


SMA PC Board Connectors 


Body Finish Digi-Key Price Each AMP 

Fig. Description and Plating Part No. 1 25 Part No. 

40 Vertical Jack Brass and Gold A24691-NDO 7.70 6.63 221789-1 
Vertical Jack Gold and Gold A30046-NDO 11.78 10.13 1053354-1 

Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND0 16.53 14.22 221790-1 

Right Angle Jack Gold and Gold A30047-NDO 12.78 10.99 1053378-1 


RoHS Compliant 


SMB Connectors Center Contact: Gold 


Fig. 8 
Fig. 10 ig. 
Fig. 12 ig. Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
- Fig. | Description Style RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
( 50 Ohm 
| Plug, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4021-NDtt0 5.45 4.69 | 413985-6 
Plug, Gold ; ‘Ad026-NDFTO 645 5.55 | 413085-1 
sa 4p |_Plua Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-ND++0 5.68 4.89 | 413985-3 
-Type 
= Plug, Nickel Mil Type 179, 179A, 1798, 161, 187, A4032-NDtt0 5.18 4.46 | 1-413985-1 
Fig. 14 ig. 


im 


187A, Belden 9221 
Plug, Gold 7 ; A4034-NDtt0 8.88 7.64 | 413985-2 
Plug, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4035-NDTTO 6.05 5.21 | 413985-4 
13 Plug, Right Angle, Nickel Mil Type A4023-NDtt0 7.03 6.05 | 414002-8 
14_| Plug. Right Angle, Nickel Zine 178, 178A, 1788, 196, 196A A4025-ND 433 3.72 | 414363-9 
13 Plug, Right Angle, Gold Mil Type 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A4028-NDtt 8.28 7.12 | 414002-1 
Plug, Right Angle, Nickel 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A4029-NDtt0 8.43 7.25 | 414002-3 
Zinc Die Cast 14 Plug, Right Angle, Gold Zine 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A32329-NDtt0 4.40 3.79 | 5414363-3 
Plug, Right Angle, Nickel 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32331-NDtt0 4.28 3.68 | 5414363-5 
Plug, Right Angle, Gold i Fi A4036-NDtt0 8.33 7.16 | 414002-2 
13 | piug, Right Angle, Nickel Mil Type RG'916,-188 Double Brald A4037-ND+t0 7.70 6.63 | 414002-4 
14 Plug, Right Angle, Gold Zinc RG 316, 188 Double Braid A32330-NDtt0 3.38 2.91 | 5414363-4 
15 Jack, Vertical, Nickel Comm. = A32320-ND0 2.92 2.52 | 5221111-1 
16 Jack, Vertical, Gold Mil Type = A4041-NDO 4.48 3.85 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel A4042-NDO 3.63 3.12 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold A4043-NDO 8.80 7.57 | 413996-2 
17 Jack, Right Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type _— A24694-ND 6.48 5.57 | 414026-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel A4044-NDO 5.20 4.48 | 414026-3 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead, Zinc Die Cast Zinc — A32323-NDO 4.75 4.09 | 5414337-1 
Jack, Right Angle, Gold Zinc = A29351-NDO 7.30 6.28 | 414963-1 
18 Plug, Right Angle, Gold, Nickel/Tin-Lead, Zinc oa A4046-ND 6.35 5.47 | 414338-1 
Zinc Die Cast A32324-NDO 6.23 5.36 | 5414338-1 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil Type = A24695-ND0 6.30 5.42 | 228216-1 
Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel A24696-NDO 5.48 4.71 | 228215-1 
20 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type — A24697-NDO 7.35 6.33 | 228553-1 
Front mount shown 75 Ohm 
13] Plug, Right Angle, Gold Comm. 179, 179A, 1798, 161, A24704-NDt0 21.10 18.15 | 414048-6 
187, 187A, Belden 9221 
21 | Plug, Nickel Comm. 179, 179A, 1798, 161, A4040-NDt0 950 8.17 | 414618-2 
187, 187A, Belden 9221 
PC Board Jack, Vertical, Gold A4047-NDO 6.28 5.40 | 414244-1 
22 PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead Mil Type _ A4050-ND 5.35 4.61 | 414244-4 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead A32322-ND0 4.90 4.22 | 5414244-4 
23 Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Comm. = A32319-NDO 6.73 5.79 | 5221014-1 
Tools 
, a 174, 316, 188, 179, 161, 187, 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set RG 316, 188 Double Braid A9808-ND 135.60 58500-1 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 A9810-ND. 1507.43 — | 58046-1 
Pro Crimper II Hand Tool w/o Die, Use with A9968 and A9809 = A9996-ND 66.00 — | 354940-1 
Die Set, Hex/Comm, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 74.24 — | 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 _ A9968-ND 104.54 — | 58483-1 


tt Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die ( RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 319 


tyco 
Electronics ANIP RF Connectors 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class Il - Cat.B 


Descrip- | Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Premium SDE | Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. i 25 Part No. Die Sett Die Sett 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32211-NDA 3.32 2.86 5225395-7 A30571-ND — 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A32212-NDA 1.93 1.66 1-5227079-6 A30571-ND _— 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 7.10 6.11 2-331350-4 A30571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32213-NDA 3.29 2.83 5225395-8 A30571-ND _ 
Tin Lead Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24427-ND 3.39 2.92 2-227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32214-NDA 2.36 2.04 2-5227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32215-NDA 1.93 1.66 2-5227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.63 7.42 2-331350-5 A30571-ND — 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188 Double Braid A32216-NDA 1.92 1.65 8-5227079-2 _ A24779-ND 
1 Plug Gold Nickel TEFLON Belden 9252, 122 A24431-ND 4.08 3.51 5-225395-7 A29143-ND = 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.65 8.30 2-331350-6 A29143-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A32217-NDA 2.22 1.91 6-5227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A32218-NDA 1.92 1.65 6-5227079-8 = A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Beldon 8218 A32219-NDA 3.32 2.86 1-5225395-0 A29143-ND _— 
Gold Nickel Polyethylene Beldon 8218 A32220-NDA 1.92 1.65 1-5227079-9 = A24779-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene Belden 8218 A24439-ND 1.85 1.60 1-227079-7 _ A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32205-NDA 3.32 2.86 5225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A32206-NDA 3.29 2.83 5225395-2 A24776-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A32209-NDA 1.93 1.66 5227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A1118-ND 3.23 2.78 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24440-ND 7.35 6.33 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24442-ND 241 2.07 4-227079-3 _ A24781-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32221-NDA 2.20 1.90 4-5227079-3 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 13.93 11.98 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24444-ND 3.56 3.06 225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32222-NDA 3.32 2.86 5225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A24445-ND 1.86 1.60 227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A32223-NDA 1.73 1.50 5227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32224-NDA 3.32 2.86 5225395-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A24447-ND 2.70 2.33 6-227079-1 A24778-ND A24570-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A32225-NDA 2.70 2.33 6-5227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 6.58 5.66 2-331350-9 _ A24777-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1120-ND 2.78 2.50 227079-3 A24775-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A32210-NDA 2.22 1.91 5227079-7 _ A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1121-ND 1.93 1.66 1-227079-1 = A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24449-ND 6.45 5.55 331350 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 302, Belden 88241, 89269, Hi-Temp 62A A24450-ND 775 667 | 4-225305-1 | azgtaann | — 
Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 
Gold Nickel Polyethylene Hi-Temp 59, Times PL59, PLF59, (20 AWG C.C.) A24452-ND 6.20 5.34 5-227079-3 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times FM-59 A32226-NDA 3.84 3.31 2-5225395-0 A24776-ND _ 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 8.78 7.55 4-331350-0 A24631-ND — 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, Belden 9209, 9291 A30561-ND 2.65 2.29 7-227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32207-NDA 5.45 4.69 5225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32227-NDA 5.53 4.76 5225396-7 A30571-ND — 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32228-NDA 2.98 2.56 5228979-7 A30571-ND A24780-ND 
3 Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24462-ND 10.78 9.27 2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24463-ND 3.90 3.36 228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A32229-NDA 2.98 2.56 5228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1103-ND 23.45 20.17 225396-2 A24776-ND _— 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24464-ND 14.20 12.22 331351 A24776-ND _— 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32230-NDA 4.53 3.90 5225398-7 A30571-ND = 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32231-NDA 3.75 3.23 5228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 10.15 8.73 1-331693-2 A30571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32232-NDA 5.20 4.48 5225398-8 A30571-ND _— 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON Times RD316 A32233-NDA 4.53 3.90 1-5225398-5 A29143-ND _ 
Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1111-ND 12.10 10.41 225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32208-NDA 5.33 4.58 5225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A24470-ND 5.03 4.33 228980-5 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32234-NDA 3.63 3.12 5228980-5 A24778-ND A24570-ND 
4 Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24471-ND 15.18 13.06 1-331693-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32235-NDA 4.53 3.90 5225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24473-ND 5.35 4.61 225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32236-NDA 5.20 4.48 5225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24474-ND 24.45 21.03 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32237-NDA 34.73 29.87 5225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32238-NDA 21.58 18.56 5225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Angle Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24476-ND 42.28 36.36 225974-2 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 26.15 22.49 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32239-NDA 23.95 20.60 5225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24478-ND 43.13 37.09 225974-5 A24476-ND = 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A32240-NDA 27.85 23.96 5225974-5 A24476-ND _ 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required). A24479-NDA 58 50 330620 - _ 
BNC Premises Wire Kit A9822-ND 152.72 = 58477-1 = _ 


t+ Use with A9996-ND A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
320 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


aa amp FF Connectors 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contact: Gold, MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Die for Price 
Fig.| Description | Plating Dielectric RG/U Part No. i 25 | PartNo. Pro-Crimper Ill Each 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32352-NDA 2.32 2.00) 2-5221128-1 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A32353-NDA 2.31 1.99] 2-5221128-3 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Comm/Scope 2104 A32354-NDA 2.31 1.99] 2-5221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1164-ND 2.31 1.99] 1-221128-0 A9994-ND 42.00 
1 Plug Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32350-NDA 2.31 1.99} 1-5221128-0 A9994-ND 42.00 
. 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, 
Nickel) Polymethylpentene | 54569 ga2dt, Hi- Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 A32351-NDA 2.65 2.29] 1-5221128-1 A9994-ND 42.00 
F m A1171-ND 271 2.33 | 1-221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 32333-NDA 265 2.29| 4-5221128-7 ‘A9994-ND 42.00 
2 Cable Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32358-NDA 3.25 2.80) 5413779-3 A9995-ND 42.00 
Jack Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1804-ND 4.93 4.24| 413779-4 A9995-ND 42.00 
Bullhead Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32345-NDA 415 3.57) 5413771-3 A9995-ND 42.00 
3 Tate Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1811-ND 5.83 5.01) 413771-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32357-NDA 5.70 4.91) 5413771-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1182-ND 12.25 10.54} 413959-2 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1183-ND 14.10 12.13] 413959-3 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32360-NDA 11.03 9.49) 5413959-3 A9995-ND 42.00 
F Plug Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1184-ND 14.45 12.43 | 413959-4 A9995-ND 42.00 
Right Angle | Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32346-NDA 10.30 8.86 | 5413959-4 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1186-ND 14.10 12.13] 413959-6 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A32347-NDA 11.03 9.49) 5413959-6 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C A32359-NDA 10.85 9.34) 5413959-1 A9994-ND 42.00 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm Center Contact: Gold, MIL Type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Ill Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 12.03 10.35 330876 _ al 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 17.40 14.97 2-330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 13.58 11.68 2-330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 11.95 10.28 2-329446-1 A31885-ND 569.64 
Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 580 A24406-ND 9.78 8.41 2-329082-1 A31207-ND 362.09 
1 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 580 A32355-NDA 9.78 8.41 2-5329082-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24407-ND 10.68 9.19 2-329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 10.20 8.78 2-329444-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 11.70 10.07 2-330358-2 = — 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32356-NDA 9.78 8.41 2-5329083-1 A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 10.00 8.60 2-329445-1 A9970-ND 240.89 
9 Cable Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 19.08 16.41 2-330062-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24415-ND 21.68 18.65 2-329452-2 A31206-ND 362.09 
Plug, , 
4 Right Angle Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24420-ND 33.80 29.07 331175 A31207-ND 362.09 
Bulkhead Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 18.15 15.61 2-330060-1 A31885-ND 569.64 
5 ‘lack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 20.80 17.89 2-329458-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 20.88 17.96 2-329456-1 A31207-ND 362.09 
A RoHS Compliant 
Bulkhead Solder Jacks Contact | Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Dielectric DimensionA | Material | Plating Part No. 1 25) Part No. 
Connecto rs 500hm Without Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel A24520-ND 2.30 1.98 227754-3 
With Solder Terminal* * VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A24521-ND 2.63 2.26 227755-3 
With Solder Terminal* * VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A32344-NDA 2.35 2.03 §227755-3 
With Solder Terminal* * VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A24522-ND 1.85 1.60 227169-7 
With Solder Terminal* * VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A32334-NDA 1.88 1.62 5227169-7 
Without Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32342-NDA 1.60 1.38 §227754-2 
With Solder Terminal* * VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A24524-ND 2.43 2.09 227755-2 
1 | With Solder Terminal* * VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32343-NDA 1.65 1.42 §227755-2 
Without Solder Terminal* VALOX 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30562-ND 97 84 227754-1 
With Solder Terminal* * VALOX 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30563-ND 2.78 2.39 227755-1 
With Solder With Solder Terminal* * VALOX 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30565-NDt 2.23 1.92 227169-5 
Terminal Shown With Solder Terminal» * TEFLON 1.312 (33.33) | Gold | Nickel A24525-ND 3.03 2.61 227169-8 
With Solder Terminal* * TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A32335-NDA 2.98 2.56 5227169-8 
Without Solder Terminal* TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32337-NDA 2.53 2.18 §227715-3 
With Solder Terminal* * TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32338-NDA 2.85 2.46 5227716-3 
— | Lock Washer with Solder Lug _ — = Tin/Lead A30564-ND 50 3 227260-2 
Polymethyl- = i A24528-ND 6.68 5.75 227426-1 
2 | Sealed pentene God «| ere A32336-NDA 6.68 5.75 5227426-1 
Isolated VALOX, White — Tin Nickel A24529-ND 3.75 3.23 227726-1 
Isolated VALOX, White — Tin Nickel A32339-NDA 2.60 2.24 §227726-1 
3 | Isolated VALOX, White — Silver Nickel A24530-ND 2.65 2.28 227726-2 
Isolated VALOX, White — Silver Nickel A32340-NDA 2.60 2.24 5227726-2 
Isolated VALOX, White _ Gold Nickel A32341-NDA 2.29 1.97 5227726-3 
A ROHS Compliant * |ncludes lockwasher and jam nut ** Includes solder terminal and jam nut + This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 inches 
BNC Field Serviceable Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Plating RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug Con nectors Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24480-ND 23.38 20.11 221265-1 
50 Ohm 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-NDA 16.30 14.02 1-221265-0 
> . 
\ Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 A24482-NDA 18.93 16.28 4-221265-4 
Center Contact: DED Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71, 71A, 71B : : 


Gold A RoHS Compliant 
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tyco 


Electronics 


amp FF Connectors 
BNC PC Board/Panel Mount Jack 


Connectors w/Mounting Flanges 50 Ohm 


Right Angle 
Hardware Sold Separately 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP. 
Description | Contact Inch (mm) Material Part No. 1 25 =| PartNo. 
Right Angle Tin .625 (15.88) | VALOX, White A32242-NDA 8.45 7.27 | 5226978-1 
Right Angle Gold .625 (15.88) | VALOX, White A32252-NDA 8.45 7.27 | 5226978-3 
Vertical Gold 1.375 (34.93) | VALOX, White A24540-ND 9.23 7.94 | 226987-7 


A RoHS Compliant 


BNC PC Board/Panel Mount 


Right Angle Jack Connectors 50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


Jack Accessories 50 and 75 Ohm 


Digi-Key Price Each AMP. 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-NDA 38 33 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-NDA .20 18 227223-1 
Screw for panel thickness of 3/32 (2.38) or greater A24534-NDA 30 26 221108-2 
Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38) A24535-NDA 30 26 221108-4 
Lockwasher A1129-NDA 26 .24 1-329632-2 
Hex Nut A1128-NDA 28 25 1-329631-2 
A RoHS Compliant 


BNC Vertical Metallized PC Board Mount 
Jack Connectors 50 Ohm 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | AMP Center Body Digi-Key Price Each | AMP 
Description Contact | A- Inch (mm) Material Part No. 1 25 | Part No Fig. Body Plating Contact | Material Part No. 1 25 | Part No. 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, White | A32253-NDA 2.96 2.55 | 5226990-1 Nickel Silver | VALOX A24512-ND 3.54 3.05 | 227699-1 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, White | A24486-ND 2.23 1.92 | 227161-1 1 si ae vane een 2 a ata 
m7 “ " % Icke! 01 ts 2 4 2 
wih Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88 VALOX, White A32244-NDA 219 1.88 | 5227161-1 Nickel Tin VALOX A32249-NDA 354 3.05) 5227699-3 
Without Mounting Posts | Gold | 625 (15.88) | VALOX, White | 32254-NDA 2.54 2.19 | 5226990-3 ; — PATTIE FORE EAT 5004301 2911232 
With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A24488-ND 2.23 1.92 | 227161-3 Nickel Gold | VALOX A32241-NDA 3.45 297) 5221123-2 
With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A32258-NDA 2.19 1.88 | 5227161-3 Nickel Silver | VALOX A24516-ND 5.60  4.82| 222420-1 
With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX, White | A24489-ND 2.38 2.06 | 227161-7 3 Nickel Silver_| _VALOX A32251-NDA 5.60 4.82 | 5222420-1 
With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) |VALOX, White | A32260-NDA 2.19 ‘1.88 | 5227161-7 oe aie vane pews nee ou bere 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black | A24492-ND 2.23 1.93 | 227161-2 — mee : : 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black | A32245-NDA 2.19 1.88 | 5227161-2 4 RoHS Compliant 
Without Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, Black | A32255-NDA 2.54 2.19 | 5226990-6 P 7 
With Mounting Posts Gold | .625 (15.88) | VALOX, Black | A24494-ND 2.23 1.92 | 227161-6 BNC Press-Fit Terminal 
With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, Black | A32259-NDA 2.19 1.88 | 5227161-6 
With Mounting Posts | Gold | .519 (13.18) | VALOX, Black | A32261-NDA 2.19 1.88 | 5227161-9 Jack Connectors 50 Ohm 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88 Metal | A32264-NDA = -8.48-—7.29 | 5227433-1 
With Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88 Metal | A32248-NDA 2.95 2.54 | 5227661-1 
Without Mounting Posts | Gold | .625 (15.88 Metal | A32267-NDA  3.03-—«2.61 | 5227676-1 ene (Gente aici fat Key Fite ci Ane 
wn Mounting Posts Gold 625 (15.88 Metal A24499-ND 3.01 2.59 | 227677-1 Nickel Gold TEFLON A24519-NDA 7453 3.90 | 222006-1 
With Mounting Posts Gold 625 (15.88 Metal A32268-NDA 2.95 2.54 | 5227677-1 Nickel Gold TEFLON A32250-NDA. 4.50 3.87 | 5222006-1 
With Mounting Posts | Gold | .500 (12.70 Metal | A32273-NDA 5.23 4.50 | 5413879-1 A RoHS Compliant 
A RoHS Compliant 
7 Fig. 1 Fig. 2 
BNC PC Board/Panel Mount Ent Pigt-Angie Fe : ; 
I 
eee Board Mount Jack Connectors 
Vertical Jack Connectors 50 Ohm 
Hardware Sold Separately Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Body Plating | Length - In (mm) Part No. i 25 Part No. 
Center Body Digi-Key Price Each | AMP Nickel “171 (4.34) A32270-NDA 5.95 512 5413631-1 
Description Contact Material Part No. 1 25 | Part No. 1 Tin-Lead 171 (4.34) A32271-NDA 5.60 4.82 5413631-2 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White {A24501-ND 7.33 6.30 | 226993-1 Bo 1318.38) PSERTE NDS 7.08 6.09 | 84186913 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White |  A32256-NDA 718 6.18 | 5226993-1 2 Ne 7 Renee oe poe. enue 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, White A32246-NDA 2419 1.88 | §227222-1 Faas aaah : : 
Without Mounting Posts Gold | VALOX, White A24503-ND 7.33 6.30 | 226993-3 ‘RoHS Compliant 
Without Mounting Posts Gold | VALOX, White A32257-NDA 718 6.18 | 5226993-3 
With Mounting Posts Gold | VALOX, White A32262-NDA 219 1.88 | §227222-3 BNC Twist-On 
Without Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black A24505-ND 8.40 7.23 | 226993-2 
Without Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black A32243-NDA 8.25 7.10 | 5226993-2 Connectors 50 Ohm = 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black A32247-NDA 3.60 3.10 | 5227222-2 Center Contact: Gold Body Plating: Nickel 
With Mounting Posts Gold | VALOX, Black A32263-NDA 3.60 3.10 | 5227222-6 
With Mounting Posts | Tin-Lead Metal A32265-NDA 3.53 3.04 | 5227671-1 sl Sar ee pane F Price oan a 
With Mounting Posts Gold Metal A32266-NDA 252 2.17 | §227673-1 : : 
A RoHS Compliant Plug Polymethylpentene 59, 59A, 59B A24483-ND 4.33 3.72 414265-3 
BNC Adapters 50 Ohm 
Body Material Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (30) A24549-NDA 15.40 13.25 | 221543-2 
: Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (1511) A24550-ND 6.33 5.44 | 413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (1511) A32524-NDA NEW! 5.90 5.08 | 5413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30) A24551-ND 8.15 7.01 | 413592-6 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (200!) A24553-NDA 16.35 14.07 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 19.65 16.90 | 329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-NDA 18.00 15.48 | 330024 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50) A24557-ND 6.90 5.94 | 228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15) A24558-ND 5.68 4.89 | 228226-3 
5 Jack Covers Silver = A24559-NDA. 6.30 5.42 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-NDA 7.58 6.52 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-NDA 8.00 6.88 | 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24562-ND 3.50 3.01 | 414414-1 


A RoHS Compliant 
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tyco 
yf Po RF Connectors 


Electronics 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Ohm 


Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25) Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A,179B, 187,187A,161,Belden 9221 A32275-NDA 2.48 2.14 5221185-8 A24630-ND 203.78 
Plug AT&T 735A A32276-NDA 2.83 2.44 1-5221185-8 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 8218 A24577-ND 2.89 2.49 221185-3 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 8218 A32277-NDA 2.83 2.44 5221185-3 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 1164A, 1167A A30566-ND 2.48 2.14 1-221185-5 A24632-ND 333.30 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32278-NDA 2.48 2.14 5221185-2 A24597-ND 119.69 


Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 


Plug y 7 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32279-NDA 2.46 2.12 5221185-9 A24597-ND 119.69 


Plug Belden 9145, AT&T 734A A32280-NDA 2.46 2.12 1-5221185-0 A24597-ND 119.69 

Plug Belden 9248, 9114 A32281-NDA 2.48 2.14 5221185-1 A24633-ND 203.78 

Plug 6, 6A A24591-ND 3.88 3.34 221185-7 A24631-ND 149.99 

Plug 6, 6A A32282-NDA 3.05 2.62 5221185-7 A24631-ND 149.99 

Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728 3049 A32283-NDA 2.46 2.12 5221185-5 A24631-ND. 149.99 

2 Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24593-ND. 14.80 12.73 221402-2 A24597-ND 119.69 
Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32284-NDA 13.20 11.36 5221402-2 A24597-ND. 119.69 

3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32285-NDA 4.85 4.18 5221199-5 A24630-ND 203.78 
4 Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32286-NDA 5.13 4.41 5221221-5 A24630-ND 203.78 


BNC Hex Crimp Connectors 75 Ohm 


Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold MIL-G-45204 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32287-NDA 3.63 3.12 | 5413589-8 A9993-ND 42.00 
Plug AT&T 735A A32288-NDA 3.63 3.12 | 1-5413589-0 A9992-ND 42.00 
Plug AT&T KS 19224 L2 A1824-ND 4.08 3.47. | 413589-4 = — 
Plug Belden 8218 A1823-ND 3.63 3.12 | 413589-3 = = 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32289-NDA 3.63 3.12 | 5419589-2 A9992-ND 42.00 
7 Plug 302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, A1821-ND 4.25 3.66 | 413589-1 A9992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 

Plug Belden'8242,.2104/ 2112, 9167; 2240, 9259, 9266, A1829-ND 3.63 3.12 | 413589-9 A9992-ND 42.00 

Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 3.88 3.34 | 413589-7 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 3.70 3.19 | 413589-5 = _ 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 15.55 13.38 | 419588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle AT&T 735A A1881-ND 18.60 16.00 | 1-413588-0 = _ 
Plug, Right Angle AT&T 735A A32290-NDA 14.25 12.26 | 1-5413588-0 = _ 
Plug, Right Angle AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 14.25 12.26 | 419588-4 A9993-ND 42.00 
2 Plug, Right Angle Belden 8218 A1875-ND 1453 1250 | 419588-3 A9992-ND 42.00 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 14.25 12.26 | 419588-2 = _ 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32291-NDA 13.58 11.68 | 5413588-2 = a 
; Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, A1880-ND 15.23 13.10 | 413588-9 A9992-ND 42.00 

Plug, Right Angle 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32292-NDA 13.58 11.68 | 5413588-9 A9992-ND 42.00 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1838-ND 5.20 4.48 | 413760-8 A9993-ND 42.00 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32293-NDA 5.18 4.46 | 5413760-8 A9993-ND 42.00 
Jack Belden 8218 A32294-NDA 5.18 4.46 | 5413760-3 A9992-ND 42.00 
° Jack s0b Helden S208) 68221, Helemp:een; A1831-ND 5.20 4.48 | 413760-1 Ag992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-6 

jek: Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, A1839-ND 6.00 5.16 | 413760-9 A9992-ND 42.00 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A32295-NDA 5.58 4.80 | 5413760-9 A9992-ND 42.00 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 5.50 473 | 413590-8 A9993-ND 42.00 
4 Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A32296-NDA 5.23 4.50 | 5413590-4 A9993-ND 42.00 
Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 7.45 6.41 | 413590-3 A9992-ND 42.00 


A RoHS Compliant 
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tyco RF Connectors BNC RF PC Board / Panel Mount Decoupled 
—___ AMP Jack C t 
Electronics Fig. 1 ac onnectors 
BNC Bulkhead 50 Ohm 
Jack Con nectors 75 Oh m Body Plating: VALOX, Black Center Contact: Gold 
Center Contact: Gold Hardware not included 
Tee Digi-Key Price Each AMP Mounting 
—— oor _ = 0 —_ ql Impedance | Post Length Digi-Key Price Each AMP 
> | vack, Sealed Solder, Nickel A24599-ND 645. 5.55 | 4142171 Figs | een {inehes) |i Gapaclty Moltaned | AS Rart No: i 25.6 [BRAN 
Jack, Sealed Solder, Nickel A32348-NDA 645 5.55 | 5414217-1 Vertical 
A RoHS Compliant 1 50 137 9400pF / 1500V A32414-NDA 6.80 5.85 | 5413476-2 
Low Profile, Right Angle 
Fig. 1 Fig. 2 50 158 9400pF / 1500V A32415-NDA 3.72 3.20 | 5413615-2 
BNC PC Board/Panel Mount 50 140 7900pF / 1600V A32416-NDA 427 3.68. | 5413515-7 
2 50 185 9400p / 1500V A24621-ND 3.73 3.21 | 413515-8 
Jack Connectors 75 Ohm 50 185 9400pF / 1500V A32417-NDA 3.32 2.86 | 5413515-8 
Hardware not included 50 110 9400pF / 1500V A32418-NDA 3.72 3.20 | 5413515-9 
Contact Digi-Ke Price Each | AMP Standard; Right Angle 
Fig. Description Finish pee Ned 1 25 | Part No. 50 158 9400pF / 1500V A32419-NDA 4.40 3.79 | 5413524-2 
2 50 110 9400pF / 1500V A24625-ND 5.15 4.43 | 413524-5 
1 Vertical, Metal Gold 30y A32401-NDA 7.43 6.39| 5222192-1 ee “H10 9400pF / 1500V ROL GUOTN Fon. aan eaiaeoas 
Right Angle, VALOX, White | Gold 30p A24600-ND 8.15  7.01| 413194-1 io RoHs Compliant 
Right Angle, VALOX, White | Gold 30 A32402-NDA 8.15 7.01| 5413194-1 
> | Right Angle, VALOX, Black | Gold 30y A32403-NDA 8.15 7.01] 5413194-2 . 
Right Angle, VALOX, White | Gold 50y A24602-ND 9.60  8.26| 414459-1 Terminator Plu gs 
Right Angle, VALOX, White | Gold 50y A32404-NDA 9.60 8.26 | 5414459-1 50, 75, 93 Ohm 
Right Angle, Metal Gold 30p A32405-NDA 5.25 4.52 | 5222092-1 Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 
A RoHS Compliant 
Resistor Digi-Key Price Each AMP 
Description Specification Part No. 1 25 Part No. 
BNC PC Board Mount Jack Connectors 75 Ohm With Tether 1 Watt, 50 Ohm ‘A24563-ND 7.90 680 | 221620-4 
. Aine Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 5.85 5.04 | 221629-4 
Center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) With Tether 1 Wait, 75 Ohm ‘A24565-ND 15.23. 1310 | 221629-2 
Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A24566-ND 9.13 7.85 | 221629-5 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm* ‘A24568-ND 8.23 7.08 1-221629-6 
Without Tether 1 Watt, 93 Ohm A24567-ND 8.83 7.59 | 221629-6 


* Tether is conductive with #4 stud size. 


BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled 


Jack Connectors 
Body Plating: Nickel Center Contact: Go 
Digi-Key Price Each AMP. 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm A24627-ND 16.08 13.83 414553-1 


Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. 
1 Vertical Metallized, Tin-Lead A32406-NDA 4.10 3.53 | 5414394-1 
2 Vertical Metallized, Nickel A24607-ND 6.30 5.42 | 413986-1 
Vertical Metallized, Nickel A32407-NDA 5.78 4.97 | 5413986-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A24608-NDA 4.60 3.96 | 222462-1 
3 Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A32408-NDA 4.60 3.96 | 5222462-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A24609-NDA 6.30 5.42 | 414088-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A32409-NDA 6.30 5.42 | 5414088-1 
4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A32410-NDA 8.98 7.72 | 5221336-3 
Right Angle, Nickel A32411-NDA 6.03 5.19 | 5413558-1 
5 Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 9.25 7.96 | 413558-2 
Right Angle, Tin-Lead A32492-NDA 8.65 7.44 | 5413558-2 
6 Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 9.70 8.35 | 222117-1 
A RoHS Compliant 
Connectors 50 Ohm and 75 Ohm 2 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold = 
Impedance JIS Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP 
Ohm Cable Part No. 1 25 Part No. Hand Tool 
75 3C-2W A24543-ND 3.68 3.17 1-413589-4 A9992-ND 
2.5C-2W A24545-ND 3.68 3.17 1-413589-5 A9992-ND 
50 3D-2V A24547-ND 2.31 1.99 3-221128-1 A9972-ND 
1.5D-2V A24548-ND 2.31 1.99 3-221128-2 = 


Mini BNC Connectors 75 Ohm 
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Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each |AMP 
Fig Description RG/U Part No. 1 25 |Part No 
1 Plug, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 A24705-ND 22.08 18.99|332225 
Plug, Nickel” 108, 108A, Belden 9272, 89272 A24706-ND 17.10 14.71)332225-5 
2 Bulkhead Jack, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 A24707-ND 25.93 22.30|332342 
3 Right-Angle Jack w/Mounting _ A24708-NDt 10.85 9.34/228686-1 
Posts, VALOX, White A82412-NDtA 10.88  9.36/5228686-1 
4 Vertical Jack w/Mounting in A24709-NDt 21.65 18.62|221198-1 
Posts, VALOX, White A82413-NDtA 21.25 18.28|5221198-1 
Bulkhead Jack Adapter, _ ‘i 
7 Nickel (Center Contact: Silver) PED 25.68 22.09/332215 


A RoHS Compliant 


* Center contact: silver 


t+ Hardware not included 


Features: * Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area « Ideal for telecommunications and 


Dim. in inches (mm) 


broadband applications Materials: ¢ Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center contacts 
Specifications: * Dielectrics: PTFE * Freq.: DC 2GHz * Nom. Impedance: 750 « Voltage Rating: 300V * Temp. Rating: -40°C ~ 85°C 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Description RG/U Part No. 1 100 Part No. 
735A ‘A30530-ND 10.03 6.82 1274563-1 
1 Straight Cable Plug 734A A30531-ND 9.85 6.70 1274563-2 
RG 179 A30532-ND 9.85 6.70 1274563-3 
735A A30533-ND 11.13 7.57 1274566-1 
2 Right Angle Cable Plug 734A A30534-ND 10.93 7.43 1274566-2 
RG 179 A30535-ND 10.93 7.43 1274566-3 
735A A30536-ND 7.15 4.87 1274568-1 
3 Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 7.03 4.78 1274568-2 
RG 179 A30538-ND 7.03 4.78 1274568-3 
4 Straight Jack Receptacle — A30539-ND 6.30 4.29 1274571-1 
5 Right Angle Jack Receptacle a A30540-ND 9.85 6.70 1274572-1 
Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND. A9993-ND 42.00 = 8425-2 
Die Set for 734A, use with A9996-ND... A9992-ND 42.00 = 58425-1 
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Electronics 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm 


Center contact plating: gold 


RF Connectors 


SHV Dual Crimp Connectors 


Center contact plating: Gold 


Fig. 24 
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4 a Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 Part No. Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
Dual Crimp Plug, Nickel A24664-ND 4753 40.88 | 51426-4 
Plug, Nickel At147-ND 17.80 15.31 | 1-225661-2 Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A32435-NDt 34.48 29.65 | 5051426-4 
Plug, Nickel 58, 58A,58B,58C |  A32421-NDt 10.60 9.12 | 1-5225661-2 Plug, Silver A24665-ND 40.63 34.94 | 51426-1 
Plug, Silver A1148-ND 1963 16.88 | 225361-1 724, 140, 210, 62, 62A, 628, 
; A1149-ND 11.35 9.77 | 1-225661-3 13. | Plug, Nickel 59, 59A, 59B, A32436-NDt 34.48 29.65 | 5051426-5 
Plug, Nickel 223, 55, 55, 558 | n39490-NDt 10.60 9.12 | 1-5225661-3 Belden 9291, 9209, 9269 
Plug, Silver H42, 142A, 1428, 400] _A1151-ND 18.85 16.22 | 225361-4 124, 140, 210, 62, 62A, 62B,! poyge7 np 36.93 31.76 | 51426-2 
i Plug, Silver 59, 59A, 59B. ‘ . 
Plug, Nickel A1152-ND* 13.30 11.44 | 225661-2 i 4 + A32437-ND 36.93 31.76 | 5051426-2 
Plug, Nickel A32423-ND* 12.18 10.48 | 5225661-2 Belden 9291, 9209, 9269 t 
1 JPiug, Silver 8, 8A, 213 A1153-ND* 2143 18.17 | 51692-2 44 | Bulkhead Solder Jack, Silver _ A24668-ND 23.93 20.58 | 51494-1 
Plug, Nickel, Weatherproof A1154-ND* 25.80 22.19 | 225662-2 Bulkhead Solder Jack, Nickel A24669-NDt 15.18 13.06 | 51494-2 
Plug, Nickel, Weatherproof esededgaN Ds 13.68 __11.77 | §225662-2_| 45 | Panel Solder Jack, Nickel = A24670-NDT 4413 37.96 | 5140-2 
Plug, Silver 393 A1157-ND* 22.80 19.61 {1-2250921 | Rous Compliant 
Plug fick cen A1158-ND* 20.90 17.98 | 225661-1 Reig egeee 
» ) 9A, 9B, A32425-ND* 1218 10.48 | 5225661-1 . 
ea MIS 1759 Toossae; | +E NC Hex and Dual Crimp Connectors 50 Ohm 
Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400} 432426-NDt 17.03 14.65 | 5225699-1 Center Contacts: Gold 
® lsuaca er At162-ND* 12.68 10.91 | 1-227086-0 Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND B:A24570-ND  C: A24574-ND 
BG Mcke Cone A32427-ND* 745 6.41 | 1-5227086-0 Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
Right Angle Plug, Nickel A24654-ND* 36.30 31.22 | 225669-2 Fig.| Description Die RG/U Part No. 1 25 |Part No. 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 A32428-ND* 33.25 28.60 | 5225669-2 Hex Crimp 
Right Angle Plug, Silver A1137-ND* 61.00 52.46 | 225014-2 
Right Angle Plug, Silver, & Plug _ jahiga aan Bie A24635-ND 480  4.13]222506-5 
SH Neaeeee sere 8, 8A, 213 A1138-ND 60.78 52.27 | 225389-2 aia ade! A32438-NDt 4.68 4.03 |5222506-5 
Weatherpraot 16 A24636-ND 4.25 3.66 |222506-1 
Right Angle Plug, Silver 9, 9A, 9B, 214 A1140-ND* 54.08 46.51 | 225014-3 Plug A 58, 58A, 58B, 58C 32439-NDt mag’ 4:44 |eosD5064 
i A24655-ND 23.53 20.24 | 1-225664-2 7 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C A32429-NDt 19.60 16.36 | 1-5225664-2 Dual Crimp 
Jack, Nickel, Weatherproof 24656-ND* 38.60 33.20 | 225604-2 Plug, Weatherproof | — 223, 55, 55A, 558 HE. 2 rape 
4 |Jack, Nickel, Weatherproof 8, 8A, 213 A32430-ND*t 22.55 19.40 | 5225664-2 Plug, Weatherproof | — 442, 142A, 142B, 400 -ND 5: 5. 5555~ 
Jack, Silver A1142-ND* 33.58 28.88 | 225093-2 a A32440-ND@+ 18.53 __ 15.94 |5225555-6 
" 59,5 
Hex C , 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, ' 
= lex Crimp Plug 8 | sop, Belden 9201, 2209. 9260 A24640-ND @ 3.65  3.14/227000-7 
2 |Plug, Nickel d A24659-ND** 1370 11.79 | 414160-3 17 ‘A29097-ND 22.14 18.45 |225555-2 
Belden 89880, 9880 : Plug, Weatherproof | B RG58A/U and RG58C/U A32441-NDt 48.08 15.55 |5225555-2 
Semi-Rigid Cable Crimp Sic Wenhemieat| © a AAS ‘A24641-ND @ 40.00 34.40 [225555-7 
T [Plug, Nickel 402, 141 A24660-NDT 37.98 32.66 | 228440-1 9, Pp eis A32442-ND@+ 35.63 30.64 |5225555-7 
5 [Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-NDT 46.75 40.21 | 228658-1 Plug, Weatherproot | ¢ | Alpha 9847, Belden 8213, 9292 ‘A24642-ND @ 23.55 20.26 |1-225550-3 
Terminators : 9, 9A, 9B, 214 A24644-ND 34.15 29.37 |225550-8 
Plug, Nickel = A24662-ND 38.60 38.20 | 2279531 om ial am i 58, 58A, 58B, 58C ae -. ae ces 
7 |Jack, Nickel = 424663-ND 20.08 17.27 | 227997-1 Biaht Ancle Ph It : - 
18 Washer i — 142, 142A, 1428, 400 A24646-ND 38.38 33.01 |225554-6 
*Uses CERTI-CRIMP: A24574-ND **Uses CERTI-CRIMP: A9975-ND_ + RoHS Compliant Brahe AS i 7 
Waafegoct” c 393, 225 A24647-ND 43.48 37.39 |1-225554-1 
UHF Connectors : 
Center contact plating: Tin ¢ Mil Type {RoHS Compliant 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 50 Ohm 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Center Contacts: Gold 
Standard UHF Connectors Digi-Key Price Each AMP 
FEET ia78 iia [oe Fig.| Description Part No. il 25 Part No. 
i imp, Ti A : : 5 ; ; ; A24648-ND 9.30 8.00 | 227839-1 
|| lug, Stngle-Gelmp, Nin Elated. |: 98, 580; S82, S86 A32431-ND 10.60 9.12 | 5226279-1) | 19 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts A32444-NDt 9.10 7.83 | 5227839-1 
Miniature UHF Connectors 20 | Right Angle Jack, Nickel A24650-ND 1458 12.54 | 413933-1 
9 | Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A24671-ND 180 1.55 | 226600-1 21 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel ESRI $5088: 1295), 22150081 
RoHS Compliant 
40 | Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 58B, 58C Seng fe ee suas : a 7 
: a 88 | 52266021! Miniature Threaded Connectors 50 Ohm _ rots compliant 
A1131-ND 1218 10.48 | 226601-1 
- Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Price 
11 | Panel Solder Jack, Nickel > iets pe or Ei Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. Tool Each 
eH 85 : c 178, 178A, 178B, 196, 196A] A24699-ND 13.83 11.89] 2-330311-2 | — = 
174, 316, 188, 188A A24674-ND: 7.98 6.86 | 228665-2 22 | Plug, TEFLON 174, 316, 188, 188A | A24700-ND 13.68 11.77| 2-330311-1 | A28796-ND 2760.92 
12 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel | 55 ca, cap sac A1105-NDt 493 4.24 | 414045-1 180, 180A, 180B, 195, 195A| A24701-ND_ 11.95 10.28| 1-330723-0 | — = 
ikki! A32434-ND: 493 4.24 | 5414045-1| | 23 [Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A] A24702-ND 22.55 19.40| 1-330599-0 | — = 
+ RoHS Compliant 24 [Solder Jack Adapter = A24703-ND 20.35 17.51/329852 | — = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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t 
a Amp Hand Tools and Die Sets for RF Connectors 


Electronics 
Term. Type Digi-Key Price AMP. Term. Type Digi-Key Price AMP. 
(Crimp) Description Part No. Each Part No. (Crimp) Description Part No. Each Part No. 
50 Ohm Dual BNC Coaxial Die Set A30570-ND 406.02 58539-1 
Dual Pro-Crimper Il (BNC) A24786-ND 96.00 5433-1 Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 240.89 1424050-1 
= Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 354940-1 BNC Pro-Crimper Dies, 75 Ohm 
Hex Pro-Crimper Die Set AQ995-ND 42.00 58436-3 Hex BNC Die Set A9993-ND 42.00 58425-2 
Hex Pro-Crimper Die Set Aggo4-ND 42.00 58436-1 us BNC Die Set Boze 42.00 ebseoeI 
Hex Pro-Crimper Die Set A9960-ND 42.00 58436-2 _ Crimp Tool with Die Set A9803-ND 106.05 58531-2 
Sane re _ Crimp Tool with Die Set A9804-ND 106.05 58531-1 
Dual Certi Crimp uy Die Set A24574-ND 1137.12 220015-1 Crimp Tool with Die Set ‘A9805-ND 406.05 5531-3 
Dual Pro-Crimper Die Set A24570-ND 52.65 58435-1 Dual Die Set ‘A24597-ND 119.69 580851 
Dual Pro-Crimper Die Set A24780-ND 174.23 318450-2 Dual Die Set A24630-ND 203.78 318451-2 
Dual Pro-Crimper Die Set A24779-ND 724.17 58330-1 Dual Die Set A24631-ND 149.99 58538-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24781-ND 545.40 318452-2 Dual Die Set A24632-ND 333.30 58174-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24777-ND 127.26 220189-3 Dual Die Set A24633-ND 203.78 58086-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24778-ND 127.26 220189-1 = BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 362.09 91904-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24776-ND 244.68 58537-1 N-Type 
= N-Type Coaxicon Die Set A29142-ND 362.09 91902-1 — Crimp Tool with Die Set A9807-ND 127.26 58501-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24775-ND 127.26 220189-2 Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 72.72 58485-1 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 1258.79 69331-1 Cable Stripper 
Dual Certi-Crimp with Die Set A9970-ND 240.89 91904-2 _ Cable Stripping Tool A1110-ND 108.68 603995-1 


BNC and F Connector 
pl Cables Male to Male 


\laka sma Fixea 
Length Semi-Rigid Cables 


Materials: * Stainless steel body * Center contacts: gold plated Beryllium Cable Type 
Copper ¢ Insulators: PTFE * Gaskets: silicone rubber Item Description RG58 RG59 RG6 
Specifications: * Impedance: 500 » V.S.W.R: DC 18GHz (maximum 1.05 + Conductor Material BG 66S BG 
0.005f), f = frequency range (GHz) * Insertion Loss: DC 18GHz (maximum -— i 7 (ram) 1 13 0815) i Loh 06) ul LS O8) 
0.03 / f dB), f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC 500V - ateria Ul U 
(minimum 5000MQ) « Dielectric Withstanding Voltage: 1000V rms at sea Insulation | Color Natural Natural Natural 
level » Contact Resistance: AC 50mA (maximum 3mQ) Diameter: in. (mm) 116 (2.95) 146 (3.71) -146 (3.71) 
Braided | Material BC BC BC 
rane Dim.L] Digi-Key BESERET mars Shielding [ No. /in. (mm) 16/7 1.051 (0.12) 16/7 1.051 (0.12) 16/7 /.051 (0.12) 
Type (mm) | Part No 1 10 25 Part No Material BVG PVG EVE 
vps z 2 Jacket | tickness: in. (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 
SMA Plug to Plug - Fig. 1 Color Black Black See Below 
i00 EEO Pare a706 Paes paveTisfot00 Outer Diameter: in. (mm) 195 006 (4.95 + 0.15) |.236 + .006 (6.0 + 0.15) |.236 = 006 (6.0 + 0.15) 
Tensile Strength 1,500 psi 1,500 psi 1,500 psi 
sx-a6s (141%) | 200 |  305-1001-No 64.95 51.96 38.97 02¥5715#0200 Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 
500 305-1002-ND 74.15 59.32 44.49 02Y5715#0500 General Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 68.9 44.3 
1000 305-1003-ND 92.83 74.26 55.70 02Y5715#1000 Attenuation 100MHz (db/km) 138 125 102 
Voltage Rating 5.0kv 7.0kv 3.0kv 
100 | 305-1004-ND 61.88 49.50 37.13 02Y5716#0100 UL Standard 7354 1354 1354 
X-22S (.085" 200 305-1005-ND 68.03 54.42 40.82 02Y5716#0200 : 
: ( ) 500 305-1006-ND 77.50 62.00 46.50 02571640500 BC = Bare Copper CCS = Copper Clad Steel LDPE = Low Density PE 
1000 305-1007-ND 95.90 76.72 57.54 02Y5716#1000 aa 5 = . 
Length Digi-Key Price | TPI Length Digi-Key Price | TPI 
100 305-1008-ND 108.43 86.74 65.06 02Y5717#0100 Feet (M) Part No. Each | Part No. Feet (M) Part No. Each | Part No. 
sxi2s (oar) | 200 (Stain 455 9164 68-78 peven ete 50(15.24) | 290-1030-ND 31.99 | 59-600-1M 
500 305-1010-ND 123.75 99.00 74.25 02Y5717#0500 RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 75 (22.86) 290-1031-ND 45.49 | 59-900-1M 
1000 | 305-1011-ND 133.23 106.58 79.94 025717#1000 1 (30) 290-1009-ND 7.95 |58-012-1M 100 (30.48) | 290-1032-ND 57.49 | 59-1200-1M 
SMA Plug to Jack - Fig. 1 2(61) | 20010ND 849 | 58-0241 
3 (.91) 290-1011-ND 8.95 | 58-036-1M RG6/U Molded End Cables - Black 
100 305-1012-ND 64.95 51.96 38.97 02Y5718#0100 4 (1.22) 290-1012-ND 9.44 | 58-048-1M 3191) 290-1081-ND 708 | F638 
$X-36S (141") 200 305-1013-ND 71.08 56.86 42.65 02Y5718#0200 5 (1.52) 290-1013-ND 9.98 |58-060-1M 6 (1.83) 90-1082-ND 9.15 | F6-6B 
500 | 305-1014-ND 80.55 64.44 48.33 02¥5718#0500 6(1.83) | 290-1014-ND 10.49 | 58-072-1M 10 (3.05) | 290-1083-ND 10.68 | F6-10B 
1000 | 305-1015-ND 98.95 79.16 59.37 02v5718#1000 10 (3.05) | 290-1015-ND 12.54 | 58-120-1M 12(3.66) | 290-1084-ND 11.73 | F6-12B 
100 305-1016-ND 68.03 54.42 40.82 02Y5719#0100 15 (4.57) 290-1016-ND 15.18 | 58-180-1M 15 (4.57) 290-1085-ND 14.28 | F6-15B 
sx-298 (085") | 200 | 905-1017-ND 74.15 59.32 44.49 02¥5719#0200 25 (7.62) | 290-1017-ND 20.79 | 58-300-1M 25 (7.62) | 290-1086-ND 17.88 | F6-25B 
500 | 305-1018-ND 83.63 66.90 50.18 02¥5719#0500 50 (15.24) | 290-1018-ND 31.99 |58:600-1M | | 50 (15.24) | 290-1135-ND 16.79 | F6-50B 
tooo | 305-1019-ND 102.03 81.62 61.22 02V5719#1000 75 (22.86) | 290-1019-ND 45.49 | 58-900-1M | | 75 (22.86) | 290-1136-ND 26.35 | F6-75B 
100 (30.48) 290-1020-ND 57.49 | 58-1200-1M 100 (30.48) | 290-1137-ND 35.50 | F6-100B 
Bea es Hs ee nae belies RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 RG6/U Molded End Cables - White 
SX-12S (.047") 500 305-1022-ND 126.83 401.46 76.10 02572040500 1 (.30) 290-1021-ND 7.95 | 59-012-1M 3 (.91) 290-1090-ND 7.41 | F6-3W 
: th . 7 : 2 (.61) 290-1022-ND 8.49 | 59-024-1M 6 (1.83) 290-1091-ND 9.60 | F6-6W 
1000 | _305-1023-ND 136.30 109.04 81.78 02¥5720#1000 3(.91) | 290-1023-ND 8.95 | 59-036-1M 10(3.05) | 290-1092-ND 11.01 | F6-10W 
SMA Plug to Plug Right Angle - Fig. 2 4 (1.22) 290-1024-ND 9.44 | 59-048-1M 12 (3.66) 290-1093-ND 12.21 | F6-12W 
400 305-1024-ND 64.55 51.64 38.73 027747040100 5 (1.52) 290-1025-ND 9.98 | 59-060-1M 15 (4.57) 290-1094-ND 14.61 | F6-15W 
geass rate) | 200 | 905-1025-ND 68.13 54.50 40.88 02v7470#0200 6(1.83) | 290-1026-ND 10.49 | 59-072-1M 25 (7.62) | 290-1095-ND 18.21 | Fe-25W 
: : 10 (3.05) 290-1027-ND 12.54 | 59-120-1M 50 (15.24) 290-1138-ND 16.79 | F6-50W 
500 305-1026-ND 71.73 57.38 43.04 02Y7470#0500 
4000 305-1027-ND 78.88 63.10 47.33 02¥7470#1000 15 (4.57) 290-1028-ND 15.18 | 59-180-1M 75 (22.86) 290-1139-ND 26.35 | F6-75W 
és : ‘ 25 (7.62) 290-1029-ND 20.79 | 59-300-1M 100 (30.48) | 290-1140-ND 35.50 | F6-100W 
100 305-1028-ND 60.98 48.78 36.59 02Y7471#0100 
5x-298 085") | 200 | 305-1029-nD 64.55 51.64 38.73 02¥7471#0200 Coax Adapter Connector Kit 
: 500 305-1030-ND 68.13 54.50 40.88 02Y7471#0500 Kit includes male and female connectors of all eight types. Any adapter can be created on 
4000 305-1031-ND 75.30 60.24 45.18 02Y7471#1000 the spot in just seconds. Simply screw any combination of 24 connectors to one of the six 
SMA Plug Right Angle to Jack - Fig. 2 universal interfaces. su: 81 
* Gold plated contacts Silver plated machined brass connector bodies with teflon insulation 
100 305-1032-ND 64.55 51.64 38.73 02Y7474#0100 
gx-a6s 141") | 200 | 306-1033-ND 68.13 54.50 40.88 02¥7474#0200 290-1045-ND —TPI Part No. TPI-3000A ..........0.cscccseeseeseseseseeeeeeeeees $150.00 
: 500 305-1034-ND 71.73 57.38 43.04 02Y7474#0500 
1000 305-1035-ND 78.88 63.10 47.33 02Y7474#1000 
NEW! DVI and HDMI Cables 
100 305-1036-ND 71.73 57.38 43.04 02Y7475#0100 
SX-22S (.085") 200 305-1037-ND 75.30 60.24 45.18 02Y7475#0200 290-1913-ND DVI Male to DVI Male 2M (CT001147)...............ee 
500 305-1038-ND 78.88 63.10 47.33 02Y7475#0500 290-1915-ND DVI Male to HDMI Male 2M (CT001149)............ccc00ccseeee 
1000 Serie) 86.05 cee 51.63 DetsAror O09 290-1914-ND HDMI Male to HDMI Male 2M (CT001148)...............0..002.. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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emerson RF Connectors MCx Type 


FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design * Captivated contact ELECTRICAL RATINGS: 
¢ Impedance: 500 » Frequency Range: 0-6GHz »* Working Voltage at sea level: 335 VRMS; 250 VRMS (J531-ND and 
J532-ND). MECHANICAL RATINGS: « Engage/Disengage Force: 5.6 pounds maximum engagement/8 pounds typical 


disengagement ¢ Contact Retention Force: 2.3 pounds minimum axial force * Durability: 500 cycles minimum 


Fig. 1 - Right Angle Cable Plug 
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Fig. 4 - Straight Plug Receptacle 
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Fig. 6 - Right Angle PC Mnt. Jack 
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Fig. 2 - Straight Cable Plug 
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Fig. 8 — End Launch Jack 


Adapters 


Fig. 3 — Straight Crimp Type 
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Fig. 5 - Straight PC Mount Jack 


05.99 


4Xx00.91 


3.18 5.36_ 
“LH.27 


ar | 
2X 1.22 


+ 9.50 + 
+—}3.51 


0.76 
i 


©) 


- 4X011.68 


peel 


6.35 
Across Flats 


7.92 + 
(Hex) 


J ao.s7 


Fig. 7 
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— Front Mount Bulkhead Jack Receptacle 
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Fig. 9 — SMT Straight Jack 
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Fig. 11 — Straight Jack Receptacle - 2.54mm 
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Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.) Type Plating A B Part No. fl 10 50 100 Part No. 
50 Ohm 
RG178 | Gold | 1158] — |J5sI-ND 543 476 440 351 | 133-402-101 
RG316 | Gold | 11.58 | — | J535-ND 514 451 388 3.33 | 133-403-101 
RG178 | Nickel | 11.58 | — | J532-ND 524 460 3.95 339 |133-3402-106 
Bulkhead Jack , |-RG316 | Nickel | 1158 | — | J536-ND 4.95 4.35 3.74 3.21_|133-3403-106 
Rees | nickel | 7:90 | — | u720ND 495 435-374 3.21 |133-3404-106 
086 | God | 790) — | u72t-nD 544 451 3.88 3.33 |133-3693-101 
Semi-rigid 
| RG316 | Gold | 1519) 498 | J53aND 429 376 324 277 |199-3403-001 
RG316 | Nickel | 15.19 | 498 | J534-ND 4.00 351 «3.02 ~—«2.59_| 133-403-006 
4, — Gold | — | — | J6I2ND 7.06 620 5.33 4.57 | 133-801-201 
a Gold | 394 | — | J537-ND 390 343 295 253 |133-3701-201 
5| — | Nike | 394 | — | J5ND 387 340 292 2.50 | 133-3707-208 
. -15.84 = Gold | 279 | — | J539-ND 4.06 357 307 263 |133-3701-211 
7.75 — — | Nickel | 279 | — | J540-ND 3.87 3.40 «2.92 250 _|133-3701-216 
= Gold | 394 | — | J541-ND 691 7.82 672 5.76 |133-3701-301 
¢| — | Nickel | 394 | — | J542-ND 872 7.65 6.58 5.64. |133-3701-306 
= Gold | 279 | — | J543-ND 913 801 688 590 |133-3701-311 
— | Nickel | 279 | — | J544-ND 8.91 7.82 «6.72 «45.76 _|133-3701-316 
7] God | — | — | J545ND 7.05 619 52 456 |133-3701-401 
— | Nick | — | — | J546-ND 6.82 598 515 441 |133-3701-406 
3; — God | 173 | — | Je47-ND 512 450 387 3.31 | 183-3701-801 
of — God | — | — | JS4@ND 583 512 440 3.77 | 133-3711-201 
to] — Gold | — | — | J540ND 953 636. 7.49 616 |133-3711-301 
T= God | — | — |Je-ND 463 406 349 3.00 | 183-3701-231 
75 Ohm 
1 |RG-179 | Gold | 7.98 | — | J64eND 593 521 4.48 3.84 |193-8433-101 
RG-1790s| Gold | 798 | — | Je44-ND 593 521 448 3.84 |133-8434-101 
2] RG-179 | Gold | 2047 | 594 | J645ND 990 869 747 640 |133-8433-001 
3] RG-179 | God | — | — | Je47-ND 1192 1040 899 7.71 | 133-8333-401 
s| — God | 380 | — | JOOND 641 7.88 635 5.44 |133-8701-201 
= Gold | 270 | — | Je50-ND 532 467 401 3.44 ‘| 133-8701-211 
«| — Gold | 380| — | JOSIND 943 628 7.42 610 |183-8701-301 
= Gold | 270 | — | Je52-ND 943 828 742 6.10 |133-8701-311 
3; — Gold | 173 | — | J653ND 547 480 4.43 3.54 | 133-8701-801 
9; — Gold | — | — | J654ND 604 530 456 3.91 | 133-8711-201 
Non-Magnetic MCX Connectors 

; ee} Gold | 7.90 | 11.56 | J680-ND 9.06 7.95 6.84 5.86. | 199-9403-101 
pee Gold | 7.90 | 11.56 | Jesi-ND 967 848 7.29 6.25 |133-9404-101 
2/RGS16N) God | 1519 | 498 | Je7eND 11.54 10.12 870 7.46 | 13-9403-001 
1 Gold | 394 | — | J0B2ND 621 545 468 4.02 |183-9701-201 
éi = Gold | 279 | — | Jea3ND 591 519 446 3.82 | 133-9701-211 
toe s| = Gold | 394 | — | J6B4ND 967 848 7.30 6.26 |133-9701-301 
[ = Gold | 279 | — | Jea5-ND 1058 928 798 6.84 |133-9701-311 
3; — Gold | 157 | — | J686-ND 12.27 10.76 925 7.93 | 133-9701-801 
Prototype Crimp Tool J574-ND 379.46/1 141-0000-908 
Hand Crimp Tool (frame only). J572-ND 106.63/1 140-0000-952 
Die Set (RG178, 316) J573-ND 129.48/1 140-000-951 
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Flats) is 
7 7) T5468 
! 3.81 (Wide) 7.92 tis 2x) +] 3.18 (Wide) pores Fists) 
VSWR Frequency Digi-Key Price Each Johnson VSWR Frequency Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
1 | SMA Plug to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J617-ND 38.08 31.61 | 134-1019-151 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J626-ND 38.08 31.61 | 134-1018-011 
2 | SMA Plug to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J618-ND 41.25 34.25 | 134-1019-161 11 | SMA Jack to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J627-ND 34.91 28.98 | 134-1018-021 
3. | SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J619-ND 34.91 28.98 | 134-1019-171 12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J628-ND 34.91 28.98 | 134-1018-031 
4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J620-ND 38.08 31.61 | 134-1019-181 13 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J655-ND 13.42 11.77 | 142-0901-801 
5 | SMA Plug to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J621-ND 34.91 28.98 | 134-1012-011 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack 1.05+.01f 0-18 J659-ND 19.16 16.80 | 142-0901-401 
6 | SMA Plug to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J622-ND 38.08 31.61 | 134-1012-021 15 | SMA Jack to SMA Plug/ Rt. Angle | 1.035+.02f 0-18 J632-ND 17.36 15.23 | 142-0901-941 
7 | SMA Jack to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J623-ND 34.91 28.98 | 134-1012-031 16 | SMA Plug to SMA Plug 1.05+.01f 0-18 J633-ND 15.47 13.57 | 142-0901-811 
8 | SMA Jack to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J624-ND 34.91 28.98 | 134-1012-041 17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J656-ND 13.71 12.03 | 142-0901-821 
9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J625-ND 34.91 28.98 | 134-1018-001 Note: All Adapters are Gold plated. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EMERSON RF Connectors SMA/SMB Type 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | (Description) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | (Description) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. 
SMA Type .086 Semi-Rigid J809-ND 14.08 12.35 10.62 | 142-0593-421 
{ crimp o* Gold J523-ND 9.39 8.24 7.08 | 142-0303-411 93 Solder 141 Semi-Rigid Gold J810-ND 14.08 12.35 10.62 | 142-0594-421 
Nickel J524-ND 9.04 7.93 6.82 | 142-0303-416 .086 Semi-Rigid J811-ND 17.49 15.34 13.19 | 142-0593-431 
; die Gold 7525-ND 566. 4.96 4.27 | 142-0403-011 141 Semi-Rigid J812-ND 17.49 15.34 13.19 | 142-0594-431 
Nickel J526-ND 5.20 4.57 3.93 | 142-0403-016 .086 Semi-Rigid | Nickel J722-ND 4.94 4.34 3.73 | 142-0593-006 
RG-402 Gold 7485-ND 220. 1.93 166 | 142-0694-011 OM Salter 141 Semi-Rigid) Gold J723-ND 7.41 6.51 5.59 | 142-0594-001 
RG-402 | Nickel | J486:ND 209 «183 158 | 142-0694-016 141 Semi-Rigid} Nickel | J724-ND 714 6.27 5.39 | 142-0594-006 
: a RG-405 Gold 4487-ND 459 403 3.47 | 142-0693-001 .086 Semi-Rigid| Gold J727-ND 549 4.82 4.15 | 142-0593-001 
RG-405 | Nickel | J488-ND 412 3.62 3.11 | 142-0693-006 | | 95 500 = Gold J634-ND 37.07 3251 27.95 |142-0801-861 
086 Semi-Rigid| Nickel | J725-ND 6.61 5.80 4.99 | 142-0693-066 Terminator 
141 Semi-Rigid| Nickel | _ J726-ND 6.61 5.80 4.99 | 142-0694-066 7A J706-ND 26.51 23.25 19.99 | 142-1403-001 
RG-178/U, 196| Gold |  J605-ND 7.27 6.38 ~—-5.49 | 142-0402-011] | 96 | quick Connect shA Gold | Y707-ND 2651 23.25 19.99 | 142-1404-001 
4 Crimp 4 Gold J637-ND+ 7.89 6.92 5.95 | 142-0439-001 3** J708-ND 26.51 = 23.25 = 19.99 _ | 142-1407-001 
5 Gold J638-ND+t 7.89 6.92 5.95 | 142-0435-001 oAAA J709-ND 26.51 23.25 19.99 | 142-1408-001 
Q* Gold J474-ND 12.82 11.24 9.67 | 142-0203-011 27 Adapter — Gold J710-ND 39.76 34.87 29.98 | 142-1901-821 
5 clamp 2* Nickel | J475-ND 1471 10.27 8.83 | 142-0203-016 | | 59 | side-on RG-405 Gold J711-ND 7.04 6.17 5.31 | 142-0693-061 
3 Gold J480-ND 20.54 © 18.02» 15.49 | 142-0207-011 RG-402 J712-ND 704 6.17 5.31 | 142-0694-061 
ave Nickel | J481-ND 19.39 17.01 14.62 | 142-0207-016 | | 29 SMT = Gold J717-ND 10.53 9.24 7.94 | 142-0711-301 
2* Nickel | J477-ND 953 8.36 7.19 | 142-0203-106 J799-ND 960 8.42 7.24 |142-0761-841 
° Clamp 3** Nickel | J484-ND 10.70 939 8.07 | 142-0207-106 | | 30 | Edge Mt = Gold | J805-ND 960 842 —7.24_| 142-0761-861 
2» Gold J510-ND 8.26 = 7.25 6.23 | 142-0403-101 i Edge Mt = iad J800-ND 960 8.42 7.24 |142-0761-851 
- Ging : ae Ce : + ie te bead J806-ND 960 8.42 7.24 | 142-0761-871 
0! yi x B P a a | -( fe 
sAA Gold | J713-ND 837 7.35 6.32 | 142-0404-101 | | 92 | Edge Mt. = Gold ae ee ae oe patie He 
086 Semi-Rigid] Gold J606-ND 1037 9.10 7.82 | 142-0693-101 z 07614 
Solder aat Sar Gold | J607-ND 10.17 892 7.67 | 142-094-101 | | 38 ] PCMt. a Gold ae ae _ ee a 
9 Clamp 2* Gold J478-ND 14.05 12.32 10.59 | 142-0103-401 J801-ND 960 842 724 |142-0761-881 
10 | Panel Mt, = Gold J490-ND 640 5.61 4.83 | 142-0701-401 os cM a So J807-ND 9.60 8.42 7.24 | 142-071-821 
11 | Panel Mt, = Gold J489-ND 789 6.92 5.95 | 142-0701-411 35 PC Mt. = Gold J804-ND 960 8.42 7.24 |142-0761-831 
12 | Flange Mt. = Gold J492-ND 638 5.60 4.81 | 142-0701-621 36 PC Mt. = Gold J798-ND 960 8.42 7.24 |142-0761-811 
13 | Flange Mt. = Gold J493-ND 638 5.60 4.81 | 142-0701-631 SMB Type 
14 PC Mt. = Gold J494-ND 8.02 7.04 6.05 | 142-0701-211 37/500 Terminator = rae J635-ND 1668 1463 1258 |131-3801-811 
— Nickel | _J495-ND 754 6.62 5.69 | 142-0701-216 750 Terminator = J636-ND 15.42 13.53 11.63 | 131-3801-821 
15 PC Mt. - Gold J500-ND 5.52 4.85 4.47 | 142-0701-201 38 Crimp 2* Nickel | J464-ND 5.95 5.22 4.49 | 131-1403-016 
16 PC Mt. = Gold J608-ND 552 4.85 4.17 | 142-0701-231 39 orinip 2* Gold J465-ND 590 5.17 4.45 | 131-1403-101 
17 PC Mt. - Gold J496-ND 13.41 11.76 10.11 | 142-0701-321 2* Nickel | J466-ND 495 4.35 3.74 | 131-1403-116 
- Nickel | J497-ND 1259 11.04 9.49 | 142-0701-326 — Gold J467-NDt 3.21 2.82 2.42 | 131-1701-201 
= Gold J569-ND 1280 11.23 9.66 | 142-0701-501 40 PC Mt. _ Nickel |  J468-NDt 3.01 2.65 2.28 | 131-1701-206 
18 PC Mt. — Nickel | J714-ND 12.23 10.73 9.22 | 142-0701-506 _ Nickel | J469-NDt 3.01 2.65 2.28 | 131-1701-216 
- Gold J715-ND 13.14 11.52 9.91 | 142-0701-551 = Gold J613-NDt 245 2.16 1.85 | 131-3701-261 
19 PC Mt. = Gold J501-ND 886 7.77 6.68 | 142-0701-301 i pei _ Nickel | J614-NDt 234 2.05 1.77 |131-3701-266 
062" PC Mt. = Gold J502-ND 6.03 5.29 4.55 | 142-0701-801 = Gold J615-NDt 245 2.16 1.85 | 131-3701-271 
062" PC Mt. - Nickel | J716-ND 572 5.02 4,32 | 142-0701-806 = Nickel [ESIGILS:NGit 284 2.05 1.77 | 131-8701-276 
og | 082" PC Mt — Gold J629-ND 7.20 6.32 5.43 | 142-0711-821 42 PC Mt. = Gold J472-ND 592 5.20 4.47 | 131-3701-301 
031" PC Mt. - Gold J657-ND 663 5.82 5.00 | 142-0701-881 r patie = Gold J470-ND 5.61 4.92 4.23 | 131-1701-371 
062" PC Mt. a Gold J658-ND 703 6.17 5.30 | 142-0701-851 = Nickel | J474-ND 540 4.74 4.07 | 131-1701-376 
042" PC Mt. = Gold J630-ND 8.42 7.39 6.36 | 142-0701-841 44 | Panel Mt. — Gold J520-ND 8.21 7.20 6.19 |131-3701-621 
21 PC Mt. _ Gold J610-ND 8.65 7.59 6.52 | 142-0701-871 Panel Mt. = J522-ND 7.61 6.67 5.74 | 131-3701-341 
22 PC Mt. = Gold J631-ND 662 5.81 5.00 | 142-0721-881 % PC Mt. = on J719-ND 887 7.78 6.69 | 131-3701-501 
23 Crimp 4t Gold J641-ND 12.20 10.70 9.20 | 142-0339-401 (Benaied 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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emerson RF Connectors SMA/SMB Type (con) Johnson 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Desc.) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. (Desc.) Group Plating Part No. il 10 50 Part No. 
46 PC Mt. — Gold J718-ND 2.60 2.28 1.96 | 131-3701-201 i crimp a* Gold J673-ND 25.14 22.05 18.95 | 131-9403-101 
Non-Magnetic SMA Connectors 60 J674-ND 22.95 20.13 17.31 |131-9404-101 
a* J660-ND 14.85 13.02 11.20 | 142-9403-011 Tools 
3 Crimp 60 Gold J661-ND 28.35 24.87 21.38 | 142-9404-011 Crimp Tool Frame J572-ND 106.63 = — |140-0000-952 
gee J664-ND 16.08 1411 1213 | 142-9407-001 Die Set for SMA, SMB 
o* J662-ND 2297. 1953 1679 | 142-9403-101 Type (RG178, 316, 316DS, 58) J573-ND 129.48 —_ — |140-0000-951 
8 Crimp 60 Gold J663-ND 2121 18.72 16.00 |142-9404-101 Semi-Rigid Cable Vice Tool J702-ND 557.92 _ — |140-0000-962 
gee J665-ND 2289 20.08 17.26 ‘| 142-9407-101 Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Too! J703-ND 96.30 = — |140-0000-964 
‘6 seit _ ai J666-ND 10.71 940 8.08 | 142-9701-201 Cable Clamp Inserts, .141 Semi-Rigid Tool J704-ND 96.30 — — | 140-0000-965 
. J667-ND 9.56 8.40 7.22 |142-9701-211 = 
Si _ ai 7669-ND 1274. 41148 9.61 |142-9701-801 RF Adapter Kit , 500, 70 pes. J687-ND 299.42 = — _ |142-0000-005 
J670-ND 12.74 11.18 9.61 | 142-9701-811 | * Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
Non-Magnetic SMB Connectors baal Group 3 Cables: RG-58/U, RG-141/U, RG-303/U 
5 Sane t Group 4 Cables: LMR-200, HPF-200, RF-200 
38 Crimp a Gold deity 17.88 15.68 13.48.) 131-9403-001 | 14 Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
60 J672-ND 16.33 14.33 12.32 | 131-9404-001 |» Group 6 Cables: RG-179DS, RG-187DS, RG-188DS, RG-316DS 
40 PC Mt _ Gold J675-ND 10.64 9.34 8.03 |131-9701-201 | A Group 7 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-188/U, RG-316/U 
; J676-ND 1064 934 8.03 |131-9701-211 AA Group 8 Cables: RG-188DS, RG-316DS 
AAA Group 9 Cables: RG-55/U, RG-142/U, RG-223/U, RG-400/U 
42 PC Mt. = Gold J677-ND 18.91 16.59 14.26 | 131-9701-301 | + J467, J468, J613 and J614 Leg Length: 155”; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 


SMK (2.92mm) Connectors 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to construction, which enhances connectivity » The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed 
the SMA interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency thru for use in sealed circuit modules * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA 
and other key advantages: * Superior electrical performance to 40GHz * Female contacts have a three-slot and uses a shorter snub nose male pin such that the connector bodies align before the contacts engage 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Descripton Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru — J688-ND 15.86 12.47 10.43 | 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 27,90 440-0000-957 
2 | dack to Jack In-series Adapt Gold J694-ND 81.90 70.88 63.00 | 145-0901-801 
See ees eet Z Body Soldering Tool for .086 Semi J698-ND 11.48 140-0000-958 
3 | Plug to Plug In-series Adapter Gold J695-ND 93.60 81.00 72.00 | 145-0901-811 : Lape 
4. | Plug to Jack In-series Adapter Gold | J696-ND 85.80 74.25 66.00 | 145-901-821 Body Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J699-ND 11.48 140-000-959 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 11.62 140-0000-960 
5 | Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut | Passivated | J689-ND 12.99 10.21 8.54 | 145-0693-002 Contact Soldering Tool for 141 Semi-Rigid J701-ND 11.62 140-0000-961 
Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J690-ND 12.62 9.92 8.30 | 145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 557.92 440-0000-962 
ae aie wee ia as Cable Clamp Insert Tool for .086 Semi-Rigid J703-ND 96.30 440-0000-964 
read Mount Field Replaceable assivate . } i ; -0701- ee : oa 
7 | 2-Hole Flange Mount Jack Passivated | J692-ND 21.56 16.94 14.17 |145-0701-602 Gable Clamp Insert. Tool for .141'Semi-Rigid Se AAD cera aay tee 
8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated | J693-ND 20.09 15.79 13.21 | 145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 10.85 140-0000-968 


RF Connectors MMCxX Type 


ELECTRICAL RATINGS: * Impedance: 500 * Frequency Range: 0-6 GHz »* Working Voltage: 170 Vrms at sea 


Fig. 1- Straight Cabled | Fig. 2- Right Angle Flexible Cabled Plug | Fig. 3— Straight Plug level « Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
3:48. 4x 2.03 MECHANICAL RATINGS:  Engagement/Disengagement Force: 8.0 pounds maximum engagement; 1.4 pounds 
i minimum disengagement » Contact Retention Force: 2.0 pounds minimum axial force » Cable Retention: 30 
«| eae: pounds Durability: 500 cycles minimum 
y ENVIRONMENTAL RATINGS * Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 
4-0.51 sq. 2.92 4.72 
poche 472-4 
Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Cable Type A B | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
RG 178/U, 196 3.48 — | J589-ND 5.11 4.48 3.86 | 135-3402-001 
- 7 rp iEt RG 316/U, 188, 161, 174 4.39 — | J590-ND 7.62 6.68 5.75 | 135-3403-001 
Fig. 4— Right Angle Semi-Rigid Plug 1 | RG 316 DS, 188 DS, 187 DS 439 — | J591-ND 7.80 6.85 5.89 | 135-3404-001 
3.48 z | .047” Diameter Flexible, Huber _ r 7 . 
a K01152-07, Axon P512479A 3.48 J592-ND 5.11 4.48 3.86 | 135-3436-001 
RG 178/U, 196 8.99 7.01 | J593-ND 8.97 7.87 6.77 | 135-3402-101 
RG 316/U, 188, 187, 179, 161,174] 10.46 8.48 | J594-ND 8.88 7.79 6.70 | 135-3403-101 
2 |RG 316 DS, RG 188 DS 10.46 8.48 | J595-ND 9.07 7.96 6.84 | 135-3404-101 
.047” Diameter Flexible, Huber 


K01152-07, Axon P512479A 8.99 7.01 | J596-ND 8.97 7.87 6.77 | 135-3436-101 


Fig, 6 — Right Angle Jack 3 = — — |J601-ND 10.13 8.89 7.64 | 135-3801-201 
4 = —  — |J602-ND 897 7.87 6.77 | 135-3693-101 
= ; Straight - Gold PCB 292 — |J597-ND 5.16 453 3.90 | 135-3701-201 
6.50 —+) 2X0 : 5 
3.05~ - ST sq) ( aad Straight - Gold PCB 1.73 — | J598-ND 5.82 4.67 4.02 | 135-3701-211 
46 { ; 1.357 ‘ 5 | Right Angle - Gold PCB 2.92 — |J599-ND 10.94 960 825 | 135-3701-01 
i _ ir i Right Angle - Gold PCB 1.73 — | J600-ND 10.47 919 7.90 | 135-3701-311 
1.911) VA, a ' 7 | End Launch - PCB — — |J603-ND 6.38 5.60 4.81 | 135-3711-801 
al eer SS 3.53 Hand Crimp Tool (frame only) . .. | J572-ND 106.63/1 140-0000-952 
| _ | 604-ND 221.90/1 140-000-953 


Crimp Tool Die Set. 
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= RoHS Complaint Parts Available F hi 
EMERSON. Fixed Length Cables ce er Men deine Ps OHNSON 
Features: 


* Tested to customer specifications * Flexible cable *0 ~ 26GHz * 50 
and 750 * Controlled impedance 


Straight to Straight Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 


Applications: 
¢ Voltage/Continuity Test Fixture ¢ Interface location gauging * VSWR 
Quality Assurance Scalar Analyzer * VSWR/TDR Design Engineering 


| 
(B 


| 


Vector Analyzer * CNC Hardline Bender (Semi-rigid cables) 
Straight 
to Straight 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 12 J5112-ND 21.43 16.08 13.58 415-0043-012 
6 J1206-ND 17.415 1286 1086 415-003-006 RG-142 24 J5124-ND 27.62 20.72 17.50 415-0043-024 
42 J4212-ND 17.62 13.22 11.416 415-0003-012 36 J5136-ND 33.81 25.36 21.42 415-0043-036 
ners 16 24 J1224-ND 1905 1429 1207 | 415-003-024 3 J822-ND0 NEW! 22.45 16.84 14.22 | 415-0081-003 
36 J1236-ND 20.00 15.01 12.67 415-0003-036 4 J823-ND0 NEW! 23.07 17.31 14.62 415-0081-004 
SMB 750 Plug to SMB 750 Plug 5 J824-ND0 NEW! 23.67 17.76 15.00 415-0081-005 
; TG i765 {as Asa Wissous-b08 Hand 6 J825-ND0 NEW! 24.36 18.27 15.43 415-0081-006 
Formable 7 J826-ND0 NEW! 24.97 18.73 15.82 415-0081-007 
12 J1612-ND 18.57 13.93 11.77 415-0008-012 
RG-179 oa Aieaaaip pea Rae Fee papain .086 8 J827-ND0 NEW! 25.67 19.25 16.26 415-0081-008 
am EGAN Biot eae. age Aienooe hes 12 J828-ND0 NEW! 28.29 21.22 17.92 415-0081-012 
18 J829-ND0 NEW! 32.15 24.12 20.37 415-0081-018 
6 SND PEMOP ASB” EUEE:, ||| 19-001 0:006 24 J830-ND0 NEW! 36.02 27.02 +~—=«-22.82 | 415-0081-024 
RG-179DS 12 eoneiae tae 468 ell ei Olle 3 J831-NDO NEW! 25.75 19.32 16.31 415-0082-003 
2 eae 21.81 18 18:8. ete O0I0:0ee 4 J832-ND0 NEW! 26.54 19.91 16.81 415-0082-004 
28 SUSSEIND, 2820 18.72, 15,80. | 2415 0010-086 5 J833-ND0 NEW! 27.57 20.68 17.47 | 415-0082-005 
MCX Plug to MCX Plug — RoHS Compliant Hand 6 J834-ND0 NEW! 28.41 21.31 18.00 | 415-0082-006 
6 J2206-ND 16.19 12.15 10.26 415-0014-006 Formable 7 J835-ND0 NEW! 29.32 21.99 18.57 415-0082-007 
AGAR 12 J2212-ND 17.15 12.86 10.86 415-0014-012 144 8 J836-ND0 NEW! 30.23 22.68 19.15 415-0082-008 
24 J2224-ND 19.05 14.29 12.07 415-0014-024 12 J837-ND0 NEW! 33.42 25.07 21.17 415-0082-012 
36 J2236-ND 20.95 15.72 13.27 415-0014-036 18 J838-ND0 NEW! 37.76 28.32 23.92 415-0082-018 
MCX Plug to MCX Bulkhead Jack — RoHS Compliant 24 J839-ND0 NEW! 42.11 31.59 26.67 415-0082-024 
6 J2406-ND 19.52 14.65 12.37 415-0016-006 SMA Plug to SMA Bulkhead Jack — RoHS Compliant 
12 J2412-ND 20.00 15.01 12.67 415-0016-012 6 J3906-ND 16.66 12.50 10.56 415-0031-006 
Hers16. 24 J2424-ND 20.95 15.72 13.27 415-0016-024 12 J3912-ND 17.64 13.24 11.18 415-0031-012 
36 J2436-ND 22.38 16.79 14.18 415-0016-036 Haste 24 J3924-ND 18.62 13.97 11.80 415-0031-024 
MCX 750 Plug to MCX 750 Plug 36 J3936-ND 19.88 14.92 12.60 415-0031-036 
6 J3006-ND 22.38 1679. 14.18 415-0022-006 6 J4306-ND 16.19 12.15 10.26 415-0035-006 
12 J3012-ND 23.33 1751 14.78 415-0022-012 nesiens 12 J4312-ND 17.15 12.86 10.86 415-0035-012 
RG-179 24 J3024-ND 24.76 18.58 15.69 | 415-0022-004 24 J4324-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0035-024 
36 J3036-ND 26.67 20.00 16.89 415-0022-036 36 J4336-ND 20.48 15.36 12.97 415-0035-036 
MMCX Plug to MMCX Plug — RoHS Compliant 12 J4812-ND 21.91 16.43 13.88 415-0040-012 
RG-58 24 J4824-ND 22.86 17.15 14.48 415-0040-024 
i Zee nee 16 1228. #18:0008"008 36 J4836-ND 23.81 17.86 15.09 415-0040-036 
12 J729-ND 25.91 19.44 16.42 415-0066-012 
Roe 18 J730-ND 2710 20.33 17.17 | 415-0066-018 BNC Plug to BNC Plug 
24 J731-ND 28.33 21.25 17.94 415-0066-024 12 J6212-NDO 10.95 8.22 6.94 415-0054-012 
6 J732.ND 28.77 2158 1823 415-0067-006 RG-58 24 J6224-NDO 11.90 8.93 7.54 415-0054-024 
12 J733-ND 29.69 2007 «18.81 415-0067-012 36 J6236-ND0 13.34 10.01 8.45 415-0054-036 
neste 18 J734-ND 30.28 22.72 19.18 415-0067-018 Belden 12 J6412-ND 10.95 8.22 6.94 415-0056-012 
24 J735-ND 31.37 23.54 19.88 415-0067-024 8218 24 J6424-ND 12.38 9.29 7.85 415-0056-024 
MMCX Plug to SMA Bulkhead Jack — RoHS Compliant 36 EISEAND, Isso 100) Beto. |) 418-0058-098 
2 TEND Baad eri 17.00 TEDOTOUDE 12 J6512-ND 10.95 8.22 6.94 415-0057-012 
5 LGN ee Syed et Tieco76:04s RG-59 24 J6524-ND 12.38 9.29 7.85 415-0057-024 
RG-178 18 J746-ND 29.44 22.08 18.65 | 415-0070-018 = EOSSEND iss8 aoe a0 wle;0087 089 
24 J747-ND 30.65 2299 19.42 | 415-0070-024 BNC 750 Plug to BNC 750 Plug 
36 J748-ND 33.77 25.33. 21.39 415-0070-036 Saiies 12 J5512-ND 15.19 11.40 9.63 415-0047-012 
6 J749-ND 27.67 20.76 17.53 415-0071-006 sot 24 J5524-ND 16.17 12.13 10.25 415-0047-024 
42 J750-ND 28.51 2139 18.06 415-0071-012 36 J5536-ND 17.56 13.17 11.13 415-0047-036 
RG-316 18 J751-ND 29.30 21.98 18.56 415-0071-018 12 J5612-ND 15.71 11.79 9.96 415-0048-012 
24 J752-ND 30.36 22.78 19.23 415-0071-024 RG-59 24 J5624-ND 16.67 12.51 10.56 415-0048-024 
36 J753-ND 32.66 24.50 20.69 415-0071-036 36 J5636-ND 18.10 13.58 11.47 415-0048-036 
SMA Plug to SMA Plug siisn 12 J5912-ND 17.62 13.22 11.16 415-0051-012 
7 TERESA q75 jase Aieo FIR O0BE-DOG. sa5A 24 J592 4-ND 20.95 15.72 13.27 415-0051-024 
12 J3312-NDO 18.86 © 14.15 11.95 | 415-0025-012 38 gbOSE: ND PATE NBSBS — 118,695" |) 415-0031-088 
mets 24 J3324-NDO 20.95 15.72 13.27 415-0025-024 N Plug to N Plug 
36 J3336-NDO 24.62 18.47 15.60 415-0025-036 12 J6612-ND 15.71 11.79 9.96 415-0058-012 
6 J3706-ND0 14.98 11.24 9.49 415-0029-006 RG-58 24 J6624-ND 16.67 12.51 10.56 415-0058-024 
12 J3712-NDO 15.98 11.99 10.12 415-0029-012 36 J6636-ND 18.10 13.58 11.47 415-0058-036 
nests. 24 J3724-NDO 15.72 11.79 9.96 415-0029-024 12 J6812-ND 20.95 15.72 13.27 415-0060-012 
36 J3736-NDO 18.39 13.80 11.65 415-0029-036 RG-142 24 J6824-ND 27.14 20.36 17.20 415-0060-024 
6 J4106-NDO 14.98 11.24 9.49 415-0033-006 36 J6836-ND 33.34 25.01 21.12 415-0060-036 
12 J4112-NDO 15.46 11.60 9.80 415-0033-012 12 J7012-NDO 19.52 14.65 12.37 415-0062-012 
Re s16pS 24 J4124-NDO 17.39 13.05 11.02 415-0033-024 RG-8 24 J7024-NDO 23.81 17.86 15.09 415-0062-024 
36 J4136-NDO 19.29 14.47 12.22 415-0033-036 36 J7036-NDO 27.62 20.72 17.50 415-0062-036 
12 J4612-NDO 17.15 12.86 10.86 415-0038-012 SMA Plug to N Plug 
RG-58 24 J4624-NDO 18.10 13.58 11.47 415-0038-024 RG-58 12 J6712-ND 16.19 12.15 10.26 415-0059-012 
36 J4636-NDO 19.05 14.29 12.07 415-0038-036 0 ROHS Compliant (Continued) 
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¢ HNSON’ 
EMERSON Fixed Length Cables Straight to Straight (cont. Je o 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
24 J6724-ND 17.62 13.22 11.16 | 415-0059-024 24 J3524-ND 25.72 19.29 16.29 415-0027-024 
nese 36 J6736-ND 18.57 13.93 11.77 | 415-0059-036 Gwe 36 J3536-ND 27.62 20.72 17.50 415-0027-036 
12 J6912-ND 20.95 15.72 13.27 415-0061-012 6 J4006-ND 18.57 13.93 11.77 415-0032-006 
RG-142 24 J6924-ND 27.62 20.72 17.50 415-0061-024 12 J4012-ND 19.05 14.29 12.07 415-0032-012 
36 J6936-ND 33.34 25.01 «24.12 | 415-061-036 noe 24 J4024-ND 20.48 1536 12.97 | 415-0032-024 
SMA Plug to BNC Plug 36 J4036-ND 21.91 16.43 13.88 415-0032-036 
6 J3606-NDO 15.15 11.36 9.60 | 415-0028-006 6 J4406-ND 20.95 15.72 13.27 415-0036-006 
Aesis 12 J3612-NDO 15.55 11.67 9.85 | 415-0028-012 Feaiane 12 J4412-ND 21.48 16.11 13.61 415-0036-012 
24 J3624-NDO 16.48 12.37 10.44 | 415-0028-024 24 J4424-ND 23.05 17.29 14.60 415-0036-024 
36 J3636-NDO 17.76 13.33 11.25 | 415-0028-036 36 J4436-ND 25.14 18.86 15.93 415-0036-036 
12 J4512-ND 13.81 10.36 8.75 | 415-0037-012 12 J4912-ND 20.95 15.72 13.27 415-0041-012 
RG-58 24 J4524-ND 15.24 11.43 9.66 | 415-0037-024 RG-58 24 J4924-ND 21.91 16.43 13.88 415-0041-024 
36 J4536-ND 16.19 12.15 10.26 | 415-0037-036 36 J4936-ND 22.86 17.15 14.48 415-0041-036 
12 J5012-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0042-012 
RG-142 24 J5024-ND 24.76 1858 ~©—-15.69 ‘| 415-0042-024 | Straight to 
36 J5036-ND 30.95, 23.22 19.61 415-0042-036 Right Angle 
SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each johnson 
12 J791-ND 41.35 31.02 26.19 | 415-0078-012 Type (Inch) a Pie Fl a 53 = ae 
RG-316DS 24 J792-ND 42.91 32.18 27.18 | 415-0078-024 
36 J793-ND 45.16 38.87 «28.60 _| 415-078-036 SMB Plug to SMB Plug 
12 7794-ND 4723 35.43. 29.92 | 415-0079-012 6 J1106-ND 17.15 12.86 10.86 415-0002-006 
RG-142 24 J795-ND 53.63 40.23 33.97 | 415-0079-024 Ae st6 12 aN 18.10 13.58 0-11.47 | 415-002-012 
36 J796-ND 58.96 44.22 37.5 | 415-0079-036 24 J1124-ND 19.05 14.29 12.07 415-0002-024 
- - 36 J1136-ND 20.48 15.36 12.97 415-0002-036 
SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug 
a ne er : ee fe ee | wane 
12 J780-ND 67.54 50.66 42.78 | 415-0065-012 RG-178 ba GOUT o4o6 1338 eee 4iso007 aba 
RG-316 - iene mee ee, eee | eee 36 J1536-ND 26.19 19.65 16.59 | 415-0007-036 
24 J782-ND 69.27 51.95 43.87 | 415-065-024 
36 J783-ND 71.00 53.25 44.97 | 415-0065-036 MCX Plug to MCX Plug 
48 J784-ND 72.73 54.55 46.07 _| 415-0065-048 6 J2506-ND 15.71 11.79 9.96 415-0017-006 
12 J785-ND 65.75 49.31 41.64. | 415-0076-012 neat 12 J2512-ND 16.24 12.18 10.29 415-0017-012 
RG-316DS 24 J786-ND 67.48 50.61 42.74 415-0076-024 24 J2524-ND 17.29 12.97 10.95 415-0017-024 
36 J787-ND 69.55 52.17 44.05 | 415-0076-036 36 J2536-ND 18.86 14.15 11.95 415-0017-036 
12 J788-ND 70.76 53.08 44.82 415-0077-012 SMA Plug to SMA Plug 
RG-142 24 J789-ND 77.16 57.88 48.87 415-0077-024 6 J3406-ND 20.28 45.22 12.85 415-0026-006 
36 J790-ND 77.86 58.40 49.31 415-0077-036 12 J3412-ND 24.17 15.89 13.42 415-0026-012 
0 RoHS Compliant HGS 24 J3424-ND 23.14 17.36 14.66 415-0026-024 
Right Angle 36 J3436-ND 25.61 19.21 16.22 415-0026-036 
A 6 J3806-ND 16.67 12.51 10.56 415-0030-006 
to Right Angle carats 12 J3812-ND 17.15 12.86 10.86 | 415-0030-012 
Cable Dimension L i-Key Price Each Johnson a Heep 18.08 sp bakes aie eee 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part'No. 36 J3836-ND 19.91 14.93 12.61 415-0030-036 
SMB Plug to SMB Plug 6 J4206-ND 16.67 12.51 10.56 415-0034-006 
6 J1006-ND 19.05 14.29 12.07 415-0001-006 RG-316DS ie pea eae es oe panini 
RG-178 i ie ee ee Paes. ||| ceumoou nee 36 J4236-ND 20.48 15.36 12.97 | 415-0034-036 
24 J1024-ND 21.91 16.43 13.88 415-0001-024 
36 J1036-ND 23.81 17.86 15.09 415-0001-036 12 J5212-ND 23.33 17.51 14.78 415-004-012 
6 aa 77.62 4900 156 4150004006 RG-142 24 J5224-ND 29.53 22.15 18.70 415-0044-024 
ais 12 J7312-ND 18.10 13.58 11.47 415-0004-012 36 J5236-ND 35.72 26.79 22.62 415-0044-036 
24 J7324-ND 19.52 14.65 12.37 415-0004-024 SMA Bulkhead Jack to MMCX Plug 
36 J7336-ND 20.95 15.72 13.27 415-0004-036 6 J754-ND 30.62 22.97 19.40 415-0072-006 
MCX Plug to MCX Plug 12 J755-ND 32.01 24.01 20.28 415-0072-012 
6 J2306-ND 15.71 11.79 9.96 415-0015-006 RG-178 18 J756-ND 33.22 24.92 21.04 415-0072-018 
AGAzs 12 J2312-ND 17.15 12.86 10.86 415-0015-012 24 J757-ND 34.43 25.83 21.81 415-0072-024 
24 J2324-ND 18.57 13.93 11.77 415-0015-024 36 J758-ND 37.72 28.29 23.89 415-0072-036 
36 J2336-ND 20.95 15.72 13.27 415-0015-036 6 J759-ND 27.94 20.96 17.70 415-0073-006 
6 J2706-ND 16.76 12.58 10.62 415-0019-006 12 J760-ND 28,72 21.54 18.19 415-0073-012 
AaSié 12 J2712-ND 17.29 12.97 10.95 415-0019-012 RG-316 18 J761-ND 29.76 22.32 18.85 415-0073-018 
24 J2724-ND 18.86 14.15 11.95 415-0019-024 24 J762-ND 30.62 22.97 19.40 415-0073-024 
36 J2736-ND 19.91 14.93 12.61 415-0019-036 36 J763-ND 32.87 24.66 20.82 415-0073-036 
6 J2906-ND 16.76 12.58 10.62 415-0021-006 SMA Bulkhead Jack to SMA Plug 
Aesisbs 12 J2912-ND 17.81 13.36 11.29 415-0021-012 6 J764-ND 25.78 19.34 16.33 415-0074-006 
24 J2924-ND 19.38 14.54 12.28 415-0021-024 12 J765-ND 26.64 19.99 16.88 415-0074-012 
36 EEEEND 20.95 15.72 18.27 | _415-0021-036 RG-316 24 J766-ND 28.37 21.29 17.98 | 415-0074-024 
MMCX Plug to MMCX Plug 36 J767-ND 30.80 23.10 19.51 415-0074-036 
6 J736-ND 32.36 24.28 20.50 415-0068-006 48 J768-ND 32.53 24.40 20.60 415-0074-048 
AG-178 12 J737-ND 33.77 25.33 21.39 415-0068-012 6 J769-ND 26.41 19.81 16.73 415-0064-006 
18 J738-ND 34.98 26.24 22.16 415-0068-018 12 J7212-ND 27.13 20.35 17.19 415-0064-012 
24 J739-ND 36.19 27.15 22.93 415-0068-024 RG-316DS 24 J7224-ND 28.78 21.59 18.23 415-0064-024 
6 J740-ND 30.31 22.73 19.20 415-0069-006 36 J7236-ND 31.01 23.26 19.64 415-0064-036 
12 J741-ND 31.17 23.38 19.75 415-0069-012 48 J773-ND 32.28 24.22 20.45 415-0064-048 
note 18 J742-ND 32.04 24.03 20.29 | 415-0069-018 5 aeND e080 Sa4g. dest | CaiSGOTE UE 
a8 CECA) 32.90 24.68 20.84 | 415-0069-024 12 J775-ND 34.08 2557 21.59 | 415-0075-012 
SMA Plug to SMA Plug RG-142 24 J776-ND 40.66 30.50 25.76 415-0075-024 
6 J3506-ND 22.38 16.79 14.18 415-0027-006 36 J777-ND 47.75 35.82 30.25 415-0075-036 
Gre 12 J3512-ND 23.33 17.51 14.78 415-0027-012 48 J778-ND 54.15 40.62 34.30 415-0075-048 
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& Cable Group Digi-Key Price Each Johnson 
4 F Fig. | Type | Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 
Connectors 
EMERSON Johnson oe 
RG-59, 140, 302, 
Belden 9209A, 8279, | 367-1067-ND 3.80 3.46 2.77 | CPMC-68-2 
8241, 8263 
R F Con nectors an d Adapte rs 1 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 750 RG-6, Belden 8215 367-1069-ND 4.40 4.01 3.21 [CPMC-68-5 
pe {87 Belden | 367-1072-ND 4.96 4.51 3.61 |CPMC-68-20 
BNC 
RG-58 367-1001-ND 1.76 1.60 1.28 | CP-88-1 
Crimp-Type Push-On, 500 RG-59, 62 367-1002-ND 1.76 1.60 1.28 | CP-88-2 
RG-6 367-1004-ND 2.05 1.87 1.50 | CP-88-5 
RG-179, 187 367-1043-ND 2.31 2.10 1.68 | CPM-88-20 
RG-174, 188,316 367-1044-ND 2.31 2.10 1.68 | CPM-88-19 
1 | Plug RG-58, 141 367-1047-ND 1.66 1.52 1.21 | CPMC-88-1 
Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 500 RG-59, 62 367-1048-ND 1.66 1.52 1.21 | CPMC-88-2 
RG-59, 62, TFE 367-1050-ND 1.70 1.55 1.24 | CPMC-88-10 
RG-142, 223, 400,55} 367-1052-ND 1.80 1.64 1.31 | CPMC-88-13 
Belden 8218 367-1053-ND 2.02 1.84 1.47 | CPMC-88-18 
, F RG-59, 62 367-1045-ND 1.85 1.68 = 1.35 | CPMC-78-2 
Grimp-Type, Solder or Crimp Contact, 750 Belden 8218, 1855A | 367-1046-ND 216 1.96 _ 1.57 |CPMC-78-18 
RG-58 367-1030-ND 2.05 1.87 1.50 | CPFI-UG88-1 
2 | Plug | Twist-On, Field Installable, 500 RG-59, 62 367-1031-ND 2.14 1.95 1.56 | CPFI-UG88-2 
RG-6 367-1034-ND 2.11 1.93 1.54 | CPFI-UG88-5 
3 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack with Solder Tab, 500 = 367-1019-ND 1.28 1.17 .94 [CP-1094-AST 
4 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack without Solder Lug, 500 — 367-1020-ND 1.23 12 -90 | CP-1094-U 
5 | Jack | Straight Twist-On Jack, 50 Ohm RG-59, 62 367-1036-ND 2.43 2.21 1.77 | CPFI-UG89-2 
6 | Jack | Crimp-Type Jack, Push-On Body, 500 RG-59, 62 367-1007-ND 1.80 1.64 1.31 | CP-89-2 
Type F 
RG-6 367-1022-ND 34 31 .25 ]CPF-56-ALM 
7 | Plug | Crimp-Type Plug RG-6 Quad Shield 367-1023-ND 40 36 .29 | CPF-56-ALS 
RG-59 367-1025-ND 33 30 .24 | CPF-59-ALM 
8 | Plug | Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND 34 231 25 | CPFI-56 
TNC 
RG-58, 141 367-1056-ND 1.87 1.70 1.36 | CPMC-TNC-1 
9 | Plug | Crimp-Type Plug Solder or Crimp RG-142, 223, 400,55} 367-1057-ND 2.12 1.93 1.54 | CPMC-TNC-13 
RG-8X (MINI 8) 367-1058-ND 2.09 1.91 1.53 | CPMC-TNC-17 
Type N 
RG-58 367-1059-ND 3.97 3.61 = 2.89 |CPN-1 
RG-142, TFE 367-1060-ND 4.10 3.73 2.99 |CPN-142T 
RG-8, 213 367-1061-ND 4.16 3.79 3.03 |CPN-8 
10 | Plug | Crimp-Type Plug RG-142, 223, 400 367-1085-ND 5.62 5.12 4.09 |CPN-68-13 
RG-8, 213 367-1062-ND 4.10 3.73 2.99 |CPN-8/110 
Proflex RG-450 367-1063-ND 3.98 3.63 2.90 |CPN-16 
RG-8X (MINI 8) 367-1086-ND 4.49 4.08 3.27 |CPN-17 
; RG-8, 213 367-1079-ND 6.53 5.94 4.75 |CPN-68-8 
11 | Plug | Grimp-Type Plug RG-58, Beldon 9907 | 367-1080-ND 6.09 5.54 4.43 |CPN-68-1 
12 | Jack | Flange Mount Jack = 367-1081-ND 6.73 6.12 4.90 |CP-AD801 
UHF 
13 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND 1.73 1.58 1.26 [CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND 1.50 1.37 1.09 |CPL-259-1 
RG-59, 62 367-1038-ND 1.53 1.39 1.12 |CPL-259-2 
14 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-8 367-1039-ND 1.80 1.64 1.31 |CPL-259-8 
RG-59, TFE 367-1040-ND 1.55 1.41. 1.13 |CPL-259-10 
RG-8X (MINI 8) 367-1041-ND 1.58 1.44 1.15 |CPL-259-17 
15 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact, Double Nut RG-58 367-1042-ND 2.67 2.43 1.95 [CPL-259-18 
16 | Jack | 4-Hole Flange Mount Jack = 367-1082-ND 1.37 1.25 1.00 [CP-AD206 
Mini-UHF 
; A RG-58 367-1064-ND 1.56 1.42 1.14 | MINI-UHF-1 
17 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact RG-8X (MINI 8) 367-1066-ND 204 1.85 1.48 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
F In-Series 
18 Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice 367-1026-ND 30 28 22 CPF-81 
BNC 
19 Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.47 1.34 1.08 CP-AD-555 
20 Bulkhead Jack to Jack Adapter with Lock Washer 367-1016-ND 2.18 1.98 1.59 CP-AD-556M. 
Between Series 
21 N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 7.43 6.76 5.41 CP-AD-810 
22 N Jack to SMA Jack 367-1018-ND 7.54 6.86 5.49 CP-AD-819 
23 BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 2.08 1.89 1.51 CP-AD-516 
24 BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.41 1.29 1.03 CP-AD-501 
25 BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.22 111 89 CP-AD-515 
Type N 
26 Jack to Jack Adapter 367-1087-ND 4.61 4.20 3.36 CP-AD850 
27 Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1088-ND 6.28 5.71 4.57 CP-AD851 
28 Plug to Plug Adapter 367-1089-ND 6.03 5.48 4.39 CP-AD800 
UHF 
29 Jack to Jack Adapter 367-1083-ND 1.60 1.46 1.17 CP-AD204 
30 Jack to Jack to Jack T Adapter 367-1084-ND 4.87 4.43 3.55 CP-AD210 
31 Bulkhead Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1090-ND 4.38 3.99 3.19 CP-AD207 
Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 
Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND 33 2.86 22.00 165.00 
1 | Separated Crimp Ring, for RG-58 Cable CP-0030-ND 36 3.12 24.00 180.00 
Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 37 3.20 24.60 185.00 
2 Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0110-ND 51 4.39 33.80 254.00 
Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0160-ND 51 4.39 33.80 254.00 
3 Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 48 419 32.20 242.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 48 4.19 32.20 242.00 
4 Push-On, Crimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 771 6.11 47.00 353.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-58 Cable CP-0330-ND al 6.11 47.00 353.00 
5 | Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND 1.14 9.88 76.00 570.00 
6 | Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-0410-ND A4 3.80 29.20 219.00 
7_| Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND Al 3.59 27.60 207.00 
8 | Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND 53 4.55 35.00 263.00 
9 | PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND Tt 6.66 51.20 384.00 
10 | Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 1.24 10.74 82.60 620.00 
11_| Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut CP-2110-ND AB 419 32.20 242.00 
12_| Adapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 1.62 14.04 108.00 810.00 
13 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND 2.19 18.98 146.00 1095.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for 
Bluetooth and Wireless LAN (World’s 
Smallest and Lightest Coaxial Connectors, 
meeting frequencies up to 6GHz) 


U.FL Cable Assembly 


U.FL SMD Receptacle & 


Mating Height 


FEATURES: 


* Extremely Small Board Occupation resulting in an area of just 7.7mm? 

* Mating Height from the printed circuit board when it mates a receptacle with a 
(right angle) plug is 2.5mm maximum 

¢ These are the world’s lightest coaxial connector meeting frequencies up to 
6GHz. Receptacle: 15.7mg 

¢To meet the frequency requirements of a wide variety of miniature equipment, 
these connectors offer high frequency performance from DC to 6GHz 

* The embossed tape packaging of the receptacles permits automatic mounting 

* The extraction tool permits simple removal of the connectors 

* Mating checks are made easy with the lock sensation it permits a check of 
sure mating 


APPLICATIONS: 


* Mobile phones 

* Wireless communications equipment 
* Electronic measuring instruments 
*GPS 


U.FL: Industry Standard for 
Bluetooth and Wireless LAN 
(Frequency: up to 6GHz; 
Mating height: 2.4mm) 


Required Board Space for Receptacle 


Tht 


4.5 


| 


i—— > 


(100%) 


¢ Wireless LAN 
* Bluetooth 


SPECIFICATIONS: 


* Nominal characteristic impedance: 500 

¢ Rated voltage: 60VAC (rms) 

¢ Rated frequency: DC to 6GHz 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C 
* Operating humidity: 90% maximum 


Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


* Contact resistance: Center: 20mQ maximum Outside: 10mQ maximum 


¢ Insulation Resistance: S00MO minimum 
¢ V.S.W.R.: 1.3 maximum 


MATERIAL AND FINISH: 


* Shell: Phosphor bronze, silver plating 
¢ Center contact (male): Brass, gold plating 


* Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating 
* Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, beige, UL94V-0 


W.FL: the world's smallest! 
(Frequency: up to 3GHz; 
Mating height: 1.55mm) 


TF 
[2 6.35 
‘ 


1/4-36UNS-2A 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 
10 50 


Hirose 
Part No. 


Receptacle Coaxial SMD 


H9161-ND 
H9161TR-ND 


1.14 92 
1047.50/2,500 2055.00/5,000 


U.FL-R-SMT(01) 
U.FL-R-SMT(10) 


Inspection Receptacle 

Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack 
Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug 
Removal Tool 

Removal Tool for Low Profile 


H9160-ND 
H9158-ND 
H9157-ND 
H9159-ND 
HR5017-ND 


16.68 15.53 
20.16 18.77 
16.53 15.39 
19.14 17.82 
19.14 17.82 


U.FL-R-1 
HRMJ-U.FLP 
HRMP-U.FLJ 
U.FL-LP-N-2 
U.FL-LP(V)-N-2 


Cable 
Diameter 
(mm) 


Cable 
Length 
(mm) 


Frequency 
(GHz) 


Weight Digi-Key 


Shield (mg) Part No. 


Price Each 


Hirose 
Part No. 


UFL/UFL Cable Assemblies 


100 
200 
500 
1000 


HR5008-ND 
H9162-ND 
H9163-ND 
HR5007-ND 


Single 53.7 


U.FL-2LP-04N1-A-(100) 
U.FL-2LP-04N1-A-(200) 
U.FL-2LP-04N1-A-(500) 
U.FL-2LP-04N1-A-(1000) 


100 
200 
500 
1000 


HR5012-ND 
H9166-ND 
H9167-ND 
HR5011-ND 


Single 


U.FL-2LP-068N1-A-(100) 
U.FL-2LP-068N1-A(200) 
U.FL-2LP-068N1-A-(500) 
U.FL-2LP-068N1-A-(1000) 


100 
200 
500 
1000 


HR5010-ND 
H9164-ND 
H9165-ND 
HR5009-ND 


U.FL-2LP-066J1-A-(100) 
U.FL-2LP-066J1-A-(200) 
U.FL-2LP-066J1-A-(500) 
U.FL-2LP-066J1-A-(1000) 


100 
200 
500 
1000 


H5022-ND 
H5023-ND 
H5024-ND 
H5021-ND 


Single 71.7 


U.FL-2LP-088K1T-A-(100) 
U.FL-2LP-088K1T-A-(200) 
U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 
U.FL-2LP-088K1T-A-(1000) 


Low Profile UFL/UFL Cable Assemblies 


100 
200 
500 
1000 


HR5014-ND 
HR5015-ND 
HR5016-ND 
HR5013-ND 


Single 34.8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


U.FL-2LP(V)-04N1-A-(100) 
U.FL-2LP(V)-04N1-A-(200) 
U.FL-2LP(V)-04N1-A-(500) 
U.FL-2LP(V)-04N1-A-(1000) 
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W.FL Series Connectors 
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wh-s6UNS-2 


Shown 
with Cap 


-.— 16 
Fe=2r 
| 


t 
1/4-36UNS-2A 


Double End Single End 


— 15.24 or 30.48 cm. =| 
om mo) 
=a =e 


br 15.24 cm —| 


ee 


—— 


World’s Lowest Profile, Ultra Small Coaxial Connectors (1.55mm Stacking Height) 


Applications: 
* Mobile phones ¢ Wireless PDA’s * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol »* Wireless 
communication equipment * GPS 
Performance Standard Conditions 
Characteristic Impedance 50Q _ 
Insulation Resistance 500MQ or greater 100VDC 
Withstanding Voltage 200VAC 1 Minute 
Contact Resistance Inner 20MQ, Outer 10MQ or less 100mA or less 
V.S.W.R. V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz 
Part Material Finish 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 
Inner Conductor Phosphor Bronze, Brass Gold Plating 
Insulator PBT, LCP = 
Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Ultra Cable Assembly, 100mm H9168-ND 6.96 5.76 4.80 | W.FL-2LP-04N1-A-(100) 
1 | Ultra Cable Assembly, 500mm H9170-ND 7.33 6.21 5.22 |W.FL-2LP-04N1-A-(500) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm H9169-ND 8.68 7.35 6.18 |W.FL-2LP-04N1-A-(1000) 
2_| Extraction Tool for W.FL Series H9171-ND 83.72 = — |W.FL-LP-N 
3 | Inspection Receptacle H9172-ND 24.00 23.20 21.60 |W.FL-R-1 
4 Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173CT-ND 1.60 1.31 1.06 |W.FL-R-SMT(10) 
Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173TR-ND 1094.60/2,000 W.FL-R-SMT(10) 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: 

Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are low-profile microminiature 
coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL Series 
is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up to 1GHz. 
Features: High-level matching: Maximum V.S.W.R is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic 
measuring instruments, CATV, control units, etc. 

Material and Finish: * Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold 
plating * Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating »* Insulation: Polybutylene terephthalate 
(PBT), black. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 « Insulation resistance: 1000MQ or more (at 
250VDC) »* Contact resistance: 10m or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding 
voltage: 250VAC (rms) for one minute »* Coupling/removal force: 300 gf or more * Life of contacts: 50 times 
of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: 

S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature coaxial connector 
intended for high density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers 
a 50% reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency 
transmission applications. 

Features: Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: 

The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our S.FL2 
connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: ¢ High frequency response of V.S.W.R 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: ¢ Shell: Phosphor bronze, silver plating * Insulator: PBT plastic (plug side), black; 
Liquid crystal polymer (receptacle side), black * Male center contact: Bronze, gold plating * Female center 
contact: Phosphor bronze, gold plating. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 and 750 = Insulation resistance: 500MQ 
or greater at DC 250V * Contact resistance: 20mQ (center), 10m (exterior) at DC 10mA = Dielectric strength: 
AC 300V (r.m.s), 1 minute * Contact service life: 50 times »* Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 
3000MHz (target value) 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
FL Series 

1 | Receptacle PC MT H9142-ND 3.15 2.62 1.94 |FL-R-PC(1) 

2 | Receptacle with Washer H9143-ND 450 3.72 2.79 |FL-R-PC(3) 

3 | Adapter Plug/SMA Plug H9144-ND 57.96 55.07 51.75 |HRMJ-FLJ 

4 | Adapter Receptacle/SMA Plug H9145-ND 37.66 35.78 33.63 |HRMJ-FLP-1 

9 | Removal Tool (FL Series) H9146-ND 24.62 - — |FL-LP-N 

10 | 6” (15.24cm) FL/FL Cable Assembly 229-1000-ND 12.03 11.28 10.34 |4189-06 

10 | 12” (30.48cm) FL/FL Cable Assembly 229-1001-ND 12.54 11.76 10.78 |4189-12 

10 | 12” (30.48cm) FL/SMA Cable Assembly 229-1002-ND 23.36 21.90 20.08 |4192-12 

S.FL2 Series 

10 | 6” (15.24cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 11.36 10.65 9.77 |2189-06 

10 | 12” (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 12.70 11.91 10.92 }2189-12 

10 | 12” (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 32.32 30.30 27.78 |2192-12 

11 | 6” (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly | 229-1011-ND 848 7.95 7.29 [2191-6 

H.FL Series 

5 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.64 1.37 1.01 |H.FL-R-SMT(01) 

6 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 1.72 1.43 1.06 |H.FL-R-SMT(C)(10) 

6 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 1682.50/2,500 /H.FL-R-SMT(C)(10) 

7 | Adapter Jack/SMA Plug H9150-ND 21.90 21.17 18.98 |HRMP-H.FLJ 

8 | Adapter Plug/SMA Jack H9149-ND 25.35 24.51 21.97 |HRMJ-H.FLP-3 

9 | Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 45.64 - — |H.FL-LP-N 

10 | 100mm, 75 Ohms H.FL/H.FL Cable Assembly H5018-ND 8.95 7.78 6.23 |H.FL75-2LP-084H-A-100 
10 | 500mm, 75 Ohms H.FL/H.FL Cable Assembly H5020-ND 11.36 9.88 7.91 |H.FL75-2LP-084H-A-500 
10 | 1000mm, 75 Ohms H.FL/H.FL Cable Assembly | H5019-ND 12.54 11.60 9.72 |H.FL75-2LP-084H-A-1000 
10 | 6” (15.24cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1004-ND 10.62 9.96 9.13 |1189-06 

10 | 12” (30.48cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1005-ND 11.97 11.22 10.29 }1189-12 

10 | 12” (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 31.01 29.07 26.65 )1192-12 

11 | 6” (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly | 229-1007-ND 7.87 7.38 6.77 |1191-06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


MS-145 Series 


Coaxial Switching Connector 


1/4-36UNS-2B 


t 
19.87 
11.37 


I 12.7 
bk 8.64 +1 


Designed as interface coaxial switches, and other applications requiring redirecting of signals 
when mating with corresponding plugs. The mating action redirects the signals from the 
receptacle side to the plug side. 


Features: 


* Frequency Range: From DC to 2.5GHz and with GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. 

* Low Profile: Low protrusion of only 6mm above the mounting surface (receptacle). 

* Durability: High durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating parts. 
Inducement to floating is +/-0.5mm. 

* Engages by pushing up to the 5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145- 
C(LP)-1 engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter shoulder of 
the MS-145). 


Applications: 


* Mobile phone antenna switching 
* Checks of microwave boards, etc. 


Coaxial Switching Connector ms-147 Series 


The switching function is accomplished by mating with the corresponding 


plug. The transmission is redirected from normal direction to the plug 
assembly. The surface mounted receptacle protrudes above the board 
a) 3.9mm. The MS147 has an insertion loss of 0.15dB. 
“Ss a Characteristics: Impedance of 500, isolation of 25dB minimum (DC- 
SS CO 2.0GHz) and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning within 0.5mm and with 
a guaranteed durability of 12,000 mating/unmating cycles. 


Applications: Most mobile phones and circuit testing applications. 


Rw 4.15 


1/4- 
36UN: 


IS-2A 


Effect. 
Engage. 
Length Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 

1 | Interface Coaxial Switch |__| HpgoscT-ND «2.26 = 1.74 1.39 _'|  MS-145(08) 

Receptacle 
1 seabed Coaxial Switch a H2803TR-ND 924.00/1,000 MS-145(06) 
eceptacle 
2 Plug 0.82 H2804-ND* 15.81 14.47 13.02 MS-145-C(LP)-1 
3 Plug 1.32 H2805-ND* 15.90 14.84 13.78 MS-145-C(LP)-A 
4 Plug 1.32 H2806-ND* 16.27 14.89 13.40 MS-145-C(LP)-MI 
5 SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 18.15 16.94 15.73 MS-145-HRMP-A 
g | SMAAdaptor to Female, | 985 | H2808-ND 25.35 23.66 21.97 | MS-145-HRMJ 
Panel Mount 
7 | SMU Aaaptorto Female, | 499 | H2809-ND 1815 16.94 15.73 | MS-145-HRMJ-A-D 
traight 
* Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 
Digi-Key Price Each Hirose 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 2.08 1.60 1.28 | MS-147(06) 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1276.50/1,500 MS-147(06) 
Mating Adapter H2801-ND 18.45 17.22 15.99 | MS-147-HRMJ-1 
Right Angle Plug H2802-ND* 16.20 15.12 14.04 | MS-147-C(LP)-1 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector 


PC Card Type II Mountable MMCX Type 


FEATURES: 


Digi-Key Price Each Hirose 
Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile accommodates __| Fig. | Cable Type Part No. al 10 100 Part No. 
PCMCIA type II cards. The MMCX-LR-SMT is only 3.51mm when mounted on the bottom of a Right Angle Plug 
type Il card. Designed for ultra thin cable such as RG-178B/U (91.8), RG-316/U (02.59 max.) CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3220-ND 10.86 10.05 8.42 MMCX-LP-FHSB 
1.48 single shielded cable (one of the smallest available) and CO-6F-FH-SB (01.48) made by 1 RG-178B/U Type Coaxial Cable H3221-ND 10.67 9.28 7.43 MMCX-LP-178B/U 
Hitachi Cable Ltd. Compatible with all industry standard MMCX connectors. 2_| RG-316/U Type Coaxial Cable H3222-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-LP-316/U 
SPECIFICATIONS: Straight Plug 
¢ Nominal Characteristic Impedance: 500. * Operating Temperature Range: -55°C ~ 3 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3223-ND 9.41 8.18 6.55 MMCX-P-FHSB 
85°C » Rated Frequency: DC-6GHz »* Insulation Resistance: 500MQ minimum * Contact RG-178B/U Type coaxial cable H3224-ND 8.87 7.51 5.63 MMCX-P-178B/U 
Resistance: 10mQ maximum(center), 5mQ maximum (outer) Straight Jack 
MATERIAL: 4, | CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3225-ND 9.89 860 6.88 | MMCX-J-FHSB 
¢ Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with gold plating « Female RG-178B/U Type Coaxial Cable H3226-ND 9.36 8.14 6.52_| MMCX-J-178B/U 
Center Contact: Beryllium bronze with gold plating + Insulator: PTFE. Fixing Ring: Beryllium Receptacle 
copper (plug) with nickel plating * Crimp Sleeve: Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) 5 | Vertical, PCB Through Hole H3227-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-R-PC 
with gold plating 6 | Right Angle, PCB Surface Mount H3228-ND 10.35 9.00 _7.20 | MMCX-LR-SMT 
YSTONE Standardized Phono-plugs Digi-Key Pricing 
Fig. Description Part No. 1 10 100 

1 Conventional Type 561K-ND 66 5.80 46.80 

2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation 565K-ND 89 7.80 59.70 

3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.00 8.73 74.05 

4 Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 121 11.24 97.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Switchcraft 


Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 (| Part No. 

Audio Connectors and Couplers Plug Male Straight 3 pos Satin Nickel Finish SC1003-ND 5.24 3.93 3.60 | ASM 

1 Plug Male Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SC1004-NDt 5.24 3.93 3.60 | A3MB 
Plug Male Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1014-ND 6.00 4.50 413 | A4M 
Plug Male Straight 5 pos Satin Nickel Finish $C1022-ND 1060 7.95 7.29 | ASM 
Plug Female Straight 3 pos Satin Nickel Finish $C1001-ND 5.88 4.41 4.04 | AF 

9 Plug Female Straight 3 pos Black w/Silver Contacts $C1002-NDt 5.88 4.41 4.04 | A3FB 
Plug Female Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1013-ND 8.20 6.15 5.64 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos Satin Nickel Finish $C1021-ND 13.36 10.02 9.19 | ASF 
3. | Receptacle Male Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1008-ND 6.64 498 4.57 | C3M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1010-ND 492 369 3.38 | D3M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish $C1020-ND 5.84 438 4.02 | D4M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish $C1028-ND 10.36 7.77 7.12 | DSM 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish | SC1009-ND 6.64 498 4.57 | D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish | SC1019-ND 9.40 7.05 6.46 | D4F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish | SC1027-ND 15.20 11.40 10.45 | D5F 


+ "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


1/4” (6.35mm) Plugs, Jacks and Audio Adapters 


Dimensions for Figures 1-3 


Tip Terminal 
Insulating Tube 


A ae 
[ae B 
‘ll sa arn a a 


Sleeve 
Terminal 


Schematics for Figures 5-10 


Pt.# 238 Only shell 
is sleeve terminal 


Mates Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Switchcraft 
Fig. | Description With A B Cc Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Two Conductor Phone Plugs 
1 | Shielded with Solder Lug and Cable Clamp ah 42.88 7.54 12.70 |SC1075-ND 4.40 33.00 75.75 | 280 
1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Three Conductor Phone Plugs 
Solder Lug 2 | Black with Solder Lug and Cable Clamp 12B | 4288 7.54 12.70 |SC1081-ND 5.16 38.70 88.75 | 267 
3 | Shielded with Solder Lug and Cable Clamp 12B | 42.88 7.54 12.70 |SC1084-ND 5.92 44.40 101.75 | 297 
# 1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Two Conductor Type Phone Plugs 
Ring Sleeve 15.88 Sq. 5 ~ 
Max 7.01 iy pases Toba 4 | Shielded with Solder Lugs 11 — — — |SC1068-ND 5.04 37.80 86.75 | 228 
>) Ref. 
IZ AY. BS , 1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Three Conductor Type Phone Plugs 
SSee tia ae 4 | Shielded with Solder Lugs 12B _ _ —  |S$C1069-ND 6.52 48.90 112.00 | 238 
3/8-32 \\O15.88 Max. Washer 
pine ue ee ‘42.7 Hex Locknut 
Sche- Digi-Key Pricing Switchcraft 
Fig. | matic | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
1/4” (6.35mm) “Littel Jax,” Two Conductor Phone Jacks 
5 A Phone Jack 1/4” (6.35mm), Open Circuit $C1085-ND 2.24 16.80 38.50] 11 
6 B Phone Jack 1/4” (6.35mm), Tip Shunt $C1089-ND 2.24 16.80 38.50] 12A 
be ioe 1/4” (6.35mm) “Littel Jax,” Three Conductor Phone Jacks 
pose UNEP 2nd 7 C | Phone Jack Double Open Circuit $C1094-ND 232 17.40 40.00] 128 
fase ¥ 1/4” (6.35mm) Two Conductor Jacks with Solder Lug Terminals 
5 de 
as alee oho Pool} 8 A Phone Jack Enclosed Insulated Bushing $C1103-ND 256 19.20 44.00] N111 
ee Cable Clamp 4 sci if 
015.88 Flat Washer | \15/32-32NS-2A Th, B Phone Jack Enclosed Single Closed Circuit $C1104-ND 2.24 16.80 38.50] 112A 
oe Ager Hey Nu 1/4” (6.35mm) Two Conductor Jacks with PC Terminals 
oe a, 9 A Phone Jack Right Angle Single Open Circuit $C1121-ND 2.04 15.30 35.00] RN111PC 
on sleeve 0.30 B Phone Jack Right Angle Single Closed Circuit $C1122-ND 2.32 17.40 40.00 | RN112APC 
1/4” (6.35mm) Three Conductor Jacks with Solder Lug Terminals 
Shielded 
Handle 8 Cc Phone Jack Enclosed Double Open Circuit $C1107-ND 2.28 17.10 39.25 | 112B 
1/4” (6.35mm) Three Conductor Jacks with PC Terminals 
9 C Phone Jack Right Angle Double Open Circuit $C1123-ND 2.48 18.60 42.75 | RN112BPC 
Plastic 1/4” (6.35mm) “TP-Jax” Thick-Panel Phone Jacks 
Handle 
Sleeve Cord Clamp 10 A 2 Conductor, Open Circuit $C1034-ND 7.20 54.00 123.75} 151 
Tip Terminal 24.01 28.58 [22 23+ Cc 3 Conductor, Open Circuit $C1035-ND 7.92 59.40 136.25) 152B 
Spring. ea “Extension-Jax” 1/4” (6.35mm) Cable Extension Jacks 
E en Eo ah _ In Line 3 Conductor Shielded Handle Screw Terminals $C1042-ND 9.64 72.30 165.75 | 1230 
Molded Rubber 15.88 
Ring Spring | 3- Seal Hex Nut Jack Cover 
eS oh76 12} — | Jack Cover Black with Hardware $C1101-ND 8.48 63.60 145.75 | 515 
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Switecheraft® Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 


Fig. 3 
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Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. With Description Part No. 1 10 25 Part No. 
“Tini Plug” Miniature Phone Plugs 
4 .141” (3.58mm) Black with Screw Terminals $C1053-ND 3.60 2.70 2.48 | 740 
1 AI .141” (3.58mm) Black with Solder Lug & Cable Clamp $C1055-ND 3.48 2.61 2.39 | 750 
4 .141” (3.58mm) Shielded with Solder Lug & Cable Clamp | SC1057-ND 4.72 3.54 3.25 | 780 
“Micro-plug” Subminiature Phone Plugs 
| \ Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Black with Solder Lugs $C1058-ND 3.56 2.67 2.45 | 850 
eel \\ 2 | Fig.3,4,6,7 | .097” (2.46mm) 2 Cond Red with Solder Lugs SC1059-ND 356 267 2.45 | 855 
i 54 CSnter Pin Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Natural with Solder Lugs $C1060-ND 3.56 2.67 2.45 | 880 
p— 10.67 Terminal “Micro-d Jax” Subminiature Enclosed Phone Jack 
Bele 3 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit Solder Lug $C1043-ND 2.36 1.77 1.62 | MDSL2A 
6 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit PCB $C1044-ND 2.36 1.77 1.62 | MDPC2A 
Fig. 15 4 850 Subminiature Rt. Angle 2 Cond Solder Lug $C1045-ND 2.60 1.95 1.79 | MDSL2ARA 
7 850 Subminiature Rt. Angle PCB $C1046-ND 2.60 1.95 1.79 | MDPC2ARA 
Power Plugs 
b=31 AB —a5| § 712A Power Plug .1” Black Handle (2.5 mm Dia.) $C1051-ND 3.08 2.31 2.12 | 760 
— 512.76 5 722A Power Plug .08” Black Handle (2.1 mm Dia.) $C1052-ND 3.08 231 2412) $760 
9.53 — 10 L712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Blk $C1148-ND 4.48 3.36 3.08 | 761K 
: 3.18 10 712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Blk $C1149-ND 4.48 3.36 3.08 | 760K 
Tip Sleeve Power Jacks 
8 760K Panel Mount Jack .1” Dia. PC Terminals (2.5 mm Dia.) $C1050-ND 3.08 2.31 2.12 | PC712A 
8 S760K Panel Mount Jack .08” Dia. (2.1 mm Dia.) $C1047-ND 3.08 2.31 2.12 | PC722A 
9 760 Panel Mount Jack .1” Dia., Solder Lug (2.5 mm Dia.) $C1048-ND 3.08 2.31 2.12 | 712A 
9 $760 Panel Mount Jack .08” Dia., Solder Lug (2.1 mm Dia.) $C1049-ND 3.08 2.31 2.12 | 722A 
rT 761K Conn Power Jack 2.5 mm Panel Mount Long $C1150-ND 4.20 3.15 2.89 | L712A 
S761K Conn Power Jack 2.1 mm Panel Mount Long $C1151-ND 4.20 3.15 2.89 | L722A 
12 760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.5 mm $C1152-ND 1.16 87 80 | RAPC712 
S760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.1 mm $C1153-ND 1.16 87 80 | RAPC722 
43 760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.5 mm $C1154-ND 1.28 96 88 | RASH712 
$760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.1 mm $C1155-ND 1.28 96 .88 | RASH722 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
14 | Phono Plug 2 Cond $C1131-ND 58 3 40 .36 | 3501M 
15 | Phono Plug 2 Cond. with Cable Clamp. $C1132-ND 1.20 90 83 .75 | 3501MC 
16 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount. $C1133-ND 1.60 1.20 1.10 1.00 | 3501FP 
— | Insulated Washer Flat For SC1133-ND. $01144-ND 38 28 26 .24 | S-2207 
—_| Insulated Washer Extruded For $C1133-ND $01145-ND A2 31 29 .26 | S-1564 
17 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount with Hardware $C01134-ND 2.04 1.53 1.40 1.27 | 3501FR 
— _ | Insulated Washer Flat For SC1134-ND...... $C1146-ND 18 14 13 12 | S-1028 
— | Insulated Washer Extruded For $C1134-ND $01147-ND 2 31 .29 .26 | S-1029 
18 | Phono Plug 2 Cond, Red Cable Clamp... $C1135-ND 1.68 1.26 1.16 1.05 | 3558-1 
18 | Phono Plug 2 Cond, Black Cable Clamp . $C1136-ND 1.68 1.26 1.16 1.05 | 3558-2 
19 | Phono Plug 2 Cond, Shielded with Cable Clamp. $01138-ND 2.20 1.65 1.51 1.38 | 3502 
20 | Phono Extension Jack 2 Cond, Shielded with Heavy Duty Clamp.. | SC1139-ND 3.16 2.37 217 1.98 | 3503 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 337 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be 
available as RoHS compliant) 


Fig. 1 - Right Angle Panel Fig. 2 - PCB Panel Mount Jack, Fig. 3 - Straight Panel Mount Fig. 4 - Audio Jack, Mono Fig. 5 - Audio Jack, Mono 
Mount Jack, Mono Mono Jack, Mono 


Fig. 13 —- Right Angle Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 16 - Male Mono Plug 


LO 


Fig. 21 - Male Power Jack, Open ig. 23 - Power Jack with Fig. 24 - Vertical Power Jacks SMT 


Solder Eyelets 7 


Co Tho4 
—o3 
—oO5 


Fig. 27 - SMT Power Jack ig. Fig. 29 - Male Power Jack, PCB Fig. 30 - SMT Power Jack 
(with kinked PCB pins) 


Fig. 32 - SMT Power Jack ig. 33 - DC Power Jack Fig. 35 - DC Power Jack 
(with 1mm PCB pins) 
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ch 
oe 


Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.;mm] Part No. 1 10 =100 | Part No. Fig.|mm| Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
1 | 2.5] CP-2502-ND*o 99 86.66 [MJ-2502 tg | 35] CP-3501-ND 76 66 51 [MP-3501 25 | 1.3] CP-2519-ND@ 45.39 30 |PJ-007 
2 [25 | CP1-2503AM-NDt} 32.28.22 [MJ1-2503A 3.5| CP3-1005-ND® NEW! 76 .66__.51 |MP3-3501 ng | 1-0] CP-O14C-ND® 42 37 28 [PJ-014C 
3 [2.5] CP-2505-ND*@ 93.81 62 | MJ-2505 47 | 2-1] CP-002A-ND 38 33.26 |PJ-002A 1.3 | CP-014D-ND AQ 37.28 | Pd-014D 
CP-2506-ND* Al 36.28 |MJ-2506 2.5 | CP-002B-ND 38.33.26 |PJ-002B 1.0] CP-014CHPJCT-ND® 90.78 60 |PJ-014CH-SMT 
4/25) cp-2506N-NDt Al 36.28 |MJ-2506N tg | 20] CP-002aH-ND 42.37.28 |PJ-002AH 1.0| CP-O14CHPJTR-ND® 360.00/800 | P-O14CH-SMT 
5 |25| cP-2508-ND* 35.31.24 /MJ-2508 2.5| CP-002BH-ND 42.37.28 |PJ-002BH i‘ SENS arr S apLERe 
» | CP-2508N-NDt® 35.31.24 |MJ-2508N 2.0| CP-OO2AHPJCT-ND® 81.70 54 |PJ-002AH-SMT 27 | 40| cp-O14cPJCT-ND® 83. 72 56 |PJ-014C-SMT 
6 [2.5 | CP-M2509N-ND@ 38.34.26 [MJ-2509N jg | 20) CP-OO2AHPJTR-ND@ 100.88/250 | PJ-O02AH-SMT 1'0| CP-O14CPUTR-NDS w9a0.40/800 | PJ-014C-SMT 
7 95] CPt-2510MJCT-NDe 68 59 45 |MJ1-2510-SMT 2.5| CP-O02BHPUCT-ND 90 .78 60 |PJ-002BH-SMT 43] CP-O14DPJCT-ND 8372-56 |PJ-014D-SMT 
CP1-2510MJTR-ND@ 337.50/1,000 | MJ1-2510-SMT 2.5 | CP-O02BHPJTR-ND 112.50/250 | PJ-002BH-SMT 13] CP-O14DPJTR-ND® 332.40/800 | PJ-014D-SMT 
3 [25 | CP-2523MJCT-ND® 86.75.58 |MJ-2523-SMT 2.1] CP-OO2APJCT-ND® 81.70 54 |PJ-002A-SMT 26 11.651 CP-016-ND 34.4730 |P-016 
cout Sater fesse —| |°|i|eamemes ona luamanr | [PR Cmane a_i 
9A | 2.5 | CP1-2533MJCT-ND 69 61 47 |MJ1-2533-SMT 2.5 | CP-002BPJTR-ND® 100.88/250 _|PJ-002B-SMT 30 1.65] ee le sare Lead ae 
CPLDSISSICTND 7583s |sitaassut —| |?" /9| cronseae St 3025 onae hee 02 aa [pias 
98 | 2.5) ¢p1-2535SJTR-ND 375.00/1,000 | SJ1-2535-SMT yo | 20| CP-5-ND* 1.83 1.59 1.22 |PJ-005A 32 0.65 ails Poy earitGn. ae 
40 |3.5| CP-3502MU-ND* 66.58 45 |MJ-3502 2.5 | CP-6-ND*® 1.83 1.59 1.22 |PJ-005B 33 10.65] CP1-023-ND0® 58 51 39 | PJ1-023 
GEssS02NENDT S254 AN |Mira602N 93 | 2:1] CP-006A-ND@ 45.38.30 /PJ-006A CP1-023PJCT-ND0® 675945 | P1-023-SMIT 
14 [3.5 | CP1-510MJCT-ND 63.55.42 [MA1-3510-SMIT 2.5 | CP-006B-ND® 4539 30 |Pu-006B 34 10.65) cp1-o3PJTR-NDO® 336.00/1,000 | Pu1-023-SMT 
CP1-3510MJTR-ND 252.00/800_| MJ1-3510-SMT 2.1| CP-OO6APJCT-ND® 93.81 62 [PJ-006A-SMT 2.1| CP-102A-ND® 3833.26 | PJ-102A 
42 |35| CP-3523MJCT-ND 87 76.58 | MJ-3523-SMT oaa| 2:1 | CP-OOBAPJTR-ND® 116.25/250 | PJ-O06A-SMT 38 | 9'5| cP-1028-ND@ 38.33.26 | Pu-1028 
CP-3523MJTR-ND 433.50/1,000_| MJ-3523-SMT 2.5| CP-OO6BPJCT-ND 93 81 62 |PJ-O06B-SMT 2.1| CP-102AH-ND 42.37.28 |PJ-102AH 
13 [3.5 | CP-3536-ND*@ 39 35.27 [MJ-3536 2.5 | CP-O06BPJTR-ND® 116.25/250 _|PJ-O06B-SMT 36 | 9'5 | cP-102BH-ND 42.37.28 |PJ-102BH 
14 [3.5 | CP-3536N-NDt® 39.35.27 [MJ-3536N 2.1 CP-O15APJCT-ND 69 60 46 |PJ-015A-SMT 37 [2-1] CP-202A-ND 38.33.26 | PJ-202A 
15 [3.5| CP-3536NG-ND¢ 39.35.27 [MU-3536NG o4p| 2-1 | CP-O1SAPJTR-ND 51.75/150 | PJ-O15A-SMT 2.5 | CP-202B-ND 38 33.26 | PJ-2028 
4g | 25] CP-2501-ND 76 66 51 |MP-2501 2.5| CP-O15BPJCT-ND 69 60 46 |PJ-015B-SMT 3g | 2-1 | CP-2028H-ND 42.37.28 | PJ-202AH 
2.5|CP3-1004-ND@ NEW! 76 66 __.51 [MP3-2501 2.5 | CP-O15BPJTR-ND 51.75/150 _ | PJ-015B-SMT 2.5 | CP-202BH-ND® 42.37.28 | PJ-202BH 
* Threaded with nut +Non-threaded §Tray +Non-threaded and Isolated Ground 4 Shielded Version @ RoHS Compliant (Continued) 
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Gu INC Audio and Power Connectors (Cont) 


Fig. 36 — Male Power Jack, PCB Fig. 37 — Male Power Jack, PCB Fig. 38 - Male Power Jack, PCB Fig. 39 - Power Socket Fig. 40 — Female Plug Fig. 41 — Power Receptacle 
(with kinked PCB pins) (with kinked PCB pins) 5.5 Outside 


Fig. 42 — Female Plug, 3.5mm Fig. 45 — Power Plug 


Fig. 52 —- Right Angle PCB Mount Jack, Stereo 
A 


2 


Fig. 55 - SMT Audio Jack, Stereo 


——e5 
a, 
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Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm| Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.;mm] Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.|mm| Part No. 1 10 100 | Part No. 
39 |1.45] CP-025-ND® 66 58 44 |PJ-025 50 | 2.5| CP1-2533SJCT-ND 69 61 47 |SJ1-2533-SMT CP1-3533-ND® 68 59 46 |SJ1-3533 
2.1| CP-004A-ND 65 56 .43 |PP-002A ™ | CP1-2533SJTR-ND® 346.50/1,000 |SJ1-2533-SMT CP1-3533N-ND® 60 53 41 |SJ1-3533N 
gp |24| CP31000-ND® NEW! 93 81 62 |PP3-002A 51 |9.5| CP1-2534SJCT-ND 74 64 49 |SJ1-2534-SMT GIA) 3.5 Pa beh ed es . - eet 
2.5| CP-004B-ND 65 56 43 |PP-002B | CP1-2534SJTR-ND 367.50/1,000 | SJ1-2534-SMT earth ie Ge es ejrasesng 
2.5| CP3-1001-ND®@ NEW! 93 81 62 |PP3-002B 52A) 3.5] CP-3504-NDt® 2.06 1.79 1.38 |SJ-3504 CP1-3594-ND*e 696147 $$u4-3534 
4q | 2:1] CP-024A-ND® 2.28 1.98 1.52 | PR-002A 52B] 3.5 | CP-3505-NDt 210 1.83 1.41 |SJ-3505 CP-3534N-NDt 98 85  .66 |SJ-3534N 
2.5 | CP-024B-ND® 2.28 1.98 1.52 | PR-002B 53n| 9.5 | CP1-3513-ND*@ 59 52 40 )SJ1-3513 618] 3.5| CP1-3534N-NDt} 62 54 41 |SJ1-3534N 
ag | 1-0] CP-002C-ND 78 68 53 |PP-002C | CP1-3513N-NDt} 53 46 35 |SJ1-3513N CP-3534NG-ND+ 98 85 66 |SJ-3534NG 
1.0| CP3-1002-ND® NEW! 93 81 62 |PP3-002C CP-3514-ND* 84.7457 1Su-3514 CP1-3534NG-NDt© 61 53.41 |SJ1-3534NG 
43 1.3] CP-002D-ND 78 68  .53|PP-002D 5981.5 CP1-3514-ND*@ 60 53. 41 |Su1-3514 CP-3534NGS-ND+0 112 97 — .75 |SJ-3534NGS 
1.3| CP3-1003-ND®@ NEW! 93 81 62 |PP3-002D | CP-3514N-NDt 82.71 55 |SJ-3514N 61C| 3.5| CP-3534NS-NDTO 112 87.75 /8J-3534NS 
7x| anes es ae CP1-3514N-NDt® 544736 |Su1-3514N gee ® 7868 52 |8J1-3534NS 
2.35 . . , CP-3515-ND* 84 74 57 |SJ-3515 peated . . fe mee 
1.7 53C] 3.5| CP1-3515-ND*@ 62 54 At /SJ1-3515 61D] 3.5 |Faniieenerran ‘go’. ea <a leytvasaan 
44 CP-013-ND® 84 73 56. |PP-013 ~8535NG-NDE : 4 1-3535| 
4.0 CP1-3515N-NDT® 5548.37 (SJ1-3515N CP1-3535NS-NDt® 80 69 53 |SJ1-3535NS 
7 CP1-3513SJCT-ND@ 63 55 42 |SJ1-3513-SMT 62A13.5| CP-351133-NDe 167 146 112 |SyD-3511-33 
-014- 7 54/35 E : : : 
4:75|heaoamo Bh 1880 | PP-OIF CP1-3513SJTR-ND® 252.00/800 | SJ1-3513-SMT 628/35] CP-351145-ND 1581.37 1.05 |SuD-3511-45 
45 | 1.4] CP-026-ND® 54 47 36 |PP-016 55 13.5 CP1-3514SJCT-ND 65 56 43 |SJ1-3514-SMT Galas CP-351033-ND 1.43 1.24  .96 | SJD-3510-33 
CP1-3514SJTR-ND 258.00/800 | SJ1-3514-SMT | Op. r -3512- 
4s |°-5/| cp-320154-ND 118 1.03  .79 |SJD-3201-54 GES 122:ND EGP ARAB Tele: SID Sale Ss 
25 56 |3.5| CP1-S515SUCT-ND® 66 58 44 /SJ1-3515-SMT 3p) 3.5 | CP-351045-ND 1.49 1.29 1.00 |SJD-3510-45 
47 | 2.5| CP1-2503A-NDte 33 ©6.29~=—«.22 |SJ1-2503A “| CP1-3515SJTR-ND@ 264.00/800 SJ1-3515-SMT ™ | CP-351245-ND 1.82 1.58 1.22 |SJD-3512-45 
CPI-2513SJCT-ND® 68 59 45 [SJ1-2513-SMT 57A| 2.5 | CP-S2504N-ND@ 45 40 31 |SU-2504N B4A| 9.5 Osseo pee ober pela 
48A) 2.5 CP1-3543N-ND*@ 55 48 37 |SJ1-3543N 
CP1-2513SJTR-ND@ 337.50/1,000 | Su1-2513-SMT 578] 2.5 | CP-S2509N-ND 4337 __.29 |SJ-2509N CP1-3544-ND*e 63.55 43 [Su1-354a 
CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 | SJ-2513-SMT CP1-3523N-NDt® 38.33.26 |SJ1-3523N } : 
58A) 3.5 64B) 3.5| CP-3544N-NDt 97 84.65 |SJ-3544N 
488] 2.5| CP1-2514SJCT-ND 69 60 46 |SJ1-2514-SMT CP1-3523NG-ND¢@ 38 34.26 |SJ1-3523NG CP1-3544N-NDT® 56 49 38 }Su1-3544N 
CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000 | SJ1-2514-SMT 598|9.5 | CP1-3524NG-NDt® 40.35.27 |SJ1-3524NG 6ac| 3.5 | CP1-aS45N-NDT® 675038 |SI1-3545N 
CP1-2515SJCT-ND 71 62 47 |$J1-2515-SMT Ch1-3524N-NDt® 3934.26 |$J1-3524N 65A| 3.5 | CP1-3553NG-NDt® 50 44.34 [SJ1-3553NG 
48C) 2.5| CP1-2515SJTR-ND 352.50/1,000 |SJ1-2515-SMT sacl 3.5 | CP1-3525NG-ND@ 4136.28 /SJ1-3525NG goal ag | OP-3554NG-NDE 04.8263 1S-3554NG 
CP-2516TR-ND 864.00/800 | SJ-2514-SMT CP1-3525N-ND® 40.35 27 |SJ1-3525N | cp1-3554NG-NDE® ‘52 45 35 |SJ1-3554NG 
goal 2.5 | CP2523SsCT-NDe 86.75 58 |SJ-2523-SMT 59 |3.5| CP-3523SUCT-ND@ 87.76 58 | SJ-3523-SMT 650 3.5| CP1-3555NG-NDte® 53. 46 36 |SU1-3555NG 
| CP-2523SJTR-ND@ 429.00/1,000 | SJ-2523-SMT | CP-3523SJTR-ND® 433.50/1,000 | SJ-3523-SMT 66A)2.5| CP1-42514-ND 71.62 48 1841-42514 
ggp| 2.5 | CP-2524SJCT-ND® 90.78 60 |SJ-2524-SMT 60 |3.5| CP-3524SJCT-ND® 90 78 60 |SJ-3524-SMT ep) 2.5 | 0P-42515RS-ND 1.05 91  .70 [SJ-42515RS 
™ | CP-2524SJTR-ND 448.50/1,000_|SJ-2524-SMT ™ | CP-3524SJTR-ND@ 448.50/1,000 | SJ-3524-SMT ™ | CP1-42515RS-ND 74.64 49 |SJ1-42515RS 
* Threaded with nut + Non-threaded §Tray +Non-threaded and Isolated Ground 4 Shielded Version @ RoHS Compliant (Continued) 
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Audio and Power Connectors (Cont.) 


Fig. 64 - Audio Jack, Stereo 


Fig. 65 —- Audio Jack, Stereo 


Fig. 70 —- Panel Mount Audio Jack 


Fig. 74 - 


2.5mm Male 
Stereo Plug 


Fig. 75 - 3.5mm Male 
Stereo Plug 


Fig. 


76 - Female Mono Jack 


A 


Fig. 77 - Female Stereo Jack 


lm 


Fig. 78 - Stereo Audio Cables 


Stripped & 
Tinned 


Male to Male 


Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.|mm| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|mm| Part No. u 10 100 | Part No. Fig.|mm| Part No. i 10 100 | Part No. 
e6c 2.5 | CP-42515TS-ND 1.05 91  .70 |SJ-42515TS CP-42526SJCT-ND 1.08 94 72 |SJ-42526-SMT 71B} 3.5 | CP-43515TS-ND® 93.81.62 | SJ-43515TS 
2.5 | CP1-42515TS-ND 74 64 49 |$J1-42515TS 68B| 2.5 | CP-42526SJTR-ND 648.00/1,200 | SJ-42526-SMT goal 35 CP-43514SJCT-ND 69 60 .46 |SJ-43514-SMT 
6p| 2.5 | CP-42516-ND 1.08 94 72 | SJ-42516 CP-42526SJ-ND§ 1.08 94.72 | 8J-42526-SMT-1 | CP-43514SJTR-ND 345.00/1,000 | SJ-43514-SMT 
CP1-42516-ND 76.66 51 | SJ1-42516 69A) 2.5 CP1-42534SJCT-ND 86.75 57 |SJ1-42534-SMT zon | 3.5 CP-43515RSSJCT-ND 71 62 47 |SJ-43515RS-SMT 
67A| 2.5 | CP1-42514SJCT-ND@ 80.70 54. ]SJ1-42514-SMT CP1-42534SJTR-ND 427.50/1,000_|SJ1-42534-SMT "> | CP-43515RSSUTR-ND® 352.50/1,000 |SJ-43515RS-SMT 
CP1-42514SJTR-ND@ 400.50/1,000 | $J1-42514-SMT CP-42535RSSJTR-ND 585.00/1,000 | $J-42535RS-SMT CP-43515TSSJCT-ND 71.62 47 1S)-43515TS-SMT 
CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 |SJ-42515RS-SMT CP-42535RSSJ-ND§ 1.17 1.02.78 | Sd-42535RS-SMT-1| |72C| 3.5] cp agsisTs¢yTR-ND 352.50/1,000. | $J-43515TS-SMT 
67e|2.5| CP42515RSSI-ND§ 1.05.91 .70|SJ-42515RS-SMT-1 698/25) cp1-a2535RSSICT-ND 88-77 +59 |SJ1-42535RS-SMT EL SIE ao: 63) 24a S)-49516:SM 
| CP1-42515RSSJCT-ND 83 72 55 | SJ1-42515RS-SMT CP1-42535RSSJTR-ND 439.50/1,000 | SJ1-42535RS-SMT 72D] 3.5 CP-43516SJTR-ND ~"360.00/1.000 | $J-43516-SMT 
CP1-42515RSSJTR-ND 412.50/1,000 | $J1-42515RS-SMT CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 | SJ-42535TS-SMT 313.5) CP-63516-ND 726 110 : 84 1SJ-63516 
CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 | SJ-42515TS-SMT 69c| 2.5 CP-42535TSSJ-ND§ 117 1.02 — .78 | SJ-42535TS-SMT-1 z 7 CP-2501SP-ND 36 mn m7 SP-2501 
67c| 2.5 CP-42515TSSJ-ND§ 1.05 91 — .70 |SJ-42515TS-SMT-1 ™ | CP1-42535TSSJCT-ND 88 77 59 |SJ1-42535TS-SMT 74 [2.5 25} a E z B 25 
“| CP1-42515TSSJCT-ND 83 72 55 |SJ1-42515TS-SMT CP1-42535TSSJTR-ND 439.50/1,000 | $J1-42535TS-SMT 75 3.5 | CP-3502-ND 87.76.59. | SP-3501 
CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 | SJ1-42515TS-SMT CP-42536SJ-ND§ 1.20 1.04 80 |SJ-42536-SMT-1 3.5 | CP3-1006-ND@ NEW! 87.76 59 | SP3-3501 
CP-42516SJTR-ND 540.00/1,000 | SJ-42516-SMT 69D) 2.5 | CP1-42536SJCT-ND 90 78 60 | SJ1-42536-SMT 6 2.5 | CP-2520-ND® 1.29 112  .86 )MR-2501 
67D) 2.5 | CP1-42516SJCT-ND 85 74 57 | SJ1-42516-SMT CP1-42536SJTR-ND 450.00/1,000 | SJ1-42536-SMT 3.5 | CP-3506-ND@ 1.29 1.12 .86 |MR-3501 
CP1-42516SJTR-ND® 424.50/1,000 | $J1-42516-SMT 70 | 3.5 | CP-43502PM-ND® 3.69 3.20 2.46 |SJ-43502PM 7 2.5) CP-2521-ND@ 1.92 1.67 1.28 |SR-2501 
(68A| 2.5 | CP-42525RSSJTR-ND 525.00/1,000 | SJ-42525RS-SMT 71A/ 3.5 | CP-43514-ND® 90.78 60 [SJ-43514 3.5 | CP-3507-ND@ 1.92 1.67 1.28 |SR-3501 
Diameter Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters Part No. al 10 100 Part No. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
25 CP-254CS-ND 5.04 4.37 3.36 CA-254CS SJ-4252X-SMT 
78A 25 1.83 CP-254S-ND 4.89 4.24 3.26 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 CP-354S-ND@ 5.73 4.97 3.82 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
25 CP-254CS-M/M-ND 5.91 5.13 3.94 CA-254CS-M/M SJ-4252X-SMT 
78B 25 1.83 CP-254S-M/M-ND® 5.73 4.97 3.82 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 CP-354S-M/M-ND® 6.27 5.44 4.18 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 
78A 35 1.83 CP-356CS-ND 8.04 6.97 5.36 CA-356CS SJ-63516 
78B : a CP-356CS-M/M-ND 11.85 10.27 7.90 CA-356CS-M/M $J-63516 
* Threaded with nut +f Non-threaded §Tray + Non-threaded and Isolated Ground 0 Shielded Version @ RoHS Compliant 


Single Ended Power Cables 


Dimensions (mm) | Wire) Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. B C | Awg| Part No. 10 100 | Part No. 
Straight Cable Assembly 

0.70 | 2.35 | 9.5 | 24 | CP-2192-ND 1.47 1.28 98 | CA-2192 
1.35 | 3.5 | 9.5 | 24 | CP-2193-ND@ 1.32 1.15  .88 | CA-2193 

17 | 4 10 | 24 | CP-2194-ND 1.38 1.20 92 | CA-2194 

4 | 17 | 4.75 | 9.5 | 24 | CP-2195-ND® 1.38 1.20 92 | CA-2195 
21 | 55 | 12 | 24 | CP-2185-ND® 1.29 1.12 .86 | CA-2185 

21 | 55 | 12 | 18 | CP-2187-ND® 210 1.82 1.40 | CA-2187 

25 | 55 | 12 | 24 | CP-2184-ND® 1.29 1.12  .86 | CA-2184 

25 | 55 | 12 | 18 | CP-2186-ND® 210 1.82 1.40 | CA-2186 

Right Angle Cable Assembly 

0.70 | 2.35 | 11 | 24 | CP-2196-ND® 1.47 1.28  .98 | CA-2196 
1.35 | 3.5 | 10 | 24 | CP-2197-ND@ 1.32 1.15  .88 | CA-2197 

1.7 | 4 | 9.5 | 24 | CP-2198-ND 1.38 1.20 92 | CA-2198 

2 1.7 | 4.75 | 9.5 | 24 | CP-2199-ND@ 1.38 1.20 92 | CA-2199 
21 | 5.5 | 12 | 24 | CP-2189-ND@® 1.29 1.12 .86 | CA-2189 

21 | 5.5 | 10 | 18 | CP-2191-ND® 210 1.82 1.40 | CA-2191 

25 | 5.5 | 12 | 24 | CP-2188-ND® 1.29 1.12 .86 | CA-2188 

25 | 55 | 10 | 18 | CP-2200-ND® 210 1.82 1.40 | CA-2200 


® RoHS Compliant 


340 


(T063) 


~1.83 
Meters (6 Ft.) 


™~ 1.83 
Meters (6 Ft.) 


Sing 


le Ended 


Bolts 


Audio Cables 
Dim. (mm) | Wire | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| A B | Awg | Part No. 1 10 =100 | Part No. 
Mono Plug - Straight 
F 25 |11.5] 24 | CP-2201-ND 2.04 1.77 1.36 | CA-2201 
3.5 | 13 | 24 | CP-2205-ND 2.07 1.80 1.38 | CA-2205 
Stereo Plug - Straight 
F 25 | 11 | 24 |CP-2203-ND 2.07 1.80 1.38 | CA-2203 
3.5 | 13 | 24 | CP-2207-ND 2.10 1.82 1.40 | CA-2207 
Mono Plug - Right Angle 
7 25 |11.5] 24 |CP-2202-ND 2.04 1.77 1.36 | CA-2202 
3.5 |14.5] 24 | CP-2206-ND 2.07 1.80 1.38 | CA-2206 
Stereo Plug - Right Angle 
2 25 | 11 | 24 |CP-2204-ND 2.07 1.80 1.38 | CA-2204 
3.5 | 14 | 24 | CP-2208-ND 2.10 1.82 1.40 | CA-2208 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


) 
SF curinc Phono Plugs HAG Edgecard Connectors 
a and Jacks = 


MATERIALS: ¢ Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 » Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze » Contact 
Plating: Gold on Mating Area, Tin-Lead on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are 
green; Series 357 and 395 are black. MECHANICAL: « P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick ELECTRICAL: 
¢ Insulation Resistance: 5000MO at S500VDC » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC RMS at sea level * Current Rating: 3 Amperes 
© Contact Resistance: 10m0, maximum ENVIRONMENTAL: « Operating Temperature: -65° ~ 125°C 


‘ SERIES: 306. 9.65, 
Fy Contact point SERIES: 341 "11.09 
SERIES: 305, 307, 357... 11.68 
(13.18 SERIES: 346, 345, 395... 15.24 
EL ¥ 
6.35 ft 
voy ww ; 
3.56mm Spacing uuu 
3.56 5 08mm Spacing @3.25 Solder Hole P.C. Tab 
6.35mm Spacing be A Pa 


B 4 
Cc 
NOTE: 2 


SERIES 341: 10.16mm for 28/56 pin & up. f QIp Sa Eun jeep 


SERIES 306: 12.70mm for 28 pin & up. 73.25 
SERIES 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up CSERIES: 341... 
SERIES: 305, 306, 307, 35 
LSERIES: 346, 345, 395... 


8.38 
8.71 


Dimensions (mm) 

Con- A B Cc D iE Digi-Key Pricing EDAC 

facts | +38 +20 +.38 +15  +.51 Part No. i 10 100 500 Part No. 

Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
100” (2.54mm) Contact Centers 


; Digi-Key Price Each CUI Inc. 12 | 3747 2985 22.23 17.78 318 | EDC341122-ND 322 2860 228.80 884.00 | 341-012-520-202 
Fig. Color Part No. 1 10100 | Part No. 30 | 6033 5271 45.09 4064 318 | EDC341302-ND 453 4015 321.20 1241.00 ‘| 341-030-520-202 
Black CP-1400-ND 61 53. 4T | RGJ-O11 40 | 73.03 6541 57.79 5334 348 | EDC341402-ND 490 43.45 347.60 1343.00 | 341-040-520-202 
Red CP-1401-ND 61 ‘5341 | RCJ-012 50 | 85.73 7811 7049 66.04 318 | EDC341502-ND 533 47.30 378.40 1462.00 _| 341-050-520-202 
White CP-1402-ND 61 53 41 | RCJ-013 .156” (3.96mm) Contact Centers 
1 Yellow CP-1403-ND 61 5341 | RCJ-014 12 | 4679 3891 3165 27.94 541 | EDC305122-ND 295 2613 20900 807.50 | 305-012-520-202 
Blue CP-1404-ND 61 5341 | RCJ-015 20 | 6264 5476 47.50 43.79 541 | EDC305202-ND 344 3053 244.20 943.50 _| 305-020-520-202 
Green CP-1405-ND 61 53.41 | RCJ-016 24 | 70.56 62.69 55.42 51.71 541 | EDC305242-ND 3.94 3493 27940 1079.50 | 305-024-520-202 
Orange CP-1466-ND 61 53___4t_| RCJ-017 30 | 8245 7457 67.31 63.60 541 | EDC305302-ND 428 3795 303.60 1173.00 | 305-030-520-202 
Black CP-1406-ND 58 5 39 | RCJ-021 36 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC305362-ND 4.96 44.00 352.00 1360.00 | 305-036-520-202 
Red CP-1407-ND 58 5 39 | RCJ-022 44 | 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC305442-ND 5.61 «49.78 398.20 1538.50 | 305-044-520-202 
5 vane eet ey aah eee ee Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
ellow CP-1409-ND 585139. | RCJ-024 2 
Blue CP-1410-ND 58 5139. | RCJ-025 +100” (2.54mm) Contact Centers 
Green CP-1411-ND 585139 | RCJ-026 20 | 4661 40.01 32.00 27.94 444 | EDC395202-ND 248 22.00 176.00 680.00 | 395-020-520-202 
Orange CP-1467-ND 58 51.39. | RCJ-027 26 | 54.23 47.63 3962 35.56 444 | EDC395262-ND 3.01 2668 21340 824.50 | 395-026-520-202 
Black CP-1412-ND 71 62 “47 | RCJ-031 30 59.31 52.71 44.70 40.64 4.44 | EDC395302-ND 3.16 28.05 22440 867.00 | 395-030-520-202 
Red CP-1413-ND 7 62 ‘47 | RCJ-032 34 64.39 57.79 49.78 45.72 4.44 | EDC395342-ND 2.64 23.38 187.00 722.50 | 395-034-520-202 
White CP-4414-ND 14 ‘62 47 | RGJ-033 36 | 66.93 60.33 52.32 4826 4.44 | EDC395362-ND 3.32 2943 235.40 909.50 | 395-036-520-202 
3 Yellow CP-1415-ND Wal 62 AT | RCJ-034 40 72.01 65.41 57.40 53.34 4.44 EDC395402-ND 3.50 31.08 248.60 960.50 | 395-040-520-202 
Blue CP-4416-ND 14 ‘62 ~~ 47-| RGJ-035 44 | 77.09 7049 6248 5842 4.44 | EDC395442-ND 369 3273 261.80 1011.50 | 395-044-520-202 
Green CP-4417-ND 14 ‘62 ~~ 47-| RCJ-036 50 | 8471 7841 7010 66.04 4.44 | EDC395502-ND 419 3713 297.00 1147.50 | 395-050-520-202 
Orange CP-1468-ND al ‘6247 | RCJ-037 56 | 9233 85.73 77.72 73.66 4.44 | EDC395562-ND 437 3878 310.20 1198.50 | 395-056-520-202 
Black CP-4418-ND 387759 TRC -04t 60 | 9741 90.81 8280 7874 444 | EDC395602-ND 453 4015 321.20 1241.00 | 395-060-520-202 
Red CP-4419-ND 38 77—~S« 5 | RCI-042 62 | 9995 9335 85.34 81.28 444 | EDC395622-ND 4.90 43.45 347.60 1343.00 _| 395-062-520-202 
White CP-1420-ND 88 77 -59 | RCJ-043 -156” (3.96mm) Contact Centers 
4 Yellow CP-1421-ND 88 77 59 | RCJ-044 20 | 6264 5476 4750 4379 541 | EDC357202-ND 316 2805 22440 867.00 | 357-020-520-202 
Blue CP-1422-ND 88 77 59 | RCJ-045 24 | 7056 62.69 5642 51.71 541 | EDC357242-ND 332 2943 235.40 909.50 | 357-024-520-202 
Green CP-1423-ND 88 77 59 | RCJ-046 30 | 8245 7457 67.31 63.60 541 | EDC357302-ND 335 2970 237.60 918.00 | 357-030-520-202 
Orange CP-1469-ND 88 a 59 | RCJ-047 36 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC357362-ND 384 34.10 272.80 1054.00 | 357-036-520-202 
Black ee cs 2 = BGs 44 | 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC357442-ND 4.53 40.15 321.20 1241.00_| 37-044-520-202 
2 ~ -| . ’ 3 -( il — fe -to- ii 
White CP-1426-ND 66 37 “4a | ReJ-083 Solder Tail E220 (6.35mm) Row-to-Row Spacing 
5 Yellow CP-1427-ND 66 ©6574 | RGU-054 +125" (3.18mm) Contact Centers 
Blue CP-1428-ND ‘6~Ctits?~Sts« | COB 44 | 9042 8369 77.09 73.03 444 | EDC346442-ND 3.84 3410 272.80 1054.00 | 346-044-520-202 
fine CP-1429-ND 6~Ct«(s?”~=Cté«‘i‘«*| CLOG 56 | 109.47 102.74 9614 92.08 444 | EDC346562-ND 453 4015 321.20 1241.00 | 346-056-520-202 
Orange CP-1470-ND 66S byt 44. RGU-087 72 | 134.87 12814 12154 11748 4.44 | EDC346722-ND 5.36 47.58 380.60 1470.50 | 346-072-520-202 
RediBlack EPI 39 73 a0 TAGI2I 100 | 179.32 172.59 165.99 161.93 444 | EDC346102-ND 7.78 69.03 552.20 2133.50 | 346-100-520-202 
6 | White/Yellow | cP-1431-ND 99 = 78 ~— 60. | RCJ-2134 
Red/White CP-1432-ND 89-78 60 | RCJ-2123 +156” (3.96mm) Contact Centers 
Red/Black CP-1433-ND 8675 —~«58 | RCJ-2221 10 | 6264 5476 4750 43.79 541 | EDC306102-ND 360 31.90 25520 986.00 | 306-010-520-102 
7 | White/Yeliow CP-1434-ND 86 ©7558 | RCJ-2234 15 | 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 | EDC306152-ND 496 44.00 352.00 1360.00 | 306-015-520-102 
Red/White CP-1435-ND 86.75.58 | RCJ-2223 18 | 94.34 86.46 79.20 7549 541 | EDC306182-ND 543 4813 385.00 1487.50 | 306-018-520-102 
Red/Black CP-1436-ND 7471.28 98 | RCJ-412211 22 | 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC306222-ND 6.60 58.58 468.60 1810.50 _| 306-022-520-102 
8 White/Yellow CP-1437-ND 1.47 1.28 .98 | RCJ-413344 Solder Eyelets — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
Red/White CP-1438-ND 1.47 1.28 98 | RCJ-412233 "156" (3.96mm) Contact Centers 
Red/Black Cheon 1.98 1.72 1.82 | RCJ-61212121 12 | 4679 3891 3165 27.94 7.16 | EDC305120-ND 295 2613 209.00 807.50 | 305-012-500-202 
g | White/Yellow | CP-1440-ND 1.98 1.72 1.82 | RCJ-61343434 20 | 6264 5476 4750 4379 716 | EDC305200-ND 344 3053 244.20 943.50 | 305-020-500-202 
Red/White Ce 1.98 1.72 1.82 | RCJ-61232323 24 | 7056 6269 5542 51.71 716 | EDC305240-ND 394 3493 279.40 107950 | 305-024-500-202 
Red/White/Yellow | _CP-1442-ND 1.98 1.72 _1.82 | RCJ-61228344 30 | 8245 7457 6731 6360 716 | EDC305300-ND 428 37.95 303.60 1173.00 | 305-030-500-202 
Red/White/Yellow | CP-1443-ND§ Vt 1.31 1.01 | RCJ-31234 36 | 94.34 86.46 79.20 7549 7.16 | EDC305360-ND 4.96 44.00 352.00 1360.00 | 305-036-500-202 
10 | Red/White/Yellow | CP-1464-ND 1.51 131 1.01 | RCJ-33234 44 | 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC305440-ND 5.61 49.78 398.20 1538.50__| 305-044-500-202 
Red/Green/Blue | CP-1465-ND 151 131 1.01 | RCJ-33265 = - 
Red/White/Vellow | CP-1445-ND 1491.29 1.00 | RCJ-32234 solder Eyelets'—1-2002(5-08mm) Row:to-Row Spacing, 
11 | Red/Green/Blue_| _CP-1446-ND 149 1.29 1.00 | RCJ-32265 +156” (3.96mm) Contact Centers 
Black CPada7-ND aa 7789 TRCEOTT 12 | 46.79 3891 31.65 2794 7.16 | EDC307120-ND 229 20.35 16280 629.00 | 307-012-500-202 
Red CP-1448-ND 8077S 89. | RCP-012 20 | 6264 54.76 4750 43.79 716 | EDC307200-ND 313 27.78 222.20 858.50 | 307-020-500-202 
White CP-1449-ND 88 7 59 | RCP-013 24 | 7056 62.69 55.42 51.71 716 | EDC307240-ND 3.29 2915 233.20 901.00 | 307-024-500-202 
12 Yellow CP-1450-ND 8277S. | RCP-014 30 | 8245 7457 6731 63.60 716 | EDC307300-ND 332 2943 235.40 909.50 | 307-030-500-202 
Blue CP-1451-ND °380O77,~—S« 89 | RCP-015 36 | 9434 8646 7920 7549 716 | EDC307360-ND 3.81 3383 270.60 1045.50 | 307-036-500-202 
Giaen CP-1452-ND 38 «SO 77.~S«S 5 | RCP-016 44 | 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC307440-ND 4.50 39.88 319.00 1232.50 _| 307-044-500-202 
Black CP-1453-ND 92.80.61 | RCP-021 Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
Red CP-1454-ND 92 80 .61 | RCP-022 -156” (3.96mm) Contact Centers 
43 White CP-1455-ND 92 80 —_.61 | RCP-023 10 | 6264 5476 4750 43.79 7.16 | EDC306100-ND 360 31.90 255.20 986.00 | 306-010-500-102 
Yellow CP-1456-ND 92 80.61 | RCP-024 15 | 8245 7457 67.31 6360 7.16 | EDC306150-ND 496 44.00 352.00 1360.00 | 306-015-500-102 
Blue CP-1457-ND 92 80.61 | RCP-025 18 | 94.34 8646 79.20 7549 7.16 | EDC306180-ND 543 4813 385.00 1487.50 | 306-018-500-102 
Green CP-1458-ND $280.61 _| RCP-026 22 | 110.19 102.31 95.05 91.34 716 | EDC306220-ND 6.60 5858 468.60 1810.50 | 306-022-500-102 
Black CP-1459-1-ND* 72.63.56 | RCJ-O11-SMT 
Black CP-1459-2-NDt 420.00/250 RCJ-011-SMT Taper 
Red CP-1460-1-ND* 72 63 56 | RCJ-012-SMT ntact) aD lin-(mm) a ¥ 
Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 RCJ-012-SMT Con-| Spacing} C D Bus Digi-Key Pricing EDAG 
White CP-1461-1-ND* 72 63 56 | RCJ-013-SMT tacts) (mm) | +.38 #15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
4 White CP-1461-2-NDt 120.00/250 RCJ-013-SMT stry Standard Bus Systems 
va Hy Pap AN: sy amd apy 60| 254 | 8280 7874| MULTIBUS1 |EDC345602-ND 450 39.88 319.00 1232.50 | 345-060-524-201 
Orange Goneat nnn 7? 6356 | RCLOI7-SMT 120| 2.54 |159.00 154.94] VERSABUS |EDC345202-ND  6.88-~«61.05 488.40: 1887.00 | 345-120-520-201 
Orange CP-1463-2-NDt 420.00/250 RCJ-017-SMT 56 | 3.18 96.14 92.08) STANDARD BUS |EDC346052-ND 453 40.15 321.20 1241.00 | 346-056-520-802 
§ Not Recommended for New Design * Cut Tape + Tape and Reel 98 | 2.54 |131.06 127.00] IMBPC-ATISA |EDC395982-ND 1.40 12.38 99.00 _—_—-382.50 | 395-098-520-350 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 341 


NEW! FC}, AirMax VS® High Speed Connector System ety 


J), 
No. | No. | Pitch 


The AirMax VS® connector is a revolutionary connector system that offers ae Ae Typ. A ett nn (an) c ane 1 Seer 100 ae N 
scaleability, flexibility, high density and headroom in performance. “VS” os. | Pairs | (mm) CTL See: 
stands for Virtual Shield as this technology requires no interleaving shields. Fig. 1 — Right Angle Headers 


The onatoe of these shields results in lower cost, lower weight and offers | 54 | 3 2.0 | 1.165 (29.60) 0.451 (11.45) 0.547 (13.90) | 609-2104-ND 16.71 11.85 10.90] 10039851-101LF 
eee t ae cidiaes connector system *High pin density per module | 99 | 3 | 2.0. | 1.165 (29.60) 0.451 (11.45) 0.862 (21.90) | 609-2092-ND 26.64 19.38 17.56 | 10034249-101LF 
* Designed to fit HM (hard metric) building practice * No pre-assigned ground | 120] 4 | 3.0 | 1.331 (33.80) 0.600 (15.25) 1.256 (31.90) | 609-2097-ND 28.75 = 21.23-—- 19.51 | 10035515-101LF 
pins * Excellent electrical performance * Low weight and low mating forces 150 | 5 2.0 | 1.496 (38.00) 0.781 (19.85) 0.862 (21.90) | 609-2089-ND 32.27 24.69 22.59] 10025613-101LF 
150 | 5 | 3.0 | 1.496 (38.00) 0.781 (19.85) 1.256 (31.90) | 609-2099-ND 17.75 12.91 _11.70 | 10037324-101LF 
Fig. 2 — Vertical Receptacles 
54 | 3 | 20 | 0.610(15.50) 0.421 (10.70) 0.469 (11.90) | 609-2105-ND 15.14 10.41 9.47 | 10043546-101LF 
90 | 3 | 20 | 0.610(15.50) 0.421 (10.70) 0.783 (19.90) | 609-2093-ND 22.16 16.06 14.28 | 10034251-101LF 
120} 4 | 3.0 | 0.744 (18.90) 0.421 (10.70) 1.177 (29.90) | 609-2096-ND 24.49 17.82 16.15 | 10035465-101LF 
150} 5 | 2.0 | 0.941 (23.90) 0.421 (10.70) 0.783 (19.90) | 609-2088-ND 30.20 21.97 19.57 | 10016537-101LF 
150 | 5 | 3.0 | 0.941 (23.90) 0.421 (10.70) 1.177 (29.90) | 609-2095-ND 28.82 20.96 _18.67 | 10035146-101LF 


Fig. 3 — Right Angle Receptacles 
120 4 2.0 1.185 (30.10) 0.585 (14.85) 0.783 (19.90) | 609-2098-ND 21.41 15.57 13.87 | 10035754-101LF 
150 5 2.0 1.350 (34.30) 0.766 (19.45) 0.783 (19.90) | 609-2094-ND 24.19 17.86 16.42 | 10034475-101LF 
Fig. 4 — Right Angle Power Header 


4 = 2.0 609-2091-ND 15.81 10.87 9.89 | 10028917-001LF 
Fig. 5 — Right Angle Power Receptacle 
4 = 2.0 609-2109-ND 14.53 9.99 9.09 | 10052620-4444P00LF 
Fig. 6 — Vertical Power Receptacle 
4 = 2.0 609-2090-ND 12.68 8.63 7.61 | 10028916-4555POOLF 
Accessories 


7.2 mm Guide Blade - External Thread . 
7.2 mm Guide Module Receptacle ... 
10.7 mm Guide Pin - External Thread 
10.7 mm Guide Module Receptacle. . 


609-2100-ND 6.99 4.50 4.00 | 10037908-101LF 
609-2101-ND 8.76 5.68 5.19 | 10037909-101LF 
609-2102-ND 7.57 4.74 4.33 | 10037911-101LF 
609-2103-ND 9.73 6.48 5.81 | 10037912-101LF 
7.2 mm Guide Blade Co-Planar.... 609-2106-ND 8.27 5.27 4.82 | 10044314-101LF 
7.2mm Right Angle Guide Socket.. 609-2107-ND 8.58 5.56 5.09 | 10045367-101LF 
7.2.:mmM Vertical Guide PIN ..2..1025c02cccstecsdeaccareiedbensseried 609-2108-ND 6.99 4.50 4.00 | 10045368-101LF 


NEW! FCi DIN Connectors RoHS 


— 
TF Technical Characteristics: ¢ Insulator Material: Polyester Thermoplacstic UL 94VO » Contact Material: Copper Alloy * Contact Plating: Active Zone, Gold over Nickel; Termination Zone, 
Matte Tin over Nickel * Current Rating at 20°C: 1.5A * Maximum Current: 2A * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: < 20 mQ * Insulation Resistance: >106 MO 


No. of No of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Rows Positions Style Part No. 1 25 100 Part No. 
Headers 
1 2 64 B 609-2110-ND 4.22 2.62 2.38 86092645113755E1LF 
3 32 c/2 609-2117-ND 2.26 1.34 1.19 86094327313755E1LF 
2 3 48 c/2 609-2112-ND 2.60 1.56 1.36 86093487313755E1LF 
3 64 Cc 609-2119-ND 1.66 93 81 86094647113755ELF 
3 96 Cc 609-2115-ND 3.44 2.12 1.87 86093967113755E1LF 
Receptacles 
3 32 c/2 609-2118-ND 2.78 Avra 1.53 86094328314755E1LF 
3 3 48 c/2 609-2113-ND 2.30 1.38 1.21 86093488314755E1LF 
2 64 B 609-2111-ND 4.46 2.87 2.55 86092646114755E1LF 
3 64 Cc 609-2120-ND 2.09 1.20 1.07 86094648114755V1LF 
3 48 R/2 609-2114-ND 2.79 1.71 1.53 86093488613755E1LF 
4 3 64 R 609-2121-ND 1.93 1.14 .99 86094648813755V1LF 
3 96 R 609-2116-ND 2.47 1.49 1.30 86093968813755V1LF 


NEw! FCj, DDR2 Memory 
=a Module Sockets 


DDR2 memory module sockets from FCI accept industry-standard FB-DIMM, DIMM or SO-DIMM assemblies. The 
sockets allow convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded 
applications in communications and industrial equipment. 

Materials: * Housing: High-Temperature Thermoplastic UL94V-O * Contact Base Metal: Copper Alloy * Contact 
Area Finish: Gold Over Nickel * Solder Area Finish: Tin over Nickel or Gold Flash over Nickel 

Specifications: Initial Contact Resistance: 30mQ Maximum « Current Rating: 0.5A.Contact Maximum ¢ Durability: 
25 Cycles Minimum 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description A B c D E Part No. il 25 100 Part No. 
240 Position DDR2 DIMM Sockets 
609-1000-ND 2.00 1.15 99 10005639-11107LF 
1 Solder Temination with Metal Forklocks 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551(141.00) 1.008 (25.60) 0.299 (7.60) 609-1001-ND 1.47 80 68 10005639-11109LF 
609-1002-ND 2.00 1.15 99 10005639-12207LF 
Pressfit Temination with Alignment Post 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.576(141.62) 1.012 (25.70) 0.299 (7.60) 609-1005-ND 3.97 2.47 2.24 10034542-10002LF 
240 Position DDR2 FB-DIMM Sockets 
1 Solder ‘Temination with Metal Forklocks 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) 0.305 (7.75) 609-1003-ND 4.90 3.05 2.76 10037402-11107LF 
and Ergonomic Latch Design 609-1004-ND 441 2.74 2.48 10037402-11109LF 


200 Position DDR2 SO-DIMM Sockets 


Standard Module Orientation 


: ‘ 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1006-ND 6.18 3.93 3.60 | 10033853-052FSLF 
with Locating Peg 
> [_ Standard Module Orientation 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) = = = 609-1007-ND 5.94 3.72 3.40 | 10033853-152FSLF 
Reverse Module Orientation 1.987 (49.2) 0.543 (13.8) _ a = 609-1008-ND 6.00 3.76 3.43 | 10033854-052FSLF 
with Locating Peg 
Reverse Module Orientation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) = = = 609-1009-ND 5.94 3.72 3.40 | 10033854-152FSLF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
342 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Low Profile 


oullins Edgecard Connectors Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 


Cont. A B Cc D E Part No. fl 10 100 Part No. 
49/98 PCB Expansion Port Edge Card $3329-NDe¢ 5.61 44.50 311.50 | EBC49DCWN-S420 


Right Angle — Solder Tail — .156” Spacing 
Fig. 3 — .100” Contact Centers 


6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 431 | $1061-ND 5.70 45.25 316.75 | EZCOBDRAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers 

12/24 | 2.156 2.469 2.811 .325 .431 | S5121-ND 7.94 63.00 441.00 | EZM12DRAS 

22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 .431 | $5221-ND 8.57 68.00 476.00 | EZM22DRAS 


Right Angle — Solder Tail — .156” Spacing, RoHS Compliant 


MATERIALS Gantacke?Chospnare (Standard) Fig. 3 — .100” Contact Centers 
¢ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT ° Contacts: Pnospnor Bronze (stanaar Fi 

(Standard) UL 94V-0 Approved. For 1mm and .050”_ * Contact Plating: Gold over Nickel 5/10 0.775 1.075 1.375 330.431 $3289-ND 5.54 44.00 308.00 | EBCOSDRAS 
spacing parts, it will be “PPS” and for all others it + UL File Number: E64287 6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $3294-ND 6.27 49.75 348.25 | EBCO6BDRAS 
will be “PBT” * Termination Plating: Tin 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | S$3300-ND 6.08 49.50 360.00 | EBC1ODRAS 
: = : = : : 7 = 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | S$3306-ND 8.57 68.00 476.00 | EBC1S5DRAS 
Fig. 1 Staggered Dip | Fig. 2 Wide Dip Solder | Fig. 3 Right Angle Fig. 4 Eyelet 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 431. | $3311-ND 8.73 69.25 484.75 | EBC18DRAS 
22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431_| $3316-ND 14.21. 112.75 789.25 | EBC22DRAS 

ae Accepts 3- Fig. 3 — .156” Contact Centers 
225 |} #26 AWG 12/24 | 2156 2.469 2.811 .325 .431 | $3341-ND 5.64 44.75 313.25 | EBM12DRAS 
; 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 .431 | $3350-ND 8.57 68.00 476.00 | EBM22DRAS 


Eyelet — .007” Thick, .140” Spacing 
Fig. 4 — .156” Contact Centers 


aati Fig: @'Card Extender 10/20 | 1.844 2157 2.499 .325 .431 | $5105-ND 4.28 34.00 238.00 | EZM10DSEH 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | S5155-ND 6.05 48.00 336.00 | EZM15DSEH 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $5185-ND 6.08 48.25 337.75 | EZM18DSEH 
22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 431 | $5225-ND 7.18 57.00 399.00 | EZM22DSEH 
Fig. 4 — .100” Contact Centers 
6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $1062-ND 3.15 25.00 175.00 | EZCOBDREH 
10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | $1102-ND 419 33.25 232.75 | EZC1ODREH 
15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $1152-ND 5.32 42.25 295.75 | EZC1S5DREH 
Polarizing K 18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $1182-ND 5.29 42.00 294.00 | EZC18DREH 
vicar keys Leen aoe suid ahs 086 antl tai Cane Sache 35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 .431 | $1352-ND 7.78 61.75 432.25 | EZC35DREH 
: : 36/72 | 3.875 4.175 4.475 .400 431 | $1362-ND 8.69 69.00 483.00 | EZC36DREH 
Digi-Key Pricing Sullins Eyelet — .007” Thick, .140” Spacing, ROHS Compliant 
Pol reno k d for Low Profile (.431”) Pu Kt ND 125 B75 FL kt Fig. 4 — -156” Contact Centers 
olarizin ey used Tor Low Profile (. aL it K R s 
Poltizing Koy used forall other Profiles BIGEGSNTD 135 375 PICK 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3336-ND 8.22 65.25 456.75 | EBMO6DSEH 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 .431 | $3340-ND 4.91 39.00 273.00 | EBM10DSEH 
High Profile 15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $3345-ND 6.80 54.00 378.00 | EBM15DSEH 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3348-ND 7.34 58.25 407.75 | EBM18DSEH 
Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 22/44 | 3.716 4.029 4.371.325 431 | $3354-ND 7.34 58.25 407.75 | EBM22DSEH 
Cont. A B Cc D IE Part No. 1 10 100 Part No. Fig. 4 — .100” Contact Centers 
Fig. 1 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 5/10 | 0.775 1.075 1.375 .330 .431 | $3290-ND 3.06 24.25 169.75 | EBCOSDREH 
6/12 | 0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $3295-ND 3.62 28.75 201.25 | EBCO6DREH 
42/49 | 4.890 5.176 5.490.370 300 | S09119-578-ND+ 16.38 130.00 910.00 | RZBOIDCHN-S578 | | sqoq | 4075 1575 1875 330 431 | $3301-ND 498" > aa.00° 238°00'| ERCIODREL 
Fig. 2 — Solder Tail .100” Contact Centers, ROHS Compliant 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $3307-ND 6.02 47.75 334.25 | EBC1SDREH 
19/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $3312-ND 7.75 61.50 430.50 | EBC18DREH 
G2 | 0860 1175 1.495 370 610 He a SHAS _SONTS: ~1oes28) HEBGOBDGWN 22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 .431 | $3317-ND 8.44 67.00 469.00 | EBC22DREH 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 .610 | $3299-NDe¢ 3.28 26.00 182.00 | EBCIODCWN 25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $3321-ND 6.99 55.50 388.50 | EBC25DREH 
42/24 | 1.460 1.775 2.035 .370 .610 | $3304-ND+t 3.47 27.50 192.50 | EBC12DCWN 35/70 | 3.775 4.075 4.375 400.431 | $3324-ND 7:97 63.25 442.75 | EBC3SDREH 
36/72 | 3.875 4.175 4.475 .400 431 | $3325-ND 958 76.00 532.00 | EBC36DREH 
15/30 | 1.760 2.075 2.335 .370 .610 | $3305-NDe+ 3.28 26.00 182.00 | EBC1SDCWN 
18/36 | 2.060 2.375 2.635 .370 .610 | $3310-NDet 4.50 35.75 250.25 | EBC18DCWN-S371 Fig. 4 — .156” Contact Centers 
25/50 | 2.760 3.075 3.335 370 .610 | $3320-NDe} 4.66 37.00 259.00 | EBC25DCWN G2 | 1.220 1.593 1.875 325 431 S062 ND 3.84 30.50 218.50 | EZMO6DREH 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 .431 | $5102-ND 4.38 34.75 243.25 | EZM10DREH 
25/50_| 2.760 3.075 3.335 .370_.610 | $3319-NDt 5.64 44.75 313.25 | EBC25DCWH 15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $5152-ND 6.05 48.00 336.00 | EZM15DREH 
Fig. 3 — Solder Tail Right Angle .100” Contact Centers, RoHS Compliant 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 431 | $5222-ND 6.36 50.50 353.50 | EZM22DREH 
36/72 | 5.900 6.213 6.555 .438 431 | $5362-ND 11.43 90.75 635.25 | EZM36DREH 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 .610 | $3297-NDt 4.73 37.50 262.50 | EBC10DCAH Eyelet — .014” Thick, .140” Spacings, RoHS Compliant 
49/98 | 5.160 5.475 5.735 .370 .610 | $3328-NDe+ 15.75 125.00 875.00 | EBC49DCAN-S605 Fig. 4 — .156” Contact Centers 
- S 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3333-ND 3.75 29.75 208.25 | EBMOGDREH 
Wire! Wrap 100" Conteot Centers 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 431 | $3337-ND 4.68 37.00 259,00 | EBM10DREH 
10/20 | 1.260 1575 1.835 370 .610 | $11013-ND¢ 3.78 30.00 210.00 | EZC10DCMH 15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $3343-ND 7.28 57.75 404.25 | EBM15DREH 
‘ ; 18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3346-ND 7.91 62.75 439.25 | EBM18DREH 
Wire Wrap = 100" Contact Centers, Nels Compliant’ 22/44 | 3.716 4.029 4371 325 431 | $3351-ND 6.84 54.25 379.75 | EBM22DREH 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 .610 | $3298-ND+ 3.94 31.25 218.75 | EBCIODCMH 28/56 | 4.652 4.965 5.307 .438 431 | S3356-ND 958 76.00 532.00 | EBM28DREH 
Solder Tail .125” Contact Centers, RoHS Compliant 36/72 | 5.900 6.213 6.555 .438 431 | S3360-ND 11.43 90.75 635.25 | EBM36DREH 
28/56 | 3.785 4.045 4.325 0.330 .431 | $3287-NDt 6.14 48.75 341.25 | EBA28DRJH Fig. 5 — .100” Contact Centers 
50/100 | 6.535 6.795 7.055 .370 610 | $3288-ND+ 10.99 87.25 610.75 | EBASODCSD 20/40 | 2.275 2.575 2.875 .330 431 | $1203-ND 6.30 50.00 350.00 | EZC20DRTH 
Solder Tail .156” Contact Centers Fig. 5 — .156” Contact Centers 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $5063-ND 5.10 40.50 283.50 | EZMO6DRTH 
6/12 | 1.221 1.534 1.784 370 610 | S5066-ND» 3.78 30.00 210.00 | EZMO6DCWN 10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 .431 | S5103-ND 4.82 38.25 267.75 | EZM10DRTH 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370 .610 | $5220-NDt 510 40.50 283.50 | EZM22DCWH Solder Tail — .140” Spacing, RoHS Compliant 
36/72 | 5.901 6.214 6.464 .370 .610 | $5366-NDe 6.33 50.25 351.75 | EZMS6DCWN PigiS = 1007 Contact. Centers 
5/10 | 0.775 1.075 1.375 .330 .431 | $3291-ND 2.90 23.00 161.00 | EBCOSDRTH 
43/86 | 6.993 7.306 7.556 .370 .610 | S5437-ND« 7.59 60.25 421.75 | EZM43DCTN 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 $3302-ND 3.59 28.50 199.50) EBC10DRTH 
Solder Tail .156” Contact Centers, RoHS Compliant 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $3308-ND 419 33.25 232.75 | EBC15DRTH 
20/40 | 2.275 2.575 2.875 .330 431 | $3314-ND 7.69 61.00 427.00 | EBC20DRTH 
6/12 | 1.221 1.534 1.784 .370 .610 | $3332-ND« 3.87 30.75 215.25 | EBMO6BDCWN Fig. 5 — .156” Contact Centers 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370 .610 | $3349-NDt 5.80 46.00 322.00 | EBM22DCWH 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3334-ND 8.22 65.25 456.75 | EBMO6DRTH 
10/20 | 1.844 2.157 2.499 .325 .431 | $3338-ND 4.91 39.00 273.00 | EBM10DRTH 
36/72 | 5.901 6.214 6.464 .370 .610 | $3359-NDe 8.06 64.00 448.00 | EBM36DCWN poaa | 3716 4029 4371 305 41 (oe Saal ae 7e .05798 | EAMDSITI 
43/86 | 6.993 7.306 7.556 .370 .610 | $3362-ND= 914 72.50 507.50 | EBM43DCTN 28/56 | 4.652 4.965 5.307 .438 431 | $3357-ND 873 69.25 484.75 | EBM28DRTH 
*No Mounting Ears tt .165”PostLength +CardExtender Hairpin Bellows +}Cantilever § Metal Boardlocks A Surface Mount (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (t063) 343 


oullins Edgecard Connectors Low Profile (cont, 


j A 7 ini A Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
nb | kL ee A) A 5 ia ma isi a 510 an ans a0 5500 REBORN 
5 5 940 2.226 2540 370 61 ND» I 00 858. 
35/70 |1990 2276 2690 270 Gio MRGSeIInGMENEN 1821 14450 857.00 | RABASDHHN 
Fig. 2 — .100” Contact Centers 40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 610 | $3389-NDe 23.09 183.25 1099.50 | RBB4ODHHN 
6/12 ]0.875 1.175 1475 330 .431 | $1064-ND 2.93 23.25 162.75] EZCOBDRXH 45/90 |2.490 2.776 3.090 .370 .610 | $3391-ND» 20.07 159.25 955.50 | RBB4SDHHN 
36/72 |3.875 4.175 4.475 400 .431 | $1364-ND 6.52 51.75 362.25) EZC36DRXH 60/120 |3.240 3.526 3.840 370 610 | $3394-NDs 22.77 180.75 1084.50 | RBBGODHHN 
40/80 | 4.275 4.575 4.875 400 .431 | $1404-ND 8.88 70.50 493.50] EZC40DRXH 64/128 [3.440 3.726 4.040 370 .610 | S3397-ND- 27.72 220.00 1320.00 | RBBG4DHHN 
60/120 16275 6575 6875 400 431 | $1604-ND 917 7275 509.25 | EZC6ODRXH 75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3399-NDs 25.58 203.00 1218.00 | RBB75DHHN 
- = 80/160 |4.240 4.526 4.840 370 .610 | S3400-NDs 26.81 212.75 1276.50 | RBB8ODHHN 
Fig. 2 — .156” Contact Centers 100/200 |5.240_ 5.526 5.840 370.610 | S3366-ND> 30.15 239.25 1435.50 | RBB100DHHN 
cia ]i.200 1550 1875 905 491 | SSOGHND 384 9050 21950] EZNOGDRKH 
18/36 |3.092 3.405 3.747 325 431 | $5184-ND 5.48 43.50 304.50 | EZM18DRXH Fig. 6 — .050” Contact Centers 
28/56 | 4.652 4.965 5.307 438.431 | $5284-ND 6.14 48.75 341.25 | EZM28DRXH 612 0.540 0.826 1.140 370 .610 | S3204-ND§ 10.43 82.75 496.50 | RZBOGDHFR 
00” Spacing, RoHS Compliant 10/20 |0.740 1.026 1.340 370 .610 | $3205-ND§ 10.93 86.75 520.50 | RZB10DHFR 
— 1OB" Contact Centers 13/26 |0.890 1.176 1.490 370 .610 | $3206-ND§ 11.25 89.25 535.50 | RZB13DHFR 
; 15/30 |0.990 1.276 1.590 370 .610 | $3207-ND§ 11.53 91.50 549.00 | RZB1SDHFR 
5/10 0.775 1.075 1.375 .330 $3292-ND 2.58 20.50 143.50 | EBCOSDRXH 20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 610 | $3208-ND§ 12.06 95.75 574.50 | RZB20DHFR 
6/12 |0.875 1.175 1475 .330 $3296-ND 2.93 23.25 162.75 | EBCOBDRXH 22/44 |1.340 1.626 1.940 .370 610 | $3209-ND§ 12.35 98.00 588.00 | RZB22DHFR 
10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 $3303-ND 3.47 27.50 192.50| EBCIODRXH 30/60 | 1.740 2.026 2340 370 .610 | $3211-ND§ 13.29 105.50 633.00 | RZB30DHFR 
‘ 34/68 | 1.940 2.226 2540 370 .610 | $3212-ND§ 13.80 109.50 657.00 | RZB34DHFR 
PRO TIS 2018: C818 «230 See S MOG 32.80) 220-79 //|EBOISDRAI 35/70 |1.990 2.276 2.590 370 .610 | $3213-ND§ 13.89 110.25 661.50 | RZB35DHFR 
18/36_| 2.075 2.375 2.675.330 $3313-ND 4.91 39.00 _ 273.00 | EBC18DRXH 40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $3214-ND§ 14.52 115.25 691.50 | RZB40DHFR 
20/40 | 2.275 2.575 2.875 .330 $3315-ND 4.69 37.25 260.75 | EBC20DRXH 45/90 [2.490 2776 3.090 .370 610 | S3215-ND§ 15.03 119.25 715.50 | RZB4SDHFR 
22/44 | 2.475 2.775 3.075 .330 $3318-ND 5.89 46.75 327.25 | EBC22DRXH 50/100 |2.740 3.026 3.340 .370 .610 | $3216-ND§ 15.66 124.25 745.50 | RZBSODHFR 
25/50 | 2.775 3.075 3.375 .330 $3322-ND 5.83 46.25 323.75 | EBC25DRXH Srna Aina es A Gaps ara) cata Soe oo qeree ancy | eceupies 
30/60 / 3.275 3.575 3.875 330 BeeesH ly) 7.62 60.50 423.50 EBC30DRXH 75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3219-ND§ 18.62 147.75 886.50 | RZB7SDHFR 
36/72_| 3.875 4.175 4.475 400 $3326-ND 12.03 95.50 _ 668.50 | EBC36DRXH 80/160 [4.240 4.526 4.840 370 .610 | $3220-ND§ 19.22 152.50 915.00 | RZBS0DHFR 
40/80 | 4.275 4575 4.875 400 $3327-ND 8.88 70.50 493.50 | EBC40DRXH 85/170 |4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3221-ND§ 19.85 157.50 945.00 | RZB8SDHFR 
so100 |6275 5.575 S875 400 $3990-ND 1017 8075 56525 | EBCSODRXH 95/190 |4.990 5.276 5.590 .370 .610 | $3222-ND§ 20.98 166.50 999.00 | RZB9SDHFR 
é 100/200 |5.240 5.526 5.840 .370 610 | $3223-ND§ 21.58 171.25 1027.50 | RZB100DHFR 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 .400_.431 | _$3331-ND 10.93 86.75 607.25 | EBC60DRXH 105/210 |5.490 5.776 6.090 .370 610 | $3224-ND§ 2218 176.00 1056.00 | RZB105DHFR 
Fig. 2— .156” Contact Centers 108/216 [5.640 5.926 6.240 .370 610 | $3225-ND§ 22.49 178.50 1071.00 | RZB108DHFR 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3335-ND 3.28 26.00 182.00 | EBMOSDRXH 110/220 |5.740 6.026 6.340 370 610 | $3226-ND§ 22.81 181.00 1086.00 | RZB110DHFR 
too | 1.844 2457 9.499 395 431 (ete 460. | 98:78. 001.96 | |EBMHODAKH 120/240 |6.240 6.526 6.840 370 610 | $3227-ND§ 24.03 190.75 1144.50 | RZB120DHFR 
12/24 |2156 2.469 2.811 325 .431 | $3342-ND 4.10 32.50 227.50 | EBM12DRXH TRILL RE CRERLT, a7 si) EER a8 107.00 ii NES 
16/80 2.624 2.937 3.279 325 431 | ES3346-ND 4.41 35.00 245.00 | EBM1SDRXH 10/20 |0.704 0.990 1.304 370 .610 | $3233-ND§ 14.68 116.50 699.00 | RZE10DHFR 
18/36 |3.092 3.405 3.747 325.431 | $3347-ND 5.61 44.50 311.50 | EBM18DRXH 15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3234-ND§ 15.97 126.75 760.50 | RZE15DHFR 
22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | $3353-ND 5.54 44.00 308.00 | EBM22DRXH 20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3235-ND§ 17.14 136.00 816.00 | RZE20DHFR 
25/50 |4.184 4.497 4.839 .325 431 | $3355-ND 5.86 46.50 325.50 | EBM25DRXH ae re ce ee a a — ue ee eae one 
28/66 /4.652 4.965 5.907 ASB 431 (ee Eat «268.00; 406.00") EBMeEDAXH 35/70 |1.689 1975 2289 370 .610 | $3238-ND§ 21.01 166.75 1000.50 | RZE35DHFR 
36/72 {5.900 6.213 6.555 438431 | S3361-ND 9.10 72.25 505.75 | EBM36DRXH 40/80 | 1.885 2.171 2.485 .370 .610 | $3239-ND§ 22.30 177.00 1062.00 | RZE4ODHFR 
4sjo0 [2082 2368 2682 ‘370 S10 | S3240-ND§ 2550 185.50 1119.00 RZEASDHFR 
Fig. 1 —.050” Contact Centers 50/100 |2.279 2.565 2.879 Hd ral ae as 2a sez 1180.50 | RZE50DHFR 
13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 .610 | $3120-NDs 11.25 89.25 535.50 ] RZB13DHHN De oe 
15/30 |0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3121-NDs 11.53 91.50 549.00 | RZB15DHHN sickens 
612 10540 0.826 1.140 .370 .610 | S3363-ND§ 11.94 94.75 568.50 | RBBOSDHFR 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 270 610 eee 1206s Satay <07450) |: RZBcOD HEN 10/20 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3370-ND§ 10.93 86.75 520.50 | RBB10DHFR 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 .610 | $3123-NDe 12.35 98.00 588.00 | RZB22DHHN 15/30 |0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3374-ND§ 18.02 143.00 858.00 | RBB1SDHFR 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 610 | $3124-ND» 12.66 100.50 603.00 | RZB25DHHN 25/50 |1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3379-ND§ 19.69 156.25 937.50 | RBB25DHFR 
30/60 11.740 2.026 2340 370 610 | S3125-NDe 13.29 10550 633.00 | RZBS0DHHIN 30/60 | 1.740 2.026 2340 370 610 | $3382-ND§ 16.22 128.75 772.50 | RBB3ODHFR 
34/68 | 1940 2226 2540 370 610 | $3126-NDe 13.80 10950 657.00 | RZB34DHHIN 35/70 [1.990 2276 2590 .370 610 | $3387-ND§ 21.26 168.75 1012.50 | RBBSSDHFR 
35/70 |1.990 2.276 2590 370 .610 | $3127-NDs 13.89 110.25 661.50 | RZB35DHHN epin'lodon e7RcR poo: caver el eae Toe oeeee. teeece | Pees aeOtR 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 610 | $3129-ND» 15.03 119.25 715.50 | RZB45DHHN == Fig.'6— tmnt Contact Canteis ; 
50/100 |2.740 3.026 3.340 .370 610 | $3130-NDs 15.66 124.25 745.50 | RZBSODHHN SAO uso 789 a0 370 S10 SEROERNBS Ta78 15700 94.001 RBEDEDHER 
60/120 [3.240 3.526 3.840 370 .610 | S3131-ND- 16.85 133.75 802.50 | RZBGODHHN Right Angle 
64/128 |3.440 3.726 4.040 370 .610 | $3132-NDs 17.29 137.25 823.50 | RZB64DHHN Fig. 7 —.050” Contact Centers 
75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3133-NDs 18.62 147.75 886.50 | RZB75DHHN Bid 0540 0856 1140370915 | S304-ND 9756 218.75 1312.50 | RZBDGDHAS 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .610 | $3134-NDs 19.22 152.50 915.00 | RZB8ODHHN 10/20 |0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3243-ND 28.60 227.00 1362.00 | RZB10DHAS 
85/170 |4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3135-NDs 19.85 157.50 945.00 | RZB8SDHHN 13/26 |0.890 1.176 1.490 370 915 | $3244-ND 29.39 233.25 1399.50 | RZB13DHAS 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 610 | $3136-NDe 20.98 166.50 999.00 | RZB9SDHHN 15/80 | 0.990 1.276 1.590 .370 915 |ESS2eS-ND) 30.05 238.50 1431.00 | RZBISDHAS 
100/200 |5.240 5.526 5.840 .370 .610 | $3137-NDs 21.58 171.25 1027.50 | RZB100DHHN 20/40 11.240 1.526 1.840 970.015 (RSeRaeND Sta 2288575)1 482550) RZBZODAAS 
105/210 | 5.490 5.76 6.090 .370 610 | $3138-NDe 22.18 176.00 1056.00 | RZB105DHHN 22/44 11.940 1.626 1.940 370.915 RSSe aN 32.00 254.00 1524.00 | RZB22DHAS 
25/50 |1.490 1.776 2.090 .370 .915 | $3248-ND 32.79 260.25 1561.50 | RZB25DHAS 
108/216 |5.640 5.926 6.240 370 .610 | $3139-NDs 22.49 178.50 1071.00 | RZB108DHHN a0/60 14740 2026 2340 370 918 | Sa240ND 3431 971.60. 1609.00 '| RZBA0DHAS 
110/220 | 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S3140-NDe 22.81 181.00 1086.00 | RZB110DHHN 34/68 |1.940 2.226 2.540 .370 .915 | $3250-ND 35.37 280.75 1684.50 | RZB34DHAS 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 610 | _$3141-NDs 24.03 190.75 1144.50 | RZB120DHHN 35/70 | 1.990 2.276 2590 370 915 | $3251-ND 35.63 282.75 1696.50 | RZB35DHAS 
eases tend Peed Pepe 
73/219) — — 4250 465 613 Fees 20.85 165.50 993.00 | RPWBO73GKHR-T621 | | so4o9 [2.740 3.026 3340 .370 915 | $3254-ND 39.82 316.00 1896.00 | RZBSODHAS 
80/240 | — — 4.600 .465 .613 | $3283-ND» 26.05 206.75 1240.50 | RPWBO80GKHR-T621 60/120 |3.240 3.526 3.840 370 .915 | $3255-ND 42.68 338.75 2032.50 | RZB60DHAS 
90270| — — 5.100 465 .613 | $3284-NDs 36.92 293.00 1758.00 | RPWBO9OGKHR-1621 64/128 |3.440 3.726 4.040 370 915 | $3256-ND 43.72_ 347.00 2082.00 | RZB64DHAS 
100/300] — — 5.600 465 613 | $3285-NDs 49.23 390.75 2344.50 | RPWB110GKHR-1621 75/150 [3.990 4.276 4.590 .370 .915 | S3257-ND 46.84 371.75 2230.50 | RZB75DHAS 
Fi, tm Snes Coir are eae ts | 2 St en es 
S10 /0.507 0.793 1.107.370 610 | $3149-NDe 13.48 107.00 642.00 | RZEOSDHHN 95/190 |4.990 5.276 5.590 .370 915 | $3260-ND 52.45 416.25 2497.50 | RZB9SDHAS 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | S3150-ND» 14.68 116.50 699.00 | RZE10DHHN 100/200 [5.240 5.526 5.840 370 .915 | $3261-ND 53.87 427.50 2565.00 | RZB100DHAS 
15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3151-NDs 15.97 126.75 760.50 | RZE15DHHN 105/210 [5.490 5.776 6.090 .370 915 | $3262-ND 55.31 439.00 2634.00 | RZB105DHAS 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 370 610 | $3152-ND» 17.14 136.00 816.00 | RZE2ODHHN 108/216 |5.640 5.926 6240 370 915 | $3263-ND 56.20 446.00 2676.00 | RZB108DHAS 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | $3153-NDe 18.43 146.25 877.50 | RZE25DHHN 110/220 | 5.740 6.026 6.340 .370 .915 | S$3264-ND 56.73 450.25 2701.50 | RZB110DHAS 
3060 [1492 1.778 2092 370 .610| S3154-ND+ 1972 15650 939.00 | RZESODHHN HeO/es0, | B.2sOvbrbebb.840 ST a? SN ar a PE | REBIPODHN 
35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 610 | $3155-ND» 21.01 166.75 1000.50 | RZESSDHHN EE hi 
50 0.157 0.793 1.107 370 .360 | $3272-ND 48.38 384.00 2304.00 | RZEOSDHAS 
40/80 | 1.885 2.171 2.485 .370 .610 | $3156-ND» 22.30 177.00 1062.00 | RZE40DHHN toro [0364 0990 1304 370. aco Mesorain Aa. 205984 9477 60" IRZEIGDEAS 
45/90 | 2.082 2.268 2682 370 .610 | S31S7-NDe 23.50 186.50 1119.00 | RZEASDHHN 15/30 |0.551 1.187 1.501 .370 360 | $3274-ND 51.35 407.50 2445.00 | RZE1SDHAS 
50/100 |2.279 2.565 2.879 .370 .610 | S3158-NDs 24.79 196.75 1180.50 | RZESODHHN 20/40 |0.748 1.384 1.698 .370 360 | $3275-ND 52.76 418.75 2512.50 | RZE20DHAS 
2580 |0945 1581 1895 370380 | SQO7END___5431_43.00 258600 | RZEZSDHAS 
Pte cot ne Se (Le ae oS aa ot es oes ces 
6/12 ]0540 0.826 1140 .370 610 | $3364-ND- 12.95 102.75 719.25 | RBBO6DHHN aoa0. [48362171 2485 370 SOND Fa.97' 468100 -9808100 | RZEAODHAS 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3371-NDs 13.64 108.25 649.50 | RBB10DHHIN 45/90 | 1.732 2.368 2682 .370 $3280-ND 60.39 479.25 2875.50 | RZEASDHAS 
13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 .610 | $3373-NDs 14.24 113.00 678.00 | RBB13DHHN 50/100_|1.929 2.565 2.879.370 $3281-ND 61.93 _491.50_2949.00 | RZESODHAS 
15/30 |0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3375-NDs 18.27 145.00 870.00 | RBB15DHHIN Angle, RoHS Compliant 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 .610 | $3378-ND» 15.50 123.00 738.00 | RBB20DHHN TEE TRA me 17 2 — < 050" Contact Centers sites oe HSRTIDERS 
25/50 / 1.490 1.776 2.090 370 .610 || S3880-ND» 16.44 130.50 783.00 ) RBB25DHHN 20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 915 | $3377-ND 30.68 243.50 1461.00 | RBB20DHAS 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 610 | $3383-NDs 11.66 92.50 555.00 | RBB30DHHN 34/68 | 1.940 2.226 2540 370 915 | $3385-ND 31.12 247.00 1482.00 | RBB34DHAS 
*No Mounting Ears +t .165” PostLength +CardExtender +Hairpin Bellows +#Cantilever § Metal Boardlocks A Surface Mount (Continued) 
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oullins Edgecard Connectors Low Profile (cont, 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Cont. A B Cc D E Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
Extender Card Bend 

Fig. 8 — .050” Contact Centers 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .610 | S3164-NDet 9.83 78.00 468.00 | RZBO6DHRN 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3165-NDet 10.33 82.00 492.00 | RZB1ODHRN 
13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 .610 | S3166-NDet 10.65 84.50 507.00 | RZB13DHRN 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | S3167-NDet 10.96 87.00 522.00 | RZB1ISDHRN 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | S3168-NDet 11.47 91.00 546.00 | RZB20DHRN 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 610 | S3169-NDet 11.78 93.50 561.00 | RZB22DHRN 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | S3171-NDet 12.69 100.75 604.50 | RZB30DHRN 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .610 | S3172-NDet 13.20 104.75 628.50 | RZB34DHRN 
35/70 | 1.990 2.276 2590 .370 610 | S3173-NDet 13.32 105.75 634.50 | RZB35DHRN 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | S3174-NDet 13.92 110.50 663.00 | RZB40DHRN 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | S3175-NDet 14.46 114.75 688.50 | RZB45DHRN 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .610 | S3176-NDet 15.06 119.50 717.00 | RZBS0DHRN 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 610 | S3177-NDet 16.29 129.25 775.50 | RZBEODHRN 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 610 | S3178-NDet 16.70 132.50 795.00 | RZB64DHRN 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 610 | S3179-NDet 18.02 143.00 858.00 | RZB75DHRN 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 610 | S3180-NDet 18.65 148.00 888.00 | RZB80DHRN 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | S3181-NDet 19.25 152.75 916.50 | RZB85DHRN 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 610 | S3182-NDet 20.38 161.75 970.50 | RZB9SDHRN 
100/200) 5.240 5.526 5.840 .370 .610 | $3183-NDet 20.98 166.50 999.00 | RZB100DHRN 
105/210| 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3184-NDet 21.61 171.50 1029.00 | RZB105DHRN 
108/216] 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | S$3185-NDet 21.92 174.00 1044.00 | RZB108DHRN 
110/220) 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S$3186-NDet 22.21 176.25 1057.50 | RZB110DHRN 
120/240] 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | S$3187-NDet 23.44 186.00 1116.00 | RZB120DHRN 

Fig. 8 — 1mm Contact Centers 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | S3193-NDet 12.73 101.00 606.00 | RZEO5DHRN 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3194-NDet 13.89 110.25 661.50 | RZE10DHRN 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3195-NDet 15.18 120.50 723.00 | RZE15DHRN 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | S3196-NDet 16.38 130.00 780.00 | RZE2Z0DHRN 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 610 | S3197-NDet 17.67 140.25 841.50 | RZE25DHRN 
30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | S3198-NDet 18.96 150.50 903.00 | RZES0DHRN 
35/70 | 1.689 1.975 2.289 .370 .610 | S3199-NDet 20.25 160.75 964.50 | RZE35DHRN 
40/80 | 1.885 2.171 2485 .370 .610 | S3200-NDet 21.55 171.00 1026.00 | RZE40DHRN 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 610 | S3201-NDet 22.71 180.25 1081.50 | RZE45DHRN 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 .610 | S3202-NDet 24.03 190.75 1144.50 | RZESODHRN 

Fig. 8 — .050” Contact Centers 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .610 | S3365-NDet 12.32 97.75 586.50 | RBBO6DHRN 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3372-NDet 12.98 103.00 618.00 | RBB1ODHRN 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | S3376-NDet 13.92 110.50 663.00 | RBB1SDHRN 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Cont. A B c D E Part No. 1 10 100 | Part No. 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3381-ND« 15.78 125.25 751.50 | RBB25DHRN 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | $3384-ND« 16.60 131.75 790.50 | RBB30DHRN 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | $3390-NDe 13.92 110.50 663.00 | RBB40DHRN 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .610 | S3398-ND«* 22.87 181.50 1089.00 | RBB64DHRN 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | S3401-ND«* 26.52 210.50 1263.00 | RBB85DHRN 
105/210| 5.490 5.776 6.090 370 610 | $3368-ND 30.43 241.50 1449.00 | RBB105DHRN 
Fig. 8 — 1mm Contact Centers 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 .610 | S3403-ND« 24.19 192.00 1152.00 | RBESODHRN 
Peripheral Component Interconnect (PCI) Dual .050” Contact Centers 
60/120] 3.340 — — _ 350 610 | S3142-NDet++ 76 6.05 36.30 ) TRWBO6ODKHN-T578 
60/120} 3.340 3.465 3.715 .350 .551 | S3191-NDt++ 4.38 34.75 208.50 | TRWBO6ODKRQ-1578 
60/120} 3.340 —  — _ 350 610 | $3143-NDet+§ 1.01. 8.00 48.00 | TRWBO6ODKHN-T20 
60/120 | 3.340 —  — 350 610 | S3144-NDet+§ 1.82 14.45 86.70 | TRXBO6ODKHN-T20 
60/120} 3340 —  — _ 350 .559 | $3269-NDet+ 5.56 44.10 264.60 | TRWBOGODKAN-T621 
60/120} 3340 — — _ 350 .610 | S3286-ND*t+A 4.28 34.00 204.00 ) RPWBOGODKFN-T578 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 370 .610 | S3267-ND+ 51.85 411.50 2469.00 | RZB92DHAS-S250 
92/184 | 5.040 — — __ 370 610 | S3229-NDet§A 20.66 164.00 984.00 | RZB92DHFR-S250 
92/184] 5.040 —  — _ 350 559 | $3270-NDet+ 6.77 53.75 322.50 | TRWBO92DKAN-T250 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 370 .610 | S3268-ND+ 51.85 411.50 2469.00 | RZB92DHAS-S329 
92/184} 5.040 —  — _ 370 .610 | S3230-ND*t§A 20.66 164.00 984.00 | RZB92DHFR-S329 
92/184] 5.040 —  — _ 350 .559 | $3271-NDet+ 6.77 53.75 322.50 | TRWBO92DKAN-T329 
92/184 | 5.040 —  — __ 370 610 | S3189-NDet+ 20.07 159.25 955.50 | RZB92DHRN-S378 
92/184] 5.040 —  — _ 350 .610 | S3145-NDet+ 5.99 47.50 285.00 | TRWBO92DKHN-1378 
92/184] 5.040 —  — _ 350 .551 | $3192-NDet++ 7.28 57.75 346.50 | RPWB092DKRQ-T378 
92/184] 5.040 —  — _ 350 .610 | S3146-NDet+§ 3.15 25.00 150.00 | TRWBO92DKHN-T20 
92/184] 5.040 —  — _ 370 .610 | S3190-NDet+ 20.07 159.25 955.50 | RZB92DHRN-S330 
92/184] 5.040 — — _ 350 .610 | S3147-NDet¢ 5.99 47.50 285.00 | TRWBO92DKHN-T330 
92/184| 5.040 —  — _ 350 610 | S3148-NDet+§ 3.31 26.25 157.50 | TRWBO92DKHN-T26 
AGP Connector 
66/132 | (1.0mm AGP w/ locking feature) $3159-ND 3.40 27.00 162.00 | TPWEO66DKHN-T6 
90/180 | (u-AGP-PRO) $3161-ND 2.27 18.00 108.00 | TPWEOSODKHN-TAGP 
66/132 | (1.0mm nee Edge Card) $3203-NDt 6.11 48.50 291.00 | LPWEO66DKRN-TAGP 
66/132 | (Universal AGP) $3160-ND 1.23 9.73 58.35 | TPWEO66DKHN-TUGP 
Slot 1 Connector 
121/242} (Slot 1 Pin connector) $3162-ND 2.90 23.00 138.00 | TPWE121DKHN-T621 
RoHS Compliant 
Peripheral Component Interconnect (PCI) Dual .050” Contact Centers 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $3392-ND 42.87 340.25 2041.50 | RBBE0DHAS-S621 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | S3393-ND§ 25.33 201.00 1206.00 | RBB60DHFR-S621 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | S3395-NDet 19.66 156.00 936.00 | RBBG0DHRN-S578 


¢No Mounting Ears tt .165" PostLength +CardExtender +Hairpin Bellows ++ Cantilever 


folex Waldom ™ 
rolex _ Power Edge™ Connector 


Features: 

¢ End-to-end stackable for card edge requirements up to 203.2mm 
(8”) in length * Foot print compatible and end-to-end stackable 
with competiting connectors. 

Specifications: 


¢ Segment Spacing: 12.90mm (.508”) * Current (max): 40A 


@ 50V Voltage (max): 250V * Flammability: UL 94V-0 
* Temperature Range: -40°C ~ 105°C * UL File Number: E29179 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Contacts | Segments A Part No. 1 10 100 Part No. 
4 2 26.8 WM19100-ND 5.09 4.67 3.74 | 45719-0007 
6 3 39.7 WM19101-ND 7.63 7.00 5.60 | 45719-0008 
8 4 52.6 WM19102-ND 10.18 9.33 7.47 | 45719-0009 
tyco Card Edge 
Electronics AMIE Connectors 


Material and Finish: 
* Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated 
* Contacts: Phosphor bronze, duplex 


* Plating A: 0.00076 (.000030) gold in contact area, tin on posts, 
with entire contact nickel underplated 


No. of | Dimensions (Inches)| Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A B C | First and Last Position Part No. 1 10 100 | Part No. 
-100 Centerline, Vertical Solder Posts, Without Mounting Ears 
30 | 3.260 .368 61 2.900 A29114-ND 8.25 7.84 5.50} 530843-7 
+100 Centerline, Vertical Solder Posts, without Mounting Ears/RoHS Compliant 

10 | 0.260 368 61 0.900 A31722-ND 3.09 2.94 2.06 | 5-5530843-0 
15 | 1.760 368 61 1.400 A31715-ND 4.08 3.88 2.72] 5530843-2 
18 | 2060 .368 61 1.700 A31716-ND 1.26 1.20 84} 5530843-3 
20 | 2.260 .368 .61 1.900 A31723-ND 5.01 4.76 3.34 5-5530843-4 
22 | 2460 .368 61 2.100 A31717-ND 5.13 4.88 3.42} 5530843-4 
25 | 2.760 .368 .61 2.400 A31718-ND 1.65 1.57 1.10} 5530843-5 
28 | 3.060 .368 .61 2.700 A31719-ND 6.90 6.56 4.60] 5530843-6 
30 | 3.260 368 .61 2.900 A31720-ND 6.87 6.53 4.58] 5530843-7 
31 | 3.360 368.61 3.000 A31724-ND 2.01 1.92 _ 1.35| 6-5530843-5 


§ Metal Boardlocks 


A Surface Mount 


IND 
PCI Express Card 
Edge Connectors 


Vertical card edge connectors specifically designed to implement PCI Express technology for desktop PCs 
and server systems. All connectors support PCI Express signal and power requirements as well as the 
interface between system board and the add on card specification. 

Technical Specifications: 

¢ Current Rating: 1.1 Ampere, maximum «Contact Resistance: 30 milliohm, maximum ¢ Contact 
Material: Phosphor Bronze » Contact Plating: Contact Area: 15m AuNi; Terminal Area: Tin (Lead Free) 
Insulator Material: 30% Glass Filled Nylon ¢ Insulation Resistance: 1000 Megaohms min. at 50V AC 


No. of | Dimensions (mm) Tail Digi-Key Price Each AVX 
Contacts| A B C_ | Length (mm) | Part No. al 10 100 | Part No. 
23 478-2839-ND 172 140 99 | 206325036001006 
36 [25.00 870 15.50 3 478-2840-ND 172 1.40 99 | 206325036002006 
23 478-2841-ND 221 T81_ 1.27 | 206325064001006 
64 [39.00 870 15.50 3 478-2842-ND 2.21 1.81 1.27 | 206325064002006 
23 478-2843-ND 277 226 1.59 | 206325098001006 
98 [56.00 870 15.50 3 478-2844-ND 277 2.26 1.59 | 206325098002006 
23 478-2845-ND 4483.65 2.56 | 206325164001006 
164 |89.00 8.70 15.50 3 478-2846-ND 448 3.65 2.56 | 206325164002006 
3 478-2847-NDt 4.48 ~—-3.65_—«2.56 | 206325164002016 
+ Latch 
NEW! FC} High Definition 
— ‘ . 
ay Multimedia Interface 
Features: 


* Meets HDMI spect1.1 
* Metal shield for better EMI 


* Speed to 5Gpbs Uncompressed 
Single Transmit Rate 


* Backward Compatible with DVI 
* Low Impedance Mismatch 


* Simple and Flexible Design 


*TypeA 
Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacle SMT 609-1010-1-ND 3.38 2.08 1.86 | 10029449-001LF 


Without Flange 
2 | Receptacle SMT With Flange 


609-1010-2-ND 
609-1011-ND 


3054.52/2,000 
2.16 1.94 


10029449-001LF 
10029449-002LF 


3.52 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 3 
2-Row, Socket, 
Right-Angle Type 


Fig. 6 


3-Row, Plug, 
Straight Type 


DIN Connectors 


Fig. 1 
2-Row, Plug, 
Right-Angle Type 


2-Row, Socket, 
Straight Type 


H1120-H1200 
No Flux Entrapment 


3-Row, Socket, 
Right-Angle Type 


l@hee 


2-02.6 


92.8 90.8 
—™‘ 


Il 8.5 


10.26 


Foote 2.54 


Fig. 2 
2-Row, Plug, 
Straight Type 


3-Row, Plug, 
Right-Angle Type 


3-Row, Socket, 
Straight Type 


No. of No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Rows Pins Type A B c D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 H1020-ND 3.54 29.28 219.60 823.50 1586.00 PCN10-20P-2.54DS 
32 Plug-Right Angle 53.26 44.71 38.10 48.26 H1032-ND 4.70 38.88 291.60 1093.50 2106.00 PCN10-32P-2.54DS 
44 Plug-Right Angle 68.60 59.95 53.34 63.50 H1044-ND 5.68 47.04 352.80 1323.00 2548.00 PCN10-44P-2.54DS 

1 2 50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 H1050-ND 6.41 53.04 397.80 1491.75 2873.00 PCN10-50P-2.54DS 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H1064-ND 7.1 58.80 441.00 1653.75 3185.00 PCN10-64P-2.54DS 
90 Plug-Right Angle 127.02 118.37 111.76 121.92 H1090-ND 8.84 74.80 561.00 2261.00 4335.00 PCN10-90P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H1100-ND 3.05 25.20 189.00 708.75 1365.00 PCN10-100P-2.54DS 
20 Plug-Straight 43.3 38.1 29.47 22.86 H2020-ND 4.15 34.32 257.40 965.25 1859.00 PCN10-20P-2.54DSA 
32 Plug-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 H2032-ND 4.90 40.56 304.20 1140.75 2197.00 PCN10-32P-2.54DSA 

2 2 44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 H2044-ND 6.03 49.92 374.40 1404.00 2704.00 PCN10-44P-2.54DSA 
50 Plug-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 H2050-ND 6.96 57.60 432.00 1620.00 3120.00 PCN10-50P-2.54DSA 
64 Plug-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 H2064-ND 7.49 63.36 475.20 1915.20 3672.00 PCN10-64P-2.54DSA 
90 Plug-Straight 132.20 127.00 118.37 111.76 H2090-ND 8.81 76.60 612.80 2441.63 4691.75 PCN10-90P-2.54DSA 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H2120-ND 6.24 51.60 387.00 1451.25 2795.00 PCN10C-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.34 H2132-ND 6.70 55.44 415.80 1559.25 3003.00 PCN10C-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H2144-ND 7.64 64.68 485.10 1955.10 3748.50 PCN10C-44S-2.54DS 

3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H2150-ND 8.27 69.96 524.70 2114.70 4054.50 PCN10C-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H2164-ND 8.60 74.80 598.40 2384.25 4581.50 PCN10C-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H2190-ND 10.50 97.13 813.75 3346.88 6431.25 PCN10C-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H2200-ND 11.30 104.53 875.75 3601.88 6921.25 PCN10C-100S-2.54DS 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H3020-ND 2.60 21.60 160.00 600.00 1064.00 PCN13-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.43 H3032-ND 3.15 26.19 194.00 727.50 1290.10 PCN13-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H3044-ND 3.36 27.84 208.80 783.00 1508.00 PCN13-44S-2.54DS 

3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H3050-ND 4.12 34.08 255.60 958.50 1846.00 PCN13-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H3064-ND 4.21 34.80 261.00 978.75 1885.00 PCN13-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H3090-ND 5.37 44.40 333.00 1248.75 2405.00 PCN13-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H3100-ND 8.11 68.64 514.80 2074.80 3978.00 PCN13-100S-2.54DS 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H1120-ND 5.31 43.92 329.40 1235.25 2379.00 PCN10C-208-2.54DSA 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H1132-ND 6.96 57.60 432.00 1620.00 3120.00 PCN10C-32S-2.54DSA 

4 2 44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H1144-ND 8.48 71.72 537.90 2167.90 4156.50 PCN10C-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H1150-ND 8.89 75.24 564.30 2274.30 4360.50 PCN10C-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H1164-ND 9.43 82.00 656.00 2613.75 5022.50 PCN10C-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H1190-ND 10.82 100.09 838.55 3448.88 6627.25 PCN10C-90S-2.54DSA 
32 Socket-Straight-W/W 54.36 49.36 43.36 38.10 H4232-ND 8.89 75.24 564.30 2274.30 4360.50 PCN10-32S-2.54WB 
50 Socket-Straight-W/W 77.22 72.22 67.22 60.96 H4250-ND 10.18 94.17 788.95 3244.88 6235.25 PCN10-50S-2.54WB 
64 Socket-Straight-W/W 95.00 99.00 85.00 78.74 H4264-ND 12.24 113.22 948.60 3901.50 7497.00 PCN10-64S-2.54WB 
90 Socket-Straight-W/W 128.02 123.00 118.00 111.76 H4290-ND 14.47 136.16 1191.40 5425.13 10424.75 PCN10-90S-2.54WB 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H4020-ND 1.92 15.93 118.00 442.50 784.70 PCN13-20S-2.54DSA 

4 2 32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H4032-ND 2.28 18.90 140.00 525.00 931.00 PCN13-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H4044-ND 2.67 22.14 164.00 615.00 1090.60 PCN13-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H4050-ND 2.93 24.30 180.00 675.00 1197.00 PCN13-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H4064-ND 2.99 24.72 185.40 695.25 1339.00 PCN13-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H4090-ND 7.07 59.84 448.80 1808.80 3468.00 PCN13-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H4100-ND 4.15 34.32 257.40 965.25 1859.00 PCN13-100S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8164-ND 9.15 79.60 636.80 2537.25 4875.50 PCN10MC-64S-2.54DSA 

a 2 100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H8200-ND 11.14 103.05 863.35 3550.88 6823.25 PCN10MC-100S-2.54DSA 

1 2 64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H5164-ND 8.68 73.48 551.10 2221.10 4258.50 PCN10MC-64P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H5200-ND 10.97 95.40 763.20 3040.88 5843.25 PCN10MC-100P-2.54DS 
64* Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5064-ND 7.57 64.02 480.15 1935.15 3710.25 PCN10-64ACP-2.54DS 

5 3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5096-ND 8.37 72.80 582.40 2320.50 4459.00 PCN10-96P-2.54DS 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5196-ND 9.52 82.80 662.40 2639.25 5071.50 PCN10MC-96P-2.54DS 

6 3 64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6064-ND 8.68 73.48 551.10 2221.10 4258.50 PCN10-64ACP-2.54DSA 
96 Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6096-ND 10.24 89.00 712.00 2836.88 5451.25 PCN10-96P-2.54DSA 

7 3 64* Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7064-ND 4.50 37.20 279.00 1046.25 2015.00 PCN13-64ACS-2.54DS 
96 Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7096-ND 6.09 50.40 378.00 1417.50 2730.00 PCN13-96S-2.54DS 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8196-ND 10.97 95.40 763.20 3040.88 5843.25 PCN10MC-96S-2.54DSA 

8 3 64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8064-ND 8.60 74.80 598.40 2384.25 4581.50 PCN10-64ACS-2.54DSA 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8096-ND 4.32 35.76 268.20 1005.75 1937.00 PCN13-96S-2.54DSA 
96 Socket-Straight-W/W 95.00 90.00 85.00 78.74 H8296-ND 15.28 143.84 1258.60 5731.13 11012.75 PCN10-96S-2.54WB 


*-64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open. 


346 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco Specification: * Housing: Polyester, grey, 94V-0 rated 


Amp DIN Connectors 


Electronics 


No. of | No. of | DIN Perfor- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Rows Pins _|mance Rating A B iC Part No. 1 25 Part No. 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) A29001-ND 2.50 2.33 536053-5 
1 2 64 9 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A1250-ND 3.81 3.54 536052-5 AN With Boardlocks 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) . : A29000-ND 4.87 4.53 536385-5 i 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) A32297-NDt0 4.37 4.22 5536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 104 (2.64) A1276-ND 241 2.25 650946-5 
3 48 104 (2.64) A32298-NDO 2.55 2.46 5650478-5 
3 48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29005-ND 4.73 4.40 650916-5 
3 48 -130 (3.30) A1281-ND 2.83 2.64 650948-5 Feoouoconaos iaoonooone L| 
2 64 -130 (3.30) A1280-ND 4A7 3.88 650951-5 sousessenas EEEEEEELL 
2 64 -130 (3.30) A29008-ND 3.79 3.53 536406-5 : 
3 64* 104 (2.64) A29013-ND 3.79 3.53 536356-5 
3. | 64* 2 3.700 (93.98) | 3.100 (78.74) | “494 (2.64) A1255-ND 3.45 321 | 650945-5 
3 64* -104 (2.64) A32299-NDO 3.11 3.00 5650945-5 
96 A32300-NDO 3.65 3.52 5650947-5 
3 96 A29007-ND 5.48 5.09 536405-5 
7 2 3.700 (93.98) | 3.100 (78.74) 130 (3.30) Hep eH 102 ryote 
96 A29009-ND§ 6.47 6.01 536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A29010-NDt§ 7.03 6.53 536416-5 
3 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29012-ND 4.54 4.22 650913-5 
120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) 104 (2.64) A1277-ND 6.08 5.65 650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) 104 (2.64) A32301-NDO 5.48 5.28 5650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) 130 (3.30) A1283-ND 16.72 15.53 650949-5 
150 A1278-ND 8.96 8.32 650907-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A32302-NDO 8.10 7.80 5650907-5 
150 A29006-ND 11.62 10.79 650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2 180 (4.57) A1238-ND 2.58 2.40 650936-5 
48 2 130 (3.30) A32303-NDO 2.46 2.38 5650479-5 
48 3 2.140 (54.37) | 1.943 (49.35) 130 (3.30) A29036-ND 2.26 210 | 650479-9 
48 2 180 (4.57) A1237-ND 3.14 2.92 650477-5 
5 3 64* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29034-ND 3.23 3.01 650933-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1261-ND 3.24 3.01 650934-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 130 (3.30) A29032-ND 3.95 3.67 650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1260-ND 3.94 3.66 650470-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A1239-ND 9.63 8.95 650910-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A29037-ND 8.32 7.73 650919-5 A 
150 5.535 (140.59) | 5.343 (135.71) | 180 (4.57) A1297-ND 21.17 19.66 | 650911-5 "3100 254)" Position #11 
SigsacsedbssssssSiTff) =. RowC 
Type B Vertical Receptacle Recosecagdecscese? [||| = Howe 
32 2 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) 180 (4.57) A1253-ND 3.35 3.11 650858-5 {Shorr Fort “At Indicator 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 4.65 4.33 650859-5 -100 (2.54) 025 X .025 (.64 
2 2 64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29003-ND 4.05 3.76 650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1252-ND 4.05 3.76 650861-5 
64 = 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29004-ND 5.00 4.65 650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A1287-ND 4.05 3.76 535070-5 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A29022-ND 4.65 4.33 535070-4 
48, 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A29023-ND 4.05 3.76 535071-4 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1259-ND 4.05 3.76 650408-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 130 (3.30) A1286-ND 4.05 3.76 650956-5 200 (6.08) 
64* -130 (3.30) A29020-NDt 5.55 5.16 650983-5 ; : 
64* -180 (4.57) A29021-ND 5.17 4.81 650408-4 
96 2 3.700 (93.98) | 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1258-ND 4.86 4.52 535043-5 5 ; 
4 3 96 130 (3.30) A1285-ND 4.86 4.52 535090-5 ag < .100 (2.54) Position #1 Olio ba 
96 130 (3.30) A29014-ND 4.85 4.51 535090-4 soeeenes| boos ee He Row A 
96 2 3.700 (93.98) | 3.543 (89.99) 130 (3.30) A29015-NDt 5.40 5.02 | 650963-4 SSEESEEer) Geeeeemey © |= fow 6 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29016-ND 8.79 8.17 535090-9 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A29017-ND 4.86 4.52 535043-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A29018-NDt 5.26 4.89 536412-4 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A1289-ND 6.66 6.19 535098-5 
-130 (3.30) A1290-ND 11.80 10.53 650405-5 
180 2 5.500 (139.70) | 5.343(185.71) | “189 (4.57) A29027-ND 27.89 25.90 | 650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) - RoHS Compliant 
32* 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A1294-NDO 5.15 4.79 535068-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A1293-NDO 4.80 4.46 535034-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .190 (4.83) A29029-NDO 4.30 4.00 535059-4 
4 3 64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1292-NDO 4.30 4.00 535059-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1291-NDO 4.86 4.52 535032-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 ( 89.99) A29028-NDO 6.82 6.34 535032-9 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A1295-NDO 8.51 7.1 535079-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) A1296-NDO 11.28 10.48 535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts - ROHS Compliant 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A1243-NDO 417 3.88 650918-5 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A32304-NDO 3.76 3.62 5650918-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1242-NDO 10.83 10.06 650912-5 
5 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 521 (13.23) A1265-NDO 5.77 5.36 650909-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1241-NDO 3.95 3.67 650889-5 
120 9 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) 250 (6.35) A1245-NDO 20.10 18.67 650921-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) 3 ° A32305-NDO 18.14 17.48 5650921-5 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) A32306-NDO 4.42 4.26 5650868-4 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) .110 (2.79) A1271-ND 4.04 3.76 650868-5 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) A29042-NDt 9.46 8.79 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) A1263-ND 4.30 4.00 650870-4 
2 .167 (4.24) A29044-ND 5.24 4.87 650462-4 
6 3 3 167 (4.24) A1264-ND 5.24 4.87 650462-5 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) .110 (2.79) A29038-ND 5.26 4.89 650461-4 
2 -110 (2.79) A1262-ND 5.24 4.87 650461-5 
2 -110 (2.79) A29039-NDt 6.13 5.70 650895-4 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) A32307-NDO 7.32 7.05 5650874-5 
120 2 4.496 (114.20) | 3.900 (99.06) 110 (2.79) A30746-ND+ 8.74 8.12 650874-4 100 (2.54) 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) A1274-ND 11.73 10.90 650875-5 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open t+ With Boardlock § High Temperature Housing + Contact finish 30” gold over 50” nickel in contact area ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 347 


tyco 


Electronics 


amp Eurocard DIN Connectors 


DIN Connectors (Mtg. Pin Size - .025” (.64mm) Square) Material: » Housing: Polyester, grey 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 
No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Price Each Amp 
Rows Pins A B Inch (mm) (C) Part No. 1 25 Part No. 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
3 96 3.740 (95.00) | 3.543 (90.00) 521 (13.23) | 428047-ND iat 1929) | 2180124 
A29048-NDt 14.62 13.58 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
521 (13.23) A29049-ND 7.78 7.23 148057-5 
2 | s | sxeqson | ssogeon | S2ite2} | mmm st we | srs 
.669 (16.99) A29050-NDt 11.90 11.05 1-148059-5 B . 
np f-100(254), Postion at ee 88) 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) Ohms i -<—Row A 4 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) 114 (2.90) A29053-ND 14.78 13.73 | 215605-4 SERAREnES SS 


t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) mounted in .125” 
rouas 
(3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference areas are located in selected cavities. 


Material: Polyester, gray, 94V-0 rated t 
B 

PC Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. fig 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. al 25 Part No. A 

125 (3.18) .521 (13.23) -100 (2.54) -450 (11.43) A29058-ND 2.24 2.08 533236-4 3.74 (95.00) 

125 (3.18) .669 (16.99) .250 (6.35) .600 (15.24) A29059-ND 2.86 2.66 533236-5 

.093 (2.36) .521 (13.23) -135 (3.43) 485 (12.32) A29060-ND 3.61 3.36 533236-7 

.062 (1.57) 521 (13.23) -165 (4.19) 515 (13.08) A29061-ND 6.50 6.04 1-533236-0 

With Mounting Holes 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450(11.43) | A29062-ND 2.24 2.08 535074-1 , =~ .310 (78.74) 


Vertical Receptacle Housing (Use Short Point Contacts) 
Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


Keying Systems 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


4.57 (11.61) 


543 
(13.80) 
4 


4 
|-- 3.264 (82.90) - fal fal (2, 
icicle 1211 ee 


|. 3.543 (90.0) —! 
| 3.740 (95.0) — =T 7 
Ix [7.236 (6) No. of] No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Amp 
it OU Rows | Pins A B iC D Part No. 1 25 = «(| Part No. 
ayo Type € 
— 3.307 (84.0)—| % 13740 
3 .740 (95.00) | 3.540 (90.00) | 3.100 (78.74) | 3.299 (83.80) | A29054-ND 7.31 6.79 | 925486-1 
48 |2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) | A29055-ND 6.02 5.59 |926040-2 
Tool (not pictured) 
Dimension Extractons[G0l!s.cicvsacanezeryesarevdcesvs aca testes audidccsaxsanatoyecs A29057-ND 76.32 — |91156-2 
Inch (mm) Digi-Key Price Each Amp 
Fig. Connector Type A Part No. ul 25 Part No. 
Pin Assembly Keying Strip Two-piece Cable Clamp Assemblies 
{ C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.40 1.30 926495-1 Material: Thermoplastic, gray, 94V-1 rated 
C,D,R 165 (4.20) A29066-ND 1.96 1.82 926495-4 Note: Kits are packaged unassembled. 


Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Clamp, Fixture for 180 degrees °F Cable outlet 


Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


Receptacle Assembly Keying Strip 
2 B,C,D,F,Q,R _— A29067-NDt 1.87 1.74 926495-2 


* Use this keying system only — t Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be 
ordered separately (Keying Plug Part No. 926495-3) 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type C and Type D (96 position). ..................eee eee eee 


M ictor Connectors = SM D Material: * Housing: Liquid crystal polymer, black * Contacts: Copper alloy * Ground Bus: Phosphor bronze « Finish: Gold Plating * Contacts and Ground Bus: Duplex 
plated 0.00076(.000030) minimum gold in mating area with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) minimum nickel Ratings: * Voltage: 30VAC » Cur- 
rent: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated * Temperature: -55°C ~ 125°C 


No. of | Dim. - Inches (mm) Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A First and Last Position Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 - 1 Row of Pins, Series 767004 Receptacles 
38 1.00 (25.4) 450” A29126-ND 23.56 21.34 15.12 2-767004-2 
38 1.00 (25.4) 450” A32308-ND* 19.56 17.72 12.55 2-5767004-2 
76 1.50 (38.1) .950” A29125-ND 44.84 40.61 28.77 2-767004-3 
76 1.50 (38.1) .950” A32309-ND* 37.26 33.75 23.91 2-5767004-3 
152 2.5 (63.5) 1.95" A29124-ND 83.90 75.99 53.83 2-767004-5 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32310-ND* 63.36 57.39 40.65 2-5767004-5 
Fig. 2 - 2 Rows of Pins, Series 767007 Plugs 

38 1.50 (25.4) 450” A32311-ND* 16.22 14.69 10.41 5767007-8 
76 1.50 (38.1) .950” A29140-ND 51.60 46.73 33.10 767007-9 
76 1.50 (38.1) .950" A32312-ND* 42.85 38.81 27.49 5767007-9 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32313-ND* 72.80 65.93 46.70 1-5767007-1 


* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco Z-Pack 2mm FB No.of | Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 


st , Fig.| Description Pos. A B Part No. 1 25 | PartNo. 
Electronics — (Futu rebus+) Connectors With Solder | 96 | 1.885 (47.88) .139(3.53) | A31569-ND 10.31 9.34 | 5536510-3 
Leads 192 | 3.775 (95.89) 139 (3.53) | __A31507-ND 11.73 9.78 | 5536510-4 
5 24 | 468 (11.89) ae A31571-ND 3.39 3.08 | 5536511-1 
With Compliant | 48 | .940 (23.88) = A31572-ND 5.78 5.24 | 5536511-2 
Press-Fit Leads | 96 | 1.885 (47.88)  — A31573-ND 10.31 9.34 | 5536511-3 
192 | 3.775(95.89)  — A31574-ND 18.15 16.44 | 5536511-4 
With Solder Leads] 8 = = A31575-ND 3.31 3.00 | 5536600-1 
eo ae 8 = a A31576-ND 331 3.00 | 5536603-1 
‘ Signal Module, Power Module, With Solder = 107 (2.72) | A31577-ND 408 3.70 | 5536607-1 
ere Right-Angle ies sit Right Angle r Leads 8 = 139 (3.53) | A31578-ND 5.83 5.28 | 5536613-1 
Receptacle Receptacle With Compliant 
8 = = A31579-ND 6.07 5.50 | 5536614-1 


Press-Fit Leads 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high- 
density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. 

Product Facts: 

« High-density connections; four-row, 2mm x 2mm circuit grid 

* Modular design for signal and power connections 

* Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-OX (48B) and EIA IS 64 

* Module assemblies are end-to-end stackable 

* Choice of solder leads or compliant press-fit leads 

Flat rock receptacle tooling 

¢ Unique “cold hold” receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost 

Integral receptacle lead organizer 

Pin and Receptacle Contacts: Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 
0.0038 (.000150) minimum tin-lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel 

Pin Contacts: Phosphor bronze 

Receptacle Contacts: Copper alloy 18C 

Housing: Liquid crystal polymer 


Z-Pack 2mm HM PCB Connectors 


Features: 
¢ Z-PACK 2mm HM connectors comply with the requirements of IEC 917 and IEC 61076-4-101 * Complies with IEC 950 
in mated condition * Signal Contact Rating 1.5A 


Applications: 


* Telecommunication, computer and instrumentation applications Dim. in mm 


Fig. 1 Type A Male Fig. 2 Type B Male 


15.4% 
13.45 
A 


Fig.| Description ey La a ie Ba ra ae oe paae Fig. 3" Type:6 Female 
4 | With Compliant | 94 | 468 (11.89) = A3266-ND 3.57 3.22 | 536504-1 
Press-Fit Leads 
48 -940 (23.88) — .107 (2.72) A3271-ND 6.15 5.57 | 536507-2 
> | With Solder 24 | .468(11.89) 139 (3.53) | A3274-ND 5.49 4.97 | 536510-1 
Leads 48 .940 (23.88) — .139 (3.53) A3275-ND 10.47 9.49 | 536510-2 
96 1.885 (47.88) .139 (3.53) A3276-ND 11.05 10.01 | 536510-3 
3 With Compliant - = _ 
Press-Fit Leads | 8 — = A3283-ND 4.02 3.62 | 536603-1 Dim. | Digi-Key Price Each | AMP 
With Solder Fig. | Description A(mm) | Part No. 1 25 Part No. 
Leads 8 _ -139 (3.53) A3285-ND 6.86 6.22 | 536613-1 Compact PCI Components 
4 With Compliant 1 22 Column, Type A Header _ A29836-ND 9.81 8.83 | 188834-1 
Press-Fit Leads 8 rae —_ A3286-ND 6.49 5.88 | 536614-1 — | 3.3V Key for A29836-ND - A29828-ND 19 72 | 5-100525-6 
5V Key for A29836-ND = A29829-ND 79 72 | 3-100525-2 
RoHS Compliant 2 | 22 Column, Type B Header, Midplane 445/16 | A29831-ND 13.44 11.83 | 352128-1 
24 -468 (11.89) = A31555-ND 3.21 2.89 | 5536501-1 System and Peripheral Slot Adaptors 
With Solder | 48 | .940 (23.88) 7 BSISSND 5.88 6.30 | 5836501-2 — | 3.3V Key for A29832-ND — | A29833-ND 79 72 | 5-100526-6 
Leads 96 1.885 (47.88) _- A31557-ND 12.33 11.10 | 5536501-3 — | 5V Key for A29832-ND _ A29834-ND 79 72 | 3-100526-2 
1 192 | 3.775 (95.89) = A31558-ND 18.69 16.83 | 5536501-4 RoHS Compliant 
With Compliant 24 -468 (11.89) _ A31559-ND 2.85 2.57 | 5536504-1 Compact PCI Components 
Press-Fit Leads | 48 | -940 (23.88) = A31560-ND 6.78 6.11 | 5536504-2 1 | 22 Column, Type A Header —__|A31547-ND 978 8.81 | 5188834-1 
96 | 1.885 (47.88) = A31561-ND 10.74 9.67 | 5536504-3 » | 22 Column, Type B Header 3.7 | A31548-ND 9.78 8.81 | 5188835-1 
24 468 (11.89)  .107 (2.72) A31562-ND 3.39 3.08 | 5536507-1 22 Column, Type B Header, Midplane 14.5/16 | A31552-ND 13.17 11.86 | 5352128-1 
48 940 (23.88)  .107 (2.72) A31563-ND 5.78 5.24 | 5536507-2 System and Peripheral Slot Adaptors 
F 96 1.885 (47.88) .107 (2.72) A31564-ND 10.28 9.32 | 5536507-3 3 | 22 Column, Type A Shielded Receptacle =- A31550-ND 10.31 6.46 | 5352068-1 
2 er 192 | 3.775 (95.89) .107 (2.72) A31565-ND 18.10 16.40 | 5536507-4 4 22 Column, Type B Shielded Receptacle 43.9 A31553-ND 10.31 6.46 | 5352152-1 
120 2.36 (59.88) .474 (12.03) | A31566-ND 12.53 11.36 | 5536507-6 19 Column, Type B Shielded Receptacle 37.9 A31554-ND 8.90 5.58 | 5352171-1 
24 | .468(11.89) .139 (3.53) | A31567-ND 4.66 4.23 | 5536510-1 — | 19 Column, Type B Header — | A31549-ND 8.49 7.65 | 5352033-1 
48 .940 (23.88)  .139 (3.53) A31568-ND 6.65 6.03 | 5536510-2 — | 19 Column, Type B Header, Midplane _— A31551-ND 13.08 11.78 | 5352127-1 
HIROSE 
Hes ELECTRIC 2mm Hard Metric Connector __ [1-0 Digi-Key Price Each Hirose 
Co.,LTD. Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
110 Recept. Style A, Female, without ground plate H3208-ND 7.12 5.76 PCN21B-110SA-2PF 
Mens acnine sani ceipnen bales oakeninine tare Skier ean: | 12 | Heer Ma Shot tao) sr sae | srk 
45°C Rated Voltage: AC 300V Material Headers & Racentacle - Insulator: PBT resin, Gray Terminal: Phosphor 110_| Header Style A, Male, Short pin with ground H3201-ND 5.71 444 PCN21B-110PA-2PF-G 
bronze PCN21B - Contact Area: Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, tin plating Receptacle Shield: 110 Recept. Style B, Female, without ground plate H3210-ND 7.10 5.74 PCN21B-110SB-2PF 
Phosphor bronze PCN21B - Contact Area: Nickel base, gold plating. PCB Leads: Nickel base, tin plating. UL94V-0 125 Recept. Style B, Female, without ground plate H3209-ND 7.80 6.30 PCN21B-125SB-2PF 
Type B 110 | Header Style B, Male, Short pin H3204-ND 6.47 5.02 PCN21B-110PB-2PF 
Female 110 Header Style B, Male, Short pin with ground H3205-ND 5.68 4.41 PCN21B-110PB-2PF-G 
125 Header Style B, Male, Short pin H3202-ND 5.10 3.96 PCN21B-125PB-2PF 
125 Header Style B, Male, Short pin with ground H3203-ND 6.26 4.86 PCN21B-125PB-2PF-G 
55 Recept. Style C, Female, without ground plate H3211-ND 4.99 3.87 PCN21B-55SC-2PF 
_ Bottom ground plate for Recept Style C H3212-ND 1.79 1.30 PCN21A-SC-G 
55 Header Style C, Male, Short pin H3206-ND 3.10 241 PCN21B-55PC-2PF 
i At 55 Header Style C, Male, Short pin with ground H3207-ND 3.54 2.75 PCN21B-55PC-2PF-G 
if y | Mt - Coding key for Male Header, Yellow - 3.3V H3213-ND 55 33 PCN21-P-CK(A) 
( ig _ Coding key for Female Recept, Yellow - 3.3V H3214-ND 50 30 PCN21-S-CK(A) 
- Coding key for Male Header, Blue - 5V H3215-ND 55 33 PCN21-P-CK(B) 
- Coding key for Female Recept., Blue - 5V H3216-ND 50 -30 PCN21-S-CK(B) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 


Advanced TCA Connectors 


This newly developed architecture and system layout allows manufacturers of telecom equipment a new standard for designing systems (PICMG 
3.0). ATCA stands for: Advanced Telecommunications Computing Architecture. The basic structure is utilizing a modular concept. Application of this 
new structured approach allows various module designs that are compatible in layout and mechanical installation. CONEC manufactured the power 
connectors for the ATCA System which are used in Zone 1. 


Material and Finishes: ¢ Insulator: Glass filled Plastic, UL 94V-0 * Contacts: High precision machined Copper Alloy ¢ Plating: 30 micro inch, Gold 
over Nickel 

Electrical Characteristics: » Size 16 Power Contacts: 30A continuous all contacts under load; Size 22 Signal Contacts: 2A nominal rating 
¢ Insulation Resistance: 5 GQ * Mechanical Operations: 250 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 150°C 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Pos. Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle — Male Connector 
1 30 Press Fit 626-1266-ND 21.32 17.38 14.93 ATC30WO08MAE1S5X 
1 30 Solder Pin 626-1267-ND 15.14 11.91 9.98 ATC30WO8MARCS5X 
Straight — Female Connector 
2 30 Press Fit 626-1268-ND 19.53 15.35 13.26 ATC30W08FGE1S5X 
2 30 Solder Pin 626-1269-ND 20.83 16.37 14.14 ATC30W08FGRCS5X 


CONEC® is a member of the PICMG Group and has developed the 47-position power connector types, adhering to the specifications outlined in 
PICMG 2.11 R1.0. Telcom, datacom, computer, medical, instrumentation and industrial control manufacturers are implementing the Compact PCI Bus 
structure. “PCI” as it is known today stands for Peripheral Component Interconnect. 


Material and Finishes: 
¢ Insulator: Glass filled plastic, UL 94V-0 * Contacts: High precision machined copper alloy * Plating: Gold flash over nickel 


Electrical Characteristics: 

* Contact Current Ratings: CPH38: Size 16 Power Contacts: Positions 36, 37 and 38: 40 A continuous, Positions 1-20: 28 A Continuous; Size 20 
signals contacts: 3 A nominal rating CPH47: Size 16 Power Contacts: Positions 45, 46 and 47: 40 A continuous, Positions 1-20: 28 A Continuous; Size 
22 signals contacts: 3 A nominal rating * Insulation Rating: 5 GQ * Mechanical Operations: 250 Cycles * Working Temperature: -55°C ~ 125°C 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Pos. Style Part No. al 10 100 Part No. 
Right Angle 
1 38 Male 626-1272-ND 9.95 7.65 6.41 CPH38W23MARARK9X 
2 47 Male 626-1270-ND 11.86 9.33 7.82 CPH47W23MARASK9X 
Straight 

3 38 Female 626-1273-ND 20.39 16.03 13.84 CPH38W23FGE3SK9X 
4 47 Female 626-1271-ND 22.64 18.46 15.85 CPH47W23FGE3SK9X 


Specifications: 
Molding Material: PBTP (Polyester) »* Flammability: UL 94 V-O0 Material Contacts: Copper Alloy * Working Current: 2A »* Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Quality Class: 50 Mating Cycles 


No. of No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Rows Pos. Style Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle 
1 3 64 Male 626-1274-ND 3.54 2.44 1.99 121A10139X 
2 3 64 Female 626-1280-ND 6.48 4.80 3.97 122A10849X 
1 3 96 Male 626-1275-ND 3.97 2.74 2.24 121A10149X 
2 3 96 Female 626-1281-ND 7.05 5.22 4.32 122A10859X 
Straight 

3 3 64 Male 626-1278-ND 4.42 3.09 2.53 121A10559X 
4 3 64 Female 626-1276-ND 5.17 3.67 3.01 122A10299X 
3 3 96 Male 626-1279-ND 5.93 4.34 3.54 121A10569X 
4 3 96 Female 626-1277-ND 5.54 4.05 3.31 122A10309X 


oullins 


Type B 
Female 


Designed for the Telecommunications industry to replace the DIN 41612 Series of 2 piece connectors. It is much higher density than the 
older 4162 and the IEC Specification allows for greater standardization. 

Specifications: 

«Insulator Material: Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-O * Contact Material: Phosphor Bronze » Current Rating: 1 Amp 
* Dielectric Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 Minute * Insulator Resistance: 1000MOQ Min. at DC 500V * Contact Resistance: 
30mQ Maximum at DC 100mA * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 


No. of Price Each Sullins 
Pos. Description if 25 Part No. 
154 Type A Male cPCl HM $3102-ND 6.31 5.72 2AM154P1011-1-H 
154 Type A Male HM cPCl Hot Swap $3103-ND 7.50 6.80 2AM154P1012-1-H 
100 Type A Male HM cPCI Telephony $3104-ND 4.64 4.20 2AM100P1013-1-H 
95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 2B19F955F001-0-H 
133 Type B19 Male HM $3107-ND 5.46 4.95 2B19M133P1001-1-H 
154 Type B22 Male HM $3110-ND 6.17 5.60 2B22M154P1001-1-H 
154 Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 2CF555F001-0-H 
77 Type C Male HM $3117-ND 3.31 3.00 2CM77P1001-1-H 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


#6URNs 70AD Modular Contacts 


The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet 
quickly removable connection. 


Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, 
two-way radios, laptop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; 
UL 94V-0 rated, black Contact: Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30 in. 
Au over Ni (male), Precious metal (female) h Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 
208) Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/contact Voltage Rating: DC 30V 
(male) Contact Resistance: 25mQ maximum Dielectric Voltage: AC 500V Insulating Resistance: 
400MOQ minimum (male), 500MQ minimum (female) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical 
Characteristics: Normal Force: 100 grams minimum (male) Durability: 5,000 cycles 


Female Modular Contact Fig. 1 - Female Surface Fig. 2 - Female Through 


40-4 25 Mount Hole 


Top 
View 


Bottom 1-0-1 


View 4.48 4'0.1 
i 


1 sa 
1.77. 


No. of 
Contacts 


Male Modular Contact Fig. 3 - Male Surface Mount | Fig. 4 - Male Through Hole 


Top 
View &g 
143 Locator 1431 ___ 
43 AS Pin Opt. au 
0.84 3.84 el ae 
4 aa Tt 
4 ie 
]-— 11.2 —-|"" 
440.16 —i 
® © 
Contacts 7 
11.15 
| @0.99 + 0.12 
+eo]o 
—| 240.1 
No. of Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Pos. Part No. il 10 50 100 Part No. 
Female SMT 
2 70ADJ-2-F-ND 1.23 .98 76 72 70ADJ-2-FLO 
3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 7OADJ-3-FLO 
1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 70ADJ-4-FLO 
5 70ADJ-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 7OADJ-5-FLO 
6 7OADJ-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 7OADJ-6-FLO 
Female SMT with Locator Pin 
2 70ADJ-2-F1-ND 1.23 98 76 2 7OADJ-2-FL1 
3 70ADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 90 85 7OADJ-3-FL1 
1 4 70ADJ-4-F1-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 7OADJ-4-FL1 
5 70ADJ-5-F1-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 7OADJ-5-FL1 
6 7OADJ-6-F1-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 7OADJ-6-FL1 
Female Through-Hole 
2 70ADH-2-F-ND 1.23 .98 76 a2 7OADH-2-FLO 
3 1.45 1.16 90 85 7OADH-3-FLO 
2 4 1.83 1.46 1.13 1.06 7O0ADH-4-FLO 
5 2.18 1.74 1.34 1.27 7OADH-5-FLO 
6 7O0ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 7OADH-6-FLO 
Male SMT 
2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 -80 76 70ADJ-2-MLO 
3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 7OADJ-3-MLO 
3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 70ADJ-4-MLO 
5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 7O0ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 7OADJ-6-MLO 
Male SMT with Locator Pin 
2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-ML1 
3 70ADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-3-ML1 
3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 7OADJ-4-ML1 
5 70ADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 7OADJ-5-ML1 
6 7OADJ-6-M1-ND. 2.85 2.28 1.76 1.66 7OADJ-6-ML1 
Male Through-Hole 
2 70ADH-2-M-ND. 1.30 1.04 -80 76 70ADH-2-MLO 
3 70ADH-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 70ADH-3-MLO 
4 4 70ADH-4-M-ND. 2.03 1.62 1.25 1.18 70ADH-4-MLO 
5 70ADH-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 7O0ADH-5-MLO 
6 70ADH-6-M-ND. 2.85 2.28 1.76 1.66 7O0ADH-6-MLO 


IN) « Connectors 


DIN 


Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, MIL-C-55302, BS 9000, BT, NFC 93.420, 
PTT, UTE C 93.420, UL File #E189169, CSA File #LR 108833 


No. of | No. of Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Rows | Pins |Style Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
Plug 


478-1945-ND 5.12 4.76 3.85 3.21] 108457032002025 
478-1946-ND 3.47 3.23 2.61 2.17] 108457064002025 
478-1957-ND 3.84 3.57 2.88 2.40] 108457096002025 


96 |C.. 
C Expanded 


2 

2 

3 

4 128 478-1947-ND 8.04 7.47 6.03 5.03] 108457128002025 

3 96 478-1950-ND 3.42 3.18 2.57 2.14] 108477096001025 
2 3 96 | R Press-Fit 478-1954-ND 465 432 3.49 2.91] 108478096001025 

3 48 | R High Temperature. 478-1956-ND 5.38 5.00 4.04 3.36] 108577096002025 

3 48 |1/2R 478-1948-ND 2.38 2.21 1.79 1.49} 108477048001025 

Receptacle 

3 96 478-1949-ND 5.26 4.89 3.95 3.29] 208477096002025 
3 4 128 | R Expanded 478-1951-ND 14.90 13.84 11.18 9.31] 208477128002025 

3 96 | R High Temperature. 478-1955-ND 8.01 7.44 6.01 5.01} 208577096002025 
4 3 48 | 1/2 C Press-Fit . .| 478-1952-ND 465 432 3.49 2.91] 208458048001025 

4 128 | C Expanded Press-Fit ..... 478-1953-ND 11.20 10.40 8.40 7.00) 208458128001025 


2mm Hard Metric 


Specifications: * Current Rating: 1.0A/contact/70°C * Voltage Rating: 250V maximum =» Dielectric With- 
standing Voltage: 750VAC rms/minute ¢ Insulation Resistance: 10*MQ minimum » Contact Resistance: 
20mQ maximum * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

Materials: * Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze ¢ Insulator and Shroud: PBT 30% Glass 
filled, UL 94V-0 rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94V-0 rated 

Approvals: ¢ IEC 61076-4-101,GR-1217-CORE, ISO9001 and PICMG 


Wy 


\ 


mui 
y i y 


ye 


No. of Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Pos. |Description Part No. fl 25 100 |Part No. 
Right Angle Female 
1 110 | Type A without Top Shield or Pegs 478-2848-ND 440 3.99  2.83/277200110000002 
110 | Type A with Top Shield, without Pegs 478-2849-ND 5.96 540 — 3.83/277200110002002 
110 | Type B 22 without Upper Shield 478-1933-5-NDt 477 432  3.06/277200110200002 
2 | 110 | Type B 22 with Upper Shield 478-1934-ND 6.23 5.64 4.00 /277200110202002 
95 | Type B 19 with Upper Shield 478-2850-ND 6.57 5.04 _ 3.57 |277200095302002 
3 | 55 | Type C with Upper Shield, without Peg | 478-2851-ND 3.55 3.22 2.28 /277200055402002 


Vertical Male 
478-1929-5-ND¢ 10.81 9.80 6.94|177200154006002 


154 |Style A Hot Swap 


4 | 154 |StyleA 478-1930-5-NDt 7.98 7.23  5.12)177200154000002 
100 | Style A Computer Telephony 478-1931-5-NDt 745 6.75 —_4.78|177200100008002 
5 154 | Style B 478-1935-5-NDt 6.68 6.05  4.29)177200154200002 
154 | Style B P2/P5 CompactPCl® 478-1936-5-ND¢ 11.53 10.44 7.40 |177200154202005 
6 | 77 |StyleC 478-1937-5-NDt 4.00 3.63 — 2.57|177200077400002 


t+ Tube pricing 


Coding Keys 


Digi-Key Price Each AVX 
Type Color | Code No.| Voltage Part No. *] 25 100 | Part No. 
Plug Yellow 3456 3.3V C-PCI | 478-1941-ND 64 58 41 | 818071000101003 
Blue 1567 5.0V.C-PCI | 478-1942-ND 64 58 -41_ | 818071000102006 
Receptacle Yellow 1278 3.3V C-PCI | 478-1943-ND 17 70 50 | 828071000101003 
Blue 2348 5.0V.C-PCI | 478-1944-ND 17 70 50 | 828071000102006 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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INA connectors (Cont.) 
Fine Pitch SMT Board to Board 


1.5mm Features: * 0.4mm fine pitch and low profile * Design provides for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with high temperature, lead free, soldering processes Specifications: * Mated Height: 
1.5mm « Pitch: 0.4mm ¢ Current: 0.4A maximum ¢ Voltage: 50V maximum Application: ¢ 1.5mm series is ideal for high density packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital cameras. SOLO 
STACKER™ Features: ¢ One piece connector used to connect two PCBs with mobile phones, pagers, PDAs, security, hand held scanners, etc. in a cost-effective manner * Can allow a spacing tolerance of up to +0.30mm 


Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 

Plug 

20 5.1 _ 478-1988-1-ND 2.88 247 1.92 | 478-1988-2-ND | 2,000 | 1120.00/M | 145602020000829 

1 30 7A _ 478-1989-1-ND 3.65 3.12 2.43 | 478-1989-2-ND | 2,000 | 1417.50/M | 145602030000829 

40 9.1 = 478-1990-1-ND 4.14 3.55 2.76 | 478-1990-2-ND | 2,000 | 1610.00/M | 145602040000829 

Receptacle 

20 6.1 = 478-1991-1-ND 2.16 1.85 1.44 | 478-1991-2-ND | 2,000 840.00/M | 245602020000829 

2 30 8.1 = 478-1992-1-ND 2.30 1.97 1.53 | 478-1992-2-ND | 2,000 892.50/M | 245602030000829 

40 10.1 = 478-1993-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1993-2-ND | 2,000 | 1120.00/M | 245602040000829 


SOLO STACKER™ 


With PCB Location Bosses 


16 9.0 1.9~2.1 | 478-1994-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1994-2-ND | 1,250 | 1120.00/M |009158016020001 
20 11.0 1.9~2.1 | 478-1995-1-ND 4.01 3.43 2.67 | 478-1995-2-ND | 1,250 | 1557.51/M |009158020020001 
24 13.0 1.9~2.1 | 478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1996-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024020001 
28 15.0 1.9~2.1 | 478-1997-1-ND 252 2.16 1.68 | 478-1997-2-ND | 1,250 980.00/M |009158028020001 


16 9.0 2.1~2.7 | 478-1998-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-1998-2-ND | 1,250 962.51/M |009158016025001 
3 20 11.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 | 478-1999-2-ND / 1,250 | 1330.00/M |009158020025001 
24 13.0 2.1 ~2.7 | 478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-2000-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024025001 
28 15.0 2.1~2.7 | 478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-2001-2-ND | 1,250 | 1155.00/M |009158028025001 


16 9.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2002-1-ND 2.16 1.85 1.44 | 478-2002-2-ND | 1,100 840.00/M |009158016030001 
24 13.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2004-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-2004-2-ND | 1,100 962.50/M |009158024030001 
28 15.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2005-1-ND 2.61 2.24 1.74 | 478-2005-2-ND | 1,100 | 1015.00/M |009158028030001 


1.00mm Pitch 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum « Operating Temperature: » Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS LIF Right Angle 
-20°C ~ 85°C »* Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator and Slider: PPS, brown and Vertical: * Voltage: 50V ¢ Current Rating: 0.5A maximum * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
color ZIF Vertical: * Voltage: 50V »* Current Rating: 1.0A maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C» Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 


Dim. inmm 


No. | Dim. Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
Fig.|Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part No. ize ricing | Part No. Fig./Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
Vertical, SMT without Boss Vertical, SMT 
5 [114 | 478-1958-1-ND 1.22 1.04 81 | 478-1958-2-ND ]1,000 | 472.50 | 006208505110000 3 | 6.0 | 478-1980-1-ND = 90.7760 | 478-1980-2-ND) 900 | 315.00 | 046232103015800 
6 | 124 | 478-1959-1-ND 1.71 1.47 1.14 | 478-1959-2-ND |1,000 | 665.00 | 0620850611000 4 | 7.0 [APeTBSINDG 95 = 81.63 | 478-1981-2-ND| 900 | 330.75 | 046292104015800 
6 | 9.0 | 478-1982-1-ND 99 85 66 | 478-1982-2-ND| 900 346.50 | 046232106015800 


8 | 14.4 | 478-1960-1-ND 2.43 2.08 1.62 | 478-1960-2-ND |1,000 | 945.00 | 006208508110000 : 
; 8 | 11.0 | 478-1983-1-ND 1.08 93 72 | 478-1983-2-ND| 900 | 378.00 | 046232108015800 
1 | 10 | 16.4 | 478-1961-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1961-2-ND| 1,000 | 927.50 | 0620851011000] | 3 | 49 | 430 | a7etoga-ND 113 97 75 | 478-1984-2-ND| 900 | 393-75 | 046230110015800 


12 | 18.4 | 478-1962-1-ND 2.57 2.20 1.71 | 478-1962-2-ND | 1,000 | 997.50 | 006208512210000 72 | 15.0 | 478-19851-ND 1.22 1.04 81 | 478-1985-2-ND| 900 425.25 | 046232112015800 

14 | 20.4 | 478-1963-1-ND 2.75 2.35 1.83 | 478-1963-2-ND | 1,000 | 1067.50 | 006208514210000 14 | 17.0 | 478-1986-1-ND 1.31 1.12 .87 | 478-1986-2-ND| 900 456.75 | 046232114015800 

16 | 22.4 | 478-1964-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1964-2-ND | 1,000 | 1120.00 | 006208516210000 16 | 19.0 | 478-1987-1-ND 1.35 1.16 90 | 478-1987-2-ND | 900 472.50 | 046232116015800 
Right Angle, SMT, Bottom Contact Type with Solder Tab, without Boss Right Angle, SMT, Top Contact Type 

5 |12.25 | 478-1965-1-ND 1.31 1.12 .87 | 478-1965-2-ND | 1,000 | 507.50 | 006200505130000 oe oH eieaND } ie ne a pe ela 10 rae eee aie 

6 | 13.25 | 478-1966-1-ND 1.76 1.51 1.17 | 478-1966-2-ND | 1,000 | 682.50 ) 006200506130000 6 | 96 | 478-1974-1-ND 122 104 ‘at | 478-1974-2-ND 1'000 472.50 | 046232106103800 


8 | 15.25 | 478-1967-1-ND 1.80 1.54 1.20 | 478-1967-2-ND| 1,000 | 700.00 | 006200508130000 8 | tie | a7etersND 128 1108 a4 | 47B-1975-2.ND| 11000 | 490.00 | 046230108103800 
2 | 10 |17.25 | 478-1968-1-ND 1.89 1.62 1.26 | 478-1968-2-ND |1,000 } 735.00 | 006200510130000| | 4 | {9 | 43° | avetovetnD 135 116 90 | 4781978-2.ND| 1'000| 52500 | o46030110108800 

12_|19.25 | 478-1969-1-ND__ 1.62 1.39 1.08 | 478-1969-2-ND | 1,000 | 630.00 | 006200512230000 421156] A7e19774-ND 1 ad 1.2496] 478-1877-2-NDT 1.0001 560.00 | 046230112103800 
14 [21.25 | 478-1970-1-ND 2.12 1.81 1.41 | 478-1970-2-ND | 1,000 | 822.50 | 006200514230000 14 | 176 | 478-1978-1-ND 149 1.28 99 | 478-1978-2-ND| 1,000] 577.50 | 046232114103800 
16 |23.25 | 478-1971-1-ND 2.03 1.74 1.35 | 478-1971-2-ND | 1,000 | 787.50 | 006200516230000 16 | 19.6 | 478-1979-1-ND 1.58 1.35 1.05 | 478-1979-2-ND| 1,000 | 612.50 | 046232116103800 


SmartMedia Connectors — 
MCR 102 Series 


Features: 

The MCR102 Series of miniature, thin 
connectors conforms to the SSFDC Forum of 
"SmartMedia" miniature storage media. 


HAG ieee 
SO LTD. SIM Card Sockets — ID1A Series 


Features: Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM 
Standard (11.11). SIM card Subscriber Identity Modules 
are used for subscriber identification with portable 
telephone terminals having (or using) GSM standard 
(11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature 
and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, and 
width of 17.4mm. 


Applications: 


Digital cameras, PDA, voice recorders, and 


Applications: Portable terminals and equipment that uses other equipment that uses SmartMedia. 


GSM Standard (11.11) plug-in SIM cards. 
Ratings: ¢ Current: 1A * Temp. Range: -30°C ~ 80°C 
Voltage: 100VAC 


Ratings: 
* Current: 0.5A * Temperature Range: -20°C 
~ 60°C Voltage: 125VAC 


Digi-Key Bulk Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose No. of ee Digi-Key Price Each Hirose 
Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 500 Part No. Pos. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
H1016-ND 3.51 2.73 2.18 ID1A-6S-2.54SF | H1016TR-ND 817.00 ID1A-6S-2.54SF(21) 22 Smart Card 5V H2340-ND 5.34 4.27 3.30 MCR102A-22RH-1.27SF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
352 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


INADA Memory Cards 


PCMCIA PC 


Features: * Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: * Number of 
Contacts: 68 » Pitch: 1.27mm (0.05) » Current Rating: 0.54 Maximum » Voltage Rating: 
5V Maximum Mating Cycles: 10,000 


Compact Features: * Memory card connectors that support Compact Flash * Used for small portable 
devices Specifications: * Number of Contacts: 50 * Pitch: 1.27mm (0.05) »* Current Rating: 
Flash 0.5A Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum » Mating Cycles: 10,000 Applications: Digital 


cameras, Notebook PC, PDA, etc. 


Button Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Keying Side Part No. il 25 100 | Part No. 
{ ll Normal Left 478-2006-ND 1441 11.19 8.95 | 315025068305871 Ejector Button Digi-Key Price Each AVX 
ll Reverse Left 478-2008-ND 14.41 11.19 8.95 | 315025068355871 Fig. | Type | Keying Style Side Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 ll Normal Right 478-2007-ND 6.41 4.98 3.98 | 305025000322000 1 | Normal | Straight Left 478-2010-ND 4.15 3.22 2.58 | 315610050500871 
i Reverse Left 478-2009-ND 5.90 459 3.67 | 305025000321000 | Normal | Straight | Right 478-2012-ND 3.77 2.93 2.34 | 315610050210871 
2 | Normal | Foldable Left 478-2013-ND 2.81 219 1.75 | 305610000005000 
| Normal | Foldable | Right 478-2011-ND 3.54 275 2.20 | 305610000006000 
ae 3 I Normal | Straight Left 478-2014-ND 415 3.22 2.58 | 315620050116871 
Secure Digital 4 I Normal | Foldable | Right 478-2015-ND 2.78 216 1.73 | 305620000006000 


5638 SERIES: Features: « SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for 
removable flash memory and input/output devices * Low profile * Normal and reverse keying * Card detection feature 
* Accepts both SD and Multimedia Cards * Mating cycles: 10,000 Specifications: * Current Rating: 0.5A * Voltage 
Rating: 5V » Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Resistance: 40mQ maximum * DW Voltage: AC 500V 
© Operating Temperature: -25°C ~ 90°C Applications: * MP3 Players, PDAs, Cellular Phones, Digital Cameras, Digital 
Camcorder, etc. 

5738 SERIES: Features: * Based on standard defined by I/O working of the SD Assoc., which is an SD memory card 
endorsement group * Low profile * Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting metal 
fittings for firm mounting and enough strength as 1/0 by devising the insulator and the shell structure and enlarging fix 
metal fitting Specifications: * Pitch: 2.50mm Contact Finish: Gold * Contact Finish Thickness: .50um ¢ Current: .50A 
© Voltage: 5.0V » Withstanding Voltage: 500Vrms * Flammability Rating: UL94V-0 

9162 SERIES: Features: * Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand 
held devices »* Stand-off designs allow other components to be mounted underneath the connector offering greater 
effective use of PCB real estate » Insulator is molded from high temperature plastic enabling the connector to be used 
in convection or infrared solder processes Specifications: * Pitch: 2.540mm _» Contact Material: copper alloy * Contact 
Finish: gold Applications: * For use with both full ISO cards and micro SIM cards 

5036 SERIES: Features: * SIM connector with mounting boss ¢ Optional card retention lock * Low profile metal body 
« Integral SMT strain relief tabs * Card detect switch * Push/Push card ejector Specifications: » Contact Material: 
Phosphor Bronze « Contact Finish: Gold * Flammability Rating: UL94V-0 Applications: * GSM or WCDMA cell phones, 
Navigation systems and Portable data devices 


Dim. in mm 


428 


Hag secre PCMCIA IC Memory 
co.ttp.. Card Connectors 


Fig.1A Fig.1B Fig. 1C Fig. 1D Fig. 1E Fig. 1F ~— Fig. 1G Fig. 1H 


ii 
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The IC1 Series connectors comply with Ver. 3 and Ver. 4.2, JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. 

Features: * Provided with complete features of the JEIDA and PCMCIA Standards, such as polarizing method and 
sequence construction for circuit protection * Surface mount socket connectors (card side) » Off-center socket 
connectors are also available that allow high packaging profile « All the pin connectors described are compatible with 
cards of type | and Il * Surface mount header connectors are available 


Fig. 1: IC1 Series 


Fig. 2: IC7 Series h——'65. 1 
The IC7 Series of miniature, lightweight 68-pin connectors complies 
with JEIDA Ver. 4.2 and is suitable for use with PCMCIA Type III cards. 
Features: * Smaller and thinner than our previous product « Forty- 
seven percent lighter than our previous product * Equipped with an 
eject button for smooth removal of cards * Two types of eject button, 
either left or right * There is also a reverse type for mounting on the 
back surface of the board » Equipped with a frame ground terminal 
* Types available for DIP and SMT board mounting methods » The 
SMT type can be mounted on both sides of the board and can also be 
used as a 2-slot connector 


(payesuy pied) 
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No.of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins | Type | Description Part No. 1 10 Part No. 
Socket Connector Memory Card 
1A] 68 | I, Il | 2.7mm Dual HR831-ND 6.82 56.40 | IC1F-68RD-1.27SH 
1B} 68 | I, Il | Single Side, A =.3mm HR828-ND 7.70 65.12 | IC1F-68RD-1.27SF 
1B} 68 | |, Il | Single Side, A =.854mm HR829-ND 7.90 66.88 | IC1F-68RD-1.27SFA 
1C} 68 | |, ll | Off-Center HR830-ND 7.10 60.06 | IC1H-68RD-1.27SH 
1D| 68 | Ill | 2.8mm Dual HR832-ND 6.92 58.52 | 1C1BB-68RD-1.27SH 
1E] 68 | |, ll | 2.8mm Dual HR833-ND 8.48 71.72 | 1C1BA-68RD-1.27SH 
1H| 68 | I, Il | 2.7mm Dual HR630-ND 4.61 38.16 | IC1HA-68RD-1.27SH 
1F) 68 | I, ll | 2.7mm Dual, B = .3mm HR631-ND 4.44 36.72 | IC1K-68RD-1.27SF 
1F) 68 | Ill | 2.7mm Dual, B= .9mm HR632-ND 4.44 36.72 | IC1K-68RD-1.27SFA 
1G| 68 | Ill | 2.7mm Dual HR633-ND 4.44 36.72 | IC1K-68RD-1.27SFB 
Memory Card Connector 

68 I, Il, III} Light Weight, Right Eject HR816-ND 8.89 75.24 | 1C7-68PD-1.27DS-EJR 
9 | 68 |, ll, IN|} Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.89 75.24 | 1C7-68PD-1.27DS-EJL 

68 I, Il, III} Light Weight, Rev Right Eject | HR818-ND 8.89 75.24 | 1C7-68PDR-1.27DS-EJR 

68 I, Il, II} Light Weight, Rev Left Eject HR819-ND 8.89 75.24 | 1C7-68PDR-1.27DS-EJL 


DIMM Sockets — Sx1 Series 


Features: The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply 
with the "Small Outline DIMM" specification standardized by JEDEC. Compared with the 
72-pin DRAM SIMM socket, these SX1 sockets are about half the size. These sockets 
can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit 
module boards to be designed with higher level functions and higher density. 


Applications: Personal computers, office automation equipment, measuring 


PCB Ejector | Digi-Key jeu Tape: Tape and Reel* | AVX instruments, communications equipment, medical equipment, factory automation, 
Fig.| Keying | Mounting | Style _—_| Part No. 1 25 100 | Size | Pricing | Part No. game machines, EWS, general-use computers, etc. 
1 [Normal |Top | Push/Push | 478-2016-1-ND 3.74 291 2.33 | 250 | 467.63 | 145638009511862 Ratings: * Temperature Range: -55°C ~ 85°C + Voltage: 25V AC * Current: 0.58 
2 | Reverse| “Bottom | Push/Push |478-2017-1-ND 5.54 430 3.44 | 250 | 692.36 | 145698109511862 a DighKey aah ir 
3 | Normal | — Top Without | 478-2018-1-ND 2.67 2.07 1.66 | 350 | 466.90 | 145638009211862 Fig.| Pos. | Description Part No. 125 100 | Part No. 
4 [Reverse| Bottom | Without |478-2019-1-ND 2.67 2.07 1.66 | 350 | 466.90 | 145638109211862 Standard 
5 | Conn. Memory Card Normal /0 | 478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 | 250 | 471.25 | 145738009783862 1 np HSighe 5 iT CIMA aa a ets oe 2 oe BS Catee aa 
6 | Conn. SIM Card Slide-inSMD | 478-2021-1-ND 1.16 90 .72 | 1,100 | §80.00/M | 009162006200175 eight Som, ey Lew Profile : : a 
7 | Conn. SIM Card 13.52mm w/Boss | 478-2022-1-ND 5.34 4.14 3.32 | — — | 045036006100862 > | |Helahts.orm, DIMM ey 33V HO346-ND 6.08 4.87 3.76] SX1E-795-0 63550 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 72 | Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND «6.41._-«4.98 3.98 | SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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length) 


12.5 (card is inserted) 


PCMCIA IC Memory Card Connectors 


led 


‘3 When card is removed.; 


* Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- 


; 7 Pere : A No. of Digi-Key Pricing Hirose 
~ Receptacle feriace moUnt yp Pusibfan swich of cing Sozion Eee meee msde baths See eas 
H j; i ‘hrati 1 68 |, IL | Memory Card Connector HR801-ND 6.82 56.40 IC1FA-68PD-1.27DS 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. > | 68 | Lil | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HROZ-ND 11.24 103.97 | IC1G-68PD-1.27DS-EJ 
Material: * Insulator: Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating 68 III | With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.84 109.52 _| 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
« Ejector: SUS Electrical Specifications: * Current Rating: 0.5A per pin 3 68 I Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR803-ND 13.06 120.81 IC1F-68PD-1.27DS-EJ 
* Rated Voltage: 125VAC » Withstanding Voltage: 500VAC for one minute at 4 68 IIL | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off HR804-ND 11.24 103.97 IC1FB-68PD-1.27DS-EJ 
specified value * Insulation Resistance: Minimum 1000MOQ at SO0VDC » Con- 5A 68 I, I | SMT Connector without Ejector HR805-ND 8.90 77.40 | IC1G-68PD-1.27SF 
tact Resistance: Maximum 40mQ at 1mA DC 5B | 68 | |.Il | SMT Ejector for HR805 HR806-ND 653 55.22 | IC1G-68PD-EJ 
PC M Cc IA Con nectors Standoff Digi-Key Pricing Hirose 
Type Description Part No. 1 10 50 Part No. 
I1C1 1 Ss Series PCMCIA Standard Right Eject 
= SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1127-ND 8.28 72.00 324.00 1011S-68PL-1.27SF-EJR 
F . fata ‘ 4 ‘ ; _- Guide Rigid Button HR1128-ND 3.83 31.68 132.00 1C11S-BD-EJR 
‘eatures: * Grounding is required to meet the high speed signal requirements =. Guide Folding Button HR1129-ND 4.67 38.64 161.00 IC11S-BD-FEJR 
of the PC card standard * Grounding reliability is achieved with a grounding = Guide Pop-Up Button HR1130-ND 6.35 52.56 219.00 IC11S-BD-PEJR 
plate and 8 grounding contacts * Type |, II and Ill are covered. The terminals — __| Guide Extended Pop-Up Button HR1131-ND 3.60 29.76 424.00 | IC11S-BD-PNEJR 
for ground clipping are provided * Connector height is minimized to 5.6mm, |p ->mm | SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1132-ND 8.28 72.00 324.00 | IC11SA-68PL-1.27SF-EJR 
making possible thinner product designs * Weight of 12.79 for normal button / 95mm | Guide Rigid Button HR1133-ND 3.83 31.68 432.00 | IC11SA-BD-EJR 
type helps achieve the reduced weight required in todays products Material: 22mm Guide Folding Button HR1134-ND 4.67 38.64 161.00 IC11SA-BD-FEJR 
Insulator: * PPS * Black finish * UL94V-0 Contact: * Card Connected Section: 2.2mm Guide Pop-Up Button HR1135-ND 6.35 52.56 219.00 1C11SA-BD-PEJR 
«Brass Contact section: Gold Plating * Lead Section: Solder Plating * Contact 2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1136-ND 3.60 29.76 424.00 1C11SA-BD-PNEJR 
Ground Plate: * Phosphor Bronze * Contact Section: Gold Plating * Lead PCMCIA Standard Left Eject 
Section: Solder Plating Eject Metal Fittings, Guide Plate and Push Rod: « Stain- = SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1137-ND 8.28 72.00 324.00 | ICT1S-O8PL-1.27SF-EJL 
less Steel Eject Button: * PBT « Black finish * UL94V-0 Electrical Specifica- = Guide Rigid Button HR1138-ND 3.83 31.68 132.00 1C11S-BD-EJL 
tions: * Current Rating: 0.5A per pin * Rated Voltage: 125VAC » Withstanding _— Guide Folding Button HR1139-ND 4.67 38.64 161.00 1C11S-BD-FEJL 
Voltage: 500VAC for one minute at specified value * Insulation Resistance: = Guide Pop-Up Button HR1140-ND 6.35 52.56 219.00 1011S-BD-PEJL 
Minimum 1000MO at 500VDC + Contact Resistance: Maximum 40MQ at 1mA = Guide Extended Pop-Up Button HR1141-ND 3.60 29.76 124.00 | 1C11S-BD-PNEJL 
DC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1142-ND 8.28 72.00 324.00 1C11SA-68PL-1.27SF-EJL 
2.2mm Guide Rigid Button HR1143-ND 3.83 31.68 132.00 1C11SA-BD-EJL 
jecti A 2.2mm Guide Folding Button HR1144-ND 4.67 38.64 161.00 1C11SA-BD-FEJL 
Connectors and Ejection guides are sold separately. 22mm | Guide Pop-Up Button HR1145-ND 6.35 5256 219.00 | IC11SA-BD-PEJL 
Shown: PCMICA Reverse 2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1146-ND 3.60 29.76 124.00 1C11SA-BD-PNEJL 
Right Eject PCMCIA Reverse Right Eject 
= SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1147-ND 8.40 71.06 298.78 1011S-68PLR-1.27SF-EJR 
_ Guide Rigid Button HR1148-ND 3.83 31.68 132.00 1C11S-BUR-EJR 
= Guide Folding Button HR1149-ND 5.08 42.00 175.00 1C11S-BUR-FEJR 
_ Guide Pop-Up Button HR1150-ND 6.35 52.56 219.00 1C11S-BUR-PEJR 
= Guide Extended Pop-Up Button HR1151-ND 3.60 29.76 124.00 1C11S-BUR-PNEJR 
2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1152-ND 8.40 71.06 298.78 1C11SA-68PLR-1.27SF-EJR 
2.2mm Guide Rigid Button HR1153-ND 3.83 31.68 132.00 1C11SA-BUR-EJR 
2.2mm Guide Folding Button HR1154-ND 5.08 42.00 175.00 1C11SA-BUR-FEJR 
2.2mm Guide Pop-Up Button HR1155-ND 6.35 52.56 219.00 1C11SA-BUR-PEJR 
2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1156-ND 3.60 29.76 124.00 1C11SA-BUR-PNEJR 
PCMCIA Reverse Left Eject 
=— SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1157-ND 8.40 71.06 298.78 1011S-68PLR-1.27SF-EJL 
_ Guide Rigid Button HR1158-ND 3.83 31.68 132.00 1C11S-BUR-EJL 
_ Guide Folding Button HR1159-ND 5.08 42.00 175.00 1C11S-BUR-FEJL 
_ Guide Pop-Up Button HR1160-ND 6.35 52.56 219.00 1C11S-BUR-PEJL 
») _ Guide Extended Pop-Up Button HR1161-ND 3.60 29.76 124.00 1C11S-BUR-PNEJL 
<P Pop-up Type 2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1162-ND 8.40 71.06 298.78 1C11SA-68PLR-1.27SF-EJL 
Right Folding (~ AEG 2.2mm | Guide Rigid Button HR1163-ND 3.83 31.68 132.00 | IC11SA-BUR-EJL 
Button Type (push in/push out) 2.2mm | Guide Folding Button HR1164-ND 5.08 42.00 175.00 | IC11SA-BUR-FEJL 
2.2mm Guide Pop-Up Button HR1165-ND 6.35 52.56 219.00 1C11SA-BUR-PEJL 
2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1166-ND 3.60 29.76 124.00 1C11SA-BUR-PNEJL 


PC Card Connectors for PC CardBus IC11 Series 


Features: Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) 
x 85mm (length) x 5.65mm (height), this space-saving design is 
only 8mm from the card edge position to the connector tip portion. 
Increased Degree of Card Ejection: An original ejection design 


HR842-ND 


HR843-ND Right 


HR844-ND Left 


Descrip- 
tion 


Digi-Key Pricing Hirose 
Part No. i 10 50 [Part No. 
68 Position PC Card Connector for PC CardBus 


increases the degree of card ejection Materials: Insulation: * SMT Port- - HR842-ND 8.63 75.00 337.50 |1C11-68PL-1.27SF-EJR 
ion - Liquid crystal polymer (UL94V-0), beige_»* Card Guide Portion Ejector PC CardBus Connector 
Contacts: «Signal Porton = Bass with prtal gol plaing » CodBus | ROW JHRBGND 452 3744 156.00/101-BD-EIR 

5 Left | HR844-ND 4.52 37.44 156.00 |I1C11-BD-EJL 


Ground Plate Portion - Phosphor bronze with partial gold plating 


PC Card Single Slot SMT Connectors for the AV Market IC15 Series 


Features: Designed for the front mounted Audio/Visual equipment, the connectors eject the inserted card by applying force 


equally to each edge of the card. The button does not protrude without the card being inserted, preventing damage when peel 1 Pane 50 nse 
carrying the portable devices. Applications: DVD recorders, LCD TVs, PDP and other digital AV equipment - PC Card Guide Connector Assembly 
Specifications: * Current Rating: 0.5A * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Voltage Rating: 125VAC « Insulation HS005-ND 479 3060 165.00 | IC15A-G-PEJL 


Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 60mQ maximum (Initial value) * Vibration: No electrical discontinuity 
of 100ns or more. Materials: Finish: Insulator: Black, UL94V-0 » Contacts: Brass: Contact Area Gold plated, Termination 
Area: Tin plated * Ground/Eject Metal Fittings: Stainless Steel » Positioning Pin: Brass, Tin plated * Frame: Black, UL94V-0 
* Cover/Metal Components: Stainless * Spring: Stainless steel * Ejection Button: Gray, UL94V-HB 


68 Position PC Card Connector for the AV Market 
H5003-ND 3.74 30.96 129.00 | IC15A-PDR-SF-EJL 
H5004-ND. 3.83 31.68 132.00 _| IC15A-PDR-SFM-EJL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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olex Waldom SIMM Sockets 
YY (a 


Features and Benefits: * Zero insertion for contacts improve socket and module contact life and provide for fast on- 
line assembly Guaranteed 2 points of contact per readout with standard JEDEC module « Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal Polarization posts provide orientation for proper loading of socket into 
printed circuit board Polarization rib properly orients module to socket * EIA standard dimensions 

Electrical Specifications: * Voltage: 250V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30m maximum « Dielectric Withstand- 
ing Voltage: 1000VAC * Insulation Resistance: 5000MQ minimum « Capacitance: 2.5 pF maximum 

Mechanical Specifications: * Normal Force: 150g * Durability: 25 cycles Physical Specifications: * Housing: Black LCP, 
UL 94V-0 « Latch: Stainless Steel * Contact: Phosphor Bronze Alloy * Temperature: -40°C ~ 85°C 


Se 
4.55 
(115.57) 
Right Polarization, 
Vertical Single Row, 
Metal Latch 


Left Polarization, 
Vertical Single Row, 


Metal Latch 


Left Polarization 
Low Profile (40°) 
Single Row, 
Metal Latch 


Left Polarization 
Low Profile (22.5°) 
Single Row, 

Metal Latch 


448 4.55 
(11.37) (115.57) 


. 


Left Polarization 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch, SMT 


Left Polarization, 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. 

1 Tin WM1700-ND 4.39 4.03 3.67 3.30 15-82-0775 
2 Gold WM1703-ND 5.00 4.59 417 3.76 15-82-0788 
3 Gold WM1705-ND 5.19 4.76 4.33 3.90 15-82-0675 
4 Tin WM1706-ND 5.38 4.93 4.48 4.04 15-82-0649 

Gold WM1707-ND 6.31 5.79 5.26 4.74 15-82-0627 
5 Tin WM1709-ND 8.41 7.72 7.02 6.32 15-82-1538 
6 Gold WM18502-ND 16.83 15.43 14.03 12.63 15-82-0328 


DDR DIMM Sockets 


Features and Benefits: * Accepts JEDEC MO-206 modules for 
100% industry compatibility * Dual ejector latches for easy 
module removal with features to minimize micro motion 
Electrical: * Voltage: 125VAC * Current: 1.0A » Contact 
Resistance: 40mQ maximum =» Dielectric Withstanding 
Voltage: 5O00VAC « Insulation Resistance: 1000 MOQ minimum 
Physical: * Housing: High-temperature Thermoplastic, UL 
94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Operating Temperature: 
-10°C ~ 85°C 


DIMM Sockets 


Features and Benefits: * Accepts JEDEC M0-161 modules for 100% industry compatibility * Dual ejector latches for easy 
module removal ¢ Palladium nickel with gold flash plating for improved reliability * Added contact wipe for improved 
reliability Electrical Specifications: * Voltage: 100V » Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC « Insulation Resistance: 100MQ minimum Mechanical Specifications: * Mating Force: 5 
oz. per pair * Durability: 25 cycles minimum Physical Specifications: * Housing and Latch: High temperature resistant 
thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze » Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on 
solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 


@.080 g 930 .050 


(2.03) (0.76) (1.27) 
075 4h. jie 


(1.91) bee 
Pin 4 L 4.550(115.57) | 
4.800(121.92) | 


PCB Layout: Component Side 


Function / Voltage Key Details 


086 1253 + 164 
@8) Aad 18) Rid (4.16) Ae 
>| .079(2.01) 


Detail "Z" Detail "Y" Detail "X" 


Cir- | Function | Voltage | Digi-Key Price Each Molex 
Description cuits Key Key | Part No. 1 25 50 Part No. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WM1710-ND 5.03 4.61 4.19 | 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | DetailZ | Detail Y | WM1714-ND 469 430 3.91 | 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM1712-ND 469 430 3.91 | 71251-0012 
DRAM 3.3V, Forklock Version 168 | Detail Y | Detail Y | WM18497-ND¢ 5.01 4.60 4.18 | 71736-0001 


t+ White glass-filled LCP, UL94-0 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * Size 144 circuits * S.O. DIMM sockets accept JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; 
SGRAM socket accepts JEDEC standard SGRAM modules » Plastic latch prevents scratching of module, while metal 
anti-overstress feature protects latch from bending too far in or out » Front solder tabs provide secure PCB hold-down 
* Polarization key assures proper module insertion Electrical Specifications: * Power Supply: 3.3V © Voltage: 100V 
© Current: 0.3A * Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC/1 minute Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical 
Specifications * Temperature: -55°C ~ 85°C 


Fig. 1 — S.O. DIMM, Right Angle, SMT Fig. 2— SGRAM, Right Angle, SMT 


Bee 


(73) 


Max. 
Contact | Mounted Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Resistance | Height Part No. 1 25 50 Part No. 
S.O. DIMM Sockets 
SMT, Right Angle 60m0 5.2mm WM18581-NDO 8.04 7.37 6.70 | 54698-7000 
{ SMT, Right Angle 50m0 4.0mm WM18588-NDO 7.10 6.51 5.92 | 54697-7000 
SMT, Right Angle, 
Reverse Keying 60m0 4.0mm WM18738-NDO 7.01 643 5.85 | 54432-7000 
SGRAM Socket 
2 | SMT, Right Angle 70m0 10.0mm WM18500-ND 5.55 5.09 4.63 | 54189-1440 


4 RoHS Compliant 


PCI Express Edge 
Card Connectors 


Features: 

Housing Material: Nylon 4/6 * Housing Color: Black * Terminal 
Material: PhBr »* Contact Plating: 30u” * Soldertail Plating: 
100” minimum tin over 50” nickle overall 


Cir- | Voltage Digi-Key Price Each Molex ciruit Dimensional Digi ; 

‘ ae 7 igi-Key Price Each Molex 
Fig. Description cuits Key Part No. 1 25 50 | PartNo. Size (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 

1 | Vertical, Gold 184 | Left (2.5V) | WM7315-ND 1.92 1.76 1.60] 87636-2002 36 25 Wwwg000-ND 1.53 1.40 1.28 87715-9006 

2 | 25° Angle, Low Profile, Gold | 184 | Left (2.5V) | WM7316-ND 8.15 7.47 6.80] 87623-2001 64 39 WM9001-ND 2.04 1.87 1.70 87715-9106 

Right Angle, Contact 5 . 98 56 WMg002-ND 3.31 3.04 2.76 87715-9206 

3 | Plating 15m” Gold 184 | Left (2.5V) || WM7317-ND 13.35 12.24 11.13 | 87655-0004 164 89 wmgo03-ND 483 444 403 | 87715-9306 

Hes HIROSE > Smart Card Sockets tyco 
CO.,LTD. 8.2[* > Electronics AMP 


Features: * Suited to Smart Cards Conforming to ISO-7816 * Sockets are available with 8 
contacts only, in conformity with ISO-7816 *A switch that detects whether the smart card 
has been inserted securely prevents erroneous operation. This switch will be set to OFF (i.e., 


the nonconducting condition) when the smart card has been inserted all the way. Applications: Digital satellite broadcast receivers 


Secure Digital Memory 
Card Connector 


(IRD) and other devices that use smart cards. Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC * Operating 


Temperature: -50°C ~ 80°C * Operating Humidity: 40% ~ 80% Material: * Insulator: PBT * Finish: Black * Signal Contacts: 
Phosphor bronze ¢ Contact Portion: Gold plating * Lead Portion: Solder plating * Switch Contacts: Phosphor bronze or brass 


« Finish: Gold plating 


Features: * Surface Mount Inline leads * Right Angle Mount * Housing Color: Ivory * Housing Material: Ther- 
moplastic * Contact Material: Phosphor Bronze * Contact Mating Area Plating is Gold over Palladium Nickel 


No. of Digi-Key Pricing Hirose Digi-Key Price Each AMP. 
Pins | Description Part No. 1 10 50 Part No. Part No. i 25 100 Part No. 
8 Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector H1895-ND 3.22 26.73 111.38 | ID2M-8S-2.54DS A29144-ND 8.00 6.90 4.56 440297-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Hage Memory Stick® Connectors 


Features: The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong 
end or reversed. The card will stop about 7mm before complete insertion position, visually 
indicating incorrect insertion. Incorrect insertion of the card will not damage the contacts. 
The card can be easily withdrawn and reinserted correctly. 

Specifications: ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: No 
Flashover or insulation breakdown ¢ Contact Resistance: 100mQ maximum « Durability 


(mating/ unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per hour * Current Rating: 0.54 . — Digi-Key Price Each Hirose 
* Voltage rating: 125VAC » Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: | Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
-20°C ~ 85°C (Includes temperature rise caused by current flow) 1 10 Position with Flange for Screw Attachment HR894-ND | 5.02 4.16 3.12 CB1A-10S-1.5H(57) 
Materials: « Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, 10 Position with Flange for Screw Attachment HR798-ND 5.02 4.16 3.12 CB1AC-10S-1.5H(57) 
UL94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze, Contact Area: Gold plating, Termination Area: 2 10 Position without Flange HR895-ND 3.77 3.12 2.34 CB1AA-10S-1.5H(57) 
Solder plating * Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: Nickel plating, 3 10 Position, Left Ejection HR799-ND 8.29 7.02 5.27 CB1C-10S-1.5H-EJL 
Termination Area: Solder plating * Cover: Stainless Steel » Ejection Mechanism 4 10 Position, Right Ejection HR800-ND 7.33 6.21 4.66 |_CBiC-10S-7.5H-EJR 
Components: Stainless Steel * Without Insertion Stoppers 
DM1 Series Secure Digital Memory Card Connectors [_ JBisi-«y Gut Tape Pricing | Digi-Key T & RPricing | Hirose 
Fig.| Part No. 1 25 100 | Part No. 450 Part No. 
1_| HR845CT-ND 4.26 82.69 264.60 | HR845TR-ND 959.18 DM1AA-SF-PEJ(21) 
2_| HR846CT-ND 4.09 79.31 253.80 | HR846TR-ND 920.25 DM1B-DSF-PEJ(22) 


Standard 
Type 


DM2 Series miniSD™ Memory Card Connectors 


Bottom Mount 


Features: ¢ Metal cover extends over the back of the connector allowing it to withstand force of up to 400N (static load) when 
dropped or accidentally hit * The connectors will release the card when a moderate pull-out force of about 4N is applied. There 
will be no damage to the lock components and all connector functions will not be affected Built-in lock feature holds the card 
securely in place ¢ Built-in Push-in/Push-out ejection mechanism assures simple and reliable card insertion and withdrawal 
* Designed to accept secure Digital I/O card (Built-in Ground Contact) Applications: Notebook PCs, digital cameras, PDAs, 
audio/video equipment and other devices utilizing SD I/O cards 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing | Hirose 
Fig. | Part No. 1 25 100 | Part No. 800 Part No. 
1_| HR847CT-ND 2.96 57.38 183.60 | HR847TR-ND 1085.60 | DM2A-SFW-PEJ-S 
2 | HR848CT-ND 2.96 57.38 183.60 | HR848TR-ND 1085.60 | DM2B-DSFW-PEJ-S 


Features: * The world smallest mounting area with the world smallest depth. * Card capturing mechanism prevents card from 
flying out at ejection and losing. * Ejection does not work for reverse insertion detecting mis-insertion easily. Card is firmly locked 
in use for card fall-out prevention. * Enhanced grounding for noise (EMI) reduction. (PAT.P) * Reliable two-point connection 
with double contacts reduces risk of intermittent discontinuity by dropping impact. (PAT.P) Applications: * Mobile phone * PDA 
Specifications: * Current Rating: 0.5A * Contact Mating Area Plating: Gold * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C * PCB 
Mount Type: SMT 


Compact Flash Card Connectors Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 


Features: * Compact design occupies minimum space * Connectors are designed with small width and depth 
for miniaturization and the foot print on the board has been made smaller * Card ejection mechanism * Two 
point ejection mechanism to assure even card ejection * Designed and packaged for board placement with 
automatic equipment * Headers are designed with a pick up area to accommodate the pick-and-place nozzles 
of automatic mounting machines. (Patents pending) »* Receptacles are designed to be mounted on top of the 


board, and automatic mounting is possible on the specified board 

Materials and Finishes: « Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 * Contacts: Brass * Engagement Area: 
Gold plating of 0.1um * Termination Area: Solder plating * Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject 
mechanism »¢ Eject Fitting: Stainless steel »* Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 * Nut: Steel, 
Solder plating. 


Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 | Right Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting H3230-ND 8.48 7.18 5.38} Ml21-50PD-SF-EJR 
2 | Left Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3231-ND 8.48 7.18 5.38) MI21-50PD-SF-EJL 
3 | No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3232-ND 6.53 5.53 4.15 | Ml21-50PD-SF 
3 | No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H3233-ND«* 6.53 5.53 4.15 | Ml21A-50PDR-SF 
1 | Right Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting H3234-ND 8.81 7.46 5.60] MI21A-50PD-SF-EJR 
2 | Left Side Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting H3235-ND 8.48 7.18 5.38} MI21A-50PD-SF-EJL 
3 _| No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting H3236-ND 6.79 5.75 4.31 | Ml21A-50PD-SF 


*Reverse Mounting 


Se 
rholex Waldom TransFlash Connectors 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Molex 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 1,400 Part No. 
1 WM19079CT-ND 3.12 60.07 192.22 | WM19079TR-ND 1345.55/M | 500873-0801 
2 | WM19081CT-ND 461 88.68 283.78 | WM19081TR-ND 1986.00/M | 500901-0801 


Compact Flash Card Connectors 


S25 


1.043 
26.50) 


Integral gold plated frame 
grounds and solder tabs 


Solder tabs in front provide 
stability during mating 


Ultra small size for space savings. Metal shielding 
with shell tabs provides ESD protection and ground- 
ing support. Wide open area on shells accomodates 
pick-and-place. Solder tails on inside of design 
provide space savings. 


Features: ¢ Current: 0.5A maximum * Withstanding 
Voltage: 500VAC_ «Insulation Resistance: 
1000MQ minimum * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C 


Solder tabs in front provide 
stability during mating. 


Card Headers 


Digi-Key Pricing Molex 
Features and Benefits: * Size 50 circuits * Dual-row 1.27mm (.050”) pitch at card | Fig.) Description Part No. 1 25 50 Part No 
interface and 0.635mm (.025") pitch in-line SMT tails * High temperature housing 
suitable for reflow soldering «In-line SMT tails protect against damage during assembly Header Right Angle. SMT. 5.85 For'Type Land Type ll Canis‘and Headers 
Electrical Specifications: * Voltage: 100V * Current: 0.5A * Contact Resistance: 40mQ 1 eader, tg} ng e, ee eo re 
maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 minute « Insulation Resistance: Low Profile Height scviss.ssiisivsesestannecsetwustenews WM18740-ND: 19.35 443.52 806.40 | 55244-5029 
1000MQ minimum Physical Specifications: * Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 For Type I Cards and Headers 
* Contact: Phosphor bronze ° Plating: Gold over palladium nickel in contact area; tin/lead Top Mount Header, Right Angle, SMT, 
in solder tail area, nickel underplate overall * Solder Tab: Phosphor bronze, tin/lead over 2 1.64mm Standoff Height... WM18587-ND* 8.93 204.69 372.17 53856-5070 
copper plating »* Temperature: -20°C ~ 90°C * PC Board Thickness: 0.80mm » PC Card Bottom Mount Header, Right Angle, SMT, 
Thick : 3.301 0.1 * PC Card Width: 42.80) 0.1 ‘ ° 
Mee nee eae at 3 | 1.4mm Standoff Height... es esseceeeeesee WM18743-ND* 9.52 218.09 396.52 |_53927-5019 
7 Ejector, Right Side Flip Button (for Top or 
Card Ejectors 
Ailing ‘ . e . : Bottom Mount Headers) ...............---eeeseeeeeeees WM18507-ND 6.16 141.14 256.61 | 55021-0001 
Features and Benefits: * Low-profile modular design snaps easily onto header * Can Ejector, Left Side Button (for Te 
be used with both top and bottom mount headers Lever design provides for smooth 5 jector, Left Side Button (for Top 
card extraction Physical Specifications: * Metal Shell and Lever: Stainless steel * Top or Bottom Mount Headers).............--...-ssseeee WM18508-ND. 6.16 141.14 256.61 | 55022-0001 


button: Glass-filled PBT, UL 94V-0 


* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cx |~Waldom 


Gigabit 
Interface Converter (GBIC) 


Features and Benefits: 

* Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications »* Rugged 
blind-mate guide ears with +/-2.00mm (0.079") mismating tolerance 
* Shielded for improved EMI protection with ESD ground contacts and 
optional shielding pegs * Staggered "hot-plug" first-mate, last-break contacts 
on 1.27mm (.050') pitch spacing 

Electrical: 

* Voltage: 30V © Current: 1.0A »* Contact Resistance: 20m » Dielectric 
Withstanding Voltage: 500V « Insulation Resistance: 1000MQ 

GBIC Guide Frame: 

* Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) « All metal construction provides the ultimate in EMI protection 
« Plated die cast body provides the option to solder directly to the PCB * EMI gasket provides 360 degrees of contact to 
the chassis * Compatible with the industry standard footprint * Mounting options for horizontal and vertical applications 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. il 25 50 Part No. 
20 Position, SCA-2 Recept 
with Shielding Pegs WM1630-ND 13.85 12.70 11.55 | 74065-0005 
Guide Frame for GBIC WM1631-ND 17.66 16.20 14.72 | 73847-0001-TR12 
Adapter without Serial ID,Copper 
GBIC to DB9 Female WM1632-ND 87.25 79.98 72.71 73086-0001-TR12 


Ultra+™ VHDCI Connectors and 
Assemblies 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCSI (Small Computer 
Systems Interface) interfaces. VHDCI is sometimes incorrectly referred to as SCSI-4 and will replace SCSI-2 and 3 
architecture in new applications. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, improved electrical performance, 
and higher density versus the previous SCSI connectors. 

Note that VHDCI refers to the connector interface, SCSI is the communications protocol that the connector supports. 
Ultra+ meets SFF-8441, revision 9.0 and EIA PN-3652 standards to ensure intermateability with conforming products. 
Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with conforming products * Shield design can 
dominate reflow solder ground connection © UL File No.: E29179 » CSA File No.: LR 19980-520 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: .5A * Contact Resistance: 50mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 250V 
« Insulation Resistance: 500MQ minimum 

Mechanical: * Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N (15g) » Durability: 500 cycles maximum 

Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze » Plating: Gold Flash 
over palladium nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


POS 34 _ POS 68 _ POS 35_ POS 1 


ce 


POS 68 POS 34 


POS 1" POS 35 


Pin 34 _ Pin 68 


Small Frame Pluggable 
Connectors and Frames (SFP) 


Features: The SFP system follows the function of the standard Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with reduced 
size and increased data-transfer rates at and beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi-source, industry-standard 
product line, our SFP products feature a common design interface for use with multiple data transfer protocols, including 
Fibre Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary links. 

Cage Features: All metal construction for EMI protection * Two point spring contacts for optimal EMI grounding 
« Chamfered edges on cover facilitate assembly » Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly- 
to-belly” applications 

SMT Receptacle: « Alignment posts provide stability for placement on the PCB * Standoffs allow easy PCB cleaning after 
soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


T&R 
Cir- Digi-Key Price Each Pricing* Molex 
Fig. | cuits Part No. il 10 100 480 Part No. 
Receptacle, Right Angle, SMT 
1 20 WM1633CT-NDt 4.67 4.29 3.90 1308.96 | 74441-0001 
2 40 WM1643-ND 47.70 42.40 37.10 —_ | 75462-0001 
3 80 WM1644-ND 69.86 62.10 54.34 —_ | 75759-0001 
Cage for Small Frame Solder-Tail Post 
1 _ WM1634-ND 13.45 12.33 10.09 —_ | 73927-0002-TR24 
t+ Cut Tape * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Z-Axis Pluggable Host Connectors 


The 30-pin Z-Axis Pluggable host connector enables the use of emerging 
gigabit-speed hot-pluggable transceiver modules for horizontal front-panel 
access. It conforms to the host-board layout as defined in the 10 Gigabit Small 
Form Factor Pluggable (XFP) Multi-source Agreement (MSA) for 10-Gigabit data 
rates. The connector is typically used in conjunction with an XFP cage, flange 
and EMI gasket assembly, along with a heat sink and attachment clip, to attach 
an optical LC duplex or electrical XFP transceiver module to the host board. 


Features: * Card entry slot accepts 1.00mm (.039”) thick integrated circuit board 
« Alignment posts provide stability for PCB placement * Coplanarity of solder 
terminals within 0.10mm (.004”) for processing reliability * SMT receptacle 
provides option for placement on either side of PCB © Circuits: 30 
* Pitch: 0.08mm (.031”) * PCB Mounting: Surface Mount » UL File No.: £29179 
* CSA File No.: 1310648 


Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.5A 


Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL 94V-0 « Plating: 
Contact Area: 0.76 um minimum Gold over 2.54 jm Nickel; Solder Area: 2.54 


FOS “T um Tin over 2.54 pm minimum Nickel 
Pin i-th POS 6878 POS 34 Cut Tape T&R 
Cir- Digi-Key Price Each Pricing* Molex 
Fig. | cuits Part No. 1 10 100 480 Part No. 
Receptacle, Right Angle, SMT 
1 30 WM1642CT-ND 16.84 15.44 14.04 4716.00 | 74441-0017 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. ‘l 10 100 Part No. 
XFP Cage for Small Frame Solder-Tail Post 
Digi-Key Price Each Molex Without Heatsink or Clip WM1638-ND 23.40 20.80 18.20 | 74736-0220 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 9 With PCI Heatsink WM1639-ND 43.96 39.08 34.19 | 74736-0221 
Ultras VHDCI to Ultrar With SAN Heatsink WM1640-ND 43.96 39.08 34.19 | 74736-0222 
1 | VHDCI Cable Assembly WM7300-ND 56.64 49.57 _—«38.24_| 79918-0080 With Tall Heatsink WM1641-ND 40.40 35.92 31.43 | 74736-0223 
Ultra+ VHDCI to SCSI+ 
Cable Assembly WM7301-ND 55.45 48.53 37.44 79913-0050 7 
Ultra+ VHDCI Receptacle WM7304-ND 22.25 20.03 17.81 73776-0201 
Ultra+ VHDCI Receptacle WM7302-ND 15.71 14.15 12.58 71430-0006 HSSDC2 Connectors and Assemblies 
4 | Ultra+ VHDCI Receptacle Features: Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ (trademark of the InfiniBand (SM) trade 
with Enhanced Shield WM7303-ND 13.67 12.31 10.94 71430-0008 association) and Fibre Channel SFF Copper meets electrical and mechanical requirements set forth by these protocols. 
Ultra+ VHDCI Dual Positive locking interface to prevent accidental disengagement, with keying options to mating plug connector for 
5 Stacked Receptacle WM7305-ND 35.46 31.92 28.37 74337-0051 polarization and to eliminate mismating. Six chassis ground locations, six PCB ground/retention contacts, and four plug- 
to-receptacle grounding points to minimize EMI/RFI. 
TAL TM 
InfiniBand Ml 


LaneLink 4X and 12X cables are a cable-to-board I/O system optimized for 
differential signaling at 2.5 Gbps per pair. The pcb receptacle, with its die cast 
frame featuring unitary latch posts and screw attachment to the pcb, provides 
outstanding isolation of cable loads from the SMT solder tails. Pinch-to-release 
latch levers provide positive latch opening prior to unmating the cable. 
Features: 

Receptacle die cast frame with unitary latch posts and screw attach to PCB. 
Provides the best available strain relief of cable to socket and isolating cable loads from SMT tails. 

Receptacle optional top mount screw attach of die cast frame to chassis. Adds additional strain relief. 

Receptacle has an optional pair of additional screw attachments of frame to PCB. Further secures and isolates SMT tail 


73939-1002 = 1M 
73939-1004 = 3M 
P1 End 
PinSignal 
1° G 


Rx- 
Rx+ 
G 


TX+ 
TX- 
G 


ee : Cir- Digi-Key Price Each Molex 
plications: : mes | | : Fig. | cuits Part No. 1 10 25 100 Part No. 
* Telecommunication Equipment * Data Communication Equipment « Internet Working Equipment * Storage Area R tacle, Right Angle Shielded InfiniBand Keyed 
Network (SAN) Switches * Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID) Devices * Servers * Computers * Storage eceptacte, Hight Angie Sielded Intnvand heye: 
Devices 1 7 WM5976-ND 19.82 16.52 13.22 11.56 | 74703-0007 
Receptacle, Right Angle Shielded Fibre Channel Keyed 
ae Digi-Key Price Each Molex 1 7 WM5977-ND 22.86 19.06 15.25 13.34 74703-0107 
Description Part No. 1 25 50 100__| Part No. Copper Cable Assemblies, Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 
Connector Receptacle, 4 Lane, 0.5mm WM7309-ND 20.62 18.91 17.19 15.47 | 91525-0410 2 7 WM2497-ND 36.37 31.83 27.28 24.56 73939-1002 
Connector Receptacle, 12 Lane, 0.5mm WM7310-ND 29.20 26.77 24.34 21.90 | 91525-1210 2 7 WM2498-ND 55.94 48.95 41.96 37.76 73939-1004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol’ Smart Card Connectors 
PUSHMATIC: Il With or Without Locking Arms 


(Plate) 


Applications: * Payment and security systems Design Features: * Anti-vandal Smart Card Connector for unattended terminals * Miniaturized style, suitable for mobile interface devices * Card accessible during power failure * Card presence 
switch, also can be used for system wake up * Card end position switch also acts as card locking sensor * Additional sensor for card active position detects abnormal termination of the transaction ¢ Self retracting and self cleaning data 
contacts provide protection against vandalism * SCC meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems) * Housing bottom features a large debris slot 
allowing the egress of coins, paper, as well as cut in half cards * 16 way interface header allows for custom cabling Assembly Instructions: e PUSHMATIC® II can be used with mounting adapter and bezels according to customer design. 


Standard Style Smart Card Connectors 
Fig. 5 


Superflat Style Smart Card Connectors 
Fig. 8 


Note: Use only with Fig. 6 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: * Unattended Point of Sale systems * Vending equipment * Access control Design Features: * High numbers of card 
insertion cycles, due to the principle of landing contacts » Designed for harsh applications and environments * Modular system with 
several operating methods from manual handling to automatic card ejection * Bezel Accessory Assembly Instructions: * Please make 
sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. 


Applications: * Point of Sale systems * Mobile devices »* Access control * Keyboards Design 
Features: * Miniature size ideally suited for mobile devices Assembly Instructions: * Please make 
sure that flexprints remain free and unrestricted after assembly. 


Disk Drive Slot 
Smart Card Connectors 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 
Fig. 11 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 
Fig. 12 


PCB Mounting Contact 
Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


Fig. 13 


C702 10M008 2724 
C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 


These acceptors are low cost and provide direct sliding contact between 
the acceptor and the chip card. These acceptors have NC closed card 


0 i A i Applications: * TV/Satellite decoders » Point 
Design Features: * A Smart Card Connector Applications: * Set top boxes » Toll road present switches which open when the card is fully inserted. of Sale systems * Computer networks and 


(C702-1) with Push Pull card handling 
* Mounted on a 3.5 high inch disk drive frame 
(tan color: RAL 7032) with a bicolor LED 
(red/green) * Mounting screws are included 
Assembly Instructions: * Please make sure that 
interface cables are unrestricted and free to 
move after assembly. 


Landing Card PCB Mount 


transponders * Parking meters Utility metering 
systems Design Features: * Termination: dip 
solder pins * Special shape of wiping contacts 
minimize card scratching and wear * Smart Card 
Connector meets the requirements as specified in 
document ISO 7816 Soldering Conditions: 
+ Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


SIMLOCK® 


Applications: * Set top boxes « Toll road transponders » Parking 
meters * Utility metering systems Design Features: ¢ Termination: dip 
solder pins © Special shape of wiping contacts minimize card scratching 
and wear * Smart Card Connector meets the requirements as specified 
in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card 
Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering 
Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


SIMBLOCK® 


energy meters * Also suitable for applications 
with permanently inserted cards under changing 
temperatures Design Features: * Meets the EMV 
Integrated Circuit Card Specification for Payment 
Systems (Europay Mastercard Visa) * Has a 
switch which indicates whether a card is in the 
reading position 


Smart Card Connectors 
(Shown with 
Align-Pins) 


21 i |! 


Applications: « Designed for mini SIM/SAM card Design features: 
Size: same footprint as SIM card ¢ Reliable function in locked state 
during mobile use Polarization notch does not allow incorrect 
card positioning * Suitable for automatic assembly processes (Pick 
& Place, Tape & Reel, and Reflow) Soldering Conditions: « Infrared 
reflow: 245°C; 10s maximum 


Applications: * Handsets * E-Purses Design Features: * Contacts chip cards according to ISO 
7816 and Plug in SIM-Cards * Low height (2mm standard) * High co-planarity accuracy * SMT- 
Version with 6 contacts especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: 
«Infrared reflow: 245°C; 10s maximum 


Design Features: * High number of mating cycles due to 
minimized wiping distance on card contacts * Contact self- 
cleaning effect * Short card insertion depth Soldering 
Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


Digi-Key Price Each T&R | Amphenol Digi-Key Price Each T&R Amphenol 

Fig.| Description Part No. 1 25 100 Pricing | Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 Pricing | Part No. 
1_| Pushmatic® II, 12V 361-1005-ND 35.59 33.05 31.78 — | C702 10M008 9042 | | 11 | ISO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2.96 230 1.84 — | C702 10M008 2064 
2 Pushmatic® II, 12V, with Locking Arms 361-1006-ND 40.61 37.72 36.27 — | C702 10M008 9052 i ISO Wiping Contact, EMV, Snap-In 361-1018-ND 172 133 1.06 — | 0702 10M008 2724 A 

Pushmatic® Il, SV, with Locking Arms [FS61=1008:NDI 40.61 97.72 36.27 — | 6702 10M008 9072 ISO Wiping Contact EMY, with Standoffs | 361-1019-ND 1.72 1.33 1.06 — | ¢702 10m008 2554 
3 | Metal Mounting Plate for Pushmatice ||| 361-1010-ND_5.77__4.48 3.59 — | C702 G51 012 E2 13 | ISO Wiping Contact w/Rails, w/Standoffs| 361-1017-ND 2.67 2.05 1.64 — | c702 10008 2834 
4 Plastic Adapter for Deep Bezel 361-1011-ND_ 11.04 9.66 8.56 — | C702 N25 040 E2 14 [ISO Landing PCB 361-1013-ND 720 582 458 — | e702 10m008 1214 

Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 25.83 2411 22.39 — | C702 10mo08 7002 ; = = 
5 | puchmatio® SV ISO Pen 9569 9441 2230 = | e700 40Moon 7012 SIMLOCK® without Align-Pins, Black | 361-1020-1-ND* 254 1.95 1.56 — | C707 10M006 5002 
«| Push Pull 80 361-1003-ND 16.49 15.39 14.29 —|c70210mo08 5142 | | 45 See SEO ND | BIS 60800 _C7OT 1OMENE 500 

Push Pull, Afnor 361-1004-ND 2261 2110 1960 — | ¢702 10ma0s 5222 with Align-Pins, Black 361-1021-1-ND* 254 195 1.56 — | C707 10M006 0492 
7 | Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 14.26 12.48 11.06 — | C702 N11 141 £2 SIMLOGK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND_ — — — | 873.60/800 | C707 10M006 0492 
8 | Superflat Snap-in, EMV Compatible 361-1014-ND 959 7.93 6.68 — | C702 10Mo08 0664 | | 16 | SIMBLOCK® with NC Switch 361-1023-ND 3.39 2.64 2.11 — | C707 10M006 0532 
9 | Superflat 361-1015-ND 11.22 982 8.70 — | c702 10m008 0014 | | 17 | SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 312 240 1.92 — |c707 10mo06 0522 
10 | Disk Drive Slot, Desktop 361-1022-ND 36.95 34.49 32.02 — | c70510mo080195 |, 

Denotes Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon 


Smart Card 
Interconnect Devices 


XS ITT Industries 
Ws Engineered for life 
Bulk 
Digi-Key Price Each iT 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
ccmo1 
___ | MK1, 8 Contact PCB 401-1671-ND 3.33 2.67 = 2.11 | CCMO1-1NF 
MK |, 8 Contact PCB .. 401-1903-ND: 3.33 2.67 2.11 | CCM01-1NFROHS 
MK II, 8 Contact SMT with Board Lock . 401-1672-ND 3.68 2.95 2.34 | CCM01-2065 
1 MK II, 8 Contact SMT with Board Lock . 401-1709-ND: 3.68 2.95 2.34 | CCM01-2065LFT 
MK II, 8 Contact SMT 401-1673-ND 3.60 2.89 2.29 | CCM01-2251 
MK II, 8 Contact SMT 401-1710-ND: 3.60 2.89 2.29 | CCM01-2251LFT 
MK III, Standard 8 Contact PC! 401-1713-ND: 1.16 93 -74 | CCM01-6101LFT 
2 | MK III, Reverse 8 Contact PCB... 401-1675-ND 1.30 1.20 1.10 | CCM01-6201 
MK III, Reverse 8 Contact PCB. . -- | 401-1717-ND: 1.20 96 -76 | CCM01-6201LFT 
ccmo2 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Standard .. | 401-1676-ND 8.36 6.69 5.30 | CCM02-1NO-3 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Standard .. | 401-1904-ND: 8.36 6.69 5.30 | CCM02-1NO-3ROHS 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Narrow.... | 401-1677-ND 8.36 6.69 5.30 | CCM02-1NO-32 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Narrow.... | 401-1905-ND: 8.36 6.69 5.30 | CCM02-1NO-32ROHS 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts 
and Extended CVO cicccsestncsncstsracevenmenidanaes 401-1678-ND 10.88 8.70 6.89 | CCM02-1NO-35 
MK |, 8 Contact PCB with Landing Contacts 
3 and Extended Cover. 401-1906-ND: 10.88 8.70 6.89 | CCM02-1NO-35ROHS 
MK II, 8 Contact PCB with Four Board Locks ... 401-1679-ND 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2503 
MK II, 8 Contact PCB with Four Board Locks ... 401-1716-ND: 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2503LFT 
MK II, 8 Contact SMT with Four Board Locks 401-1680-ND 7.18 5.75 4.55 | CCM02-2504 
MK II, 8 Contact SMT with Four Board Locks 401-1715-ND: 7.18 5.75 4.55 | CCM02-2504LFT 
MK II, 8 Contact SMT with Two Pegs . 401-1681-ND 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2508 
MK II, 8 Contact SMT with Two Pegs . 401-1711-ND: 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2508LFT 
MK II, 8 Contact PCB with Four Pegs . 401-1682-ND 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2511 
MK II, 8 Contact PCB with Four Pegs . 401-1714-ND: 6.83 5.47 4.33 | CCM02-2511LFT 
+ NEW! RoHS Compliant 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape & Reel* IT 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Size Pricing Part No. 
CCMOo3 
MK II, 6 Contact Hinged Cover - |401-1683-1-ND = 1.45 1.35 1.23} — — | CCMO03-3001 
MK II, 6 Contact Hinged Cover . - |401-1718-1-ND$¢ 1.45 1.35 1.23 | 1,000 804.60 | CCM03-3001LFT 
MK Il, 8 Contact Hinged Cover 
with Locating Pegs................ ee 401-1719-1-ND$ 1.55 1.44 1.32 | 1,000 858.60 | CCM03-3004LFT 
MK II, 6 Contact Hinged Cover, Gold... - |401-1685-1-ND = 1.45 1.35 1.23 | 1,000 804.60 | CCM03-3009 
MK II, 6 Contact Hinged Cover, Gold... - |401-1720-1-ND¢ 1.45 1.35 1.23 | 1,000 804.60 | CCM03-3009LFT 
4 MK II, 8 Contact Hinged Cover 
with Locating Pegs, Gold................0.. 401-1686-1-ND 1.55 1.44 1.32 | 1,000 858.60 | CCM03-3012 
MK II, 8 Contact Hinged Cover 
with Locating Pegs, Gold................2.. 401-1721-1-ND$ 1.55 1.44 1.32 | 1,000 858.60 | CCM03-3012LFT 
MK II, 6 Contact Hinged Cover Gold 
with Card Switch ......... ee 401-1722-1-ND$ 1.71 1.58 1.45 | 1,000 946.80 | CCM03-3013LFT 
MK II, 8 Contact Fixed Cover... 401-1688-1-ND = 1.42) 1.32 1.21) — — | CCM03-3504 
MK II, 8 Contact Fixed Cover... 401-1723-1-ND$ 1.42 1.32 1.21 | 1,200 786.60/M | CCM03-3504LFT 
MK II, 6 Contact Side Hinged 
Alto LOCK COVEl ci cicccrnctidtecaesssncent 401-1689-1-ND 1.62. 1.50 1.38 | 1,300 898.20/M | CCM03-3517 
MK II, 6 Contact Side Hinged 
5 Auto Lock Cover...............0.e: eee 401-1724-1-ND$ 1.62 1.50 1.38 | 1,300 898.20/M | CCM03-3517LFT 
MK II, 6 Contact Front Hinged 
Auto Lock with Card Switch................ 401-1690-1-ND 1.62. 1.50 1.38 | 1,300 898.20/M | CCM03-3518 
MK II, 6 Contact Front Hinged 
Auto Lock with Card Switch - |401-1725-1-ND$¢ 1.62 1.50 1.38 | 1,300 898.20/M | CCM03-3518LFT 
MK III, 6 Contact SIM/SAM Connector. - |401-1726-1-ND¢ 2.43 2.25 2.06 | 1,000 1348.20 | CCM03-3754LFT 
MK III, 6 Contact SIM/SAM Connector 
6: |. WIN GOURD stccectcaecsituedebecteteouses 401-1692-1-ND 2.89 2.67 2.45 | 1,000 1656.00 | CCM03-3758 
MK III, 6 Contact SIM/SAM Connector 
WIth GrOUNGD 22. c.stiereassansncnsssioaete 401-1727-1-ND$ 2.89 2.67 2.45 | 1,000 1656.00 | CCM03-3758LFT 
CCMo4 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 1.25mm .. |401-1693-1-ND 2.83 2.62 2.40 | 1,000 — | CCM04-1889 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 1.25mm .. |401-1730-1-ND¢ 2.83 2.62 2.40 | 1,000 1567.80 | CCM04-1889LFT 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm .. |401-1694-1-ND 3.66 3.39 3.10] 700 1561.14 | CCM04-1316 
7 MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm .. | 401-1728-1-ND+ 4.03 3.72 3.41 | 700 1561.14 | CCM04-1316LFT 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 
with Switch 401-1695-1-ND 3.84. 3.54 3.25) — — | CCM04-1317 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 
WI: SWIM c225. Hedi vattsantincassctenate 401-1729-1-ND$ 3.84 3.54 3.25 | 700 1486.80 | CCM04-1317LFT 
MK III, 8 Contact SMT Low Profile 
8 1.90mm with Switch .........0..c 401-1696-1-ND =. 2.71 2.51 2.30 | 1,000 1503.00 | CCM04-4248 
MK III, 8 Contact SMT Low Profile 
1.90mm with Switch .....0..0. 401-1731-1-ND$ 2.71 2.51 2.30 | 1,000 1503.00 | CCM04-4248LFS 
CCMO5 
9 MK II, 9 Contact SD/MMC 
Memory Card Connector .. 401-1732-1-ND$ 2.34 2.16 1.98 | 600 776.52 | CCM05-5761LFT 
MK II, 10 Contact Mini SD 
10 Memory Card Connector ................... 401-1699-NDt 2.25 181 143} — — | CCM05-5773 
MK II, 10 Contact Mini SD 
Memory Card Connector ................... 401-1712-ND{# 2.25 181 143) — — | CCM05-5773LFT 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + NEW! RoHS Compliant + Bulk Pricing 
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MK I: MK | connectors have fixed contacts and a blade card detection switch unsealed. These connectors 
are intended for applications where the card usage is relatively low and the environment is benign. 

MK Il: EMV™ Compatible. MK II connectors with fixed contacts have been developed for applications 
where a landing contact mechanism is not required but performance and reliability are still key 


considerations. 


MK Ill: EMV Compatible. MK Ill connectors are intended for applications such as pay TV, home shopping 
and utility meters. Mainly driven by the Set Top Box market for payment and /or deciphering. 


CCM02 - Fig. 3 


MK I: MK | is a connector with landing contacts. The 
contacts do not touch the card until it is almost fully 
inserted a minimal wiping action removes any non- 
conductive material. Designed to give a positive feel 
as the card is fully inserted. Features: 100,000 card 
insertion cycles. 

MK Il: EMV Compatible. MK II connectors with 
landing contacts are dedicated for applications where 
the reader usage is high and the life span of the card 
is a key consideration. It has been redesigned to give 
an even higher performance in a compact, affordable 
package. Features: 500,000 card insertion cycles. 


MK II: Developed to interface with SIM/SAM cards as defined 
by GSM11-11 and ENV1375-1. Available with either hinged 
covers or fixed covers and have been designed to minimize 
the amount of space needed for PCB mounting. The high 
temperature thermoplastic moldings are suited for infrared 


and convection soldering processes. 


MK Ill: SIM/SAM card connector features an integrated card 
detection switch providing a competitive advantage to smart 
card reader device manufacturers by minimizing the space 
usage on the PCB, features a side entry to offer convenient 
card access without opening the device. The unique design 
makes it ideal for telecommunications, portable electronics, 
POS terminals and similar applications, and meets GSM11-11 


specifications. 


MK Il: Connectors are without card guidance and used where space is at a premium and the card 
guidance can be built around the connector (rather than provided by the connector itself). 


MK III: EMV Compatible. Designed to interface with either full or SIM/SAM smart cards and designed to 


minimize space usage on the PCB. 


CCMO5 - Fig. 9 


MK II: Accepts both Secure Data (SD) and 
Multi Media Card (MMC) flash memory 
cards. Integrate them in applications such 
as cellular phones, PDA, smart phones, MP3 
players, handheld GPS, electronic books, 
industrial controls or wherever portable 
memory is needed. 


CCMO5 - Fig. 10 


MK II: For one of the most common card 
formats, ITT offers both standard and 
reverse reading options in small and sturdy 
packaging. Accepts Mini SD flash memory 
cards. Designed for mobile communication 
needs. Low profile push push connectors, 
2.10 mm. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 359 


tyco No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each =| AMP 


Pins A B c D Part No. 1 10 Part No. 
Electronics AMIP 1.C. Sockets 18 | 895 (22.73) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A9418-ND 1.29 1.04 | 2-640359-4 
20 | .995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A9420-ND 1.56 1.25 | 2-640464-4 
Performance Characteristics: Physical: Engaging force: 340 grams maximum (initial) * Separating force: 20 | 995 (25.27) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A94120-ND* 1.50 1.20 | 2-641602-4 
25 grams minimum Electrical: * Rating: 250VAC * Contact resistance: 20m maximum initial, 30mQ max- 24 | 1.195 (30. ay .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A9424-ND 2.43 1.95 | 2-640361-4 
imum after test »* Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS minimum «Insulation resistance: 10,000MQ 24 | 1.195 (30.35) .394 (10.01) 300 (7.62) _.320 (8.1) A94124-ND* 2.25 1.80 | 2-641932-4 
minimum (initial) * Capacitance: 0.5 picofarad maximum Environmental: ¢ Operating temperature: -55°C ~ 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) ‘A9428-ND 2.31 1.85 | 2-640362-4 
105°C (tin); -55°C ~ 125°C (gold) ¢ Vibration: 15 G’s, 10-2000-10 Hz with 100mA current * Shock: 100 G's 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) .620 (15.75) A94128-ND* 171 1.37 | 2-641605-4 
sawtooth; 6 shocks Material and Finish: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) Notes: 32 1.595 (40.51) ‘694 (17.63) ‘600 (15.24) ‘620 (15.75) A94132-ND* 255 204 9-644018-4 
* Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking * Overstress stop wall: prevents 40 1.995 (50.67) ‘694 (17.63) ‘600 (15.24) 620 (15.75) A9440-ND 2.98 1.83 9-640379-4 
damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off-set insertion or extraction of DIP packages 40 | 1.995 (50.67) ‘694 (17.63) ‘600 (15.24) ‘620 ( 15.75) A94140-ND* 228 1.83 | 2-641606-4 


* Closed Frame Style (unless noted) * Large target area: makes it easy to insert DIP packages Dual wiping 


contacts: make a gas-tight connection for high reliability * .175 (4.45) maximum seating plane above pc board Beryllium Copper with 30p Gold Plating 
* Dual wiping contacts * Stackable end-to-end and side-to-side * Designed to meet EiA RS-415, MIL-S-83734 6 .295 (7.49) .394(10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) A24793-ND 60 “A8 | 2-641296-2 
and stringent computer specifications * Recognized under the Component Program of Underwriters Lab. Inc. 8 .395 (10.03) 394 (10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) A24794-ND 42 34 | 2-640463-2 
File E28476 © Certified by Canadian Standards Association File No. LR 16455 14 | .695 (17.65) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24795-ND* 93 75 | 2-641599-2 
16 | 795 (20.19) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24796-ND* 99 80 | 2-641600-2 
24 {1.195 (30.35) 394 (10.01) 300 (7.62) _.320 (8.13) A24797-ND* 2.31 1.85 | 2-641932-2 
24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600 (15. zy .620 (15.75) A24798-ND* 2.94 2.36 | 2-641604-2 
175 Max. = Large target 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24799-ND* 3.06 2.45 | 2-641605-2 
B ~ 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24800-ND* 3.42 2.74 | 2-644018-2 
‘249 Dual wiping J. AV? J 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24801-ND* 3.03 2.43 | 2-641606-2 
Z vy is A Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 
8 | .395 (10.03) .394(10.01) .300 (7.62) 320 (8.13) A24802-ND 60 A8 | 2-641260-4 
Closed F 
an ele ag 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620(15.75) | _ A24803-ND* 2.31 1.85 | 2-641615-4 
Phosphor Bronze with Tinned Plating — RoHS Compliant 
28 | 1.395 (35.43) 694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24804-ND* 5 60 | 2-641615-3 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Beryllium Copper with 30p Gold Plating 
Pins A B c D Part No. 1 40 | Part No. 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24805-ND 3.06 2.45 | 2-641615-3 
ee er 
idea a WOREES, . Beryllium Copper with Tinned Plating — RoHS Compliant 
Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) .320(813) |  A24807-ND 33.27 +| 2-641260-1 
6 .295 (7.49) 394 (10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9406-ND 66 53 | 2-641296-4 14 | 695 (17.65) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24808-ND* 60 A8 | 2-641609-1 
8 395 (10.03) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A9408-ND 66 53 | 2-640463-4 16 | 795 (20.19) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24809-ND* 66 53 | 2-641610-1 
8 395 (10.03) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A32361-NDt 42 .34 | 1825093-2 20 | .995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24810-ND* 66 53 | 2-641612-1 
14 | 695 (17.65) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A9414-ND 1.26 1.01 | 2-640357-4 24 | 1.195 (30.35) .394 (10.01) 300 (7.62) —.320 (8.13) A24811-ND* 84 -68 | 2-641933-1 
16 795 (20.19) .394 (10.01) .300 (7.62) _.320 (8.1) A9416-ND 84 68 | 2-640358-4 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15. a) 620 (15.75) A24812-ND* 84 68 | 2-382189-1 
16 | 795 (20.19) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A94116-ND 1.26 1.01 | 2-641600-4|] * Open Frame Style + RoHS Compliant 
Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 Part No. 
Reusable Receptacles for Component Testing: 018 - .040 30p Gold 30p Gold A29070-NDt 1.04 84 67 380598-1 
Closed Bottom | (9 46- 1.02) Tin-Lead 30p1 Gold A32362-NDt 45 37 29 5380598-2 
* Receptacles help: pre- Tin-Lead Tin-Lead A32363-NDt 37 30 24 5380598-3 
vent heat damage to pc 
boards and components Tin-Lead Tin-Lead A29073-ND 39 32 25 1-380758-0 
during burn-in and bread- Closed Bottom -036 - .054 Tin-Lead Tin-Lead A32364-NDt 37 -30 24 1-5380758-0 
boarding evaluation (0.91 - 1.37) Tin-Lead 30y Gold A29074-ND AT 38 30 1-380758-1 
+ Receptacles eliminate Tin-Lead 30y Gold A32365-NDt 44 35 28 1-5380758-1 
need for soldering com- o18<c040 30p Gold 30p Gold A29075-NDt 1.10 88 .70 380635-1 
ponents directly to the Open Bottom 0 di: : 02) Tin-Lead 30y Gold A29076-ND 72 58 6 380635-2 
board a Tin-Lead 301 Gold A32366-NDt 67 5A 43 5380635-2 
* Board components can .018 - .040 Tin-Lead 30u Gold A29080-ND 1.43 1.15 91 1-380737-0 
be inserted and extracted Stand-Oft 7 
=o (0.46 - 1.02) Tin-Lead 30p Gold A32367-NDt 1.34 1.07 85 1-5380737-0 
at a minimum of 100 
times. t RoHS Compliant 


Sl P Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 .295 (7.49) .200 (5.08) A26245-ND 93 75 59 382437-1 
i: : , - - 4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 93 5 59 382438-1 
The DIPLOMATE Dual Leaf SIP socket family provides high quality at low cost with 7 .695 (17.65) .600 (15.24) A24814-ND 93 75 59 382441-1 
superior handling characteristics. These stackable housings feature a “true closed 8 .795 (20.19) .700 (17.78) A24815-ND 1.02 82 65 643640-1 
bottom” design which prevents 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 1.50 1.20 95 643642-1 
solder or flux wicking. 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 1.92 1.54 1.22 643644-1 
stiGusinige Glase-tliledctherno: 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A29107-ND* 1.62 1.30 1.03 643644-3 
ag 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 3.06 2.45 1.94 643646-1 
plastic, 94V-0 rated, black 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) A24818-ND 3.30 2.64 2.09 643647-1 
* Contact Material: Tin Plated BE. 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 2.13 1.71 1.35 643648-1 
CU. 17. 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) A26248-ND 2.55 2.04 1.62 643649-1 
+ Low Profile - 210 (6.33) maximum 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 2.76 2.21 1.75 643650-1 
20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.55 2.04 1.62 643652-1 
* Dual wiping contacts 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 3.48 2.79 2.21 643654-1 
: “ 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 7.44 5.96 4.72 643657-1 
SRGCEDIS 008, 01% (ie. = 0:06) 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 8.85 7.08 5.61 643662-1 

thick x .030 (0.76) maximum wide 


rectangular leads * Tin Plated Phos. Bronze 


P Q FP Soc kets No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature ther- Conventional AMP Sockets 
moplastic, 94V-0 rated, black. 100 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) ‘A24822-ND 20.82 16.66 13.19] 821949-4 
Cover: Polyphenylene sulfide 100 | Cover 1.140 (28.96) A24823-NDt 3.18 2.55 2.02] 821939-1 
(PPS), 94V-0 rated, black. 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) A24824-ND 31.14 24.92 19.73] 821949-5 
(MIGRO-PITCH: Housing and 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) A32368-NDt 31.14 24.92 19.73] 2-821949-5 
Cover are high temperature ther- 132_ | Cover 1.340 (34.04) A24825-NDt 5.94 4.76 3.77 | 821942-1 
moplastic, 94V-0 rated). MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
Performance Characteristics: 144 Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24826-ND 30.57 24.46 19.37 | 822114-3 
* Current Rating: 1A maximum 144 | Cover 38.2 (1.504) A24827-NDt 413 3.31 262) 822115-3 
Operating Temperature: -55°C ~ 160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24828-ND 33.99 27.20 21.53 | 822114-4 
fee ee : 160 | Cover 38.2 (1.504) A24838-NDt 4.64 3.72 2.94] 822115-4 
* Dielectric Withstanding Voltage: Tools 
750VAC minimum — Extraction Tool = A24839-ND 158.61 = —| 822254-1 
*Capacitance (Adjacent Con- 100 Insertion Hand Tool for Conventional _— A24831-ND 921.56 _ —| 822253-1 
tacts): 1 picofarad maximum 132 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24841-ND 902.79 = —| 822253-2 
= Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH _ A24842-ND 344.04 = — | 822253-4 


* Durability: 15insertion/withdraw- 
al cycles 


t+ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
360 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco 


Electronics 


AMP Miniature Spring Sockets he Nisae, 


Bottom 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation. 


Features: * SMT and IRR processing compatibility »* Five different hole size series .039 to .107” (0.99 to 2.72mm) available to accommodate a 
pin diameter range of .012 to .065” (0.30 to 1.65mm) and board thicknesses of .031 to .125” (0.79 to 3.18mm) *Low-Profile, above-board height 
of .022” (0.56mm) allows maximum board-to-board clearance * Small head diameter allow centerline spacing as close as .070” (1.78mm) »¢ Inner 
helical spring assures maximum reliability 


Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 - .021 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash 059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A26251-ND* 43 35 2-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A32369-ND+ 48 39 2-5332095-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash 059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A26257-ND+ A7 38 2-332095-1 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30y Gold Gold Flash .070 (1.78) 138 (3.51) .050 (1.27) A24846-ND+ At .33 2-331272-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30y Gold Tin 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32370-ND+ 86 69 2-5331272-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24850-ND+ 54 44 50863-4 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) .260 (6.60) 050 (1.27) A32371-ND* 40 32 5050863-5 
014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) 050 (1.27) A32372-ND+ 32 26 5050863-8 
022 - .025 (0.56 - 0.64) 30y Gold Gold Flash -070 (1.78) -138 (3.51) 050 (1.27) A24856-ND+ 43 35 2-331272-6 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30y Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A32373-ND+ 37 30 | 2-5331272-7 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash .070 (1.78) 178 (4.52) 050 (1.27) A24862-ND+ 45 36 50462-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30y Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32374-ND+ 46 .37 | 5050462-8 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24864-ND+ 1.05 84 1-331677-1 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND 43 35 3-331677-8 
Closed 026 - .029 (0.66 - 0.74) 30y Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A32375-ND* 40 -33 3-5331677-8 
Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24866-ND+ 88 71 50864 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24867-ND 43 35 | 50864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32376-ND+ 40 33 5050864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32377-ND+ 33 27 5050864-6 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30y Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24873-ND* Aad 62 1-331677-4 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24877-ND 83 67 1-331677-8 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND+ 86 69 50865 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND+ .78 63 1-332070-1 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Tin .089 (2.26) 143 (3.63) .070 (1.78) A32378-ND+ -60 48 2-5332070-3 
037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) 143 (3.63) 070 (1.78) A24893-ND 54 44 2-332070-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Gold Flash -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24897-ND+ 1.47 1.18 50871-4 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A32379-ND+ 45 36 5050871-5 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Gold Flash -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24900-ND+ 1.04 84 1-50871-3 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32380-ND+ 45 .36 | 2-5050871-3 
014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24849-ND+ 57 46 50863 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) .050 (1.27) A24853-ND 37 -30 50863-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A32381-ND+ 35 28 5050863-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) .050 (1.27) A32382-ND+ At .33 5050462-2 
026 - .033 (0.66 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32383-ND* 42 34 5050864-5 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24872-ND 58 46 50864-8 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32384-ND+ 54 43 5050864-8 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) 30y Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A32385-ND+ At .33 2-5331677-2 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24875-ND+ A7 .38 2-331677-6 
Open .034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32386-ND+ A6 .37 5050865-3 
Bottom .034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24884-ND 77 62 50865-6 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24888-ND+ 82 66 1-332070-4 
030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND 46 .37 2-332070-5 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30y Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32387-ND+ 43 35 2-5332070-5 
037 - .040 (0.94 - 1.02) 30y Gold Tin 089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A32388-ND+ At 34 2-5332070-9 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A32389-ND+ 47 .38 5050871-1 
.050 - 057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24902-ND 1.04 84 | 1-50871-0 
.050 - .057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A32390-ND+ 97 .78 | 1-5050871-0 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND+ 1.12 -90 1-50871-8 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30y Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A32391-ND+ 47 .38 1-5050871-9 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32392-ND* 56 45 2-505087 1-4 
.013 - .021 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash 059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND+ 53 43 3-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A26256-ND 1.02 82 1-332095-9 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A32393-ND* 96 at 1-5332095-9 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash 059 (1.50) 178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND+ 48 .39 2-332095-2 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30u Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24858-ND 49 40 | 3-331272-5 
Krockout 030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24876-ND+ 56 45 2-331677-9 
Bottom .030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin -080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24878-ND 52 42 3-331677-4 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND* 1.23 99 50865-2 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 48 .39 50865-1 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30u Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32394-ND+ 45 36 5050865-1 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24885-ND 57 46 50865-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24887-ND+ 94 76 1-332070-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 44 36 3-332070-5 
Bullet Nose Bottom 
.012 - .021 (0.30 - 0.53) 30p Gold Tin .066 (1.67) 184 (4.64) .042 (1.07) A32395-ND+ 23 19 5645946-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) 30p Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) A24844-ND 56 46 | 645945-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) 30y Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) ‘A32396-ND+ 53 43 | 5645945-2 
Loose .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin .066 (1.67) 158 (4.01) .042 (1.07) A24845-ND -70 56 645945-1 
Piece .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin 066 (1.67) -158 (4.01) .042 (1.07) A32397-ND* 65 53 5645945-1 
.037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) .074 (1.88) A32398-ND* 33 27 5645500-1 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32399-ND* 96 ae 5645980-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32400-ND* 37 -30 5645980-1 
Carrier Strip .028 - .033 (0.71 - 0.84) 30u Gold Tin .080 (2.03) .290 (7.37) .061 (1.55) ‘A24879-ND+ = 26 | 1-645986-2 
with Sealant 028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) .061 (1.55) A28507-ND+ = 61 1-645986-1 
Carrier Strip .037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin .089 (2.03) .260 (7.37) .074 (1.55) ‘A24896-ND+ — 35 | 1-645502-1 
without .042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) 308 (7.82) -100 (2.54) A29045-ND+ = 56 1-645979-2 
Sealant .042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) 308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND+ _ 31 645979-1 


* RoHS Compliant 
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Surface Mount I.C. Sockets 


No. Contact 
of Spacing Digi-Key Price Each 
Pins | Inch (mm) Part No. ul 10 100 1,000 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail 
6 .300 (7.62) | £D2201-ND 80 67 56 AG 
8 -300 (7.62) | ED2202-ND 1.07 89 74 62 
14 300 (7.62) | ED2203-ND 1.87 1.55 1.29 1.08 
16 300 (7.62) | ED2204-ND 214 1.77 1.48 1.23 
Special Features/Applications: ¢ For surface 18 -300 (7.62) ED2205-ND 2.16 1.79 1.50 1.24 
mounted technology * Tin for solder must be [39 | 300 (7.62) | ED2206-ND 240 199 166 1.38 
in the pc board Technical Data: + Insulator | 22 | 400 (10.16) | £D2207-ND 264 219 183 1.52 . i . i . i 
body material: glass-filled polyethersul- o4 “600 Oe) £D2208-ND 321 266 299 124 Accepts JEDEC PLCCs MO 052 AE Holes for drainage »* Standoffs provide 
phone » Temperature range: 55°C ~ 200°C 28 600 (15.24) £D2209-ND 374 310 258 214 clearance for heat dissipation and cleaning ¢ Internal standoffs ensure proper 
continuous «Solder temperature: 280°C, 40 ‘600 (15.24) £D2211-ND 431 3.98 332 276 positioning of chip carrier in socket * Easy access for probing installed chip carrier 
intermittent Plating: * Pin tin plated minimum = = : = = : 
80p nickel+minimum 150 tin-lead High a “B00 ee een oe ye aM ne = 
temperature insulator 600 (15.24) z ic 375. : Fig. 2— Surface Mount 
3.10 (78.74) 


(WNORCOMP. DIN Connectors 


* Accepts JEDEC PLCCs MO-052 AE * Low profile for high density PC board stacking 
¢ Standoffs provide clearance for heat dissipation and cleaning 


No. No. Price 
lene ie | Pattee + 0 too | Partner No. of] Dimensions Inch (mm) | Dig-Key Price Each | Mil Man 
3 64 Socket-IDC Type | 18064-ND 13.60 11.73 7.98 | 689-096-290-001 Fig. 1 — Thru-Hole Mount 
3 64 Socket-IDC Type T8064A-ND) NEW! 23.45 20.22 13.75 689-096-290R001 20 0.613 (15.57) £D30021-ND 91.77.63] 940-99-020-24-000000 
= 64 Strain Rellef (LOOGSEND, 1.07 $383 | 164-096-001-000 28 0.720 (18.29) £D80022-ND 80 68 56) 940-99-028-24-000000 
( RoHS Compliant 32 | 0.820 (20.83) / .722 (18.34) | ED80023-ND 82.69 57] 940-99-032-24-000000 
See 3M Ribbon Cable in Index for Ribbon Cable (MC64M-ND and MC64G-ND). 44 0.920 (23.37) £D80024-ND 83 71 58} 940-99-044-24-000000 
52 1.020 (25.91) ED80025-ND 89.76 — 62] 940-99-052-24-000000 
68 1.220 (30.99) ED80026-ND 91.78 64] 940-99-068-24-000000 
84 1.420 (36.07) ED80027-ND 1.14 97 _.79| 940-99-084-24-000000 
Clo Ok Industhes Socket Wra l. D. NEW! Fig. 1 — Thru-Hole Mount, RoHS Compliant NEW! 
Division of Jonard Industries Corp. p 20 0.613 (15.57) ED90005-ND 98 84 68] 940-44-020-24-000000 
28 0.720 (18.29) ED90006-ND 98 84 69) 940-44-028-24-000000 
Press fit to socket pins * Improves wiring speed Instant pin numbering * Reduces 32. | 0.820 (20.83) / .722 (18.34) | ED90007-ND 98 84  .69| 940-44-032-24-000000 
wiring errors * Large space for user information * Simplifies troubleshooting 44 0.920 (23.37) £D90008-ND 98 84  .69| 940-44-044-24-000000 
‘ s : 5 seis cts : . 52 1.020 (25.91) ED90009-ND 1.05 .89  .73]940-44-052-24-000000 
Now offering an exciting, low cost item used to identify pin numbers on wire-wrapping 68 1.220 (30.99) ED90010-ND 1.21 1.03 84) 940-44-068-24-000000 
sockets. Consisting of a socket-sized plastic panel with numbered holes in the pin 84 1.420 (36.07) EDQO011-ND 1.35 1.15  .94| 940-44-084-24-000000 
location, the Socket Wrap-ID is simply slipped onto the socket before wrapping. You Fig. 2— Surface Mount 
can also write on them for easy identification of location, IC part number, function, etc. 20 0.613 (15.57) £D30028-ND 83. 71 58| 940-99-020-17-400000 
These unique items greatly simplify both initial wire-wrapping and subsequent trouble- 28 0.720 (18.29) £D80029-ND 92 79  .64| 940-99-028-17-400000 
shooting or repair. A great help to hobbyists, technicians, and production facilities alike. 32 | 0.820 (20.83) /.720 (18.29) | ED80030-ND 73 63 51| 940-99-032-17-400000 
44 0.920 (23.37) ED80031-ND 87.74 61) 940-99-044-17-400000 
Spacing a Digi-Key Pricing 52 1.020 (25.91) £D80032-ND 1.06 90 74) 940-99-052-17-400000 
Inch (mm) Description Part No. 5 100 68 1.220 (30.99) £D80033-ND 1.04 88 .72/940-99-068-17-400000 
8 Pin I.D. K470-ND 2.95 9.22 12.91 23.90 84 1.420 (36.07) ED80034-ND 1.32 1.12 .92| 940-99-084-17-400000 
14 Pin |.D. k266-ND 2.95 9.22 12.91 23.90 NEW! Fig. 2— Surface Mount, RoHS Compliant NEW! 
3 (7.62) seri easels 2.95 9.20 — 23.90 20 0.613 (15.57) ED90012-ND .96 81 67] 940-44-020-17-400000 
fe Pint: Leet 5.90 1a oe arte 28 0.720 (18.29) ED90013-ND 99 84 69) 940-44-028-17-400000 
20 Pin I.D. K269-ND 5.90 18.44 25.81 47.79 : 5 oe Be 
96 Pin |.D. K514-ND 11.80 36.88 51.63 95.58 32 | 0.820 (20.83) /.720 (18.29) | ED90014-ND 86 .73 .60| 940-44-032-17-400000 
ane) 22 Pin TD. KA7-ND 550 78.44 7581 4779 44 0.920 (23.37) ED90015-ND 1.08 91  .75)940-44-044-17-400000 
24 Pin I.D. K495-ND 5.90 18.44 95.81 47.79 52 1.020 (25.91) ED90016-ND 1.17 1.00  .82) 940-44-052-17-400000 
6 (15.24) 28 Pin 1D. K272-ND 5.90 18.44 25.81 47.79 68 1.220 (30.99) ED90017-ND 1.40 1.19  .98] 940-44-068-17-400000 
: ‘ 40 Pin |.D. K486-ND 11.80 36.88 51.63 95.58 84 1.420 (36.07) ED90018-ND 1.55 1.32 1.08] 940-44-084-17-400000 


3M Intra-Connector™ 


100 
(2.54) 


a 


025 L 050, 
(0.64) tie (127) 


F240 
(6.10) 


When you wanted to test for a problem that might lie on the circuit board or in the cable, you had a problem. 
Inaccessible? Not with a 3M ESP Intra-Connector™ system. The Intra-Connector mates in-line with 
standard double row socket connectors. It has one set of female contacts, but two sets of male contacts 
at right angles. So, it provides instant line-by-line “probe-ability.” The pins can also be used to make 
daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified configurations are quickly available 
for special connections. The Intra-Connector system provides both straight-in and right angle functions. 
It mates with a standard .10” x .10" (2.54mm x 2.54mm) dual row connector or PC board-mounted .025” 
(.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with the Intra-Switch™ system form a complete 
test assembly for probing signals under no load and full-load conditions. Contacts are non-corrosive Alloy 
770; body is glass-filled polyester thermo-plastic. 


3M Intra-Switch™ 


240 
200 1-27) Typ, pore -100 (2.54) 


ty 
.065 
Typ. 


r 

100 

3 (2.54 
|| Typ. : 

Et US) ml 29, 

100 (2.54) E——T1275—+1 025 (0.64) (6.10) 
Typ. (82.39) Sq. Typ. 460 (10.16) 


There are a lot of complicated, time consuming ways to interrupt a signal line on an assembly — some 
may even be damaging to your PC board. But there’s one easy way; Intra-Switch™ from 3M ESP. Simply 
by inserting the Intra-Switch™ connector between mating system connectors you have instant line-by-line 
switching. The low profile design and recessed switch buttons give you room to work in confined areas. 
Using a pencil or probe tip, any or all switches may be actuated. Applications include switching command 
signals to or from test equipment and programming optional preset logic functions. Switch buttons are 
recessed to prevent accidental switching. “Open” and “closed” positions are clearly marked, molded-in 
the body. Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. Intra-Switch 
is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, Berg, Amp, 
Symbex and many others. 


No. of Dimension A Digi-Key Price No. of Dimension A Digi-Key Price 

Contacts Inch (mm) Part No. Each Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 14.84 anu 

26 1.460 (37.08) 922576-26-ND 15.45 20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 29.62 

34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 17.24 34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 38.16 
40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 18.90 oe 

50 2.660 (67.56) 929576-50-ND 20.45 40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 46.39 

60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 23.77 50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 41.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a -| ] No. of Di i Inch) Digi-K Price Each Mill-M 
Dual In Line 0. o ; A imensions (iach) E : igi-Key F iieelEag ‘aa ill-Max 


Part No. Part No. 


Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail Closed Frame 
an d P LCC Soc kets 8 0.4 0.3 0.4 _ “ED60000-ND 2 29 .24 | 210-93-308-41-001000 


14 07 0.3 0.4 — =— ED60001-ND 23 51 41 | 210-93-314-41-001000 
5 ; 16 0.8 0.3 0.4 _ _ ED60002-ND 83 58 47 | 210-93-316-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 24 12 03 0 — — | ED60003-ND 1.25 87 -~—«-71_ | 210-93-324-41-001000 
r 24 1.2 0.6 0.7 _ _ ED60004-ND 1.25 87 71 | 210-93-624-41-001000 
096 (2, eine aes ‘ 28 14 0.6 07 - — | ED60005-ND 1.46 1.02 — 82 | 210-93-628-41-001000 
= A | 145 F Lt 32 1.6 0.6 0.7 _ _ ED60006-ND 1.67 1.16 .94 | 210-93-632-41-001000 
S835 Soo j oo] (3. 68 aa oe 40 2.0 0.6 0.7 = = ED60007-ND 2.09 1.45 1.17 | 210-93-640-41-001000 
I Cc 055- ion ‘ Fig. 2 — Dual-In-Line Sookets) Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards, Open Frame 
val (1.40-2. a) J Mey 8 0.4 0.3 0.4 ED60008-ND 59 AL .33 | 111-93-308-41-001000 
[" odjooo | 6008: at I 14 07 = 03 0400 — — | ED60009-ND 98 169-56 | 111-93-314-41-001000 
ime (3.54) (0.71-0.89) tL 0.020 (0.51) 16 08 03 0.4 = — | ED60010-ND 1.13 .78 63. | 111-93-316-41-001000 
. ; 20 1.0 0.3 0.4 _ _ ED60011-ND 1.36 95 77 | 111-93-320-41-001000 
24 1.2 0.3 0.4 _ _ ED60012-ND 1.63 1.13 92 | 111-93-324-41-001000 
* Closed frame insulator withstands high mechanical impact. * Low profile » Plating; 24 1.2 0.6 07 _ _— ED60013-ND 1.63 1.13 92 | 111-93-624-41-001000 
Sleeve (Pin) 200u"Sn and Contact (Clip) 30y” Au. 28 14 0.6 0.7 = = ED60014-ND 1.90 1.32 1.07 | 111-93-628-41-001000 
32 1.6 0.6 0.7 =- =_ ED60015-ND 217 1.51 1.22 | 111-93-632-41-001000 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 40 2.0 0.6 07 = — | EDe0016-ND 272 1.89 1.53 | 111-93-640-41-001000 


Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Solder Tail 


20 590 360 .200 400 = ED80000-ND 1.11 1.00 .89 | 540-99-020-24-000000 
.110 (2.79) 28 690 460 300 500 _ £D80001-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-028-24-000000 
32* | .783/.683 564/464 400/300 —.600/.500 = ED80002-ND 1.49 1.35 1.20 | 540-99-032-24-000000 
44 .890 660 500 700 _ ED80003-ND 1.48 1.33 1.19 | 540-99-044-24-000000 
52 .990 760 600 800 = ED80004-ND 2.06 1.86 1.65 | 540-99-052-24-000000 
\ 2. i 68 1.190 960 800 1.000 _ ED80005-ND 1.87 1.68 1.50 | 540-99-068-24-000000 
jooo fl a f iN 84 1.390 1.160 1.000 1.200 = ED80006-ND 2.39 215 1.91 | 540-99-084-24-000000 

F+1.100 (2.54) R . NEW! Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Solder Tail, ROHS Compliant NEW! 
28 690 460 300 500 = ED90019-ND 2.09 1.88 1.67 | 540-44-028-24-000000 
* DIP sockets with solder tail length of .170” (4.32mm), allowing application on 32* | 783/683 564/464 —.400/.300 ~—.600/.500 — | ED90020-ND 2.09 1.88 1.67 | 540-44-032-24-000000 
multilayer PCBs up to .139” (3.53mm). * Plating; Sleeve (Pin) 200u”Sn and Contact 44 890 660 500 700 =_ ED90021-ND 240 2417 1.93 | 540-44-044-24-000000 
(Clip) 30y” Au. 52 .990 760 600 800 = ED90022-ND 2.65 2.39 2.12 | 540-44-052-24-000000 
68 1.190 960 800 1.000 _— £D90023-ND 2.83 255 2.27 | 540-44-068-24-000000 
7 i gst 84 1.390 1.160 1.000 1.200 = ED90024-ND 3.40 3.06 2.72 | 540-44-084-24-000000 

Fig. 3 eS Bree Solder Tail a ea Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount 
20 .200 .200 585 585 657.180 | ED80007-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400000 
28 300 300 685 685 799.180 | ED80008-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400000 
32* 300 400 665 766 885 168 | ED80009-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400000 
44 500 500 885 885 1.082 180 | ED80010-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400000 
52 600 600 1.000 1.000 1.224 180 | ED80011-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400000 
68 .800 800 1.202 1.202 1.507 .180 | £D80012-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400000 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 (1.791 _—.180_| ED80013-ND 2.21 1.99 1.77__| 540-99-084-17-400000 
NEW! Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount, RoHS Compliant NEW! 
20 .200 .200 585 585 657.180 | ED90025-ND 217 1.96 1.74 | 540-44-020-17-400000 
28 300 300 685 685 799.180 | ED90026-ND 2.28 2.05 1.83 | 540-44-028-17-400000 
32* 300 400 665 766 885 168 | ED90027-ND 1.46 1.31 1.17 | 540-44-032-17-400000 
44 500 500 885 885 1.082 180 | ED90028-ND 1.86 1.68 1.49 | 540-44-044-17-400000 
aah. 52 .600 600 1.000 1.000 1.224 180 | ED90029-ND 2.74 2.47 2.19 | 540-44-052-17-400000 
eo 68 .800 800 1.202 1.202 1.507 .180 | ED90030-ND 2.81 2.53 2.25 | 540-44-068-17-400000 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 1.791.180 | £D90031-ND 3.48 3.14 2.79 | 540-44-084-17-400000 
U ou Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount with Polarizing Posts 

enone gl] é Bee parsing Pegs ARI oh 20 200 200 5855857 ~— «180 | EDBOOI4ND 1.26 1.13 1.01 |540-99-020-17-400200 
(optional) (1.04) 28 -300 300 685 685 799 180 | ED80015-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400200 
32" 300 400 665 766 885 168 | ED80016-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400200 
44 500 500 885 885 1.082 .180 | ED80017-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400200 
é. i i * ani i 52 600 600 1.000 1.000 1.224 180 | £D80018-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400200 
Meee Ope Dec ea cay ceey oben alle design in solder area Improves 68 800 = 800» 1.202» 1.202 «1.507 180 | ED80019-ND 1.98 1.78 1.59 ‘| 540-99-068-17-400200 


results of IR soldering and facilitates visual inspection of solder pads. * The brown 


PPS (Ryton R-4) insulator has optional polarizing pegs (PP). 84 | 1.000 14.000 1.400 —'1.400_1.791 180 | ED80020-ND 2.21 1.99 ~—_‘1.77_| 540-99-084-17-400200 


* Rectangular 


Pin Grid Array 419 Wirewrap Soldertail 
(2.79) (2.79) 
Sockets 493 * * + 7.165 MATERIAL: «Insulator body: Standard material is glass filled thermoplastic polyester (PCT), self- 
(4.90) ay { ai) extinguishing, rated UL94V-0 *Color: Black »* Receptacle (sleeve): Screw-machined brass (QQ-B-626), 
Fy LYN i ¥ i 4 $125 plated 200u” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120” nickel »* Pin: Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 
510 ib 58 Sq. @ 020 (3-18) 200u” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120y" nickel »* Contact (clip): Stamped Beryllium-copper (QQ-C-533) 
(12,95) (635) ~ (508) heat treated, plated gold flash, 30” gold, over 80-120y” nickel ELECTRICAL DATA: « Rated Current: 
1A Rated Voltage: 100 VRMS/150VDC »*Contact Resistance: 10mQ maximum «Insulation 
DOCG ; v5 resistance: 10,000MOQ minimum »* Dielectric Strength: 1000VRMS minimum ¢ Capacity: 0.8pF maximum 
ae Be oe a 5 or bs * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
ORORORCRCRCRORONCIONG) 
5860000980 Pin Foot- 
OOO OO OOQO® Grid No. | print Insulator Size 
A B EC LOOCL POL Array of (See Inch (mm) Description Frame | Digi-Key Price Each 
ae . cos 3 oe S Size | Pins | Diag.) A B (Type of Contacts) | Style | Part No. 1 10 100 
oe 6 es iS ee 2 13x13 | 88 D 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | 3 Level Wire Wrap | Open | ED2021-ND 11.49 9.97 8.05 
MR RCICIORORCICIORS 
t a oon a — iat 17x17 168 G 1.7 (43.18) 1.6 (40.64) Solder-Tail Open | ED2030-ND 17.44 15.12 12.21 
+ ls 1 | im ive 
05/08 Typ. jogger tsxi8 | 223 | J | 1.8(45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Open | ED2046-ND 31.04 26.91 21.74 
« Reusable carriers No. of Dinan Digi-K Prici Mill-M: 
¢ Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair se 2 Mn =e (ul aahey Hong DER oe 
* Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No solder wicking problems. Pins A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
Requires .039” (.99mm) minimum diameter holes in PCB. 8 4 (10.16) | 0.3 (7.62) | ED6008-ND 93 6.45 52.08 223.20 | 614-93-308-31-012000 
pian Se conn on Contact (Clip) - 30y" Au 14 7 (17.78) | 0.3 (7.62) | ED6014-ND 163 11.28 91.14 390.60 | 614-93-314-31-012000 
i 16 8 (20.32) | 0.3 (7.62) | ED6016-ND 1.86 12.90 104.16 446.40 | 614-93-316-31-012000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | ED6018-ND 2.09 14.51 117.18 502.20 | 614-93-318-31-012000 
Recyclable Sackat 20 | 1.0(25.40)| 0.3 (7.62) | ED6020-ND 233 16.12 130.20 558.00 | 614-93-320-31-012000 
we Plastic Carrier \. Boeetas 24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | ED6024-ND 2.79 19.34 156.24 669.60 | 614-93-324-31-012000 
——— ee w= 7016 (0.41) 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | ED6028-ND 3.26 22.57 182.28 781.20 | 614-93-328-31-012000 
: eS 
Board -120 ser iets) 24 | 1.2 (30.48) |0.6 (15.24) | ED6124-ND 2.79 19.34 156.24 669.60 | 614-93-624-31-012000 
Socket F 
e one L | 28 | 1.4 (35.56) |0.6 (15.24) | ED6128-ND 3.26 22.57 182.28 781.20 | 614-93-628-31-012000 
eae 082 
PC Board 9.038 (0.97) oa) 32 | 1.6 (40.64) |0.6(15.24)| ED6132-ND 3.72 25.79 208.32 892.80 | 614-93-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) |0.6 (15.24) | ED6140-ND 4.65 32.24 260.40 1116.00 | 614-93-640-31-012000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 363 


«For components to be mounted perpendicularly to the PCB, such 


‘ No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 

as LED displays. Fig.| Pins A B C D Part No. 1 40 100 500 1,000 | PartNo. 
*Horizontal mount solder tails are available with either .300" 6 | 0.3(7.62) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) | 0.3(7.62) | ED58407-ND 246 171 138 1.19 99 | 299-93-306-10-001000 
(7.62mm) [standard] or 100" (2.54mm) row spacing. 8 | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | 04 (10.16) | 0.3(7.62) | ED58408-ND 328 228 184 1.58 1.32 | 299-93-308-10-001000 
0.5 (12.70) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58409-ND 393 273 221 189 1.58 | 299-93-310-10-001000 
0.6 (15.24) | 0.3(7.62) | 0.4(1016) | 0.3(7.62) | £D58410-ND 471 3.27 264 227 1.89 | 299-93-312-10-001000 
0.7 (17.78) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58411-ND 550 382 3.08 264 220 | 299-93-314-10-001000 
0.8 (20.30) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58412-ND 6.29 436 353 3.02 252 | 299-93-316-10-001000 
0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58413-ND 707 491 397 340 283 | 299-93-318-10-001000 
1.0 (25.40) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58414-ND 758 5.26 4.25 364 3.04 | 299-93-320-10-001000 
1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | £D58415-ND 910 6.31 510 437 3.64 _| 299-93-324-10-001000 
110 (2.79) 0.4(10.16) | 0.6(15.24) | 0.7 (17.78) | 0.3(7.62) | ED58416-ND 380 264 213 183 1.52 | 299-93-608-10-002000 
0.5 (12.70) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58417-ND 455 316 255 219 1.82 | 299-93-610-10-002000 
0.6 (15.24) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58418-ND 546 3.79 3.06 263 219 | 299-93-612-10-002000 
0.7 (17.78) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58419-ND 637 442 357 3.06 255 | 299-93-614-10-002000 
0.8 (20.30) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58420-ND 7.28 5.05 4.08 350 292 | 299-93-616-10-002000 
100 (2.54) 055-.079 0.9 (22.86) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3 (7.62) | ED58421-ND 819 568 459 394 3.28 | 299-93-618-10-002000 
1.0 (25.40) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £058422-ND 878 6.09 492 422 352 | 299-93-620-10-002000 
= = Oe 1.4 (27.94) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58423-ND 966 670 541 464 3.87 | 299-93-622-10-002000 
; 5 Hole 1.2 (30.48) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £058424-ND 1054 7.31 5.91 5.06 4.22 | 299-93-624-10-002000 
Plating: ten 2S 1.3 (33.02) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58425-ND 1142 7.92 640 549 4.57 | 299-93-626-10-002000 
Sleeve (Pin) - 200n" Sn. (6-59) 1.4 (35.56) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | ED58426-ND 1230 853 689 591 492 | 299-93-628-10-002000 
Contact (Clip) - 30p" Au. 1.5 (38.10) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | 0.3(7.62) | €D58427-ND 1317 914 7.38 633 5.27 | 299-93-630-10-002000 
1.6 (40.64) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £058428-ND 14.05 9.75 787 675 5.63 | 299-93-632-10-002000 
1.8 (45.72) | 0.6(15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58429-ND 1581 10.97 886 7.59 6.33 | 299-93-636-10-002000 
2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D58430-ND 1757 1218 984 844 7.03 | 299-93-640-10-002000 
i356) 0.3 (7.62) | 0.3(7.62) | 04(10.16) | 01(254) | £D58431-ND 240 167 135 146 97 | 299-93-306-11-001000 
g ai i 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.1 (254) | £D58432-ND 3.20 222 180 154 1.29 | 299-93-308-11-001000 
8 it 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | 0.1(254) | £058433-ND 384 267 246 185 1.54 | 299-93-310-11-001000 
a 4978) 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.1(254) | £D58434-ND 461 320 258 222 1.85 | 299-93-312-11-001000 
4 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | 0.1(254) | £058435-ND 537 373 3.01 258 215 | 299-93-314-11-001000 
P39) J. (2. 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.1 (254) | £D58436-ND 614 426 344 295 246 | 299-93-316-11-001000 
pout foo)‘ 0.025 (.635) 0.3(7.62) | 0.4(10.16) | 0.1(254) | £058437-ND 691 479 387 332 277 | 299-93-318-11-001000 
\\ 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | 0.1(254) | £D58438-ND 741 5.14 445 356 297 | 299-93-320-11-001000 
20} poo] Plating: ; 0.3 (7.62) | 04(10.16) | 0.1(2.54) | £D58439-ND 889 6.17 498 427 3.56 _| 299-93-324-11-001000 
“100 (2.54) Pin - 200" Sn; Contact - 200" Sn 0.2(5.08) | 0.3 (7.62) = £D7800-ND 841 584 472 404 3.37 | 299-99-210-12-001800 
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Most popular line of standard low profile I1C-Sockets. Open frame design 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning 
and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard Plating: For 
ED3308-ED3964: Sleeve (Pin) — 200" Sn. Contact (Clip) - 30y" Au. For 
ED3108-ED3764: Sleeve (Pin) — 200y" Sn. Contact (Clip) - 150y" Sn. For 
ED56083-ED56646: Sleeve (Pin) — 10” Au. Contact (Clip) — 30” Au. 


(80.71-0.89)71(1.40-2.01) 
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.025 sq, 

(0.64 sq) 
Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body 
to withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level 
wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard Plating: For 
£D4308-ED4964: Sleeve (Pin) — 200u" Sn. Contact (Clip) - 30y" Au. For 
£D57083-ED57406: Sleeve (Pin) — 10y" Au. Contact (Clip) — 30y" Au 
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“Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 
contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 
(.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact Plating: Sleeve 
(Pin) — 200p" Sn. Contact (Clip) — 30" Au. 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B Ci Part No. 110 100 500 | PartNo. Pins A B @ Part No. 110 100 500 | PartNo. 

Solder Tail (Gold) 24° | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)| ED56243-ND 1.77 1.23 1.00  .86 | 110-13-324-41-001000 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) ] 0.4 (10.16) ED3308-ND 42.29.24 20 | 110-93-308-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED56283-ND 2.07 1.44 1.16 1.00 | 110-13-328-41-001000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED3314-ND 73 51 41 36 | 110-93-314-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56246-ND 1.77 1.23 1.00 86 | 110-13-624-41-001000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3316-ND 83 58 47 40 | 110-93-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56286-ND 2.07 1.44 1.16 1.00 | 110-13-628-41-001000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3318-ND 94 65 53 45 | 110-93-318-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56326-ND 2.36 1.64 1.33 1.14 ) 110-13-632-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3320-ND 1.04 73 59  .51 | 110-93-320-41-001000 40 | 2.0 (0.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED56406-ND 2.96 2.05 1.66 1.42 | 110-13-640-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED3324-ND 1.25 87 71 61 | 110-93-324-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| EDS6646-ND 4.73 3.28 2.65 2.27 | 110-13-964-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3328-ND 1.46 1.02 82 71 | 110-93-328-41-001000 Solder Tail (Tin) 
22 | 1.4 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3422-ND 115 80 65  .56 | 110-93-422-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) ] 0.4 (10.16)] ED3108-ND 32.23.49 ~—-.16 | 110-99-308-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3424-ND 1.25 «87 = .71._~—«61_ | 110-93-424-41-001000 14 | 0.7(17.78)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)] ED3114-ND 57 =.40 ~=.32.-—«.28 | 110-99-314-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3624-ND 1.25 87 ~=.71_~—«61_ | 110-93-624-41-001000 16 | 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)] ED3116-ND 65 45 37 32 | 110-99-316-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3628-ND 146 1.02 82 71 | 110-93-628-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)] ED3118-ND 73° 51 41 35 | 110-99-318-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3632-ND 167 116 94  .81 | 110-93-632-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3120-ND 81 57 46 — 39 | 110-99-320-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3640-ND 2.09 1.45 117 1.01 | 110-93-640-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3124-ND 97 68 55 47 | 110-99-324-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3648-ND 2.50 1.74 1.41 1.21 | 110-93-648-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3128-ND 113 79 64  .55 | 110-99-328-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3950-ND 2.61 1.81 1.46 1.26 | 110-93-950-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3524-ND 97 68 55 47 | 110-99-424-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3964-ND 3.34. —-2.32-1.87 _1.61_| 110-93-964-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3724-ND 97 68 55 47 | 110-99-624-41-001000 

NEW! Solder Tail (Gold), ROHS Compliant NEW! 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3728-ND 113 .79 64  .55 | 110-99-628-41-001000 

8 0.4 (10.16)| 0.3 (7.62) ]0.4(10.16)] ED90032-ND 46 = 32S .26~—.22_ | 110-43-308-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3732-ND 1.30 90.7363 | 110-99-632-41-001000 
14 | 0.7(17.78)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90033-ND 80 .56 45  .39 | 110-43-314-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3740-ND 1.62 113 ©=.91 78 | 110-99-640-41-001000 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90034-ND 92 64 52 45 | 110-43-316-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3748-ND = 1.94 1.35 1.09 94 | 110-99-648-41-001000 
18 | 0.9(22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90035-ND 1.03 .72 58  .50 | 110-43-318-41-001000 64 _| 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3764-ND 2.59 1.80 1.46 ‘1.25 | 110-99-964-41-001000 
20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90036-ND 1.15 80 65  .56 | 110-43-320-41-001000 NEW! Solder Tail (Tin), ROHS Compliant NEW! 
24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90037-ND 1.38 96 .78  .67 | 110-43-324-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)| ED90048-ND 36 25 20 18] 110-44-308-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90038-ND 1.61 112 90  .78 | 110-43-328-41-001000 14 | 0.7(17.78)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)} ED90049-ND 63 44 36 31 | 110-44-314-41-001000 
22 | 1.4 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90039-ND 1.26 88 71 — .61 | 110-43-422-41-001000 16 | 0.8 (20.30)} 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)} ED90050-ND 71 =.50.~=—.40-~—35 | 110-44-316-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90040-ND 1.38 96 .78  .67 | 110-43-424-41-001000 18 | 0.9 (22.86)} 0.3 (7.62) |0.4(10.16)} ED90051-ND 80 56 45 39 | 110-44-318-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90041-ND 1.38 96 .78  .67 | 110-43-624-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90052-ND 89 62 50  .43 | 110-44-320-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90042-ND 161 112 90  .78 | 110-43-628-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90053-ND 1.07 75 61 52 | 110-44-324-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90043-ND 1.84 1.28 1.03  .89 | 110-43-632-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90054-ND 1.25 87 .70  .60 | 110-44-328-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90044-ND 2.30 1.60 1.29 1.11 | 110-43-640-41-001000 24° | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)} ED90055-ND 1.07 75 61 52 | 110-44-424-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90045-ND 2.75 1.91 1.55 1.33 | 110-43-648-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90056-ND 1.07 75 61 52 | 110-44-624-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90046-ND 2.87 1.99 1.61 1.38 | 110-43-950-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90057-ND 1.25 87 .70  .60| 110-44-628-41-001000 
64 _| 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90047-ND 3.67 2.55 2.06 1.77 | 110-43-964-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)} ED90058-ND 1.43 1.00 .81 69 | 110-44-632-41-001000 

Solder Tail (Gold) 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)} ED90059-ND 1.79 1.24 1.00  .86 | 110-44-640-41-001000 
8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)] ED56083-ND 59 42 34 29 ] 110-13-308-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED90060-ND 2.14 149 1.20 1.03 | 110-44-648-41-001000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)/ ED56143-ND 1.04 .72 58 ~—«50_ | 110-13-314-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)] ED90061-ND 2.86 1.99 1.61 1.38 | 110-44-964-41-001000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)/ ED56163-ND 1.18 82 67 57 | 110-13-316-41-001000 Wire Wrap 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)/ ED56183-ND 1.33  .93 .75 64 | 110-13-318-41-001000 8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4308-ND 92 64 52-44 | 123-93-308-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED56203-ND 1.48 1.03 83 _.71 | 110-13-320-41-001000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


364 (T063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Dual-In-Line Sockets — Open Frame (Screw Machined) (Cont.) 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 

Pins A B c Part No. d 10 100 500 | Part No. Pins A B Cc Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
14 .7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED4314-ND 1.60 1.11 90 IT | 123-93-314-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57203-ND 2.91 2.02 1.63 1.40 | 123-13-320-41-001000 
16 8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED4316-ND 1.83 1.27 1.03 .88 | 123-93-316-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57243-ND 349 2.43 1.96 1.68 | 123-13-324-41-001000 
18 .9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4318-ND 2.06 1.43 1.16 .99 | 123-93-318-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57246-ND 349 2.43 1.96 1.68 | 123-13-624-41-001000 
20 .0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4320-ND 229 159 1.29 1.10 | 123-93-320-41-001000 28 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57286-ND 4.07 2.83 2.29 1.96 | 123-13-628-41-001000 
24 2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)] £D4324-ND 275 1.91 1.54 1.32 | 123-93-324-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED57406-ND 5.82 4.04 3.26 2.80 | 123-13-640-41-001000 

28 its 56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED4328-ND 3.20 2.22 1.80 1.54 | 123-93-328-41-001000 Low Profile 

22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED4422-ND 252 1.75 1.41 1.21 | 123-93-422-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5308-ND 70 49 = 40.34 | 115-93-308-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)/ ED4424-ND 2.75 191 1.54 1.32 | 123-93-424-41-001000 ‘6 ets oe 76") v ra estate ae 7 = 7 Tessie oo one 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4624-ND 2.75 191 1.54 1.32 | 123-93-624-41-001000 ie ae ore ets Seon ise ies we on | qdepeuieal coset 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4628-ND 3.20 222 1.80 1.54 | 123-93-628-41-001000 on aes ees 0a Hb.te) FROMM ies 143g; 7a | {az eapu-at-oneo0o 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4632-ND 3.66 2.54 2.05 1.76 | 123-93-632-41-001000 24 12 (30.48) 03 (7.62) 04 (10.16) £D5324-ND 195 435 409 ‘od 445-93-324-41-003000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED4640-ND 458 318 2.57 2.20 | 123-93-640-41-001000 28 14 (35.56) 03 (7.62) 04 (10.16) £D5328-ND 997 158 498 110 445-93-328-41-003000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED4648-ND 5.49 3.81 3.08 2.64 | 123-93-648-41-001000 29 14 (27.94) 04 (10:16) 05 (12.70) £D5422-ND 179 124 100 ‘86 115-93-422-41-003000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4950-ND 5.72 3.97 3.21 2.75 | 123-93-950-41-001000 24 | 12 (3048) | 0.4 (10.16) | 05 (12.70)| ED5424-ND 1.95 135 109 94 | 115-93-424-41-003000 
64_ | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4964-ND 7.32 5.08 4.10 3.52 | 123-93-964-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17,78)| ED5624-ND 1.95 135 1.09 94 | 115-93-624-41-003000 
Wire Wrap 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5628-ND 2.27 1.58 1.28 1.10 | 115-93-628-41-003000 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)} ED57083-ND 1.16 81 66 56 | 123-13-308-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5632-ND 2.60 1.81 1.46 1.25 | 115-93-632-41-003000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED57143-ND 2.04 142 1.15 98 | 123-13-314-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5640-ND 3.25 2.26 1.82 1.56 | 115-93-640-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57163-ND =. 2.33, 1.62 1.31 1.12 | 123-13-316-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5648-ND 3.90 2.71 2.19 1.88 | 115-93-648-41-003000 


IC Sockets 


With Integral Decoupling 
Capacitor Machine Screw 
Contact 


Special Features/Applications: 

To eliminate noise at the source before it can reach the chip 
¢ Advantages for uses such as high speed logic and memory 
applications ¢ To eliminate long leads as potential sources of 
noise because capacitor leads are connected directly to the 
ground and voltage pin of the socket *To save minimum 
of 12% on board space 
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Technical Data: « Insulator body material: glass filled polyester 
UL94VO «Pin: screw machined Socket with integral glass sq. 
encapsulated ceramic capacitor 0.1,1F, 50VDC 
Type of | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins | Pins A B C Part No. ‘l 10 100 | Part No. 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2101-ND 1.68 14.56 117.60 )110-93-314-41-801000 
16 | 0.8 (20.32)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2102-ND 1.80 15.60 126.00 )110-93-316-41-801000 
Tin 18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) }0.4 (10.16)}ED2103-ND 1.92 16.67 134.61 )110-93-318-41-801000 
Plated, | 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)]ED2104-ND 1.96 16.98 137.13 | 110-93-320-41-801000 
Solder | 24# | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)|ED2106-ND 2.24 19.37 156.45 | 110-93-324-41-801000 
Tab 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78)|ED2105-ND 2.47 21.40 172.83 | 110-93-624-41-801000 
28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)/0.7 (17.78)|ED2107-ND 2.67 23.11 186.69 | 110-93-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78)| ED2108-ND 3.14 27.25 220.08 | 110-93-640-41-801000 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2109-ND 1.98 17.19 138.81 )110-13-314-41-801000 
16 | 0.8 (20.32)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2110-ND 2.17 18.82 152.04 ) 110-13-316-41-801000 
Gold 18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) }0.4 (10.16)}ED2111-ND 2.32 20.12 162.54 ) 110-13-318-41-801000 
Plated, | 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)]ED2112-ND 2.40 20.80 168.00 | 110-13-320-41-801000 
Solder | 24# | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)|ED2114-ND 2.77 24.00 193.83 | 110-13-324-41-801000 
Tab 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)/0.7 (17.78)|ED2113-ND 3.00 26.03 210.21 | 110-13-624-41-801000 
28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)/0.7 (17.78)|ED2115-ND 3.27 28.31 228.69 | 110-13-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)/0.7 (17.78)| ED2116-ND 3.86 33.49 270.48 | 110-13-640-41-801000 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2117-ND 2.72 23.53 190.05 | 123-93-314-41-801000 
3-Level | 16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)|ED2118-ND 3.00 26.00 210.00 | 123-93-316-41-801000 
Tin 18 | 0.9 (22.86)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16)}ED2119-ND 3.83 33.20 268.17 | 123-93-318-41-801000 
Plated | 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16)|ED2120-ND 3.38 29.30 236.67 | 123-93-320-41-801000 
Wire- | 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78)|ED2121-ND 4.76 41.21 332.85 | 123-93-624-41-801000 
Wrap 28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)/0.7 (17.78)|ED2122-ND 5.30 45.97 371.28 | 123-93-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78)|ED2123-ND 6.92 59.96 484.26 | 123-93-640-41-801000 


# With .300” (7.62mm) Contact Row Spacing. 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


¢ Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB.  Hi-Rel, 4-finger #30 clip. 
Plating: Sleeve (Pin) - 200” Sn.; Contact (Clip) — 30” Au. 


Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail - Open Frame 


High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing. 
 Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements. 
Insertion Characteristics: 4-finger standard. 

Plating: Sleeve (Pin) - 200y” Sn.; Contact (Clip) — 30” Au. 


091 
(2.31) i 
sn) ' |, 165 
eal = (3.18) 
(0.71-0.79) Oa) J__i 
hole —| ‘ 
No.of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins ry B (5 Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 


16 |0.572 (14.53) | 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) |ED22163-ND 1.60 11.10 89.67 384.30 |117-93-316-41-005000 
28 |0.992 (25.20) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) /ED22284-ND 2.71 18.77 151.62 649.80 | 117-93-428-41-005000 
30 |1.062 (26.97) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) /ED22304-ND 2.90 20.10 162.33 695.70 | 117-93-430-41-005000 
48 |1.692 (42.98) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) |ED22484-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 | 117-93-448-41-005000 
20 |0.712 (18.08) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22206-ND 1.93 13.39 108.15 463.50 | 117-93-620-41-005000 


28 |0.992 (25.20) 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22286-ND 2.71 18.77 151.62 649.80 | 117-93-628-41-005000 


) ) 

) ) 

) ) 

) ) 

) ) 
40 |1.412 (35.86) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22406-ND 3.86 26.78 216.30 927.00 | 117-93-640-41-005000 
42 |1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22426-ND 4.05 28.11 227.01 972.90 | 117-93-642-41-005000 

) ) 

) ) 

) ) 

) ) 

) 

) 


48 |1.692 (42.98) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22486-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 | 117-93-648-41-005000 


0.69 (17.53) |ED22526-ND 4.88 33.85 273.42 1171.80 |117-93-652-41-005000 


56 |1.972 (50.09) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22566-ND 5.26 36.48 294.63 1262.70 | 117-93-656-41-005000 


( 

52 1.832 (46.53) [0.6 (15.24 
( 

64 |2.252 (57.20) |0.6 (15.24) 0.69 (17.53) |ED22646-ND 6.02 41.70 336.84 1443.60 |117-93-664-41-005000 
( 
( 


64 | 2.252 (57.20) |0.75 (19.05)| 0.84 (21.34) |ED22647-ND 6.02 41.70 336.84 1443.60 | 117-93-764-41-005000 
ED22686-ND 6.39 44.30 357.84 1533.60 |117-93-668-41-005000 


68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) 


Dual-In-Line Sockets — 
Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


* Closed frame insulator is vision system compatible. 
* High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and vapor phase soldering. 
Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn.; Contact (Clip) — 200p” Sn. 


-.022 (.41-.56) 
100 (2.5: ; '010-.018 (.25-.46) 
110 (2.78) ( 
To By 
A Vi 4-122 (3.10) 
Y Za 079 
(1.40-2.01) 
g.031-.039  |T 9.030 
(.79-.99) Hole = (0.76) 
7 aaa eT 7 INo.of| Dim.- Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
pee Dinos Inehi{mm) Digl:Key Erlefng Mll-Max Pins | A B T|PartNo. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
Pins A B C Part No. 1 10 100 500 Part No. Vacuum Pads Top Surface Only 
8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58083-ND 62 5.28 43.20 159.36 |115-93-308-41-001000 
44 |0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58143-ND 1.05 886 7245 267.26 | 115-93-314-41-001000 8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)[ED2128-ND 57 4.94 39.90 171.00 285.00] 214-99-308-01-670800 
46 |0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58163-ND 1.20 1012 82.80 305.44 | 115-93-316-41-001000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2129-ND .96 8.29 66.99 287.10 478.50 | 214-99-314-01-670800 
18 |0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58183-ND 135 1139 9315 34362 | 115-93-318-41-001000 16 | 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2130-ND 1.10 9.49 76.65 328.50 547.50 | 214-99-316-01-670800 
20 {1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED58203-ND 1.44 1221 9990 36852 |115-93-320-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2131-ND 1.23 10.63 85.89 368.10 613.50 | 214-99-318-01-670800 
24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED58243-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 | 115-93-324-41-001000 20_| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2132-ND_1.32 11.44 92.40 396.00 660.00 | 214-99-320-01-670800 
28 |1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.02 17.11 139.95 516.26 _| 115-93-328-41-001000 Vacuum Pads Top and Bottom 
24 {1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58246-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 | 115-93-624-41-001000 24 71.2 (30.48) | 0.6 (15.24)] 0.7 (17.78) ]ED2133-ND 1.58 13.70 110.67 474.30 790.50] 214-99-624-01-670800 
28 |1.4 (35.56) |0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.02 17.11 139.95 516.26 | 115-93-628-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24)] 0.7 (17.78) |ED2134-ND 1.85 15.99 129.15 553.50 922.50 214-99-628-01-670800 
32 |1.6 (40.64) obae 0.7 (17.78) | ED58326-ND 2.31 1953 159.75 589.30 | 115-93-632-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24)] 0.7 (17.78) |ED2135-ND 2.11 18.30 147.84 633.60 1056.00 | 214-99-632-01-670800 
40 _|2.0 (50.80) |0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58406-ND 2.89 24.42 199.80 737.04 _| 115-93-640-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24)| 0.7 (17.78) |ED2136-ND 2.64 22.85 184.59 791.10 1318.50 | 214-99-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 365 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4” (162.56) 200” Sn 30p” Au ED7864-ND 4.16 3.52 2.88 315-93-164-41-001000 
2 Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4” (162.56) 200” Au 30p” Au ED7964-ND 4.06 3.44 2.81 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311..01 64 6.4" (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED1064-ND 3.16 2.74 2.22 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316..01 H=.594 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30p” Au ED1164-ND 8.48 7.35 5.94 316-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316..03 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30p” Au ED1264-ND 7.33 6.36 5.14 316-93-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316..06 64 6.4" (162.56) 200y” Sn 30y” Au ED1364-ND 6.92 6.01 4.85 316-93-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 316..07 64 6.4" (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED1464-ND 7.66 6.64 5.37 316-93-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316..08 z 64 6.4" (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED15064-ND 8.01 6.94 5.61 316-93-164-41-008000 
5 Single Row, Right Angle .030" Diameter Pins 50 5.0" (127.00) 200” Sn 30p” Au ED1450-ND 5.89 5.11 4.13 801-93-050-20-001000 
6 Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x50 5.0" (127.00) 200y” Sn 30y” Au ED14100-ND 14.31 12.41 10.02 803-93-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30p” Au ED23064-ND 5.84 5.06 4.09 310-93-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399..03 Right Angle 64 6.4" (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED22064-ND 5.63 4.88 3.94 399-93-164-10-003000 
9 __| Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30p” Au ED2764-ND 6.20 5.38 4.35 801-93-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4” (162.56) 10” Au 30p” Au ED8064-ND 6.53 5.53 4.53 304-13-164-41-770000 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4” (162.56) 10” Au 30p” Au ED8164-ND 7.05 5.97 4.89 304-13-164-41-780000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.104 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED2864-ND 9.04 7.84 6.33 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.143 64 6.4" (162.56) 10” Au — ED2964-ND 9.17 7.95 6.42 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 04 50 5.0" (127.00) 200” Sn 30p” Au ED15050-ND 8.76 7.59 6.13 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 43 50 5.0" (127.00) 200” Sn 30p” Au ED1650-ND 8.79 7.62 6.16 801-93-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.104 2x32 3.2" (81.28) 10” Au = ED3064-ND 9.04 7.84 6.33 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 2x32 3.2" (81.28) 10” Au = ED3164-ND 9.17 7.95 6.42 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0" (127.00) 200” Sn 30p” Au ED15100-ND 17.34 15.03 12.14 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0" (127.00) 200y” Sn 30y” Au ED16100-ND 17.40 15.08 12.18 803-93-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 

15 | Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4” (162.56) 10” Au _ ED7764-ND 6.12 5.18 4.24 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED16064-ND 5.99 5.20 4.20 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4" (162.56) 10” Au _ ED17064-ND 6.42 5.57 4.50 342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4" (162.56) 10” Au _— ED18064-ND 8.57 7.43 6.00 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED19064-ND 11.23 9.74 7.87 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350..06 Straight 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED2064-ND 5.76 5.00 4.04 350-10-164-00-006000 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Header Strip (Cont.) 
18 | Single Row, Series 399...09 Right/Angle 64 6.4” (162.56) 10” Au = ED2164-ND 6.59 5.72 4.62 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189” Surface Mount Header 64 6.4” (162.56) 10” Au = ED24064-ND 8.38 7.27 5.87 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4” (162.56) 10” Au = ED2564-ND 6.80 5.90 4.77 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x 32 3.2” (81.28) 10” Au = ED2664-ND 7.22 6.26 5.06 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x 32 3.2” (81.28) 10” Au = ED9464-ND 6.85 5.80 4.75 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x 32 3.2” (81.28) 10” Au = ED9564-ND 6.72 5.69 4.66 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6” (91.44) 200” Sn 30” Au ED9672-ND 8.62 7.29 5.97 803-93-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x 36 3.6” (91.44) 200” Sn 30” Au ED9772-ND 8.09 6.85 5.60 803-93-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132” (3.35mm) SMT Header 50 2.5” (63.50) 10” Au = ED1050-ND 9.65 8.37 6.76 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5” (63.50) 10y” Au = ED8250-ND 7.10 6.01 4.92 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132” (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5” (63.50) 10” Au = ED10100-ND 17.61 15.27 12.33 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075” (1.91mm) Profile Pin Header 2x50 2.5” (63.50) 10” Au _ ED83100-ND 14.20 12.02 9.84 852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5” (63.50) 200y” Sn 30p” Au ED1150-ND 13.12 11.37 9.19 851-93-050-30-001000 
31 | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5” (63.50) 200y” Sn 30” Au ED8450-ND 10.82 9.16 7.50 851-93-050-10-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30” Au £D11100-ND 24.48 21.22 17.14 853-93-100-30-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30” Au ED85100-ND 21.65 18.32 14.99 853-93-100-10-001000 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
34 | Single Row, Pin Header, Right Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 10” Au _ ED8650-ND 9.64 8.16 6.68 850-10-050-20-001000 
35 | Double Row, Pin Header, Right Angle Solder Tail | 2 x 50 2.5” (63.50) 10” Au = ED87100-ND 19.44 16.45 13.46 852-10-100-20-001000 
36 | Single Row, Socket, Right Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 200y” Sn 30” Au ED8850-ND 13.47 11.40 9.33 851-93-050-20-001000 
37 _| Double Row, Socket, Right Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30” Au ED89100-ND 27.04 22.88 18.72 853-93-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 

38 | Single Row, .189” (4.80mm) SMT Header 50 3.94” (100.08) 10” Au = ED1250-ND 8.79 7.62 6.16 830-10-050-30-001000 
39 | Single Row Pin Header 50 3.94” (100.08) 10” Au _ ED9050-ND 6.31 5.34 4.37 830-10-050-10-001000 
40 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94” (100.08) 10” Au ea ED12100-ND 17.40 15.08 12.18 832-10-100-30-001000 
41 | Double Row Pin Header 2x50 3.94” (100.08) 10” Au = ED91100-ND 12.61 10.67 8.73 832-10-100-10-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94” (100.08) 200y” Sn 30” Au ED1350-ND 6.82 5.91 4.78 831-93-050-30-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94” (100.08) 200y” Sn 30” Au ED9250-ND 4.06 3.44 2.82 831-93-050-10-001000 
44 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94” (100.08) 200” Sn 30” Au ED13100-ND 13.50 11.70 9.45 833-93-100-30-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94” (100.08) 200y” Sn 30” Au ED93100-ND 8.13 6.88 5.63 833-93-100-10-001000 
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* Modular contacts for use on .100" grid, available in seven heights from .137" ~ .295", supplied in 
single and double row contact strips. * Precision machined piston/base and gold plated components 
assure a 40,000 (100,000 for ED8110 and ED8130) minimum cycle life. * Pistons have a long stroke 
relative to the low profile of the assembly. * Low resistance, high current contacts are rated at 2 
amps continuous, 3 amps peak. * High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface 
mount processes. *A typical application would be as the base unit (battery/charger) interface for 
portable equipment such as mobile phones/radios, bar code readers, medical and test instruments. 


# of contacts 
xX. 


100 


+ 


Initial Height ’ Stroke i ; , Digi-Key Base Pin 
ei & Geeta A pee B paeey i Bree een ita RM Part No. Price Adder 
ig. ontacts Inch (mm) inch (mm art No. art No. > = 
9 ( ) (om) Single Row - Series 811 Single Row - Series 811 
187 (8.48) 039 (0.99) ED8110-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-000101 ED8110-XX-ND 8.50 15 
177 (4.50) .055 (1.40) ED8111-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 8.50 15 
197 (5.00) .055 (1.40) ED8112-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-002101 ED8112-XX-ND 8.50 15 
Fi os 217 (5.51) 055 (1.40) ED8113-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-003101 Saree eet a0 ae 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8114-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-004101 ae 5 15 
256 (6.50) .055 (1.40) ED8115-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-005101 LSIDIGh ete SND) 8.50 AS 
276 (7.01) “055 (1.40) ED8116-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-006101 EDEIIE GND 8.50 AS 
295 (7.49) .055 (1.40) ED8117-64-ND 17.60 16.35 14.25 811-22-064-30-007101 EDG IIE GND) 8.50 15 
Double Row - Series 813 Double Row - Series 813 
137 (3.48) 0.39 (0.99) ED8130-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-000101 ED8130-XX-ND 9.35 31 
177 (4.50) .055 (1.40) ED8131-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-001101 ED8131-XX-ND 9.35 at 
.197 (5.00) .055 (1.40) ED8132-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-002101 ED8132-XX-ND 9.35 31 
. oe 217 (5.51) .055 (1.40) ED8133-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-003101 ED8133-XX-ND 9.35 at 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8134-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-004101 ED8134-XX-ND 9.35 31 
.256 (6.50) .055 (1.40) ED8135-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-005101 ED8135-XX-ND 9.35 3 
.276 (7.01) .055 (1.40) ED8136-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-006101 ED8136-XX-ND 9.35 31 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8137-72-ND 19.80 18.39 16.03 813-22-072-30-007101 ED8137-XX-ND 9.35 31 
How do! order an ED8111-63 header with 63 pins? 
Call Digi-Key where you’ll happily receive the price. 
or Determine the cost yourself 
Your Digi-Ke 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example 9 id 
Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired.....................0005- ED8111-63-ND ED. __—-__-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart) 8.50 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (referto:chatt):ecccis2shin/coccnecad aeahinaedechantetadadereemmiandsgd eiancaraaaaas see 63 x .15 = 9.45 _x_= 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost! ........... cece cece nee e eee eee enaee Your Cost = $17.95 Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


Features: 


¢USB receptacles for thru-hole and surface 
mount 

* Plug retention tabs 

¢ Kinked locating legs for secure PCB retention 

¢ Fully compatible with USB 1.0 specification 

* Passes 16MHz Signal Attentuation per ASTM- 
D-4566 


Material Specifications: 


¢ Shell and Contact: Copper alloy 

* Shell Finish: Tin/lead over copper 

* Contact Finish: 30y selective gold, tin/lead tail 

*Housing: Glass filed thermoplastic rated 
UL94V-0 


Ratings: 

* Voltage: 30VAC (rms) 

* Current: 1A maximum per contact for 30°C 
temperature rise. Thru-hole housings rated at 


130°C for wave soldering. SMT housing rated 
at 240°C for reflow soldering 


Electrical: 

* Contact Resistance: 30mW maximum 

* Insulation Resistance: 1000mQ minimum 

* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC at 
sea level 

* Capacitance: 2pF maximum 


112 


(2.84) (10.29) 


275 Tor0 
(6.99) (.25) | 
iz 


Digi-Key Price Each Mill-Max 

Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90003-ND 1.23 1.04 86 63 53 897-30-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90004-ND 1.23 1.04 86 63 53 896-30-004-00-000000 

NEW! RoHS Compliant NEW! 

1 Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90062-ND 1.29 1.10 -90 66 56 896-43-004-90-000000 
2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90063-ND 2.13 1.80 1.48 1.09 92 896-43-008-90-000000 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90064-ND 1.29 1.10 -90 66 56 897-43-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90065-ND 1.29 1.10 .90 66 56 896-43-004-00-000000 
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MATERIALS: 

¢ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; color black; 
resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle 
(sleeve): Screw machined brass, plated 200u” tin-lead * Pin: Screw machined brass with 10u” gold 
plating »* Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30y” gold » Mechanical Life: 100 cycles minimum 
ELECTRICAL DATA: « Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); 3A (7100, 7200, 7500, 7600) * Rated 
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Fig. 3 — Socket Strip 


Fig. 4 — Low Profile Pin Header 


Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


Voltage: 100 VRMS/150VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resistance: 10,000MQ 


minimum »¢ Dielectric Strength: 1000 VRMS minimum 


¢ Maximum Capacitance: .8pF (Series 7000, 


7400); 1pF (Series 7100, 7200, 7500, 7600) ENVIRONMENTAL DATA: °« Operating Temperature Range: 


-55°C ~ 125°C °« Vibration: 10-2000 Hz, 15g. * Shock 
150g. * Solderability: IEC 68-2-20 Ta. * Resistance 
¢ Resistance to Atmosphere Corrosion: IEC 68-2-42 & 43. 


Fig. 2 — Low Profile Socket 
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Fig. 5 — Pin Header Strip 
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No.of | Dimension A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. i 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets Solder Tail — 7000 Series 7000 Series 
1 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30y” Au ED7064-ND 2.54 22.70 186.90 310-93-164-41-001000 ED70XX-ND 83 03 
Single Row Socket, Straight Solder Tail — Series 7400 7400 Series 
1 64 6.4 (162.56) 10” Au 30p” Au ED7464-ND 3.59 32.16 264.81 310-13-164-41-001000 ED74XX-ND 1.29 04 
Single Row, Low Profile Socket — Series 7600 7600 Series 
2 36 3.6 (91.44) 200u” Sn 30y” Au ED7636-ND 3.63 32.49 267.54 801-93-036-10-012000 ED76XX-ND 1.40 07 
Single Row Pin Socket, Straight Solder Tail — 7100 Series 7100 Series 
3 50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30y” Au ED7150-ND 5.25 46.95 386.61 801-93-050-10-001000 ED71XX-ND 1.65 .08 
Single Row, Low Profile Pin Header — Series 7500 7500 Series 
4 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7564-ND 5.89 52.71 434.07 800-10-064-10-002000 ED75XX-ND 1.83 07 
Single Row Pin Header, Straight Solder Tail — 7200 Series 7200 Series 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au _— ED7264-ND 6.01 53.75 442.68 800-10-064-10-001000 ED72XX-ND 1.96 07 


Single In-Line Strip Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


FEATURES: 


©.016-,022 (.41-.56) 


— > 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. Ni j oe 5 .010-.018 (.25-.46) 
APPLICATION OF COMPLIANT TAIL PINS: Qe iad fom 10, 173 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” +.003” Ls Ay ) (4.39) 
(1.02mm +08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). The pin’s tail has fine — 
serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering, and since the pin doesn’t damage the hole, compliant tail sockets and 176 
connectors can be easily replaced. -— A —+ (4.47) 
.090 or .130 
No.of] Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max -Key Base | Pin } i (2.29 or 3.30) 
Pins | Inch (mm) | Sleeve/Pin | Clip _| Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder y i ¥ ¥ 209771049,(947108) Dia. platedithrulhole 
64 |6.4"(162.56)| 200u"Sn | sou" Au | ED7364-ND 6.44 57.63 474.60| 346-98-164-41-013000] | ED73XX-ND 2.42 07 (©) 018 (46) slot 


HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS 


How do | order an ED7064 header with 64 pins? ED -ND 
Call Digi-Key where you’ll happily receive the price. Series __] Number of Desired Pins 
or Determine the cost yourself 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ....................0004. ED7064-ND ED. _—_—-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart).......... 83 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
NUMDOr (STON 1S CHAM) seiericvenn dan i eeuaunse¥aeansnnadwaeheihCenniannateasenidetamnnaneeda eed 64 x .03 = 1.92 _ x = 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost!......... 0... ence e eee eee e eee e es Your Cost = $2.75 Your Cost=$ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pin Receptacles and P.C. Pins 


Fig. 44 NEW! 


poet et 
| $c (Stroke) 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 
.015” - 021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter -015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 
1+ | .036(91) | 138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) .058 (1.47) JEDS036-ND 1.48 11.10 74.00 6 | .051 (1.30) | .205 (5.21) .248 (6.30) .049(1.24) .063(1.60) |EDS5045-ND 2.08 15.57 103.80 
2 | 040 (1.02) | 120 (8.05) 1363.45) 088.97) 055 (1.40) | €D5037-ND Gy 800 008 7 | .053 (1.35) | .135 (3.43) .160 (4.06) .051 (1.30) .072(1.83) |ED5042-ND 171 12.84 85.60 
8 057 (1.45) | .142 (3.61) .161 (4.09) .055 (1.40) .072 (1.83) | ED5044-ND 99 7.44 49.60 
2 | .040(1.02) | .150(3.81) .170 (4.32) .038(.97) .055 (1.40) | ED5038-ND 81 6.09 40.60 
9 | .057 (1.45) | .150(3.81) .170 (4.32) .053 (1.35) .072(1.83) |ED5004-ND 175 1311 87.40 
3 041 (1.04 124 (3.15) 140 (3.56) .038(.97) .055 (1.40) |) ED5039-ND 1.57 11.79 = 78.60 
(1.04) (3.15) (3.58) (97) (1.40) 10 | .061 (1.55) | 150(3.81) .180 (4.57) .058 (1.47) .080 (2.03) |ED5043-ND 1.60 1203 80.20 
3 | .041 (1.04) | 154 (3.91) .170 (4.32) 038.97) .055 (1.40) |ED5040-ND 158 11.88 79.20 —— : 
NEW! .015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter, ROHS Compliant NEW! 
4 | 040 (1.02) | 127 (3.23) .146 (3.71) .038(.97) .055 (1.40) | ED5046-ND 93 6.96 46.40 
051 (1.30 .205 (5.21) .248 (6.30) .049 (1.24) .063 (1.60) | ED90103-ND 248 18.57 123.80 
5 | .040 (1.02) | .140(3.56) .160 (4.06) .038(.97) .056(1.42) |ED5041-ND 1.77 13.26 88.40 


NEW! .015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter, ROHS Compliant NEW! 


6 (1.30) (5.21) ( (1.24) 
7 .053 (1.35) | .135 (3.43) .160 (4.06) .051 (1.30) .072(1.83) |ED90100-ND 1.66 1245 83.00 
8 .057 (1.45) | .142 (3.61) .161 (4.09) .055 (1.40) .072 (1.83) |ED90102-ND 1.14 8.52 56.80 
9 (1.45) (3.81) ( (1.35) 

(1.55) (3.81) (1.47) 


1 .036 (.91) | .138(3.51) .155 (3.94) .034(.86) .058 (1.47) |ED90094-ND 1.15 8.64 57.60 .057 (1.45 -150 (3.81) .170 (4.32) .053 (1.35) .072 (1.83) | ED90069-ND 1.90 14.25 95.00 
2 040 (1.02) | 120 (3.05) .136 (3.45) 038 (.97) .055 (1.40) | ED90095-ND 86 648 43,20 10 | .061 (1.55 -150 (3.81) .180 (4.57) .058 (1.47) .080(2.03) | ED90101-ND 1.39 10.41 69.40 
2 | .040(1.02) | 150 (3.81) .170 (4.32) .038(.97) .055(1.40) |ED90096-ND 90 6.78 45.20 022” - .032” (.56mm ~ .81mm) Pin Diameter 
3 | 041 (4.04) | 124(8.15) 140(8.56) 038 (97) 058 (1.40) |eD90097-ND 186 1395 9300 | | 11 | .060 (1.52) | .170 (4.32) .204 (7.47) .058 (1.47) .094(2.39) [EDSO15-ND 4.26 31.92 212.80 
a. | soaitioay | Asalasiy travasoy —nsetory 860d: LN 44a i640. alan 12 | 063 (1.60) | 233(5.92) .259(6.58) .060(1.52) .077(1.96) |ED5008-ND 189 14.16 94.40 
13 | .071 (1.80) | .210(5.33) .250(6.35) .068(1.73) .093 (2.36) | ED5006-ND 2.04 15.30 102.00 
4 | 040 (1.02) | 127 (3.23) 146 (3.71) .038(.97) .055 (1.40) |ED90104-ND 1.24 927 61.80 
14 | .076 (1.93) | .185 (4.70) .206 (5.23) .073 (1.85) .090 (2.29) | ED5007-ND 2.00 15.03 100.20 
5 | .040(1.02) | 140 (3.56) .160 (4.08) .038(.97) .056 (1.42) |ED90099-ND 1.65 1239 82.60 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pin Receptacles and P.C. Pins (cont) 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 1,000 
NEW! .022” - .032” (.56mm - .81mm) Pin Diameter, ROHS Compliant NEW! NEW! .065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! 
11 060 (1.52) | .170 (4.32) .294 (7.47) .058 (1.47) .094 (2.39) |ED90080-ND 4.22 31.68 211.20 32 | 144 (3.66) | .340 (8.64) .412 (10.46) .142 (3.61) .188 (4.78) | ED90093-ND 6.34 47.58 317.20 
12 | .063(1.60) | 233 (5.92) .259 (6.58) .060(1.52) .077(1.96) |ED90073-ND 2.67 20.01 133.40 .084” ~ .102” (2.13mm - 2.59mm) Pin Diameter 
13 | .071 (1.80) | .210 (5.33) .250 (6.35) .068 (1.73) .093 (2.36) |ED90071-ND 2.48 18.63 124.20 33 | 144 (3.66) | .415 (10.54) .465 (11.81) .142 (3.61) .188 (4.78) | ED5034-ND 6.68 50.10 334.00 
14 | 076 (1.93) | .185 (4.70) .206 (5.23) .073 (1.85) .090 (2.29) |ED90072-ND 2.16 16.20 108.00 NEW! .084” - 102” (2.13mm ~ 2.59mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! 
2025°:= 037" (-64mm- 94mm) Pin Diameter 33 | 144 (3.66) | 415 (10.54) .465 (11.81) .142(3.61) .188 (4.78) |ED90092-ND 7.64 57.30 382.00 
15 | 061 (1.55) | .165 (4.19) .200 (5.08) .057 (1.45) .078 (1.98) | ED5005-ND 2.85 21.36 142.40 .008” - .013” (.20 mm - .33 mm) Pin Diameter 
16 | .042(1.07) | .180 (4.57) .320 (8.13) .040 (1.02) .078 (1.98) | ED5009-ND 2.38 17.88 119.20 
34 | .027 (0.69) | .053(1.35) .250(6.35) .012(.30)  .026(.66) |ED5062-ND 14.80 111.03 740.20 
16 | .042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) .078 (1.98) | ED5010-ND 2.82 21.12 140.80 
015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 
NEW! .025” - .037” (.64mm - .94mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! 
.055 (1.40) | .200 (5.08) .700 (17.78) — .072 (1.83) | ED5001-ND 1.41 10.59 70.60 
15 | .061 (1.55) | .165 (4.19) .200 (5.08) .057 (1.45) .078 (1.98) |ED90070-ND 2.80 21.00 140.00 
35 | .055 (1.40) | .200 (5.08) .560 (14.22) _ .072 (1.83) | ED5002-ND 1.26 9.42 62.80 
16 | .042 (1.07) | .180 (4.57) .320 (8.13) .040 (1.02) .078 (1.98) |ED90074-ND 2.76 20.73 138.20 
.055 (1.40) | .200 (5.08) .460 (11.68) — .072 (1.83) | ED5003-ND 1.62 12.12 80.80 
16 | .042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) .078 (1.98) |ED90075-ND 2.83 21.24 141.60 
NEW! .015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter, ROHS Compliant NEW! 
037” - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter 
.055 (1.40) | .200 (5.08) .700 (17.78) _ .072 (1.83) |ED90066-ND 2.00 15.00 100.00 
17 | .071 (1.80) | .127 (3.23) .150 (3.81) .069(1.75) .090 (2.29) | ED5019-ND 2.24 16.80 112.00 
35 | .055 (1.40) | .200 (5.08) .560 (14.22) _ .072 (1.83) |ED90067-ND 1.82 13.62 90.80 
NEW! .037” - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! .055 (1.40) | .200 (5.08) .460(11.68) —  .072(1.83) |ED90068-ND 1.74 13.02 986.80 
17 | .071 (1.80) | .127 (3.23) .150 (3.81) .069(1.75) .090 (2.29) |ED90084-ND 2.59 19.44 129.60 025” (.64mm) Pin Diameter 
1032” - .046” (.81mm - 1.17mm) Pin Diameter 36 | .035(.89) | .047(1.19) .260(6.60) .025(.64) .062(1.57) |EDS5055-ND 84 630 4200 
18 | .075 (1.91) | .180 (4.57) .206 (5.23) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED5016-ND 2.04 15.30 102.00 36 .035 (.89) .078 (1.98) .291 (7.39) .025(.64) .062 (1.57) | ED5056-ND 66 4.98 33.20 
19) 075 (1.91) | 125 (3.18) .221 (5.61) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED5018-ND 4.21 31.56 210.40 37 | .043 (1.09) | .076 (1.93) .201 (5.11) .025(.64) .062 (1.57) | ED5053-ND 83 6.21 41.40 
20 | .067(1.70) | .200(5.08) .324 (8.23) .065 (1.65) .125(3.18) | ED5021-ND 4.58 34.38 229.20 37 | .043 (1.09) | .107 (2.72) .232 (5.89) .025(.64) 062 (1.57) | ED5054-ND 67 5.04 33.60 
21 .076 (1.93) | .180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) .090 (2.29) | ED5017-ND 242 1812 120.80 040” (1.02mm) Pin Diameter 
22 | .091 (2.31) | .220(5.59) .253 (6.43) .088 (2.24) .120 (3.05) ) ED5013-ND 2.96 2217 147.80 38 | .043(1.09) | .047(1.19) .221 (5.61) .040(1.02) .070 (1.78) | ED5047-ND 72 540 36.00 
23 | .089 (2.26) | .220(5.59) .317 (8.05) .085 (2.16) .125 (3.18) | ED5014-ND 3.66 27.48 183.20 38 | .043(1.09) | 102 (2.59) .252 (6.40) .040 (1.02) .070((1.78) | £D5048-ND 75 564 37.60 
24 | 087 (2.21) | .195 (4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) | ED5012-ND 2.54 19.05 127.00 38 | .043(1.09) | .102 (2.59) .290 (7.37) .040 (1.02) .070(1.78) | ED5050-ND 80 603 40.20 
25 | .087 (2.21) | .130 (3.30) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) | ED5011-ND 2.54 19.08 127.20 38 | .043(1.09) | .102 (2.59) .402 (10.21) .040 (1.02) .070 (1.78) | ED5052-ND 95 714 4760 
26 | .089 (2.26) | .131 (3.33) .250 (6.35) .080 (2.03) .110 (2.79) | ED5028-ND 3.14 23.58 157.20 39 ae 282 (7.16) .588 (14.94) .040 (1.02) 105 (2.67) | ED5061-ND 433 32.49 216.60 
NEW! .032” - .046” (.81mm - 1.17mm) Pin Diameter, ROHS Compliant NEW! 040” (1.02mm) Pin Diameter 
18 | 075 (1.91) | 180 (4.57) 206 (5.23) 072 (1.83) .090 (2.29) |ED90081-ND 2.21 16.59 110.60 | | 49 7 943 (1.09) | .082 (2.08) .257 (6.53) .040(1.02) .070(1.78) |EDS058-ND 265 1986 132.40 
19 | 075 (1.91) | .125 (3.18) .221 (5.61) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED90083-ND 4.21 31.59 210.60 
20 | .067 (1.70) | .200 (5.08) .324 (8.23) .065 (1.65) .125(3.18) |ED90085-ND 4.72 35.37 235.80 Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing 
21 | 076 (1.93) | .180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) .090(2.29) |ED90082-ND 259 1944 129.60 Fig. A B C Part No. 10 100 1,000 
22 | .091 (2.31) | .220(5.59) .253 (6.43) .088 (2.24) .120 (3.05) | ED90078-ND 310 23.25 155.00 Modular Spring Contacts 
23 | .089 (2.26) | .220 (5.59) .317 (8.05) .085 (2.16) .125 (3.18) |ED90079-ND 4.16 31.23 208.20 098 (2.49) 137 (3.48) .039(.991) ] ED9000-ND 2.89 23.77 161.31 
24 | 087 (2.21) | .195 (4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) |ED90077-ND 3.04 22.80 152.00 106 (2.69) 177 (4.50) 055 (1.40) | ED9001-ND 2.89 03.77 161.31 
25 | .087 (2.21) | .130(3.30) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) | ED90076-ND 282 21.18 141.20 106 (2.69) 197 (5.00) 055 (1.40) | €D9002-ND 2.89 23.77 161.31 
26 | .089 (2.26) | .131 (3.33) .250 (6.35) .080 (2.03) .110(2.79) | ED90088-ND 3.31 24.84 165.60 ii 106 (2.69) 247 (5.51) 055 (1.40) | ED9003-ND 2.89 23.77 161.31 
-040” - .050” (1.02mm - 1.27mm) Pin Diameter 106 (2.69)  .236 (5.99)  .055 (1.40) | ED9004-ND 2.89 23.77 161.31 
27 =| 102 (2.59) | .260(6.60) .290 (7.37) .100 (2.54) .118 (3.00) ) ED5024-ND 2.52 18.87 125.80 106 (2.69) .256 (6.50) .055 (1.40) | ED9005-ND 2.89 23.77 161.31 
28 | 103 (2.62) | .260(6.60) .290 (7.37) .088 (2.24) .118 (3.00) ) ED5023-ND 3.53 26.49 176.60 106 (2.69) 276 (7.01) .055 (1.40) | £D9006-ND 2.89 23.77 161.31 
NEW! .040” - .050” (1.02mm - 1.27mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! 42 | .042(1.07)  .348(8.84) 055 (1.40) | ED9008-ND 2.89 23.77 161.31 
27 | 102 (2.59) | .260 (6.60) .290(7.37) .100 (2.54) .118 (3.00) | £D90087-ND 3.16 23.70 158.00) | 43 | 421.07) .692(17.58) .054(1.40) | ED9009-ND 3.91 30.17 218.31 
28 | 103 (2.62) | .260(6.60) .290(7.37) .088 (2.24) .118 (3.00) | ED90086-ND 3.72 27.93 186.20 198 (5.03) 255 (6.48) 055 (1.40) | ED5063-ND NEW! 493 36.96 246.40 
048” - .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter 198 (5.03)  .275 (6.99) .055 (1.40) | ED5064-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
29 | 102 (2.59) | .180(4.57) .213 (5.41) .098 (2.49) .120 (3.05) | ED5029-ND 3.28 24.57 163.80 198 (5.03) .295 (7.49) .055 (1.40) | ED5065-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
30 _ .267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141 (3.58) ) ED5032-ND 7.31 54.81 365.40 198 (5.03) 315 (8.00) .055 (1.40) | ED5066-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
31 108 (2.74) | .134 (3.40) .250 (6.35) .102 (2.59) .136 (3.45) | ED5031-ND 4.03 30.24 201.60 it 198 (5.03) 335 (8.51) .055 (1.40) | ED5067-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
NEW! .048” - .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter, RoHS Compliant NEW! -198 (5.03) -350 (8.89) .055 (1.40) ED5068-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
29 | 102 (2.59) | .180(4.57) .213 (5.41) .098 (2.49) .120 (3.05) | ED90089-ND 3.73 27.99 186.60 .198 (5.03) -370 (9.40) .055 (1.40) | ED5069-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
30 _ .267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141 (3.58) |ED90091-ND 7.66 57.45 383.00 -198 (5.03) -390 (9.91) .055 (1.40) | ED5070-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
31 108 (2.74) | .134 (3.40) .250 (6.35) .102 (2.59) .136 (3.45) |ED90090-ND 3.90 29.28 195.20 .198 (5.03) — .410 (10.41) .055 (1.40) | ED5071-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
.065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter .198 (5.03) 430 (10.92) .055 (1.40) ED5072-ND NEW! 4.93 36.96 246.40 
32 | 144 (3.66) | .340 (8.64) .412 (10.46) .142 (3.61) .188 (4.78) | ED5035-ND 5.52 41.40 276.00 45 .042 (1.07) .297 (7.54) .055 (1.40) | ED5073-ND NEW! 7.33 54.96 366.40 


Zig Zag Sockets 


.047 -100 048 (1.23) Insertion Characteristics: 4-finger low force 
4 (1.19) obs S oot 047 ( 1. (1.19) Plating: Sleeve (Pin) — 200p" Sn.; Contact (Clip) — 30y" Au 
ay a = ) : [ t194 
ims (+ 93) 
QO@ QOO No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max 
4 LE i plese Loe et (1.19) Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
20 Left Stackable | ED2220-ND 1.37 95 17 66 55 410-93-220-10-001 


Double row staggered strips will accommodate Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high density boards, left 
stackable. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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QARIES 


ELECTRONICS, INC. 


1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 


Contacts: Phosphor bronze CA510 
Contact Finish: Tin plating 200u" minimum 


No. of| Digi-Key Pricing 

Pins | Part No. iJ 25 100 500 1,000 2,500 
8 /C8108-ND 1.89 39.88 15412 634.63 1178.60 1087.94/M 
14 |C8114-ND 266 56.32 217.69 896.36 1664.67 1536.62/M 
16 |C8116-ND 295 62.37 241.07 992.65 1843.49 1701.68/M 
18 |C8118-ND 3.07 64.96 251.06 1033.79 1919.89 1772.21/M 
20 |C8120-ND 3.77 79.70 308.04 1268.38 2355.57 2174.37/M 
24 /C8124-ND 4.75 100.49 388.39 1599.26 2970.06 2741.60/M 
28 /C8128-ND 5.41 114.35 441.96 1819.85 3379.73 3119.75/M 
40 |C8140-ND 7.78 164.62 636.27 2619.92 4865.57 4491.30/M 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: * Contacts: Collet: Beryllium copper with 10y" gold 
plating; Body: Brass * Collet accepts .014”-.022” (.38mm-.56mm) 
diameter round leads ¢ Platform: Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 
* Compatible with automatic insertion equipment ¢ Collet is 10u" 
gold plated 


Pin Centers | No. of 
Inch (mm) | Pins 


Dim. “X” | Digi-Key Pricing 
Inch (mm) | Part No. 1 25 100 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 
Contacts: Copper alloy CA725 
Contact Finish: Gold inlay 50" over 50p" nickel interliner 


No. of | Digi-Key Pricing 
Pins | Part No. 1 25 100 500 1,000 2,500 


.300 (7.62) 8 
-300 (7.62) | 14 .700 (17.78) | A401-ND 75 17.33 39.29 
300 (7.62) | 16 -800 (20.32) | A402AE-ND 85 19.73 44.73 
-300 (7.62) | 18 .900 (22.86) | A403AE-ND 1.06 24.45 55.44 
(7.62) 
( 


400 (10.16) | A400-ND AGB 10.73 24.32 


300 (7.62 20 | 1.000 (25.40) | A404AE-ND 96 22.05 50.00 
-300 (7.62) | _ 24 | 1.200 (30.48) | A405-ND 1.20 27.60 62.59 


8 |C9108-ND 2.21 46.81 180.91 744.92 1383.43 1277.02/M 
14 |C9114-ND 3.65 77.11 298.04 1227.24 2279.16 2103.84/M 
16 |CO116-ND 4.18 88.39 341.62 1406.69 2612.42 2411.47/M 
18 |C9118-ND 463 97.90 378.40 1558.12 2893.66 2671.07/M 
20 |C9120-ND 5.12 108.30 418.58 1723.56 3200.90 2954.68/M 
22 |C9122-ND 5.57 117.81 455.36 1875.00 3482.14 3214.29/M 
24 |C9124-ND 6.14 129.97 502.34 2068.45 3841.41 3545.92/M 
28 |C9128-ND 7.21 152.46 589.29 2426.47 4506.30 4159.67/M 
40 |C9140-ND 9.95 210.49 813.56 3349.96 6221.36 5742.80/M 


400 (10.16) | 22 | 1.100 (27.97) | A406-ND 1.40 28.63 86.56 


Vertisockets 
Vertical Mount 
.300 
400 (7.62) 
page Pins- 
025 (.64) 
a cause | BO]. 3 
Als 6 A gle: 
U = | i ! - i) 
380"! 300 -— 
.125 
ez, 5) tg) (7:82) gare 265 (6.73) 


A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 


Features: ¢ Restricted entry for contact protection * Maximum 
electrical contact- * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 


Specifications: * Contacts: Grade A spring-tempered phosphor 
bronze ¢ Plating: 10y gold per MIL-G-45204 over 50u nickel per 
QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50p nickel per 
QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


No. 
of |Pin Centers 
Pins| Inch (mm) | Description 
8 | 300 (7.62) | Gold Plated 


Dimension A| Digi-Key Pricing 
Inch (mm) | Part No. 1 25 
45 (11.43) | A117-ND 4.49 98.78 

14 | .300 (7.62) | Gold Plated | .75 (19.05) | A118-ND 5.33 117.26 

16 | .300 (7.62) | Gold Plated | .85 (21.59) | A119-ND 6.93 152.46 

8 |.600(15.24)| Gold Plated - A466-ND 5.67 119.07 


600 (15.24) | 24 | 1.200 (30.48) | A408-ND 1.17 26.46 64.29 
1.400 (35.56) | A409AE-ND 1.40 31.64 76.87 
1.600 (40.64) | A410AE-ND 1.60 36.05 87.59 
2.000 (50.80) | A411-ND 1.86 41.93 101.87 
2.400 (60.96) | A412-ND 241 54.39 132.14 


600 (15.24) | 28 


.600 (15.24) | 40 
600 (15.24) | 48 


Pin #1 Vv 
Fi at | od i load Cont 


i i panee es) “(0.6) 
y | Typ. Tol. 


Non-cumulative 


Ww Open 
(ih Entry 
020 |- 7, Only ob, 
(0.51) Pe (7.11) 
+ 
im ay ue oeeen) 
“re x (3 Level Wrap) 
“WPs.25 “W"Max. “X°4.13 “Y" 4.25 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
8 465 (11.81) | .400 (10.16) | .300 (7.62) n/a 
14 .765 (19.43) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .300 (7.62) 
16 .865 (21.97) | .400 (10.16) | .300 (7.62) | .400 (10.16) 
18 .965 (24.51) | .400(10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 
20 | 1.065 (27.05) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 
22 | 1.180 (29.97) | 500 (12.70) | .400 (10.16) | .500 (12.70) 
24 | 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
28 | 1.480 (37.59) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
40 | 2.080 (52.83) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .800 (20.32) 


Features: * Universal mounting and packaging capabilities »* Contacts 
accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) rectangular or round 
dual-in-line leads * Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm), 
providing a true position of .020" (.51mm) on boards for efficient automatic 
wire wrapping Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification 
TS-0003 and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to 
.001” x .018” (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically 
or simultaneously wire wrapped. 


4-Pin Oscillator Sockets 


‘ 
165, 


(4.19) 
4. 
B 115 (2.92) 
q+teoooooco] fF 

300 | | | “400 

(7.62) (10.16) 
050 ie 00000 1 
(1.27)-71+—A 


Specifications: * Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic (PBT) * Pin Body Plating: 200) minimum tin per MIL-T-10727 
over 100 minimum nickel per QQ-N-290 * Contact Plating: 10p minimum 
gold per MIL-G-45204 over 50p minimum nickel per QQ-N-290 * Contact 
Current Rating: 3A * Operating Temperature: 105°C « Insertion Force: 180 
grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; 
based on a .018” (.46mm) diameter test lead * Accepts leads .015”-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.146” (2.54mm-3.71mm) in length 


Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Aries 
Size A B Part No. 125 100 | Part No. 


Full |.600 (15.24) .700 (17.78) |A462-ND 55 47.38 |1107741 


Half | .300 (7.62) .400 (10.16) |A463-ND 55.47.38 | 1108800 


.900 (22.86) | 50 
-900 (22.86) | 64 


2.500 (63.50) | A413-ND 3.18 65.08 196.77 
3.200 (81.28) | A414-ND 4.06 83.03 251.02 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
400 (10.16) | 24 | 1.200 (30.48) | A407-ND 1.59 32.57 98.47 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 
( 
600 (15.24) | 32 
( 
( 
( 
( 


DIP Headers and Covers 


Order Headers and Covers Separately 


(529 so qhistor'! hee 


nn 118(2.82] 51) 


@ 2801. 1 ‘a 
270(6.86) L 


iH | | é 3 300 
(7.6244 


. | DIP Cover Selection Guide - Inch (mm) 
Header Pricing 27 51 65 90 
PartNo. 1 25 100 (6.86) (12.95) (16.51) (22.86) 
AN01-ND = 1.11 24.26 78.57 | A105-ND = = = 
14 | A102AE-ND 1.56 34.18 110.71] A106-ND  A107-ND A108-ND A109-ND 
16 | A103-ND 1.69 36.96 119.73 | A110AE-ND A111-ND A112-ND A113-ND 
18 | A133-ND 1.89 41.37 134.01 | A137-ND - = = 
20 | AI04AE-ND 2.02 44.10 142.86 | A114-ND = = 

24 | A134-ND* 2.47 54.02 175.00} A138-ND  A139-ND = — 

28 | A135-ND* 2.90 63.42 205.44 | A140-ND = - 

40 | A136-ND* 3.83 83.79 271.43 | A142-ND - - 


* 600 Pin Spacing 


Cover Pricing 
Part Number 

A105-ND, A106-ND 
A107-ND - A111-ND 

A112-ND, A113-ND 

A114-ND i . : von 
A137-ND i : E ala 600 tho 
A138-ND (38) [=—i58.24—|] (3.05) 
A139-ND 
A140-ND 
A142-ND 


45° pin 1 identification 
115 (2.92) 


020 (.51) =| 


Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
Width of Bathtub: .500 (12.70) 


« 
A998-ND 
ELECTRONICS ING: Anti-Static IC Pin 


Straightener: 

Straighten IC legs with 
one squeeze. Fits .300” 
(7.62mm) ICs in one 
side of the tool and .600” 
(15.24mm) ICs in the other 
side of the tool. Brings 
leads into tolerance of 
.320” (8.13mm) or .620” 
(15.75mm), respectively. 
Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 
A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low- 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


IC Pin Dip 
Straightener Extractor 


A998-ND 
$29.65/1 
$648.64/25 


A999-ND 
$5.87/1 
$128.32/25 


14 | .300(7.62)) Tin Plated | .75(19.05) | A120-ND 3.97 87.23 
16 | .300 (7.62) | _ Tin Plated 85 (21.59) | A121-ND 5.38 118.42 
10 | .300 (7.62) |Collet Contacts] .495 (12.57) | A122-ND 6.19 136.18 
14 | .300 (7.62) | Collet Contacts | .695 (17.65) | A124-ND 7.70 169.46 
16 | .300 (7.62) | Collet Contacts| .795 (20.19) | A125-ND 8.51 187.11 
8 |.600(15.24)| Gold Plated = A464-ND 4.44 93.19 
10 | .200 (5.08) | Gold Plated = A465-ND 5.33 111.93 


Vertisockets 
Horizontal Mount 
.300 (7.62) Pins- 
Te 
| 200 (7.82) eo GSE 9 
ob0 (69) PCN 
oF 700 a 
, (17.78) 300 (7.62) 


125 (3.18) (10.16) 
A126-ND - A129-ND A130-ND — A132-ND 


Features: * Restricted entry for contact protection * Maximum 
electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (5.24mm) high displays 
Specifications: * Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
bronze »¢ Plating: 10y gold per MIL-G-45204 over 50p nickel per 
QQN-290; 100y tin plating per MIL-T-10727 over 50u nickel per 
QQN-290 ¢ Socket: Glass-filled thermoplastic 


No. 

of |Pin Centers | Dimension A | Digi-Key Pricing 

Pins | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 
8 300 (7.62) | .45 (11.43) | A126-ND 3.70 81.46 251.87 
14 | .300(7.62) | .75 (19.05) | A127-ND 4.52 99.33 307.14 
16 | .300(7.62) | .85 (21.59) | A128-ND 4.91 108.02 334.01 


1.05 (26.67) | A129-ND 6.04 132.83 410.71 


A130-ND 9.29 204.44 632.14 
A131-ND 10.42 229.30 709.01 
A132-ND_ 13.57 298.60 923.30 


24 | 600 (15.24) | 1.25 (31.75) 
28 | 600 (15.24) | 1.45 (36.83) 
40 | 600 (15.24) | 2.05 (52.07) 


Vertical Socket 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 14 pin 


These low-cost Vertisockets are recommended 
for high-volume vertical display mounting 
applications. 


Available in tin-plated only 


t 360 


Qu 
(3.81) 


(3.15) 
"300 400 100 Pf 025 
(7.62) (10,18) ] (2.54) 7] (0-84) 

Digi-Key Pricing Aries 

Part No. 1 25 100 500 Part No. 


A116-ND 2.95 64.79 200.34 883.85 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


372 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ARIES 
ELECTRONICS, INC. 


Lock / Eject DIP Sockets 


Pin-Line SIP Headers 


.025(0.64) 


Surface Mount SOIC to 
DIP, SSOP to DIP, and SOJ 
to DIP Adapters 


A 


.060(1.52) .062 
7 _ -—G— .020_1 
Zjectorilock Latch ERED) | ok 
[U] j p— fa— Dogonoeoug0000 125 L400 
Ke i |, 019 X .015 ; 2 : 
Bey Dogonoeoag0000 
+ (0.48 X 0.38) as 7 
Solder Tail 1 ¢ 
bo 0.048 9.018 
25 Contact Header 
No Dimensions Forked Contact Plating = 100y” Tin Specifications: * Board: .062” (1.57mm) thick, double-sided FR-4, 
‘ with 1 oz. copper traces * Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard ¢ Plating: 
of Inches (mm) 9 
Pins A B C D E F t 7 200u” (5.08 pm) minimum 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 Type 1 over 
200 O50 _ mail 770 1300 790) Fig. 2 Fork 100y” (2.54um) minimumnickel per QQ-N-290 Mounting: Suggested 
‘ - 2 a = 5 PCB hole: .028” (.71 di te 
14 | (io.46) | (24-16) | (7.62) | (7-11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) 3972.54 Style ole: 2028 Gr mim) diameter 
400 | 1.050 | .300 | .280 870 1.540 490 25 Contact Header ty —¥3.99 No. of | Digi-Key Dimensions (Inches) 
16 | (10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) Plating = 10u” Gold op 29 Pins | PartNo. | A | B | C D —E | F|6@ {Hu 
700 | 1.490 | .600 | .182 | 1.300 | 1.800 -460 T | 
24 | (17.78) | (37.85) | (15.24)| (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) 3.965 0.46 8 A724-ND | .400 | .460 | 300 | .300 | .455 | .155 | .150 |.121 
700 | 1.690 | 600 | 182 11500 | 2.000 460 14 | A725-ND | .700 | .450 | .300 | .600 | .420 | .138 | .300 |.180 
28 | (17.78) | (42.90) | (15.24)| (4.62) | (38.10) | (60.80) | (11.68) 14__| A730-ND | .700 | .400 | 300 | 600 | .340 | .060 | .154 | — 
700 | 1.890 | .600 | .182 | 1.700 | 2.200 -460 F f i “ ” in-Li 16 | A726-ND | .800 | .450 | .300 | .700 | .420 | .138 | .350 |.180 
32 ‘eatures: * Coined contacts ° “Break” feature on Pin-Line headers 
ue a oy ae a ee nS) assures headers can be easily snapped off to any number of positions 16 A731-ND | .800 | .400 | .300 | .700 | .340 | .060 |.179 | — 
40 (17,78) (58.20) (15.24) (4.62) (53.34) (66.04) (11.68) without loss or damage to any pins. No tool is required. The “break” 18 A732-ND | .900 | .400 | .300 | .800 | .340 | .060 | .205 | — 
ae minimizes stocking problems and gives immediate adaptability 18 736-ND | 900 | 450 | 300 800 | .420 | 138 | 400 |.180 
for any length header requirement to any grid or matrix pattern. 
Fits Jumper 20 | A727-ND | 1.000} .450 | .300 | .900 | .420 | .138 | .450 |.180 
Reval Connectors; Dob Key . rice Facl aa le Digi-Key Price Each Aries 20 | A325-ND | 1.000] .420 | 300 | .900 | .350 | .090 | .600 | .o60 
@ 1c Package 5 PASIAND 3.03 3.434.721 44-Co80-10 Fig. | Part No. il 10 25 100 | Part No. 20__| A733-ND | 1.000 | .400 | 300 | .900 | .340 | .060 | .230 | — 
16 IC Packages | A516-ND 328 263 1.87 | 16-C280-10 | A115-ND 2.42 _— 2.12 1.72 | 25-0600-10 24 A720-ND | 1.200} .700 | .600 | 1.100 | .455 | .150 | .550 ).180 
24 | IC Packages | A524-ND 458 3.66 2.60 | 24-C182-10 2 | A738-ND 7.61 5.78 — 4.26 | 25-0625-11 24 | A322-ND | 1.200 | .450 | 300 | 1.100 | .420 | .138 | .550 |.180 
28 IC Packages | A528-ND 4.85 3.88 2.75 | 28-C182-10 7 
32 IG Packages | A532-ND 557 446 3.46 | 32-c182-10 28 | A320-ND | 1.400} .700 | .600 | 1.300 | .450 | .075 | .650 |.375 
40 IC Packages | A540-ND 7.06 5.65 4.00 | 40-C182-10 S . Li S| p S k 28 | A321-ND | 1.400] .400 | .300 | 1.300 | .350 | .090 | .650 ).375 
tri in t 28 | A734-ND | 1.400} .400 | .300 | 1.300 | .340 | .060 | .333 | — 
p e ockets 28__| A735-ND | 1.400 | .700 | .600 | 1.300 | .340 | .070 | .333 | — 
Series X518 Collet Sockets 32 | a323-o | 1.600 | .700 | .600 | 1.500 | .650 | .200 | .750 | .425 
. a 32 | A824-ND | 1.600 | .530 | .400 | 1.500 | .500 | .090 | .750 | .425 
with Solder Tail Pins Solder Wire 
ie INo. of| Digi-Key Price Each Aries 
100 187 (4.0) Pins | Type | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single 2-54) 1.100 (2.54) 2201660 8 |solc | A724-ND 596 5,013.26 | (08-350000-10 
Row aa OOOOC/DOO .150(3.81) 690(17.53) 14 | SOIC | A725-ND 5.96 5.01 3.26 | 14-350000-10 
050] | -100 (2.54) ah 14 |SSOP| A730-ND 26.83 22.54 14.65 | 14-351000-10 
(1.27) 184 (3.9) 00 (2.54) 16 | SOIC | A726-ND 5.96 5.01 3.26 | 16-350000-10 
Features: Bifurcated contacts 16 |SSOP| A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
: I Spaclticatiorie: 18 /SSOP | A732-ND 23.86 20.04 13.03 | 18-351000-10 
100 eye PaTy peti eeenn 18 [SOIC | A736-ND _5.87__—«5.04__——4.59| 18-350000-10 
(2.54) * Contacts: Grade A spring temper phosphor bronze QQB-7500 20 | solic | A727-ND 5.96 5.01 3.26 | 20-350000-10 
Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the * Plating: 100p tin per MIL-T-10727 20 | SOJ | A825-ND 6.27 5.38 4.89 | 20-350001-10 
application * Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: : . 20 |SSOP | A733-ND 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
See ee ree en eater HOE Ch Gold pangs a Socket: Glass-ilied’ tnemoplastic 24 [SOIC] A720-ND 992 8.34 5.42] 24-650000-10 
* Operating Temperature: Tin plating: ; Gold plating: 
257°F (125°C) arias leads ig Eros! (.381mm-.635mm) a aia. Solder Tail Wire Wrap 24 | SOIC | A822-ND_ 4.17 3.58 3.26 | 24-350000-10 
meter, .100” (2.54mm) minimum in length Mounting: Suggested PCB No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 28 | SOIC | A320-ND 9.83 8.43 7.67 | 28-650000-10 
hole: .030” +.002” (.76mm +.05mm) diameter Pins | Part No. il 25 100 | PartNo. 1 25 28 | SOIC | A321-ND 6.27 5.38 4.89 | 28-350002-10 
No.of Digi Key Price Each ae 12 |A200-ND 1.39 1.27 1.08 |A204-ND 1.86 1.62 28 |SSOP|A734-ND 23.38 19.64 12.77 | 28-351000-10 
Pins Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 20 |A201-ND 1.86 1.69 1.44 |A205-ND 2.75 2.40 28 | SSOP | A735-ND 37.21 31.26 20.32 | 28-651000-10 
40 Tin Plated A460-ND 2.20 7.85  140-0518-10 25 | A202-ND 2.32 212 1.80 |A206-ND 5.51 4.79 32 | SOJ | A323-ND 10.35 8.87 8.08 | 32-650000-10 
40 Gold Plated A461-ND 3.24 2.72 | 40-0518-11 34 | A203-ND 2.40 218 1.86 |A207-ND 5.86 5.10 32 | SOJ | A324-ND 9.10 7.80 7.10 | 32-450001-10 
Pin-Line Sockets with Quad Flat Pack (QFP) 
17 ” 
Break” Feature to PGA Adapters 
080(0.76) Wire Wrap 
170(4.32) a0) Tt .200(5,08) 
sl 20(8.05) f~ 3.05) f- y 
-500(12.7) 
-09(2.: 29),| | o20¢ 0.51) an oe 
Solder Tail AP 026(0.64) 
t tisso sate =a) 
100(2. (254,)OOGOOO) OO000 Features: 
4 sie 2.50(63.5) | ¢ Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat *SMD QFP packages are typically less expensive and 
F Pack (QFP) packages to standard pin grid array through- often more readily available than their through-hole PGA 
eatures: 


* Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into any number of pins without damage 


or loss of pins. 
(2.54mm) spacing between pins. 


¢ Pin-Line sockets are low profile and used for mounting devices with .100” 
¢ Rows of socket strips may be mounted on any centers or 


side-by-side for .100” (2.54mm) grid or matrix patterns. Strips also butt end-to-end and maintain 


-100" (2.54mm) spacing. 


hole packages on .100” (2.54mm) pin spacing. This 
allows SMD QFP packages to be used in standard PGA 
and PGA ZIF sockets, which is extremely useful for 
testing. 


counterparts. 


¢ Users do not have to redesign through-hole boards 


in order to utilize the advantages of the SMD QFP 
packages. 


No. of Digi-Key Price Each 
Pins Part No. 1 25 100 
Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 
25 A208-ND 2.31 2.04 1.58 
Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
25 A209-ND 5.41 4.70 3.56 


Tye! Pads PGA Pins/ Digi-Key Price Each Aries 
Fig. Mfg. No. No. Matrix Part No. 1 25 Part No. 
1 JEDEC 132 132 13x13 A174-ND 32.20 27.60 95-132125 
2 EIAJ 100 100 13x13 A175-ND 31.13 26.69 96-100M65, 
1 EIAJ 160 160 15x15 A176-ND 31.13 26.69 96-160M65 
_ EIAJ 208 208 17x17 A722-ND 45.94 39.38 96-208M50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ARIES’ 


Surface Mount . 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: * Pins and Con- ATT 
tacts: Phosphor bronze mAs ) oy 
adapter * Body: FR-4, .062” 
(1.57mm) thick * Socket: 
LCP, UL94V-0 rated * Pads 
& Traces: 1 oz. minimum 
copper. Plating: * Pins: 
200” tin per MIL-T-10727 
over 100y” nickel per QQ-N- : 062-1 
290 »* Contacts: 150” 90/10 With socket ~ 

tinlead 


-600. 


TTTTT TTT TTT 


o 
yD 
3 


.050 


100 


ol 
Ey 


leoscoscesceces|— 


Bt 


No.of] Dimensions (Inch) | Digi-Key Price Each Aries 

Pins| A B C_ | Part No. 1 25 Part No. 
28 | 77 1.40 .705 | A326-ND 23.85 20.45 | 28-653000-10 
32 | .705 1.60 .805|A721-ND 38.41 32.27 | 32-653000-10 
44) 97 2.20 .910|A327-ND 27.47 23.55 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220 | A328-ND 31.79 27.25 | 68-653000-10 
84 | 148 4.20 1.420 | A329-ND 31.79 27.25 | 84-653000-10 


TO to DIP Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and a circular 8-pin TO can 
male pin footprint on the bottom, can be readily mounted on boards 
having TO thru-hole footprints without having to redesign the board. 
Specifications: * Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic * Female Pin Body Plating: 200y” minimum tin 
over 100” minimum nickel * Contact Plating: 10y” minimum gold 
over 50” minimum nickel * Male Pin: Brass alloy 360 * Male Pin 
Plating: 200y” minimum tin * Current rating: 3 Amps » Operating 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating * Accepts leads .015”- 
.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.125” (2.54mm-3.18mm) 
long Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” 
(.71mm) diameter 


400 f-230} 7-125 Tmt 
Pin 1a F=0.045 09s pas = 
i lat =H LT 
30018 Sit00 i= 0.018 fn 
Ol 410 .200 020-1 nel 
L300! > G.053 
2 jo Tgq 8 
a 210 2° 0} 7 
45° 3]O @9e@ 0] 6 
a 4jo_ ofS 
Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.05 5.19 4.72 4.32 | 1109523 


Adapter Sockets 


AS01/502 AS03/504 


amy A | .600 — 
— Foes [ie =| 
300 
130 ans 
+ 600 | 120 
kaood 
No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 
Pins (Inch) Part No. 1 25 100 | PartNo. 
24 300 ~.600 | ASO1-ND 7.30 5.55 3.65 | 1106396-24 
28 -300 ~.600 | A502-ND 7.98 6.07 _3.99 | 1106396-28 
24 600 ~.300 | A503-ND 7.30 5.55 3.65 | 1107254-24 
28 600 ~.300 | AS04-ND 7.98 6.07 3.99 | 1107254-28 


PGA Zero Insertion 
Force (ZIF) Sockets 


ls 


“020x.012 9.135 
Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. * A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. * Housing of glass filled PPS, UL94V-0 rated 


Specifications: * Contacts: Beryllium copper »* Temperature 
Rating: -65°C ~ 125°C » Housing: Glass filled PPS, UL94V-0 rated 
* Handle: Stainless steel 


Grid | No. of Dimensions (Inch) 
Size Pins A B c 


13x13 | 169 | 1.894 1.675 1.200 
15x15 | 225 | 2.094 1.875 1.400 
17x17 | 289 | 2.294 2.075 1.600 
19x19 | 361 2.494 2.275 1.800 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
PartNo. Each 
A314-ND 29.44 
A315-ND 36.69 
A316-ND 44.75 
A317-ND 53.82 
A318-ND_ 63.98 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices 
up to 44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm) 
Materials: ¢ Body: Glass-filled PPS, UL94V-0 rated 
¢Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
¢ Hardware: Stainless Steel 

Plating: 20u” minimum gold per MIL-G-45204 over 
100”: minimum nickel per QQ-N-290 over 20” 
minimum copper per MIL-C-14550 


880 


$ 
rhaax.o15 4%.020 459 


Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
A339-ND 134.39 44-547-11 


44 Pos. DIP Adapter 
(Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 


A728-ND 61.45 44-647-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: * Contacts: Heat treated beryllium copper 
¢Plating: 100p tin plating per MIL-T-10727 * Sockets: Glass 
filled thermoplastic 


78501889} 
Seated soc 6.51) 
7 in Rest Height 


=] .025(0.64) 


Le. 
15,24) 015 X 020 
(19.24) 9.38 X 0.51) 


Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Inch (mm) Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1.30 (33.02) | A150-ND 8.78 7.91 7.47| 24-516-10 
1.62 (41.15) | A146-ND 9.48 8.54 8.07] 28-516-10 
2.10 (53.34) | A152-ND 12.48 11.23 10.62] 40-516-10 


PLCC ZIF Test Sockets 


Features: * Zero Insertion Force * Corner posts provide positive 
package registration * 12u" Gold plating 

* 10,000 insertions minimum. 

Application: * Can be shimmed to accept 

many Ceramic, Leadless and J-Lead 

Packages. 


000000 


000000 


000000 
‘00000 


44 pin 


0000000 9000000000 
00000000000, 


a000000 900000000 


00000000 
‘(00000000 
00000000) 

000000000 

00000000000 


0000000 
o00000 


52 pin 


000000000, 
(00000000 


68 pin 


‘0000000000 
‘(0000000000 


84 pin 


Dimensions 
Inch (mm) 


A B 


Digi-Key Price Each 
Part No. 25 100 


1 (30.00) | 1.605 (40.77) 
0 (29.97) | 1.583 (40.21) 
9 (34.01) | 1.772 (45.01) 


A310-ND 54.43 47.93 
A449-ND 55.13 35.84 
A311-ND 58.45 51.47 
A450-ND 55.13 35.84 


4 (42.01) | 2.343 (59.51) | A3812-ND 71.93 63.35 


18 
18 
33 
500 (38.10) | 1.920 (48.77) 
65 
89 


i 
1. 
1, 
1: 
1 
1, 


10 (48.01) | 2.580 (65.53) | A313-ND 80.53 70.92 


Universal Zero Insertion 
Force (ZIF) Test Sockets 


The new Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 

* .900 (22.86) overall height with contact level up * Available 24, 
28, 32, 40, 48 pins in body of UL94V-0 rated polyphenylene sulfide 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for 
up to 150°C) * Insulation Resistance — 1000MQ minimum Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC minimum «Contact rating — 1 
amp ¢All pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into p.c.b.’s with 
.600 (15.24) centers. * Sockets can be soldered into p.c. boards or 
plugged into any socket. * Contacts are normally closed to eliminate 
dependence on plastic to sustain contact. 


No. of} Dim. (Inch) 
Pins A B 
24 1 1.74 1.10 
28 | 1.94 1.30 
32 | 2.14 1.50 
40 | 2.54 1.90 
48 | 2.94 2.30 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating |Part No. i 25 100 Part No. 
24 Tin |A300-ND 7.90 6.92 6.73 | 24-6554-10 
24 Gold |A301AE-ND 11.42 10.00 9.71 | 24-6554-11 
28 Tin | A302-ND 9.02 7.90 7.67 | 28-6554-10 
28 Gold _|A303-ND. 12.38 10.84 10.53 | 28-6554-11 
32 Tin |A304-ND 10.07 8.81 8.57 | 32-6554-10 
32 Gold _|A305-ND. 13.73 12.02 11.68 | 32-6554-11 
40 Tin |A306-ND 12.02 10.52 10.22 | 40-6554-10 
40 Gold _|A307-ND. 16.39 14.34 13.94 | 40-6554-11 
48 Tin | A308-ND 14.10 12.34 11.99 | 48-6554-10 
48 Gold | A309-ND 19.15 16.76 16.29 | 48-6554-11 


Zero Insertion Force (ZIF) 
Lo-Profile Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF 
(zero insertion force) sockets provides a low cost solution for a test 
socket with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with 
handle in open position, measures just .554” (14.07mm). 
Specifications: ¢ Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated 
* Body: Glass filled polyester, UL94V-0 rated. * Cam: Cast metal 
-750. .065 
254 
(6:45) (19.05) (1.65 


) 7-300 (7.62) 


(2.67) (15.24) 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 

Pins Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
24 1.450 (36.83) | A346-ND 6.12 5.57 4.74] 24-526-10 
28 1.650 (41.91) | A847-ND 6.61 6.01 5.11] 28-526-10 
40 2.250 (57.15) | A348-ND 7.94 7.23 6.15] 40-526-10 


Quick-Release 
Universal ZIF Test Socket 


Features: 

* Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to .600” 
(15.24mm) centers * Sockets go into PCB .600” (15.24mm) centers » Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 


Specifications: 

¢ Socket Body: Black UL94V-0 Glass-filled Polyphenylene 
Sulfide (PPS) *Handle: stainless steel »* Contact 
Current Rating: 1 amp ¢ Insulation Resistance: 
1000MQ minimum « Life Cycle: 25,000 ~ 50,000 cycles LI 
© Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 

302°F (150°C) Gold plating * Retention Force (when 

closed): 55 grams/pin based on a .020” (.51mm) T 


diameter test lead * Accepts leads .015”-.035” (.38mm- —_ Loop Handle 
.89mm) wide, .100”-.280” (2.79mm-7.11mm) long 
No. of Dim. - In. (mm) 
Pins A B 

24 | 1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 

28 | 1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 

32 | 2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 

40 | 2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 

48 | 2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 

No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 

24 | TinPlated | A439-ND 1036 8.71 7.05 | 24-6574-10 
24 | Gold Plated | A440-ND 12.00 10.08 8.17 | 24-6574-11 
28 Tin Plated | A441-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 
28 | Gold Plated | A442-ND 16.25 13.66 11.06 | 28-6574-11 
32 | TinPlated | A443-ND 13.34 11.21 9.08 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | A444-ND 1818 15.28 12.37 | 32-6574-11 
40 Tin Plated | A445-ND 15.77 13.25 10.73 | 40-6574-10 
40 | Gold Plated | A446-ND 21.50 18.07 14.63 | 40-6574-11 
48 Tin Plated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 
48 | Gold Plated | A448-ND 25.14 21.12 17.11 | 48-6574-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


374 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IC Sockets 


ASSMANN Dual Wipe Solder Tail 


Contacts: « Phosphor Bronze. Protection against capillary version. Mechanical and Electrical Data: 
¢ Transitional Resistance: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9 pF. Capacity between opposite 
adjacent contacts: <0.4 pF. Breakdown Voltage: 600 Veit. * Insertion Force: <1.5N » Extraction Force: >0.7N. 
Insulators: ¢ Polyester GV,VO,UL 94 * Insulation Resistance: 1012 * Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C 


iN 
SUS0SS 0202 Bene 


No. Con- Dimensions No. Con- Dimensions 
of tact (Inch) Digi-Key Price Each Assmann of tact (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Cont. | Plating A B c Part No. al 10 100 500 | Part No. Cont. | Plating A B c Part No. il 10 100 500 | Part No. 
6 Tin | 0.39 0.30 0.30 | AE8906-ND 47 14 1.08 | A06-LC-TT 20 | Tin | 0.39 0.30 1.00 |AE8920-ND 18 16 11.09 | A20-LC-TT 
6 Tin | 0.39 0.30 0.30 | AE1485-NDA NEW! 59 A7 38.28 | A06-LC-TT-R 20 | Tin | 039 0.30 1.00 |AE9998-NDA NEW! A 34 27.20 | A20-LC-TT-R 
6 | Gold | 0.39 0.30 0.30 | AE9806-ND 33 29 23.20 | A06-LCG-T 20 | Gold | 0.40 0.30 1.00 |AE9820-ND 81 wal 57 49 | A20-LCG 
6 Gold 0.39 0.30 0.30 | AE1486-NDA NEW! 1.26 1.10 .89 76 | A06-LCG-T-R 20 Gold 0.40 0.30 1.00 |AE9999-NDA NEW! 63 55 45 38 | A20-LCG-T-R 
8 Tin 0.39 0.30 0.39 | AE9986-NDA NEW! 23 19 16 11 | A08-LC-TT-R 20 Tin 0.40 0.30 1.00 |AE9845-NDt 26 21 A7 13 | A20-LC-TR 
8 | Gold | 0.39 0.30 0.39 | AE9808-ND 36 32 22 18 | A08-LOG-T 20 | Tin | 040 0.30 1.00 [AE10000-NDtANEW! 54 43 35.25 | A20-LC-TR-R 
8 | Gold | 0.39 0.30 0.39 | AE9987-NDA NEW! 39 34 28.24 | A08-LCG-T-R 22 | tin | 050 0.40 110 |AE8922-ND ‘49 39 "32.23 | A22-LC-T2 
: a a ee ie Pease Reh “ 7 oe i ee 22 | Gold | 0.50 0.40 1.10 |AE9822-ND 89 78 63.54 | A22-LCG 
: : : : 5 ? : : : ; eva lke 24 | Tin | 0.70 0.60 1.20 |AE8924-ND 29 24 19 44 | A24-LC-TT 
a ui ne ras ne ee sh au as 1 a ate 24 | Tin | 0.70 0.60 1.20 |AE10001-NDA NEW! 50 At 33.24 | A24-LC-TT-R 
ll Fe it 5 | ti a i 4 ‘ -LU-T I-I 
ia | Gola | o29 020 0.70 WReaeninn - "Ss fag at |-AldbCGe 24 | Gold | 0.70 0.60 14.20 AE10002-NDA NEW! 77 68 5547 | A24-LCG-T-R 
24 | Tin | 0.70 0.60 1.20 |AE10003-NDtANEW! 65 52 42 31 | A24-LC-TR-R 
14 | Gold | 0.39 0.30 0.70 | AE9990-NDA NEW! 45 39 32.27 | A14-LCG-T-R ; 
14 | tm | 040 080 0.70 \Acaeonn 6 ne 44. 08! bagaslecta 28 | Tin | 070 0.60 1.40 |AE8928-ND 34 28 2316 | A28-LC-TT 
14 | tin | 040 030 0.70 | AE9991-NDTA NEW! 97 “30 0548 | AI4-LOTRER 28 | Tin | 070 0.60 1.40 |AE10004-NDA NEW! 59 A8 39.28 | A28-LC-TT-R 
16} Tin 10.39 0.30 0.80 | AE8O16-ND 9 6 33 410 | AI@LO-TT 28 | Gold | 070 0.60 1.40 |AE9828-ND 114 99 ‘80.69 | A28-LCG 
16 | Tin | 039 0.30 0.80 | AF9992-NDA NEW! "30 06 ot 46 | A16-LC-TT-R 28 | Gold | 0.70 0.60 1.40 |AE10005-NDA NEW! 90 78 63.54 | A28-LCG-T-R 
16 | Gold | 0.39 0.30 0.80 | AE9816-ND 72 63 44.36 | A16-LCG-T 28 | Tin | 0.70 0.60 1.40 [RES NOT S50 20287) ADBELC-TR 
16 | Gold | 0.39 0.30 0.80 | AE9993-NDA NEW! 51 45 36.31 | A16-LCG-T-R 28) Tin | 0.70 0.60 1.40 )AE10006-NDtANEW! 76 61 50.36 | A28-LC-TR-R 
16 | Tin 0.40 0.30 0.80 | AE9843-ND: 22 18 1441 | A16-LC-TR 32_| Tin 0.70 0.60 _1.60_| AE9850-NDt 37 30 24.18 | A32-LC-TR 
16 Tin 0.40 0.30 0.80 | AE9994-NDtA NEW! A4 35 “29 21 | A16-LC-TR-R 32 Tin 0.70 0.60 1.60 |AE10007-ND}A NEW! 86 70 56 -41 | A82-LC-TR-R 
18 | Tin | 0.39 0.30 0.90 | AE8918-ND 22 18 45 41 | A18-LC-TT 40 | Tin | 070 0.60 2.00 |AE8940-ND Ag 39 32.23 | A40-LC-TT 
18 | Tin | 0.39 0.30 0.90 | AE9995-NDA NEW! 37 30 24 18 | A18-LC-TT-R 40 | Tin | 0.70 0.60 2.00 |AE10008-NDA NEW! 86 70 56.41 | A40-LC-TT-R 
18 | Gold | 0.39 0.30 0.90 | AE9818-ND 81 val 49 40 | A18-LCG-T 40 | Gold | 0.70 0.60 2.00 |AE9840-ND 163 142 1415 98 | Ad0-LCG 
18 | Gold | 0.39 0.30 0.90 | AE9996-NDA NEW! 57 50 40.35 | A18-LCG-T-R 40 | Gold | 0.70 0.60 2.00 |AE10009-NDANEW! 1.29 1.12 91.78 | A40-LCG-T-R 
18 | Tin | 040 0.30 0.90 | AE9844-ND 23 19 46.11 | A18-LC-TR 40 | Tin | 070 0.60 2.00 [AE9851-NDt 46 37 30.22 | A40-LC-TR 
18 | Tin | 0.40 0.30 0.90 | AE9997-NDtA NEW! 49 39 32.23 | A18-LC-TR-R 40 | Tin | 070 0.60 2.00 |AE10010-NDtANEW! 1.09 88 71.51 | A40-LC-TR-R 
t Retentive Leg Version A RoHS Compliant 
IC Sockets Machine Pin No. | Dimensions 
5 a . 7 of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
With gold plated precision spring contacts, open frame, solder pin and Fig.| Cont.| A B C Part No. 1 10 400 Part No. 
wire wrap terminals. 
24 | 0.70 060 1.20 | AE10026-NDA NEW! 219 1.90 1.54 | AR24-HZL/01-TT-R 
Contacts: * Contact Spring: copper alloy, slit 4 times. Surface gold 24] 0.40 0.30 1.20 | AE10027-NDA NEW! 2.19 1.90 1.54 | AR24-HZL/7/01-TT-R 
over nickel. Absolute protection against capillary action. Connecting 28 | 0.70 0.60 1.40 AE7307-ND 216 1.87 151 AR28-HZL/01-TT 
pins: brass, solder version. 28 | 070 0.60 1.40 | AE10028-NDA NEW! 255 2.21 1.79 | AR28-HZL/01-TT-R 
Mechanical and Electrical Data: * Depth of Insertion: 2.3 to 3.7 28 | 0.40 0.30 1.40 | AE7308-ND 2.16 1.87 1.51 | AR28-HZL/7/01-TT 
mm. Vibration: 20g after MIL-STD-202. Shock: 150g to MIL-STD-202. 4 (28 | 040 0.30 1.40 | AE10029-NDA NEW! 255 2.21 1.79 | AR28-HZL/7/01-TT-R 
Insertion Frequency: >1000. Transitional Resistance after 100 insertion 32 | 0.70 0.60 1.60 ‘AE7309-ND 2.46 214 1.73 | AR32-HZL/01-TT 
Cees ones Aare ee! 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10030-NDANEWF 291 2.53 2.04 | AR32-HZL/O1-TT-R 
Pees eae a seek eyeets ae Sia occ 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE7310-ND 3.06 266 215 | AR40-HZL/01-TT 
Re Oden peer nme cepa ere ener eee st. 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10031-NDA NEW! 3.66 348 2.57 | AR40-HZL/01-TT-R 
Insulators: ¢ Polyester GV, VO self-extinguishing, UL 94. Insulation 48 | 0.70 0.60 2.40 | AE7311-ND 3.74 3.25 2.62 | AR48-HZL/01-TT 
Resistance: 10120. Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. 48 | 0.70 0.60 240 | AE10032-NDA NEW! 4.38 3.80 3.07 | AR48-HZL/01-TT-R 
Retains shape in solder bath. Resistant to detergent. 30p” Gold 
Contact Plating: « Pin: Tin; Clip: Gold. 6 | 040 030 0.30 ] AE7312-ND 72 63 51 | ARO6-HZL/07-1T 
——-- 6 | 040 0.30 0.30 | AE10033-NDA NEW! 96 84 68 | ARO6-HZL/07-TT-R 
No. Dimensions ye ‘ 8 | 040 0.30 0.40 | AE7313-ND 93 81 .66 | ARO8-HZL/07-TT 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 8 | 040 030 0.40 | AE10034-NDA NEW! 1.29. 142 91 | ARO8-HZL/07-TT-R 
Fig.| Cont.| A B C | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 14 | 0.40 0.30 0.70 | AE7314-ND 1.47 1.28 1.03 | AR14-HZL/07-TT 
Guid Finck 16 | 040 0.30 0.80 | AE10036-NDA NEW! 258 2.24 1.81 | AR16-HZL/07-TT-R 
18 | 0.40 0.30 0.90 | AE7316-ND 186 1.62 1.31 | AR18-HZL/07-TT 
6 |040 0.30 0.40 | AE10022-NDA NEW! 30 26 -.21.| AROG-HZL-TT-R 18 | 040 0.30 0.90 | AE10037-NDA NEW! 282 245 1.98 | AR18-HZL/07-TT-R 
8 |040 030 0.40 | AE10011-NDA NEW? 39 3428 | AROB-HZL-TT-R 20 | 0.40 0.30 1.00 | AE7317-ND 2.07 1.80 1.45 | AR20-HZL/07-TT 
20 | 0.40 030 1.00 | AE10038-NDA NEW! 3.24 2.81 2.27 | AR20-HZL/07-TT-R 
14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10012-NDA NEW! 63 55 45 | AR14-HZL-TT-R 
; | 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE7318-ND 247 = 244 1.73 | AR24-HZL/07-TT 
16 | 0.40 0.30 0.80 | AE7216-ND 7 63051) ART6-HZL-TT 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10039-NDA NEW! 387 3.36 2.71 | AR24-HZL/07-TT-R 
16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10013-NDA NEW! 75 65 53 | AR16-HZL-TT-R 24 | 0.40 030 1.20 | AE10040-NDA NEW! 387 3.36 2.71 | AR24-HZL/7/07-TT-R 
is )o40 030 ooo (RGaiENTs Ps = a ARIS EEL 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10041-NDA NEW! 450 3.90 3.15 | AR28-HZL/07-TT-R 
, : . : . . . 28 | 0.40 030 1.40 | AE7321-ND 288 250 2.02 | AR28-HZL/7/07-1T 
18 | 0.40 0.30 0.90 | AE10014-NDA NEW! 8300 7258 | ARI8-HZL-TT-R 28 | 0.40 0.30 140 | AE10042-NDANEW! 450 390 3.15 | AR28-HZL/7/07-TT-R 
20 | 0.40 030 1.00 | AE10015-NDA NEW! 90 78 63. | AR20-HZL-TT-R 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10043-NDA NEW! 516 4.48 —3.62_| AR32-HZL/07-TT-R 
; | 22} 050 040 1.10 | AE7222-No 1.02 89.72 | AR22-HZL-TT 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE7323-ND 455 3.95 3.19 _| AR40-HZL/07-1T 
os |a70 060 7120 [ements omer ee a Ae 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10044-NDA NEW! 636 5.52 4.46 | AR40-HZL/07-TT-R 
- - - - - . 48 | 0.70 0.60 2.40 | AE7324-ND 4.97 4.31 3.48 | AR48-HZL/07-TT 
24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10016-NDA NEW! 111 97.78 | AR24-HZL-TT-R 48 | 0.70 0.60 2.40 | AE10045-NDA NEW! 768 666 5.38 | AR48-HZL/07-TT-R 
2) 070 060 120 Tea oS: ee SSeS ee eae 
28 | 0.70 060 1.40 | AE10017-NDA NEW! 135° 117 95 | AR28-HZL-TT-R 8 |o40 030 040 | AE7108-ND 1.06 93 —64.-(| AROB-HZW/T 
40 | 0.70 060 2.00 | AE10018-NDA NEW! 1.80 1.56 1.26 | AR4O-HZL-TT-R 8 | 040 0.30 0.40 | AE10046-NDA NEW! 135. 147 95 | ARO8-HZW/T-R 
48 | 0.70 060 2.40 | AE7248-ND 2.37 2.06 1.66 | AR48-HZL-TT 14) 040 0.30 0.70 | AE7114-ND 165 1.43 1.16 | AR14-HZW/T 
14] 040 0.30 0.70 | AE10047-NDA NEW! 186 162 1.31 | AR14-HZW/T-R 
48 | 0.70 0.60 2.40 | AE10019-NDA NEW! 2.22 1.93 1.56 | AR48-HZL-TT-R 16 | 0.40 0.30 0.80 | AE7116-ND 2.08 1.83 1.26 | AR16-HZW/T 
10” Gold 16 | 040 0.30 0.80 | AE10048-NDA NEW! 213° 185 1.50 | AR16-HZW/T-R 
18 | 040 0.30 0.90 | AE7118-ND 213° 1.85 1.50. | AR18-HZW/T 
6 0.40 0.30 0.30 | AE10021-NDA NEW! 54 AT 38 | ARO6-HZL/01-TT-R 9 18 | 040 0.30 0.90 | AE10049-NDA NEW! 2.40 2.08 1.68 | AR18-HZW/T-R 
14 |040 030 0.70 | AE7302-ND 111 96 78 | AR14-HZL/01-TT 20 | 0.40 0.30 1.00 | AE10050-NDA NEW! 267 232 1.87 | AR20-HZW/T-R 
14 |0.40 030 0.70 | AE10023-NDA NEW! 1.26 140 89 | AR14-HZL/01-TT-R 24 | 0.70 0.60 1.20 Ee 2850247 2.00 | AR2+-HZW/T. 
24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10051-NDA NEW! 348 3.02 2.44 | AR24-HZW/T-R 
16 | 040 0.30 0.80 | AE7303-ND 1.26 1.09 88. AR16-HZL/01-TT 
1 : 28 | 0.70 060 1.40 | AE7128-ND 330 286 2.31 | AR28-HZW/T 
16 | 040 0.30 0.80 | AE10024-NDA NEW! 144° 1.25 1.01 | AR16-HZL/01-TT-R 23 | 070 060 140 | AE10052-NDA NEW! 372 3.23 -2.61._| AR28-HZW/T-R 
20 | 040 0.30 1.00 | AE7304-ND 1.50 1.30 1.05 | AR20-HZL/01-TT 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE7140-ND 5.21 4.59 3.16 | AR40-HZW/T 
u 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10053-NDA NEW! 534 463 3.74 | AR40-HZW/T-R 
20 | 0.40 030 1.00 | AE10025-NDA NEW! 186 1.62 1.31 | AR20-HZL/01-TT-R 64) 100 090 320 | AE10020-NDA NEW! 882 765 618 | ARG4-HZW-T-R 
24 | 0.70 060 1.20 | AE7305-ND 185 1.61 1.30 | AR24-HZL/01-TT i ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ASSMANN P LCC Soc kets » fat a Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Cont.| A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 


Specifications: * Contacts: Phosphor bronze, tin and gold plated * Current Rating: 1A « Insulating PLCC — Surface Mount 
Resistance: 1000MQ minimum ¢ Withstanding Resistance: 600Vrms * Contact Resistance: 30mQ Tin 
maximum ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 110°C * Insulator: PBT, UL 94V-0 20 0.62 0.62 0.20 AE7339-ND 67 58 47 | A-CCS20-Z-SM 
20 | 062 0.62 0.20 | AE10068-NDA NEW! 90 78 .63 | A-CCS20-Z-SM-R 
28 | 0.72 0.72 0.30 | AE7340-ND wal 62 50 | A-CCS28-2-SM 
28 | 0.72 0.72 0.30 | AE10069-NDA NEW! 1.02 89 .72 | A-CCS28-Z-SM-R 
Sc 32 | 0.72 0.82 0.40 | AE10070-NDA NEW! 1.02 89 .72 | A-CCS32-Z-SM-R 
K( i? 2 44 | 092 0.92 0.50 | AE10071-NDA NEW! 117 1.02 .82 | A-CCS44-Z-SM-R 
wl UE 52 | 1.02 1.02 0.60 | AE7343-ND 96 83 .67 | A-CCS52-2-SM 
S 52 | 1.02 1.02 0.60 | AE10072-NDA NEW! 1.35 1.17 .95 | A-CCS52-Z-SM-R 
68 | 1.22 1.22 0.80 | AE7344-ND 1.04 90 .73 | A-CCS68-Z-SM 
68 | 1.22 1.22 0.80 | AE10073-NDA NEW! 1.53 1.33 1.08 | A-CCS68-Z-SM-R 
84 | 142 1.42 1.00 | AE7345-ND 1.21 1.05 .85 | A-CCS84-Z-SM 


A RoHS Compliant 


No. Dimensions . 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann OK Industries 
Fig. | Cont. | A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Division of Jonard Industries Corp. 
Tin 1 i 
20 0.61 0.61 0.20 | AE7325-ND 74 65 .53 | A-CCS20-Z IC Insertion/Extraction Tools 
20 0.61 0.61 0.20 | AE10054-NDA NEW! 1.02 89 .72 | A-CCS20-Z-R 
28 0.71 0.71. 0.30 | AE7326-ND 78 68 55 | A-CCS28-Z K153-ND _K154-ND K155-ND K156-ND K157-ND K158-ND 
28 0.71 0.71. 0.30 | AE10055-NDA NEW! 1.08 94 .76 | A-CCS28-Z-R 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7327-ND 82 72 58 | A-CCS32-Z 
32 0.71 0.81 0.30 | AE10056-NDA NEW! 1.25 = 1.08 .88 | A-CCS32-Z-R 
1 44 0.93 0.93 0.50 | AE10057-NDA NEW! 1.29 1.12 91 | A-CCS44-Z-R 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7329-ND 98 85 .69 | A-CCS52-Z 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10058-NDA NEW! 1.41 1.23 .99 | A-CCS52-Z-R 
68 1.23 1.23 0.80 | AE7330-ND 1.00 87 .70 | A-CCS68-Z 
68 1.23 1.23 0.80 | AE10059-NDA NEW! 1.76 1.53 1.23 | A-CCS68-Z-R 
84 1.42 1.42 1.00 | AE10060-NDA NEW! 1.91 1.66 1.34 | A-CCS84-Z-R 
Gold Digi-Key Price 
20 0.61 0.61 0.20 | AE7332-ND 1.21 1.05 .85 | A-CCS20-G Description Part No. Each 
20 0.61 0.61 0.20 | AE10061-NDA NEW! 116 © 1.01 .81 | A-CCS20-G-R in Di 
28 O71 071 0.30 AE7333-ND 404 405 ‘as | A-CCS28-G 14-16 on DIP/ICMINSONE! ....cccissccrncerdseasstensaesiacescgieasiaedoedensine K153-ND 9.60 
28 | 0.71 0.71 0.30 | AE10062-NDA NEW! 1.31 1.14 92 | A-CCS28-G-R 14-16 Pin CMOS Safe Inserter.. Kase ax) 20.43 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7334-ND 140 1.21 98 | A-CCS32-G 24-28 Pin CMOS Safe Inserter. K155-ND 20.43 
32. | 0.71 081 0.30 | AE10063-NDA NEW! 137 149 96 | A-CCS32-6-R 36-40 Pin CMOS Safe Inserter K156-ND 23.48 
1 44 0.93 0.93 0.50 | AE7335-ND 152 = 1.32 1.07 | A-CCS44-G - 
44 | 0.93 0.93 0.50 | AE10064-NDA NEW! 155 134 1.09 | A-CCS44-G-R Extractor Tool, (8 to 24 pins) ... Heep SHS 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7336-ND 152 1.32 1.07 | A-CCS52-G Extractor Tool, (24 to 40 pins).. K158-ND 23.47 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10065-NDA NEW! 1.70 1.47 1.19 | A-CCS52-G-R Insertion and Extraction Kit K159-NDt 79.83 
1h 1 ON | nan 2k far 1H [ROERRE | | |G fLc0 ence Yen 6 S S| remno)a 
84 1.42 1.42 1.00 | AE7338-ND 1.76 1.53 1.23 | A-CCS84-G Low Cost Universal PLCC Extractor ..........0.00.0cccccceseeees eens eeeeeeeee K374-ND 10.96 
84 | 1.42 1.42 1.00 | AE10067-NDA NEW! 233 2.02 1.63 | A-CCS84-G-R + The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158. 


ZIP DIP Il Universal ZIP DIP 
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BE 
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ae 


ZIP DIP Il tes a No. of | Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 

For test and burn-in of all common dual-in-line packages on Pins Plating A B Cc D Part No. 1 40 Part No. 

-100" lead spacing. The zero insertion pressure feature allows 

easy insertion and removal without lead distortion. Receptacles ZIP DIP Il Sockets 

are ideal for high use situations such as PROM programming. 14 Gold | 1.30 (33.02) | .60(15.24) | .60 (15.24) | .300(7.62) | 3M1402-ND 9.04 71.76 214-3339-00-0602J 

ECONO ZIF SOCKETS: 16 Gold | 1.39 (35.31) .60 (15.24) | .70(17.78) | .300(7.62) | 3M1602-ND 17.12 135.90 216-3340-00-0602J 

Designed for OEM/end use applications where field replacement 18 Gold | 1.49 (37.85) .60 (15.24) | .80 (20.32) | .300(7.62) | 3M1802-ND 17.80 141.30 218-334 1-00-0602J 

or programming of DIPs is required. The patented ZIF feature 20 Gold | 1.59 (40.39) .60 (15.24) | .90 (22.86) | .300(7.62) | 3M2002-ND 18.48 146.60 220-3342-00-0602J 

uses screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for 22 Gold 1.69 (42.93) .70 (17.78) 1.00 (25.40) 400 (10.16) 3M2202-ND 19.15 152.00 222-3343-00-0602J 

security against vibration or accidental unloading. Leads are on 24 Gold 1.79 (45.47) -90 (22.86) 1.10 (27.94) -600 (15.24) 3M2402-ND 17.04 135.30 224-1275-00-0602J 

100" centers. 28 Gold | 1.99 (50.55) .90 (22.86) | 1.30 (33.02) | .600 (15.24) | 3M2802-ND 18.93 150.20 228-1277-00-0602J 

SECEPTAGIES FOR ZIPIDIP: 40 Gold | 2.60 (66.04) .90 (22.86) | 1.90 (48.26) | .600 (15.24) | 3M4002-ND 24.51 194.50 240-1280-00-0602J 

Features: * Matching racaptacté for evary ZiP 1 Sockat 64 Gold |3.95 (100.33) | 1.30 (33.02) | 3.10 (78.74) | .900 (22.86) | 3M6402-ND 36.20 287.30 264-4493-00-0602J 

*Mounting flange standard option to hold receptacle to Econo ZIF Sockets 

board Pre-tapped holes in receptacle body mate with screw- 16 Gold | 1.10 (27.94) 50 (12.70) | .700(17.78) | .300(7.62) | 3M1603-ND 7.92 69.00 216-6278-00-3303 

hole in socket to hold socket firmly to receptacle (2 screws 

provided with each receptacle) * Available in solder-tail options. ZIP DIP Receptacle 

i tarhselino hori fei pas ee 14 Gold | 1.00(25.40) | .60(15.24) | 1.28 (32.51) | .300(7.62) | 3M1401-ND 15.45 116.90 214-3339-09-0602J 
eae bliss ona 16 Gold .96 (24.38) .56 (14.22) | 1.37 (34.80) | .300 (7.62) | 3M1601-ND 16.11 121.90 216-3340-09-0602J 

«Marking: Part Number Identification * Contact Material: 

Beryllium Copper * Plating: 30” (.076um) Gold — MIL-G- 18 Gold .95 (24.13) .55 (13.97) | 1.49 (37.85) | .300 (7.62) | 3M1801-ND 16.86 127.60 218-334 1-09-0602J 

45204, Type Il, Grade C over 50u” (1.3m) Sulfamate Nickel per 20 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.58 (40.13) | .300(7.62) | 3M2001-ND 17.52 132.50 220-3342-09-0602J 

QQ-N-290A, Class 2 or 75y” (1.9um) Nickel Boron. Electrical 22 Gold | 1.06 (26.92) .65 (16.51) | 1.69 (42.93) | .400 (10.16) | 3M2201-ND 18.18 137.50 222-3343-09-0602J 

Specifications: * Current Rating: 1Amp * Insulation Resistance: 24 Gold 1.26 (32.00) .86 (21.84) 1.77 (44.96) 603 (15.32) 3M2401-ND 16.20 122.60 224-1275-09-0602J 

>1x10"Q at 500Vdc » Withstanding Voltage: 1000Vrms at Sea 28 Gold 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.98 (50.29) | .600 (15.24) | 3M2801-ND 17.99 136.10 228-1277-09-0602J 

Level. Environmental Specifications: » Temperature Rating 40 Gold 1.27 (32.26) .86 (21.84) | 2.58 (65.53) | .606 (15.39) | 3M4001-ND 22.42 169.60 240-1280-09-0602J 

Operating: -67°F ~ 302°F (-55°C ~ 150°C) 64 Gold | 1.70 (43.18) | 1.30 (33.02) | 3.95 (100.33) | .900 (22.86) | 3M6401-ND 35.89 271.50 264-4493-09-0602J 

ZIP DIP SOCKETS .100 CENTERS - DOUBLE DIP: Universal ZIP DIP Socket 

Features: *For DIPs with .100” lead spacing + Extra wide 24 Gold | 1.77 (44.96) _ 1.10 (27.94) — 3M2406-ND 23.75 188.50 224-1286-00-0602J 

Contact zone allows: Insertion. of DIPS. with.dlstance between 28 Gold | 1.99 (50.55) = 1.30 (33.02) = 3M2806-ND 26.85 213.10 228-1371-00-0602J 

rows from .300” through .600” * Lever actuated zero insertion 

force mechanism « Socket easily disassembles for repairabilty 40 Gold | 2.59 (65.79) - 1.90 (48.26) - 3M4006-ND 19.28 153.01 240-1288-00-0602J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OEM Type “A” IC Test Clips — “oven-nose” design Surface Mount Test Clips 
3M LCC Sockets 3M é Tae dee ei by 3M Electronic Specialty Products 


¢ Simplifies prototype and production testing, field access at DIP leads: 


service work, and Quality Control. * One-piece Features: ¢ Allow safe, convenient, fast and easy testing 


SS. 
body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin DIP, _-— PRT Q of normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
etc. * High reliability Gold contacts. * Proven 770 | HAGA | | | i i rel Circuits (SOICs) » Eight sizes available for .30” (7.62mm) 
Alloy contacts. Mil M i I\ i and .15” (3.81mm) package sizes * Helical compression 
i a PATA | aese=™"y springs and insulating contact combs ensure contact 
Contact comb” fits between DIP leads — EY | integrity during testing * Permits devices stacked as 
eliminating any possibilities of shorts. t +O. li peel close as .0505” (1.28mm) end-to-end to be tested 
| - i $ ” 
“Duck-bill” contacts are flat — won't TRE wid —_ Seuianeoue Seanad 025 (een suet 
rolloff new narrow DIP leads. LREEHEE RE ——— contacts on .10” (2.54mm) centers at the probe end o 
the clip easily accept test probes or single row female socket connectors » Steel 
Rugged, engineering-grade thermoplastic body molded around contact pins hinge pin and glass filled polyester body provide long service life * Available 
with alloy 764 unplated and gold plated leads- * Allows safe, convenient 
= testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) style ICs All four sides of test 
No. |Row to) Nail-Head Leads : Headless Leads . clip open simultaneously for fast and easy attachment to PLCC being test- 
of | Row | Digi-Key Price | Digi-Key Price ed * Stays securely clamped to PLCC until removed « Helical compression 
Pins} (Inch) | Part No. Each | Part No. Each springs and insulating contact combs ensure contact integrity during 
Alloy 770 testing * Permits testing of ICs with as little as .200” (5.08mm) row to row 
oy spacing between devices * Staggered contact rows on .100” (2.54mm) 
4 -2- centers * Industry standard .025” (.64mm) square contact pins on the .100” 
7 3 See can Se 9.79 (2.54mm) centers « Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
14] 3 923698-ND 9.85 923690-14-ND 10.04 
Features: * Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers Variety 16} 3 923700-ND 9.95 923690-16-ND 10.14 ae Hite Price buble Price 
of lid options available * “U” lid for I.C.E. adapter I/O cable egress * Heat 16 | .5/.6 | 923702-ND 16.54 | — _ Pi Sei See) ees 
ji * 7 . ins| Description| Part No. Each | Part No. Each 
Sink(s) acceptable and available * Thruster spring helps register substrate ig| 3 923703-ND 13.99 | 923690-18-ND 13.99 
three corner notches, maintain centering * Polarizing post on bottom -150” SOIC -300" SOIC 
of socket * Through hole contact tails *No tools required for package 20) .3 | 923704-ND 14.64 | 923690-20-ND 14.64 8 | Alloy 764 |923650-08-ND 10.90 | — = 
suas end BeCu contacts Tor ugged perimanoo | | | 8 a 8 —| | lie | aicrzes (eemesetem 11.05 fe ie 
I u ru r 16 | Alloy 764 /|923650-16-ND 11.35 | 923660-16-ND 11.49 
Physical Specifications: « Insulation: * Material: Glass Filled Polyphenylene 24) 5/6 | 923714-ND 19.05 | 923690-24-ND 19.05 18 | Alloy 764 |— — | 923660-18-ND 12.15 
Sulfide (PPS) »* Flammability: UL94V-0 * Color: Black * Lid Material: 244) 3 |— — | 923689-24-ND 19.05 20 | Alloy 764 |— — | 923660-20-ND 13.34 
Aluminum « Latch Material: Stainless Steel ¢ Thruster & Contact Material: 14 -28- 24 | Alloy 764 |— — | 923660-24-ND 13.77 
28 | .5/.6 | 923718-ND 22.85 923690-28-ND 22.85 y 
Beryllium Copper (C172) Plating; Underplate: 50” (1.27pm) Nickel; Wiping 28 | Alloy 764 |— — | 923660-28-ND 14.75 
Area: 30” (0.76um) Gold; Solder Tails: 30” (0.76ym) Gold » Marking: 28] 3 923717-ND 22.85 923689-28-ND 22.85 8 | Gold Plated |923655-08-ND 11.35| — = 
Raised Letters ‘ 
36 | .5/.6 | 923720-ND 25.37 923690-36-ND 25.37 -14- = — 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp * Insulation Resistance: ia oe ay eee aie iat 923665-16-ND 13.19 
>1x10"20 © Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 40 | 5/6 ) 923722-ND 26.62 | 923690-40-ND 26.62 48 | Gold Paton (a [eee 1329 
Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55° ~ 105°C 64] 9 923726-ND 40.56 | — — 20 | Gold Plated | — — | 923665-20-ND 13.75 
- — — Gold Plated 24 | Gold Plated | — — | 923665-24-ND 15.17 
Lid | No./) Digi-Key Pricing 3m 28 | Gold Plated | — — | 923665-28-ND 16.29 
Type Cont.| Part No. 1 10 Part No. 8 3 923743-08-ND 11.87 923739-08-ND 11.87 
LCC Sockets 14] 3 923743-14-ND 12.19 923739-14-ND 12.19 No. PLCC 
if Digi-Ke Pri 
Full | 68 |3M6809A-ND 16.15 140.70 | 268-5401-00-1102JH 16| .3  |923743-16-ND 12.50 | 923739-16-ND 12.50 Pins || Description Baiined each 
NoLid | 68 |3M6809B-ND 16.15 140.70 | 268-5401-11-1102JH 18} 3 | 923743-18-ND 16.90 | 923739-18-ND 17.57 pice 
U-Shaped | 68 | 3M6809C-ND 16.27 141.70 | 268-5401-50-1102JH 20| 3 923743-20-ND 21.67 923739-20-ND 20.17 
20 Alloy 764 923670-20-ND 30.24 
Finned 24 | .5/.6 | 923743-24-ND 23.22 923739-24-ND 23.89 28 Alloy 764 923670-28-ND 32.07 
Heat Sink | 68 | 3M6809D-ND 19.17 167.00 | 268-5401-52-1102JH 24| 3 |923742-24-ND -23.22-| 923738-24-ND 23.22 44 Alloy 764 923670-44-ND 40.69 
LCC Socket Lid 28 | .5/.6 | 923743-28-ND 27.91 923739-28-ND 30.84 68 Alloy 764 923670-68-ND 55.01 
Full — | 3MLLSF-ND 91 7.90 |268-5401-00-0000 28} .3 | 923742-28-ND 27.91 923738-28-ND 27.91 20 Gold Plated 923675-20-ND 33.34 
U-Shaped | — | 3MLLSU-ND 1.03 9.00 | 268-5401-50-0000 40 | 5/6 | 923743-40-ND 32.72 | 923739-40-ND 32.72 . een aes cenit ae 
Finned 48 | 5/6 |— — | 923739-48-ND 43.81 68 Gold Plated 923675-68-ND 51.39 
Heat Sink | — | 3MLLSH-ND 3.45 30.00 | 268-5401-52-0000 64; 9 |— — | 923739-64-ND 50.13 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 55.36 


GNM (NEW! PLCC Chip Carrier Sockets EG: d- Sirieeeoa 


Features: 

* Accepts chip carriers conforming to JEDEC outline MO-047 for square and MO-052 for rectangular * High 
temperature insulator compatible with IR reflow and wave soldering * Compatible with automated loading 
equipment * Open top design allows unrestricted air flow * Molded slots for ease of device extraction. 


Physical Specifications: 

¢ Insulation: ¢ Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) »* Flammability: UL 94V-0 * Color: Brown 
¢ Contact Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: Underplating: 50y” (1.27m) Nickel - Overall; Wiping Area: 160u” 
(4.06m) Matte Tin 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pins A B Part No. ul 10 100 Part No. Pins A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Low Profile, 4 Row, PLCC Thru-Hole Mount Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount with Location Post 

20 | 0.611 (15.50) 0.611 (15.50) | 3M2011B1-ND 81 al 57. | 8420-1181-RK-TP 20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021A1-ND 84 73 59 | 8420-21A1-RK-TP 
28 | 0.711 (18.05) 0.711 (18.05) | 3M2811B1-ND 93 81 166 | 8428-11B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (13-18) ini a ff eB" Bees S1ATSAI IP 
a | o7ii(i80s) 0812200) Jenene 06 ae Si lvasapcraaisaite 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221A1-ND 96 84 .68 | 8432-21A1-RK-TP 

44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421A1-ND 1.14 99 .80 | 8444-21A1-RK-TP 
44) 0.926 (23.50) 0.926 (23.50) | SM4411BI-ND = 1.17 1.02 82) 8444-11B1-RK-TP 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221A1-ND 1.26 4.10 89 | 8452-21A1-RK-TP 
52 | 1.020 (25.88) 1.020 (25.88) | 3M5211B1-ND 1.29 1.12 ‘91 | 8452-11B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821A1-ND 1.53 1.33 1.08 | 8468-21A1-RK-TP 
68 | 1.223 (31.05) 1.223 (31.05) | 3M6811B1-ND 1.59 1.38 112 | 8468-11B1-RK-TP 84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421A1-ND 1.65 1.43 1.16 | 8484-21A1-RK-TP 
84 | 1.420 (36.05) 1.420 (36.05) | 3M8411B1-ND 186 1.62 1.31 | 8484-11B1-RK-TP 

No. of | Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reel* | 3M 
Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount Pins A B Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part No. 

20 | 0.617(15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1-ND 84 73 59 | 8420-21B1-RK-TP Fig. 2— 4 Row, PLCC Surface Mount 
28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) ] 3M2821B1-ND 87 76 61 | 8428-21B1-RK-TP 20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1CT-ND 1.08 94 76 | 500 | 324.00 | 8420-21B1-RK-TR 
32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) ) 3M3221B1-ND 96 84 68 | 8432-21B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1CT-ND 1.08 .94 76 | 400 | 259.20 | 8428-21B1-RK-TR 
44 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421B1-ND 1.44 99 80) 8444-21B1-RK-TP 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221B1CT-ND 114 99 80 | 450 | 307.80 | 8432-21B1-RK-TR 
52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221B1-ND = 1.26 = 1.10 89 | 8452-21B1-RK-TP 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421B1CT-ND 1.38 1.20 .97 | 360 | 298.08 | 8444-21B1-RK-TR 
68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821B1-ND 1.531.383 1.08 | 8468-21B1-RK-TP 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221B1CT-ND 1.56 1.36 1.10 | 360 | 336.96 | 8452-21B1-RK-TR 
84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421BI-ND 165 1.43 1.16 | 8484-21B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821BICT-ND 1.86 1.62 1.31 | 280 | 312.48 | 8468-21B1-RK-TR 


* For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 377 


ANALOG 
DEVICES 


RX TX Subsystems 


Channal | IF or RF 
. Function |Bandwidth| Range Key Primary Digi-Key Price Each 
IF Transceivers (MHz) | (MHz) [Features | Application | Pkg. [Part No. 125 100 
f IF toBband r 
Digi-Key Price Each Sx SIRE 35 | 70-300] Rxfor |, jWireless | 171 | aDs650BBC-ND 30.96 28.90 26.84 
Description Part No. 1 25 «100 ; : GSM/Edge 
ISM Band Low Power, Zero-IF RF Transceiver IC | ADF7025BCPZ-NDO NEW! 5.15 4133.21 Evaluation Board for AD6650 with software...................0-0eee AD6650/PCB-ND 650.00/1 
Evaluation Board for ADF7025 EVAL-ADF7025DB1-ND NEW! 64.50/1 Thana 
RoHS Compliant Res. | Rate Number of Supply Digi-Key Price Each 
(Bits) | kSPS | ADC Inputs i] Interface| Package | Part No. il 25 100 
Single (+3) 
. 24 | 375 1 : Ser., SPI] 48-LFCSP|AD9864BCPZ-NDO 15.11 14.10 13.10 
Single (+3.3) ; 
ISM-Band Transmitters = 
0 RoHS Compliant 
Modu- Output Data | Program- +10dBm 
lation Freq. Rate mable Power Digi-Key Price Each 
Mode Rate (Max.) | Output Pwr. | Consumption | Package | Part No. if 25 100 Mixers/Multi liers 
FSK/ASK/|433-435MHz,|_ 76 | -20dBm a 24 ee 341 249 194 p 
GFSK |866-870MHz| kpbs | +10dBm TSSOP ? : : 
RF IF Lo Con- 
Frequency Frequency Frequency | version Digi-Key Price Each 
(MHz) (MHz) MHz Gain Package Part No. 4 100 
14-TSSOP. | AD8343ARU-ND 872 6.98 5.89 
RMS Detectors dc~ 2,500) de~2,500 /de~2500| 7 | 44 7gs9p | aD8343ARUZ-NDO 8.72 698 5.89 
Volt. |Supply| RF | Dy- | Accu-] Re- 400 _ 400 | 20-PLCC | AD831APZ-NDO 1161 1046 9.28 
V) |A)_| (MHz) | R dB) | Time | Package | Part No. 1 25 100 z ~ z = ‘ i : 5 : 
YE Eff) M2) Reage [(UB) Timed Reekages| Rant No 500 = 500 24 | 46-S0Ic | AD6O8AR-ND 533 427 3.32 
8-MSOP | AD8361ARMZ-ND) NEW! 790 632 5.34 - 
SOT-23-6] AD8361ART-REEL7CT-ND 7.50 6.00 5.07 0 RoHS Compliant 
2.7-55| 1.1 | 2500) 30dB | 0.25 | 320ns | SOT-23-6] AD8361ART-REEL7TR-ND 13950.00/3,000 
SOT-23-6| AD8361ARTZ-RL7CT-NDO NEW! 7.50 6.00 5.07 7 
SOT-23-6| AD8361ARTZ-RL7TR-NDO NEW! 13950.00/3,000 PLL Synthesizers and VCOs 
45-5.5| 20 | 2700| 60dB| 0.5 | 45ns |1eTssop| AO8362ARU-ND 100 Aes 208 
AD8362ARUZ-NDO 1250 11.25 9.98 RF | Output) Norm. 
Evaluation Board for AD8361...................00008 AD8361-EVAL-ND 112.50/1 Input) Freq. | Phase | Max. RF 
Evaluation Board for AD8362..............c0ccceeee AD8362-EVAL-ND 111.38/1 Max.| Range} Noise |REFin| Pre- | Supply Digi-Key Price Each 
7 (MHz)| (MHz) | (dBc/Hz) | (MHz)| scalers |Current] Package | Part No. 1 25 100 
( RoHS Compliant ‘Single Integer-N 
200 20-LFCSP |ADF4001BCP-ND 450 360 2.80 
- MHz| — | 214 | 104] MA | 4.5 | 16-TSSOP |ADF4001BRU-ND 450 3.60 2.80 
= - 50 3 : 
- 16-TSSOP |ADF4001BRUZ-NDO 450 3.60 2.80 
67 
g 6.0 | _ | -219 | 300 | 32/93, | 13 | 16-TSSOP |ADF4106BRUZ-NDO NEW! 5.00 4.00 3.38 
Freq. Output | Noise | Supply GHz 64/65, 8/9 
Range | Gain| IP3 Fig. | Voltage | Supply Digi-Key Price Each 0 16/17 
(MHz) | (dB) | (dBm) | (dB) | (V) | Current | Pkg. | PartNo. 1 25 100 dus — | -219 | 250 | 32/33, | 13 | 16-TSSOP |ADF4107BRUZ-NDO NEW! 6.20 4.96 4.19 
64/65, 8/9 
12700] 20 | 236 | 53 | 5 52 |s-LFCSP)ccconcamecnNo 86145 = 1.16 = 87 20-LFCSP |ADF4110BCP-ND 7563.65 3.08 
AD8353ACP-R2TR-ND 203.00/250 560 16/17, 16-TSSOP | ADF4110BRU-ND 513 411 3.20 
42700! 20 | 19 | 42 5 31 letecsp| AD8354ACP-R2CT-ND 145 116 87 Miz| — | 215 | 104 | 32/33, | 4.5 | 16-TSSOP |ADF4110BRUZ-NDO NEW! 5.13 4.11 3.20 
‘: : i AD8354ACP-ROTR-ND 203,00/250 64/65, 8/9 16-TSSOP |ADF4110BRUREEL7CT-ND 5.08 4.07 3.43 
16-TSSOP |ADF4110BRUREEL7TR-ND 2850.00/1,000 
T6T7, 
ie — | -215 | 104 | 32/33, | 4.5 | 16-TSSOP |ADF4111BRU-ND 456 3.65 3.08 
Log Amp and Detector 5,8 
30) _ | 545 | 404 | 39/33, | 65 | 16¢-Tssop |ADFA112BRU-ND 513 4.41 3.20 
RF | Dynamic | Accu-| Response] Supply GHz 64/65, 8/9] ADF4112BRUZ-NDO NEW! 5.13 411 3.20 
Freq. | Range | racy | Time | Voltage | Supply Digi-Key Price Each 20-LFCSP |ADF4113BCP-ND $30 4.24 3.58 
(MHz)| (dB) | (dB) | (ns Typ.)| (V) Current} Package | Part No. 1 25 100 40 1a we Tee ea ae a3 ro He 
2700; 60 |+02| 60 [27-55] 19 [|14-TSSOP| AD8302ARUZ-NDO NEW! 22.50 21.00 19.50 GHz) — | -215 | 104 eae 8.5 | 46-1880P AA eaeI ea erorenin ai 512 a0 
460: AD8314ARMZ-NDO NEW! 9.48 7.59 6.40 8/9 16-TSSOP | ADF4113BRUREEL7TR-ND 3313.00/1,000 
oro) 45 | #5 70 |2.7-5.5] 4.5 | 8-MSOP | AD8314ARM-REEL7CT-ND 9.48 7.59 6.40 = 16-TSSOP Cue ears 5.000 
- DESI ARM EBEEEUIEND $925.00/1,000 MHz| — | “211 | 100 | SAug | 4.5 | 16-TSSOP | ape41168RUZ-NDO 5134.11 3.20 
Evaluation Board forAD8314............ecceeecceeeeeeeeeees AD8314-EVAL-ND 111.38/1 : 
3.0 ‘ore | 100 | 3293 | 65 | t6-1ssop |ADFATT8BRU-ND 513 4.11 3.20 
RoHS Compliant GHz | : ADF4118BRUZ-NDO 513 441 3.20 
40 |_| 543 | 050 | asa | 12 | 2OLECSP |ADFAS3BCPZ-NDO NEW? 5:30 4243.58 
GHz : 16-TSSOP | ADF4153BRUZ-NDO 530 4.24 3.58 
Mod/Demod ae — | -213 | 250 | 4/5,8/9 | 12 | 16-TSSOP |ADF4154BRUZ-NDO 530 4.24 3.58 
Evaluation Board for ADFA113......sccceccsceeeereeee EVAL-ADF4113EB1-ND 193.50/1 
RF | 10 |Ampli-| Noise |Voltage’ vai Dual Integer-N 
Mod/ | Freq. | Freq. | tude | Floor | Supply Digi-Key Price Each 24 , 
Demod| (MHz) |(MHz)| Error \(dBm/Hz)| (V) | Package | Part No. 1 2 100 GHz | — | 215 | 115 Gia a 6 | 20-TSSOP |ADEa212EBRU:ND 551 441 3.43 
Demod|dc-50| — |0.05dB] -166 | — |32-LFCSP| AD8333ACPZ-WP-NDO NEW! 15.44 14.41 13.38 30 — | 216 | a0 2783 7 | 20-TSsoP |ADF4218LBRU-ND 5.08 407 3.43 
mod | 222° | go locus! -155 |27-55/1¢-1s¢op| AD8S45ARE-NDa 868 7.82 6.93 z 2 
1000 : oe AD8345AREZ-NDO NEW! 8.68 7.82 6.93 Dual Fractional-N 
800- 30] _ | oa | 150) 1 to | oa-tecgp |ADE4252BCP-ND 775 620 4.96 
Mod | Jeqq | 70 [0.2dB] -147 |2.7-5.5|16-TSSOP/ AD346ARUZ-NDO NEW! 924 7.40 6.24 GHz 8/9 ADF4252BCPZ-NDO NEW! 6.20 4.96 4.19 
800 ‘AD8347ARU-ND 70.41 938 8.32 Synthesizer/VCO Integer-N 
Demod) °-" | 65 |0.3dB) — |2.7-5.5/28-TSSOP z : : ; 2400- 16/17, ADF4360-OBCP-ND 720 576 4.86 
2700 AD8347ARUZ-NDO NEW! 10.41 9.38 8.32 = [275 | “214 | 250 |go/g3, 87a} — | 24-LFCSP | anra360-08CPZ-NDO MEW! 7.20 5.76 4.86 
50- AD8348ARU-ND 915 824 7.31 16/17, 
Demod 75 |0.25dB} — |2.7-5.5/28-TSSOP — | 1850-} 247 | 250 | 3233’ | — | 24-Lecsp | ADF4360-2BCP-ND 720 576 4.86 
a ee NEW! aoe a a 2150 3/9 ADF4360-2BCPZ-NDO 720 5.76 4.86 
7 ; : | . F : T6IT7, 
Meo) ‘5700 [400 | Oe), =180 5 |I6-TSSOP| an ga4oqREZ-NDO MEW! 8.68 7.82 6.93 — | 1450-} -217 | 250 | 3233, | — | 24-Lecsp | ADF4360-4BCP-ND 720 576 4.86 
Evaluation for Dual 1Q Demod AD8333-EVAL-ND 194.93/1 1750 8/9 ADF4360-4BCPZ-NDO 720 5.76 4.86 
Evaluation Board for AD8348 . AD8348-EVAL-ND 118.80/1 — | 350° | 547 | 959 | 18/17, |_| og. teggp | ADF4360-7BCP-ND m fh 720 630 
Evaluation Board for AD8349. AD8349-EVAL-ND 118.80/1 1800 8/9 ADF4360-7BCPZ-NDO NEW! 7.20 5.76 _4.86 
Evaluation Board for ADF4360-0. EVAL-ADF4360-0EB1-ND 160.00/1 
RoHS Compliant Evaluation Board for ADF4360- EVAL-ADF4360-1EB1-ND 159.60/1 
Evaluation Board for ADF4360- EVAL-ADF4360-4EB1-ND 159.60/1 
Evaluation Board for ADF4360- EVAL-ADF4360-5EB1-ND 159.60/1 
H H H Evaluation Board for ADF4360-7. EVAL-ADF4360-7EB1-ND 159.60/1 
Clock Distribution 
Primary Voltage Number Input Freq. TTL Logic ECL Logic Digi-Key Price Each 
Clock On-Chip | Supply of Digi-Key Price Each Max. (MHz) | V | High (Min) High Package | Part No. 1 25 100 
Function | Multiplier (Vv) Output Package Part No. if 25 100 Phase/Frequency Discriminator 
Generation | PLLCore | +18 1 48-LFCSP | AD9540BCPZ-ND0 17.55 16.38 15.21 200 bid av 300mV | 20PLCCa | AD9901KPZ-NDO 770 6.16 5.20 


0 RoHS Compliant 


378 (1063) 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 
DEVICES 


DDC’s 


GSM, CDMA2000 TDS- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS 1x 3x UMTS CDMA Package Part No. 1 25 100 
65 +¢ch 1 Ch. - 2 Samples 1 Ch. with FPGA/ 1 Ch. with FPGA 1Ch 80-PQFP AD6620AS-ND 25.80 24.08 22.36 
. per Chip 2 Samples per Chip 2 Samples per Chip . AD6620ASZ-ND 25.80 24.08 22.36 
80 4Ch.-2 Samples 2Ch.-4 Samples 2Ch.-4 Samples 2Ch.-4 Samples 4Ch.-1 Sample 496-CSPBGA AD6634BBC-ND 49.02 45.76 42.49 
per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 
80 8 Ch. - 2 Samples 4Ch.-4 Samples 4Ch.-4 Samples 4Ch.-4 Samples 8 Ch. -1 Sample 304-PBGA ‘AD6635BB-ND 56.76 52.98 49.20 
per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 
150 6 Ch. — 4/8 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. —4 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. - 1/2/4 256-CSPBGA AD6636BBCZ-ND 66.77 62.32 57.87 
per Symbol per Chip per Chip per Chip Samples per Chip AD6636CBCZ-ND 44.51 41.54 38.58 
Evaltiation: Board tor ADGGSG+NDixisiccsasccatantaerieecesiesecanhiaidettidaciseesebanbe Eat deesetteedn iP atiaeheas Phd oi edessetiha eine neaareeoeaes AD6636BC/PCB-ND 650.00/1 
DDS’s 
Reso- Tuning Nominal | Supply FS Compliance On-Board 
Master lution Word Width Supply Total Lout Range REFCLK Comp- 1/0 Digi-Key Price Each 
felk (Bits) (Bits) (V) (Max.) (mA Nom.) (V) Multiplier arator Interface | Package | Part No. i 25 100 
Single (+3.3), 
‘4 AD9831AST-ND 12.25 11.03 9.78 
25 MHz 10 32 Single (+3.6), 15mA 4 1.5 No No Parallel 48-LQFP AD9831ASTZ-NO* NEW! 42.95 41.03 978 
Single (+5) 
Single (+3.3), AD9832BRU-ND 9.80 882 7.83 
25MHz 10 32 Single (+3.6), 15mA 4 1.35 No No Serial 16-TSSOP AD9832BRUZ-ND* 9.80 8.82 783 
Single (+5) 
; AD9830AST-ND 17.55 16.38 15.21 
50 MHz 10 32 Single (+5) 60mA 20 1 No No Parallel 48-TQFP AD9830ASTZ-ND* 17.55 16.38 15.21 
Single (+2.3 to +5.5), 
Single (+2.5), 
Single (+2.7), 
H ‘ AD9834BRU-ND 9.70 8.73 118 
50 MHz 10 28 Single (+3), 8mA 3 0.8 No Yes Serial 20-TSSOP AD9834BRUZ-ND* 9.70 8.73 775 
Single (+3.3), 
Single (3.6), 
Single (+5) 
' : AD9835BRU-ND 11.28 10.16 9.01 
50 MHz 10 32 Single (+5) 40mA 4 1.35 No No Serial 16-TSSOP AD9835BRUZ-ND* 11.28 10.16 9.01 
Single (+3.3), Parallel, f AD9850BRS-ND 21.83 20.37 18.92 
126 MHz 10 32 Single (+5) 96mA 20 15 No Yas Serial. | 22°SS0P | anogsopRsz-ND* NEW! 21.83 20.37 18.92 
Single (+3), 
Single (+3.3), Parallel, t AD9851BRS-ND 23.93 22.33 20.74 
oe x 8 Single (+3.6), ne 7 i — ee serial | 2°°SS0P | angastersz-ND* 23.93 22.33 20.74 
Single (+5) 
Parallel, " AD9852ASQ-ND 37.50 35.00 32.50 
300 MHz 12 48 Single (+3.3) 922mA 20 1 Yes Yes Serial 80-LQFP AD9852ASTZ-ND* NEW! 26.93 25413 03.34 
A Parallel, 7 AD9854ASQ-ND 42.00 39.20 36.40 
300 MHz 12 48 Single (+3.3) 1210mA 10 1 Yes Yes Serial 80-LOQFP AD9854ASTZ-ND* NEW! 29.18 07:23 95,29 
400 MHz 10 32 Multi(+1.8,+3.3) NWA 20 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9859YSVZ-ND* NEW! 17.21 16.06 14.92 
400MHz | 14 32 Teh an N/A 10 2.05 Yes Yes Serial | 48-TOFP | AD9952YSVZ-ND* 2735 «= 25.53 23.70 
Multi (+1.8,+3.3), i c AD9953YSV-ND 26.03 24.29 22.56 
400 MHz 14 32 Single (+1.8) NWA 10 2.05 Yes No Serial 48-TQFP AD9953YSVZ-ND* 26.03 94.29 20.56 
400MHz | 14 32 ee eg N/A 10 2.05 Yes Yes Serial | 48-TOFP | AD9954YSVZ-ND” NEW! 30.44 28.41 (26.38 
500 MHz 10 32 Multi (+1.85,+3.3) 105mA 10 2.3 Yes _ Serial 56-LFCSP | AD9958BCPZ-ND* NEW! 35.70 33.32 30.94 
500 MHz 10 32 Multi (+1.8,+3.3) 180mA 10 2.3 Yes _ Serial 56-LFCSP | AD9959BCPZ-ND* NEW! 65.52 61.16 56.79 
1.0 GHz 10 32 Multi(+3.3,+5) WA 40 3.8 No No eee 100-TQFP | AD9858BSVZ-ND* NEW! 79.64 74.33 69.02 
Evalation:Boardtor AD SSOS Scien tat Leet os ee arta eR OE crcl oes INC ReeeiahhJ en te aera edla nS cles nie wa ehild AD9850/FSPCB-ND 281.25/1 
Evalation Boarditot: AD 9956 cscs ircscian.cttjacenesrssiacaeersiads haces thadvaccsias dniaeesosaauakenseiadddseestcsandgucssiiddadeeednestiduceaatatandboectieacaaecagessdane AD9956/PCB-ND 322.50/1 
Evaluation Boardifot: AD 9958 ins vrisscsasssigecsneetssrenecsasasismitiienass eelsvanssscannieetesyyeseccasesnsbhomeins sensexissesdumhiiaenesa ni essasentnthnndns vaasecsastsngine AD9958/PCB-ND NEW! 281.25/1 
Evaluation Board for AD9959... AD9959/PCB-ND NEW! 281.25/1 
Evaluation Board for AD9958... AD9858/PCB-ND 393.75/1 


* RoHS Compliant 


AIMEL RFID Demo Kit —— 


The RFID application kit (order number: TMEB8704) is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless and Microcontrollers. 
The included software version IDS 5 supports the following products: * U2270B on the reader side * TK5530/e5530 on the transponder side * 5551/T5557 on the 
transponder side * TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder side * U9280M on the transponder side Kit Includes: * Base Station 
Coil * Serial Cable * Demo Board * Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. il 25 100 
125KHz 1K TK5552A-PP-ND* 2.49 2.09 1.74 
125KHz 224 TK5551M-PP-ND* 3.44 2.88 2.40 
125KHz 3128 TK5530HM-232-PP-NDt 2.21 1.86 1.55 
RFID Application Kit...................0c.ceeeee TMEB8704-ND 591.25 = = 


* Read/Write + Read only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 379 


AIMEL 


Smart RF Devices 


=a |! 
Digi-Key Price Each Tape & Reelf 
Description Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 4.0V, 868MHz ~ 928MHz.. 8-TSSOP 15750-6AQCT-NDt 2.11 a7 1.47 _ = 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 4.0V, 310MHz ~ 330MHz 8-TSSOP 15753-6APCT-NDt 2.02 1.70 1.41 500 841.00 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 4.0V, 429MHz ~ 439MHz 8-TSSOP 15754-6AQCT-NDt 2.11 1.77 1.47 = = 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 16-SSOP U2741B-NFB-ND 2.39 2.00 1.67 — = 
UHF ASK Transmitter, 2.2V ~ 4.0V, 310MHz ~ 440MHz 16-SSOP U2745B-MFB-ND 1.61 1.35 1.13 = = 
Wideband Transceiver ICs, 314 ~ 316MHz 48-QFN ATA5423-PLQWCT-NDt 6.45 5.40 4.50 4,000 3524.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 345MHz 48-QFN ATA5425-PLQWCT-NDt 6.45 5.40 4.50 4,000 3524.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 433 ~ 435MHz, 868 ~ 870MHz 48-QFN ATA5428-PLQWCT-NDt 6.45 5.40 4.50 4,000 3524.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 433.92MHz, 868.3MHz. 48-QFN ATAS811-PLHCCT-NDTf 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 315MHz . 48-QFN ATAS812-PLQCT-NDt 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
Low IF ISM Transceiver, 2.4GHz. 32-QFN ATR2406-PNSG-ND 5.55, 4.65 3.87 = = 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 
Transceivers for Base Stations, 5V, 800MHz ~ 1000MHz.. 16-TSSOP T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 8301.00 
WDECTI/ISM Single-Chip Transceiver, 3V ~ 4.6V, 
2.5GHz with Integrated VCC 2.00.0... ccc cccccs ese s este neste neseeneseeneeneneenes 48-MLF T2802-PLHCT-NDt 16.13 13.50 11.25 4,000 10875.00/M 

WDECTI/ISM Single-Chip Transceiver, 3V ~ 4.6V, 2.5GHz. 48-MLF T2803-PLHCT-NDt 16.13 13.50 11.25 = _ 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz. 20-SOIC ATA3741P2-TGQYCT-NDt NEW! 5.70 4.56 3.85 2,000 3563.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz. 20-SOIC ATA3741P2-TGSY-ND NEW! 5.70 4.56 3.85 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz... 20-SOIC ATA3741P3-TGQYCT-NDt NEW! 5.70 4.56 3.85 2,000 3563.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz... 20-SOIC ATA3741P3-TGSY-ND NEW! 5.70 4.56 3.85 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC ATA3742P3-TGQYCT-NDt* NEW! 5.96 4.77 4.03 2,000 3725.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC ATA3742P3-TGSY-ND* NEW! 5.96 4.77 4.03 — — 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 310MHz ~ 440MHz 20-SOIC ATA3745P3-TGQYCT-NDt* NEW! 3.83 3.06 2.38 2,000 2168.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5 ~ 5.5V, 310MHz ~ 440MHz 20-SOIC ATA3745P3-TGSY-ND* NEW! 3.83 3.06 2.38 — — 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65MHz ~ 300MHz 16-PSSOP ATRO797-6CPCT-NDt 9.25 7.74 6.45 1,000 6235.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65MHz ~ 300MHz 16-TSSOP T0797-6CPCT-NDt 10.32 8.64 7.20 1,000 6960.00 
Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 135MHz ~ 900MH: 28-PSSOP T0905-TSPHCT-NDt 9.68 8.10 6.75 4,000 6525.00/M 
Double-Balanced Mixer, 2.7V ~ 5.5V, 2.5GHz. 8-SOIC U2795B-MFP-ND 2.58 2.16 1.80 => = 
Single-Balanced Mixer, 2.7V ~ 5.5V, 2GHz.... 8-SOIC U2796B-MFP-ND 5.45 4.57 3.81 => = 
Demo Kit for 868MHz Transceiver . . = ATAB5428-868H3-ND NEW! 357.77/1 

Demo Kit for 915MHz Transceiver . . = ATABS5429-915H3-ND NEW! 125.00/1 

Transmitter Design Board, 868.3MHz. — ATAB5750-8-ND 163.75/1 

Transmitter Design Board, 915MHz. = ATAB5750-9-ND 163.75/1 

Transmitter Design Board, 315MHz... = ATAB5753-ND 163.75/1 

Transmitter Design Board, 433.92MHz .... = ATAB5754-ND 163.75/1 

RF Design Kit, 868.3MHz, with SAW Filter = ATAK5750-60-S-ND. 493.75/1 

RF Design Kit, 868.3MHz. = ATAK5750-60-N-ND 493.75/1 

RF Design Kit, 915MHz. .. - ATAK5750-61-N-ND 493.75/1 

RF Module 868MHz for STK500 = ATAKSTK511-8-ND NEW! 401.66/1 

RF Module 915MHz for STK500 ........... 0.0. ccc ece cece eee ee nett eee eneteeneneenee = ATAKSTK511-9-ND NEW! 401.66/1 

Design Kit T5754, 433.92MHz, 600kHz Bandwidth, with SAW Filter .. = ATAK5754-43P6-S-ND 493.75/1 

Development Board for ATR2406.............. = ATR2406-DEV-BOARD-ND 259.35/1 

Development Board for ATR2406 / ATmega88& — ATR2406-DEV-BOARD2-ND NEW! 253.50/1 

Development Kit for ATR2406. . = ATR2406-DEV-KIT-ND 812.50/1 

Demo Kit for ATR2406 Utilizing the ATmega88 = ATR2406-DEV-KIT2-ND NEW! 432.25/1 

Daughter Board AT86RF211/915MHz = AT86RF211SDB915LT-ND 129.00/1 

Development Kit for AT86RF401U ... — AT86RF401U-EK1-ND 199.00/1 

Development Kit for ATA5744E (Europe) . a = ATAK4015744E-ND 465.50/1 

Development Kit for ATA5744U (USA) ........... 0.00. cece eens cent eee ee eee eeenee = ATAK4015744U-ND 467.23/1 

Development Kit for ATTINY13 and _— ATAKSTK511-3-ND NEW! 392.60/1 

FSK Transceiver for ISM Radio ... = AT86RF211SAH-ND 8.26/1 

Wireless Data Micro Transmitted . = AT86RF401U-ND 3.96/1 

Wireless Data Micro Transmitted 433MHz _ AT86RF401E-6GS-ND 3.14/1 

Wireless Data Micro Transmitted 315MHz .. = AT86RF401U-6GS-ND 3.14/1 

Wireless Data Micro Transmitted 265-456MHz . = AT86RF401X-6GS-ND 3.14/1 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape Price Each * RoHS Compliant 

Automotive Control Devices 
Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ 

Description Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V.. 20-QFN ATA5275-PGPICT-NDt NEW! 5.22 4.18 3.25 1,500 2958.00/M 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V.. 20-QFN ATA5275-PGQICT-NDt NEW! 4.91 3.93 3.06 6,000 2725.00/M 
Ultra Low Power 125kHz 3D Wake Up Receiver with RSSI 8-TSSOP ATA5282-6APHCT-NDt* NEW! 2.97 2.38 1.85 500 858.00 
Ultra Low Power 125kHz 3D Wake Up Receiver with RSSI 8-TSSOP ATA5282-6AQHCT-NDt* NEW! 2.79 2.24 1.74 5,000 1550.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz. 20-SOIC 15743P3-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz. 20-SOIC 15743P3-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 _— _ 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz. 20-SOIC 15743P6-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 300MHz ~ 450MHz for 20-SOIC 15743P6-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC 15744N-TGQCT-NDt 4.73 3.96 3.30 = _— 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC 15744N-TGS-ND 4.73 3.96 3.30 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TK-ND 4.52 3.78 3.15 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TKQCT-NDt 4.52 3.78 3.15 4,000 3045.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TKS-ND 4.52 3.78 3.15 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15760-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15760-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15761-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC 15761-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = = 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P2FL-ND 5.81 4.86 4.05 = _ 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 315MHz ~ 433.92MHz 20-SOIC U3741BM-P3FLG38CT-NDt 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P3FL-ND 5.81 4.05 3.38 — = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3742BM-P3FL-ND 6.08 5.10 4.25 = = 
Stand-Alone Antenna Driver......... 28-QFN ATA5278-PKQICT-NDt* NEW! 5.00 4.00 3.38 4,000 3100.00/M 
Interface for 125kKHz Wake-Up Function 8-TSSOP ATA5283P-6APJCT-NDt* NEW! 2.48 1.98 1.54 500 715.00 
Interface for 125kHz Wake-Up Function... 8-TSSOP ATA5283P-6AQJCT-NDt* NEW! 2.32 1.86 1.45 5,000 1288.00/M 
Reference Design for T5744, 315MHz _— ATAB5744-N3-ND. 163.75/1 

Receiving Board for T5744, 433.92MHz, No SAW filter = ATAB5744-N4-ND 163.75/1 

Reference Design for T5744, 315MHz.. = ATAB5744-S3-ND 163.75/1 

Reference Design for T5744, 433MHz.. _ ATAB5744-S4-ND 163.75/1 

Demo Kit for U3741BM/U2741B . _ TMEBX741D-ND 914.38/1 

Demo Kit for U3745BM/U2745B . = TMEBX745B-ND 532.00/1 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


t+ Cut Tape Price Each ™* ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bluetooth Devices 


Digi-Key Price Each 
Description Package Part No. al 25 100 
Bluetooth™/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-QFN 77024-PGS-ND 3.66 3.06 2.55 
Demo Board for T7024PGM = DEMOBOARD-T7024PGM-ND NEW! 375.00/1 
Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ 
Description Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2500MHz. . 16-TSSOP T0790-6CPCT-NDt 22.01 18.43 15.36 1,000 14841.00 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz.. 16-SOIC U2790B-MFP-ND 7.53 6.30 5.25 = = 
Quadrature Modulator, 5V, 300MHz 20-SSOP U2793B-MFS-ND 5.38 4.50 3.75 _— _— 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz.. 7 20-SSOP U2794B-MFS-ND 7.61 6.38 5.31 = = 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ‘+ Cut Tape Price Each 
Digi-Key Price Each 
Description Package Part No. 1 25) 100 
WLAN Power Amplifier for 802.11a, 5GHz 16-QFN ATR3515-PEPCT-ND 4.64 3.89 3.24 
SiGe Power Amplifier for 802.11b/g WLAN Systems, 2.4GHz.. 16-QFN 77031-PEPCT-ND 2.80 2.34 1.95 
Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ 
Description Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz 20-QFN 77026-PGPCT-NDt 5.38 4.50 3.75 1,500 3625.00/M 
Demo Board for ATR2806 - = DEMOBOARD-ATR2806-ND NEW! 375.00 //1 = _ 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __t Cut Tape Price Each 
NEW! Corded Phone ICs Devices 
Digi-Key 
Description Part No. Price Each 
Demo Board for U4089B ... bs DEMOBOARD-U4089B-ND 375.00 
Demo Board for U4090B.1 . é DEMOBOARD-U4090B.1-ND 375.00 
Demo Board for U4091BM ... DEMOBOARD-U4091BM-ND 375.00 
Digi-Key Price Each 
Description Package Part No. il 25 100 
Read/Write Base Station, 5V, 125KHZ.....cccscensseensasensnsenaasensicg dasa genaugeeneseenageasiages 16-SOIC U2270B-MFP-ND 2.58 2.16 1.80 


= RF Modules and Kits 


CIRRONET. 


ZMN2400(HP) Features: * 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) * Ad Hoc mesh network Development Kits and Boards 
«Low Power (see chart) *SPI and UART interface * FCC and CE Certified for unlicensed operation 


WIT2450 Features: * 2.4GHz Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) * Auto Ranging * Low Power Digi-Key Price | Cirronet 
(see chart) * FCC and ETSI Certified for unlicensed operation . RS-232 asynch interface Description Part No. Each | Part No. 
Conited ch Unlesccdicponion GRGOse REHM ee ee ee ZigBee Developers Kit with ZMIN2400 (2), Antennas, Cables and Software | 583-1002-ND 298.99 | ZMIN2400DK 
Transceiver Modules Zigbee Developer's Kit with ZMN2400HP (2), Antennas, Cables and Software | 583-1003-ND 298.99 | ZMN2400HPDK 
Power Receive | Oper. | Oper. Power Developer's Kit for WIT2450 Module with 
Output Sensitivity} Temp | Volt. | Data Rate Consumption Digi-Key Price | Cirronet Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1007-ND 498.99 | WIT2450DK 
(mW) (dBm) (C°) (Vdc) |(Max. Kbps)| Sleep/Rec./Time Part No. Each | PartNo. a ah 
1 “94 |-40-85 | 2.7-5.5| 250 | 25uA/35mA/30mA | 583-1000-ND 21.47 |ZMIN2400 Developers KIMor WITSLOMBCUIE Wi 
100 -94 -40-85 | 33-55 250 25uA/50mA/150mA | 583-1001-ND 36.06 |ZMN2400HP Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1009-ND 498.99 | WIT910DK 
10,63,250¢ | -92 |-40~70 | 3.3-10) 460.8 | 750uA/40mA/150mA | 583-1006-ND 147.20 | WIT2450 Router Board Zigbee 1mW 583-1004-ND 195.50 | ZMN2400DB 
10,100,500t] -103 |-40~85 | 3.3~10 172.8 | 250uA/100mA/100mA | 583-1008-ND 278.99 | WIT910 
Router Board Zigbee 100mW 583-1005-ND 195.50 | ZMN2400HPDB 
+ Software Selectable 


C-MA x . z Fig.2 Capacitor Winding Ferrite Core 
as A Seapine ae 


RF Technology Specialist RoHS <F4-F : | | l | ll 
COMPLIANT a 
Antennas on 
by) 8 5. 8.00 
L 
Length No. of Unloaded Q Digi-Key Price Each C-Max 
Fig. “L” (mm) Application Turns Inductance (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 19 Watch 228 985 H 55 561-1002-ND 1.92 1.80 1.20 CMA-60-19 
24 Watch 203 985 H 50 561-1003-ND 1.95 1.80 1.20 CMA-60-24 
2 60 Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.38 1.30 1.00 CMA-60-60 
100 Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 1.53 1.40 1.05 CMA-60-100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 381 
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RF Technology Specialist 


Equipment 


1LA: Together with a time signal generator (TSG400, TSG800), the 1-loop-antenna creates a defined 
field strength in an area of 5-10 meters and provides the time signal DCF, WWVB, MSF or JJY 
DAT100: The DAT100 is used with the TSG400/800 for direct connection between time signal 
generat or and the customized application. The DAT100 provides a reduced and levelled input for the 
application 

TSG800: Applications: * Simulation of time signals DCF, MSF, WWVB, HBG and JJY ¢ Creation of 
exact defined time signals for measuring purposes * Support of software development for RC watches 
and clocks * Creation of highly exact frequencies * Production test mode 

Features: * Mains operated equipment with 500 output for time signal 

GPS100: The GPS100 is a GPS receiver, used in connection with the TSG-series of time signal 
generators. GPS100 will receive the UTC time signal anywhere in the world and calculate it into 
the selected protocol. Features: * Exact time information, independent of location of production/ 
development place ¢ Calculation of UTC time into selected protocol time 

Benefits: * No outages due to reception difficulties in production location * Exact synchronization of 
RC time - avoiding time deviations when transporting time pieces to another country * Support of the 
internal AGC function of RC time pieces 


Digi-Key Price C-Max 
Fig. Part No. Each Part No. 
1 561-1000-ND 299.00 1LA 
2 561-1009-ND 149.00 DAT100 
3 561-1011-ND 7499.18 TSG800 
4 561-1010-ND 400.00 GPS100 


IC and Demo Boards 


CME8000-BUS: The CME8000 is a BiCMOS integrated straight through receiver with build in very high sensitivity and a 
pre-decoding of the time signal transmitted from WWVB, DCF77, JJY40, JJY60, MSF and HBG. The receiver is prepared 
for multi-frequency and country reception by using an integrated logic. It is connected to an in-built micro-controller in 
the CME-BUS which is programmed with a pre-defined serial interface protocol. The module can then act as a tap into a 
inter-processor serial communications bus, and is able to communicate between two or more boards, micro controllers 
or other devices distributed among one or more platforms. From this module, any host can always through its interface 
obtain absolute proofed time information. Features: * Automatic reception of long wave time signals world wide * Manual 
or automatic selection of radio control signal possible »* Forced reception mode » Real time clock * Real signal quality 
indicator during reception * 24-hour system * Host-controllable reception settings (including time and duration of reception) 
* Low power consumption (< 2mA during reception active mode) * Very high long wave reception sensitivity (0.4uV) * Build 
in decoding for different signals * Automatic switch between dual band signals » User settable reception mode by host 
software control command * Wide operating range: 2.7 to 5.0V 

CME8000-DB: General Description: * Local time in hours/minutes/seconds plus Time Zone Indicator * Alarm ¢ Date Alert 
* Time zone display in three different ways * Stop watch functions in three different ways » Low battery function * Back light 
CME8000: It is the world’s first mixed signal Bi-CMOS integrated straight through receiver with build-in very high sensitivity 
and a pre-decoding of the time signal transmitted from WWVB, DCF, JJY, MSF and HBG. The receiver is prepared for 
multi-countries reception by incorporating integrated logic, integrated functions such as stand by mode, integrated antenna 
switching, integrated crystal switching and a hold mode functions features for universal RC applications. The power down 
mode in the CME8000 increases the battery lifetime significantly and to make the device most suitable for all kinds of radio- 
controlled time pieces. 

CME8000-EK: Evaluation kit includes: * TSG200 * CME8000-BUS module «5 pieces of CME8000 samples *6 pieces of 


Q QL QM QH 


In Out Out Out 


VL PON GNDL 


crystal samples (two each: 40kHz, 60kHz, 77.5kHz) * 3 pieces of antenna samples (one each: 40kHz, 60kHz 77.5kHz) Crystal Switch Logi sare 
t+ CLOCK 
Digi-Key Price C-Max Crea 
Fig. Part No. Each Part No. Rect-AGC| DT 
1 561-1005-ND 26.95 CME8000-BUS-LP-01 = [BSI 1 
2 561-1006-ND 200.00 CME8000-DB (Contr Unit BSI2 
561-1008-1-NDt 3.75 CME8000-TLPH 
3 561-1008-2-NDt 6500.00/4,000 CME8000-TLPH 
561-1007-5-NDt 3.60 CME8000-TLSH DEMLPR $51,592 CD 
_ 561-1012-NDt 1200.00 CME8000-EK 
RoHS Compliant 
"Connecting from Last MileTo First Mile." 
The CYWUSB6935 transceiver is a single-chip 2.4GHz Direct Sequence Spread Through- 
Spectrum (DSSS) Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) baseband modem ' Range put Temperature Digi-Key Price Each Cypress 
radio that connects directly to a microcontroller. Function (meters) (Kbps) Package Range Part No. 1 25 100 Part No. 
a - . Transmitter 10 62.5 28-SOIC 0°C ~ 70°C 428-1579-5-ND 7.63 4.70 3.82 CYWUSB6932-28SEC 
The CYWUSB6932/CYWUSB6934 Integrated Circuits (ICs) are highly inte- [Transceiver | 10 62.5 28-S0IC | 0° ~70C 428-1580-5-ND 10.98 688 5.49 | CYWUSB6934-28SEC 
grated 2.4-GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Radio System-on- Transceiver | 10 62.5 48-QFN 0°C ~ 70°C 428-1581-ND 878 5.50 4.39 | CYWUSB6934-48LFC 
Chip (SoC) ICs. From the Serial Peripheral Interface (SPI) to the antenna, these Transceiver 10 62.5 48-QFN 0° ~ 70°C 428-1624-ND* 8.75 5.40 4.38 CYWUSB6934-48LFXC 
ICs are single-chip 2.4GHz DSSS Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) Transceiver | 50 62.5 48-OFN 0°C ~ 70°C 428-1625-ND* 10.98 6.80 5.49 | CYWUSB6935-48LFXC 
baseband modems that connect directly to a USB controller or a standard Transceiver 50 62.5 48-QFN -40°C ~ 85°C 428-1626-ND* 12.63 7.80 6.32 CYWUSB6935-48LFXI 
microcontroller. * RoHS Compliant 
CY4632 — Wireless USB Keyboard to Mouse CY3632 


The CY4632 provides all the necessary documentation, firmware source code, and hardware files to quickly “cut the cord” 
for PC human interface device (HID) applications including optical mice, keyboards, presenter tools, and PC remotes. 


Key Features: 

© 2.4-GHz unlicensed ISM band for worldwide deployment » Over 10-meter wireless operation * 62.5 Kbps bidirectional 
wireless connectivity * Over 4 months battery life under normal usage models « Interference avoidance technology for 
robust operation in close proximity of 2.4-GHz wireless technologies like Wi-Fi(R) and Bluetooth(R) * USB plug’n play no 
new software drivers required 


Kit Includes: 

* CYWUSB6934 WirelessUSB LS transceiver »* ADNS-2030 optical sensor mouse CYWUSB6934 WirelessUSB LS 101 
multimedia keyboard * Small form factor CYWUSB6934 transceiver plus CY7C63723 enCoRe bridge * Batteries *CD 
with Design Notes and Hardware files: Schematics, Gerber Files, and Bill of Materials 


428-1649-ND Reference Designikits.cssiicscastcnccaosessidenrseariabinieiebedhoescstasdahiberses dadndeesss $228.20 


The CY3632 WirelessUSB™ LS Development Kit supports CYWUSB6932/CYWUSB6934 WirelessUSB family of devices. 
The development kit provides all the materials and documents needed to “cut the cord” on wired applications. The kit 
comes pre-configured as a WirelessUSB LS mouse pointer. Within minutes, you'll be experiencing the true “plug and 
play” quality of WirelessUSB and viewing WirelessUSB packets “over the air”. 

Features: 

* WirelessUSB Listener Tool that enables the developer to analyze wireless data between the host and the peripheral 
devices 

Kit Includes: 

* Two base platform prototyping boards with a preprogrammed Cypress enCoRe™ USB low speed controller and a 
Cypress PSoC™ microcontroller mounted to either board » Two vertical WirelessUSB LS RF radio modules that plug 
directly into each prototyping board * Power cord, cables, connectors, batteries and chip kit with preprogrammed and 
blank enCoRe and PSoC devices for development 


428-1582-ND Wireless USB Development Kit.................0.:0cceeseeceeeeeeeeeeeceeneeueteeeneeeeeeeeeeene $743.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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“Connecting from Last Mile To First Mile." 


NEW! PRoC (Programmable Radio on Chip) 


Memory Digi-Key Price Each Cypress 
Size RAM (He Range Throughput Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8K 512 Yes 50 meters 62.5ksps 48-QFN 428-1771-ND 9.13 5.65 4.57 CYWUSB6953-48LFXC 


Development Kit for PRoC 


NEW! CY3653 


The PRoC™ (Programmable-Radio-on-a-Chip™) Development Kit (CY3653) includes flexible development boards, integrates Cypress’s Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) interference immunity technology with the power and 
PRoC modules, LCD modules, schematics, bills-of-materials, source code, and documentation for designers looking flexibility of the PSoC architecture, offering a complete wireless solution in a single chip. 
for a seamless transition from wired to wireless solutions. Customers can use the kit to achieve faster time to market Kit Includes: PSoC Evaluation Board, PRoC Modules for a fast plug-and-play solution, PRoC Programmer, LCD Module 


for single-chip applications like small form-factor wireless keyboards and mice, presenter tools, wireless thermostats and a CD-ROM with kit documentation, hardware schematics, tutorial and firmware for application development. 
including LCD displays, precision remote controls for RC toys and more. PRoC combines Cypress’s Wireless USB™ 


2.4-GHz radio-on-a-chip and PSoC® Programmable System-on-Chip™ mixed signal array in an integrated product. It 428-1772-ND DevelopimientiKit FO PROG 2.3.0: cvccxaveseatesseese.ccedatensamasnse ay padeaaicasessaatansans sas $426.00 


NEW! DPAC 802.11B Modules and Kits 


TECHNOLOGIES 
AirborneDirect™: Airborne™ Embedded Modules: 
Bridge Modules come with either Ethernet, Serial (RS232/422/485) or RS232 connections, to a wireless Versions include LAN mode module, module with integrated Ethernet Bridge software or a module with 
LAN interface utilizing an 802.11B radio. Used to easily integrate wireless into a design. Includes antenna. _ integrated Serial Bridge software. U.FL Connector on board. 


Connection Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description Type Part No. 1 10 25 Part No. 
AirborneDirect Modules/Kits 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Ethernet 590-1000-ND 214.93 188.07 181.35 ABDB-ET-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Serial (RS232/422/485) 590-1001-ND 214.21 187.44 180.74 ABDB-SE-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1002-ND 210.61 184.29 177.71 ABDB-SE-DP107 
Development Kit AirborneDirect Ethernet Bridge with Wireless Access Point Ethernet 590-1003-ND 299.98 262.49 253.12 ABEB-ET-DP101 
Development Kit AirborneDirect Serial Bridge with Wireless Access Point Serial (RS232/422/485) 590-1004-ND 299.98 262.49 253.12 ABEB-SE-DP101 
Airborne Embedded Modules/Kit 
802.11b Module with U.FL Antenna Port Serial 590-1010-ND 120.17 102.51 98.97 WLNB-AN-DP101 
802.11b Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1012-ND 129.42 110.39 106.59 WLNB-ET-DP101 
802.11b Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1013-ND 129.42 110.39 106.59 WLNB-SE-DP101 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11B Module with Wireless Access Point Serial 590-1011-ND 486.53 421.66 413.55 WLNB-EK-DP001 
Antennas and Accessories 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm = 590-1005-ND 14.85 11.22 10.56 ACHO-CA-DP004 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1006-ND 13.57 10.26 9.65 ACH2-AT-DP002 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1007-ND 15.71 11.87 11.17 ACH2-AT-DP003 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) = 590-1008-ND 16.99 12.84 12.08 ACH2-AT-DP004 
Antenna, 5dBi, Magnetic Mount, Indoor/Outdoor = 590-1009-ND 36.46 29.17 27.35 ACH2-AT-DPO11 


NEW! 3 Helicomm RF Modules and Development Kits 


1220 Series Modules: * 8051 based operation ¢ Allows simplified integration of Zigbee Networking *Low RS-232 ¢ Provides mesh networking c apability 
Power * Power Amplifier for Extended Range (1221-2133 only) * 16 RF Channels * Small Size (2033 - 1.6" x 
0.7” x 0.2”) (2133 - 1.8” x 0.7” x 0.2”) 

1000 Series Module: « Mesh Networking Capability * 8051 Based Operation * Low Power 

Packaged Devices: ¢ Allows for rapid connection to PC « Provides a faster way to connect to the device using 0220-21XX: « Allows programming of the 1220 Series Modules out of circuit 


Development Kit: EZDK 1220PA Includes: « 6 Interface Boards * Networking Software (WIN-View) * Complete 
Documentation * 6 USB Cables * 6 Power Supplies 


Data Rate - Max. Transmit Power Consumption Digi-Key Price Each Helicomm 
Frequency (Kbps) Range (LOS) Transmit Sleep Part No. 1 25) 50 Part No. 
Embedded Modules 
2.4 GHz 250 75m 55 + 45mA 16uA 611-1001-ND 33.35 32.70 31.61 1221-2033 
2.4 GHz 250 75m 55 + 45mA 16uA 611-1002-ND 39.03 38.27 36.99 1221-2133 
915 MHz 76 150m 32mA 0.02mA 611-1004-ND 24.53 24.05 23.25 1000-1041 
Packaged Product 
915 MHz 76 150m 32mA 30uA 611-1003-ND 78.69 77.15 74.58 2000-1061 
2.4 GHz 250 100m 35mA 15uA 611-1006-ND 103.83 101.79 98.40 2221-2133 
Development Kits/Programmers 
EZ Net Development Kit for Zigbee Networking . 611-1005-ND 2490.00 a = EZDK 1220PA 
Programmer for 1220 Series Modules .. 611-1007-ND 250.25 = = 0220-21XX 


RF Switches, Attenuators and Evaluation Boards 


Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Honeywell 
Description Package Part No. if 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
31dB, DC-2.5GHz, 5-Bit SerialDigital Attenuator 16-VQFN 342-1046-1-ND 6.65 5.32 4.66 342-1046-2-ND 8875.00 HRF-AT4521-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Parallel Digital Attenuator 24-VQFN 342-1048-1-ND 6.53 5.22 4.57 342-1048-2-ND 8700.00 HRF-AT4610-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1050-1-ND 6.73 5.38 4.71 342-1050-2-ND 8950.00 HRF-AT4611-TR 
SP6T Absorptive RF Switch 24-VQFN 342-1044-1-ND 6.50 5.20 4.55 342-1044-2-ND 7800.00 HRF-SW1030-TR 
Evaluation Board for HRF-AT4521 .. 342-1047-ND 99.00 = = = = HRF-AT4521-E 
Evaluation Board for HRF-AT4610 342-1049-ND 98.99 = = — = HRF-AT4610-E 
Evaluation Board for HRF-AT4611 .. 342-1051-ND 99.00 = = = = HRF-AT4611-E 
Evaluation Board for HRF-SW1030 ... 342-1045-ND 98.99 _ = = = HRF-SW1030-E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 383 


NEW! FEIG Readers 


ELECTRONIC 
ID CPR.02.VP/AB-ATS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS is not only able to identify ISO 14443, but also type ISO 15693 transponders. It is a 
multi-tag reader, which means that it is able to identify and to write on transponders of different manufacturers 
and |SO-types.The reader supports the safety functions of various known 13.56MHz transponders, such as 
MIFARE or my-d, due to a SAM-card interface for Security Access Modules. So the reader is even suitable for 
problematic applications such as ticketing and accounting systems. The use of an |SO-host record guarantees 
a problem free creation of user software as well as the module’s unlimited compatibility with all readers of 
the OBID i-scan® family. 

Specifications: » Dimensions (W x H x D): 114mm x 83mm x 48mm _ « Housing: Plastic ASA, desk top 
reader * Protection Class: IP 22 * Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 12-24VDC »* Power 
Consumption: Max. 2.6W » Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, my- 
proximity) ISO 14443-B; ISO 15693 (e.g. l*CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) * Processable 
Safety Features: Integrated SAM-card interface for SAM (e.g. my-d vicinity and my-d proximity) * Antenna: 
Integrated * Reading Distance: 7cm with ISO 15693-tags, 6cm with ISO 14443-A-tags. Reading distances 
depend on the used labels; here made statements relate to an inlet size of 76x45mm. In addition, tuning and 
quality of the antennas have to be taken into consideration. « Interfaces: 1x RS232 with 2.5m connecting cable 
¢ Signal Generator: 1 LED (bi-color), 1 Buzzer * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -40°C 
~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: Software-Update over interface possible 
629-1001-ND (FEIG ELECTRONICS # 0913.017.00.01) ..............ecccceeeecee ee eee eaten ences $777.70 


ID ISC.MR101-A, ID ISC.MR101-USB and 
ID ISC.MR101.M-A 


Multi-tag mid range reader for identification of Smart Labels in the fields of application retail, rental services 
and industry. The mid-range reader ID ISC.MR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based 
on transponders with an operating frequency of 13.56MHz. Depending on the antenna used, the reader has a 
maximum reading distance of up to 40cm. 

Specifications: ¢ Anticollision Function * OBID® i-scan SMP (Standard Multi-tag Protocol) * Multi-tag Reader 
(l*CODE, Tag-it, ISO 15693) » Housing: Plastic * Color: Light Grey * Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm 
x 31mm ¢ Protection Class: IP 30 * Weight: 170g * Power Supply: Variant A: 12-24VDC +/-15% via external 
power supply; Variant USB: 12V via external power supply * Power Consumption: Approximately 
6VA ° Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: Approximately 0.8 up to 1W » Modulation 
Factor: 10% and 100% (via software adjustable) * Antenna connection: 1 x SMA female plug (500) 
* Reading Distance: Max. 40cm « Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or USB * Signal Generator: 1 LED 
(multicolored red/green) * Processable Transponders: I-CODE, Tag-it and ISO 15693 * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C »* FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 

629-1015-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.000.01.00) RS-232/485 ...............6.ccseeeeeee $529.90 
629-1016-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.001.02.01) USB. . $567.40 
629-1019-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.005.01.00) Module, RS232/485 - $501.10 


ID ISC.LRMU1000-A-FCC, ID ISC.LRU1000-A0-FCC 
and ID ISC.LRU1000-A-FCC 


The UHF-Long Range Reader Module ID ISC.LRMU1000 identifies UHF transponders within a frequency 
range from 865 to 928MHz and so can be used in Europe and in North America. 

Licensed according to EN and FCC, in each area maximum allowed transmitting power can be realized. Due 
to the high maximum reading range of up to 5m with a single antenna and up to 10m with a multi-antenna 
application, the reader is suitable especially for Asset Management and logistical applications especially there, 
simultaneous identification of several transponders and very high reading ranges are necessary! 

Connection of up to 4 external antennas enables realization of multi-antenna-applications (integrated Multi- 
plexer), two different interfaces (RS232, RS485) guarantee high flexibility to connect the reader with your 
individual backup-system. Specifications: * Dimensions (W x L x H): 170mm x 320mm x 48mm _ « Power 
Supply: 12-24VDC * Power Consumption: Max. 29VA * Operating Frequency: 869, 525MHz; 865, 6-867, 
6MHz (200kHz steps); 902-928MHz (500kHz steps) * Transmitting Power: 100mW-4W (100mW steps); 4W. 
EIRP; 2W ERP (0.5W ERP) * Modulation: 20%-40% and 100% (scalable via Software) * Receiver: Data rates 
40-320kbps »* Antenna Connectors: 4 x SMA connector (509) * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA, 1 
Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A * Inputs: 1 Optocoupler: Max. 24VDC/20mA * Interfaces: RS232 and RS485 
¢ Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C (-25°C ~ 70°C); Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1049-ND (FEIG ELECTRONICS # 2481.001.11.00) FCC Module ...................c0cseeee ee $5192.60 


* Housing: Plastic with heatsink * Dimensions (W x L x H): 180mm x 320mm x 110mm * Protection Class: 
IP 54 

629-1045-ND (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.12.00) Housed................0c0ceceecee essen ence $3650.41 
629-1046-ND (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.11) Housed, Supports EPC Class 0/0+ Protocols .. $3849.57 


ID ISC.PRH101-B, ID ISC.PRH101-USB and 
ID ISC.PRH101-A 


As every device of the OBID i-scan®HF product family, the hand-held reader ID ISC.PRH101-B identifies 
transponders with an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading/writing distance 
of up to 18cm and is suitable especially for mobile use in connection with a PDA or laptop. 

PDA or laptop can be used as a mobile host e.g. as data collector. 

The reader’s own power supply allows RF transmitting power, that enables identification of transponders 
which are very close together. 

Specifications: * Bluetooth interface (class I-B) * Anti-collision function * OBID i-scan® ISO Host Mode * 2 
Operation Modes: Scan-Mode/Polling-Mode * Housing: Plastic ABS (closed) » Color: RAL 9002/RAL 7044 
* Dimensions (L x W x H): 230mm x 100mm x 80mm * Weight: 320g (without batteries) * Protection Class: 
IP 30 »* Power Consumption: Maximum 2.5W » Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power 0.5W 
+/-2dB ¢ Antenna: Integrated * Interface: Bluetooth (class |)/USB/RS232 »* Supported Transponders: ISO 
15693 tags, ISO 18000-3 tags, optional: further tag types * Signal Generator: Optical: 1 LED (red/green/blue); 
Acoustic: Buzzer * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 50°C; Storage: -20°C ~ 70°C * Relative Humidity: 
95% (non condensing) 


629-1010-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.000.01.00) RS-232 .. . $475.20 
629-1011-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.001.01.00) USB . $509.80 
629-1013-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.004.00.00) Bluetooth ................:cceeeeeeee es $777.60 


ID ISC.PRH110-A 


The OBID i-scan® product family the hand-held reader ID ISC.PRH110-A operates with Smart Labels based 
on transponders with an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading distance of up 
to 18cm and is suitable primary for use in combination with a PDA or Laptop. 

PDA or Laptop can be used as a mobile host (e.g. as a data collector) without stressing the host's battery 
through the hand-held reader. 

Identification of Smart Labels even arranged very thickly to each other is possible by the reader's own power 
supply. A battery-capacity of 750mA guarantees up to 2000 scans. 

Specifications: ¢ Anti-collision function * Housing: Plastic ABS * Color: RAL9002/RAL 7044 » Dimensions 
(Lx Wx H): 230mm x 100mm x 80mm * Weight: 320g (without batteries) « Protection Class: IP 30 * Cable 
Length: 2.5m * Power Consumption: Max. 3VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 
0.5W ¢ Antenna: Integrated « Interface: RS232 * Processable Transponders: ISO 15693-tags, I-CODE 1, 
Tag-it HF, EPC-tags »* Signal Generator: Optical: 1 LED (red/green); Acoustic: 1 Buzzer * Temperature 
Range: Operating: 0°C ~ 50°C; Storage: -20°C ~ 70°C 

629-1012-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.003.00.00) ..............0:ccceseeces eens essence eee $634.20 


ID ISC.PR101-A, ID ISC.PR101-USB and 
ID ISC.PR101.M-A 


The proximity reader ID ISC.PR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders 
with an operating frequency of 13.56MHz. The reader has an integrated antenna with a maximum reading 
distance of up to 18cm. Due to its compact dimensions, the reader is suitable for desk-applications. The 
reader's anticollision function facilitates simultaneous identification of several objects even when these are 
wrapped. Specifications: * Housing: Plastic * Color: RAL 9018, light grey * Dimensions (L x W x H): 145mm 
x 85mm x 31mm «* Protection Class: IP 30 * Weight: 200g * Power Supply: Variant-A (RS232/RS485): 
12-24VDC +/-15% via external power supply; Variant-USB: via USB interface * Power Consumption: Max. 
5VA ®* Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power 0.5W » Modulation Factor: 10% and 100% 
(via software adjustable) * Antenna: Integrated * Reading Distance: Max. 18cm « Interfaces: RS232/RS485 
(switchable) or USB _* Signal Generator: 1 LED multicolored, red/green * Processable Transponders: ISO- 
tags 15693 (e.g. I-CODE, Tag-it, my-d, STM etc.) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; 
Storage: -25°C ~ 70°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1017-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.002.01.00) RS-232 . .. $493.30 
629-1018-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.003.02.01) USB... $555.80 
629-1020-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.007.01.00) Module... .. $489.60 


ID ISC.M02-B 


The ID ISC.M02-B works with Smart Labels with an operating frequency of 13.56MHz. The Read/Write PCB 
has a maximum reading distance of up to 10cm by using the integrated antenna. By using the external 
antennas, distances of 7cm (antenna size 30x40mm) respectfully 14cm (antenna size 100x100mm) will 
be reached. The reader is above all suitable for supply chain applications in the fields of retail, industry, 
logistics etc. It is even suitable for problematic applications such as ticketing and accounting systems due to 
an attachable security access module. Apart from this, the data/clock interface enables the reader to be used 
in access control systems. 

Specifications: * Dimensions (L x W x H): 50mm x 50mm x 15mm _« Connector Plug: 10-pole pin terminal 
(spacing = 2.54mm) * Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% » RF Transmitting 
Power: 90mW +/-2dB * Power Consumption: Max. 1W « Processable Transponders: ISO 15693 transponders 
such as l*CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I etc. * Processable Safety Features: Refitting of 
SAM (Security Access Module) is possible for my-d vicinity * Antenna: Integrated, 48 x 48mm, external 500 
antennas optional * Reading Distance: 10cm with integrated antenna up to 14cm with external antennas 
¢ Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock interface, (magnet card emulation and Wiegand emulation) * Sig- 
nal Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 
1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software update over interface possible) 

629-1032-ND (FEIG ELECTRONICS # 1834.000.00.00) ............ 0.0 cee eceec eens ee eeeee en eee $201.60 


ID CPR.M02-VP/AB-B and ID CPR.M02-VP/AB-BA 


The multi tag reader with anti-collision function, which means that it is able to identify transponders of different 
manufacturers and ISO types at the same time. The reader supports the safety functions of various known 
13.56MHz transponders, such as MIFARE or my-d, due to an attachable Security Access Module which 
makes it even suitable for problematic applications such as ticketing and accounting systems. Apart from this, 
the data/clock interface enables the reader to be used in access control systems. 

Specifications: * Dimensions (W x H x D): 50mm x 50mm x 14mm _¢ Connector Plug: 10-pole pin terminal 
(spacing = 2.54mm) ¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% * RF-Transmitting 
Power: 250mW +/-2dB * Power Consumption: Max. 1.5W * Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. 
MIFARE, MIFARE Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B * ISO 15693 (e.g. l*CODE SLI, my-d vicinity, STM 
LRI512, Tag-it HF-I) * Processable Security Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible 
for e.g. my-d vicinity and my-d proximity » Antenna: Integrated, 48mm x 48mm * Reading Distance: 10cm 
with ISO 15693-tags, 4cm with ISO 14443-tags * Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock-interface (Magnet 
card emulation and Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C 
~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software-Update 
over interface possible) 

629-1034-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.000.00.00) On-Board Antenna. 
629-1035-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.001.00.00) Antenna Interface. 


$196.10 
$207.70 


ID ISC.MR200-A and ID ISC.MR200-E 


The reader ID ISC.MR200-A/-E is offered in an aluminium housing with the protection class IP 54; for 
this reason it is protected against dust, dirt and syringe water and can be used therefore in the industrial 
background. Transmitting power of up to 1.7 watt enables reading ranges of up to 70cm. The reader has 
several I/O's as well as a so-called antenna diagnosis function that indicates whether an antenna is not 
adjusted as required. 

Specifications: * Housing: Aluminium »* Color: RAL 7040 * Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 
60mm *¢ Protection Class: IP 54 * Power Supply: 12-24VDC * Power Consumption: Max. 12VA ¢ Operating 
Frequency: 13.56MHz »* Transmitting Power: 1.7W « Antenna Connection: SMA plug (50Q) »* Outputs: 2 
Optocouplers: 24VDC/30mA; 1 Relay; 24VDC/2A * Inputs: 2 Optocouplers: Max. 24VDC/20mA * Interfaces: 
Version -A: RS232 and RS485 (adjustable); Version -E: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX »* Operation 
Modes: FEIG ISO Host Protocol * Processable Transponders: ISO 15693, EPC »* Address Control for 
Interface: Software (up to 254 addresses, only RS485) * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: 
Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1041-ND (FEIG ELECTRONICS # 2060.000.00.01) A Version, RS-232/485.. 
629-1043-ND (FEIG ELECTRONICS # 2221.000.00.01) E Version, Ethernet. . 


.. $1991.23 
.-. $2423.40 


ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and 
ID ISC.LR2000-A 


The ID ISC.LR2000 Long Range Reader and the ID ISC.LRM2000 Long Range Reader Unit are the top of the 
line Long Range Reader versions of the OBID i-scan® HF product line. 

The ID ISC.LR2000 and ID ISC.LRM2000 are the most powerful reader in the OBID i-scan® HF product line. 
Both devices have identical RF performance. The ID ISC.LRM2000 differs from the ID ISC.LR2000 in terms 
of housing, interface options and functionality for the host connectivity of the device. 

Features: * Highly sensitivity receiver increased the tag detection range so that the most transponders can 
be read over the entire power up, field strength area. * RF front end accommodates arbitrary cable lengths 
between the reader and the antenna without adversely affecting the read range of the antenna. ¢ RF front end 
has its own power control to protect the read range from external noise sources. * The reader delivers a DC 
voltage on the antenna output to source DC powered devices connected to the antenna cable, such as the 
FEIG Dynamic Antenna Tuning board (ID ISC.ANT.DAT-A). * RF source of the reader meets different national 
radio rules and can achieve the 60dbyA/m ETSI limits. 

The reader is able to directly control antenna multiplexing functions. The RF section of the reader is controlled 
by a dedicated DSP based, RF controller. A second microcontroller, the Application and Connectivity 
Controller (ACC), uses an ARM processor running a ycLinux operating system. The reader has four hardware 
interface ports: Ethernet, RS232, RS485, and a Compact Flash 2 compatible port to support a WLAN Card. 
All ports are under control of the ACC. In combination, the powerful and flexible RF transmitter and receiver 
and intelligent digital controller form the basis of an agile, multi protocol reader that can be updated as future 
protocols and features are created. 

Specifications for LRM2000: * Dimensions (W x H x D): 120mm x 160mm x 45mm »* Weight: 0.6kg * Power 
Supply: 24VDC +15% »* Power Consumption: Max. 32VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting 
Power: 4 to 12W * Antenna Connection: 1 x SMA connector (509) * DC Power on RF Line: 8VDC max. 
150mA_ * RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 
24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A « Inputs: 1 
Optocoupler: Max. 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation « Interface: RS-232 and RS- 
485 * Supported Transponder: I-Code1, 1SO15693, 18000-3-A, (e.g. -Code SLI, my-d, STM LRI512/64, 
Tag-it HFl) ¢ Indicators: 5 LED for diagnosis of the operation status * Temperature Range: Operating: -20°C 
~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C Specifications for LR2000: * Casing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 
180mm x 320mm x 110mm * Weight: 1.9kg ¢ Protective System: IP 54 * Color: Black * Power Supply: 
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NEW! FEIG Readers (cont) 


ELECTRONIC 
ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and ID ISC.LR2000-A (Cont.) 


24VDC +15% »* Power Consumption: Max. 32VA ¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 
4 to 12W « Antenna Connection: 1x SMA connector (500) * DC Power on RF Line: 8VDC max. 150mA 
¢ RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 
1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A « Inputs: 1 Optocoupler: 
Max. 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation «¢ Interface: RS-232 and RS-485, Ethernet 
(TCP/IP), Compact Flash-ll (WLAN) * Supported Transponder: |-Code1, ISO15693, 18000-3-A, e.g. I|-Code 
SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFI Indicators: 6 LED for diagnosis of the operation status * Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1003-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.021.00.00) Module, No Housing .................... $2553.60 
629-1004-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.022.00.00) Module, No Housing, RS-232/485 Only $2323.20 
629-1002-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.020.00.00) In Housing..............:.:0cseseeeeeeeee $2640.00 


ID ISC.ANT300/300 


ID ISC.ANT300/300 is a single-loop antenna with pre-set adjustment electronics and has been optimized as 
a transmitting and reception antenna for reader ID ISC.LR2000. At a calibrated transmitting power of 4W a 
reading range of up to 55cm is possible. Furthermore, it can be used with other readers having a transmitter 
frequency of 13.56MHz and an output impedance of 500. 

The antenna is suitable for both object and personal identification. The preferred direction of a smart label is 
parallel to the antenna’s surface. The right position to obtain a maximum range would be above the centre of 
the antenna’s surface. Specifications: * Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x L): 322mm x 337mm x 
40mm +1mm * Weight: Approximately 0.7kg * Protection Class: IP 65 * Color: Black * Maximum Transmitting 
Power: 8W » Operating Frequency: 13.56MHz * Working Range: Maximum 55cm « Antenna Connection: 1 
x SMA Plug (509) * Antenna Connection Cable: RG58, 500, Approximately length of 3.6m * Temperature 
Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 

629-1007-ND (FEIG ELECTRONICS # 1451.000.00.01) .......... 02... cece cee ee eee ee eee e ee ee eee $675.50 


ID ISC.ANT800/600-DA 


As a single loop antenna with tuning circuitry with a transmitting power of maximum 4W (Europe), a maximum 
reading range of 80cm is possible. Gate configurations of 2, 4 or 6 antennas ID ISC.ANT800/600-DA enable 
even 200cm, using a parallel transponder orientation. The antenna consists of the electrical antenna conductor, 
housing and the tuning circuitry ID ISC.DAT (Tuner) and is factory tuned on a wood base to an impedance 
of 500. After installing in changed ambient conditions, the antenna can be tuned using the corresponding 
commands. Specifications: * Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x D): 852mm x 620mm x 40mm 
+/-1mm ¢ Color: Black * Weight Approximately 2.5kg * Protection Class: IP 65 * Safety: USA, UL 1950 
* Max. Transmitting Power: 8W ¢ Max. Permitted Transmitting Power: EU (EN 300 330): 4W; USA (FCC Part 
15): 0.25W ¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Reading Range: 80cm « Antenna Connection: SMA plug 
(50Q) * Antenna Connection Cable: RG 58, 500, 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; 
Storage: -25°C ~ 60°C 

629-1008-ND (FEIG ELECTRONICS # 1451.008.00.00) ............ 0. .cccc ec eee ese e eset ee ee ee $2272.30 


ID ISC.ANT.U250/250-FCC 


The UHF antenna ID ISC.ANT.U250/250-FCC are circular polarized antenna for operating frequencies in the 
UHF range 902-928MHz (FCC antenna). Transponders can be identified in two different orientations (E plane 
/H plane). Specifications: * Housing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 260mm x 260mm x 56mm * Weight: 
Approximately 1050g * Color: White (similar RAL9018) * Protection Class: IP 54 * Operating Frequency: FCC 
antenna, 902-928MHz * Gain: FCC antenna, 8.7dBic @ 915MHz * 3dB Beam Width: E plain: 65°; H plain: 
65° ¢ Polarization: Circular * VSWR: <1.5:1 * Antenna Connection: SMA socket (500) * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1009-ND (FEIG ELECTRONICS # 1451.009.02.00) .......... 0. 0c cc eceeeecec scenes eeeeeeees $544.30 


ID ISC.ANT340/240 


OBID i-scan® mid range antennas are operated in combination with mid range reader ID ISC.MR100-x. 
Depending on the application, pad or industrial antennas may be used. The elegant Pad Antenna ID ISC. 
ANT340/240 is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File and document 
tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two out of many 
possible applications. For applications in rough industrial environments with a required range of up to 40cm, 
we recommend antenna type ID ISC.ANT300/300. Specifications: * Housing: Plastic ABS * Color: Grey- 
white * Dimensions (W x H x D): 337mm x 237mm x 8.3mm * Weight: 530g * Protection Class: IP 40 
¢ Admissible Transmitting Power: 1W « Reading Distance: Up to 30cm * Antenna Connection: SMA - plug 
(50Q) * Antenna Cable: RG174 (2.0m) * Operating Frequency: 13.56MHz * Temperature Range: Operating: 
O°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1025-ND (FEIG ELECTRONICS # 1663.000.00.00).. .. $256.20 


ID ISC.ANT100/100-A 


ID ISC.ANT100/100-A * External 509 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 100mm x 100mm * Cable: Coax 
cable approximately 50cm in length 
629-1039-ND (FEIG ELECTRONICS # 1968.000.00.00) .............. cc sce eecee ee eee eect esse ees $98.80 


ID ISC.ANT40/30-A 


ID ISC.ANT40/30-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 40mm x 30mm * Cable: Coax 
cable approximately 50cm in length 
629-1038-ND (FEIG ELECTRONICS # 1967.000.00.00) ............ 0.0. e cs ec eee ec eee e ee eeeee teens $68.60 


Accessories 
ID ISC.DAT-A 


With the help of these tuning boards, you can realize your own individual antenna arrays, combined with our 
i-scan® Long Range readers. The dynamic antenna tuner ID ISC.DAT-A is designed for automatic calibrating 
and tuning of RFID antennas with an operating frequency of 13.56MHz. The parameters for setting the 
antenna are measured on the board under operating conditions. The antenna tuner is also able to disconnect 
the antenna circuit through an electronic switch up to a certain power. The ID ISC.DAT is driven over the HF 
line. The antenna tuner thus functions as a so-called function unit. Measured parameters or the calibration 
status can be sent to the host over the HF line. Dynamic Antenna Tuning Board. Specifications: « Di- 
mensions (W x H x D): 118mm x 90mm x 19mm * Weight: Approximately 100g * Supply Voltage: 7-12VDC 
¢ Current Consumption: Maximum 150mA (DC) * Operating Frequency: 13.56MHz * Maximum Transmitting 
Power: 10W * Antenna Switch: Electronic Switch * Antenna Connection: Cable Terminals d = 2-9mm_ * RF 
Connection: SMA Male (500) * Triggering: Reader, Communication via RF-Connection * Outputs: 3 x Open 
Collector: 5VDC/maximum 15mA »* Signal Indicator: 1 x «RUN”-LED ° Interface: RS232 TTL (for Firmware 
Update) * Carrier Frequency: 13.56MHz * Impedance: 500 * Tuning Range Inductance: 0.7-2.5uH * Quality: 
10-50 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 75°C; Storage: -40°C ~ 80°C 


629-1006-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.005.00.00)... - $995.30 


ID ISC.ANT.PS-B 


ID ISC.ANT.PS-B is a 3dB power splitter with galvanic isolation between the input and the two outputs. At 
the operating frequency of 13.56MHz the impedance on all in and outputs is calibrated to 50Q. Both outputs 
are internally wired in parallel. The galvanic isolation can be enabled by means of two jumpers. The device 
is designed for installation indoors or outdoors. The connection cable from the Reader to the ID ISC.ANT. 
PS-B is 3.6m in length. This extends the overall cable length from Reader to antenna to a total of 7.20m. 
Specifications: * Housing: Plastic Polycarbonate (light white) * Dimensions (W x H x D): 130mm x 94mm x 
57mm +2mm * Weight: Approximately 275g * Enclosure Rating: IP 65 * Cable Fittings: 4 x Cable Fitting M16 
x 1.5 ¢ Voltage Supply: 12-24VDC (optional) * Power Consumption: Maximum 4W « Operating Frequency: 
13.56MHz * RF Connections: 1 x Input and 2 x Output: SMA Jack (500) (Maximum tightening torque: 
0.45Nm) * SWR: Maximum 1.2:1 (500) ¢ Input Loss: Maximum 0.6dB * Temperature Range: Operating: 
-25°C ~ 55°C; Storage: -40°C ~ 85°C * Flame Proof: UL1950, HB without Cable 

629-1005-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.003.01.01) ............ cc ccc ese ceeeeeee ee eee ee eeees $416.64 


ID ISC.MAT-A 


The tuning board ID ISC.MAT-A is a manually adjustable matching circuit for constructing custom antennas 
having a transmission frequency of 13.56MHz and an input impedance of 500. 

Together with an antenna conductor (e.g., the shield of an RG213 cable) it is quite easy to construct antennas 
of various sizes and shapes. The antennas are tuned using jumpers and trim capacitors after installing the 
antenna conductor. After this the antenna must be continuously matched to its surrounding conditions. If 
after tuning the antenna is moved to a different position under different ambient conditions, it may have to 
be recalibrated. Specifications: * Construction: Single-sided circuit board * Dimensions (W x H x D): 90mm 
x 80mm x 20mm +1mm_ * Weight: Approximately 0.1kg * Maximum Transmitting Power: 8W » Reader 
Connection: Two-sided solder pad for soldering the antenna cable with strain relief * Antenna Conductor 
Connection: Two-sided solder pad with hole for screw attachment (M5 screw) * Antenna Parameters: 
Transmitting and Receiving Frequency: 13.56MHz; Impedance: 500; Inductance Calibration Range: 0.6- 
2.5uH; Q: 10-30 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 

629-1037-ND (FEIG ELECTRONICS # 1966.000.00.00) .............. 0.2 ececeec ee eee ee eee ee ee eee $244.80 


ID ISC.ANT.MUX 


The 8 times Multiplexer ID ISC.ANT.MUX facilitates switching between RFID antennas with an operating 
frequency of 13.56MHz. With one Multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base 
and complementary antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight Multiplexers outputs 
can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The Multiplexer is controlled either via a digital input or 
the antenna cable connected with the reader. Specifications: * Dimensions (L x W x H): 182mm x 110mm 
x 90mm ¢ Weight: Approximately 550g * Protection Class: IP 65 * Grommet: 12x screwed cable gland M16 
x 1.5 ¢ Power Supply: 12-24VDC * Power Consumption: Max. 4W * Operating Frequency: 13.56MHz * Ab- 
sorbability per Channel: Max. 0.5dB * Max. Allowed Switching Capacity: 10W »* RF Connections: 2x Input: 
SMA Socket (509); 8x Output: SMA Socket (500) * RF Switch: Switching rate: Electronic switch, <1ms 
¢ Triggering: Reader: via RF input 1; External pulse generator: digital input * Digital Inputs: 1 Opto coupler 
input, maximum 24VDC/20mA « Display: 1x LED per channel, 3x LED (Run/HF/communication) * Tem- 
perature Range: Operating: -25°C ~ 65°C; Storage: -40°C ~ 80°C 

629-1040-ND (FEIG ELECTRONICS # 1977.000.00.00) .......... 0.00.0. ec ec ese ee esse eee eees $2359.50 


ID CAB.A-A 


The ID CAB.A-A is a short adapter cable that converts a 10-pin molex style connector through a ribbon cable 
to a 9-pin Sub D female connector. It is used with ISC.M02 and CPR.M02 reader modules 
629-1047-ND (FEIG ELECTRONICS # 2259.000.00)........... 0.0.20 cccececeee ee eee eee eeeeeeeee es $18.87 


ID CAB.NET.24V-B-US 


This ID CAB.NET.24V-B-US is an AC power cord that is used with the ID NET.24V-B power supply unit. It 
uses a U.S. style, AC male plug on one end and a computer style female connector to the power supply unit 
on the other. 

629-1051-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 2560.000.00.00) . $8.90 


ID CAB.RS-A 


The ID CAB.RS-A is a communication cable for RS-232/RS-485 interfaces. It is used with ID ISC.MR101-A, 
ID ISC.PR101-A, ID ISC.MR101.M-A and ID ISC.PR101.M-A reader products. The cable uses a 9-pin Sub D 
male on one end and a 9-pin Sub D female with a DC jack spliced on the other end. 

629-1028-ND (FEIG ELECTRONICS # 1690.000.00.00) ................ccc ccc ec eee ee eee ee teens ee es $25.10 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A is a coaxial cable with male SMA style plug connectors on both ends. 
The cable is used with ID ISC.ANT.U250/250 UHF antennas. 


629-1023-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.002.00.00) 2 Meter Cable ... 
629-1024-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.003.00.00) 6 Meter Cable... 


ID ISC.ANT.C-A is a 1/4 Lambda @ 13.56MHz, 3.6 meter, RG58 C/U, coaxial cable with male SMA style plug 
connectors on both ends. The cable is used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards. 
629-1042-ND (FEIG ELECTRONICS # 2096.000.00.00) ............ 0.02 ccc ccec ee eee esses eee e ee es $57.30 


ID ISC.ANT.EC 


ID ISC.ANT.EC is a 1/2 Lambda, 7.2 meter, RG58 C/U, coaxial cable with one male SMA style plug connector 
on one end and one SMA female in-line splice connector on the other. The cable is used as an antenna 
extension cable when used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards, ID ISC.ANT300/300 
antenna, ID ISC.ANT800/600-DA antenna, and ID ISC.ANT1400/760-A/B/C gate antennas. 

629-1021-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.000.00.00) ............... 0c ccc ceee ee eee ee eee eee e ee es $60.30 


ID ISC.CF2.WLAN-A 


ID ISC.CF2.WLAN-A is a wireless 802.11, compact flash card used in the ID ISC.LR2000, ID ISC.LRU1000 
and ID ISC.LRU2000 readers. 


629-1048-ND (FEIG ELECTRONICS # 2421.000.01.00) . .. $205.90 


ID ISC.MS.MR/PR-A 


ID ISC.MS.MR/PR-A is a mounting set that attach to the back of our mid-range (MR) or proximity range 
(PR) readers. 


629-1029-ND (FEIG ELECTRONICS # 1691.000.01.00)............ 0... ccc ce cece eee cece eee e een ee $32.70 


ID NET.24V-B 


ID NET.24V-B is a 110/220 VAC to 24 volt DC power adapter. It is provided with two, screw terminal 
connectors; one style for the LR200 the other connector is compatible with the LR2000, LRU1000, and 
LRU2000 products. It requires the use of an AC power cord, (ID CAB.NET.24V-B-US). 


629-1050-ND (FEIG ELECTRONICS # 2557.000.00.00) . $122.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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** freescale’ — pF/zigbee Transceivers 


semiconductor 


Designed for Low-Power, Low data rate applications, Freescale’s offering of RF/Zigbee Transceivers covers any need that might arise in the development of your design. Freescale has solutions for both proprietary and Zigbee 
networks. Single-chip transceivers eliminate the need for a lot of external components. System in a package solutions integrates an 8-bit micro to further lower the cost of implementation. 


Max Supply Supply current 
Data Rate Voltage @ 1% Duty Cycle Frequency Tx/Rx Package Digi-Key Price Each Freescale 
Protocol (kbps) (Vv) (Typ mA) (GHz) Switch Type Part No. if 25 100 Part No. 
2.4GHz Transceivers 
Figure 8 Wireless Zigbee™ 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FC-ND 7.86 5.61 5.10 | MC13193FC 
Figure 8 Wireless Zigbee™ 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2CT-ND 7.86 5.61 5.10 | MC13193FCR2 
Figure 8 Wireless Zigbee™ 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2TR-ND 11350.00/2,500 MC13193FCR2 
Zigbee™/ IEEE®802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FC-ND 6.37 4.55 4.14 | MC13192FC 
Zigbee™/ IEEE®802.15.5 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2CT-ND 6.37 4.55 4.14 | MC13192FCR2 
Zigbee™/ IEEE®802.15.6 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2TR-ND 9202.50/2,500 MC13192FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FC-ND 5.50 3.93 3.57 | MC13191FC 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2CT-ND 5.50 3.93 3.57 | MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2TR-ND 7945.00/2,500 MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13190FCCT-ND 5.05 3.07 2.93 | MC13190FCR2 
Development Tools 
Development KitiorMC1S191/2 ics ncaa sgstesacusoriaearadeadanradaceidabits danisd dane deadles.Geadsmnnernadecdodutidaaaphadwiceadenaasaneaenes 13192DSK-A00-ND 245.00 212.52 203.04 | 13192DSK-A00 
Daughter Board for MC13192, for Interface to 9S08 Development Boards . 13192RFC-A00-ND 184.62 160.14 153.00 | 13192RFC-A00 
Evaluation Board for MC13192/3 13193EVB-A00-ND 467.28 = —| 13193EVB-A00 
Zigbee Kit with Eval F8 Stack... 13193EVK-A00-ND 1653.65 _— —| 13193EVK-A0O 
NEW! RF High Power LDMOS Transistors 
Frequency Pout Cut Tape Tape & Reel 
Band Typ. Vpp Gain Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(MHz) (W) (Vv) dB/MHz Package Part No. 1 25 100 Part No. 500 
1930-1990 12 28 14/1990 TO-272 MRF5S19060NBR1CT-ND 54.55 45.43 42.75 MRF5S19060NBR1TR-ND 17868.00 
1930-1990 12 28 14/1990 TO-270 MRF5S19060NR1CT-ND 54.55 45.43 42.75 MRF5S19060NR1TR-ND 17868.00 
880 20 26 19.5/880 TO-272 MRF5S9100NBR1CT-ND 48.09 40.05 37.68 MRF5S9100NBR1TR-ND 16812.00 
880 20 26 19.5/880 TO-270 MRF5S9100NR1CT-ND 48.09 40.05 37.68 MRF5S9100NR1TR-ND 16812.00 
869-960 100 26 17.5/960 TO-272 MRF5S9101NBR1CT-ND 48.09 40.05 37.68 MRF5S9101NBR1TR-ND 16812.00 
869-960 100 26 17.5/960 TO-270 MRF5S9101NR1CT-ND 48.09 40.05 37.68 MRF5S9101NR1TR-ND 16812.00 


NEw! J@NMIC — 1EEE802.15.4/Zigbee Modules, IC’s and Kits 


The Jennic JN5121 wireless microcontroller is the first in the industry to offer a 32-bit microcontroller with a 802.15.4/Zigbee radio on a single chip. 


Features: 


* Low power (see chart below), reduced external components, and 128-bit AES encryption. 
¢ The Modules make it easy to implement the JN5121 solution in your design with small size and ease of use. 
* Comes with a full, unrestriced C Compiler, and example application already installed on board. 


Serial Transmit | Operating Rx/Tx Digi-Key Price Each Tape & Reel + | Jennic 
Frequency CPU RAM (Kb)/ROM (Kb)| Flash (Kb) Interface | Power (dBm)| Voltage (V) | Current (mA)| Antenna Type | Package | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part No. 


Wireless Microcontroller 


2.4GHz | 32-bit (RISC) 96 64 _ SPI, I2C, UART +1 2.2-3.6 50/40 = 56-QFN | 616-1001-1-ND + 12.43 9.94 — |1,000) 6213.00] JN5121-CRRV 
2.4GHz | 32-bit (RISC) 96 64 = SPI, I?C, UART +1 2.2-3.6 50/40 _ 56-QFN | 616-1002-5-ND 12.72 9.94 612 | — —| JN5121-CRRS 


Wireless Modules 


2.4GHz | 32-bit (RISC) 96 64 128 SPI, I2C, UART _ 2.7-3.6 60/45 Ceramic Chip | 18 x 30 mm | 616-1007-1-ND + 47.56 37.16 22.86 | 500 | 18115.50) JN5121-M0000-CRR 
2.4GHz | 32-bit (RISC) 96 64 128 SPI, I2C, UART = 2.7-3.6 60/45 |SMA Connector} 18 x 30 mm | 616-1008-1-ND + 73.06 57.08 39.96 | 200 5463.60) JN5121-M0003-CRR 
2.4GHz | 32-bit (RISC) 96 64 128 SPI, I2C, UART 18 2.7-3.6 65/170 |SMAConnector| 18 x 40 mm | 616-1009-ND 62.59 48.90 30.08 | — —| JN5121-M0006-CRR 


Evaluation and Development Kits 


Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board w/ LCD, 


4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software.................0...00: cscs 616-1003-ND 1000.00/1 JN5121-EK000 
Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 More Sensor Kits to your Development, with Ceramic Antennas ..................2... 616-1004-ND 700.000/1 JN5121-EK001 
Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna.................00..02.0cce cece eeee tees eee eee es 616-1005-ND 350.00/1 JN5121-EK002 
Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Kits to your Development, with SMA Antennas.....................00655 616-1006-ND 700.00/1 JN5121-EK004 
Serial Level Converter Dongle (debug adapter) ..................-:ceeceeseeeeeneesneeeeeeeeeessseeteee ste teseeesensseceeseessnenreeeesseereneeens 616-1010-ND 53.91/1 JN-ACO01 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
386 T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LI lee 


Upconverting Mixers RF Schottky Peak Detectors 


Frequency LO LO Frequency Detect 1 
(MHz) Drive | Leakage Digi-Key Price Each (MHz) (dB) |Dynamic] Supply Digi-Key Price Each 
Min. Max. (dB) (dB) Package Part No. 1 25 100 Min. Max. |Min. Max.] Range | (mA) | Package |Part No. if 25 100 
ni 7a $27 494 | To 3000] 28 18 | a8 | 05. |sor285 tTossos-1eSsePB-ND a8 165122 
e i - 6 -23-5 5505-1ES5; -ND* NEW! z 65 f 
10 3,000 -10 36 16-TSSOP | LT5511EFE#PBF-ND* NEW! 7.38 5.27 4.34 300 3.500|-32 12 44 05 |sor-23-5 |LT¢5505-2ES5-ND 248 4165 «(124 
* RoHS Compliant 300 3,500] -32 12 44 0.5 | SOT-23-5 |LTC5505-2ES5#PBF-ND* NEW! 248 165 1.22 
. . 0.1 1,000}-32 14 46 0.55 | SOT-23-6 |LTC5507ES6-ND 3.10 2.22 1.82 
Downconverting Mixers 04 1,000)-32 14] 46 0.55 | SOT-23-6 |LTC5507ES6#PBF-ND* NEW! 310 222 1.82 
300 7,000|-32 12 44 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6-ND 2.98 213 1.75 
Frequency Conv. 300 7,000|-32 12 44 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6#PBF-ND* NEW! 2.98 213 1.75 
_ (MHz) Noise Gain Digi-Key Price Each 300 12,000/-32 10] 42 0.5 | SOT-23-6 |LTC5532ES6-ND 313 219 1.85 
Min. Max. | Frequency (dB) | (dB) | Package | Part No. 1 25 100 300 12,000]-32 10] 42 0.5 | SOT-23-6 |LTC5532ES6#PBF-ND* NEW! 3.13 2.08 1.39 
0.1 3,000 14 1 16-QFN | LT5512EUF-ND 7.38 6.27 4.34 * ROHS Compliant 
0.1 = 3,000 14 1 16-QFN | LT5512EUF#PBF-ND* NEW! 7.38 6.27 4.34 L Pp T . 
400 2,700 13.9 -0.1 16-QFN | LT5522EUF-ND 10.40 743 6.12 ow ower ransceivers 
400 2,700 13.9 -0.1 16-QFN | LT5522EUF#PBF-ND* NEW! 10.40 743° 6.12 Frequency 
. . 4 (MHz) 1 Supply | Supply Digi-Key Price Each 
800 2,500 15 1.7 16-QFN | LT5525EUF-ND 7.60 5.43 4.47 Misa? (mA) (aero | Gatere lente, 1 25 100 
400 3,700 12.5 2.3 | 16-QFN | LT5527EUF#PBF-ND* NEW! 11.60 8.27 «6.81 1800 2700 | 23 118525 | 24-SSOP | LTS500EGN-ND 638. 455. 375 
* ROHS Compliant 70 400 25 | 1.8-5.25 | 24-SSOP | LT5502EGN-ND 10.25 6.81 «5.36 
70 400 25 1.8-5.25 | 24-SSOP | LT5502EGN#PBF-ND* NEW! 10.25 6.81 5.36 
RF Log Detectors 1,200 2,700 | 11.9 | 1.85.25 | 20-TssoP | LT5503EFE-ND 825 5.48 4.13 
40 500 26.5 1.8-5.25 | 16-QFN | LT5506EUF-ND 6.63 4.73 3.90 
Frequency Detect | . 
(MHz) (8) {Dynamic | Supply Digi-Key Price Each 40 500 | 26.5 | 1.85.25] 16-FN | LTS506EUF#PBF-ND* NEW! 663 4.73 3.90 
Min. Max. | Min. Max.| Range | (mA) | Package | PartNo. 1 25 100 * RoHS Compliant 
10 1,000] -76 14 83 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB#PBF-ND* NEW! 5.90 420 3.45 icant 
goo 2,700] -80 2 | 80 | 147 | eMsop | LT5504EMs8-ND 50 a3 73) Power Amplifier Controllers 
50 3,000] -63 2] 60 7 | SC70-6 | LT5534ESC6#PBF-ND* NEW! 9.10 6.51 5.35 Frenuenevia (Canal von ESinii 
= 7 (MHz) Dynamic Range Digi-Key Price Each 
HoHS'Compliant Min. Max. (KHz) (dB) | Voltage| Package |Part No. 1 25 100 
1Q Demodulators 850 2,000 250 40 | 27-6 | 8MSOP |LTC1758-1EMS8-ND 3.38 225 1.70 
850 2,000 250 40 2.7-6 | 10-MSOP |LTC1758-2EMS-ND 3.50 2.33 = 1.79 
Frequency Noise LO Jes 2 850 2,000 370 40 2.7-6 | 8-MSOP |LTC1957-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
(MHz) | IIPS) Figure | Leakage Digi-Key Price Each 850 2,000 370 40 | 27-6 | 10-msoP |L1¢1957-2EMS-ND 350 233 1.75 
Lilia ieee (CE) ACE) ||) | eee |) eth ye 300 2,700 450 45 | 27-6 |TSOT-23-6 |LTC4400-1ES6-ND 273 181 «(137 
1500 2,500] 20 | 168 | -41 | 16-OFN | LTS515EUF#PBF-ND NEW! 13.50 9.64 7.94 300 2.000 450 45 | 27-6 | smsop |tTc4400-2EMs8-ND 325 232 «41.91 
800 1,500] 215] 128 -55 | 16-QFN | LT5516EUF#PBF-ND NEW! 14.75 10.54 8.68 300 2,700 250 45 | 27-6 |Ts0T-23-6 |LT¢4401-1ES6-ND 273° «181 «4.37 
40 900 | 21 12.4 -59 16-QFN LT5517EUF#PBF-ND NEW! 14.75 10.54 868 300 2,000 250 45 27-6 | 8-MSOP |LTC4401-2EMS8-ND 3.25 232 1.91 
LINX =~ 
Ci 
ade OEM Modules acc 
BITTE F voncisss wane sirse "ean 
FCC Pre-Certified OEM Products 
All units below are pre-approved with the FCC to allow immediate integration and sale in most OEM product. can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct transmitter-receiver 
Handheld Transmitter: relationships. External antenna attached. 


Compact 8-button handheld remote is capable of 100+ feet transmission ranges. The transmission can Keyfob Transmitter: 

be decoded using a standard decoder IC, microcontroller, or matching Linx function module. Selectable This tiny keyfob features outstanding range performance and is configured with 1 to 5 buttons for a variety of 
addressing provides security and allows distinct TX/RX relationships. OEM applications. 

Compact Handheld Transmitter: 1 to 4 Position Relay Function Module: 

Compact 8-buttons handheld remote is capable of up to 150 feet transmission range. The keypad and labeling Provides 4 latched relay outputs which are capable of switching external AC or DC powered loads up to 5 
can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct transmitter-receiver amps. Selectable addressing. 

relationships. AC Switch Function Module: 

Long-Range Handheld Transmitter: Plugs directly into a wall receptacle and is capable of switching devices at loads up to 1800 watts (15 amps) 
Compact 8-buttons handled remote is capable of up to 300+ feet transmission range. The keypad and labeling or 1 HP @ 120VAC. 


Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description (MHz)| Part No. 1 25 100 | Part No. 
Compact 315 | CMD-HHCP-315-ND 29.40 26.88 21.95 | CMD-HHCP-315 
Handheld 418 | CMD-HHCP-418-ND 29.40 26.88 21.95 | CMD-HHCP-418 
1 Transmitter 433 | CMD-HHCP-433-ND 29.40 26.88 21.95 | CMD-HHCP-433 
Long-Range 315 | CMD-HHLR-315-ND 32.41 29.64 24.95 | CMD-HHLR-315 
Handheld 418 | CMD-HHLR-418-ND 32.41 29.64 24.95 | CMD-HHLR-418 
Transmitter 433 | CMD-HHLR-433-ND 32.41 29.64 24.95 | CMD-HHLR-433 
315 | CMD-HHTX-315-ND 32.03 29.28 24.95 | CMD-HHTX-315 
2 |Handheld Transmitter) 418 | CMD-HHTX-418-ND 32.03 29.28 24.95 | CMD-HHTX-418 
433 | CMD-HHTX-433-ND 32.03 29.28 24.95 | CMD-HHTX-433 
315 | CMD-KEY5-315-ND 20.60 19.57 17.95 | CMD-KEY5-315 
1 to 5 Button FCC 418 | CMD-KEY5-418-ND 20.60 19.57 17.95 | CMD-KEY5-418 
sa 433 | CMD-KEY5-433-ND 20.60 19.57 17.95 | CMD-KEY5-433 
3 | Precertified Keyfob 
Transmitter 315 | OTX-315-HH-KF5-MS-ND 18.66 17.73 17.50 | OTX-315-HH-KF5-MS. 
418 | OTX-418-HH-KF5-MS-ND 18.66 17.73 17.50 | OTX-418-HH-KF5-MS 
433 | OTX-433-HH-KF5-MS-ND 18.66 17.73 17.50 | OTX-433-HH-KF5-MS. 
Pe 315 | FCTN-RLY4XX-315-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4XX-315 
1 to 4 Position Relay 
4 A 418 | FCTN-RLY4XX-418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4XX-418 
Function Module 
433 | FCTN-RLY4XX-433-ND 59.92 54.79 50.01 | FCTN-RLY4XX-433 
5 | AC Switch Function | gig | ECTN-WALL-418-ND 51.45 47.04 44.95 | FCTN-WALL-418 
Module - 120VAC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 387 
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LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX Modules: 
Operating in the 260~470MHz band, these tiny RF modules 
provide a complete and cost-effective solution for the wire- 
less transfer of serial control and command information 
over distances in excess of 300 ft. Tx: © 2.7 ~ 5.2VDC range 
©1.5 mA average *+3 dbm output *5Kbps maximum data 
rate *Low harmonics Rx: °2.7 ~ 5.2VDC range * Low 
power consumption (6mA op., 300A sleep) * -97 Typical 
sens. © 5Kbps maximum data rate » Balanced LO for easy 
certification 


KH Series - Transmitter And Receiver Featuring Integrated 
Encoder/Decoders: This series combines the popular LC 
TX/RX with an integrated enc./dec. pair. The encoder module 
accepts up to eight parallel inputs. This allows the direct 
connection of switches or a microcontroller. 


RM Series — Provides a complete TX/RX solution in a 
compact SIP style module. This series utilizes an advanced 
SAW based design and FM/FSK modulation and operates 
in the 260 ~ 470 band. Tx: «5.9 ~ 9.0VDC range *6.0mA 
average *+3 dbm output * 10,000Kbps maximum data 
rate «SIP package Rx: 4.0 ~ 9.0VDC range *14mA 
average * -103 typical sensitivity 


HP-3 Series — High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX 
Modules: These modules are designed for the popular 
902-928MHz band. The modules offer 8 or 256 selectable 
channels and are capable of transmitting analog and digital 
information for distances of up to 1000 feet. Available in 
SIP or SMT pkg. Tx: * 8 parallel selectable channels on PO 
series and 8 parallel 120 serial on PS series » Synthesized 
architecture * 2.7 ~ 3VDC supply range * Low power (15mA 
avg. cur.): *Odbm output power »* 100Hz ~ 25Khz analog 
bandwidth *CTS Rx: «8 parallel selectable channels on PO 
series and 8 parallel 120 serial on PS series * Synth. archi- 
tecture *2.7 ~ 18VDC supply range * Low power (18mA 
avg. cur.; 501A powerdown) *50Kbps maximum data rate 
© 50Hz ~ 25Khz analog bandwidth » RSS! output » Power- 
down control 


BBA Series - Broadband RF Amplifiers: These amp- 
lifiers are well suited to a wide range of amplification 
and buffering applications including extending the range 
of Linx’s own RF modules (when legally appropriate). 
The hybrid amps are prematched to 500 and require no 
external RF components. BBA-322: * High gain model 
© 10Mhz ~ 3Ghz broadband operation * +20dB small signal 
gain at 900MHz * Up to +10 (10mW) Linear output power 
© 3.8dB noise figure * Operates from a single supply 


Evaluation Kits 


These kits provide the most complete opportunity to evaluate the Linx module 
series of your choice and then begin the integration of it into your own design. 
Basic Evaluation Kit: This kit is a quick way to evaluate the field performance of 
Linx products. The kit does not allow for the level of testing and interface possible 
with Master Kits but provides a cost-effective starting point. Master Evaluation/ 
Development System Kit: The kits not only allow evaluation of the module series 
you have chosen, but also speed the development of your own design via on-board 


TDOTATTMTTTIMATT 
BBA-519: * High output model * 10Mhz ~ 4Ghz broadband Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Operation *+18dB Small Signal gain at 900MHz *Up to |rig, Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
+17 (50mW) Linear output power * 4.8dB noise figure a 
LC Series 
ES Series — Housed in a tiny SMD pkg., this series utilizes 315) TXM-315-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-315-LC 
an advanced FM/FSK-based synth. architecture to provide | 1 Transmitter 418 | TXM-418-LC-ND 6.90 631 5.60) TXM-418-LC 
superior performance and noise immunity when compared 433 | TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
to AM/OOK solutions. An outstanding 56Kbps max. data rate 315 | RXM-315-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90 | RXM-315-LC-S 
and wide-range analog capability make the ES Series equally | 2 Receiver 418 | RXM-418-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90 | RXM-418-LC-S 
at home with digital data or analog sources such as audio. A 433 | RXM-433-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90) RXM-433-LC-S 
host of useful features including RSSI, PDN, audio ref., LVL KH Series 
ADJ, low-volt. detect and a microprocessor clock source are 
provided. Operates at 916.48MHz which in North America 315 ES ey 9.98 9127.80) TAE-315-KH 
allows an unlimited variety of applications including data 3 Transmitter 418 | TXE-418-KH-ND 9.98 9.12 7.80 | TXE-418-KH 
and audio links. Audio 20Hz ~ 28KHz, very low current for 433 _| TXE-433-KH-ND 9.98 9.12 7.80 | TXE-433-KH 
long life in battery applications. Tx: « Supply voltage: 2.1 ~ 315 | RXD-315-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-315-KH 
4V * Current: 6.5 ~ 7.5mA * Odbm output power 4 Receiver 418 | RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
* Sleep: 90A. Rx: * Supply voltage: 4.5 ~ 5.5V * Current: 433 | RXD-433-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-433-KH 
5.5 ~6.5mA ° Sleep: 50pA RM Series 
; eae ae : 5 Receiver 418 [RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
LR Series ~ This receiver is ideal for the wireless transfer HP3 Series 
Sa Odie Na Linke ee a soo toatl benete |g |, Wansmitter® Channel | 900 | TXW-800-HP3-PPO-ND 28.45 26.93 23.60 | TXM-900-HP3-PPO 
from a more reliable signal * Rx is Footprint compatible with Transmitter 8/120 Channel 900 | TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 | TXM-900-HP3-PPS 
popular LC-S series * 10 kbps data rate * Range in excess 7 Receiver 8 Channel 900 |RXM-900-HP3-PPO-ND 45.15 41.28 31.70 | RXM-900-HP3-PPO 
of 3000 feet *SMD package *No external components Receiver 8/120 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPS-ND 46.03 42.08 —_ 32.20 | RXM-900-HP3-PPS 
required (except antenna) » Operating voltage down to 2.7V BBA Series 
*5KHz analog BW *-112dbm receiver sensitivity typical 8 Hi-Gain Broadband RF Amp. | 10~3000 | BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA-322-A 
*5.2mA supply current typical Hi-Power Broadband RF Amp. |10~4000 | BBA-519-A-ND 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
$ Series — Allows the rapid addition of USB to virtuall ES Series 
bia ee Ci insane aed face Mone (C2 Transmitter 916 | TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES 
provides a complete solution for converting between USB 10 Receiver 916 RXM-916-ES-ND_ 17.12 15.65 12.92 | RXM-916-ES 
and TTL logic output. » Applications include interfacing LR Series 
Linx RF Modules, MCU’s, etc. to a USB interface * 4.4 ~ 315 | TXM-315-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
6VDC supply *Low current consumption, 26mA *USB | 11 Transmitter 418 | TXM-418-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
Bus or self powered *No external components required 433 | TXM-433-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-433-LR 
(except USB jack) 315 | RXM-315-LR-ND 13.56 12.40 9.80 | RXM-315-LR 
MS and HS Series — Both the MS and HS Series encoders 18 ecelver i eae on a nase 
and decoders are designed for remote control applications. = - ~ - 
They allow the status of up to 8 buttons or contacts to be QS Series 
securely transferred via a wireless link. The MS Series 24 bit | 12 USB Module — ___|SDM-USB-QS-S-ND 14.61 13.36 11.80 | SDM-USB-QS-S 
address size makes transmissions highly unique, minimizing MS Series 
the possibility of multiple devices having conflicting Encoder 418 | LICAL-ENC-MS001-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-ENC-MS001 
addresses. The HS Series uses a highly secure encryption i Decoder 418 |LICAL-DEC-MSO01-ND 4.10 3.75 ~—_—-3.16 | LICAL-DEC-MS001 
algorithm with a non-repeating code to prevent unauthorized HS SERIES 
pati EL yc rate dre i ae ae s Encoder 418 |LICAL-ENC-HSO01-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
@ 3V) * Uitra low 0.14 standby current « Selectable baud rates Decoder 418 | LICAL-DEC-HS001-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-DEC-HS001 
Digi-Key Price Linx 
Description MHz Part No. Each Part No. 
Basic Evaluation Kits 
315 EVAL-315-LC-S-ND 139.00 EVAL-315-LC-S 
LC Series 418 EVAL-418-LC-S-ND 139.00 EVAL-418-LC-S 
i 433 EVAL-433-LC-S-ND 139.00 EVAL-433-LC-S 
Higbee SC Series 916 EVAL-916-SC-P-ND 199.00 EVAL-916-SC 
by part number ; 315 EVAL-315-KH-ND 149.00 EVAL-315-KH 
KH Series 418 EVAL-418-KH-ND 149.00 EVAL-418-KH 
433 EVAL-433-KH-ND 149.00 EVAL-433-KH 
ES Series 916 EVAL-916-ES-ND 179.00 EVAL-916-ES 
Keyfob Series 418 EVAL-418-KEY5-ND 119.00 EVAL-418-KEYS 
HHCP Series 418 EVAL-418-CP-ND 129.00 EVAL-418-CP 
HHLR Series 418 EVAL-418-HHLR-ND 129.00 EVAL-418-HHLR 
315 EVAL-315-LR-ND 139.00 EVAL-315-LR 
LR Series 418 EVAL-418-LR-ND 139.00 EVAL-418-LR 
433 EVAL-433-LR-ND 139.00 EVAL-433-LR 
Master Evaluation / Development System Kits 
RM Series 418 MDEV-418-RM-ND 249.00 MDEV-418-RM 
433 MDEV-433-RM-ND 249.00 MDEV-433-RM 
HP-3 Series 900 MDEV900HP3PPSRS23-ND 299.00 MDEV-900-HP3-PPS-RS232 
ES Series 916 MDEV-916-ES-ND 299.00 MDEV-916-ES 
SC-P Series 916 MDEV-916-SC-P-ND. 299.00 MDEV-916-SC-P 
SC-S Series 916 MDEV-916-SC-S-ND 299.00 MDEV-916-SC-S 
QS Series MDEV-USB-QS-ND 129.00 MDEV-USB-QS 
MS Series 418 MDEV-LIC-MS-ND 249.00 MDEV-LIC-MS 
MDEV-418-HH-KF-MS-ND NEW! 170.57 MDEV-418-HH-KF-MS 
HS Series 418 MDEV-LIC-HS-ND 299.00 MDEV-LIC-HS 


prototyping area and breakout headers. 


aap al 7 
30.48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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R P-SMA Con nectors Reverse Polarity SMA Connectors: 
I Reverse-polarity connectors are designed to meet FCC Part 15 requirements and are ideal for any application that requires 
TECHNOLOGIES 


a reliable non-standard interface connection. The reverse-polarity design prevents damage and will not mate with standard 
PITT TT winecess mace simrie for O EM Anten nas connectors if accidentally connected. 


w 2 4-1.02 Sq. : ; 3243.9 1.27 Terminal 
7 


se} . , fae” 15 ) 7,99) ° 


a T 
11.41 1!02 Solder cup : 


1.27 @ 1.27 q 214. 
Terminal dis ! 4 


al 
@ 0.99 


* .031-CONREVSMA003.031 
.062-CONREVSMA003.062 


Digi-Key Price Each Linx 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 200 Part No. 
1 | PCB Mount Connector. CONREVSMA001-ND 3.13 2.87 2.21 2.15 CONREVSMAOO 
2_| Right Angle PCB Mount Connector CONREVSMA002-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA002 
g_| Card Edge Mount Connector for Board Thickness .031” (.79mm). CONREVSMA003.031-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.031 
Card Edge Mount Connector for Board Thickness .062” (1.57mm) CONREVSMA003.062-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.062 
4 | Front Mount Bulkhead Receptacle... CONREVSMA004-ND 3.54 3.24 2.50 2.43 CONREVSMA004 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact . CONREVSMAO005-ND 5.88 5.38 4.16 4.04 CONREVSMAO005 
Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5” (215.90mm) Contact. CONREVSMA005C08.5-ND 7.82 7.16 5.54 5.37 CONREVSMA005-C08.5 
6 | Card Edge Multi-Mount Connector. CONREVSMA006.062-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA006.062 
7 | Cable End Connector for RG-174 CONREVSMA007-ND §.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA007 
8 |Long PCB Mount Connector .. CONREVSMA008-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA008 
9 | Right Angle Card Edge Multi-M CONREVSMAO09-ND 4.04 3.70 2.86 2.78 CONREVSMAO009 
10 | Right Angle Plug-Jack.. CONREVSMA010-ND 4.13 3.72 3.40 3.12 CONREVSMA010 
11 | Cable End Crimp Jack. . CONREVSMA011-ND 5.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA011 
12 | Right Angle Cable End Connector for RG-174 CONREVSMA012-ND 4.03 3.63 3.36 3.08 CONREVSMA012 
13 | SMA Male to RPSMA Female Adapter . ADP-SMAM-RPSF-ND NEW! 5.88 5.38 4.16 = ADP-SMAM-RPSF 
Crimper Kit for RG58/59/62.. CTK-58-01-ND 119.00 CTK-58-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, Ri CTK-174-01-ND 124.00 CTK-174-01 


LEX _ AE ACYSR GPS Antennas 


UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range : 8) 
and compact housing with dual mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. Coaxial Cable 

SE Series: This sleekly housed active GPS antenna sets a new standard of value and performance. The antenna operates UL1107 1.57-EXBU 
from 2.5 to 5.5V and consumes as little as 4mA. The unit’s rugged housing is fully weatherized and may be mounted via its 
magnetic base or integral screw receptacles. 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig.| Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-UC-SMA-ND 26.69 24.40 21.51 | ANT-GPS-UC-SMA 
2 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-SE-SMA-ND 37.54 34.32 27.76 | ANT-GPS-SE-SMA 


Magnetic Mount Antennas 


Mag-1 Magnetic Bases: Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for 
reliable mounting on metal surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such 
as those on automobiles. The base accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 

Mag-1 Antenna Elements: These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal 
for mobile and cellular systems, they are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer 
outstanding performance and durability even in harsh environments. 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) Part No. 1 25 100 | Part No. 
50mm MAG-1 Magnetic Base _ ANT-MAG-B50-RPS-ND 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 | 66mm MAG-1 Magnetic Base _ ANT-MAG-B66-RPS-ND 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 
85mm MAG-1 Magnetic Base = ANT-MAG-B85-RPS-ND 7.23 6.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS B85 = 85mm 
2 | Dual-Band Whip-Element 1 BA ae ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 | Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 (Cable: 13.1 ft. - 
4_|High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 352. 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 RG-174-RP-SMA) 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.51 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 | Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 2.47 2.20 | ANT-ELE-S01-011 
Yagi Antennas Fig-2 jo7x127x066 | FI9-3 427x127 0.86 Fig.4 127% 12.7x0.66 


Antenna Factor offers Yagi antennas in models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. The 
antennas are designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the 
performance of RF links, such as WLAN and WIFI. 

Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed 
to withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 50Q system matches with 
maximum inputs of 100W. 


Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) | Part No. al 25 100 | Part No. 


1 | 418MHz5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-418-YG5-N 
2 | 916MHz5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-916-YG5-N 
3 | 2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND = 84.35 77.12 69.95 | ANT-2.4-YG6-N 
4 | 2.4GHz 12-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG12-N-ND 120.23 109.92 89.96 | ANT-2.4-YG12-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 389 
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176.28 - 418 MHz 


Antennas Tae teak 


74.17 - 916 MHz. 


Antennas are a critical and often neglected factor in determining the range and 
reliability of any wireless link. Antenna Factor antennas are ideal for achieving 
maximum performance and cost efficiency from most discrete or modular designs. 
All antennas are designed to meet FCC and international standards. 

PW Series: Designed for permanent attachment, the PW series of 1/4-wave whip 
antenna is designed to offer outstanding performance in a rugged, cost-effective 
Part 15-compliant package. The antenna is attached by securing its base through a 
1/4” hole in the product's package. The antenna is fed through the base via RG-174 
(7” standard length) coax which may be soldered directly to a PCB or attached via 
a connector. 

PML Antennas: Designed for permanent attachment, PML-Series 1/2-wave whips 
give outstanding performance in a rugged and cost-effective package. An internal, 
center-fed element eliminates the need for a groundplane. Can be attached by 
securing it with a nut or by threading it into a PEM-style insert. The antenna is fed 
through the base with RG-174 coax cable. Standard cable length is 8.5”. 

RH Series - Reduced Height: Significantly smaller than our larger whips, the RH 
series is ideally suited for products where cosmetic or functional requirements dictate 
a compact, aesthetically pleasing antenna. 

CW Series: The CW series antennas feature an FCC Part 15-compliant Reverse 
Polarity SMA connector allowing for easy field replacement. These antennas deliver 
outstanding performance in a rugged and cosmetically attractive package. 

HD Series - Reduced Height: This reduced height 1/4-wave antenna is ready 
for years of abuse thanks to a highly flexible internal helical which is over-molded 
with a heavy-duty protective jacket. The HD series is an excellent choice for outdoor 
application or for use in adverse environments where the antenna must resist shock, 
harsh weather and tampering. 
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RCR Antennas: Ideal for products requiring an attractive yet compact antenna 


7 : . Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
in a right-angle form factor. The 1/4-wave antenna features a Part 15-compliant Fig. Description (MHz) Part No. 5] 25 100 | Part No. 
RP-SMA connection which mates with all Antenna Factor PCB and chassis RP- 418 ANT-418-PW-QW-ND 6.83 6.24 5.07 | ANT-418-PW-OW 
SMA connectors. Very low VSWR, Omni Directional, RA, use with plastic or metal { Permanent Mount 433 ANT-433-PW-QW-ND 6.70 6.13 4.97 | ANT-433-PW-QW 
enclosures. 1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-ND 6.56 6.00 4.84 | ANT-868-PW-QW 
RCS Series - Ultra-Compact Right Angle: The RCS series is ideally suited for 916 ANT-916-PW-QW-ND 8.37 7.65 6.21_| ANT-916-PW-QW 
products requiring an attractive yet compact antenna in a right-angle form factor. 2_|_ 1/2 Wave Whip with RG-178 Cable 916 ANT-916-PML-ND 7.61 6.96 5.66_| ANT-916-PML 
RCL Series - Compact Right Angle: Similar to the RCS series but in a larger form 315 ANT-315-CW-RH-ND 6.32 5.78 4.36) ANT-315-CW-RH 
factor. It is useful in products where additional height above the product's case is 3 RP-SMA Reduced 418 ANT-418-CW-RH-ND 6.32 5.78 4.36 | ANT-418-CW-RH 
needed or a slightly wider operational bandwidth is desired. The 2.4GHz version has Height 1/4 Wave Whip ae ANT SSW BHEND oe o7e ae eae wind 
acenter-fed 1/2 wave element with internal ground reference. H8 ANT-418-CW-QW-ND 7.88 7.00 574 ANT-418-CW-QW 
RCT Series: The RCT 1/2-wave 2.4GHz antenna delivers outstanding performance RP-SMA 1/4 433 ANT-433-CW-QW-ND 770 7.04 5.61 | ANT-433-CW-OW 
and maximum orientation flexibility in a compact physical package. The antennas 4 Wave Whip 868 ANT-868-CW-QW-ND 7.53 6.88 5.48 | ANT-868-CW-QW 
innovative articulating base allows the antenna to tilt and swivel for optimum 916 ANT-916-CW-QW-ND 7.35 6.72 5.36_| ANT-916-CW-QW 
orientation by the product's end user. The antenna mounts quickly via an RP-SMA 315 ANT-315-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-315-CW-HD 
connector. 7 RP-SMA Reduced Height 418 ANT-418-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-418-CW-HD 
LP Series: LP series antennas are low-cost, reduced height, permanently attached 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-HD-ND 761 8.96 5.50 | ANT-433-CW-HD 
1/4-wave whips. They are ideal for applications requiring a rugged, cosmetically - 916 ANT-916-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50_| ANT-916-CW-HD 
attractive, yet cost-effective antenna solution. The antennas are easily secured 6 1/4 Wave Whip RA RP-SMA ue ane ae oe oat an a STe-cHeRce 
lrecty 10 auser SEE Maia single! screw : ee re 1/4 Wave Whip Right Angle 418 ANT-418-CW-RCS-ND 6.46 591 499 | ANT-418-CW-RCS 
RA Series: The RA series offers maximum mounting and orientation flexibility in a 7 433 ANT-433-CW-RCS-ND 6.46 5.91 4.99 | ANT-433-CW-RCS 
cost-effective reduced height package. The antennas innovative base allows a wide ; 916 ANT-916-CW-RCS-ND 6.46 5.91 5.25 | ANT-916-CW-RCS 
range of horizontal and vertical motions which enhances versatility for both the RP-SMA Right Angle 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCS-ND 6.46 5.94 5.25 | ANT-2.4-CW-RCS 
designer and the customer. The antenna mounts quickly to a PCB via a single screw 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 | ANT-916-CW-RCL 
and meets all Part 15 Requirements. 8 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 _| ANT-2.4-CW-RCL 
SP Series - The “Splatch”: The Splatch uses a grounded line technique to extract 9 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCT-RP-ND 8.47 7.75 6.50_| ANT-2.4-CW-RCT-RP 
outstanding performance from a tiny SMT element. Unlike many compact antennas 315 ANT-315-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-315-PW-LP 
the Splatch is highly immune to proximity effects making it an ideal choice for hand- 40 Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-418-PW-LP 
held applications for remote controls, pagers and alert devices. This unique antenna Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-433-PW-LP 
is designed for hand or reflow mounting directly to a product's circuit board. 916 ANT-916-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-916-PW-LP 
JJB Antennas: The JJB-Series packs near the performance of a conventional 315 ANT-315-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-315-PW-RA 
monopole into an incredibly compact 7mm-diameter package. These antennas are | 11 Permanent Mount Swivel AB AA ey ND ae aa zo Sea ii 
ideal for any OEM application requiring a compact, cosmetically attractive, low-cost Angle 1/4 Wave Whip a : : : Pad RDI 
916 ANT-916-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-916-PW-RA 
antenna solution. The antenna features a through-hole feedline which attaches 315 ANT-315-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-315-SP 
directly to a user's PCB. Internal or external mounting is possible. 418 ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-418-SP 
CHP Antennas: One of the world’s smallest, high-performance 2.4GHz. Chip | 12 Panay Senn 433 ANT-433-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-433-SP 
Antennas. Ideal for all 2.4GHz applications including Bluetooth, 802.11, home RF, ( ) 868 ANT-868-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-868-SP 
ZigBee and other popular and emerging standards. Uses an advanced multilayer 916 ANT-916-SP-ND_ 2.08 1.82 1.75 _| ANT-916-SP 
LTCC Technology and a proprietary hybrid spiral element to achieve size and 13 JJB Permanent Ultra-Miniature 916 ANT-916-JJB-ST-ND 1.78 1.56 1.45 | ANT-916-JJB-ST 
performance characteristics superior to other designs. Fully compatible with hand 14 JJB Permanent Ultra-Miniature 916 ANT-916-JJB-RA-ND. 1.78 1.56 1.45_| ANT-916-JJB-RA 
and reflow attachment processes. 7 A ANT-2.45-CHPCT-ND* 51 1.38 1.34 | ANT-2.45-CHP 
HE Series - Helical: Designed for direct PCB mounting. HE’s compact size makes 8 anrevonmeds mp Aenna ait ace ae 7 ee 
oe ee ee | atraienenen & Rw [arate 
; elical Through-Hole Antenna 433 ANT-433-HETH-ND 88 75 67 | ANT-433-HETH 
CHP Kit: Allows for rapid evaluation of Antenna Factor’s tiny ANT-2.45-CHP antenna. 916 ANT-916-HETH-ND 38 15 '67 | ANT-916-HETH 
As one of the smallest and most efficient chip antennas in the world it is ideal for all 315 ANT-315-CW-RAH-ND 8.47 7.75 6.20 | ANT-315-CW-RAH 
2.4 GHz applications including 802.11, Bluetooth, Zigbee and Home RF. Includes a | 47 1/4 Wave Whip Right Angle 418 ANT-418-CW-RAH-ND 8.47 775 6.20 | ANT-315-CW-RAH 
reference jig which allows for immediate assessment of the antennas performance 433 ANT-433-CW-RAH-ND 8.47 7.15 6.20 | ANT-433-CW-RAH 
and five additional antenna samples for use in a customer's design. 18 4/2 Wave Whip RP-SMA 868 ANT-868-CW-HW-ND 8.49 7.76 6.25 | ANT-868-CW-HW 
RAH Kit: Ideal for products requiring ultra-compact right angle antenna : p 916 ANT-916-CW-HW-ND 8.49 7.76 6.25 _| ANT-916-CW-HW 
HW Kit: Low cost, outstanding VSWR antennas. These have an internal counter- _| Evaluation Kit for CHP Antenna AEK-2.45-CHP-ND 18.95 = —_| AEK-2.45-CHP 


poise. *Cut Tape Tape and Reel 


Surface Mount Antennas 


MHW Series: This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to mount directly onto 
non-conductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear-view mirror, these compact antennas are easily concealed, minimizing potential theft. 
HDP Series: A compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, unobtrusive housing 
attaches permanently with integral adhesive to flat, non-conductive surfaces. VDP Series: Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to 
facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed antenna achieves efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently 


with integral adhesive to flat non-conductive surfaces. DSK Series: Dual band, low profile antenna for indoor and outdoor use. 


0.76 


(Adhesive Pad) 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. il 25 100 | Part No. 

418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 | ANT-418-MHW-RPS-S. 
1 | Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 | ANT-433-MHW-RPS-S 
916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND. 9.94 8.70 7.94 | ANT-916-MHW-RPS-S. 

2 | Dual-Band Surface Mount 860~960,1770~1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 | ANT-DB1-HDP-RPS 

3 | Tri-Band Surface Mount | 860~960,1770~1880, 2.4GHz | _ ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 | ANT-DB1-VDP-RPS 

— | Dual-Band Low Profile 916, 2.45GHz ANT-DB2-DSK-RPS-ND 23.00 21.03 19.35 | ANT-DB2-DSK-RPS 

916, 2.45GHz ANT-DB2-DSK-SMA-ND 23.00 21.03 19.35 | ANT-DB2-DSK-SMA 


Adhesive 
Pads 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z MaxStream 


Stand-Alone Radio Modems 


MaxStream stand-alone radio modems were designed to provide end 
users with an easy-to-install wireless serial communication link. 
Features: * Plug and communicate (no configuration required) 
¢ Transparent operation supports existing software and systems 
¢ Retries and acknowledgements for guaranteed packet delivery 
* RS-232/422/485, Ethernet, and USB protocol and multi-drop bus 
support * Low power modes for current consumption as low as 1mA 
¢ Support for multiple data formats (7/8 bits, Even/Odd/No Parity) 
* Selectable power outputs 

Includes: * Stand-Alone Radio Modem «CD (software and docu- 
mentation) * 1/2 wave antenna »¢ Serial loopback adapter * NULL modem adapter (male-to-male) * NULL 
modem adapter (female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female DB-9 to RJ-45 adapter 
* Power adapter * 9V battery adapter * RS-232 cable (6’) 


XStream™ 
PKG RS-232 
Shown 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: Plug-and-communicate (default mode - no configuration required). True peer 
to peer network (no need to configure a “Master” radio) » Transparent mode supports existing software 
applications and legacy systems * Addressing capabilities provide for point-to-point and point-to-multipoint 
networks * Uses standard AT commands and/or fast binary commands for changing parameters * Native 
RS485/422 (multi-drop-bus) protocol support. Retry and acknowledgements of packets * Provides 
guaranteed delivery of critical packets in difficult environments * Multiple low power modes including 
shutdown pin, cyclic sleep and serial port sleep ¢ Signal strength register for link quality monitoring and 
debugging 

XStream™ Development Kits Include: * XStream wireless module with an integrated wire antenna 
* XStream Wireless module with 1/2 Wave dipole antenna * (2) RS-232/422/485 interface boards *CD 
(X-CTU™ software and documentation) * Serial loopback adapter * NULL modem adapter (male-to-male) 
* NULL modem adapter (female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female DB-9 to RJ-45 adapter 
* (2) Power adapters » 9V battery adapter ¢ (2) RS-232 cables (6’) 

9XCite™ Development Kits Include: * XCite wireless module with an integrated wire antenna ° XCite 
wireless module with 1/2 wave dipole antenna * (2) RS-232 PC serial interface boards » (2) DSub-9 serial 
cables * (2) 9V 400mA power supplies * 9V battery clip adapter * Serial loopback adapter * NULL modem 
adapter (male-to-male) *NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU test/config. utility software 
(EXE file) 

XTend™ Development Kits Include: * (2) XTend OEM RF modules with 1/2 wave dipole antennas ° (2) 


Freq- | Power | RF Data |Connection| Digi-Key Price |MaxStream RS-232 PC serial interface boards + (2) DSub-9 serial cables * (2) 9V 400mA power supplies * 9V battery 
uency | Output|Rate(Baud)/ Type | Part No. Each |Part No. clip adapter Serial loopback adapter »* NULL modem adapter (male-to-male) * NULL modem adapter 
900 MHz | 1Wait | 115K RS-232 | XTO9-PKI-RA-ND 299.00|XT09-PKI-RA (female-to-female) * X-CTU test/config. utility software 
900 MHz | 1Watt | 115K USB | XT09-PKC-UA-ND NEW! 299.00 | XT09-PKC-UA 
900 MHz |100mw 9600. RS-232 | X09-009PKC-RA-ND 250.00 | X09-009PKC-RA Power | RF Data Rate | Digi-Key Price MaxStream 
900 MHz |100mw| 19.2K RS-232 | X09-019PKC-RA-ND 250.00 | X09-019PKC-RA Frequency | Output (Baud) Part No. Each Part No. 
2.4GHz | 50mw | 9600 RS-232 | X24-009PKC-RA-ND 199.00 | X24-009PKC-RA XStream Development Kits 
2.4GHz | 50mW | _19.2K RS-232 | X24-019PKC-RA-ND 199.00 |X24-019PKC-RA 900 MHz Toomw 9600 X00-009-DK-ND 409.00 X09-009-DK 
900 MHz |100mw| 9600 USB | X09-009PKC-UA-ND 250.00] X09-009PKC-UA 900 MHz 100mw 19.2K X09-019-DK-ND 409.00 X09-019-DK 
900 MHz |100mw| 19.2K USB | X09-019PKC-UA-ND 250.00| X09-019PKC-UA 2.4 GHz 50mW 9600 X24-009-DK-ND 409.00 X24-009-DK 
2.4GHz | 50mw | 9600 USB | X24-009PKC-UA-ND 199.00 | X24-009PKC-UA 2.4 GHz 50mw 19.2K X24-019-DK-ND 409.00 X24-019-DK 
2.4GHz | 50mW | 19.2K USB | X24-019PKC-UA-ND 199.00 | X24-019PKC-UA 9XCite Development Kits 
900 MHz |100mw| 9600 Ethernet | X09-009PKC-EA-ND 350.00 | X09-009PKC-EA 900 MHz 5mW 9600 XC09-009-DK-ND 149.00 XC09-009-DK 
900 MHz |100mw | _19.2K Ethernet_| X09-019PKC-EA-ND 350.00 | X09-019PKC-EA 900 MHz 5mw 38.4K XC09-038-DK-ND 149.00 XC09-038-DK 
900 MHz | 4mw | 38.4K RS-232 |XC09-038PKC-RA-ND NEW! — 89.00]XC09-038PKC-RA XTend Development Kits 
900 MHz | 4mw | 38.4K USB _[XC09-038PKC-UA-ND NEW! —_89.00|XC09-038PKC-UA 900 MHz 1 Wait 115K XT09-DK-ND 499.00 XT09-DK 


Wireless OEM Modules 


. 2 Shown with 
XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless RPSMA 
OEM Modules were designed to provide product 
designers with a transparent and easy to design- uN pconnector 


in wireless serial communication link. 

Features: * Plug-and-communicate (no con 
figuration required) * Transparent operation 
supports existing software and systems *5V 
CMOS level serial interface (configurable inter- 
face baud rate) * XON/XOFF or hardware flow 
control * Support for multiple data formats (7/8/9 
bits, Even/Odd/No Parity) * Low power modes 
down to 10HA 

XStream: Range: ¢ Up to 1500 feet indoor/urban 
* Up to 7 miles line-of-sight with dipole * Up to 20 
miles line-of-sight with high gain * Allows up to 7 FHSS (frequency hopping spread spectrum) pairs to operate 
in close proximity * Board size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) *-110dBm receiver sensitivity Power: 
5VDC supply voltage 

XCite: Range: ¢ 300 feet indoor/urban * 1000 feet line-of-sight with dipole * Allows up to 7 FHSS (frequency 
hopping spread spectrum) pairs to operate in close proximity *-108dBm receiver sensitivity * Board size: 
1.6" (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) Power: 2.85VDC to 5.50VDC 

XTend: Range: ¢ Up to 3,000 feet indoor/Urban * Up to 14 miles line-of-sight with dipole * Up to 40 miles 
line-of-sight with high gain * Allows up to 10 FHSS (frequency hopping spread spectrum pairs to operate in 
close proximinity) *-110dBm receiver sensitivity * Board size 1.456: (36.98mm) x 2.402” (61mm) Power: 
2.8 to 5.5VDC 


Power | RF Data Rate Connector/ Digi-Key Price MaxStream 
Frequency| Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each Part No. 
XStream Modules 

900 MHz | 100mW 9600 RPSMA X09-009NSC-ND 150.00 | X09-009NSC 

900 MHz | 100mWw 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND 150.00 | X09-019NSC 

900 MHz | 100mWw 9600 3” Wire X09-009WNC-ND 138.00 | X09-O09WNC 

900 MHz | 100mW 19.2K 3” Wire X09-019WNC-ND 138.00 | X09-019WNC 

2.4GHz | 50mW 9600 RPSMA X24-009NSC-ND 99.00 | X24-O09NSC 

2.4GHz | 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 99.00 | X24-019NSC 

2.4GHz | 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 95.00 | X24-O0O9WNC 

2.4GHz | 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND 95.00 | X24-019WNC 
XCite Modules 

900 MHz 5mW 9600 3” Wire XC09-009WNC-ND 42.56 | XC09-009WNC 

900 MHz 5mW 38.4K 3” Wire XC09-038WNC-ND 42.56 | XC09-038WNC 

900 MHz 5mW 9600 RPSMA XC09-009NSC-ND 44.80 | XC09-009NSC 

900 MHz 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 44.80 | XC09-038NSC 
XTend Modules 

900 MHz | 1 Watt 115K RPSMA XTO9-SI-ND 179.00 | XTO9-SI 

900 MHz | 1 Watt 115K MMCX XTO9-MI-ND 179.00 | XTO9-MI 


NEW! XBee™ and XBee-PRO™ Wireless Modules 


XBee and XBee-PRO Wireless Modules were designed to provide all 
the benefits of low-power advanced networking in a low-cost solution 


Features: * Plug and communicate (No configuration required) * Retries 
and acknowledgements for guaranteed packet delivery * Uses standard 
that dramatically reduces time-to-market. In addition, the small form AT commands for changing parameters * Low power modes down to 


Development Kit Includes: * (2) XBee-PRO Modules with wire and 
U.FL *(3) XBee Modules with each antenna option *RPSMA 1/2 
wave antenna *Cables * Connectors * XCTU Software ¢9V clip and 


factor saves valuable board space. 10pA adaptor 
Freq- Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Key Price MaxStream 
uency Output (Baud) Type Part No. Each Part No. XBee Module XBee-PRO Module 
XBee Modules 
2.4 GHz mW 250K Whip Antenna XB24-AWI-001-ND 23.20 XB24-AWI-001 
2.4 GHz imW 250K Chip Antenna XB24-ACI-001-ND 23.20 XB24-ACI-001 
2.4 GHz imW 250K U.FL Connector XB24-AUI-001-ND 23.20 XB24-AUI-001 
XBee-PRO Modules 
2.4GHz | 100mW 250K Whip Antenna XBP24-AWI-001-ND 36.00 XBP24-AWI-001 
2.4GHz | 100mW 250K Chip Antenna XBP24-ACI-001-ND 36.00 XBP24-ACI-001 
2.4GHz | 100mW 250K U.FL Connector XBP24-AUI-001-ND 36.00 XBP24-AUI-001 
XBee and XBee-PRO Development Kits 

Development Kit for XBee and XBee-PRO...................000005 XB24-DK-ND 299.00 XB24-DK 
Developer's Starter Kit for XBee XB24-DKS-ND 129.00 XB-DKS 
Developer's Kit for XBee PRO.. XBP24-DKS-ND 179.00 XBP-DKS 
Developerment Kit for XBee PRO . XB24-PDK-ND 329.00 XB24-PDK 


NEW! XPress™ Ethernet Bridge 


With a range of up to 15 miles (line-of-sight with a high gain antenna) and the ability to transmit through as 
many as 10 standard walls, the XEB™ (XPress Ethernet Bridge) is an easy-to-use wireless Ethernet bridge 
that uses the added range and capabilities of the 900 MHz band to communicate where Wi-Fi and other 
wireless data products fall short. 

XEBO9-C Kit Includes: * (2) RF Modems »* (2) 9VDC Power adapters * (2) 1/2 Wave antennas with RPTNC. 
connector XEBO9-I Kit Includes: * (2) RF Modems »* (2) 9VDC Power adapters * (2) POE Injectors ¢ (2) 
30’ CAT5Se Outdoor Cables 


RF Data 
Freq- Power Rate Connection Digi-Key Price MaxStream 
uency | Output (Baud) Type Use Part No. Each Part No. 
900 MHz | 125mW | 1.5Mbps Ethernet Commercial | XEBO9-C-ND 699.00 | XEBO9-C 
900 MHz | 125mW | 1.5Mbps Ethernet Industrial | XEBO9-I-ND 999.00 | XEBO9-| 


NEW! Wireless Accessories 


Connection | Digi-Key Price | MaxStream 

Description Type Part No. Each | Part No. 
Interface Board for XStream and XCite Modules RS-232/485 | XIB-R-ND 50.00 | XIB-R 
Interface Board for XStream and XCite Modules USB XIB-U-ND 50.00 | XIB-U 

1 Watt Interface Board for XTend Modules RS-232/485 | XTIB-R-ND 80.00 | XTIB-R 

1 Watt Interface Board for XTend Modules USB XTIB-U-ND 80.00 | XTIB-U 
Interface Board for XBee and XBee-PRO Modules | RS-232/485 | XBIB-R-ND 60.00 | XBIB-R 
Interface Board for XBee and XBee-PRO Modules USB XBIB-U-ND 60.00 | XBIB-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microelectronic Integrated Systems 


\(-y4f-1 RF Transmitters, Receivers and Evaluation Boards 


Frequency Temperature | Digi-Key Price Each 
7 Protocol Package (MHz) Range Part No. 1 10 25 50 
See: ECS SMT Low Profile Quartz Crystals - RE Recel 
. 5 feceivers 
CSM-7 Case for Melexis RF Transmitters 
32-LQFP 315/433 TH71101ENE-ND 952 7.32 566 4.36 
ee at 32-LQFP 315/433 “AN? ~ 85° TH71102ENE-ND 9.52 7.32 566 4.36 
RF Transmitters: FSK for digital data and FM reception FSK/F/ASK 30-LOFP 368/915 40° ~ 85°C TH71111ENE-ND 952 732 566 436 
¢ Fully integrated * For analog signal transmission 32-LQFP 868/915 TH71112ENE-ND 9.52 7.32 566 4.36 
 PLL-stabilized VCO *FM/FSK demodulation with phase-coincidence 
‘ ‘1 f demodulator Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing 
« Flexible frequency possible with external varactor arr 
5 Wids poles sifsnll ianae * Low current consumption in active mode and very low Description Package | Part No. 1 10 25 | Part No. 1,500 
: p PPly rang} standby current RF Filter 
. High overall ne . : nF * Switchable LMA gain for improved dynamic range Programmable, 
* High deviation possible for wideband data transmission | bee) 9.45 signal strength indication and ASK detection. Low-Pass Filter |16-SOIC | TH7301EDF-ND 24.00 18.45 14.25 |TH7301EDF-TR-ND  6079.50/M 
© FM frequency accuracy 
¢ Very low standby current RF Filter: Digi-Key Bree 
Adjustable output power range * Wide cutoff frequency range (0.8 ~ 22.4MHz) Description Part No. Each 
* Adjustable current consumption * Dual-channel architecture produces superior matching and RF Evaluation Boards for Transmitters 
Frequency deviation and center frequency ease of use for quadrature signals (Includes PC Board with Matched Loop Antenna and Transmitter) 
* Differential output well-suited for loop antenna «Low power consumption (<105mA, typical 55mA from Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107B-315-FSKC-ND 66.50 
+ External clock available for m C drive “SV supply; FC = 1MHz @ 25°C) Evaluation Board for TH7107 Transmitter £VB7107B-433-FSKC-ND 66.50 
* “Clock Only” mode *Companding design provides higher resolution at lower Evaluation Board for TH7108 Transmitter EVB7108B-868-FSKA-ND 66.50 
AF Receivers: enol frequencies ’ or : : RF Evaluation Boards for Receivers 
jeceivers: Be a or differential input operation possible (AC (Includes PC Board with Coax Antenna Input and Receiver) 
si : _ couple 
mute va arehtteclire,toilow@xteknaNeomeee sacheral tenes Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB711018-315FSKC-ND 131.67 
Te eeum CRETE can pone re nou Srey Meare. Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-418FSKC-ND 131.67 
Frocuana erate We Price Each Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 122.69 
eeeae |e an u Hae [etary aie estilo mae e Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-315FSKC-ND 131.67 
z u Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-418FSKC-ND 131.67 
BE irenamitters Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-433FSKC-ND 131.67 
ASK 8-SOIC 315/433 TH71071EDC-ND 512 3.94 3.04 2.35 Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-868FSKC-ND 131.67 
ASK 8-SOIC 315/433 -40° ~ 85°C TH71072EDC-ND 512 3.94 3.04 2.35 Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 131.67 
ASK 8-SOIC 868/915 TH71081EDC-ND 6.12 3.94 3.04 2.35 Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 131.67 
FSK/FM/ASK | 16-SSOP 868/915 TH7108EFF-ND 6.32 486 3.76 2.90 Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 131.67 
KX MICROCHIP Developer Kits 
13.56MHz Anticollision microlD® 13.56MHz Anticollision microlD® 13.56MHz microID 
Developer’s Kit for Developer’s Kit for MCRF355, Extra Programmer 
MCRF355 and MCRF360 MCRF360 and MCRF45X for MCRF355/360 
The 13.56 MHz microlD Developer's Kit is an easy-to-use tool for design engineers at all skill The 13.56 ir at peionet wee nigh speed ond rage, Sey ,t0 se foal for ae aan 
is kit i i i engineers at all skill levels. This kit includes all the hardware, software, reference designs, ani 
levels. This: ietnctudessal/:the hardware, software, reference designs,.and samples required 0 samples required to get started in high performance 13.56 MHz RFID designs. This kit is designed  * Power Supply 
get started in 13.56 MHz RFID designs. This kit is intended to demonstrate basic operation of the tg demonstrate all 13.56 MHz RFID devices, including: MCRF355/360 and MCRF450/451/452/455 _* RS232 Cables 
high-performance MCRF355 tagging chip and basic design of a simple RFID reader. and to provide a basic platform for high-performance RFID reader design. + RF-Lab 13.56 user interface software 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Kits 
13.56 MHz Anticollision microlID Developer's Kit for MCRF355 and MCRF360 DV103003-ND 999.00 
13.56 MHz Anticollision microlID Developer's Kit for MCRF355, MCRF360 and MCRF45X DV103006-ND 1500.00 
Programmer 
Extra Programmer for MCRF355/360 PG103003-ND 250.00 
RF Communication _ Receivers 
Data Rate Frequency Sensivity IF Frequency Operating Selectable Digi-Key Price Each 
Modulation (kbps) Range (MHz) (dBm) Range (MHz) Voltage RSSI LNA Gain Packages Part No. 1 25 100 
ASK/FSK/FM 80 300 - 450 “111 0.455 - 21.4 25-55 Yes Yes 32-LQFP RFRXD0420-1/LQ-ND 5.23 3.01 2.79 
ASK/FSK/FM 80 800 - 930 -109 0.455 - 21.4 25-55 Yes Yes 32-LQFP RFRXD0920-1/LQ-ND 5.03 2.89 2.79 
= * . . . 
MICReEL QwikRadio™ RF Receivers 
Innovation Through Technology™ 
Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No 2,500 Part No. 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-SOIC 576-1330-1-ND 3.78 3.03 2.36 576-1330-2-ND 2117.00/M MICRFO01YM TR 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1331-ND 4.55 3.64 2.83 = = MICRFO01YN 
300-440MHz QwikRadio™ ASK Receiver 16-SOIC. 576-1332-ND 3.96 3.17 2.47 = _— MICRFO0O2YM 
115kbps, 800MHz-1GHz UHF Receiver 14-SOIC. 576-1333-ND 4.88 3.91 3.04 = = MICRFOOSYM 
QwikRadio™ LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1334-ND 3.96 3.17 2.47 = _— MICRFO0O7YM 
QwikRadio™ LP UHF Receiver 16-SOIC. 576-1335-ND 3.96 3.17 2.47 = = MICRFOO9YM 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1336-ND 3.67 2.94 2.29 = _ MICRFO11YM 
QwikRadio™ Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1337-ND 4.41 3.53 2.75 = = MICRFO11YN 
QwikRadio™ RF Transmitters 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. u 25 100 Part No. 
QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1338-ND 2.77 2.22 1.73 MICRF102YM 
QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1339-ND 3.42 2.74 2.13 MICRF103YM 
1.8V, QwikRadio™ UHF ASK Transmitter 14-SOIC. 576-1340-ND 3.51 2.81 2.19 MICRF104YM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Multilech Universal Socket Modems 


Systems 


Multi-Tech Systems embedded modems offer easy integration of multiple technologies, all in the same universal 
socket modem interface. V.34 and .92 versions are available in either 3.3 or 5V interfaces, 5V GPRS or GSM 
versions are also available. 


Development Kit: This developer kit allows the user to configure his own development kit with modem of their 
choice. The target board is compatible with any socket modem module, allowing for rapid development using a 
single board. Purchase of the desired universal socket modem is required. 


Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (Vv) Interface Part No. il 50 100 Part No. 
Universal Socket Modem 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 v.92 591-1000-ND 44.32 43.19 42.07 MTS5600SMI-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 V.34 591-1001-ND 39.11 38.10 37.15 MTS5600SMI-L-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 v.92 591-1002-ND 41.69 40.61 39.60 MTS5600SMI-L-92.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 5 v.34 591-1003-ND 49.06 47.80 46.60 MT5634SMI-34.R2 
Universal Socket Modem Data/Fax Serial 3.3 v.92 591-1004-ND 61.16 59.59 58.05 MT5634SMI-ITP-92.R2 
Universal Socket Modem, RJ-11 Port, Serial 3.3 V.34 591-1005-ND 42.79 41.69 40.62 MTS5656RUJ-L-34.R2 
Universal Socket Modem, RJ-11 Port, Serial 3.3 v.92 591-1006-ND 45.66 44.49 43.34 MT5656RUJ-L-92.R2 
Universal Socket Modem, Quad-Band GSM 5 GSM 591-1007-ND 194.73 190.02 185.29 MTSMC-E.R2 
Universal Socket Modem, Data Converter Module 5 il 591-1010-ND 59.97 58.39 56.92 MTXCSEM-L.R2 
Development Kit 
Universal Socket Modem Development Kit...............0.c ccc cece eee cece eee eeee eee e eee eens 591-1009-ND 249.00 _ _ MTSMI-UDK 
Operating} Aux Op | Normalized 
National P L L/F req uen cy PLL Freq. | Frequency! Phase Digi-Key Price Each 
Semiconductor" Ss _ Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. 1 25 100 
nthesizer Fractional- LIMX2352TMXCT-ND 553 4.20 3.21 
y RF/IF Dual N 1,200 550 | -201 dBo/Hz | CyayoanoTMXTR-ND 6906.25/2,500 
Oporaing | MANOR INOMBIIPoN Single _[Fractional-N| 2,500 —__|-207 aBerHz | LMX2353TM-ND 4253.23 2.47 
REE Freq a .Ereducncy (iim biases (OIE KEY Breese RFF Dual | Fractional] 509 | 550 | -204 dBemic | LMXO3646LEXTR-ND 420 950 00/2.500. 
Type | Modulus | (MHz) | (MHz) Noise | Part No. 1 25 100 ua N , ane Pia 
LIMX2354TM-ND 4.05 3.08 2.35 
[MIX1600SLBXCT-ND 241 157 116 LMXO364SLEXCTND 460350 2.67 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 500 MHz | -197 dBc/Hz | LMX1600SLBXTR-ND 2125.00/2,500 RF/IF Dual | Fractional- |» qq 850 | -210 dBo/Hz | LMXo3648LEXTR-ND °"5750.00/2,500 
LMX1600TM-ND 1.98 1.48 1.09 N LMX0364TM-ND 448 3412.60 
LMX1601SLBXCT-ND 2.28 1.70 1.26 LMX2370SLEXCTND 378287 2.19 
—_ LMX1601SLBXTR-ND 2300.00/2,500 LMX2370SLBXTR-ND *” 4748.75/2,500 
Integer | 1,100 500 | -197 dBo/Hz | LMX1601TM-ND 171 1.27 «94 RF/IF Dual | Integer | 2,500 | 1,200 | -210 dBC/Hz | (yyo3798LDXCT-ND 3.95. 301. 230 
Dual LMX1601TMXCT-ND NEW! 1.71 1.27 94 ftagesraslinsaethn aba eyo shO 
LMX1601TMXTR-ND 1718.75/2,500 TR aTarSTS EN 78 uf au Ss re 
RF/IF Dual | _integer_| 1,100 | 1,100 | -197 dBo/Hz | LMX1602TM-ND 7831.36 1.07 i : ; : 
LMX2377USLBXTR-ND 5218.750/2,500 
TER BaRe SRST apr mte RF/IF Dual | Integer | 2,500 | 1,200 | -210 dBc/Hz | LMX2377USLEXCT-ND 430 3.27 2.50 
Single) Integer | 550 — | 210 dBe/Hz | iyxo306TM-ND 298 2.21 1.64 Tenet Prorat 
LIMX2306TMXTR-ND. 3000.00/2,500 fee tce ae a 33 oe 
single | Integer | 2,500 — — | -212 aBette | HMx2sT0USEDXCT-ND 3.38 2.97 1.96 RF/IF Dual | Integer | 3,000 800 | LMX2430SLEXTR-ND 5281,25/2,500 
LIMX2310USLDXTR-ND 4218.75/2,500 219 dBo/Hz | Cyayoaa0T MND 403 3.06 2.34 
i LMX231 1USLDXCT-ND 325 247 1.89 “ : : ; 
Single | Integer | 2,000 — | -242 dBe/Hz i LMX2433SLEXCT-ND 4483.41 2.60 
ses USED AnD 4062.50/2,500 RFF | Integer | 3,600 | 1,700 | -219 dBc/Hz | LMX2433SLEXTR-ND 5593.75/2,500 
, LMX2312USLDXCT-ND 310 236 1.80 Dual s : ‘ ee 
Single | Integer | 1,200 — | -212 dBo/Hz LMX2433TM-ND. 4.20 3.20 2.44 
pea 1.55/2,500 CMX2434SLEXCT-ND 4603.50 2.67 
single | integer | 600 — | -212 aBerHz ERCSIS NSC ENDY oT ane va RIF | integer | 5,000 | 2,500 | -219 dBc/lz | LX2434SLEXTR-ND 5750.00/2,500 
LNx2316SLBXCT-ND 258196 1.50) | | —pata— raaonar [N24 OSLEXOTND 500380290 
Single | Integer | 1,200 — | -210 dBe/Hz | LMX2316SLBXTR-ND 3218.75/2,500 Sina N 2,600 800 | -210 dBo/Hz | ryayo470SLEXTR-ND  6250.00/2,500 
LMX2316TM-ND 3.04 2.26 1.67 am - as 
ICED RANG 35 —f or ag Delta-Sigma|Fractional-N| 9,600 | 1,700 _| -210 dBo/Hz | LMX2471SLEXCT-ND 565 4.30 3.28 
Single Integer 2,000 — -210 dBc/Hz LMX2324SLBXTR-ND i 3187.50/2 500 Evaluation Board for LMX2430. .| LMX2430EVAL-ND 225.00/1 
IRWORORSIANGIEN CREE SE Evaluation Board for LMX2433. .| LIMX2433EVAL-ND 225.00/1 
Single | Integer | 2,800 — | -210 dBo/Hz | LMX2326SLBXTR-ND * 4156.25/2,500 vault Beaty Oe Mneieee 5 Cee ave pooaa 
9 9 , Veo oh od ae Evaluation Board for LMX2470. .{ LIMX2470EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual | Integer | 2,500 10 | -211 dBc/Hz | LMX2330LTM-ND 3.03 2.30 1.76 
LMX2330USLBXCT-ND 3.98 3.03 2.31 
LIMX2330USLBXTR-ND 4968.75/2,500 i 
RF/IF Dual | Integer | 2,500 600 | -212 dBc/Hz | yixoag0USLEXCT.ND 413 314.240 PLL with VCO 
LIMX2330USLEXTR-ND 5156.25/2,500 
RF/IF Dual | Integer 2,000 510 -211 dBc/Hz | LMX2331LTM-ND 2.63 2.00 1.53 Inte- |Integrated Frequency 
LMX2331USLBXCT-ND 3.45 263 2.01 PLL |Wireless |grated| Loop RF IF Range | Digi-Key Price Each 
LIMX2331USLBXTR-ND 4312.50/2,500 Type |Standard|VCOS | Filter | PLL | PLL | (MHz) | PartNo. 1 25 100 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 600 | -212 dBo/Hz 
9 LMX2331USLEXCT-ND 3.60 274 2.09 PLL+| png 7 ‘i Sigma- |, |, 633-768, |LMX2525L01321CT-ND 7.25 5.73 4.69 
eS te Ca veo 6 Delta © |1,270-1,395] LMX2525L01321TR-ND 4278.00/1,000 
RF/IF Dual | Integer | 1,200 510 | -211 dBo/Hz | LMX2332LSLBXTR-ND ~3375.00/2,500 PLL) coma | 4 yes | 519M linteger|2,087-2,155| LMM2542LO2121CT-ND 6.13 4.85 3.89 
iapOBao TMD 80 aoe est vco Delta LIMX2542L.02121TR-ND 3620.80/1,000 
Hl d : 5 PLL+ Sigma- LUMX2502LQ1635CT-ND 5.31 4.20 3.37 
LMX2332USLBXCT-ND 298 2.27 1.79 veo; Pes | 1 Yes Datta |Integer|1,619-1,650] ripyosqoLa1e3sTR-ND 3197 20/1.000 
LIMX2332USLBXTR-ND 3718.75/2,500 ; ant 
RF/IF Dual | Integer | 1,200 600 | -212 dBc/Hz | | svossoUSLEXCT.ND alg 346 180 PLL+] poe | 7 Sigma- 633-768, |LMX2505L01321CT-ND 7.08 560 4.49 
. : ; veo si Detta_| N° |2,170-1,395] LMX2505L01321TR-ND 4178.80/1,000 
LIMX2332USLEXTR-ND 3875.00/2,500 i ! 
TMXO335(7 MND 305 297 168 ; UMX2512LQ0967CT-ND 5.31 420 3.37 
RF/IF Dual} Integer | 1,100 | 1,100 | -211 dBc/Hz | LMX2335LTMXCT-ND NEW! 3.04 226 1.67 PLL+} Conn | 4 Yes | S!9M2 |integer|, 954-980. _| LMX25121.00967TR-ND 3137.20/1,000 
LIMX2335LTMXTR-ND 3075 00/2.500 veo Delta 1,270-1,395] LMX2512LQ1065CT-ND 5.31 4.20 3.37 
TMXO335USLEXCT-ND 303 2.46 1.88 LIMX2512L.01065TR-ND 3137.20/1,000 
RF/IF Dual | Integer 1,200 1,200 | -212 dBc/Hz | LMX2335USLBXTR-ND 4031.25/2,500 ‘ LMX2515LQ0701CT-ND 5.99 4.74 3.80 
LMX2335UTM-ND 310 236 1.80 PLL+ PDC 1 Ves Sigma- Integer 633-768, | LMX2515LQ0701TR-ND 3534.00/1,000 
RF/IF Dual | Integer_[ 2,000 1100 | -217 dBe/Hz | LMX2336LTM-ND 2.85 2.17 1.66 vco Delta 1,270-1,395) LMX2515LQ1321CT-ND = 5.99 4.74 3.80 
TMX2336USLBXCT-ND 375085 218 LIMX2515L01321TR-ND 3534.00/1,000 
LMX2336USLBXTR-ND 4687.50/2,500 PLL+| PCS+ Sigma- 1355, LMX2522LQ1635CT-ND 6.36 5.03 4.03 
RF/IF Dual | Integer} 2,000 ) 1,200 | -212 dBc/Hz | FavoaaeuicLEXCT-ND 3.90 297 2.97 veo| cps | 2 Yes Delta _|!"teger| 4619-1650 | LMKX2522L01635TR-ND 3757.20/1,000 
LIMX2336USLEXTR-ND 4875.00/2,500 ; 954-gg0, | LMX2532L00967CT-ND 6.36 5.03 4.03 
LMX2346SLBXCT-ND 363 276 211 PLL+| CDMA+ | yes | S19M@ |i teger| 1os0-1078, | LMX2532L0967TR-ND 3757.20/1,000 
Single | Integer | 2,000 — | -217 dBe/Hz | LMX2346SLBXTR-ND 4531.25/2,500 vco) GPS Delta oer joe, 1490 | LMX2532LC1065CT-ND 6.36 5.03 4.03 
LMX2346TM-ND 3.58 2.72 2.08 , LIMX2532L.01065TR-ND 3757.20/1,000 
LMX2347SLBXCT-ND 373284 2.17 PLL+| CDMA | Yes [Fractional]. ,,| 600-1400, | LMX3305SLBXCT-ND 605 460 351 
Single Integer | 2,500 — | -217 dBc/Hz | LMX2347SLBXTR-ND 4656.25/2,500 3 | PCS i nN |'M@9er) 4200-2300 | LMX3305SLBXTR-ND 7562.50/2,500 
LMX2347TM-ND 3.63 2.76 2.11 Evaluation Kit for LIX25021635 . LIMX25021635EVAL-ND 225.00/1 
Fadia LMX2350SLBXCT-ND 5.25 415 3.33 Evaluation Kit for LMX25051321 . LIMX25051321EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual y 2,500 550 | -201 dBc/Hz | LMX2350SLBXTR-ND 7625.00/2,500 Evaluation Kit for LIMX25120967 . LIMX25120967EVAL-ND 225.00/1 
LMX2350TM-ND 610 4.64 3.54 Evaluation Kit for LMIX25121065 . LIMX25121065EVAL-ND 225.00/1 
Facinnae LMIX2352SLBXCT-ND 5.68 4.32 3.30 Evaluation Kit for LIMX25221635 . LIMX25221635EVAL-ND 225.00/1 
RF/IF Dual i 1,200 550 | -201 dBc/Hz | LMX2352SLBXTR-ND 7093.75/2,500 Evaluation Kit for LMX25320967 . LIMX25320967EVAL-ND 225.00/1 
LMX2352TM-ND 553 4.20 3.21 Evaluation Kit for LIMX25321065 . LIMX25321 065EVAL-ND 225.00/1 


Bluetooth® Serial Port Module 


Bluetoothe Serial Port Module is a highly integrated radio, baseband controller, and memory device 
implemented on an FR4 substrate. All hardware and firmware is included Generic Access Profile (GAP), the 
Service Discovery Application Profile (SDAP) and the Serial Port Profile (SPP). Digital Hardware: « Baseband 
and Link Management Processors * CompactRISC Core * Integrated Memory: Flash, RAM * UART Command/ 


Data Port ¢ Auxiliary Host Interface Ports * Advanced Power Mangement (APM) features * Advanced Audio 
Interface for external PCM codec Firmware: Complete Bluetooth Stack including: * Baseband and Link 
Manager *L2CAP, RFCOMM, SDP » Profiles: GAP, SDAP, SPP 


LMX9820ASM-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic _ NEW! ZigBee™ Communication Module IEEE802.15.4 


A low rate/low power communication device based upon the Freescale ZigBee Sensor Application Reference Design (SARD) development platform. It operates in the ISM 2.4 GHz 
band, and is fully compliant with the IEEE 802.15.4 standard. It's shipped ready to be downloaded with Freescale’s 802.15.4 PHY/MAC layer and the Zigbee protocol layer. 

The module uses Freescale’s 802.15.4 transceiver (MC13193), microcontroller (GT60) and is licensed to use all released Freescale ZigBee Protocol stack layer software. Further, the 
PAN802154 has an on-board RS-232 interface IC and two on-board printed antennas that are etched on both sides of the board for optimum RF sensitivity. The entire RF section is 
shielded to prevent RF leakage and further improve RF performance. Tested to fully comply with current FCC requirements for 2.4 GHz ISM band application allowing the customer to 
complete and bring the end product to the market much quicker. The application profile or program can be developed with in-house SW staff or with any third-party SW development 
contractor including Panasonic. 

Features: ¢ Fully supports Zigbee, 802.15.4, or Simple MAC Application * 2.4 GHz ISM, Zigbee * 16 Channels, 5 MHz channel spacing, Full Spectrum Encode and Decode (IEEE 
Standard 802.15.4); up to 250 Kbps bit rate * RS-232 port; 2 Analog inputs selectable to 10bit A/D Converter; and up to 8 Digital I/0 ports on easy to connect header connector 
« Background Debug Feature * 1 Switch and 1 LED for control and monitoring * Output power: OdBm typical * RX Sensitivity: -92 dBm typical at 1.0% Packet Error Rate * Shielded 
RF Section for improved performance * On board printed antenna or optional connector for external antenna * Commercial and Industrial Operating Temperature Range * Power 
Supply Range: 2.2VDC to 3.4VDC without using RS-232 capability; 3.0 VDC to 3.4 VDC with using RS-232 capability 

Applications: * Home Automation/Appliance control and monitoring * Industrial/Security/Asset Tracking * Commercial/Electronic Labeling * Medical/Patient Monitor (non-critical) 
Performance Specifications: * Dimensions: 48mm x 34mm x 3mm (with onboard printed antennas) * Operating Voltage: 2.2 ~ 3.4 Volts DC » Operating Temperature: -20°C 
~ 70°C * Power Consumption: Tx: 35ma Max., Rx: 40ma Max. * Hybernate/Doze: Dormant is less than 1001a * Output RF Power: 0 dBm typical, 3 dBm max. » Receive 
Sensitivity: -92 dBm typ. * CPU with 4K RAM; 60K Flash: 8 bit * Bit Rate: 250 Kbits/sec., 128 bytes/4ms * Interface: RS-232 Header, Header connector for 8 digital I/Os; and 2 
analog inputs (2 ports - 10 bit A/D Converter) 

P13479-ND. 


.- $27.40 


PHILIPS General Purpose Wideband Amplifiers 
@1 GHz Cut Tape Tape & Reel 
. . . Vs| Is Pd | Nf | Psat [Gain] P1db Digi-Key Price Each Pricing 
Wideband Linear Mixer (W) | (rma) (mw) | (4B) | (Bm) | (2B) | (dBm) | Package | Part No. 125 100 | _3,000 
35 | 200 | 4 | 12.5 22.7} 83 | SOT-363 | 568-2068-1-ND 92 69 52 299.00/M 
nt Cut Tape Tape & Reel 20 | 200) 4.7] 2 |129] -2 | SOT-363 | 568-2069-1-ND 95 79 64)  410.80/M 
Vs | Is | Ptot | RF Output | IF Output Digi-Key Price Each Pricing 6 | 25 | 200| 39] 4.8 |21.3| 0 | SOT-363 | 568-2070-1-ND 92.69 52 | 299.00/M 
CesT mea Cee) len: Range {Frey aRanne} | Rackaus)| Bart No: USA eg S00 25 | 200/49] 11 | 24| 7 | SOT-363| 568-2071-1-ND 7 63 50 |  325.00/M 
4 | 20 40 | 800-2500MHz | 50-500MHz | SOT-363 | 568-2066-1-ND 94 71 54 306.80/M 15 | 200 | 24 1 23 -3 | SOT-363 | 568-2072-1-ND 75 63 50 325,00/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 4 15 | 200) 1.8] -4 |21.3] -10 | SOT-363 | 568-2073-1-ND 95 79 64 410.80/M 
50 | 200 | 44 | 12 | 21 11 SOT-363 | 568-2074-1-ND 96.81.65 417.30/M 
5 27.5) 200 | 4 15 | 35 12 | SOT-363 | 568-2076-1-ND 108 90 72 468.00/M 
RF/IF Systems 21 | 200 | 4.2 | 12.9 |32.3] 11.2 | SOT-363 | 568-2077-1-ND 108 90 72 468.00/M 
Cut Tape Tape & Reel *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Vec IF 3dB -3dB Digi-Key Price Each Pricing 
(V) | Bandwidth | Limiting | Package | Part No. u 25 100 2,500 
7 . 
568-1202-5-NDt 495 396 3.08 —| | NEW! SPDT RF Switches 
4.5-8 | 41MHz -92 dBm | 16-SOIC | 568-2446-1-ND* NEW! 2.99 240 1.87 1675.80/M cuit Tape & Reel 
-1104-1-ND* ut Tape ‘ape & Ree 
pouah UsaiaN 0) Say 528 127 Gas. Vdd Idd | On Switch | Off Switch Digi-Key Price Each Pricing 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Tube Pricing (V) (uA) | Time (ns) | Time (ns) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
3-5.5 | 40/300 20 20 8-TSSOP | 568-2376-1-ND 245 1.96 1.47 1254.40/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
FM Receivers 
RF Input | LO Freq. Cut Tape Tape & Reel RF/IF Mixers with vVco 
Vec Icc Freq. Typ. Digi-Key Price Each Pricing 
(V) | (mA) | Type (MHz) | (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 RF Input |LO Freg.| Low Cut Tape Tape & Reel 
Vec | Icc | Freq. Typ.| Typ. | Noise Digi-Key Price Each Pricing 
x 7 -2087-5- 1" = 
Ae 6UlClUdRE |” oy Pa a 
: . t . : . = 7.4 | 800-1200) 1200 | Yes | 20-SSOP | 568-2372-1-ND NEW! 3.26 2.61 2.03) 1827.00/M 
28522200 150 | 20-S0IC Noy el S307: SBF a 10.4] 800-1200] 1200 | Yes | 20-SSOP|568-2373-1-ND NEW! 3.42 2.74 2.13| 1915.20/M 
27-6 | 4.2 150 150 | 20-SSOP | 568-2088-1-ND NEW! 5.06 4.05 3.15] 2835.00/M 458/28] 500 | 200 | No | e-Solc | 568-1204-5-NDt 200 1.60 1.20 zs 
2.7-6 5 150 150 20-SSOP | 568-2036-1-ND 3.96 3.17 2.47} 2217.60/M 28 500 200 No 8-DIP_ | 568-2089-5-ND+ NEW! 1.75 1.40 1.05 = 
27-6 | 5 100 100 | 20-SSOP | 568-2037-1-ND 2.61 2.09 1.63] 1461.60/M ee a 200 | No | DIP’ (SBesiOseston ety = 
27-7 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2034-1-ND 4.61 3.69 2.87) 2583.00/M *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND — Tube Pricing 
2.7-6 | 42 150 150 20-SSOP | 568-2035-1-ND 4.61 3.69 2.87) 2583.00/M 
27-55) 7 200 200 20-TSSOP | 568-2374-1-ND NEW! 2.59 2.07 1.61] 1449.00/M . . 
2755| 75 | 500 500 | 20-SS0P | 568-1105-1-ND ass 387 301| 270300 | | Medium-Power Gain Blocks 
2.7-5.5 | 10 500 500 | 24-TSSOP] 568-1106-1-ND 5.06 4.05 3.15] 2835.00/M ‘tall ma Geile THe mre Acli fanels. Reel 
- : ew Is | Is igi-Key rice Eac ricing 
45-5.5 | 8.5 500 500 20-SSOP | 568-2378-1-ND NEW! 2.45 1.96 1.47] 1254.40/M (v) | (ma) | (mw) | (dB) | (dBm) |(dB) | (dBm)| Package | Part No. 1 25 400 4,000 
45-60] 6 100 100 20-SSOP | 568-2377-1-ND NEW! 2.25 1.80 1.35} 1152.00/M 48| 84 20 3 21 |3.4/ 18 | SOT-89 | 568-2075-1-ND 2.38 1.90 1.43| 1216.00/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND tf Tube Pricing *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Two Stage Variable Gain Linear Amplifier 
Frequency @ 900 MHz @1900 MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Range DG P1db ACPR DG Pidb ACPR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | (ma) | (mw) (MHz) (dB) | (dBm) | (dBc) (dB) | (dBm) | (dBc) | Package Part No. i 25 100 Part No. 3,000 
3.3 | 50 200 800-2500 24 62 an 23 56 13 SOT-363 568-2067-1-ND AA? 98 78 568-2067-2-ND 507.00/M 
Low Noise Wideband Amplifiers 
@ 900 MHz @1800 MHz Cut Tape 
Vs Is Ptot Nf Gain IIP3 Nf Gain HIP3 Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) (mW) (dB) (dBm) (dBc) (dB) (dB) (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
45 30 135 1.3 22 74 1.3 19.5 45 SOT-343R 568-2062-1-ND 88 67 50 568-2062-2-ND 3,000 | 287.30/M 
45 30 135 1.8 24 6.5 1.8 16 48 SOT-343R 568-2063-1-ND 88 67 50 568-2063-2-ND 3,000 | 287.30/M 
45 30 135 15 19 10 — — = SOT-363 568-2064-1-ND 84 63 A8 568-2064-2-ND 3,000 | 273.00/M 
45 15 70 - - = 17 16 10 SOT-363 568-2065-1-ND 84 63 48 568-2065-2-ND 3,000 | 273.00/M 
NEW! Dual PLL Synthesizer 
Main Vco Auxiliary Veo Cut Tape Tape and Reel 
Vdd Idd | Input Frequency Input Signal Phase Comp. Veco Input Signal Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) Range Level (dBm) Max. Freq. Input Frequency Level (dBm) Package Part No. i 25 100 Part No. 2,500 
2.7-3.6 | 7.7. | 350-2500 MHz -18/0 4 MHz 100/550 -15/0 20-TSSOP 568-2375-1-ND 5.29 4.23 3.29 | 568-2375-2-ND 2961.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
394 T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PHILIPS NEW! HV, VHF, and UHF Power Transistors 


Fig. 1 - SOT-800A Fig. 2— SOT-540A Fig. 3 — SOT-467C Fig. 4 - SOT-538A Fig. 5 —- SOT-262A1 


1: Gate (1) oe aoe : Drain (1) 
2: Gate (2) : 2: Gate 1: Drain : Drain (2) 
3: Drain (1) : O)} 3: Source, 3 2: Gate : Gate (1) 
4: Drain (2) 5 5. 3 Connected 3: Source : Gate (2) 
5: Source connected to flange : Source 
to flange 


Fig. 9- SOT-161A 


: Source 

: Source : 

: Drain (1) : ze 
: Gate (1) : Gate 

: Drain (2) : Drain 

: Gate (2) : Source 
: Source : Source 
: Source 


2468 
f 


1: Drain (1) 1: Source 


2: Gate (1) 2: Source 
3: Gate (2) 3: Gate 


4: Drain (2) 4: Drain 
5: Source 5: Source 
6: Source 


1: Drain 
2: Source 
3: Gate 
4: Source 


ANoOaARWNM = 


Fig. 12 - SOT-409A Fig. 13 - SOT-502A Fig. 14 - SOT-502B 


8 5 
4 1: Drain (1) - Source 


: 1: Drain 1: Drain 1: RF Input 
eine 3 : Gate 2: Gate 2: Gate 2:Vs 


5 oe) 3: Gate (2 : Source : 3: RF Output 
4: Drain (2) 3: Source 3: Source Flange: Ground 


3 5: Source Drain 


f PL Vv Gp nD Digi-Key Price Each Digi-Key T &R Pricing | Philips 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 500 Part No. 
UHF LDMOS 
1 470-860 250 32 16 55 SOT-800A 568-2408-ND 236.25 220.50 204.75 = _ BLF872 
2 470-860 150 32 15 55 SOT-540A 568-2407-ND 148.74 138.83 128.91 = = BLF861A 
3 0-2000 30 26 >10 >30 SOT-467C 568-2387-ND 86.43 80.67 74.91 = _— BLF2045 
4 0-960 10 26 >16 >45 SOT-538A 568-2409-ND 32.16 30.02 27.88 = = BLF1043 
UHF VDMOS 
5 500 150 28 11 55 SOT-262A1 568-2418-ND 180.00 168.00 156.00 = = BLF548 
6 500 80 28 13 60 SOT-268A 568-2394-ND 150.75 140.70 130.65 = _ BLF546 
rh 500-960 20 28 14 60 SOT-171A 568-2406-ND 40.20 37.52 34.84 = = BLF544 
ri 500 5 28 16.5 60 SOT-171A 568-2417-ND 22.71 21.20 19.69 = _ BLF542 
VHF LDMOS 
1 10-500 500 32 20 55 SOT-800A 568-2391-ND 225.00 210.00 195.00 = = BLF369 
2 600 150 32 16 55 SOT-540A 568-2419-ND 148.74 138.83 128.91 = = BLF647 
VHF VDMOS 
5 225 300 32 13.5 62 SOT-262A1 568-2390-ND 321.60 300.16 278.72 = _ BLF368 
5 225 250 50 16 55 SOT-262A1 568-2412-ND 110.25 102.90 95.55 = = BLF278 
5 225 300 28 13 67 SOT-262A1 568-2389-ND 180.00 168.00 156.00 = _— BLF248 
8 28-108 150 50 19 70 SOT-121B 568-2386-ND 44.10 41.16 38.22 = = BLF177 
8 28-108 150 28 18 70 SOT-121B 568-2385-ND 67.50 63.00 58.50 = _ BLF147 
9 175 60 28 19 65 SOT-161A 568-2403-ND 52.50 49.00 45.50 = = BLF246B 
10 225 30 28 16.5 > SOT-119A 568-2397-ND 194.97 181.98 168.98 = = BLF346 
1 175 30 28 18 65 SOT-279A 568-2388-ND 49.46 46.16 42.87 = _— BLF245B 
8 175 30 28 15.5 65 SOT-123A 568-2402-ND 23.25 21.70 20.15 = = BLF245 
8 28-108 30 50 20 65 SOT-123A 568-2400-ND 25.20 23.52 21.84 = _— BLF175 
8 28 30 28 27 40 SOT-123A 568-2395-ND 30.32 28.30 26.28 = = BLF145 
8 175 15 28 17 65 SOT-123A 568-2411-ND 23.10 21.56 20.02 = _ BLF244 
8 175 5 28 16 60 SOT-123A 568-2396-ND 19.50 18.20 16.90 = = BLF242 
12 175 2 12.5 13 55 SOT-409A 568-2410-1-ND 13.46 12.12 10.75 568-2410-2-ND 5050.00 BLF202 T/R 
if PL Vv Tp Gp nD Digi-Key Price Each Philips 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (us) Duty Cycle (dB) (%) Package Part Number 1 25 100 Part No. 
L-Band LDMOS 
3 1200-1400 35 36 1000 10 14 45 SOT-467C 568-2423-ND 187.50 175.00 162.50 BLL1214-35 
13 1200-1400 35 250 1000 10 13 50 SOT-502A 568-2424-ND 375.00 350.00 325.00 BLL1214-250 
ft PL Vv Gp nD Digi-Key Price Each Philips 
Fig. (MHz) (WwW) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
High Efficiency LDMOS 
800-1000 120 28 19 57 SOT-502B 568-2404-ND 152.25 142.10 131.95 BLF4G10LS-120 
2000-2200 25 28 13.5 26 SOT-502B 568-2399-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G22S-100 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2405-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G20LS-110B 
14 800-1000 210 28 18 57 SOT-502B 568-2392-ND 178.50 166.60 154.70 BLF4G10LS-160 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502A 568-2393-ND 170.63 159.25 147.88 BLF4G20-110B 
1800-2000 150 28 13 55 SOT-502B 568-2414-ND 191.63 178.85 166.08 BLF4G20LS-130 
1800-2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2415-ND 170.63 159.25 147.88 BLF4G20S-110B 
2000-2200 33 28 13.5 26 SOT-502B 568-2416-ND 206.25 192.50 178.75 BLF4G22LS-130 
Mode of f lef, Gp nD Vv Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | Philips 
Fig. Operation (MHz) (W) (Db) (%) (V) Package Part No. it 25 100 Part No. 400 Part No. 
LDMOS RF Power Modules 
15 CW, CDMA 869-894 25, 3 avg 30 50, 18 28 SOT-365C 568-2421-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF802-20 
15 CW, EDGE 869-894 23, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2420-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF844 
15 CW, EDGE 920-960 17, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2422-5-ND 67.50 63.00 58.50 = — | BGF944 
LDMOS RF Power Transistors 
3 CW, CLASS AB HF-1000 50 16 60 26 SOT-467C 568-2384-ND 80.40 75.04 69.68 = — | BLF1046 
3 CW, CLASS AB HF-2200 10 >11 30 26 SOT-467C 568-2401-1-ND 48.24 45.03 41.81 568-2401-2-ND 16401.60 | BLF2043F /T3 
Ultra Linear LDMOS Drivers 
4 2-TONE, CLASS AB | HF-2200 6,2 13.5, 16 35, 20 26 SOT-538A 568-2398-ND 33.75 31.50 29.25 = — | BLF3G21-6 
3 2-TONE, CLASS AB | HF-2200 30,9 13.5, 16 35, 20 26 SOT-467C 568-2413-ND 52.50 49.00 45.50 = — | BLF3G21-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 395 


PHILIPS New! Tag and Label ICs 


Fig. 3— SOT-385 


Fig. 1 - FCP2 Fig. 2- MOA2 Fig. 4 - 8-TSSOP Fig. 5 - MOA4 
«Ss 
ae 


Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Philips 
Fig. | Series Frequency Size Distance (m) | Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Size Pricing Part No. 
1 HITAG 425KHz 32 up to 2.0 FCP2 568-2210-1-ND 96 2 54 40 568-2210-2-ND 25,000 294.00/M HTSFCH3201E V/DH-T 
2 32 up to 2.0 MOA2 568-2213-1-ND 1.02 85 68 51 568-2213-2-ND 16,000 425.00/M HTSMOH3201EV-T 
2 256 up to 1.5 MOA2 568-2201-1-ND 1.48 1.18 89 83 568-2201-2-ND 16,000 722.75/M HT2MO2S2E3M-T 
3 HITAG 425KHz 256 up to 1.5 SOT-385 2.90 2.33 1.81 1.72 568-2203-2-ND 5,000 1612.50/M HT2DC20S20M 
1 256 up to 2.0 FCP2 568-2212-1-ND 78 65 52 39 568-2212-2-ND 25,000 318.50/M HTSFCH5601EV/DH-T 
2 256 up to 2.0 MOA2 568-2215-1-ND 1.08 90 72 54 568-2215-2-ND 16,000 450.00/M HTSMOHS5601EV-T 
2 2048 up to 1.5 MOA2 568-2202-1-ND 2.25 1.80 1.35 1.26 568-2202-2-ND 16,000 1102.50/M HT1MO2S3E3M-T 
1 HITAG 125KHz 2048 up to 2.0 FCP2 568-2211-1-ND 1.53 1.22 92 86 568-2211-2-ND 25,000 732.00/M HTSFCH4801EV/DH-T 
2 2048 up to 2.0 MOA2 568-2214-1-ND 1.78 1.42 1.07 1.00 568-2214-2-ND 16,000 869.75/M HTSMOH4801EV-T 
1 136 up to 1.5 FCP2 568-2226-1-ND 62 AT 36 .26 568-2226-2-ND 25,000 191.10/M SL2FCS1001DV/DH-T 
1 CODE® | 13.56MH: 192 up to 1.5 FCP2 568-2227-1-ND 62 7 .36 26 568-2227-2-ND 25,000 191.10/M SL2FCS1101DV/DH-T 
2 : 2 | 512 up to 1.5 MOA2 568-2225-1-ND 94 7 53 .39 | 568-2225-2-ND | 16,000 292.50/M SL1MO A2S30M-T 
2 1024 up to 1.5 MOA2 568-2228-1-ND 94 7 53 .39 | 568-2228-2-ND | 16,000 292.50/M SL2MOS2001DVM-T 
4 UsCODE er 2048 up to 3.0 8-TSSOP 568-2229-1-ND 81 68 54 At 568-2229-2-ND 2,500 351.00/M SL3S3001FTT 
NEW! Smart Card ICs Rots | 
EEPROM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Philips 
Fig. Series Frequency Size (byte) Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Size Pricing Part No. 
4 MIFARE® 13.56MHz 64 FCP2 568-2216-1-ND 76 57 43 32 568-2216-2-ND 25,000 232.75/M MFOFCP2U10/DH-T 
Ultralight : 568-2217-1-ND -76 57 43 32 568-2217-2-ND 25,000 232.75/M MFOFCP2U11/DH-T 
5 MIFARE 13.56MHz 4024 MOA4 568-2219-1-ND 1.20 1.00 -80 -60 568-2219-2-ND 16,000 500.00/M MF1MOA4S50/D-T 
1 Standard 1K a FCP2 568-2218-1-ND 1.09 91 73 -55 568-2218-2-ND 25,000 444.68/M MF1FCP2S50/DH-T 
5 Hee 13.56MHz 4096 moa4 | 568-2220-1-ND 245 197 153 1.45 | 568-2220-2-ND | 16,000 | 1335.25/m | MF3MOD4001Dv/406-T 
NEW! Reader ICs 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Philips 
Series Frequency Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Size Pricing Part No. 
568-2206-5-ND§ 1.83 1.71 1.59 1.56 = eal — HTRC11001AD 
HAS leone Ag SOIG 568-2207-1-ND* 2.75 2.20 1711.63 568-2207-2-ND | 2,500 1537.20/M_ | _HTRC11001TD-T 
568-2222-5-ND§ 7.13 6.65 6.18 6.06 = _— = MFRC51TOFED 
MIFARE 13.56MHz 32-SOIC 568-2223-5-ND§ 7.88 7.35 6.83 6.70 = = = MFRC53TOFED 
568-2224-5-ND§ 8.63 8.05 7.48 7.34 = _ = MFRC53101TD 
MIEARE and 13.56MHz 32-SOIC 568-2199-5-ND§ 9.75 9.10 845 8.29 - - — | CLRC63201TD 
§ Tube *Cut Tape 


NEW! |IeCODE Proximity Evaluation Kit 


The l*CODE Pegoda reader is based on the SL RC400 reader IC. The SL RC400 reader IC for contactless 
communication at 13.56MHz. Up to 75mm read/write distance. USB Interface. 

Kit Includes: lCCODE Pegoda Reader, USB Cable, SL RC400 Samples, Il*CODE sample labels, software, 
and Users Guide. 


568-2230-ND (Philips # SLEV400/HAB) $292.50 


NEW! I*eCODE Long Range Demo Kit 


The l*CODE evaluation kit offers easy plug and play demonstration of l*CODE functionality (with the use of 
the Windows demo software) and fast implementation of small applications. In addition, the attached DOS 
based evaluation software offers an easy possibility to evaluate all commands, within the command set of the 
l*CODE label IC. Application specific configurations of the demo reader may be performed with this software. 
Read and write distance up to 600mm 

Kit Includes: l*CODE Reader, lCCODE Antenna, Interface Protocol Reader, 24V Power Supply Cable, Serial 
Cable, l*CODE Labels, Evaluation Software and Source Code, Users Manual. 


568-2231-ND (Philips # SLEV900/AFB) . .. $3904.50 


NEW! MIFARE AND I*CODE Contactless 
Smart Card Reader 


The Pegoda reader, CL RD701, is a contactless reader based on the CL RC632 reader IC. The CL RC632 is 
a member of a family for highly integrated reader ICs for contactless communication at 13.56MHz. All layers 
of ISO14443A+B, ISO 15693 as well as the MIFARE classic crypto are supported. The CL RD701 covers all 
functionality of the CL RC632 to be able to use this reader as a reference design for a new hardware design. 
It is designed for easy PC adaptation and application development as well. Typical operating distance 75 - 
100mm. CE and FCC compliant. Kit Includes: CL RD701 Pegoda Reader, USB cable, Ferrite. 


568-2200-ND (Philips # CLRD701) $256.50 


NEW! MIFARE Demo Kit 


The MF EV700/HAB is based on the MF RD700 Pegoda reader which uses the MF RCS500 reader IC. The 
MF RC500 is a member of the MICORE family of highly integrated reader ICs for contactless communication 
at 13.56MHz. The MF EV700 evaluation kit is designed to fulfill several requirements. The Pegoda reader 
covers all functionality of the MF RC500 to be able to use this reader for easy PC adaptation and application 
development. Kit Includes: MF RD700 Pegoda reader, Software, 5 MIFARE cards. 


568-2221-ND (Philips # MFEV700/HAB) .. - $300.00 


NEW! MIFARE EV800 Evaluation Kit 


The MIFARE EV800 Evaluation Kit is based on the MF RD700 Pegoda reader. The Pegoda reader covers all 
functionality of the core component, MF RC500 reader IC, to be able to use this reader for easy PC adaptation 
and application development. Kit Includes: Pegoda reader, MF RD700 * Pegoda CD ROM * 5 MIFARE 
Cards »* Pegoda PCB MF RM700 with USB or RS232 Interface * 5 MF RC 500 sample IC’s ¢ Card Size 
Antenna * 50 Ohm matching circuit 


568-3161-ND (Philips # MFEV800HABM) $990.00 


NEW! HITAG Core Module 


The HITAG Core Module provides you with a universal and cost-effective module. The use of modular 
architecture guarantees versatile usability and easy integration into larger systems. The HITAG Core Module 
enables easy integration into larger systems. The HITAG Core Module enables communication with the 
125KHz HITAG 1 and HITAG 2 transponders. 

Kit Includes: HT CM400 HITAG Core Module. 


568-2204-ND (Philips # HTCM400/EAE) $259.50 


NEW! HITAG Proximity Reader Module 


The HT RM440 HITAG Proximity Reader Module provides a universal and cost-effective complete reader unit. 
The HT RM440 enables communication with the 125KHz HITAG 1 and HITAG 2 transponders. 


Kit Includes: HITAG Proximity Reader Module with RS232 Interface. 


568-2208-ND (Philips # HTRM440/AIE) $363.00 


NEW! HITAG Long Range Reader Module 


The HT RM800 HITAG Long Range Reader Module features multiple-tag operation (anti-collision), read 
and write distances up to 1000mm, communication with all HITAG transponders and various other 125KHz 
transponders. Hitag meets all CE and EMI approval requirements with an external +15V and -15V power 
supply. Dimensions (mm): 160 x 100 x 43 


568-2209-ND (Philips # HTRM800/AED) $1020.00 


NEW! HITAG Long Range Evaluation Kit 


The HTEV800SK provides a complete long range development system for the HITAG family of read and write 
devices. The HTEV800 supports both the HITAG 1 and HITAG 2 product families. It features easy integration 
and application of HITAG reader modules. 

Kit Includes: HITAG long range read and write device, Power supply, AC cable, DC power cable, External 
antenna including flat cable, RS232 cable, HITAG transponders, software and users manual. 


568-2205-ND (Philips # HTEV800SK) .. - $1938.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e 
@ GPS Evaluation Kit 


Provides a hardware and software evaluation platform for development of the RF Solutions GPS/PVT 
module. This module provides position, velocity and time information in a standard NMEA string format 
that is compatible with a range of GPS driven navigation packages including Microsoft AUTOROUTE. The 
evaluation board provides a completed design utilizing the GPS Module. This provides a direct PC interface 
via 9 way D type connector and a row of pin headers to enable configuration and monitoring of the GPS 
signals. Power may be from any DC supply from 3.3~15V. Two LEDs provide additional information relating 
to the signal lock and validity of the onboard almanac. 


Features: 

¢ Standard RS232 Data Output Via 9-Way D Type Connector * Data In Standard NMEA Format * Supplied 
with GPS Antenna, Supporting Software, RS232 Cable (for PC Connection) * LED Indicators for Valid 
Almanac and Signal Lock * Link Selectable and Programmable Baud Rates * Onboard Regulator Allows 
3.3 ~ 15V Supply * Compatible with Popular Routing Software 


GPSM-EVAL2R1-ND GPS Module Evaluation Board . $375.00 
GPSM001-ND GPS Receiver Module - $145.00 
GPSANT-ND GPS ANTENNA: ...0.5ccdsisdssaressasecsarsesarecserssseseoseessereeseaascerecae’ $38.75 


Wireless Communication 


RF Encoder/Decoder Chipset 


The RF Solutions RF600E and RF600D are easy to use encoder and decoder ICs. They have been 
designed to achieve the maximum possible range from any radio/InfraRed transmitter/receiver set. Unlike 
other encoder/decoder devices, the RF600E/600D provide an unprecedented level of security which 
prevents copying or grabbing while also obtaining optimum range from the transmitter and receiver. 
Features: Highly secure KEELOQ® protocol * Simple to use »* Stand Alone operation »* Achieves 
maximum range from RF modules «Decoder serial output *LED indication of transmission * Directly 
compatible with KEELOQ® decoder » Easy learn feature of transmitters 


RF600D-ND Receiver/Decoder 18-DIP .. 
RF600E-ND _ Transmitter/Encoder 8-DIP. 


Hand Held RF Meter 


A miniature RF meter which can be used to show the presence of a radio signal. 
Briefly press the power switch and the LED bargraph shows RF activity within the 
local environment. The peak signal is held for 1 second. This can be invaluable 
when installing a radio system to determine if other RF signals are present 
(interference) and also validate the signal strength of the radio transmitter to be 
installed. 


$6.10 
$2.86 


006-315R1-ND Hand Held RF Meter 315MHz. 
006-433R2-ND Hand Held RF Meter 433MHz. 


.- $80.03 
.- $80.03 


Freq. Digi-Key Price Freq. Digi-Key Price 
Fig. Description (MHz) Part No. Each Fig.| Description (MHz) Part No. Each 
Remote Control Systems 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
AM Keyfob Systems Hybrid Transmitter Module, DIL Package | 315 AMRT4-315-ND 9.99 
, 1 Channel System, 12/24Vdc 315 4118C1-315AR1-ND 76.25 Hybrid Transmitter Module, DIL Package 433 AMRT4-433-ND 9.99 
3 Channel System 12/24 Vde 315 118C3-315AR1-ND 77.35 FM Radio Modules 
AM Keyfob Transmitter, 1 Button 315 AM110C1-315-ND 16.75 . = 
2 | AMKeyfob Transmitter, 2 Button 315 AM110C2-315-ND 17.30 FM Hybrid ‘Transmitter'and Recelver Modules 
AM Keyfob Transmitter, 3 Button 315 AM110C3-315-ND 17.65 FM Transmitter, DIL Package 315 FMRTFQ1-315-ND 12.99 
= RF Receiver/Decoder Hybrid 315 AMHIRK-315AR3-ND 25.85 FM Transmitter, DIL Package 433 FMRTFQ1-433-ND 12.99 
= FM Transmitter, SIL Package 433 FMRTFQ2-433R-ND 13.50 
FM Keyfob Systems FM Receiver, SIL Package 315 FMRRFQ1-315-ND 25.75 
FM Handheld Transmitter, 1 Switch 315 102C1-315FR1-ND 51.85 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ1-433-ND 25.75 
3 FM Handheld Transmitter, 2 Switch 315 102C2-315FR1-ND 57.00 FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ2-433-ND 17.65 
FM Handheld Transmitter, 4 Switch 315 102C4-315FR1-ND 62.25 A 
- FM Transceiver Module 
4 FM Remote Receiver Decoder 315 008-315FR1-ND 90.75 - 
AM Radio Modules _— Transceiver Module, 2 Channels ese FMRXQ1-433-ND 39.60 
AM Super Hetrodyne Receivers Eranscelveq Module, 
- Smart Com Transceiver Module 433 TRXQ1-433-ND 55.75 
Superhetrodyne Receiver 315 AMRRQ3-315-ND 17.25 5 5 = 
= Superhetrodyne Receiver 433 AMRRQ3-433-ND 13.85 RF KEELOQ ® Evaluation Kits 
‘AM Miniature Super Regenerative Receiver __ | RFKEELOQ® Evaluation Kit 315 RFEVAL2-315R1-ND 340.00 
RF KEELOQ?® Evaluation Receiver = RFEVAL3R1-US-ND* 65.00 
ar ————— = 
AM Super Regenerative Receiver Modules q 
- Introduction to Low Power Radio Book = BK-RADIO-ND 25.00 
= SuperRegen Receiver 315 AMHRR3-315-ND 10.49 
SuperRegen Receiver 433 AMHRR3-433-ND 10.49 *PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


Fa 
NEw! 5 SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits 


Semtech TrueRF™ product provides high data rates at low power, drop-in modules are available for multiple frequencies. Output power is programmable on both the IC’s and the modules. Provide data rates of up to 153.2 kbps. 
XM12xx modules comes with antenna (RPSMA). GPS products include fully autonomous modules that can be interfaced to any application controller through a simple serial interface. Codecs feature a 16-bit Sigma-Delta ADC 
and 16-bit PWM DAC, operating down to 1.8v in either a TSSOP or Chip-Scale package. Data Acquisition features the unique Zooming ADC technology, includes low-power micro-controller based sensor interface. 


RF Transceivers 
Supply | Typical Output 
Frequency | Voltage (V) | Current Device Power Digi-Key Price Each Tape and Reel + 
(MHz) min-max (Rx) Modulation Type (dBm) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
TrueRF™ IC’s 
433 / 868 / 915 2.4-3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver 0/4+5/+10/+15 48-VQFN XE1203Fl063CT-ND* 9.90 6.58 5.55 | 2,300 5267.00/M 
433 / 868 / 915 2.4-3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 0/+5/4+10/+15 48-VQFN XE12051074CT-ND* 9.90 6.58 5.55 | 2,300 5267.00/M 
433 / 868 / 915 2.4-3.6 14mA 2-FSK Transceiver w/Controller 0/4+5/+10/+15 72-LFBGA XE12831076CT-ND* 15.40 10.23 8.63 | 1,600 8193.00/M 
TrueRF™ Modules 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5x18.5 mm | DP1203C4333-ND* 27.50 18.26 15.40 _ _ 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5x18.5 mm | DP1203C868-ND* 27.50 18.26 15.40 _ _ 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15: Module 30.5x18.5 mm | DP1203C915-ND* 27.50 18.26 15.40 _ _ 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5x18.5 mm | DP1205C433-ND* 30.25 20.09 16.94 _ _ 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5x18.5 mm | DP1205C868-ND* 30.25 20.09 16.94 _ _— 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver (requires Host Controller) 15 Module 30.5x18.5 mm | DP1205C915-ND* 30.25 20.09 16.94 _ _ 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 33.5 x 23mm_| DP1283C433-ND 55.00 36.52 30.80 = = 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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RF Transceivers, GPS Modules and Development Kits (con:) 


RF Transceivers 
Supply Typical Output 
Frequency | Voltage (V)| Current Device Power Digi-Key Price Each 
(MHz) min-max | (Rx) mA | Modulation Type (dBm) Package Part No. 1 25 100 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 33.5 x 23mm DP1283C868-ND 55.00 36.52 30.80 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 33.5 x 23mm DP1283C915-ND 55.00 36.52 30.80 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm XM1203FC915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM1205C433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM1205C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm XM1205C915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
433 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 31.5 x 55mm XM1283C433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
868 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 31.5 x 55mm XM1283C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
915 2.4-3.6 14 2-FSK Transceiver with Controller 15 Module 31.5 x 55mm XM1283C915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 
Evaluation Kits 
Starter Kit for the XE1203 433 MHz . XE1203SKC433XE2-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1203 868 MHz . XE1203SKC868XE2-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1203 915 MHz . XE1203SKC915XE2-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1205 433 MHz . XE1205SKC433XE1-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1205 868 MHz . XE1205SKC868XE1-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1205 915 MHz . XE1205SKC915XE1-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1283 433 MHz . XE1283SKC433XE1-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1283 868 MHz . XE1283SKC868XE1-ND 343.00/1 
Starter Kit for the XE1283 915 MHz XE1283SKC915XE1-ND 343.00/1 
* RoHS Compliant 
Power Position Sensitivity Start Time Start Time Antenna Digi-Key Price Each 
Consumption Accuracy (dBm) (Hot) (Warm) Included Module Size Part No. 1 25 100 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 31.59 x 26.59 x 11.2 mm RGPSM002-ND 68.75 45.65 38.50 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds Yes 31.59 x 26.59 x 11.2 mm RGPSM002WA-ND 79.75 52.96 44.66 
25mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 38 x 26.5 mm RGPSM202-ND 82.50 54.78 46.20 
Evaluation Kits 
Evaluation Kit for RGPSM002, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable . RGPSD012-ND 525.00/1 
Evaluation Kit for RGPSM202, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable . RGPSD212-ND 525.00/1 
CODECs 
SNR THD Supply Sampling Digi-Key Price Each Tape and Reel 
ADC (Fsync=20KHz) (Fsync=20kHz, 1/4 FS) Voltage (V) Rate (KHz) DAC Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
16-bit = A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM | 20-TSSOP | XE30051033CT-ND* 4.40 2.93 2.47 2,500 2341.00/M 
16-bit = A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-UCSP XE30051064CT-ND* 4.13 2.74 2.31 2,000 2195.00/M 
Development Kit 
Development kit for XE3000 Series, Includes Board with connectors and microphone, 
CD with software and documentation, headphones ............. cc cece c eee e cece nee eee eee eee eee e eee e eee eee e eee eee XE3000DVK-ND 140.00/1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * RoHS Compliant 
Data Acquisition - Zooming ADC 
MCU | MaxSpeed | RAM | Supply Voltage MTP (Multiple time Digi-Key Price Each Tape and Reel 
MIPS CPU (MHz) | (bytes) | Min-Max (MTP) | Programmable ROM) KB | Temperature | Package Part No. al 25 100 Size Pricing 
2 4 MHz 520 2.4-5.5 22 44-LQFP. XE8801AMI027LF-ND* 10.33 6.86 5.79 = = 
2 4 MHz 1032 2.4-5.5 22 100-LQFP XE8802MI035LF-ND* 16.50 10.96 9.24 = = 
2 5MHz 520 2.4-5.5 22 -40°C ~ 85°C 64-LQFP. XE8805AMI028LF-ND* 12.38 8.22 6.93 = = 
2.5 5MHz 520 2.4-5.5 22 32-TQFP XE8806AMI026CT-ND* 6.75 4.49 3.78 2,000 3591.00/M 
5 5MHz 520 2.4-5.5 22 32-TQFP XE8807AMI026CT-ND* 6.75 4.49 3.78 2,000 3591.00/M 
Evaluation and Programming Boards 
Evaluation Board for the XE8801 .. XE8000EV101-ND 310.00/1 
Evaluation Board for the XE8805.. XE8000EV104-ND 310.00/1 
Evaluation board for the XE8806/XE8807 XE8000EV108-ND 310.00/1 
XE8000EV110-ND 440.00/1 
XE8000MP-ND 280.00/1 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * RoHS Compliant 


SILICON LABORATORIES 


2.4GHz ZigBee™ Development Kit 


The 2.4GHz ZigBee Development Kit (ZigBee-2.4-DK) includes all of the hardware and software necessary 
to immediately begin developing ZigBee network solutions. This comprehensive development platform 
allows customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. 
Silicon Laboratories’ industry-compliant ZigBee development platform benefits customers by ensuring multi- 
vendor interoperability. 

The ZigBee-2.4-DK contains the following items: 

¢ Six 2.4GHz 802.15.4 Development Boards with Antennas 

* One 9V, 1.5A Universal Power Supply 

* One USB Debug Adapter 

* Two USB Cables 
* Six OV Batteries 
336-1275-ND 


2.4GHz ZigBee Development Kit .. $950.00 


NEW! 802.15.4-2.4-DK Development Kit 


The 2.4GHz 802.15.4 Development Kit (802.15.4-2.4-DK) includes all of the hardware and software 
necessary to immediately begin developing an 802.15.4 solution. 

This comprehensive development platform allows customers to focus on application development 
rather than hardware selection and integration. Silicon Laboratories’ industry-compliant (tested for 
compliance by TUV Rheinland) 802.15.4 development platform benefits customers by ensuring multi-vendor 
interoperability. 


The 802.15.4-2.4-DK contains the following items: 


* Two 2.4GHz 802.15.4 ZigBee Target Boards * Two Antennas * Two QV batteries * 2.4GHz 802.15.4 
Development Kit User’s Guide * AC to DC power adapter * USB debug adapter (USB to debug interface) 
* Two USB cables 
336-1295-ND 


2.4GHz 802.15.4-2.4-DK Development Kit. . .. $365.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SILICON LABORATORIES 


RF Synthesizers 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world’s most integrated, robust, reliable and easiest to use wireless we develop and design these world-class products in proven, standard CMOS process technology. 
solutions available in the market today. By eliminating more discretes and requiring fewer external components that 
alternate solutions, our products empower our customers to add value-rich features and speed time to market. Best of all, Features: * CMOS RF synthesizers with integrated VCOs, loop filters and varactors * Low profile packages 


Settling Input Silicon Evaluation Board Silicon 
RF1 RF2 IF Time RF Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 

Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) (MHz) Package Part No. 1 25 ‘| PartNo. Part No. Each Part No. 
General Purpose N/A N/A 62.5~1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1097-ND 6.73 5.30 | $14112-BM 336-1098-ND 225.00 $14112M-EVB 
IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 28-QFN 336-1170-ND 5.89 5.30 | $14112-D-GM = _ _ 

IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 24-TSSOP__| 336-1171-ND 5.89 5.30 | $14112-D-GT = fod = 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 N/A 200* 2~26 28-MLP 336-1099-ND 8.73 7.86 | $14113-D-GM 336-1100-ND 225.00 $14113M-EVB 
RF1/RF2 OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 24-TSSOP | 336-1172-ND 8.73 7.86 | $14113-D-GT = = = 

General Purpose N/A 750~1500 | 62.5~1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1103-ND 8.73 7.86 | $14122-D-GM 336-1104-ND 225.00 $14122M-EVB 
RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP. 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 24-TSSOP | 336-1173-ND 8.73 7.86 | $14122-D-GT _- = = 

RF1/IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 28-QFN 336-1174-ND 8.73 7.86 | $14123-D-GM — _ _ 

RF1IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 24-TSSOP | 336-1175-ND 8.73 7.86 | $14123-D-GT = = = 

802.11b.g and Ism Band N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1111-ND 8.73 7.86 | $14126-BM 336-1112-ND 225.00 $14126M-EVB 
2.3 GHz/IF OUT 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1176-ND 8.73 7.86 | S14126-F-BM = _ = 
2.3GHz/IFOUT, Lead Free N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 28-MLP 336-1289-5-ND NEW! 8.73 7.86 | S14126-F-GM 336-1112-ND 225.00 $14126M-EVB 
General Purpose 900 ~ 2050 750~ 1500 | 62.5~1000 | 200* 2~26 28-MLP 336-1113-ND 10.89 9.80 | $14133-BM 336-1116-ND 225.00 $14133M-EVB 
RF1/RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~1000 | 200* 2~26 24-TSSOP__| 336-1177-ND 10.89 9.80 | $14133-D-GT = _ = 

802.11b.g and Ism Band 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1118-ND 10.89 9.80 | S14136-BM 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
2.5 GHz/2.3 GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-QFN 336-1178-ND 10.89 9.80 | S14136-F-GM _— _ _ 

2.5 GHz/2.3 GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 24-TSSOP | 336-1291-5-ND NEW! | 10.89 9.80 | SI4136-F-GT 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
Evaluation Kit for S14133W-BM 336-1290-ND NEW! | 225.00 —| SI4133WM-EVB | — _ — 


* For a 200 kHz update rate  t For update rates > 500 kHz 


> SIRENZA RF Amplifiers and VCOs 
MIGRODEVICES 


Sirenza Product by Series: A power amplifiers * STA Series: InGaP Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX applications * STQ 
¢ SBA, SBB, SBF and SBW Series: InGaP high linearity Medium Power Driver amps (Gain Blocks) *SGA__ Series: Direct Quadrature Demodulator * SXB Series: InGaP/GaAs HBT power amplifier * SZA Series: InGaP 
Series: SiGe general purpose gain blocks (Medium Power) * SGL Series: SiGe low noise amplifiers *SHF 5V Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX * VCO790 Series: Wideband 5V VCOs * VCO793 Series: 
Series: GaAs HFET discrete transistors * SLD Series: LDMOS power transistors * SPA Series: GaAs Class Wideband 12V VCOs. 


Fig. 8 Exposed Thermal Pad Zone: 3.0 sq. 


PidB Vb ID Cut Tape 
Gain dB dBm | Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sirenza Microdevices 
Fig. |(@1.95GHz) | (Typ.) MHz (Typ.) | (Typ.)| Size Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 

14.2 19 5000 5.0 80 86-SOT 599-1000-1-ND0 2.08 1.93 1.80 599-1000-2-ND0 1,000 1550.00 SBA-4086Z 
17.2 19.5 5000 4.9 80 86-SOT 599-1002-1-NDO 2.08 1.93 1.80 599-1002-2-ND0 1,000 1550.00 SBA-5086Z 
9.3 6.7 5000 22 20 86-SOT 599-1013-1-NDO 98 94 88 599-1013-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2186Z 
14.0 7.0 5000 2.2 20 86-SOT 599-1015-1-NDO 98 94 88 599-1015-2-ND0 3,000 620.00/M SGA-2286Z 
15.3 75 2800 2.7 20 86-SOT 599-1017-1-NDO -98 94 88 599-1017-2-NDO 3,000 620.00/M SGA-2386Z 
16.7 75 5000 2.7 20 86-SOT 599-1019-1-NDO 98 94 88 599-1019-2-ND0 3,000 620.00/M SGA-2486Z 
13.0 11.3 5000 2.6 35 86-SOT 599-1021-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1021-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3286Z 
15.3 10.7 5000 2.6 35 86-SOT 599-1023-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1023-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3386Z 
18.0 12.5 5000 2.9 35 86-SOT 599-1025-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1025-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-3486Z 
20.0 12.5 5000 3.25 35 86-SOT 599-1027-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1027-2-NDO 3,000 810.00/M SGA-3586Z 
9.2 12.4 5000 3.2 45 86-SOT 599-1029-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1029-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4186Z 

1 12.0 13.0 5000 3.2 45 86-SOT 599-1031-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1031-2-ND0O 3,000 810.00/M SGA-4286Z 
14.6 13.0 4500 3.2 45 86-SOT 599-1033-1-NDO 1.10 1.02 97 599-1033-2-ND0 3,000 810.00/M SGA-4386Z 
15.9 12.8 4500 3.2 45 86-SOT 599-1035-1-ND0 1.10 1.02 97 599-1035-2-NDQ 3,000 810.00/M SGA-4486Z 
17.9 13.7 4000 3.6 45 86-SOT 599-1037-1-ND0Q 1.55 1.52 1.47 599-1037-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-4586Z 
12.0 14.0 5000 3.5 60 86-SOT 599-1038-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1038-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-5286Z 
14.9 14.7 5000 3.6 60 86-SOT 599-1040-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1040-2-NDQ 3,000 1150.00/M SGA-5386Z 
16.3 15.0 3500 3.5 60 86-SOT 599-1042-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1042-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-5486Z 
18.7 15.8 4000 3.9 60 86-SOT 599-1044-1-NDQ 1.55 1.52 1.47 599-1044-2-NDQ 3,000 1150.00/M SGA-5586Z 
12.4 17.8 5500 4.0 75 86-SOT 599-1046-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1046-2-ND0Q 3,000 1150.00/M SGA-6286Z 
13.5 19.0 5000 4.9 80 86-SOT 599-1048-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1048-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-6386Z 
16.4 18.5 4500 Sul 75 86-SOT 599-1050-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1050-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-6486Z 
18.4 19.0 2500 4.9 80 86-SOT 599-1052-1-ND0 1.55 1.52 1.47 599-1052-2-ND0 3,000 1150.00/M SGA-6586Z 
14.6 19 4400 5.0 80 89-SOT 599-1001-1-NDO 2.08 1.93 1.80 599-1001-2-ND0 1,000 1550.00 SBA-4089Z 
18.0 19.5 4400 4.9 80 89-SOT 599-1003-1-NDO 2.08 1.93 1.80 599-1003-2-ND0 1,000 1550.00 SBA-5089Z 
15.5¢ 19 50-850 5 90 89-SOT 599-1004-1-NDO 2.87 2.64 2.43 599-1004-2-ND0 1,000 2050.00 SBB-1089Z 
20t 21 50-850 5 90 89-SOT 599-1005-1-NDO 2.87 2.64 2.43 599-1005-2-ND0 1,000 2050.00 SBB-2089Z 
15.5 19.5 4500 5 80 89-SOT 599-1006-1-NDO 2.51 2.31 2.12 599-1006-2-ND0 1,000 1800.00 SBB-4089Z 
20.0 20.5 3000 5 80 89-SOT 599-1007-1-NDO 2.51 2.31 2.12 599-1007-2-ND0 1,000 1800.00 SBB-5089Z 
14.7£ 19.9 500 4.9 90 89-SOT 599-1008-1-NDO 2.91 2.70 2.52 599-1008-2-ND0 1,000 2180.00 SBF-4089Z 
19.5+ 20.7 500 4.9 90 89-SOT 599-1009-1-NDO 2.91 2.70 2.52 599-1009-2-ND0 1,000 2180.00 SBF-5089Z 
2 18A 19.4 6000 4.9 80 89-SOT 599-1010-1-NDO 6.50 Silt: 4.65 599-1010-2-NDO 1,000 3850.00 SBW-5089Z 
12.7 14.4 5000 3.5 60 89-SOT 599-1039-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1039-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-5289Z 
15.4 15.0 4500 3.6 60 89-SOT 599-1041-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1041-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-5389Z 
17.9 14.6 4000 3.3 60 89-SOT 599-1043-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1043-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-5489Z 
20.8 16.2 4000 3.9 60 89-SOT 599-1045-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1045-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-5589Z 
12.6 17.8 4500 4.0 75 89-SOT 599-1047-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1047-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-6289Z 
14.0 18.9 4500 4.9 80 89-SOT 599-1049-1-ND0 1.22 1.16 1.09 599-1049-2-NDQ 3,000 970.00/M SGA-6389Z 
17.5 18.7 3500 5.1 75 89-SOT 599-1051-1-NDO 1.22 1.16 1.09 599-1051-2-NDQ 3,000 970.00/M SGA-6489Z 
20.0 19.0 4000 4.9 80 89-SOT 599-1053-1-ND0 1.22 1.16 1.09 599-1053-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-6589Z 

+ 400MHz 4500MHz tt 2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk © RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (t063) 399 


PidB Vp Ip Cut Tape 
Gain dB dBm | Bandwidth 7 mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sirenza Microdevices 
Fig. |(@1.95GHz) | (Typ.) MHz (Typ.) | (Typ.) Size Part No. il 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
18.5 20.0 3000 5.0 115 89-SOT 599-1054-1-NDO 2.41 2.30 2.22 599-1054-2-ND0 3,000 1730.00/M SGA-7489Z 
12.2 25.5 3000 5 179 89-SOT 599-1056-1-ND0 1.70 1.57 1.44 599-1056-2-NDO 3,000 1120.00/M SGA-9189Z 
12 27.5 3000 5 292 89-SOT 599-1057-1-NDO 2.24 2.06 1.90 599-1057-2-ND0 3,000 1480.00/M SGA-9289Z 
2 16.7 27.5 50-6000 8.0 100 89-SOT 599-1060-1-ND 6.20 4.72 4.10 599-1060-2-ND 1,000 3100.00 SHF-0189 
14.6 30.2 50-6000 7.0 200 89-SOT 599-1061-1-ND 8.60 6.88 5.98 599-1061-2-ND 1,000 4520.00 SHF-0289 
17 24.2 5-2500 5.2 135 89-SOT 599-1068-1-ND0 2.84 2.69 2.53 599-1068-2-ND0 1,000 2054.00 SXB-2089Z 
15 27.5 400-2500 5 260 89-SOT 599-1069-1-NDO 7.95 7.40 6.88 599-1069-2-ND0 1,000 5950.00 SXB-4089Z 
17.2 2.3 5000 2.5 11 363-SOT 599-1011-1-ND0 98 94 83 599-1011-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-0363Z 
9.8 6.2 5000 2.2 20 363-SOT 599-1012-1-NDO 98 94 83 599-1012-2-ND0 3,000 510.00/M SGA-2163Z 
13.5 6.1 5000 2.2 20 363-SOT 599-1014-1-ND0 98 94 83 599-1014-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2263Z 
16.1 7.2 5000 27 20 363-SOT 599-1016-1-NDO .98 94 83 599-1016-2-NDO 3,000 510.00/M SGA-2363Z 
17.1 12. 5000 2.7 20 363-SOT 599-1018-1-ND0 98 94 83 599-1018-2-ND0 3,000 510.00/M SGA-2463Z 
13.6 10.9 5500 2.6 35 363-SOT 599-1020-1-ND0 1.02 95 91 599-1020-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-3263Z 
15.9 10.5 5500 2.6 35 363-SOT 599-1022-1-NDO 1.02 95 91 599-1022-2-ND0 3,000 710.00/M SGA-3363Z 
3 19.0 11.0 5000 2.9 35 363-SOT 599-1024-1-NDQ 1.02 95 91 599-1024-2-ND0 3,000 710.00/M SGA-3463Z 
21.5 12.5 5000 3.25 35 363-SOT 599-1026-1-NDO 1.02 95 91 599-1026-2-ND0 3,000 710.00/M SGA-3563Z 
9.7 12.1 5000 3.2 45 363-SOT 599-1028-1-ND0 1.02 95 91 599-1028-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4163Z 
12.7 12.5 3500 3.2 45 363-SOT 599-1030-1-NDO 1.02 95 91 599-1030-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4263Z 
14.8 13.0 4000 3.2 45 363-SOT 599-1032-1-ND0 1.02 95 91 599-1032-2-ND0 3,000 710.00/M SGA-4363Z 
17.0 12.3 3500 3.2 45 363-SOT 599-1034-1-NDO 1.02 95 91 599-1034-2-NDO 3,000 710.00/M SGA-4463Z 
20.2 12.8 2500 3.6 45 363-SOT 599-1036-1-ND0 1.22 1.16 1.09 599-1036-2-ND0 3,000 970.00/M SGA-4563Z 
14.18 5.6 100-1300 3 12 363-SOT 599-1058-1-NDO -90 82 76 599-1058-2-ND0 3,000 590.00/M SGL-0163Z 
13.4 5.5 1400-2500 3 12.5 | 363-SOT 599-1059-1-ND0 1.08 97 89 599-1059-2-ND0 3,000 690.00/M SGL-0263Z 
4 16.5 9.0 6000 3.0 12 343-SOT 599-1055-1-NDO -60 54 45 599-1055-2-ND0 3,000 320.00/M SGA-8343Z 
5 15tt 2.5 2200 28 60 2-SOIC 599-1062-1-NDO 12.98 12.07 11.23 599-1062-2-NDO 500 5220.00 SLD-1083CZ 
14tt 10 2200 28 120 2-SOIC 599-1063-1-NDQ 25.66 23.86 22.19 599-1063-2-ND0 500 10650.00 SLD-2083CZ 
6 24 29.5 2200 5.0 400 8-SOIC 599-1065-1-NDO 9.04 8.32 7.65 599-1065-2-ND0 500 3519.00 SPA-2318Z 
29.5 26.5 | 4900-5900 | 3.3 165 16-QFN 599-1066-1-ND0 1.75 1.62 1.52 599-1066-2-ND0 3,000 1210.00/M STA-6033Z 
25.5 29.5 | 2000-2700 5 300 16-QFN 599-1070-1-NDO 3.67 3.12 2.65 599-1070-2-ND0 3,000 1760.00/M SZA-2044Z 
rd 25 30 2700-3800 5 220 16-QFN 599-1071-1-ND0 3.66 3.40 3.16 599-1071-2-ND0 3,000 2540.00/M SZA-3044Z 
29.5 29.5 | 4900-5900 5 220 16-QFN 599-1072-1-NDO 4.74 4.03 3.43 599-1072-2-ND0 3,000 2280.00/M SZA-5044Z 
18.5 24.9 | 5100-5900 5 165 16-QFN 599-1073-1-ND0 4.80 4.08 3.47 599-1073-2-ND0 3,000 2300.00/M SZA-6044Z 
8 = = 700-2500 5 73_| 16-TSSOP 599-1067-1-NDO 6.30 5.95 5.60 599-1067-2-ND0 1,000 4550.00 STQ-2016Z 
= 6 1500 5 25 16-SMD 599-1074-NDe 23.84 22.70 - = = = VCO790-1500T 
9 = 3 2300 5 15 16-SMD 599-1075-NDe 23.04 22.12 = = = = VCO790-2300T 
ce 5.5 600 5 23 16-SMD 599-1076-NDe 23.84 22.70 = = - = VCO790-600T 
= 6 750 12 25 16-SMD 599-1077-NDe 23.84 22.70 = = = = VCO793-750T 
+400MHz 4500MHz tt 2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk © RoHS Compliant 


kyJ RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range 
that includes the SR176, SRIX512 and SRIX4K products. 

The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is s contactless memory, powered by a transmitted carrier radio wave 
at 13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit (SRIX512) or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with 
memory mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It conforms to the ISO 14443-B recommendation 
for the transfer of power and signals via radio transmission. The DEMOKITCRX14 reader circuitry 
amplitude modulates (10% modulation) the data on the carrier using amplitude shift keying (ASK). The 
SR176/ SRIX512 / SRIX4K replies by load modulating the data on the carrier using the BPSK (Bit Phase 
Shift Keying) coding using the 847kHz sub-carrier. The data transfer rate in each direction is 106 
Kbit/ second. 


The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example of how the interfacing can be achieved. 
It does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 modes. 


The DEMOKITCRX14 gives access to the full memory mapping. It is possible to read and write into the 


selected SR176 / SRIX512 / SRIX4K. This release of demonstration software, differentiated for each 
SR176 / SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to be exercised. 


Kit Includes: * One CD-ROM + One CRX14 board with I2C connector * One USB Transceiver with USB 
cable * Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 
497-3704-ND 


RFID Evaluation Kit: 0:2cc.atcicisaicrviiresuesiviadisescdeaetipenesecasisazcarandias $468.00 


TAIYO YUDEN NEW! Bluetooth™ Modules 


EYSFDCAXW: Serial Port Module, Class 2 Bluetooth (version 2.0+EDR), 31x15x3mm in size allows for simple 
compact Bluetooth implementation. EYSFDCSWX: USB Module, Class 2 Bluetooth version 2.0+EDR. Small 
size 31x15x3mm. Both serial and USB modules have FCC and IC type approvals. Utilize CSR’s BlueCore 


chipset which is compatible with Intel wi-fi implementation. Evaluation Kits include: 2 board mounted modules, 
support software, a reference design and power cables, enabling “plug and play” testing and development with 
the modules. 


Current 
Max. Range Supply Consumption Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
Data Rate (Meters) Connection Voltage (V) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
115.2 30 Serial (UART) 3.3V 40mA (continuous Rx) 587-1426-ND 35.00 28.88 24.50 EYSFDCAXW 
115.2 30 USB 3.3V 40mA (continuous Rx) 587-1427-ND 35.00 28.88 24.50 EYSFDCSWX 
Development Kits 
Development Kit for EYSFDCSWX USB Bluetooth Module. 587-1428-ND 850.00/1 EKSFDCSWX 
Development Kit for EYSFDCAXW Serial Bluetooth Module 587-1429-ND 850.00/1 EKSFDCAXW 
" 
43 TexAS INSTRUMENTS RF Products 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Udi 

Description Pkg. Part No. i 25 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
2GHz Low Voltage Synthesizer 20-TSSOP 296-1969-5-ND 4.84 3.87 3.01 = = = TRF2052PW 
0.4GHz-1.5GHz Quad Modulator 16-QFN 296-17198-ND 8.46 7.62 6.76 = — _ TRF3701IRHC 
1.5GHz-2.5GHz Quad Modulator 16-QFN 296-17350-ND 8.46 7.62 6.76 = = = TRF3702IRHC 
PLL Freq. Synthesizer 16-TSSOP 296-16941-5-ND 5.40 4.32 3.65 = = = TRF3750IPW 
High-Performance Integer-N PLL Frequency Synthesizer 20-QFN 296-17552-5-ND 6.00 4.80 4.05 = = _ TRF3750IRGP 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Down-Conversion 48-QFN 296-19314-1-ND NEW! 21.23 19.81 18.40 296-19314-2-ND NEW! 250 4510.25 TRF1212IRGZT 
3.5 GHz High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 296-19289-1-ND NEW! 9.75 8.78 7.79 296-19289-2-ND NEW! 250 1864.75 TRF1216IRGPT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Up-Converter 48-QFN 296-19290-1-ND NEW! 21.23 19.81 18.40 296-19290-2-ND NEW! 250 4510.25 TRF1221RGZT 
3.5GHz Integrated Up-Converter 32-QFN 296-19291-1-ND NEW! 10.08 9.08 8.05 296-19291-2-ND NEW! 250 1928.50 TRF1222IRTMT 
420-450MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 296-11056-5-ND 3.94 3.15 2.45 = = = TRF4400PW 
850-950MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 296-11057-5-ND 3.04 2.43 1.89 — = = TRF4900PW 
Single-Chip Multiband RF Transmitter 24-TSSOP 296-17876-5-ND 3.04 2.43 1.89 = _— _— TRF4903PW 
902-928MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-14059-1-ND 6.40 5.12 4.32 296-14059-2-ND 1,000 4000.00 TRF5901PTR 
850-950MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-11058-ND 5.40 4.32 3.65 — = — TRF6900APT 
860-930MHz Single-Chip RF Transceiver 48-PQFP 296-12242-ND 5.44 4.36 3.68 = — = TRF6901PT 
Single Chip Multiband RF Transceiver 48-PQFP 296-17391-ND 4.05 3.24 2.52 = = = TRF6903PT 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP. 296-19301-5-ND 3.38 2.70 2.10 = = = TRF7900APW 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19302-5-ND 3.38 2.70 2.10 = = _— TRF7900PW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TL_-RFid Low Frequency Transponders 134.2KHz 


A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 


Typical Operating Operating 
Memory | Memory Reading Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Fig. | Functionality (Bits) (Pages) | Range (cm) (Read) (Program) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Read Only 64 1 < 60 -25°C ~ 70°C =_ 481-1006-ND 3.90 2.41 2.13 | RI-TRP-REHP-01 
1 Read Only 64 1 < 60 -40°C ~ 85°C _ 481-1007-ND 8.21 5.62 4.98 | RI-TRP-RRHP-20 
Read/Write 80: 1 < 60 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1008-ND §.52 3.40 3.01 | RI-TRP-WRHP-20 
Read Only 64 1 < 100 -25°C ~ 70°C =— 481-1000-ND 4.02 2.48 2.19 | RI-TRP-RE2B-01 
Read Only 64 1 < 100 -25°C ~ 85°C =_ 481-1001-ND 5.16 3.18 2.81 | RI-TRP-RR2B-20 
2 Read/Write 80 1 < 100 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1002-ND 4.02 2.48 2.19 | RI-TRP-WE2B-01 
Read/Write 80: 1 < 100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 70°C | 481-1003-ND 5.67 3.50 3.09 | RI-TRP-WR2B-20 
SAMPT 1360¢ | 17 RWtt < 100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | 481-1005-ND 8.96 6.14 5.44 | RI-TRP-IR2B-01 
3 Read Only 64 1 <20 -40°C ~ 85°C — 481-1009-ND 8.21 5.62 4.98 | RI-TRP-ROWK-20 
Read/Write 80: 1 <20 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1010-ND 8.21 5.62 4.98 | RI-TRP-W9WK-03 
4 Read Only 64 1 < 60 -25°C ~ 85°C _ 481-1011-ND 6.69 3.86 3.65 | RI-TRP-R9QL-20 
Read/Write 80 1 < 60 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1012-ND 7A7 414 3.91 | RI-TRP-W9QL-00 
5 Read Only 64 1 < 150 -25°C ~ 85°C _ 481-1013-ND 8.94 6.13 5.42 | RI-TRP-RQUR 
Read/Write 80: 1 < 150 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1014-ND 9.54 6.54 5.79 | RI-TRP-W9UR 
Read Only 64 1 < 200 -25°C ~ 85°C =_ 481-1017-ND 11.46 7.42 6.95 | RI-TRP-ROTD-16 
6 Read/Write 80: 1 < 200 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1018-ND 12.27 7.94 7.44 | RI-TRP-W9TD-13 
MPT 1360¢ | 17 RWt < 200 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | 481-1019-ND 16.42 11.88 10.65 | RI-TRP-D9TD 
7 Read Only 64 1 < 120 -25°C ~ 70°C _ 481-1015-NDQ 11.82 7.65 7.17 | RI-TRP-R9OVS-11 
Read/Write 80: 1 < 120 -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | 481-1016-NDO 11.32 8.19 7.34 | RI-TRP-W9VS-11 
8 Read Only 64 1 < 100 -25°C ~ 50°C* _ 481-1020-ND 6.27 3.62 3.42 | RI-TRP-R4FF-01 
Read/Write 80 1 < 100 -25°C ~ 50°C* | -25°C ~ 50°C* | 481-1021-ND 6.69 3.86 3.65 | RI-TRP-W4FF-01 
9 Read Only 64 1 < 60 -40°C ~ 85°C _ 481-1022-ND 7.20 4.15 3.92 | RI-TRP-RFOB-01 
Read/Write 80: 1 < 60 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°C | 481-1023-ND 6.49 4.45 3.94 | RI-TRP-WFOB-01 


+ Recommendation: split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID LF readers. 


tt 24 bits Selective Address width. 


0 ~ 70°C if used with RI-STU-MB2A/MBE6A or RI-RFM-104B 


* Per ISO 7810 


Part No. Vibration 


RI-TRP-RRHP, RI-TRP-WRHP, 
RI-TRP-RR2B, RI-TRP-WR2B, 
RI-TRP-DR2B, RI-TRP-IR2B, 
RI-TRP-REHP, RI-TRP-RE2B, 
RI-TRP-WE2B 


IEC 68-2-6, Test Fe; 


3g, 5-50Hz, 2 axes, 24 hours per axis 
20g, 10-2000Hz, 2 axes, 2.5 hours per axis 


RI-TRP-ROWK, RI-TRP-W9WK 


IEC 68-2-6, Test Fc; 


20g, 1-500Hz, 3 axes, 24 hours per axis 


RI-TRP-R9QL, RI-TRP-W9QL 


IEC 68-2-6, Test Fe; 


25g, 10-2000Hz, 3 axes, 7 shocks per axis 


RI-TRP-RQUR, RI-TRP-W9UR 


IEC 68-2-6, Test Fe; 


10g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis 


RI-TRP-R9TD, RI-TRP-W9TD 
RI-TRP-D9TD 


IEC 68-2-6, Test Fe; 


20g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis 


RI-TRP-ROVS, RI-TRP-W9VS 


IEC 68-2-6, Test Fe; 


20g, 20-500Hz, 3 axes, 10 cycles per axis 


Case Material: Glass 


Case Material: Poly-Oxy- 
Methylene, Black 


oO 121 
NS 


Case Material: Poly-Ether-Imide 
Black 


Case Material: Reinforced 
Polyetherlmide, Black 


Dim. in mm 


Case Material: Plastic 
Compound, Black 


Case Material: Acrylate- 
Styrene-Arcylonitrile, Black 


<L36 


Case Material: Plastic/Glass 
Insert (Transponder) 


10.5 


Case Material: Polypropylene, 
Black 


High Frequency Square 
Programming Antenna Size Operating Storage Digi-Key Price Each Tape & Reelt Texas Instruments 
Tra n Ss pon ders | n lay Cycles Inch (mm) Temperature | Temperature Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
1.7.x 1.7 (45 x 45) 25°C ~70°C | -40°C ~ 40°C 481-1065-1-ND 1.47 82 67 2535.00/5,000 RI-111-112A-03 
13.56MHz 100,000 | 4.7x2.9 (45x76) : i 481-1066-1-ND 1.68 85 76 | 2885.00/5,000 | _RI-102-112A-03 
400.000 89 x 1.5 (22.5 x38 -25°C ~ 70°C -40°C ~ 40°C 481-1067-1-ND 1.47 82 67 2535.00/5,000 RI-103-112A-03 
2 89x 1.5 (22.5 x 38) | _p50¢ _ SoC ~ 481-1071-ND 3.54 2.18 1.93 _ RF-HDT-JMRB 
Programming Dimensions Weight Operating Storage Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (Grams) Temperature Temperature Part No. 1 100 | PartNo. 
3.37 x 2.13 x 030 481-1072-ND 4.20 2.59 2.29 | RI-TH1-CB1A-00 
(85. 6x 54x 0. 76) 5 -25°C ~ 50°C -25°C ~ 50°C 481-1068-ND 4.50 2.78 2.45 | RI-TH1-CB2A-00 
100,000 ; y 481-1069-ND 4.80 2.96 2.62 | RI-TH1-CB3A-00 
243x110 x .067 + 012 RA Den cen are BOT ARS 
(54 x 28 x 1.7 0.3) 3.7 -25°C ~ 50°C 25°C ~ 50°C 481-1070-ND 5.40 3.33 2.94 | RX-HDT-KMAB-C1 
23.0 x 12.45 x 2.7 0 o 25° 9 481-1079-5-ND NEW! 3.84 2.37 2.10 | RI-INL-R9QK-20 
10,000 (91 x.49 x11) 3 “25°C ~ 70°C | 25°C ~ 70°C | 4g4-4080-5-ND NEW! 4.02 248 2.19 | RI-INL-W9QK-20 
Circular 
50.8 Programming | Antenna Size Operating Storage Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel$ Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) Temperature | Temperature Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
. = - a 481-1073-1-ND 1.47 82 67 2535.00/5,000 | RI-I16-112A-03 
Square (Circular Not Illustrated) 100,000 24.2 (0.95) | -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 40°C | 4gt-1074-1-ND 1.47 82 ‘67__|_2535.00/5,000 | _RI-I17-112A-03 
For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND 


This inlay is designed for ease of integration in the smart label conversion process. Gen II products are based on the EPCglobal™ Generation II specification 
with 96 bits of user programmable EPC™ memory field with read, write, and lock capabilities. Feature: 100% tested inlays 


Gen II Inlay 


Operating Antenna Size Data Retention | Write/Erase | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Texas Instruments Dbl] 
Frequency Inch (mm) @ 25°C Cycle @ 25°C | Part No. 1 25 100 | Part No. 10,000 Part No. 
860-960 MHz 3.5 x1 (88.90x25.40) 2 years 1000 481-1078-1-ND 119 66 54 | 481-1078-2-ND 389.00/M RI-UHF-00C01-03 Feed Direction 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock 
intensive applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 

Specifications: * Useable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder »¢ Material: Silicone * Color: 
Transparent * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm + 0.2mm x 
35 + 1mm 

481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) (1,000 pc. bag)..................68 $74.97 


Encapsulated Transponder 13.56MHz 


Allows for advanced solutions in demanding supply chain management applications such as laundry tracking. A 
ruggedized transponder that can withstand harsh environments 

Specifications: * Typical Programming Cycles (@ 25°C): 100,000 » Data Retention Times (@ 25°C): 10 years 
* Dimensions: 22+0.2mm x 340.2mm ¢ Weight: 1.640.3 grams * Case Material: PPS, Black »* Protection Class: 
IP 68 * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C 

481-1062-ND (Texas Instruments # RF-HDT-DVBB-NO).............. 00. ccc cece eee eee eee e eee cnet eee eee 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 401 


TLR ray HF Antenna 


ATEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 1 3.56M Hz 
Series 6000 Gate Antenna 


This antenna is a single-loop transmit/receive antenna 
with preset matching electronics for a transmitter 
frequency of 13.56MHz. 

SPECIFICATIONS: * Impedance: 500 + 100 *Con- 
nector: SMA male (50 Ohm) * Cable: Type: RG58; 
Length: 3.6m + 0.1m 


Dimensions RF 
Operating (Hx Wx D) Power | Digi-Key Price Texas Instruments 
Temp. (mm) (Max.) Part No. Each Part No. 

-25°C ~ 65°C 94x 94x 57 10W 481-1053-ND 235.15 | RR-IDSC-ANT-PS-A 
-25°C ~ 55°C 94x 94x 57 10W 481-1059-ND 173.10 | RR-IDISC-ANT-T-A 
-25°C ~ 55°C | 337 x 322x 38] 8W 481-1051-ND 439.88 | RI-ANT-T01A-00 
-25°C ~ 65°C | 851 x620x38|) 10W 481-1057-ND 1298.57 | RR-IDISC-ANT8-6-A 
-25°C ~ 55°C | 851 x620x38|) 10W 481-1058-ND 1076.04 | RR-IDISC-ANT8-6-B 


LF Antennas 
134.2KHz 


Series 2000 
Stick Antennas Gate Antennas 
Dimensions 
Operating (mm) Cable | Digi-Key Price | Texas Instruments 
Inductance Temp. LxWxH Length | Part No. Each | Part No. 


Stick Antennas 


27UH @ 134.2KHz | -30 ~ 70°C 
27UH @ 134.2KHz | -30 ~ 70°C 
16uH @ 134.2KHz| -30 ~ 70°C 


140 x 021 1m 
140 x 021 3m 
133 x 921.3 0.1m 


481-1040-ND 82.45 | RI-ANT-S01C-00 
481-1041-ND 87.47 | RI-ANT-S02C-00 
481-1042-NDt 82.45 | RI-ANT-P02A-00 


Gate Antennas 


27UH @ 134.2KHz | -30 ~ 60°C | 200 x 200 x 25 1m 481-1043-ND 128.64 | RI-ANT-GO2E 
27uH @ 134.2KHz | -30 ~ 60°C | 715 x 270 x 25 1m 481-1044-ND 148.15 | RI-ANT-GO1E 
26uH @ 134.2KHz | -30 ~ 60°C |1018 x 518 x 47 = 481-1045-ND 202.49 | RI-ANT-GO4E 


t+ Recommended for RI-RFM-003B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 


SPECIFICATIONS: * Maximum RF Power: 1W » Connector: SMA-plug (509) * Operating Temperature: 
0°C ~ 55°C * Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 


481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) ..............cc cece cece cece eee e eee eens $235.15 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2KHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as 
a 30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47p1H low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -20°C ~ 50°C * RF Transmit Frequency: 134.2KHz 
¢ Power Supply: 5VDC, regulated at 100mA * Communications Interface: Serial Communications 
Interface (SCI) * Antenna: 47H * Transponder Types: 134.2KHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 
29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # RI-STU-MRD1) .......... 0... cece eee e center ee eee eee eee $71.48 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI- 
RFM-104B, RI-RFM-007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the 
transponder’s identification number, checks the validity and handles the conversion to a standard serial 
interface protocol. In addition it can store up to 909 reading transactions into the buffer. It is offered with two 
different serial interfaces, the RI-CTL-MB2A for point-to-point communication via an RS232 interface and 
the RI-CTI-MB6A for point-to-multipoint communication via RS422/485 interface. It has two open collector 
outputs and eight configurable digital input/outputs that can be defined by the user. 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Power Supply: 7 ~ 25VDC, regulated * Com- 
munication Interface: RS232 (RI-CTL-MB2A-02) RS422/485 (RI-CTL-MB6A-02) »* Dimensions (mm): 
93 x 82 x 33 

481-1035-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB2A-03) RS232 . 
481-1036-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB6A-03) RS422/485 . 


- $227.51 
. $227.51 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control 
functions to communicate with 134.2KHz HDX/FSK transponders. 
It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF 
signal to send data to the transponder, decodes and checks the 
received transponder data and transmits it via a standard serial 
interface (RS232, RS422/485). The reader includes a Dynamic 
Auto Tuning (DAT) function that automatically tunes a standard 
antenna to resonance and keeps it tuned during operation. 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

« RF Transmit Frequency: 134.2KHz 

* Power Supply: 10 ~ 24VDC, regulated 

* Communications Interface: RS232, RS422/485 

* Antenna Tuning Range: 26 ~ 27.9H (Dynamic Auto Tuning) 
¢ Transponder Type: 134.2KHz HDX/FSK 

¢ Dimensions (mm): 200 x 120 x 120 


481-1028-ND (Texas Instruments # RI-STU-251B-01) .......0.. 00... cece eee ee cece eee ee eect e tenes $670.37 


Series 2000 LF Standard Reader 


The Series 2000 Standard Reader provides all RF and 
control functions to communicate with 134.2KHz HDX/ 
FSK transponders. It sends an energizing signal to the 
transponder, modulates the RF signal to send data to the 
transponder, decodes and checks the received transponder 
data and transmits it via a standard serial interface (RS232 
or RS422/485). 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 

¢ RF Transmit Frequency: 134.2KHz 

* Power Supply: 7 ~ 14VDC, regulated 
* Communications Interface: RS232 (RI-STU-MB2A-03), RS422/485 (RI-STU-MB6A-02) 
¢ Antenna Tuning Range: 26 ~ 27.9uH 

* Transponder Types: 134.2KHz HDX/FSK 

¢ Dimensions (mm): 92 x 82 x 59 


481-1026-ND (Texas Instruments # RI-STU-MB2A-03) RS232..............:0.0ceece eee ee cence seen $466.34 
481-1027-ND (Texas Instruments # RI-STU-MB6A-02) RS422/485 ............ 0... cece cece eee ee eee ee es $466.34 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


FEATURES: 

*Common: Variable power supply range - Synchronization control in multireader arrays - High power 
output 

* Standard RFM: (RI-RFM-007B-00) Capacitive tuning to resonance - Supports antenna cable lengths up 
to 10 meters (depending on antenna design) 

«Remote Antenna RFM: (RI-RFM-008B-00) Supports antenna cable lengths up to 120 meters - 
Capacitive and inductive tuning to resonance 

SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

*Power Supply: 7 ~ 24 VDC regulated (If switching power supply is used, the frequency must 
be > 200KHz) 

¢ RF Transmit Power: To be set by pulse width to comply with PTT/FCC regulations 

¢ RF Transmit Frequency: 134.2KHz 

¢ Antenna Tuning Range: 26 ~ 27.9uUH (8 ~ 80uH including cable for RI-ACC-008B-00) 

¢ Dimensions (mm): 89 x 93 x 44 (115 x 70 x 27 for RI-ACC-008B-00) 


RECOMMENDED ACCESSORIES: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-00 and RI- 
RFM-008B-00) Antenna Tuning Module RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-00) 


481-1032-ND (Texas Instruments # RI-RFM-007B-00) Standard RFM...................0..:0seeeeee $278.92 
481-1033-ND (Texas Instruments # RI-RFM-008B-00) Remote Antenna RFM . $239.07 
481-1034-ND (Texas Instruments # RI-ACC-008B-00) Antenna Tuning Module -$89.10 


Series 2000 LF 4-Channel TX/RX Multiplexer Module 


The Series 2000 4-Channel TX/RX Multiplexer Module allows the use of up to four transmit/receive antennas 
connected through a Remote Antenna Tuning Board (RI-ACC-008B) with one Remote Antenna Radio 
Frequency Module (RI-RFM-008B). The active antenna (TX/RX channel) is selected by a controller through 
two digital input signals. 

SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C ¢RF Transmit Frequency: 134.2KHz * Power Supply: 10 ~ 
24VDC « Dimensions (mm): 136 x 90 x 31 


481-1037-ND (Texas Instruments # RI-MOD-TX8A-00)........... 0.0.0 ce cece cece e ee eee eee eee eee $165.12 


Series 2000 LF Mini Radio Frequency Module 


The Series 2000 Mini Radio Frequency Module is the interface between a 134.2KHz HDX/FSK transponder 
and the Data Processing Unit. It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to 
send data to the transponder, receives the identification signal and processes it for digital decoding. The 
small size and low supply voltage make the Mini RF module well suited for portable read/write units. 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Operating Frequency: 134.2KHz »* Power Supply: 

4.5 ~ 6 VDC, regulated: maximum 1.2A * Antenna: Inductivity: 115 ~ 117uH * Antenna Recommended: 

RI-ANT-P02A * Dimensions (mm): 60.2 x 55.1 x 11.5 

481-1030-ND (Texas Instruments # RI-RFM-003B-00)............... 0.0.02 cece eee cence eee e eee eee $160.59 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TI-RFid. 


ATEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 


Readers/Modules (cont) 


Series 2000 LF 

Antenna Tuning Indicator 

Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid’s Standard RFM and the High 
Performance RFM easy. LED's indicate in which direction the tuning core should be turned (RI-RFM-104B) 
or whether tuning capacitance needs to be added or removed (RI-RFM-007B) to bring a connected antenna 
to resonance. 

SPECIFICATIONS: 

¢ Operating Frequency: 134.2KHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): +600Hz 


¢ Operation with RF Modules: RI-RFM-104B, RI-RFM-007B »* Operation with Reader: RI-STU-MBA, 
RI-STU-MB6A 


* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C 
¢ Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, Cable Length (mm): 235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # RI-ACC-ATI2-00) .......... 6.0 0c cece eee ec cee cece eee ee ee eee en eeees $89.76 


HF 8X 
Antenna Multiplexer 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 
MHz. With one multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary 
antennas) can be operated with only one reader. 

Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to both inputs by jumper adjustment. 


The multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable connected with the reader. 


SPECIFICATIONS: 

¢ Operating Temperature: -25°C ~ 65°C * Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Power Supply: 12 ~ 24 VDC * Maximum Allowed Switching Capacity: 10W 
¢ RF Connections: 2x Input/8x Output SMA Socket (500) 

¢ Dimensions (mm): 182 x 110 x 90 


481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A).. $1512.53 


HF Manual 
Antenna Tuner Board 


The tuning board is a manually adjustable matching circuit for constructing custom antennas having a trans- 
mission frequency of 13.56MHz and an input impedance of 500. Together with an antenna conductor (e.g., 
the shield of an RF213 cable) it is quite easy to construct antennas of various sizes and shapes. 


The antennas are tuned using jumpers and trim capacitors after installing the antenna conductor. After this 
done the antenna must be continuously matched to its surrounding conditions. If after tuning the antenna is 
moved to a different position under different ambient conditions, it may have to be recalibrated. 
SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: -25°C ~ 55°C * Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Antenna Impedance: 500 * Q: 10 ~ 30 * Inductance Calibration Range: 0.6 ~ 2.5uH 

¢ Dimensions (mm): 90 x 80 x 20 


481-1060-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MAT-A)..............0. 0 cece cece cece eect eee eee eee $195.96 


Series 6350 HF 

Midrange Reader Module 

SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: 13.56MHz »* Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I and ISO 
15693 compliant transponders * Supply Voltage: 5VDC 

¢ Transmitter Power: 120mW into 500 »* Antenna Connection: 2 pins of 16-pin header connector 

« Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz * Communication Interface: RS232 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

¢ Dimensions (mm): 109.22 x 68.58 x 10.2 


481-1048-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-02) $111.52 


Series 6550 HF 
Long Range Reader (Housed) 


SPECIFICATIONS: 
¢ Operating Frequency: 13.56MHz 
¢ Supported Transponders: Tag-it™ HF, 
Tag-it™ HF-I, ISO 15693 compliant Transponders 
¢ Power Supply: 100-120V/60Hz or 220-240V/50Hz 
¢ Transmitter Power: 0.5W to 10W + 1dB 
¢ Antenna Connection: 2 x SMA Female 
¢ Antenna Impedance: 50 2 at 13.56MHz 
¢ Communication Interfaces: RS232 or RS485 


¢ Operating Temperature: -20°C ~ 55°C 
¢ Dimensions (mm): 300 x 200 x 160 


481-1050-ND (Texas Instruments # RI-STU-655A)............ 0.0 cece cece cece eee eee eee e nee $2040.15 


Series 6500 HF 
Long Range Reader Module 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Frequency: 13.56MHz 


* Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I, ISO 
15693 compliant Transponders 


* Supply Voltage: 24VDC 

¢ Transmitter Power: 0.5W to 10W + 1dB 

¢ Antenna Connection: 2 x SMA female 

¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz 

* Communications Interfaces: RS232 or RS485 


* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 
¢ Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # RI-STU-650A-00) ... $1547.70 


Series 6700 HF 
Multi-Protocol Transceiver IC 
The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 


portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 


SPECIFICATIONS: 
¢ Operating Frequency: 13.56MHz * Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ HF, ISO 15693- 


2 and ISO 14443-2 »* Operating Voltage: 3.3V ~ 5VDC 


¢ Transmitter Power: 200mW at 5VDC * Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication 
Interface: Serial interface 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Package: SSOP 20 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 | Part No. 1,500 Part No. 
481-1046-1-ND 9.80 6.71 5.94 | 481-1046-2-ND 5017.00/M_ | RI-R6C-001A-03 


Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection 
class of IP 54 which protects against dust, dirt and syringe 
water. Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of 
up to 70cm. 


The reader has several I/O’s and has the serial interfaces 
RS232 and RS485 which can be adjusted by the software. 


SPECIFICATIONS: 


¢ Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Dimensions (L x W x H): 200 x 110 x 60mm 

¢ Antenna Connection: SMA-plug (50 9) 

* Outputs: 2 Optocouplers, 24 V DC/30 mA; 1 Relay, 24 V DC/2 A 

¢ Inputs: 2 Optocouplers, Maximum 24VDC/20 mA 

¢ Interfaces: RS232 and RS485 (adjustable) 

* Signal Generator: 5 LED 

¢ Operation Temperature: -20°C ~ 60°C * Storage Temperature: -25°C ~ 85°C 


481-1064-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MR200-A) ..............csccc cece ee ee eee ee ee ee neces $1468.91 


$4100 Multi-Function 

Reader Module 

Texas Instrument’s RFid S4100 Multi-Function Reader communicates with transponders and vicinity/ 
proximity cards compliant with ISO/IEC 14443 A/B and ISO/IEC 15693. 


It also supports Texas Instrument’s Low Frequency DST, Read-Only, and Read-Write Transponder at 
134.2KHz, along with Tag-It High Frequency Transponder at 13.56MHz. This is accomplished through 
dedicated RF Analog Front End (AFE) sections controlled by a high-performance 8-bit Advanced RISC 
microcontroller with a Harvard architecture, onboard FLASH, EEPROM and SRAM. 


The power and flexibility of this platform offer a scalable solution that can be fitted to a broad range of 
applications. 
FEATURES: 


¢ USART for I/O communication * Three general purpose |/O lines 

* Dual frequency operation — 134.4KHz and 13.56MHz »* Multi-Protocol — Tl RFid LF products, Tl RFid HF 
Tag-It, ISO 15693 and 1SO14443 A/B 

* Custom firmware downloadable ¢ Scalability/Modular architecture 

¢ Power On-Reset operation » Firmware upgradeable 


SPECIFICATIONS: 


¢ Transmitter Power (HF): 200mW »* Transmitter Peak-Current (LF): 1.1 Amps peak 

¢ Antenna Impedance (HF): 500 @ 13.56MHz * Antenna Impedance (LF): 440,/H (Approximately) 
* Dimensions: 69mm x 38mm x 10mm ¢ Supply Voltage: 4.5V minimum 5.5V maximum 

¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

¢ Optional interface cable is HF-O6U-12-ND; mating connector is WM5701CT-ND 


481-1052-ND (Texas Instruments # RF-MGR -MNMN-N@Q)..............0000: cece eee eee nett eer eeeenee $88.66 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 403 
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TL-RFid. Readers/Modules (cont) 


$4100 Multi-Function 
Reader Evaluation Kit 


The kit enables users to experience the MFR and its functions in a PC-based environment. The Base 
application allows users to execute standard read/write/lock commands, as well as experiment with anti- 
collision and multiple-technology environments. 

With standard RS-232 and RS-485 serial I/O ports, the S4100 MFR is plug-and-play solution, ideal for 
logical access applications, as well as financial, ticketing, loyalty, access control, and others. The kit 
includes a platform independent software API, which facilitates development of PC-based software. This 
API is cross-compatible with other HF readers in the TI portfolio, including the S6500 Long-Range reader 
and the S6350 Mid-Range reader. 


FEATURES: 


¢ Dual Frequency: 134.2KHz, 13.56MHz 

¢ Multi-Protocol: T| RFid LF Products, Tl RFid HF Tag-It, ISO 15693, ISO 14443 A/B 
¢ 2 Serial I/O Ports: RS-232, RS-485 * Software Development API Included 

* Supply Voltage: 9VDC 


KIT INCLUDES: 


¢ MFR-based Housed Reader 

* Universal power supply 

* Global power adapters 

¢ RS-232 Communications cable 

* Sample HF and LF Transponders 

¢ Spare MFR module 

* Software resource CD: Demo Software, Software Development API, Reference Manuals, additional 
Resources 

* Getting Started Guide 


481-1061-ND (Texas Instruments #RX-MFR-RNLK-00) ......... 00.000. e cece cece cece eect eee $625.00 


LF RFID-Evaluation Kit 


This Low Frequency (134.2KHz) Evaluation Kit includes the Series 2000 Standard Reader with RS232 
Interface, a stick antenna, a variety of transponder packages for Read Only, Read/Write, Multipage or 
Selective Addressable applications, plus demonstration software that runs on your desktop computer to 
allow you to experiment with all the features of the RFID system. 


CONTENTS: 

* $2000 Reader with RS232 Interface 

* Stick Antenna 

* Set of R/O, R/W, M/P Transponders in various packages 

* PC Interface Cable 

¢ CD with User Documentation and Demo Software 

* Getting Started Guide 

¢ 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1038-ND (Texas Instruments # RI-K2A-001A-01) ........ 00. c cece cece cee eee teen eee $595.00 


TOSHIBA PF Wireless Evaluation Kit 


The Evaluation kits allow for a detailed evaluation of the Transceivers and Receiver. They enable testing of 
the device’s RF performance and require no additional support circuitry. 

The RF input uses a 50 9 matching network and an SMA connector for convenient connection to test 
equipment. The EV kit can also directly interface to the user's embedded design for easy data decoding. 

For easy implementation into the customer's design, the kits also feature a proven PC board layout, which can 
be easily duplicated for quicker time to market. 


Digi-Key Price Toshiba 
Frequency Part No. Each Part No. 
2.4GHz 1TB32301EVKIT-ND 298.50 TB32301EVKIT 
315MHz TA31275EVKIT-315-ND. 193.50 TA31275EVKIT-315 
433MHz TA31275EVKIT-433-ND, 193.50 TA31275EVKIT-433 
315MHz TA32305EVKIT-315-ND. 223.50 TA32305EVKIT-315 
433MHz TA32305EVKIT-433-ND, 223.50 TA32305EVKIT-433 


LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 

FEATURES: 

* Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129 kHz ~ 140 kHz 

* Power management for 5V operation 


¢ Overcurrent protection of antenna driver 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: Typical 134.2 kHz, FSK 
* Operating Voltage: 4.5 - 5.5VDC 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | Texas Instruments 
Part No. 1 25) 100 | Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 7.60 5.21 4.61 | 481-1063-2-ND 3892.00/M | RI-TMS3705ADR 


LF Micro Evaluation Kit 


This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2KHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™. 


The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC approved Series 2000 Micro Reader which is mounted 
on an Interface Board combined with an antenna. 


Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 


CONTENTS: 


* S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with RS232 IF Port, Power Connector 
and Antenna Connector 


¢ Antenna 

¢ 9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) 

¢ Various Transponder Samples 

¢ CD with User Documentation and Demonstration Software 
¢ Getting Started Guide 


© 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # RI-K3A-001A-00) ........ 0.0 c cece cece cee eee teen eee ee $284.29 


TB32301EVKIT Contents: * 2 TB32301M transceiver modules *2 Controller boards ¢ Interface board 
* Parallel cable * CD ROM with all design and application documentation 


TA31275EVKIT Contents: * 1 TA31275M receiver module * 1 TA32305M transceiver module »* 2 Antennas 
* CD ROM with all design and application documentation 


TA32305EVKIT Contents: * 2 TA32305M transceiver modules * 2 Antennas *CD ROM with all design and 
application documentation 


Transceivers and Receiver 


Supply Cut Tape 
Func- | Freq- | Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt 
tion uency (V) Package | Part No. 1 10 Size Pricing 
Trane: 2.4GHz | 2.7 ~ 3.3 | 36-QON | TB32301AFLCT-ND 5.06  40.50| 2,000 2868.75/M 
ceiver ue 2.2 ~5.5 | 30-SSOP | TA32305FNGCT-ND 3.35 26.82] 2,000 1899.75/M 
Re- | 100~ | 2.4~5.5 | 24-SS0P | TAS1275FNGCT-ND 2.48 19.80/ 2,000 | 1287.00/M 
ceiver | 450MHz 


t+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. 


RF Amplifiers 


SEMICONDUCTORS 


Range of RF products which consist of RF amplifiers with a bandwidth of 850-2500MHz and GaAs bias ICs. 


The ZAMP series of low noise and medium power amplifiers provides a variety of gains which are either flat or 


rise across the band to eliminate cable losses; and they have been optimized to achieve high linearity at a low 
supply current. The inputs are matched to 50 ohms and outputs are matched to either 50 or 75 ohms. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 

LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier.....................0006 SC70-6 ZAMP001H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMP001H6TR-ND 3,000 451.50/M 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier... SC70-6 ZAMPO002H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO002H6TR-ND 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier .................... SC70-6 ZAMPO03H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO03H6TR-ND 3,000 451.50/M 
FET Bias Controller, 2 Stage .............:..cccccseeseseseenen ene 10-MSOP ZNBG2000X10CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage ................ ccc cece cece cence eee 16-QSOP ZNBG4000Q16CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2250.00/M 
FET Bias Controller, 6 Stage .............. 6. cece cece eee eee ee eee 20-QSOP ZNBG6000Q20CT-ND 13.50 10.13 6.75 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3375.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


404. (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Logical Programming and Prototyping Adapters 


Systems 
Digi-Key Price Logical Systems 

Description Recommended For Use With Part No. Each Part No. 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug PIC12(L)C508A, 509A; PIC12(L)CE518, 519 309-1045-ND 60.00 PA8SO1-03-3 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1046-ND 60.00 PA8SO1-03-6 

8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug PIC12(L)C508A, 509A; PIC12(L)CE518, 519; PIC12C671, 672 309-1047-ND 70.00 PA8SO1-2006-3 

8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1048-ND 70.00 PA8SO1-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug PIC16C505 309-1000-ND 60.00 PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 60.00 PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plug PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 PA18S01-08H-3 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16HV510; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; ZBE000, 001 309-1011-ND 70.00 PA18SO1-08H-6 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 PA20S0O1-08H-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C770, 771 309-1013-ND 70.00 PA20S01-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1014-ND 80.00 PA20SS-OT-3 


PICT6C56(A), 58A(B), 554, 558, 620(A), 621, 


20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug E623-E625, 710-717: PICISHV540 309-1016-ND 80.00 PA20SS-P54, 

28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug PIC 14000; PIC16C55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876; 309-1023-ND 70.00 PA28S01-08H-3 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252; Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; Z86233, 733 309-1024-ND 70.00 PA28S01-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC 14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 PA28SS-P55 

32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1089-ND 70.00 PA32-28 

32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PT ETOIBN ENO 121280) 128) SOB VE# 200200) 280 17270040 309-1090-ND 90.00 PA32-28Z 

32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND 70.00 PA32-32 

32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug TET CONG O20, ATARI (E Yetey 1, 001;002; 020, A1290010,020; 0808, 512 309-1092-ND 90.00 PA32-32Z 


44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1093-ND 115.00 PAS1-44 


AT89C51, 8051 


44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1094-ND 135.00 PA51-44Z 

44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C1024, 2048, 4096 309-1095-ND 115.00 PA280-44. 

44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug : : 309-1096-ND 135.00 PA280-44Z 

44 Pin PQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1002-ND 165.00 PA16C64-QD-16 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1003-ND 165.00 PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIC17C42(A), 43, 44 309-1007-ND 135.00 PA17C42-PDZ 

44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug iil 309-1008-ND 165.00 PA17C42-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A (B), 774, 77, F874, F877 309-1039-ND 115.00 PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug , et : , ie ’ 309-1040-ND 135.00 PA44-40-P64-PDZ 


DIP to PLCC Prototyping Adapters 


Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1031-ND 145.00 PA40-44-P64-DP. 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug RIGIECEIA, OBA(B), 67,662, 74AB),. 724, 27 (BETA EBTE 309-1032-ND 125.00 PA40-44-P64-DP-PP 


PLCC to PLCC Prototyping Adapter 


44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout Z86C(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 309-1041-ND 145.00 PA44-PP 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout ee aa a eee 309-1042-ND 165.00 PA44-PZP 


QFP to QFP Prototyping Adapters 


44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout N/A 309-1043-ND 360.00 PA44QF03-44QF 
DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 19.60 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 19.60 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8BE000, 001 | 309-1059-ND 38.60 PADSO1803Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 33.60 PADSO-2803-D420-28/2 


SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, 
710 -717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 
2a Pin SOIC 400" Socket to Ba PIN SOIC Connector PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, 
F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; Z86233, 733 


18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 309-1075-ND* 70.00 PA-SOD-2808-18 


309-1073-ND* 70.00 PA-SOD-2808-28 


* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 


Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. ion Part No. Each Part No. 
Additional DIP Boards Additional SO-Plugs 
! " 18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 22.80 PA-SOF-D420-18/6 
Fence PIE ooen Seeman. ene: | eerpee eee 28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 28.80 | PA-SOF-D420-28/6 


AEULTEK 


Superpro Z 
Universal Programmer Entry Level 
Programmer with Basic Support 


Superpro 280U 


USB Interfaced Universal Programmer 


Superpro 580U 


Advanced Portable Universal Programmer 


Features:* Supports over 3,000 devices including memories, 
microcontrollers and programmable logic. * Printer port interface 
© 40-pin ZIF socket, no adapters required for 300/600 mil DIP devices up 
to 40 pins * 40 optimized pin drivers-subset of universal functionality on 
every pin supports many devices at lowest possible cost * Device specific 
adapters support many devices that come in same package * Low voltage 
device support, down to 3V » Supported by: Windows 95, 98, 2000, NT, 
ME and XP « 1-year warranty « Test: TTL/CMOS, Memory, Vector, Test 
pattern edit, Audio Identify TT/CMOS Device * Contents: Programming 
unit, Power supply, DB-25 cable, User’s guide and SuperPro software 
CD-ROM « Programmer Dimensions: 7.75" x 5.5" x .75" (196.85mm x 
139.70mm x 19.05mm) * Power Supply: 100 to 240VAC input, 12V/1.5A 
Output » Weight: 4 pounds (1.81kg) * Device Support List: Online at 
www.digikey.com 


415-1000-ND (SUPERPROZ) ................c0scceeeeees $249.00 


Features: 


Features: * Over 11,000 devices supported including memories, microcontrollers 
and programmable logic. * USB Interface * 48-pin universal pin drivers, full 
functionality on every pin maximizes adapter flexibility * Universal adapters 
support all devices that come in same package- enables any new device in that 
package to be supported with free software updates via internet » Low voltage 
device support, down to 1.5V »* Auto Sense and Batch mode simplifies and 
speeds up programming work flow * Supports Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 
¢ 1-year warranty Test: Standard TTL/CMOS logic IC and SRAM « Contents: 
Programming unit, Power supply, USB cable, User’s guide and SuperPro 
software CD » Dimensions: 8.66" x 5.5" x .95" (220mm x140mm x 24mm) 
Weight: 4.41 pounds (2kg) * Device Support List: Online at www.digikey.com 


* Supports over 8,400 devices including memories, mcu and programmable 
logic. * USB Interface * 48-pin ZIF socket, no adapters required for 300/600 
mil DIP devices up to 48 pins » Device specific adapters are available for parts 
in larger pin counts * Low voltage device support down to 1.5V « Free lifetime 
software upgrades * Supports Windows 98/ME/NT/2000/XP « 1-year warranty 
* Test: Standard logic devices and SRAM * Wrong chip insertion detection 
¢ Contents: Programming unit, Power supply, User's guide, USB cable and 
Superpro software CD-ROM 


* Device Support List: Online at www.digikey.com 


415-1006-ND (SUPERPRO280U). - $549.00 415-1004-ND (SUPERPROS80U) . $695.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 405 


AELTEK Superpro 3000U Ultra Fast 48-Pin Stand-Alone Universal Programmer 


Features: * Supports over 12,000 devices including Memories, Microcontrollers, and Programmable logic * USB connectivity »* 48-pin ZIF socket, 
no adapters required for 300/600 mil DIP devices up to 48 pins * 48 universal pin drivers, full functionality on every pin maximizes adapter flexibility 
* Optional 100-pin PEP Module delivers full functionality on every pin to enable programming of higher pin count devices * Low Voltage support, down 
to 1.5V for latest generation devices * Operates in stand-alone mode for programming and service »* Built in LCD and Keypad for operation without PC 
* High speed operation, programs 32Mbit Flash in 14 sec * Auto Sense and Batch Mode simplifies and speeds up programming work flow * Supports 


Windows 95/98/ME/NT/2000/XP » 1-year warranty 


Contents: * Programming 
unit, Power supply, USB 
cable, User's guide and 
SuperPro software CD- 
ROM » Dimensions: 9.5" x 
5.9" x 2" (240mm x 150mm 


i Digi-Key Price Xeltek x 50mm) Power Supply: 
Description Part No. Each Part No. 100Vac ~ 240Vac Input, 12Vdc/2.5A Output * Weight: 5 Ibs. 
High Performance Universal Programmer 48-Pin 415-1005-ND 995.00 SUPERPRO3000U (2.27kg) Device Support list: online at www.digikey.com 


Device Adapters 


comparison. 


The Needhams line of programmers offers low-cost, high performance programming options for EPROMs, EEPROMs, Microcontrollers, PALs, Flash Memory and more. Each device comes with 
a free 1-year warranty, and free software upgrades. File formats supported include Binary, JEDEC, Intel Hex, Motorola S, Tek-Hex, and POF. Please see the matrix below for a programmer 


Digi-Key Price Needham’s 
Description Part No. Each Part No. 
44-PSOP Adapter for EMP-11 . E11-PSOPA-29-ND 90.00 E11-PSOPA-29 
48-PSOP Adapter for EMP-11 . E11-TSOPA-48-ND 125.00 E11-TSOPA-48 
52-PSOP Adapter for EMP-11 . E11-PSOPA-52-ND 90.00 E11-PSOPA-52 
44-PSOP Adapter for EMP-11 . ae E11-PSOPA-W-ND 90.00 E11-PSOPA-W 
Socket Module for EMP-300, 20-PLCC................00cccececeee eens PLCC20-ND 105.00 PLCC20 
Socket Module for EMP-300, 32-PLCC. PLCC32-ND 105.00 PLCC32 
Socket Module for EMP-300, 44-PLCC. PLCC44-ND 110.00 PLCC44 
Socket Module for EMP-300, 52-PLCC. PLCC52-ND 125.00 PLCC52 
Socket Module for EMP-300, 48-TSOP TSOP48-ND 125.00 TSOP48 
Programmers 
Digi-Key Price Needham’s 
Description Part No. Each Part No. 
Device Programmer Parallel EMP-11-ND. 334.95 EMP-11 
Device Programmer USB, Parallel EMP-21-ND 649.95 EMP-21 
Device Programmer Parallel EMP-31-ND. 1023.03 EMP-31 
Device Programmer USB, Parallel EMP-31USB-ND 1099.95 EMP-31USB 
Device Programmer USB. EMP-300 110V-ND 1299.95 EMP-300 110V 
Programmer Comparison 
Low Included 
Needham’s Device Voltage Family Program / Verify Times 
Part No. Device Type Support System Requirements PC Interface Support Socket Modules (PA28F800B5) 
EPROMS, FLASH, 8051-style IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, or ; 
EMP-11 micros, Microchip PICS, GALs 7138+ ME. 75Mb free hard drive space Parallel 1.8V 40 Pin ZIF 4 70.67 Sec. / 50.23 Sec. 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, ME, 
EMP-21 PLD, Flash, EEPROMS, Serial 9472+ or XP. 75Mb free hard USB, Parallel 1.8V 48 Pin ZIF 20 36.5 Sec. / 28.22 Sec. 
EEPROMs and more drive space 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 98, 2000, ME, 
EMP-31 (USB) PLD, Flash, EEPROMS, Serial 7000+ or XP. 40Mb free hard drive USB, Parallel 1.8V 48 Pin ZIF 13 36.47 Sec. / 28.1 Sec. 
EEPROMs and more space. 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 95, 98, 2000 
EMP-300 110V | PLD, Flash, EEPROMS, Serial 10514+ ME, or XP. 40Mb free hard drive USB 1.8V 48 Pin ZIF 13 7.8 Sec. / 1.9 Sec. 
EEPROMS and more space. 


FS2003 - Portable High-Speed 
H ISP Programmer for 8051 and 
EQUINOX 
eon’ AVR Microcontrollers 


The Embedded Solutions Company 


The FS2003 programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 8051 and 
Atmel AVR Microcontrollers. It can be utilized as standard in ‘Standalone Mode’ i.e. without a 
PC making it ideally suited for field-service and/or production ISP environments. The operator 
simply selects one of the 64 ‘Programming Projects’ held locally on the programmer and then 
presses the ‘Auto-program’ key to program the target device. The FS2003 supports SPI and 
Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to support JTAG ISP. 


Programming Modes: * Standalone Mode - Keypad + LCD (no PC) * Development Mode 
- Controlled via Equinox Development Suite (EDS) running on PC ° Script Mode - Chargeable 
upgrade 


In-System Programming Headers: * For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 6-way 


IDC headers ¢ For UART: Equinox 10-way header ¢ For JTAG: Atmel 10-way IDC header 
ABSZ=TOOSND, o5..ciciecicdsacersciensaicrsencraanerseoeiaacereeceaaacoresnaneceasedeanedc’ $499.95 
483-1009-ND Upgrade FS2003 JTAG ISP........... 0.00. ee cece eee eect ee ee eee ee nee ee nee $299.95 


FS2000A - Portable ISP Programmer for 
Atmel AVR and AT89S Microcontrollers 


The FS200A Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of most Atmel 
AVR and AT89S FLASH microcontrollers. The programmer can be utilized as standard in 
‘Standalone Mode’ i.e. not connected to a PC making it ideally suited to the field-service and/or 
Production ISP environments. The operator simply selects one of the 64 projects stored locally 
on the programmer and then presses a single ‘Auto-program’ button to program the target 
device. Each project is individually version controlled and CRC checked ensuring that the 
correct firmware is programmed every time. 

Device Support: * Atmel AT90S, ATmega, ATtiny AVR Microcontroller Families * Atmel AT89S 
51/52/53/ 8252 8051 Microcontrollers 

**Not to be used for new designs. Please use the FS2003 Programmer*** 


483-1001-ND. . $499.95 


PPM3-MK2 Production ISP Programmer 


This high-end Production Programmer is designed for high-speed In-System Programming (ISP) of programmable 
devices which are mounted on a Target System. It connects to the Target System by an I/O Connector Module which is 
interchangeable allowing the programmer to support any target connection scheme. 

Features: * Fastest programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port * Supports 
FLASH, EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes * 32Mbits of on-board non-volatile 
FLASH memory for user project storage (Standalone Mode) Gang Programming Capability: * Expandable from 1-16 
programming channels * Each channel can program a Target System independently of the other programmers (full 
asynchronous programming) * An RS-485 Converter is required to implement multi-channel programming Configured/ 
Controlled by Equinox-EQTools Software: * Equinox Development Suite (EDS) * Project Builder-to create/edit 
Programming Projects * Project Manager-to create and maintain Project Collections * Project Upload/ Download Utility- 
to upload projects to the programmer for use in Standalone Mode Supports all popular ISP headers to connect to 
the Target System: ¢ Interchangeable “I/O Connector Modules” support all popular ISP Header formats: * Atmel 10-way 
SPI Header (as per STK200/STK500) * Atmel 6-way SPI Header * Equinox 10-way SPI header with support for Slave 
Select and SCK2 * Atmel 10-way JTAG header (as per Atmel JTAG-ICE) * Equinox 10-way UART header for Atmel 
T89C51Rx2 (8051) and Philips P89C51 ISP FLASH microcontrollers * Fast Connect-clip-in wire connectors * Wire- 
wrap connectors 


483-1002-ND $959.95 
483-1004-ND PPM3-Mk2 - Special Function Driver Module (replacement). . $98.91 
483-1005-ND PPM3-Mk2 - I/O Connector Module 3 for Atmel ATmega JTAG ISP . $108.73 
483-1006-ND RS232 to RS485 Serial Communications Converter .............. $199.95 
483-1007-ND PPM3-Mk2 - Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgrade License . $542.85 
483-1010-ND PPM3-Mk2 - Remote Application Control - Development Pack... $1195.95 


Epsilon5 - Portable ISP Programmer 


The Epsilon5 is a high-speed development/field/production programmer 
supporting many 8051 and Atmel AVR Microcontrollers. It can be operated 
under PC control during development and for project configuration/uploading. 

For field/production applications, the programmer is designed to work in 
‘Standalone Mode’ i.e. no PC. The programmer comes complete with Equinox 
Development Suite (EDS), Project Builder/Manager and Project Upload Utility. All 
popular ISP Headers are catered for including 10-way Atmel/Equinox, 6-way Atmel 
and Atmel 10-way JTAG header. The programmer supports LV + HV SPI and Boot 
Loader (UART) ISP as standard and can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 


483-1000-ND 
483-1008-ND Upgrade EpsilonS JTAG ISP AVR MCU 


.. $249.95 
. $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switching regulators are best used when design efficiency is critical and/or large output 
e B ili currents are required (such as Spartan-3™ and Virtex-II™). Switching supplies are known 
LJ Xilinx FPGA Power for excellent efficiency, but the output is more susceptible to noise due to the switching 
t Mana ement Ss stems nature of the regulator. 
g y Switching regulators require inductors and input and output capacitors for DC-DC 
Xilinx power supply requirements for the core, I/O, and auxiliary power supplies include conversion. 
voltage outputs ranging from 1.2V to 5V and current outputs from tens of milliamps to 
multiple amperes. Depending on the system requirements, a linear or a switching regulator 


may be used to supply power to the FPGA. 


STMicroelectronics makes both linear and switching regulators with a wide variety of 
output voltages and output current levels. 

When power sequencing is needed, the following circuit will control the power-up and 
power-down sequence of the VcCgore and the Veco supply voltages. 


—— of Vec Core 
Linear regulators are the best choice when board space is at a premium, low output | _Oo g = 1.2V to 5V 
Up to 204 


noise is important or a fast response to inputs and transients is required. Linear regulators 
provide low to medium output currents (up to 3A) with a simple design approach. 


Master 


Vin Vout Vec VO > 


LD29150 
inh LD29300 


VCC UGATE 


PHASE 
GND 


e L6910 Vec 1/0 
oe fe ae) 2 1.2V to 5V 


t— OSC acon + Up to 8A 
— 


GND Adj 
a 


D1 


On/Off peer 


ve i 
cok | Laer comp 
T RG 
C 7 oH 
om ca RA R 
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Re 


Vin Vout [Wee Gore > 
LD29150 Noe Goto 
inh LD29300 
Slave 
GND Adj 


Q1 = S02222A 
IC1 = TS922, TS952 
D1 = 1N4148 


Power up time: 
= -(R1*C2) *log (1-Voutx/Vin) 


Vee aux 
1.2V to 5V 
Up to 0.8mA 


Linear Solution 


The above solution implements a controlled slew rate on power up and power sequencing Switching Solution 


or the core and I/O voltages. Both outputs rise and fall with the same slew rate, set by R1 The above solution provides a Core voltage range from 1.2V to 5V with a current up to 
and C1. t=-(R1*C2) “Log (1 - Vecx/Vin) 204A, an I/O voltage from 1.2V to 5V with a current capability up to 10A, and an auxiliary 
Note: Vout Master must be higher than Vout Slave supply voltage from 1.2V to 5V up to 800mA. 
STMicroelectronics Linear and Switching Voltage Regulators 
Xilinx Part Number LINEAR SWITCHING 
Virtex-II™ Pro Vecint (1.5V) Vecaux (2.5V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2VP2 to XC2VP30 KF15 or LD1117 L4931ABD25x LD29300 L5970D L6926D or L5970D 
XC2VP40 to XC2VP125 LD29150xx15 L4931ABD25x LD29300 L5972D L6926D or L5970D 
Virtex-II™ Vecint (1.5V) Vecaux (3.3V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2V40 to XC2V1000 L4931ABD15TR LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XC2V1500 to XCE2V3000 KF15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XCE2V4000 to XCE2V8000 LD29150xx15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
Virtex-EM™ and Virtex-E™ Vecint (1.8V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XCV50E (C) to XCV600E (C) LF18Cxx L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV812E (C) to XCV2000E (C) LD1117Axx18 L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV2600E (C) to XCV3200E (C) LD1086xx18 L4931 L5972D L6926D or L5970D 
XCV50E (I) to XCV3200E (I) LD1085xx18 L4931 L5973D L6926D or L5970D 
Spartan-ll™ Vecint (2.5V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S15 to XC2S150 (0°C < Tj) KF25xx LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
XC2S15 to XC2S150 (Tj < 0°C) LD1085xx25 / LD29300xx25 LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
Spartan-llE™ Vecint (1.8V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S50E (C) to XC2S600E (C) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S50E (I) to XC2S300E (I) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S400E (I) to XC2S600E (I) LD1085xx18, LD29300xx18 L4931 L4973 L6926D or L5970D 
Spartan-3™ Vecint (1.2V) Vecaux (2.5V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC3S50 to XC3S400 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973 L6926D L4973 
XC3S1000 to XC3S2000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973 
XC3S4000 to XC3S5000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973, L6910 


* The required I/O current will depend on several design specific factors, including I/O usage, loading, etc. Designers should use FPGA power estimator tools to determine the required 


Iccio current. 
http://dkc3.digikey.com/PDF/Marketing/F PGA_Xilinx.pdf 77 
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> XILINX Spartan™ and Virtex Field Programmable Gate Arrays 


The Spartan™-3 FPGA family is similar to the Spartan-IlE with increased logic resources, internal RAM capacity, total The Virtex-E family is up to 30% faster than the Virtex family. System performance up to 240 MHz using singled ended 
number of I/Os and overall performance.The Spartan-XL family is a high performance FPGA. The Spartan™-Il 2.5V FPGA — SelectI/0+™ technology. Virtex-E devices have up to 640 Kb of faster (250 MHz) block SelectRAM+™. 

family gives users abundant logic resources, and a rich feature set. System performance is supported up to 200 MHz. The The Virtex-II™ Family features high performance interfaces to external memory and clock management, as well as flexible 
Spartan™-IIE 1.8V FPGA is similar to the Spartan-I! family but operates at a lower voltage. logic resources. 

The Virtex FPGA delivers high performance, high capacity solutions. Virtex FPGAs are flexible alternatives to mask The Virtex-Il Pro FPGA family incorporates embedded PowerPC™ processors and 3.125 Gbps RocketlO serial tranceivers. 
programmed gate arrays. System performance up to 200 MHz - 66 MHz PCI Compliant-Hot swappable for Compact PCI. All Virtex Families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems. 


vO Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. ul 25 100 Part No. 
NEW! SPARTAN-3 Series — RoHS Compliant NEW! 
256-FTBGA 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1338-ND 26.21 22.18 20.88 XC3S200-4FTG256C 
208-PQFQ 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1339-ND 20.84 17.64 16.61 XC3S200-4PQG208C 
144-TQFP 200K 480 173 1.32 ~ 3.75 122-1340-ND 15.47 13.09 12.33 XC3S200-4TQG144C 
456-FBGA 400K 896 264 1.32 ~ 3.75 122-1341-ND 48.32 40.89 38.50 XC3S400-4FGG456C 
256-FTBGA 400K 896 264 1.32 ~ 3.75 122-1342-ND 27.76 23.49 22.12 XC3S400-4FTG256C 
456-FBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1333-ND 63.79 53.98 50.83 XC3S1000-4FGG456C 
676-FBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1334-ND 87.91 74.39 70.04 XC3S1000-4FGG676C 
256-FTBGA 1M 1920 391 1.32 ~ 3.75 122-1335-ND 47.87 40.51 38.14 XC3S1000-4FTG256C 
456-FBGA 1.5M 3328 487 1.32 ~ 3.75 122-1336-ND 80.08 67.76 63.80 XC3S1500-4FGG456C 
676-FBGA 1.5M 3328 487 1.32 ~ 3.75 122-1337-ND 123.85 104.80 98.68 XC3S1500-4FGG676C 
NEW! SPARTAN-XL Series — RoHS Compliant NEW! 
100-VQFP 5K 100 77 3.3 122-1289-ND 8.92 7.55 7A XCSO05XL-4VQG100C 
144-TQFP 10K 196 112 3.3 122-1290-ND 19.57 16.56 15.59 XCS10XL-4TQG144C 
100-VQFP 10K 196 112 3.3 122-1291-ND 15.83 13.40 12.62 XCS10XL-4VQG100C 
208-PQFP. 20K 400 160 3.3 122-1292-ND 26.66 22.57 21.25 XCS20XL-4PQG208C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1293-ND 22.93 19.41 18.27 XCS20XL-4TQG144C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1294-ND 27.57 23.34 21.97 XCS20XL-4TQG1441 
100-VQFP 20K 400 160 3.3 122-1295-ND 19.29 16.33 15.37 XCS20XL-4VQG100C 
208-PQFP. 30K 576 192 3.3 122-1296-ND 29.85 25.26 23.78 XCS30XL-4PQG208C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1297-ND 27.66 23.41 22.04 XCS30XL-4TQG144C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1298-ND 33.12 28.03 26.39 XCS30XL-4TQG1441 
100-VQFP 30K 576 192 3.3 122-1299-ND 25.12 21.26 20.01 XCS30XL-4VQG100C 
208-PQFP. 40K 784 224 3.3 122-1300-ND 34.58 29.26 27.55 XCS40XL-4PQG208C 
208-PQFP. 40K 784 224 3.3 122-1301-ND 41.50 35.12 33.06 XCS40XL-5PQG208C 
SPARTAN-II Series 
144-TQFP 15K 96 86 2.5 122-1218-ND 10.89 9.08 8.15 XC2S15-5TQ144C 
100-VQFP 15K 96 60 2.5 122-1309-ND0 NEW! 9.56 8.09 7.62 XC2S15-5VQG100C 
144-TQFP 30K 216 92 25 122-1318-ND0 NEW! 15.56 13.17 12.40 XC2S30-5TQG144C 
100-VQFP 30K 216 60 2.5 122-1222-ND 13.41 11.18 10.05 XC2S30-5VQ100C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1223-ND 22.23 18.53 16.65 XC2S50-5FG256C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1319-NDO NEW! 22.48 19.02 17.91 XC2S50-5FGG256C 
208-PQFP. 50K 384 140 25 122-1320-ND0 NEW! 19.93 16.87 15.88 XC2S50-5PQG208C 
144-TQFP 50K 384 92 25 122-1321-ND0 NEW! 17.29 14.63 13.78 XC2S50-5TQG144C 
256-FBGA 100K 600 176 25 122-1226-ND 32.85 27.38 24.65 XC2S100-5FG256C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1302-ND0 NEW! 33.22 28.11 26.47 XC2S100-5FGG256C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1303-ND0 NEW! 38.22 32.34 30.45 XC2S100-5FGG256l 
456-FBGA 100K 600 196 25 122-1227-ND 41.31 34.43 31.00 XC2S100-5FG456C 
208-PQFP. 100K 600 140 25 122-1304-ND0 NEW! 26.39 22.33 21.03 XC2S100-5PQG208C 
144-TQFP 100K 600 92 2.5 122-1305-ND0 NEW! 23.75 20.10 18.93 XC2S100-5TQG144C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1230-ND 36.00 30.00 27.00 XC2S150-5FG256C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1306-ND0 NEW! 36.40 30.80 29.00 XC2S150-5FGG256C 
456-FBGA 150K 864 260 25 122-1231-ND 46.80 39.00 35.10 XC2S150-5FG456C 
456-FBGA 150K 864 260 25 122-1307-ND0 NEW! 47.32 40.04 37.70 XC2S150-5FGG456C 
208-PQFP. 150K 864 140 2.5 122-1308-ND0 NEW! 29.12 24.64 23.20 XC2S150-5PQG208C 
256-FBGA 200K 1176 176 25 122-1310-ND0 NEW! 43.68 36.96 34.80 XC2S200-5FGG256C 
256-FBGA 200K 1176 176 2.5 122-1311-ND0 NEW! 50.23 42.51 40.02 XC2S200-5FGG256l 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1233-ND 52.20 43.50 39.11 XC2S200-5FG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1312-ND0 NEW! 52.78 44.66 42.05 XC2S200-5FGG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1313-ND0 NEW! 60.70 51.36 48.36 XC2S200-5FGG456l 
208-PQFP. 200K 1176 140 25 122-1314-ND0 NEW! 35.40 29.96 28.21 XC2S200-5PQG208C 
208-PQFP. 200K 1176 140 2.5 122-1315-ND0 NEW! 40.68 34.42 32.41 XC2S200-5PQG208! 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1316-ND0 NEW! 60.70 51.36 48.36 XC2S200-6FGG456C 
208-PQFP. 200K 1176 140 25 122-1317-ND0 NEW! 40.68 34.42 32.41 XC2S200-6PQC208C 
SPARTAN.IIE Series 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1328-ND0 NEW! 22.02 18.64 17.55 XC2S50E-6FTG256C 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1329-ND0 NEW! 25.30 21.41 20.16 XC2S50E-6FTG256! 
208-PQFP. 50K 384 146 1.8 122-1330-ND0 NEW! 19.47 16.48 15.52 XC2S50E-6PQG208C 
144-TQFP 50K 384 102 1.8 122-1331-ND0 NEW! 16.29 13.79 12.98 XC2S50E-6TQG144C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1322-ND0 NEW! 32.40 27.42 25.81 XC2S100E-6FTG256C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1206-ND 15.05 14.85 14.65 XC2S100E-6TQ144C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1462-ND0 NEW! 15.05 14.85 14.65 XC2S100E-6TQG144C 
208-PQFP 100K 600 146 1.8 122-1207-ND 19.15 19.00 18.75 XC2S100E-6PQ208C 
456-FPGA 200K 1176 289 1.8 122-1210-ND 37.50 37.25 36.70 XC2S200E-6FG456C 
456-FBGA 200K 1176 289 1.8 122-1323-ND0 NEW! 50.23 42.51 40.02 XC2S200E-6FGG456C 
208-PQFP. 200K 1176 146 1.8 122-1324-ND0 NEW! 32.76 27.72 26.10 XC2S200E-6PQG208C 
256-FBGA 300K 1536 182 1.8 122-1325-ND0 NEW! 63.61 53.83 50.68 XC2S300E-6FTG256C 
208-PQFP. 300K 1536 146 1.8 122-1326-ND0 NEW! 51.69 43.74 41.18 XC2S300E-6PQG208C 
456-FBGA 400K 2400 329 1.8 122-1327-ND0 NEW! 123.40 104.42 98.31 XC2S400E-4FGG456C 
456-FBGA 600K 3456 329 1.8 122-1332-ND0 NEW! 170.44 144.23 135.80 XC2S600E-6FGG456C 
Virtex Series 
256-BGA 57K 384 180 25 122-1212-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5BG256C 
240-PQFP. 57K 384 180 25 122-1213-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP. 108K 600 180 25 122-1214-ND 125.00 112.00 96.35 XCV100-5PQ240C 
Virtex-E Series 
240-PQFP. 71K 384 176 1.8 122-1215-ND 52.05 47.10 40.90 XCV50E-7PQ240C 
352-BGA 128K 600 196 1.8 122-1216-ND 60.45 54.70 47.50 XCV100E-6BG352C 
RoHS Compliant (Continued) 
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> 3 XILINX°* Spartan™ and Virtex Field Programmable Gate Arrays (con) 


vO Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. u 25 100 Part No. 
NEW! Virtex-II Series — RoHS Compliant NEW! 
256-FBGA 250K 384 172 1.5 122-1352-ND 85.36 72.23 68.01 XC2V250-4FGG256C 
256-FBGA 500K 768 172 1.5 122-1356-ND 143.96 121.82 114.70 XC2V500-4FGG256C 
456-FBGA 500K 768 264 1.5 122-1357-ND 158.25 133.91 126.08 XC2V500-4FGG456C 
575-BGA 1M 1280 328 1.5 122-1343-ND 240.24 203.28 191.40 XC2V1000-4BGG575C 
896-FBGA 1M 1280 432 1.5 122-1344-ND 273.00 231.00 217.50 XC2V1000-4FFG896C 
256-FBGA 1M 1280 172 15 122-1345-ND 209.30 177.10 166.75 XC2V1000-4FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 15 122-1346-ND 229.32 194.04 182.70 XC2V1000-4FGG456C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1347-ND 293.02 247.94 233.45 XC2V1000-5FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1348-ND 322.14 272.58 256.65 XC2V1000-5FGG456C 
676-FBGA 1.5M 1920 392 1.5 122-1349-ND 323.96 274.12 258.10 XC2V1500-4FGG676C 
896-FCBGA 2M 2688 624 1.5 122-1350-ND 553.28 468.16 440.80 XC2V2000-4FFG896C 
676-FBGA 2M 2688 456 1.5 122-1351-ND 460.46 389.62 366.85 XC2V2000-4FGG676C 
1152 -FCBGA 3M 3584 720 15 122-1353-ND 849.94 719.18 677.15 XC2V3000-4FFG1152C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1354-ND 707.98 599.06 564.05 XC2V3000-4FGG676C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1355-ND 991.90 839.30 790.25 XC2V3000-5FGG676C 
1152-FCBGA 6M 8448 824 1.5 122-1358-ND 3157.70 2671.90 2515.75 XC2V6000-4FFG1152C 
NEW! Virtex-Il Pro Series — RoHS Compliant NEW! 
456-FBGA 6K 752 248 1.5 122-1451-ND 126.00 113.00 99.11 XC2VP4-5FGG456C 
672-FCBGA 1K 1232 396 1.5 122-1370-ND 227.50 192.50 181.25 XC2VP7-5FFG672C. 
456-FBGA 11K 1232 248 1.5 122-1371-ND 189.28 160.16 150.80 XC2VP7-5FGG456C 
672-FBGA 11K 1232 396 1.5 122-1452-ND 301.00 269.00 237.01 XC2VP7-6FFG672C 
896-FCBGA 20K 2320 556 15 122-1360-ND 385.84 326.48 307.40 XC2VP20-5FFG896C 
676-FBGA 20K 2320 404 15 122-1361-ND 322.14 272.58 256.65 XC2VP20-5FGG676C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1362-ND 540.54 457.38 430.65 XC2VP20-6FFG896C 
676-FBGA 30K 3424 416 1.5 122-1363-ND 546.00 462.00 435.00 XC2VP30-5FGG676C 
896-FCBGA 30K 3424 556 15 122-1365-ND 917.28 776.16 730.80 XC2VP30-6FFG896C 
1152-FCBGA 30K 3424 644 1.5 122-1364-ND 955.50 808.50 761.25 XC2VP30-6FFG1152C 
1152-FCBGA 40K 4848 692 15 122-1366-ND 1426.88 1207.36 1136.80 XC2VP40-6FFG1152C 
1152-FCBGA 50K 5904 692 1.5 122-1367-ND 1588.86 1344.42 1265.85 XC2VP50-5FFG1152C 
1152-FCBGA 50K 5904 692 1.5 122-1368-ND 2224.04 1881.88 1771.90 XC2VP50-6FFG1152C 
1517-FCBGA 70K 8272 964 1.5 122-1369-ND 3397.94 2875.18 2707.15 XC2VP70-6FFG1517C 
1704-FCBGA 100K 11024 1040 45 122-1359-ND 8399.30 7107.10 6691.75 XC2VP100-6FFG1704C, 


0 RoHS Compliant 


NEW! Development and Starter Kits 


The High-Volume Starter Kit Bundle includes the Spartan kit as well as the CPLD Design Kit and supports the 


Spartan-3, CoolRunner-Il and XC9500XL Device Families. 


Kit Bundle includes: * Development board * Universal Power Supply * Evaluation software »* Design resources, 
including Introduction to Programmable Logic Design Quick Start and ISE 6 Software Interactive Tutorial for Xilinx 


CPLDs * Spartan-3 and CPLD Starter Kit Resource CDs * JTAG3 Programming cable 


The Spartan-3 CPLD Design Kit with AA Battery Holder supports the CoolRunner-II and XC9500XL Device Families. 


Kit Includes: ¢ Prototyping board * XC2C256-7TQ144 CoolRunner-ll CPLD * XC9572XL-10VQ44 
CPLD *JTAG Cable *ISE WebPACK CD * Programmable Logic Handbook * Resource CD 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
High-Volume Starter Kit Bundle 122-1471-ND 99.00 HW-SPAR3-CPLD-DK 
Spartan-3 CPLD Design Kit 122-1472-ND 49.99 DO-CPLD-DK 


Parallel Cable IV, PC4 / Platform Cable USB 


The Xilinx Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx « 
FPGA, CPLD, ISP PROM and System ACE MPM devices. 

FEATURES: ¢ Download speed of up to 5 Megabits per second (Mb/s) * In-System Programs configures 
all Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-Il / Virtex-Il Pro™, Spartan™ / Spartan-XL / Spartan-ll / 


Configures all Xilinx devices * LED status indicator 


The Xilinx FPGA Flying Lead Connector provides pins on your printed circuit board for your desired 
configuration mode. 


Spartan-llIE / Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-Il, 
XC18V00™ ISP PROM family, XC4000XL™ / XV / EX/ E, System ACE™ Multi-Package Module (MPM), 


Platform Flash PROM family 


The Xilinx Platform Cable USB is a high-performance download cable that configures or programs ISP 
PROM, CPLD and FPGA devices. A sustained Slave-serial FPGA configuration rate of 24 Mb/s is possible 
in a high-speed USB environment. FEATURES: * Automatically senses and adapts to target I/O Voltage 


Digi-Key Price Each Xilinx 
Description Part No. al 25 100 Part No. 
Programming Cable for Xilinx Devices 122-1276-ND 135.00 112.50 101.25 | HW-PC4 
Platform Cable USB 122-1459-ND NEW! 210.00 186.20 175.00 | HW-USB 
FPGA Flying Lead Connector 122-1473-ND NEW! 18.67 _ — | HW-FLYLEADS 


In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities. All devices have 
a minimum of 10,000 program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also 
included on all family members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration. 
Advanced system features include output slew rate control and user programmable ground pins to help 
reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. 

The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage 
applications. 


The XC9500XL architectural features address t he requirements of in-system programmability. Each user pin 
is compatible with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. 
The XC9500XL device exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing. 

The CoolRunner™-II device is a 3.3V CPLD targeted at power sensitive designs that require leading edge 
programmable logic solutions. CoolRunner CPLDs offer a TotalCMOS™ solution, both in process technology 
and design technique. Xilinx employs a cascade of CMOS gates to implement its sum of products instead of 
the traditional sense amp approach. 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay vO Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers MHz Tpp (ns) Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) 34 122-1254-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Min.) 34 122-1253-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-6PC44C 
44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 7.5 34 122-1169-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 7.5 34 122-1170-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-ND0 NEW! 3.40 3.15 2.90 XC9536-10PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND0 NEW! 3.40 3.15 2.90 XC9536-10VQG44C 
44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND0 NEW! 3.30 3.05 2.85 XC9536-15PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-ND) NEW! 3.30 3.05 2.85 XC9536-15VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1394-ND0 NEW! 4.46 3.78 3.56 XC9536-15VQ441 
84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 75 69 122-1262-ND 14.20 12.02 10.35 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 (Min.) 75 72 122-1447-ND0 NEW! 24.50 20.70 17.91 XC9572-7PQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-ND0 NEW! 7.60 6.25 4.90 XC9572-10PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-ND0 NEW! 8.75 7.40 6.40 XC9572-10PCG84C 
RoHS Compliant (Continued) 
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x XILINX’ In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices (Cont) 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay iio) Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers MHz Tpp (ns) Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
100-PQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1174-ND 15.10 12.80 11.05 XC9572-10PQ100C 
100-PQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1441-ND0 NEW! 15.10 12.80 11.05 XC9572-10PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1442-ND0 NEW! 15.10 12.80 11.05 XC9572-10TQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1171-ND 4.37 3.60 3.45 XC9572-15PC44C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND0 NEW! 5.35 4.35 3.45 XC9572-15PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-ND0 NEW! 6.10 5.15 4.45 XC9572-15PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-ND0 NEW! 10.55 8.95 7.70 XC9572-15PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-ND0 NEW! 10.55 8.95 7.70 XC9572-15TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 83 (Min.) 75 69 122-1176-ND 28.65 24.25 20.95 XC95108-7PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 (Min.) 75 69 122-1247-ND 32.95 27.90 24.10 XC95108-7PC841 
100-PQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1179-ND 36.70 31.05 26.80 XC95108-7PQ100C 
100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1424-ND0 NEW! 36.70 31.05 26.80 XC95108-7TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 66 (Min.) 10 69 122-1245-ND 20.45 17.30 14.95 XC95108-10PC84C. 
100-PQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1461-ND0 NEW! 26.20 22.15 19.15 XC95108-10PQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-ND0 NEW! 26.20 22.15 19.15 XC95108-10TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-ND0 NEW! 12.10 10.25 8.85 XC95108-15PCG84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 13.95 11.80 10.20 XC95108-15PC841 
100-TQFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND0 NEW! 15.50 13.10 11.35 XC95108-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 50 (Min.) 20 81 122-1423-ND0 NEW! 14.10 11.95 10.30 XC95108-20TQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1248-ND 28.76 24.30 21.02 XC95144-10PQ100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1425-ND0 NEW! 28.75 24.30 21.00 XC95144-10PQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND0 NEW! 17.10 14.50 12.50 XC95144-15PQG100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND0 NEW! 17.10 14.50 12.50 XC95144-15TQG100C 
160-PQFP 216 4800 216 66 (Min.) 10 133 122-1428-ND0 NEW! 49.70 42.05 36.30 XC95216-10PQG160C 
160-PQFP 216 4800 216 55 (Min.) 15 133 122-1429-ND0 NEW! 31.85 26.95 23.30 XC95216-15PQG160C 
160-PQFP 216 4800 216 50 (Min.) 20 133 122-1430-ND0 NEW! 22.75 19.25 16.65 XC95216-20PQG160C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1258-ND 2.18 1.85 1.75 XC9536XL-5PC44C 
44-VQFP. 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND0 NEW! 2.18 1.85 1.75 XC9536XL-5VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 75 34 122-1437-ND0 NEW! 1.46 1.35 1.20 XC9536XL-7VQG44C 
64-VQFP. 36 800 36 125 (Max.) 75 36 122-1438-ND0 NEW! 2.32 1.91 1.50 XC9536XL-7VOQG64C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1255-ND. 1.62 1.38 1.07 XC9536XL-10PC44C 
64-VQFP. 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-ND0 NEW! 1.54 1.42 1.20 XC9536XL-10VQG64C 
64-VQFP. 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1436-ND0 NEW! 1.93 1.78 1.50 XC9536XL-10VQG641 
44-VQFP. 64 1500 64 95 (Max.) 6 36 122-1278-ND 5.10 4.29 4.00 XCR3064XL-10VQ44I 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1267-ND 5.64 4.78 4.40 XC9572XL-5PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 178 (Max.) 5 72 122-1268-ND 7.19 6.09 5.60 XC9572XL-5TQ100C 
44-VQFP. 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1269-ND 5.64 4.78 4.40 XC9572XL-5VOQ44C 
44-PLCC 72 1600 72 125 (Max.) 75 34 122-1270-ND 4.37 3.70 3.00 XC9572XL-7PC44C 
44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 34 122-1449-ND0 NEW! 3.70 3.41 3.00 XC9572XL-7VQG44C 
64-VQFP. 72 1600 72 125 (Max.) 75 52 122-1450-ND0 NEW! 4.31 3.98 3.50 XC9572XL-7VQG64C 
44-PLCC 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1263-ND 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10PC44C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1466-ND0 NEW! 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10PCG44C 
44-VQFP. 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-ND0 NEW! 2.62 2.42 2.04 XC9572XL-10VQG44C 
144-TQFP 144 3200 144 178 (Max.) 5 117 122-1251-ND 16.85 15.40 14.20 XC95144XL-5TQ144C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-ND0 NEW! 4.10 3.49 3.20 XCR3064XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-ND0 NEW! 5.10 4.34 4.00 XCR3064XL-10VQG44I 
100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 100 122-1470-ND0 NEI 5.28 4.50 4.15 XCR3064XL-10VQG100C 
100-VQFP 64 1500 64 95 (Max.) 10 68 122-1284-ND0 NEW! 6.64 5.63 5.30 XCR3064XL-10VQ1001 
100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 9.46 7.98 7.39 XCR3128XL-10VQ100C 
144-TQFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 16.20 13.70 12.64 XCR3256XL-12TQ144C 
NEW! CoolRunner-Il — RoHS Compliant NEW! 
56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.55 1.50 1.45 XC2C32A-3CPG56C 
32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND 1.40 1.35 1.25 XC2C32A-6QFG32C 
32-PLCC 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.40 1.35 1.25 XC2C32A-6VQG44C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 37 122-1419-ND 4.10 3.90 3.70 XC2C64A-5QFG48C 
44-VQFP. 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 33 122-1420-ND 3.55 3.40 3.25 XC2C64A-5VQG44C 
56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 45 122-1408-ND 2.80 2.70 2.55 XC2C64A-7CPG56C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 37 122-1418-ND 2.90 2.80 2.65 XC2C64A-7QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 33 122-1410-ND. 2.55 2.45 2.30 XC2C64A-7VQG44C 
100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 64 122-1409-ND 3.05 2.95 2.80 XC2C64A-7VQG100C 
132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1396-ND 7.35 7.05 6.65 XC2C128-7CPG132C 
144-TQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 6.95 6.65 6.30 XC2C128-7TQG144C 
100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 80 122-1285-ND 8.19 6.93 6.53 XC2C128-7VQG100C 
132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 16.95 16.25 15.40 XC2C256-7CPG132C 
256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 184 122-1400-ND 15.45 14.80 14.05 XC2C256-7FTG256C 
208-PQFP. 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 173 122-1411-ND 14.10 13.50 12.80 XC2C256-7PQG208C 
144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND. 13.65 13.10 12.40 XC2C256-7TQG144C 
100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 80 122-1402-ND 12.35 11.85 11.25 XC2C256-7VQG100C 
256-FTBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7A 212 122-1414-ND 48.10 46.10 43.75 XC2C384-7FTG256C 
256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7A 212 122-1405-ND 34.35 32.95 31.26 XC2C384-10FTG256C 
208-PQFP. 384 9000 384 217 (Max.) TA 173 122-1413-ND 31.85 30.50 28.96 XC2C384-10PQG208C 
144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 118 122-1406-ND 23.85 22.90 21.70 XC2C384-10TQG144C 
256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) Al 212 122-1417-ND 66.60 63.85 60.56 XC2C512-7FTG256C 
324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) TA 270 122-1415-ND 52.90 50.70 48.10 XC2C512-10FGG324C 
256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7A 212 122-1407-ND 47.55 45.60 43.25 XC2C512-10FTG256C 
208-PQFP. 512 12000 512 179 (Max.) 7A 173 122-1416-ND 44.10 42.25 40.06 XC2C512-10PQG208C 


0 RoHS Compliant 


410 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


> XILINX° Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: XC3000A 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom LSI circuit, like 
a gate array, but the Xilinx device is user-programmable and even 
reprogrammable in the system. 


Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many different sizes, 
speeds, operating temperature ranges and packages. 


XC3100A 


The user selects the appropriate Xilinx device and then converts the 
design idea or schematic into a configuration data file, using the Xilinx 


development ystem software, and loads this file into the Xilinx FPGA. system clock up to 100MHz 


¢ Five device types (1300~7500 gates) * 4-input look-up tables « Flip- 
flop toggle rate over 110MHz_ »* No on-chip RAM, data storage limited to 
flip-flops * Use for medium speed, medium complexity applications 


* Functionally and bitstream identical with XC3000A series * Five device 
types (1300~7500 gates) * 4-input look-up tables * No on-chip RAM, 
data storage limited to flip-flops » Use for high performance design, 


XC4000/XC4000A 

* Benefits of custom CMOS VLSI * Gate ranges from 2,000 ~ 20,000 
* Unlimited reprogrammability 

XC4000E 

* Ten device types (2,000~25,000 gates) * Dedicated carry network 
* Function generator can be used as RAM »* Use for general purpose 
logic and data-path logic 

XC4000L 

* Low voltage version of XC4000E devices (3.0~3.6V) 

XC4000XL 

* Low voltage version of the XC4000EX devices (3.0~3.6V) 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates |#CLB/)Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. Package | Gates |#CLB|Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
XC3000A/XC3100A Series 208-PQFP| 6.0K | 256 /128) 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1094-ND 99.00 76.20 65.84 | XC4006E-3PQ208C 
63-PLCc | 2.0K | 64 | 64 | 256 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1009-ND 43.20 1145 10.35 | XC3020A-7PC68C 208-PQFP| 6.0K | 256 128) 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 | XC4006E-4PQ208C 
84-PLCC | 3.0K |100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1018-ND 44.75 1250 11.60 | XC3030A-7PC84C 160-PQFP] 8.0K | 324 |144| 936 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1098-ND 72.25 66.65 61.90 | XC4008E-4PQ160C 
400-ParP! 3.0K |100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1019-ND 16.30 13.80 12.80 | Xc3030A-7Pat00C 84-PLCC | 10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1101-ND 81.10 75.30 70.00 | XC4010E-3PC84C 
84-PLCC | 4.2K |144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1025-ND 49.20 1625 15.10 | XC3042A-7PC84C 84-PLCC |10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1102-ND 62.35 57.90 53.85 | XC4010E-4PC84C 
400-ParP| 4.2K | 144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1026-ND 2140 17.85 16.60 | XC3042A-7PQ100C 160-PQFP]10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1103-ND 109.00 101.00 93.36 | XC4010E-3PQ160C 
seco [ti] eros ngno ass mates ore | [POM OM ot elim rs-se fst sot enl toe owe a 
B4-PLOG | 8.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75~5.25 EE aD Pet Ba 100 | Meo tsnasseuee 208-PQFP| 10.0K | 400 | 160) 1120 | 4.75 ~5.25|122-1107-ND 100.00 92.31 85.70 | XC4010E-4PQ208C 
100-PQFP] 3.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1041-ND 20.70 17.50 16.25 | XC3130A-3PQ100C 
trrar| ta i || a [es-sesfzrman ao 2m at acon | [PUTO [eA ae TONG eel Se wt eee 
B4-PLOG | 8.0K | 820 | 144) 928 | 4.75 ~ 5.25 EE ea cele ame Pees anaes 208-PQFP] 13.0K | 576 ) 160) 1536 | 4.75 ~ 5.25) 122-1112-ND 165.00 163.02 143.01 | XC4013E-3PQ208C 
144-TOFP] 4.5K | 224 [120] 688 | 4.75~5.25 |122-1084-ND 37.60 31.85 _ 29.55 | XCSIG4A-STOI4AC | | 908. arp|20.0K | 784 |224| 2016 | 4.75 ~5.25 |122-1114-ND 286.00 266.01 247.01 | XC4020-2Ha208C 
XC4000/XC4000A Series 240-HQFP) 20.0K | 784 / 193) 2016 | 4.75 ~5.25 | 122-1116-ND 444.00 410.00 380.00 | XC4020E-2HQ240C 
160-PQFP| 5.0K | 196 |112] 616 |4.75~5.25 |122-1050-ND 105.00 96.55 89.65 | XC4005-5PQ160C 240-HQFP) 20.0K | 784 / 193) 2016 | 4.75 ~5.25|122-1117-ND 329.00 303.00 282.00 | XC4020E-3HQ240C 
84-PLCC | 3.0K | 100 | 61 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 | XC4003-6PC84C XC4000L Series 
208-PQFP | 8.0K | 324 | 144] 936 | 4.75 ~5.25 |122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 | XC4008-5PQ208C 84-PLcc | 5.0K |196 | 61 | 616 | 3.0~3.6 |122-1120-ND 2950 27.40 25.45 | XC4005L-5PC84C 
XC4000E Series 100-PQFP] 5.0K | 196 | 81 | 616 | 3.0~3.6 |122-1121-ND 45.75 4215 39.15 | XC4005L-5PQ100C 
384-PLcc |3.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1086-ND 23.70 21.85 20.30 | XC4003E-4PC84c 208-PQFP| 5.0K | 196 /112) 616 | 3.0~3.6 |122-1122-ND 51.50 47.50 44.11 | XC4005L-5PQ208C 
100-POFP| 3.0K | 100 | 77 | 360 | 4.75 ~ 5.25 |122-1087-ND 33.30 30.70 28.50 | xC4003E-3Pa100c | | 84-PLCC /10.0K) 400 | 61 | 1120] 3.0~3.6 |122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 | XC4010L-5PCB4C 
s4-picc |5.0K | 196 | 61) 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1180-ND 26.65 24.75 ~ 23.00 | XC4005E-4PC84c 208-PQFP|13.0K | 576 {160} 1536] 3.0~3.6 |122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 | XC4013L-5PQ208C 
100-PQFP| 5.0K | 196 | 112] 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1089-ND 53.35 49.20 45.65 | XC4005E-3PQ100C XC4000XL Series 
160-PQFP| 5.0K | 196 |112| 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1090-ND 55.60 51.25 47.60 | XC4005E-3PQ160C 240-HQFP) 36.0K |1296 ) 193) 3168) 3.0~3.6 |122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 | XC4036XL-1HQ240C 
160-PQFP| 5.0K | 196 | 112] 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1091-ND 42.75 39.45 36.61 | XC4005E-4PQ160C 240-HQFP] 36.0K |1296 ) 193) 3168) 3.0~3.6 |122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HQ240C 
Serial Configuration Proms 
Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Size age | Part No. 1 25 100 | Part No. Package Size age | Part No. 1 25 100 | Part No. 
8-Dip 248K 5 122-1272-ND 9.85 8.30 7.20 | XC17S30PD8C 20-SOIC 512K 3.3 | 122-1240-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512S020C 
8-Dip 330K 5 122-1275-ND 11.85 10.00 8.65 | XC17S40PD8C 44-PQFP 512K 3.3 | 122-1241-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512VQ44C 
8-Dip 330K | 3.3 | 122-1467-ND0 NEW! 7.30 6.15 5.30 | XC17S40XLPDG8C| | 20-PLCC | 1.0M 3.3 | 122-1236-ND 20.00 16.95 14.65 | XC18V01PC20C 
8-Dip 36K 5 | 122-1187-ND 3.45 2.95 2.55 | XC1736EPD8C 20-PLCC | 1.0M | 3.3 | 122-1463-ND) NEW! 20.00 16.95 14.65 | XC18VO1PCG20C 
8-SOIC 36K 5__| 122-1189-ND 4.15 3.50 __ 3.05 | XC1736ESO8C 20-SOIC | 1.0M | 3.3 | 122-1237-ND 20.00 16.95 _ 14.65 | XC18V01S020C 
8-SOIC 36K 5 eee ND 4.15 3.50 3.05 | XC1736EVOBC 20-SOIC | 1.0M | 3.3 | 122-1464-ND0 NEW! 20.00 16.95 14.65 | XC18V01SOG20C 
8-Dip 65K 5 |ez2ailee ND 4.00 3.40 2.95 | XC1765EPD8C 44-PQFP | 1.0M | 3.3 | 122-1238-ND 20.00 16.95 14.65 | XC18V01VQ44c 
BSOIC | 65K | 5 (zz T2OND 480 4.05 3.50 | XC1765ESO8C 44-PLcc | 2.0m | 33 | 122-1235-ND 23.10 21.45 19.95 | xC1svo2Pc44c 
sei a 7 es ee ae me a ibeis ieasge 44-PQFP | 20M | 3.3 | 122-1279-ND 23.10 21.45 19.95 | xc1svo2va4ac 
= - - - 44-PLCC 4.0M 3.3 | 122-1274-ND 36.40 30.80 26.60 | XC18VO04PC44C 
pamie le aone | Gace Bei. cogs cee ee seeene 4a-parP | 40m | 3.3 | 122-1280-ND 36.40 30.80 26.00 | xCtevoavasac 
8-SOIC 128K 3 122-1196-ND 6.15 5.50 5.10 | XC17128ELVO8C 20-TSSOP| 1.0M 3.3. | 122-1286-5-ND) NEW! 4.28 3.62 3.41 | XCFO1SVOG20C 
20-PLCC 128K 5 422-1197-ND 6.90 6.20 5.75 | XC17128EJC20C 20-TSSOP| 2.0M 3.3. | 122-1287-5-ND) NEW! 5.73 4.86 4.57 | XCFO2SVOG20C 
8-Dip 128K 3 422-1198-ND 5.35 475 4.45 | XC17128ELPD8C 20-TSSOP| 4.0M 3.3. | 122-1288-5-ND) NEW! 9.37 7.94 7.47 | XCFO4SVOG20C 
8-Dip 256K 5 122-1199-ND 11.45 10.25 9.50 | XC17256EPD8C 48-FBGA 8.0M 1.8 | 122-1453-ND) NEW! 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PFSG48C. 
8-SOIC 256K 5 422-1200-ND 13.60 12.20 41.30 | XC17256EVO8C 48-TSOP 8.0M 1.8 | 122-1454-5-NDO NEW! 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PVOG48C 
8-Dip osek | 3. | 122-1201-ND 795 7.35 6.85 | XC17256ELPD8C 48-FBGA | 16.0M | 1.8 | 122-1455-ND0 NEW! 16.15 15.75 15.30 | XCF16PFSG48C 
8-SOIC 256K 3 122-1202-ND 8.55 7.95 7.40 | XC17256ELVO8C 48-TSOP | 16.0M 1.8 | 122-1456-5-ND) NEW! 16.15 15.75 15.30 | XCF16PVOG48C 
20-PLCC 256K 5 122-1203-ND 13.60 12.20 11.30 | XC17256EPC20C 48-FBGA 32.0M 1.8 122-1457-ND0 NEW! 26.25 25.65 24.91 | XCF32PFSG48C 
20-PLCC 512K 3.3 | 122-1239-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512PC20C 48-TSOP | 32.0M 1.8 | 122-1458-5-ND0 NEW! 26.25 25.65 24.91 | XCF32PVOG48C 
0 RoHS Compliant 
Roman-Jontss, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 
The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low cost alternative for programming any Xilinx Are 5 
XC17xx Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external programmer fae Digh:Key, Brice 
and associated interface software. The programmer and software have been tested and certified Description Part No. Each 
by Xilinx. Programmer 
FEATURES: SPROM Programmer 
* Parallel port interface which can be directly connected (if cable is desired - with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
recommend M7PSG-2506J-ND) . Co-exists with printers using an A/B Adapters 
switchbox ¢ No special interface cards required * Operates on 9 volt 
battery (not included, recommend P145-ND) * Supports ALL Xilinx Serial 8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
PROMs « Simple user interface. Easy to use software » Supported under 8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows NT 4.0 * Supports both 8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers * Software not 8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
included. Requires downloading from www.roman-jones.com «Free 8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 
updates also available via FTP download 
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Use our FPGAs for coprocessing or peripheral expansion for your using Altera embedded solutions 
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JNOTSRYA\, FPGAs 


ACEX: 

High-performance embedded RAM blocks that can implement dual-port RAM, ROM, FIFO or logic 
© 64-bit, 66-MHz PCI support 

* PLLs for clock management 

* ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 1K device 

* MultiVolt™ 1/O operation 


APEX: 

With devices ranging from 30,000 to 1.5 million system gates and clock rates up to 840MHz, Altera’s APEX™ 
20K FPGA family offers complete system-level integration on a single device, leading to extensive cost and 
performance advantages. 


CYCLONE/CYCLONE II: 

A low-cost alternative to ASIC’s. Cyclone provides a flexible, risk-free option without up-front non-recurring 
engineering charges. A low-cost solution unmatched by any other FPGA Cyclone II devices offer advanced 
features such as embedded 18x18 multipliers for high-performance (DSP) applications and support for 
memory interfaces such as DDR2 (up to 334 Mbps) and QDRII (up to 668 Mbps). 

STRATIX: 

The device family is based on a 1.5V, 0.13-um, all-layer-copper process 

* up to 79,040 logic elements 

* 7 Mbits of embedded memory, optimized (DSP) blocks, and high-performance I/O capabilities. 


STRATIX Il: 

Based on a 1.2V, 90 nm, SRAM process, with densities from 15,600 to 179,400 logic elements. Up to 9 Mbits 
of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 global clock networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, 
source-synchronous differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up to 1.040 Gbps. 

* Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support the LVDS and HyperTransport™ differential 
V/O electrical standards, supports 10 Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and 
UTOPIA IV standards. 


FLEX 10K®: 

Embedded programmable logic family delivers the flexibility of traditional programmable logic together with 
the efficiency and density of embedded gate arrays. Ranging from 10,000 to 250,000 typical gates, and up 
to 204-MHz system speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the demands of mid-density 
gate array designs. 


FLEX 60009: 

Programmable logic device family delivers the flexibility and time-to-market of programmable logic at prices 
that are competitive with gate arrays. Featuring the industry’s most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 
6000 devices provide a flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume production. 


Oper- Total Oper- Total 
0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed Part No. Each | Part No. 

ACEX 256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 |Medium|  544-1013-ND 56.00 | EP1C12F25617 
208-PQFP |100,000| 147 | 25V | 49,152 | Fast 544-1000-ND 63.00 | EP1K1000C208-1 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Fast 544-1014-ND 16.00 | EP1C3T100C6 
208-PQFP /100,000| 147 | 25V | 49,152 | Medium|  544-1001-ND 43.00 | EP1K1000C208-2 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Medium 544-1015-ND 12.80 | EP1C3T100C7 
208-PQFP |100,000| 147 | 25V | 49,152 | Slow 544-1002-ND 31.50 | EP1K1000C208-3 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Slow 544-1016-ND 10.70 | EP1C3T100C8 
208-PQFP |100,000] 147 | 25V | 49,152 | Medium)  544-1003-ND 60.00 | EP1K10001208-2 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 |Medium| — 544-1017-ND 16.00 | EP1C3T10017 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 | Fast 544-1004-ND 33.50 | EP1K300C208-1 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast 544-1018-ND 32.40 | EP1C6F256C6 
208-ParP | 30,000 | 147 | 25v | 24,576 | Medium] — 544-1005-ND 22.50 | EP1K300C208-2 256-FBGA | 5,980 | 185 ] 1.5V | 92,160 | Medium} — 544-1019-ND 25.90 | EP1C6F256C7 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Slow 544-1006-ND 16.75 | EP1K30QC208-3 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow 544-1020-ND 21.60 | EP1CEF256C8 
208-PaFP | 50,000 | 147 | 25V | 40,960 | Fast 544-1007-ND 45.00 | EP1K500C208-1 256-FBGA | 5,980 | 185 ) 1.5V | 92,160 | Medium) — 944-1021-ND 32.40 | EPICOF256I7 
208-POFP | 50,000 | 147 | 2.5V | 40,960 |Medium|  544-1008-ND 30.50 | EP1K500C208-2 S24-FBGA | 12,060 | 249 | 15V_| (280,616 | Fast amalOcaaNb 58.70 | EPICI2F32406 
2oe-parP | 50,000 | 147 | 25v | 40.960 | stow 544-1009-ND 99.50 | EP1Ks00C208-3 324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 |Medium|  544-1035-ND 46.90 | EP1C12F324C7 
2o08-ParP | 50,000 | 147] 2.5v | 40,960 [Medium] — 544-1010-ND 45.00 | EP1K50IC208-2 S24-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 209,616 | Slow HHT ee 0-101) ERI GER eaC 
256-FBGA |100,000| 186 | 25v | 49,152 | Fast evs BD 78-00: |: EbTioOFbOREA 324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5v | 239,616 | Medium]  544-1037-ND 58.70 | EP1C12F32417 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5v | 49,152 | Medium|  544-1023-ND 53.00 | EP1K100FC256-2 324-FBGA | 20,060 | 233 ] 1.5V | 294,912 | Fast 544-1038-ND 90.00 | EP1C20F324C6 
956-FBGA |100,000| 186 | 25v | 49,152 | slow Suv ae aio.£0' | EPticOnEGORAS 324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Medium]  544-1039-ND 72.00 | EP1C20F324¢7 
256-FBGA |100,000| 186 | 2.5v | 49,152 | Medium|  544-1025-ND 79.00 | EP1K100F1256-2 324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow 544-1040-ND 80.00 | EP1C20F324¢8 
256FBGA | 10,000] 136 | 25v | 12288 | Slow ie RAG aa 00; ERI KIOFCaEES 324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5v | 294,912 | Medium}  544-1041-ND 90.00 | EP1c20F32417 
too-TorP | 10,000) 66 | 25v | 12288 | slow BAe GORD) ao | EPtKioTC100-3 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5v | 78,336 | Fast 544-1042-ND 28.80 | EP1C4F32406 
os6-fBGA | 90,000] 171 | 26v | 24576 | Fast Perris ners Sain | cei abERDEES 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V | 78,336 | Medium]  544-1043-ND 23.10 | EP1C4F32407 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 25v | 24,576 | Slow |  544-1029-ND 19.00 | EP1K30FC256-3 SOEBGA,| A000) | 240. [TEV | "28.836: Slow eet OND) 19:20, [ERICA S2408 
os6-BGa | 60,000| 186 | 26v | 40.960 | Fast eran af SERIKGORDDEES 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V | 78,336 | Medium]  544-1045-ND 28.80 | EP1C4F32417 
256-FBGA | 50,000] 186 | 2.5V | 40,960 | Medium|  544-1031-ND 38.50 | EP1K50FC256-2 SOD-EBGA: 120,060.) 801.) BM!) e88,912 ||) Fast Sra END 98:70) EPL GCOFAg0GE 
sep'eaea | 0.000-| ase; | “aev. | aoe: |. Slow UA GOND ao’ | ERIKEOrCoEG4 400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium}  544-1047-ND 78.90 | EP1C20F400C7 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Medium|  544-1033-ND 57.00 | EP1K50FI256-2 AOD EEGA [20,080,200 | teu | seeteley| ool pane ND Soe EP UGA Oke 
yaieeecn’|100,6t0 aes: ('24v |~!aat68 | \sreak ae 4a.60 | Ebikaooeaad:a 400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium]  544-1049-ND 98.70 | EP1C20F40017 
484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V | 49,152 |Medium|  544-1061-ND 69.00 | EP1K100FC484-2 UE TQEE | 210) OM, | te) Se e0 P|] Fast eles peal Beles ace 
484-FBGA |100,000] 333 | 25v | 49,152 | Slow 544-1062-ND 52.00 | EP1K100FC484-3 VAG TOFP | 2.910 | 104) 1.50 | 59.904 | Medium aco VAT) | EPIGTLG? 
484-FBGA |100,000] 333 | 2.5V | 49,152 |Medium|  544-1063-ND 97.00 | EP1K100F1484-2 MOE) 2iete || ee Oe || REN || cae spc rae pu 

144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Medium}  544-1053-ND 18.40 | EP1c3T144I7 
144-TOFP | 10,000} 92 | 25v | 12,288 | Slow 544-1064-ND 10.25 | EP1K10TC144-3 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 25v | 24,576 | Fast 544-1065-ND 29.00 | EP1K30TC144-1 SOOEBGA | AN0D | SOT [USN] 18.886-)|1 Fast SELOSEND Stitt | EPLGARADOCE 

400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5v | 78,336 | Slow 544-1055-ND 23.10 | EP1C4F400C8 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium|  544-1066-ND 19.75 | EP1K30TC144-2 

144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5v | 92,160 | Fast 544-1056-ND 26.30 | EP1C6T144c6 
144-TaFP | 30,000 | 102 | 25v | 24,576 | Slow 544-1067-ND 14.50 | EP1K30TC144-3 : 

: 144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V | 92,160 | Medium}  544-1057-ND 20.90 | EP1c6T144¢7 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 |Medium|  544-1068-ND 29.00 | EP1K30TI144-2 ‘aactoee'|sfoan | |09:41 ale? | -ea460e{|| ‘Siow Py aes sean lleeiceriaine 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 Fast 544-1069-ND 72.00 | EP1K50FC484-1 taacrorp | &980 | 98 | sv | 92-160 | Mostun Imeeabiteentn aeag | EPIGETINAIT 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 | Medium|  544-1070-ND 49.00 | EP1K50FC484-2 340; PORP'|12,060'| 47851" 4.Sv | 7290.616;1 raat SIOTENG =a pail EPICiouoaacd 
SEPA POON 28S | Be A800 slow SAL LOHEND, 5.00 | ERI NSOS 240-POFP | 12,060) 173 | 1.5V | 239,616 | Medium]  544-1080-ND 42.50 | EP1C120240C7 
MAM DER: 30,000. OE ix 0¥ |) AO.S00 lp ‘eat eee 1-00) ERISSOI GN 240-PaFP | 12,060] 173 | 1.5V | 239616 | Slow 544-1081-ND 35.50 | EP1C120240¢8 
T44-TOFP | 50,000) 102) 2.5V | 40,960" | Medium TE dea e180. EE IRS OTST 240-POFP | 12,060 173 | 1.5V | 239,616 | Medium]  544-1082-ND 53.20 | EP1C12024017 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 25v | 40,960 | Slow 544-1074-ND 20.50 | EP1K507C144-3 Bag boRP:| 5 o80' [aes ala) “Zee 60 || ick Sees sada | ebicataaaee 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 25V | 40,960 | Medium|  544-1075-ND 41.00 | EP1K50TI144-2 zaporP | 5980 | 188) 15 | 92.160 | Meaiumn IERETOSAN 50-70 ERICB094007 
208-PaFP | 10,000] 120 | 25v | 12,288 | Slow 544-1090-ND 11.50 | EP1K100¢208-3 sap-pare | 5980 |435.| tv | 92460 | slow Siena salam ERIGaODaRCA 

APEX 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium)  544-1086-ND 28.40 | EP1c6Q24017 
356-BGA |100,000| 246 | 1.8v | 53,248 | Slow 544-1091-ND 90.00 | EP20K100EBC356-3 CYCLONE IV 
324-FBGA |100,000] 246 | 1.8v | 53,248 | Slow 544-1092-ND 82.00 | EP20K100EFC324-3 ose-roGa | 4608 | 158 | 16v | 119,808 | Medium |) B4q-1445-ND 50 ERIGSEDSEGT 
240-PaFP |100,000] 183 | 1.8v | 53,248 | Slow 544-1093-ND 72.00 | EP20K100E00240-3 | | os¢-raca| acos | 158 | 1sv | 119,808 | slow ersyHAnT) 4ig.6p |: Epobsponacs 
240-PaFP |100,000] 189 | 25v | 53,248 | Slow 544-1094-ND 72.00 | EP20K1000C240-3 oo8-parp | 4,608 | 158 | 1.5v | 119,808 | Medium)  §44-1447-ND 45270) | ERSCHODORC 
240-PaFP |200,000] 168 | 1.8v | 106,496 | Slow 544-1095-ND 180.00 | EP20K200E0C240-3 | | oog-parp | 4.608 | 158 | 1.5v | 119.808 | Slow errant) aah MEBOGEOSORCE 
484-FBGA [200,000] 376 | 1.8v | 106,496 | Fast 544-1096-ND 392.00 | EP20K200EFC484-1 s4a-tore | 4.608 | 158 | 15v | 119,808 | Medium!  544-1449-ND 45.40 | ERSDSTIAAGT 
484-FBGA |200,000] 376 | 1.8Vv | 106,496 | Fast 544-1097-ND 402.00 | EP20K200EFC484-1X | raat] 4608 | 168 | 1ev | 119,808) Siow AREA OENT 40/80; LEPOOST/44CE 
484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium]  544-1098-ND 284.00 | EP2OK200EFC484-2X | | ose-caca| 9.56 | 1s2 | 15v | tes.gee | Medium! — 544-1453-ND 3840. | EPOCERDRECT 
484-FBGA |200,000| 376 | 1.8Vv | 106,496 | Slow 544-1099-ND 196.00 | EP20K200EFC484-3 o56-FBGA | 8,256 | 192 | 15v | 165,888 | slow SA EGET 93.50 | Epocacoseca 
672-FBGA |400,000] 488 | 1.8Vv | 212,992 | Fast 544-1102-ND 1160.00 | EP20K400EFC672-1X | | o98-parp | g.256 1182 | 1.5v | 165,888 | Medium|  544-1455-ND 94-40 | EpacAQaOaCT 
672-FBGA |400,000] 488 | 1.8v | 212,992 | Siow 544-1103-ND 380.00 | EP20K400EFCB72-3 ooe-parP | 3.256 | 182 | 15v | 165,888 | slow 544-1456-ND 90.20 | EPocaqzaace 
652-BGA |400,000| 488 | 1.8Vv | 212,992 | Slow 544-1135-ND 390.00 | EP20K400EBC652-3 qaa-TorP | 6.256 | 1a | 4sv | 165888 |Medum| 544-1457-ND 33.10 | EPocaTI44c7 

CYCLONE 144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.5V | 165,888 | Slow 544-1458-ND 19.20 | EP2ceT144c8 
256-FBGA | 12,060] 185 | 1.5V | 239,616 |Medium|  544-1011-ND 44.80 | EP1C12F256C7 256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Fast 544-1360-ND 64.00 | EP2C20F256C6 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Slow 544-1012-ND 37.30 | EP1C12F256C8 (Continued) 
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Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi -Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed Part No. Each ‘Part No. 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2v | 239,616 | Medium| — 544-1361-ND 51.20 | EP2C20F256C7 484-FBGA | 33,880 | 342] 1.2v | 1,369,728] Slow 544-1107-ND 405.00 | EP2S30F484C5 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2v | 239616 | Slow 544-1362-ND 42.70 | EP2C20F256C8 672-FBGA | 33,880} 500 | 1.2V | 1,369,728| Medium] — 544-1125-ND 560.00 | EP2S30F672C4 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2v | 239,616 | Fast 544-1363-ND 70.40 | EP2C20F484C6 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728] Slow 544-1126-ND 450.00 | EP2S30F672C5 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2v | 239,616 | Medium)  544-1364-ND 56.30 | EP2C20F484C7 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2v | 2,544,192] Medium] — 544-1127-ND 1035.00 | EP2S60F672C4 
484-FBGA |18, 752| 315 | 1.2v | 239,616 | Slow 544-1365-ND 46.90 | EP2c20F484c8 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192] Slow 544-1128-ND 830.00 | EP2S60F672C5 
484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2v | 483,840 | Fast 544-1076-ND 136.00 | Ep2casr4s4ce 1020-FBGA| 60,440 | 718 | 1.2v | 2,544,192] Fast 544-1130-ND 1440.00 | EP2S60F1020C3 
484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2v | 483,840 | Medium] — 544-1077-ND 113.30 | Ep2casras4c7 1020-FBGA| 60,440] 718 | 1.2v | 2,544,192] Medium]  544-1131-ND 1125.00 | EP2S60F102c4 
484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2v | 483,840 | Slow 544-1078-ND 90.70 | EP2C35F484c8 1020-FBGA) 60,440] 718 | 1.2v | 2,544,192] Slow 544-1132-ND 900.00 | EP2S60F1020¢5 
484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2v | 483,840 | Slow 544-1366-NDA 90.70 | EP2c35F484cen 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2v | 2,544,192] Medium] — 544-1133-ND 950.00 | EP2S60F484c4 
672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2v | 483,840 | Fast 544-1087-ND 149.60 | Ep2casr672c6 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2v | 2,544,192] Slow 544-1134-ND 760.00 | EP2S60F484C5 
672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2v | 483,840 | Medium] — 544-1088-ND 124.70 | Ep2casr67207 1020-FBGA| 90,960 | 758 | 1.2v | 4,520,488] Medium]  544-1411-ND 2890.00 | EP2S90F1020C4 
672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.5v | 594,432 | Medium] — 544-1443-ND 205.00 | EP2C50F672C7 1020-FBGA) 90,960 | 902 | 1.2v | 4,520,488] Slow 544-1465-ND 2315.00 | EP2S90F1020C5 
672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.5v | 594,432 | Slow 544-1444-ND 171.00 | Ep2csore72c8 1508-FBGA| 90,960 | 902 | 1.2v | 4,520,488] Fast 544-1412-ND 3919.99 | EP2S90F1508C3 
672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.5V | 1,152,000| Medium)  544-1451-ND 282.00 | EP2C70F672C7 1508-FBGA| 90,960} 902 | 1.2v | 4,520,488] Medium] — 544-1466-ND 3060.01 | EP2S90F1508C4 
672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2v | 1,152,000] Slow 544-1409-ND 235.00 | EP2C70F672C8 1508-FBGA] 90,960 | 902 | 1.2v | 4,520,488] Slow 544-1467-ND 2449.99 | EP2S90F1508C5 
896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.5V | 1,152,000| Medium) — 544-1452-ND 307.00 | EP2C70F896C7 780-FBGA |132,540|1,126| 1.2v | 6,747,640| Medium] — 544-1461-ND 5725.00 | EP2S130F780C4 
896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2v | 1,152,000] Slow 544-1410-ND 256.00 | EP2C70F896C8 780-FBGA |132,540|1,126] 1.2v | 6,747,840] Slow 544-1462-ND 4090.01 | EP2S130F780C5 

ernst 1020-FBGA)132,540] 742 | 1.2v | 6,747,840] Medium] — 544-1413-ND 5725.00 | EP2S130F1020C4 
Jansen |40S70i| 35 | ave | oso aaa aT 50800 | episioniaiG? 1508-FBGA|132,540]1,126| 1.2v | 6,747,840] Slow 544-1414-ND 4360.01 | EP2S130F1508C5 
aaé-FBGA | 18,460 | dais | 4.5 | 1.669948 || Slow eres VeA anon LeRdSo0RARAn? 1020-FBGAJ132,540]1,126| 1.2v | 6,747,840] Slow 544-1459-ND 4090.01 | EP2S130F1020¢5 
seraca |10:570\| 345 | 1gv | 920,240 | Medium [ORaen nee sae on | (cots THRRTORR 1508-FBGA|132,540|1,126| 1.2v | 6,747,840] Medium]  544-1460-ND 6100.01 | EP2S130F1508C4 
a7 oseaGA |Hois7oi| 94s: | aay ||1°6p0 due || Siow a 4866 | cote oreTae? 1020-FBGA|179,400] 742 | 1.2v | 9,383,040] Medium] — 544-1415-ND 8584.99 | EP2S180F1020C4 
soak iosero | aasi|eyi4| Jeso.ade | slow errr a6 a6 | ERISIOESTSIY 1020-FBGAJ179,400]1,170| 1.2v | 9,383,040] Slow 544-1463-ND 6135.01 | EP2S180F1020¢5 
7eeraGa 1105701 426 | 1v | 920.248 | Medium INGAUETTENT saeon FEStaeance 1508-FBGA|179,400]1,170| 1.2v | 9,383,040] Medium]  544-1416-ND 9350.01 | EP2S180F1508C4 
vaoseaGa [40's70 (496; av {| "o0'ade’ | stow Sana soa Gall ERLStORTaOe? 1508-FBGAJ179,400]1,170| 1.2v | 9,383,040] Slow 544-1464-ND 6680.01 | EP2S180F1508C5 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248] Slow 544-1113-ND 325.00 | EP1S20F672C7 FEEX 10K 
780-FBGA | 18,460 | 586 1.5V | 1,669,248) Fast 544-1114-ND 760.00 | EP1S20F780C5 240-ROFP |158,000) 189 | 5.0V 24,576 Fast 544-1248-ND 564.00 | EPF10K100ARC240-1 
790-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5v | 1,669,248 | medium | — 544-1115-ND 530.00 | EP1S20F7@0C6 240-RaFP |158,000| 189 | 5.0v | 24,576 | Medium) — 544-1249-ND 372.00 | EPF10K100ARC240-2 
780-F8GA 118,460 | 586 | 15v | 1.669.248) Slow Rae aan.a0 | EP1Sa0Eva087 240-ROFP |158,000| 189 | 5.0v | 24,576 | Slow 544-1250-ND 278.00 | EPF10K100ARC240-3 
672-F8GA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576| Medium | — 544-1117-ND 7anno | EP1Sa5r679R6 240-ROFP |158,000| 189 | 5.0v | 24,576 | Slow 544-1251-ND 388.00 | EPF10K100ARI240-3 
672-FaGA | 25,660 | 473 | 15v | 1,944,576] Slow Beviser pan ga6'00 | EPLSDSEETICT 240-POFP |257,000] 189 | 2.5v | 49,152 | Fast 544-1252-ND 360.00 | EPF10K100E0C240-1 
672-FaGA | 25,660 | 473 | 15v | 1,944,576] Slow eaeenn 460.00 | EP1895c67908 240-POFP |257,000| 189 | 25v | 49,152 | Medium]  544-1253-ND 244.00 | EPF10K100E0C240-2 
780-tBGA| 25,660 | 597 | 15v | 1,944576| Fast eee 450590 | EB1S58F 8005 240-POFP |257,000 189 | 25v | 49,152 | Slow 544-1254-ND 180.00 | EPF10K100EQC240-3 
780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576| Medium| — 544-1121-ND 860.00 | EP1S25F780C6 208-POFP | 31,000 184) 338V / 6144 | Slow 544-1255-ND 40.00 | EPF10K10AQC208-3 
780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5v | 1,944,576] Slow 544-1122-ND 610.00 | EP1S25F780C7 144-TOFP | 31,000 | 102 | 3.3V | 6,144 | Slow 544-1256-ND 37.00 | EPFIOK10ATC144-3 
1020-FBGA\ 25,660 | 706 | 15v | 1.944676| Siow BT KERAT a0 0 | EI SDSET ODOC 208-PQFP | 69,000) 147 | 3.av | 12,288 | Medium] — 544-1257-ND 103.00 | EPF10K30AQC208-2 
956-BGA | 32,470 | 726 | 1.5v | 3,317,184] Medium| — 544-1417-ND 1240.00 | EP1S30B956C8 208-POFP | 69,000) 147 | 3.8V | 12,288 | Slow Se EBA 76.00 | EPF10K30A0C208-3 
ase BGA || 35.4701 | 798) |: 4c6V (|S atzA84 | Sbw aren aasi0 | EB SaqBes6C7 240-POFP | 69,000] 189 | 3.3v | 12,288 | Fast 544-1259-ND 165.00 | EPF10K30AQC240-1 
1020-FBGA| 32,470 | 726 | 1.5V | 3,317,184] Medium|  544-1419-ND 1145.00 | EP1S30F1020C6 240-POFP | 69,000) 189) 3.8V | 12,288 | Medium (iE ssaiZ50Sb 118.00 | EPF10K30A06240-2 
1020-FBGA| 32,470 | 726 | 1.5v | 3,317,184] Slow 544-1420-ND 815.00 | EP1S301020C7 240-POFP | 69,000) 189 | 3.8V) 12,288. | Slow Bas 126 IND) 84.00 | EPF10K30A0C240-3 
aniracn| ad,aroll 7264 || aay. |aat7 tek | Sisw EV eeh 750.60 | EbiS30e76067 240-POFP | 69,000] 189 | 3.av | 12,288 | Slow 544-1262-ND 117.50 | EPF10K30AqQ1240-3 
sacFan (0.470i| 261) “Hav | sateaga'|| Siow erent sin tn | Eo Sananek 144-TaFP | 69,000 | 102 | 3.av | 12,288 | Fast 544-1263-ND 148.00 | EPF10K30ATC144-1 
956-6 | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Medium}  544-1423-ND 1565.00 | EP1$40B956C6 TAATOFF 169,000) 102; “S:8V 1) 12,288.) Slow Se EAD 74.00 | EPFIOKS0ATC144-3 
sseiegn'|aiias0'| 9001) sv | 408704) Siow SAAGENG cafzun | EptSa0assee7 144-TaFP | 69,000 | 102 | 3.3v | 12,288 | Slow 544-1265-ND 103.00 | EPF10K30ATI144-3 
1020-FBGA| 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Medium]  544-1425-ND 1450.00 | EP1S40F1020C6 POE RGEP. IB, 000 | LAT Oe!) cede!) Slate Sec ND SG.00 | EPEIOKSOEQG?OG:S 
1020-FBGA| 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Slow 544-1426-ND 1035.00 | EP1S40F1020C7 HAACTOFR: (119,000) 102. eeV | 24078" || SlbW SetLG UND 0.00 | EPEIOKSOETU (44-8 
1508-FBGA| 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Medium]  544-1427-ND 1565.00 | EP1S40F1508C6 SAO EPQEE (199,000) 1888) BON |) $0,880") tast SAEED 252,00, | ERFIOKSOEQG24 0-1 
sepa eat 41-366) .6o2.|(aceyell/ gas 74a || Siow ae sc ieiaét | esisanciniae? 240-POFP |199,000] 189 | 2.5v | 40,960 | Medium] — 544-1269-ND 172.00 | EPF10K50EQC240-2 
aoe | ageel eee a GENO sep00 | EetSAaTa0e? 240-POFP |199,000] 189 | 25v | 40,960 | Slow 544-1270-ND 126.00 | EPF10K50E0C240-3 
780-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744] Slow 544-1430-ND 810.00 | EP1S40F780c8 FLEX 6000 
956-BGA | 57,120 |1,022) 1.5V | 5,215,104] Medium| — 544-1431-ND 2825.00 | EP1S60B956C6 100-TORF | 10,000) 71 ) 3.3V = Slow 544-1271-ND 17.00 | EPF6010ATC100-3 
956-BGA |57,120 |1,022| 1.5V | 5,215,104] Slow 544-1432-ND 2015.01 | EP1S60B956C7 208-POFP | 16,000 | 171 | 3.3V — | Medium} 544-1272-ND 39.00 | EPF6016AQC208-2 
1020-FBGA 57,120 |1,022) 1.5V | 5,215,104] Medium| — 544-1433-ND 2629.99 | EP1S60F1020C6 208-POFP | 16,000 | 171 | 3.3V = Slow 544-1273-ND 27.50 | EPF6016AQC208-3 
1020-FBGA] 57,120 |1,022] 1.5V | 5,215,104] Slow 544-1434-ND 1880.01 | EP1S60F1020C7 100-TOFP | 16,000 | 81 | 3.3V = Slow 544-1274-ND 23.00 | EPF6016ATC100-3 
1508-FBGA| 57,120 |1,022) 1.5v | 5,215,104] Medium|  544-1435-ND 2825.00 | EP1S60F1508C6 144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V — | Medium} 544-1275-ND 33.50 | EPF6016ATC 144-2 
1508-FBGA| 57,120 |1,022) 1.5V | 5,215,104] Slow 544-1436-ND 2015.01 | EP1S60F1508C7 144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V = Slow 544-1276-ND 24.00 | EPF6016ATC 144-3 
956-BGA | 79,040 |1,238| 1.5V | 7,427,520] Medium| — 544-1437-ND 7195.01 | EP1S80B956C6 208-PQFP | 16,000 | 171 | 5.0V — | Medium) 544-1277-ND 39.00 | EPF60160C208-2 
956-BGA | 79,040 |1,238| 1.5v | 7,427,520] Slow 544-1438-ND 5140.00 | EP1$80B956C7 208-POFP | 16,000 | 171) S.0V - Slow 544-1278-ND 27.45 | EPF60160C208-3 
1020-FBGA| 79,040 [1,238] 1.5v | 7,427,520] Medium|  544-1439-ND 6975.01 | EP1S80F1020C6 240-POFP | 16,000 | 199) 5.0V — | Medium} = 944-1279-ND 42.00 | EPF60160C240-2 
1020-FBGA| 79,040 |1,238} 4.5V | 7,427,520] Slow 544-1440-ND 4980.01 | EP1SsoF1020C7 240-POFP | 16,000 | 199 | 5.0V =| Slow See EVD 29.95 | EPF601600240-3 
1508-FBGA| 79,040 |1,238| 4.5V | 7,427,520] Medium|  544-1441-ND 7195.01 | EP1Ss0F1508C6 T44-TOFP ) 16,000 | 117 | 5.0V — | Medium |is.58451281-ND 33.50 | EPF6016TC144-2 
1508-FBGA| 79,040 |1,238} 4.5V | 7,427,520] Slow 544-1442-ND 5140.00 | EP1Ss0F1508C7 144-TOFP /16,000') 117 | 5.0V — | Slow pag 1282 ND) 23.95 | EPF60161C144-3 

STRATIX 144-TarP | 16,000 | 117 | 5.0v — | Slow 544-1283-ND 33.50 | EPF6016TI144-3 

- 208-POFP | 24,000] 171 | 3.av — | Medium}  544-1284-ND 56.50 | EPF6024AQC208-2 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2v | 419,328 | Medium]  544-1104-ND 235.00 | EP2S15F484c4 siiiarn aati an | sae 2 lee See pre aa 
484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2v | 419,328 | Slow 544-1105-ND 190.00 | Ep2s15F4s4c5 Figo aso 1 | aa ——Tiedum IEEE ar aa'leprappunceoaae 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium]  544-1123-ND 265.00 | EP2S15F672C4 sapedee lanont | 4ue:| aan = |e Hanes igo’ | eraaeanceoaas 
672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2v | 419,328 | Slow 544-1124-ND 215.00 | EP2815F672C5 ‘qacrore fod goa az: | 330 os || gee eres gees | ceeooaarciadsa 
484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728| Medium] — 544-1106-ND 505.00 | EP2S30F484C4 

A RoHS Compliant 
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Logic |Pin-Pin| 

CPLDs Macro] Ele- | Delay | 1/0 | Voltage | Speed Digi-Key Price | Altera 

® Package | Cells |ments| (ns) |Pins| (V) (NS) Part No. Each | Part No. 
Altera’s Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD’s, |256-FBGA| 1,700 | 2,210) 7.1 | 204) 1.8 5 544-1348-ND 40.70 | EPM2210GF256C5 
each of which offers densities, packages and speed grades to meet a variety of design needs. Altera’s MAX |256-FBGA| 1,700 ) 2,210) 7.1 | 204] 18 5 544-1391-NDA 40.70 | EPM2210GF256C5N 
CPLD’s are non-volatile, single-chip solutions that do not require additional configuration devices. This means | 256-FBGA| 1,700 |2,210} 7.1 | 204] 3.3/2.5 3 544-1356-NDA 81.40 | EPM2210F256C3N 
that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain |256-FBGA| 1,700 |2,210] 7.1 | 204] 3.3/2.5 4 544-1355-NDA 57.00 | EPM2210F256C4N 
the programming algorithm securely, even when the device is powered off. 256-FBGA | 1,700 |2,210) 7.4 | 204] 3.39/25] 5 544-1354-NDA 40.70 | EPM2210F256C5N 
Logie [Pin-Pin 324-FBGA | 1,700 2,210] 74 |272] 18 3 544-1357-ND 92.80 | EPM2210GF324C3 

Matro| Ele- | Delay | v0 | voltage | Speed) Digi-Key mero eee 324-FBFA | 1,700 }2,210) 7.1 | 272) 1.8 3 544-1392-NDA 92.80 | EPM2210GF324C3N 

Package | Cells |ments| (ns) [Pins| (v) | (NS) rea eel leans 324-FBGA | 1,700 2,210] 74 |272] 18 4 544-1358-ND 64.90 | EPM2210GF324C4 
: : 324-FBFA | 1,700 }2,210) 7.1 | 272) 1.8 4 544-1393-NDA 64.90 | EPM2210GF324C4N 
MAX II 324-FBGA | 1,700 2,210] 74 |272] 18 5 544-1359-ND 46.40 | EPM2210GF324C5 
100-TQFP | 192 | 240 | 4.7 | 80] 3.3/2.5] 3 544-1144-ND 11.90 | EPM240T100C3 324-FBFA | 1,700 }2,210) 7.1 | 272) 1.8 5 544-1394-NDA 46.40 | EPM2210GF324C5N 
100-TOFP] 192 | 240 | 47 | 80] 33/725) 4 544-1145-ND 8.30 | EPIM240T100C4 ae 
100-TOFP} 192 | 240 | 47 | 80] 33/725) 5 544-1146-ND 6.00 | EPM240T100C5 Bien a : 
1o0-TaFP| 192 | 240 | 47 | 80) 18 | 3 544-1147-ND 11.90 | EPM240GT100c3 Macro Delay | 1/0 | Voltage |Speed | Digi-Key Price | Altera 
400-TaFP| 192 | 240 | 4.7 | 80| 18 | 3 544-1395-NDA 11.90 | EPM2406T100C3N Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) | (NS) | __ PartNo. Each | Part No. 
too-TarP| 192 | 240] 47/80; 18 | 4 544-1148-ND 8.30 | EPM240GT100C4 ee son0e 
100-TOFP} 192 | 240 | 47 | 80] 18 4 544-1396-NDA 8.30 | EPM240GT100C4N 44-PLCC | 32 | 600 | 45 | 34) 33V ] 10 544-1150-5-ND* 1.20 | EPM3032ALC44-10 
400-TOFP| 192 | 240 | 47 | 80) 18 5 544-1149-ND 6.00 | EPM240GT100C5 44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34] 3.3V 10 544-1151-ND 1.40 | EPM3032ATC44-10 
100-TOFP| 192 | 240 | 47 | 80] 1.8 5 544-1397-NDA 6.00 | EPM240GT100C5N 44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34) 33V ) 4 544-1152-ND 2.40 | EPM3032ATC44-4 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 | 160) 3.3/2.5] 3 544-1294-ND 43.30 | EPM570F256C3 44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 34) 33V ) 7 544-1153-ND 1.45 | EPM3032ATC44-7 
256-FBGA| 440 | 570] 55 |160/3.3/25| 3 544-1312-NDA 43.30 | EPM570F256C3N AESTOEP [82] 000. | 48. |e | 28810 Set END AS, (ERM SDSEATIEA IG 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 | 160) 3.3/2.5] 4 544-1295-ND 30.30 | EPM570F256C4 44-PLCC | 64 |1,250} 4.5 | 34] 3.3V | 10 544-1155-5-ND* 2.10 | EPM3064ALC44-10 
256-FBGA| 440 | 570) 55 |160/ 3.9/2.5) 4 544-1313-NDA 30.30 | EPM570F256C4N 100-TOFP) 64 | 1,250) 4.5 | 66 | 3.3V | 10 544-1156-ND 3.10 | EPM3064ATC100-10 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 |160/3.3/25] 5 544-1296-ND 21.70 | EPM570F256C5 100-TOFP} 64 | 1,250] 45 | 66] 33V | 4 544-1157-ND 5.90 | EPM3064ATC100-4 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 |160/3.3/25] 5 544-1398-NDt 30.30 | EPM570F25615 100-TOFP) 64 |1,250] 4.5 | 66 | 3.3V | 7 544-1158-ND 3.75 | EPM3064ATC100-7 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 | 160| 33/25] 5 544-1314-NDA 21.70 | EPM570F256C5N A4TOFP | 64 [1,250| 45 | 84'| 3.8V | 10 SSE 2.55 | EPMA0B4ATC44-10 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 |160/ 33/25] 5 544-1399-NDAt 30.30 | EPM570F25615N 44-TOFP | 64 |1,250) 4.5 | 34] 3av | 4 544-1160-ND 5.35 | EPM3064ATC44-4 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 3.3/2.5] 3 544-1297-ND 26.70 | EPM5701100C3 44-TOFP | 64 |1,250) 45 | 34) 33v | 7 544-1161-ND 2.90 | EPM3064ATC44-7 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 3.3/2.5) 3 544-1315-NDA 26.70 | EPM5701100C3N 44-TOFP | 64 |1,250) 4.5 | 34] 3.3v | 10 544-1162-ND 2.90 | EPM3064ATI44-10 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 3.3/2.5) 4 544-1298-ND 18.70 | EPM570T100C4 100-TOFP | 128 |2,500} 5.0 | 80]; 33V | 10 544-1163-ND 8.60 | EPM3128ATC100-10 
joo-TarP| 440 | 570 | 5.5 | 76 | 3.3/25| 4 544-1316-NDA 18.70 | EPM570T100C4N 100-TOFP | 128 (2,500) 5.0 | 80} 33V | 5 544-1164-ND 18.75 | EPM3126ATC100-5 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 3.3/2.5) 5 544-1299-ND 13.30 | EPM570T100C5 100-TOFP | 128 |2,500} 50 | 80]; 3av | 7 544-1165-ND 11.75 | EPM3128ATC100-7 
100-TOFP | 440 | 570 | 5.5 | 76 | 3.3/2.5 5 544-1317-NDA 13.30 | EPM570T100C5N 144-TOFP| 128 |2,500} 5.0 | 96] 3.3V 10 544-1166-ND 9.20 | EPM3128ATC144-10 
144-TQFP | 440 | 570 | 55 |116} 3.3/2.5] 3 544-1300-ND 36.10 | EPM570T144C3 144-TOFP] 128 |2,500| 5.0 | 96] 3.3V 5 544-1167-ND 20.00 | EPM3128ATC144-5 
144-TOFP | 440 | 570 | 55 /116] 33/25] 3 544-1318-NDA 36.10 | EPM570T144C3N 144-TOFP] 128 |2,500| 5.0 | 96] 3.3V 7 544-1168-ND 42.75 | EPM3128ATC144-7 
144-TOFP| 440 | 570 | 5.5 |116] 3.3/2.5 4 544-1301-ND 25.30 | EPM570T144C4 100-TQFP | 128 |2,500| 5.0 / 80) 3.3V 10 544-1169-ND 11.75 | EPM3128ATI100-10 
144-TOFP) 440 ) 570 | 5.5 | 116) 3.9/2.5) 4 544-1319-NDA 25.30 | EPMS70T144C4N 208-ParP | 256 |5,000) 7.5 | 158] 3.3v | 10 544-1170-ND 20.00 | EPM3256AQC208-10 
144-TOFP] 440 | 570 | 55 | 116] 3.9/2.5) 5 544-1302-ND 18.10 | EPM570T144C5 2o8-parP| 256 |5 000; 75 | 158| 3av | 7 544-1171-ND 26.00 | EPM3256A0C208-7 
144-TOFP| 440 | 570 | 55 | 116] 3.3/2.5) 5 544-1320-NDA 18.10 | EPM570T144C5N 144-tore| 256 |5,000| 75 \116| 3av | 10 544-1172-ND 49.25 | EPM3256ATC144-10 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 |160/ 18 | 3 544-1303-ND 43.30 | EPMS70GF256C3 144-TaFP | 256 |5,000] 75 | 116) 3av | 7 544-1173-ND 22.75 | EPM3256ATC144-7 
256-FBGA| 440 | 570] 55 |160/ 1.8 3 544-1400-NDA 43.30 | EPM570GF256C3N 144-TOFP | 256 |5,000| 7.5 |116] 3.3V | 10 544-1174-ND 22.75 | EPM3256ATI144-10 
256-FBGA) 440 | 570) 5.5 | 160) 1.8 | 4 544-1304-ND 30.30 | EPMS70GF256C4 208-PaFP| 512 |10,000) 7.5 | 172] 3.av | 10 544-1175-ND 42.50 | EPM3512AQC208-10 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 |160/ 1.8 4 544-1401-NDA 30.30 | EPM570GF256C4N oos-parP| 512 0000 75 |472/ aay | 7 544-1176-ND 56.00 | EPMa512A0C208-7 
256-FBGA| 440 | 570 | 5.5 | 160] 1.8 5 544-1305-ND 21.70 | EPM570GF256C5 : : : : 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 |160| 18 | 5 544-1402-NDA 21.70 | EPM5S70GF256C5N MAX 7000 - 
100-TaFP| 440 | 570 | 55 | 76] 18 3 544-1306-ND 26.70 | EPM570GT100C3 ice . oa a . ay 7 erate a EoeibaLnane 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 18 3 544-1403-NDA 26.70 | EPM570GT100C3N aapi te | 243". (ioo'| (BO (a6| eove.| F Siete 4n.a0'| EPM70aestiad-7 
100-TOFP} 440 | 570 | 55 | 76] 18 4 544-1307-ND 18.70 | EPM570GT100C4 ; , : 
too-tarP| 440 | 570| 55 |76| 18 | 4 544-1404-NDA 18.70 | EPM570GT100C4N Ae TOFP | 32) 600 | 5.0 | 36) SOV | 10 tie Uae 6:00): EE M/Daes 104110 
too-rarP|} 440 | 570| 55 |76| 18 | 5 544-1308-ND 13.30 | EPM570GT100C5 A4TOFP | 32/600 | 5.0 [96 | SOV | 7 SANE AD 8.40: | EPM7032S1044:7 
joo-rarP| 440 | 570 | 55 |76| 18 | 5 544-1405-NDA 43.30 | EPM570GT100C5N 44-TOFP | 32 | 600 | 5.0 | 36] 5.0V | 7 544-1187-ND 10.80 | EPM7032STI44-7 
14a-torP| 440 | 570) 55 |116| 18 3 544-1309-ND 36.10 | EPMS570GT144C3 44-PLCC | 64 |1,250) 5.0 | 36) 5.0V | 10 544-1195-5-ND* 8.40 | EPM7064SLC44-10 
14a-torP| 440 | 570| 55 |116| 18 | 3 544-1406-NDA 36.10 | EPMS70GT144C3N AMPLGG:| S64: 115260) 6:0) 86°) 9.0V | 7 Serie ty 1660; ERM iOeSreeet 
yaa-tore| 440 | 570 | 55 |116| 18 4 544-1310-ND 25.30 | EPMS70GT144¢4 84-PLCC | 64 | 1,250) 5.0 | 68) 5.0V | 10 544-1197-5-ND 15.25 | EPM7064SLC84-10 
144-TOFP| 440 | 570 | 5.5 |116] 1.8 | 4 544-1407-NDA 25.30 | EPM570GT144C4N 84-PLCC | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0V | 7 544-1198-5-ND* 21.00 | EPM7064SLC84-7 
y4a-torp| 440 15701 55 |itel 1. 5 544-1314-ND 18.10 | EPM570GT14405 100-TOFP| 64 |1,250} 5.0 | 68] 5.0V | 10 544-1199-ND 11.20 | EPM7064STC100-10 
144-TOFP| 440 | 570 | 55 |116] 1.8 5 544-1408-NDA 18.10 | EPM570GT144C5N 44-TOFP | 64 | 1,250) 5.0 | 36) 5.0V | 10 544-1200-ND 7.50 | EPM7064STC44-10 
256-FBGA| 980 |1,270) 6.3 |212/33/25] 3 544-1321-ND 60.00 | EPM1270F256C3 84-PLCC | 128 | 2,500) 6.0 | 68) 5.0V | 10 544-1207-5-ND* 30.50 | EPM7128SLC84-10 
256-FBGA| 980 |1,270) 6.3 |212] 3.3/2.5] 4 544-1140-ND 42.00 | EPM1270F256C4 84-PLCC | 128 | 2,500} 6.0 | 68 | 5.0V | 15 544-1208-5-ND* 19.00 | EPM7128SLC84-15 
256-FBGA| 980 |1,270) 6.3 |212] 3.3/2.5] 5 544-1141-ND 30.00 | EPM1270F256C5 100-PQFP | 128 [2,500} 6.0 | 84] 5.0V | 10 544-1209-ND 40.50 | EPM7128SQC100-10 
256-FBGA| 980 |1,270) 6.3 | 212] 3.3/2.5] 5 544-1381-NDt 42.00 | EPM1270F25615 100-PQFP | 128 | 2,500} 6.0 | 84] 5.0V | 15 544-1210-ND 24.00 | EPM7128SQC100-15 
144-TOFP| 980 |1,270| 6.3 |116|3.3/25] 3 544-1324-ND 48.30 | EPM1270T144C3 100-TOFP ) 128 |2,500) 6.0 | 84+) 5.0V | 10 544-1211-ND 44.00 | EPM7128STC100-10 
144-TOFP | 980 |1,270] 6.3 | 116] 3.3/2.5) 4 544-1142-ND 33.80 | EPM1270T144C4 100-TOFP ) 128 |2,500} 6.0 |84¢} 5.0V | 15 544-1212-ND 16.75 | EPM7128STC100-15 
144-TOFP | 980 |1,270] 63 | 116] 39/25) 5 544-1143-ND 24.20 | EPM12707144C5 84-PLCC | 160 |3,200) 6.0 | 64) 5.0V | 10 544-1213-5-ND* 48.00 | EPM7160SLC84-10 
144-TOFP | 980 |1,270] 63 | 116] 39/725) 5 544-1388-NDt 33.80 | EPM1270714415 100-TOFP | 160 |3,200] 6.0 | 84] 5.0V | 10 544-1214-ND 52.50 | EPM7160STC100-10 
256-FBGA| 980 |1,270] 63 |212] 1.8 3 544-1327-ND 60.00 | EPM1270GF256C3 160-PaFP | 192 /3,750) 75 | 124] 5.ov | 10 544-1215-ND 81.50 | EPM7192S0C160-10 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 |212) 1.8 3 544-1382-NDA 60.00 | EPM1270GF256C3N 160-PaFP | 192 /3,750| 75 | 124] 5.ov | 15 544-1216-ND 52.50 | EPM7192SQC160-15 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 | 212) 1.8 4 544-1328-ND 42.00 | EPM1270GF256C4 208-PaFP | 256 /5,000) 7.5 |1644] 5.0v | 10 544-1219-ND 87.50 | EPM7256S0C208-10 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 |212) 1.8 4 544-1383-NDA 42.00 | EPM1270GF256C4N 208-PaFP | 256 |5,000| 7.5 |1644] 5.0v | 15 544-1220-ND 70.00 | EPM7256S0C208-15 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 | 212) 1.8 5 544-1329-ND 30.00 | EPM1270GF256C5 MAX 7000A 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 /212) 1.8 5 544-1384-NDA 30.00 | EPM1270GF256C5N 44-PLCC | 32 | 600] 45 | 36] 33V ] 10 544-1177-5-ND* 3.40 | EPM7032AELC44-10 
144-TOFP | 980 |1,270] 63 |116] 18 3 544-1330-ND 48.30 | EPM1270GT144C3 44-torP | 32 | 600) 45 | 36) 3.3v | 10 544-1178-ND 2.40 | EPM7032AETC44-10 
144-TQFP | 980 |1,270} 6.3 |116] 1.8 3 544-1385-NDA 48.30 | EPM1270GT144C3N 44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 36) 3.3V 4 544-1179-ND 4.50 | EPM7032AETC44-4 
144-TOFP | 980 |1,270} 6.3 |116| 1.8 4 544-1331-ND 33.80 | EPM1270GT144C4 44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 36] 3.3V 7 544-1180-ND 3.00 | EPM7032AETC44-7 
144-TOFP | 980 |1,270} 6.3 |116| 1.8 4 544-1386-NDA 33.80 | EPM1270GT144C4N 44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 36] 3.3V 7 544-1181-ND 3.95 | EPM7032AETI44-7 
144-TOFP) 980 1,270} 63 116] 18 5 544-1332-ND 24.20 | EPM1270GT144C5 100-TOFP| 64 |1,250| 45 | 68] 33V | 10 544-1188-ND 11.30 | EPM7064AETC100-10 
144-TOFP | 980 |1,270] 63 |116] 1.8 5 544-1387-ND A 24.20 | EPM1270GT144C5N too-TarP) 64 |1250) 45 |6s| 3av | 4 544-1189-ND 80.50 | EPM7064AETC100-4 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 |116/ 33/25] 3 544-1335-NDA 48.30 | EPM1270T144C3N too-TarP) 64 |1250) 45 | 63| 3av | 7 544-1190-ND 40.25 | EPM7064AETC100-7 
256-FBGA| 980 |1,270] 6.3 |116/33/25] 4 544-1334-NDA 33.80 | EPM1270T144C4N as-rorp | 64 |1250| 45 | 36) 33v | to 544-1191-ND 7.60 | EPM7064AETC44-10 
256-FBGA| 980 |1,270] 63 |116/ 33/25] 5 544-1333-NDA 24.20 | EPM1270T144C5N astore | 64 |1250| 45 |36| 3av | 4 544-1192-ND 50.00 | EPM7064AETC44-4 
144-TaFP| 980 [1,270] 63 ]212] 39/25] 3 544-1338-NDA 60.00 | EPM1270F256C3N aatorp | 64 |1250| 45 |36| 3av | 7 544-1193-ND 25.00 | EPM7064AETC44-7 
144-TOFP] 980 |1,270] 63 |212] 39/725) 4 544-1337-NDA 42.00 | EPM1270F256C4N aatorp | 64 |1250| 45 |36| 3av | 7 544-1194-ND 32.50 | EPM7064AETI44-7 
144-TOFP | 980 |1,270] 63 |212] 39/725) 5 544-1336-NDA 30.00 | EPM1270F256C5N 84-Picc | 128 |2500| 50 |ea| 3av | to 544-1201-5-ND* 16.00 | EPM7128AELC84-10 
256-FBGA | 1,700 } 2,210) 7.1 | 204) 33/25] 3 544-1341-ND 81.40 | EPM2210F256C3 too-rore | 128 |2500| 50 | 84 aay | 40 544-1202-ND 4675 | EPM7128AETC100-10 
256-FBGA | 1,700 } 2,210) 7.1 | 204) 33/25] 4 544-1340-ND 57.00 | EPM2210F256C4 ( 5 : : 

’ é 100-TOFP) 128 |2,500} 50 | 84] 33v | 5 544-1203-ND 81.50 | EPM7128AETC100-5 
256-FBGA | 1,700 | 2,210) 7.1 |204/ 33/25] 5 544-1339-ND 40.70 | EPM2210F256C5 too-Tarp} 128 2500) 50 | ea! aav | 7 SED 4850. | EPMT125AETCI007 
324-FBGA | 1,700 }2,210] 7.1 | 272) 33/25] 3 544-1344-ND 92.80 | EPM2210F324C3 
324-FBGA| 1700 |2210/ 71 [272|3325) 4 eva area 4.90 | EPM22107324c4 144-TOFP | 128 |2,500] 5.0 | 100} 33V | 10 544-1205-ND 29.50 | EPM7128AETC144-10 
324-FBGA| 1,700 |2,210| 7.1 |272) 33/25) 5 544-1342-ND 46.40 | EPM2210F324¢5 1O0-TOFP | 128 /2,500) 5.0 | 84) 3.aV | 7 SED 79.50') EPM7128AETI100+7 
ase-FBGA| 1700 \2210| 71 | 904) 18 3 544-1350-ND 81.40 | EPM2210GF256C3 100-TOFP) 256 |5,000; 55 | 84] 33V | 10 544-1217-ND 48.50 | EPM7256AETC100-10 

. ” 144-TOFP | 256 |5,000| 5.5 |120} 33V | 10 544-1218-ND 59.00 | EPM7256AETC144-10 
pe eaee ae oop ue ai ic ; Sanne arab FEMEDIRREoeca 4 RoHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube + Perform a complete thermal analysis 
256-FBGA 1700 2210| 71 |204| 18 4 544-1390-NDA 57.00 | EPM2210GF256C4N before committing a design to this device package. For more information, see the Operating Requirements for Altera 

g z z s 7 Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 415 


PATTER Configuration Devices 


During device operation, Altera® FPGA’s store configuration data in SRAM cells. Because SRAM memory is 
volatile, the SRAM cells must be loaded with configuration data each time the device powers up. You can configure 
the devices using data stored in an Altera configuration device. Altera configuration devices are offered in different 
densities and provide a variety of features. 


Memory On-Chip 

Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 
(BIT) Support Support Reprogrammable (Vv) Package Part No. Each Part No. 

65K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1221-5-ND* 5.50 EPC1064PC8 
65K No No No 5.0 8-PDIP 544-1368-5-ND* 7.70 EPC1064P18 
65K No No No 5.0 20-PLCC 544-1367-5-ND* 9.10 EPC1064L120 
212K No No No 5.0 8-PDIP 544-1370-5-ND* 13.25 EPC1213P18 
212K No No No 5.0 20-PLCC 544-1369-5-ND* 15.00 EPC1213L120 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441P18 
400K No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
440K No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1371-5-NDA* 3.50 EPC1441LC20N 
440K No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1372-ND 3.95 EPC1441TC32 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1375-5-NDA* 15.50 EPC1PI8N 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1222-5-ND* 9.50 EPC1213PC8 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 

1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1241-5-ND* 3.50 EPCS1SI8 

1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-NDA* 3.50 EPCS1SI8N 

1M No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1229-5-ND* 12.50 EPC1LC20 

1M No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1230-5-ND* 17.50 EPC1LI20 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2L120 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1376-5-NDA* 33.50 EPC2LC20N 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1377-NDA 37.50 EPC2TC32N 

4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 

4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1378-NDA 41.00 EPC4QC100N 

4M No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1243-5-ND* 13.00 EPCS4SI8 

4M No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1379-5-NDA* 13.00 EPCS4SI8N 

8M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 

8M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP. 544-1239-ND 61.00 EPC8QI100 
16M No No Yes 3.3 16-SOIC. 544-1240-5-NDA* 16.25 EPCS16SI16N 
16M Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
16M Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1373-ND 87.00 EPC16UC88AA 
16M Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1374-NDA 87.00 EPC16UC88N 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP. 544-1227-ND 80.00 EPC16Q1100 
64M No Yes Yes 3.3 16-SOIC. 544-1380-5-NDA* 32.50 EPCS64SI16N 

A RoHS Compliant * Tube 


MAX Il-DEVKIT-1270 


Kit enables user to evaluate the MAX II feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom 
hardware. It includes all software, cables, and accessories needed to ensure an easy and productive 
evaluation of the MAX II CPLD. 

Kit Includes: 

Max II Development Board: 

* MAX Il EPM1270F256C5ES CPLD * Universal serial bus (USB) media access control (MAC) with physical 
layer (PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3V and 5V tolerant) * LCD module * SRAM 
(128K x 8-bit) * Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power meter * Active 
/O sense circuitry * One 3.3V tolerant expansion/prototype header (41 available user I/O pins) ¢ Joint Test 
Action Group (JTAG) connectors * Four user-defined, push-button switches ¢ Four user-defined LED's 
Quartus® II Web Edition Design Software 

Cable and Accessories: * ByteBlaster™ II Parallel Download Cable * Type A-B USB Cable (3 feet) 
Reference Designs and Demos for MAX II Including: * USB reference design * PCI reference design 
* Low power demo ° Real-time in-system programmability (ISP) demo 


544-1136-ND MAX II Development Kit... . 2.0.0... 6... c cece eee eee $150.00 


NIOS-EVALKIT-1C012 


Altera’s Nios II evaluation kit provides a low-cost evaluation platform for the popular embedded processor 
architectures. Altera created this evaluation kit to make your initial Nois Il experience easy and productive 
and to give you good understanding of the Nios II processor software development flow. 


Kit Includes: 

Nios II Evaluation Board: 

* Cyclone™ EP1C12F324 * MAX® CPLD EPM7064 configuration controller * 16-Mbytes SDR SDRAM 
* 8-Mbyte flash * RJ-45 connector and 10/100 Ethernet physical layer (PHY) component * Two 2 x 10 I/O 
headers ¢ Prototype area with up to 48 available user I/O, plus ground, 3.3V and 5.0V * USB connector, 
providing power and host communication * Two switches * Ten LED’s * Power-on reset circuitry * 24-MHz 
oscillator * Speaker connector 

Design Example and Applications: * Over 12 software example designs 

Cores: ¢ Nios II processor cores (with evaluation license) 

Development Tools: ¢ Nios I! integrated development environment (IDE) (for PC’s only) * Quartus® I] Web 
Edition design software (for PC’s only) * SOPC Builder system integration tool 

Cables and Accessories: * USB Cable « Ethernet Cable (7 feet) 

Note: Software engineers do not need any prior FPGA design experience to use the Nios II evaluation kit. 


544-1137-ND NIOS Il Evaluation Kit with Cyclone EP1C12 ................. 0... ccc eeec ee ee ee ee eee $295.00 


Cubic Cyclonium 


Cubic Cyclonium quickly and easily demonstrates the power and flexibility of FPGA’s while highlighting the 
new Cyclone™ device, Nios® embedded processor, SOPC Builder and Quartus® II software. 

Kit Includes: 

Cubic Cyclonium: 

* Cyclone EP1C6 Device * MAX® EPM7064AE CPLD configuration control logic * Single data rate (SDR) 
SDRAM (8-Mbytes, 32-bit wide) * EPCS4 Serial Configuration Device (4Mb) »* Universal serial bus (USB 
1.1 for communications and power (the Cubic Cyclonium gets its power from the USB port) * 168 LED 
display (8 x 21) * VGA output connector (VGA cable not included) » 10 I/O pins 

Cable: * USB A to B Cable 

Getting Started CD with PC-based Application 

Getting Started Guide 


544-1139-ND Cubic Cyclonium Demo Kit . $167.99 


Programming Unit 


The APU is a hardware module that is used together with an appropriate adapter to program Altera devices. 
The APU connects to a PC via the USB port and receives power from a standard wall power adapter. 


54441 2442ND: | (PLrAPU) icici seansscusis eesuses tas euna ted ade awnceeasies gnausacdeesaneesnidaerauee ahaa $1995.00 


Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface 
to either a standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to 
Excalibur, Mercury, APEX Il, APEX 20K, ACEX 1K, FLEX 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and 
programming data to MAX 9000, MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. The 
MasterBlaster supports the SignalTap® feature, which allows designers to view internal device logic nodes 
with a virtual logic analyzer. 

544-1245-ND USB (PL-USB-BLASTER-RB).............00.0c0ccecee sec ee scene eee eeeeeeeteeneeeen sees $300.00 


ByteBlaster™ 
Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support 
for active serial programming of serial configuration devices. This cable drives configuration data from the 
PC to Stratix, Stratix GX, Cyclone, APEX II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 
20KC), ACEX 1K, Mercury, Excalibur, FLEX 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and 
FLEX 6000 devices, as well as programming data to MAX 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, 
MAX 3000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTER2)..................0cccceeeeee ee ee eens ee nen eee $150.00 


University Program 


Education Kits 
UP3 Education Kits 


Kit Includes: 

* Quartus || Development Software, Version 4.1 

* UP3 Development Board with a Cyclone™ EP1C6/12 Device 
¢ ByteBlaster II Download Cable 

« Power Supply 


544-1291-ND (UP3-DK-1C6/UNIV) ........... 2.0. ccc cece cee c eee cece nsec ee ee teense seeeeeeeeeeeenee $249.00 
544-1292-ND (UP3-DK-1C12/UNIV) ........ 0.0.2 ccc cece eee e eee eee eee eee eee ee testes eeeeeeeteeeeeee $249.00 
UP2 Education Kit 

Kit Includes: 


* Quartus Il Development Software, Version 4.0 

* UP2 Development Board with a FLEX 10° EPF10K70 Device 

* ByteBlaster Download Cable 

* Power Supply 

* Digital Design and Implementation with Field Programmable Devices 


544-1293-ND (UP2-DEVKIT/UNIV) . $99.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with Standard Development Tools: 

solutions enabling designers to create products that are "just what the _ twice the registers and additional features for better logic utilization. Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel's 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are number of I/O's. This family has devices from 44 to 160 pins, and 32 to EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a_ 96 |/O’s. High connectivity, and flexible architecture make these parts and CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 


EEPROM memory. highly suitable for system design. In system programmability in the larger available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. and Synopsys. 
Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
28-PLCC ATF750C-7JC-ND 10.54 7.55 7.06 ATF750C-7JC 
5.0 No 75 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 10.54 7.55 7.06 ATF750C-7PC 
24-SOIC ATF750C-7SC-ND 10.54 7.55 7.06 ATF750C-7SC 
28-PLCC ATF750C-10JC-ND 6.45 4.62 4.32 ATF750C-10JC 
28-PLCC ATF750C-10JU-ND& NEW! 7.80 6.24 5.27 ATF750C-10JU 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-10PC-ND 6.45 4.62 4.32 ATF750C-10PC 
24-DIP ATF750C-10PU-ND& NEW! 7.80 6.24 5.27 ATF750C-10PU 
24-SOIC ATF750C-10SC-ND 6.45 4.62 4.32 ATF750C-10SC 
28-PLCC ATF750C-15JC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750C-15JC 
5.0 No 18 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750C-15PC 
24-SOIC ATF750C-15SC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750C-15SC 
28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750CL-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750CL-15PC 
24-SOIC ATF750CL-15SC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF750CL-15SC 
28-PLCC ATF750LVC-15JC-ND 5.29 3.79 3.55 ATF750LVC-15JC 
3~3.6 No 15 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 5.29 3.79 3.55 ATF750LVC-15PC 
24-SOIC ATF750LVC-15SC-ND 5.29 3.79 3.55 ATF750LVC-15SC 
3~3.6 No 15 20 10 500 Standard 24-TSSOP | ATF750LVC-15XU-ND& NEW! 5.54 4.43 3.45 ATF750LVC-15XU 
ATF1500 Series 
5.0 No 75 32 32 4000 Standard 44-TQFP ATF1500A-7AC-ND 5.76 4.12 3.86 ATF1500A-7AC 
44-PLCC ATF1500A-7JC-ND 5.76 4.12 3.86 ATF1500A-7JC 
44-TQFP ATF1500A-10AC-ND 4.06 2.91 2.72 ATF1500A-10AC 
5.0 No 140 32 32 4500 Standard 44-TQFP ATF1500A-10AU-ND& NEW! 4.25 3.41 2.65 ATF1500A-10AU 
44-PLCC ATF1500A-10JC-ND 4.06 2.91 2.72 ATF1500A-10JC 
44-PLCC ATF1500A-10JU-ND& NEW! 4.25 3.41 2.65 ATF1500A-10JU 
27 No 15 32 32 4500 Low 44-TQFP ATF1500ABV-15AC-ND 5.25 3.75 3.51 ATF1500ABV-15AC 
44-PLCC ATF1500ABV-15JC-ND 5.25 3.75 3.51 ATF1500ABV-15JC 
44-TQFP ATF1500AL-20AC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF1500AL-20AC 
5.0 No 20 32 32 4000 Low. 44-TQFP ATF1500AL-20AU-ND& NEW! 4.43 3.55 2.76 ATF1500AL-20AU 
44-PLCC ATF1500AL-20JC-ND 4.24 3.03 2.84 ATF1500AL-20JC 
44-PLCC ATF1500AL-20JU-ND& NEW! 4.43 3.55 2.76 ATF1500AL-20JU 
5.0 Yes 75 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502AS-7AC44-ND 3.85 2.60 2.24 ATF1502AS-7AC44, 
44-PLCC ATF1502AS-10JC-ND 2.80 1.89 1.63 ATF1502AS-10JC44 
5.0 Ves 10 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-10JU44-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 ATF1502AS-10JU44 
44-TQFP ATF1502AS-10AU44-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 ATF1502AS-10AU44 
15 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-15JI44-ND 2.48 2.18 1.88 ATF1502AS-15J144 
44-TQFP ATF1502ASL-25AC44-ND 2.80 1.89 1.63 ATF1502ASL-25AC44 
5.0 Yes 25 32 32 750 Lew 44-TQFP | ATF1502ASL-25AU44-ND& NEW! 3.67 2.94 229 | ATF1502ASL-25AU44 
44-PLCC ATF1502ASL-25JC44-ND 2.80 1.89 1.63 ATF1502ASL-25JC44 
44-PLCC ATF1502ASL-25JU44-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 ATF1502ASL-25JU44 
3-36 Yes 15 _ — = Standard 44-TQFP ATF1502ASV-15AU44-ND& NEW! 2.95 2.36 1.84 ATF1502ASV-15AU44 
44-PLCC ATF1502ASV-15JU44-ND& NEW! 2.95 2.36 1.84 ATF1502ASV-15JU44 
3-36 Yes 20 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502ASV-20AC44-ND 2.11 1.42 1.23 ATF1502ASV-20AC44 
44-PLCC ATF1502ASV-20JC44-ND 2.11 1.42 1.23 ATF1502ASV-20JC44 
1.8 Yes uA 32 32 750 Ultra Low 44-TQFP ATF1502BE-7AU44-ND& NEW! 2.70 2.16 1.68 ATF1502BE-7AU44 
44-TQFP ATF1504AS-7AC44-ND 8.92 8.49 7.41 ATF1504AS-7AC44, 
44-PLCC ATF1504AS-7JC44-ND 9.03 6.09 5.25 ATF1504AS-7JC44 
oe is v2 et es 1900: ianete 84-PLCC | ATF1504AS-7JC84-ND 10.77 7.26 += -6.26_—|_ ATF1504AS-7NC84 
100-TQFP | ATF1504AS-7AC100-ND 10.45 7.04 6.07 ATF1504AS-7AC100 
44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND. 4.82 3.25 2.80 ATF1504AS-10JC44 
44-TQFP ATF1504AS-10AU44-ND& NEW! 5.42 4.34 3.66 ATF1504AS-10AU44 
5.0 Yes 10 64 64 1500 Standard 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND. 6.13 4.13 3.56 ATF1504AS-10JC84 
100-TQFP | ATF1504AS-10AC100-ND 5.81 3.91 3.37 ATF1504AS-10AC100 
100-TQFP | ATF1504AS-10AU100-ND4 NEW! 6.34 5.08 4.28 ATF1504AS-10AU100 
100-PQFP | ATF1504AS-10QC100-ND 8.00 5.39 4.65 ATF1504AS-10QC100 
44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.62 3.11 2.68 ATF1504ASL-20AC44 
5.0 Yes 20 64 64 1500 Lew 84-PLCC ATF1504ASL-20JC84-ND 6.02 4.06 3.50 ATF1504ASL-20JC84 
100-TQFP | ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84 3.31 ATF1504ASL-20AC100 
100-PQFP | ATF1504ASL20QC100-ND 7.87 5.30 4.57 ATF1504ASL-20QC100 
44-TQFP ATF1504ASL-25AU44-ND& NEW! 6.28 5.03 4.24 ATF1504ASL-25AU44 
5.0 Yes 25 64 64 1500 Low 44-PLCC ATF1504ASL-25JU44-ND& NEW! 6.44 5.16 4.35 ATF1504ASL-25JU44 
100-TQFP | ATF1504ASL-25AU100-ND& NEW! 7.22 5.78 4.88 ATF1504ASL-25AU100 
44-TQF P ATF1504ASV-15AC44-ND 3.59 2.34 2.09 ATF1504ASV-15AC44 
44-TQFP ATF1504ASV-15AU44-ND& NEW! 4.84 3.87 3.01 ATF1504ASV-15AU44 
44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 3.59 2.34 2.09 ATF1504ASV-15JC44 
3~3.6 Yes 15 64 64 1500 Standard 44-PLCC ATF1504ASV-15JU44-ND& NEW! 4.73 3.78 2.94 ATF1504ASV-15JU44 
100-TQFP | ATF1504ASV15AC100-ND 5.16 3.36 3.00 ATF1504ASV-15AC100 
100-TQFP | ATF1504ASV-15AU100-ND& NEW! 5.80 4.64 3.92 ATF1504ASV-15AU100 
100-PQFP | ATF1504ASV15QC100-ND 7.31 4.76 4.25 ATF1504ASV-15QC100 
44-TQFP ATF1504ASVL20AC44-ND 3.85 2.51 2.24 ATF1504ASVL-20AC44 
44-TQFP ATF1504ASVL-20AU44-ND& NEW! 5.18 4.14 3.22 ATF1504ASVL-20AU44 
3~3.6 Yes 20 64 64 1500 Low 44-PLCC ATF1504ASVL-20JU44-ND& NEW! 5.06 4.05 3.15 ATF1504ASVL-20JU44 
68-PLCC ATF1504ASVL20JC68-ND 4.73 3.08 2.75 ATF1504ASVL-20JC68 
84-PLCC ATF1504ASVL20JC84-ND 6.30 4.10 3.66 ATF1504ASVL-20JC84 
* Industrial Temperature A ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 417 


ATMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) (con) 


Tpd Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers Macrocells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
100-TQFP ATF1504ASVL20AC10-ND 5.53 3.60 3.22 ATF1504ASVL-20AC100 
3~ 3.6 Yes 20 64 64 1500 Low 100-TQFP ATF1504ASVL-20AU100-ND& NEW! 6.20 4.96 4.19 ATF1504ASVL-20AU100 
100-PQFP ATF1504ASVL20QC10-ND 7.80 5.08 4.53 ATF1504ASVL-20QC100 
84-PLCC ATF1508AS-7JC84-ND 13.55 9.14 7.56 ATF1508AS-7JC84 
5.0 Yes 75 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 11.42 9.46 ATF1508AS-7AC100 
160-PQFP ATF1508AS-7QC160-ND 22.47 15.15 12.54 ATF1508AS-7QC160 
84-PLCC ATF1508AS-10JC84-ND. 11.74 7.92 6.56 ATF1508AS-10JC84 
84-PLCC ATF1508AS-10JU84-ND& NEW! 11.38 10.25 9.09 ATF1508AS-10JU84 
5.0 Yes 10 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-10AC100-ND 14.68 9.90 8.19 ATF1508AS-10AC100 
100-TQFP ATF1508AS-10AU100-ND& NEW! 14.09 12.69 11.26 ATF1508AS-10AU100 
100-PQFP. ATF1508AS-10QU100-ND& NEW! 17.75 16.57 15.38 ATF1508AS-10QU100 
84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 ATF1508ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 128 128 3000 Low 100-TQFP. ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 6.68 ATF1508ASL-20AC100 
160-PQFP ATF1508ASL20QC160-ND 16.51 11.13 9.21 ATF1508ASL-20QC160 
84-PLCC ATF1508ASL-25JU84-ND& NEW! 9.80 8.82 7.83 ATF1508ASL-25JU84 
he Yes 2 28 128 3000 Low | t00-TaFP | _ATF1508ASL-25AU100-NDA NEW! 1215 1094 9.70 | ATF1508ASL-25AU100 
84-PLCC ATF1508ASV-15JC84-ND 9.14 6.16 5.10 ATF1508ASV-15JC84 
84-PLCC ATF1508ASV-15JU84 -ND& NEW! 8.75 7.88 6.99 ATF1508ASV-15JU84 
3-36 Yes 15 428 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508ASV15AC100-ND 10.21 6.89 5.70 ATF1508ASV-15AC100 
100-TQFP ATF1508ASV-15AU100-ND& NEW! 9.58 8.63 7.65 ATF1508ASV-15AU100 
100-PQFP ATF1508ASV15QC100-ND 14.84 10.01 8.28 ATF1508ASV-15QC100 
160-PQFP ATF1508ASV15QC160-ND 22.58 15.23 12.60 ATF1508ASV-15QC160 
100-TQFP ATF1508ASVL20AC10-ND 10.64 7.18 5.94 ATF1508ASVL-20AC100 
100-TQFP ATF1508ASVL-20AU100-ND& NEW! 10.00 9.00 7.98 ATF1508ASVL-20AU100 
3~ 3.6 Yes 20 128 128 3000 Low 84-PLCC ATF1508ASVL20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 ATF1508ASVL-20JC84 
84-PLCC ATF1508ASVL-20JU84-ND& NEW! 9.16 8.25 7.32 ATF1508ASVL-20JU84 
84-PLCC ATF1508ASV20QC160-ND 23.44 15.81 13.08 ATF1508ASVL-20QC160 
ATF2500 Series 
15 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JC-ND 6.45 4.95 4.35 ATF2500C-15JC 
15 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JU-ND& NEW! 7.88 6.31 5.32 ATF2500C-15JU 
5 No 20 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-20JC-ND 5.72 4.39 3.86 ATF2500C-20JC 
20 Standard 40-DIP ATF2500C-20PC-ND 5.72 4.39 3.86 ATF2500C-20PC 
20 Standard 40-DIP ATF2500C-20PU-ND& NEW! 7.02 5.62 4.74 ATF2500C-20PU 
20 Low 40-PLCC ATF2500CL-20JI-ND* 6.19 4.76 4.18 ATF2500CL-20JI 
* Industrial Temperature 4 RoHS Compliant 


ATF15xx-DK2 CPLD Development Kit 


The ATF15xx-DK2 is a second generation low-cost development programmer kit for the designer who wishes 
to begin working with Atmel's ATF15xx family of industry standard pin-compatible Complex Programmable 
Logic Devices (CPLD) with Logic Doubling™. Like the original ATF15xx-DK, the “DK2” allows designers to 
design, synthesize, simulate, program and evaluate their designs using their choice of either free Atmel- 
WinCUPL™ design software or a 30-day free trial version of Atmel-ProChip Designer™ using any 84-pin 
ATF15xx device, such as those provided with the kit. In addition, the kit can be extended to be used to 
program all of the Atmel ATF15xx Family with different packages by simply adding the package adapters 
(only PLCC84 is included in the kit). Once the design is completed, the designer can install a sample 
ATF15xx Family device in the provided PCB and program it using the built-in In-System-Programmable (ISP) 
industry-standard 4-pin JTAG interface, ATMISP software, and PC parallel port cable provided. The tutorial 
included takes the designer through the complete CPLD development process. All software runs on PC 
Windows™ platforms. In addition, mounting holes are provided to add wire-wrap terminals for all pins to allow 
comprehensive proto-typing and evaluation. The ATF15xx-DK2 includes everything a designer needs to get 
started with Atmel-Logic Doubling CPLDs including: 


CPLD Demo Board/Programmer Board: ¢ 84-lead PLCC Adapter * ISP (JAT) Port * Wire-wrap Terminal 
Holes-all Pins * 2 MHz Crystal Oscillator * Eight 8-segment LED Displays * 5V and 3.3V Vcc operation 
* Easy access to CPLD I/O pins * Global Clear, Output Enable and Power Switches 

Logic Doubling™ CPLDs: * ATF1508AS-15JC84 5V 128 Macrocell CPLD with ISP * ATF1508ASVL-20JC84 
3.3V Low-power 128 Macrocell CPLD with ISP 

CPLD Programmable Cable: ¢ 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel port with Vcc Auto Detection 

Software CD: ¢ Free Atmel-WinCUPL design software and User's Manual ¢ 30-day Trial Version of Atmel- 
ProChip Designer™ software * Logic Doubling Support and Documentation * Logic Doubling Reference »* Atmel 
Databook CD 

Atmel-WinCUPL: 

Design Entry: * CUPL * Compilation * WinSIM Functional Simulation * Atmel Proprietary Device Filters with 
Logic Doubling 

Atmel-ProChip Designer:Design Entry: * VHDL, Schematic, and CUPL * Synthesis * Functional Simulation 
* Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling » Timing Simulation 


ATF15XX-DK2-ND 
ATF15XX-SAA100-ND 
ATF15XX-SAA44-ND 
ATF15XX-SAJ44-ND 
ATF15XX-SAQ100-ND 
ATF15XX-SAQ160-ND 
ATF15XX-DK3-ND 
ATF15XXDK3-SAA100-ND 
ATF15XXDK3-SAJ44-ND 
ATF15XXDK3-SAJ84-ND 


GPED DEVSIOBMOHtIKit 230 itataiedazsnangiddtedeed heen idadseddghedpadasnthendesadiplashimaldlionudaehri@aneaaahelOaidwehaddgnuadaliadides coddiplarsatehoiandeaceadnbodsatannblenanesnanad $93.94 
100-TQFP Adapter . 
44-TQFP Adapter 
44-PLCC Adapter .. 
100-PQFP Adapter . 
160-PQFP Adapter . 
NEW! CPLD Development Kit for ATF15XX 
NEW! 100-PLCC/TOQFP Adapter Socket for ATF15XXB 
NEW! 84/44 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE.. 
NEW! 84/84 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE.. 


$149.00 
... $112.50 
.. $165.00 


ATDS1500PC-ND Prochip Design Software 


FPGA Configurator Programming Kit (Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to begin working with the AT17 Series 
of ISP FPGA configuration memories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard file input formats produced by the 
various FPGA vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 


FEATURES: 

Hardware: 

* Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices * Connection to Allow In-System Prog. (ISP) * 5.0V 
or 3.0V Supply 


ATDH2200E-ND 
ATDH2221-ND 
ATDH2222-ND 
ATDH2224-ND 
ATDH2225-ND 
ATDH2227-ND 
ATDH2227A-ND 
ATDH2228-ND 


20-SOIC Adapter 
20-PLCC Adapter. 
44-TQFP Adapter 
AT17 ISP Cable. . 


8-LAP Adapter . 


FPGA Configurator Program Kit ...............0ccsecece eee eeeee eee ee ee ees 


Software: 


* CPS - Configurator Programming System * GUI-based Interface * Supports Win95/Win98/WinNT « Online 
Help »* Supports Programming Reset Polarity ¢ Verification Routines to Validate Programming » Accepts 
HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats 


System Contents: 


¢ ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter * CPS Software * ATDH2200E 
Datasheet * ATDH2200E Programming Kit User Guide »* Standard (PC Printer Port) Parallel Cable * 10-pin 
Ribbon Cable for ISP * 9V DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive Power Supply * Sample AT17C/LV Devices 


saa phade.rikedswhathsdia eoadesdhabydadearandesmiGudeavednas eces end atuieddadenna desman tsmadeahadey nal aareaiienaas ike $414.90 


.- $140.00 
-- $140.00 
$149.00 
.-. $88.75 
.- $149.00 
-. $149.00 
$149.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL FPGA Configuration Memory 
In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel’s 
ATDH2200E Programming System. FEATURES: « EE Reprogrammable Serial Memories Designed to Store 
Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) » In-System Programmable via 2-wire 


Bus ¢ Simple Interface to SRAM FPGAs ¢ Compatible with Atmel AT6000, AT40K FPGAs, Altera FLEX® 
Devices, ORCA® FPGAs, Xilinx XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex® FPGAs * Cascadable Read 
Back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays * Low-power CMOS EEPROM 
Process * Programmable Reset Polarity * Available in PLCC Package (Pin Compatible Across Product 
Family) * Emulation of Atmel’s AT24CXXX Serial EEPROMs » Available in 3.3V + 10% LV and 5V + 5% C 
versions * System-friendly READY Pin * Low-power standby mode 


Package Memory Digi-Key Price Each Package Memory Digi-Key Price Each 
Options Size Vec Part No. il 25 100 Options Size Vec Part No. 1 25 100 
20-SOIC 64Kbit 3.3 AT17LV65-10SI-ND 7.74 5.26 4.97 8-LAP 2-Mbit 5.0 | AT17C002-10CC-ND 31.33 24.01 22.18 
20-SOIC 64Kbit | 3.3 | AT17LV65-10SC-ND 6.45 4.38 4.44 20-PLCC 2-Mbit 5.0 | AT17C002-10JC-ND 35.27 27.21 25.17 
8-DIP 64Kbit | 3.3 | AT17LV65-10PI-ND 6.45 4.38 4.14 8-LAP 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10CI-ND 43.41 29.56 27.36 
8-DIP 64Kbit | 3.3 | AT17LV65-10PC-ND 5.81 3.94 3.73 8-LAP 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10CC-ND 34.79 24.01 22.18 
8-SOIC 64Kbit_| 3.3 | AT17LV65-10NI-ND 7.74 5.26 4.97 8-LAP 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10CU-NDA NEW! 30.29 28.27 26.25 
8-SOIC 64Kbit | 3.3 | AT17LV65-10NC-ND 6.45 4.38 4.14 20-PLCC 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10JI-ND 49.71 33.57 31.44 
8-LAP 64Kbit 3.3 AT17LV65-10CI-ND 6.97 5.38 4.88 20-PLCC 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10JC-ND 39.75 27.21 25.17 
8-LAP 64Kbit 3.3 AT17LV65-10CC-ND 5.55 4.37 3.94 20-PLCC 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10JU-NDA NEW! 34.68 32.37 30.06 
20-PLCC 64Kbit 3.3 AT17LV65-10JI-ND 6.45 4.38 4.14 44-PLCC 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10BJI-ND 49.71 33.57 31.11 
20-PLCC 64Kbit 3.3 AT17LV65-10JC-ND 5.81 3.94 3.73 44-PLCC 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10BJC-ND 39.75 27.21 25.17 
8-SOIC 128Kbit | 5.0 | AT17C128-10NC-ND 9.78 6.87 6.25 20-SOIC 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10SC-ND 41.75 28.35 26.80 
8-LAP. 128Kbit_| 5.0 | AT17C128-10CC-ND 8.23 5.69 5.16 20-SOIC 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10SI-ND 50.70 34.42 32.54 
20-SOIC 128Kbit | 3.3 | AT17LV128-10SI-ND 16.51 11.21 10.60 20-SOIC 2-Mbit 3.3 | AT17LV002-10SU-ND& NEW! 34.68 32.37 30.06 
20-SOIC 128Kbit | 3.3 | AT17LV128-10SC-ND 13.42 9.11 8.61 44-TQFP 2-Mbit 3.3. | AT17LV002-10TQI-ND 49.71 33.57 31.11 
8-DIP 128Kbit 3.3 AT17LV128-10PI-ND 12.90 9.51 8.70 44-TQFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQC-ND 39.75 27.21 25.17 
8-DIP 128Kbit 3.3 AT17LV128-10PC-ND 10.32 7.01 6.62 20-PLCC. 2-Mbit 3.3 AT17LV002A-10JU-NDA NEW! 15.00 14.00 13.00 
8-SOIC 128Kbit_| 3.3 AT17LV128-10NI-ND 16.51 14.21 10.60 44-PLCC 4-Mbit 3.3. | AT17LV040-10BJC-ND 47.30 32.12 30.36 
8-SOIC 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10NC-ND 13.42 9.11 8.61 44-PLCC 4-Mbit 3.3 | AT17LV040-10BJI-ND 51.60 35.04 33.12 
8-LAP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10CI-ND 11.14 8.30 7.58 44-TQFP 4-Mbit 3.3 | AT17LV040-10TQI-ND 51.60 35.04 33.12 
8-LAP 128Kbit | 3.3 | AT17LV128-10CC-ND 8.88 6.73 6.12 44-TQFP 4-Mbit 3.3. | AT17LV040-10TQC-ND 43.00 29.20 27.60 
20-PLCC | 128Kbit | 3.3 | AT17LV128-10JI-ND 15.48 11.27 10.33 44-TOQFP 4-Mbit 3.3. | AT17LV040-10TQU-NDA NEW! 36.00 33.60 31.20 
20-PLCC | 128Kbit | 3.3 | AT17LV128-10JC-ND 12.38 8.41 7.95 8-LAP 4-Mbit 3.3. | AT17F040-30CC-ND 16.04 12.13 11.43 
20-SOIC | 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10SI-ND 14.45 9.81 9.27 8-LAP 4-Mbit 3.3 | AT17F040-30CU-ND& NEW! 13.83 12.45 11.04 
20-SOIC | 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10SC-ND 12.04 8.18 7.73 20-PLCC 4-Mbit 3.3. | AT17F040-30JC-ND 22.58 17.08 16.10 
20-SOIC | 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10SU-NDA NEW! 11.20 10.08 8.94 20-PLCC 4-Mbit 3.3. | AT17F040-30JI-ND 25.97 19.64 18.52 
8-DIP 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10PC-ND 10.84 7.36 6.96 20-PLCC 4-Mbit 3.3. | AT17F040-30JU-ND& NEW! 18.12 16.92 15.71 
8-DIP 256Kbit 3.3 AT17LV256-10PU-ND& NEW! 9.33 8.40 7.45 20-PLCC. 4-Mbit 3.3 AT17F040-30VJC-ND 22.58 17.08 16.10 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10NI-ND 14.45 9.81 9.27 20-PLCC 4-Mbit 3.3 | AT17F040-30VJC-ND 22.58 17.08 16.10 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10NC-ND 12.04 8.18 7.73 20-PLCC 4-Mbit 3.3 | AT17F040-30VJI-ND 25.97 19.64 18.52 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10NU-NDA NEW! 11.20 10.08 8.94 8-LAP 4-Mbit 3.3 | AT17F040A-30CU-NDA NEW! 9.88 8.90 7.89 
8-LAP 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10CU-NDA NEW! 9.33 8.40 7.45 20-PLCC 4-Mbit 3.3. | AT17F040A-30JC-ND 16.13 12.20 11.50 
20-PLCC | 256Kbit_| 3.3 | AT17LV256-10JI-ND 12.04 8.18 7.73 20-PLCC 4-Mbit 3.3 | AT17F040A-30JI-ND 18.55 14.03 13.23 
20-PLCC |) 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10JC-ND 10.84 7.36 6.96 20-PLCC | 4-Mbit 3.3 | AT17F040A-30JU-ND& NEW! 14.38 12.95 11.48 
20-PLCC | 256Kbit | 3.3 | AT17LV256-10JU-ND& NEW! 9.33 8.40 7.45 32-TQFP 4-Mbit 3.3 | AT17F040A-30QC-ND 16.13 12.20 11.50 
8-LAP 512kKbit | 5.0 | AT17C512-10CC-ND 18.00 13.29 12.21 32-TQFP 4-Mbit 3.3_| AT17F040A-30QI-ND 18.55 14.03 13.23 
8-DIP 512Kbit | 3.3 | AT17LV512-10PI-ND 16.13 10.95 10.35 44-PLCC 8-Mbit 3.3 | AT17F080-30BJC-ND 38.70 29.28 27.60 
8-DIP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10PC-ND 14.51 9.86 9.32 44-PLCC 8-Mbit 3.3. | AT17F080-30BJI-ND 44.51 33.67 31.74 
8-LAP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10CI-ND 17.42 11.83 11.18 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30CC-ND 27.48 20.79 19.60 
8-LAP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10CC-ND 13.87 9.42 8.90 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30CI-ND 30.57 23.13 21.80 
20-PLCC | 512Kbit | 3.3 | AT17LV512-10JI-ND 16.13 10.95 10.35 8-LAP 8-Mbit 3.3. | AT17F080-30CU-ND& NEW! 21.33 19.91 18.49 
20-PLCC 512Kbit 3.3 AT17LV512-10JC-ND 14.51 9.86 9.32 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30JC-ND 38.70 29.28 27.60 
20-PLCC | 512Kbit | 3.3 | AT17LV512-10JU-NDA NEW! 7.50 6.00 5.07 20-PLCC 8-Mbit 3.3 | AT17F080-30JI-ND 44.51 33.67 31.74 
20-SOIC 512Kbit | 3.3 | AT17LV512-10SI-ND 19.35 13.14 12.42 20-PLCC 8-Mbit 3.3 | AT17F080-30JU-ND& NEW! 31.05 28.98 26.91 
20-SOIC 512Kbit | 3.3 | AT17LV512-10SC-ND 16.13 10.95 10.35 44-TQFP 8-Mbit 3.3. | AT17F080-30TQC-ND 38.70 29.28 27.60 
20-PLCC | 512Kbit | 3.3 | AT17LV512A-10JI-ND 8.06 5.48 5.18 44-TOFP | S-Mbit_| 3.8 [MANINMEOSOSSCGINE 44.51 $3.67 31.74 
20-PLCC 512Kbit 3.3 AT17LV512A-10JC-ND 7.27 4.93 4.66 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30CU-ND& NEW! 15.79 14.22 12.61 
20-PLCC | 512Kbit | 3.3 | AT17LV512A-10JU-NDA NEW! 7.50 6.00 5.07 20-PLCC 8-Mbit 3.3. | AT17F080A-30JC-ND 25.80 19.52 18.40 
8-DIP 5i2kbit | 3.3 | AT17LV512A-10PI-ND 8.06 5.48 518 20-PLCC 8-Mbit 3.3. | AT17FO80A-30JI-ND 29.67 22.45 21.16 
8-DIP 512kKbit | 3.3 | AT17LV512A-10PC-ND 727 4.93 466 20-PLCC 8-Mbit 3.3 | AT17F080A-30JU-ND& NEW! 20.70 19.32 17.94 
- 32-TQFP 8-Mbit 3.3. | AT17F080A-30QC-ND 25.80 19.52 18.40 
8-DIP 1-Mbit | 3.3) AT17LV010-10PI-ND 27.84 18.91 = 17.87 32-TOFP__| _8-Mbit 3.3__| AT17F080A-30QI-ND 29.67 22.45 21.16 
: ae i by oS a ous ORC GND eeaT 15.18 1460 44-PLCC | 16-Mbit 3.3 | AT17F16-30BJC-ND 64.50 48.80 46.00 
- -Mbit | 3.3 | AT17LV010-10PU-NDA NEW! 15.54 14.51 13.47 " 
Bae ‘Mbit | 33 [Mepetotoetos inc Ba jena ie ad 44-PLCC | 16-Mbit 3.3. | AT17F16-30BJI-ND 74.18 56.12 52.90 
: 8-LAP 16-Mbit 3.3 | AT17F16-30CC-ND 45.80 34.65 32.66 
8-LAP 1-Mbit | 3.3 | AT17LV010-10CU-ND& NEW! 15.54 14.51 13.47 B-LAP 16-Mbit 33 | ATI7F16-30CLND 50.96 38.55 36.34 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 | AT17LV010-10JI-ND 33.41 22.69 21.45 8-LAP 16-Mbit 3.3_ | _AT17F16-30CU-NDA NEW! 35.55 33.18 30.81 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 | AT17LV010-10JC-ND 26.72 18.15 17.16 20-PLOG. | 16-Mbit 33. | ATI7F16-30JC-ND 64.50 48.80. 46.00 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10-10JU-NDA NEW! 18.65 17.41 16.16 20-PLCC. | 16-Mbit 33 | ATI7F16-30JI-ND 74.18 56.12 52.90 
20-SOIC 1-Mbit | 3.3 | AT17LV010-10SI-ND 35.65 24.20 22.89 20-PLCC | 16-Mbit 3.3 | AT17F16-30JU-ND& NEW! 51.75 48.30 44.85 
20-SOIC 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10SC-ND 28.96 19.66 18.59 44-TQFP 16-Mbit 3.3 | AT17F16-30TQC-ND 64.50 48.80 46.00 
20-PLCC 1-Mbit ] 3.3 ] AT17LVO10A-10JI-ND 21.52 16.72 14.32 44-TOFP | 16-Mbit 3.3. | AT17F16-30TQI-ND 74.18 56.12 52.90 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10A-10JC-ND 17.20 13.14 11.61 8-LAP 16-Mbit 3.3 | AT17F16A-30CU-NDA NEW! 24.89 23.23 21.57 
20-PLCC 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10A-10JU-ND& NEW! 13.33 12.00 10.64 20-PLCC | 16-Mbit 3.3. | AT17F16A-30JI-ND 51.92 39.28 37.03 
8-DIP 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10A-10PI-ND 17.93 13.66 11.92 20-PLCC | 16-Mbit 3.3. | AT17F16A-30JU-ND& NEW! 36.23 33.81 31.40 
8-DIP 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10A-10PC-ND 14.34 9.68 8.68 44-PLCC | 32-Mbit 3.3 | AT17F32-30BJU-ND& NEW! 41.40 38.64 35.88 
32-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17LV010A-10QI-ND 21.52 15.31 14.09 44-PLCC. 32-Mbit 3.3 AT17F32A-30BJU-ND&A NEW! 41.40 38.64 35.88 
32-TQFP 1-Mbit | 3.3 | AT17LVO10A-10QC-ND 17.20 13.13 11.60 ‘A RoHS Compliant 


FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) Features: 


* Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs 
range from 5K to 50K usable gates, and are 
designed for high density, compute-intensive 
DSP and other fast logic designs. The AT40K 
family sol ves the Logic vs. SRAM trade-off 
problem by providing fast, flexible, distributed 
10ns FreeRAM™ without using valuable logic 


resources. Structured logic functions, including 
variable array multipliers can be implemented 
directly in core cells without using any bussing 
resources - providing dramatic improvements in 
speed, utilization, power and system cost. 

The AT40K family has the ability to implement 
Cache Logic design, where part of the FPGA 
can be reprogrammed without loss of register 
data, while the remainder of the FPGA continues 


to operate without disruption. This is ideal for 
building adaptive filters, variable coefficient 
multipliers and other designs where the datapath 
can change to increase system performance. 

All Atmel FPGAs can be designed using industry 
standard CAE tools for schematics, VHDL 
and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. 
Software tools are available on Atmel's website 
at: http://www.atmel.com/fpga_software.html 


* Up to 384 PCI compliant I/Os 
* Mixed 3V/5V capability 


Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers 
* Cache Logic® dynamic full/partial reconfigurability in-system 


¢ Eight global clocks 


* Efficient, industry-standard design tools, optimized for synthesis 
* QuickChange™ tools for adaptive hardware designs 
¢ Variety of surface mount packages 

* All devices in family are pin-compatible 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Max.) Options Part No. 1 25 100 

62 84-PLCC AT40K05-2AJC-ND 25.80 18.14 16.72 

62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 29.67 20.15 19.05 
5K-10K 256 2,048 2 5.0 78 100-TQFP AT40K05-2AQI-ND 32.47 22.02 20.80 

114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 20.19 18.63 

128 160-PQFP AT40K05-2CQC-ND 29.13 19.80 18.70 

(Continued) 
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AIMEL FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) (cont) 


Usable Ram Speed iIfe) Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Max.) Options Part No. 1 25 100 
128 208-PQFP AT40K05-2DQI-ND 33.54 22.80 21.55 
BICHON 258 2,048 . 5.0 128 208-PQFP AT40K05-2DQC-ND 29.13 19.80 18.70 
62 84-PLCC AT40KO5AL-1AJC-ND 12.90 8.75 8.30 
78 100-TQFP AT40KO5AL-1AQC-ND 14.62 9.90 9.35 
eel 256 2,048 ’ 33 128 208-PQFP AT40KO5AL-1DQC-ND 14.62 9.90 9.35 
128 208-PQFP AT40KOS5AL-1DQI-ND 16.77 11.40 10.75 
62 84-PLCC AT40KO5LV-3AJC-ND 17.20 12.43 11.40 
5K ~ 10K 256 2,048 3 3.3 114 144-TQFP. AT40KO5LV-3BQC-ND 19.26 13.81 12.69 
128 208-PQFP AT40KO5LV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 38.70 26.30 24.86 
62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 44.51 30.20 28.56 
10K ~ 20K 576 4,608 2 5.0 78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 43.75 29.70 28.05 
114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 43.32 29.45 27.80 
161 208-PQFP AT40K10-2DQC-ND 43.75 29.70 28.05 
10K ~ 20K 954 4,608 1 3.3 114 144-LQFP AT40K10AL-1BQC-ND 24.08 16.36 15.47 
62 84-PLCC AT40K10LV-3AJC-ND 25.80 18.14 16.72 
OR cea _ 4,608 7 33 161 208-PQFP AT40K10LV-3DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
78 100-TQFP AT40K20-2AQC-ND 75.68 51.37 48.55 
114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 77.72 52.80 49.90 
ea 1,024 8,192 2 5.0 161 208-PQFP AT40K20-2DQC-ND 77.72 52.80 49.90 
161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 89.44 60.75 57.41 
193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 77.72 52.80 49.90 
193 240-PQFP AT40K20-2EQI-ND 89.44 60.75 57.41 
62 84-PLCC AT40K20LV-3AJC-ND 43.00 29.29 27.11 
20K ~ 30K 1,024 8,192 3 3.3 114 144-TQFP AT40K20LV-3BQC-ND 48.16 32.59 30.19 
161 208-PQFP AT40K20LV-3DQC-ND 49.45 33.41 30.95 
114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 162.65 110.45 104.40 
a meas 2,304 18,432 2 _ 161 208-PQFP AT40K40-2DQC-ND 162.65 110.45 104.40 
114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP AT40K40AL-1DQI-ND 83.85 56.95 53.81 
193 240-PQFP AT40K40AL-1EQI-ND 83.85 56.95 53.81 
114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
aK PO 2,304 18,482 7 sad 161 208-PQFP AT40K40LV-3DQC-ND 118.68 76.32 71.05 
SPLDs (PAL Com patible 1 6V8, 20V8, 22V1 0) Usable | Macro- Tpd Power | Package | Digi-Key Price Each 
Gates | Cells | Reg.|(ns) | (V) Opt. Type Part No. 1 25 100 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20V8, 28-PLCC | ATF20V8BQL-15JC-ND 1.94. 131 1.20 
and 22V/10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these i S i " 
rar ; : 28-PLCC | ATF20V8BQL-15JU-ND& NEW! 263 2.11 1.64 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25yA) standby power. Atmel's family of 300 8 8 15 | 5.0 Qtr & 24-Dip | ATF20V8BQL-15PC-ND 194 131 120 
Flash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. Low 24-Dip | ATF20V8BQL-15PU-NDA NEW! 263 241 164 
24-SOIC | ATF20V8BQL-15SC-ND 1.94 1.31 1.20 
Usable | Macro- Tpd Power| Package | Digi-Key Price Each a 28-PLCC | AT22LV10-20JC-ND 740 464 413 
Gates | Cells | Reg.|(ns)| (V) | Opt.| Type Part No. 1 25 100 500 10 | 10 | 20 |*: Std. | 24-Dip | AT22LV10-20PC-ND 7.40 4.64 413 
20-PLCC | ATF16V8B-10JC-ND 2.80 2.00 1.88 5.6 24-SOIC | AT22LV10-20SC-ND 7.93 4.98 4.43 
250 8 3 |10| 50 Std. 20-PLCC | ATFI6V8B-10JU-ND& NEW! 2.93 2.34 1.82 a6 28-PLCC | AT22LV10-25JC-ND 591 3.71 3.30 
20-Dip | ATF16V8B-10PC-ND 2.80 2.00 1.88 500 | 10 | 10 | 25 |*5."| Std. | 24-Dip | AT22LV10-25PC-ND 591 3.71 3.30 
20-SOIC_|_ATF16V8B-10SC-ND 2.80 2.00 1.88 : 24-SOIC | AT22LV10-25SC-ND 645 4.05 3.60 
250 8 8 15 | 5.0 Low | 20-SOIC | ATF16V8B-15SU-ND& NEW! 1.95 1.56 1.17 500 ig jpn hae 3.0 ~ bow 28-PLCC | AT22LV10L-25JC-ND 6.24 3.92 3.48 
20-PLCC | ATF16V8BQ-10JC-ND 2.26 1.52 1.31 5.6 24-SOIC | AT22LV10L-25SC-ND 6.77 4.25 3.78 
250 | 8 | 8 | 10} 50 | Qtr aren Aaah oo fee it 500 | 10 | 10 [5.0 | 5.0 | Std. | 28-PLCC | ATF22V10C-5JC-ND 645 434 3.74 
20-PLCC | ATFI6VBBOL-15J0-ND 159 100 3 28-PLCC | ATF22V10C-7JC-ND 3.23 2.18 1.88 
i z % , : : 28-PLCC | ATF22V10C-7JU-ND&A NEW! 423 3.39 2.64 
20-PLCC | ATFI6V8BQL-15JU-ND& NEW! 2.23 1.78 1.34 500 10 10 | 7.5 | 5.0 Std. “Dj 7 
; 24-Dip | ATF22V10C-7PC-ND 3.23 2.18 1.88 
oo | 8 8 las} 50 | Or&| 20-Dip | ATFI6VBBOL-15PU-NDA NEW! 2.23 1.78 1.34 o4-soic | ATF22V10C-7SC-ND 323 218 188 
° Low | 20-SOIC | ATF16V8BQL-15SC-ND 159 1.00 .93 ? : 5 
20-SOIC | ATFI6V8BQL-15SU-NDA NEW! 2.23 1.78 1.34 i pepeeee| UeeN atone py Seek aheec ila 
20-TSSOP | ATF16V8BQL-15XU-NDA NEW! 2.54 2.04 1.59 10 28-PLOC Te ICC eee 2.95 2.36 1.84 
dire 500 10 10 10 5.0 Std 24-Dip | ATF22V10C-10PC-ND 2.26 1.52 1.31 
250 8 8 | 50} 5.0 Std 20-PLCC | ATF16V8C-5JC-ND 2.80 2.00 1.88 ~ | 24-SOIC | ATF22V10C-10SC-ND 2.26 1.52 1.31 
le a -" -| v 
0-PLCC | ATFI6VEC-7IC-ND 258 174 144 5 28: aed ATF22V1 oe ata NEW 2.54 2.04 1.59 
15 24-Dip__|_ATF22V10C-15PU-ND& NEW! 2.54 2.04 1.59 
20-PLCC | ATF16V8C-7JU-ND& NEW! 3.51 2.81 2.19 ry iz a 
: 28-PLCC | ATF22V10CQ-15JC-ND 2.15 1.45 1.20 
20-Dip_) ATFI6V8C-7PC-ND 258 174 1.44 500 | 10 | 10 | 15 | 50 | at | 24-Dip | ATF22V10C0-15PC-ND 245 145 1.20 
250 8 8 | 7:5.) 5.0 Std. | 20-Dip ATF16V8C-7PU-ND& NEW! 2.70 2.16 1.68 i i 5 : 
24-SOIC | ATF22V10CQ-15SC-ND 2.15 145 1.20 
20-SOIC | ATF16V8C-7SC-ND 2.58 1.74 1.44 
20-S0IC | ATFI6V8C-7SU-NDA NEW! = 3.51 2.81 2.19 26-PLCC TEU eazy 200 8) S18 
90-TSS0P | ATF16V8C-7XU-NDA NEW! 396 317 247 28-PLCC | ATF22V10CQZ-20JU-NDA NEW! 3.51 2.81 2.19 
20-PLCC | ATF16V8CZ-12JC-ND 3.23 24 1.99 atre | 24-Dip |RAIZeVIOCOZ20Re ND 269 1.81 1.60 
Std. & fifts: ‘ x at 500 10 10 | 20 | 5.0 24-Dip | ATF22V10CQZ-20PU-ND&A NEW! 3.51) 2.81 2.19 
250 8 8 12 | 5.0 | Zerg | 20-Dip ATF16V8CZ-12PC-ND 3.23 2.47 1.99 Zero 94-solc | ATE22V10CQZ-20SC-ND 269 «181 150 
20-SOIC_| ATF16V8CZ-12SC-ND 3.23 2.47 1.99 ; ‘ : 
24-SOIC | ATF22V10CQZ-20SU-ND& NEW! 3.51 2.81 2.19 
20-PLCC | ATFI6V8CZ-15JC-ND , ae 24-TSSOP| ATF22V10CQZ-20XU-ND& NEW! 3.51 281 2.19 
20-PLCC ATFI6V8CZ-15JU-ND& NEW! 2.59 2.07 1.61 98-PLCC | ATF22V10CZ-12JC-ND 645. 439 3.75 
20-Dip ATF16V8CZ-15PC-ND 247 1.90 1.53 Std. & f 
Std. & i 500 10 10 | 12 | 5.0 24-Dip | ATF22V10CZ-12PC-ND 6.45 439 3.75 
250 8 8 15 | 5.0 Jaro 20-Dip ATF16V8CZ-15PU-ND& NEW! 2.59 2.07 1.61 Zero 94-S0IG | ATF22V10C7-12SC-ND 645 439 375 
20-SOIC | ATF16V8CZ-15SC-ND 247 1.90 1.53 - - - 
20-SOIC | ATF16V8CZ-15SU-ND&A NEW! 259 2.07 1.61 Std. @ | 28-PLCC ) ATF22V10CZ-15JC-ND 5.16 4.09 3.69 
20-TSSOP | ATFI6V8CZ-15XU-NDA NEW! 3.38 2.70 2.10 500 10 10 | 15 | 5.0 Zero 24-Dip | ATF22V10CZ-15PC-ND 5.16 4.09 3.69 
20-PLCC | ATFI6LV8C-10JC-ND 3.50 2.88 2.57 24-SOIC | ATF22V10CZ-15SC-ND 5.16 4.09 3.69 
20-PLCC | ATF16LV8C-10JI-ND 456 3.65 3.28 28-PLCC | ATF22LV10C-10JU-NDA NEW! 3.67 2.94 2.29 
20-PLCC | ATF1I6LV8C-10JU-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 50 SLR Aa ee ae Ue dee 
3.0 ~ 20-Dip ATFI6LV8C-10PC-ND 3.50 2.88 2.57 .0~ -Dip 7 -ND&A NEW! 67 i a 
20 | 8 | 8 | 10} 's5 | St) co-dip | AaTFIeLvsC-10PI-ND 456 288 257 500] 10 | 10 | 10 )'50 | S! | o4-soic | ate22lvioc-tosc-ND 280 189 1.56 
20-SOIC | ATF16LV8C-10SC-ND 3.50 2.88 2.57 24-SOIC | ATF22LV10C-10SU-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 
20-SOIC | ATF1I6LV8C-10SI-ND 456 2.96 2.65 24-TSSOP| ATF22LV10C-10XU-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 
20-TSSOP | ATFI6LV8C-10XU-ND& NEW! 3.67 2.94 2.29 30-~| Std.& 28-PLCC | ATF22LV10CZ-25JC-ND 3.23 2.18 1.80 
28-PLCC | ATF20V8B-7JC-ND 572 3.86 3.33 500 10 10 | 25 | 55 Zero 24-Dip | ATF22LV10CZ-25PC-ND 3.23 2.18 1.80 
300 8 8 | 75] 5.0 | Std. | 24-Dip | ATF20V8B-7PC-ND 5.72 3.86 3.33 24-SOIC | ATF22LV10CZ-25SC-ND 3.23 2.18 1.80 
24-SOIC_| ATF20V8B-7SC-ND 5.72 3.86 3.33 28-PLCC | ATF22LV10CQZ-30JC-ND 258 1.74 1.44 
28-PLCC | ATF20V8B-10JC-ND 3.23 2.03 1.88 28-PLCC | ATF22LV10CQZ-30JU-ND&A NEW! 3.38 2.70 2.10 
300 8 8 10 | 5.0 Std 28-PLCC | ATF20V8B-10JU-ND& NEW! 3.38 2.70 2.10 500 10 10 | 30 3.0~| Qtr& | 24-Dip | ATF22LV10CQZ-30PC-ND 258 1.74 1.44 
: “| 24-Dip ATF20V8B-10PU-ND& NEW! 439 3.51 2.73 5.5 | Zero | 24-Dip | ATF22LV10CQZ-30PU-NDA NEW! 3.38 2.70 2.10 
24-SOIC_| ATF20V8B-10SC-ND 3.23 2.03 1.88 24-SOIC | ATF22LV10CQZ-30SC-ND 2.58 1.74 1.44 
28-PLCC | ATF20V8BQ-10JC-ND 3.23 218 1.88 24-SOIC | ATF22LV10CQZ-30SU-ND& NEW! 3.38 2.70 2.10 
500 | 8 | | 10] 50 | Gtr | o4-dip | ATF20vEBO-10PC-ND 3.23218 1.88] 4 RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


MEL AT91 Series Smart ARM® Microcontrollers 


ey ©: 


* 40-Series: The ideal application module processor, for protocol stack handling and application layer processing in space constrained modules such as GPS, Bluetooth, GSM/GPRS, Wired Ethernet, Wireless LAN, TCP-IP 
networking. This family includes the M40800, R40008, FR4042 and FR40162. 


¢ RM9200: Peripheral rich ARM9Q microcontrollers with built-in 10/100 Ethernet MAC. Ideal for industrial control networking, communication bridging applications. 


Every innovative system starts with standard products 


The AT91 series is a rapidly expanding family of ARM-based microcontrollers, the default 32-bit standard. They are the ideal microcontroller for a next-generation product or your innovative application. Atmel is the ideal 
partner for future cost reductions by offering an aggressive ARM microcontroller and ASSP roadmap and software-compatible SoCs. 


Development Kits and Third-Party Software Development Tools 
Atmel supports the AT91 series with an extensive range of development and evaluation kits. 


Product Description Contents 
AT91 40-Series Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation copies of 
AT91EB40A oy ; 
Evaluation Kit ARM ADS and Green Hills® Software Development Tools 
AT91M42800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB42 : . . - 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 
AT91M55800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB55 , . = ; 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 


Memory Extension Card for 


AT91MECO1 Board and Connector 
EB40A, EB42 and EB55 


AT91RM9200 Development/ Board, Power Supply, RS232 cable, USB cable, 


AT91RM9200-DK . . . i 
Evaluation Kit Ethernet cable, Evaluation copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 


A wide choice of development tools is available from qualified third-party suppliers. These include development packs, C and C++ compilers, assemblers, debuggers, JTAG ICE interfaces, real-time operating systems, board 
support packages and Flash programmers. This high level of support enables AT91 customers to develop their applications rapidly, with minimal expense and risk. 


Part Clock Speed | SRAM | Flash | Boot ROM | External Bus | SDRAM Enhanced PDC USB Device | USB Host Ethernet LeD 
Number ARM7TDMI | ARM920T| ARM926EJ-S | (MHz)* | (Bytes)|(Bytes)| (Bytes) Interface {Interface | USART | USART | SPI | TWI/SSC| Channel | MCI | CAN | (Full Speed) | (Full Speed) | MAC 10/100 | Controller 
AT91M40800 xX 40 8K _ =_ 1 = 2 4 
AT91R40008 xX 70 256K | — _ 1 _ 2 4 
AT91FR4042 xX 70 256K | 512K _ 1 =- 2 4 
AT91FR40162 xX 70 256K | 2M _ 1 _- 2 4 
AT91M42800A xX 33 8K _— _ 1 =- 2 2 8 
AT91M55800A Xx 33 8K _ _ 1 _- 3 1 10 
AT91RM9200 xX 180 16K _ 128K 1 1 _ 4 1 1/3 20 1)— 1 2 1 _ 
Part 16-bit PWM Period zee 10-bit 10-bit Power-On | Brown Out On-chip High Current 
Number Timers | Controller | Interval Timer Timer | RTC | RTT | ADC Channel | DAC Channel Reset Detection | RC Oscillator Pads 1/0 Pins Power Supply (V) | Packages | Samples) Production 
AT91M40800 3 = = 1 32 1.8-3.6 QFP100 Now Now 
1.65-1.95 Core 
AT91R40008 3 — _ 1 32 QFP100 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
1.65-1.95 Core 
AT91FR4042 3 = —_ 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
1.65-1.95 Core 
AT91FR40162 3 _ — 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
2.7-3.6 Core QFP144 
AT91M42800A 6 _— 1 if 1 54 Now Now 
2.7-5.5 1/0 BGA144 
2.7-3.6 Core/Analog | QFP176 
AT91M55800A 6 _- _ it 1 _ 8 2 58 Now Now 
2.7-5.5 1/0 BGA176 


1.65-1.95 Core QFP208 
AT91RM9200 6 = 1 1 1 1 94 Now Now 
1.65-3.6 1/0 BGA256 


ARM920T: ARM9TDMI RISC CPU, 16KB Instruction and 16KB Data caches, MMU, Write buffer and MCI: Multimedia Card Interface, supports the Multimedia Card specification V2.2 and the SD Memory Card 


Embedded Trace Macrocell. specification V1.0. 
Enhanced USART: supports RS485, |SO7816, IrDA and modem control lines. 16-bit Timers: Capture/Compare, Waveform generation and PWM modes. 
TWI: Two Wire Interface, interconnects components on a two-wire bus. PDC: Peripheral Data Controller (DMA), transfers data between on-chip USART, SSC, SPI, MCI, ADC and 


SSC: Serial Synchronous Controller, supports many serial synchronous communications protocols used in the on and off-chip memories without CPU intervention. 


audio and telecom applications such as 12S, short or long frame sync. * Clock Speed: Maximum clock speed at +85°C. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 421 


AIMEL AT91 ARM Thumb Microcontrollers 


ey «: 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. The AT91 series provides 
the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for demanding real-time applications that 
require high performance on a tight power budget. Its wide range of Real Time Operating Systems and sophisticated 
application development tools minimize the risk and time taken to bring new applications to the market. Features: 
© Optimal combination of large SRAM, ROM and Flash memories * Wide choice of on-chip peripherals »* 3-stage 
instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle memory access through EBI * Hardware 


multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels (on-chip DMA) free the processor for the application 
* Advanced power management provides idle mode and disables unused peripherals * Low-latency Advanced Interrupt 
Controller _* Banked registers provide separate stacks and call/returns in interrupt modes »* Wide choice of Real Time 
Operating Systems for ease of development of real-time applications * Extensive application development tools for rapid, 
low-risk software development » Widely used in embedded GPS systems, hand-held communications devices, wireless 


networking, industrial automation * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C 


Program Memory Size Timet/ Clock 
Memory | Program [RAM | BootROM | 1/0 Counters Speed vcc Oper. Digi-Key Price Each 

Type Bytes _| Bytes Bytes Pins UART TWI | SPI | (16-bit) | WDT ADC DAC (MHz) (Core) Temp.| Pkg. Part No. 1 25 100 
Flash 2M 8K - 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes _ - 33MHz | 2.7 ~ 3.6V Ind. [120-BGA | AT91F40816-33CI-ND 43.00 26.00 25.00 
Flash 32K 8K _ 32 | 2(USART) | 1 1 2 Yes | 8-ch/10-bit _ — 3.0 ~ 3.6V Ind. | 64-LQFP | AT91SAM7S321-AU-ND& NEW! 7.30 5.84 4.93 
Flash 256K | 64K - 32 | 3(USART) | 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit - 55MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. | 64-LQFP | AT91SAM7S256AU001-ND 1441 10.05 871 
Flash 128K | 32K - 32 | 3(USART) | 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit - 55MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. ) 64-LQFP | AT91SAM7S128AU001-ND 11.83 8.25 7.15 
Flash 64K 16K - 32 | 3(USART) | 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit - 55MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. | 64-LQFP | AT91SAM7S64-AU001-ND 9.46 6.60 5.50 
Flash 32K 8K - 21 | 2(USART) | 1 1 3 Yes | 8-ch/10-bit - 55MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. | 48-LQFP | AT91SAM7S32-AU001-ND 6.99 488 4.07 
Flash 128K | 32K = 60 | 2(USART) | 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit =_ 30MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. ]100-LQFP| AT91SAM7X128-AU-ND& NEW! 12.58 11.33 10.05 
Flash 256K | 64K - 60 | 2(USART) | 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit - 30MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. [100-LQFP| AT91SAM7X256-AU- NDA NEW! 14.41 12.98 11.51 
Flash 128K =| 32K - 60 | 2(USART) | 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit _ 30MHz | 3.0 ~3.6V Ind. /100-LQFP| AT91SAM7XC128-AU-ND& NEW! 12.58 11.33 10.05 
Flash 256K | 64K - 60 | 2(USART) | 1 2 3 Yes | 8-ch/10-bit - 30MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. [100-LQFP| AT91SAM7XC256-AU-ND& NEW! 1441 1298 11.51 
_ = 256K = 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes = = 7OMHz | 1.65~1.95V | Ind. |100-LQFP] AT91R40008-66AU-ND& NEW! 9.91 8.93 7.92 
_ - 136K - 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes _ - 33MHz | 1.8 ~ 3.6V Ind. [100-TQFP| AT91R40807-33AI-ND 31.50 18.61 17.58 
_ 128K 16K 128K 94 | 4(USART) | 1 1 6 Yes = _ 180MHz | 1.65~1.95V | Ind. | 256-BGA | AT91RIM9200-CJ-002-ND& NEW! 21.23 16.53 15.52 
_ - 16K 128K 94 | 4(USART) | 1 1 6 Yes _ - 180MHz | 1.65~1.95V | Ind. |208-PQFP| AT91RM9200-QU-002-ND& NEW! 16.65 15.54 14.43 
_ = 96K - 63 | 5(USART) | 1 1 6 Yes = = 66MHz | 1.65~1.95V | Ind. |100-LQFP| AT91RM3400-AU-ND& NEW! 11.33 10.20 9.05 
_ _ 16K = 57 | 2(USART) | — | 1 10 Yes | 16-ch/10-bit - 30MHz | 3.0 ~ 3.6V Ind. [176-LQFP| AT91SAM7A2-AU-ND 17.20 12.00 10.00 
Flash 256K | 32K - 62 | 2(USART) | 1 2 9 Yes | 16-ch/10-bit - _ 3.0 ~ 3.6V Ind. /100-LQFP| AT91SAM7A3-AU-ND& NEW! 13.83 1245 11.04 
_ _ 32K - 96 | 2(USART) | 1 2 3 Yes _— _— — 1.08 ~1.32V | Ind. /217-BGA | AT91SAM9261-CJ-ND& NEW! 19.35 18.06 16.77 
_ - 8K ad 58 | 3(USART) | — | 1 6 Yes | 8-ch/10-bit | 2-ch/10-bit | 33MHz | 2.7 ~3.6V Ind. /176-LQFP| AT91M55800A-33AI-ND 20.81 14.84 13.65 
_ - 8K - 58 | 3(USART) | — | 1 6 Yes | 8-ch/10-bit | 2-ch/10-bit | 33MHz | 2.7~3.6V Ind. /176-LQFP| AT91M55800A-33AU-ND& NEW! 11.08 9.98 8.85 
_ - 8K - 54 | 2(USART) | — | 2 6 Yes _ - 33MHz | 2.7 ~3.6V Ind. /144-LQFP| AT91M42800A-33AU-ND& NEW! 9.08 818 = 7.25 
_ _ 8K - 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes _— _ 40MHz | 1.8 ~3.6V Ind. /100-TQFP| AT91M40800-33AU-ND& NEW! 7.20 5.76 4.86 
_ - 4K - 49 | 3(USART) | — | 1 9 Yes | 8-ch/10-bit - 40MHz | 3.0~3.6V Ind. [144-LQFP| AT91SAM7A1-AU-ND 12.69 885 7.38 

4 RoHS Compliant 

. . AT91EB63-ND Evaluation Kit for the AT91 63 and 43 Series ... $285.78 
AT91 ARM Thumb Evaluation Kits AT91EB40A-ND Evaluation Kit for the AT91R40008 .. $198.00 
" 7 i ‘ F AT91EB55-ND Evaluation Kit for the AT91M55800A. ... $250.00 
The Evaluation Kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time AT91EB42-ND Evaluation Kit for the AT91M42800A $250.00 
code development and exploration of the AT91 ARM Thumb microcontrollers. AT91RM3400-DK-ND Development Kit for the AT91 RM340( $1990.00 
The kits include: * Sample microcontroller * Evaluation Board with the Angel debug SSO GAR ENE Eoneae Board hal ae a peeeaeey 
monitor * AT91 Getting Started CD-ROM with data sheets and examples * DBS 794¢aq7Aa3-EK-ND NEW! Evaluation Board for AT91SAM7A3. * $250.00 
serial cable * 2.1mm power jack (power supply not included) »* Evaluation copies of ‘AT91SAM7S64-IAR-ND Development Kit for AT91SAM7S64 $295.00 
compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM Flash * 2 Serial ports at94SAM7S-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7S. . . $149.00 
* Reset button and controller * Push buttons * LEDs * 20-pin JTAG ICE interface —_ ,791SAM7X-EK-ND NEW! Evaluation Kit for AT91SAM7X25 : . $250.00 
connector * Voltage regulation * Clock generator » Board self-test program * Angel AT91SAM7XC-EK-ND NEW! Evaluation Kit for AT91SAM7XC256/128 . $300.00 
debug monitor * Current consumption measurement capability * Expansion slots for AT91SAM9261-EK-ND NEW! Evaluation Kit for AT91SAM926Eu-S . $1170.00 
add-on cards with user specific memories and peripherals AT91SAM-ICE-ND NEW! Emulator for AT91 ARM7/ARM9 .. . $129.00 


FPSLIC — Field 


Programmable System 


FPSLIC — FPGA + AVR in one Package! The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination 
of the popular Atmel AT40K series SRAM FPGAs and the high-performance Atmel AVR 8-bit 
RISC microcontroller with standard peripherals. * 2K ~ 18.4K Bits of Distributed Single/Dual 
Port FPGA User SRAM * High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell * Dynamically 


Peripherals 16 FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR Up to Four External Interrupts to 
AVR 8 Global FPGA Clocks: * Two FPGA Clocks Driven from AVR Logic * FPGA Global Clock 
Access Available from FPGA Core 

Features: * Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 * Watchdog Timer * UART: 2 * TWI (l12C) * PWM: 3 


Level Integ rated Ci FCUIt Recon figurable In-System — FPGA Configuration Access. * FPGA Macro Library of Custom * JTAG * Clock Speed: 25MHZz * Vc: 3.0V ~ 3.6V 
FPGA AVR Program AVR Memory Size AVR 
SRAM Memory RAM EEPROM ie) Operating Digi-Key Price Each 
Gates | CoreCells| Bytes Registers VO Type Bytes Bytes Pins ISP Temp. Package Part No. 1 25 100 
46 ROMless 20K = 8 = Com. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJC-ND 19.35 13.15 12.40 
46 ROMless 20K = 8 = Ind. 84-PLCC AT94KO5AL-25AJI-ND. 22.25 15.10 14.30 
58 ROMless 20K =. 8 _— Com. 100-TQFP AT94KO5AL-25AQC-ND 20.32 16.54 13.05 
58 ROMless 20K — 8 _ Ind. 100-TQFP AT94KO5AL-25AQI-ND 23.44 15.90 15.05 
ok 256 256 436 82 ROMless 20K - 8 ~ Com. | 144-LQFP | AT94KOS5AL-25BQC-ND 20.32 1380 13.05 
82 ROMless 20K = 8 = Ind. 144-LQFP AT94KO5AL-25BQI-ND 24.62 16.70 15.75 
96 ROMless 20K _— 8 _ Com. 208-PQFP AT94KO5AL-25DQC-ND 23.65 16.05 15.15 
96 ROMless 20K = 8 = Ind. 208-PQFP. AT94KO5AL-25DQI-ND 27.09 18.40 17.40 
5K 256 2048 436 93 EEPROM 20K ree 8 Yes Ind. 144-LQFP AT94S05AL-25BQU-ND& NEW! 19.80 18.48 17.16 
5K 256 256 436 93 EEPROM 20K 64K 8 Yes Com. 256-CABGA AT94S05AL-25DGC-ND 28.38 19.25 18.20 
46 ROMless 36K — 16 _ Com. 84-PLCC AT94K10AL-25AJC-ND 32.25 21.90 20.70 
46 ROMless 36K = 16 = Ind. 84-PLCC AT94K10AL-25AJI-ND. 37.09 25.20 23.80 
58 ROMless 36K = 16 = Com. 100-TQFP AT94K10AL-25AQC-ND 33.86 23.00 21.75 
58 ROMless 36K = 16 — Ind. 100-TQFP AT94K10AL-25AQI-ND 39.02 26.50 25.06 
40K 576 512 846 84 ROMless 36K = 16 _ Com. 144-LQFP AT94K10AL-25BQC-ND 33.86 23.00 21.75 
84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LQFP AT94K10AL-25BQI-ND 40.96 27.80 26.30 
84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LQFP AT94K10AL-25BQU-ND& NEW! 23.63 22.05 20.48 
116 ROMless 36K = 16 _— Com. 208-PQFP AT94K10AL-25DQC-ND 39.35 26.70 25.25 
116 ROMless 36K a 16 _— Com. 208-PQFP. AT94K10AL-25DQU-ND& NEW! 27.45 25.62 23.79 
116 ROMless 36K = 16 = Ind. 208-PQFP. AT94K10AL-25DQI-ND 45.15 30.65 29.00 
84 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 144-LQFP AT94S10AL-25BQI-ND 53.43 36.25 34.30 
10K 576 512 846 84 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 144-LQFP AT94S10AL-25BQU-ND& NEW! 32.40 30.24 28.08 
137 EEPROM 36K 64K 16 Yes Com. 256-CABGA AT94S10AL-25DGC-ND 46.44 31.55 29.80 
137 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94S10AL-25DGI-ND. 53.43 36.25 34.30 
84 ROMless 36K = 16 = Com. 144-LQFP AT94K40AL-25BQC-ND 49.44 40.40 38.20 
84 ROMless 36K _ 16 _ Com. 144-LQFP AT94K40AL-25BQU-ND& NEW! 50.25 46.90 43.55 
84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LQFP AT94K40AL-25BQI-ND 72.03 48.90 46.20 
40K 2304 2304 2862 120 ROMless 36K = 16 = Com. 208-PQFP. AT94K40AL-25DQC-ND 69.12 46.95 44.41 
120 ROMless 36K = 16 = Ind. 208-PQFP AT94K40AL-25DQI-ND. 79.34 53.90 50.95 
162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Com. 256-CABGA AT94S40AL-25DGC-ND 81.59 55.40 52.36 
162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94S40AL-25DGI-ND 93.85 63.70 60.26 


4 ROHS Compliant 


ATFS10-CU-ND 
ATFS40-CU-ND 


NEW! FPSLIC Support Device for AT94K10 .. 
NEW! FPSLIC Support Device for AT94K40 


ATSTK94 FPSLIC Starter Kit 


The ATSTK94 is a low-cost development kit for the designer who wishes to begin working with 
Atmel's award-winning FPSLIC™ (FIELD PROGRAMMABLE SYSTEM-LEVEL INTEGRATION) 
AT94K family of devices. The kit allows designers to design, synthesize, simulate and program 
Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial takes designers through the complete 
FPSLIC development process. Features: * ATK94K40 Device » AT17LV010 Device » ISP Port for 
Direct Download from PC * Push-button Switches and LEDs * 4 Alphanumeric LED Displays 
© 2 RS232 Transmit/Receive Ports * 18.432MHz, 4MHz and 32KHz Clock Sources * Power 
Management Circuitry (9V Power Supply included) * Access to all FPSLIC Pins via Headers * The 
System Designer™ Software (4-Month License) 


ATSTK94-ND FPSLIC Starter Kit $494.67 


STK594 Development Kit 


The kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC devices. 
The STK594 includes hardware allowing full support for the new features found on the 
FPSLIC devices. An additional RS-232 Driver, a 32kHz Real-Time Clock and a Two-Wire Serial 
Interface are among the new features. The STK594 kit consists of a development kit board, 
which features: * STK500 Compatibility * AT94K10AL and AT17FS10 devices * Access 
to all FPSLIC Pins via Headers » Additional RS-232 Driver and Connector »* On-Board 
32kHz Clock Oscillator for Easy Real-Time Clock implementations * JTAG Header for On-Chip 
Debugging using the JTAG ICE * System Designer Software Suite with a four-month license 
* ATDH2225 In-System Programming Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial 

ATSTK594-ND STK594 Development Ki $ 


MARC 4 Programmer 


The TMEB893 is the programmer for Atmel’s MARC 4 MTPs 
M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer works 
together with the PC or stand alone. In the stand alone mode 
the programmer writes the last stored MARC 4 program 
to the target chip. The memory inside the programmer is 
buffered by an accumulator. Two buttons and two LEDs on 
top control the operation of the programmer. It allows single- 
chip as well as in-system programming. 


TMEB893-ND MARC 4 Programmer $334.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AIMEL 


Emulators 


H Price 
ious USB Development Kits Description Each 
Price ICE40 In-Circuit Emulator ATICE40-ND 995.00 
Description Each JTAGICE Emulator for AVR 2/OCD ATJTAGICE2-ND 299.00 
Probe JTAG ICE with Flex Cables ATJTAGPROBE-ND 39.00 
USB HUB Development Kit for AT43301 AT43DK301-ND 138.75 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 32-LQFP. AT43301-AU-ND& NEW! 2.30 Evaluation Kit 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 24-SOIC AT43301-SU-ND& NEW! 2.13 
Price 
USB HUB Development Kit for AT43312A AT43DK312A-ND 373.75 Description Each 
IC USB HUB Controller, 4 Port, 32-LQFP. AT43 312A-AC-ND 2.02 Butterfly Evaluation Kit TAVRBFLY-ND 19.99 
USB HUB/Embedded Development Kit Evaluation Kit for AT9OUSB AT9OUSBKEY-ND NEW! 31.25 
Starter Kit for AT9OUSB ATSTK525-ND NEW! 199.00 
for AT43USB320A AT43DK320A-ND 189.00 
IC USB MCU Embedded 
Hub AVR, 100-LQFP AT43USB320A-AC-ND 4.58 
Adapters 
USB Development Kit for AT43USB326x 
for AVR based MCU’s AT43DK326-ND 189.00 The AVR ICESO is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit emulation of most AVR 8-bit 
IC USB Keyboard Controller Hub, 48-LQFP AT43USB326-AC-ND 273 RISC microcontrollers. The |CE50 and the AVR Studio4 user interface give the user complete control of the 
IC USB Keyboard Controller Hub, 48-LQFP AT43USB326-AU-NDA NEW! 3.02 internal resources of the microcontroller, helping to reduce development time by making debugging easier. 
USB Development Kit for AT43USB325x 
ATICE50-ND EMUlAOR casescnsescisasnaddsgadaacag cadena sedan ed dadhedabeataueedaa se $3500.00 
for AVR based MCU's AT43DK325-ND 373.75 
IC USB Keyboard Controller Hub, 64-LQFP AT43USB325E-AC-ND 5.01 ATICESOPROBE-ND Probe with Flex Cables ...........c0..cccccceccesecseseaseseeseseaseseasesen $79.30 
IC USB Keyboard Controller Hub, 64-LQFP AT43USB325E-AU-ND& NEW! 5.40 ATICES50POD-ND Replacement POD for ICE40, ICE50............. 0.00.00 csceeeseee esse eee $437.50 
IC USB Host/Function Processor, 100-LQFP AT43USB370E-AC-ND 8.21 ATADAP128_TOP-ND TOP Adapter Module for MEGA64 
USB Development Kit for AT43USB35x ATADAPMEGA162-ND _ Personality Adapter for ATMEGA162 ...........000c0ccecccceceeeeeeeeeeees $39.00 
for AVA based MCU's AUSSI SSN) 188.75 ATADAPMEGA32-ND _ Personality Adapter for ATMEGA32. .........cscccscscseseseseeeseeeseeeees $39.00 
IC USB Host/Function Processor, 64-LQFP AT43USB355E-AC-ND 6.21 
ATADAPMEGA8-ND Personality Adapter for ATMEGA8...................c cece cece eee e eee $38.75 
IC USB MCU W/H UB, ADC, PWM, 64-LQFP. AT43USB355E-AU-ND& NEW! 5.92 
USB Host/Function Development Kit for ATADARTEST-ND ICESOAdapter est: .. 
AT43USB380 OTG/Host FunctionProcessor | AT43DK380-PDC2-ND 148.75 ATADAPTINY26-ND Personality Adapter for ATTINY26 ................0c0cccceceeeeeeeeneee enon $38.75 
USB AT43USB380 Reference Design Board | AT43DK380-BD2-ND 549.00 ATADAP169_TOP-ND _ Personality Adapter for ATMEGA169 ...........00cccecceeseeeeseeetseees $180.00 
IC USB Processor, 64 LQFP AT43USB380E-AU-ND& NEW! 7.84 ATADAPT2313-ND Personality Adapter for ATTiny2313 ..............0.0ccceceeeeeee eee ee en ee $39.00 
Development Kit for AT90CAN128 MCU ATDVK90CAN1-ND& NEW! 135.00 ATADAPTINY13-ND Personality Adapter for ATTiny13 . 
A RoHS Compliant AVRSERVICE-ND Cable Replacement for ICE Emulators.................0.00c0ceeeeeeeeeeeee $8.42 
ATICESOMEM-ND ICES50 Extension Memory Card..............0..0:0ccccecee eee ee eee ee en eeee $225.00 
® . 
AVR® 8-BIT RISC Microcontrollers 
STK500 Starter Kit Expansion Modules 
The Atmel AVR® STK500 is a starter kit and development system for Atmel's AVR flash microcontrollers. ae Digi-Key Price 
The STK500 gives designers a quick start to develop code on the AVR combined with features for using the Description Part No. Each 
starter kit to develop prototypes and test new designs. The STKS500 interfaces with AVR Studio®, Atmel's Module for STK501 ATSTK501-ND 79.00 
Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. 
Module for STK502 ATSTK502-ND 99.00 
prs ineoo ne Module for STK503 ATSTK503-ND 119.00 
Module for STK504 ATSTK504-ND 119.00 
NEW! Programmer 
Module for STK505 ATSTK505-ND 79.00 
a DiglKey, nice Module for STK520 ATSTK520-ND 79.00 
Description Part No. Each 
ISP In-System Programmer ATAVRISP2-ND 34.00 CAN Extension for STK500/501 ATADAPCANO1 19.00 
Starter Kits Emulators 
Part Number STK500 & ISP STK501 STK502 ATADAPCANO1 AVRBFLY AT9QOEIT1 ICE40 ICE50 JTAGICE2 
ATTINY11 Yes — — — = — — — — 
ATTINY12 Yes = = = = = = = = 
ATTINY13 Yes — — — = — — — Yes 
ATTINY15 Yes _ _ _ _ _ = = _ 
ATTINY26 Yes = = = = = Yes Yes = 
ATTINY28 Yes _ _ _ _ _ aa = _ 
ATTINY2313 Yes = = = = = = = Yes 
AT90CAN128 Yes: Yes = Yes = = = Yes Yes 
AT90S1200 Yes: — — — — = = = — 
AT90S2313 Yes _ ans = = _ = = = 
AT90S2323 Yes. = — = — — = = — 
AT90S2343 Yes _ = aa = _ _ = = 
ATMEGA128 Yes: Yes Yes — — Yes = Yes Yes 
ATMEGA16 Yes = = = = = = Yes Yes 
ATMEGA162 Yes = = — — — = Yes Yes 
ATMEGA169 Yes: _— Yes _— Yes _— = Yes Yes 
ATMEGA32 Yes — = = = — = Yes Yes 
ATMEGA48 Yes _ _ _ _ — _ _ Yes 
ATMEGA64 Yes: Yes Yes = = = = Yes Yes 
ATMEGA8 Yes = = = = = Yes Yes = 
ATMEGA8515 Yes — = = = = = Yes = 
ATMEGA8535 Yes _ = = = _ = Yes = 
ATMEGA88 Yes = = = = = = = Yes 


+Must use Expansion Module in conjunction with STK500 
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AIMEL avr® s-Bit RISC Microcontrollers 


SS 


Atmel's new AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined 
/O structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 


The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 


combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit, allowing two independent registers to be accessed in one single 
instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving 
throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 

General Features: 

* Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture * 32 x 8 general purpose working 
registers * Programming lock for Flash program and EEPROM data security * Low-power idle and power 
down modes « External and internal interrupt sources * Low-power, high speed CMOS process technology 
* Fully static operation 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP| WIRE vec Temp.t| Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. 8-Dip ATTINY11-6PC-ND 54 Al 38 
1K 6 4) Y 6MHz = — |40-55v Ind. 8-Dip ATTINY11-6PI-ND 54 Al 38 
Com. | 8-SOIC | ATTINY11-6SC-ND 54 Al 38 
Ind. 8-SOIC | ATTINY11-6SI-ND 54 Al 38 
Com. 8-Dip ATTINY11L-2PC-ND 54 At .38 
1K 6 4) Y oMHz _ — |27-55Vv Ind. 8-Dip ATTINY11L-2PI-ND 54 Al 38 
Com. | 8-SOIC | ATTINY11L-2SC-ND 54 Al 38 
Ind. 8-SOIC | ATTINY11L-2SI-ND 54 Al 38 
Com. 8-Dip ATTINY12-8PC-ND 1.83 1.15 1.06 
1K _ 64 6 4) Y 8MHz Y — | 40-55 Ind. 8-Dip ATTINY12-8PI-ND 1.83 1.15 1.06 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | ATTINY12-8SC-ND 1.72 1.08 1.00 
Ind. 8-SOIC | ATTINY12-8SI-ND 1.72 1.08 1.00 
Com. 8-Dip ATTINY12L-4PC-ND 1.83 1.15 1.06 
1K = 64 6 4) Y 4MHz Y — |27-55Vv Ind. 8-Dip ATTINY12L-4PI-ND 1.83 1.15 1.06 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | ATTINY12L-4SC-ND 1.72 1.08 1.00 
Ind. 8-SOIC | ATTINY12L-4SI-ND 1.72 1.08 1.00 
Com. 8-Dip ATTINY12V-1PC-ND 1.83 1.15 1.06 
1K _ 64 6 41) Y 1.2MHz Y _ 18~5.5V Ind. 8-Dip ATTINY12V-1PI-ND 1.83 1.15 1.06 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | ATTINY12V-1SC-ND 1.72 1.08 1.00 
Ind. 8-SOIC | ATTINY12V-1SI-ND 1.72 1.08 1.00 
20-MLF | ATTINY13-20MU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
Ach! Y / 8-Dip ATTINY13-20PU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
1K 64 64 6 Y— = 2 10-bit (9.6MHz) 20MHz Y DW | 2.7~5.5V | Ind. 8-PDIP | ATTINY13-20PI-ND 1.40 88 81 
8-SOIC | ATTINY13-20SU-ND& NEW! 1.50 1.20 90 
8-SOIC | ATTINY13-20SSU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
20-MLF | ATTINY13V-10MU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
8-Dip ATTINY13V-10PU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
| 64 | 6s J 6) 1 — 2 bai Y —/ tomuz | y | pw ]48-55v) ind. | 8-POIP | ATTINY13V-10PI-ND 1.40 888 
TO-bit |) (9.6m) 8-SOIC | ATTINY13V-10SU-NDA NEW! 150 120 90 
8-SOIC_ | ATTINY13V-10SSU-ND& NEW! 1.63 1.30 98 
Com. 8-Dip ATTINY15L-1PC-ND 2.24 1.40 1.30 
see | eos pie hg | oe es 1 4-ch/ 34 temuz |v | — lozessv| id | 8Dip | ATTINY1SL-1PI-ND 2.24 1.40 1.30 
10-bit (1.6MHz) Com. | 8-SOIC | ATTINY15L-1SC-ND 2.13 1.34 1.24 
Ind. 8-SOIC | ATTINY15L-1SI-ND 2.13 1.34 1.24 
1K _ 64 15 1/- Y 4MHz Y — |27~6.0V} Ind. 20-Dip AT90S1200-4PI-ND 3.01 2.23 1.99 
2K 128 128 3 1/- 10MHz Y — |40~6.0V} Com. 8-Dip AT90S2323-10PC-ND 3.23 2.39 2.13 
2K 128 128 3 1/ 4MHz y: 2.7 ~6.0V | Ind. 8-Dip AT90LS2323-4P|-ND 3.63 2.69 2.40 
Ind. 20-Dip ATTINY2313-20PI-ND 2.26 1.43 1.32 
2k | 128 | 128 | 18} 1 | 1UsaRT),spLtwi] 4 _ Y come | y | pw lo7essv| ind | 20-Dip | ATTINY2313-20PU-ND&A NEW! 2.36 1.89 1.47 
(8MHz) Ind. | 20-SOIC | ATTINY2313-20SI-ND 2.15 1.36 1.25 
Ind. | 20-SOIC | ATTINY2313-20SU-ND& NEW! 2.25 1.80 1.40 
Y Ind. 30-MLF | ATTINY2313V-10MU-ND& NEW! 2.26 1.42 1.31 
2 =| 128} 128 | 18) 1/ | 4UsaRT), SPI, TWI 4 = aus 2omHz | Y | DW |18~55V] Ind. | 20-Dip | ATTINY2313V-10PU-NDA NEW! 2.36 189 1.47 
Ind. | 20-SOIC | ATTINY2313V-10SU-ND& NEW! 2.25 1.80 1.40 
Com. 20-Dip ATTINY26-16PC-ND 247 1.55 1.44 
8-ch/ y Ind. 20-Dip ATTINY26-16PU-ND& NEW! 2.59 2.07 1.61 
9K 428 128 16 — _ 2 er (eM) 46MHz Y — |4a5-55v Ind. | 20-SOIC | ATTINY26-16SU-ND& NEW! 2.48 1.98 1.54 
Com. | 20-MLF | ATTINY26-16MC-ND 2.47 1.55 1.44 
Ind. 20-MLF | ATTINY26-16MI-ND 247 1.55 1.44 
Ind. 32-MLF | ATTINY26-16MU-NDA NEW! 2.59 2.07 1.61 
Com. 20-Dip ATTINY26L-8PC-ND 247 1.55 1.44 
Ind. 20-Dip ATTINY26L-8PU-ND& NEW! 247 1.55 1.44 
Bech/ Y Ind. 20-Dip ATTINY26L-8PI-ND 2.47 1.55 1.44 
ox =| 428} 128 «| 46) a _ 2 amiz | y | — |27~5sv| Com. | 20-Solc | ATTINY26L-8SC- ND 2.37 149 1.38 
10-bit | (8MHz) Ind. | 20-SOIC | ATTINY26L-8SU-ND.A NEW! 237 149 1.38 
Com. | 32-MLF | ATTINY26L-8MC-ND 247 1.55 1.44 
Ind. 32-MLF | ATTINY26L-8MU-NDA NEW! 247 1.55 1.44 
Ind. 32-MLF | ATTINY26L-8MI-ND 247 1.55 1.44 
Com. 28-Dip ATTINY28L-4PC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 28-Dip ATTINY28L-4PI-ND 1.61 1.01 94 
2K 11 1). Y AMHz _ — |27-55Vv Com. | 32-TQFP | ATTINY28L-4AC-ND 1.51 95 88 
(1.2MH2) Ind. | 32-TOFP | ATTINY28L~4Al-ND 1.51 95 88 
Com. | 32-MLF | ATTINY28L-4MC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 32-MLF | ATTINY28L-4MI-ND 1.61 1.01 94 
t+ Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) *A/D 8-ch./10-bit |& RoHS Compliant (Continued) 
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AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 |Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP| WIRE vec Temp.t| Pkg. Part No. i 25 100 
Com. 28-Dip ATTINY28V-1PC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 28-Dip ATTINY28V-1PI-ND 1.61 1.01 94 
i Com. | 32-TQFP | ATTINY28V-1AC-ND 1.51 95 88 
ox ae (1-2MHz2) | 1.2MHZ | — P| 18~5.5V) tag | 39-torp | ATTINY28V-1Al-ND 151 95 88 
Com. | 32-MLF ATTINY28V-1MC-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 32-MLF ATTINY28V-1MI-ND 1.61 1.01 94 
Ind. 20-MLF ATTINY45V-10MU-ND& NEW! 2.48 1.98 1.49 
4-ch/ Ind. | 8-Dip | ATTINY45V-10PI-ND 2.13 1.34 1.24 
4K) 286) 286 | 6) a - SPI, TW! . 10-bit ° me eeu iceey leer ge Ind. | 8-Dip | ATTINY45V-10PU-NDA NEW! 2.13 1.34 1.24 
Ind. 8-SOIC ATTINY45V-10SU-ND& NEW! 2.02 1.27 0 1.18 
4-ch/ Ind. 20-MLF ATTINY45-20MU-ND& NEW! 2.48 1.98 1.49 
4K 256 256 6 2/— SPI 2. 10-bit Y 20MHz y: DW | 2.7~5.5V | Ind. 8-Dip ATTINY45-20PU-ND& NEW! 2.13 1.34 1.24 
Ind. 8-SOIC ATTINY45-20SU-ND& NEW! 2.02 1.27 1.18 
Ind. | 32-TOFP | ATMEGA48-20AI-ND* 2.58 1.62 1.50 
6-ch/ Y Ind. | 32-TQFP | ATMEGA48-20AU-ND* 4 NEW! 2.58 1.62 1.50 
4K 512 256 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 10-bit (MHz) 20MHz y: DW | 2.7~5.5V | Ind. 32-MLF ATMEGA48-20MI-ND* 2.69 1.69 1.56 
Ind. 32-MLF ATMEGA48-20MU-ND* & NEW! 2.69 1.69 1.56 
Ind. 28-Dip ATMEGA48-20PI-ND 2.69 1.69 1.56 
Ind 28-Dip ATMEGA48-20PU-ND* & NEW! 2.69 1.69 1.56 
Ind. | 32-TQFP | ATMEGA48V-10AI-ND* 2.58 1.62 1.50 
6-ch/ y Ind. | 32-TQFP | ATMEGA48V-10AU-ND*& NEW! 2.58 1.62 1.50 
4K 512 256 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 10-bit (aMHz) 10MHz Y DW | 1.8~5.5V | Ind. 32-MLF ATMEGA48V-10MI-ND* 2.69 1.69 1.56 
Ind. 32-MLF ATMEGA48V-10MU-ND* & NEW! 2.69 1.69 1.56 
Ind. 28-Dip ATMEGA48V-10PI-ND 2.69 1.69 1.56 
Ind. 28-Dip ATMEGA48V-10PU-ND* & NEW! 2.69 1.69 1.56 
Com. 28-Dip ATMEGA8-16PC-ND 3.66 2.30 2.13 
Ind. 28-Dip ATMEGA8-16PI-ND 3.66 2.30 2.13 
ea y Ind. 28-Dip ATMEGA8-16PU-ND& NEW! 3.66 2.30 = 2.13 
-C 
8K | 1K | 512 | 23 | 21 | 1(USART),SPI,TWI} 3 jo-bit | (8MHz) | 16MHz | Y | — | 45~5.5V i} OF Eee La S880 228.208 
nd. | 32-TQFP | ATMEGA8-16AU-ND*& NEW! 3.55 2.23 © 2.06 
Com. | 32-MLF ATMEGA8-16MC-ND* 3.66 2.30 = 2.13 
Ind. 32-MLF ATMEGA8-16MI-ND* 3.66 2.30 2.13 
Ind. 32-MLF ATMEGA8-16MU-ND* & NEW! 3.66 2.30 2.13 
Com. 28-Dip ATMEGA8L-8PC-ND 3.66 2.30 2.13 
Ind. 28-Dip ATMEGA8L-8PI-ND 3.66 2.30 2.13 
Ind. 28-Dip ATMEGA8L-8PU-ND& NEW! 3.66 2.30 2.13 
8K 1K 512 93 OM 4 (USART), SPI, TWI 3 6-ch/ Y 8MHz Y — |o7-55v Com. | 32-TQFP | ATMEGA8L-8AC-ND* 3.55 2.23 = 2.06 
10-bit (8MHz) Ind. | 32-TQFP | ATMEGA8L-8AI-ND* 3.55 2.23 2.06 
Ind. | 32-TQFP | ATMEGA8L-8AU-ND*& NEW! 3.55 2.23 2.06 
Com. | 32-MLF ATMEGA8L-8MC-ND* 3.66 2.30 2.13 
Ind. 32-MLF ATMEGA8L-8MI-ND* 3.66 2.30 = 2.13 
Ind. 32-MLF ATMEGA8L-8MU-ND* & NEW! 3.66 2.30 2.13 
32-TOFP | ATMEGA88-20AI-ND* 3.76 2.36 2.19 
a y 32-TOFP | ATMEGA88-20AU-ND*& NEW! 3.76 236 2.19 
-C 
8K 1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 40-bit (8MHz) 20MHz Y DW | 2.7~5.5V | Ind. oe chs AAG poll a Ess 
28-Dip ATMEGA88-20PI-ND 3.87 2.43 2.25 
28-Dip ATMEGA88-20PU-ND* & NEW! 3.87 2.43 2.25 
32-TQFP | ATMEGA88V-10AU-ND*& NEW! 3.76 236 2.19 
32-MLF ATMEGA88V-10MI-ND* 3.87 2.43 2.25 
8K 1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6 10-bit (8MHz) 10MHz ¥ DW | 1.8~5.5V | Ind. 32-MLF ATMEGA88V-10MU-ND* & NEW! 3.87 2.43 9 2.25 
28-Dip ATMEGA88V-10PI-ND 3.87 2.43 2.25 
28-Dip ATMEGA88V-10PU-ND& NEW! 3.87 2.43 2.25 
Com. 40-Dip ATMEGA8515-16PC-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515-16PI-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515-16PU-ND& NEW! 5.27 3.31 3.06 
Com. | 44-PLCC | ATMEGA8515-16JC-ND 5.27 3.31 3.06 
8K 512 512 35 4/1 4 (USART), SPI 4 _ Y 46MHz Y | 45~55v Ind. | 44-PLCC | ATMEGA8515-16JI-ND 5.27 3.31 3.06 
(8MHz) Com. | 44-TQFP | ATMEGA8515-16AC-ND 5.16 3.24 3.00 
Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8515-16AU-ND& NEW! 5.16 3.24 = 3.00 
Com. | 44-MLF ATMEGA8515-16MC-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-MLF ATMEGA8515-16MI-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-MLF ATMEGA8515-16MU-ND& NEW! 5.27 3.31 3.06 
Com. 40-Dip ATMEGA8515L-8PC-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515L-8PI-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 40-Dip ATMEGA8515L-8PU-ND& NEW! 5.27 3.31 3.06 
8K 512 512 35 1/1 1 (USART), SPI 3 =— Y 16MHz Y _ 2.7~5.5V | Ind. | 44-TQFP | ATMEGA8515L-8AI-ND 5.16 3.24 = 3.00 
(out) Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8S15L-8AU-NDA NEW! 516 3.24 3.00 
Com. | 44-MLF ATMEGA8515L-8MC-ND. 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-MLF ATMEGA8515L-8MI-ND 5.27 3.31 3.06 
Ind. 44-MLF ATMEGA8515L-8MU-ND& NEW! 5.27 3.31 3.06 
t+ Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) * A/D 8-ch/10-bit | & RoHS Compliant (Continued) 
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Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock De[bug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels} A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.t| Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. 40-Dip ATMEGA8535-16PC-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 40-Dip ATMEGA8535-16PI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 40-Dip ATMEGA8535-16PU-ND& NEW! 5.70 3.58 3.31 
Com. | 44-PLCC ATMEGA8535-16JC-ND 5.70 3.58 3.31 
8-ch Y Com. | 44-TQFP ATMEGA8535-16AC-ND 5.59 3.51 3.25 
8k | 512} 512 |32 | 24 |4(USART),SPI,TWI| 4 scone. | (ann 16MHz | Y | — |45-55V) 11. | aatorp [RAICeRaEaeeeRID meg) aati cabs 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA8535-16AU-ND& NEW! 5.59 3.51 3.25 
Com. | 44-MLF ATMEGA8535-16MC-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF ATMEGA8535-16MI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF ATMEGA8535-16MU-ND& NEW! 5.70 3.58 3.31 
Com. 40-Dip ATMEGA8535L-8PC-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 40-Dip ATMEGA8535L-8PI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 40-Dip ATMEGA8535L-8PU-ND& NEW! 5.70 3.58 3.31 
Com. | 44-PLCC ATMEGA8535L-8JC-ND 5.70 3.58 3.31 
8-ch/ Ind. | 44-PLCC ATMEGA8535L-8JI-ND 5.70 3.58 3.31 
BRS ates) RIBS SB RA | TMSAR TSP]! 4 rot [Y (MHA) | SMe | VY) — | 27-85) com | a4-TOFP | ATMEGAS5351-8AC-ND 559 351 3.25 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA8535L-8AI-ND 5.59 3.51 3.25 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA8535L-8AU-ND& NEW! 5.59 3.51 3.25 
Ind. 44-MLF ATMEGA8535L-8MI-ND 5.70 3.58 3.31 
Ind. 44-MLF ATMEGA8535L-8MU-ND& NEW! 5.70 3.58 3.31 
14-ch/ Ind. | 24-SOIC ATSOPWM2-16SQ-ND& NEW! 4.70 3.77 2.93 
8K 612 512 27 1 SPI, TWI 10 40-bit Y (8MHz) | 16MHz Y — | 2.7~5.5V] Ind. 32-QFN ATSOPWM3-16MQ-ND& NEW! 5.33 4.27 3.32 
ud Ind. | 32-SOIC ATSOPWM3-16SQ-ND& NEW! §.22 4.18 3.25 
16K 1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6-ch/10-bit 10MHz Y DW | 1.8~5.5V | Ind. 28-Dip ATMEGA168V-10PI-ND 4.11 2.58 2.39 
16K 1K 512 23 2 1 (USART), SPI, TWI 6-ch/10-bit 20MHz ¥ DW | 2.7~5.5V | Ind. 28-Dip ATMEGA168-20PI-ND 4.11 2.58 2.38 
16K 1K 512 35 2A 2 (USART), SPI = = 8MHz ¥ — | 4.0~5.5V | Com. | 44-TQFP ATMEGA161-8AC-ND 11.18 8.33 7.60 
Ind. 40-PDip ATMEGA162-16PI-ND 6.77 4.25 3.94 
Ind. 40-PDip ATMEGA162-16PU-ND& NEW! 6.77 4.25 3.94 
16K 1K 512 35 2/2 2 (USART), SPI 4 = Y (8MHz) | 16MHz Y | JTAG | 2.7~5.5V | Ind. | 44-TOFP ATMEGA162-16AI-ND 6.67 4.19 3.88 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA162-16AU-ND& NEW! 6.67 4.19 3.88 
Ind. 44-MLF ATMEGA162-16MU-ND& NEW! 6.77 4.25 3.94 
Com. | 44-TQFP ATMEGA162V-1AC-ND 6.67 4.93 4.40 
Ind. 40-PDip ATMEGA162V-8PI-ND 6.77 4.25 3.94 
Ind. 40-PDip ATMEGA162V-8PU-ND& NEW! 6.77 4.25 3.94 
16K 1K 512 35 2/2 2 (USART), SPI 4 = Y (8MHz) | 8MHz Y | JTAG | 2.7~5.5V | Ind. | 44-TQFP ATMEGA162V-8AI-ND 6.67 4.19 3.88 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA162V-8AU-ND& NEW! 6.67 4.19 3.88 
Ind. 44-MLF ATMEGA162V-8MI-ND. 6.77 4.25 3.94 
Ind. 44-MLF ATMEGA162V-8MU-ND& NEW! 6.77 4.25 3.94 
B-ch/ Ind. | 64-TQFP ATMEGA165V-8AU-ND& NEW! 5.63 3.54 3.28 
16K 1K 512 54 2/1 1 (USART), SPI, TWI 4 secu N; 8MHz Y | JTAG | 1.8~5.5V} Ind. 64-MLF ATMEGA165V-8MI-ND 5.74 3.60 3.34 
Ind. 64-MLF ATMEGA165V-8MU-ND& NEW! 5.74 3.61 3.34 
Ind. | 64-TQFP ATMEGA165-16AI-ND 5.63 3.54 3.28 
8-ch/ Ind. | 64-TQFP ATMEGA165-16AU-ND& NEW! 5.63 3.54 3.28 
16K 1K 512 54 2A 1 (USART), SPI, TWI 4 10-bit Y 16MHz Y | JTAG | 2.7 ~5.5V ind. 64-MLF ATMEGA165-16MI-ND 574 3.60 3.34 
Ind. 64-MLF ATMEGA165-16MU-ND& NEW! 5.74 3.61 3.34 
Com. 40-Dip ATMEGA16-16PC-ND 6.56 4.12 3.81 
Ind. 40-Dip ATMEGA16-16PI-ND 6.56 4.12 3.81 
8-ch/ Y Ind. 40-Dip ATMEGA16-16PU-ND& NEW! 6.56 412 3.81 
16K 1K $12 32 2 1 (USART), SPI, TWI 3 10-bit (1MHz) 16MHz Y | JTAG | 2.7~5.5V | Ind. | 44-TQFP ATMEGA16-16AI-ND 6.45 4.05 3.75 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA16-16AU-ND& NEW! 6.45 4.05 3.75 
Com. | 44-MLF ATMEGA16-16MC-ND 6.56 412 3.81 
Ind. 44-MLF ATMEGA16-16MU-ND& NEW! 6.56 412 3.81 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA16L-8AU-ND& NEW! 6.45 4.05 3.75 
Ind. 40-Dip ATMEGA16L-8PI-ND 6.56 412 3.81 
8-ch/ Y 7 Ind. 40-Dip ATMEGA16L-8PU-ND& NEW! 6.56 412 3.81 
16k | 1K | 512 | 32 | 24 |1(USART),SPI,TWI | 3 rear | ena aMHz | Y | JTAG |27~55V) oo | aawe | ATMEGA‘EL-8MC-ND Ree. <aiio’ agi 
Ind. 44-MLF ATMEGA16L-8MI-ND 6.56 412 3.81 
Ind. 44-MLF ATMEGA16L-8MU-ND& NEW! 6.56 412 3.81 
64-TQFP ATMEGA169-16AI-ND 8.60 5.40 5.00 
8-ch/ 64-TQFP ATMEGA169-16AU-ND& NEW! 8.60 5.40 5.00 
16K 1K 512 54 2/1 | 1 (USART), SPI, TWI i Y 16MH Y | JTAG | 2.7~5.5V] Ind. 
: ( ) 2 10-bit 7 " 64-MLF ATMEGA169-16MI-ND 8.71 5.47 5.06 
64-MLF ATMEGA169-16MU-ND& NEW! 8.71 5.47 5.06 
16K 1K 512 54 2A 1 (USART), SPI, TWI 4 nau Y (1MHz) | 8MHz Y | JTAG | 2.7~5.5V |} Ind. 64-MLF ATMEGA169L-8MI-ND 11.03 8.16 7.28 
64-TQFP ATMEGA169V-8AI-ND 10.81 6.80 6.29 
8-ch/ Y 64-TQFP ATMEGA169V-8AU-ND& NEW! 8.60 5.40 5.00 
16K 1K 512 54 2A 1 (USART), SPI, TWI i 8MH y | JTAG | 1.8~5.5V) Ind. 
: ( ), SPI, 4 10-bit | (1MHz) - 64-MLF ATMEGA169V-8MI-ND 871 547 5.06 
64-MLF ATMEGA169V-8MU-ND& NEW! 8.71 5.47 5.06 
8-ch/ 32-TQFP ATMEGA168-20AU-ND& NEW! 4.00 3.54 3.28 
16K 1K 512 23 2/1 1 (USART), SPI, TWI 6 40-bit Y 20MHz ¥ _ 1.8~5.5V | Ind. 32-MLF ATMEGA168-20MU-ND& NEW! 4.11 2.58 2.39 
" 28-Dip ATMEGA168-20PU-ND& NEW! 4.11 2.58 2.39 
8-ch/ 32-TQFP ATMEGA168V-10AU-ND& NEW! 4.00 2.51 2.33 
16K 1K 512 23 2/1 1 (USART), SPI, TWI 6 10-bit Y 10MHz x _ 1.8~5.5V ) Ind. 32-MLF ATMEGA168V-10MU-ND& NEW! 4.11 2.58 2.39 
28-Dip ATMEGA168V-10PU-ND& NEW! 4.11 2.58 2.39 
Ind. | 44-TQFP ATMEGA32-16AU-ND& NEW! 8.17 5.13 4.75 
Com. 40-Dip ATMEGA32-16PC-ND 8.17 5.13 4.75 
8-ch/ Y Ind. 40-Dip ATMEGA32-16PI-ND 8.17 5.13 4.75 
32K 2K 1K 32 2 1 (USART), SPI, TWI 4 16MH Y | JTAG | 4.0 ~5.5V 
' ( ) 10-bit (8MHz) 7 Ind. 40-Dip ATMEGA32-16PU-ND& NEW! 8.28 5.20 4.81 
Com. | 44-TQFP ATMEGA32-16AC-ND 8.17 5.13 4.75 
Ind. 44-MLF ATMEGA32-16MU-ND& NEW! 8.28 5.20 4.81 
8-ch/ 40-Dip ATMEGA32L-8PC-ND 8.17 5.13 4.75 
32K 2K 1K 32 2A 1 (USART), SPI, TWI 4 2 Y 8MH é Com. 2 
/ (USART) 10-bit Z| ¥ | sTAG | 2.7~5.5V) OM | so nin | ATMEGA32L-8PU-NDA NEW! 817 5434.75 
t+ Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) * A/D 8-ch/10-bit | RoHS Compliant (Continued) 


426 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont, 


Timer/ JTAG/ Oper- 

Memory Size (Bytes) | 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program} RAM| EEPROM | Pins} 8/16-bit] Communication | Channels A/D osc Speed | ISP| WIRE vcc Temp.t | Pkg. Part No. 1 25 100 
sth Ind. | 44-TOFP | ATMEGA32L-8AU-ND&A NEW! 817513475 
32k | 2k | 4k | 32] 21 |4(UsaRT),sPLTw| 4 Y amHz | Y | uTAG | 1.8~5.5V| com. | 44-MLE | ATMEGAS2L-8MC-ND 817543475 
tO: Ind. | 44-MLF | ATMEGA32L-8MU-NDA NEW! 817513475 
ind. | 64-TOFP | ATMEG A325V-8AI-ND 688 4324.00 
ae | ae! ae. |\98| an esa) a B-ch/ . amis | y | utag |1a.ssv{ (td | 4-TOFP | ATMEGAS25V-8AU-NDA MEW! 688 4324.00 
10-bit Ind. | 64-MLF | ATMEGA325V-8MI-ND 699 438 4.06 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA325V-8MU-NDA NEW! 699 439 «4.06 
ja ind. | 64-TOFP | ATMEGA325-16AU-NDA NEW! 688 432 ~~ ~4.00 
32k | 2k | 4k | 53] 24 | 4(usarT),sP.twi] 4 ion y | temHz | y | utag |27~5.5v) Ind. | 64-MLF | ATMEGA325-16MI-ND 699 438 4.06 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA325-16MU-NDA NEW! 699 439 4.06 
au ind. | 64-TOFP | ATMEGA329V-8AU-NDA NEW! 761. 478 ~«4.43 
32k | 2k | 4k | 53] 21 | 4(usaRT)sPL.twi] 4 {oun Y emHz | y | JTAG | 1.8~5.5V| Ind. | 64-MLF | ATMEGA329V-8MI-ND 772 485 «4.48 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA329V-8MU-NDA NEW! 7724.85 4.49 
me | acl Me ce oi ae al 8-ch/ y | toma | y | sts |27~ssv| Ind | SFTOFP | “ATMEGAS20-16RU-ND& NEWE 761. -478~«4A8 
10-bit Ind. | 64-MLF | ATMEGA329-16MU-NDA NEW! 772-485 4.49 
3k | 2k | 1k | 68| 21 | 1(USART),SPILTw] 4 ech y | emHz | v| sae |1.8~ssv) [nd |100-TOFP)  ATMEGAS250V-8AI-ND Ta NOR. hee 
10-bit Ind. |100-TOFP| ATMEGA3250V-8AU-NDA NEW! 725455 4.21 
sk | 2K | 1K | 68| 2 | 1(USART),SPILTWI] 4 eat y | tem | y | utag }27~ssv] (td. )100-TOFP) ATMEGAS260-16AI-ND TES SE 
10-bit Ind. |100-TOFP| ATMEGA3250-16AU-NDA NEW! 725455 4.21 
8MHz 78~58V| Ind. |100-TOFP| ATMEGA3290V-8AI-ND 864. 543. 5.08 
32k | 2k | 1k | 68] 2 | 4(usaRT),sPL.twi] 4 a Y amHz | Y | JTAG | 1.8~5.5V| Ind. |100-ToFP| ATMEGA3290V-8AU-NDA NEW! 864 543 5.08 
t6MHz 27~55V| Ind. |100-TOFP| ATMEGA3290-16AU-NDA NEW! 864 -5.43——5.08 
40x | 2K | 512 | 18 in Twi = TMHz JTaG | 4.0-25v[ Ind. | 48-LOFP | ATMEGA406-1AAU-NDA NEW! 645 405 3.75 
Com. | 64-TOFP | ATMEGAG4-16AC-ND 1183 7436.88 
ea Ind. | 64-TOFP | ATMEGA64-16AU-ND&A NEW! 1183 7436.88 
ak | 4k | 2k | 53] 22 | 2(usaRT)sP.twi| 8 y | temHz | y | utaG |2.7~5.5V) Com. | 64-MLF | ATMEGAG4-16MC-ND 1193 7496.94 
Abit Ind. | 64-MLF | ATMEGA64-16MI-ND 1193 »©=749—«6.94 
Ind. | 64-MLF | ATMEGAG4-16MU-NDA NEW! 1193 7.49 «6.94 
Com. | 64-TOFP | ATMEGAG4L-BAC-ND 1183. ~«743~=C« BB 
Ind. | 64-TOFP | ATMEGAG4L-8AI-ND 1183 7436.88 
ex | ax | o% | se] 2” | ousann.sp.tw) B-chy Y awe | ¥ | stag {27~ssv| IM | 64-TOFP | ATMEGAG4L-BAU-NDA NEWE 1183 7.43688 
10-vit | (8M) Com. | 64-MLF | ATMEGAG4L-8MC-ND 1193 7496.94 
Ind. | 64-MLF | ATMEGAG4L-8MI-ND 1193 7496.94 
Ind. | 64-MLF | ATMEGAG4L-8MU-NDA NEW! 1193 7496.94 
sii 7 ind. | 44-TOFP | ATMEGA644-20AU-ND&A NEW! 722. +578 4.88 
ek | 4k | 2k | 32] 24 | 4(usart),sP.twi| 6 2omHz | Y| — |18~5.5v] Ind. | 44-MLF | ATMEGA644-20MU-NDA NEW! 732 5.86 4.95 


10-bit | (8MHz) 


Ind. | 40-DIP | ATMEGA644-20PU-ND.& NEW! 732 5.86 4.95 
al 7 ind. | 44-TOFP | ATMEGAG44V-10AU-NDA NEW! 722 578 4.88 

ak | 4k | 2k | 32] 2 | ausart),sP.twi| 4 soit | (amr) | 10Mz) Y | — |1.8-55v) nd. | 44-MUF | ATMEGAG44V-10MU-NDA NEW! 732 5.86 4.95 
Ind. | 40-DIP | ATMEGA644V-10PU-NDA NEW! 732 5.86 4.95 

fie | well -ae con oh eee A Bech | ama | y| — |19-ssv| Int | OFTOFP | ATWEGAS4S-T6AU-NDA NEW! 838 671 5.66 
10-bit. | (8MHz) Ind. | 64-MLF | ATMEGA645-16MU-ND& NEW! 8.48 679 5.73 

ae ||| oe el Ot ee 8-ch/ Y aunz | yl — |1e-sav| Ind. | STOR | ATMEGAG46V-GAU-NDA NEW! 838. 671 5.66 
to-vit | (8M) Ind. | 64-MLF | ATMEGAG45V-8MU-NDA NEW! 848 «6795.78 

sit, (ae!) oe -an| oe. ei SAa <8 B-ch/ Y | ae! vy! — |tecssy| Ind | 64-TOFP | ATMEGAG49-16AU-NDA NEW! 851 +767 ~~ ~6.80 
to-vit | (8M) Ind. | 64-MLF | ATMEGA649-16MU-NDA NEW! 860 774 687 

a acl ae snl oa lateny sein a Bech Y amu | y| — |te.ssy| Ind | 64-TOFP |” ATMEGAB2OV-8AU-NDA NEW? 851 +767 ~~ ~6.80 
10-bit | (8M) Ind. | 64-MLF | ATMEGAG4QV-8MU-NDA NEW! 860 7.74 6.87 

eax | 4k | 2k |2n| 21 |aqusarn.sptwi| 4 | 8ch/to-it| v(smHz) | amHz | y | — |1.8-55V| Ind. |100-TOFP| ATMEGAG450V-8AU-NDA NEW! 964 772~—«6.51 
64K | 4K | 2k | 69| 2 | 1(USART),SPI,TWi] 4 | 8-ch/t0-bit| Y(8MHz) | 16MHz | Y | — |1.8-55V| Ind. |100-TOFP| ATMEGAG450-1GAU-ND a NEW! 964. +772 ~~ 6.51 
eax | 4k | 2K | 69) 21 | 1(UsART),SPI.TWwI) 4 | @ch/to-bit) Y(aMHz) | temHz | y | — |18-5sv) [tt /100-TOFP) ATMEGAG4S0-16AU-NDA NEW! a76. BS 70 
Ind. _|100-TOFP| _ATMEGAG49OV-8AU-NDA NEW! 976 879 7.80 

Com. | 64-TOFP | ATMEGA128-16AC-ND 15.05. ~«945.~~«8.75 

128k | 4k | 4k | 53| 22 | 2(USART),SPI,TWI) 8 8-ch/ Y temHz | y | utag |27-55v] ["d | 64TOFP | ATMEGAI28-1GAL-ND 18.05 945 875 
so-pit | (MHz) Com. | 64-MLF | ATMEGA128-16MC-ND 1516 9,528.81 

Ind. | 64-MLF | ATMEGA128-16MI-ND 1516 «9528.81 

Com. | 64-TOFP | ATMEGA128L-BAC-ND 15.05. ~«945~~«8.75 

Com. | 64-MLF | ATMEGA128L-8MC-ND 1516 952 8.81 

sag : Ind. | 64-MLF | ATMEGA128L-8MI-ND 1516 © -9.52—8.81 

tek | 4K) 4k | 53| 22 | 2(USART),SPL.TwI] 8 oot | (eure) | MHz | Y | JAG | 27~55v] Ind. | 64-TOFP | ATMEGATZ-16AU-NDA NEW? 15.05 «9458.75 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA128-16MU-NDA NEW! 1516 © -9.52—8.81 

Ind. | 64-TOFP | ATMEGA128L-8AU-NDA NEW! 15.05 «9458.75 

Ind. | 64-MLF | ATMEGA128L-8MU-NDA NEW! 1516 9528.81 

vox |x| ax |s3| oo |owsarnspmm| B-chl Y | gama! y | amg la7esay| nd | G4TOFP | AToOcAN128-16AI-ND 1677 1053 ~«9.75 
to-vit | (8M) Ind. | 64-FN | ATQOCAN128-16MI-ND 1688 1060 9.81 

earl F ind. | 64-TOFP | ATOOUSB1287-16AU-NDA NEW! 1423. ~+1069°~«8.81 

tek | 8k | 4k | 54] 2/4 | 2(USART),SPL.TWI| 8 tomHz | y | tag |2.7~5.5V) Ind. | 64-FN | AT9OUSB1287-16MU-NDA NEW! 1423 10.69 «9.81 
10-bit | (MHz) Ind. | 64-FN | ATQOUSB1286-16MU-NDA NEW! 1330 9.99 9.17 

sax | ox | a | oe| 24 | acusann.sp.rm| 4, | tea ; au | Y|—[18-B8V) Ind ]100-TOFP] ATMEGAZ560V-BAU-ND a, NEW! 7971129 1045 
10-bit tomHz | 45~55V| Ind. |100-TOFP| ATMEGA2560-16AU-NDA NEW! 1797 11.29 10.45 

ind. | 64-TOFP | ATMEGA2561V-6AI-ND 1699 1066 9.88 

ask | 8k | 4k | 51| 2/4 | 2(USART),SPI.TWI] 6 16-ch/ Y smHz | Y | uTAG | 1.8~5.5V| Ind. | 64-TOFP | ATMEGA2561V-SAU-NDA NEW! 1699 1067 9.88 
ee Ind. | 64-QFN | ATMEGA2561V-8MU-NDA NEW! 1709 10.73 9.94 

ae | Oe || ak. es | ae | Sdeepera| wae | Tew y | vem | vy | aaa las-ssv| ine | G4TOFP | ATMEGAZ561-16AU-NDA NEW! 1699 1067 9.88 
10-bit Ind. | 64-QFN | ATMEGA2561-16MU-NDA NEW! 1709 10.73 ~—49.94 


Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) = *A/D 8-ch/10-bit +=& RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 427 


A MEL Microcontrollers 


ec 


8051 Microcontroller 


Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C }=Commercial: 0°C ~ 70°C 


Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI W WDT | 16-Bits | A/D | MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
4K 128 32 -/2 = 24 4.0 ~ 6.0 Ind. 44-TQFP AT87F51-24Al-ND 3.42 2.81 2.51 
8K 256 = 32 1 _ = _ 13 = 24 4.0 ~ 6.0 Ind. 44-TQFP AT87F52-24Al-ND 3.72 3.03 2.72 
2.85 ~ 5.5 24-SSOP AT83C21GC144ICSIL-ND 8.60 6.35 5.60 
1 3.6 ~ 5.5 64-VQFP. AT83C220K103RDTIM-ND 12.04 8.89 7.84 
aa = — | 4a leusrn| — | — | ves pe | lode 3.6 ~5.5 ing. | S2-VOFP AT83C230K101RATIM-ND 10.75 7.94 7.00 
2.85 ~ 5.5 28-QFN AT83C24-PRTIL-ND 3.23 2.38 2.10 
2.85 ~ 5.58 28-SOIC AT3C24-TISIL-ND 3.23 2.38 2.10 
3.6 ~ 5.5 64-VQFP. AT83C250K100RDTIM-ND 13.78 10.17 8.97 
44-TQFP AT87F55WD-24PI-ND 7.83 5.99 5.44 
20K 256 _ 32 1 — _ Yes -/2 _ 24 4.0~55 Ind. 44-PLCC AT87F55WD-24JI-ND 7.83 5.99 5.44 
40-DIP AT87F55WD-24Al-ND 8.04 6.14 5.58 
CAN 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
[Program | Ram |EEprom| Pins UART | SPI CAN WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 100 
28-PLCC T89C51CCO2CASISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
16K 256 9K 20 1 _ 20 Yes “13 ay 40 3.0 ~5.0 ind 28-SOIC T89C51CCO2CATISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
10-bit 32-VQFP T89C51CCO2CARATIM-ND 9.55 6.66 5.86 
32-VQFP 7T89C51CCO2UARATIM-ND 9.55 6.66 5.86 
16K 256 9K 20 1 _ 2.0 Yes 13 8-ch/ 40 30~5.0 ind: 28-PLCC T89C51CCO2UASISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
A&B 10 bit 28-SOIC T89C51CCO2UATISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
28-PLCC T89C51CCO2UASITIM-ND 9.25 7.74 6.45 
16K 256 2K 20 1 _ A&B Yes 13 10-bit 40 3.0 ~5.5 Ind. 64-BGA 7T89C51CC01CA7CTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
64-BGA 7T89C51CC01UA7CTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
5 Beh 44-VQFP 7T89C51CC01CARLTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
i -chy 5 | 
30K 256 9K 34 1 _ K&B Yes “3 40-bit 40 30-55 ind. 44-PLCC 7T89C51CC01CASLSIM-ND 10.06 7.02 6.18 
44-VQFP 7T89C51CC01UARLTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
44-PLCC 7T89C51CC01UASLSIM-ND 10.06 7.02 6.18 
Yes 64-BGA AT89C51CC03C7CTIM-ND 15.59 1151 10.15 
20 Yes 8-ch/ 64-VQFP AT89C51CCO3CRDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
64K 256 2K 36 1 Yes A & B No 13 40-bit 40 3.0 ~5.5 Ind. 44-VQFP AT89C51CCO3CRLTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 52-PLCC AT89C51CCO3CS3SIM-ND 11.61 8.10 7.13 
No 44-PLCC AT89C51CCO3CSLSIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-BGA AT89C51CCO3U7CTIM-ND 15.59 11.51 10.15 
64K 256 2K 36 1 Yes Aes Yes 13 8-ch/ 40 3.0 ~5.5 Ind. 64-VQFP AT89C51CCO3URDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 10-bit 52-PLCC AT89C51CCO3US3SIM-ND 11.61 8.10 7.13 
No 44-PLCC AT89C51CCO3USLSIM-ND 11.61 8.10 7.13 
No 44-PLCC AT89C51CCO3CSLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
2.0 No 8-ch/ 44-VQFP AT89C51CCO3CRLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
64K 256 2K 36 1 Ye 13 40 3.0 ~5.5 Ind. 
= A&B Yes 10-bit . 52-PLCC AT89C51CCO3CS3RCT-NDt 14.66 12.28 10.23 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
No 44-VQFP AT89C51CCO3URLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
4K 256 9K 36 1 Yes 2.0 Yes “13 8-ch/ 40 30-55 ind 64-VQFP AT89C51CCO3URDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
A&B Yes 10-bit 52-PLCC AT89C51CCO3US3RCT-NDt 14.66 12.28 10.23 
No 44-PLCC AT89C51CCO3USLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
t+ Cut Tape Price Each 
MP3 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
| Program Ram |EEprom| Pins | UART]| SPI TWI | WODT |16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
= Master/ 2-ch/ 40 3.0 Ind. 80-TQFP AT89C51SND1CROTIL-ND 15.48 10.80 9.50 
64K 2304 | — 44 1 | "gee | 1 Yes 2 | eh | 40 3.0 Ind. 80-TOFP | AT89C51SND1C-ROTUL-NDA NEW! 12.00 10.80 9.58 
4K 20 3.2~5.5 Ind. 100-BGA AT89C51SND2C7FTIL-ND 21.60 13.65 12.10 
A RoHS Compliant 
Lighting 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART | SPI WDT 16-Bits A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. if 25 100 
4K 256 256 2 — | — | — | Yes 2 fon | 24 | 30-36 Ind. | 20-SOIC | AT89EB5114-TGSIL-ND 8.55 5.82 4.96 
Smart Card 
Timer 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Clock Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
| Program Ram [EEprom | Pins SPI WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. al 25 100 
45 64-VQFP AT85C5122D-RDTIM-ND 9.89 7.30 6.44 
32K 32K _ 45 Master/ | __ y -/2 = 16 36~55 Ind. 64-VQFP AT89C5122D-RDTUM-ND& NEW! 9.20 8.28 7.35 
13 | 1 | Slave ane i 28-PLcc | AT85C5122D-SISIM-NDA NEW! 9.40 6.94 6.12 
13 64-QFN AT89C5122D-PSTUM-ND& NEW! 9.20 8.28 7.35 
_ 14 1 7 24-SSOP 785C5121-ICSIL-ND 7.74 6.71 5.04 
_ es o7_[euart| ~ [|—| Ys | @ |—| 18 [286-54] Ind 52-PLCC__| _T85C5121-S3SIL-ND 8.86 6.54 577 
16K 16K 16K 14 cuant _ _ Yes -/2 = 16 2.85 ~ 5.4 Ind. 24-SSOP 789C5121-ICUIL-ND 8.77 6.12 5.39 
32K 32K _ 45 1 aed — Yes 12 = 16 3.6 ~ 5.5 Ind- 64-VQFP AT89C5122DRDRIMCT-NDt 12.36 10.35 8.63 
A RoHS Compliant {+ Cut Tape Price Each (Continued) 
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AIMEL Microcontrollers (Cont.) Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C }=Commercial: 0°C ~ 70°C 
USB 


Timer Clock 
Memory Size (Bytes) /0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom {Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
Master/ 32-QFN AT89C5130A-PUTUM-ND 7.10 4.83 412 
32K 32K _ 34 1 Slave _ Yes 12 _ 16 3.6 ~5.5 Ind. 64-VQFP AT89C5130A-RDTUM-ND& NEW! 7.63 5.19 4.43 
52-PLCG__| AT89C5130A-S3SIM-ND 8.75 5.95 5.08 
|| iasiee 48-QFN | AT89C5131A-PLTIL-ND 10.54 7.78 6.86 
32K 1024 4K 34 (EUART) | Slave _— Yes 13 = 32 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-VQFP AT89C05131A-RDTIL-ND 8.17 5.70 5.02 
32-QFN | AT89C5131A-PUTUM-ND& NEW! 7.40 5.92 5.00 
64-VQFP AT89C5131A-RDTIM-ND 9.50 5.70 5.02 
Mastar/ 52-PLCG | AT89C5131A-S3SIL-ND 10.30 6.18 5.44 
32K 256 4K 34 1 Slave _ Yes 13 _ 24 2.7 ~5.5 Ind. 52-PLCC AT89C05131A-S3SIM-ND 10.30 6.18 5.44 
52-PLCC_ | AT89C5131A-S3SUM-ND& NEW! 7.40 5.92 5.00 
28-SOIC AT89C5131A-TISIL-ND 10.11 7.05 6.20 
64K 2304 = 44 1 cng ram Yes 12 8-bit 20 3.0 Ind. 80-TQFP AT89C5132-ROTUL-ND& NEW! 10.40 9.36 8.30 
4 RoHS Compliant 
Single Cycle Core 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom_|Pins | UART | SPI TWI | WOT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
20-DIP AT89LP2052-16PI-ND 2.20 1.50 1.28 
20-DIP AT89LP2052-16PU-ND& NEW! 2.54 1.54 1.33 
2K 256 = _ 15 1 _— Yes 12 = 20 2.4~5.5 Ind. 20-SOIC AT89LP2052-16S!-ND 2.20 1.50 1.28 
(EUART) 20-SOIC AT89LP2052-16SU-NDA NEW! 2.54 1.54 1.33 
20-TSSOP AT89LP2052-16XU-NOA NEW! 2.54 1.54 1.33 
20-DIP AT89LP4052-16P!-ND 2.80 1.91 1.63 
20-DIP AT89LP4052-16PU-ND& NEW! 2.80 1.79 1.61 
20-SOIC AT89LP4052-16SI-ND 2.80 1.91 1.63 
7 aa SPS etna) | fee Mee peep AB [eee ne 20-S0IC AT89LP4052-16SU-NDA NEW! 2.80 179 161 
20-TSSOP AT89LP4052-16XI-ND 2.80 1.91 1.63 
20-TSSOP AT89LP4052-16XU-ND& NEW! 2.80 1.79 1.61 
A RoHS Compliant 
General Purpose 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. 20-Dip AT89C2051-24PC-ND 1.66 1.23 1.10 
we | 408 = _ | 45 j a | cn | ip j i ice Ind. 20-Dip AT89C2051-24PI-ND 1.66 1.23 4.10 
Com. 20-SOIC AT89C2051-24SC-ND 1.66 1.23 1.10 
Ind. 20-SOIC AT89C2051-24SI-ND 1.66 1.23 1.10 
Com. 20-Dip AT89C4051-24PC-ND 1.89 1.40 1.25 
4K 128 _ 15 1 = = 2 1 24 4.0~6.0 Ind. 20-Dip AT89C4051-24PI-ND 1.89 1.40 1.25 
— Com. 20-SOIC AT89C4051-24SC-ND 1.89 1.40 1.10 
Ind. 20-SOIC AT89C4051-24S1-ND 1.89 1.40 1.25 
Praaery _ _ | yp ' ~ fof yp» fe 24 et ital fee AT89C51-24AI-ND 5.27 447 3.76 
33 AT89C51-33AI-ND 2.47 1.83 1.63 
44-TQFP AT89LS51-16AI-ND 2.26 1.67 1.49 
4K 128 _ _ 32 1 = Yes -/2 1 16 2.7 ~ 6.0 Ind. 44-PLCC AT89LS51-16JI-ND 2.26 1.67 1.49 
40-DIP AT89LS51-16PI-ND 2.26 1.67 1.49 
Ind. 44-TQFP AT89S51-24Al-ND 1.89 1.40 1.25 
4K 128 _ -_ 30 1 _ Yes 2 1 24 40-55 Ind. 44-PLCC AT89S51-24JI-ND 1.89 1.40 1.25 
Com. 40-DIP AT89S51-24PC-ND 1.89 1.40 1.25 
Ind. 40-DIP AT89S51-24P|-ND 1.89 1.40 1.25 
44-TQFP AT89LS52-16AI-ND 2.47 1.83 1.63 
44-TQFP T89S52-24AI-ND 2.01 1.49 1.33 
Bh | 280 7 S|a8e : Ses) eS | ON i teal) hea: | dnd: 44-PLOC AT89S52-24JI-ND 2.01 1491.33 
40-Dip AT89S52-24PU-ND& NEW! 2.48 1.98 1.54 
Ind. 44-TQFP AT89S52-33AI-ND 2.01 1.27 1.18 
8K 256 _ = 32 1 — Yes 13 1 33 45~5.5 Com. 40-DIP AT89S52-33PC-ND 2.01 1.27 1.18 
Ind. 40-DIP AT89S52-33PI-ND 2.01 1.27 1.18 
44-TQFP AT89S8253-24AU-ND& NEW! 4.95 3.66 3.27 
42K 256 9K _ 30 1 _ Yes 3B _ 24 07-55 te. 44-PLCC AT89S8253-24PC-ND 5.75 3.91 3.34 
(EUART) 44-PLCC AT89S8253-24JU-ND& NEW! 4.95 3.66 3.27 
40-Dip AT89S8253-24PU-ND& NEW! 4.95 3.66 3.27 
32-VQFP 789C5115-RATIM-ND 6.84 477 4.20 
32-VQFP AT89C5115-RATUM-ND& NEW! 8.40 6.72 5.67 
16K 256 9K = 20 1 — Yes B 8-ch/ 40 30-55 iid. 28-PLCC 789C5115-SISIM-ND 7.80 5.45 4.79 
10-bit 28-PLCC AT89C5115-SISUM-ND& NEW! 8.40 6.72 5.67 
28-SOIC 789C5115-TISUM-ND 8.17 6.03 5.32 
28-SOIC AT89C5115-TISUM-ND& NEW! 8.40 6.72 5.67 
40-Dip AT89C51RB2-3CSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
44-VQFP. AT89C51RB2-RLTIL-ND 7.22 5.04 4.44 
Master/ 44-VQFP AT89C51RB2-RLTUL-NDA NEW! 8.74 7.00 5.90 
16K |) 1024 = =| 82 I save | 8 | “8 | — | 27 = 85 Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLTIM-ND 7.22 5.04 4.44 
44-VQFP AT89C51RB2-RLTUM-ND& NEW! 6.72 5.38 4.54 
44-PLCC AT89C51RB2-SLSIL-ND 7.22 5.04 4.44 
+ Cut Tape Price Each A ROHS Compliant (Continued) 
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AIMEL Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont) 
Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) i} Serial Communication Counter | Bit Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram | EEprom |Pins UART SPI TWi | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Masia 44-PLCC | AT89C51RB2-SLSUL-NDA NEW! 6.72 538 4.54 
tek | 1024; — | 32 1 eine Yes | -/3 = 40 | 27-55) Ind. 44-PLCC | AT89C51RB2-SLSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
44-PLCC | AT89C51RB2-SLSUM-NDA NEW! 6.72 5.38 4.54 
ice 44-vOFP | AT89C51RB2RLRIMCT-NDt 7.63 639 = 5.33 
16x | 1024; — | 32 1 Save | — | Yes | “8 = 60 | 27~55 | Ind. 44-VOFP | AT89C51RB2RLRILCT-NDt 8.40 7.03 5.86 
44-PLCC | AT89C51RB2SLRIMCT-NDt 7.31 6.12 5.10 
1 Master/ 44-VOFP | T89C51RB2-RLTIM-ND 7.46 6.25 5.21 
1K | 256 | — | 82] (euart) | stave | — | YS) % | ~ | 4 | 27-55] Ind | aapicc | T89c51RB2-SLSIM-ND 7.20 6.03 5.03 
24 | 40-55] Ind. TE-TOFP | Al89C55WD-24AI-ND 367 299 243 
20k | 256] — | 22 1 — —|- a | — 33 | 40-60 | Ind. 44-PLCC | AT89C55WD-33JI-ND 3.67 an 2.43 
33 | 40~6.0 | Ind. 44-DIP_| AT89C55WD-33PI-ND 3.67 27 2.43 
Com. | 44-TOFP | AT89LV55-12AC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 44-TOFP | ATS9LV55-12AI-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. | 44-PLCC | AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 2.70 
BK | (eee # ' vs iS Te ee nd: 44-PLCC | AT89LV55-12JI-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. 40-DIP_| AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 40-DIP_| AT89LV55-12PI-ND 4.09 3.02 2.70 
44-TOFP | AT89C51RC-33AC-ND 414 3.08 2.74 
32k | 512 — | 32 1 = —|yYes | -3 a 33 | 40~6.0 | Com. | 44-PLCC | AT89C51RC-33JC-ND 414 3.08 = 2.74 
40-DIP_| AT89C51RC-33PC-ND 4.14 3.08 2.74 
27~35 | Com. | 44-VOFP | AT89C511C2-RLTIL-ND 8.77 6.12 5.39 
27~35 | Com. | 44-VOFP | ATS89C51IC2-RLTUL-NDA NEW! 8.16 6.53 5.51 
27~55 | Ind. 44-VOFP | AT89C511C2-RLTIM-ND 8.77 6.12 5.39 
27~55 | Ind. 44-vOFP | AT89C51IC2-RLTUM-NDA NEW! 8.16 6.53 5.51 
27~3.6 | Com. | 44-PLCC | ATS89C51IC2-SLSIL-ND 8.77 6.12 1.10 
Wissen 27~36 | Com. | 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSUL-NDA NEW! 8.16 6.53 5.51 
32k | 1024] — | 22 1 save | — | — 13 = 40. | 27-55) Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSIM-ND 8.77 6.12 5.39 
27~55 | Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSUM-NDA NEW! 8.16 6.53 5.39 
27~55 | Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2SLRIMCT-ND+ 9.35 7.83 6.53 
27~35 Ind. | 44-PLCC | AT89C51IC2SLRILCT-NDt 10.29 8.62 7.18 
27~55 44-VOFP | AT89C51IC2RLRIMCT-NDt 9.57 8.01 6.68 
27-35 | Ind. 44-VOFP | AT89C51IC2RLRILCT-NDt 10.52 8.82 7.35 
27~55 40-DIP_| AT89C51RC2-3CSUM-ND.A NEW! 7.20 5.76 4.86 
27~3.6 44-VOFP | AT89C51RC2-RLTIL-ND 774 540. 4.75 
27~36 44-VOFP | AT89C51RC2-RLTUL-NDA NEW! 7.20 5.76 4.86 
iissteth 27~55 | Ind. 44-VOFP | AT89C51RC2-RLTIM-ND 774 540 4.75 
32k | 1024] — | 22 1 — | Yes | -3 = 48 | 27-55 44-vOFP | AT89C51RC2-RLTUM-NDA NEW! 7.20 576 4.86 
Slave 2.7 ~36 44-PLC.C | AT89C51RC2-SLSIL-ND 7.74 5.40 475 
27-38 | ing 44-PLCC | AT89C51RC2-SLSUL-NDA NEW! 7.20 576 4.86 
27~36 44-PLCC | AT89C51RC2-SLSIM-ND 7.74 540. 4.75 
44-PLCC | AT89C51RC2SLRIMCT-NDt 8.60 720 6.00 
sre (Ione. es. || j waster! | | veg | yg | aa || -a9ca3¢|) nd: 44-VOFP | AT89C51RC2RLRILCT-NDt 9.81 8.22 6.85 
Slave 44-PLCC | AT89C51RC2SLRILCT-NDt 9.46 7.92 6.60 
44-VOFP | AT89C51RC2RLRIMCT-NDt 8.92 747 6.23 
44-VOFP | T89C51AC2-RLTIM-ND 9.72 717 6.33 
32k | 256 2 34 1 — — | Yes | -3 = 40 | 30-55) Ind. 44-PLCC | T89C51AC2-SLSIM-ND 8.90 6.21 5.46 
44-VOFP | AT89C51AC2-RLTUM-NDA NEW! 8.28 6.63 5.59 
wate) aay 44-VOFP | AT89C511D2-RLTUM-NDA NEW! 9.00 B10 7.19 
64k | 256 | 2048 | 32 1 shove | — | Ye | “8 aon | 40 | 27-55 Ind 44-PLCC | AT89C511D2-SLSIM-ND 11.61 B10 7.13 
44-PLCC | AT89C511D2-SLSUM-NDA NEW! 9.00 8.10 7.19 
Rielle: | ape || tae P master) |_| Veg 3 = realcae = 44-VOFP | AT89C51ID2RLRIMCT-NDt 11.29 9.45 7.88 
Slave 44-PLCC | AT8951ID2SLRIMCT-NDt 11.29 9.45 7.88 
44-VOFP | AT89C51RD2-RLTIM-ND 8.39 5.85 5.15 
iiseieir 44-vaFP | AT89C51RD2-RLTUM-ND.A NEW! 7.80 6.24 5.27 
64k | 1792 | 2048 | 34 1 — | Yes 3 — 40 | 27-55 Ind 44-PLCC | AT89C51RD2-SLSUM-ND& NEW! 7.80 6.24 5.27 
Slave 44-VQFP | AT89C51RD2RLRIMCT-NDt 8.39 7.02 5.15 
44-vOFP | AT89C51RD2-RLRUMCT-NDt 7.80 6.24 5.27 
44-vOFP | AT89C51RD2-RLRUMTR-NDA NEW! 7605.00/1500 
Master/ 44-PLCC | AT89C51RD2SLRIMCT-NDt 8.39 7.02 5.85 
64K | 1782 | 2048 | 34 1 Stave | — | Yes | — | 40 | 27-55) Ind 44-PLCC | AT89C51RD2-SLRUMCT-NDt& NEW! 7.80 6.24 6.27 
44-PLCC | AT89C51RD2-SLRUMTR-ND.A NEW! 2476.50/500 
64-VOFP | AT89C51AC3-RDTIM-ND 12.08 7.25 6.38 
64-VOFP | AT89C51AC3-RDTUM-NDA NEW! 9.66 7.73 6.53 
Bie | one de Was . _ — | ves vp |F) oy | a0-58) Ind. 44-VOFP | AT89C51AC3-RLTIM-ND 12.08 7.25 6.38 
10 bit 44-VOFP | AT89C51AC3-RLTUM-NDA NEW! 9.66 7.73 6.53 
52-PLCC | AT89C51AC3-S3SIM-ND 12.08 7.25 6.38 
44-PLCC | AT89C51AC3-SLSUM-ND.A NEW! 9.66 773 6.53 
40-DIP_| AT89C51ED2-SCSUM-NDA NEW?! 3.50 7.65 6.79 
44-VOFP | AT89C51ED2-RLTIM-ND 10.97 7.65 6.73 
Master/ 44-VOFP | AT89C51ED2-RLTUM-NDA NEW! 8.50 7.65 6.79 
GA | AS SENS Se | sive | — | YS | % | — | 40 | 27-55 | Ind | Ga vaEP | ateecsiED2-RDTUM-NDA NEW! 9.16 8257.32 
44-PLCC | AT89C51ED2-SLSIM-ND 10.97 7.65 6.73 
44-PLCC | AT89C51ED2-SLSUM-NDA NEW! 8.50 7.65 6.79 
48 68-PLCC | AT89C51ED2-SMSIM-ND 11.83 8.25 7.26 
48 68-PLCC | AT89C51ED2-SMSUM-NDA NEW! 9.16 8.25 7.32 
48 Master/ 64-VOFP | AT89C51ED2RDRIMCT-ND+ 11.83 990 8.25 
64K | 1782 | 2048 | 4g 1 slave | — | Yes | | — | 40 ) 27-55) Ind | 68 51¢¢ | aTs9cs1ED2SMRIMCT-NDt 11.83 990 8.25 
32 44-PLCC | AT89C51ED2SLRIMCT-NDt 10.97 9.18 7.65 
32 44-VOFP | AT89C51ED2RLRIMCT-NDt 10.97 9.18 7.35 
64K | 256 2k 48 1 Master/ | | Veg 2B — 60 | 27-55 Ind. 68-PLCC | T89C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 7.80 
(EUART) | Slave 


+ Cut Tape Price Each & ROHS Compliant 
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A MEL 8051 Microcontroller Kits 


ey 


AT89STK-06 Starter Kit and CANADAPT28 Adapter 


The AT89STK-06 Starter Kit is dedicated to the T89C51CC01/CC02 and AT89C51CC03 CAN 
microcontrollers. The AT89STK-06 can also be used for AT89C51AC3, T89C51AC2 and T89C5115 
(Flash microcontroller with ADC). For T89C51CC02 CAN and & T89C5115, optional adaptor is required: 
CANADAPT28. The board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration 
software. 


AT89STK-06-ND SHANGHIKs i ciascrsecdeidaseshehsit bd aaensabeasebedaaieaienesigbesisiadgedseneaane $132.00 


CANADAPT28-ND 44 PLCC to 28 PLCC Adapter............ 0.0... cece eee e cence eee neces eee ee eee $66.50 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The @Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating TCP/IP 
software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to Read and 
Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 

Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 
standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 


¢ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker ¢ Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 
battery and cable * CD-ROM including documentation and software 


ATWEBEVK-OTND sj sstcssdencrceace dah sednnseddasedaasad saa tnnleddanesmadeadeaasinadiaanadesnadesnaa’sa $249.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


This starter kit is designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. The kit 
comprises an evaluation board, the In-System Programming Tool (FLIP), and a HID (Human Interface 
Device) keyboard demonstration program. 


AT89STK-O05-ND Starter Kit for AT89C5131 ........ ce eee ee cence cee ne eens eens nn teeeeeensneeenen ene $132.00 


AT89ISP Programmer Cable 


The Atmel Microcontroller ISP software is the primary means for performing in-system programming of Atmel 
AT898S devices. It provides an intuitive interface for in-system programming that can be run from a personal 
computer. 


AT8SISP-ND Programming Cable ................cccscsceceenes sees cesessensseaeeeeeceseanennaseteenene $25.00 


NEW! AT89STK-10 Quick Start 


This kit includes an evaluation board dedicated to the AT89C5130/31A and AT8xC5122D microcontrollers, 
enabling you to run an applicaton based on the Mass Storage Package. 


Kit Includes: 
¢ Flash Evaluation Board « Nand Flash memory * DataFlash Card * USB products CD-ROM 


ATOQSTKGTOAND, . 23.0 320i5 dread cisanecesan sting horataderarsiad sean dsinaenttebiesdebeabanreneiesabiegh is $132.00 


Smart Card Starter Kit 


The T8xC5121 Starter Kit includes a demonstration board (DemoB 1.2.0) allowing the evaluation of the 
T8xC5121 microcontrollers. Designers can either run the demonstration program or their own application. 
The demonstration board supports communication through RS-232 serial communication mode. The board 
can also be used as a programmer for the T89C5121 product. 


TS9C5121-SKISND: ‘Smait: Card Starter Kit. iccsscnedercoresnadsrdeasuinnaerncagacaneadinapedadiananseds $266.67 


NEW! AT89STK-08 Starter Kit 


The AT89STK-08 Starter Kit is dedicated to the In-System Programmable Flash C51 microcontrollers 
9AT89C51RB2/RC2/RD2/ED2 and AT89CS5IKit) The board is designed to allow an easy evaluation of the 
product using demonstration software. 


ATBOSTICOS AND ois 9oincisceniie sue ea ible ga dea 0 Sia naieuig a Sina samatea tlds minal giddidin aaaig SRAGla en ciesiliaiidle an $132.00 


AIMEL 


Sy 


@Web LAN51H Development Kit 


The @Web LANS1H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity with Atmel 
80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip, a unique hardwired embedded Ethernet TCP/IP chip. The 
customer can change functions and reload firmware using In-System Programming capability. Error 
messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's application. After evaluation, 
the drop-in network module (IIM7010) supplied in the kit can be re-used. 


ATWEBDVK-02-ND .. 


... $269.00 


Gateway Modules 
ATWEBSEG-32-ND RS232 to Ethernet Gateway Module ..................c cece cece eee eee ee eens $35.00 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Board................0 cece cece cence eee e eee ee ee $189.00 


ATWEBCEG-32-ND Can to Ethernet Gateway Module ................0.00ccceceeeeceeeeeeeeeeeeenenees $39.90 


ATWEBEVK-06-ND Can to Ethernet Evaluation Board.................00csceceeeeeee eee ee eeeenen ene $249.00 


MP3 Player Reference and Demo Board 


Atmel’s solution for MP3 Player provides the best compromise between power consumption, cost and 
functionality. It consists of a fully-integrated standalone hard-wired MPEGI/II Layer-3 decoder with C51 
microcontroller core handling dataflow control and MP3-player control. 


Description: 


AT89C51SND1 Development Kit includes a development board that has been designed to demonstrate the 
AT89C51SND1 capability to support the following features: * MP3 song playing * Voice recording/playing 
* MultiMedia Card with FAT16 * USB mass storage * USB firmware upgrade » Serial DataFlash Storage 
Memory ¢ A free full-featured 30-day Jungo WinDriver evaluation CD 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY Firmware (smart@key and smart @link). 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. 


AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C250K microcontroller and OMNIKEY smart@ bus Firmware. 


AT89RFD-01-ND 
AT89DVK-04-ND 
AT89RFD-02-ND 
AT89RFD-05-ND 
AT89RFD-06-ND 
AT89RFD-08-ND NEW! 


AT89C51SND1 Reference Design ..................0:ecseeeeeeeeeeees $212.00 
MP3 Player Demo Board $700.00 
AT83C220K/230K Reference Design $250.00 
AT83C21GC Reference Design $250.00 
PCMCIA Reader Reference Design. $250.00 
MP3 Remote Reference Design .... $393.00 


89C51SND1 Emulator 


The AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 clocks/ 
cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 


Features: 


« Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory * Real-Time Emulation 
* Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support * MS-Windows Debugger for C and Assembler 
* Keil pVision2 Debugger Compatible * QFP and PLCC Emulation Headers * ISP Programmer Included 
* Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for MP3 SND1 MCU............ 0... .cec eee c eee ce eee ee eee eee e een ee ee $1531.01 


AT8xC5122/23 Starter Kit 


The Evaluation Board included in AT89STK-03 Starter Kit dedicated to the Part Number Smart Card Reader 
microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration 
software. 


Features: 


The AT89STK-03-ND Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose between 
three packages: PLCC 68-pin package, VOQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package »* On-board power 
supply circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and the USB 
line via the USB on-board connector * 1SO7816 connector for Smart Card 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU AT8XC5122/23..... 0... cece cece eee e eee e eect e eee e eens $250.00 


NEW! AT89STK-09 Evaluation Board 


The AT89STKO9 is a starter kit for the AT83C26 device. The AT83C26 is a smart card reader interface with 
2 DC/DC converters allowing to manage up to 5 smart cards including level shifters. This device needs TWI 
commands to configure its registers. This device requires a host microcontroller with one or two |ISO7816 
Smart Card Interfaces. 


Features: 


* AT89STKO9 board with 2 1SO7816-3 connectors and 4 SIM/SAM connectors * 2 Gemplus GemClub Smart 
cards * Smart Card Reader IC CD-ROM »* 2 VQFP48 and 2 QFN48 samples * AT89STKO9 user guide 
document 


ATBOSTIROSND 5 csisistesticncesintiaaenincecicaiseannine sds ve nsingitide said seit a snaiulda didlo elndus ead aunuledatneeale $80.00 


@Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the @Web 
LAN51H development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On- 
off Control, or Voice Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 


Remote Controller Features: 


* On-off Control Function Using Web Server * LED On-off Control and Text LCD Display Using Web 
Browser 3 x 110V - 220V Relay Switches 


Voice Transmission (VoIP) Features: 

* Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec 
¢ Normal Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) * Included 
Loudspeaker Connector 

Network WebCam Features: 

* Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec 
(LC82210 from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor 
(OV7620 from OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND LANS51H and Remote Controller Kit................0. 0: eccceeceee eect ee ee eee $379.00 
ATWEBDVK-02VOIP-ND LAN51H and Voice Transmission Kit...................0000ccccseeeeeeeeee $629.00 
ATWEBDVK-02WC-ND LANS51H and Network WebCam Kit... . $899.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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(2Jf]i Digi Connect® SP/Wi-SP Family 


The Digi Connect SP device server delivers a powerful, compact and cost-effective off-the-shelf hardware 
platform for embedded networking solutions. The device server is the ideal platform for your custom web- 
and network- enabled embedded applications. Combining Digi and NetSilicon® technology, it eliminates the 
hardware design effort and delivers a true device networking solution that is powerful enough to meet your 
future performance requirements 

Features: ¢ 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55 MHz) ° 4 MB Flash and 16 MB 
RAM integrated * Switch-selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 
data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; Mark/space/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control 
* Auto-sensing 10/100 Mbit Ethernet interface and network link 


The Digi Connect Wi-SP is built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology, this wireless device server 
delivers a true plug-and play device networking solution that combines the benefit of secure wireless networking 
technology with proven serial port connectivity. It is the ideal choice in retail, warehouse, healthcare and medical 
applications, allowing you to respond immediately to the ever-changing requirements and challenges. 
Features: * 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55 MHz) * 4 MB Flash and 16 MB 
RAM integrated » Switch-selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 
8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; None/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control 
* 802.11b wireless LAN interface; Infrastructure (BSS) and Ad-Hoc Mode (IBSS) * Flexible 9-30VDC power 
supply 


Digi-Key Price Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Digi-Connect SP Digi-Connect Wi-SP 

Device Server Adapter 602-1035-ND 189.00 | DC-SP-01-C 2.4 GHz Wireless Device 
Adapter Development ull 602-1013-ND 1495.00 | DC-SP-01-GN Server Adapter 602-1032-ND 369.00 | DC-WSP-01-S 
Adapter Development Kit - 

(No Raven Debugger) 602-1014-ND 895.00 | DC-SP-01-GN-NR Adapter Development Kit 602-1016-ND 1495.00 | DC-WSP-01-GN 
Adapter Customizable model Adapter Development Kit 

with JTAG interface 602-1015-ND 249.00 | DC-SP-01-JT (No Raven Debugger) 602-1017-ND 895.00 | DC-WSP-01-GN-NR 


Digi Connect® ME/Wi-ME Family 


The industry's first interchangeable secure wired and wireless embedded modules with plug-and-play 
functionality and comprehensive development tools make it easy to add embedded web-enabled wired and 
wireless network connectivity. The ME family enables original equipment manufactures to keep pace with ever- 
evolving networking technology by delivering complete and versatile embedded network connectivity solutions. 
Built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology, the Digi Connect ME embedded modules also 
provide a seamless migration path to a fully integrated system on-chip solution. 


Features: 

* Interchangeable and pin-compatible single-component solution based on 32-bit NET+ARM processor * High- 
speed TTL serial interface with up to 230 Kbps throughput »* Wireless Ethernet network interface: 802.11b 
with up to 11 Mbps; Strong WPA2/802.11i security with TKIP/AES encryption; Radio pre-certification * Wired 
Ethernet network interface: Auto-sensing 10/100Base-T; Innovative power pass-through for network powered 
products » Five shared GPIO port options 


Digi-Key Price Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Digi-Connect ME Customizable with JTAG interface, 
8 MB SDRAM, 2 MB Flash, Std. Firmware 602-1053-ND 49.00 | DC-ME-01T-S 8MB SDRAM, 2MB Flash 602-1058-ND 99.00 |_DC-ME-01T-JT 
8 MB SDRAM, 2 MB Flash, Customizable with JTAG interface, 
Std. Firmware, 10-pe. 602-1029-ND 450.00 | _DC-ME-01T-S-10 8MB SDRAM, 4MB Flash 602-1059-ND 99.00 | DC-ME4-01T-JT 
= i oe - a an Customizable 602-1054-ND 49.00 |_DC-ME-01T-C Development Kit for LXNETES Linux 602-1050-ND 299.00 | FS-9060 
; jash, re = 
Customizable, 10-pe. 602-1030-ND 450.00 | DC-ME-01T-C-10 : Digh-Connect WME 
8 MB SDRAM, 4 MB Flash, Customizable 602-1055-ND 55.00 | DC-ME4-01T-C BMB-SDRAM, 4B Flash; Std. Firmware eee 180:00'1/ DE WME OES 
8 MB SDRAM. 4 MB Flash, 8 MB SDRAM, 4 MB Flash, Customizable 602-1038-ND 130.00 | DC-WME-01T-C 
Customizable, 10-pe. 602-1031-ND 500.00 | DC-ME4-01T-C-10 Integration Kit (for use with “S” models) 602-1051-ND 299.00 | DC-WME-01T-KT 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1057-ND 249.00 | DC-ME-01T-KT Development Kit (for use with “C” models) 602-1000-ND 1495.00 | DC-WME-01T-GN 
Development kit (for use with “C” models) 602-1033-ND 1495.00 | DC-ME-01T-GN Development Kit without Raven Debugger 
Development Kit without Raven Debugger (for use with “C” models) 602-1001-ND 895.00 | DC-WME-01T-GN-NR 
(for use with “C” models) 602-1034-ND 895.00 | DC-ME-01T-GN-NR Customizable with JTAG Interface 602-1002-ND 249.00 | DC-WME-01T-JT 


Digi Connect® EM/Wi-EM Family 


EM/Wi-EM are the industry’s first interchangable secure embedded modules, delivering wired and wireless 
Ethernet network connectivity that is cost-effective and easy to implement. “Drop-in” integration allows you 
to build future-proof products based on a single design supporting secure 10/100Base-T wired and 802.11b 
wireless Ethernet connectivity. These modules feature a varity of connectivity options, such as two-high speed 
serial ports, an SPI master mode interface and nine General Purpose Input/Output(GPIO) port options. For 


additional integration flexibility, they are available in two low-profile population options, with or without onboard 
LED array and an Ethernet connector. 

Features: * Interchangeable and pin-compatible single-component solution based on 32-bit NET+ARM 
processor * Two high-speed TTL serial interfaces »* Serial Peripheral Interface (SPI) »* Wireless Ethernet 
network interface » Wired Ethernet network interface: Auto-sensing 10/100Base-T 


Price Digi-International Digi-Key Price Digi-International 
Description Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Digi-Connect EM Digi-Connect Wi-EM 

8 MB SDRAM, 4 MB Flash, Std. Firmware | 602-1039-ND 79.00 | DC-EM-02T-S 8 MB SDRAM, 4 MB Flash, Std. Firmware | 602-1041-ND 140.00 | DC-WEM-02T-S 
8 MB SDRAM, 4 MB Flash, Customizable | 602-1040-ND 79.00 | DC-EM-02T-C Integration Kit (for use with “S" models) 602-1008-ND 299.00 | DC-WEM-02T-KT 
Integration Kit (for use with | ‘S” models) 602-1003-ND 299.00 | DC-EM-02T-KT Development Kit (for use with “C” models) 602-1009-ND 1495.00 | DC-WEM-02T-GN 
Development Kit (for use with “C” models) 602-1004-ND 1495.00 | DC-EM-02T-GN aT 
Devel +t Kit without B Deb Development Kit without Raven Debugger 

evelopment Kit without Raven Debugger pee) ¥ : Roa 

(for use with “C” models) 602-1005-ND 895.00 | DC-EM-02T-GN-NR forge wily G-models)iz— = S02H1O10:NG S82 002 Be WEN eerenae 
Development Board with Customizable Development Board with Customizable 

JTAG Wi-ME Module 602-1006-ND 299.00 | DC-EM-02T-JT-DB JTAG Wi-ME module 602-1011-ND 299.00 | DC-WEM-02T-JT-DB 
Customizable with JTAG Interface 602-1007-ND 249.00 | DC-EM-02 T-JT Customizable module with JTAG Interface | 602-1012-ND 249.00 | DC-WEM-02T-JT 


ConnectCore™ 7U 


Universal 32-bit NET+ARM embedded core processor module offers a wide range of component connectivity 
options and superior software design flexibility through complete development platform support options. 
Features: * Core processor module in compact 48-pin DIP form factor * Powerful 32-bit NET+ARM processor: 
55 MHz NS7520 with ARM7TDMI core « Integrated 10/100 Ethernet MAC/PHY « Up to 2 high speed serial 
ports - UART and SPI (Master) configurations * Standard mode 12C software interface 


ConnectCore™ 9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155 MHz NS9360 ARM9 processor 
provides core processing functionality with integrated network connectivity. 


It enables original equipment manufacturers to design in main processor functionality and networking 
capabilities with a single, high performance solution. 


Features: 
Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. * 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155 MHz) with MMU ° Up to 4 high-speed TTL serial 
ports * Up to 4 SPI ports « I2C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller « General 
16IMB'SDRAM, 2. MB'Flash : en Cuealtstile) 29:00.) S285 Purpose Timers/Counters/PWM 4 programmable external interrupts * Up to 55 shared General Purpose 
16 MB SDRAM, 8 MB Flash, Fingerprint License | 602-1042-ND 159.00 | FS-353 Input/Output (GPIO) ports * Real-time clock 
16 MB SDRAM , 8 MB Flash 602-1060-ND 135.00 | FS-352 
FS Forth UNC90 with 32 MB SDRAM, 16 MB DighKey Pricey | Dighintemational 
Flash, (Atmel AT91RM9200 MCU @ 180 MHz)| _602-1046-ND 175.00 | FS-373 Description Part No. Each | Part No. 
Development Kit for LxNETES Linux 602-1052-ND 299.00 | FS-997 
Development Kit for NET+OS 602-1018-ND 1495.00 | FS-998 16 MB SDRAM, 4 MB Flash, Ethernet 
Biometric Design Kit - IKENDI Fingerprint 602-1019-ND 895.00 | FS-9007 Dual Stacked USB Connectors 602-1061-ND 175.00 | CC-9C-V212 
Compact Flash Design Kit with 802.1b wireless 602-1020-ND 895.00 | FS-9021 ; ; 
Java Design Kit - Java (Mika) 602-1021-ND 895.00 | FS-9022 Development Kit for NET+OS with 
JTAG SuperBooster for programming flash Raven Hardware Debugger 602-1022-ND 2495.01 | CC-9C-GN 
memories with software - 3 volt. : 602-1036-ND 795.00 | FS-985 Development Kit for NET+OS with 
JTAG SuperBooster for programming flash Soft Deb 602-1023-ND 1894.99 | CC-9C-GN-NR 
memories with software - 5 volt. 602-1028-ND 795.00 | FS-984 baa pO. : eet 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


1D 


Compact high-performance 32-bit NET+ARM processor module family combines superior performance and 
design integration flexibility with complete embedded software platform support. ConnectCore 9P modules 
are a complete set of integrated peripherals and component connectivity options in a compact and versatile 
form factor. 


¢/; ConnectCore™ 9P 


Features: 


ConnectCore9P 9750: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9750 @ 
200 MHz *¢ Up to 128 MB NAND Flash and 64 MB SDRAM: Standard population 32 MB Flash and 16 MB 
RAM ¢ Integrated 32-bit PCI v2.2/Cardbus Bridge (83 MHz) * 16 General Purpose Timers/Counters * Up to 
50 GPIO port options 

ConnectCore9P 9360: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9360 @ 177 
MHz ¢ Up to 128 MB NAND Flash and 128 MB SDRAM: Standard population 32 MB Flash and 32 MB RAM 
* 8 General Purpose Timers/Counters or 4 PWM functions * Up to 73 GPIO port options 

ConnectCore 9P Family: « Integrated 10/100 Mbps Ethernet MAC/PHY » Up to four serial interfaces w/UART 
and SPI mode ° Integrated USB 2.0 compliant host/device interface * On-chip I2C bus interface (100/400 
kHz) ¢ Flexible LCD controller with support for TFT/STN displays * External memory bus interface » Real- 
Time Clock (RTC) with support for external battery backup * 8 KB serial EEPROM for configuration storage 
* On-board JTAG interface 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
16 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9750 602-1062-ND 235.00 | FS-364 
64 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9750 602-1043-ND 320.00 | FS-380 
32 MB SDRAM, 32 MB Flash with NS9360 602-1063-ND 215.00 | FS-382 
64 MB SDRAM, 64 MB Flash with NS9360 602-1044-ND 275.00 | FS-383 
(9360) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1026-ND 2495.01 | FS-9064 
(9750) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1024-ND 2495.01 | FS-9053 
(9750) Development Kit of NET+OS 602-1025-ND 2495.01 | FS-9032 


Antennas for Digi Wireless Modules 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
2.4 GHz Dipole Antenna with 2dBi Gain 602-1064-ND 10.00 | DC-ANT-24DP 
2.4 GHz Desktop Antenna with 2dBi Gain 602-1065-ND 20.00 | DC-ANT-24DT 
30cm Extension Cord with RP-SMA 
Bulkhead Connector 602-1066-ND 12.00 | DC-ANT-E-24DP 


ConnectCore™ XP 


High-performance core module with Intel® XScale® processor provides complete embedded platform 
support, combining industry-leading performance, multimedia capabilities and low power requirements in an 
ulta-compact form factor. It provides the core processor platform solution of choice for applications demanding 
the combination of scalable Intel PXA270 performance at speeds up tp 520 MHz, on-chip video and audio 
capabilities, low power requirements, integrated network connectivity, and complete embedded software 
platform flexibility. 


Kit Includes: 


« LxNETES v3.2 Embedded Linux Distribution (2.6.12 kernel) with GNU Host Development Tools ConnectCore 
XP Development Board and module, power supply and cables with schematics * 5.7” QVGA LCD Display 
* One JTAG Flash Programming Tool (JTAG Booster) 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
64 MB SDRAM, 32 MB Flash 602-1045-ND 350.00 | FS-377 
Development Kit for LxNETES - Linux 602-1027-ND 2495.01 FS-9077 


Embedded Core Modules 


These high performance, Samsung processor based, modules are members of FS Forth-System’s ModARM9. 
family of modular solutions for embedded systems. These modules include SDRAM, flash and control logic in 
a compact 60x44mm form factor. 

Low power consumption allows for battery powered applications. Other typical applications include those in 
Industrial Automation, Retail Point-Of-Sale, Medical Instrumentation and Data Acquisition. 


Features: 


* LCD Controller (STN and TFT) * Touch screen interface * USB 1.1 Host and Device Controller * 32/64/128 
MBytes NAND Flash ¢ 16/32/64/128 MBytes SDRAM ¢ 3 UART channels * A9M2410: * Samsung's S3C2410 
microcontroller *ARM920T core (200MHz) with MMU * A9M2440: Samsung’s S3C2440 microcontroller 
* ARM920T core (400 MHz) with MMU 


Digi-Key Price Digi-International 

Description Part No. Each Part No. 
FS Forth A9M2410 Module with 32 MB SDRAM, 

32 MB Flash No Ethernet 602-1047-ND 195.00 FS-365 
FS Forth A9M2410 Module with 32 MB SDRAM, 

32 MB Flash with 10 Mbps Ethernet 602-1048-ND 215.00 FS-362 
FS Forth A9M2440 Module with 32 MB SDRAM, 

32 MB Flash with 10 Mbps Ethernet 602-1049-ND 250.00 FS-662 


Z:WORLD 


Model BL1800: * Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64mm x 89mm x 24mm) Input Voltage: 8-40VDC, 
switching regulator, 49 mA typical at 24VDC * General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) *1 Analog Input: 
9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1-2.8V input range, 75ms typical acquisition time *2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 
256K * Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers * Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


(programming port), 2 serial ports can be clocked ¢ Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 
(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps » Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 


Model BL1810: Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (8-25V), 3 sinking 
(200mA) and 1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 


Model BL1820: Same as BL1810, except no RS-485, no backup battery or battery circuitry, and 3 additional I/O 


Digi-Key Price Each Z-World 
Description Part No. 1 Gy 25 Part No. 
Model BL1800 316-1011-ND 99.00 — = 101-0356 
Model BL1810 316-1001-ND 69.00 65.00 61.00 101-0357 
Model BL1820 316-1002-ND 49.00 46.00 43.00 101-0358 


Jackrabbit™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 


Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


Low-Cost Single-Board Computer 


Features: 


* Rabbit 3000® microprocessor operating at up to 7.4MHz *512K/128K static RAM and 512K/256K flash memory options 
¢ 26 Digital I/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs * 8 Single-ended or 4 differential analog 
channels with Vcc monitoring option: 11-bit single-ended or 12-bit differential channels *3 PWM outputs ° Six serial ports 


* Battery-backed real-time clock * Watchdog supervisor 
The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. 


Interface OP7200 with Touchscreen 


Features: 
¢ Small Size: 4.4” x 5.7" x 1.7” (112mm x 144mm x 43mm) °¢ 1/4 VGA 


LCM display (320 x 240 pixels) with white LED backlight * 9-key keypad 
¢LCD controller and SRAM compatible with OP7100 *4 Status LED’s 
¢ 24 Digital /O —* Rabbit 2000® microprocessor operating at 22.1 MHz 


¢ Audible alarm buzzer * 128K static RAM and 256K flash memory 
standard * One RJ-45 Ethernet port ¢ Four serial ports * On-board 
backup battery Watchdog * External reset input * Meets NEMA 4 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model LP3500 316-1058-ND 199.00 101-0525 
Fox Tool Kit 316-1056-ND 200.00 101-0529 
Digi-Key Price Rabbit 

Description Part No. Each Part No. 

Model OP7200 with Touchscreen 316-1059-ND 449.00 101-0535 

LCD/Keypad Panel Mount 316-1050-ND 99.00 101-0541 

LCD/Keypad Plug-in 316-1051-ND 79.00 101-0465 

20” Cable for Panel Mount 

Keyboard/display 316-1052-ND 15.00 540-0066 
OP7200 Tool Kit 316-1057-ND 200.00 101-0543 


watertightness specifications when front-panel mounted 


Interface OP6800 with Ethernet Port 


Features: 

¢ 122 x 32 Graphic display *7-key keypad *7 LED’s * 24 Digital I/O »* Rabbit 2000® microprocessor 
at 22.1MHz * 128K static RAM and 256K flash memory * One RJ-45 Ethernet port ¢ Four serial ports 
¢ Battery-backable real-time clock, battery included * Watchdog * Reset generator * Meets NEMA 4 water- 
tightness specifications when front-panel mounted 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP6800 with Ethernet Port 316-1060-ND 249.00 101-0492 


SF1000 Expansion Board — 8MB 


The SF1000 is a serial-interfaced flash memory card designed to work with Z-World’s single-board com- 
puters. Single-board computers equipped with the Rabbit 2000 processor can use the SF1000 with either a 
synchronous (SPI) or an emulated SPI via parallel I/O ports. 

The SF1000 comes with a 10-pin, 2mm, 5 x 2 header. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model SF1000 Serial Flash, 8MB 
Expansion Board 316-1053-ND 89.00 101-0467 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Z°WORLD Cable Converter 


i-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RS-232 to USB, Cable Converter 316-1054-ND 39.00 540-0070 


Rabbit Cloning Board 


The Rabbit Cloning Board copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the master) to another (the clone). Dynamic C® version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 


Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load programs, 
thus reducing costs and workspace » Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash devices 
* High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps * Higher-speed data transfer of up to 921,600 bps starting 
with Dynamic C version 7.05 ¢ Ideal for low-volume cloning production 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board 316-1047-ND 89.00 101-0589 


RABBI Tae 


Rabbit 3000A™ Microprocessor 


Programming the Rabbit 3000A: 

Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit users. The Rabbit 3000A is 
programmed using the industry-proven Dynamic C® software development system from sister division Z- 
World. 

Key Features: 

* Low-EMI: typically <10 dB pV/m @ 3m « Ultra-low power modes ¢ 1.8-3.6V (5V tolerant I/O) * 55.5MHz 
clock speed * 56+ digital /O * 6 serial ports supporting IrDA and ASync (4 of which support SPI; 2 support 
SDLC/HDLC) * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 


Standard Features: 

¢ Glueless memory and |/O interface * Direct support for 1 MB code/data space (up to 6 MB with glueless 
interface) * Battery-backable real-time clock * Watchdog timer * Remote boot/program «¢ Slave port 
interface 

Design Advantages: 

¢ Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with source and sample programs 
* Dynamic C® development environment for real-time development and debugging »* Exceptionally fast 
performance for math, logic and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 | Part No. 
Rabbit 200% 316-1061-NDQ NEW! 16.82 15.23 14.50 /20-668-0011 
55.5MHz, 128LQFP ‘= ? : 


Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 


The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000A microprocessor, 
Flash, SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 


with TCP/IP stack and documentation on CD-ROM, power supply and serial cable for programming and debugging. 


( RoHS Compliant 


RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


Features: 

* 3.3V operation * Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically <10dB pV/m@3m) * RCM3400- 
512K Flash/512K SRAM, RCM3410-256K Flash/256K SRAM ° 8 channel 12-bit A/D with programmable gain 
* 47 digital I/O, alternate I/O bus «5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC ID installed 


Design Advantages: 

« Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration »* Dynamic C 
development environment for real-time development and debugging * Exceptionally fast performance for 
math, logic, and /O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. il 10 100 Part No. 
RCM3400 Core Module | 316-1025-ND 69.00 58.39 55.00 | 101-0561 
RCM3410 Core Module | 316-1026-ND 59.00 49.93 45.39 | 101-0562 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DE9 programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing, and ultra- 
low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy master-slave interfacing with another 
processor-based system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 address lines 
(shared with parallel I/O). 

Features: 


¢ Actual Size: 1.85” x 1.65” x 0.48” (47mm x 42mm x 12mm) * 29.4 MHz clock speed »*3.3V operation 
* Powerful Rabbit 3000™ microprocessor *Low-EMl (typically <10 dB uV/m @ 3m) *RCM3100: Up to 


512K Flash/512K SRAM *RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM »° 54 digital I/O °6 serial ports (IrDA, 
SDLC/HDLC, Async, SPI) * Alternate I/O bus ¢ Ultra-low power “sleepy” modes » Pulse capture and 
measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 

Design Advantages: 

* Ready-made platform for fast time-to-market »* Compact size simplifies integration * Pin compatible with 
Ethernet RCM3000 for parallel product development * Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RCM3100 Core Module | 316-1021-ND 65.00 55.00 50.00 | 101-0517 
RCM3110 Core Module | 316-1022-ND 45.00 38.00 35.00 | 101-0518 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, serial ports, 
and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with documentation on 
CD-ROM, AC adapter (U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


Features: 


¢ Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69mm x 47mm x 22mm) ¢ 29.4 MHz clock speed ¢ 10Base-T 
* Powerful Rabbit 3000™ microprocessor » Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 3m) »° Built-in Ethernet for 
simplified connectivity *3.3V operation * RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM * RCM3010: 256K 
Flash and 128K SRAM * 52 digital I/O 6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) ¢ Alternate I/O bus 


* Ultra-low power “sleepy” modes » Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM 
outputs 

Design Advantage: 

* Ready-made platform for fast time-to-market * Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging 


Rabbit 2000™ 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
RCM3000 Core Module 316-1018-ND 83.21 73.74 67.42 101-0507 
RCM3010 Core Module 316-1019-ND 63.29 54.71 52.57 101-0508 
Rabbit 2000 Advantages: 


* Architecture for enhanced math performance * Glueless memory and I/O interface * Remote cold boot * Slave interface * 4 serial ports * 40- 


8-Bit Microprocessor 


plus multifunctional I/O pins » Battery-backable real-time clock * Watchdog timer » Five 8-bit cascadable timers and one 10-bit timer with match registers 
* 488 microsecond periodic interrupt * Clocking options for low power applications 


Rabbit 2000™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1004-ND 14.69 13.54 12.39 | 668-0003 
Rabbit 2000 316-1062-ND0 NEW! 14.69 13.54 12.39 | 20-668-0003 
0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RABBIT 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor with TCP/IP Support 


Features: ¢ 18.432 MHz Rabbit 2000 Processor * 10Base-T Ethernet Interface * 4 High-Current Outputs (200 mA @ 40VDC) *4 Digital Input Points (0-6 VDC Nominal) * RS-232 


Serial Port * RS-485 Serial Port * 512K Flash Memory (2 x 256K) * 128K SRAM °7 Built-in Timers * Time/Date Real-Time Clock * Watchdog Timer 


Rabbit 2000™ TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $199.00 


development system (not a trial version) with TCP/IP on CD ROM. 


Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, Ethernet hardware, 8 
digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time debugging and complete Dynamic C SE software 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000... 316-1006-ND 99.00 101-0403 
TCP/IP Toolkit 


RabbitCore 2000™ Microprocessor Core Module 


RABBITCORE 2000 buffer enable, status, clock 
¢ Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.50” (48.3mm x 58.4mm x 12.7mm) * Additional 
* Input Voltage: 4.75-5.25VDC * Additional Di 


© Current: 98mA at 18.432 MHz, 5VDC (130mA at 25.8 MHz, 5VDC) 

* Processor: Rabbit 2000 

¢ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports 
(shared with serial ports) 

«Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data lines, I/0 read/write, 


* Flash: 256K 


registers 


al Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in 
ital Outputs: Watchdog output, reset out 

* Clock: 18.432 MHz - 25.8 Mhz (see versions) 

¢ SRAM: 128K - 512K, (see versions) 


* Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match 


° Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate 
is 806,400bps, maximum synchronous is 6.45Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports 

¢ Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an 
intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup 

battery circuitry and connections for user-supplied battery. Mates to 

your board via dual 40-pin male connectors. 


RabbitCore 2000™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


version) on CD-ROM. 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting started guide, AC 
adapter, prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE software development system (not a trial 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2000 (25.8 MHz clock and 512K SRAM) 316-1008-ND 69.00 101-0404 
RCM2010 (25.8 MHz clock and 128K SRAM) 316-1009-ND 49.00 101-0405 
RCM2020 (18.432 MHz clock and 128K SRAM) | 316-1010-ND 39.00 101-0383 


RabbitLink™ EG2110 


Rabbit-based embedded systems are normally programmed using a direct connection between a PC and the 
programming port of the Rabbit-based system. 


The RabbitLink provides an indirect connection between the two for remote downloading and debugging. 


Features: ¢ Rabbit 2000™ microprocessor operating at 22.1 MHz » RJ-45 Ethernet port compliant with IEEE 
802.3 standard for 10 Base-T Ethernet protocol » 2 Serial Ports * 3 Status LED's, labeled USER, ACT and 
LINK ¢ 128K static RAM and 512K flash memory °¢ Firmware installed * Easy setup with DHCP or simple 
console commands ¢ Password protection * Remote program downloading and debugging 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
EG2110 RabbitLink Board 316-1049-ND 129.00 101-0580 


RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2200 

© Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) °In-put Voltage: 4.75-5.25VDC * Current: 
134 mA at 5VDC Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 26 parallel I/O lines grouped in five 
8-bit ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write 
¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset » Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 
MHz ¢ SRAM: 128K, surface mount * Flash: 256K, surface mount ¢ Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit 


timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud 
rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports * Slave 
Interface: Allows the RCM2200 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 
Additional Features: 

Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


on CD-ROM. 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), 
prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM22003 316-1013-ND 55.00 101-0454 


RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2300: 

¢ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.47" (29 mm x 41 mm x 12 mm) ¢ Input Voltage: 4.75-5.25VDC ¢ Current: 
108 mA at 5VDC ¢ Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 29 parallel I/O lines grouped in five 8-bit 
ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra 
address line and Buffer Enable via separate connections) * Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 
¢ Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz * SRAM: 128K, surface mount ° Flash: 


256K, surface mount ¢ Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial 
Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, maximum synchronous is 
5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports * Slave Interface: Allows the RCM2300 to be used 
as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2300 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping 
board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2300 316-1014-ND 42.00 101-0453 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit microprocessors 
with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for use with the Dynamics C® 
development system. Embedded systems using the Ethernet RabbitCore module can be controlled and 
monitored (as well as programmed and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. 


Programming the RCM3200: Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software 
development system (SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and 
sample programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 


RabbitCore RCM3200: « Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) ¢ Power: 3.15— 


3.45VDC Current: 255 mA at 3.3V ¢ Processor: Rabbit 3000 at 44.2 MHz ¢ General Purpose I/O: 52 
digital 1/O (44 configurable I/O, 4 fixed inputs, and 4 fixed outputs) * Additional Digital Inputs: 2 Startup 
Mode, Reset in ¢ Additional Digital Outputs: Status, Reset out ¢ Real-Time Clock: Yes * SRAM: 512K 
program +256K data ¢ Flash: 512K ¢ Timers: Ten 8-bit timers (6 cascadable from the first) and one 10-bit 
timer with 2 match registers * Serial Ports: 6 CMOS-compatible: 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 
4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 asynchronous clocked serial port dedicated for 
programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver »* Slave Interface: Allows use as master or intelligent 
peripheral with Rabbit-based or other master controller 

Additional Features: Ethernet Port, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, Quadrature Decoder, 
Real-Time Clock, and Backup Battery 


Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


RabbitCore™ RCM3200 Low-Cost Development Kit 


Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, Serial Cable for Programming and 
debugging, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
Module RCM3200 MPU | 316-1024-ND 89.00 | 101-0520 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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~ RabbitCore™ RCM2100 Microprocessor Core Module 


Features: 
¢ Ethernet °512K SRAM ¢ 512K Flash 


RabbitCore RCM2100 Specifications: 
* Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz » General Purpose I/O: 34 parallel I/O (20 configurable 


data, plus I/O Read-Write and Buffer Enable ¢ Serial Ports: four 5V CMOS-compatible; 2 
configurable as clocked ports »* Serial Rate: Max. burst rate = CLK/32 Maximum sustained rate = 
Burst/2 * Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC headers * Slave Interface: Allows use as master or 
intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller * Real-Time Clock: Yes 
¢ Timers: Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers 


1/O, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) * Additional Inputs: 2 Startup Mode, Reset in * Additional +» Watchdog/Supervisor: Yes * Power: 4.75-5.25VDC, 140mA » Operating Temperature: -40°C ~ 70°C 
Outputs: Status, Clock, Watchdog Out, Reset out * Memory W/O: 13 buffered address, 8 buffered » Humidity: 5-95%, non-condensing * Board Size: 3.5” x 2.0” x 0.85” (89 x 51 x 22mm) 
RabbitCore™ 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit oF pige key) mnce) (Babbe 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 

Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 microprocessor core module, prototyping 

board, Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming Module RCM2100 MPU | 316-1029-ND 89.00 | 101-0434 

and debugging, Getting Started manual, and AC adapter (U.S. Canada only). 


RabbitCore™ 
RCM3300/3310 Core Module 


Features: * 3.3V Operation * Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K Flash/512K SRAM ° 49 digital I/O * 5 Serial Ports 


Design Advantages: * Ready-Made Platforms for quick design to market * Compact size * Dynamic C© development environment for real- 
time developing and debugging * Fast performance for math, logic, and I/O 


RabbitCore™ RCM3300 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1036-ND (101-0704) Only $299.00 


The RCM3300 Development Kit includes an RCM3300 core module, a proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM3300_ | 316-1030-ND 119.00 101-0691 
Module RCM3310 | 316-1031-ND 99.00 101-0698 


RabbitCore™ RCM3600/3610 Core Module 


Features: 


* 3.3V operation * Powerful Rabbit 3000A processor * 256k (3610) to 512k (3600) Flash Memory and SRAM 
* 33 digital I/O * 4 Serial Ports * Size: 2.1” x 1.2” (63mm x 30mm) 


Design Advantages: 


* Low Cost Solution * Ready made platform for easy design implementation * Compact Size * Dynamic CO 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore™ RCM3600 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1037-ND (101-0678) Only $299.00 


The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM3600 316-1032-ND 49.00 | 101-0672 
Module RCM3610 316-1033-ND 45.00 | 101-0673 


RabbitCore™ RCM3700/3710 Core Module 


The RCM3700/RCM3701 feature 512K Flash/512K SRAM or 256K Flash/128K SRAM. 
Features: 
*3.3V operation » Powerful Rabbit 3000A processor * 512K Flash/512K SRAM »* 33 digital I/O » 4 Serial 


Ports Design Advantages * Low Cost Solution * Ready Made platform for easy design implementation 
*Compact Size * Dynamic C© development environment for real-time developing and debugging « Fast 
performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore™ RCM3700 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 


The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM3700 316-1034-ND 59.00 | 101-0674 
Module RCM3710 316-1035-ND 49.00 | 101-0675 


RabbitCore™ RCM3360/3370 Core Module 


The RCM3360/RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture 
Cards™. Supporting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this RabbitCore 
is ideal for large data applications requiring low-power operation. 


Features: * Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44 MHz clock * 10/100 Base-T Ethernet connectivity 
*3.3V operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM «49 digital I/O and 5 serial ports 


(RCM3300/3310) » 52 digital I/O and 6 serial ports (RCM3360/RCM3370) * Board size 1.85” x 2.73” x 0.86” 
(47mm x 69mm x 22mm) 

Design Advantages: 

¢ Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and industrial 
controls 


RabbitCore™ RCM3360 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1046-ND (101-0953) Only $399.00 


The RCM3360 Development Kit includes RCM3360 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming C, serial cable and a 32MB 
xD-Picture Card™ 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM3360 | 316-1044-ND 105.00 101-0949 
Module RCM3370 | 316-1045-ND 98.00 101-0950 


RabbitCore™ Application Development Kits 


Wi-Fi Kit: * Jumpstart your wireless application design with a complete 
application kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.11b) with a RabbitCore™ 
Development Kit, embedded system integrators can now enable a 
wireless embedded system. Wireless connectivity eliminates Ethernet 
cables allowing for greater flexibility and mobility of wireless 
embedded Networks. Includes: * Linksys Wi-Fi card * RCM3100 
microprocessor core module ¢* Prototyping board * Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM = Serial 
cable for programming and debugging * 10-pin ® DB15 Conversion 
Cable * Manuals * AC adapter (U.S./Canada only) 


M2M Kit: * Jumpstart your M2M application design with a complete 
application kit. Includes: * Wavecom Fastrack Modem » Device 
antenna * RCM3200 microprocessor core module »* Prototyping board 
* Dynamic C development system and complete documentation on CD- 
ROM * Serial cable for programming and debugging * 10-pin DB15 
Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable * Manuals * AC adapter 
(U.S./Canada only) 


Secure Embedded Web: As more embedded applications feature 


access via the Internet, secure transmission of data is growing 
increasingly critical. The Secure Embedded Web Application Kit 
provides optimized software development tools to easily build secure 
web interfaces for your new and existing applications. Built around the 
RCM3700 RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, 
the Secure Embedded Web Application Kit offers Secure Socket Layer 
(SSL), which implements a 128-bit lock and key solution to encrypt 
data transfers. Includes: * RCM3700 microprocessor core module 
* Development board with prototyping area * Dynamic C development 
system and complete documentation on CD-ROM *SSL * RabbitWeb 
° FAT file system ¢ Serial cable for programming and debugging 
*¢ Getting Started manual * AC adapter (U.S./Canada only) 


Serial to Ethernet: Designers now have a Serial-to-Ethernet Application 
Kit that is easy to use. The simple 3-Step Setup for transmitting data 
from a digital volt meter via a serial port to a TCP/IP stream enables 
even the newest user to quickly develop a Serial-to-Ethernet application. 
The kit features digital volt meter software libraries, sample programs 
and a menuing system, in addition to the Dynamic C® integrated 
development environment. Includes: * RCM3010 microprocessor core 


module * Prototyping board * Dynamic C development system and 
complete documentation on CD-ROM * Serial cable for programming 
and debugging * DB9 Null Modem Cable » 10-pin ® DB9 Conversion 
Cable * Ethernet Crossover Cable » Getting Started manual * Keypad/ 
display unit * AC adapter (U.S./Canada only) 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Wi-Fi Application Kit 316-1039-ND 599.00 | 101-0911 
Machine to Machine Kit | 316-1040-ND 699.00 | 101-0721 
Secure Embedded Kit 316-1041-ND 699.00 | 101-0897 
Serial to Ethernet Kit 316-1042-ND 349.00 | 101-0689 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 
SILICON LABORATORIES 
Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU 


The Precision Mixed-Signal microcontroller family combines high-precision analog data converters with a high-throughput 8051 CPU making them ideal for analog and compute-intensive 
applications. ADC resolutions range from 8 ~ 24 bits and CPU throughputs range from 20 ~ 100 MIPS. Other on-chip analog peripherals include DACs (resolutions to 12-bits), a voltage 
reference, comparators, a temperature sensor and oscillators. Digital peripherals include external memory interface, timers, PCA (programmable counter array) modules, and UART, SPI and 
SMBus serial ports. Features: © C8051F01x, C8051F12x, C8051F13x: Ext. Memory Interface, Temperature Sensor and VREF * C8051F02x and C8051F00x: Temperature Sensor and VREF 
© €8051F35x: Temperature Sensor, PGA, and VREF » C8051F064 and C8051F066: Ext. Memory, and VREF * C8051F065 and C8051F067: VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc | (peak) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 
2UARTs, | 10-Bit, 8-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, 16x16 409 : 7 Seni 
128K | 8448 64 5 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps | 2-Ch. 2 MAC +2% 100 | 100-TOFP | 336-1081-1-ND 34.01 25.20 20.32 | C8051F122R C8051F120DK 
2UARTs, | 10-Bit, 8-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, 16x16 409 fe - een nie 
128K | 8448 32 5 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps | 2-Ch. 2 MAC 42% 100 | 64-TQFP | 336-1082-1-ND 32.88 24.36 19.64 | C8051F123R C8051F120DK 


2UARTs, | 12-Bit, 8-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, 


12ek | 8448] 64 S. a: ee orl miee | om eae |e — | 2% | 50 | 100-ToFP | 336-1059-1-ND* 32.19 23.84 19.23 | c8osiFi24R | c8osiF1200K 
128k | 844g | 32 5 | 6 abi ed ities Bae — | 22% | 50 | 64-TaFP | 336-1060-1-ND* 30.99 22.95 18.51 | c80siF125R | c80s1F1200K 
128k | 8448 | 64 5 | 6 Subic oe) ee ee Oa |e — | 22% | 50 | 100-ToFP | 336-1061-1-ND* 29.51 21.85 17.63 | C80si1F126R | c80s1F1200K 
128k | 844g | 32 5 | 6 epic ‘ee — | RBET | TBE | 22% | 100 | 64-ToFP | 336-1148-ND 18.27 15.75 12.20 | c8osiF131_—_‘| cgosiF1200K 
64k | 8448 | 64 5 | 6 cubic ae — |BUY | TBE | 22% | 100 | 100-TaFP | 936-1149-ND 15.43 13.74 10.65 | caosiFi32 —_| c8051F120DK 
64K | 4352 | 32 5 5 ae et iene ies 12Bit, | 5 _ +20% | 25 | 64-TOFP | 336-1035-1-ND* 23.16 16.67 13.23 | C8051F023R | C8051F020DK 
32k | 256 | 32 4] 5 Subic Sh eg — 2 — | 220% | 20 | 64-TaFP | 336-1000-1-ND* 22.17 15.95 12.66 | c8051FO00R | c80s1FO0SDK 
32k | 2304] 32 4] 5 subi ag — 2 — | 220% | 25 | 64-TaFP | 336-1003-1-ND* 23.76 17.10 13.57 | C8051F005R | c8051FO0SDK 
32k | 2304] 16 4 | 5 Sabie eh ae - 2 — | 220% | 25 | 48-TaFP | 336-1004-1-ND* 23.13 16.64 13.21 | c80s1Fo06R | c80s1F00SDK 
32k | 2304] 8 4] 5 Subic ad _ 1 — | 420% | 25 | 32-LarP | 336-1041-1-ND* 22.59 16.25 12.90 | C8051F007R | C8051FO0SDK 
32k | 256 | 32 4] 5 Sabie i ee = 2 — | 420% | 20 | 64-TaFP | 336-1005-1-ND* 20.76 14.94 11.85 | C8051F010R | C8051FO0SDK 
32k | 256 | 16 | Saige ape eave a 2 — | 420% | 20 | 48-TaFP | 336-1006-1-ND* 20.37 14.66 11.63 | C8051F011R | C8051FO0SDK 
32k | 256 | 8 413 | gars a _ 1 — | 220% | 20 | 32-LarP | 336-1007-1-ND* 1983 14.27 11.32 | c80s1F012R | c80s1F00sDK 
32k | 2304 | 32 4 | 8 | seep ae — 2 — | 220% | 25 | 64-TaFP | 336-1030-1-ND* 22.44 16.15 12.81 | C8051F015R | C8051FO0SDK 
32k | 2304] 16 418 | gas ey = 2 — | 220% | 25 | 48-ToFP | 336-1031-1-ND* 22.08 15.89 12.61 | c80siFo16R | C80s1FO0SDK 
32k | 2304] 8 4 5 MART | HOBIE Oh 1 — | 220% | 25 | 32-LorP | 336-1042-1-ND* 21.84 15.71 12.47 | c8051F017R | c80s1FO0SDK 


SMBus, SPI 100ksps 


tek | 1280] 16 4 5 MART = || VOIR OMe iT a = 2 — | 220% | 25 | 48-ToFP | 336-1049-1-ND* 17.46 1256 9.97 | c8051F019R | c80s1FO0SDK 
SMBus, SPI 100ksps 


2UARTS, | 16-Bit, 2-Ch. Zz = = 7 ioe roy 
64k | 4352 | 59 5 8 | ciaus, sp | 1Meps 3 DMA | +2% | 25 | 100-TQFP | 336-1089-1-ND 16.29 12.54 10.45 | C8051F064 —‘| C8051FO64EK 


64k | 4352 | 24 5 | 6 | ZUARTS, | 16-Bit, 2-Ch | = 3 | pMa | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1090-1-ND* 15.81 12.17 10.14 | c80s1Foss | c8051FO64EK 

SMBus, SPI 1Msps 
32k | 4352 | 59 5 | 6 | 2UARTS, | 16-Bit,2-Ch | _ 3 | oma | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1091-1-ND* 15.40 11.85 9.87 | c8051F06s —_—‘| cg0s1Fos4eK 
SMBus, SPI 1Msps 


2UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. 


ne ; Sere 

32k | 4352 | 24 G8 | iene sol ates = — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TaFP | 336-1092-1-ND 1476 11.36 9.47 | c8051F067 —_| cg0s1Fos4ek 

sk | 768 | 17 4 | 3 | UARTSPI, |24-Bit,8-Ch., | __ BEI) — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1084-1-ND* 867 7.00 5.79 | c80siF350R | C8051F350DK 
SMBus 1ksps 2-Ch. 

sk | 768 | 17 4 | 3. | UART SPI, |24-Bit, 8-Ch., | __ BB) 4 — | 22% | 50 | 2emup | 336-1085-1-ND* 742 5.75 4.76 | c8osiF351R | c80s1F3500K 
SMBus 1ksps 2-Ch. 
UART, SPI, | 16-Bit, 8-Ch., 8-Bit ; : Panna 

sk | 768 | 17 a |g | UARUSE Hes — |2ay 4 — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1086-1-ND 641 5.17 4.28 | cgosiF352R | c80s1F350DK 
UART, SPI, |16-Bit, 8-Ch., 8-Bit : ; mens 

sk | 768 | 17 oe ae He — [sa] 4 — | 22% | 50 | 2emup | 336-1087-1-ND 538 4.34 3.59 | c8051F353R | C8051F350DK 

RoHS Compliant 

UART, | 12-Bit, 8-Ch., 12-Bit . ' Tae : 

32k | 256 | 32 ||. % scarier seul ates — | par) 2 — | 220% | 20 | 64-ToFP | 336-1184-No 14.27 11.51 8.87 | C8051F000-Ga | c8o51Fo0SDK 
UART, | 12-Bit, 8-Ch., 12-Bit . ; Saye ; 

32k | 256 | 16 i | Be aie | aes — | Par) 2 — | 220% | 20 | 48-TorP | 336-1185-No 14.03 11.32 8.73 | C8051F001-Ga | c8os1Fo0sDK 
UART, | 12-Bit, 4-Ch., 12-Bit 5 : Ses ; 

32k | 256 | 8 a || elastic seul ales — |Pat 4 — | 220% | 20 | 32-LorP | 336-1186-No 13.82 11.16 8.60 | C8051F002-Ga | c8os1Fo0sDK 
UART, | 12-Bit,-Ch..| | 12-Bit 7 5 : erat ; 

32k | 2304] 32 i 1 Vai eal see, ae | 2 420% | 25 | 64-TOFP | 336-1187-ND 1530 1234 9.51 | C8051F005-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 12-Bit,8-Ch..| | 12-Bit _ F ; are ; 

32k | 2304] 16 | asec sell pe oe ten | 2 120% | 25 | 48-ToFP | 336-1189-ND 14.89 12.01 9.26 | c8051F006-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 12-Bit, 4-Ch., 12-Bit . - ae ; 

32k | 2304] 8 Sa eee — | Pera — | 220% | 25 | 32-LarP | 336-1190-ND 1455 11.73 9.04 | C8051F007-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 10-Bit, 8-Ch., 12-Bit . ; ae ; 

32k | 256 | 32 Sear ee — | Par) 2 — | 220% | 20 | 64-ToFP | 336-1191-ND 1336 10.77 8.31 | C8051F010-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 10-Bit, 8-Ch., 12-Bit ; ; Ge ; 

32k | 256 | 16 | elles Sell ies — |Pary) 2 — | 220% | 20 | 48-TorP | 336-1192-No 13.11 10.58 8.15 | C8051F011-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 10-Bit, 4-Ch., 12-Bit ; : Fay 7 

32k | 256 | 8 Sta oe — | vat 4 — | 220% | 20 | 32-LorP | 336-1193-ND 1277 10.30 7.94 | c8051F012-Ga | c80s1Fo0SDK 
UART, | 10-Bit, 8-ch..| | 12-Bit _ 5 ; enety ; 

32k | 2304] 32 | en gel ate, soe |. 22 220% | 25 | 64-TOFP | 336-1194-ND 14.45 11.65 8.98 | C8051F015-Ga | c8os1Fo0sDK 
UART, | 10-Bit, 8-ch..| | 12-Bit _ : ; rent ; 

32k | 2304] 16 A oll: | cic spel seen, eae ie 220% | 25 | 48-TOFP | 336-1195-ND 14.21 11.47 8.84 | C8051F016-Ga | c8os1Fo0sDK 
UART, | 10-Bit, 4-Ch., 12-Bit ; : ca ; 

32k | 2304] 8 a. lagen sell ate — | Pera — | 220% | 25 | 32-LorP | 336-1196-No 14.06 11.33 8.74 | C8051F017-Ga | c8os1Fo0sDK 

tek | 1280} 32 6 | 5 | VAR, | 108i BC) — | 2 — | 220% | 25 | 64-ToFP | 336-1197-ND 11.66 9.41 7.25 | c8051F018-Ga | c8os1Fo0sDK 


SMBus, SPI 100ksps 
UART, | 10-Bit, 8-Ch., ‘ f OTe : 
16K 1280 16 4 cS] SMBus, SPI 100ksps =- _ 2 _— +20% 25 | 48-TQFP | 336-1198-ND 11.23 9.06 6.99 | C8051F019-GQ | C8051FO05DK 
2UARTs, | 12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 
SMBus, SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


64K 4352 64 5 5 2 = 420% | 25 | 100-TQFP | 336-1199-ND 20.18 16.28 12.76 | C8051F020-GQ | C8051F020DK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 437 


és” C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont.) 


SILICON LABORATORIES 


Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU (Cont.) 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers} PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)| Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc |(peak)| Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Part No. 
2UARTs, | 12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit ; : BESS ; 
Gan | ase || cae: |) "| eae | anne | eitiee | ace | — | 220% | 25 | 64-TOFP | 336-1201-ND 19.46 15.70 12.31 | c8051F021-Ga | cg0s1Fo200K 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch.,| 12-Bit _ 7 ; aoe 7 
eae ee ae SEE 420% | 25 | 100-TOFP | 336-1202-ND 16.05 12.95 10.15 | c8051F022-Ga | cg0s1Fo200K 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit ; ; re : 
ao eee ke ee ele: — | 220% | 25 | 64-TOFP | 336-1203-ND 14.90 12.03 9.43 | c8051F023-Ga | c80s1Fo200K 
ek | 4352) 59 | 5 | 6 | .CUARTS, |16-Bit,2-Ch, | a 3 | oma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1218-ND 14.42 11.10 9.17 | C8051F064-¢a | C8051FO60DK 
SMBus, SPI 1Msps 
64k | 4352) 24 | 5 | 6 | 2 UARTS, /16-Bit 2-Ch,) — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1220-ND 13.97 10.75 8.90 | c8051F065-Ga | c80s1Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
32k | 4352) 59 | 5 | 6 | .CUARTS. |16-Bit,2-Ch, | — 3 | pma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1221-ND 1343 10.34 8.66 | C8051F066-GQ | c8051Fos0DK 
SMBus, SPI 1Msps 
2UARTs, | 16-Bit, 2-Ch., ; ; aa ; 
aux |aez | 2 | 6 | 6 | giomsh | Imes a — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1222-ND 13.07 10.06 8.31 | c8051F067-Ga | c80s1FosoDK 
2QUARTS, | 12-Bit, 8-Ch. | 8-Bit, B-Ch., | 12-Bi Tex16 | 0 : aa ; 
iaek | 0448 | 64 | 5 | 6 | ctapue Spi | tockeae” | sOGkene'| Zon | 2 | mac. | 22% | 100. | 100-TarP | 336-1229-ND 24.30 19.60 15.63 | C8051F120-60 | G8051F120Dk 
2UARTs _|12-Bit, &-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 16x16 | 50 ; mae 5 
20k | 8448 | 32 | 5 | 6 | oupw spl | tonkepe | ‘s0Gkene’ | Zon | 2 | nag. | 22% | 100 | 64-ToFP | 336-1225-ND 23.54 18.98 15.14 | C8051F121-G0 | C8051F120Dk 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch.,| 12-Bit 16x16 | 50 : aay ; 
20k | 8448 | 64 | 5 | 6 | can eh | Togkspe,” | “s0Gkpe’ | Zon | 2 | mag | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1226-ND 2252 18.17 14.49 | C8051F122-60 | C8051F120Dk 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 16x16 | >, : ee : 
20k | 9448 | 32 | 5 | 6 | tan shi | tookspe | socks’ | 2-cn| 2 | mag. | 22% | 100 | 64-TOFP | 396-1227-ND 21.77 1757 14.01 | ¢8051F123-G0 | G8051F120Dk 
2UARTS, | 12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit = , : er ; 
a eee re ne le eee 42% | 50 | 100-TaFP | 336-1228-ND 21.32 17.20 13.71 | c805iF124-Ga | C8051F120Dk 
2UARTs, | 12-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit 5 ; ares ; 
aa |-oue| a | | | Sie sel inden | cote | een | @ — | 22% | 50 | 64-TOFP | 336-1229-ND 20.52 16.55 13.20 | C8051F125-G0 | G8051F120Dk 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch.,| 12-Bit _ : ; ee : 
ion: | ame | ee | 8 | S| cea ep | toneae | cothors Lathe || 2 42% | 50 | 100-TaFP | 336-1230-ND 19.54 15.77 12.58 | c8051F126-Ga | c80s1F1200K 
2UARTS, | 10-Bit, 8-Ch., | 8-Bit, 8-Ch., | 12-Bit : : One : 
jane | eee | ae | om | | sien | inten “| sotkene Ltn. | 2 — | 22% | 50 | 64-TOFP | 336-1231-ND 18.79 15.16 12.09 | c8051F127-Ga | c80siF1200K 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., Texte | >. : Ty ? 
t2esk | e448 | 64 | 5 | 6 | cuan shi | toOkspe = — | 2 | QN® | s2% | 100 | 100-TaFP | 936-1282-ND 18.09 15.60 12.21 | c8051F130-Ga | c8051F1200K 
2UARTS, |10-Bit, 8-Ch..| = 16x16 | 50 : aay . 
2ak | 8448] 32] 5 | 6 | tan sbi | tonkepe 2 | TENE) 22% | 100 | e4-TOFP | 336-1233-nD 1735 14.96 11.71 | c8051F131-Ga | c8051F1200K 
2UARTs, _|10-Bit, 8-Ch., 16x16 | >, : Sy : 
eax | eas | 64 | 5 | 6 | crane spi | Tooke — — | 2 | BAe | 22% | 100 | 100-ToFP | 336-1284-nD 1513 13.05 10.21 | c8051F132-Ga | c80s1F1200K 
2UARTs, |10-Bit, 8-Ch..| _ 16x16 | 50 ; aa ; 
eax | as] 32 | 5 | 6 | chamesal | iobkeee 2 | TENE | 22% | 100 | 64-TOFP | 336-1295-nD 14.41 12.43 9.71 | c8051F133-Ga | c8051F1200K 
tek | 1280 | 21 4/5 UART,  /10-Bit, 13-Ch. | __ _ 2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1281-5-ND NEW! 3.75 3.06 2.71 | C8051F316-GM | C8051F310DK 
SMBus, SPI 200ksps 
tek | 280} 21 | 4 | 5 | = — —|2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1282-5-ND NEW! 3.33 2.72 2.40 | C8051F317-GM | C8051F310DK 
tek | 1536 | 15 oe |e Tee ai 415% | 25 | 28-QFN | 336-1296-5-ND NEW! 3.96 3.57 2.34 | C8051F326-GM | C8051F326DK 
tek | 1536} 15 | 2 | — | USBRO ied 41.5% | 25 | 28-0FN | 336-1297-5-ND NEW! 3.96 3.57 2.34 | C8051F327-GM | C8051F326DK 
UART, 248i, @Cha | SY:SC _ _ ; Sas ; 
ax | 768 | 17 | 4 | 3 | oun spi | thane er |) 2% | 50 | 32-LOFP | 336-1270-ND 7.82 6.69 4.73 | C8051F350-G0 | C8051F350DK 
UART, | 24-Bit, 8-Ch., 8-Bit 5 : Su ; 
ak | 768 | 17 | 4 | 3 | gupur'spr | thope — (say — | 22% | 50 | 28MLP | 336-1271-ND 6.40 5.48 3.89 | C8051F351-GM | C8051F350DK 
UART, |16-Bit, &Ch,| _ +*«| S-Bit _ ; ; oy ; 
ax | 768 | 17 | 4 | 3 | cup spi | thope oa 2% | 50 | 32-LORP | 336-1272-ND 579 4.95 3.50 | C8051F352-G0 | C8051F350DK 
UART, |16-Bit, &Ch,| _ ~*«| S-Bit _ ; ; are ; 
ak | 26] 17 | 4 | 3 | gape sp, | thane eae | od 2% | 50 | 28-MLP | 336-1273-ND 4.86 4.15 2.93 | C8051F353-GM | C8051F350DK 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


USB Microcontrollers Integrated USB 2.0 Function Controller 


The USB microcontroller family features an on-board universal serial bus (USB) 2.0 function controller with integrated transceiver and on-chip clock recovery. No resistors, crystal, regulator, EEPROM or other external components are required. 
On-chip digital resources include a pipelined 25 MIPS, 8051 CPU with 16kB Flash and UART, SMBus and SPI serial interfaces. On-chip analog features include a multi-channel 10-bit ADC, voltage reference, oscillator, comparators and a temperature 
sensor. Available in a 32-pin LQFP or a 28-pin MLP (5x5mm), these devices provide a single-chip solution for embedded USB applications. 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. il 25 100 Part No. Part No. 
16K 2304 21 4 5 USB 2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch. 2 +1.5% 25 28-MLP 336-1067-1-ND* 7.85 5.62 4.57 | C8051F321R C8051F320DK 
SMBus, SPI 200ksps 
tek | 2304 | 25 4 5 | USB 2.0, UART, | 10-Bit,17-Ch | 5) 445% | 25 | 32-LorP | 336-1259-ND 741 598 4.09 | c8051F320-6a | c80s1F320DK 
SMBus, SPI 200ksps 
16K 2304 25 4 5 USB 2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch. 2 +1.5% 25 28-MLP 336-1261-ND 6.33 5.11 3.49 | C8051F321-GM C8051F320DK 
SMBus, SPI 200ksps 
USB 20, SPI, | 10-Bit, 17Ch., 5 : ae z 5 
64K 5376 40 4 5 SUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 48-TQFP 336-1298-ND NEW! 9.98 8.99 5.89 | C8051F340-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., ? ae : 
32K 3328 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 48-TQFP 336-1299-ND NEW! 8.90 8.02 5.25 | C8051F341-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., 4 ' Tan 2 : 
64K 5376 25 4 5 UART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 32-LQFP 336-1300-ND NEW! 9.68 8.71 5.71 €8051F342-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., ; 7 ae : 
32K 3328 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 32-LQFP 336-1301-ND NEW! 8.42 7.58 4.96 | C8051F343-GQ C8051F343DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., 7 3 aan : ; 
64K 5376 40 4 5 SUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 48-TQFP 336-1302-ND NEW! 9.68 8.71 5.71 €8051F344-GQ C8051F343DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., " : ect ' 
32K 3328 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 48-TQFP 336-1303-ND NEW! 8.42 7.58 4.96 | C8051F345-GQ C8051F343DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17Ch., 3 7 Dans E 7 
64K 5376 25 4 5 UART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 32-LQFP 336-1304-ND NEW! 9.18 8.27 5.42 | C8051F346-GO C8051F343DK 
USB 2.0, SPI 10-Bit, 17Ch. 
, SPI, , , % | -1305- " : . : | 
32K 3328 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 32-LQFP 336-1305-ND NEW! 7.74 6.97 4.56 | C8051F347-GQ C8051F347DK 
* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SILICON LABORATORIES 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont.) 


General Purpose Microcontrollers Outstanding Value for Comprehensive MCUs 


The General Purpose microcontroller family offers outstanding value and performance for embedded control applications. Each device features a 25MIPS pipelined 8051 CPU with 8kB Flash, UART and SPI serial interfaces, internal oscillator and 
numerous digital 1/0 options. On-chip analog features include 32-channel, 12-bit or 8-bit ADC and two comparators. Development tools are easy to use and come complete with all of the hardware and software needed to design complex electronics 


systems on a standard Windows PC. 


Flash Digital Cut Tape Development 

Mem. RAM Port Timers Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 

UART, 12-Bit, 32-Ch. Fs 

8K 1280 32 3 SPI 100ksps 2 +20% 25 48-TQFP 336-1036-1-ND 6.83 4.92 3.91 C8051F206R C8051F206DK 
8K 256 32 3 mane ite 2 420% 25 48-TQFP 336-1008-1-ND* 5.64 4.06 3.23 C8051F220R C8051F226DK 
8K 256 22 3 pal ny 2 +20% 25 32-LQFP 336-1009-1-ND* 5.03 3.62 2.87 €8051F221R €8051F226DK 
8K 1280 32 3 my Tide 2 20% 25 48-TQFP 336-1010-1-ND* 5.95 4.29 3.40 €8051F226R C8051F226DK 
8K 256 32 3 UART, SPI _- 2 +20% 25 48-TQFP 336-1011-1-ND* 5.31 3.82 3.04 €8051F230R €8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI _ 2 +20% 25 32-LQFP 336-1012-1-ND* 4.80 3.46 2.74 €8051F231R €8051F226DK 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 


The Small Form Factor family is optimized for space-constrained, low-power, low-cost applications in consumer, industrial, communications and automotive markets. Development is quick and easy due to low-cost, professional development tools and 
in system debug. Features: * C8051F311, C8051F300, C8051F302, C8051F31x: Temperature Sensor * C8051F330 and C8051F332: Temperature Sensor and VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package | Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
UART, 8-Bit, 8-Ch., _ 9 -Di ui -5- _ — 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps 1 42% 25 14-Dip 336-1050-5-ND§ 6.60 €8051F300P C8051 F300DK 
8K 256 8 3 3 ee — =— 1 42% 25 11-MLP | 336-1044-1-ND* 3.56 2.55 2.04 €8051F301R €8051F300DK 
8K 256 8 3 3 ines = _ 1 420% 25 11-MLP | 336-1046-1-ND* 3.37 241 1.93 C8051F303R €8051F300DK 
4K 256 8 3 3 va al _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1063-1-ND* 3.01 2.15 1.72 C8051F304R €8051F300DK 
2K 256 8 3 3 eee — _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1064-1-ND* 2.91 2.08 1.67 €8051F305R €8051F300DK 
UART, SPI, | 10-Bit,17-Ch., | _ Fi 5 Fan a 
16K 1280 25 4 5 SMBus 200ksps 2 42% 25 28-MLP | 336-1057-1-ND 6.43 4.60 3.67 | C8051F311R €8051F310DK 
sk | 1280 | 29 4 5 | UART SPI, | 10-Bit,21-Ch,| __ | 5 | 0% | 25 | s2-LorP | 336-1151-ND 4.68 3.97 3.46 | c80strai2 (8051F310DK 
SMBus 200ksps 
UART, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., , 5 Deak 
8K 1280 25 4 5 SMBus 200ksps _ 2 42% 25 28-MLP | 336-1152-ND 4.34 3.68 3.20 | C8051F313 €8051F310DK 
8K 1280 29 4 5 vas — _ 2 42% 25 32-LQFP | 336-1153-ND 3.96 3.36 2.92 (8051F314 €8051F310DK 
8K 1280 32 3 — ven ae = 2 +20% 25 48-TQFP | 336-1236-ND 4.36 3.97 3.12 €8051F206-GQ €8051F206DK 
sk | 256 | 32 a | —| Yaar ey — | 2 | s20% | 25 | 48-torP | 336-1238-nD 4.06 3.28 2.57 | c8ostr220-6a | caosiF226Dk 
8K 256 22 3 = “an wagience _ 2 +20% 25 32-LQFP | 336-1239-ND 3.61 2.92 2.29 | C8051F221-GQ €8051F226DK 
8K 1280 32 3 _ van ey _ 2 +20% 25 48-TQFP | 336-1240-ND 4.28 3.45 2.71 €8051F226-GQ €8051F226DK 
8K 256 32 3 = a = _ 2 +20% 25 48-TQFP | 336-1242-ND 3.82 3.08 2.42 €8051F230-GQ €8051F226DK 
8K 256 22 3 _ pe = _ 2 +20% 25 32-LQFP | 336-1243-ND 3.44 2.78 2.18 €8051F231-GQ €8051F226DK 
8K 1280 32 3 = OE = _ 2 +20% 25 48-TQFP | 336-1244-ND 3.99 3.21 2.53 €8051F236-GQ €8051F226DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., 9 is x 4 A 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps _— 1 42% 25 11-MLP | 336-1245-ND 3.18 2.57 1.76 | C8051F300-GM €8051F300DK 
8K 256 8 3 3 a _ _— 1 42% 25 11-MLP | 336-1247-ND 3.02 2.44 1.67 | C8051F301-GM €8051F300DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., , ; rs ; 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1248-ND 2.97 2.40 1.64 (8051F302-GM €8051F300DK 
8K 256 8 3 3 Pane _ _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1249-ND 2.86 2.31 1.58 €8051F303-GM €8051F300DK 
4K 256 8 3 3 ae al _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1250-ND 2.54 2.06 1.41 €8051F304-GM €8051F300DK 
2K 256 8 3 3 ae —- _ 1 +20% 25 11-MLP | 336-1251-ND 2.48 2.00 1.37 €8051F305-GM €8051F300DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., ; F a 5 
16K 1280 29 4 5 SMBus, SPI 200ksps _ 2 42% 25 32-LQFP | 336-1252-ND 6.07 4.91 3.37. | C8051F310-GQ €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., ' ; San : 
16K 1280 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps — 2 42% 25 28-MLP | 336-1254-ND 5.44 4.39 3.01 (8051F311-GM €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., 5 : ah : 
8K 1280 29 4 5 SMBus, SPI 200ksps _ 2 42% 25 32-LQFP | 336-1255-ND 4.44 3.77 2.62 €8051F312-GQ €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., i ; Tae . 
8K 1280 25 4 i) SMBus, SPI 200ksps — 2 42% 25 28-MLP | 336-1256-ND 412 3.50 2.44 €8051F313-GM €8051F310DK 
8K 1280 29 4 5 ee = _ 2 42% 25 32-LQFP | 336-1257-ND 3.76 3.19 2.20 | C8051F314-GQ €8051F310DK 
8K 1280 25 4 5 ee — _— 2 42% 25 28-MLP | 336-1258-ND 3.49 2.97 2.06 | C8051F315-GM €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit , ' Tas : 
8K 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps 1-Ch. 1 42% 25 20-MLP | 336-1262-ND 4.53 3.66 2.50 | C8051F330-GM €8051F330DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit , ‘ aay ; 
8K 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps 1-Ch. 1 42% 25 20-DIP 336-1263-ND 4.96 4.01 2.73 (8051F330-GP €8051F330DK 
8K 768 7 4 3 ee _ _— 1 42% 25 20-MLP | 336-1265-ND 4.05 3.27 2.24 (8051F331-GM €8051F330DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., : ; igang ; 
4K 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps _ 1 42% 25 20-MLP | 336-1266-ND 3.14 2.66 1.87 €8051F332-GM €8051F330DK 
4K 768 17 4 3 sine api cal _— 1 42% 25 20-MLP | 336-1267-ND 2.88 2.45 171 €8051F333-GM €8051F330DK 
* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. § Dip version for development purposes. (Continued) 
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SILICON LABORATORIES 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (Cont) 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package (Cont.) 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package | PartNo. 1 25 100 Part No. Part No. 
2K 768 17 4 3 UART, TO BiteAG Che: ic 1 42% 25 20-MLP | 336-1268-ND 2.67 2.27 1.59 | C8051F334-GM C8051F330DK 
SMBus, SPI 200ksps 
2K 768 17 4 3 sili _ _— 1 42% 25 20-MLP | 336-1269-ND 2.39 2.03 1.42 (8051F335-GM C8051F330DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, ‘ ; ar) ‘ ; 
32K 2368 24 4 6 SMBus/l°C 200ksps 2h. 2 42% 50 32-LQFP | 336-1318-ND NEW! 8.90 6.31 5.81 C8051F410-GQ C8051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, F 2 pe | 
32K 2368 20 4 6 SMBus/l2C 200ksps 2h. 2 42% 50 28-QFN | 336-1309-ND NEW! 7.46 5.14 4.67 | C8051F411-GM C8051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, i : rere ; 
16K 2368 24 4 6 SMBus/I2c 200ksps 2h. 2 42% 50 32-LQFP | 336-1310-ND NEW! 8.40 5.71 §.25 C8051F412-GQ C8051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, ‘i : Tere ; 
16K 2368 20 4 6 SMBus/I2c 200ksps Ch. 2 42% 50 28-QFN | 336-1311-ND NEW! 7.23 4.92 4.34 C8051F413-GM C8051F410DK 


* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. § Dip version for development purposes. 


CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 


Each CAN MCU features a 25 MIPS pipelined 8051 CPU, an integrated CAN 2.0B controller, 64kB of Flash, 4kB of SRAM, external memory interface and numerous digital I/O options. Dual UARTs, SMBus and SPI serial interfaces and on-chip analog 
capabilities including ADC, DAC, voltage reference, internal oscillator and temperature sensor make these products an ideal solution for industrial control and automotive applications. 


Features: + Ext. Memory Interface, Temperature Sensor, VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADCi ADC2 DAC | Comp.| Other Osc | (peak) | Package Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
CAN2.08, ; ; 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2uaRTs, | 1-Bit, 13-Ch. | B-Bit, B-Ch. | 12-Bit, | 5 | *60V | 455, | 95 |100-TOFP| 336-1053-1-ND* 18.86 1357 10.77 | c80s1Fo42R | c8051FO40DK 
100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, ; 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2uarts, | Bi 13-Ch. | _ — | 3 | 6% | .9% | 25 |100-TarP |  336-1156-ND 875 7.66 6.46 | ca05tFo44 —_—| c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
GAN2.08, | 10. pit, 19-Ch 60V 
32k | 4352 | 64 5 | 6 | 2uarts, | 178i 13h) = | 3. lt 12% | 25 |100-TOFP |  336-1158-ND 1013 8.71 6.50 | caosiFo4 ~—|-c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | s0.pit, 13-Ch 60V 
32k | 4352 | 32 5 | 6 | 2uarts, | 1OBit 13h) ene 22% | 25 | 64-TOFP |  336-1159-ND 954 8.15 6.12 | ceosteo47 —_| c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | s6-it, 2-ch. | 10-Bit, 8h. | 12-8 
64k | 4352 | 24 5 | 6 | 2UARTs, | TBI 2Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-8, | 3 | pa | 42% | 25 | 64-TOFP | 336-1073-1-ND* 20.60 15.85 13.21 | caosteoe1R | c8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | s6-pit,2-ch. | 10-Bit, &-Ch. | 12-Bi 
64k | 4352 | 59 5 | 6 | 2UARTs, | 1Bit2-Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-8} 3 | nya | 42% | 25 |100-TOFP |  336-1074-1-ND* 19.24 14.81 12.34 | caosteoe2R | c8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | +6-it, 2-ch. | 10-Bit, 8h. | 12-8 
64k | 4352 | 24 5 | 6 | 2UARTs, | 1Bit2-Ch. |10-Bit, B-Ch.| 12-Bi, | 3 | pa | 42% | 25 | 64-TOFP | 336-1075-1-ND* 18.72 14.41 12.01 | caostFoesR | c8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | so-pit, 13-Ch. | B-Bit, 8-Ch. | 12-Bi 60V 
64k | 4352 | 64 5 | 6 | 2uUARTs, | 1@Bit 13-Ch. | 8-Bit,8-Ch. | 12-Bit,) | x 22% | 25 |100-TOFP | — 336-1204-ND 1626 13.11 9.26 | cao51Fo40-Ga | c8051Fo40Dk 
100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, ; ; 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2uARTs, | Bit 13-Ch. | B-Bit, B-Ch. | 12-Bit, | 3 | *60V | 155, | 925 | e4-TOFP |  336-1206-ND 1557 12.56 8.91 | c8051F041-Ga | c8051FO40DK 
100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | so.pit, 13-Ch. | BB, 8-Ch. | 12-8 60V 
64k | 4352 | 64 5 6 2 UARTs, BE 1S-Gn. eB GEhe 12 Bib) ge | 8 12% 25 |100-TOFP |  336-1207-ND 15.28 12.33 8.75 | C8051F042-GQ | C8051F040DK 
100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | so-pit, 13-ch. | eB, 8-Ch. | 12-Bi 60V 
64k | 4352 | 32 5 6 2 UARTs, BIE, 13-Gne, EB SCN EB og. |e 42% 25 | 64-TOFP 336-1208-ND 13.35 10.77 7.63 | C8051F043-GQ | C8051F040DK 
100ksps 500ksps 2-Ch. PGA 
SMBus, SPI 
GAN2.08, | s0.pit, 13-Ch 60V 
64k | 4352 | 64 5 | 6 | 2uarts, | {Bit 13Ch | = ge | 22% | 25 |100-TOFP | — 336-1209-ND 10.21 7.85 6.45 | cao51F044-ca | c8051Fo40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, ; 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2uarts, | Bit 13-Ch. | _ — | 3 | 6% | so% | 25 | e4-Tore |  336-1210-ND 977 7.52 6.11 | c8051F045-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, ; 
32k | 4352 | 64 5 6 | 2uarts, | Bib 13-Ch. | _ — | 3 | 6% | s9% | 25 |100-TarP |  336-1211-ND 9.63 7.41 6.06 | ca05tFo46-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, ; 
32k | 4352 | 32 5 6 | 2uarts, | Bis 13-Ch. | _ — | 3 | 6% | so% | 25 | e4-Tore |  336-1212-ND 9.07 698 5.67 | c8051Fo47-Ga | c8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | s6-pit,2-ch. | 10-Bit, &-Ch. | 12-Bi 
64k | 4352 | 59 5 | 6 | 2UARTs, | [BIL 2-Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-8, | 3 | pa | 2% | 25 |100-TOFP)  336-1213-ND 17.78 15.46 12.74 | C80siFo60-Ga | C8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | +6-it,2-ch. | 10-Bit, &-Ch. | 12-81 
64k | 4352 | 24 5 | 6 | 2UARTs, | 1B 2Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-8, | 3 | pa | 42% | 25 | 64-TOFP |  336-1215-ND 16.15 14.06 11.59 | cao51F061-Ga | c8051Fo60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | s6-pit,2-ch. | 10-Bit, &-Ch. | 12-Bi 
64k | 4352 | 59 5 | 6 | 2UARTs, | 1@BiL2-Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-8, | 3 | pa | 22% | 25 |100-TOFP)  336-1216-ND 1510 13.13 10.83 | c8o51F062-Ga | c8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
caN2.08, | | ; 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2uarts, | 'OBit 2Ch. |10-Bit, 8-Ch.| 12-Bit | 3 | ua | 22% | 25 | 64-TORP |  336-1217-ND 1470 12.79 10.54 | cgo51Fo63-Ga | c8051FO60DK 
1Msps 200ksps 2-Ch. 
SMBus, SPI 
* For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
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Microcontroller Development Tools 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (Cont.) 


Development Kits: Digi-Key Price Development Kit Digi-Key Price Development Kit 
© Complete development/prototyping system Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
* Prototyping/demonstration board a bee Ne feup ee ee 336-1246-ND 69.00 C8051F300DK 
ein i ia | H 5 5 336-1253-ND 69.00 €8051F310DK 

ena 336-1200-ND 79.00 8051 FO20DK 336-1260-ND 99.00 8051F320DK 
zane Caps 336-1205-ND 179.00 | C8051F0400K 336-1306-ND NEW! 99.00 (8051F326DK 
© MCU configuration wizard 336-1214-ND 179.00 C8051 FO60DK 336-1264-ND 69.00 (8051F330DK 
IDE: Se END eee |. poperteeaate 336-1307-ND NEW! 99.00 (8051F340DK 

f “ i 336-1314-ND NEW! 99.00 €8051F410DK 
* Source code editor, project manager 336-1237-ND 69.00 aes 336-1317-ND NEW! 29.00 (8051F411EK 
* Flash programmer 336-1241-ND 69.00 (8051F226DK i : 
Supports full-speed, non-intrusive in-circuit debug logic 
* Real-time breakpoints, source-level debug we Digi-Key Price Development Kit 
y yi Description Part No. Each Part No. 

= Cond nna mernory, Mate pons USB Debug Adapt 336-1182-ND 35.00 DEBUGADPTR1-USB 
; ee F ebug Adapter -1182- : : 

Memory and register inspect/modity ToolStick User's Guide 336-1278-ND NEW! 11.63 TOOLSTICK-EK 
 Single-step and animated execution modes Wireless Voice Transceiver Reference Design Kit 336-1294-ND NEW! 149.00 WL-TRANSCVR-RD 
* Variable watch window Voice Recorder Reference Design Kit 336-1315-ND NEW! 49.00 VOICE-RECORD-RD 


Single-Chip USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip includes a complete USB 2.0 full-speed function controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive buffers 


and modem handshake signals. 


The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required in USB applications. System development is further simplified by the CP210xEK 
evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation board and royalty-free device drivers for PC and Macintosh platforms. 


Digi-Key Price Development Kit 
Description Part No. Each Part No. 
Single-Chip USB to UART Bridge 336-1161-ND 29.00 CP2102EK 
Evaluation Kit for CP2103 USB to UART Bridge Chip 336-1163-ND 29.00 CP2103EK 
Evaluation Kit for CP2201 Ethernet Controller 336-1316-ND NEW! 20.00 CP2201EK 
USB UART Cut Tape 
2.0 Baud RX/TX Digi-Key Price Each 
(Mbps) EEPROM Clock Rates Buffer Package Part No. 1 25 
12 5128 Internal sodbns te 5128 abun 336-1162-ND 4.30 4.10 
921.6kbps (5mm x 5mm) 
12 10248 Internal S00bps to 640B 28-MEP 336-1160-ND 4.03 3.84 
921.6kbps (5mm x 5mm) 
12 10248 Internal 300bps to 576B / 640B enh 336-1164-ND 470 4.48 
1Mbits (5mm x 5mm) 


NEW! Ethernet Controllers 


The CP220x is a single-chip Ethernet controller containing an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC), a 10 Base-T Physical Layer (PHY), and 8 kB of non-volatile Flash memory available in either a 


28-pin QFN (5 x 5mm), or 48-pin TQFP (9 x 9mm) package. 


The on-chip Flash memory may be used to store user constants, web server content, or can be used as general purpose nonvolatile memory. The Flash is factory pre-programmed with a unique 48-bit MAC address stored in 
the last six memory locations. Having the unique MAC address stored in the CP220x often removes the necessary serialization step from the product manufacturing process of most embedded systems. 


Cut Tape 
Flash Parallel Parallel Host Digi-Key Price Each 
(kB) Host Interface Interface Speed LEDs Package Part No. 1 25 
8 8-bit Non-Multiplexed EMIF 30 Mbps Seperate Link and Activity eran) 336-1312-ND 8.63 6.12 
8 8-bit Multiplexed EMIF 25 Mbps Combined Link and Activity a 336-1313-ND 7.63 5.25 


Wireless, Wireline and Optical Networking Solutions 


SiPHY® High-Speed Transceivers: 

Features: » Integrated limiting amplifier, CDR, CMU and MUX/DEMUX » Low 
jitter generation: <2.0 mUIRMs (typ OC-48) » Jitter attenuating CMU eliminates 
the external clean-up PLL * Low power operation 


Precision Clock ICs: 

Features: 

« Jitter generation less than 0.3 psams (typ OC-192) » Forward and reverse FEC 
clock scaling * Selectable loop filter bandwidths 


Clock and Data Recovery ICs: 
Features: * Multi-rate operation: OC-3/12/48, STM-1/4/16, GbE and 2.7 Gbps 
Low jitter generation; low power operation * DSPLL™ technology eliminates 
external loop filter components 


Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package | Part No. 1 25 Part No. Part No. Each | Part No. 
SiPHY High-Speed Transceivers 

OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:16 Deserializer and 16:1 Serializer 195-CBGA |336-1135-ND 196.46 174.22 | SI5100-F-BC 336-1136-ND 350.00 | S$15100-EVB 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:4 Deserializer and 4:1 Serializer 99-CBGA |336-1181-ND 85.59 81.51 | SI5110-G-BC _ —|-— 

OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver 195-CBGA |336-1308-ND NEW! 96.90 81.51 | SI5100-G-BC } 336-1136-ND 350.00 | S15100-EVB 

Precision Clock ICs 
Precision Clock Multiplier/Regenerator, 155 MHz, 622 MHz 20-MLP | 336-1139-ND 29.44 26.53 | SI5310-BM 336-1140-ND 350.00 | $15310-EVB 
Precision Clock Multiplier/Regenerator 20-MLP | 336-1292-5-ND NEW! 17.42 16.66 | SI5310-GM 336-1140-ND 350.00 | $15310-EVB 
SONET/SDH Precision Clock Multiplier IC, 19 MHz, 155 MHz Output 63-Ball CBGA | 336-1183-ND 41.33 39.36 | SI5318-G-BC ] 336-1179-ND 350.00 | $15318-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19 MHz, 155 MHz, 622 MHz Output, 15/14 Scaling 63-CBGA | 336-1141-ND 104.65 91.80 | S15320-F-BC 336-1142-ND 350.00 | $15320-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19 MHz ~ 2.5 GHz Output, G.709 FEC and 66/64 Scaling 63-CBGA | 336-1274-ND 79.72 75.93 | SI5321-G-BC ] 336-1144-ND 350.00 | $15321-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, Auto Hitless Switching, Four Outputs at 19 MHz, 155 MHz or 622 MHz | 99-CBGA | 336-1280-ND NEW! 95.67 91.11 | SI5364-G-BC ] 336-1146-ND 350.00 | S15364-EVB 
Clock and Data Recovery ICs 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, 2.5V 20-MLP | 336-1120-ND 24.03 16.46 | SI5010-BM 336-1121-ND 350.00 | S$15010-EVB 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP | 336-1277-ND NEW! 26.29 24.99 | SI5013-D-GM ] 336-1123-ND 350.00 | $15013-EVB 
OC-48,STM-16 SONET/SDH,2.7 Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP | 336-1279-ND NEW! 69.38 61.36 | SI5017-D-GM ] 336-1125-ND 350.00 | $15017-EVB 
OC-48, STM-16 SONET/SDH, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP | 336-1126-ND 62.78 55.52 | SI5018-BM 336-1127-ND 500.00 | $15018-EVB 
OC-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP | 336-1128-ND NEW! 78.45 69.39 | SI5020-BM 336-1129-ND 500.00 | $15020-EVB 
OC-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP | 336-1276-ND NEW! 86.30 76.33 | SI5023-D-GM | 336-1134-ND 500.00 | $15023-EVB 
(Continued) 
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SILICON LABORATORIES 


ISOmodem® Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact and flexible 2400 baud modems on the Features: 
market. Available in two 16-pin SOIC packages, the Si2401 and Si2400 embedded modem solutions eliminate the need for * Simple AT command UART interface » Globally compliant line interface * Line-in-use and parallel phone intrusion 


a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, relay, opto-isolators and 2-4 wire hybrid. detection * Caller ID detection and decode 
Max. System-Side Silicon Line-Side Silicon 
Data Voice Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Each Labs 
Description Rate Codec Package Part No. 1 25 Part No. Part No. 1 25 Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND 25.02 24.11 $12401-FS 336-1096-ND 5.94 4.80 $13010-FS 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-SOIC 336-1093-ND 28.14 26.36 $12400-KS 336-1094-ND 8.48 7.22 $13015-KS 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for the $12400 with a UART Interface 336-1166-ND 150.00 $12400URT-EVB 
Evaluation Board for the $12401 with a UART Interface 336-1167-ND 150.00 $12401FS10-EVB 
DTMF Decoder Kit 336-1283-ND NEW! 149.00 DTMFDECODER-RD 
Embedded Ethernet Development Kit 336-1284-ND NEW! 119.00 ETHERNETDK 
Embedded Modem Development Kit 336-1285-ND NEW! 129.00 MODEMDK 
V.22bis ISOmodem® with Integrated Global DAA 336-1286-5-ND NEW! 5.94 $13010-F-FS 


Digital Compass Reference Design 


The Digital Compass Reference Design is a practical demonstration of Silicon Laboratories’ Direct Sensor Interface Technology (DSIT™). 
This multi-axis, tilt-compensated electronic compass interfaces very small signals directly to the MCU with no additional instrumentation circuitry, and is based on the C8051F350 MCU, three separate axis of magnetoresistive sensing elements, and a 


two-axis accelerometer. The highly-integrated C8051F350 results in a single chip solution that accommodates both the sensor interface and the end-user application. The compass reference design includes a user's guide, schematics, USB cable and 
PC-based GUI software. 


Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Compass Reference Design 336-1165-ND 72.00 F350-COMPASS-RD 
ProSLIc® 
Subscriber line interface circuit (SLIC), codec and battery generation functionality. battery supply continuously adapts its output voltage to minimize power and enables the entire solution to be powered from 


- - ; a single 3.3V or 5V supply. Software configurable features include 5 REN internal ringing up to 90 VPK, DTMF generation 
Combined with Silicon Laboratories’ Si3201 linefeed integrated circuit, the Si3210 packs maximum performance and and decoding and a comprehensive set of telephony signaling capabilities for global operation with only one hardware 
flexibility into a 1.5 inch? footprint, making it the smallest single-channel telephony interface available. The integrated solution. The Si3230 provides the same performance of the Si3201 without the integrated codec. 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Channel SLIC Codec 336-1287-5-ND NEW! 8.10 6.84 5.51 $13215-B-FM 
ProSLIC Evaluation Board, Daughter Card 336-1169-ND 150.00 _— _— $13210PPQX-EVB 
ProSLIC Evaluation Board for $13215 336-1288-ND NEW! 150.00 _ _ $13215PPQX-EVB 


CGi 


COPELAND 
COMMUNICATIONS, INC. 


Modems and Socket Radio 


The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous applications. The Socket Radio allows rapid implementation of wireless modem capability to any application with data rates up to 
Features: 33.6Kbaud. Features: * 3.3V operation * Socket Modem compatible * 200 foot (indoor) range * 900MHz band » FCC 
* Socket Modem™ compatible * 3.3V operation » Compliant with global standards » Caller ID, Call progress, and Fast 15.249 compliant * AT command set * Small footprint 1.045" x 2.54" » MMCX connector (CB Version) * Integrated 
Connect * Small footprint 1.045" x 2.54" * Standard and extended AT command set. antenna (CA Version) 
Data Rate Digi-Key Price Each Copeland 
(Baud) Description Part No. fl 50 Part No. 


World Modem II 


2400 Serial Modem 539-1000-ND 29.81 25.84 CC-24K2-CS 
56K Serial Modem 539-1001-ND 40.88 35.43 CC-56K2-CS 
56K Serial Modem 5V Compatible 539-1006-ND 42.80 37.09 CC-56K2-CS5 
56K Serial Modem 5V Compatible 539-1007-ND 47.73 41.37 CC-92K2-CS5 
56K Serial Modem 539-1008-ND 45.81 39.71 CC-92K2-CS 
2400K Serial Modem Secure 5V Compatible 539-1009-ND NEW! 30.59 26.51 CC-2401K2A-CS5 
2400K Serial Modem Secure 539-1010-ND NEW! 28.67 24.85 CC-2401K2A-CS 


Socket Radio Modem 


33.6K Radio Modem 900MHz MMCX Connector 539-1003-ND 48.43 45.50 CC-900W-CB 
33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna 539-1005-ND 65.58 61.62 CC-900W-CA 


Development Kits 


— World Modem II Development Kit 539-1002-ND 199.00 _ CC-WM2-EVAL 
_ Socket Radio Development Kit 539-1004-ND 399.00 _ CC-SR-EVAL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
442 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Low Cost Development System 


Zoom™ Starter Development Kit 


Zoom Starter Development Kit Includes: 
* Card Engine (LH79520, LH79524, LH75401, 
LH7A400, LH7A404, SH7727, SH7760) = Appli- 
cation board * Standard peripheral connectors 
supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, 


Digi-Key Price Logic Product Dev. Compact Flash (Refer to Card Engine for support 
Description Part No. Each Part No. of peripherals) * Power supply and adapters for 
Zoom Starter Kit for LH79520 460-1000-ND 337.82 | SDK-LH79520-10-3208 Hike Jos Es rebels Sota cables = gle aaa 
(bootloader/monitor) in executable format * BSPs 
Zoom Starter Kit for LH7A400 460-1007-ND 393.68 | SDK-LH7A400-10-6416 available depending on Card Engine purchased 
Card Engine for LH7A400, with 16Mb NOR Flash 460-3459-ND 295.26 | CENGLH7A400-10-503HC-B | * GNU cross-development tools (compiler, linker, 
assembler, debugger) are included for Linux 
Zoom Starter Kit for LH75401 460-1016-ND 337.82 SDK-LH75401-11-0204 development systems 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-1017-ND 399.00 SDK-LH7A404-11-6416 Zoom Integrated Development Kit Includes: 
Card Engine for LH7A404, with 16Mb NOR Flash 460-3460-ND 306.00 CENGLH7A404-11-503HC « Network Support 2 x RU45 Ethernet jacks (application and debug) * PC card expansion (Compact Flash 
: Type 1(memory mode only), PCMCIA! - 2 slots and MMC/SD) » USB (2 host channels or 1 host and 1 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-1022-ND 438.90 SDK-LH79524-10-3216 client) * SPI supports either Motorola SPI™, National Semiconductor MICROWIRE™, TI SSI « Serial 
Evaluation Kit Zoom Geode for NX1500 460-1030-ND 731.50 NX-DB1500S-EVAL-KT-L ports: 2x 115.2Kbps RS-232 (dual UART 16C752) and 1 x IrDA, 115.2Kbps RS-232 debug serial port (Card 
tus engine supported) * CAN Ver 2.0b * 2x TTL serial ports 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 OTA LD 847-21 EXCOBROO:EVALSKTL Application Development Kits reduce product development time by allowing software teams to immediately 
Zoom Starter Kit for PXA270 460-1032-ND 563.92 SDK-PXA270-520-10-6432 begin application development on platforms that transfer seamlessly to production. They provide: 
Zoom Starter Kit for SH7727 460-1026-ND 450.87 SDK-SH7727-20 * Product-ready Card Engine platforms support final production » Production quality device drivers and 
. bootloader * Support for Microsoft Windows CE and CE.NET, Linux embedded OS, VxWorks, ThreadX, and 
Zoom Starter Kit for SH7760 460-1027-ND 506.73 SDK-SH7760-10-6416 MC/OSII « Vast array of on-board hardware peripherals 


Zoom Display Kit 


The Zoom™ Display Kits are ready to use LCD displays that can be immediately connected to the Zoom Application Development Kits. The display kits include: * Bezel * Backlight * 4 Wire Resistive Touch Panel * Cable Assemblies 


Sharp LCD Digi-Key Price Logic Product Dev. Sharp Card Engine 
Description Part No. Part No. Each Part No. Display Format LH79520 | LH79524 | LH75401 | LH7A400 | LH7A404 | SH7727 SH7760 
3.5” QVGA (240 x 320), Color AD-TFT | LQ035Q7DB02 460-1004-ND* 484.12 LCD-3.5-QVGA-10 QVGA (240 x 320) X xX X X x 
3.5” QVGA (240 x 320), Color TFT LQ03507DB02 460-1015-ND 484.12 LCD-3.5-QVGA-20 QVGA (240 x 320) X Xx X Xx x X Xx 
5.7” QVGA (320 x 240), Color TFT LQ05703DC02 460-1021-ND 772.20 LCD-5.7-QVGA-10 QVGA (320 x 240) X xX X X x X xX 
6.4” VGA (640 x 480), Color TFT LQ64D343 460-1005-ND* 903.07 LCD-6.4-VGA-10 VGA (640 x 480) X xX X x xX xX 
10.4” VGA (640 x 480), Color TFT LQ10D368 460-1011-ND 948.29 LCD-10.4-VGA-10 VGA (640 x 480) X xX Xx x X xX 
Freescale Display Cable LCDCABLE-FREESCALE-10 460-1028-ND 79.80 = =_ 


* Freescale Development Kits require the purchase of an LCD Adapter Cable (460-1028-ND). 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


BlueStreak 
MCU/SoC 


The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the 
ARM7TDMI core with 32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, 
SPI, CAN 2.0B, three 16-bit Counter/Timers, A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, 
they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. Applications include GPS, PDA, Printers/ 
Copiers, Security Control Panels, and White Goods. 

The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH795x and LH754xx, which combine a 
32-bit ARM7TDMI RISC core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also 


included are a number of essential peripherals such as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, 
Infrared Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog Timer, Pulse Width Modulators and 
an on-chip Phase Lock Loop. For more power, the LH7A40x SoCs build on this basic feature set with 
80KB of SRAM, ARM9 cores and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high 
performance and integration, the 32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld 
devices like GPS, Games, PDAs, Pocket PCs, and Media Players. Features: * Operating Temperature: 
Industrial (-40°C ~ 85°C) * VCC: 1.8V * SPI: Yes * WDT: Yes * JTAG: Yes 


Memory GP Timer/ Clock 

Size RAM 0 Counters LCD Speed Digi-Key Price Sharp 
Bytes Pins UART CAN DMA USB Microwire 16-bit PWM ADC Controller (MHz) Package Part No. Each Part No. 
32K 64 3 (w/IrDA) = 4-Channel — Yes 4 2 _— Y (Color) 774 176-LQFP 425-1820-ND 14.54 LH79520NOMO00B1 
32K 76 3 2.0B 4-Channel — Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP 425-1860-ND 12.41 LH75400N0M100C0 
32K 76 3 2.0B 4-Channel _— Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Color) 70 144-LQFP 425-1861-ND 13.58 LH75401NOM100C0 
32K 76 3 _ 4-Channel = Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP 425-1862-ND 11.25 LH75410NOM100C0 
32K 76 3 _ 4-Channel — Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Color) 70 144-TQFP 425-1863-ND 12.41 LH75411NOM100C0 
32K 104 | 3 (w/IrDA) =_ 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10 Bit Y (Color) 774 208-CABGA 425-1865-ND 18.72 LH79524N0E100A0 
32K 86 3 (w/IrDA) = 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10 Bit Y (Color) 77.4 176-LQFP 425-1866-ND 15.90 LH79525NOM100A0 
80K 60 3 (w/IrDA) = 10-Channel v2.0 Yes 3 2 _— Y (Color) 200 256-CABGA 425-1867-ND 19.46 LH7A400NOEO00B3A 
80K 64 3 (w/IrDA) _ 12-Channel v2.0 Yes 3 2 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-1868-ND 27.42 LH7A404NOEO00B0A 
80K 60 3 (w/IrDA) _ 10-Channel vid Yes 3 2 _ Y (Color) 200 256-PBGA 425-1864-ND 21.57 LH7A400NOBO00B3A 
80K 64 3 (w/IrDA) = 12-Channel v2.0 Yes 3 4 9-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-2497-NDQ NEW! 27.42 LH7A404NOFOOOB1A 


0 RoHS Compliant 


VR Stamp™ Voice Recognition Module 


The VR Stamp is the first rapidly deployable speech module to use Sensory’s proprietary 
Quick T2SI™ (text to speaker independent) technology, which allows developers to 
create working recognition sets in minutes. Multiple languages are supported, making 
the VR Stamp useful for products virtually anywhere in the world. Based on Sensory’s 
RSC Family of microcontollers, the VR Stamp is a completely modularized, production 
ready speech recognition system that allows products to speak and hear with minimal 
development time and low system cost. VR Stamp simplifies the integration of speech 
recognition into products by combining all key components into a small 40-pin DIP footprint 


(GQ) sensory 


VR Stamp™ Voice Recognition 
Module and Toolkit 


Digi-Key Price Sensory module. A low-noise audio channel and standardized packaging allow rapid prototyping, 
Description Part No. Each Part No. less debugging and shorter time to market. The VR Stamp offer 24 I/O lines, as well as 
VR Stamp Voice Recognition Module connections for a power, ground, microphone, speaker and logic-level RS232 interface. 
, Kit Contains: 
VR St Tool Kit VRKIT-ND 499.95 66-0110 
VR Bos a ; VRMOD-ND 30.95 60-0235 VR Stamp Toolkit CD (FluentChip™ technology library, Quick T2SI Lite, Quick Synthesis 4, documentation, drivers and demos), Phyton C Compiler 
ampimpuue Z s i (60-day trial) CD and dongle, VR Stamp™ Programming Board, 2 VR Stamp™ Modules, 120V Power Supply, Speaker and USB Cable. 


QV400D: Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 


QV400D™ provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging systems gare For Device T es Shes Prototype Programming Kit for 
using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® .wav format as ype SE DEWCE ES ELLs li Winbond ChipCorder Devices 
input (11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package designed to Socket Adapters for the QV400D Kit Contents: 
unify the interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. It consists | 98/600 DIP | 1SD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 * 2 Floppy Disks containing all QV400D 
of one executable file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development 28/300 SOIC | 1SD5008S and ISD5116S QV400D-03B-ND 39.00 software and documentation (Help file) 
system), several help files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer Hardware: The | og bin tsqp | isps00ge and ISD5116E QV400D-03¢-ND 39.00 * 1 Programmer Board with two empty 
speech data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device using the : ZIF sockets 

; 28/300 SOIC | 1SD1100S, 1200S, 1400S and 2500S|QV400D-04-ND 39.00 * 1 Audio Cable (6 ft. shielded, 1/8" stereo 
QV400D Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 and ISD33000- 98/30 SOIC | 1SD1100G and |SD2500G av4000-05-ND 39.00 miniplug at both ends) . 
4000 devices. Power Supply: Output voltage: 9VDC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input Minimum i “41 Ha Supply: 9V DC 300mA, 2.4mm 
System Requirements: QV400D will run on any PC operating under Windows ‘95 or ‘98 * CPU Pentium 66Mhz 28/300 SOIC | 150330008 and 1SD4000S QV4000-06-ND 39.00 female plu Dice sitive SS 
+ 8MB Ram (16MB and up preferred) » 1.5MB hard disk space * A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz | 28-Pin TSOP | ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 39.00 pig, p 
record and 16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for data acquisition. 1SD33000 OR 4000 Based Module | QV400D-08-ND__19.00 QVADOD-ND os sree $249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 443 


Winbond 


Electronics Corporation America 


General Description: 

Winbond’s patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel 
technique to record and play back sound on a single chip. The advanced 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that 
retains stored messages in the event of power loss or battery replacement. 

The technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. 

All ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, 
automatic gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier 
on-chip to achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, 
power source, and a few passive components are needed to implement a 
complete record/playback function. 


1SD1100 Series: Description: The 1SD1100 has been designed for low-cost 
consumer applications where a bare die is mounted directly to the PC board. 
The inclusion of pull-up or pull-down resistors on the input pins minimizes the 
number of signals used and the number of external components or bonding 
wires required. Features: * Pushbutton interface © 5 volt operating range 
* Automatic power-down 


1SD1200 Series: Description: The 1SD1200 offers a simple push-button interface 
coupled with the automatic power-down feature. It offers full addressability 


to handle multiple messages on a single chip. It is ideal for toy applications. 
Features: * 5 volt operating range * Automatic power-down » Fully addressable 
to handle multiple messages 


1SD1400 Series: Description: The 1SD1400 expands on the simple push-button 
interface of the 1SD1200, with longer storage durations of 16 and 20 seconds. 
It offers full addressability to handle multiple messages on a single chip and is 
widely used in communication and consumer applications. Features: *5 volt 
operating range * Automatic power-down » Fully addressable to handle multiple 
messages 


1SD2500 Series: Description: The 1SD2500 family offers improvement in 
speech length up to a maximum of 90 seconds. This extends the single-chip 
voice solution to industrial and high-end consumer applications. This family 
offers sound capability for new applications such as cellular phones, answering 
machines, voice-response faxes, copy machines and industrial applications 
where voice prompting provides product differentiation for equipment and 
manufacturers. Features: *5 volt operating range » Fully addressable to handle 
multiple messages * Directly cascadable for longer durations » Automatic power- 
down (push-button mode) 


ISD400X Series: Description: The 1SD4000 series provides high-quality, 3-volt, 
single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (1SD4002), 4 to 8 
minutes (1SD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: ¢ Single +3 volt supply * Low-power consumption 
* AutoMute feature to provide background noise attenuation Fully addressable 
to handle multiple messages * On-chip clock source * Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 


ISD5008 Series: Description: The ISD5008 device is designed for use in 
a microprocessor- or microcontroller-based system. Address, control, and 
duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) 
or Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in 
on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power message storage. Voice 
and audio signals are stored directly into solid-state memory in their natural, 
uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 
Features: * Fully-integrated solution * Low-power consumption ¢ Single +3 
volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use and control * High quality 
solution 


1SD5116 Series: Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high 
quality, fully integrated, single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute 
messaging applications that are ideal for use in cellular phones, automotive 
communications, GPS/navigation systems and other portable products. Features: 
Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution * Low- 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic * Enhanced voice 
features » Digital memory features up to 4 MB « Easy-to-use and control * High 
quality voice and music reproduction 


Input | Filter Input | Filter 
Sample | Pass Sample | Pass 
Rate | Band Digi-Key Price Each Winbond Rate | Band Digi-Key Price Each Winbond 
Duration} Interface | (KHZ) | (KHz) Pkg. |Part No. il 10 25 |Part No. Duration | Interface | (KHZ) | (KHz) Pkg. | Part No. 0 10 25 |Part No. 
40Sec. | Pushbutton | 6.4 26 28-DIP |1SD1110P-ND 5.64 4.60 3.68 |ISD1110P 28-DIP |1SD4003-04MPY-ND§ 13.38 10.92 8.74 /ISD4003-04MPY 
: : . 28-SOIC |1SD1110S-ND 5.64 4.60 3.68 |ISD1110S 4Min. SPI 8.0 3.4 | 28-SOIC |1SD4003-04MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MS 
42Sec. | Pushbutton | 5.3 | 22 | 28-DIP |ISD1212P-ND 5.06 4.14 3.32 |ISD1212P Microwire 28-SOIC |ISD4003-04MSY-ND§ 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MSY 
28-SOIC |1SD1212S-ND 5.06 4.14 3.32 [ISD12128 28-TSOP |ISD4003-04ME-ND 13.38 10.92 _ 8.74 |ISD4003-04ME 
28-DIP PSD SAD) 703° 5.74 460° 1SD1416P _ 28-DIP |ISD4003-05MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05MP 
16Sec. | Pushbutton | 80 | 3.3 at ae ie pie me Reet 5Min. | wicrowire | 64 | 27 | 28-SOIC |1$D4003-05MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05Ms 
a ENDS a ait - 28-TSOP |1SD4003-05ME-ND. 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05ME 
28-DIP |ISD1420PY-ND§ 7.03 5.74 4.60 |ISD1420PY 
98-DIP. |1SD1420PI-ND* 8.09 6.60 528 /ISD1420P| SPl/ 28 DIP |1SD4003-06MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06MP 
20 Sec. | Pushbutton | 64 | 26 | o8-soic lis14208-ND Fox. 3874024 60 lIeb14908 6Min. | wicrowire | 5:3 | 23. | 28-SOIC |ISD4003-06MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06MS 
28-SOIC |1SD1420SY-ND§ 7.03 5.74 4.60 lIsp1420SY 28-TSOP |1SD4003-06ME-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-06ME 
28-SOIC |ISD1420SI-ND* 8.09 6.60 5.28 |ISD1420S1 SPI/ 28-DIP |1SD4003-08MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08MP 
28-DIP_ |1SD2532PY-ND§ 9.16 7.48 5.99 |ISD2532PY 8 Min. | Microwire 4.0 1.7. | 28-SOIC |ISD4003-08MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08MS 
32 Sec | Button/MCU) 8.0 3.4 | 28-SOIC |1SD2532S-ND 916 7.48 5.99 |ISD2532S 28-TSOP | 1SD4003-08ME-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08ME 
28-SOIC |ISD2532SY-ND§ 916 7.48 5.99 |ISD2532SY 28-DIP |1SD4004-O8MPY-ND§ 19.18 15.66 12.53 /ISD4004-08MPY 
48 Sec. |Button/Mcu| 5.3 23 28-DIP |1SD2548P-ND 916 7.48 5.99 |ISD2548P 8 Min. SPI 8.0 3.4 28-SOIC |I1SD4004-08MS-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MS 
28-SOIC |1SD2548S-ND 916 7.48 5.99 |ISD2548S Microwire 28-SOIC |1SD4004-O8MSY-ND§ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MSY 
28-TSOP ||SD2560E-ND 11.98 9.78 7.83 /ISD2560E 28-TSOP |1SD4004-08ME-ND 12.53 11.75 10.97 /ISD4004-08ME 
14min. |Buttowrmcu! 8.0 | 34 | 28-DIP |ISD2560PY-ND§ 11.98 9.78 7.83 |ISD2560PY 28-TSOP |ISD4004-O8MEY-ND§ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-08MEY 
28-SOIC |ISD2560S-ND 11.98 9.78 7.83 |ISD2560S 28-DIP |ISD4004-10MP-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10MP 
28-SOIC |ISD2560SY-ND§ 11.98 9.78 _7.83 |ISD2560SY sea oat 64 | 27 | 28°SOIC |1SD4004-10MS-ND 19.18 15.66 12.53 |1SD4004-10Ms 
64 Sec. | Button/MCU | 4.0 17 28-DIP_|1SD2564P-ND. 916 7.48 5.99 |ISD2564P . Icrowire ij : 28-TS0P | 1$D4004-10ME-ND 1948 15.66 12.53 |IsD4004-10ME 
75 Sec. |Buttonmcu| 64 | 27 | 28DIP |IsD2675PY-NDS 198. “9:78; > 1-88: 1S028798 1 28-TSOP |ISD4004-10MEY-ND§ 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-10MEY 
28-SOIC |ISD2575SY-ND§ 11.98 9.78 7.83 |ISD2575SY 
28-DIP_|ISD2590PY-ND§ 11.98 9.78 7.83 lISD2590PY / SPI 28-DIP |1SD4004-12MP-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-12MP 
90 Sec. | ButtonMMCU | 5.3 | 23° | 58 coi |isp2590SY-ND§ 11.98 9.78 7.83 |ISD2590SY 12Min. | wicrowire | ©3 | 24 ce Petree noe Lae nye Saal ts 
Min. | Butto/mcu} 4.0 17 28-DIP |1SD25120P-ND 11.98 9.78 7.83 JISD25120P Z a x - es 2 E 
E : 98-S0IC |1SD25120S-ND 11.98 9.78 7.83 |ISD25120S SPI/ 28-DIP |ISD4004-16MPY-ND§ 19.18 15.66 12.53 /ISD4004-16MPY 
i 28-DIP |ISD4002-120PY-ND§ 10.90 8.90 712 |ISD4002-120PY 16 Min. | sicrowire | 42 | 1-7 | 28-SOIC |ISD4004-16MSY-ND§ 19.18 15.66 12.53 |iSD4004-16MSY 
2Min. | Microwire | 8:0 | 3.4 | 28-SOIC |ISD4002-120SY-ND§ 10.90 890 7.12 |ISD4002-120SY 28-TSOP |ISD4004-16ME-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16ME 
28-TSOP |ISD4002-120E-ND 1090 8.90 _7.12 |Isp4002-120E SPI 26 DIP eae Me 2 TOR: LEE ISDS OORE 
SPI/ 28-DIP |1SD4002-150P-ND 10.90 890 7.12 |ISD4002-150P 4-8 Min. Microwire 4.0-8.0 |1.7-3.4 | 28-SOIC |1SD5008S-ND 17.25 14.08 11.27 |ISD5008S 
150 Sec. | Microwire 64 2.7 | 28-SOIC |1SD4002-150S-ND 10.90 890 7.12 |ISD4002-150S 28-TSOP | ISD5008E-ND 16.56 13.52 10.82 |ISD5008E 
28-TSOP |1SD4002-150E-ND 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-150E 28-DIP |ISD5116PY-ND§ 19.67 16.06 12.85 |ISD5116PY 
28-DIP |1SD4002-180P-ND 11.13 8.90 7.12 |ISD4002-180P 8-16 Min. PC 4.0-8.0 | 1.7-3.4 | 28-SOIC |ISD5116SY-ND§ 19.67 16.06 12.85 |ISD5116SY 
3 Min SPI/ 53 23 28-DIP |ISD4002-180PY-ND§ 10.90 890 7.12 |ISD4002-180PY 28-TSOP |1SD5116E-ND 19.67 16.06 12.85 |ISD5116E 
Microwire 28-SOIC |1SD4002-180S-ND 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-180S_ | [g-téMin.| PC | 4.0-8.0 |1.8-3.7 | 28-DIP_|ISD5216P-ND 19.36 15.80 12.64 |ISD5216P 
28-TSOP |1SD4002-180E-ND 10.90 890 7.12 |ISD4002-180E *Industrial § RoHS Compliant 
1 Digi-Key Price | Winbond i = i 
Single and Dual Channel Description Package Part No. Each Part No. Single Chip 
H IC Voiceband 
Voiceband CODEC Single, 5V 20-DIP W6810IE-ND 348 | WOS10IE Text-to-Speech 
, , . . . Single, 5V 20-SSOP W6810IR-ND 3.63 W6810IR 
Winbond’s family of voice CODEC solutions addresses the market | single, sv 20-SOP W68101S-ND 3.48 W6810IS Processor 
requirements for voice-grade A/D and D/A conversion at the lowest possible | Single, 5V 20-TSSOP W6810IW-ND 3.63 W6810IW. 
cost. In order to digitize and reconstruct the cleanest voice signals possible, | Single, 3/5V 24-DIP W68111E-ND 3.68 W68111E . . ; . . | 
the single channel and dual channel CODEC’s were designed to the recom- Single, aM on Woe RNG al weet The WTS701 is a high quality, fully integrated, single-chip text- 
i i i ificati - Ingle, i zl i to-speech solution that is ideal for use in applications such as 
mendations of the industry G.712 filters specification and the -Law and Single, 3/5V 04-TSSOP We8ttIW-ND 3.87 weetiiw pi s , aaa pp! 
A-Law G.711 companding specifications. Single, 3V 30-SSOP W681310R-ND 363 W681310R automotive appliances, GPS/navigation systems, cellular phones 
Features: Single, 3V. 20-SOP W681310S-ND 3.48 W681310S and other portable products or accessories. The WTS701 
* A-Law/!-Law companding according to ITU-T G.711 by pin selection Single, 5V 20-SOP W681511S-ND 2.94 W681511S product accepts ASCII (and Unicode for Mandarin) input via a 
+ A/D and D/A filter according to ITU-T 6.712 Single, SV 20 SSOP ERD en ee SPI port and converts it to spoken audio vi log output 
br accorelng ion seat Single, 5V 20-SOP W681512S-ND 3.48 | W681512S port and converts It to. spoken audio wa an analog output 
+ Lowest power dissipation in the industry in standby and powered modes Single, 5V 20-SOP W681513S-ND 3.23 W681513S or digital CODEC output. Performance is specified over the 
¢Four PCM Digital Interface Clock Formats - Short Frame Sync, Long | Dual, 3V 20-SSOP W682310R-ND 5.13 W682310R industrial temperature range of -40°C ~ 85°C. 
FrameSync, IDL and GCI Dual, 3V 24-SOP. W682310S-ND 4.88 W682310S 
+ Fully-Differential Analog Circuit Design for lowest noise Dual ae Wes25 10ND eas The chip can be programmed through the SPI port, allowing 
* On-Chip Precision Reference Voltage Dual, 5V 24-SOP W682510S-ND 4.88 W682510S downloading of different languages and speaker databases. 
Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C Evaluation System - SNR RRAS 
W6810 Series W6810ES-ND 75.00 W6310ES Package size for WTS701EF/T-ND is 56-TSOP. 
Applications: « Enterprise phones W681310 Series W681310ES-ND 15.00 W681310ES 
* VOIP and Internet ph W681512 Series W681512ES-ND 15.00 W681512ES 
* PABX/SOHO systems ane Mreetien Pence Development Kits Digi-Key Price | Winbond 
* ISDN equipment * Telematics W6810 Series W6810DK-ND 133.00 W6810DK Description Part No. Each | Part No. 
* Modems/PC cards * Speaker phones W682310 Series W682310DK-ND 106.40 W682310DK - 
‘ English Female | WTS701EF/T-ND 35.75 | WTS701EF, 
* Fiber-to-the-curb equipment * Digital telephony systems W682510 Series W682510DK-ND 106.40 W682510DK pelsienae 7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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P/AALLAX 4 BASIC Stamp Modules 


Package 


Rev. D/BS1-IC 
PCB with Proto / 14-pin SIP 


BS2-IC 
24-pin DIP 


BS2e-IC 
24-pin DIP 


BS2sx-IC 
24-pin DIP 


BS2p24-IC 
24-pin DIP 


BS2p40-IC 
40-pin DIP 


Javelin Stamp 
24-pin DIP 


Package Size (L x W x H) 


2.5" x 1.5" x5" / 
1.4” x 0.6" x 0.1” 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2" x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


2.1" x 0.6" x 0.4" 


1.24” x 0.6” x 0.45” 


Environment* 


0% ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0° ~ 70°C 
(32°F ~ 158°) ** 


0° ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0° ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


Microcontroller 


Microchip PIC16C56c 


Microchip PIC16C57c 


Scenix SX28AC 


Scenix SX28AC 


Scenix SX48AC 


Scenix SX48AC 


Ubicom SX48AC 


Processor Speed 


4MHz 


20MHz 


20MHz 


50MHz 


20MHz Turbo 


20MHz Turbo 


25MHz Turbo 


Program Execution Speed 


~ 2,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 10,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 8,500 Instruct./ Sec. 


RAM Size 


16 Bytes 
(2 1/0, 14 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


32,768 Bytes 


Scratch Pad RAM 


N/A 


N/A 


64 Bytes 


64 Bytes 


128 Bytes 


128 Bytes 


N/A 


EEPROM (Program) Size 


256 Bytes, ~ 80 instruct. 


2K Bytes, ~ 500 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


32,768 Bytes 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


32 + 2 Dedicated Serial 


16 


Number of I/0 pins 8 


5VDC (reg.), 
6 ~ 24VDC (unreg.) 


60mA Run / 13mA Sleep 


Voltage Requirements 5 ~ 15VDC 5 ~ 15VDC 5 ~ 12VDC 5 ~ 12VDC 5 ~ 12VDC 5 ~ 12VDC 


Current Draw at 5V 2mA Run / 20uA Sleep 8mA Run/ 100uA Sleep 20mA Run / 100pA Sleep 60mA Run / 200pA Sleep 40mA Run / 400uA Sleep 40mA Run / 400A Sleep 


Source / Sink 
Current per 1/0 


Source / Sink 40mA / 50mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 
Current per Unit per 8 1/0 pins per 8 1/0 pins per 81/0 pins per 8 1/0 pins per 81/0 pins 


PBASIC Commands 32 36 39 39 55 55 


Serial Port Serial Port Serial Port 
(9600 baud) (9600 baud) (9600 baud) 


STAMP2.EXE STAMP2E.EXE STAMP2SX.EXE 


Stampw.exe Stampw.exe Stampw.exe 
(v1.04 and up) (v1.096 and up) (v1.091 and up) 


20mA / 25mA 20mA / 25mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


0 (Java) 


40mA / 50mA 


PC Programming 
Interface 


DOS Text Editor 


Parallel Port Serial Port Serial Port Serial Port 


STAMP.EXE STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


N/A 


Windows Text Editor N/A Javelin Stamp IDE 


* 70% Non-condensing Humidity ** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 


Digi-Key Price Each 
STAMP2-ND Description Part No. 1 5 10 25 
BASIC Stamp Modules 
BS1-IC BASIC Stamp Module....................0045 STAMP1-ND 29.00 = 26.10 24.65 
BS2-IC BASIC Stamp Module. STAMP2-ND 49.00 = 44.10 41.65 
BASIC Stamp 2 Industrial Module BS2I-IC-ND 54.00 _— 48.60 45.90 
BASIC Stamp 2E Module. BS2E-IC-ND 54.00 = 48.60 45.90 
BASIC Stamp 2SX Module BS2SX-IC-ND. 59.00 56.05 53.10 50.15 
BASIC Stamp 2P24 pin Module BS2P24-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 
BASIC Stamp 2P40 pin Module BS2P40-ND 89.00 84.55 80.10 75.65 
BASIC Stamp Javelin Module. . JS1-IC-ND 89.00 84.55 80.10 = 
BASIC Stamp Collection Module. ... | 020-78267-ND 199.00 a _— = 
BASIC Stamp Starter Kits 
BASIC Stamp 1 Starter Kit 27205-ND 79.00 75.05 71.10 _ 
BASIC Stamp 2 Starter Kit 27203-ND 119.00 113.05 107.10 = 
BASIC Stamp 20EM Module Kit 27291-ND 30.00 28.50 27.00 = 
BASIC Stamp 2SxX Starter Kit 27206-ND 169.00 160.55 152.10 = 
Javelin Stamp Starter Kit 27237-ND 239.00 227.05 215.11 = 
Board of Education Full Kit 28102-ND 99.00 a 81.18 79.20 
BASIC Stamp 2P24 Professional Starter Kit ... | 27235-ND 199.95 189.95 179.96 _ 
BASIC Stamp 2 (BS2-IC): Prototype and Development Boards 
The BS2-IC is a popular module for use in hobby, educational and industrial applications. BASIC Stamp Super Carrier Board .................. 27130-ND 19.95 = 17.96 16.96 
This general purpose computer is programmed in BASIC and has 16 I/O lines. BASIC Stamp 1 Project Board . 27112-ND 29.00 _ _ = 
Board of Education .... 28150-ND 65.00 = 53.30 52.00 
BS1-IC Carrier Board STAMP1C-ND 15.00 = 13.50 12.75 
BS2-IC Carrier Board. . ... | STAMP2C-ND 24.00 = 21.60 20.40 
28119-ND BASIC Stamp Accessory Modules 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter....................... 27111-ND 4.95 _ _— _ 
Pocket Watch B 27962-ND 29.00 27.84 _— = 
Motor Mind B... 27961-ND 29.00 27.84 _— = 
PWMPAL 4 Output Channels ... | 28020-ND 29.00 = = = 
DS2760 Thermocouple Kit ..................0.00e0eee 28022-ND 29.95 = = = 
Application Kits 
Toddler Full Kit - Blue@.............:cccccceseecseeeenes 27311-ND 249.00 = = = 
Stache Field Programmer 27330-ND 111.38 _ 98.01 _ 
Parallax Standard Servo Motor. 900-00005-ND 12.00 11.40 10.80 _ 
Little Step U-Stepper Motor Controller 27938-ND 69.00 65.55 62.10 _ 
16 Servo Motor Controller... . 28023PAR-ND 39.00 37.50 _ _ 
BASIC Stamp 2P Plus Pack. . 45184-ND 69.00 55.20 = = 
Books 
Microcontroller Projects with BASIC Stamps 27952-ND 44.95 _ _ _— 
Microcontroller Application Cookbook 28111-ND 29.95 28.45 26.36 _ 
BASIC Stamp Manual Ver.2.0......... «.. | 27218-ND 24.95 22.46 19.91 = 
Parallax CD-ROM, sc.s0dcind dense dcinsedonsieeleiasesiins 27000-ND 3.00 = = _ 
Stamps in Class Educational Kitst 
Understanding Signals Kit..................:0:0e0ee 28119-ND 149.00 _— _ _ 
“What's a Microcontroller?” 
Parts Kit and Text 28152-ND 65.00 = 58.50 = 
“Earth Measurements” Parts Kit and Text . 28153-ND 79.00 = 71.10 = 
“Robotics!” Parts Kit and Text 28154-ND 119.00 = 107.10 = 
. . Boe-Bot Full Kit 28132-ND 179.00 = = = 
eee ee rao ae “Industrial Control!” Parts Kit and Text............0+-+ 28156-ND 59.00 a 53.10 = 
This package includes a dual trace Parallax Digital Oscilloscope which connects to a PC “Basic Analog and Digital” 
with a USB cable (included). This oscilloscope requires no external power supply and all Parts Kit and Text ................ceceeees eee ee eee 28155-ND 45.00 = 40.50 = 


controls are managed through a point and click PC interface. Also included are three pairs 


of probes, a 144-page Understanding Signals text and the Understanding Signals Parts Kit. Tt Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers 


Memory Size Int. 

EPROM 0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WoT Interface (MHz) (MHz) Temperature Range Pkg. Part No. il 25 100 
4 Com. 18-DIP PIC16HV540-04/P-ND 2.53 1.56 1.48 
4 Com. 18-SOIC PIC16HV540-04/SO-ND 2.55 1.58 1.49 
512% 12 5x8 12 = 1-8bit = 20 Com. 18-DIP PIC16HV540-20/P-ND 2.70 1.67 1.58 
Yes 20 Com. 18-SOIC PIC16HV540-20/SO-ND 2.73 1.69 1.60 
4 Ind. 18-DIP PIC16HV540-041/P-ND 2.53 1.56 1.48 
4 Ind. 18-SOIC PIC16HV540-041/SO-ND 2.55 1.58 1.49 
20 Com. 28-CDIP PIC16C55A/JW-NDt 7.72 _ 6.75 
4 Com. 28-DIP PIC16C55A-04/P-ND 3.08 1.91 1.81 
4 Com. 28-SOIC PIC16C55A-04/SO-ND 3.20 1.98 1.87 
4 Com. 28-DIP .3" PIC16C55A-04/SP-ND 3.08 1.91 1.81 
1-8bit 4 Ind. 28-DIP PIC16C55A-041/P-ND 3.38 2.09 1.97 
512x 12 25x8 20 = Yes = = 4 Ind. 28-SOIC PIC16C55A-041/SO-ND 3.53 2.18 2.07 
20 Com. 28-DIP PIC16C55A-20/P-ND 3.43 212 2.01 
20 Com. 28-SOIC PIC16C55A-20/SO-ND 3.58 2.21 2.10 
20 Com. 28-DIP .3" PIC16C55A-20/SP-ND 3.43 2.12 2.01 
4 Com. 28-DIP PIC16LC55A-04/P-ND 3.23 1.99 1.88 
4 Com. 28-SOIC PIC16LC55A-04/SO-ND 3.35 2.07 1.96 
1-8bit 4 Com. 18-DIP PIC16C554-04/P-ND 4.05 2.83 2.62 
gl2x14 a0xe 8 > Yes _ _ 4 Com. 18-SOIC PIC16C554-04/SO-ND 4.15 2.90 2.68 
20 Com. 18-CDIP PIC16C620A/JW-ND+ 7.90 = 6.91 
4 Com. 18-DIP PIC16C620A-04/P-ND 2.45 1.51 1.43 
51214 80x8 13 _ 1-8bit _ _ 4 Com. 18-SOIC PIC16C620A-04/SO-ND 2.53 1.56 1.48 
Yes 4 Ind. 18-DIP PIC16C620A-041/P-ND 2.45 1.51 1.43 
20 Com. 18-DIP PIC16C620A-20/P-ND 2.60 1.61 1.52 
20 Com. 18-SOIC PIC16C620A-20/SO-ND 2.70 1.67 1.58 
20 Com. 18-CDIP PIC16C56A/JW-NDT 9.94 _ 9.56 
4 Com. 18-DIP PIC16C56A-04/P-ND 2.85 1.77 1.67 
4 Com. 18-SOIC PIC16C56A-04/SO-ND 2.90 1.80 1.70 
4 Ind. 18-DIP PIC16C56A-041/P-ND 3.10 1.91 1.81 
4 Ind. 18-SOIC PIC16C56A-041/SO-ND 3.18 1.96 1.85 
1-8bit 20 Com. 18-DIP PIC16C56A-20/P-ND 3.03 1.88 1.78 
1Kx 12 25x8 12 _ Vag = = 20 Com. 18-SOIC PIC16C56A-20/SO-ND 3.08 1.91 1.81 
20 Ind. 18-DIP PIC16C56A-201/P-ND 3.35 2.07 1.96 
20 Ind. 18-SOIC PIC16C56A-201/SO-ND 3.40 2.11 1.99 
4 Com. 18-DIP PIC16LC56A-04/P-ND 2.95 1.83 1.74 
4 Com. 18-SOIC PIC16LC56A-04/SO-ND 3.03 1.88 1.78 
4 Ind. 18-DIP PIC16LC56A-041/P-ND 3.28 2.03 1.91 
4 Ind. 18-SOIC PIC16LC56A-041/SO-ND 3.35 2.07 1.96 
20 Com. 18-CDIP PIC16C621A/JW-ND+ 8.90 — 7.80 
4 Com. 18-DIP PIC16C621A-04/P-ND 2.75 1.70 1.62 
1Kx14 80x8 13 = 1-8bit = _ 4 Com. 18-SOIC PIC16C621A-04/SO-ND 2.80 1.73 1.65 
Yes 4 Ind. 18-DIP PIC16C621A-041/P-ND 3.03 1.88 1.78 
20 Com. 18-DIP PIC16C621A-20/P-ND 2.95 1.83 1.73 
20 Com. 18-SOIC PIC16C621A-20/SO-ND 3.00 1.87 1.76 
2-8bit 20 Com. 20-CDIP PIC16C781/JW-ND 13.22 =— 11.53 
ikx14 | 128x416 16 8-ch. 8-Bit 4-tebit _ 4 20 Ind. 20-DIP PIC16C781-I/P-ND 6.05 3.31 3.08 
Yes 20 Ind. 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND 6.15 3.37 3.12 
20 Ind. 20-SSOP PIC16C781-I/SS-ND 6.75 3.69 3.43 
1-8bit 20 Com. 20-CDIP PIC16C432/JW-NDt 11.44 — 10.00 
CRANE: | MBS ||| ae = Yes - = 20 Ind. 20-ssop | — PIc16C432-\/SS-ND 5.70 3.13 2.90 
1-8bit 10 Com. 18-CDIP PIC16C433/JW-NDt 12.26 = 10.29 
2K x 14 128 x8 6 4-ch. 8-Bit Yes = 4 10 Ind. 18-DIP PIC16C433-1/P-ND 5.33 2.91 271 
10 Ind. 18-SOIC PIC16C433-I/SO-ND 5.33 2.91 2.71 
20 Com. 28-CDIP PIC16C62B/JW-NDt 10.88 _ _ 
4 Com. 28-DIP .3” PIC16C62B-04/SP-ND 4.80 2.96 2.82 
4 Com. 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND 4.80 2.96 2.82 
2-8bit ssp 4 Com. 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND 5.08 3.15 2.98 
2K x 14 128x8 22 _ 1-16bit (2M, SPI) = 4 Ind. 28-DIP .3” PIC16C62B-041/SP-ND 5.30 3.27 3.10 
Yes 20 Com. 28-DIP .3” PIC16C62B-20/SP-ND 5.13 3.18 3.01 
20 Com. 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND 5.13 3.18 3.01 
20 Com. 28-SSOP PIC16C62B-20/SS-ND 5.43 3.35 3.18 
20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C62B-201/SP-ND 5.65 3.49 3.32 
20 Com. 18-CDIP PIC16C622A/JW-NDt 10.04 _ 8.78 
4 Com. 18-DIP PIC16C622A-04/P-ND 3.10 1.91 1.81 
4 Com. 18-SOIC PIC16C622A-04/SO-ND 3.18 1.96 1.85 
2K x14 128x8 13 _ 1-8bit _ = 4 Ind. 18-DIP PIC16C622A-041/P-ND 3.40 2.11 1.99 
Yes 20 Com. 18-DIP PIC16C622A-20/P-ND 3.35 2.07 1.96 
20 Com. 18-SOIC PIC16C622A-20/SO-ND 3.38 2.09 1.97 
20 Ind. 18-DIP PIC16C622A-201/P-ND 3.65 2.26 2.15 
20 Ind. 18-SOIC PIC16C622A-201/SO-ND 3.73 2.31 2.19 

+ UVEPROM 
Note: Operating Temperature Range: » Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) (Continued) 
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mR MICROCHIP OTP 8-Bit Microcontrollers (cont) 


Memory Size Int. 
EPROM 0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WoT Interface (MHz) (MHz) Temperature Range Pkg. Part No. if] 25 100 
1-8bit 20 Com. 18-CDip PIC16C558/JW-NDt 10.65 — 9.31 
2K x14 128x8 13 = Yes = — 4 Com. 18-DIP PIC16C558-04/P-ND 5.33 3.72 3.44 
4 Com. 18-SOIC PIC16C558-04/SO-ND 5.45 3.81 3.52 
20 Com. 28-CDIP .3” PIC16C63A/JW-NDt 10.44 — _ 
4 Com. 28-DIP .3” PIC16C63A-04/SP-ND 5.85 3.61 3.42 
4 Com. 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND 5.85 3.61 3.42 
4 Com. 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND 6.13 3.78 3.59 
4 Ind. 28-DIP .3” PIC16C63A-041/SP-ND 6.48 4.01 3.80 
2-8bit USART, 4 Ind. 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND 6.48 4.01 3.80 
4Kx14 192x8 22 = 1-16bit SSP i 4 Ind. 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND 6.75 417 3.95 
Yes (2MPC, SPI) 20 Com. 28-DIP .3” PIC16C63A-20/SP-ND 6.30 3.90 3.69 
20 Com. 28-SOIC PIC16C63A-20/SO-ND 6.30 3.90 3.69 
20 Com. 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND 6.58 4.06 3.84 
20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C63A-201/SP-ND 6.93 4.29 4.06 
20 Ind. 28-SOIC PIC16C63A-201/SO-ND 6.93 4.29 4.06 
20 Ind. 28-SSOP PIC16C63A-201/SS-ND 7.23 4.47 4.24 
20 Com. 40-CDIP PIC16C65B/JW-NDt 11.46 — _ 
4 Com. 40-DIP PIC16C65B-04/P-ND 6.58 4.06 3.84 
2-8bit USART. 4 Com. 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND 7.63 5.94 5.17 
aK x14 192x8 33 = 1-16bit ssp _ 4 Ind. 40-DIP PIC16C65B-041/P-ND 7.28 4.49 4.25 
Yes (2MIeC, SPI) 20 Com. 40-DIP PIC16C65B-20/P-ND 7.05 4.36 4.13 
20 Com. 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND 8.10 6.30 5.49 
20 Ind. 40-DIP PIC16C65B-201/P-ND 7.75 4.80 4.54 
20 Ind. 44-PLCC PIC16C65B-201/L-ND 8.83 6.87 5.97 
2-8bit ssp 
4K x14 256 15 6-ch. 12-Bit 1-16bit (MIG, SPI) 4 20 Com. 20-CDIP PIC16C771/JW-NDt 11.18 = 9.76 
Yes 
20 Com. 28-CDIP PIC16C773/JW-NDt 13.14 = 12.62 
20 Com. 28-DIP .3” PIC16C773/SP-ND 7.38 4.55 4.31 
2-8bit AUSART, 20 Com. 28-SOIC PIC16C773/SO-ND 7.38 4.55 4.31 
4Kx14 256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 1-16bit SSP _ 20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C773-I/SP-ND 8.10 5.01 4.73 
Yes (MIC, SPI) 20 Ind. 28-SOIC PIC16C773-I/SO-ND 8.10 5.01 4.73 
20 Com. 28-DIP .3” PIC16LC773/SP-ND 7.15 4.80 4.54 
20 Com. 28-SOIC PIC16LC773/SO-ND 7.75 4.80 4.54 
20 Com. 40-CDIP PIC160774/JW-NDt 16.25 = 15.61 
20 Com. 40-DIP PIC16C774/P-ND 8.95 5.53 5.24 
2-8bit AUSART, 20 Com. 44-PLCC PIC16C774/L-ND 9.65 6.75 6.24 
4Kx14 256 x 8 33 10-ch. 12-Bit 1-16bit SSP = 20 Ind. 40-DIP PIC16C774-1/P-ND 9.85 6.09 5.77 
Yes (MIC, SPI) 20 Ind. 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND 10.53 7.36 6.81 
20 Com. 40-DIP PIC16LC774/P-ND 9.38 5.79 5.48 
20 Com. 44-PLCC PIC16LC774/L-ND 10.13 7.07 6.54 
2-8bit 20 Com. 28-CDIP PIC16C745/JW-NDt 12.33 = 12.01 
8K x 14 256 x 8 22 5-ch. 8-Bit 1-16bit USART = 20 Ind. 28-DIP .3” PIC16C745-I/SP-ND 5.93 3.23 3.00 
Yes 20 Ind. 28-SOIC PIC16C745-I/SO-ND 5.93 3.23 3.00 
2-8bit 20 Com. 40-CDIP PIC16C765/JW-NDt 12.95 = 12.62 
8k x14 256x8 33 8-ch. 8-Bit 4-t6bit USART _ 20 Ind. 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND 7.43 4.59 4.34 
Yas 20 Ind. 40-DIP PIC16C765-I/P-ND 7.08 3.88 = 
20 Ind. 44-TOFP PIC16C765-1/PT-ND 8.15 4.45 _ 
+ UVEPROM 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Microcontrollers 
RFPIC12’s 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int Speed) VCC Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit | UART| I°C | SPI) CAN| PWM | A/D| Comp.) Osc /|(MHz)| (V) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
EPROM Com. | 20-CDIP| _ RFPICT2C509AF/JW-ND 12.16 — 10.64 
prom | 1x12 a 6 |v Y(4MHz)| 4 |25~55| ing’ | 20-Soic| _ REPIC12C509AFI/SS-ND 398 246 2.44 
EPROM Com. | 18-CDIP] _ RFPICT2C509AG/JW-ND 12.64 — 1216 
prom | 1x12 al 6 |v Y(4MHz)| 4 |25~55| ing” | 18-Soic| _REPIC12C509AGI/SO-ND 382-235 2.33 
i 20-SS0P| __RFPIC12F675F-I/SS-ND 415. 2432.25 
Flash | 1Kx 14 64 128 | 6 | 4M —|—]—|—]| — [Gt) 1 |yqmnz)| 20 | 20-55] Ind. |20-SsoP] —_RFPIC12675H-1/SS-ND 438 8-256 =—2.38 
20-SSOP| _RFPIC12F675K-1/SS-ND 415 2332.25 
PIC18C’s 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog | Int Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins| 8/16-bit | UART re SPI] CAN | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part No. 1 25 100 
ROMIess | — 1536 — | 26] 43 |1(usart)| 1? ead 1] — | 2 feen toot}! — | — | 25 ]42-55 | ind. | eee eee PT ND Se ee 
ROMless|  — 1536 — |37| 4 |1usart)| en 1] — | 2 fiocntonit) — | — | 25 ]42-55 | ind, | Oe eee OT ND SE a 
PROM |16kx16| 1536 — |s52} 4 |1(sart)|1 ese 1 Ay 2 fi2-ch. to-bit] 2 — | 40 | 42-55 | ind. | ee ee ace BT ND peo ee ee 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 447 


KX MICROCHIP 


General Purpose 


PIC10F Devices 


Flash Microcontrollers 


Memory Size Timer/ Clock Tape & Reel 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each Pricing* 
Words Bytes Bytes Pins 8-bit uarT| ?c™ | sPi™ | A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 3,000 
8-DIP_ | PIC10F200-I/P-ND 100. 90 50 = 
26x12) 16 = $i q S| | | MA [te 8S.) Ind $0T23-6 | PIC10F200T-I/OTCT-ND 1.04 93 84. | __463.00/M 
8-DIP | PICTOF204-1/P-ND 108 ~297.~SC«S = 
26x12 | 16 = f i SS | GMA) a | 20288 | ind: SOT-23-6 | PIC10F204T-I/OTCT-ND 112 1.00 90 | __500.00/m 
2-ch. 8-DIP_| PIC10F220-I/P-ND NEW! 113~*+41.02~=CSS = 
26x12 | 16 _ # i — | = | = [epit}| = | Yt@MH2) | 8 | 20-55 | Ind. SOT-23-6 | PIC10F2207-I/OTCT-ND NEW! 1181.05 95 | 522.00/M 
2-ch. 8-DIP_ | PIC10F222-1/P-ND NEW! 120. 1.08 60 = 
512X12| 23 = £ i — | — | = [spt] — | Y@MH) | 8 | 20-55 | Ind SOT-23-6 | PIC10F222T-I/OTCT-ND NEW! 126 143 1.02 | _568.00/M 
8-DIP__| PIC1OF202-1/P-ND 108 ~«o7~SC«S = 
Sle x2) 24 = : 7 gf | i MA 8 | oe eo) nds $0T23-6 | PIC10F202T-I/OTCT-ND 112 1.00 90 | __505.00/m 
8-DIP_| PIC10F206-1/P-ND 113.~«41.02~=C«S = 
Si2xi2'| 24 _ 4 : ee | eee ot GME) |] 20885:) _ lind: $0T23-6 | PIC10F206T-I/OTCT-ND 118 «©6105 95] 523.00/M 
*For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | I’c™ | sPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. | 25 100 
8-DIP_ | PIC12F508-/P-ND 150 8 
512x12 | 25 = 6 1/ y(4miz)| 4 | 20-55 | Ind. | 8-Solc | PIC12F508-V/SN-ND 1.50 ‘9488 
8-MSOP | _PIC12F508-I/MS-ND 165 103.98 
8-DIP_ | PIC12F509-/P-ND 160 +100 94 
8-S0lc | PIC12F509-I/SM-ND 165 «= 115—«1.08 
IKed2s | a 7 6 Vv Y(4MHz)) 4) 20~5.5 | Ind. | g.soic | Pic12F509-//SN-ND 155 ‘96 =. 
8-MSOP | PIC12F509-I/MS-ND 1731.08 1.02 
8-MSOP | PIC12F510-/MS-ND NEW! 133. ~«4120.~C*« 
1Kx14 | 38 = 6 1/ 3-ch.s-bit | 1 |Y(@MHz)) 8 | 20-55) Ind. | 8-DIP | PIC12F510-//P-ND NEW! 1250-11870 
8-SOIC | _PIC12F510-/SN-ND NEW! 120-108 68 
8-DFN | PIC12F615-I/MD-ND NEW! 160. +144  ~.90 
1Kx14 | 64 = 6 at — | =] — |] = ]4cntopit} 1 | v¢emtiz)} 20 | 20~5.5 | ind. | eee) eee ne ear ee. pe 
8-SOIC | _PIC12F615-/SN-ND NEW! 1431.29 79 
8-DFN | PIC12F629-/MD-ND NEW! 205. +185 1.16 
1Kx14 | 64 128 6 1 1 fy(amizy} 20 | 20-55] ind | SPIN | Bieiceeces/BE RD fo. aR ee 
8-S0IC | _ PIC12F629-I/SN-ND 160 144 80 
8-DEN | PIC12F629-E/MF-ND 200. +180 1.00 
1Kx14 | 64 128 6 1 1 |y(4mHz)} 20 | 20-55) ext. | 8-DIP |  PIC12F629-£/P-ND 193 «1.7496 
8-SOIC | _ PIC12F629-E/SN-ND 175 «158 88 
8-DFN | PIC12F635-/MD-ND NEW! 230. 207 1.45 
1Kx14 | 64 128 6 1 1 J y(smiz)} 20 | 20-55] ind | SPIN | Biciceese BERD ne ae 
8-S0IC | _ PIC12F635-I/SN-ND 215 134 1.26 
8-DFN | PIC12F675-I/MD-ND NEW! 253. 228 1.59 
1Kx14 | 64 128 6 14 — | —] — | — | 4chtopit} 1 J v(aniz)) 20 | 20-55] nd | SPIN | PIRICEBZS. UME RD to eg ee 
8-S0IC | _ PIC12F675-I/SN-ND 175-158 88 
8-DFN | PIC12F675-E/MF-ND 218 1.96 1.09 
1Kx14 | 64 128 6 1 — | —] — | = | ach to-bit} 1 | v(amnz)) 20 | 20-55) ext | 8-DIP | PICi2675-£/P-ND 210 189 1.05 
8-SOIC | _PIC12F675-E/SN-ND 19317497 
PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Po™ spi | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
18-DIP_ | PIC16F54-//P-ND 225 140 1.33 
512x12 | 25 12] 4 20 | 20-55 Ind. 18-S0IC | PIC16F54-//SO-ND 225 140 1.33 
20-SSOP_|_PIC16F54-//SS-ND 225 140 1.33 
Com. 18-DIP__| PICT6LF83-04/P-ND 678 432 417 
Ind. 18-DIP_ | PIC16LF83-041/P-ND 743 472 © 4.56 
Sl2x14 | 36 |) 4 | 20-60) Com. | 48-Soic | Pict6LF83-04/S0-ND 6.90 439 4.24 
Ind. 18-SOIC_| PIC16LF83-041/S0-ND 758 4.83 466 
14-DIP__] PIC16F505-1/P-ND 180 111 1.05 
1Kx12 | 72 12] 4 y(4MHz)| 20 | 45-55 Ind. 14-S0IC | PIC16F505-I/SL-ND 178 1.09 += 1.04 
14-TSSOP_| PIC16F505-I/ST-ND 210 131 128 
14-DIP__| PIC16F506-I/P-ND NEW! 145 131 9 
1kx14 | 67 12] 3-ch. &-bit 2 |y(emHz)| 20 | 20-55 Ind. 14-S0IC_ | PIC16F506-//SL-ND NEW! 128 «11573 
14-TSSOP | PIC1GF506-I/ST-ND NEW! 150 1.35 85 
28-QFN | PICT6F627A-I/ML-ND 353. 1.93. 1.79 
1kx14 | 224] 128 | 16) 24 |icausarty) — | — | 4 = 2 |y(4mHz)| 20 | 30~5.5 ind. tesa. RBG eee ean oo. ape | Aes 
20-SS0P_| PIC16F627A-V/SS-ND 323 176 1.64 
28-QFN | PIC16LF627A-I/ML-ND 360. 198 1.83 
1Kx14 | 224 | 128 | 16 | 24 |aqausarry) — | —| 1 = 2 |Y(4mHz)| 20 | 20-55 Ind. seao Reteieeeennn ae tes 
20-SS0P_| PICI6LF627A-/SS-ND 340.187 (1.78 
14-0FN | PICI6F630-//ML-ND NEW! 233. 210 1.16 
14-DIP__| PIC16F630-1/-ND 215 134 126 
1kx14 | 64 | 128 | 12 | 41 1 | Y¥(4mHz)) 20 | 45~55 Ind. tesorc REleeEReotrSteRn Sion an? . 40d 
14-TSSOP | PIC1GF630-I/ST-ND 240 149 1.42 
20-QFN | PIC16F631-I/ML-ND NEW! 220. 198 1.39 
20-DIP_| PIC1GF631-I/P-ND NEW! 200 180 112 
TKR) 64) 428") | 18 | ah = ! 1 eS - 2 BMHz | 20 | 20-55 Ind. 20-S0IC | PIC16F631-l/SO-ND NEW! 218 196 122 
20-SS0P_| PIC16F631-l/SS-ND NEW! 200 180 1.13 
14-0FN | PICT6F676-//ML-ND NEW! 248 2.23. «+124 
1Kx14 | 64 | 128 | 12) 44 = — |— | — J echtopit | 1 | v(amnz| 20 | 20-55 Ind. ee, (BRR Er cae foetus 
14-TSSOP | PIC1GF676-I/ST-ND 255 230 128 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


aN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont) 
PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Po= | spr | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-0FN | PIC16F818-/ML-ND 425. 2.33 247 
: 18-DIP__ | PIC16F818-I/P-ND 355 195 1.80 
1Kx14.| 128 | 128 | 16 | 2 = 1 1 | 4 | Schdo-pit | — |yv(emrz)| 20 | 40-55 Ind. issoc [oeeeaeena Sah ee ies 
20-SSOP_| PIC16F818-I/SS-ND 390 213 1.98 
28-OFN | PIC16LF818-//ML-ND 428 2.34 2.18 
: 18-DIP__| PIC1GLF818-1/P-ND 373 204 1.90 
1Kx14.| 128 | 128 | 16 | 2 = 1 1 | 4 | Schto-pit | — Jyv(emrz)| 20 | 20-55 Ind. soso. BeIEneeoaip errs 
20-SSOP_| PIC{6LF818-1/SS-ND 413226 2.10 
Com. 18-DIP__| PICT6F84A-04/P-ND 613 378 3.59 
Ind. 18-DIP__| PIC16F84A-041/P-ND 675 417 «3.94 
com. | 18-S0IC | PIC1GF84A-04/S0-ND 625 3.87 3.66 
Tits | G8) Ge fetes) oe) pete oe Ind. 18-SOlc | PIC16F84A-041/S0-ND 688 4.25 4.03 
Com. | 20-SSOP | PIC1GF84A-04/SS-ND 665 4.11 3.89 
ind. | 20-SSOP | PIC16F84A-041/SS-ND 728 450 4.25 
Com. 18-DIP__| PICTGLF84A-04/P-ND 645. 4.00 3.79 
Ind. 18-DIP_ | PIC16LF84A-041/P-ND 7.05 436 4.13 
com. | 18S0IC | PICIGLF84A-04/S0-ND 655 4.04 «3.83 
TRAD | 88: |) 68s) 18) 1A 4 || eben Ind. 18-S0Ic | PIC16LF84A-041/SO-ND 718 4444.21 
Com. | 20-SSOP | PIC1GLF84A-04/SS-ND 698 4.32 4.09 
ind. | 20-SSOP_| PIC1GLF84A-041/SS-ND 758 468 4.44 
Com. 18-DIP__| PICT6F84A-20/P-ND 655. 4.04 3.83 
Ind. 18-DIP_ | PIC16F84A-20//P-ND 720 446 4.22 
com. | 18-S0IC | PIC1GF84A-20/S0-ND 665 4.11 3.89 
1x14 | 6B | 64 | 18 | 200 | 2105.8 Ind. 18-S0ic | PIC16F84A-20/S0-ND 730 451 4.26 
Com. | 20-SSOP | PIC1GF84A-20/SS-ND 710 439 «4.16 
ind. | 20-SSOP_ | PIC16F84A-201/SS-ND 773478 4.52 
28-DIP__| PICIGFS7-V/P-ND 295. 183.4174 
28-soic | PIC16F57-1/SO-ND 288 179 1.69 
PR KAS) 1 20) Y 20 | 20-55 Ind. | 98-pIP 3" | PIC16F57-//SP-ND 295 183 1.74 
28-SSOP_| PIC16F57-I/SS-ND 3.08 191 (1.81 
40-Dip | PIC16F59-I/P-ND 295 183 1.73 
2k x12: | 184 32 | 20 | 20-55 Ind. 44-TOFP | PIC16F59-I/PT-ND 308 1.90 1.81 
14-0FN | PIC16F616-/ML-ND NEW! 200 180 1.14 
; 14-DIP__| PIC16F616-I/P-ND NEW! 490 471 1.07 
2x14) 128) — | 12) 2A _ — | —] = | schtopit | 2 | v(emnz | 20 | 20-55 Ind, | sactesop (REIRTSEM AUS ERE EWU floss. “qed? tine 
14-S0IC_| PIC16F616-V/SL-ND NEW! 193 174 1.08 
28-OFN | PIC16F628A-I/ML-ND 388. 217 2.10 
18-DIP__| PIC1GF628A-l/P-ND 335 183 170 
2x14 | 224) 128 | 16] 2 |tcausary) — | — |] 4 = 2 |Y(4MHz | 20 | 30-55 Ind. ieee FORteee eosin eae’ bene | 4a 
20-SSOP_| PIC16F628A-I/SS-ND 370 2.03 1.89 
28-OFN | PIC16LF628A-I/ML-ND 405 2.27 2.20 
18-DIP_ | PIC16LF628A-l/P-ND 353 1931.79 
2x14] 224) 128 | 16] 2 |tcausarn) — | — | 4 _ 2 |y(4MHz | 20 | 20-55 Ind. issoic [aeralenesateannn ame mee 
20-SSOP_| PIC16LF628A-//SS-ND 385 210 1.95 
14-0FN | PIC16F636-I/ML-ND NEW! 273 246 1.53 
14-DIP__ | PIC16F636-I/P-ND 248 «1531.44 
2x14) 128 | 256 | 12) 4 2 |y(8MHz | 20 | 20-55 Ind. tesoic FoREeH enn Sie Svea ean 
14-TSSOP_| PIC16F636-I/ST-ND 265 164 1.55 
20-QFN | PIC16F677-/ML-ND NEW! 235. 212 1.48 
2x14) 128 | 256 | 18) 4/1 _ — | —] — | tech. to-vit} 2 |y(emHz | 20 | 20-55 ind. Pee oc ee ay 
20-8SOP_| PIC16F677-\/SS-ND NEW! 215 194 1.22 
16-OFN | PIC16F684-1/ML-ND 263. 2.37 1.32 
2Kx14 ] 128 256 12 2 _ _ — | 4 8-ch. 10-bit 2 Y(8MHz) | 20 | 4.0~55 Ind. ane ir ae a ion 
14-TSSOP_| PIC16F684-I/ST-ND 273 246 1.36 
20-0FN | PIC16F687-//ML-ND NEW! 315 2.84 1.40 
2x14) 128 | 256 | 18) 1 |t(eusaRT)) 1 1 | — | 12ch.to-bit} 2 | smHz | 20 | 40-55 Ind. araore RETALEEE CONTR eer 
20-SSOP_| PIC16F687-l/SS-ND 323 192 1.87 
18-DIP__| PIC16F716-/P-ND 193. 174 ~~«.96 
2x14) 128) — | 13) 2A _ — |— |] 41 | 4chepit | — = 20 | 20-55 Ind. 18-soic | Pict6r716-1/SO-ND 175 158 © 88 
20-SSOP_| PIC1F716-\/SS-ND 280 173 1.65 
28-DIP 3" | PICIGF72-l/SP-ND 375. 2.382 221 
: 28-Soic | PIC16E72-I/SO-ND 375 232 2.21 
2x14) 128 | — | 22] 2A _ 1 1 | 4 | S-ch.s-pit | = — _ 20 | 40~5.5 in. | Seessop. NESREEoTSStnG Baa, Sua 53) 
28-0FN | PIC16F72-I/ML-ND 375 232 2.24 
28-OFN | PICT6LF72-V/ML-ND 3.98 246. 2.32 
: 28-S0IC | PIC16LE72-I/SO-ND 3.98 246 © 2.32 
2x14) 128 | — | 22] 2A _ 1 1 | 4 | S-che-bit | — _ 20 | 20~5.5 Ind, | onnep se HeReteoatveetNc Boe aie: fag 
28-SSOP_| PIC6LF72-I/SS-ND 413255 2.42 
20-0FN | PIC16F785-//ML-ND NEW! 348 313. 41.74 
2kx14 | 128 | 256 | 18 | 21 — — | —] 1 | 12chto-it} 2 | emHz | 20 | 40-55 | Ind, sao: RETR oeeeanTn eT aere 
20-SSOP_| PIC16F785-I/SS-ND 358 203 1.97 
28-OFN | PIC16F819-/ML-ND 480 2.63. 2.44 
2Kx14 ) 128 128 16 2 _ fl 1 1 5-ch. 10-bit — |Y(8MHz)| 20 | 4.0~55 Ind. jase a ee er Soe aia 
20-SSOP_| PIC16F819-I/SS-ND 440 241 2.25 
28-OFN | PIC16LF819-//ML-ND 480 2.63. 2.44 
2x14) 128 | 128 | 16) 2 _ 1 1 | 4 | Schto-pit | — Jyv(emrz)| 20 | 20-55 ind. iesoc. eleieienaticenin tal ook olay 
20-SSOP_| PIC16LF819-1/SS-ND 465 254 2.36 
28-S0IC | PIC16F870-/SO-ND 5.05. 313 2.96 
2x14] 128 | 64 | 22] 2 |tcausary) — | — |] 1 | S-ch.to-bit | — = 20 | 40~-5.5 ind. | 28-DIP.3" | PIC1GF870-//SP-ND 5.05 313 2.96 
28-SSOP_| PIC16F870-\/SS-ND 520 321 3.04 
28-SOIC | PIC16LF870-/SO-ND 533. 3.29. 3.11 
2x14] 128 | 64 | 22) 2 facausarn) — | — | 1 | S-ch.to-vit | — = 20 | 20~5.5 ind. | 28-DIP.3" | PIC1GLF870-\/SP-ND 533 329 311 
28-SSOP_| PIC16LF870-I/SS-ND 545 337 3.19 
2Kx14 ] 128 64 33 2/1 |1(AUSART)| = — _ 1 8-ch. 10-bit _ _ 20 | 4.0~5.5 Ind. hires EE ENG hh aoe ao 
44-PLCC | PICIGLF871-V/L-ND 705.493 4.56 
2x14] 128 | 64 | 33) 2 |acausarn|) — | — | 1 | Bch.to-vit | — = 20 | 20-55 Ind. 40-DIP__| PIC1GLF871-\/P-ND 628 352 3.40 
44-TOFP | PIC16LF871-W/PT-ND 845 474 4.58 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 449 


KS MICROCHIP Flash Microcontrollers (con) 


General Purpose (Cont.) 
PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 

Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART Po |spi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-S0i¢ | PIC16F872-V/SO-ND 505 3.13 2.96 
akx14 | 128) 64 | 22] 24 — famec} 1] 4 | schaobit | — _ 20 | 40-55 | Ind. | 28-DIP.3" | PICI6F872-V/SP-ND 505 313 2.96 
28-SsoP_| PIC16F872-\/SS-ND 520 321 3.04 
28-S0IC | PICI6LF872-V/SO-ND 533. 329 3.11 
2x14 | 128] 64 | 22] 24 — famec} 1] 4 | schtobit | — = 20 | 20-55 | Ind. | 28-DiP.3" | PICt6LE872-\/SP-ND 533 3293.11 
28-SSOP_ | PIC{6LF872-I/SS-ND 545 337 3.19 
28-0FN | PICT6F648A-1/ML-ND 435.230 2.22 
18-DIP__| PIC16F648A-I/P-ND 380 207 1.92 
akxt4 | 256] 256 | 16 | 21 |acausarty} — | —| 4 = 2 |Y(4mHz)| 20 | 30-55 | — Ind. tesco REITER NEAR a ae 
20-SsoP_| PIC16F648A-l/SS-ND 418 228 2.13 
20-0FN | PIC16F685-//ML-ND NEW! 348. 3.13194 
4kx14 | 256 | 256 | 18 | an — — |—| 1 |12ch.to-bit} 2 | emHz | 20 | 40-55 | Ind, araore (RETeteeeecauTn oe aot 
20-SSoP | PIC16F685-I/SS-ND 358 214 208 
14-0FN | PICT6F688-//ML-ND NEW! 280 252 1.40 
4kxt4 | 256] 256 | 12) 11 |tceusart)}) — | —]| — | @ch.to-pit | 2 fy(emrz)) 20 | 20-55 | ind, secon Eee Cienin bee gen ton 
14-TssoP | PIC16F688-I/ST-ND 288 259 1.44 
20-0FN | PIC16F689-//ML-ND NEW! 3483.13. 2.19 
4kx14 | 256 | 256 | 18 | 11 |1(EusaRT)| 1 1 | — | 12chto-bit} 2 | emHz | 20 | 40-55 | ind, sosore EC eeasinenin Sea aca Bas 
20-ssoP_ | PIC16F689-//SS-ND 358 214 208 
20-0FN | PIC16F690-//ML-ND NEW! 363. 327 ~*1.61 
4kx14 | 256] 256 | 18 | 21 |1(eusart)| 1 1 | 1 | t2chto-bit) 2 | smHz | 20 | 40-55 | ind. arore |METeteeEecanTn ta. ae 845 
20-SsoP | PIC16F690-//SS-ND 375 224 218 
28-0FN | PIC16F73-V/ML-ND 585 361 3.42 
’ 28-S0i¢ | PIC16F73-V/SO-ND 585 361 3.42 
akxt4 | 192] — | 22] 21 |aqsarty| 1 1 | 2 | schepit | — — 20 | 40-55 | ind, | eee Re etree 2 Set ee 
28-SSOP_| PICi6F73-I/SS-ND 605 374 3.54 
28-0FN | PICT6LF73-V/ML-ND 615. 380 3.61 
; 28-S0i¢_ | PICI6LF73-V/SO-ND 6.15 380 3.61 
akxt4 | 192] — | 22] 21 |aqusarty| 1 1 | 2 | Schepit | — _ 20 | 20-55] ind. | pany cn [ietereneeatnesti oe ee ey 
28-SsOP_ | PICI6LF73-//SS-ND 633 391 3.71 
28-0FN | PIC16E737-I/ML-ND 718 4033.89 
; 28-0ic_ | PIC16F737-V/SO-ND 663 371 3.59 

ma 2 a | — i 
4kx14 | 368 25 | 2a |rqausarty) imc | 1 | 2 | dt-ch.to-pit} 2 20 | 40-55 | ind, | SE Re ccnn Be ey ee 
28-SsOP_| PIC16F737-l/SS-ND 683 383 3.70 
28-0FN | PIC16LF737-I/ML-ND 753. 423 4.08 
' 28-S0i¢ | PIC16LF737-V/SO-ND 728 4.08 3.93 

‘me 2 a | — rn 
4Kx14 | 368 25 | 2m |rcausarty) imc | 1 | 2 | 41-ch.to-pit | 2 20 | 20-55 | nd. | ogy ew Morereneaetre pity fae “God cae 
28-SSOP_| PICI6LF737-1/SS-ND 738 413 3.99 
44-PLCC | PICI6F74-(/L-ND 798 5.07 489 
4akxt4 | 192] — | 33] 21 |aqusart | 1 1 | 2 | scne-pit | — — 20 | 40-55 | — Ind. soup HERTREaeEnaing oe Sa 
44-TOFP_ | PIC16F74-I/PT-ND 855 529 5.01 
44-PLCC | PICI6LF74-I/L-ND 838 5.34 5.15 
4Kx14.] 192 | — | 33 | 24 |aqusart] 1 1 | 2 | 8che-pit | — _ 20 | 20-55 Ind. ae Pe ereeetrer i Pe ee cae 
44-TOFP_ | PICIGLF74-V/PT-ND 900 556 527 
40-0FN | PIC16E747-I/ML-ND 8.00 448 4.33 
akxt4 | 368) — | 36 | 21 |aausart)} 1mrec | 1 | 2 | 14ch.to-pit) 2 a 20 | 40-55 | — Ind. 40-DIP__| PIC16F747-V/P-ND 748 4194.04 
44-TOFP_ | PIC1GF747-V/PT-ND 760 426 4.11 
40-0FN | PIC16LE747-I/ML-ND 880 493 476 
4akxt4 | 368) — | 36 | 21 |aausart)} tec | 1 | 2 | 44ch.to-pit} 2 = 20 | 20-55 | — Ind. 40-DIP_ | PIC1GLF747-1/P-ND 820 459 4.44 
44-TOFP_ | PICIGLF747-I/PT-ND 838 470 454 
28-0FN | PIC16F87-I/ML-ND 525. 287 2.66 
4Kx14 | 368 | 256 | 16 | 2 |tcausarty) — | —| 14 = 2  |Y(8MHz)| 20 | 30-55 Ind. seaore Geena oe. Bea as 
20-SsoP_| PICi6F87-//SS-ND 513 281 261 
28-0FN | PIC{6LF87-I/ML-ND 5483.00. 2.78 
4Kx14 | 368 | 256 | 16 | 24 |4causarty) — | —| 14 - 2  |Y(8MHz)| 20 | 20-55 Ind. jesoc PECRIEeHeeHn ee ae 
20-SsoP_| PIC16LF87-\/SS-ND 543 296 275 
28-0FN | PIC16F873A-I/ML-ND 760 470 445 
, 28-S0I¢_ | PIC16F873A-I/SO-ND 715 4434.19 
4kx14 | 192 | 128 | 22 | 2 |aqausart)} 1 1 | 2 | Schtopit | 2 _ 20 | 40-55 | Ind | patty en iiorerenee ein ea aa 
28-SSOP_ | PIC16F873A-I/SS-ND 730451 426 
28-0FN | PIC16LF873A-V/ML-ND 798 493 4.66 
? 28-S0I¢ | PICI6LF873A-V/SO-ND 753 465 «4.40 

2. = | — ~ 
4kxt4 | 192 | 128 | 22 | 21 |aausart)} 1mec| 1 | 2 | Schtobit | 2 20 | 20-55 | ind | Tee RE eecaticonng De ee aan 
28-SSOP_| PICI6LF873A-l/SS-ND 790 489 463 
44-PLCC | PICI6F874A-V/L-ND 875. 557 5.37 
4Kx14 | 192 | 128 | 33 | 24 Jacausarty) imec | 1 | 2 | &ch.to-bit | 2 _ 20 | 40~5.5 Ind. re Reese Sit ae 
44-TOFP_ | PIC1GF874A-1/PT-ND 900 556 527 
44-PLCC | PICIGLF874A-/-ND 920 586. 5.66 
4kxt4 | 192 | 128 | 33 | 21 |aausart)} tec | 1 | 2 | @chtobit | 2 = 20 | 20-55 | — Ind. 40-DIP_ | PIC1GLF874A-I/P-ND 820 507 480 
44-TOFP_ | PIC1GLF874A-I/PT-ND 945 583 5.53 
28-0FN | PIC16F88-1/ML-ND 558 344. 3.27 
4kxt4 | 368] 256 | 16 | 21 |acausart)} — | 4 | 1 | 7ch.to-bit | 2 fy(emre)) 20 | 30-55 | — ind, seaore EEE een a gage « Ben 
20-SSoP_ | PICi6F88-//SS-ND 548 300 278 
28-0FN | PICT6LF88-1/ML-ND 585.362 3.43 
; 18-DIP__| PIC16LF88-V/P-ND 525 287 2.66 
akxt4 | 368] 256 | 16 | 21 |acausart)} — | 4] 1 | zch.to-pit | 2 fy(emre)) 20 | 20-55 | — ind, seaore ECEIEeeean oe gen tbs 
20-ssoP_| PIC16LF88-//SS-ND 575 316 2.92 
28-0FN | PIC16F883-//ML-ND NEW! 395. 356 1.76 
, eee 28-0\c_ | PIC16F883-//SO-ND NEW! 343 3.09 «1.92 
akx14 | 256 | 256 | 25 | at |t(eusarT)|1m’c] 1 | 2 | ttch.tonit} 2 fy(@mmz)| 20 | 20-55] Ind. | sao S» | BICLeEBRAISP-ND MEW By age "9 66 
28-SsoP_| PIC16F883-l/SS-ND NEW! 335 3.02 188 
44-0FN | PIC16F884-//ML-ND NEW! 420. 3.78 237 
4kx14 | 256] 256 | 36 | 21 |t(eusart)} 1mec | 1 | 2 | t4ch.to-bit) 2 |Y(8MHz)) 20 | 20-55 Ind. 40-DIP_ | PIC1GF8@4-I/P-ND NEW! 388 349 «(2.17 
44-TOEP | PIC1GF884-V/PT-ND NEW! 390 351 220 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
450 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NY MICROCHIP Flash Microcontrollers (con) 


General Purpose (Cont) 
PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Po™ [spi | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. i 25 100 
28-QFN PIC16F76-1/ML-ND 7.38 4.55 431 
errr _ _ . 28-SOIC | PIC16F76-I/SO-ND 7.38 455 = 4.31 
8Kx14 | 368 — 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC16F76-1/SP-ND 738 455 431 
28-SSOP | PIC16F76-I/SS-ND 7.55 4.67 4.42 
28-QFN PIC16LF76-I/ML-ND 7.73 4.78 4.52 
‘ 28-SOIC PIC16LF76-I/SO-ND 7.73 4.78 4.52 
8Kx14 | 368 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3" | PICIGLE76-I/SP-ND 773 478 452 
28-SSOP_| PIC16LF76-I/SS-ND 7.93 4.90 4.65 
28-QFN PIC16F767-I/ML-ND 8.33 4.67 4.51 
: 28-SOIC PIC16F767-I/SO-ND 7.70 4.33 4.18 
= 2 F | ‘é 
8Kx14 | 368 25 2 1 (AUSART)) 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC16F767-I/SP-ND 755 423 4.08 
28-SSOP_| PIC16F767-I/SS-ND 7.95 4.45 4.30 
28-QFN PIC16LF767-I/ML-ND 9.08 5.09 4.91 
, 28-SOIC PIC16LF767-I/SO-ND 8.38 4.70 4.54 
= 2 i | % 
8Kx14 | 368 25 2 1 (AUSART)) 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (4MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PICI6LF767-I/SP-ND 8.33 467 450 
28-SSOP_ | PIC16LF767-I/SS-ND 8.65 4.85 4.68 
44-PLCC | PIC16F77-I/L-ND 9.13 5.81 5.61 
8Kx14 | 368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ = 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN PIC16F77-1/ML-ND 10.13 6.25 5.92 
40-DIP PIC16F77-1/P-ND 8.15 5.03 477 
44-PLCC | PIC16LF77-I/L-ND 9.60 6.11 5.90 
. a _ = ~ 44-QFN PIC16LF77-I/ML-ND 10.58 6.54 6.20 
8Kx14 | 368 = 33 2A 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PICIGLE77-I/P-ND 8.55 5.29 501 
44-TQFP | PIC16LF77-I/PT-ND 10.28 6.34 6.02 
44-QFN PIC16F777-I/ML-ND 8.85 4.96 4.79 
8Kx14 | 368 = 36 2 1 (AUSART)| 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F777-I/P-ND 8.33 4.67 4.50 
44-TQFP | PIC16F777-I/PT-ND 8.45 4.74 4.58 
44-QFN PIC16LF777-I/ML-ND 9.78 5.48 5.29 
8K x 14 36 = 36 2 1 (AUSART)| 1 MI2C il 2 14-ch. 10-bit 2 = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF777-1/P-ND 9.13 6.12 4.95 
44-TQFP | PIC16LF777-1/PT-ND 9.30 6.21 5.02 
28-QFN PIC16F876A-I/ML-ND 7.70 477 4.51 
‘i 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND 7.70 477 4.51 
2 -ch. 8+ = a 
8Kx14 | 368 256 22 2A 1 (AUSART)) 1 MI2C 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC16F876A-I/SP-ND 770 477 451 
28-SSOP_ | PIC16F876A-I/SS-ND 7.85 4.86 4.60 
28-QFN PIC16LF876A-I/ML-ND 8.08 4.99 4.72 
‘ 28-SOIC PIC16LF876A-I/SO-ND 8.08 4.99 4.72 
2 -ch. 8+ = % 
8Kx14 | 368 256 22 2A 1(AUSART)} 1MI2C | 1 2 5-ch. 8-bit 2 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PICI6LF876A-I/SP-ND 8.08 4.99 472 
28-SSOP | PIC16LF876A-I/SS-ND 8.23 5.09 481 
44-PLCC | PIC16F877A-I/L-ND 9.40 5.97 5.78 
‘ 44-QFN PIC16F877A-I/ML-ND 9.68 5.98 5.67 
2 "4 -| = ad 
8Kx14 | 368 256 33 2 1 (AUSART)) 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC1GF877A-I/P-ND 8.40 519 4.92 
44-TQFP | PIC16F877A-I/PT-ND 9.68 5.98 5.67 
44-PLCC | PIC16LF877A-I/L-ND 9.90 6.31 6.10 
; 44-QFN PIC16LF877A-I/ML-ND 10.15 6.27 5.93 
2 a | = iz 
8Kx14 | 368 256 33 2 1 (AUSART)} 1MI¢C | 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF877A-I/P-ND 8.85 5.47 5417 
44-TQFP | PIC16LF877A-I/PT-ND 10.15 6.27 5.93 
28-QFN PIC16F886-I/ML-ND NEW! 4.23 3.81 2.38 
2, ” ue 28-SOIC PIC16F886-1/SO-ND NEW! 3.73 3.36 2.09 
8Kx14 | 368 256 25 2A 1 (EUSART)) 1 MI°C 1 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8 MHz) 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC1GF886-I/SP-ND NEW! 4.00 3.60 004 
28-SSOP_| PIC16F886-I/SS-ND NEW! 3.65 3.29 2.05 
44-QFN PIC16F887-I/ML-ND NEW! 4.53 4.08 2.55 
8Kx14 | 368 256 36 2 1 (EUSART)| 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 Y (8 MHz) 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F887-I/P-ND NEW! 4.23 3.81 2.38 
44-TQFP | PIC16F887-I/PT-ND NEW! 4.28 3.85 2.40 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom spi) PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC18F1220-1/ML-ND 633 3.29 3.11 
6 oo = . 18-DIP PIC18F1220-1/P-ND 6.00 310 2.93 
2Kx16 | 256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 7-ch. 10-bit Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 48-S0IC PIC18F1220-I/SO-ND 500 310 293 
20-SSOP_| PIC18F1220-I/SS-ND 6.33 3.29 3.11 
28-QFN PIC18LF1220-1/ML-ND 6.10 3.77 3.57 
: re a _ 18-DIP PIC18LF1220-1/P-ND 5.75 3.57 3.38 
2Kx16 | 256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 7-ch. 10-bit Y (8MHz) 40 2.5 ~ 5.5 Ind. 48-S0IC PIC18LF1220-l/SO-ND 575 357 3.38 
20-SSOP_| PIC18LF1220-I/SS-ND 6.10 3.77 3.57 
. 28-SOIC PIC18F2220-I/SO-ND 8.00 494 4.67 
2 - 7 e 
2Kx16 | 512 256 25 1/3 |1(AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 8-DIP.3” | PIC18F2220-//SP-ND 300 494 467 
. 28-SOIC PIC18LF2220-1/SO-ND 838 5.18 4.91 
2 - 7 a 
2Kx16 | 512 256 25 1/3 |1(AUSART) | 1 MIC 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18LF2220-//SP-ND 838 «518 4.91 
8MHz 28-QFN PIC18F2221-I/ML-ND NEW! 6.28 4.75 2.91 
2Kx16 | 512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC18F2221-I/SO-ND NEW! 473 426 2.61 
28-DIP .3” | PIC18F2221-I/SP-ND NEW! 498 448 2.75 
8MHz 28-QFN PIC18LF2221-I/ML-ND NEW! 5.50 495 3.08 
2Kx16 | 512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2221-I/SO-ND NEW! 498 448 2.75 
28-DIP .3” | PIC18LF2221-I/SP-ND NEW! 6.20 468 2.87 
44-QFN PIC18F4220-1/ML-ND 10.50 649 6.15 
2Kx16 | 512 256 36 1/3 |1(AUSART) | 1 MI2C if 2 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4220-1/P-ND 8.83 545 5.16 
44-TQFP PIC18F4220-1/PT-ND 10.18 629 5.95 
44-QFN PIC18LF4220-1/ML-ND 11.05 682 647 
2Kx16 | 512 256 36 1/3 |1(AUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4220-1/P-ND 9.25 672 5.42 
44-TQFP PIC18LF4220-1/PT-ND 10.70 660 6.26 
8 MHz 44-QFN PIC18F4221-I/ML-ND NEW! 6.58 6.02 3.13 
2Kx16 | 512 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4221-I/P-ND NEW! 545 491 3.02 
44-TQFP PIC18F4221-I/PT-ND NEW! 545 491 3.00 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 451 


RK MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont.) 


PIC18F Devices (Cont.) 
Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | spi™| PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
a 44-QFN | PICT@LF4221-//ML-ND 585. 349 3.30 
akxt6 | 512 | 256 | 36 | 13 |1(eusaRT)) 1mPc | 1 | 2 |a3-chtoit) 2 | BMH | 4p | 20-55 | ind 40-DIP_ | PIC18LF4221-I/P-ND 570 341 331 
z 44-TOFP | PIC18LF4221-I/PT-ND 570 341 331 
28-QFN | PIC18F1320-//ML-ND 600 370 351 
4kxie | 256 | 256 | 16] 13 | eusarty| — | —]| 1. | 7ch.to-bit | — | y¢embz)) 40 | 42-55 | Ind. joao ToRREaaeans ae ae 
20-8S0P_| PIC18F1320-I/SS-ND 600 370 351 
28-OFN | PICT@LF1320-//ML-ND 678 419 3.96 
4Kx1e | 256 | 256 | 16] 13 | 4eusart)| — | —J| 1. | 7ch.to-bit | — | y¢embz)) 40 | 25-55 | Ind. jes TOSRERateenn eee ae ten 
20-8S0P_| PIC18LF1320-I/SS-ND 678 419 3.96 
akx16 | 512 | 256 | 25] 13 |rusarty| tmec | 1 | 2 |t0-cnto-nit] 2 | v(m) | 40 | 42-55 | ina | oaerole, | crsrmaca us AO ae ee 
akxi6 | 512 | 256 | 25] 13 |rausanty) 1mec | 1 | 2 |10-ch.t0-it) 2 | v(m) | 40 | 20-55 | Ind | seenewls, | FCEBLERRER BOND aoe eel ee 
8MHz 28-OFN | PIC18F2321-//ML-ND NEW! 553. 498 3.06 
4kx1e | 512 | 256 | 25 | 13 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 | to-chto-nit) 2 gory | 40 | 20~5.5 | Ind. 28-s0lc | PIC18F2321-I/SO-ND NEW! 5.00 450 277 
28-DIP.3" | PIC18F2321-I/SP-ND NEW! 525 473 2.90 
8MHz 28-OFN | PIC1@LF2321-/ML-ND NEW! 5.78 5.20 3.20 
4kx1e | 512 | 256 | 25 | 13 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 |4o-chto-vit) 2 gory | 40 | 20~5.5 | Ind. 28-S0lC | PICI8LF2321-/SO-ND NEW! 525 473 2.90 
28-DIP.3" | PICI8LF2321-V/SP-ND MEW! 5.48 «4.93 3.03 
44-QFN | PIC18F4320-V/ML-ND 1.18 691 6.54 
4kx1e | 512 | 256 | 36 | 13 |4(ausaRt)| imec | 1 | 2 | 43-ch.to-vit] 2 | y(@MHz)) 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4320-1/P-ND 950 587 5.56 
44-TOFP | PIC18F4320-l/PT-ND 1083 668 6.33 
44-0FN | PICT@LF4320-//ML-ND Ti75 7.26 6.88 
4kx1e | 512 | 256 | 36 | 13 |4(ausaRt)| imec | 1 | 2 |43-ch.to-vit] 2 | y(@mHz)) 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4320-\/P-ND 995 616 5.83 
44-TOFP_| PIC18LF4320-/PT-ND 11.40 7.04 6.66 
aM 44-0FN | PICT@F4321-V/ML-ND NEW! 5855.27 3.23 
akxt6 | 512 | 256 | 36 | 13 |1(EusART)] 1mPc | 1 | 2 |a3-ch.topit) 2 | BMHZ | 4p | 20-55 | Ind 40-DIP_ | PIC18F4321-I/P-ND NEW! 573 516 318 
2 44-TOFP | PIC18F4321-1/PT-ND NEW! 573 516 3.16 
a 44-0FN | PICT@LF4321-//ML-ND 615 367 3.58 
akxt6 | 512 | 256 | 36 | 13 |1(EusaRT)] 1mPc | 1 | 2 |a3-chtoit) 2 | BMHZ | 4g | 20-55 | Ind 40-DIP_ | PIC18LF4321-I/P-ND 6.00 358 3.48 
z 44-TOFP | PIC18LF4321-1/PT-ND 6.00 358 3.48 
_ T(AUSART) & 7 Snes 42-55 G4-TOFP | PIC18F6310-V/PT-ND 870 5.37 5.09 
4Kx 16) || 768 54] 138 |aeusarty) | TMC | 1 | 8 | tech. 10-bit | 2 | Y(BMHz) | 40 | oo 55 | __ind. 64-TOFP_ | PIC18LF6310-1/PT-ND 1045 645 6.12 
7 TAUSART) & ; Rael 42-55 80-TOFP | PIC18F8310-V/PT-ND 970 5.99 5.68 
4K x16" || 768 70) 38 | yeusart) | TMC | 1 | 8 | 12ch.10-bit | 2 | Y(BMHz) | 40 | oo 55 | Ind. 80-TOFP | PIC18LF8310-I/PT-ND 11.65 720 6.82 
28-QFN | PIC18F2410-//ML-ND 773. 479 ~452 
akx16 | 768 | — | 25 | 13 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 | to-chto-vit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S01C | PIC18F2410-I/SO-ND 693 429 4.06 
28-DIP.3” | PIC18F2410-I/SP-ND 720 446 422 
28-OFN | PICT@LF2410-//ML-ND 928 5.73 5.44 
akx1e | 768 | — | 25 | 13 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 | toch.to-nit | 2 = 40 | 20-55 | Ind. 28-s0lc | PIC18LF2410-I/SO-ND 730 451 426 
28-DIP .3" | PIC18LF2410-I/SP-ND 758 468 4.44 
28-OFN | PIC1@E24J10-V/ML-ND 3.60 215 2.03 
akx16 1024 | — | 21 | 42 J4(eusart)| imec | 1 | 2 | to-ch.tobit) 2 gaz | 40 | 27-36 | in, | ee OTR SOND ae 
28-8S0P_| PIC18F24J10-\/SS-ND 320 191 179 
28-OFN | PICTSLF24/10-V/ML-ND NEW! 3.63 3.27 2.04 
akx16 | 1024 | — | 21] 42 J1(eusarT)| imec | 1 | 2 | to-ch.tobit) 2 gatiz | 40 | 27-36 | ind | TO RT ChE as oan eg 
28-SSOP | PICI8LF24/10-/SS-ND MEW! 3.20 2.88 1.80 
28-OFN | PIC18F2420-//ML-ND 9.03 5.58 5.28 
akx1e | 768 | 256 | 25 | 13 |4(eusaRT)| imec | 1 | 2 | 4och.10-bit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S0lc | PIC18F2420-1/SO-ND 820 507 480 
28-DIP..3” | PIC18F2420-V/SP-ND 848 5.24 4.97 
28-OFN | PICT@LF2420-//ML-ND 1083 668 6.33 
akx16 | 768 | 256 | 25 | 13 |1(eusaRT)| imec | 1 | 2 | 10ch.10-bit) 2 = 40 | 20-55 | Ind. 28-S0lc | PIC18LF2420-I/SO-ND 8.68 535 5.07 
28-DIP.3" | PIC18LF2420-I/SP-ND 895 553 5.24 
44-QFN | PIC18F4410-V/ML-ND 855. 5.29 5.01 
akx1e | 768 | — | 34] 143 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 | 43-ch.to-it) 2 - 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4410-1/P-ND 778 501 454 
44-TOFP | PIC18F4410-//PT-ND 823 5.08 481 
44-0FN | PICT@LF4410-//ML-ND 10.18 629 5.96 
akx1e | 768 | — | 34] 13 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 |43ch.to-it) 2 = 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_| PIC18LF4410-\/P-ND 978 604 572 
44-TOFP | PIC18LF4410-/PT-ND 988 610 578 
akx16 | 1024 | — | 32] 42 |1(eusarT)| imec | 1 | 2 |43-chto-vit] 2 | s2kHz | 40 | 27-36] Ind. vere (Ge seaneterany Ce 
44-QFN | PIC18LF44J10-(/ML-ND 400 239 2.24 
akx16 |1024 | — | 32] 12 |1(eusart)| imec | 1 | 2 |43-chto-vit] 2 | s2kHz | 40 | 225-36] Ind. 40-DIP_ | PIC18LF44J10-//P-ND NEW! 370 333 208 
44-TOFP_| PIC18LF44J40-I/PT-ND 373 223 2.09 
44-QFN | PIC18F4420-//ML-ND 983. 6.08 5.75 
akx16 | 768 | 256 | 34] 13 |4(eusaRT)| imec | 1 | 2 |43-ch.to-it) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4420-1/P-ND 9.00 576 5.26 
44-TOFP | PIC18F4420-\/PT-ND 953 588 5.57 
44-0FN | PICT@LF4420-//ML-ND 1737.25 ~6.86 
akx16 | 768 | 256 | 34] 13 |1(eusaRT)| imec | 1 | 2 |43ch.to-it) 2 = 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4420-\/P-ND 1080 666 631 
44-TOFP_| PIC18LF4420-1/PT-ND 11.40 7.04 6.66 
T(AUSART) & ; ; 42-55 64-TOFP | PICTSF6410-V/PT-ND 955 5.90 5.59 
8Kx16 | 768 | — | 54] 3 Tyeusarr) | TMPC | 1 | 3 | 12-ch 10-bit | 2 | Y(8MHz) | 40 | 99.65 Ind. 64-TOFP | PIC18LF6410-1/PT-ND 11.48 7.08 6.71 
T(AUSART) & ; 42-55 80-TOFP | PICTSF8410-V/PT-ND 1058 6.54 6.20 
8Kx16 | 768 | — | 70) 23 JF eusarT) | MPC | 1 | 3 | 12-ch.to-pit) 2 | Y(@MHz) ) 40 | 50 55 Ind. 80-TOFP | PIC18LF8410-I/PT-ND 12.70 7.85 7.44 
28-QFN | PIC18F2510-//ML-ND 8.68 5.36 5.08 
tekx16 | 1536 | — | 25 | 43 |t(eusart)| 1mec | 1 | 2 | to-ch.to-bit} 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S0lC | PIC18F2510-/SO-ND 790 489 463 
28-DIP.3” | PIC18F2510-V/SP-ND 818 505 478 
28-OFN | PICT8LF2510-//ML-ND 1043 644 6.10 
tekx16 | 1536 | — | 25 | 43 |t(eusart)| 1mec | 1 | 2 | 10-ch.to-bit} 2 = 40 | 20-55 | Ind. 28-S0lC | PIC18LF2510-/SO-ND 833 515 488 
28-DIP..3" | PIC18LF2510-I/SP-ND 858 531 5.02 
28-OFN | PICT@E25J10-V/MIL-ND 3932.35. 2.21 
1kx16 | 1024 | — | 21 | 12 |rceusarr)) 1mec | 1 | 2 |to-cntoit]) 2 | sete | 40 | 27-36] Ind | erro» | plorerSeMO/SE-ND Se oe eae 
28-SS0P_| PIC18F25J10-I/SP-ND 378 226 212 
28-DIP.3” | PICTSLF25J10-V/SP-ND 3782.25. 2.12 
tekx16 | 1024 | — | 21 | 42 |t(eusart)| tmec | 1 | 2 | to-ch.to-bit} 2 | 32kHz | 40 | 225-36] Ind. seeae (RBISRIESENoENDtn ae ae 
28-8S0P_| PIC18LF25J10-1/SS-ND 350 209 1.97 
28-OFN | PIC18F2520-//ML-ND 70.00 618 5.86 
tekx16 | 1536 | 256 | 25 | 4/3 |t(eusart)| 1mec | 1 | 2 | to-ch.to-bit} 2 _ 40 | 42-55 | Ind. 28-S0lc | PIC18F2520-I/SO-NO 918 567 5.38 
28-DIP..3” | PIC18F2520-I/SP-ND 9.45 583 5.53 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
452 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont.) 
PIC18F Devices (Cont.) 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™  |spi™) PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC18LF2520-1/ML-ND 11.98 740 7.01 
16K x16 | 1536 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2, = 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2520-1/SO-ND 9.65 596 5.65 
28-DIP .3” | PIC18LF2520-I/SP-ND 9.90 613 5.80 
44-QFN PIC18F4510-1/ML-ND 9.50 587 5.56 
16K x16 | 1536 = 34 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 = 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4510-1/P-ND 913 537 5.08 
44-TQFP PIC18F4510-I/PT-ND 9.20 569 5.39 
44-QFN PIC18LF4510-I/ML-ND 11.33 7.00 6.63 
16K x16 | 1536 = 34 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 = 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4510-1/P-ND 10.95 676 6.40 
44-TQFP PIC18LF4510-1/PT-ND 11.00 679 643 
44-QFN PIC18F45J10-I/ML-ND 430 257 2.42 
16K x16 | 1024 — 32 1/2 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 2.7 ~ 3.6 Ind. 40-DIP PIC18F45J10-I/P-ND NEW! 400 360 2.25 
44-TQFP PIC18F45J10-1/PT-ND 405 241 2.27 
44-QFN PIC18LF45J10-I/ML-ND 430 256 2.42 
16K x16 | 1024 — 32 1/2 1 (EUSART) | 1Ml2C 1 z 13-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 2.25 ~ 3.6 Ind. 40-DIP PIC18LF45J10-I/P-ND NEW! 403 363 2.26 
44-TQFP PIC18LF45J10-I/PT-ND 405 242 2.27 
44-QFN PIC18F4520-1/ML-ND 10.78 665 6.30 
16K x16 | 1536 256 34 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C | 2 13-ch. 10-bit 2. _ 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4520-1/P-ND 10.43 644 6.10 
44-TQFP PIC18F4520-I/PT-ND 10.48 647 6.13 
44-QFN PIC18LF4520-1/ML-ND 1285 7.94 7.52 
16K x16 | 1536 256 34 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 13-ch. 10-bit 2 = 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4520-1/P-ND 1250 7.73 7.32 
44-TQFP PIC18LF4520-1/PT-ND 12.55 7.76 7.35 
16K x16 | 2048 = 50 2/3 [2 (EUSART) | 1MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP PIC18F65J10-I/PT-ND 7.53 449 4.36 
‘ 4.2~5.5 64-TQFP PIC18F6520-1/PT-ND 11.73 7.25 6.86 
2 e | 4 
16K x16 | 2048 1024 52 2/3 |2(AUSART) | 1 MI@C 1 5 12-ch. 10-bit 2 40 00-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6520-I/PT-ND 4228 758 748 
16K x16 | 2048 — 66 2/3 |2(EUSART) | 1MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F85J10-I/PT-ND 8.70 518 5.05 
. 42~55 80-TQFP PIC18F8520-1/PT-ND 12.30 760 7.19 
2 = | — 
16K x16 | 2048 1024 68 2/3 |2(AUSART) | 1 MI¢C 1 5 16-ch. 10-bit 2 40 00-55 Ind. 80-TOFP PIC18LF8520-I/PT-ND 4293 799 756 
: 28-SOIC PIC18F2515-1/SO-ND 885 547 5.18 
_ 2 i | és 
24K x16 | 3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18F2515-I/SP-ND 913 564 5.35 
. 28-SOIC PIC18LF2515-1/SO-ND 9.33 5.76 5.45 
aa 2 = 7 rs 
24K x16 | 3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP 3” | PIC18LF2515-/SP-ND 960 593 562 
i 28-SOIC PIC18F2525-1/SO-ND 10.05 621 5.87 
2 : 7 a 
24K x16 | 3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42~55 Ind. 98-DIP.3" | PIC18F2525-I/SP-ND 4043 644 6.10 
‘i 28-SOIC PIC18LF2525-1/SO-ND 10.58 654 6.20 
2 f | = 
24K x16 | 3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI¢C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP.3" | PIC18LF2525-I/SP-ND 4095 677 6.40 
44-QFN PIC18F4515-1/ML-ND 10.45 646 6.12 
24K x 16 | 3968 — 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4515-1/P-ND 10.08 622 5.89 
44-TQFP PIC18F4515-I/PT-ND 10.15 627 5.93 
44-QFN PIC18LF4515-I/ML-ND 12.45 7.69 7.28 
24K x16 | 3968 — 36 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4515-I/P-ND 12.08 747 7.07 
44-TOFP PIC18LF4515-/PT-ND 1218 753 7.13 
44-QFN PIC18F4525-1/ML-ND 11.75 7.26 6.88 
24K x 16 | 3968 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4525-1/P-ND 11.35 7.03 6.65 
44-TQFP PIC18F4525-1/PT-ND 11.43 7.06 6.70 
44-QFN PIC18LF4525-1/ML-ND 14.00 865 8.20 
24K x16 | 3968 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4525-1/P-ND 13.63 842 7.98 
44-TQFP PIC18LF4525-1/PT-ND 13.70 847 8.02 
24K x16 | 2048 = 50 2/3 [2 (EUSART) | 1MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.7 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP PIC18F65J15-I/PT-ND 8.03 478 4.65 
‘ 8 MHz 42~55 64-TOFP PIC18F6527-I/PT-ND 11.85 665 642 
2 e | 
24K x16 | 3936 1024 54 2/3 |2(EUSART) | 1 MI2@C il 5 12-ch. 10-bit 2 32 kHz 40 00-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6527-I/PT-ND 4185 665 6.42 
24K x16 | 2048 — 66 2/3 |2(EUSART) | 1MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F85J15-I/PT-ND 9.23 5.50 5.36 
F 8MHz 42~55 80-TQFP PIC18F8527-I/PT-ND 12.28 655 6.33 
2, - | 
24K x 16 | 3936 1024 70 2/3 |2(EUSART) | 1 MI¢C 1 5 16-ch. 10-bit 2 32kHz 40 00-55 Ind. 80-TOFP PIC18LF8527-I/PT-ND 4290 688 6.64 
7 28-SOIC PIC18F2610-I/SO-ND 9.83 6.08 5.75 
_ 2 ® | ei 
32K x 16 | 3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2 10-ch. 10-bit 2. Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2610-I/SP-ND 4008 622 5.89 
: 28-SOIC PIC18LF2610-1/SO-ND 10.30 637 6.03 
= 2 = 7 a 
32K x16 | 3968 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP.3" | PIC18LF2610-I/SP-ND 4058 654 6.20 
a‘ 28-SOIC PIC18F2620-I/SO-ND 10.98 678 6.43 
2 : | a 
32K x16 | 3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42~55 Ind. 98-DIP 3" | PIC18F2620-I/SP-ND 4135 703 6.65 
‘ 28-SOIC PIC18LF2620-I/SO-ND 14.00 715 6.76 
2 . | re 
32K x16 | 3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI°C 1 2 10-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-pIP.3" | PIC18LF2620-I/SP-ND 4400 736 6.97 
44-QFN PIC18F4610-I/ML-ND 11.40 7.04 6.66 
32K x16 | 3968 = 36 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4610-1/P-ND 11.05 682 647 
44-TOFP PIC18F4610-I/PT-ND 1110 686 6.49 
44-QFN PIC18LF4610-I/ML-ND 13.63 842 7.98 
32K x16 | 3968 = 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4610-I/P-ND 13.23 817 = 7.74 
44-TQFP PIC18LF4610-I/PT-ND 13.33 8.24 7.79 
44-QFN PIC18F4620-1/ML-ND 1268 7.84 7.43 
32K x16 | 3968 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C if 5 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4620-I/P-ND 1230 7.60 7.19 
44-TQFP PIC18F4620-I/PT-ND 12.40 7.65 7.26 
44-QFN PIC18LF4620-1/ML-ND 1515 936 8.87 
32K x16 | 3968 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 5 13-ch. 10-bit 2. Y (8MHz) 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4620-1/P-ND 14.78 913 8.64 
44-TOFP PIC18LF4620-I/PT-ND 1485 917 8.68 
32K x16 | 2048 _ 50 2/3 |2(EUSART) | 1MI2C il 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP PIC18F66J10-I/PT-ND 855 5.11 4.97 
‘ 8MHz 42~55 64-TOFP PIC18F6622-I/PT-ND 12.43 7.31 7.06 
2 e | 
32K x16 | 3936 1024 54 2/3 |2(EUSART) | 1MI2@C 1 5 12-ch. 10-bit 2 32kHz 40 00-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6622-I/PT-ND 4305 731 7.06 
32K x16 | 2048 — 66 2/3 |2(EUSART) | 1MI2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F86J10-I/PT-ND 9.70 5.78 5.63 
F 8MHz 42~55 80-TQFP PIC18F8622-I/PT-ND 13.48 719 6.95 
2 e | 
32K x16 | 3936 1024 70 2/3 |2(EUSART) | 1MI@C d 5 16-ch. 10-bit 2 30kHz 40 20-55 Ind. 80-TOFP PIC 8LF8622-I/PT-ND 1415 755 «729 
32K x 16 | 3808 _ 70 2/3 |2(EUSART) | 2MI2C 1 5 16-ch. 10-bit 2. 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J60-I/PT-ND NEW! 10.90 981 6.10 
48K x16 | 3936 a 50 2/3 |2(EUSART) | 1MI2C 1 5 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP PIC18F66J15-I/PT-ND 9.23 5.50 5.36 
F 42~55 64-TOFP PIC18F6627-I/PT-ND 1468 824 7.94 
2 e | 
48K x16 | 3938 1024 54 2/3 | 2(EUSART) | 1MI2C 1 5 12-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 00-55 Ind. 64-TOFP PIC18LF6627-I/PT-ND 1543 866 835 
48K x16 | 3936 = 66 2/3 |2(EUSART) | 1Ml2C 1 5 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC18F86J15-I/PT-ND 10.43 6.22 6.05 
Note: Operating Temperature Range: » Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 453 


KX MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont.) 


PIC18F Devices (Cont.) 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po |spi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
4skx16 }3938 | 1024 | 70 | 23 |aceusart)| 1mec | 1 | 5 |1ech.t0bit] 2 |ycemmz)| 40 [42755] ing. BO-TOFP [RRICIS oe UBUND 16.70 8.79 8.49 
20-55 80-TOFP | PIC18LF8627-1/PT-ND 1648 9.23 8.91 
6akx16 [3036 | — | 50] 23 |2(EUSART)| 1micc | 1 | 5 |tt-ch10-bit| 2 | 32kHz | 40 | 20-36] Ind. | 64-TOFP | PICI8F67J10-/PT-ND 10.08 6.00 5.84 
6akx16 [3938 | 1024 | 54 | 23 |eeusart)) imc | 1 | 5  |t2ch10-bit}| 2 |yemHz)| 40 | 42755) ing, 64-TOFP RCTS e727 URINE 16.73 9.88 9.06 
20-55 64-TOFP | PIC18LF6722-1/PT-ND 1758 9.84 9.50 
eakxte [3036 | — | 66 | 23 |2(eusart)| 1mec | 1 | 5 |t5-ch10bit| 2 | 32KHz | 40 |20-36| Ind. | 80-TOFP | PICI8F87J10-V/PT-ND 1128 672 6.54 
e4kx16 }3938 | 1024 | 70 | 23 |oceusart)| 1mec | 1 | 5 |1ech.t0bit] 2 |ycammz)| 40 [42755] ing. BO-TOFP |SRICTSES 7225/8 TEND 17.75 9.95 9.60 
20-55 80-TOFP | PIC18LF8722-1/PT-ND 18.65 10.45 10.09 
eakxts |3sos | — | 55 | 23 |aceusarty| imc | 1 | 5 |t5chito-bit| 2 | 32kHz | 42 [235-36] Ind. | 80-TOFP | PIC18F87J60-/PT-NDNEW! 11.35 1022 6.36 
eaxxt6 [sees | — | 70 | 23 |aeusarty| imc | 1 | 5 |techiovit| 2 | 3ikHz | 42 (235-36 Ind. | 100-TOFP | PICT8F97J60-/PF-NDNEW! 1293 11.64 7.24 
eaxxts 3036 | — | 50 | 23 |aceusart)| 1mec | 1 | 5  |at-chtovit| 2 | 32KHz | 40 | 20-36] Ind. | 64-TOFP | PICI8F67J10-/PT-ND 10.08 6.00 5.84 
e4kx16 }3938 | 1024 | 54 | 23 |oceusarT)| 1mec | 1 | 5 |12ch.t0bit] 2 |vcemmz)| 40 [42755] ing. 64-TOFP Ree LOU aune 16.73 9.28 9.06 
20-55 64-TOFP | PIC18LF6722-1/PT-ND 1758 984 9.50 
eakxt6 [sees | — | 39 | 23 |aeusarty) 1mec | 1 | 5 |tt-chionit| 2 | 3ikHz | 42 [235-36] Ind. | 64-TOFP | PICI8FG7J60-l/PT-NDNEW! 1048 9.43 5.87 
eaxxie [3036 | — | 66 | 23 |2(eusart)| imc | 1 | 5 |t5-ch10bit| 2 | 32KHz | 40 | 20-36 | Ind. | 80-TOFP | PICI8F87J10-V/PT-ND 1128 672 6.54 
64kx16 [3938 | 1024 | 70 | 23 |e(eusart)) imc | 1 | 5 |t6-ch.10-bit}| 2 |yemHzy)| 40 | 42755) ing. COO ee ee aGiNe 17.75 9.95 9.80 
20-55 80-TOFP | PIC18LF8722-1/PT-ND 18.65 10.45 10.09 
NEW! PIC24FJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit UART Pom | spi | pwM A/D Compare Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
32kxt6 | sk | — | 54] 5H 2 2 | 2 | 5 | tecnto-bit | 2 8MHz | 32 (27-36 | Ind. 64-TOFP | PIC24FJ64GA006-1/PT-ND 795 716 3.98 
32kx16 | sk | — | 70 | 5H 2 2 | 2 | 5 | tech. 10-bit | 2 8MHz | 32 |27~36 | Ind. 80-TOFP | PIC24FJ64GA008-1/PT-ND 925 8.33 4.64 
‘ecie | oe) a. | a6. | eee 5 a lua | om | seen apne | > amar | a lo7-36 | Id | 100-TOFP | PIC24FJ64GAO10-/PF-ND 1215 1094 6.08 
ind. | 100-TOEP | PIC24EJ64GA010-1/PT-ND 1055 950 5.28 
48kxi6] 8K] — | 54] 5— 2 2 | 2 | 5 | tecn.to-bit | 2 8MHz ] 32 (27-36 | Ind. 64-TOFP | PIC24FJ96GA006-1/PT-ND 873 7.86 4.38 
4skxi6 | sk | — | 70 | 5H 2 2 | 2 | 5 | tech. to-bit | 2 8MHz | 32 [27-36 | Ind. 80-TOFP | PIC24FJ96GA008-1/PT-ND 10.05 9.05 5.04 
iaexis || 86 | os |e BE 5 ie agid | eg | geayeagte: oe amu | ao [27-36 | Ind. — | 100-TOFP | Pic24FJ96GA010-V/PF-ND 12.93 1164 6.48 
27~3.6 | Ind. | 100-TOFP | PIC24FJ96GA010-I/PT-ND 1135 10.22 5.68 
6akx16 | 8K] — | 54] 5 2 2 | 2 | 5 | tecnto-bit | 2 8MHz ] 32 (27-36 | Ind. 64-TOFP | PIC24FJ128GA006-I/PT-ND 5.02 490 4.78 
eakxi6 | sk | — | 70 | 5H 2 2 | 2 | 5 | tech.to-bit | 2 8MHz | 32 |27~36 | Ind. g0-TOFP | Pic24FJ128GA008-1/PT-ND 571558 5.44 
eakxi6 | sk | — | 86 | 5 2 2 | 2 | 5 | tech. to-bit | 2 gMHz | 32 |27~36 | Ind. — | 100-TOEP | Pic24Fs128GA010-1/PF-ND 741 6956.78 
NEW! PIC24HJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit UART Po™ | spr | PWM A/D Compare} Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part No. 1 25 100 
32kx16| sk | — | 53 | 94 2 1 | 2 ] 8 |tech.12bit;18-ch. obit] 8 32kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP |PICO4HJG4GP206-V/PT-ND 9.25 833 4.64 
sakxie | 8k | — | 85 | 94 2 2 | 2 | 8 |a2ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 aokiz | 64 | 30-36 | [nt  |100-TOFP Teer CCceicaioay 1283 1155 6.43 


100-TQFP | PIC24HJ64GP210-1/PT-ND 11.23 10.11 5.63 
64Kx16 | 8K _ 53 9/4 2 2 2 8 | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10 bit 8 32kHz 64 3.0 ~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24HJ128GP206-I/PT-ND 10.65 959 5.34 


100-TQFP | PIC24HJ128GP210-I/PF-ND 1415 12.74 7.09 
100-TOFP | PIC24HJ128GP210-I/PT-ND 1255 11.30 6.29 


64Kx16 | 16K _ 53 9/4 2 2 2 8 | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10 bit 8 32kHz 64 3.0 ~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24HJ128GP306-I/PT-ND 11.00 9.90 5.52 


100-TQFP | PIC24HJ128GP310-I/PF-ND 1450 13.05 7.26 
100-TQFP | PIC24HJ128GP310-I/PT-ND 12.90 11.61 6.46 


128K x16) 16K = 53 9/4 2 2 2 8 | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10 bit 8 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24HJ256GP206-I/PT-ND TAR: 7.00 6.83 


100-TOFP | PIC24HJ256GP210-1/PF-ND 17.08 1537 8.56 
100-TQFP | PIC24HJ256GP210-I/PT-ND 15.48 13.93 7.76 


64Kx16 | 8K _ 85 9/4 2 2 2 8  |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 32kHz 64 3.0 ~3.6 Ind. 


64Kx 16 | 16k = 85 9/4 2 2 2 8  |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 


128K x16) 16K = 85 9/4 2 2 2 8  |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 


dsPIC30F DSCs 


Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 16-bit |UART Po™| SPI™ PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
20 28-QFN DSPIC30F201020IMM-ND 9.83 6.21 5.91 
20 28-SOIC DSPIC30F201020IS-ND 9.38 6.03 5.73 
F 20 28-DIP DSPIC30F201020ISG-ND 9.78 6.06 5.73 
4Kx24 | 512 | 1024 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit — — 30 2.5 ~ 5.5 Ind. 98-QFN DSPIC30F201030IMM-ND 1130 740 676 
30 28-SOIC DSPIC30F201030ISO-ND 10.88 6.92 6.58 
30 28-DIP .3” DSPIC30F201030ISP-ND 10.93 6.94 6.60 
20 28-0FN DSPIC30F201120IML-ND 793 449 4.37 
20 18-DIP DSPIC30F2011-201P-ND 755 427 4.16 
; Y 20 18-SOIC DSPIC30F2011201SO-ND 755 427 4.16 
RRA lvee|) a | |e owe bl esl ie 2 — | Beh eit | — | razz} 30 | 22755 | Ind. 28-OFN DSPIC30F2011301ML-ND 890 5.05 492 
30 18-DIP DSPIC30F2011-30IP-ND 8.53 4.84 471 
30 18-SOIC DSPIC30F201130ISO-ND 8.53 4.84 471 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40C° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
454 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


General Purpose (Cont.) 
dsPIC30F DSCs 


Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 16-bit |UART Po™ | SPI™ PWM PWM A/D Comp. Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
20 28-QFN DSPIC30F201220IML-ND 8.70 4.93 4.80 
20 28-SOIC DSPIC30F2012201SO-ND 8.25 4.68 4.56 
, ba 20 28-DIP .3” DSPIC30F2012201SP-ND 8.33 471 4.59 
4Kx24 | 1024; — | 20) 3 eae a 2 — | Woh. 12-Bit | — |(737MHz)| 30 | 25~55 Ind. 28-OFN DSPIC30F201230IML-ND 980 556 5.4 
30 28-SOIC DSPIC30F2012301SO-ND 9.38 5.32 5.17 
30 28-DIP .3” DSPIC30F2012301SP-ND 9.40 5.34 5.20 
20 44-QFN DSPIC30F301020IML-ND 10.10 5.73 5.57 
20 28-SOIC DSPIC30F3010201SO-ND 9.78 §.55 5.40 
¥. 20 28-DIP .3” DSPIC30F3010201SP-ND 9.83 5.58 5.43 
8Kx24 / 1024} 1024 | 20) 5 ty). yd 2 8 | Gch. 10-Bit | — | (gunz) | 30 | 29-55 Ind. 44-OFN DSPIC30F301030IML-ND 11.43 648 6.31 
30 28-SOIC DSPIC30F3010301SO-ND 11.10 6.30 6.13 
30 28-DIP .3” DSPIC30F301030ISP-ND 11.15 6.33 6.16 
20 44-QFN DSPIC30F301120IML-ND 11.53 6.53 6.36 
20 40-DIP DSPIC30F3011-201P-ND 11.25 6.38 6.21 
‘ y. 20 44-TQFP DSPIC30F3011201PT-ND 11.30 6.41 6.24 
8Kx24 | 1024) 1024 | 30) 5 a 4 8 | ch. 10-Bit ) — | (guyz) | 30 | 25755 | ind. 44-QFN DSPIC30F301130IML-ND 1308 742 7.23 
30 40-DIP DSPIC30F3011-30IP-ND 12.83 7.27 7.08 
30 44-TQFP DSPIC30F3011301PT-ND 12.88 7.30 7.11 
20 44-QFN DSPIC30F301220IML-ND 8.18 4.63 4.51 
20 18-DIP DSPIC30F3012-201P-ND 7.90 4.48 4.36 
F Y 20 18-SOIC DSPIC30F3012201SO-ND 7.90 4.48 4.36 
8Kx24 | 2048) 1024 | 12 | 3 ty) ay 2 — | Bch. 12-bit | — (7 37mHz)| 30 | 29-55 Ind. 44-OFN DSPIC30F301230IML-ND 923 523 5.09 
30 18-DIP DSPIC30F3012-301P-ND 8.98 5.08 4.95 
30 18-SOIC DSPIC30F3012301SO-ND 8.98 5.08 4.95 
20 44-QFN DSPIC30F301320IML-ND 9.48 5.37 5.23 
20 28-SOIC DSPIC30F3013201SO-ND 9.15 5.19 5.05 
F Y 20 28-DIP .3” DSPIC30F3013201SP-ND 9.20 §.22 5.08 
BK x24 | 2048) 1024 | 20) 3 2;1)4 2 — | W-ch. 12-bit | — | (7 37mHzy} 30 | 25-55 | Ind. 44-QFN DSPIC30F301330IML-ND 10.70 607 5.91 
30 28-SOIC DSPIC30F3013301SO-ND 10.38 5.89 5.73 
30 28-DIP .3” DSPIC30F3013301SP-ND 10.43 5.92 5.76 
20 44-QFN DSPIC30F301420IML-ND 10.43 6.90 6.55 
20 40-DIP DSPIC30F3014-201P-ND 10.15 6.72 6.38 
a ¥ 20 44-TQFP DSPIC30F301420IPT-ND 10.18 6.75 6.41 
BKx24 / 2048} 1024 |) 30) 3 2;a)4 2 — | Weeh. 12-bit | — | (gunz) | 30 | 29-55 Ind. 44-OFN DSPIC30F301430IML-ND 11.78 781 7.42 
30 40-DIP DSPIC30F301430/P-ND 11.53 7.63 7.25 
30 44-TQFP DSPIC30F3014301PT-ND 11.58 7.66 7.28 
NEW! dsPIC33F Devices 
Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Int. | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Po™|spi™| PWM PWM A/D Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
64K 8 = 53 9/4 2 1 2 8 — | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64GP206-1/PT-ND 9.75 8.78 5.46 
64K 16 _ 53 9/4 2 2 2 8 — | 18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ64GP306-I/PT-ND 10.18 9.16 5.70 
5 7 100-TQFP | DSPIC33FJ64GP310-I/PF-ND 13.68 = 12.31 7.68 
64K 16 _ 85 9/4 2 2 2 8 — | 2-ch. 12-bit; 32ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 400-TaFP | DSPIC33FJ64GP310-l/PT-ND 42.08 1087 677 
128K 8K = 53 9/4 2 1 2 8 — __|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP DSPIC33FJ128GP206-I/PT-ND 11.05 9.95 6.20 
128K | 16K _ 53 9/4 2 2 2 8 —__|18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit | _32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP DSPIC33FJ128GP306-I/PT-ND 11.48 10.33 6.44 
age F 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP310-I/PF-ND 14.98 13.48 8.39 
128K | 16K _ 85 9/4 2 2 2 8 — | 2-ch. 12-bit; 32ch. 10-bit | 32kHz 64 3.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP310-I/PT-ND 1338 12.04 7.49 
NEW! Ethernet 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART c™ |sPi™| Ethernet | PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. if 25 100 
32K x16 | 3808 _ 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 11-ch 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F66J60-I/PT-ND 9.05 815 5.10 
is = 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT}| 5 | 15-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J60-I/PT-ND 9.90 8.91 5.55 
= 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 | 11-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP | PIC18F66J65-I/PT-ND 9.78 880 5.48 
48K x16 | 3808 =_ 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J65-I/PT-ND 10.63 957 5.96 
x = 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J65-I/PT-ND 11.63 1047 6.52 
= 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1_|10baseT}| 5 | 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQ FP} PIC18LF96J65-I/PT-ND 16.13 1452 9.02 
— 39 2/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT} 5 | 11-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC18F67J60-I/PT-ND 10.48 943 5.87 
64K x 16 | 3808 _ 55 2/3 2 (EUSART) | 1 Ml2C 1 |10baseT| 5 15-ch 10-bit 2 32kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J60-I/PT-ND 11.35 10.22 6.36 
= 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 |10baseT| 5 | 16-ch. 10-bit 2 31kHz 42 2.35 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F97J60-I/PF-ND 12.93 11.64 7.24 
Motor Control 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | I’c™ | sPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
8-DIP PIC12F683-I/MD-ND NEW! 2.83 2.55 1.77 
F 8-DFN PIC12F683-I/MF-ND 2.33 2.10 1.16 
2Kx14 | 128 256 6 an = =i ||| = 1 | 4-ch. 10-bit 1 Y(8MHz)| 20 | 20~5.5 Ind. B-DIP | PIC12F683-/P-ND 23 201 112 
8-SOIC PIC12F683-I/SN-ND 2.08 1.87 1.04 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™  |spi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. if 25 100 
7 28-SOIC PIC18F2331-I/SO-ND 933 576 5.45 
4Kx16 | 768 256 22 1/3 | 4 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit | — |Y(8MHz)| 40 | 42~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2331-/SP-ND 033 «579 «B48 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 455 


ANN MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont) 


Motor Control (Cont.) 
PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spi™| PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN | PIC1@LF2331-V/MMI-ND 935. 601 5.69 
4Kx1s | 768 | 256 | 24 | 1/3 |1(eusart)| 1 1 | 6 | S5-ch.to-vit} — |y(smHzy} 40 | 20-55 — Ind. 28-soic | PIC18LF2331-l/SO-ND 1028 634 6.02 
28-DIP 3” |_PIC18LF2331-V/SP-ND 1030 637 6.03 
44-QFN | PIC18F4331-I/ML-ND 10.63 657 6.22 
4kxis | 768 | 256 | 34 | 1/3 |1(eusart)| 1 1 | 8 |och.to-vit} — |y(smHzy| 40 | 42-55 | — Ind. 40-DIP-_ | PiC18F4331-V/P-ND 1025 633 6.00 
44-TOFP_|_PIC18F4331-I/PT-ND 1030 637 6.03 
44-QFN | PIC18LF4331-I/ML-ND 11.70 7.23 6.85 
4kxis | 768 | 256 | 34 | 13 |1(eusart)| 1 1 | 8 |ch.to-vit} — |y(smHz| 40 | 20-55 — Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4331-1/P-ND 1128 697 6.61 
44-TOFP | _PIC18LF4331-1/PT-ND 1135 703 6.65 
akxie | 768 | 256 | 22 | 13 |4(eusART)) 1 1 | 8 | Sch.to-bit | — |v(emtz)] 40 [42-55] ind. | optprp c» | picteroaaVeenD oer eee, dee 
skxi6 | 768 | 256 | 24 | 13 |aeusart)| 1 1} 6 | Sch.t0-bit | — | y(emtz)] 40 | 2.0-5.5 | ind | Oe Oe ee eo ND es eer bee 
44-QFN | PIC18F4431-I/ML-ND 10.95 6.77 640 
skxi6 | 768 | 256 | 34 | 13 |aeusart)| 1 1 | 8 |9ch.to-vit} — |y(smHzy| 40 | 42-55 | — Ind. 40-DIP_| PIC18F4431-1/P-ND 1058 654 6.20 
44-TOFP_| _PIC18F4431-I/PT-ND 1065 659 6.24 
44-QFN | PICT8LF4431-I/ML-ND 12.05 7.43 7.05 
skxi6 | 768 | 256 | 34 | 13 |aeusart)| 1 1 | 8 |och.to-vit} — |y(smHz| 40 | 20-55 — Ind. 40-DIP. | PIC18LF4431-1/P-ND 1163 718 6.80 
44-TOFP | PIC18LF4431-1/PT-ND 1173 725 6.86 
NEW! dsPIC33F Devices 
Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Int. | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit|UART Po™|spr™| PWM PWM A/D Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
128k | 8K | — [53 94 | 2|2] 2]. 8 8 _[fe-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit | _32kHz | 64 | 3.0-3.6 | Ind. | 64-TOFP | DSPIC33RJ128MC506-U/PT-ND 11.88 10.69 6.66 
= : 100-TaFP | DSPIC33FJ128MIC510-I/PF-ND 15.38 13.84. ~~861 
tsk | sk | — |85 | o4 | 2] 2/2] 8 8 |o4-ch, 12-bit; 24-ch. 10-bit | g2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | JPororp | peplescRHToEMCSIOLLPTND eee ee 
q2ek | tek; — [53] 94 | 2|2)2].8 8 |16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit | _32kKHz | 64 | 30-36 | Ind | 64-TOFP | DSPIC33FJ128MC706-/PT-ND 677661645 
CAN (Controller Area Network) 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ spi) can | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
cin 28-0FN | PIC18F2480-V/ML-ND 10.25 632 5.99 
akx16 | 768 | 256 | 25 | 18 J1ceusanT)| 1mec | 1 | SAY | 4 | gen to-it | — | v(emrz)] 40 | 42-55] Ind, | 28-S01C | PiGi8r2480-/S0-ND 973 6.01 570 
; 28-DIP.3”| _PIC18F2480-\/SP-ND 980 6.06 5.74 
can 28-0FN | PIC18LF2480-//ML-ND 10.25 6.32 5.99 
akx16 | 768 | 256 | 25 | 13 Jrceusart)| 1mec | 1 | SAY | 4 | gen to-vit | — | v(mrzy] 40 | 20-55] Ind, | 28-S0IC | PIGIBLF2480-/S0-ND 973 6.01 570 
: 28-DIP 3" | _PIC18LF2480-I/SP-ND 980 6.06 5.74 
can 44-0FN | PIC18F4480-\/ML-ND 11.08 6.84 6.49 
akxt6 | 768 | 256 | 36 | 13 |i(eusarT)| imc | 1 | SAN | 2 Jat-ch topic] 2 | ¥(eMH2)| 40 | 42-55) ind. | 40-DIP | PICi8F4480-V-ND 1075 6.63 6.29 
; 44-TOFP | _ PIC18F4480-1/PT-ND 1080 6.67 6.32 
a ae 44-0FN | PIC18LF4480-//ML-ND 11.63 8.11 7.68 
akxt6 | 768 | 256 | 25 | 13 |rceusart)) imc | 1] SAN | 9 Jatch aot] 2 | SMM | ao | 20-55 | ind. | 40-DIP | PIC18LF4480-VP-ND 1128 «787 «7.45 
; z 44-ToFP | _ PIC18LF4480-I/PT-ND 1133 7:92 750 
an 28-OFN | PIC18F2580-/ML-ND 11.18 6.90 6.54 
rekx16 [1536 | 256 | 25 | 13 |i(eusart)) imc | 1 | GAN | 4 | sch to-pit | — = 40 |42~55 | Ind. | 28-Solc | — Picter2580-'/S0-ND 1070 6.60 626 
; 28-DIP.3”| _PIC18F2580-\/SP-ND 1075 6.63 6.29 
a aa 28-0FN | PIC18LF2580-//ML-ND 11.75 8217.77 
rekx16 |1536 | 256 | 25 | 13 |1ceusarT)| 1mec | 1] GAN | 4 | genaonit | — | BMR2 | gg | 20-55 | ind. | 28-801 |  PIC18LF2580-V/SO-ND 1123 «7.46 «7.07 
; 2 28-DIP.3"| _PIC18LF2580-I/SP-ND 1128 7877.45 
San 44-0FN | PIC18F4580-\/ML-ND 72.00 7.42 7.03 
16Kx16 |1536 | 256 | 96 | 1/3 J1(eusanT)| 1mec | 1 | SAY | 2 Jatch.to-vit| 2 | ¥(eMmrz)] 40 | 42-55] Ind, | 40-DIP | — PIG18F4580-V/P-ND 1173 725 «6.86 
: 44-TOFP | _ PIC18F4580-I/PT-ND 1175 726 6.88 
at fie 44-0FN | PIC18LF4580-//ML-ND 72.60 8.80 8.33 
1kx16 |1536 | 256 | 36 | 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | SAN | > Jatchtope) 2 | SMH | 4p | 20-55 | ind, | 40-DIP | PIC1BLE4580-V/P-ND 1228 858 8.13 
: 44-ToFP | _ PIC18LF4580-\/PT-ND 1235 8628.17 
CAN ; 28-S0IC | PIC18F2585-/SO-ND 11.58 7.15 6.77 
24x16 | 3328 | 1024 | 25 | 13 |1qeusart)| imc | 1 | Sop | 1 | sch.to-it | — | vier) | 40 f42-55 | ind foo rre'S.|  Picreroesereenp ioe ee ou 
CAN ; 28-SOIC | PICI8LF2585-/SO-ND 12.18 752 7.12 
24Kx16 |3328 | 1024 | 25} 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | SAN | 4 | gecntopit | — | v(m) | 40 | 20-55 | Ind, | oe SOIC)  PIGIBLERSES-ISO-ND Hee begs oe 
44-QFN | PIC18F4585-I/ML-ND 1318 8.14 7.70 
2akx 16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusaRT)| imc | 1 | EcAN | 5 |11-ch.to-pt} 2 | v(emHz)| 40 | 42-55 | Ind. | 40-DIP | Picter4585-1/?-ND 1278 «788 7.47 
44-TOFP | _ PIC18F4585-1/PT-ND 1285 7:95 7.53 
44-0FN | PIC18LF4585-//ML-ND 1570 9.71 9.19 
2akxt6 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | EcAN | 5 |4t-ch.to-vit| 2 | v(gmHz| 40 | 20-55 | Ind. | 40-DIP | PICi@Le4585-l/P-ND 1533 9.46 8.97 
44-TOFP | PIC18LF4585-I/PT-ND 1543 953 9.02 
24Kx16 |3328 | 1024 | 53 | 23 |1(ausaRT)| 1mec | 1 | ECAN | 5 |12-ch.10-bit] 2 = 40 | 42-55 | ind. | 64-TOFP | — PIc18F6585-1/PT-ND 1413 8.72 8.25 
24Kx16 | 3328 | 1024 | 52 | 23 |1(AUSART)| 1m2c | 1 | ECAN | 5 |42-ch.to-bit] 2 = ao |20~55 | in, | OF CC Oe ee ee ee as 
F 42-55 80-TOFP | PIC18F8585-/PT-ND 14.83 9.15 8.66 
2ak x16 [3328 | 1024 | 68 | 23 |1(ausART)| 1miec | 1 | ECAN | 5 |46ch.to-vit} 2 = 40 | oocee | ind | Apreep |Erertesceeeenn ieee. Gah. ae 
gakx16 | 3328 | 1024 | 25 | ve |1(eusarr)| imc | 1 | ECAN | 1 | sch.to-nit | — | vcr) | 40 [42-55 | ind [oatore'S.| pier stocen soup ees a ee 
3Kx 16 | 3328 | 1024 | 25 | 13 |1(eusaRt)| imc | 1 | ECAN | 1 | Bch.to-it | — | Y(amr2)| 40 | 20-55 | Ind [agtrsQlC,| Preis ezpahe leo ND ay a oe 
44-0FN | PIC18F4680-\/ML-ND 14.13 8.72 8.25 
32kx16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusarT)| imc | 1 | EcAN | 5 |1t-ch.to-nit} 2 | v(emHz)| 40 | 42-55 | Ind. | 40-DIP | Picter46go-i/?-ND 1378 851 8.06 
44-ToFP | __ PIC18F4680-I/PT-ND 1385 7.92 7.70 
44-0FN | PIC18LF4680-//ML-ND 16.88 10.43. 987 
32kx 16 [3328 | 1024 | 36 | 13 |1(eusarT)| 1mec | 1 | EcAN | 5 |4t-ch.to-vit| 2 | v(gmHz| 40 | 20-55 | Ind. | 40-DIP |  PICigLe46s0-l/P-ND 1648 10.18 963 
44-ToFP | _ PIC18LF4680-\/PT-ND 1660 10.25 970 
32kx16 |3328 | 1024 | 52 | 23 |1(ausART)| 1m2c | 1 | ECAN | 5 |42-ch.to-bit] 2 = 40 | 42-55 | ind. | TOE Re RE eee ND ae ee 
32kx 16 [3328 | 1024 | 52 | 23 |1(ausaRT)| 1miec | 1 | ECAN | 5 |42-ch.to-vit} 2 = 40 | 20-55 | nd | eee eR er ENDE 1008 eae aa 
32kx16 |3328 | 1024 | 68 | 23 |1(ausART)| 1mi2c | 1 | ECAN | 5 |46-ch.to-bit) 2 = ao | eee | ng. | ee Re eer RENEE ee 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40° F~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
456 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NY MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont) 


CAN (Controller Area Network) (Cont.) 
NEW! PIC24HUJ Devices 


Memory Size Timer/ Int. Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters Capture/ | Osc. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes Pins | 16/32-bit UART Po | spi™ | CAN | PWM A/D Compare | (kHz) (MHz) (Vv) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
32kx16 | 8 — | 53) 94 2 2 2/44 Ca ee 8 32 64 |30~36| Ind. | 64-TOFP | PIC24HJ64GPS506-IPT-ND 5.19 5.07 4.94 
32-ch. 12-bit: 100-TOFP | PIC24HJ64GP510-V/PF-ND 13.33 12.00 6.67 
32Kx16 | 8 — | & | —9 2 2 2 | 4 8 | 39-ch. 10-bit 8 32 64 | 30-36) Ind. | 400-toFP | PIC24HJG4GP510-/PT-ND 11.73 10.56 5.87 
64kx16 | 8 — |s3 | 9 2 2 2)4 @ |e oe 8 32 64 |30~36| Ind. | 64-TOFP | PIC24HJ128GP506-/PT-ND 11.18 10.06 5.60 
32-ch. 12-bit: 100-TOFP | PIC24HJ128GP510-/PF-ND 1463 1317 7.33 
64Kx16 | 8 — | %& | —9 2 2 a jot 8 | 39-ch. 10-bit 8 32 64 | 30-36) Ind. | 4o0-taFP | PIc24HJ128GP510-/PT-ND 13.03 11.73 6.53 
32-ch. 12-bit 100-TOFP | PIC24HJ256GP610-V/PF-ND 984 961 9.38 
128Kx16 | 16 — |% | -8 2 2 ee lle 8 | 39-ch. 10-bit 8 32 64 | 30-36] Ind. | 4o9-toFP | Pic24HJ256GP610-/PT-ND 17.13 15.42 8.58 
dsPIC30F DSCs 
Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std.| Control Analog Int. | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes | Pins| 16-bit | UART Pco™| sPi™| CAN) PWM PWM A/D Comp. Osc. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. il 25 100 
20 44-QFN | DSPIC30F401120/ML-ND 1425 9.02 8.58 
20 40-DIP__| DSPIC30F4011-201P-ND 1398 891 8.47 
; Y 20 44-TOFP | DSPIC30F4011201PT-ND 1403 893 8.49 
TOK x24) 2048) 1024 | 30) 5 2) tj) ty 2 8 | Och. 10-bit | — | (gviz) | 30 | 25-55 | Ind. 44-QFN | DSPIC30F401130IML-ND 1645 1035 984 
30 40-DIP__| DSPIC30F4011-301P-ND 1618 1024 973 
30 44-TOFP__| DSPIC30F4011301PT-ND 1623 10.26 9.75 
20 44-QFN | DSPIC30F401220IML-ND 1280 801 7.62 
20 28-SOIC_ | DSPIC30F4012201S0-ND 1250 788 7.49 
; Y 20 28-DIP 3” | DSPIC30F4012201SP-ND 1253 790 751 
TOK x24) 2048, 91024 | 20) 5 BA aE od oa 2 8 | 6-ch. 10-bit | — | (gunz) | 30 | 25-55 | Ind. 44-QFN | DSPIC30F401230IML-ND 1478 9208.74 
30 28-SOIC | DSPIC30F4012301S0-ND 1448 907 8 61 
30 28-DIP 3” | DSPIC30F4012301SP-ND 1450 909 8.63 
20 44-QFN | DSPIC30F401320IML-ND 1333. 883 8.39 
20 40-DIP__| DSPIC30F4013-201P-ND 1305 866 822 
: Y 20 44-TOFP | DSPIC30F4013201PT-ND 1310 869 825 
16K x24 | 2048) 1024 ) 30 | 5 2) a) 1)4 4 — |i8-ch. 12-bit] — | (gunz) | 39 | 25~55 Ind. 44-OFN | DSPIC30F401330IML-ND 1515 1003 953 
30 40-DIP__| DSPIC30F4013-301P-ND 1488 «©6986. | 9.36 
30 44-TOFP_ | DSPIC30F4013301PT-ND 1493 989 9.39 
2akx24| 4096] 1024 | 52) 5 | 2]}41]2]2] 8 — |16-ch. 12-bit] — — | 2 | 25.55 | in. | eT eT aOR D a ee 
; 20 80-TOFP | DSPIC30F5013201PT-ND 18.83. 11.89 11.29 
22K x24 | 4096 | 1024 | 68 | 5 2} 1) 2 | 2 8 — | 18-ch. 12-bit) | — = 30 | 25~55 Ind. 80-TOFP | DSPIC30F5013301PT-ND 21.80 1368 13.00 
22K x24|2048| 1024 | 52) 5 rfaf2]a 4 8 |16-ch.10-bit] — | y(emkz)| 32 | 25-55 | Ind | ee eee ooo ND Uae eer 
22K x24|2048| 1024 | 68) 5 rfaf2]4 4 8 |16-ch. 10-bit} — | Y(8MHz)) 2° | 25-55 | Ind. | ee ee EO CaSIRT ND cere 
20 64-TOFP | DSPIC3OF6011201PF-ND 25.08 1437 13.65 
20 64-TOFP | DSPIC30F6011A20IP-ND 20.08 11.38 11.08 
44k x24] 6144] 2048 | 52] 5 2|/1]2)/2] 8 — |16-ch.12-bit}) — = 30 | 25-55 | Ind. | 64-TOEP | DSPIC30E6011301PF-ND 30.08 1653 15.70 
30 64-TOFP | DSPIC30F6011A30IP-ND 2293 13.01 12.67 
30 64-TOFP | DSPIC3OF6011A-30/PF-ND MEW! 1908 1717 10.69 
20 80-TOFP | DSPIC30F6013201PF-ND 25.53 15.26 14.50 
20 80-TOFP | DSPIC30F6013A20IP-ND 21.25 1205 11.73 
44K x24] 6144) 2048 | 68 | 5 2|/1]/2/2] 8 — |16-ch.12-bit) — = 30 | 25-55 | Ind. | 80-TOFP | DSPIC30F6013301PF-ND 3065 1754 16.66 
30 80-TOFP | DSPIC30F6013A30IP-ND 2430 13.78 13.41 
30 80-TOFP | DSPIC30F6013A-30//PF-NONEW! 1993 1794 11.17 
30 80-TOFP | DSPICSOFG010A-30/PF-ND NEW! 2043 18.39 11.44 
20 80-TOFP | DSPIC30F6010201PF-ND 28.08 17.38 16.51 
4skx24]8i92| 4096 | 68 | 5 2|/1]/2/2] 8 8 |16-ch. 10-bit) — = 20 | 25-55 | Ind. | 80-TOFP | DSPIC30F60104201P-ND 24.08 13.66 13.29 
30 80-TOFP | DSPIC30F6010301PF-ND 3255 19.98 18.98 
30 80-TOFP_| DSPIC30F6010A301P-ND 2755 15.63 15.21 
20 64-TOFP | DSPIC30F6012201PF-ND 26.23 16.03 15.23 
20 64-TOFP | DSPIC30F6012A20IP-ND 2228 ©1264 12.31 
4skx24] 8192] 4096 | 52| 5 2|/1]/2)/2] 8 — |16-ch.12-bit) — = 30 | 25-55 | Ind. | 64-TOFP | DSPIC30E6012301PF-ND 3038 1843 17.51 
30 64-TOFP | DSPIC30F6012A301P-ND 2550 1447 14.08 
30 64-TOFP | DSPIC3OF6012A-30/PF-ND MEW! 1938 17.44 10.85 
20 80-TOFP | DSPIC3OF6014201PF-ND 2750 16.93 16.08 
; 30 80-TOFP | DSPIC30F6014301PF-ND 31.85 19.47 18.50 
48K x24) 8192 | 4096 | 6B) 5 | 2] 1 | 2) 2) 8 | — 6c. 12-bit} — } — | 39 | 25-55 | Ind | goTarP | DSPIc30F6014A301P-ND 2688 15.25 14.85 
30 80-TOFP | DSPIC3OF6014A-30/PF-ND MEW! 2043 1839 11.44 
; 20 64-TOFP | DSPIC30F6015201PT-ND 2413 13.68 13.32 
4skx24]8i92| 4096 | 52| 5 2|/1]2] 4 6 8 |16-ch. 10-bit] — = 30 | 2585 | Ind. | Beane PReeReOeonean ena Seay. Wear des 
NEW! dsPIC33F Devices 
Memory Size Timer/ Output | Motor Int. | Clock 
Program) RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std.| Control Capture/|Osc.|Speed| VCC Operating Digi-Key Price Each 
Bytes | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit) UART| Pc™| spi™| CAN] PWM PWM A/D Compare |(kHz)| (MHz)| — (V) Temp. Pkg. Part No. i 25 100 
ek | 16 | — | 53| 9 2{[2/[2 [e2{ 8 —_[48-ch 12-bit; 18-ch. 10-bit | 8 | 32 | 64 [30-36] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ64GP706-//PT-ND 11.80 10.62 6.62 
64k | 16 | — |69| 9 2{[2/2 [2| 8 —__[24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 |3.0-36| Ind. | 80-TOFP | DSPIC33FJ64GP708-/PT-ND 12.65 11.39 7.09 
eynrce 100-TOFP | DSPIC33FJ64GP710-1/PF-ND 15.30 1377 857 
ek | 16 | — |fas| 9 2|/2];2]2] 8 — |24-oh. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 ]30-36] Ind | rae) neem taagc deag 9a 
ek | 8 | — |[s3| 9 2{2/[2 {4 8 —__[18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit| 8 | 32 | 64 [30-36] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ64MC506-V/PT-ND 10.58 952 5.93 
ek | 8 | — |e69| 9 2{[2 [24 8 —__[18-ch. 12-bit; 18-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 |3.0-36| Ind. | 80-TOFP | DSPIC33FJ64MC508-V/PT-ND 11.43 10.29 6.40 
stabapaa mel : 100-TOFP | DSPIC33FJ64MC510-1/PF-ND 14.05 1265 7.88 
ek | 8 | — |fas| 9 2}/a2fo2]4 8 — [2h 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 ]3.0-36] Ind | Oe | atest macs /PTND eres 
ek | 16 | — | 53 | 9 2[2/[2[2| 8 18-ch. 12-bit: 18-ch. 10-bit] 8 | 32| 64 [30~-36| Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ64MC706-1/PT-ND 11.55 1040 6.47 
aera : 100-TOFP | DSPIC33FJ64MC710-1/PF-ND 15.53 13.98 8.69 
ek | 16 | — |as| 9 2|/2/2]2] 8 — |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 ]3.0-36] Ind | re en er ei 24a 
sk | 16) — |53)] 9 2,/2)2)]2| 8 —_[16-ch. 12-bit, 16-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 |30-36| Ind. | 64-TOFP | DSPICS3FJ128GP706-//PT-ND 690 674 658 
task | 16 | — [69] 9 2{/2/2 {2| 8 — _[24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 |3.0-36| Ind. | 80-TOFP |DSPIC33FJ128GP708-V/PT-ND 13.95 1256 7.82 
a apen ira 100-TOFP | DSPIC33FJ128GP710-/PF-ND 16.60 14.94 9.31 
1k | 16 | — |ss| 9 2|/2]/2]2] 8 — |24-oh. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 ]3.0-36]f Ind | re eee ner S00 1380 Bat 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40° F~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 457 


NN MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont) 


CAN (Controller Area Network) (Cont.) 
NEW! dsPIC33F Devices (cont) 


Memory Size Timer/ Output | Motor Int. | Clock 
Program| RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std.| Control Capture/|Osc.|Speed| VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Bytes | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit| UART Po) sPi™| CAN| PWM PWM A/D Compare |(kHz)| (MHz) | __(V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
tek | te | — [53 | 94 [| 2[2/2/2| 8 —__|4a-ch. 12-bit; 18-cht0-bit| 8 | 32 | 64 [30-36] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ128MC706-/PT-ND 677661 6.45 
tek | 16 | — [69 | 9 2[2[2]/2/ 8 —~_[2a-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit| 8 | 32 | 64 [30-36] Ind. | 80-TOFP |DSPIC33F128MC708-/PT-ND 1418 12.76 7.96 
Saiae insht 100-TOFP |DSPIC33FJ128MC710-/PF-ND 1683 15.15 9.44 
1k | 16 | — |e] 9 2/2]2/2] 8 — |24-ch.12-bit;24-ch. 10-bit] 8 | 32] 64 [30-36] Ind. | too tarp |pepicaaEHBMCHOPTND 4893 a7) aa 
256k | 16 | — | 53 | 9 21,2 12 )1 8 —_|2a-ch, 12-bit, 24-ch 10-bit | 8 | 82 | 64 [30-36] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ256GP506-/PT-ND 14.58 13.12 8.17 
adh AAG 100-TOFP | DSPIC33FJ256GP510-l/PF-ND 18.08 16.27 10.13 
26k | 16 | — |a5s | 9 2|/2]2]4 8 — |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit] 8 | 32] 64 [30-36] Ind. | too tarp\pepicgariosecPetOIPYND  te48 aad 933 
pga 100-TOFP |DSPIC33FJ256GP710-l/PF-ND 19.88 17.89 11.14 
26k | 16 | — | a5 | 9 2/2|2]e2!] e — |2a-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 |3.0-36] Ind. | initio | Depiesgrise@POVPEND 1830 4647 10.97 
“a 100-TOFP |DSPIC33FJ256MC510-/PF-ND 18.30 1647 10.25 
256k | 16 | — |a5 | 9 2|/2]2]4 8 — |32-ch.12-bit;32-ch. 10-bit] 8 | 32 | 64 [30-36] Ind. | oo rarp | pspicaaEloseMCHIOUPTND 1670 1803 9.36 
100-TOFP |DSPIC33FJ256MC710-/PF-ND 2013 1812 11.27 
256k | 30) — |a5s | 9 2/2]2]/2] 8 — |24-ch. 12-bit; 24-ch. 10-vit] 8 | 32| 64 /3.0-36] Ind. | Jootorp|pepieaanioseMGrIO“/PTND i853 4eee 10.30 
USB (Universal Serial Bus) 
PIC18 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
| Program | RAM [EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™| spi) uss | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
ears su 28-QFN | PICTSF2450-/ML-ND NEW! 670 6.03 3.69 
akx16 | 768 | — | 23 | 12 |t(eusarT)}| — | — |,SEOFS | 4 | toch to-pit}| — | SM | 43 | 20-55 | ind. | 28-SOIC |PICI8F2450-/S0-ND NEW! 640 5.76 3.60 
its. z 28-DIP 3" | PIC18F2450-I/SP-ND MEW! 6.53588 3.65 
wears me 28-QFN | PICTSLF2450-/ML-ND NEW! 7.03 6.33 3.89 
akxt6 | 768 | — | 23 | 12 |1(eusart)| — | — | yong | 1 [t0-ch.to-bit] — | Sh2 | 48 | 20-55] ind. | 28-SOIC |PICTBLF2450-/SO-ND NEW! 673 606 3.78 
; 28-DIP.3"| PICI8LF2450-I/SP-ND NEW! 6.85 617 3.83 
W0TS au 44-QFN | PIC18F4450-/ML-ND NEW! 7.90 7.11 4.37 
akx16 | 768 | — | 34] 12 |tcausart)}| — | — | yore | 1 [13ch.to-pit} — | SY | 43 | 20-55 | Ind | 40-DIP | PIC18F4450-1/P-ND NEW! 768 691 431 
; 44-TOFP | PIC18F4450-//PT-ND NEW! 7.73 6.96 4.33 
Wars aie 44-QFN | PIC18LF4450-/ML-ND NEW! 8.30 7.47 4.65 
akxt6 | 768 | — | 34 | 12 |icausart)| — | — | ohpte | 1 [13ch.to-bit| — | Son 43 | 20-55] Ind. | 40-DIP | PICI8LF4450-l/P-ND MEW! 808 727 4.52 
ius. z 44-TOFP | PIC18LF4450-I/PT-ND NEW! 8.10 7.29 4.54 
12Kx16 | 2048 | 256 | 25 | 13 |1ceusarT) |1 mec) 1 |,Ye0F% | 5 | tocnto-bit) 2 | v(embz)) 48 | 42-55] ind. | 28 SOIC, | PICTBESAS /SO-ND ea 
12kx16 [2048 | 256 | 25 ] 1a |aceusart) |1mec} 1 |4Ye0FS | > | rocnto-pit] 2 | v(m) | 48 | 20-55 | ind | seb S0IC, SETS TSO Lees ber Se 
Wo Ors 44-QFN_| PIC18F4455-V/ML-ND 10.78 665 6.30 
12x16 | 2048 | 256 | 35 | 1/3 Jt (EUSART)|1 mec] 1 | VePFE | 2 |a3-ch.to-bit] 2 | Y(eMH2) | 48 | 42-55 | Ind. | 40-DIP_ | PICT84455-/P-ND 1043 645 5.99 
ius. 44-TOFP._| PIC18F4455-//PT-ND 10.48 647 6.14 
win 44-QFN_| PICTSLF4455-//ML-ND 1285 7.94 7.52 
12kx16 |2048 | 256 | 35 | 13 |1(eusarT) |tmec| 1 | ,YEOFS | > | tach to-it] 2 | ¥(sMH2) | 48 | 20-55] Ind. | 40-DIP | PictBLF4455-/P-ND 1250 773 732 
ius. 44-TOFP_| PIC18LF4455-l/PT-ND 1255 7.76 7.35 
1ekx16 [2048 | 256 | 24] 1a |aceusart) |1mrec} 1 |4YePFS | 2 |rocntopit] 2 | v(m) | 48 | 42-55 | ind | ab SIC | RIGTBRSSSO SOND as Cg 3S 
16k x16 | 2048 | 256 | 24 | 13 |t(EusaRT)|1mec] 1 |a¥ente| 2 | to-ch.t0-vt] 2 | Y(@emma)| 48 | 20-55 | Ind | pgtro0lG, | PICIBAESSOUSO-D 1s As 
WUE 44-QFN_| PIC18F4550-V/ML-ND 11.80 7.29 6.91 
1ekx16 | 2048 | 256 | 35 | 1/3 |1(EUSART) |1 mec] 4 | oanre | 2 | 18ch.to-bit] 2 | Y(BMHz)| 48 | 42-55 | Ind. | 40-DIP_ | Pici8F4550-/P-ND 11.43 7.05 6.68 
; 44-TOFP_| PIC18F4550-//PT-ND 1153 7116.74 
wor 44-QFN_| PICT8LF4550-//ML-ND 14.10 871 8.25 
18kx16 |2048 | 256 | 35 | 13 |1(eusaRT) |tmec| 1 | {repre | 2 | tach to-bit] 2 | Y(sMH2) | 48 | 20-55] Ind. | 40-DIP | Pict8LF4550-/P-ND 1373 848 8.02 
; 44-TOFP_ | PIC18LF4550-l/PT-ND 13.80 852 8.06 
LCD (Liquid Crystal Display) 
PIC16 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters LCD Analog | Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spi™ Segments | PWM A/D Comp. | Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part No. 1 25 100 
28-QFN | PIC16F913-I/ML-ND 473 426 237 
; 28-SOIC | PIC16F913-//SO-ND 408 367 205 
4kx14| 256 | 256 | 24 | 21 | 1(ausarT)| 2miec | 1 60 — | Sch. to-vit] 2 | amHz | 20 | 40-55] Ind. [pete el cicderotaep-ND Aas. ones. *oee 
28-SSOP | PIC16F913-//SS-ND 400 360 201 
44-OFN | PICT6FOT4-/MIL-ND NEW! 5.10459. 2.55 
4kx14 | 256 | 256 | 35 | 24 | 1(AUsaRT)| 2mec | 1 96 — | e-ch.to-bit}| 2 | smyz | 20 | 40-55] Ind. | 40-DIP |PIC16F914-1/P-ND 478 430 239 
44-TOFP | PIC16F914-1/PT-ND 470 423 2.35 
28-QFN | PIC16F916-//ML-ND 523. 471 262 
8k x14} 352 | 256 | 24 | 2 |1qausarT)| 1 1 60 — | s-<cntopit] 2 | amie | 20 | 40-55) Ing. | 5880Ie Eee asain ey eee 
28-SSOP | PIC16F916-//SS-ND 453 4.08 2.26 
av 44-OFN | PICT6FOT7-/MIL-ND NEW! 5.73. 5.16 2.87 
akx14 | 352 | 256 | 35 | 21 | 1ausaaT)| 1 1 96 — | eentovit) 2 | SYY | 20 | 40-55) ind. | 40-DIP | Pict6F917-/P-ND 540 486 271 
44-TOFP | PIC16F917-l/PT-ND 5.33 480 267 
akx14 | 336 | 256 | 53 | 21 | 1ausarT)| 1 1 168 8-ch. 10-bit | 2 oe 20 | 20-55] Ind. | 64-TOFP |PICIGF946-/PT-ND MEW! 5.30 4.77 2.98 
PIC18 Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LCD Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spi™ Segments | PWM A/D Comp.| Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
T(AUSART) & , 42-55 64-TOFP | PIC18F6390-/PT-ND 735. 454 453 
4Kx16 | 768 | — | 50] 18 | Fleysart) | MIC | 1 128 2 [t2ch. 10-bit | 2 | ¥(8MHz)} 40 | 95.55 | |nd. | g4-tarp | _ PIC18LF6390-I/PT-ND 8.83 545 5.16 
T(AUSART) & P 42-55 80-TOFP | PICTSF8390-/PT-ND 3355.16 4.89 
4Kx16 | 768 | — | 66 | 18 | Fleysart) | TMC} 1 192 2 [tach. 10-bit | 2 | ¥(8MHz)} 40 | 99.55 | |nd. | go-tarp | —_ PIct8LF8390-I/PT-ND 10.03 619 5.86 
T(AUSART) & P 42-55 64-TOFP | PIC1SF6490-/PT-ND 303 496 4.95 
BKx16 | 768 | — | 50] 3 | 4 (Eusarty | TMC] 1 128 2 [tech. 10-bit | 2 | ¥(8MHz)} 40 | 95.55 | |nd. | g4-tarp | —_ PIct8LF6490-I/PT-ND 965 5.96 5.64 
T(AUSART) & r 42-55 80-TOFP | PICTSF8490-/PT-ND 9235.70 5.41 
BKx16 | 768 | — | 6 | 23 | 4 eUsaRT) | MPC | 1 192 2 [tech. 10-bit | 2 | Y(8MHz)} 40 | 99-55 | |"d. | go-tarp | __PictsLF8490-l/PT-ND 11.08 684 647 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP Development System Matrix Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 MPLAB® ICE 4000 


MPLAB® ICE 4000 Emulator 


MPLAB® ICE 4000 
Processor Module 
Emulator Pod 


MPLAB® ICE 4000 
Device Adapter 


Transition Socket 


MPLAB® PM3 MPLAB ICD2 


MPLAB® PM3 


MPLAB® PM3. 


eet Module 


MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II | MPLAB® PM3* 
(0) (h) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC10F Microcontroller Products 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F200 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTOBSOT and AC163020 
PIC10F200 8P AC164037 AC164301 tA AC162059 DV164101, DV164120 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F202 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTOBSOT and AC163020 
PIC10F202 8P. AC164037 AC164301 “if AC162059 DV164101, DV164120 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F204 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTOBSOT and AC163020 
PIC10F204 8P AC164037 AC164301 AC162059 DV164101, DV164120 
AC162059 DV164101 or DV164120 
PIC10F206 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTOBSOT and AC163020 
PIC10F206 8P AC164037 AC164301 a AC162059 DV164101, DV164120 
AC162059* DV164101 or DV164120 
PIC10F220 60T AC164037* | AC164321* | AC163020 and XLTO6SOT and AC163020 
PIC10F220 8P AC164037* | AC164301* /* AC162059* DV164101, DV164120 
AC162059* DV164101 or DV164120 
* * 
PIC10F222 60T AC164037 AC164321 AC163020 and XLTOBSOT and AC163020 
PIC10F222 8P AC164037* | AC164301* deer AC162059* DV164101, DV164120 
PIC12F Microcontroller Products 
, AC162059 DM163014, DV164101, 
PIC12F508 8P PCM16XAO0 | DVA12XP080 AC124001 AC164301 sj DV164120, DM163029 
AC162059 
PIC12F508 8SN PCM16XA0 | DVA12XP080 XLTO8SO AC164026 AC164302 
and XLT08SO 
PIC12F508 8MS PCM16XA0_|_DVA12XP080 AC164325* 
DM163014, DV164101, 
PIC12F509 8P PCM16XA0 | DVA12XP080 AC124001 AC164301 dif AC162059 DV164120, DM163029 
PIC12F509 8SM 
AC162059 
PIC12F509 8SN PCM16XA0 | DVA12XP080 XLTO8SO AC164026 AC164302 
and XLTO8SO 
PIC12F509 8MS PCM16XA0_| DVA12XP080 AC164325* 
PIC12F510 8P o Fi DV164101*, DV164120, 
AC124001 AC164301 DIM163029 
PIC12F510 8SN AC164026* | AC164302* 
PIC12F510 8MS 
DM163014, DV164101, 
PIC12F629 8P PCM12XBO | DVA12XP081 AC124001 AC164301 if AC162050 DV164120, DM163029 
PIC12F629 8SN PCM12XBO | DVA12XP081 XLTO8SO AC164026 AC164302 EG cell 
and XLT08SO 
AC162050 
XLTO8DFN AC124001 AC164301 
PIC12F629 8MF PCM12XB0 | DVA12XP081 or XLTOSDFN2 and AC164032| and AC164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F629 8MD 


t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) (Continued) 
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MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II} MPLAB® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
DM163014, DV164101, 
PIC12F635 8P PCM16YMO AC124001 AC164301 v AC162057 DV164120. DM163029 
AC162057 
PIC12F635 8SN PCM16YMO XLT08SO AC164026 AC164302 and XLT08SO 
AC162050 
XLTO8DFN AC124001 AC164301 
PIC12F635 8MF PCM16YMO or XLTOSDFN2 and AC164032) and AC164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F635 8MD 
DM163014, DV164101, 
PIC12F675 8P PCM12XB0 | DVA12XP081 AC124001 AC164301 Jv AC162050 DV164120, DM163029 
PIC12F675 8SN PCM12XB0 | DVA12XP081 XLT08SO AC164026 AC164302 ACID 
and XLTO8SO 
AC162050 
XLTO8DFN AC124001 AC164301 
PIC12F675 8MF PCM12XBO | DVA12XP081 or XLTOSDFN2 and AC164032) and AC164032 AC164032 | and XLTO8DFN 
or XLTO8DFN2 
PIC12F675 8MD 
DM163014, DV164101, 
PIC12F683 8P PCM12XCO AC124001 AC164301 Vv AC162058 DV164120. DM163029 
AC162058 
PIC12F683 8SN PCM12XCO XLTO8SO AC164026 AC164302 and XLT08S0 
AC162058 
XLTO8DFN AC124001 AC164301 
lGteroes SM PCMI2xCO or XLTO8DFN2 and AC164032| and 164032 | AC164032 aeons 
or XLTO8DFN2 
PIC12F683 8MD 
j DM163014, DV164101, 
PIC16F505 14P PCM16XA0 | DVA16XP140 AC124001 AC164301 ai pv164190, DM163029 
PIC16F505 14SL PCM16XA0 | DVA16XP140 AC164026 AC164302 
PIC16F505 14ST PCM16XA0_| DVA16XP140 AC164306 
= Py DV164101*, DV164120, 
PIC16F506 14P AC124001 AC164301 DM163029 
PIC16F506 14ST AC164306* 
PIC16F506 14SL 
PIC16F54 18P PCM16XA0 | DVA16XP180 AC164001 AC164301 ae DV164101, DM163001, 
DV164120 
PIC16F54 18S0 PCM16XA0 | DVA16XP180 XLT18S0 AC164002 AC164302 
PIC16F54 20SS PCM16XA0_| DVA16XP180 XLT208S AC164015 AC164307 
PIC16F57 28P PCM16XA0_| DVA16XP280 XLT28XP. AC164001 AC164301 
DV164120 
PIC16F57 28SP PCM16XA0 | DVA16XP280 AC164001 AC164301 Vv DV164101. DM163001 
PIC16F57 2880 PCM16XA0 | DVA16XP280 XLT28SO AC164002 AC164302 
PIC16F57 28SS PCM16XA0_| DVA16XP280 XLT28SS2 AC164015 AC164307 
PIC16F59 40P AC164038 AC164301 ue DV164101, DV164120 
PIC16F59 44PT AC164305 es 
PIC16F627A 18P PCM16YFO_| DVA16XP186 AC164010 AC164301 AC162053 DM163014 
PIC16F627A tso | pcmteyeo | pvatexpies | xLT18so Actedo1o | Ac164302 aan 
and XLT18SO 
AC162053 
PIC16F627A 20S8S PCM16YFO | DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 
and XLT20SS 
AC164010 AC162053 
PIC16F627A 28ML PCM16YFO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033 AC164322 AC164033 and XLT28QFN3 
PIC16F628A 18P PCM16YFO | DVA16XP186 AC164010 AC164301 ah AC162053 DM163014 
PIC16F628A 18S0 PCM16YFO | DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 (CHEE) 
and XLT18SO 
AC162053 
PIC16F628A 20SS PCM16YFO | DVA16XP186 XLT208S AC164018 AC164307 
and XLT20SS. 
AC164010 AC162053 
PIC16F628A 28ML PCM16YFO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033 AC164322 AC164033 and XLT28QFN3 
DM163014, DV164101, 
PIC16F630 14P PCM16YDO | DVA16XP141 AC124001 AC164301 Vv AC162052 DV164120. DM163029 
PIC16F630 14SL PCM16YDO_| DVA16XP141 AC164026 AC164302 AC162052 
PIC16F630 14ST PCM16YDO_| DVA16XP141 AC164026 AC164306 AC162052 
PIC16F630 14ML. 
PIC16F636 14P. PCM16YMO. AC124001 AC164301 fi AC162057 DV164120, DM163029 
PIC16F636 14SL PCM16YMO. AC164026 AC164302 AC162057 
PIC16F636 14ST PCM16YMO AC164026 AC164306 AC162057 
PIC16F636 14ML 
PIC16F648A 18P. PCM16YFO_| DVA16XP186 AC164010 AC164301 AC162053 DM163014 
PIC16F648A 18S0 PCM16YFO | DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 ag hiaiees 
and XLT18SO 
AC162053 
PIC16F648A 20S8S PCM16YFO | DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 
and XLT20SS 
AC164010 AC162053 
PIC16F648A 28ML PCM16YFO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033 AC164322 AC164033 and XLT28QFN3 
DM163014, DV164101, 
PIC16F676 14P PCM16YDO | DVA16XP141 AC124001 AC164301 ai AC162052 DV164120, DM163029 
PIC16F676 14SL PCM16YDO_ | DVA16XP141 AC164026 AC164302 AC162052 
PIC16F676 14ST PCM16YDO_| DVA16XP141 AC164026 AC164306 AC162052 
PIC16F676 14ML 
DV164101, DV164120, 
PIC16F684 14P PCM16YKO AC124001 AC164301 Vv AC162055 DM163029 
PIC16F684 14SL PCM16YKO AC164026 AC164302 AC162055 
PIC16F684 14ST PCM16YKO AC164026 AC164306 AC162055 
PIC16F684 16ML. 


t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. ft Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE @ II available separately. (ACO004004) (Continued) 
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MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II| MPLAB® PM3* 
(t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC16F685 20P PCM16YQ0* ACICE0203 AC164039* | AC164301* * AC162061 * DV164120, DM163029 
AC162061 * 
PIC16F685 20SO | PCM16YQ0* XLT20S01 AC164039* | AC164302* and XLT20S01 
PIC16F685 20SS__| PCM16YQ0* AC164307 * AC162061 * 
PIC16F685 20ML 
PIC16F687 20P. PCM16YQ0* ACICE0203 AC164039* | AC164301* its AC162061* DV164120, DM163029 
& 5 AC162061* 
PIC16F687 20SO | PCM16YQ0* XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F687 20SS__| PCM16YQ0* AC164307* AC162061* 
PIC16F687 20ML 
PIC16F688 14P PCM16YLO AC124001 AC164301 V AC162056 De eee 
PIC16F688 14SL PCM16YLO AC164026 AC164302 AC162056 
PIC16F688 14ST PCM16YLO AC164026 AC164306 AC162056 
PIC16F688 14ML 
PIC16F689 20P. PCM16YQ0* ACICE0203 AC164039* | AC164301* AC162061* DV164120, DM163029 
eS AC162061* 
PIC16F689 20SO | PCM16YQ0* XLT20S01 AC164039 AC164302* and XLT20S01 
PIC16F689 20SS | PCM16YQ0* AC164307* AC162061* 
PIC16F689 20ML 
PIC16F690 20P PCM16YQ0* ACICE0203 AC164039* | AC164301* AC162061* DV164120, DM163029 
* AC162061* 
PIC16F690 20SO | PCM16YQ0* XLT20S01 AC164039 AC164302* and XLT20S01 
PIC16F690 20SS__| PCM16YQ0* AC164307* AC162061 * 
PIC16F690 20ML 
PIC16F716 18P PCM16YJO_| DVA16XP187 AC164010 AC164301 / AC162054 DM163001 
AC162054 
PIC16F716 18S0 PCM16YJO | DVA16XP187 XLT18S0 AC164010 AC164302 and XLT18SO 
AC162054 
PIC16F716 20SS PCM16YJO | DVA16XP187 XLT20SS AC164018 AC164307 and XLT20SS 
PIC16F72 28SP PCM16XS2 | DVA16XP282 AC164012 AC164301 y DM163022 
PIC16F72 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 
PIC16F72 28SS PCM16XS2_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 
AC164012 
PIC16F72 28ML PCM16XS2 | DVA16XP282 | XLT28QFN4 and Ac164031| 0164322 AC164031 
PIC16F73 28SP PCM16XS2_| DVA16XP282 AC164012 AC164301 a MES DM163022 
PICI6F73 2amL | PCM6xS2 | DVAtGxP282 | XLT2BOFNA and ntveioa,| AG164322 | Acte4031 ye 
PIC16F73 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 are 
PIC16F73 28SS PCM16XS2_|_DVA16XP282 AC164021 AC164307 i 
PIC16F737 28SP PCM16YHO | DVA18XP280 AC164012 AC164301 y , 
PIC16F737 2880 PCM16YHO | DVA18XP280 XLT28S0 AC164017 AC164302 e 
PIC16F737 28SS PCM16YHO | DVA18XP280 AC164021 AC164307 / 
AC164012 
PIC16F737 28ML PCM16YHO | DVA18XP280 | XLT28QFN4 and Ac164031| 0164322 AC164031 ( 
PIC16F74 40P PCM16XS2 | DVA16XP401 AC164012 AC164301 a Hees DM163022 
PIC16F74 44L PCM16XS2_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 vfs! 
XLT44PT * 
PIC16F74 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 | 9 yi ta4pT3 AC164305 4 
AC164012 he 
PIC16F74 44ML PCM16XS2 | DVA16XL441 | XLT44QFN2 and Ac164034| 0164322 AC164034 fl 
PIC16F747 40P. PCM16YHO | DVA18XP400 AC164012 AC164301 
XLT44PT 
PIC16F747 44PT PCMI6YHO | DVA18PQ440 | 4. yit44pT3 AC164305 y 
AC164012 
PIC16F747 44ML PCM16YHO | DVA18XP400 | XLT44QFN2 and AC164034| 0164322 AC164034 y 
PIC16F76 28SP PCM16XS2_| DVA16XP282 AC164012 AC164301 / Ge DM163022 
AC164012 Te 
PIC16F76 28ML PCM16XS2 | DVA16XP282 | XLT28QFN4 and Aci64031| 0164322 AC164031 re 
PIC16F76 2880 PCM16XS2 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 aif 
PIC16F76 28SS PCM16XS2_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 pis 
PIC16F767 28P PCM16YHO | DVA18XP280 AC164012 AC164301 y ‘ 
PIC16F767 2880 PCM16YHO | DVA18XP280 XLT28S0 AC164017 AC164302 J 
PIC16F767 28SS PCM16YHO | DVA18XP280 AC164021 AC164307 J 
AC164012 
PIC16F767 28ML PCM16YHO | DVA18XP280 | XLT28QFN4 and Ac164031| 0164322 AC164031 y 
PIC16F77 40P PCM16XS2 | DVA16XP401 AC164012 AC164301 a ofe DM163022 
PIC16F77 44L PCM16XS2_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 aff? 
AC164012 * 
PIC16F77 44ML PCM16XS2 | DVA16XL441 | XLT44QFN2 and Ac164034| 0164322 AC164034 JV 
XLT44PT )* 
PIC16F77 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 | yi t44pT3 AC164305 JV 
PIC16F777 40P PCM16YHO | DVA18XP400 AC164012 AC164301 v v 
XLT44PT 
PIC16F777 44PT PCM16YHO | DVA18PQ440 | oy t44pT3 AC164305 y 
AC164012 
PIC16F777 44ML PCM16YHO | DVA18XP400 | XLT44QFN2 and aci64034| 40164322 AC164034 y 
PIC16F785 20P PCM16YNO* ACICE0203 AC164039 AC164301 les AC162060* DV164120, DM163029 
AC162060* 
PIC16F785 20SO | PCM16YNO* XLT20S01 AC164039 AC164302 and XLT20S01 
PIC16F785 20SS__| PCM16YNO* AC164307 AC162060* 
PIC16F785 20ML 
PIC16F818 18P PCM16YEO | DVA16XP186 AC164010 AC164301 V v DM163014 
PIC16F818 18S0 PCM16YEO | DVA16XP186 XLT18S0 AC164010 AC164302 v 
PIC16F818 20SS PCM16YEO | DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 F 
AC164010 
PIC16F818 28ML PCM16YEO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033| C164322 AC164033 y 
PIC16F819 18P PCM16YEO | DVA16XP186 AC164010 AC164301 Wi Vv DM163014 
PIC16F819 18S0 PCM16YEO | DVA16XP186 XLT18S0 AC164010 AC164302 df 
PIC16F819 20SS PCM16YEO | DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 olf 
AC164010 
PIC16F819 28ML PCM16YEO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033) 0164322 AC164033 V 
t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) (Continued) 
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MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II | MPLAB® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PICT6F83 18P PCM16XH1 | DVA16XP180 AC164010 AC164301 a DM163001 
PIC16F83 18S0 PCM16XH1_| _DVA16XP180 XLT18SO AC164010 AC164302 
PIC16F84A 18P PCM16XH1 | DVA16XP180 AC164010 AC164301 y DM163001 
PIC16F84A 18S0 PCM16XH1 | DVA16XP180 XLT18SO AC164010 AC164302 
PIC16F84A 20SS PCM16XH1_| _DVA16XP180 XLT20SS AC164018 AC164307 
PIC16F87 18P PCM16YGO | DVA16XP186 AC164010 AC164301 v ui DM163014 
PIC16F87 18S0 PCM16YGO | DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 af 
PIC16F87 20SS PCM16YGO_ | DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 eh 
AC164010 
PIC16F87 28ML PCM16YGO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and act64033| AC164322 AC164033 vi 
PIC16F870 28SP PCM16XR1 | DVA16XP282 AC164012 AC164301 y y DM163022 
PIC16F870 2850 PCM16XR1 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 _ 
PIC16F870 28SS PCM16XR1_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 y 
PIC16F871 40P PCM16XR1 | DVA16XP401 AC164012 AC164301 vf ¥ DM163022 
PIC16F871 44L PCM16XR1_|_DVA16XL441 AC164013 AC164309 i 
XLT44PT F 
PIC16F871 44PT PCM16XR1 | DVA16PQ441 | oe yitgqpT3 AC164305 d 
PIC16F872 28SP PCM16XK1 | DVA16XP282 AC164012 AC164301 y y DM163022 
PIC16F872 2850 PCM16XK1 | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 y 
PIC16F872 28SS PCM16XK1_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 y 
PIC16F873A 28SP PCM16XVO | DVA16XP282 AC164012 AC164301 v Wy DM163022 
PIC16F873A 2880 PCM16XVO | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 a 
PIC16F873A 28SS PCM16XVO_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 il 
AC164012 
PIC16F873A 28ML PCM16XVO | DVA16XP282 | XLT28QFN4 and AC164031| AC164322 AC164031 of 
PIC16F874A 40P PCM16XVO | DVA16XP401 AC164012 AC164301 v if DM163022 
PIC16F874A 44. PCM16XVO_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 / 
XLT44PT 
PIC16F874A 44PT PCM16XVO | DVAIGPQ441 | Oi t44pT3 AC164305 v 
AC164012 
PIC16F874A 44ML PCM16XVO | DVA16XP401 | XLT44QFN2 and AC164034| AC164322 AC164034 V 
PIC16F876A 28SP PCM16XVO | DVA16XP282 AC164012 AC164301 yf V DM163022 
PIC16F876A 2880 PCM16XVO | DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 a 
PIC16F876A 28SS PCM16XVO_| DVA16XP282 AC164021 AC164307 if 
PIC16F876A 28ML PCM16XVO | DVA16XP282 | XLT28QFN4 Poe ae AC164322 AC164031 di 
PIC16F877A 40P PCM16XVO | DVA16XP401 AC164012 AC164301 y y DM163022 
PIC16F877A 44L PCM16XVO_| DVA16XL441 AC164013 AC164309 
XLT44PT 
PIC16F877A 44PT PCM16XVO | DVAIGPQ441 | 9 yi t44pT3 AC164305 v 
AC164012 
PIC16F877A 44ML PCM16XVO | DVA16XP401 | XLT44QFN2 and AC164034| AC164322 AC164034 v 
PIC16F88 18P PCM16YGO | DVA16XP186 AC164010 AC164301 ue Ri; DM163014 
PIC16F88 18S0 PCM16YGO | DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 a 
PIC16F88 20SS PCM16YGO_| DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 / 
AC164010 
PIC16F88 28ML PCM16YGO | DVA16XP186 | XLT28QFN3 and AC164033| AC164322 AC164033 i 
PIC16F913 28SP 
PIC16F913 2880 DVA18XP280 XLT28S0 AC164017 AC164302 if 
PIC16F913 28SS DVA18XP280 AC164021 AC164307 / 
AC164012 
PIC16F913 28ML DVA18XP280 | XLT28QFN4 and acie4o31| AC164322 | AC164031* v 
DV164120, 
PIC16F914 40P DVA18XP400 AC164012 AC164301 v* it DM163029 
XLT44PT 
PIC16F914 44PT DVA18PQ440 | oe yit44pT3 AC164305 uv. 
AC164012 
PIC16F914 44ML DVA18XP400 | XLT44QFN2 and acte4o34| AC164322 | AC164034* 
PIC16F916 28P DVA18XP280 AC164012 AC164301 f® v DV164120 
PIC16F916 28S0 DVA18XP280 XLT28S0 AC164017 AC164302 y 
PIC16F916 28SS DVA18XP280 AC164021 AC164307 / 
AC164012 v 
PIC16F916 28ML DVA18XP280 | XLT28QFN4 and acte4o31| AC164322 | AC164031* 
DV164120, 
PIC16F917 40P DVA18XP400 AC164012 AC164301 sf ¥ DM163029 
XLT44PT j 
PIC16F917 44PT DVA18PQ440 or XLT44PT3 AC164305 v 
AC164012 
PIC16F917 44ML DVA18XP400 | XLT44QFN2 and acte4o34| AC164322 | AC164034* 
PIC16F946 64PT XLT64PT5 AC164303* 
PIC18F1220 18P PCM18XJO | DVA18XP180 PMF18WDO ACICEO202 | AC164010 AC164301 ae ey Swo06011 DM163014 
PIC18F1220 18S0 PCM18XJO | DVA18XP180 XLT18SO PMF18WDO XLT18S0 AC164010 AC164302 a swo06011 
PIC18F1220 20SS PCM18XJO_| DVA18XP180 XLT20SS PMF18WDO XLT20SS AC164018 AC164307 if Swo06011 
PIC18F1220 28ML PCM18XJO | DVA18XP180 | XLT28QFN3 PMF18WDO XLT28QFN3 RAC etc AC164322 | AC164033* di Swo06011 
PIC18F1320 18P PCM18XJO | DVA18XP180 PMF18WDO ACICEO202 | AC164010 AC164301 /* r, Swo06011 DM163014 
PIC18F1320 18S0 PCM18XJO | DVA18XP180 XLT18SO PMF18WDO XLT18SO AC164010 AC164302 a swo06011 
PIC18F1320 20SS PCM18XJO_| DVA18XP180 XLT20SS PMF18WDO XLT20SS AC164018 AC164307 Z Swo06011 
PIC18F1320 28ML PCM18XJO | DVA18XP180 | XLT28QFN3 PMF18WDO XLT28QFN3 alee AC164322 | AC164033* v Swo06011 
PIC18F2220 28SP PCM18XH2 | DVA18XP280 PMF18WC1 ACICEO204 | AC164012 AC164301 Vf a Swo06011 
PIC18F2220 2850 PCM18XH2_|_DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WC1 XLT28S0 AC164017 AC164302 / swo06011 
PIC18F2221 28SP_ | PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WHO* | DAF18-4 | ACICEO204 | AC164012* | AC164301* F, Swo006011* 
PIC18F2221 28SO | PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO* | DAF18-4 XLT28SO_ | AC164017* | AC164302* v Swo06011* 
PIC18F2221 28ML__| PCM18XNO* | DVA18XP280_| XLT28QFN4_| PMF18WHO* | DAF18-4 | XLT28QFN4 AC164322* y swo06011* 
PIC18F2320 28SP PCM18XH2 | DVA18XP280 PMF18WC1 ACICEO204 | AC164012 AC164301 ui eh Swo06011 
PIC18F2320 2850 PCM18XH2_| DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WC1 XLT28S0 AC164017 AC164302 / swo06011 
PIC18F2321 28SP_ | PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WHO* | DAF18-4 | ACICEO204 | AC164012* | AC164301* F, Swo06011* 
PIC18F2321 28SO | PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO* | DAF18-4 XLT28SO_ | AC164017* | AC164302* v Swo06011* 
PIC18F2321 28ML__| PCM18XNO* | DVA18XP280_| XLT28QFN4_| PMF18WHO* | DAF18-4 | XLT28QFN4 AC164322* y swo06011* 
PIC18F2331 28SP PCM18XLO | DVA18XP280 PMF18WFO DAF18-4 | ACICEO204 | AC164035 AC164301 whe V Swo06011 DM183021 
PIC18F2331 2850 PCM18XLO_| DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WFO DAF18-4 XLT28S0 AC164017 AC164302 / Swo06011 
PIC18F2410 28SP PCM18XNO | DVA18XP280 PMF18WHO DAF18-4 | ACICEO204 | AC164012 AC164301 J F, Swo06011 
PIC18F2410 28S0 PCM18XNO_| DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO DAF18-4 XLT28S0 AC164017 AC164302 v swo06011 
PIC18F2410 28ML PCM18XNO | DVA18XP280 | XLT28QFN4 PMF18WHO DAF18-4 | XLT28QFN4 Bem AC164322 AC164031 v swo06011 
t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. ft Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) (Continued) 
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NY MICROCHIP 


Development System Matrix (cont) 


Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II] MPLAB® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PICTSF2A00 28SP | POMI8XNO | DVAT8XP280 PMET8WHO | DAFI8-4 | ACICEO204 | ACte4012 | AcTe4301 7 7 SWOOGOTT 
PIc18F2420 28so_| PCMi8xNo | DVA18XP280 | XLT28S0_| PMEi8wHO | DAFI8~4 | XLT28S0 | Acie4oi7 | Ac164302 ii swooeo11 
Pic18F2420 2eML_| PCM18xNO | DvATexP280 | XLT2BOFN4 | PMFteWHO | DAFI8~4 | XLT28OFN4 | A acimara;| AG164322 | ACt64031 i swooeo11 
PICTBF2431 28SP | PCMT6XLO | DVAT8XP280 PMFT8BWFO | DAFTé-4 | ACICE0204 | AC164035 | ACT64301 7 7 Swo060TT DIM183021 
PIC18F2431 28so_| PcMisxLo | DVA1sXxP280 | _XLT28so_| PMFiswWeo | DAFI8-4 | xLT28S0 | Acie4oi7 | Ac164302 Y swooso11 
PICISF2455 28SP | PCMI8XRO | DVA18XP280 PMFI8WLO | DAFI8-4 | ACICEO204 | ACie4012 | AC164301 7 7 Swo06011 DIM163025 
PIC18F2455 28so_| PCMisxRo | DVA18XP280 | _xLT28s0_| PMFigWLO | DAFI8-4 | xXLT28S0 | Acie4oi7 | Ac164302 xtT28so__| _ swooso11 DM163025 
PICIBF2480 28SP | PCMI8XPO | DVA18XP280 PMF18WJ0 | DAF18-4 | ACICE0204 | AC164012 | AC164301 7 7 SWoO06011 DM163011 
PIC18F2480 28so_| PCMisxPo | DVA18XP280 | _XLT28SO_| PMFi8WJo | DAFI8-4 | xLT28S0 | Acie4oi7 | Ac164302 ; swooso11 
PIC18F2480 zemm | powexpo | pvatexp280 ) xLTzsarNa | purrawso | DAFI8-4 | xLIT2eaRNd | cieynay] ACT64322 | ACTE4O31 * J swooso11 
PICTSFOANO 28SP ACi64301* Swo060TT 
PIC1SF2410 28S0 AC164302* xuT2sso. | swooeo11 
PIC18F2410 28SS AC164307* swooeo1 
PIC18F2410 28ML 
PICIBF2510 28SP | POMT8XNO | DVAT8XP280 PMFT8WHO | DAFI8-4 | ACICEOD04 | ACTe4012 | AC164301 7 7 Swo060TT DIM163022 
PIC18F2510 28so_| PCMisxNo | DVA18XP280 | _XLT28so_| PMEi8wHo | DAFi8-4 | xLT28s0 | acte4oi7 | acis4302 ” swooso11 
PIC18F2510 2eML_ | PCM1exNO | DvAtexP2e0 | XLT2e0FN4 | PmFtewHo | DAFI8~4 | xLT2e0NA | AGO’? || acie4sz2 | acté4031 J swo06o11 
Pioiero5t 28SP | POMT8XNO | DVATSXP280 PMETEWHO | DAFI8-4 | ACICEO204 | ACt64012 | ACi64301 7 7 Swo0e0Tt 
PIC18F2515 28so_| PcMisxNo | DVA18XP280 | _XLT28s0_| PMEi8wHO | DAFI8-4 | xLT28S0_| Acie4oi7 | Ac164302 / swooso11 
PICI8F2520 28SP | PCM18XNO | DVA18XP280 PMF18WHO | DAFI8-4 | ACICEO204 | AC164012 | AC164301 7 7 SWO0601T DIM163022 
PIC18F2520 28so_| PCMisxNo | DVA18XP280 | XLT28so_| PMEiswHo | DAFi8-4 | xLT28s0 | acte4oi7 | acie4302 swooso11 
PIC18F2520 2eML | PCMexNO | DVAteXP2e0 | XLT2e0FN4 | PmrtewHo | DAFt8~4 | xLT2e0RNA | AGIOO'?, || acie4sz2 | acté4031 F swo06ot1 
PioiaFa505 28SP | POMT8XNO | DVAT8XP280 PMET8WHO | DAFI8-4 | AcIGEO204 | AGi64012 | Aci64301 7 7 Swo0e0Tt 
PIC18F2525 28so_| PcMmisxNo | DVA18XP280 | _XLT28S0_| PMEi8wHo | DAFI8-4 | xLT28S0_| Acie4oi7 | Ac164302 / swooso11 
PICI8F2550 28SP | PCMi8XRO | DVA18XP280 PMFI8WLO | DAF18-4 ] ACICEO204 | ACi164012 | AC164301 7 y= SWo06011 DIM163025 
PIC18F2550 28so_| pcmisxro | DVA18XP280 | _XLT28s0_| _PMFigwWLo | DAFI8-4 | xLT28S0_| Acie4o3e | _Ac164302 xuT2sso_| _swoosot DM163025 
PICI8F2560 28SP | PCMI8XPO | DVA18XP280 PMFi8wJ0 | DAF18-4 | ACICE0204 | ACi64012 | ACi64301 7 7 SWo06011 DM163011 
PIC18F2580 28s0_| PCMisxPo | DVA18XP280 | XLT28s0_| PMF18WJo | DAFI8-4 | xLT28s0 | Acie4oi7 | Aacie4302 swooso11 
PIC18F2580 2eML_| PCM1exPo | DVvAteXP2e0 | XLT28OFN4 | PMFisWJo | DAFt8-4 | xLT2e0RNA | AGICO)?,.| acie4s22 | act64031* J swo06o11 
PICiaF2565 28SP | PCMI6XPO | DVAT8XP280 PMFTaWs0 | DAFI6-4 | ACIGEO204 | AC164012 | ACT64301 ; ; Swo060T1 DMT63011 
PIC18F2585 28so_| PcMisxpo | DVA1sXP280 | _XLT28S0_| PMFi8WJo | DAFI8-4 | xLT28S0_| Acie4oi7 | _Ac164302 swooso11 
PICTSF25/10 28SP 7AC164301* SWo06011 
PIC1SF25.10 28S0 AC164302* xuT2sso. | swooso1t 
PIC1SF25J10 28SS AC164307* swooeo11 
PIC18F2510 28ML 
PICISF2610 28SP | PCMT8XNO | DVAT8XP280 PMFT8WHO | DAFI8-4 | ACICEO204 | ACt64012 | AC164301 F 7 Swo0e0T1 
PIC18F2610 28so_| PcMisxNo | DVA18XP280 | _XLT28s0__| PMeiswHo | DAFi8-4 | xLT28S0 | Acie4oi7 | _Aac164302 M swooso11 
PIC18F2620 28SP | PCMI8XNO | DVA18XP280 PMFI8WHO | DAFI8-4 | ACICEO204 | AC164012 | AC164301 7 7 Swo06011 
PIC18F2620 28so_| PCMi8xNo | DVA18XP280 | _XLT28s0_| PMEi8wHO | DAFI8-4 | xLT28S0 | Acie4oi7 | _Aaci64302 Y swooeo11 
PIC18F2680 28SP | PCMI8XPO | DVA18XP280 PMF18WJO | DAF18-4 | ACICE0204 | AC164012 | AC164301 ; Y Swo06011 DNT63011 
PIC18F2680 28so_| PCMigxPo | DVA18XP280 | _XLT28s0_| PMFi8WJo | DAFI8-4 | xLT28S0 | Acie4oi7 | _Aac164302 Y swooeo11 
PIC18F4220 40P | PCM18XH2_|_DVAT8XP400, PMFI8WC1 ACICEO206 | _ACT64012 | _AC164301 Z Z Swo06011 
Pic1sF4220 44mL_| PCM18xH2 | pvatexp4oo | xLTasarN2 | pPMFiswct XLT44QFN2 | rH rereicaal Act64322 | AcTe4034 j swooeo11 
XLT44PT XLT44PT 
Pic18F4220 4apT | PoMexHe | Dvatepo44o |. Vinyaprg | PMFI8wo1 | DAFI83 | 9 Vituypre AC164305 $ swooeo11 
PICTSFA221 40P__| POMT8XNO* | DVAT8XP400 PMFI8WHO* | DAFI8-4 | ACICEO206 | Aciedo12* | ACT64301* a Swo0s0TT* 
XLT44PT XLT44PT 
Picisr4221 4apT | PoMiexno* | Dvatapo44o |, vinyaprg | PMFaWHo* | DAIS | Vt hyore AC164305* ye swooso11* 
PICTSF4221 4am | PCM18xNO* | DVATexP400 | _xLT44aFN2 | PMFT@WHO* | DAFI8-4 | xLT44QFN2 AC164300* : swoos011* 
PIC18F4320 40P__|_ PCM18XH2_|_DVAT8XP400, PMFI8WC1 ACICEO206 | ACTe4012 | _ AC164301 7 Z SWO060T1 
Pic18F4320 44mL_| PCM18xH2 | pvatexp4oo | xuTasarNe | pMFiswc1 XLTA4QFN2 | aH nereigaal Act64322 | AcTe4034 / swooeo11 
XLT44PT XLT44PT 
Pic18F4320 aapT | PoMexHe | Dvatepoa4o |. Vinyaprg | PMFI8wo1 | DAFI83 | 9 Vitayprg AC164305 / swooeo11 
PICTSFA321 40P_| POMT8XNO™ | DVAT8XP400 PMFI8WHO* | DAFI8-4 | ACICEO206 | Acieqo12* | ACT64a01* a Swo0s0TT* 
XLT44PT XLT44PT 
PIC18F4321 aapT | PoM1exNo* | Dvatepo44o |. Vinyaprg | PMFI8wHo* | AF-S | Vi thyors AC164305* ye swooso11* 
PICTSF4321 4am | PCM18xNO* | DVATexP400 | _xLT44aFN2 | PMFI8WHO* | DAF18-4 | XLT44QFN2 AC164300* Gi swoo6011* 
PICISF4331 40P | PCNA8XLO_| DVAT8XP400, PME18WFO | DAF18-4 | ACICE0206 | Ac164012 | AC164301 Z Z Swo060T1 
XLT44PT XLT44PT 
PIc18F4331 4apT | PomiaxLo | Dvatepo44o |, Vinyaprg | PMIaWwFO | DAFIBS |. Vitaypre AC164305 / swooeo11 
PIc18F4331 aa | pcMiexto | pvatexp4oo | xtT44arN2 | pMFiawro | DAFI8-4 | XLT440FN2 | A creqrag) AG164322 | ACTé4034 / swooe011 
PICiBF4410 40P | PCMT6XNO | DVAT8XP400 PMFT8WHO | DAFI8-4_| ACICEO206 | AC164012 | AC164301 ’ 7 Swo060T1 
XLTaaPT XLT44PT 
Pic18F4410 aapt | Powexno | bvatepoa4o |. \irvaprg | PMFIawHo | DAFI6-S | \ityore AC164305 J swooso11 
PIC18F4410 aa | Powtexno | pvatexp4oo | xLTasarne | partewHo | DAFIé-4 | xLT4MaFN2 | A“Cimya4| AG164322 | ACTe4034 ; swooso11 
PICTSF44I10 70P 
XLTaaPT 
PIC18F4410 44PT AC164305* orxiraaprg | swooco11 
PICTSFAAITO aN ACIGASOO® XLT440FN2 | SWOO6OTT 
PIC18F4420 40P | PCMT6XNO | DVAT8XP400 PMFT8WHO | DAFI8-4 | ACICEO206 | AcCT64012 | AC164301 7 ’ Swo06011 
XLTaaPT XLT44PT 
Pic1sF4420 aapt | Powexno | vatapoa4o |. \iraaprg | PMFIawHo | paFte-S | \iiyors AC164305 ; swooso11 
Pic1sF4420 4am | Powtexno | pvatexp4oo | xLT4sarn2 | paFtawHo | DAFIé-4 | xLTAMOFN2 | A“Cryoa4| AG164322 | ACT64034 f swooso11 
PICISF4431 4p | PONMBXLO | DVATEXP400 PMETEWFO | DAFT8-4 | ACICEO206 | AC164012 | ACT64301 7 7 Swo0e0T1 
XLTaaPT XLT44PT ; 
Pic18F4431 aapT | pomiaxto | pvatapo44o |, vinyaprg | PMFtaWwFO | DAFIE-S | \itiyprs AC164305 j swooeo11 
PIC18F4431 aa. | pcwexto | pvatexp4oo | xiT4sarn2 | PMFiswro | oart8-4 | xLT4aorna | ACIOIOI | acieas22 | acte4034 j swooeo11 
PIC18F4455 40P | PCMI6XRO | DVAT8XP400 PMFT8WLO | DAFI8-4 | ACICEO206 | ACie4012 | AC164301 ’ 7 Swo060T1 DIM163025 
PIC18F4455 aa | Pcwexro | Dvatexp4oo | xtT4sarna | pariawio | partes | xtTasorna | AUTO? | aciessz2 | acte4oa4 | xLT44arne | swo06ort DM163025 
XLTaaPT XLTaaPT XLTaaPT 
PIC18F4455 aapt | pcwtaxro | pvatspasao | MMT | petewio | paris | MrT AC164305 onxnipra | sWoosot DM163025 
t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE @ II available separately. (AC004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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x MICROCHIP Development System Matrix (cont, Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II| MPLAB® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PICTSF4480 40P___| PCMT8xPO_|_DVAT8XP400, PMET8WJO_| DAF18-4 | ACICEO206 | ACTS4012_| _ACT64301 ‘ai 7 SWOOGOTI DMT63071 
XUTa4PT XLT44PT 
PIC18F4480 4apt | powtexpo | pvaisa44o | 4 yiragpr3 | PMFI8WJO | DAFI8S | 5 yi raupr3 AC164305 i swooeo11 
PIc18F4480 4am | powtexro | pvatexpaoo | xtT44arne | pmriawuo | daria-4 | xtT4garna | male | acteasz2 | actedoaa™ i swooeo11 
PICTara510 70P__| PCMT6xNO | DVATEXP400 PMFTEWHO | DAFI8-4 | ACICEOD06 | ACt64012 | AcTo4a01 ; : SWOOGOTT DIMT63000 
XLTa4PT XLT44PT ; 
PIC18F4510 aap | pomtexno | pvaispas4o | 4 vrragprg | PMFI8WHO | DAFI8-S | 5 yi raupr3 AC164305 ‘ swooso11 
PIC18F4510 aamL | Pomtexno | pvatexpaoo | xtT44arne | pmirtawHo | Darie-4 | xra4garne | ACISIOI2 | acreazo2 | acteaoaa , swooso11 
PICTSFA5I10 TOP 
PICISF4515 40P__| POMT6xNO | DVATEXP400 PMFTEWHO | DAFI8-4 | ACIGEOD06 | ACTe4012 | AcTo4a01 ‘ ; SWOOGOTT 
XUTaaPT XLT44PT 
PIC18F4515 4apt | powtexno | pvaispas4o | 4 vrragprg | PMFI8WHO | DAFIE-S | 5 yi raupr3 AC164305 ; swooso11 
PIC18F4515 aamL | pomtsxno | pvatexpaoo | xtT44arne | pmirtewHo | dari-4 | xtra4arne | ACISIOI2 | acreazo2 | acteaoaa / swooso11 
PICTSFASD0 7OP__| POMTSxNO_|_DVATEXP400, PMETEWHO_| DAFI8-4_| ACIGEOD06 | ACt64012 | AcTo4301 Z Zi SWOOGOTT DIM165000 
XUTa4PT XLT44PT 
PIC18F4520 4apt | powmtexno | pvaispa44o | 4 yiragpr3 | PMFI8WHO | DAFI8S | 5 yi raupr3 AC164305 J swooeo11 
PIC18F4520 4am | pomisxno | pvatexp4oo | xuTa4arne | pmrtawHo | darie-4 | xtTa4arne | ACIOIOI2 | acreaze2 | acteaoaa ji swoo6o11 
PICTSFa5D5 70P__| POMT6xNO | DVAT6XP400 PMFTEWHO | DAFI8-4 | ACIGEOD06 | ACt64012 | AcTo4a01 F F SWOOGOTT 
XLTa4PT XLT44PT ; 
PIC18F4525 aap | pomtexno | pvaispa4o | 4 vrragprg | PMFI8WHO | DAFIES | 5 yi raupr3 AC164305 ; swooso11 
PIC18F4525 aamL | pomtexno | pvatexpaoo | xuT44arne | pmirtewHo | Darie-4 | xtragarne | ACISIOI2 | acreage | acteaoaa J swooso11 
PICTSFa550 qOP__| PUMTSxRO_|_DVATEXP400 PMFTEWLO_| DAFI6-4 | AcIcEO206 | Acie4012 | ACTS4s01 Yi ‘ii SWOOGOTT DIT63005 
PIC18F4550 aam_ | pomisxro | dvatexpaoo | xtT44arne | pmriawo | oaria-4 | xttagarne | AGOAUT® |  acteasz2 | actedoaa*) xLTa4arne |  swo0so1t DM163025 
XUT#4PT XUT44PT XLT4aPT 
PIC18F4550 aapt | PoMexRo | pvatapoa4o | XUMIFT | purtewLo | partes | Muir AC164305 ornratrg | swooeott DM163025 
PICT aFa560 70P__| PCMT6xPO | DVAT6XP400 PMFTEWIO | DAFT6-4 | ACICEO206 | ACTSq012 | ACToqa01 Yi 7 SWOOGOTT DMTE30TT 
XUTaaPT XLT44PT 
PIC18F4580 aapt | cMiexPo | pvatapoa4o | MET | pwiriawso | aries | rT AC164305 ; swooeo11 
PIC18F4580 aam_ | PowmsxPo | pvatxpaoo | xtT44arn2 | pMFiawso | varis4 | xtTasarne | ACTOAUIS | acte4ao2 | acie4o3a™ : swooeo11 
Plerases JOP] PUMTBXPO | DVATEXP400 PMETEWIO | DAFTE-4 | ACICEO206 | ACTO4012 | ACTO4a01 7 7 SWOOGOTT DMTeS0TT 
XUTa4PT XLT44PT , 
PIC18F4585 aapt | PcMiexPo | pvatapoa4o | Mu | pwerawso | aries | MrT AC164305 j swooso11 
PIC18F4585 aamL | powsxPo | pvatsxpaoo | xtT44arn2 | pmriawso | Dari84 | xuT4garna | ACTOAOTS |  actea3z2 | aciesosa y swo06o11 
XUTaPT 
PIC18F45.10 44PT AC164305* orvitttprg |  swo0co11 
PICTSFASIO 7AM ACTSTSD® XLT440F NS | — SWOOSOTT 
PICISr4610 40P | PUMTSXNO | DVATEXP400 PMETEWHO | DAPIO4 | ACICEOD0S | ACTe40TD | ACT64301 7] Zi SWOO60TT 
XUTa4PT XLT44PT ; 
PIC18F4610 aapt | PowexNo | pvatapoa4o | MUM | pmriawHo | partes | Muy AC164305 y swooeo11 
PIc18F4610 44m | PomisxNo | pvatsxpaoo | xuT44arne | pmtewHo | ari84 ] xtT4sarna | ACTOIOTS |  acteaszo | aciesosa / swooso11 
PIC1BF4620 40P | PCMT6xNO | DVAT6xP400 PMFT8WHO | DAFI8-4 | ACICEO206 | AC164012 | AC164301 F : Swo0G011 | DM163026, DM163007-2 
XUTaaPT XLT44PT 
PIC18F4620 aapt | powexno | pvatapoa4o | FT | pariswHo | aries | Mery AC164305 F swooso11 
PIC18F4620 aam_ | pomisxno | pvatxpaoo | xLTa4arn2 | pmriawHo | DaFi8-4 | xcTagarn2 | ACIOIDIe |  acreasz2 | actedos4 ; swooso11 
PIC18F4660 qoP_| PCM1BxPO | DVATEXP400 PMETEWIO | DAFTé-4 | ACICEO206 | AC164012 | ACT64301 Z Zi Swo060T1 DMT63011 
XUTa4PT XLT44PT ; 
Pic18F4680 aapt | pcwiexpo | pvatapoa4o | MUM | pwietawso | pares | Minit AC164305 j swooeo11 
PIc18F4680 4am | PcmisxPo | pvatexp4oo | xcra4arN2 | pmriswyo | paFta-4 | xLTaaorna | ACIOIOT® |  acteasoo | acte4osa / swooeo11 
XLT64PT2 XLTG4PT2 ; 
PIC18F6310 eapT | pomisxao | pvatoos | ,XkTSART® | pumrrawko | aria | XZTOIT2 | actz4oos | acte4so3 j swooso11 
XLT64PT2 XLT64PT2 ; 
PIc18F6390 eaptT | pomixao | pvatoos | ,XXiSART®. | puriawxo | varia | XcTOIT2 | actz4oos | acte4sos J swooeo11 DM163028 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6410 eapt | pomtaxao | pvatoos | ,XkTOART? | puaerawxo | arias | XCTOIT2 | actz4oos | acte4so3 F swooso11 
XLT64PT2 XLT64PT2 ; 
Pic18F6490 e4ptT | pomtsxao | pvatoos | ,XXiSART® | puariawko | varias | XcTOIT2 | actz4oos | acte4sos y swooeo11 DM163028 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6520 eapt | powmtexet | pvatapasao | ,XLTSART® | puariawa2 | varias | XZTOIT2 | actz4oos | acte4sos F swooso11 pM183022 
XLT64PT2 XLT64PT2 
Pic18F6527 eapT | pomtexso*| pvatoos | ,XXTSART2. | puriawso* | varias | *cTOIT2 |) actzaoos* | acie4z03* ye swooeo11 
PIC1BF6565 GB | PCMTexKO | DvATsPas02 | XLT68L1 | PMFISWEO | DAFI8-1 | XLT68L1 | AcT74007 | Acio4308 F Swo0s0T1 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6585 eapt | pomtexko | pvatapasoz | ,XkoART® | puariaweo | varia-1 | XZTOIT? | actz4oos | acte4sos F swooso11 DM163015 
PICTSF65I10 GaPT ACie4go7* Swo0e0Tt DIM183022 
PIC18F65J15 64PT ‘ACI64327* Swo06011 DM183022 
XLT64PT2 XLT64PT2 
PIC18F6622 eapT | pcmexso | ovatoos | ,XLTOMRT2 | puriawso | partes | XLIOET2 | acizaooe* | act64303* : swooeo11 
PIC1BF6680 GBL_| PCMT8xKO | DvATsPa802 | XLT68L1 | PMFISWEO | DAFI8-1 | XLT68L1_| AcT74007 | Aci04308 : Swo060T1 
XLT64PT2 XLTG4PTZ 
PIC18F6680 capt | pcwtexko | pvatspaso2 | XLToMT2 = | pmriaweo | oarie+ | XETOMT | actz4oos | acieag03 F swooso11 DM163015 
PICTBFO6I0 GaPT ACie4a07* Acie2062* | Swooeor1 DIM183022 
PIC1SF66J15 6aPT ACI64307" Aci62062" | Swoo60T1 DIM183029 
PICTSr6660 GaPT ACIGASO7™ SwousoTT™ 
PIC1SF66J65 64PT ACI64S07* SWOOG0TT™ 
XLT64PT2 XLTG¢P TD : 
PIC18F6722 capt | pomiaxso | Dvato03 | j\yicmuprs | PMFIawso | DAFI8-6 | \\yionuprx| AC174008 | Acte4303 J swooeo11 DM183022 
PICTFOTIO SaPT ACieqao7* Acieooe2* | _Swooeori DI185000 
PICTSF67I60 GaPT ACI64SO7™ Swooe0it* 
XLTSOPT XLTSOPT 
PIC18F8310 goptT | Pomtsxao | pvatoos | y\itwgprg | PMFI8WKO | DAFI8-6 | ¥\itwnprg| ACt74011 | Acte4304 J swooso11 
XLTe0PT XLT80PT ; 
PIc18F8390 gopT | PoMtsxao | Dvatoos | y\iterprs | PMFI8WKO | DAFI8-6 | \itwnprg| ACI74011 | Acte4304 d swooeo11 DM163028 
XLTSOPT XLTS0PT 
Pic18Fe4t0 soptT | Pomtsxao | pvatoos | y\itagprg | PMFI8WKO | DAFI8-6 | \itwyprg| ACI74011 | Acte4304 ; swooso11 


t MPLAB® PMS Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® 
Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial 
Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (AC004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
464 (t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANY MICROCHIP Development System Matrix (con:.) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATES I_MPLAB® PMS" 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
XLTSOPT XLTSOPT 
PIC18F8490 sopt | pomsxao | pvatoo3 | y\iteqprg | PMFI8Wko | DaFI8-6 | ¥Vitaypr3) Act74011 | Act64304 j swooeo11 DM163028 
XLTSOPT XLTe0PT 
PIC18F8520 sopt | powexet | DvatsPasoo | yr \insgprg | PMFI8WA2 | DAFI8-6 | 4 Yirwnpr| ACt74011 | AC164304 j swooeo11 DM183020 
XLTSOPT | XUIsOPT 
PIC18F8527 sop | Pomtexso | pvatoo3 | ,\inwqprg | PMFiswso | DAFI8-6 | TET. | acizaoi1* | aciess04* d swooeo11 
PIC18F8585 spt | pcmisxko | pvaispagoz | XLTSOPT | puacigweo | paris1 | XUTBOPT | acizaoiy | acteszo4 swooeo11 DM163015 
or XLT80PT3 tT | or XLT80PT3 : 
PICTSFe5IT0 S0PT ACie4s08* Acieo062* | _ SWO060TT DMT83022 
PICTSF85I15 80PT ACI64328" AcTe2062* | —SWO060TT DM183022 
PIC18F8622 sopt | pcmisxso | pvatoos |  XLTS0PT | puierewso | paris-e | XUTBOPT | acizaoti* | acteszo4* jx swooeo11 
or XLT80PT3 or XLT80PT3 v 
PIC18F8627 sopt | pemisxso | pvatoos | XLTSOPT |) pureiewso | prise | XUTBOPT | acizaoi1 | acteazo4 swooeo11 pM183022 
or XLT80PT3 6 | or XLT80PT3 : 
XLTSOPT XLTS0PT 
PIC18F8680 sopT | Pomexko | DvasPaso2 | yvitsgprg | PMFI8weo | DAFI8-1 | ¥Yirayprg| ACt74011 | Ac164304 / swooeo11 DM163015 
PICTSFO6ITO 30PT ACie4s08* Acreo062* | _ SWO060TT DIM183022 
PIC1BF86/15 80PT ACI64328" ‘AC162062* | SWO06011 DM183022 
PIC1SF86J60 80PT 
PICIBF86J65 80PT 
XUTS0PT XUTSOPT 
PIC18F8722 sopt | pcmexso | pvatoos | ,Mt'ROFT | pariswso | DAFI86 | winerors | ACI7A011 |  AC164304 ; swooeo11 pM183022 
PICTre7s10 SPT NGI EVEES Acreoose* | Swo0son DIM183020 
PICTSF87J60 80PT 
PICi8F96J60 TOOPT 
PICTSF96J65 TOOPT 
PIC24 Microcontroller Products 
PIC24FJ64GA006 64PT 
PIC24FI64GA008 80PT 
PIC24FJ64GA010 TOOPT 
PIC24FJ96GA006 64PT 
Pic24FJQ6GA008, 80PT 
PIG24FI96GA0T0 TOOPT 
PIC24FJ128GA006 64PT ACie4s27* Swo0e012 DM240001* 
PIC24FJ128GA008 80PT AC164328* swooso12 DM240001* 
PIC24FJ128GA010 100PF AC164323* swooeo12 DM240001* 
PIC2dHI256GP206 64PT 
PIC24HJ256GP610 100PF 
rfPIC @ Microcontroller Products 
rfPICT2C509AF 20JW | PCM16XAO | DVAT2XP080 ‘AC124001 | AC164301 7 
rfPIC12C509AF 20ss_| pcmiexao | DvAi2xP080 | _XLT20SS Aci24002_| _Ac164307 M 
TIPICT2CS09AG TedW) PCMT6XA0] DVAT2XPO80 Acio400T | Aci64301 ) (thy 
rfPIC12C509AG igso__| pcmiexao | DVvA12xP080 | _XLT18S0 aci24o02 | aciea3o2_| (Ht) 
fPIC12F675F 20ss_ | pcmiexeo | pvai2xposi | xLT20ss aci24o02 | acteaso7 | y(tt* EA ea 
APICT2FO7SH 2085} PCMT2XBO_| DVAT2XP08T | _ XLT20SS ACi2a002_| _Aci64307_| (HH) * 
DVI64TO2, ACTEAT02, 
rfP1C12F675K 2oss | pcmiexeo | pvai2xPost | xLT20ss acie4oo2 | acieaso7 | /(tt)* Road 
dsPIC ® Microcontroller Products 
dsPIC30F2010 2880 PMF3OXA1 | DAF30-4 | XLT28S0 | AC30F004 | —AC164302 J ‘Sw006012 DM300017 
dsPIC30F2010 28SP PMF30xA1 | DAF30-4 | ACIcEO204 | ac3or004 | Aaci64301 J swooso12 SE 
GsPICS0F2011 T6S0 PMFSOXA1] DAF30-4 | XLTI8S0 | Acs0F005 | Ac164302 = Swo0e012 
dsPIC30E2011 18P PMF3OXA1 | DAF30-4 | ACICEO202 | Ac30F005 | Ac164301 ie swooeo12 M3018 
dsPIC302011 28ML PMF30XA1_| DAF30-4 AC164322 ye swooso12 
dsPIC30F2012 2880 PMF30XA1 | DAF30-4 | _XL128S0 | Acs0F004 | _AC164302 Ei swo0s012 DM300017 
dsPIC30F2012 28SP par30xai | par30-4 | aciceoz04 | acsoroo4 | Act64301 ve swo06012 DOT. 
aSPICSOFZO2 28M PMFSOXAT | DAF30-4_[_XUT2B0FNd ACIGA32 Te Swo0G0T2 
dsPIC30F3010 2880 PMF3OXA1 | DAF30-4 | XLT28S0 | Acs0F004 | _AC164302 7 swo0s012 DM300017 
dsPIC30F3010 28SP PMF30xA1 | DAF30-4 | AcicEo204 | aczoro04 | acte43o1 y swooeo12 DMs00017: 
aSPICSOFSOTO 7AM PMFSOXAT | DAF30-4_|_XCTA40RN4 ACI6ASO0 ] SWO0G0T2 
dsPIC30F3011 40P PMF30XA1 | DAF30-4 | ACICEO206 | AC30F003 | _AC164301 y swo0s012 DM300018 
dsPIC30F3011 44PT PMF30xA1 | DAF30-3 |, Muni, | AC3OFO06 | AC164305 ‘ swo06012 
aSPICSOFIOTI TaN PMFSOXAT_| DAF30-4_|_XLT440FN2 ACI6ASO SWOOG0T2 
dsPIC30F3012 18S0 PMF30XA1| DAF30-4 | XLT18SO ‘AC164302 J Swo0s012 
dsPIC30F3012 18P PMF30XA1 | DAF30-4 | ACICEO202 AC164301 Y swooeo12 M3018 
dsPIC30F3012 4aMIL PMF30XA1 | DAF30-4 | XLT44QEN5* AC164322 Y swooso12 
asPICSOFS0T3 2850 PMFSOXAT | DAF30-4 | XU12850 | ACs0r004 | AC164302 : SWO0G0T2 DMS00017 
dsPIC30F3013 28SP PMF30XA1 | DAF30-4 | ACICEO204 | aczoro04 | acte43o1 ; swooso12 pe 
aSPICSOFSOTS TaN PMFSOXAT | DAF30-¢ | XLT@40ENS* ACT6ASOD : SWOOGOT2 
asPICSOFS04 70P PMFSOXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | ACS0F00S | ACT64301 7 SWO0G0T2 DMS0001S 
dsPIC30F3014 44PT PMF30XA1 | DAFS0-3 | 4 \UGidi,,| AC30FO06 | AC164305 J swooso12 
aSPICSOFI014 aN PMFSOXAT | DAF30-4_[_ XLT440FN2 ACT64322 i Swo0s0T2 
asPICSOFA0TT 70P PMFSOXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | ACS0F003 | ACT64301 ; SWO060T2 DMS00015 
dsPIC30E4011 44PT pwir3oxat | DAFS0-3 | ,AUGMET..| acsoFoos | aci64305 : swooso12 
GSPICSOFATI ZN PMFSOXAT | DAF30-4_[_XLT440FN2 ACT6AS22 : SWOOG0T2 
asPICSOFA0T2 2850 PMFSOXAT| DAF30-4_ | _XU12850 | ACs0F004 | _Ac164302 7 SWO0G0T2 DMS00017 
dsPIC30E4012 28SP PMF30xA1 | DAF30-4 | AcIcEO204 | ac3or004 | act643o1 J swooeo12 DMSOOo 
aSPICSOFA0I2 aN PMFSOXAT | DAF30-4_|_XUT440FNa ACI64322 7 Swo0s0T2 
asPICSOF40T3 70P PMFSOXAT | DAF30-4 | ACICEO206 | ACS0F003 | ACT64301 ; SWO060T2 DMS00015 
XLT44PT Swo0e012 
dsPIC30E4013 44PT PMF30xAt | DAFSO-3 | y'yiragprg| AC30FO0s | AC164305 j ewooenid 
aSPICSOFANTS aN PMFSOXAT | DAF30-4_[_XLT440FN2 ACT64322 : Swo080T2 
XLT64PT2 
dsPIG30E5011 64PT PMF3OXA1 | DAF30-2 | ,*viSeuprs| AC3OFO08 | AC164319 J swooso12 M3016 


t+ MPLAB® PM3 Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® 
Plus * New Product or future support. _/ Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial 
Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (ACO04004) 

(Continued) 
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ANY MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB® ICE 2000 System MPLAB® ICE 4000 System PRO MATE® II] MPLAB® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
XLT80PT DM300014 
dsPIC30F5013 80PT PMF30XA1 | DAF30-2 AC30F007 | AC164320 d swo06012 DM3000014-4 
or XLT80PT3 DM3000014-2 
XLT64PT2 * 
dsPIC18F5015 64PT PMF30XA1 DAF30-2 or XLT64PTS AC30F008* AC164319* v Swo006012 
dsPIC30F5016 80PT PMF30XA1 AC30F007* AC164320* SW006012 
dsPIC30F6010 80PF PMF30XA1 DAF30-2 XLT80PT2 AC30F001 AC164314 v SWw006012 DM300020 
dsPIC30F6010A 
dsPIC30F6011 GAPE pursoxat | pargo-2 | MISFITS | acsoroo2 | acteaais swooeo12 pM300016 
or XLT64PT4 y 
dsPIC30F6011A 
dsPIC30F6012 GAPE pursoxat | parso-2 | *TBAPTS | acsoroo2 | actedais swooeo12 pM300016 
or XLT64PT4 is 
dsPIC30F6012A 
dsPIC30F6013 80PF PMF30XA1 DAF30-2 XLT80PT2 AC30F001 AC164314 v SWw006012 DM300014 
dsPIC30F6013A 
DM300014 
dsPIC30F6014 80PF PMF30XA1 | DAF30-2 | XLT8OPT2 | AC30F001 | AC164314 ; swoo6012 DM300004-1 
DM300004-2 
dsPIC30F6014A 
dsPIC30F6015 64PT AC164319* SWw006012 
dsPIC33FJ64GP206 
dsPIC3SFJ64GP306 
dsPIC3SFJO4GP310 T00PF 
dsPIC33FJ64GP310 100PT 
dsPIC33FJ64GP706 
dsPIC33FJ64GP708 
dsPIC33FJ64GP710 100PF 
dsPIC33FJ64GP710 100PT 
dsPIC33FJ64MIC506, 
dsPIC33FJ64M1C508 
dsPIC3sFJ64MIC510 TO0PF 
dsPIC33FJ64MC510 100PT 
dsPIC33FJ64MC706 
dsPIC33FJ64MC710 100PF 
dsPIC33FJ64MC710 100PT 
dsPIC3SFI128GP206 
dsPIC3srI128GP306 
dsPIC33FJ128GP310 T00PF 
dsPIC33FJ128GP310 100PT 
dsPIC33FJ128GP706 64PT SW006012 DM240001* 
dsPIC33FJ128GP708 
dsPIC33FJ128GP710 100PF 
dsPIC33FJ128GP710 100PT 
dsPIC33FJ128MC506 
dsPIC33FJ128MC510 100PF 
dsPIC33FJ128MC510 100PT 
dsPIC33FJ128MC706 64PT ve SWw006012 
dsPIC33FJ128MC708 
dsPIC33FJ128MC710 100PF 
dsPIC33FJ128MC710 100PT 
dsPIC33FJ256GP506 
dsPIC33FJ256GP510 100PF 
dsPIC33FJ256GP510 100PT 
dsPIC33FJ256GP710 100PF 
dsPIC33FJ256GP710 100PT 
dsPIC33FJ256MC510 100PF 
dsPIC33FJ256MC510 100PT 
dsPIC33FJ256MC710 100PF 
dsPIC33FJ256MC710 100PT 
t+ MPLAB® PM Programmer Unit available separately. |CSP™ function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTART® Plus 1 * New 
Product or future support. / Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. Optional ICSP® In-Circuit Serial Programming™ Socket for PRO 
MATE ® II available separately. (AC004004) 
Development System Pricing 
Demo Kits Digi-Key Price Software 
Description Part No. Each 
Digi-Key Price aa Digi-Key Price 
Description Part No. Each PICDEM®. LCD MA160011-ND NEW! 29.99 Description Part No. Each 
PICDEM™ 1 DM163001-ND 59.99 Daughter Board = C18 C Compiler $wo06011-ND 495.00 
PICDEM™ 3 DM163003-ND 69.99 PICkit™ 2 Starter Kit DM164120-1-ND NEW! 23.99 €30 C Compiler $Wo006012-ND 295.00 
nu PICDEM MC LV Dev. Board DM183021-ND 99.99 i i @ i 
PICDEM.net™ TCP/IP DM163004-LT-ND 229.99 Visual FilterLab' ; : SW300001-ND 249.99 
Demo Board PIC18FXX22 64/80 — DM183022-ND 59.99 Digital Filter Design Lite $W300001-LT-ND 29.99 
PICDEM™ LIN DM163005-ND 445.00 PIN TQFP Demo Board 7 Noise Suppression 
PICDEM™ CAN-LIN 1 DM163007-ND 199.99 Explorer 16 Dev. Board DM240001-ND NEW! 429.99 Lib Sevace $SW300040-EVAL-ND 5.00 
SIeBEye SH ae SH eas dsPICDEM.net™ 1 DM300004-1-ND 389.99 - - 
PICDEM™ MSC1 DM163012-ND 99.99 eee 2 Rea pened eae SSO Ce OE VANE 500 
RIGDEMP"A BMTesoTEND 790199 dsPICDEM™ 1.1 DM300014-ND 299.99 
% dsPICDEM™ 28P Start DM300017-ND 79.99 i 
PICDEM™ CAN-LIN 3 DIM163015-ND 199.99 S - ant eA PHO | sw300056-EVAL-ND 5.00 
epee 2 ASSAD 99.90] | | {SPIODEM™ 60P Starter | DMGQOOIOND NEW! 79.90) | [an 
S| arter ca : . a 
PICDEM™ FS USB Acoustic Echo 
Demo Board DM163025-ND 59.99 dsPICDEM™ MC1 DM300020-ND 300.00 Cancellation Lib. “EVAL”;  SW300060-EVAL-ND 5.00 
Low-Power Solutions dsPICDEM™ MC1H Module DM300021-ND 800.00 
DemdiBaard DM163026-ND 129.99 dsPICDEM™ MC1L Module | DM300022-ND 700.00 ae eT $W300070-EVAL-ND 5.00 
PICDEM™Z 2.4GHZ DM163027-2-ND 199.99 KeeLog Evaluation Kit II DM303006-ND 249.99 
PICDEM™ LCD Demo Board | DM163028-ND 125.00 Pickit™ 1 DV164101-ND 36.00 Line Echo -EVAL- 
PICDEM™ DM163029-ND 149.99 rfPIC™ Kit 1 DV164102-ND 135.00 Cancellation Lib. Sides EEND) oe 
Mechatronics Demo Kit 5 i dsPIC30F 18F4431 Plug In MA18F4431-ND 25.00 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANY MICROCHIP 


Development System Pricing (cont) 


Programmers, In-Circuit Debuggers, Digi-Key Price Digi-Key Price 
d I Ci it E I t Description Part No. Each Description Part No. Each 
and In-Circult Emulators MPLAB © ICD2 Accessories Adapter Plug, 28P, 300 mil. ACICE0204-ND 30.00 
= 5 Universal Programming Module | AC162049-ND 39.99 Adapter Plug, 28P, 600 mil. BOICECPOS ND 30.00 
Digi-Key Price 28/40-Pin MPLAB® ICD2 Header | AC162051-ND 19.99 Adapter Plug, 40P, 600 mil. ACICE0206-ND 40.00 
Description Part No. Each ICE 4000 Power Supply ACICE0401-ND 50.00 
ICD2 with USB Cable DV164005-ND 159.99 sOD2 Header Interiaces ICE 4000 Logic Probes ACICE0402-ND 60.00 
DBD Viaioor ICD2 Header for PIC12F629/675 | AC162050-ND 25.00 ICE 4000 Parallel Cable ‘ACICE0403-ND 40.00 
‘with PICDEM™ 2 PLUS DV164006-ND 229.99 ICD2 Header for PIC16F630/676 | AC162052-ND 25.00 ICE 4000 Flex Cable ACICE0407-ND 55.00 
ICD2 Header for AC162053-ND 35.00 Transition Headers 
ICD2 DV164005 w/Power Supply | DV164007-ND 189.99 PIC16F627A/628A/648A : 
, : 8P SOIC Header ACICE0301-ND 20.00 
ICD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND 399.99 ICD2 Header for PIC16F716 AC162054-ND 35.00 ‘ 
Bic oe aan: BU SaT SOIT 15.55 14P SOIC Header ACICE0302-ND 40.00 
i arter Ki . ICD2 Header for PIC16F684 ~—_| AC162055-ND 25.00 18P SOIC Header ACICE0303-ND 40.00 
PICSTART® PLUS DV003001-ND 199.99 \CD2 Header for PIC16F688 AC162056-ND 25.00 20P SSOP Header ACICE0304-ND 55.00 
PM3 DV007004-ND 895.00 ICD2 Header for 20P SOIC Header ACICE0305-ND 55.00 
PIC12F635, PIC16F636 AG TOEOS TEND ee 
Baseline Flash PG164101-ND 25.00 28P SOIC Header ACICE0306-ND 55.00 
MCU Programmer ; \CD2 Header for PIC1OF, AC162059-ND NEW! 25.00 28P SSOP Header ACICE0307-ND 55.00 
PICkit™ 2 CHE. —— PICSTART ® Accessories 
MCU Programmer Reales) 34.99 Wien AC162060-ND NEW! —35.00 64-PLCC Adapter AC164024-ND 129.99 
84-PLCC Adapter AC164027-ND 159.99 
ICE 2000 POD ICE2000-ND 1000.00 
\CD2 Header for PICI6F631/ | ac4¢0061-ND NEW! 35.00 28-QFN Adapter AC164031-ND 159.99 
ICE 4000 POD ICE4000-ND 2560.00 677/685/687/689/690 SOFN AGH Rares Pee 
- Etre ICD2 Header for PIC18Fx5J1x_ | AC162062-ND NEW! 50.00 28-QFN Adapter AC164033-ND 159.99 
PIC1OF Hobby Ki AC163021-ND 12.00 P 
obby Kit : . ICD2 Header for PIC16F639 | AC162066-ND NEW! 35.00 
SOT23-6 Adapter AC163020-ND 36.00 | | |icD2 Header for PIC12F683 | AC162058-ND 25.00 ae CEN Ddaplet oie We AND 192 
PICDEM™ Z Motherboard AC163027-1-ND 89.99 ICD2 Breadboard Cable AC162069-ND 14.99 PICSTART® Firmware Module UKO003010-ND 29.99 
PICDEM™ Z Card RF 2.4 GHZ | AC163027-2-ND 39.99 7 PICkit™ Accessories 
MPLAB ® ICE 2000 A 
ICSP Cable for MPLAB PM3__| AC002021-ND 21.00 eee PICKit 1 Firmware Upgrade Kit | UK164101-ND 5.00 
- ICE 2000 Power Supply ACICE0103-ND 50.00 ae 
24V BLDC Motor with Cables | AC300020-ND NEW! 120.00 ICE 2000 Logic Probes ACICE0104-ND 60.00 PiCtail™ Daughter Board AC164120-ND 25.00 
208/460 VAC 3-Phase Motor | AC300021-ND NEW! — 120.00 ICE 2000 Parallel Cable ACICE0105-ND 40.00 PiCtail™” Daughter Board AC164121-ND NEW! 39.99 
Acoustic Accessory Kit AC300030-ND 87.99 ICE 2000 Tripod ACICE0106-ND 30.00 PiCtail Daughter Board AC164122-ND NEW! 37.99 
Speech Rec. Accessory Kit ‘AC300031-ND 40.00 ICE 2000 Flex Cable RGIGEOTOTND 55.00 HPIC™ TX Module (433.92 MHz) | AC164101-ND 30.00 
Power Supply _ AC162039-ND 24.00 ICE 2000 USB Parallel Adapter | ACICEO108-ND NEW! _99.99 APIG™ TX Module (315 MHz)_|FACi164102:ND) 30.00 
Power Supply with Cable AC162048-ND 29.99 MPLAB ® ICE 4000 Accessories vag cette aa AC164103-ND 25.00 
Demo Board for Adapter Plug, 18P, 300 mil. ACICE0202-ND 20.00 : 
ssoicimsoprtssopypip___| SO!C8EV-ND NEW! 10.00 Adapter Plug, 20P, 300 mil. ACICE0203-ND 20.00 tfRXD RCVR Module (315 MHz) | AC164104-ND 25.00 
Processor Modules Processor Modules (Cont.) Transition Sockets Socket Module (Cont.) 
Digi-Key Price Digi-Key Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Part No. Each 
PCM12XA0-ND 445.00 PMF18WHO-ND 
PCM12XB0-ND 445.00 PMF18WJO-ND XETOSSOT-ND aati tees 
PCM12XC0-ND 445.00 PMF18WKO-ND XLTO8DFN-ND ROTetOo ANG iegi60 
PCM16XA0-ND 445.00 PMF18WLO-ND AEG DINAN) AC164028-ND 159.99 
aoe ae PMF30XA1-ND eect AC164029-ND 159.99 
z 5. 5 
: AC164030-ND 159.99 
SOUND “ae oo Device Adapters XLT18SO-ND AC164035-ND 159.99 
: XLT20SO1-ND AC164036-ND 159.99 
PCM16XFO-ND 445.00 = 
Digi-Key XLT20SS-ND AC164037-ND 159.99 
PCM16XG0-ND 445.00 =) 
art No. XLT28QFN3-ND AC164038-ND 159.99 
PCM16XH1-ND 445.00 DAF18-1-ND 
| XLT28QFN4-ND AC164039-ND 159.99 
PCM16XJO-ND 445.00 DAF18-3-ND ROIRESGEND peas 
PCM16XK1-ND 445.00 DAF18-4-ND XLT28SO-ND AC164302-ND 189.99 
PCM16XLO-ND 445.00 DAF18-5-ND NEW! f 
eRe RCN 44500 XLT28SS2-ND AC164303-ND 189.99 
ouaae wae00 DAPIEHS ND XLT28XP-ND AC164304-ND 189.99 
PCM16XP0-ND 445-00 DAF30-2-ND XLT44L2-ND AC164305-ND 189.99 
RORTEXOTND! nae 06 DAF30-3-ND XLT44PT-ND AC164306-ND 189.99 
; DAF30-4-ND AC164307-ND 189.99 
PCM16XRO-ND 445.00 XLT44PT3-ND 
Pane Ey UND yeaa DVA1003-ND AC164308-ND 189.99 
: DVA12XP080-ND XLT44QFN2-ND AC164309-ND 189.99 
PCM16XS2-ND 445.00 XLT44QFN3-ND AOC 180.99 
PCM16XTO-ND 445.00 DVA12XP081-ND g - . 
PCM16XV0-ND 445.00 DVA16PQ441-ND Ran AC164311-ND 189.99 
PCM16XWO-ND 445.00 DVA16PQ640-ND AC164312-ND 189.99 
PCM16YB0-ND 445.00 DVA16XL441-ND XLT64PT1-ND AC164313-ND 189.99 
DVA16XL680-ND AC164314-ND 189.99 
PCM16YCO-ND 445.00 XLT64PT3-ND NEW! AOE 180.99 
PCM16YD0-ND 445.00 DVA16XP140-ND EUSA) AC164316-ND 189.99 
PCM16YE0-ND 445.00 i XLT64PTS-ND : . 
DEPEND 2 AC164317-ND 189.99 
PCM16YFO-ND 445.00 DVA16XP180-ND XLT68L1-ND Bet ereteny ieeee 
PCM16YG0-ND 445.00 DVA16XP182-ND. ‘AC164319-ND 189.99 
PCM16YHO-ND 445.00 DVA16XP183-ND XLT80PT-ND - 
PCM16YJO-ND 445.00 XLT80PT2-ND NEW! AC164320-ND 189.99 
PCM16YKO-ND 445.00 DV AISI e5s ND) XLT80PT3-ND AC164321-ND 189.99 
PCM16YLO-ND 445.00 DUS AP SEW XLT84L1-ND AC164322-ND 189.99 
PCM16YMO-ND 445.00 DVA16XP187-ND AC164323-ND NEW! 189.99 
DVA16XP200-ND AC164325-ND NEW! 189.99 
PCM16YNO-ND NEW! 445.00 DVA16XP201-ND 
PCM16YQ0-ND NEW! 445.00 AC164327-ND NEW! 189.99 
PCM17XA0-ND 445.00 DVA16XP202-ND Socket Module AC164328-ND NEW! 189.99 
PCM18XA0-ND 445.00 DVA16XP280-ND AC164329-ND NEW! 189.99 
PCM18XBO-ND 445.00 DVA16XP282-ND Digi-Key AC164330-ND NEW! 189.99 
PCM18XD1-ND 445.00 DVA16XP401-ND Part No. BC IESSSENOINEW, 1Saee 
PCM18XE1-ND 445.00 DVA16XP640-ND ACTED BAB AC164332-ND NEW! 189.99 
PCM18XH2-ND 445.00 DVA17PQ441-ND GAMERA AC164350-ND 129.99 
PCM18XJO-ND 445.00 AC174001-ND 159.99 
DVA17PQ641-ND AC004004-ND 
PCM18XKO-ND 445.00 AC174002-ND 159.99 
NENG EOD) AC124001-ND AC174005-ND 159.99 
PCM18XLO-ND 445.00 DVA17XL441-ND AC124002-ND : 
PCM18XNO-ND 445.00 DVA17XL681-ND AC174007-ND 159.99 
PCM18XP0-ND 445.00 AOA oO xD) AC174009-ND 159.99 
PCM18XQ0-ND 445.00 DVA17XL841-ND AC164002-ND AC174011-ND 159.99 
PCM18XRO-ND 445.00 DVA17XP401-ND AC164010-ND ‘AC174012-ND 159.99 
DVA18PQ440-ND AC164012-ND (AC254001-ND 159.99 
ROMS. SOND) 445.00 DVA18PQ640-ND AC164013-ND : 
PMF18WA2-ND 595.00 DVA18PQ800-ND AC30F001-ND NEW! 159.99 
PMF18WB1-ND NEW! 595.00 AC164014-ND AC30F002-ND NEW! 159.99 
PMF18WC1-ND. 595.00 DVA18PQ802-ND AC164015-ND AC30F003-ND 159.99 
PMF18WDO-ND 595.00 DVA18XL680-ND AC164017-ND AC30F004-ND 189.99 
BETS DNE 308 00 DVA18XL840-ND AC164018-ND AC30F005-ND 189.99 
PMF18WEO-ND 595.00 DVA18XP180-ND BC TCSOZIEND ‘AC30F006-ND 159.99 
PMF18WE1-ND 595.00 DVA18XP280-ND AC164022-ND AC30F007-ND 159.99 
PMF18WFO-ND 595.00 DVA18XP400-ND AC164023-ND AC30F008-ND 159.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iM - i ® Supported ARM Devices 
AGEcraft Cc Com pi ler for ARM Device Header File IDE Device Selection Application Builder 

——————— Atmel SAM7S/SAM7A J Z Z 

Atmel AT91 ARM7 Vv Vv v 
Features: * STD: ANSI C Compiler for ARM code generation * IDE with Application Builder, editor, project Philips LPC210x Fy, Z V 
manager, code browser. * Support of ELF/DWARF debugging ¢ Help files available as HTML Help and PDF Philips LPC220x oe v = 
file ADV: * STD + Thumb code generation PRO: ¢ Includes Global Optimizer * Improve program size and Analog Device ADuC702x if v _— 
runtime speed by 10-15% ST STR71x v = — 
Code Code Digi-Key Imagecraft 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Optimizations Part No. Price Each Part No. 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwart Yes (See Chart) No ICCV7 ARM STD-ND 224.99 ICCV7 ARM STD 


C-Compiler for AVR® 


Features: * ICCAVR supports all AT90S and ATmega devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, and AT94K FPSLIC. ANSI C Compiler: * Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C 
language ¢ Not micro-C or extended K&R C » 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point Professional Version ICCAVR PRO: * Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8-18%. This state-of- 
the-art whole-program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. 


Code Memory Code Code Application Digi-Key Price 

Target CPU’s Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
C Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR STD-ND 225.00 
C Compiler PRO for AVR | Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR ADV-ND. 375.00 


C-Compiler for Freescale Microcontrollers 


Features: * ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for Freescale Microcontrollers * Write interrupt handlers in C * Supports inline assembly and can interface with assembly modu- 
les * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Price Imagecraft 
Target CPUs Code Memory Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each Part No. 
Freescale HCO8 Up to 64K Bytes Yes No IcDo8 Yes pice Fee anrheseig ICC08 STD-ND 199.00 ICC08 STD 
Freescale HC11 Up to 64K Bytes Yes No HC11 Debugger No Peephole 1CC11 STD-ND 199.00 ICC11 STD 
4Mbytes using 
Freescale HC12 / HCS12 HC12 Expanded Yes No HC12 ICD No Peephole 1CC12 PRO-ND 349.00 ICC12 PRO 
Memory Feature 
Freescale HC12 / HCS12 Up to 64K Bytes Yes No HC12 ICD No Peephole 1CC12 STD-ND 199.00 ICC12 STD 
Freescale HC08 Up to 64K Bytes Yes Yes IcDos Yes Bian Face aaeteosind ICC08 PRO-ND 348.99 ICCO8 PRO 


C-Compiler for Tl MSP430 


Features: « ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for TI MSP430 Microcontrollers * Write interrupt handlers in C * Supports inline assembly and can interface with assembly 
modules * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C » 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Imagecraft 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Price Each Part No. 
Texas Instruments 2 Register 
TI MSP430 Up to 64K Bytes Yes No ICC 430 built-in Yes Allocation, Peephole ICC430 STD-ND 199.00 ICC430 STD 


yoy if 4 . Feature Comparison PCB PCM PCH PCW PCWH 
www? C-Compilers and Debuggers —— 

Command Line Compiler Pf v ri J Jv 
C-Compiler for PiCmicro® MCUs Built-in Functions Jv if J v v 
C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PlCmicro MCUs. This Integrated C Development Environment Example Programs v v Vv Vv v 
gives developers the capability to produce efficient code from an easily maintainable high level : 7 
language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions and Device Drivers v v v v v 
example programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PICmicro MCUs. MPLAB Interface / / 
ICD-S40 Windows IDE J J 
This ICD unit communicates to the PC and the debugging software over an RS232 connection, and C Aware Editor v Vv 


operates at a 40Mhz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The 


ICD-S40 is powered from the target board. The target board needs to supply 5 volts to the ICD. New'Pioject Wizard : A 


Debugger v v 
oa Device Selector/Editor Fr Jv 
This ICD unit connects to the PC and the debugging software over USB. It operates at a 40Mhz clock ; , r 3 
frequency resulting in quick debug times (USB cable included). The ICD-U40 is powered from the USB Call Tree and Memory Map v v v v v 
bus and can optionally power your target board (5V only) Statistics JV J 
429-1000-ND C-Compiler (POW). 2csinaideccessceces casey sann dessa snamenssesyphennnende toa $425.00 Special Viewers v v 


429-1001-ND C-Compiler for 12 bit PIC’s . 
429-1002-ND C-Compiler for 14 bit PIC’s . 
429-1003-ND C-Compiler for PIC18 
429-1004-ND C-Compiler for 12-14 bit PIC’s 
429-1005-ND In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial) . 
429-1006-ND In-Circuit Debugger ICD-U40 (USB)... 


- $125.00 Serial Port Utility 
.$125.00 : 
. $175.00 12bit Support u ; i 


. $350.00 14bit Support / / / 


.. $75.00 
PIC18 Support ] r 
_ $75.00 ve : : 


micro Sng inecring abs, Suc. PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. 
Full support for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME 
BASIC commands, direct and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, compatible. 


real IF..THEN..ELSE and interrupt processing in BASIC. The LAB-X1A is an independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs 


Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible with written in any language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, 
our PicBasic Pro Compiler. memory, Rs232 port, Pots for ADCs and many extras. 


444-1000-ND PicBasic Pro Compiler. 
444-1001-ND LAB-X1 Experimenter Board 


$249.95 
$199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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QuickWriter™ 


kes, 
Programmer 


hous, 


*Shown with 4 Gang Adapter 
(not included). Programming 
adapters must be purchased 
separately. 


QuickWriter™ comes with power supply, serial cable and in circuit pro- 
gramming cable. Adapter required when not using ICSP cable. 

One programmer for all of your PIC® MCU development needs: ¢ In-circuit 
Serial Programming +4 Gang Serial device programming « Single device 
programming (serial and parallel) 

QuickWriter™ is a low cost programmer with these advanced features: 
© Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 
programming and in-circuit programming * Measures programming voltages 
and current to verify proper target connections or device insertions » Flash 
firmware updates » Data table driven * New devices are supported with free 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) 
* Programs ALL 12-bit, 14-bit, and 18-bit series Microchip PIC processors. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C, and 18F families * Includes the 
TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows hosted 
IDE. TDE™ supports development with all popular PIC@MCU compilers and 
assemblers. TDE™ includes a multi-file editor, integrated MAKE and one-click 
cross referencing of compiler errors. TDE™ also interfaces to the TechTools 
ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit 
emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC® MCU 
assembler, CVASM16™. CVASM16™ supports ALL 12-bit and 14-bit PIC® 
MCU processors. CVASM16™ assembles Parallax source files (SPASM format) 
and accepts Microchip mnemonics. * Compatible with existing TechTools 
and Parallax programming adapters * Accepts HEX files generated by all 
popular PIC@MCU compilers and assemblers * Supports auto-incrementing 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro 
Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply 


Digi-Key Price | TechTools 

Description Part No. Each | Part No. 
Programmer 
PiCmicro® MCU QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIFX MP-ZIF40-ND* 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Pin ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 
44-Pin PLCC MP-PLCC44-ND 129.00 | MP-PLCC44 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOIC18 
8/14-Pin SOIC. MP-SOIC8/14-ND 89.00 | MP-SOIC814 
PIC14000 MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF QW-4ZIF40/28-ND* — 199.00 | QW-4ZIF40/28 
44-Pin PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 
28-SOIC QW-4S01C28-ND 249.00 | QW-4S01C28 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 
18-Pin SOIC QW-4SO1C18-ND 249.00 | QW-4SOIC18 
8/14-Pin Narrow SOIC | QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N 
8/14-Pin Wide SOIC QW-4S08/14W-ND 249.00 | QW-4S08/14W 


* Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


PIC Emulators clearview™ Mathias 


CVM1 supports emu- 
lation for 16C5X and 
16CXX devices using 
Microsoft Windows™ 
for a complete integrat- 
ed design environment. 
“Family” modules select 
5X or XX device family, while 
“Member” modules select 
specific device. Optional timing ~ 
module shows execution time and 
number of processor cycles. Optional 
16K trace buffer module additionally 
provides execution history and 8 external 
trace inputs. Provides full emulation of program and 
register memory and 1/0 activity with unlimited hardware breakpoints. 
Built-in PLL oscillator generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 


System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 

Emulator 
ClearView Mathias 
16C5x/16CXX CVM1-ND 495.00 | CVM1 

Family Module 
Advanced 14 Bit Family 
Module w/Data Breakpoints CVMO4F-ND 200.00 | CVMO4F 
PIC16C5X Family Module CVM5XF-ND 150.00 | CVM5XF 
Member Module 

PIC16C55X/62X/CE62X CVM001M-ND 200.00 | CVMO01M 
PIC12C508/509 CVM50XM-ND 75.00 | CVM50XM 
PIC16C50X/CE51X/16C505 CVM5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM 
PIC12C671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM 
PIC16C5X CVM5XM-ND. 50.00 | CVM5XM 
PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND 100.00 | CVM55XM 
PIC16C61 CVM61M-ND 100.00 | CVM61M 
PIC16C62X CVM62XM-ND 100.00 | CVM62XM 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND 200.00 | CVM6/8M 
PIC16C641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66XM 
PIC16C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M 
PIC16C62-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628M 
PIC16F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND 100.00 | CVMF84M 
PIC16F873,874,876,877 CVM87XM-ND 200.00 | CVM87XM 
PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 
Trace Buffer and Timing Module 
Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 [CVMT1 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 
Kit Module 
Firmware/Logic Field 
Upgrade Kit CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 
Adapter 
PIC16C712C716 ADP716-ND§ 35.00 [ADP716 


t Requires the CVMO3F Family Module § Requires Member Module CVM77M 

* For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. Contains 
firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


DigiView is an 18-channel, 100MHz Logic Analyzer of professional quality, 


high portability and is very affordable. DigiView uses a deep capture buffer 


“4 ICEPIC, ICEPIC2 and 
SA" ICEPIC3 PIC Emulators 


ICEPIC, ICEPIC2, and the ICEPIC3 emulators 
are fully modular, full speed, real time, 
in-circuit emulator systems, for use 
with Microchip PIC processors, 
using interchangeable “personality 
daughterboards” which connect 
directly to the users target board 
and are sold separately. 

The ICEPIC3 Emulator is com- 
pact, portable, lightweight and 
offers exceptional performance and 
value. It uses a quick “hot” connection to the 

host computer via USB Port, with the system firmware being upgraded at any 
time from the internet giving total upgrade ability. The ICEPIC3 has additional 
real-time analysis when using the plug-in trace board which is sold separately. 
All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


‘ i A j i Features ICEPIC ICEPIC2 ICEPIC3 
and real-time hardware compression to achieve long period captures without - - 
reducing resolution. Depending on the sparseness of the data, DigiView can Real-Time Emulation | 32KHz ~ 20MHz| 32KHz ~ 33MHz| 1KHz ~ 50MHz 
capture up to 5 minutes of data at 10ns resolution. Features: © 18 Channels Device Emulated 12C, 16C 12C, 160, 17C | PIC%2, 16, 18 
* USB interface and power source for portability »* Real-time hardware Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
compression » Eliminates resolution vs. depth tradeoffs * Compression ratio Source Level Debug Yes Yes Yes 
up to 256,000:1 depending on activity » Trigger on rising, falling or transition “C” Source Level Debug Yes Yes Yes 
of any channel » Multi-channel high, low and don’t care trigger qualifier » Pre- Real Time Trace No Yes Yes* 
trigger and post-trigger data capture Time Stamp Yes Yes Yes* 
DV1-100-ND DV1-100 $499.00 Freeze Mode Yes Yes Yes 
Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
Stack Breaks Yes Yes Yes 
ER3 EconoROM lll WDT Breaks Yes Yes Yes 
. Stack View Yes Yes Yes 
Economical Custom Watch Yes Yes Yes 
Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
E PRO M Communications RS-232"C” RS-232"C" USB 
Emulator * Using optional Modular Trace Board |3-TRACER1-ND 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICSP Adaptor 
EconoROM lil is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate In-Circuit Serial Programming Adaptor ISPICRI-ND 35.00 
the “burn/insert/test/remove/erase” cycle. The ER3 will speed up your firm- ICEPIC Emulators 
ware development by eliminating the need to remove-erase-program and ui 
re-install EPROMs each time you test a code change. These devices plug into ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 542.77 
the EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout ICEPIC2 Emulator System ICEPIC2-ND 820.00 
the development process. Features: « Integrated Low-Voltage Support ICEPIC3 Emulator System ICEPIC3-US-ND 900.00 
* Target Voltage Sense and Measurement * External Power Option * Jumper- ICEPIC Daughter Boards 
less Address Configuration *Up to 8Mbit Emulation in a single unit * Fast 
Downloads (up to 2.5 Mbit per second) » Replaces standard EPROM device 120671, 160672 DB12C67X-ND 375.00 
during development * Connects to any Parallel Port * Auto/Manual Target 420508/509 
Reset on download * Read-back, Verify and Self-test functions » Daisy-chain ! ef 
cable included » LPT cable (8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included 16C54/55/56/57/58, 166505 DEGAEENG) 320.00 
* Target cables (standard IDC to DIP Ribbon Cable) included * Includes 2 16554, 16C556, 160558 DBS55X-ND 375.00 
versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version 160620, 160621, 160622 DB62X-ND 375.00 
* QuickLoader with Full-screen editor included » Batchable loader and utilities 16C641/642/661/662 DB66X-ND 450.00 
Included = nccapis Intel HER, tettronls He Motorola: records and\birary 16C61, 16C71, 16C710, 160711 DB711-ND 375.00 
7 160715 DB715-ND 375.00 
Cables Digi-Key Price 16062/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 450.00 
Capacity Supplied Speed | Part No. Each 16C66, 16067, 16C76, 16077 DB77-ND 450.00 
256Kbit/ 32K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-256-ND 179.00 160772, 160773, 160774 DB77X-ND 375.00 
512Kbit/ 64K x 8 28-Pin Dip 45ns | ER3-512-ND 239.00 16084, 16F83, 16F84 DB84A-ND 375.00 
{Mbit/ 128K x 8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-1M-ND 299.00 16F872/873/874/876/877 DB877-ND 375.00 
AMbit/ 512K x 8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-4M-ND 399.00 17042/43/44, 17€752/756 
8Mbit/1Mx8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns_| ER3-8M-ND 499.00 (IGEPIC2 Only) DB756-ND 375.00 
16F628 DBF628-ND 375.00 
16F73, 16F74, 16F76, 16F77 DBF77-ND 450.00 
FR3 FlexROM Ill FLASH, 16F870/71 DBF871-ND 335.00 
EPROM and SRAM Emulator = 
44-Pin PLCC Adapter (For emulation 
FlexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool of 16Cxx In PLCC Only) PLCC44-RF-ND 125.00 
for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 
device. The FR3 increases productivity by elimination of the “burn/insert/ ICEPIC3 Daughter Boards 
test/erase” cycle and by downloading firmware code or data into the emulator 12F675, 12F629 13DB12F675-ND 375.00 
at a fast 2.5 Mbits per second. Features: * Active Cable Modules (ACM™) 42F683 13DB12F683-ND 375.00 
contain Target interface and Control Logic . Provides adaptability to new Target 16F684A I3DB16F84A-ND 375.00 
Technologies »*Hard-ware Instrumentation: Target Voltage Measure- ment, 16F716 13DB16F716-ND 375.00 
Address Snap-Shot Circuit, Address Match and Trigger Circuit * Reverse Voltage 46F871. 16F870 13DB16F871-ND 3 “00 
Protection * Adjustable Timing Parameters »* Read-back, Verify and Self-test 71, 75. 
functions * Connects to any Parallel Port * All sizes and speeds can be Daisy- 180452/442/252/242 13DB18C452-ND 375.00 
chained together » Daisy-chain cable included » Mini-clip cable included for 18F2220/2320/4220/4320 13DB18F4320-ND 375.00 
Reset connection *LPT cable included » Target cable(s) included Includes 2 18F452/442/252/242 I3DB18F452-ND 375.00 
versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version 4 
* QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable loader and utilities 1BiTS20;1851220 18D Bi Bi1B20.ND S750 
included * Accepts Intel HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary 18F4431/4331/2431/2331 13DB18F4431-ND 375.00 
files * Free software updates via WEB downloads 18F4550/2455/2550/4445 13DB18F4550-ND 375.00 
18F4620/4525/2620/2525 13DB18F4620-ND 375.00 
Digi-Key Price 18F4680/2680/2585/4685 13DB18F4680-ND 375.00 
Size Organization | Speed Part No. Each 18F8720/8620/6720/6620 I3DB18F8620-ND 375.00 
Base Unit* 18F8722/6722/8627/6627 13DB18F8722-ND 375.00 
1 Mbit | 128Kx8/64Kx16 | 45ns FR3-1M-ND 279.00 if 
4Mbit | 512Kx8/256Kx16 | 45ns FR3-4M-ND 379.00 16F872A/873A/874A/876A/877A 13DB877A-ND 375.00 
8 Mbit | 1Mx8/512Kx16 | 45ns FR3-8M-ND 529.00 16F627A, 16F628A, 16F648A I3DBF648-ND 375.00 
16 Mbit | _2Mx8/1Mx16 45ns FR3-16M-ND 679.00 16F676, 16F630 |3DBF676-ND 375.00 
*Base Unit requires at least one ACM™ target interface 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77 13DBF77-ND 375.00 
= = 16F737, 16F767, 16F747, 16F777 I3DBF777-ND 375.00 
mae biol Key Paige 16F818, 16F819 13DBF819-ND 375.00 
lescription 2 ELL ac 16F87, 16F88 I3DBF88-ND 375.00 
Active Cable Module (ACM™) Trace Boards 
8 Bit Interface with/DIP28 and DIP32 Cable | ACM-8-ND 120.00 
16 Bit Interface with/DIP40 Cable ACM-16-ND 120.00 ICEPIC3 Trace Board 13-TRACER1-ND 775.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 469 


INN MICROCHIP 
CPU/System Supervisors 


Power Management 


Nominal Reset Watchdog Manual Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. al 25 100 Size Pricing 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-270DI/TO-ND 33 26 .24 _ _ 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-300DI/TO-ND .33 26 24 _ = 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-315DI/TO-ND .33 26 .24 _ = 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-450DI/TO-ND 33 26 .24 _- — 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-460DI/TO-ND .33 26 24 = = 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-485DI/TO-ND 33 26 24 = - 
2.625 Active Low CMOS Push-PUII No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-270HI/TO-ND 33 26 .24 _ _ 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-300HI/TO-ND .33 26 24 _ = 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP100-315HI/TO-ND 33 26 .24 = = 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-450HI/TO-ND 33 26 .24 = = 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-475HI/TO-ND .33 26 24 = = 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP100-485HI/TO-ND 33 26 24 = — 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-2701/TTCT-ND 36 33 30 3,000 240.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-300I/TTCT-ND 36 33 30 3,000 240.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-3151/TTCT-ND 36 33 30 3,000 240.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-4501/TTCT-ND 36 33 30 3,000 240.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-4601/TTCT-ND 36 .33 30 3,000 240.00/M 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-4751/TTCT-ND 36 33 30 3,000 240.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 1.0-5.5 MCP100T-4851/TTCT-ND 36 233 30 3,000 240.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-270DI/TO-ND 33 26 .24 - _ 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-300DI/TO-ND .33 26 24 = = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-315DI/TO-ND 33 26 .24 _ _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-450DI/TO-ND .33 26 24 _ = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-460DI/TO-ND 33 26 24 = = 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-475DI/TO-ND 33 26 .24 _- _ 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-485DI/TO-ND 33 26 24 = = 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-270HI/TO-ND 33 26 24 _ _ 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-300HI/TO-ND 33 26 .24 _ _ 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-315HI/TO-ND .33 26 24 = _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-450HI/TO-ND 33 26 .24 = = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-460HI/TO-ND .33 26 24 = _ 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 1.0-5.5 MCP101-475HI/TO-ND 33 26 24 = — 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP101-485HI/TO-ND 33 26 .24 = col 
1.900 Active Low Push-Pull No No TO-92 1.0-5.5 MCP102-1951/TO-ND 48 38 36 = = 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 1.0-5.5 MCP102T-1951/LBCT-ND 53 48 AB 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SOT-23B 1.0-5.5 MCP102T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 1.0-5.5 MCP103T-1951/LBCT-ND 53 AB AB 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No SOT-23B 1.0-5.5 MCP103T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 310.00/M 
2.625 Active Low Open Drain No No T0-92 1.0-5.5 MCP120-270DI/TO-ND 3 235 32 al _ 
2.925 Active Low Open Drain No No TO-92 1.0-5.5 MCP120-300DI/TO-ND 43 35 32 — = 
4.375 Active Low Open Drain No No T0-92 1.0-5.5 MCP120-450DI/TO-ND A3 235 32 _- — 
4.475 Active Low Open Drain No No T0-92 1.0-5.5 MCP120-460DI/TO-ND 43 35 32 = = 
4.625 Active Low Open Drain No No T0-92 1.0-5.5 MCP120-475DI/TO-ND 3 235 32 = — 
4.725 Active Low Open Drain No No T0-92 1.0-5.5 MCP120-485DI/TO-ND 43 235 32 = —= 
2.625 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-2701/TTCT-ND 8 43 39 3,000 320.00/M 
2.925 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-3001/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
3.075 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-3151/TTCT-ND 8 43 39 3,000 320.00/M 
4.375 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-4501/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.475 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-460I/TTCT-ND A8 43 39 3,000 320.00/M 
4.625 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-4751/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.725 Active Low Open Drain No No SOT-23 1.0-5.5 MCP120T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No TO-92 1.0-5.5 MCP121-1951/TO-ND 8 234 31 = = 
1.900 Active Low Open Drain No No SC-70 1.0-5.5 MCP121T-1951/LBCT-ND 53 AB AB 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No SOT-23B 1.0-5.5 MCP121T-195|/TTCT-ND 53 48 43 3,000 310.00/M 
2.625 Active Low Open Drain ¢ No No T0-92 1.0-5.5 MCP130-270DI/TO-ND 3 33 30 _ _ 
2.925 Active Low Open Drain ¢ No No TO-92 1.0-5.5 MCP130-300DI/TO-ND 43 33 30 _ = 
3.075 Active Low Open Drain ¢ No No TO-92 1.0-5.5 MCP130-315DI/TO-ND A3 33 30 _ — 
4.375 Active Low Open Drain ¢ No No TO-92 1.0-5.5 MCP130-450DI/TO-ND 3 33 30 — = 
4.475 Active Low Open Drain ¢ No No TO-92 1.0-5.5 MCP130-460DI/TO-ND A3 33 30 = _ 
4.625 Active Low Open Drain ¢ No No T0-92 1.0-5.5 MCP130-475DI/TO-ND 43 33 30 al _- 
4.725 Active Low Open Drain ¢ No No TO-92 1.0-5.5 MCP130-485DI/TO-ND 43 33 30 = = 
2.625 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-2701/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/M 
2.925 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-3001/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/M 
3.075 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-3151/TTCT-ND 8 43 39 3,000 300.00/M 
4.375 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-4501/TTCT-ND 48 83 39 3,000 300.00/M 
4.475 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-4601/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/M 
4.625 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-4751/TTCT-ND A8 43 39 3,000 300.00/M 
4.725 Active Low Open Drain t No No SOT-23 1.0-5.5 MCP130T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/M 
1.900 Active Low Open Drain ¢ No No T0-92 1.0-5.5 MCP131-1951/TO-ND 48 34 31 = = 
1.900 Active Low Open Drain ¢ No No SC-70 1.0-5.5 MCP131T-1951/LBCT-ND 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Open Drain ¢ No No SOT-23B 1.0-5.5 MCP131T-1951/TTCT-ND 53 48 43 3,000 310.00/M 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-2701/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-300I/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-3151/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-4501/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-4601/TTCT-ND A8 48 39 3,000 320.00/M 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-4751/TTCT-ND A8 43 39 3,000 320.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP809T-4851/TTCT-ND 8 43 39 3,000 320.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-270I/TTCT-ND A8 48 39 3,000 320.00/M 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-300I/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-3151/TTCT-ND A8 43 39 3,000 320.00/M 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-4501/TTCT-ND A8 43 39 3,000 320.00/M 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-460I/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-4751/TTCT-ND 48 48 39 3,000 320.00/M 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 1.0-5.5 MCP810T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No SOT-223 45-55 TC32MEDB713CT-ND 1.87 1.62 1.46 4,000 | 1190.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No TO-92 4.5-5.5 TC32MCZB-ND 1.58 1.11 1.00 - - 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC 4.5-5.5 TC1232COA-ND 1.15 A) Pal _ _ 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 16-SOIC 45-5.5 7TC1232COE-ND 1.98 1.29 1.23 _- _ 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-DIP 4.5-5.5 TC1232CPA-ND 1.15 719 Pal - - 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC 4.5-5.5 TC1232E0A-ND 1.04 i) ry al —- _ 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-DIP 4.5-5.5 TC1232EPA-ND 1.15 ie wal - - 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 1.2-5.5 TC1270FERCCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143 1.2-5.5 TC1270SERCCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 1.2-5.5 TC1270TERCTRCT-ND 58 AB AL 3,000 360.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 1.2-5.5 TC1271MERCCT-ND 64 58 62 3,000 360.00/M 
4.62 Active Low Open Drain No No SOT-23B-3 1.2-5.5 7C1273-5ENBCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
4.12 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.8-5.5 101274-15ENBCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No STO-23B-3 1.8-5.5 7C1274-5ENBCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 1C1275-10ENBCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 

*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. tf with 5k Q pull-up (Continued) 
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ASmicnocuie Power Management (cont, 


CPU/System Supervisors (Cont.) 


Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. 1 25 100 Size Pricing 
2.55 Active Low Open Drain No No SOT-23B 1.2-5.5 1C1276-20ENBCT-ND 64 58 52 3,000 360.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809JVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809LENB713CT-ND AG 39 33 3,000 250.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809LVLB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809LVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809MENB713CT-ND AG 39 33 3,000 250.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No $C70-3 1.2-5.5 TCM809MVLB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT23B-3 1.2-5.5 TCM809MVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809RENB713CT-ND AG 39 33 3,000 250.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809RVLB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809RVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809SVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809SVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1,2-5.5 TCM809TVNB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810LENB713CT-ND AG 39 33 3,000 250.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810RENB713CT-ND AG 39 33 3,000 250.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810RVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810TENB713CT-ND 61 53 AB = = 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 1.0-5.5 TCM811FERCCT-ND 56 50 A5 3,000 330.00/M 


*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Voltage Detectors 


Nominal Reset Watchdog Manual Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. 1 25 100 Size Pricing 
2.70 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2702ECB71CT-ND 63 54 A5 3,000 310.00/M 
2.90 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2902ECB71CT-ND 54 51 A5 3,000 310.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4302ECB71CT-ND 60 50 A5 3,000 320.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-89 0.7-10 TC54VC4302EMB71CT-ND 60 50 A5 1,000 320.00 
4.50 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4502ECB71CT-ND 83 73 65 3,000 481.00/M 
2.70 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2702ECB71CT-ND 63 54 5 3,000 310.00/M 
2.90 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2902ECB71CT-ND 54 45 Al — _ 
3.00 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN3002ECB71CT-ND 54 51 A5 3,000 310.00/M 
4.30 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4302ECB71CT-ND 60 50 A5 3,000 320.00/M 
4.50 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4502ECB71CT-ND 83 73 65 3,000 481.00/M 
4.50 Active Low Open Drain No No SOT-89 0.7-10 TC54VN4502EMB71CT-ND 83 73 65 1,000 481.00 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
DC/DC Converters 
Input Voltage | Output Voltage Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (A) | Output Current (mA) | Temperature (C°) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-33X501/MS-ND 2.20 1.58 1.44 = = 
Regulated 2.0-5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-ADJI/MS-ND 2.20 1.58 1.44 = _ 
Regulated 2.0-5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-33X501/MS-ND 2.20 1.58 1.44 = _ 
Regulated 2.0-5.5 3.3 or 5.0 120 120mAé for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-ADJI/MS-ND 2.20 1.58 1.44 = = 
Inverting or Doubling 24-55 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-SOIC 7C1121COA-ND 1.83 1.25 1.13 _ _ 
Inverting or Doubling 2.4-5.5 -Vin or 2Vin 100 100 45°C ~ 85°C 8-DIP 101121CPA-ND 1.88 1.28 1.16 _- _ 
Inverting or Doubling 16-55 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1219ECHCT-ND 1.23 1.10 99 3,000 | 680.00/M 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 325 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1220ECHCT-ND 1.23 1.10 99 3,000 | 680.00/M 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660COA-ND 70 48 A3 _- — 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660CPA-ND 70 48 43 _ — 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 180 20 45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660EOA-ND 63 AB A3 — _ 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 1000 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660HCPA-ND 79 58 55 — — 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SCOA-ND 80 54 AQ _ _— 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660SCPA-ND 72 52 AQ = _ 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND 1.04 95 87 3,300 | 490.00/M 
Inverting or Doubling 1.5-10 -Vin or 2Vin 160 20 45°C ~ 85°C 8-DIP. TC7660SEPA-ND 72 $2 AQ _- - 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 40 45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662ACPA-ND 2.30 1.58 1.43 _ _ 
Inverting or Doubling 3.0-18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND 2.84 2.06 1.96 _ _ 
Inverting or Doubling 3.0-18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-CDIP TC7662AIJA-ND 7.29 5.30 5.04 _ _— 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BCOA-ND 1.65 1.13 1.03 _ _ 
Inverting or Doubling 1.5-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BCPA-ND 1.49 1.08 1.03 — — 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND 1.93 1.33 1.20 = _ 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA713CT-ND 1.73 1.51 1.35 3,300 | 1200.00/M 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 45°C ~ 85°C 8-DIP. TC7662BEPA-ND 1.73 1.26 1.20 _- _ 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C (wide) 16-SOIC TC962COE-ND 2.27 1.66 1.57 _ _ 
Inverting or Doubling 3.0 - 18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C 8-DIP. TC962CPA-ND 2.53 1.74 1.57 _ _ 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 TCM829ECT713CT-ND 88 15 63 3,000 | 420.00/M 
Evaluation Board for MCP1601 MCP1601EV-ND 30.00/1 
Demo Board for MCP1252.... MCP1252DM-BKLT-ND 30.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Linear Voltage Regulator 
Max. Input Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout(mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
6 1.8 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 18 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T1802EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 1.8 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-1802E/TO-ND 63 36 30 = _ 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T3302ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T3302EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 3.3 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-3302E/TO-ND 63 36 30 — _ 
6 5.0 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-ND 63 58 55 3,000 300.00/M 
6 5.0 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T5002EMBCT-ND 63 58 55 1,000 300.00 
6 5.0 250 1 300 0.4 TO-92 MCP1700-5002E/TO-ND 63 36 30 = = 
6 1.8 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 7C10141.8VCT713CT-ND 56 50 A5 3,000 300.00/M 
6 27 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 7010142.7VCT713CT-ND 56 50 45 3,000 300.00/M 
6 5.0 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 1€10145.0VCT713CT-ND 56 50 45 3,000 300.00/M 
6 25 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7€10152.5VCT713CT-ND 53 8 A2 3,000 320.00/M 
6 28 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7€10152.8VCT713CT-ND 53 42 Ki 3,000 320.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7€10153.0VCT713CT-ND 53 48 42 3,000 320.00/M 
6 40 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7010154.0VCT713CT-ND 58 42 37 3,000 320.00/M 
6 18 80 50 150 0.5 SC-70-5 7C1016-1.8VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
6 27 80 50 150 0.5 SC-70-5 701016-2.7VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
6 3.0 80 50 150 0.5 SC-70-5 7C1016-3.0VLTCT-ND 64 58 52 3,000 330.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Linear Voltage Regulator (Cont.) 


Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout(mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
6 25: 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7010552.5VCT713CT-ND 83 66 58 3,000 320.00/M 
6 27 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 1C10552.7VCT713CT-ND 83 66 58 3,000 320.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10553.0VCT713CT-ND 83 66 58 3,000 320.00/M 
6 3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10553.3VCT713CT-ND 53 48 42 3,000 320.00/M 
6 18 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10551.8VCT713CT-ND 59 53 A8 3,000 320.00/M 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 7C10555.0VCT713CT-ND 83 66 58 3,000 320.00/M 
6 1.23-5.5 100 50 180 _ SOT-23A-5 7TC1071VCT713CT-ND 12 68 60 3,000 380.00/M 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 1010732.5VCH713CT-ND 90 78 70 3,000 480.00/M 
6 18 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 7010731.8VCH713CT-ND 87 78 70 3,000 480.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 7C10733.0VCH713CT-ND 90 78 70 3,000 480.00/M 
6 3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 1C10733.3VCH713CT-ND 90 78 70 — _ 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 1C10735.0VCH713CT-ND 10 61 55 3,000 480.00/M 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-2.5VOA-ND 78 50 A8 _ =_ 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-2.5VUA-ND 718 50 A8 _ _ 
6 25 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-2.5VUACT-ND .87 78 70 2,500 480.00/M 
6 27 300 50 240 0.5 8-MSOP 1C1107-2.7VUA-ND 18 50 A8 _ _ 
6 27 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-2.7V0A-ND 718 50 A8 _ =— 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-3.0VUACT-ND 87 78 70 2,500 480.00/M 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-3.0VUA-ND 18 50 48 _ — 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-3.0V0A-ND 18 50 48 _ _ 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-3.3V0A-ND 18 50 A8 = =_ 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-3.3VUA-ND 718 50 A8 _ _ 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-SOIC 7C1107-5.0V0A-ND 18 50 A8 _ _ 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1107-5.0VUA-ND 18 50 8 _ - 
6 2.5 300 50 240 0.5 $0T223-3 7C1108-2.5VDBCT-ND 87 78 70 4,000 480.00/M 
6 18 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 1011851.8VCT713CT-ND 62 55 50 3,000 340.00/M 
6 2.5 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 1011852.5VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 330.00/M 
6 27 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.7VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 340.00/M 
6 28 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11852.8VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 330.00/M 
t 6 2.85 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 1011852.85VCT71CT-ND 50 43 39 3,000 340.00/M 
6 3.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11853.0VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 340.00/M 
6 3.3 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 7C11853.3VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 340.00/M 
6 4.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 1C11854.0VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 340.00/M 
6 5.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 1C11855.0VCT713CT-ND 55 44 39 3,000 340.00/M 
6 2.5 500 80 350 0.5 SOT-223-3 701262-2.5VDBCT-ND 1.37 1.23 11 4,000 760.00/M 
6 25 500 80 350 0.5 TO-220-3 1C1262-2.5VAB-ND 2.10 1.38 1.31 — — 
6 3.3 500 80 350 0.5 SOT-223-3 7C1262-3.3VDBCT-ND 1.37 1.23 111 4,000 760.00/M 
6 3.3 500 80 350 0.5 TO-220-3 1C1262-3.3VAB-ND 2.10 1.38 1.31 _ _ 
6 5.0 500 80 350 0.5 TO-220-3 1C1262-5.0VAB-ND 2.10 1.38 1.31 - = 
6 2.5 500 80 350 0.5 TO-220-5 1C1263-2.5VAT-ND 2.18 1.42 1.35 — _ 
6 2.5 500 80 350 0.5 8-SOIC 1C1263-2.5VOA-ND 1.25 -80 18 = = 
6 1.8 800 80 450 0.5 DDPAK-3 701264-1.8VEBCT-ND 2.27 2.03 1.83 750 937.50 
6 1.8 800 80 450 0.5 SOT-223-3 101264-1.8VDBCT-ND 1.48 1.33 1.20 4,000 820.00/M 
6 18 800 80 450 0.5 TO-220-5 TC1265-1.8VAT-ND 2.14 1.56 1.48 _ = 
6 18 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-1.8V0A-ND 1.22 88 84 _ = 
6 25 800 80 450 0.5 TO-220-5 101265-2.5VAT-ND 2.14 1.56 1.48 _ _ 
6 25 800 80 450 0.5 8-SOIC 7C1265-2.5VOA-ND 1.22 88 84 _ _— 
6 3.0 800 80 450 0.5 TO-220-5 TC1265-3.0VAT-ND 2.14 1.56 1.48 - _ 
6 3.0 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.0V0A-ND 1.22 88 84 - _ 
6 3.3 800 80 450 0.5 TO-220-5 7C1265-3.3VAT-ND 2.14 1.56 1.48 _ _ 
6 3.3 800 80 450 0.5 8-SOIC 7C1265-3.3V0A-ND 1.22 88 84 _ _- 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-MSOP TC1266VUA-ND 1.15 74 72 _ _ 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-SOIC TC1266VOA-ND 1.08 70 67 - = 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1269-3.3VUA-ND 1.25 80 78 _- =— 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP 7C1269-5.0VUA-ND 1.25 80 18 _ _- 
6 _ 300 103 104 0.5 8-DFN 7C1301A-AAAVMF-ND 2.05 1.34 1.27 _ — 
6 = 300 103 104 0.5 8-MSOP TC1301A-AAAVUA-ND 1.90 1.24 1.18 _ =_ 
6 = 300 103 104 0.5 8-MSOP 7C1301A-ADAVUA-ND 1.90 1.24 1.18 _ _ 
6 =- 300 103 104 0.5 8-MSOP 7C1301A-DDAVUA-ND 1.90 1.24 1.18 _ _— 
6 - 300 103 104 0.5 8-DFN 1C1301A-PGAVMF-ND 2.05 1.34 1.27 _- _ 
6 - 300 114 104 0.5 8-DFN 7C1301B-AIAVMF-ND 2.05 1.34 1:27 _ _ 
=— = 300 103 104 0.5 8-DFN TC1302A-IAVMF-ND 2.05 1.34 1.27 - = 
6 0.8 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-0802E/SN-ND 2.23 1.49 1.28 _ _ 
6 1.2 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-1202E/MF-ND 2.38 1.71 1.37 = = 
6 1.2 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-1202E/SN-ND 2.23 1.49 1.28 = = 
6 18 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-1802E/MF-ND 2.38 1.71 1.37 = _ 
6 18 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-1802E/SN-ND 2.23 1.49 1.28 = = 
6 25 1,000 140 150 Bs 8-DFN MCP1726-2502E/MF-ND 2.38 1.71 1.37 — = 
6 25 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-2502E/SN-ND 2.23 1.49 1.28 = = 
6 3.3 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-3302E/MF-ND 2.38 1.71 1.37 = _ 
6 3.3 1,000 140 150 15 8-SOIC MCP1726-3302E/SN-ND 2.23 1.49 1.28 = _ 
6 5.0 1,000 140 150 15 8-DFN MCP1726-5002E/MF-ND 2.38 1.71 1.37 = = 
6 1.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7C2185-1.8VCCT-ND 81 73 66 3,000 420.00/M 
6 28 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7C2185-2.8VCCT-ND 81 713 66 3,000 420.00/M 
6 3.0 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-3.0VCCT-ND 81 13 66 3,000 420.00/M 
6 3.3 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 7C2185-3.3VCCT-ND 81 73 66 3,000 420.00/M 
Evaluation Board for MCP1726. MCP1726EV-ND 30.00/1 
Evaluation Board for TC1016/TC1017 . 7C1016/17EV-ND NEW! 45.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
PWM Controllers 
Input Voltage Quiescent Current Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Range (V) (mA) Package Part No. i 25 100 Size Pricing 
MCP1630V-E/MS-ND 1.60 1.44 89 — — 
af 56 28 S-MSOP MCP1630VT-E/MSCT-ND 179 1.60 1.44 2,500 890.00/M 
Demo Board for MCP1630. . MCP1630DM-NMC1-ND 45.00/1 
Demo Board for MCP1630. . MCP1630RD-DDBK1-ND 65.00/1 
Demo Board for MCP1630. . MCP1630DM-DDBK1-ND NEW! 25.00/1 
Demo Board for MCP1630. . MCP1630RD-LIC2-ND NEW! 30.00/1 
Reference Design for MCP163( MCP1630RD-LIC1-ND 65.00/1 
Evaluation Board for TC115... TC115EV-ND NEW! 15.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Switching Regulators 


Operating Switching Typical Output 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range Output Scheme (kHz) Supply (pA) (mA) Packages | PartNo. 1 25 100 
Step-Down ie fF f MCP1612-ADJI/MS-ND 2.60 2.34 1.44 
DC/DC Controller | 27 ~ 5-5 065.0 “40° = BSG.) Adjustable: |, PWM 1,400 5,000 1,000 8-MSOP | \cP1612-ADJI/ME-ND NEW! 275 2.48 153 
Evaluation Board for MCP1612 MCP1612EV-ND 35.00/1 
Demo Board for MCP165X.... MCP1650DM-LED1-ND 55.00/1 
Evaluation Board for MCP165X MCP1650EV-ND 45.00/1 
Demo Board for MCP1650.. MCP1650DM-DDSC1-ND NEW! 20.00/1 
Demo Board for MCP1650.. MCP1650DM-LED2-ND NEW! 40.00/1 
Battery Management 
Program Number Programming 
Battery Memory of Data 10 Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Chemistry Bytes Accuracy Cells Interface Set Functions Packages | PartNo. if 25 100 Size Pricing 
Li-lon, Li-Poly _ Capacity & run-time Series cells - SMBus | SBData 12: 10 GPIO and 28-SSOP PS501-I/SS-ND 8.35 5.63 5.29 _ = 
NiHM, NiCd Predictions <1% error | Li: 2-4, Ni: 6-12 1 14 2 high voltage for FETs PS501T-I/SSCT-ND 9.49 8.48 7.63 2,100 4915.50/M 
7 SMBus 512 bytes 
Li-lon — = 1-2 120 EEPROM 8-TSSOP PS700-I/ST-ND 3.33 2.00 1.90 = = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Linear # of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (yA) Range FET Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Yes 1 45~5.5 8 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73827-4.1VUA-ND 1.28 79 13 al — 
Yes 1 45~55 1 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73828-4.2VUA-ND 1.28 719 13 — — 
3 " g MCP73853-I/ML-ND 2.35 1.44 1.35 _ — 
Yes : earn _ abate Int 16-0FN MCP73853T-/MLCT-ND 263 235 212 | 3,300 | 1350.00/M 
5 m MCP73855-|/MF-ND 2.05 1.26 1.18 - - 
sia 1 peas ea aaa as om MCP73855T-I/MFCT-ND 230 205 1.85 | 3,300 | 1180.00/M 
16-QFN MCP73861-I/MLGR-ND 2.53 1.56 1.46 _ _ 
Yes 1 4.5 ~12 0.23 -40°C ~ 85°C Int 16-QFN MCP73861T-I/MLGCT-ND 2.83 2.53 2.28 3,300 1460.00/M 
16-SOIC MCP73861-I/SLG-ND 2.45 1.51 1.46 _ _ 
a . 16-QFN MCP73862-I/MLGR-ND 2.85 1.75 1.65 al _ 
a 2 Ohole Oe Rakes Int 16-QFN MCP73862-/MLGCT-ND 319 285 257 | 3,300 | 1650.01/M 
Yes 1 45 ~12 0.5 -40°C ~ 85°C Int 16-QFN MCP73863-1/ML-ND NEW! 2.53 1.82 1.46 = = 
16-SOIC MCP73863-1/SL-ND NEW! 2.53 1.82 1.46 — = 
Yes 2 8.7 ~12 0.5 -40°C ~ 85°C Int 16-QFN MCP73864-I/ML-ND NEW! 2.85 2.06 1.65 _ = 
Evaluation kit for MCP7382X. MCP7382XEV-ND 45.00/1 
Evaluation Board for MCP73855 . MCP73855EV-ND 25.00/1 
Evaluation kit for MCP7386X. MCP7386XEV-ND 30.00/1 
PowerCal™ Board PS042-ND 500.00/1 
Powerlnfo™ 2 Configuration Interface Boar " PS051-ND 150.00/1 
PowerCal™ 2 Configuration Interface Board for use with PS70X and PS50X.. PS052-ND 375.00/1 
Single Chip Battery Manager, 28-SSOP PS402-1/SS042-ND 3.75/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for NiMH/LiPoly Chemistries (6-12 cells) PS5100EV-ND 170.00/1 
PS501 Two-Cell Battery Manager Module with LED SOC Display for Lithium Chemistries . PS5162-ND 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (2-cell) .... PS5162EV-ND 170.00/1 
PS501 Three-Cell Battery Manager Module with LED SOC Displays for Lithium Chemistries. PS5163-ND 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (3-cell) . PS5163EV-ND 170.00/1 
PS501 Four-Cell Battery Manager Module with LED SOC Displays for Lithium Chemistries .. PS5164-ND 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (4-cell) . PS5164EV-ND 170.00/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Board .................... PS7070-ND 70.00/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Board with Powerlnfo™ 2. PS7070EV-ND 160.00/1 
Battery Monitor for One Cell Lithium Configurations... . PS7051-ND 22.00/1 
Battery Monitor for Two Cell Lithium Configurations. PS7052-ND 22.00/1 
Evaluation Kit for MCP73831 MCP73831EV-ND NEW! 45.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Power MOSFET Drivers 
Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/RI) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-SOIC TC426COA-ND 1.05 95 72 = = 
Low-Side MOSFET Drivers ° 8-Dip TC426CPA-ND 1.08 82 15 — _ 
1.5A Peak Output Current | Oval | — Inverting 1.5 15/10 18 50/75 8-SOIC | TCA26EOA-ND 1.05 ‘95 22 = = 
8-CDip TC426MJA-ND 8.53 6.20 5.89 - _ 
8-SOIC TC427COA-ND 1.05 95 72 = = 
F ; 8-Dip TC427CPA-ND 1.08 82 75 - a 
ee MOST! Divers Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-SOlC | TC427E0A-ND 1.05 95 72 = = 
p 8-Dip TC427EPA-ND 1.08 82 15 — _ 
8-CDip TC427MJA-ND 8.53 6.20 5.89 = = 
Low-Side MOSFET Drivers " 8-SOIC TC428C0A-ND 1.05 95 12 — = 
1.5A Peak Output Current | Oval | Non-Inverting 1.5 15/10 18 50/75 8-Dip TC428CPA-ND 1.08 ‘32 5 = = 
Low-Side Mosfet Drivers, 2.0A ; i . 
to 9.0A Peak Output Current Single Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-Dip TC429CPA-ND 1.48 1.33 1.03 _ _ 
Low-Side Mosfet Drivers, 0.54 ; 5 ' 
to 1.2A Peak Output Current Single Inverting 1 11/11 16 30/30 8-Dip 101411CPA-ND 90 64 61 =_ _ 
Low-Side Mosfet Drivers, 0.54 F A : 
to 1.2A Peak Output Current Single Inverting 1 11/11 16 30/30 8-Dip TC1411NCPA-ND 90 64 61 _ _ 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ‘ ; 
to 9.0A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 3 4/4 16 35/35 8-Dip TC1413NCPA-ND 1.13 80 78 _ — 
: ; 8-SOIC TC1426COA-ND 98 75 68 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.58) puyal | — inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1426C0A713CT-ND 1.27 1.16 1.08 3,300 680.00/M 
to 1.2A Peak Output Current 8-Dip TC1426CPA-ND ‘98 75 ‘68 pa = 
; ; 8-SOIC | TC1427COA-ND 98 75 68 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.58) pyal_| Non-Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1427C0A713CT-ND 1.27 1.16 1.06 3,300 680.00/M 
to 1.2A Peak Output Current 8-Dip TC1427CPA-ND ‘98 75 ‘68 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.54 ‘ 
to 1.2A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1428C0A-ND 98 We) 68 _ _ 
Low-Side MOSFET Drivers, A 8-SOIC TC4404COA-ND 2.07 1.50 1.43 _ _ 
4.5A Peak Output Current’ | Oval | — Inverting 1.5 10/10 18 15/32 8-Dip TC4404CPA-ND 2.07 150 4.43 = = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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A\Microcuie Power Management (cont, 


Power MOSFET Drivers (Cont.) 


Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/Rl) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current (A) | (Max. 0 @ 25°C) Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers, B-SOIC | TC4405COA-ND 2.07 150 1.43 = - 
1.5A Peak Output Current Dual} Non-Inverting 15 10/10 18 15/32 8-Dip TC4405CPA-ND 2.07 1.50 1.43 = = 
8-SOIC | TC4420C0A-ND 1.33 1.20 o = = 
8-SOIC | TC4420C0A713CT-ND 172 1571.44 3,300 910.00/M 
rou eee oe a mu ee Single | Non-Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-Dip TC4420CPA-ND 1.35 1.03 ‘93 a — 
O:2 Orur eal VUIDUE CUI En 8-Dip TC4420EPA-ND 1.38 1.05 95 — — 
8-CDip _| TC4420MJA-ND 11.97 870 8.27 = = 
70-220-5 | TC4421AVAT-ND 3.48 208 2.47 = = 
8-DEN TC4421AVMF-ND 3.10 202 1.92 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.04 | q. : 8-SOIC | TC4421AVOA-ND 278 182 © «1.73 = = 
to 9.0A Peak Output Current | Single ) — Inverting 9 1.4 (typ)/1.7 18 30/33 8-Dip TC4421AVPA-ND 278 1.82 173 = = 
T0-220-5 | TC4421CAT-ND 272 198 1.88 _ = 
8-Dip TC4421CPA-ND 2.43 1.66 1.50 = = 
T0-220-5 | TC4422AVAT-ND 3.48 228. 2.47 = — 
8-DEN TC4422AVMF-ND 3.10 202 © 1.92 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A | .. 8-SOIC | TC4422AV0A-ND 278 182 ©9173 = = 
10 9.0A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 9 1.4 (typ)/1.7 18 30/33 8-DIP TC4422AVPA-ND 278 182 «1.73 = a 
8-Dip TC4422CPA-ND 2.43 166 © 1.50 = = 
8-Dip TC4422EPA-ND 2.55 166 1.58 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 20A] 3. | invert 3 = iz ake 16-S0IC | TC4423C0E-ND 2.20 144 —~*1.37 = = 
to 9.0A Peak Output Current ual nvertng 8-Dip TC4423CPA-ND 2.00 1.37 1.24 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ae 8-Dip TC4424CPA-ND 2.00 137~«41.24 = = 
to 9.0A Peak Output Current | Dual | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 (wide)16-SOIC | C4424C0E-ND 1.98 144-137 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A 5 ‘: 
090A Peak Output Current. | ual | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 8-Dip TC4425CPA-ND 2.00 130 1.24 _ = 
8-soic | 1C4426C0A-ND 1.03 98 70 = = 
Low-Side MOSFET Drivers : 8-Dip TC4426CPA-ND 1.08 ‘82 ‘74 = = 
1.5A Peak Output Current Dual | — Inverting 15 10/10 18 20/40 8-SOIC C4426EOA-ND 4.05 ‘95 72 = = 
8-Dip TC4426EPA-ND 1.08 82 74 = = 
Low-Side MOSFET Drivers 8-SOIC | TC4427ACOA-ND 1.05 95 72 = = 
1.5A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 15 9/9 18 30/30 8-Dip TC4427ACPA-ND 1.08 82 74 _— = 
8-SOIC | TC4427AEOA-ND 1.05 ‘95 72 = - 
8-SOIC | 1C4427COA-ND 1.03 98 70 = = 
: ; 8-SOIC | TC4427C0A713CT-ND 1.33 121 111 3,300 700.00/M 
pene ean uae Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-Dip TC4427CPA-ND 1.05 ‘30 72 pi — 
“8 Peak OULDUT Curren 8-Dip TC4427EPA-ND 1.08 82 75 = an 
8-SOlC | 1C4427E0A-ND 1.05 ‘95 ? = 
; ; 8-SOIC | TC4428COA-ND 1.03 98 70 = = 
EE Deere Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-Dip TC4428CPA-ND 1.05 ‘380 72 = = 
; p 8-SOIC | TC4428E0A-ND 1.05 ‘95 72 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A| ; 8-SOIC | TC4429C0A-ND 133 1.20 o1 = = 
t0.9.0A Peak Output Current | Single | Inverting 8 2.8/2.5 18 55/55 8-Dip TC4429CPA-ND 1.22 1.03 93 = a 
High-Side/Low-Side ; B-SOIC | TC4432COA-ND 2.07 150 1.43 = = 
Mosfet Drivers Single | Non-Inverting 15 10/10 30 62/78 8-Dip TC4432CPA-ND 2.07 150 1.43 a = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A : 16-S01C | TC4467COE-ND 3.68 240 2.28 = = 
to 1.2A Peak Output Current | Quad | — Inverting 12 15/15 18 40/40 14-Dip TC4467CPD-ND 2.70 185 167 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A 14-Dip | TC4468CPD-ND 2.43 185 ~+1.67 = = 
to 1.24 Peak Output Current | Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 46-soic | TC4468C0E-ND 2.93 4.89 171 = = 
14-Dip | TC4469CPD-ND 2.43 185. +167 = = 
Been Me otatae A Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 (wide)16-SOIC | TC4469C0E-ND 2.93 1890471 = = 
OFA Ra CUI UE NS UITen (wide)16-SOIC | TC4469C0E713CT-ND 3.22 2.93 2.68 1,000 1710.00 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 
Resolution Max Sample Rate # of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. i 25 100 Size Pricing 
8-MSOP MCP3001-1/MS-ND 2.18 1.65 126 | — = 
8-DIP MCP3001-1/P-ND 2.18 1.65 126 | — = 
10 200 1 sPI™ 27-55 8-SOIC MCP3001-1/SN-ND 2.18 1.65 126 | — = 
8-TSSOP MCP3001-1/ST-ND 2.18 1.65 126 | — = 
8-SOIC MCP3001T-I/SNCT-ND 2.44 2.18 196 | 3,300 | 1260.01/M 
8-MSOP MCP3002-I/MS-ND 2.35 179 135] — = 
& 8-DIP MCP3002-1/P-ND 2.35 179 135 | — = 
10 200 2 SPI 27-55 8-SOIC MCP3002-1/SN-ND 2.35 179 1.35 a 
8-TSSOP MCP3002-1/ST-ND 2.35 179 135 | — = 
a" 8-MSOP MCP3004-1/SL-ND 275 2.08 158) — = 
10 200 4 SPI 275.6 14-TSSOP MCP3004-1/ST-ND 275 2.08 158 | — = 
a 16-DIP MCP3008-1/P-ND 2.90 221 166) — = 
10 200 8 SPI 27-66 16-SOIC MCP3008-1/SL-ND 2.90 224 166 | — = 
8-DIP MCP3201-CI/P-ND 3.00 2.28 173 | — = 
8-SOIC MCP3201-CI/SN-ND 3.00 2.28 173) — = 
a 8-DIP MCP3201-BI/P-ND 3.48 264 201 | — = 
12 100 1 SPI 27-56 8-SOIC MCP3201-BI/SN-ND 3.48 2.64 201 | — = 
8-SOIC MCP3201T-CI/SNCT-ND 3.36 3.00 270 | 3,300 | 1730.01/M 
8-TSSOP MCP3201-CV/ST-ND 3.00 2.28 173 | — = 
8-SOIC MCP3202-BI/SN-ND 3.80 2.89 219 | — = 
8-DIP MCP3202-BI/P-ND 3.80 2.89 219 | — = 
2 8-MSOP MCP3202-Cl/MS-ND 3.33 253 192 | — = 
1? 100 2 SPI 2755 8-TSSOP MCP3202-Cl/ST-ND 3.33 2.53 192 | — = 
8-DIP MCP3202-Cl/P-ND 3.33 253 192 | — = 
8-SOIC MCP3202-C/SN-ND 3.33 2.53 192 | — = 
14-DIP MCP3204-BI/P-ND 5.20 3.94 299 | — = 
14-SOIC MCP3204-BI/SL-ND 5.20 3.94 299 | — = 
4 14-DIP MCP3204-Cl/P-ND 4.18 3.17 240 | — = 
2 100 2 SPI 2755 14-SOIC MCP3204-CI/SL-ND 4.18 3.17 240 | — = 
14-SOIC MCP3204T-CI/SLCT-ND 4.68 418 376 | 2,600 | 2400.01/M 
14-TSSOP MCP3204-CV/ST-ND 4.18 3.17 240 | — = 
16-DIP MCP3208-B1/P-ND 5.73 434 3.30 = 
12 100 8 sPi™ 27-55 16-DIP MCP3208-Cl/P-ND 4.58 3.46 264 | — = 
16-SOIC MCP3208-Cl/SL-ND 4.58 3.46 264 | — = 
2 2 1 FC™ COMPATIBLE/SPI™ 27-55 S0T-23-5 MCP3221AST-VOTCT-ND 2.33 1.86 1.63 _| 3,000 | _1330.01/M 
a 8-MSOP MCP3301-CI/MS-ND 3.10 279 2 | — = 
18 100 : SPI 2755 8-DIP MCP3301-Cl/P-ND 3.00 2.28 172 | — = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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AX Microcuie Mixed Signal (cont) 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters (Cont.) 


Resolution Max Sample Rate # of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
14-DIP MCP3302-BI/P-ND §.15 3.91 2.97 _ _ 
14-SOIC MCP3302-BI/SL-ND 5.15 3.91 2.97 _ _ 
om i 14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND §.35 4.82 2.97 — = 
fe 100 SP 2:58 14-DIP MCP3302-Cl/P-ND 413 3.14 237 | — = 
14-SOIC MCP3302-Cl/SL-ND 4.13 3.14 2.37 = _ 
14-TSSOP. MCP3302-Cl/ST-ND 4.28 3.85 2.37 _ _ 
we i 16-DIP MCP3304-Cl/P-ND 4.55 3.46 2.62 _ _ 
w -_ i oH 2155 16-SOIC MCP3304-CV/SL-ND 4.55 3.46 262 | — = 
MCP3201/02; Dalightet Bard 2:..2cscccssessancncacrets dooce erenaneesecunstcneesiuanneneuaamsiaiduuoennntaabhieietse een DV3201A-ND 89.99/1 
MCP3204/08 Daughter Board. . DV3204A-ND 89.99/1 
Analog Evaluation Driver Board DVMCPA-ND. 169.99/1 
Demo Board for PICtail™ MCP3221 MCP3221DM-PCTL-ND 25.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
NEW! Delta - Sigma A/D Converters 
Resolution | Max. Sample Rate Supply Voltage Typical Supply Current Typical INL Digi-Key 
(bits) (samples/sec) Input Type Interface Range (V) (WA) (%FSR) Package Part No. 1 25 100 
r Fi 8-MSOP MCP3551-E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 
22 14 Differential SPI 2.7~5.5 120 0.0002 8-SOIC MCP3551-E/SN-ND 545 491 3.01 
. . 8-MSOP MCP3553-E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 
20 60 Differential SPI 27-55 140 0.0002 8-SOIC MCP3553-E/SN-ND 545 491 3.01 
Demo Board for MCP3551 MCP3551DM-PCTL-ND 40.00/1 
Dual Slope A/D Converters 
Supply Input Sampling Differential Programmable Charge 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) | Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time Output Pin Package | Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Vss 41.5V to 16-SOIC | TC500ACOE-ND 5.20 3.57 3.23 - _ 
$4.5 ~ 47.5 Vdd -1.5V Up to 17 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-SOIC | TC500ACOE713CT-ND 4.68 4.06 3.64 1,000 3229.99 
3 16-Dip TCS500ACPE-ND 4.60 2.90 2.85 _ _ 
Vss +1.5V to F . 16-SOIC | TC500COE-ND 4.60 3.00 2.85 =- _— 
$4.5 ~ 47.5 Vdd -1.5V Up to 16 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-Dip TC500CPE-ND 3.38 200 209 _ _ 
24.5 ~ 45.5 Serial Port No No No 14-Dip TC520ACPD-ND 4.97 3.61 3.43 - _ 
Vss +1.5V to inci F 40-Dip TC7109ACPL-ND 7.48 5.13 4.64 — = 
$4.5 ~ 45.5 Vdd -1.5V 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-PorP | TC7109ACKW-ND 952 6.92 657 = _ 
44.5 ~ 45.5 Ves st 12 bits plus sign bit]  2~ 10 1 Serial Port Yes No No 40-Dip | TC7109CPL-ND 6.33 414 3.93 — = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Display A/D Converters 
Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) data loggers Function Package Part No. 1 25 100 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No 40-Dip TC820CPL-ND 9.68 6.33 6.01 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7106ACPL-ND 4.50 3.09 2.79 
LCD 9 3.5 2,000 10 Yes No 40-Dip TC7106CPL-ND 3.93 2.69 2.43 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107ACPL-ND 4.25 2.92 2.64 
44-PQFP TC7107CKW-ND 3.31 2.41 2.29 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107CPL-ND 3.68 253 2.29 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7116ACPL-ND 5.73 3.93 3.56 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip 7TC7116CPL-ND 414 3.01 2.86 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117ACPL-ND 5.98 411 3.71 
44-PQFP TC7117CKW-ND 3.74 2.71 2.57 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117CPL-ND 4.45 2.85 257 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-Dip TC7126CPL-ND 5.18 3.76 3.57 
LCD 9 45 20,000 45 No No 40-Dip TC7129CPL-ND 11.00 8.00 7.60 
Binary and BCD A/D Converters 
Input Max. For DMM, 
Supply Voltage Resolution Resolution Power DPM, Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers Package Part No. i 25 100 
BCD A/D 5 Vss +1.0 to Vdd -0.5 4 20,000 30 MUXed BCD No 44-PQFP TC835CKW-ND 10.55 7.67 7.29 
BCD A/D 5 Vss +1.0 to Vdd -1.0 4 20,000 30 MUXed BCD Yes 28-Dip TC7135CPI-ND 6.70 4.59 4.16 
BCD A/D 44.5 ~ +8 +199.9mV to 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433AEPG-ND 5.18 3.76 3.57 
BCD A/D 44.5 ~ +8 +199.9mV to 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433EPG-ND 5.18 3.76 3.57 
D/A Converters 
Output Typical Typical 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current Current Package Part No. il 25 100 Size Pricing 
8-MSOP MCP4821-E/MS-ND 3.48 2.78 1.74 = = 
12 1 2SPI™ _ 4 0.2 0.3 330 8-DIP. MCP4821-E/P-ND 3.48 2.78 1.74 = = 
8-SOIC MCP4821-E/SN-ND 3.65 2.92 1.83 = = 
8-MSOP MCP4822-E/MS-ND 4.55 3.64 2.27 = _ 
12 2 2SPI™ _ 4 0.2 0.3 415 8-DIP MCP4822-E/P-ND 4.55 3.64 2.27 = = 
8-SOIC MCP4822-E/SN-ND 4.55 3.64 2.27 = = 
8-MSOP MCP4921-E/MS-ND 2.60 1.65 1.50 = _ 
8-MSOP MCP4921T-E/MSCT-ND 2.91 2.60 2.34 2,500 1500.01/M 
12 1 SPI™ Ext 45 0.25 0.5 125 8-DIP MCP4921-E/P-ND 2.60 1.65 1.50 = = 
8-SOIC MCP4921-E/SN-ND 2.60 1.65 1.50 = = 
8-SOIC MCP4921T-E/SNCT-ND 2.91 2.60 2.34 3,300 1500.01/M 
14-DIP MCP4922-E/P-ND 3.45 2.18 1.99 = = 
14-SOIC MCP4922-E/SL-ND 3.45 2.18 1.99 — = 
12 2 SPI™ Ext 45 0.25 0.5 250 14-SOIC MCP4922T-E/SLCT-ND 3.86 3.45 3.11 2,600 1990.00/M 
14-TSSOP MCP4922-E/ST-ND 3.45 2.18 1.99 i _ 
14-TSSOP MCP4922T-E/STCT-ND 3.86 3.45 3.11 2,500 1990.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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AS MICROCHIP 
Digital Potentiometers 


Mixed Signal (con: 


Number Number per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (ohms) + (LSB) + (LSB) Range Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
10,000 8-DFN MCP4011T-103E/MCCT-ND NEW! 76 68 61 3,300 390.00/M 
10,000 8-MSOP MCP4011-103E/MS-ND NEW! 68 61 39 i a 
10,000 8-SOIC MCP4011-103E/SN-ND NEW! 68 61 39 = = 
2,100 8-DFN MCP4011T-202E/MCCT-ND NEW! 76 68 61 3,300 390.00/M 
2,100 8-MSOP MCP4011-202E/MS-ND NEW! 68 61 39 — = 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP4011-202E/SN-ND NEW! 68 61 39 — = 
5,000 8-DFN MCP4011T-502E/MCCT-ND NEW! 76 68 61 3,300 390.00/M 
5,000 8-MSOP MCP4011-502E/MS-ND NEW! 68 61 39 = — 
5,000 8-SOIC MCP4011-502E/SN-ND NEW! 68 61 39 = _ 
50,000 8-DFN MCP4011T-503E/MCCT-ND NEW! 76 68 61 3,300 390.00/M 
50,000 8-MSOP MCP4011-503E/MS-ND NEW! 68 61 39 — = 
50,000 8-SOIC MCP4011-503E/SN-ND NEW! 68 61 39 — = 
10,000 S0T23-6 MCP4012T-103E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C S0T23-6 MCP4012T-202E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
5,000 S0T23-6 MCP4012T-502E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
50,000 S0T23-6 MCP4012T-503E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
10,000 S0T23-6 MCP4013T-103E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C S0T23-6 MCP4013T-202E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
5,000 S0T23-6 MCP4013T-502E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
50,000 S0T23-6 MCP4013T-503E/CHCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
10,000 S0T23-5 MCP4014T-103E/OTCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C S0T23-5 MCP4014T-202E/OTCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
5,000 S0T23-5 MCP4014T-502E/OTCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
50,000 S0T23-5 MCP4014T-503E/OTCT-ND NEW! 76 68 61 3,000 390.00/M 
10,000 8-DFN MCP4021T-103E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 3,300 630.00/M 
10,000 8-MSOP MCP4021-103E/MS-ND 1.05 68 61 = = 
10,000 8-SOIC MCP4021-103E/SN-ND 1.03 67 59 _ _ 
2,100 8-DFN MCP4021T-202E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 3,300 630.00/M 
2,100 8-MSOP MCP4021-202E/MS-ND 1.05 68 61 — = 
64 { Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP4021-202E/SN-ND 1.03 67 59 — = 
5,000 8-DFN MCP4021T-502E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 3,300 630.00/M 
5,000 8-MSOP MCP4021-502E/MS-ND 1.05 68 61 _ = 
5,000 8-SOIC MCP4021-502E/SN-ND 1.03 67 59 = = 
50,000 8-DFN MCP4021T-503E/MCCT-ND 1.23 1.10 99 3,300 630.00/M 
50,000 8-MSOP MCP4021-503E/MS-ND 1.05 68 61 — = 
50,000 8-SOIC MCP4021-503E/SN-ND 1.03 67 59 — = 
10,000 SOT-23-6 MCP4022T-103E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 MCP4022T-202E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
5,000 SOT-23-6 MCP4022T-502E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
50,000 SOT-23-6 MCP4022T-503E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
10,000 SOT-23-6 MCP4023T-103E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 MCP4023T-202E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
5,000 SOT-23-6 MCP4023T-502E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
50,000 SOT-23-6 MCP4023T-503E/CHCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
10,000 SOT-23-5 MCP4024T-103E/0TCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 2,100 05 05 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP4024T-202E/0TCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
50,000 SOT-23-5 MCP4024T-503E/0TCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
5,000 SOT-23-5 MCP4024T-502E/OTCT-ND 1.18 1.05 95 3,000 600.00/M 
986 , spi™ 10,000 1 ‘ ae aae 8-Dip MCP41010-1/P-ND 1.78 1.35 1.02 _ — 
8-SOIC MCP41010-I/SN-ND 1.78 1.35 1.02 _— =— 
oe6 , Spin a 1 ; Wpeecsdeee 8-Dip MCP41050-I/P-ND 1.78 1.35 1.05 = -_ 
8-SOIC MCP41050-I/SN-ND 1.78 1.35 1.02 — — 
256 1 spi™ 100,000 1 1 -40°C ~ 85°C 8-Dip MCP41100-1/P-ND 1.78 1.35 1.02 _ _ 
8-SOIC MCP41100-I/SN-ND 1.78 1.35 1.02 = = 
14-Dip MCP42010-1/P-ND 2.65 2.01 1.52 — = 
256 2 SPI™ 10,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP42010-I/SL-ND 2.65 2.01 1.52 = = 
14-TSSOP MCP42010-I/ST-ND 2.65 2.01 1.52 = —= 
14-Dip MCP42050-1/P-ND 2.65 2.01 1.52 _ _ 
256 2 SPI™ 50,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP42050-I/SL-ND 2.65 2.01 1.52 — = 
14-TSSOP MCP42050-I/ST-ND 2.65 2.01 1.52 — — 
14-Dip MCP42100-1/P-ND 2.65 2.01 1.52 _ _ 
256 2 SPI™ 100,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP42100-I/SL-ND 2.65 2.01 1.52 = = 
14-TSSOP MCP42100-I/ST-ND 2.65 2.01 1.52 _— _ 
Evaluation Board for MCP42XXX ......0.0i0ccccccccenasseccsaateadaccdsiaiaraceucachadankisasdssaccadaaaharedasdesasdancseas DV42XXX-ND 89.99/1 
Evaluation Board for MCP402X MCP402XEV-ND 15.00/1 
Evaluation Board for MCP4022, MCP4023 and MCP4024 . VSUPEV2-ND 10.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 
Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. il 25 100 
14-SOIC TC9400COD-ND 6.41 4.66 4.43 
100 40 +0.02 14-Dip TC9400CPD-ND 6.33 4.34 3.93 
14-CDIP TC9400EJD-ND 11.50 8.35 7.93 
100 100 £0.25 14-Dip TC9402CPD-ND 3.00 2.05 1.86 
(Continued) 
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AS microcuie Mixed Signal (cont, 
Energy Measurement 


Voltage MechCounter Temperature 
Measurement | Dynamic Gain Reference Drift Drive PSSR % Aldd Didd Supply Voltage Range Digi-Key Price Each 
Error Range | Selection ppm typ. (mA) typ. Max. (mA) | Max. (mA) | Min. (V) Max. (V) | Min. Max. | Package | Part No. 1 25 100 
0.1% 500:1 1:16 15 15 0.01% 3 2 4.5 5.5 -45°C 85°C | 24-SSOP | MCP3905-I/SS-ND 3.38 2.70 1.94 
0.1% 1000:1 1:32 15 15 0.01% 3 2 4.5 5.5 -45°C 85°C | 24-SSOP | MCP3906-I/SS-ND NEW! 3.95 2.85 2.27 
Demo: Board fOr MGPSO08 soo. 2scccaesentnsssesesbiat masts sencesaawaeidedoeuastsatiibiensd hbeosaaranaidiong aa phigh eembateedacaasmadiapiabaniniacsssnetede MCP3905EV-ND NEW! 75.00/1 
Reference Desig itOrnMGRSQ08: sissscsszcsiccmuinans caancges abies acedinnWeeadanes snd sinananceses had bey aang bate sas Boacaneea nea dnadwsaas ee Aamohd dedeldbaatetae tai MCP3905RD-PM1-ND NEW! 45.00/1 


NEW! Delta - Sigma A/D Converters 


Resolution Max. Sample Rate Input Supply Voltage Typical Typical INL Digi-Key Price Each 
(bits) (sample/sec.) Type Interface Range (V) Supply Current (yA) (ppm) Package Part No. 1 25 100 
aaa 8-MSOP MCP3550-50E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 
7 13 WDmterenal oF eas 120 7 8-SOIC MCP3550-50E/SN-ND 5.45 491 3.01 
ae 8-MSOP MCP3550-60E/MS-ND 5.50 4.95 3.04 
22 15 1 Differential SPI 2.7 ~55 140 0.0002 8-SOIC MCP3550-60E/SN-ND 545 491 3.01 
Linear 
Op Amps 
# per Ig Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temp. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (pA) (mA) (mV) Range (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-DIP MCP601-I/P-ND 65 AL 38 _ = 
1 2.8 MHz 230 325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP601-I/SN-ND 65 AL 38 _ = 
SOT-23-5 MCP601RT-I/OTCT-ND 67 60 54 3,000 340.00/M 
1 2.8 MHz 230 325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOT-23-5 MCP601T-I/OTCT-ND 54 AT 42 3,000 340.00/M 
8-DIP MCP602-I/P-ND 85 54 AQ = _ 
1 2.8 MHz 230 325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP602-I/SN-ND 85 54 AQ = _ 
8-TSSOP MCP602-//ST-ND 90 81 49 _ - 
E “40°C ~ 85° 8-DIP MCP603-I/P-ND 70 A4 40 _ = 
1 2.8 MHz 230 325 2 27-55 40°C ~ 85°C B-SOIC MCP603-V/SN-ND 70 44 40 = = 
. “40°C ~ 85° 14-DIP MCP604-|/P-ND 1.58 1.00 91 — = 
+ Bane aa ne BT =O aoGeee 14-SOIC MCP604-1/SL-ND 1.58 1.00 91 a = 
" “40°C ~ 85° 8-DIP MCP606-1/P-ND 1.00 63 57 _ _ 
1 155 MHz 18.70 025 25 25-55 40°C ~ 85°C B-SOIC MCP606-I/SN-ND 100 ‘63 ‘57 = = 
. <i 8-DIP MCP607-|/P-ND 1.33 84 76 = — 
2 | 155MHz | 18.70 025 25 25-55 40°C ~ 85°C eS0lG ERSTE iy “oh - 7 = 
sf " 8-DIP MCP608-I/P-ND 1.05 66 61 _ = 
1 155 MHz 18.70 025 25 2.5-5.5 40°C ~ 85°C B-SOIC MCP608-I/SN-ND 105 66 ‘61 = _ 
3 6 14-DIP MCP609-|/P-ND 1.98 1.25 1.14 _— — 
4 155 MHz 18.70 025 25 25-55 40°C ~ 85°C 14-S0IC MCP609-V/SL-ND 198 125 114 = = 
40 14-DIP MCP619-1/P-ND 2.08 1.31 1.20 _— — 
4 190kHz 19 025 0.15 23-55 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP619T-I/SLCT-ND 2.32 2.08 1.87 2,600 1200.00/M 
4 14-SOIC MCP619-I/SL-ND 2.08 1.31 1.20 _— = 
SC-70-5 MCP6001T-I/LTCT-ND A5 40 36 3,000 230.00/M 
_ ay SOT-23-5 MCP6001RT-I/OTCT-ND A2 38 34 3,000 210.00/M 
: 1 00pRHz -_ M0 - ere ebeltee SOT-23-5 MCP6001T-I/OTCT-ND 2 .38 34 = = 
SOT-23-5 MCP6001UT-I/OTCT-ND A2 .38 34 3,000 210.00/M 
8-MSOP MCP6002T-I/MSCT-ND 56 50 AS 2,500 280.00/M 
2 1,000kHz 140 170 45 1.8-5.5 -25°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-1/P-ND 50 32 28 = = 
8-SOIC MCP6002-I/SN-ND 50 32 .28 _— — 
14-DIP MCP6004-I/P-ND 65 AL 38 = — 
4 1,000kHz 140 170 7 1.8-5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6004-I/SL-ND 65 AL 38 _ _ 
14-TSSOP MCP6004-I/ST-ND 68 61 38 _ = 
8-DIP MCP6021-1/P-ND 1.38 87 80 = = 
1 1,000kHz 1,000 1.35 0.5 2.5-5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6021-I/SN-ND 1.38 87 80 _ — 
8-TSSOP MCP6021-I/ST-ND 1.43 1.29 80 _ _ 
8-DIP MCP6022-1/P-ND 1.78 1.12 1.02 _ _ 
2 10 MHz 1,000 1.35 0.5 2.5-5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6022-I/SN-ND 1.78 1.12 1.02 _ _ 
8-TSSOP MCP6022-I/ST-ND 1.85 1.67 1.02 - - 
8-DIP MCP6023-1/P-ND 1.45 91 83 _ = 
1 10 MHz 1,000 1.35 0.5 25-55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6023-I/SN-ND 1.45 95 83 _ _ 
8-TSSOP MCP6023-I/ST-ND 1.50 1.35 83 = = 
14-DIP MCP6024-I/P-ND 2.60 1.65 1.50 = = 
4 10 MHz 10,000 1.35 0.5 2.5 - 5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6024-I/SL-ND 2.60 1.65 1.50 _ = 
14-TSSOP MCP6024-I/ST-ND 2.70 2.43 1.50 _ = 
8-MSOP MCP6041-I/MS-ND 85 AT AT = — 
8-DIP MCP6041-1/P-ND 83 53 AT — = 
1 14 kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6041-I/SN-ND 83 53 AT _ _ 
SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND 75 60 53 3,000 440.00/M 
8-SOIC MCP6041T-I/SNCT-ND 83 66 58 3,300 470.00/M 
8-MSOP MCP6042-I/MS-ND 1.13 1.02 63 _ _— 
2 14 kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-1/P-ND 1.10 69 63 _— _ 
8-SOIC MCP6042-I/SN-ND 1.10 69 63 _ _ 
8-MSOP MCP6043-I/MS-ND 90 81 AQ = = 
1 14 kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-1/P-ND 85 54 AQ _ _ 
8-SOIC MCP6043-I/SN-ND 85 54 AQ = = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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IN MICROCHIP 
Op Amps (Cont.) 


Linear (cont) 


# per Ig Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temp. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (pA) (mA) (mV) Range (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 

14-DIP MCP6044-I/P-ND 1.93 1.22 1.10 _ = 
14-SOIC MCP6044-I/SL-ND 1.93 1.22 1.10 _ = 
4 14 kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP MCP6044-I/ST-ND 1.98 1.25 1.14 _ _ 
14-SOIC MCP6044T-I/SLCT-ND 1.93 1.54 1.35 2,600 1100.00/M 
14-TSSOP MCP6044T-I/STCT-ND 1.98 1.58 1.39 2,500 1140.00/M 
8-MSOP MCP6231-E/MS-ND AS AI 25 = _ 
7 “40°C ~~ 125° 8-SOIC MCP6231-E/SN-ND 3 27 25 = _ 
L EON eo 08 ? T8285 aged ase S0T23-5 MCP6231RT-E/OTCT-ND 45 40 36 3,000 230.00/M 
SC70-5 MCP6231UT-E/LTCT-ND 48 3 39 3,000 250.00/M 
S0T23-5 MCP6231UT-E/OTCT-ND 45 40 36 3,000 230.00/M 
. “40°C ~ 125° 14-DIP MCP6234-E/P-ND 85 55 48 _ = 
4 SOD KH #0 8 2 Lee aC adeSe 14-SOIC MCP6234-E/SL-ND 85 55 8 = = 
7 “40°C ~~ 125° 14-DIP MCP6244-E/P-ND 85 55 48 = _ 
‘ SOOM ee OF 2 ae eee tee 14-SOIC MCP6244-E/SL-ND 85 55 48 = _ 
8-MSOP MCP6271-E/MS-ND 15 68 42 = _ 
8-DIP MCP6271-E/P-ND 73 46 2 i _ 
1 2 MHz 170 24 3 2.0-5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6271-E/SN-ND 73 6 42 = = 
SOT-23-5 MCP6271RT-E/OTCT-ND 67 60 54 3,000 350.00/M 
SOT-23-5 MCP6271T-E/OTCT-ND 67 60 54 3,000 350.00/M 
8-DIP MCP6272-E/P-ND 98 61 56 — _ 
2 2 MHz 170 .24 3 2.0-5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6272-E/MS-ND 1.00 90 56 = = 
8-SOIC MCP6272-E/SN-ND 98 61 56 = as 
SOT-23-6 MCP6273T-E/CHCT-ND 70 63 57 3,000 370.00/M 
7 n 8-MSOP MCP6273-E/MS-ND 80 72 A4 = = 
1 2 MHz 170 .24 3 2.0-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6273-E/P-ND 78 48 ‘Ag -_ = 
8-SOIC MCP6273-E/SN-ND 78 A8 A4 _ = 
14-DIP MCP6274-E/P-ND 1.78 1.13 1.02 _ = 
4 2 MHz 170 .24 3 2.0-5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6274-E/SL-ND 1.78 1.13 1.02 = = 
14-TSSOP MCP6274-E/ST-ND 1.85 1.67 1.02 = _ 
8-MSOP MCP6275-E/MS-ND 1.00 90 56 = _ 
2 2,000 kHz 170 .24 3 2.0-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6275-E/P-ND 98 61 56 = = 
8-SOIC MCP6275-E/SN-ND 98 61 56 = _ 
8-MSOP MCP6281-E/MS-ND 90 81 50 = = 
8-DIP MCP6281-E/P-ND 88 55 50 = = 
1 5 MHz 445 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6281-E/SN-ND 88 55 50 = _ 
SOT-23-5 MCP6281RT-E/OTCT-ND 78 70 63 3,000 410.00/M 
SOT-23-5 MCP6281T-E/OTCT-ND 78 70 63 3,000 410.00/M 
8-MSOP MCP6282-E/MS-ND 1.23 1.11 68 = = 
2 5 MHz 445 57 3 2.2-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 1.18 75 67 — = 
8-SOIC MCP6282-E/SN-ND 1.18 75 67 _ = 
8-MSOP MCP6283-E/MS-ND 98 88 54 _ = 
. . 8-DIP MCP6283-E/P-ND 93 58 53 _ = 

’ a Mee ba oF 8 20208 eee 8-SOIC MCP6283-E/SN-ND 93 58 53 — 
SOT-23-6 MCP6283T-E/CHCT-ND 81 73 66 3,000 420.00/M 
14-DIP MCP6284-E/P-ND 2.03 1.28 1.17 = = 
4 5 MHz 445 57 3 2.2~5.6 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6284-E/SL-ND 2.03 1.28 117 = = 
14-TSSOP MCP6284-E/ST-ND 2.13 1.35 1.22 = _ 
8-MSOP MCP6285-E/MS-ND 1.23 1.11 68 _ _ 
2 5,000 kHz 450 57 3 2.2-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6285-E/P-ND 1.18 75 67 = _ 
8-SOIC MCP6285-E/SN-ND 1.18 75 67 = _ 
8-DIP MCP6291-E/P-ND 95 60 65 = = 
8-SOIC MCP6291-E/SN-ND 95 60 55 = — 
1 10 MHz 1,000 1.3 3 2.4-5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6291-E/MS-ND 1.00 90 56 — = 
SOT-23-5 MCP6291RT-E/OTCT-ND 90 80 72 3,000 460.00/M 
SOT-23-5 MCP6291T-E/OTCT-ND 90 80 72 3,000 460.00/M 
8-MSOP MCP6292-E/MS-ND 1.33 1.20 13 — = 
2 10 MHz 1,000 1.3 3 2.4-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6292-E/P-ND 1.28 80 14 _ = 
8-SOIC MCP6292-E/SN-ND 1.28 80 14 = = 
8-DIP MCP6293-E/P-ND 1.03 66 59 = = 
5 7 8-MSOP MCP6293-E/MS-ND 1.05 95 58 = _ 
L 10M 1,000 2 : ae eee 8-SOIC MCP6293-E/SN-ND 1.03 66 59 = _ 
SOT-23-6 MCP6293T-E/CHCT-ND 95 85 AT 3,000 480.00/M 
14-DIP MCP6294-E/P-ND 2.25 1.42 1.29 _ _ 
4 10 MHz 1,000 13 3 2.4-5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6294-E/SL-ND 2.25 1.42 1.29 _ _ 
14-TSSOP MCP6294-E/ST-ND 2.33 1.48 1.34 = _ 
8-MSOP MCP6295-E/MS-ND 1.33 1.20 73 = _ 
2 10,000 kHz 1,000 1.3 3 2.4-5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6295-E/P-ND 1.28 80 74 = = 
8-SOIC MCP6295-E/SN-ND 1.28 80 14 = _ 
1 12 MHz 1mA 1.3 275 25-55 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6S21-I/MS-ND 1.78 1.60 99 _ = 
= e 8-Dip TC7650CPA-ND 2.98 2.04 1.84 _ _ 
, 2,000 2,000 a8 106 Apes Oe nnG 14-Dip TC7650CPD-ND 2.93 2.12 2.01 _ _ 
A 400 1,000 3 0.05 5~16 0°C ~ 70°C 8-Dip TC7652CPA-ND 4.03 2.76 2.50 — _ 
2 1,500 650 11 0.15 6.5 ~ 16 0°C ~ 70°C 8-Dip TC913BCPA-ND 4.28 2.94 2.66 — _ 
8-SOIC TC1029E0A-ND 2.40 1.56 1.49 al _ 
2 90kHz 6 0 1:5 1.8-5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP TC1029EUA-ND 2.65 1.82 1.64 _ _ 
8-DIP TC1029EPA-ND 2.40 1.56 1.49 _ — 
1 90kHz 6 0 15 1.8-5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 TC1034ECTTRCT-ND 79 69 62 3,000 550.00/M 


*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
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AX Microcuie Linear (cont) 
Programmable Gain Amplifiers 


Switching | -3dB BW Iq Typical | Vos Operating Voltage | Temp. Range Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (uV) Range (V) (°C) Interface Steps Noise VREF Package Part No. 1 25 100 | Size Pricing 
: . " 8-DIP MCP6S21-1/P-ND 783. 116 104) — = 
1 2~12 14 275 25-55 -40°C ~ 85°C SPI 8 10 Yes 8-soic | MCP6S21-V/SN-ND 173 #160 099 — a 
8-MSOP MCP6S22-I/MS-ND 2.05 185 1144) — = 
2 2~12 1 275 25-55 -40°C ~ 85°C SPI™ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S22-1/P-ND 245 137° 123) — = 
8-SOIC MCP6S22-1/SN-ND 2.05 185 114) — = 
14-DIP MCP6S26-1/P-ND 3.30 209 =1.90] — — 
6 2~12 11 275 25-55 -40°C ~ 85°C SPI™ 8 10 Yes 14-SOIC MCP6S26-I/SL-ND 3.25 293 180; — = 
14-TSSOP_ | MCP6S26-I/ST-ND 3.25 2.93 1.80} — = 
: r a {6-DIP__| MCP6S28-1/P-ND 360 241 218; — = 
8 2~12 1 275 25-55 “40°C ~ 85°C SPI 8 10 Yes | 46-soic | McP6S28-I/SL-ND 360 324 199] — = 
8-MSOP MCP6S91-E/MS-ND 1.38 1.24 16) — _ 
1 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40° ~ 125° SPI™ 8 10 No 8-DIP MCP6S91-E/P-ND 1.43 90 82) — - 
8-SOIC MCP6S91-E/SN-ND 1.38 1.24 16) — = 
8-MSOP MCP6S92-E/MS-ND 1.65 1.49 st) — _ 
2 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40° ~ 125° SPI™ 8 10 No 8-DIP MCP6S92-E/P-ND 1.68 1.06 s7 | — _- 
8-SOIC MCP6S92-E/SN-ND 1.65 1.49 1) — = 
3, 7 ey 10-MSOP | MCP6S93-E/UN-ND 2.00 1.270 116) — _ 
7 as i 4,000 oor ee eames or : - No | 10-msop_| McP6s93T-E/UNCT-ND 224 2.00 1.80 | 2,500] 1160.00/M 
Demo Board for MCP6S22 MCP6S22DM-PICTL-ND 40.00/1 
Evaluation Board for MCP6S2X MCP6S2XEV-ND 30.00/1 
PiCtail™ Daughter Board MCP6SX2 MCP6SX2DM-PCTLPD-ND 25.00/1 
PiCtail™ Demo Board MCP6SX2.. MCP6SX2DM-PCTLTH-ND 35.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Comparators 
Typical Iq Vos Operating 
# per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package Delay (WA) (HA) (mV) Range (V) Range Package Part No. it 25 100 Size Pricing 
1 4 1 5 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP6541UT-E/OTCT-ND 59 53 48 3,000 310.00/M 
i a 8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 63 57 34 _ _ 
: ‘ : ? 1be3 ulin 8-SOIC MCP6546-//SN-ND 60038 | = 
3 oT 8-MSOP MCP6548-I/MS-ND 65 59 36 _ = 
: i | 5 as aa 8-SOIC MCP6548-1/SN-ND 6 40 36 | — = 
14-Dip MCP6549-1/P-ND 1.60 1.01 92 — — 
4 4 1 5 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND 1.60 1.01 92 _ = 
14-TSSOP MCP6549-I/ST-ND 1.65 1.49 92 _ — 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Thermal Management _ Temperature Sensors 
Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range (°C) Range (V) Current (mA) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Logic Output 
+1 -40°C ~ 85°C 45-18 400 8-Dip TC620CCPA-ND 1.78 1.22 1.10 =— _ 
#1 40°C ~ 85°C 45-18 400 8-SOIC TC621CCOA-ND 1.51 1.10 1.05 _ _— 
+1 -40°C ~ 125°C 45-18 600 8-Dip TC622EPA-ND 1.49 1.08 1.03 _ _ 
+1 -40°C ~ 125°C 45-18 600 TO-220 TC622VAT-ND 2.34 1.70 1.61 _ _— 
#1 40°C ~ 125°C 45-18 600 8-SOIC TC622VOA-ND 1.69 1.23 1.17 _- = 
+0.5 66°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P045VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P055VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P065VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P075VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P085VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P095VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P105VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P115VCCT-ND 1.20 1.08 97 3,000 670.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23-5 TC6501P120VCT-ND 1.34 1.20 1.08 3,000 740.00/M 
Serial Output 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A0-5.0VCTCT-ND 1.30 1.04 91 3,000 860.01/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-3.3VCTCT-ND 1.30 1.04 91 3,000 860.01/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-6.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-5.0VCTCT-ND 1.30 1.04 91 3,000 860.01/M 
40.5 56°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND 1.53 1.22 1.07 3,000 900.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC TC77-3.3MOA-ND 1.48 87 83 = _— 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 SOT-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-ND 1.53 1.22 1.07 3,000 900.00/M 
+0.5 65°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC TC77-5.0MOA-ND 1.40 83 19 - _- 
+0.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 500 8-SOIC TCN75AVOA-ND 93 63 53 _ _ 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 500 8-MSOP TCN75AVUA-ND 93 63 53 _ _ 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.45 96 92 - _ 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.65 1.10 95 _ _— 
40.5 56°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-SOIC TCN75-5.0MOA-ND 1.83 1.21 1.16 _ _ 
+0.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 1,000 8-MSOP TCN75-5.0MUA-ND 1.65 1.10 95 = _— 
Voltage Output 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7-4.4 60 SOT-23B TC1046VNBTRCT-ND 90 72. 63 3,000 450.00/M 
+0.5 40°C ~ 125°C 2.7-6.5 60 SOT-23B TC1047AVNBCT-ND 83 66 58 3,000 470.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.3-6.5 12 SC70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND 36 33 30 3,000 190.00/M 
40.5 -10°C ~ 125°C 3.1-5.5 12 $C70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND 36 33 30 3,000 190.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 $0T23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND 1.60 1.43 1.29 3,000 900.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 S0T23-5 MCP9800A5T-MOTGCT-ND 1.76 1.58 1.42 3,000 900.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-MSOP MCP9801-M/MSG-ND 1.48 1.00 85 — = 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-6.5 400 8-SOIC MCP9801-M/SNG-ND 1.48 1.00 85 _ = 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 S0T23-5 MCP9802A0T-MOTGCT-ND 1.85 1.65 1.49 3,000 960.01/M 
40.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 $0T23-5 MCP9802A5T-MOTGCT-ND 1.85 1.65 1.49 3,000 960.01/M 
+0.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-MSOP MCP9803-M/MSG-ND 1.58 1.04 90 = _ 
+0.5 65°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC MCP9803-M/SNG-ND 1.58 1.04 90 = = 
+0.5 -20°C ~ 125°C 3.0-3.6 500 8-TSSOP MCP9805-BE/ST-ND NEW! 1.38 99 80 = = 
Demo Board for PICtail™ MCP9700 MCP9700DM-PCTL-ND 10.00/1 
Demo Board for MCP9800....... MCP9800DM-DL-ND NEW! 35.00/1 
Demo Board for PICtail™ MCP9800 MCP9800DM-PCTL-ND 25.00/1 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board... MXSIGDM-ND 65.00/1 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for TC1047A. 1C1047ADM-PICTL-ND 10.00/1 
Digital Temperature Sensor PICtail™ Demo Board . TC72DM-PICTL-ND 10.00/1 
Thermal Sensor PICtail™ Demo Board..... TC77DM-PICTL-ND 10.00/1 
Voltage Supervisor SOT23 Evaluation Board VSUPEV-ND 5.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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XS MicrRocHIP 
Fan Controllers 


Thermal Management (cont) 


Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range (°) Range (V) Current Package Part No. il 25 100 Size Pricing 
8-SOIC TC642COA-ND 1.83 1.16 1.04 _ _ 
8-Dip TC642CPA-ND 1.88 1.19 1.08 _— _ 
Depends 8-Dip TC642VPA-ND 2.05 1.30 1.18 _ 
on . [ 8-SOIC TC646VOA-ND 1.95 1.24 1.12 _ _ 
External 40°C ~ 85°C 3.0- 5.5 1.0mA 8-Dip TC646VPA-ND 2.05 130 118) — = 
Thermistor 8-SOIC TC648V0A713CT-ND 1.63 1.30 1.14 3,300 930.00/M 
8-Dip TC648VPA-ND 1.73 1.09 99 = _ 
8-MSOP. TC648VUA-ND 1.55 98 89 _ _ 
+1 40°C ~ 125°C 28-55 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND 2.38 1.50 1.37 _ _ 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Interface 
Serial Peripherals 
Operating Max. Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
8-bit I/O Port 18-DIP MCP23008-E/P-ND 1.35 90 78 
Expander 1.8~5.5 Po™ 1700 -40°C ~ 125°C 18-SOIC MCP23008-E/SO-ND 1.35 90 78 
20-SSOP MCP23008-E/SS-ND 1.45 96 83 
8-bit 1/0 Port or “ANC 195° 18-DIP MCP23S08-E/P-ND 1.43 94 82 
Expander Be ai, 10,000 BUG e250 20-SSOP. MCP23S08-E/SS-ND 1.50 99 87 
28-QFN MCP23017-E/ML-ND 1.85 1.22 1.07 
16-bit 1/0 Port a “ant i 28-SOIC MCP23017-E/SO-ND 1.58 1.05 90 
Expander 18788 es 4700 aC e8G 28-DIP MCP23017-E/SP-ND 1.58 4.05 ‘90 
28-SSOP. MCP23017-E/SS-ND 1.65 1.10 95 
28-QFN MCP23S17-E/ML-ND 1.98 1.30 1.14 
16-bit 1/0 Port on Ane 3) 28-SOIC MCP23S17-E/SO-ND 1.65 1.10 95 
Expander 182555 ar 10,000 ACG el 26re 28-DIP MCP23S17-E/SP-ND 1.65 4.410 95 
28-SSOP. MCP23S17-E/SS-ND 1.75 1.16 1.00 
Evalation:iBoard for MGP23X08 cic cccsscsnanceceawssvaccdesanancanesueanpanniectuassh peomnaviaa pbesseunadanerunaait uns egeesnanngnecunaneoauieieeennneneoss MCP23X08EV-ND 25.00/1 
Ethernet 
TX/RX Dual Port Operating Temp. Range Max Speed Digi-Key Price Each 
MAC PHY RAM Buffer (KB) Interrupts LED Voltage (V) (°C) MHz Serial Package Part No. 1 2a 100 
28-QFN ENC28J60/ML-ND NEW! 7.80 7.02 3.90 
i . 28-SOIC ENC28J60/SO-ND TAS 6.44 3.58 
aS) || “Wee 8 : 2 33 eine 7 oH 28-DIP ENC28J60/SP-ND NEW! 755 6.80 3.78 
28-SSOP ENC28J60/SS-ND 7.08 6.37 3.54 
Infrared Products 
Operating Max. Xmit/Rec 
Voltage Temperature Baud Rate Formats Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Range (°C) (kBaud) Supported (1S) Package Part No. 1 25 100 
Infrared -AN°C ~ 85° 14-Dip MCP2120-1/P-ND 2.30 1.43 1.32 
Encoder/Decoder ewes pulse _ _ 14-SOIC MCP2120-I/SL-ND 2.30 1.43 1.32 
Fixed Speed 9600 18-Dip MCP2140-1/P-ND 2.70 1.81 1.55 
Baud IrDA Protocol 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-SOIC MCP2140-I/SO-ND 2.70 1.81 1.55 
Stack Controller 20-SSOP MCP2140-I/SS-ND 2.85 1.92 1.63 
IrDA Protocol Stack handler plus bit “ANC. = 85° 18-Dip MCP2150-1/P-ND 8.45 5.65 4.87 
encoding/decodeing for DTE applications cules Aon eee 182 a 18-SOIC MCP2150-1/SO-ND 8.45 5.65 4.87 
IrDA Communication Development Kit for MCP2120/2150. ...... 0... coe eee eee ete e cece ea et sete eretae esse eeebeesaeeseeeea nese es DM163008-ND 279.99/1 
Demo Board for MCP212x .. MCP212XEV-DB-ND NEW! 35.00/1 
Demo Board for MCP2140. MCP2140DM-TMPSNS-ND 45.00/1 
Demo Board for MCP215X/40 MCP215X/40EV-DB-ND NEW! 55.00/1 
LCD Drivers 
Drives Control Number CMOS and TTL Electrostatic Discharge 
Number of Lines of On-chip Compatible Protection Digi-Key Price Each 
Segments Required Charcters Cascadable Oscillator inputs onall Pins Package Part No. 25 100 
44-PLCC AY0438/L-ND 5.98 4.95 412 
40-Dip AY0438/P-ND 4.38 3.52 2.94 
$2 8 18 Yes Yes Yes Yes 44-PLCC | AY0438-I/L-ND 6.28 5.21 434 
40-Dip AY0438-1/P-ND 4.58 3.66 3.06 
LIN Transceivers 
Vreg Output Vreg Output Vec Max. Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package Part No. al 25 100 
LIN Transceiver with i 8-Dip MCP201-1/P-ND 2.03 1.35 1.17 
integrated Vreg 4.75 ~ 5.25 50 6.0 ~18 20 Revision 1.2 8-SOIC MCP201-I/SN-ND 2.03 1.35 1417 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature Tx Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package Part No. 1 25 100 
18-Dip MCP2510-E/P-ND 5.20 3.00 2.99 
j a - 18-SOIC MCP2510-E/SO-ND 5.20 3.00 2.99 
2.08 Active 20835 “40°C = 125°C 3 2 6 7 : 18-Dip MCP2510-1/P-ND 4.10 237 2.35 
18-SOIC MCP2510-1/SO-ND 4.10 2.37 2.35 
18-Dip MCP2515-I/P-ND 2.98 1.98 1.71 
2.0B Active 2.7 ~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC MCP2515-1/SO-ND 2.98 1.98 1.71 
20-TSSOP. MCP2515-I/ST-ND 3.28 2.19 1.89 
7 aj 8-Dip MCP2551-1/P-ND 1.45 85 83 
= pac aCe 8-SOIC MCP2551-I/SN-ND 1.45 ‘85 83 
MCP250XX CAN 1/0 Expander Development Kit DV250501-ND 165.00/1 
MCP2510CAN Developer's Kit ie DV251001-ND 239.99/1 
Demo Board for MCP2515: 1... idceesewcephcaalgzes soncuuns eee phasmbagysvbsacnddanseuallbldgaghvacgands oreetennenatasancinssageecsblegveeusaaaes se MCP2515DM-PCTL-ND NEW! 40.00/1 
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SILICON DEVELOPMENT TOOLS 


ZiLOG 


Voted the most flexible and easy-to-use Offering the most complete development tools 
Embedded in life architecture, ZiLOG’s embedded control solutions at the lowest cost, ZiLOG ensures you have all 
wrap over 30 years of design experience into the the hardware and software needed to complete 
www.zitlog.c¢com latest innovative. your design - without any hidden costs. 


Z8 Encore!® and Z8 Encore! XP® ee 
Flash Microcontrollers ar ae ed 


Oo Power LED 


feXe) 
Whether your application is motor control, security systems, systems 80 Hh 
monitoring, personal electronic devices, home appliances, home 30 1/0 Interface 
automation, or any embedded control system, the Z8 Encore!® or Z8 External 2 80 | Header Footprint 
Encore! XP® Development Kit is a complete development platform, including Interface as ee oy Three 
all the hardware and software you need to begin your design immediately. gader ae Oo 5 [soi [83a ell Programmable 
Every kit also includes a full-version ANSI C-Compiler at no extra cost. Footprint ||z4 5| = eleal LEDs 
Evaluate, Design, Build — it’s that simple. There’s nothing else to buy. Be - a eo So) uuu <1 
oO ao 

8 MHz 38 oo 38 TT EB 

Development Kit Contents: ened 88] coo009000090090000 [99 Daun eae 
i erial Por 

Hardware Documentation/CD-ROM 00| Sooc0g000000000000 |oo| 5 
* ZiLOG Development Board * Quick Start Guide wel 38 889999999099009000 20 EI a 
* Smart Cable (Serial or USB) * Development Kit User Manual eas 29] | 
* 5VDC Universal Power Supply * ZDS II User Manual BuRer 88 Ee 
Software * eZ8 CPU User Manual — / smart Cable 
eke el rake la * Product Specification i | Connection (DBG) 
2 AGC conoier ¢ Product Briefs IrDA Transceiver Prototyping Area Reset Push Button 
* Sample Code * Application Notes Z8 Encore!® and Z8 Encore! XP® Board Features 


Z8 Encore!° and Z8 Encore! XP° Flash Microcontroller Supported Tools and Silicon 


Z8 Encore!® Development Kits Z8 Encore! XP® Development Kit 
269-3249-ND 28 Encore!® F642 Series Development Kit.............. 5 269-3307-ND Z8 Encore! XP® 20 and 28-Pin Development Kit........ $39.95 
269-3183-ND 28 Encore!® 8K Series Development Kit .... 
269-3386-ND Modular Development System GP Kit... .- $149.95 NOTE: For a complete listing of all ZiLOG part numbers, go to www.digikey.com 
269-3248-ND Smart Cable Accessory Kit $19.95 (search by 6-digit device family — i.e. Z8F642) 
Z8 Encore!” Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit 
Flash | RAM | Speed vo Timers A/D DMA SPI Operating Extended Pin Development MCU Features 
Devices |(Bytes)| (Bytes)| (MHz) | Lines | Interrupts| w/PWMs| Channels | Controller | and Pc | UARTs Voltage Temp. Count Kit ¢ 20MHz Processor 
64K Series ¢ Up to 12-channel, 10-bit 
A/D Converter 
Z8F642 | 64K | 4K 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64, 68, 80 | Z8F64200100KIT |_| « Up to 64KB of Flash 
Z8F4s2 | 48K | 4K 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64, 68, 80 | Z8Fe4200100KIT | | * Up to 4KB SRAM 
¢ SPI and I2C Ports 
Z8F322 | 32K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT 
¢ Up to two UARTs 
Z8F242 | 24K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT | | ¢ Up to 24 Interrupts 
2 ¢ Up to four, 16-bit Timers 
Z8F162 | 16K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40°~ 105° | 40, 44, 64,68 | Z8F64200100KIT with PWMs 
8K Series * Single-pin, On-chip 
Debugger 
Z8F081/82| 8K 1K 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105° 20, 28 Z8F08200100KIT |_| « 3-channel DMA (16- 
Z8F041/42| 4K 1K 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105° 20, 28 Z8F08200100KIT 16KB parts only) 
Z8 Encore! XP° Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit 
Flash | RAM | Speed vO Timers A/D DMA SPI Operating Extended Pin Development MCU Features 
Devices |(Bytes)|(Bytes)| (MHz) | Lines | Interrupts | w/PWMs | Channels | Controller | and I?C | UARTs Voltage Temp. Count Kit © 20MHz Processor 
4K Series ¢ Up to 8-channel, 10-bit 
A/D Converter 
. es Z8F04A28100KIT 
Z8F042A | 4K 1K 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105' 8, 20, 28 zaroaaostookit | |° UP to 4KB of Flash 
¢ Up to 1KB SRAM 
Z8F04A28100KIT 
Z8FO41A | 4K 1K 20 25 17 2 _ N Ni 1 2.7V ~ 3.6V_ | -40° ~ 105° 8, 20, 28 
7 © ue zero4aostookiT | | * One UART 
¢ Up to 18 Interrupts 
: 5 Z8F04A28100KIT 
Z8F022A | 2K | 512B | 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105' 8, 20, 28 Zaro4aostooKit | |* Up to two, 16-bit Timers 
ith PWM. 
5 7 Z8F04A28100KIT Me < e : 
Z8F021A | 2K | 512B | 20 25 17 2 — No No 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105' 8, 20, 28 zarosaosiooKir | |* Single-pin, On-chip 
Debugger 
Z8F012A | 1K | 256B | 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V ~ 3.6V | -40° ~ 105° 8, 20, 28 ZBFO4A26100KIT | | « On-chip Temperature 
Z8F04A08100KIT Sensor 
zero11A | 1K | 2568 | 20 | 25 17 2 = No No 1 | 27v~3.6v | -40°~105° | 8, 20,28 -—(| ZEFO*A26100KIT | | « On-chip Analog 
Z8F04A08100KIT Comparator 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 481 


Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


aS: Features: * WDT *LV Detect * POR *2 Comparators * HVD 
OTP RAM Speed vO Timers Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog Development 
(KB) Bytes (MHz) Lines 8/16-bit Voltage Range Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
20-DIP 269-3854-NDt+ NEW! 4.62 3.47 2.39 ZLP32300P2004G 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3857-NDt NEW! 4.26 3.20 1.99 ZLP32300S2004G 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3851-NDt+ NEW! 4.26 3.20 1.99 ZLP32300H2004G 
4 237 8 28-DIP 269-3855-NDt NEW! 5.01 3.76 2.32 ZLP32300P2804G 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3858-ND+ NEW! 4.38 3.29 2.05 ZLP32300S2804G 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3852-NDt NEW! 4.38 3.29 2.05 ZLP32300H2804G 
: 9 40-DIP 269-3856-NDt+ NEW! 5.43 4.08 2.54 ZLP32300P4004G 
ee uA 20280 || Gees |_asesop 853-ND+ NEW! 444 3.31 2.06 | _ZLP32300H4804G_| 269-3398-ND 
20-DIP 4422-ND 4.92 3.69 2.49 ZLP32300P2008C 
16 1 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3423-ND 4.56 3.42 2.09 ZLP32300S2008C 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3424-ND 4.56 3.42 2.09 ZLP32300H2008C 
8 237 8 28-DIP 269-3425-ND 5.31 3.99 2.42 ZLP32300P2808C 
24 WA 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3426-ND 4.68 3.51 ao) ZLP32300S2808C 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3427-ND 4.68 3.51 ZAS ZLP32300H2808C 
7 A 40-DIP 269-3428-ND 5.73 4.30 2.64 ZLP32300P4008C 
ee iy 2.0~36V_ | O~70°C | 4s-ssop_| 269-3429-ND 471 3.54 2.16 | ZLP32300H4808C_| 269°3398-ND 
20-DIP 269-3406-ND toe) 4.14 2.49 ZLP32300P2016C 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3407-ND 4.86 3.65 2.19 ZLP32300S2016C 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3408-ND 5.16 3.87 2A9 ZLP32300H2016C 
16 237 8 28-DIP 269-3409-ND 5.61 4.21 2.53 ZLP32300P2816C 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3410-ND 4.98 3.74 2.25 ZLP32300S2816C 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3411-ND 4.98 3.74 2.25 ZLP32300H2816C 
5 ey 40-DIP 269-3412-ND 6.03 4.53 2.74 ZLP32300P4016C 
5g uy 2.0~36V | O'~70°C | 4g-ssop_| 269-3413-ND 5.01 3.76 2.26 | ZLP32300H4816C_| 269-3398-ND 
20-DIP 269-3414-ND 5.82 4.37 2.59 ZLP32300P2032C 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3415-ND 5.16 3.87 2.29 ZLP32300S2032C 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3416-ND 5.16 3.87 2.29 ZLP32300H2032C 
32 237 8 28-DIP 269-3417-ND 5.91 4.44 2.63 ZLP32300P2832C 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3418-ND 5.28 3.96 2.35 ZLP32300S2832C 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3419-ND 5.28 3.96 2.35 ZLP32300H2832C 
a i 40-DIP 269-3420-ND 6.39 4.80 2.84 ZLP32300P4032C 
- aA 2.0~36V | O'~70°C | 48-ssop 421-ND 5.31 3.99 2.36 | ZLP32300H4832C_| 269-3398-ND 
20-DIP 839-NDt NEW! 6.75 5.07 3.21 ZLP12840P2032G 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V O° ~ 70°C 20-SOIC 269-3845-ND}+ NEW! 6.03 4.53 2.87 ZLP12840S2032G 269-3398-ND 
32 1K 8 20-SSOP 269-3833-NDt NEW! 6.03 4.53 2.87 ZLP12840H2032G 
28-DIP 269-3842-NDt NEW! 6.84 5.13 3.26 ZLP12840P2832G 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3848-NDt NEW! 6.15 4.62 2.93 ZLP12840S2832G 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3836-NDt NEW! 6.15 4.62 2.93 ZLP12840H2832G 
20-DIP 269-3840-NDt NEW! 7.44 5.58 3.54 ZLP12840P2064G 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3846-ND}+ NEW! 6.66 5.00 3.17 ZLP12840S2064G 269-3398-ND 
64 1K 8 20-SSOP 269-3834-NDt NEW! 6.66 5.00 3.17 ZLP12840H2064G 
28-DIP 269-3843-NDt NEW! 7.53 5.65 3.59 ZLP12840P2864G 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3849-NDt NEW! 6.78 5.09 3.23 ZLP12840S2864G 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3837-NDt NEW! 6.78 5.09 3.23 ZLP12840H2864G 
20-DIP 269-3841-NDt NEW! 8.19 6.15 3.90 ZLP12840P2096G 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3847-NDt NEW! 7.32 5.49 3.49 ZLP12840S2096G 269-3398-ND 
96 1K 8 20-SSOP 269-3835-NDt NEW! 7.32 5.49 3.49 ZLP12840H2096G 
28-DIP 269-3844-NDt NEW! 8.31 6.24 3.96 ZLP12840P2896G 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3850-NDt NEW! 7.47 5.61 3.56 ZLP12840S2896G 269-3398-ND 
28-SSOP 838-NDt NEW! 7.47 5.61 3.56 ZLP12840H2896G 
20-DIP 825-NDt NEW! 9.03 6.78 4.30 ZLP12840P2028G 
16 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3827-NDt NEW! 8.07 6.06 3.84 ZLP12840S2028G 269-3398-ND 
128 1K 8 20-SSOP 269-3823-NDt NEW! 8.07 6.06 3.84 ZLP12840H2028G 
28-DIP 269-3826-NDt NEW! 9.15 6.87 4.36 ZLP12840P2828G 
24 Ww 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3828-NDt NEW! 8.22 6.17 3.91 ZLP12840S2828G 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3824-NDt NEW! 8.22 6.17 3.91 ZLP12840H2828G 
+ RoHS Compliant 
Z8 G p™ OTP M Icroco ntrollers Features: * WDT *LV Detect * POR *2 Comparators * HVD 
Memory Size Timer/ 
Program RAM VO | Operating | Speed Counters Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins Voltage (MHz) (8/16-bit) Temperature Package Part No. il 25 100 Part No. Tools 
Extended 20-SSOP 269-3502-ND 3.57 2.68 1.75 ZGP323HEH2004C 
Extended 20-DIP 269-3514-ND 4.11 3.09 2.01 ZGP323HEP2004C 
16 2.0 ~5.5V 8 14 Extended 20-SOIC 269-3526-ND 3.54 2.66 1.75 ZGP323HES2004C 269-3399-ND, 
d Commercial 20-SSOP 269-3534-ND 3.45 2.59 1.71 ZGP323HSH2004C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3549-ND 3.99 3.00 1.96 ZGP323HSP2004C 
Commercial 20-SOIC 269-3561-ND 3.42 2.57 5 Peal ZGP323HSS2004C 
Extended 20-SSOP 269-3569-ND 3.27 2.46 1.65 ZGP323LEH2004C 
Extended 20-DIP 269-3581-ND 3.81 2.86 1.90 ZGP323LEP2004C 
16 2.0 ~3.6V 8 14 Extended 20-SOIC 269-3593-ND 3.24 2.43 1.65 ZGP323LES2004C 269-3399-ND, 
: : Commercial 20-SSOP 269-3601-ND 3.15 2.37 1.61 ZGP323LSH2004C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3616-ND 3.66 2.75 1.86 ZGP323LSP2004C 
Commercial 20-SOIC 269-3628-ND 3.12 2.34 1.61 ZGP323LSS2004C 
Extended 28-SSOP 269-3506-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HEH2804C 
Extended 28-DIP 269-3518-ND 4.17 3.13 2.04 ZGP323HEP2804C 
24 2.0 ~5.5V 8 14 Extended 28-SOIC 269-3530-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HES2804C 269-3399-ND, 
4K 237 s i Commercial 28-SSOP 269-3538-ND 3.51 2.64 1.76 ZGP323HSH2804C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3553-ND 4.05 3.04 2.00 ZGP323HSP2804C 
Commercial 28-SOIC 269-3565-ND 3.51 2.64 1.76 ZGP323HSS2804C 
Extended 28-SSOP 269-3573-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LEH2804C 
Extended 28-DIP 269-3585-ND 3.87 2.91 1.94 ZGP323LEP2804C 
24 2.0~3.6V 8 14 Extended 28-SOIC 269-3597-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LES2804C 269-3399-ND, 
i : Commercial 28-SSOP 269-3605-ND 3.21 2.41 1.66 ZGP323LSH2804C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3620-ND 3.75 2.82 1.90 ZGP323LSP2804C 
Commercial 28-SOIC 269-3632-ND 3.21 2.41 1.66 ZGP323LSS2804C 
32 2.0 ~5.5V 8 1/1 Extended 40-DIP 269-3522-ND 4.59 3.45 2.22 ZGP323HEP4004C 269-3399-ND, 
. . Commercial 40-DIP 269-3557-ND 4.47 3.36 2.18 ZGP323HSP4004C 269-3390-ND 
32 2.0 ~3.6V 8 1/1 Extended 40-DIP 269-3589-ND 4.29 3.22 2.12 ZGP323LEP4004C 269-3399-ND, 
. g Commercial 40-DIP 269-3624-ND 4.17 3.13 2.07 ZGP323LSP4004C 269-3390-ND 
32 20~5.5V 8 14 Extended 48-SSOP 269-3510-ND 3.66 2.75 1.81 ZGP323HEH4804C 269-3399-ND, 
> = Commercial 48-SSOP 269-3542-ND 3.54 2.66 1.77 ZGP323HSH4804C 269-3390-ND 
32 2.0~3.6V 8 1/4 Extended 48-SSOP 269-3577-ND 3.36 2.52 1.71 ZGP323LEH4804C 269-3399-ND, 
: : Commercial 48-SSOP 269-3609-ND 3.24 2.43 1.67 ZGP323LSH4804C 269-3390-ND 
Extended 20-SSOP 269-3503-ND 3.69 2.77 1.79 ZGP323HEH2008C 269-3399-ND 
8K 237 16 2.0 ~ 5.5V 8 aval Extended 20-DIP 269-3515-ND 4.23 3.18 2.05 ZGP323HEP2008C 269-3390-ND- 
Extended 20-SOIC 269-3527-ND 3.66 2.75 1.79 ZGP323HES2008C 


(Continued) 
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Zz 


Z8 GP™ OTP Microcontrollers (cont.) 


ZiLOG 
Memory Size Timer/ 
Program RAM VO | Operating | Speed Counters Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins Voltage (MHz) (8/16-bit) Temperature Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Commercial 20-SSOP 269-3535-ND 3.57 2.68 1.75 ZGP323HSH2008C 269-3399-ND 
16 2.0 ~ 3.6V 8 1 Commercial 20-DIP 269-3550-ND 4.11 3.09 2.01 ZGP323HSP2008C 269-3390-ND 
Commercial 20-SOIC 269-3562-ND 3.54 2.66 1.75 ZGP323HSS2008C ii ‘i 
Extended 20-SSOP 269-3570-ND 3.39 2.55 1.69 ZGP323LEH2008C 
Extended 20-DIP 269-3582-ND 3.93 2.95 1.95 ZGP323LEP2008C 
16 2.0~3.6V 8 1/1 Extended 20-SOIC 269-3594-ND 3.36 hey 1.69 ZGP323LES2008C 269-3399-ND, 
i : Commercial 20-SSOP 269-3602-ND 3.27 2.46 1.65 ZGP323LSH2008C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3617-ND 3.81 2.86 1.90 ZGP323LSP2008C 
Commercial 20-SOIC 269-3629-ND 3.24 2.43 1.65 ZGP323LSS2008C 
Extended 28-DIP 269-3519-ND 4.32 3.24 2.08 ZGP323HEP2808C 
Extended 28-SSOP 269-3507-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HEH2808C 
24 20 Vv 8 4/1 Extended 28-SOIC 269-3531-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HES2808C 269-3399-ND, 
LDS Commercial 28-SSOP 269-3539-ND 3.66 2x05) 1.80 ZGP323HSH2808C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3554-ND 4.17 3.13 2.04 ZGP323HSP2808C 
8K 237 Commercial 28-SOIC 269-3566-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HSS2808C 
Extended 28-SSOP 269-3574-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LEH2808C 
Extended 28-DIP 269-3586-ND 3.99 3.00 1.98 ZGP323LEP2808C 
24 2.0 ~ 3.6V 8 14 Extended 28-SOIC 269-3598-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LES2808C 269-3399-ND, 
si a Commercial 28-SSOP 269-3606-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LSH2808C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3621-ND 3.87 oI 1.94 ZGP323LSP2808C 
Commercial 28-SOIC 269-3633-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LSS2808C 
32 2.0~5.5V 8 1/1 Extended 40-DIP 269-3523-ND 471 3.54 2.26 ZGP323HEP4008C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP 269-3558-ND 4.59 3.45 2.22 ZGP323HSP4008C 269-3390-ND 
32 2.0 ~3.6V 8 1/1 Extended 40-DIP 269-3590-ND 4.41 3.31 2.16 ZGP323LEP4008C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP 269-3625-ND 4.29 3.22 2.12 ZGP323LSP4008C 269-3390-ND 
30 20~5.5V 8 1/4 Extended 48-SSOP 269-3511-ND 3.81 2.86 1.85 ZGP323HEH4808C 269-3399-ND, 
. . Commercial 48-SSOP 269-3543-ND 3.66 PTS) 1.81 ZGP323HSH4808C 269-3390-ND 
32 2.0 ~3.6V 8 1/1 Extended 48-SSOP 269-3578-ND 3.48 2.61 1.75 ZGP323LEH4808C 269-3399-ND, 
Commercial 48-SSOP 269-3610-ND 3.36 2.52 1.71 ZGP323LSH4808C 269-3390-ND 
Extended 20-SSOP 269-3504-ND 3.84 2.88 1.84 ZGP323HEH2016C 
Extended 20-DIP 269-3516-ND 4.35 3.27 2.09 ZGP323HEP2016C 
16 20 Vv 8 1/41 Extended 20-SOIC 269-3528-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HES2016C 269-3399-ND, 
0 ~5.5 Commercial 20-SSOP 269-3536-ND 3.69 PLT 1.79 ZGP323HSH2016C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3551-ND 4.23 3.18 2.05 ZGP323HSP2016C 
Commercial 20-SOIC 269-3563-ND 3.66 2.75 1.79 ZGP323HSS2016C 
Extended 20-SSOP 269-3571-ND 3.51 2.64 1.73 ZGP323LEH2016C 
Extended 20-DIP 269-3583-ND 4.05 3.04 1.99 ZGP323LEP2016C 
16 2.0~3.6V 8 1A Extended 20-SOIC 269-3595-ND 3.48 2.61 1.73 ZGP323LES2016C 269-3399-ND, 
i : Commercial 20-SSOP 269-3603-ND 3.39 2.55 1.69 ZGP323LSH2016C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3618-ND 3.93 2.95 1.95 ZGP323LSP2016C 
Commercial 20-SOIC 269-3630-ND 3.36 2.52 1.69 ZGP323LSS2016C 
Extended 28-SSOP 269-3508-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HEH2816C 
Extended 28-DIP- 269-3520-ND 4.44 3.33 2.13 ZGP323HEP2816C 
16-32 | 2.0 Vv 8 1/1 Extended 28-SOIC 269-3532-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HES2816C 269-3399-ND, 
16K 237 A 0 ~ 5.5 Commercial 28-SSOP 269-3540-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HSH2816C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3555-ND 4.32 3.24 2.08 ZGP323HSP2816C 
Commercial 28-SOIC 269-3567-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HSS2816C 
Extended 28-SSOP 269-3575-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LEH2816C 
Extended 28-DIP 269-3587-ND 4.14 3.11 2.02 ZGP323LEP2816C 
16-32 | 2.0~3.6V 8 1/1 Extended 28-SOIC 269-3599-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LES2816C 269-3399-ND, 
Z eae Commercial 28-SSOP 269-3607-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LSH2816C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP. 269-3622-ND 3.99 3.00 1.98 ZGP323LSP2816C 
Commercial 28-SOIC 269-3634-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LSS2816C 
16-32 | 2.0~5.5V 8 1/4 Extended 40-DIP 269-3524-ND 4.86 3.65 2.30 ZGP323HEP4016C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP. 269-3559-ND 4.71 3.54 2.26 ZGP323HSP4016C 269-3390-ND 
16-32 | 2.0~3.6V 8 14 Extended 40-DIP 269-3591-ND 4.53 3.40 2.20 ZGP323LEP4016C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP 269-3626-ND 4.41 3.31 2.16 ZGP323LSP4016C 269-3390-ND 
16-32 | 2.0~5.5V 8 1/4 Extended 48-SSOP 269-3512-ND 3.93 2.95 1.90 ZGP323HEH4816C 269-3399-ND, 
: . Commercial 48-SSOP 269-3544-ND 3.81 2.86 1.85 ZGP323HSH4816C 269-3390-ND 
16-32 | 2.0~3.6V 8 1/4 Extended 48-SSOP 269-3579-ND 3.63 2.73 1.79 ZGP323LEH4816C 269-3399-ND, 
Commercial 48-SSOP 269-3611-ND 3.48 2.61 1.75 ZGP323LSH4816C 269-3390-ND 
Extended 20-SSOP 269-3505-ND 3.93 2.95 1.88 ZGP323HEH2032C 
Extended 20-DIP 269-3517-ND 4.50 3.38 2.13 ZGP323HEP2032C 
Extended 20-SOIC 269-3529-ND 3.93 2.95 1.88 ZGP323HES2032C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 5.5V 8 Ww Commercial 20-SSOP 269-3537-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HSH2032C 269-3390-ND 
Commercial 20-CDIP. 269-3546-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK2032E is 
Commercial 20-DIP 269-3552-ND 4.35 3.27 2.09 ZGP323HSP2032C 
Commercial 20-SOIC 269-3564-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HSS2032C 
Extended 20-SSOP 269-3572-ND 3.63 2.73 1.78 ZGP323LEH2032C 
Extended 20-DIP 269-3584-ND 4.17 3.13 2.03 ZGP323LEP2032C 
Extended 20-SOIC 269-3596-ND 3.63 2.73 1.78 ZGP323LES2032C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 Ww Commercial 20-SSOP 269-3604-ND 3.48 2.61 1.73 ZGP323LSH2032C 269-3390-ND - 
Commercial 20-CDIP. 269-3613-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK2032E 
Commercial 20-DIP 269-3619-ND 4.05 3.04 1.99 ZGP323LSP2032C 
Commercial 20-SOIC 269-3631-ND 3.48 2.61 1.73 ZGP323LSS2032C 
Extended 28-SSOP 269-3509-ND 4.02 3.02 1.93 ZGP323HEH2832C 
Extended 28-DIP 269-3521-ND 4.56 3.42 2.17 ZGP323HEP2832C 
Extended 28-SOIC 269-3533-ND 4.02 3.02 1.93 ZGP323HES2832C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 5.5V 8 Ww Commercial 28-SSOP 269-3541-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HSH2832C 269-3390-ND - 
Commercial 28-CDIP. 269-3547-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK2832E 
Commercial 28-DIP 269-3556-ND 4.44 3.33 2.13 ZGP323HSP2832C 
32K 237 Commercial 28-SOIC 269-3568-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HSS2832C 
Extended 28-SSOP 269-3576-ND 3.72 2.79 1.83 ZGP323LEH2832C 
Extended 28-DIP. 269-3588-ND 4.26 3.20 2.07 ZGP323LEP2832C 
Extended 28-SOIC 269-3600-ND 3.72 LAS) 1.83 ZGP323LES2832C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 1/1 Commercial 28-SSOP 269-3608-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LSH2832C 269-3390-ND 
Commercial 28-CDIP. 269-3614-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK2832E * i 
Commercial 28-DIP 269-3623-ND 4.14 3.11 2.02 ZGP323LSP2832C 
Commercial 28-SOIC 269-3635-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LSS2832C 
Extended 40-DIP 269-3525-ND 4.98 3.74 2.35 ZGP323HEP4032C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 5.5V 8 Ww Commercial 40-CDIP 269-3548-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK4032E 269-3390-ND. 
Commercial 40-DIP 269-3560-ND 4.86 3.65 2.30 ZGP323HSP4032C 
Extended 40-DIP 269-3592-ND 4.68 3.51 2.24 ZGP323LEP4032C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 Ww Commercial 40-CDIP. 269-3615-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK4032E 269-3390-ND 
Commercial 40-DIP 269-3627-ND 4.53 3.40 2.20 ZGP323LSP4032C Z 7 
16-32 | 2.0~5.5V 8 1/1 Extended 48-SSOP 269-3513-ND 4.05 3.04 1.94 ZGP323HEH4832C 269-3399-ND, 
Commercial 48-SSOP 269-3545-ND 3.93 2.95 1.90 ZGP323HSH4832C 269-3390-ND 
16-32 | 2.0~3.6V 8 1/1 Extended 48-SSOP 269-3580-ND 3.75 2.82 1.84 ZGP323LEH4832C 269-3399-ND, 
* . Commercial 48-SSOP 269-3612-ND 3.63 2.73 1.79 ZGP323LSH4832C 269-3390-ND 
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7 , £8 Encore!® Flash Microcontrollers 


ZiLOG 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture, Z8 Encore! MCU accelerates design development while 
reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 


the entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO * WDT * COMM Interfaces: 
12C, UART, OCD * Operating Temp.: Extended -40°C ~ 105°C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) | (Bytes) |Pins| Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 

Extended 8-DIP 269-3745-NDt 1.80 1.35 Sil Z8F0113PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3746-NDt 1.62 1.22 82 Z8F0113PBO005SG 

6 UART = 2.7~3.6v | 5MHz 2 Extended 8-MLF 269-3747-NDt 2.13 1.60 1.06 Z8F0113QBO005EG 269-3389-ND 
Commercial} 8-MLF 269-3748-NDt 1.92 1.44 £5 Z8F0113QB005SG 
Extended 8-SOIC 269-3749-NDt ners 1.29 86 Z8F0113SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC 269-3750-NDt 1.56 117 ant Z8F0113SBO005SG 
Extended | 20-SSOP 269-3430-ND 3.00 225) 1.43 Z8F0113HHOOSEC 
Commercial | 20-SSOP 269-3431-ND 2.85 2.14 1.36 Z8F0113HHOO5SC 

16 1 UART, IrDA _ 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 20-DIP 269-3434-ND 3.36 2.52 1.60 Z8F0113PHOOSEC 269-3389-ND 
Commercial | 20-DIP 269-3435-ND 3.18 2.39 1.52 Z8F0113PHO05SC 
Extended | 20-SOIC 269-3438-ND 3.00 2.25 1.43 Z8F0113SHOOS5EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3439-ND 2.85 2.14 1.36 Z8F0113SHO05SC 
Extended | 28-SSOP 269-3432-ND 3.12 2.34 1.48 Z8F0113HJOOSEC 
Commercial | 28-SSOP. 269-3433-ND 297% 2.23 1.41 Z8F0113HJOO5SC 

24 1 UART, IrDA = 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 28-DIP 269-3436-ND 3.57 2.68 1.69 Z8F0113PJOO5EC 269-3389-ND 
Commercial | 28-DIP 269-3437-ND 3.39 2.55) 1.61 Z8F0113PJO05SC 
Extended | 28-SOIC 269-3440-ND shle 2.34 1.48 Z8F0113SJOO5EC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC 269-3441-ND AST 2.23 1.41 Z8F0113SJO05SC 
Extended 8-DIP 269-3753-NDt 1.89 1.42 95 Z8F0123PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3754-NDt ikrAl 1.29 85 Z8F0123PBO005SG 

6 UART 4-ch. 10-bit) 2.7~3.6v | 5MHz 2 Extended 8-MLF 269-3755-NDt ea9) 1.65 1.10 Z8F0123QB005EG 269-3389-ND 
Commercial} 8-MLF 269-3756-NDt 1.98 1.49 .99 Z8F0123QB005SG 
Extended 8-SOIC 269-3757-NDt 1.80 1.35 90 Z8F0123SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC 269-3758-NDt 1.62 1.22 81 Z8F0123SB005SG 
Extended | 20-SSOP 269-3442-ND 3.12 2.34 1.50 Z8F0123HHOO5EC 
Commercial | 20-SSOP 269-3443-ND 3.00 2.25 1.43 Z8F0123HHOO5SC 

16 1 UART, IrDA |7-ch. 10-bit] 2.7~3.6v | sMHz 2 Extended 20-DIP 269-3446-ND 3.51 2.64 1.67 Z8F0123PHOO5EC 269-3389-ND 
Commercial} 20-DIP 269-3447-ND 3.33 2.50 1.59 Z8F0123PHO05SC 
Extended | 20-SOIC 269-3450-ND 3.15 2.37 1.50 Z8F0123SHO05EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3451-ND 3.00 2.25 1.43 Z8F0123SHO05SC 
Extended | 28-SSOP 269-3444-ND 3.27 2.46 1.55 Z8F0123HJOOSEC 
Commercial | 28-SSOP 269-3445-ND 3.12 2.34 1.48 Z8F0123HJOO5SC 

20 1 UART, IrDA |8-ch. 10-bit] 2.7~3.6v | 5MHz 2 Extended 28-DIP 269-3448-ND 3.69 2.77 1.77 Z8F0123PJO05EC 269-3389-ND 
Commercial | 28-DIP 269-3449-ND 3.54 2.66 1.68 Z8F0123PJO005SC 
Extended | 28-SOIC 269-3452-ND 3.27 2.46 1.55 Z8F0123SJO05EC 
Commercial | 28-SOIC 269-3453-ND 3.12 2.34 1.48 Z8F0123SJO05SC 
Extended 8-DIP 269-3761-NDt 1.92 1.44 95 Z8F0213PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3762-NDt 1.71 1.29 86 Z8F0213PB005SG 

6 UART = 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 8-MLF 269-3763-NDt 2.22 1.67 1.11 Z8F0213QB005EG 269-3389-ND 
Commercial} 8-MLF 269-3764-NDt 2.01 1.51 1.00 Z8F0213QB005SG 
Extended 8-SOIC 269-3765-NDt 1.80 1.35 90 Z8F0213SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC 269-3766-NDt 1.62 1.22 74 Z8F0213SB005SG 
Extended | 20-SSOP 269-3454-ND 3.18 2.39 1.51 Z8F0213HHOO5EC 
Commercial | 20-SSOP 269-3455-ND 3.00 2.25 1.44 Z8F0213HHOO5SC 

16 1 UART, IrDA = 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 20-DIP 269-3458-ND 3.54 2.66 1.68 Z8F0213PHOOSEC 269-3389-ND 
Commercial | 20-DIP 269-3459-ND 3.36 2.52 1.60 Z8F0213PHO05SC 
Extended | 20-SOIC 269-3462-ND 3.18 2.39 1.51 Z8F0213SHO05EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3463-ND 3.00 2.25 1.44 Z8F0213SHO05SC 
Extended | 28-SSOP 269-3456-ND 3.27 2.46 1.56 Z8F0213HJOOSEC 
Commercial | 28-SSOP 269-3457-ND 3.12 2.34 1.48 Z8F0213HJOOSSC 

24 1 UART, IrDA = 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 28-DIP 269-3460-ND 3.75 2.82 1.78 Z8F0213PJOO5EC 269-3389-ND 
Commercial | 28-DIP 269-3461-ND 3.57 2.68 1.70 Z8F0213PJO005SC 
Extended | 28-SOIC 269-3464-ND 3.27 2.46 1.56 Z8F0213SJO05EC 
2K 512 Commercial | 28-SOIC 269-3465-ND 3.12 2.34 1.48 Z8F0213SJO005SC 
Extended 8-DIP 269-3769-NDt 2.01 1.51 1.00 Z8F0223PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3770-NDt 1.80 1.35 -90 Z8F0223PB005SG 

6 UART 4-ch. 10-bit! 2.7~3.6v | 5MHz 2 Extended 8-MLF 269-3771-NDt 2.31 1.74 1.16 Z8F0223QB005EG 269-3389-ND 
Commercial} 8-MLF 269-3772-NDt 2.10 1.58 1.04 Z8F0223QB005SG 
Extended 8-SOIC 269-3773-NDt 1.89 1.42 295, Z8F0223SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC 269-3774-NDt aera 1.29 85 Z8F0223SB005SG 
Extended | 20-SSOP 269-3466-ND 3.33 2.50 1.58 Z8F0223HHOO5EC. 
Commercial | 20-SSOP 269-3467-ND 3.18 2.39 dvoll Z8F0223HHO05SC. 

16 1 UART, IrDA. |7-ch. 10-bit] 2.7 ~3.6v | 5MHz 2 Extended 20-DIP 269-3470-ND 3.69 ary ore Z8F0223PHO05EC 269-3389-ND 
Commercial | 20-DIP 269-3471-ND 3.51 2.64 1.67 Z8F0223PHO05SC 
Extended | 20-SOIC 269-3474-ND 3.33 2.50 1.58 Z8F0223SHO05EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3475-ND 3.18 2.39 1.51 Z8F0223SHO05SC 
Extended | 28-SSOP 269-3468-ND 3.42 2.57 1.63 Z8F0223HJOOSEC 
Commercial | 28-SSOP 269-3469-ND 3.27 2.46 1.56 Z8F0223HJOO5SC 

22 1 UART, IrDA |8-ch. 10-bit) 2.7~3.6v | 5MHz 2 Extended 28-DIP 269-3472-ND 3.90 2.93 1.86 Z8F0223PJO05EC 269-3389-ND 
Commercial | 28-DIP 269-3473-ND 3.72 2.79 1.77 Z8F0223PJO005SC 
Extended | 28-SOIC 269-3476-ND 3.42 2.57 1.63 Z8F0223SJO05EC 
Commercial | 28-SOIC 269-3477-ND 3.27 2.46 1.56 Z8F0223SJO005SC 

t+ RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


rane 
Memory Size Timer/ 
Program RAM | V/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) |Pins) Communication ADC vcc Speed| (16-bit) Temp. Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
A Extended | 20-DIP 269-3208-ND 360 270 1.72 | Z@F0411PHO20EC 
UART, °C, Commercial | 20-DIP 269-3209-ND 342 257 1.64 | Z8F0411PHO20SC 
" IrDA = 2.7~ 3.6 |20MHz 2 Extended |20-SSOP|  269-3206-ND 321 241 153 | ZBFO411HHO20EC | 269-3183-ND 
Commercial |20-SSOP| __269-3207-ND 3.06 230 145 | Z8F0411HHO20SC 
; Extended | 28-DIP 269-3210-ND 384 288 1.83 | ZBFO412PJO20EC 
UART, °C, Commercial | 28-DIP 269-3211-ND 366 275 1.74 | ZeF0412PJ020SC 
19 SPI, IrDA = ZEPORANE AU LIRE! 2 Extended | 28-SOIC|  269-3212-ND 333 250 158 | ZzeF0412SJ020EC | 269-3183-ND 
Commercial | 28-SOIC | __269-3213-ND 318 239 1.51 | ZeF0412SJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3777-NDT 2.01. 151 1.00 | Z8F0413PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3778-NDt 1.80 1.35 ‘90 | Z8F0413PB005SG 
= Extended | 8-MLF 269-3779-NDt 234 176 1.17 | Z8F0413QB005EG 
6 UART 2.7 ~3.6V | SMHz 2 Commercial | 8-MLF 269-3780-NDt 210 1.58 1.06 | Z8F0413QB005SG__| 269-3389-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3781-NDt 189 1.42 ‘95 | Z8F0413SBO0SEG 
Commercial | 8-SOIC 269-3782-NDt 171129 ‘86 | _Z8F0413SB005SG 
Extended |20-SSOP| _269-3478-ND 333. 250 1.59 | ZBFO413HHOOSEC 
Commercial |20-SSOP|  269-3479-ND 318 239 151 | Z8F0413HHOOSSC 
Extended | 20-DIP 269-3482-ND 372 279 1.77 | Z8F0413PHOOSEC 
a | Cisse, pee > 27 -S.6V. |SMHz 2 | Commercial | 20-DIP 269-3483-ND 354 266 1.68 | ZeF0413PHO0SSC | 269-3389-ND 
Extended | 20-SOIC|  269-3486-ND 333 250 1.59 | Z8F0413SHOOSEC 
Commercial | 20-SOIC | __269-3487-ND 318 239 151 | Z8F0413SHOOSSC 
Extended |28-SSOP|  269-3480-ND 3.45. 259 1.64 |  ZBFO413HJOOSEC 
Commercial |28-SSOP|  269-3481-ND 327 246 1.56 | ZeF0413HJOOSSC 
Extended | 28-DIP 269-3484-ND 393 295 1.88 | Z8F0413PJO0SEC 
2 eA = 2-7 3.0V" | SMHz 2 | Commercial | 28-DIP 269-3485-ND 375 282 1.79 | ZeFO413PJo0ssC | 269-3389-ND 
Extended | 28-SOIC|  269-3488-ND 345 259 1.64 | Z8F0413SJO0SEC 
4K 1K Commercial | 28-SOIC | __269-3489-ND 327 246 1.56 | Z8F0413SJO05SC 
: Extended | 20-DIP 269-3216-ND 378 284 1.79 |  Z8F0421PHO20EC 
UART, I2C, : Commercial | 20-DIP 269-3217-ND 360 270 1.71 | Z8F0421PHO20SC 
uw IrDA ch. 10-bit | 2.7'~9.6V" | 20MHz e Extended |20-SSOP|  269-3214-ND 336 252 1.60 | Z8F0421HHO20EC | 269-3183-ND 
Commercial |20-SSOP| _269-3215-ND 321 241 1.53 | Z8F0421HHO20SC 
3 Extended | 28-DIP 269-3218-ND 4.02 302 1.91 |  ZBF0422PJ020EC 
UART, I?C, : Commercial | 28-DIP 269-3219-ND 381 286 1.82 | ZeF0422PJ020SC 
19 SPI, IrDA | Sch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6V )20MHz . Extended | 28-SOIC|  269-3220-ND 348 261 1.66 | ZeFO422SJ020EC | 269-3183-ND 
Commercial | 28-SOIC | __269-3221-ND 333. 250 1.58 | Z8F0422SJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3785-NDT 240 158 1.05 | Z8F0423PBO05EG 
Commercial | 8-DIP 269-3731-NDt 189 1.42 ‘95 | Z8F0423PB005SG 
; Extended | 8-MLF 269-3786-NDt 243 183 1.22 | Z8F0423QB005EG 
6 UART 4-ch.. 10-bit) 2.7 3.6V | SMHz 2 | Commercial | 8-MLF 269-3787-NDt 219 165 110 | Zz8F0423QB005sq_ | 269-3389-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3788-NDt 201 151 1.00 | Z8F0423SB005EG 
Commercial | 8-SOIC 269-3732-NDt 1.80 1.35 ‘90 | Z8F0423SB005SG 
Extended |20-SSOP|  269-3490-ND 351 2.64 1.67 | Z8F0423HHOOSEC 
Commercial |20-SSOP|  269-3491-ND 333 250 1.59 | Z8F0423HHOOSSC 
: Extended | 20-DIP 269-3494-ND 387 291 1.85 | Z8F0423PHOOSEC 
16°) TUART, (DA: | 7-ch. 10-bit) 2.7'~3.6V | SMHz 2 | Commercial | 20-DIP 269-3495-ND 369 277 1.76 | ZBF0423PHOOSSC_ | 269-3389-ND 
Extended | 20-SOIC|  269-3498-ND 351 264 1.67 | Z8F0423SHOOSEC 
Commercial | 20-SOIC | __269-3499-ND 333 250 1.59 | Z8F0423SHOOSSC 
Extended |28-SSOP|  269-3492-ND 3.60. 2.70 1.72 |  ZBF0423HJOOSEC 
Commercial |28-SSOP|  269-3493-ND 345 259 1.64 | ZeF0423HJOOSSC 
; Extended | 28-DIP 269-3496-ND 411 309 1.96 | ZeF0423PJO05EC 
22 | 1UART, IDA: | Sch. 10-bit) 2.7~3.6V | Siti 2 | Commercial | 28-DIP 269-3497-ND 390 293 1.86 | ZeFO423PJo0ssc | 269-3389-ND 
Extended | 28-SOIC|  269-3500-ND 360 270 1.72 | ZeF0423SJO0SEC 
Commercial | 28-SOIC | _269-3501-ND 345 259 1.64 | Z8F0423SJ005SC 
: Extended | 20-DIP 269-3224-ND 438 329 208 | Z8F0811PHO20EC 
UART, I2C, Commercial | 20-DIP 269-3225-ND 417 313 1.98 | Z8F0811PHO20SC 
n IrDA = 2.7 ~ Se COM 2 Extended |20-SSOP|  269-3222-ND 396 297 1.89 | ZBFO811HHO20EC | 269-3183-ND 
Commercial |20-SSOP| _269-3223-ND 3.78 284 1.80 | Z8F081i1HHO20SC 
; Extended | 28-DIP 269-3226-ND 462 347 2.19 |  ZBFO812PJ020EC 
UART, °C, Commercial | 28-DIP 269-3227-ND 438 329 209 | ZeFos12PJ020SC 
19 SPI, IrDA = ZU ED Unke 2 Extended | 28-SOIC|  269-3228-ND 4.08 3.06 194 | ZeFOB12SJ020EC | 269-3183-ND 
Commercial | 28-SOIC | __269-3229-ND 390 293 1.85 | ZeF0812SJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3791-NDT 225. 1.69 1.12 | Z8F0813PBO05EG 
Commercial} 8-DIP 269-3792-NDt 201 151 1.01 | Z8F0813PB00SSG 
Extended | 8-MLF 269-3793-NDt 258 194 129 | Z8F0813QBO05EG 
6 UART a ZU USY | GiMInt2 2 | Commercial | 8-MLF 269-3794-NDt 231 174 116 | Z8F0813QB005sG_ | 269-3686-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3795-NDt 213 160 1.07 | Z8F0813SBO0SEG 
Commercial | 8-SOIC 269-3796-NDt 192 1.44 ‘96 | Z8F0813SB005SG 
Extended |20-SSOP|  269-3713-ND 3.03. 228 1.53 | Z8F0813HHOOSEC 
Commercial |20-SSOP|  269-3714-ND 273 205 1.38 | Z8F0813HHOOSSC 
Extended | 20-DIP 269-3717-ND 357 268 1.78 | Z8F0813PHOOSEC 
16 UART i BUOY || Stinks 2 | Commercial | 20-DIP 269-3718-ND 321 241 1.2 | ZeFOB13PHOOSSC | 269-3686-ND 
Extended | 20-SOIC| — 269-3721-ND 3.00 225 1.50 | Z8F0813SHOOSEC 
Commercial | 20-SOIC | __269-3722-ND 270 203 1.35 | Z8F0813SHOOSSC 
Extended |28-SSOP| _269-3715-ND 3.15 237 1.58 |  ZBFO813HJO0SEC 
Commercial |28-SSOP|  269-3716-ND 285 214 1.43 | ZeFo813HJOOSSC 
Extended | 28-DIP 269-3719-ND 372 279 1.88 | Z8FO813PJO05EC 
2 SN ad ZOO || Siting: 2 | Commercial | 28-DIP 269-3720-ND 336 252 1.68 | ZBFOB13PJo0sSC | 269-3686-ND 
Extended | 28-SOIC|  269-3723-ND 3.09 232 1.56 | Z8F0813SJO0SEC 
Commercial | 28-SOIC | __269-3724-ND 279 210 1.40 | ZeF0813SJ005SC 
fic te : Extended | 20-DIP 269-3232-ND 456 342 2.17 |  Z8F082iPHO20EC 
UART, IC, ; Commercial | 20-DIP 269-3233-ND 435 327 207 | Z8F0821PHO20SC 
a IrDA Sool Rca COM ely 2 Extended |20-SSOP|  269-3230-ND 417 3.13 1.98 | ZeFos2iHHo20EC | 269-3183-ND 
Commercial |20-SSOP| __269-3231-ND 396 297 1.89 | _Z8F0821HHO20SC 
i Extended | 28-DIP 269-3234-ND 480 360 2.29 | ZBF0822PJ020EC 
UART, °C, f Commercial | 28-DIP 269-3235-ND 459 345 218 | ZeF0822PJo20SC 
| “Gris [Sen Te) Sem eke Pele Extended | 28-SOIC| — 269-3236-ND 429 322 204 | ZeFos22SJo20EC | 269-3183-ND 
Commercial | 28-SOIC | __269-3237-ND 4.08 306 1.94 | Z8F0822SJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3803-NDt 2.34. 1.76 1.17 | Z8F0823PBO05EG 
Commercial | 8-DIP 269-3733-NDt 210 158 1.06 | Z8F0823PB005SG 
: Extended | 8-MLF 269-3804-NDt 267 201 1.34 | Z8F0823QB005EG 
6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6V / SMHz 2 Commercial | 8-MLF 269-3805-NDt 243 183 1.21 Z8F0823QB005SG_| 269-3686-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3806-NDt 225 169 112 | Z8F0823SBO0SEG 
Commercial | 8-SOIC 269-3734-NDt 201 151 1.01 | Z8F0823SB005SG 
Extended |20-SSOP|  269-3725-ND 3.18239 1.60 | Z@FO823HHOOSEC 
Commercial |20-SSOP|  269-3687-ND 285 214 142 | ZeF0823HHOOSSC 
; Extended | 20-DIP 269-3727-ND 372 279 1.86 | Z8F0823PHOOSEC 
16 UART. Teh. 10-bit) 2.7~3.6V | SMHz 2 | Commercial | 20-DIP 269-3689-ND 336 252 1.68 | Z8FO823PHOOSSC | 269-3686-ND 
Extended | 20-SOIC| — 269-3729-ND 315 237 1.57 | Z8F0823SHOOSEC 
Commercial | 20-SOIC | __269-3691-ND 282 212 1.42 | Z8F0823SHOOSSC 
Extended |28-SSOP|  269-3726-ND 330. 248 1.66 |  ZBFO823HJOOSEC 
Commercial |28-SSOP|  269-3688-ND 297 223 1.49 | ZeF0823HJOOSSC 
: Extended | 28-DIP 269-3728-ND 387 291 1.95 | ZBF0823PJO0SEC 
a panr Brena Orblk era SeN. |/oMe 2 | Commercial | 28-DIP 269-3690-ND 348 261 1.75 | ZeFos23PJo0ssc | 269-3686-ND 
Extended | 28-SOIC|  269-3730-ND 324 243 1.63 | ZBF0823SJO0SEC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3692-ND 291 219 1.45 | ZeF0823SJ005SC 
t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


ZiLos 
Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) |Pins | Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
2 UARTS, I2C Commercial | 40-DIP 269-3128-ND 11.55 8.67 6.41 | Z8F1601PM020SC 
31 SPI IrDA * | 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-PLCC 269-3195-ND 12.69 9.52 7.05 | Z8F1601VNO20EC = 
: Commercial | 44-LQFP 269-3127-ND 11.49 8.62 6.38 | Z8F1601AN020SC 
2 UARTS, I2C Commerical | 40-DIP 269-3256-ND 6.39 4.80 3.19 | Z8F162PM020SC 
16K 2K 31 SPI. IrDA | 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-LQFP 269-3253-ND 6.84 5.13 3.43 | Z8F1621AN020EC 269-3249-ND 
5 Commercial | 44-LQFP 269-3254-ND 6.18 4.64 3.08 | Z8F1621AN020SC 
2 UARTS, I2C. Extended | 64-LQFP 269-3259-ND 7.65 5.74 3.82 | Z8F1622AR020EC 
46 SPI. | DA * |12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3260-ND 6.87 5.16 3.44 | Z8F1622AR020SC 269-3249-ND 
oe Commercial | 64-LQFP 269-3640-ND 6.87 5.16 3.44 | Z8F1622AR020SC2104 
2 UARTS, I2C, : re i) Commercial | 40-DIP 269-3266-ND 7.41 5.56 3.71 | Z8F2421PM020SC * " 
ee ah 3 SPI, IrDA coe ageial beuagoe™ | COMHz 2 Commercial | 44-LQFP 269-3264-ND 7.20 5.40 3.60 | Z8F2421AN020SC eee ete:ND 
UARTS, I2C, A és 
46 | 2 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3140-ND 14.64 10.98 8.14 | Z8F3202AR020SC = 
32K 2k SPI, IrDA 
2 UARTS, I2C, " bi = Extended | 64-LQFP 269-3279-ND 10.20 7.65 5.09 | Z8F3222AR020EC ‘ : 
a6 SPI, IrDA Basen 10-bit) $.0~3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3280-ND 9.18 6.89 4.58 | Z8F3222AR020SC peeser NG 
2 UARTS, I2C, 5 ‘ 
46 SPI, IrDA 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3145-ND 16.44 12.33 9.13 | Z8F4802AR020SC _ 
2 UARTS, I2C, F 
31 SPI, | 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-LQFP 269-3283-ND 10.44 7.83 5.21 | Z8F4821AN020EC 269-3249-ND 
48K 4k aA 
2 UARTS, I2C, R s 
46 SPI, IrDA 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3290-ND 10.08 7.56 5.05 | Z8F4822AR020SC 269-3249-ND 
2 UARTS, I2C, - i 
60 SPI, IrDA 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 80-QFP. 269-3294-ND 10.38 Tht) 5.18 | Z8F4823FT020SC 269-3249-ND 
2 UARTS, 2c Commercial | 40-DIP 269-3149-ND 17.76 13.32 9.86 | Z8F6401PM020SC 
31 SPI IrDA * | 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Commercial | 44-PLCC 269-3150-ND 17.76 13.32 9.86 | Z8F6401VNO20SC _— 
: Extended | 44-LQFP. 269-3181-ND 19.44 14.58 10.80 | Z8F6401ANO20EC 
2 UARTS, I2C, e Extended | 64-LQFP 269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 | Z8F6402AR020EC = 
46 SPI, IrDA fecente 10: bth 2:0.-—18-GW) OMe 5s Commercial | 68-PLCC 269-3152-ND 18.33 13.75 10.18 | Z8F6402VS020SC 
2 UARTS, I2C Commercial | 44-PLCC 269-3300-ND 10.26 7.70 5.12 | Z8F6421VNO20SC 
31 SPI IrDA ” | 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-LQFP 269-3295-ND 11.58 8.69 5.79 | Z8F6421AN020EC 269-3249-ND 
64K 4k i Commercial | 44-LQFP 269-3296-ND 10.41 7.81 5.21 | Z8F6421AN020SC 
Extended | 64-LQFP 269-3301-ND 12.36 9.27 6.18 | Z8F6422ARO20EC 
2 UARTS, I2C Commercial | 64-LQFP 269-3302-ND 11.13 8.35 5.57 | Z8F6422AR020SC 
46 SPI IrDA ” /12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP 269-3641-ND 11.13 8.35 5.57 | Z8F6422AR020SC2104 | 269-3249-ND 
? Extended | 68-PLCC 269-3303-ND 12.48 9.36 6.24 | Z8F6422VS020EC 
Commercial | 68-PLCC 269-3304-ND 11.22 8.42 5.62 | Z8F6422VS020SC 
2 UARTS, I2C, 5 Extended 80-QFP. 269-3305-ND 12.66 9.50 6.33 | Z8F6423FT020EC 
SPI, IrDA N2iche O-bit]9.0'~'8.6¥. | 20Mra @ Commercial | 80-QFP. 269-3306-ND 11.40 8.55 5.70 | Z8F6423FT020SC eae ene NO 
t RoHS Compliant 


Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of ZiLOG microcontroller products based 
upon the 8-bit eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon ZiLOG's extensive line of 8-bit 
microcontrollers. The Flash in-circuit programming capability allows for faster development time and program 
changes in the field. The new eZ8 CPU is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral 
set of the Z8 Encore! family makes it suitable for a variety of applications including motor control, security 


systems, home appliances, personal electronic devices and sensors. 
Features: 
* Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, Analog 
Comparator, Current Sense Amplifier, Up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: UART, OCD 
* Operating Temperature: Extended -40°C ~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package Part No. 25 100 Part No. Tools 
Extended | 8-DIP 269-3642-ND 258 237 1.30 | Z8FO11APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3643-ND 234 215 117 | Z8F011APBO20SC 
Extended | 8-MLF 269-3751-NDt 2.91 2.19 1.45 | Z8F011AQB020EG | 269-3307-ND, 
6 16 UART — | 2.7~3.6 | 20MHZz) 2 I commercial| 8-MLF 269-3752-NDt 261 1.96 1:30 | 28F011AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3646-ND 2.49 229 125 | Z8F011ASBO20EC 
Commercial | 8-SOIC 269-3647-ND 2.25 2.07 142 | Z8F011ASB020SC 
Extended |20-SSOP | 269-3308-ND 3.18 2.65 T51_| Z8FO11AHHO20EC 
Commercial| 20-SSOP | 269-3309-ND 3.03 2.53 1.44 | Z8F011AHHO20SC 
Extended | 20-DIP 269-3312-ND 3.54 2.95 1169 | Z8FO11APHO20EC | 269-3307-ND, 
ie 16 UART — | 27-36 )20MHz) 2 | commercial} 20-DIP 269-3313-ND 3.36 2.80 1161 | Z8FO11APHO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC 269-3316-ND 3.18 2.65 151 | Z8FO11ASHO20EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3317-ND 3.03 2.53 1.44 | Z8F011ASHO20SC 
Extended |28-SSOP | _269-3370-ND 3.30 275 157 | Z8FOTTAHJO20EC 
Commercial| 28-SSOP | 269-3311-ND 3.12 2.60 1.49 | Z8FO11AHJO20SC 
Extended | 28-DIP 269-3314-ND 3.75 3.13 179 | Z8FO11APJO20EC | 269-3307-ND, 
7 ue UAT — | 27-36 )20MHz) 2 | Gommercial| 28-DIP 269-3315-ND 3.57 2.98 1.71. | z8Fo11APJo20SC | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC 269-3318-ND 3.30 275 157. | Z8F011ASJ020EC 
ig 86 Commercial | 28-SOIC 269-3319-ND 3.12 2.60 1.49. | Z8F011ASJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3648-ND 273 251 136 | Z8F012APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3649-ND 2.46 2.26 122 | Z8F012APB020SC 
: Extended | 8-MLF 269-3759-NDt 3.03 2.28 151 | Z8F012AQB020EG | 269-3307-ND, 
6 16 UART Teh. 10-bit} 2.7~3.6 | 20MHz| = 2 | commercial] 8-MLF 269-3760-ND+ 273 2.05 136 | 28F012AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3652-ND 261 2.40 131 | Z8F012ASBO20EC 
Commercial | 8-SOIC 269-3653-ND 237 2.18 118 | Z8F012ASB020SC 
Extended [20-SSOP | 269-3320-ND 3.30 275 159 | Z8F012AHHO20EC 
Commercial|20-SSOP | 269-3321-ND 3.18 2.65 151 | Z8F012AHHO20SC 
: Extended | 20-DIP 269-3324-ND 3.69 3.08 176 | Z8FO12APHO20EC | 269-3307-ND, 
wy ip UART Fch: 10-bit) 2.7~3.6 | 20MHz)| 2 | commercial! 20-DIP. 269-3325-ND 3.54 2.95 1168 | Z8F012APHO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC 269-3328-ND 3.33 278 159 | Z8F012ASHO20EC 
Commercial | 20-SOIC 269-3329-ND 3.18 2.65 151 | Z8F012ASHO20SC 
Extended |28-SSOP | 269-3322-ND 3.45 2.88 1.64 | Z8FO12AHJO20EC 
Commercial| 28-SSOP | 269-3323-ND 3.27 273 156 | Z8F012AHJO20SC 
: Extended | 28-DIP 269-3326-ND 3.90 3.25 187 | Z8FO12APJ020EC | 269-3307-ND, 
23 7 UART Bch. 10-bit) 2.7~3.6 | 20MHz) 2 | commercial] 28-DIP 269-3327-ND 372 3.10 178 | z8F012APuo20SC | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC 269-3330-ND 3.45 2.88 1164 | Z8F012ASJ020EC 
Commercial | 28-SOIC 269-3331-ND 3.27 273 156 | Z8F012ASJ020SC 
Extended | 6-DIP 269-3654-ND 273 251 1.37 | Z8F021APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3655-ND 2.46 2.26 123 | Z8F021APB020SC 
Extended | 8-MLF 269-3767-NDt 3.08 2.30 153 | Z8F021AQB020EG | 269-3307-ND, 
2k 512 | 6 64 UART — | 2.7~3.6 | 20MHz) 2 commercial | 8-MLF 269-3768-NDt 276 207 137 | 28F021AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3658-ND 2.64 2.42 132 | Z8F021ASBO20EC 
Commercial | 8-SOIC 269-3659-ND 237 2.18 118 | Z8F021ASB020SC 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Z Z8 Encore! XP® Flash Microcontrollers 4K Series (Cont.) 


ZiLos 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 20-SSOP | _269-3332-ND 3.36 280 1.59 | Z8F021AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3333-ND 3.18 265 152 | Z8F021AHHO20SC 
Extended | 20-DIP |  269-3336-ND 372 3.10 178 | Z8F021APHO20EC | 269-3307-ND, 
| ee UART — | 27~36 )20MHz) 2 I commercial] 20-DIP |  269-3337-ND 3.54 2.95 tea | z8Fo21APHoZ0SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC |  269-3340-ND 3.36 280 159. | 28F021ASHO20EC 
Commercial 20-Soic |  269-3341-ND 3.18 265 152 | Z8F021ASHO20SC 
Extended | 28-SSOP |  269-3334-ND 3.45 288 1.65 | Z8F021AHJO20EC 
Commercial 28-SSOP |  269-3335-ND 3.30 275 157 | 28F021AHJO20SC 
Extended | 28-DIP |  269-3338-ND 3.96 3.30 189 | z8Fo2iAPJo20E¢ | 269-3307-ND, 
25 Tce UART — | 27-36 )20MHz)} 2 | commercial] 28-DIP |  269-3339-ND 3.78 3.15 180 | Z8Fo21APJo20S¢ | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC |  269-3342-ND 3.45 288 1165 | 28F021ASJ020EC 
Commercial 28-S0ic |  269-3343-ND 3.30 275 1157_ | 28F021ASJo20SC 
Extended | 8-DIP 269-3660-ND 2.85 262 1.43 | Z8F022APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3661-ND 258 237 129 | 28F022APB020SC 
: Extended | 8-MLF |  269-3775-NDt 3.18 239 159 | 28F022A0B020EG | 269-3307-ND, 
2k 512 | 6 64 UART T-ch. 10-bit | 2.7~3.6 | 20MHz) = 2 | commercial) 8-MLF 269-3776-NDt 2.85 244 1.43 | 28F022AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC |  269-3664-ND 276 253 138 | 28F022ASB020EC 
Commercial] 8-SOIC | — 269-3665-ND 2.49 229 124 | 28F022AsB020SC 
Extended | 20-SSOP |  269-3344-ND 3.51 2.93 1.67 | Z8F022AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3345-ND 3.36 280 159 | Z8Fo22AHHO20SC 
: Extended | 20-DIP |  269-3348-ND 3.90 3.25 186 | z8F022APHo20EC | 269-3307-ND, 
ye | ee UART Toh. 10-bit) 2.7~3.6 | 20MHz | = 2 | commercial 20-DIP | — 269-3349-ND 3.72 3.10 177 | Z8F022APHO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC |  269-3352-ND 351 2.93 167 | 28F022ASHO20EC 
Commercial 20-S0i¢ |  269-3353-ND 3.36 280 159 | Z8F022ASHO20SC 
Extended | 28-SSOP |  269-3346-ND 3.63 3.03 1.73 | Z8F022AHJO20EC 
Commercial 28-SSOP |  269-3347-ND 3.45 288 1165 | Z8F022AHJo20SC 
: Extended | 28-DIP |  269-3350-ND 414 3.45 197 | ZeFo22APJo20E¢ | 269-3307-ND, 
a | @ UART Bch. 10-bit) 2.7~3.6 | 20MHz | = 2 | commercial] 28-DIP |  269-3351-ND 3.93 3.28 187 | zeFo22apuo20sc | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC |  269-3354-ND 3.63 3.03 173 | Z8F022AsJ020EC 
Commercial 28-S0ic |  269-3355-ND 3.45 288 1165 | Z8F022Asyo20SC 
Extended | 8-DIP 269-3666-ND 2.88 2.64 144 | Z8F041APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3667-ND 258 237 129 | 28F041APB020SC 
Extended | 8-MLF |  269-3783-NDt 321 241 1161 | Z8F041AaB020EG | 269-3307-ND, 
8 128 UART = 2.7~3.6 | 20MH2} = 2 | commercial] 8-MLF 69-3784-ND+ 2.88 216 1.45 | 28F041AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC |  269-3670-ND 276 253 138 | 28F041ASBO20EC 
Commercial] 8-SOlc |  269-3671-ND 2.49 229 125 | Z8F041ASBO20SC 
Extended | 20-SSOP |  269-3356-ND 351 2.93 1.68 | Z8F041AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3357-ND 3.36 280 1160 | 28F041AHHO20SC 
Extended | 20-DIP |  269-3360-ND 3.93 3.28 187 | Z8F041APHO20EC | 269-3307-ND, 
df, | alee UART — | 27-36) 20MHz) 2 commercial] 20-DIP |  269-3361-ND 375 3.13 178 | Z8F041APHOZ0SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-S0IC |  269-3364-ND 351 293 1168 | 28F041ASHO20EC 
Commercial 20-s0ic |  269-3365-ND 3.36 2.80 1160 _| 28F041ASHO20SC 
Extended | 28-SSOP |  269-3358-ND 3.63 3.03 1.74 | Z8F041AHJO20EC 
Commercial 28-SSOP |  269-3359-ND 3.48 290 165 | Z8F041AHJO20SC 
Extended | 28-DIP |  269-3362-ND 447 3.48 198 | Z8Fo4iaPJo20E¢ | 269-3307-ND, 
a5 | 128 UART — | 27-36 )20MHz) 2 commercial] 28-DIP |  269-3363-ND 3.96 3.30 189 | Z8Fo41APuo20SC | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC |  269-3366-ND 3.63 3.03 1.74 | Z8F041ASJ020EC 
‘te ‘Ke Commercial 28-S0i¢ |  269-3367-ND 3.48 290 1165 | Z8F041Asyo20Sc 
Extended | 8-DIP 269-3672-ND 3.00 275 1.51 | Z8F042APBO20EC 
Commercial] 8-DIP 269-3673-ND 270 2.48 136 | 28F042APB020SC 
; Extended | 8-MLF |  269-3789-NDt 3.36 252 1167 | z8F042AQB020EG | 269-3307-ND, 
6 128 UART T-ch. 10-bit | 2.7~3.6 | 20MHZz) 2 | commercial) 8-MLF 269-3790-NDt 3.00 2.25 1151 | Z8F042AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC |  269-3676-ND 2.91 267 145 | Z8F042ASBO20EC 
Commercial] 8-SOlc |  269-3677-ND 261 2.40 131. | Z8F042ASB020SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 3.69 3.08 1.76 | Z8F042AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3369-ND 3.51 2.93 1168 | Z8F042AHHO20SC 
, Extended | 20-DIP |  269-3372-ND an 3.43 195 | Z8ro42APHo20EC | 269-3307-ND, 
7 | 128 UART Toh. 10-bit) 27~3.6 /20MHz| = 2 | commercial] 20-DIP |  269-3373-ND 3.90 3.25 186 | Z8F042APHo20SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC |  269-3376-ND 3.69 3.08 176 | 28F042ASHO20EC 
Commercial 20-soic | _ 269-3377-ND 351 293 168 | Z8F042ASHO20SC 
Extended | 28-SSOP | 269-3370-ND 3.81 3.18 1.82 | Z8F042AHJO20EC 
Commercial 28-SSOP |  269-3371-ND 3.63 3.03 173 | Z8F042AHJ020SC 
: Extended | 28-DIP |  269-3374-ND 435 3.63 2.07 | z8F042APJ020E¢ | 269-3307-ND, 
23 | 128 UARy B-ch. 10-bit) 27~3.6 )20MHz} 2 | commercial| 28-DIP |  269-3375-ND 414 3.45 {97 | Z8ro42apyoz0sc | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC |  269-3378-ND 3.81 3.18 182 | Z8ro42asyo20EC 
Commercial 28-S0ic |  269-3379-ND 3.63 3.03 173 | Z8F042AsJ020SC 
Extended | 8-DIP 269-3797-NDt 3.12 234 155 | Z8F081APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3798-NDt 279 210 140 | 28F081APB020SG 
Extended | 8-MLF |  269-3799-NDt 3.45 259 172 | 28F081AQB020EG 
6 _ 1-UART, IrDA = 2.7~3.6 | 20MH2) 2 | commercial) 8-MLF 269-3800-ND+ 3.09 2.32 1.55 | zeFosiaaBo20sG | 269-3686-ND 
Extended | 8-SOiC |  269-3801-NDt 3.00 225 150 | Z8F081ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | — 269-3802-NDt 270 2.03 135 | 28F081ASB020SG 
Extended | 20-SSOP |  269-3695-ND 3.93 3.61 1.97 | Z8F081AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3696-ND 3.54 3.25 4.77. | 28F081AHHO20SC 
Extended | 20-DIP |  269-3699-ND 450 413 2.25 | 28F081APHO20EC 
% a DART — | 27-36 )20MHz]) = 2 | Commercial] 20-DIP 269-3700-ND 4.05 3.72 2.02 | ZeFoB1APHo20sc | 269-3686-ND 
Extended | 20-SOIC |  269-3703-ND 3.93 361 196 | 28F081ASHO20EC 
Commercial 20-S0ic |  269-3704-ND 3.54 3.25 1.77 | 28F081ASHO20SC 
Extended | 28-SSOP |  269-3697-ND 4.08 374 2.04 | Z8F081AHJO20EC 
Commercial 28-SSOP |  269-3698-ND 3.69 3.39 184 | 28F081AHJO20SC 
Extended | 28-DIP |  269-3701-ND 4.65 427 232 | 28F081APJO20EC 
25 = Wear — | 27-36 )20MHz) = 2 | Commercial] 28-DIP 269-3702-ND 447 3.83 2.09 | zeFosiAPyoz0sc | 269-3686-ND 
Extended | 28-SOIC |  269-3705-ND 3.93 361 196 | 28F081ASJO20EC 
Pr & Commercial 28-S0ic |  269-3706-ND 3.54 3.25 1.77 | 28F081ASJ020SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3707-ND 4.14 3.80 2.07 | Z8F082AHHO20EC 
Commercial 20-SSOP |  269-3680-ND 372 3.41 186 | 28F082AHHO20SC 
i | = UART 7-ch. 10-bit} 2.7~3.6 |20MHz| 2 | Extended | 20-DIP |  269-3709-ND 471 432 2.35 | Z8FOB2APHO2OEC | 60 sen6-np 
Commercial] 20-DIP |  269-3682-ND 423 3.88 2.11 | 28F0g2APHo20Sc 
Extended | 20-SOIC | _269-3711-ND an 377 2.06 | 28F082ASHO20EC 
Extended | 8-DIP 269-3807-NDt 3.27 2.46 1.63 | Z8F082APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3735-NDt 294 270 1.46 | 28F082APB020SG 
: Extended | 8-MLF |  269-3808-NDt 3.60 270 180 | 28F082A0B020EG | 269-3686-ND 
6 = UART 4-ch. 10-bit) 2.7~3.6 | 20MHz) = 2 I commercial] 8-MLF 269-3809-ND+ 3.24 2.43 1162 | 28F082A0B020SG 
Extended | 8-SOIC |  269-3810-NDt 3.15 237 157 | Z8F082ASB020EG 
Commercial] 8-SOIC | — 269-3736-NDt 2.82 259 1/42 | 28F082ASB020SG 
Commercial 28-SSOP |  269-3681-ND 3.84 3.52 1.93 | Z8F082AHJO20SC 
Extended | 28-DIP |  269-3710-ND 483 4.43 2.42 | ZBFO82APIO20EC | 565 ae96 np 
23 f UART B-ch. 10-bit] 27-36 | 20MHz| 2 [Commercial 28-DIP |  269-3683-ND 435 3.99 218 | Z8F082APJ020SC 
Extended | 28-SOIG |  269-3712-ND 423 3.88 211 | Z8F082ASJO20EC 
Commercial 28-S0ic |  269-3685-ND 378 3.47 +90 | zerog2asuoz0sc 
t+ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Z Z8 Encore!® MC (Motor Control) Flash Microcontrollers 


ZiLOG 


RoHS 


The Z8FMCxx100 Series Flash MCU is based on Zilog’s advanced eZ8 8-bit CPU core and is optimized for motor control applications. It supports control of single and multiphase variable speed motors. Target applications are 
consumer appliances, HVAC, factory automation, refrigeration, and automotive applications. 


Memory Size 
Program RAM | 1/0 Serial Clock Timer/Counters, Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC vcc Speed PWM’s Temp. Package | PartNo. fl 25 100 Part No. Tools 
UARTwith IrDA, | op aon ; (1) 16-bit 32-LOFP | 269-3811-ND 744 5.58 3.94 | Z8FMCO4100AKEG ee 
as ed 2c, SPI ESP MMAL CORAM AUT a apa Extended | “39-arN | 269-3813-ND 7.44558 3.94 | Z8FMco41000KEG | 7°9°3639-ND 
UART,with IrDA, | op yo. 7 (1) 16-bit 3s  7qee | 32-LOFP | 269-3812-ND NEW! 678 5.09 3.59 | Z8FMCO4100AKSG Anan 
7 Bia |e 2c, SPI CRS Wau || Bae || GUM || pin death O°~ 70°C | “3-0FN | 269-3814-ND NEW! 678 5.09 359 | Z8FMco41000KsG | 7°9°3830-ND 
UARTwith IrDA, |g ) aoa (1) 16-bit 32-LOFP | 269-3815-ND 783 5.88 4.14 | Z8FMCO8100AKEG aaa 
ba ala: | Ae 2c, SPI Se ear oan pee ae ch. 12-bit Extended | “39-agN | 269-3817-ND 783 5.88 4.14 | ZeFMcosio0aKeG | 2°9"2639-ND 
UART,with IrDA, | 9) yo. = (1) 16-bit co  7qee | 32-LOFP | 269-3816-ND NEW! 714 5.36 3.78 | Z8FMCO8100AKSG anual 
on mee |e 2c, SPI Bech 10-bit | 2.7~3.6V | 20MH2 | ch t2-bit O°~70°C | “35-aFN | 269-3818-ND NEW! 744536 3.78 | Z8FMcosto0qKsG | 7°9°3880-ND 
32-LOFP | 269-3819-ND NEW! 750 5.63 3.96 | Z8FMC16100AKSG 
UARTwith IrDA, | op aon ' (1) 16-bit ne 32-QFN | 269-3820-ND NEW! 750 5.63 3.96 | Z8FMC161000KSG | 4.4 aoan, 
16K Bie 2c, SPI Bech. 10-bit | 2.7~3.6V ) 20MHZ | gio t2-bit O°~ 70°C | 3o-1arP | 269-3831-ND NEW! 825 619 436 | ZerMci6100AKEG | 7°9°9880-ND 
32-QFN | 269-3832-ND NEW! 825 619 4.36 | Z8FMC161000KEG 
4 ™ f 
eZ80 Acclaim!™ Flash Microcontrollers 
Flash SRAM 1/0 DMA Speed 16-bit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(KB) (KB) Lines Controller (MHz) Timers EMAC. Features IrDA Voltage Range Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
; 144-LOFP | 269-3161-ND 26.85 20.14 11.93 |  EZ80F91AZ050SC 
2 UARTS, SPI, I2C, 7 “ane .anmer | 144-LOFP | 269-3199-ND 29.52 22.14 13.12 |  £Z80F91AZ050EC 
a56K | 16k 34 y 50 + 7 PLL, RTC Y | 80-3.6V | -40°~ 105°C | t44-nGa | 269-3251-ND 28.20 21.15 1253 |  EZ80F91NAOSOSC 
144-BGA | 269-3250-ND 30.87 23.16 13.72 | _ EZ80F91NAO50EC 
428k | 8K 24 = 20 6 = a y | 30-36v | -40°~105°¢ |4100-LaFP | 269-3200-ND 20.64 15.48 9.17 | £Z80F92AZ020EC 
_ 2 UARTS, SPI, Serta 269-3164-ND 17.43 13.08 7.75 |  EZ80F93AZ020SC 
on ae 24 20 6 i Pc, RTC MODS 8:3 CU SAGs 1 OSC (iL 00=C OFF 360-390/-ND 19.17 14.38 8.52 | _EZ80F93AZ020EC 
2 aro 269-3167-ND 16.59 12.45 7.37 |  EZ80L92AZ020EC 
— _ 24 — 20 6 — 2UARTS, SPI,I2G | Y 3.0-3.6V | -40°~ 105°C | 100-LOFP | 5¢9.31¢8.ND 14.43 1083 641 | EzB0L92A70208C 
_ — 24 — 50 6 _ 2UARTS, SPI,I2G | Y 3.0-3.6V | -40°~105°C | 100-LOFP | 269-3169-ND 18.24 13.68 8.11 | EZ80L92AZ050EC 
Emulators Adapters 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Z8 Encore!® Z8 Encore!® 
Z8 Encore! 64K Series 40-pin PDIP Emulator Kit 269-3393-ND 2995.00 4 A 
28 Encore! 64K Series 44-pin PLCC Emulator Kit 269-3394-ND 2995.00 ZS neore nea apties 4-pin LOFP ICE Adapter 269°3400-ND 299.00 
28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP Emulator Kit 269-3395-ND 2995.00 28 EncorellG4K-Series 40-pin PDIP ICE Adapter 269°3401-ND 299.00 
28 Encore! 64K Series 68-pin PLCC Emulator Kit 269-3396-ND 2995.00 Z8 Encore! 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter 269-3402-ND 299.00 
28 Encore! 64K Series 80-pin QFP Emulator Kit 269-3397-ND 2995.00 28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter 269-3403-ND 299.00 
= Z8 Encore! 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter 269-3404-ND 299.00 
28 GP’ 78 Encore! 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter 269-3405-ND 299.00 
Z8 GP ZGP323 In-Circuit Emulator and Development Platform 269-3743-ND 999.00 28 GP™ 
28 GP ZGP323 In-Circuit Emulator 269-3864-ND NEW! 498.75 
7® Z8 GP ZGP323 20-pin SSOP Programming Adapter 269-3738-ND 90.00 
28 Encore!” ME 28 GP ZGP323 20-pin SOIC. Programming Adapter 269-3739-ND 90.00 
28 Encore! MC Z8FMC16100 Emulator 269-3830-ND NEW! 1999.01 78 GP ZGP323 28-pin SSOP Programming Adapter 269-3740-ND 90.00 
Z8 Crimzon™ Z8 GP ZGP323 28-pin SOIC Programming Adapter 269-3741-ND 90.00 
Z8 GP ZGP323 48-pin SSOP Programming Adapter 269-3742-ND 90.00 
28 Crimzon ZLP12840 Emulator 269-3829-ND NEW! 1247.95 
Development Kits 
Digi-Key Price 
Digi-Key Price Description Part No. Each 
Description Part No. Each eZ80Acclaim!™ 
eZ80Acclaim!™ Multipurpose MCU Module 269-3155-ND 75.00 
Development Kit for eZ80F91 269-3388-ND 99.95 Multipurpose peed ASE) ai NEW! 7s00 
Development Kit for e280F91 269-3154-ND 279.00 ash Module tor F371 00"! - 
Development Kit for eZ80F92 269-3162-ND 399.95 Ethernet Module for eZ80F92 269-3157-ND 108.00 
Z8 Encore! XP® eze0® 
F A . Webserver-i Ethernet Module 269-3166-ND 57.38 
Z8 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-3638-ND 49.99 a . . " 
78 Encore! XP 4K Series, (28-pin) Development Kit 269-3307-ND 39.95 MinitEmemet Module cores NNEW A687 
Z8 Encore! XP F08xA Series, (28-pin) Development Kit 269-3686-ND 39.95 t+ RoHS Compliant 
Z8 Encore!® 
Z8 Encore! Development Kit (8K/4K) 269-3183-ND 39.95 1 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Kit 269-3249-ND 39.95 Accessory Kits 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit 269-3639-ND 199.95 
Digi-Key Price 
ezs0® Description Part No. Each 
eZ80L92 Development Kit 269-3165-ND 399.95 eZ80Acclaim!™ 
5 778 
eomaor eZ80Acclaim! Serial Smart Cable Accessory Kit 269-3391-ND 35.00 
Crimzon RC Development Platform 269-3398-ND 249.00 USB Smart Cable Accessory Kit 269-3678-ND 31.15 
Z8 Encore!® 
Z8 Encore! Smart Cable Accessory Kit 269-3248-ND 19.95 
P rog ram me r Modular Development System General Purpose Kit 269-3386-ND 149.95 
Digi-Key Price Z8 Encore!® mc™ 
Description Part No. Each Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit 269-2287-ND 75.00 
zs GP™ Crimzon™ 
28 GP ZGP323 Ethernet Programming System 269-3390-ND 99.00 40-DIP/48-SSOP Accessory Kit for Z_P128ICEO1ZEM 269-3859-ND NEW! 249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GENERAL DESCRIPTION: Zilog's in-circuit emulator/programmer is an interactive, 
Windows™ based development tool providing a real-time environment for 
emulation and debugging, which includes a full-featured macro cross assembler 
to enhance programmer productivity. The Z86CCPO1ZEM is a member of Zilog's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the Z8 
microcontrollers. The emulator provides essential timing and 1/O circuitry to 
simplify user emulation of the prototype hardware and software product. The Z8 
CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug 
software in a real-time environment. In contrast, software simulators provide sign- 
ificantly slower operation making them less practical for code development. The Z8 
CCP emulator can be connected to a serial port (COM1, COM2, COM3, and COM4) 


of the host computer and uses Zilog Developer Studio (ZDS). Z8 CCP Emulator Kit 
Contents: Circuit Board: CMOS Z86C9320VSC, 20MHZ CMOS Z86C5020FSE ICE 
Chip, 32K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, 
Holes Available for 28/40-Pin ZIF Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin 
Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18-Pin DIP Target Cable, 
Power Cable Documentation: Emulator User's Manual NOTE: Power Supply RS- 
232€ not included with Z86CCPO1ZEM (recommended wall transformer T404-ND) 
FEATURES: « In-Circuit Debug Emulation * Real-Time Emulation *Z8 GUI ZDS 
Emulator Software *Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time 
Programmable (OTP) Support * Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps  Bisync 
Error-Correcting Communications Protocol »* Source-Level Debugging * Symbolic 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 
Z86CCP01ZEM Emulator/ Programmer for Zilog’s ze° 
Microcontrollers with up to 32K Program Memory 


Digi-Key® Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


Disassembly in the Debug Window * Zilog Developer Studio (ZDS): - ZMASM, 
— Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, — Built-In 
Register Equates, — Linker, - Windows 95TM Integrated Editor 

SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C + 10°C Supply Voltage: +7.5 
VDC to 10VDC Minimum Emulation Speed: 1 MHz internal SCLK Maximum 
Emulation Speed: 6 MHz internal SCLK12 MHz external Crystal (shipped with 
8 MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: +8VDC @ 0.5A typical, 0.8A maximum Dimensions:Width: 7.0 in. 
(17.7 cm) Length: 9.0 in. (22.9 cm) Height: 0.9 in. (2.3 cm) Serial Interface :RS- 
232C @ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


Z8® Series Microcontrollers 
Z8 MCU Family 


OVERVIEW: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including consumer, automotive, 
security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as volume production where time to market or 
code flexibility is critical. A variety of packaging options are available. The same on-chip peripherals are used across the 
MCU product line with the primary differences being the amount of ROM/RAM, number of 1/0 lines present, and packaging/ 
temperature ranges available. This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family member. 


FEATURES: ¢ General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an accumulator, speeding 
instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow fast context switching. » Flexible 
1/0: 1/0 byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs are software programmable as open-drain or 
push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. 
* Analog Inputs: Three input pins are software programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two 
comparator inputs are provided with a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 
6-bit prescaler and 8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. * Interrupts: There are six vectored 


interrupt sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer (WDT): 
An internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the bounds of normal 
operation, the WDT will timeout and reset the MCU. * Auto Reset: All family devices have internal Power-On Reset. * Low- 
EMI Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. This new option provides for reduced radiated 
emission via clock and output drive circuit changes. * Low-Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. ¢ Full 
Z8 Instruction Set: Forty-eight basic instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, 
nibbles, bytes, and words. 


ACCESSORY KIT 


The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the Z86CCP01ZEM. The kit contains all accessories to fully populate and operate 
all functions of the Z86CCP01ZEM. 


KIT CONTENTS: ¢ 28-Pin DIP ZIF Socket *28-Pin Target Connector Cable *40-Pin DIP ZIF Socket * 40-Pin Target 
Connector Cable * RS-232 Cable * Power Cable 


Memory Oscillator Freq. Supply Req. Req. OTP 
Size /0 Type Range Voltage Operating Emulator Prog. Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom] Ram| Lines External Min./Max. Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. ll 25 100 Part No. 
XTAL/RC DC-8MHz 0-70 18-DIP A A 269-1012-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 0-70 18-SOIC i A,2 269-1014-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208SSC1925 
0.5K) 61 14 XTAL DC-8MHz 0-70 20-SSOP = _ 269-3069-ND 2.49 1.87 1.12 Z86E0208HSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz -40-105 18-SOIC = A, 2 269-1013-ND 2.49 1.87 1.14 Z86E0208SEC1925 
XTAL DC-8MHz -40-105 20-SSOP = = 269-3068-ND 2.73 2.05 1.24 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-12MHz 0-70 18-DIP A A 269-1095-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412PSC1866 
RC DC-12MHz 0-70 18-DIP A A 269-1096-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 0-70 18-SOIC * A, 2 269-1099-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412SSC1866 
XTAL DC-12MHz 0-70 20-SSOP _ _ 269-3076-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1866 
1K | 125} 14 RC DC-12MHz 0-70 20-SSOP _- _— 269-3077-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1903 
XTAL DC-12MHz -40-105 18-DIP A A 269-1093-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412PEC 
XTAL DC-12MHz -40-105 18-SOIC * A,2 269-1097-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz -40-105 20-SSOP _ _ 269-3074-ND 414 3.11 1.84 Z86E0412HEC1866 
RC DC-12MHz -40-105 20-SSOP _ _ 269-3075-ND 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEC1903 
XTAL DC-12MHz 0-70 18-DIP A A 269-1025-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1866 
RC DC-12MHz 0-70 18-DIP A A 269-1026-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1903 
XTAL DC-12MHz 0-70 18-SOIC . A, 2 269-1029-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812SSC1866 
RC DC-12MHz 0-70 20-SSOP _- — 269-3089-ND 4.53 3.40 2.01 Z86E0812HSC1903 
XTAL/RC DC-16MHz 0-70 28-DIP A A,3 269-1053-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116PSC 
2K | 125} 14 XTAL/RC DC-16MHz 0-70 28-SOIC : A,3,4 269-1055-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116SSC 
RC DC-12MHz -40-105 18-SOIC - A,2 269-1028-ND 477 3.58 2.12 Z86E0812SEC1903 
XTAL DC-12MHz -40-105 20-SSOP =— _ 269-3086-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1866 
RC DC-12MHz -40-105 20-SSOP _ _ 269-3087-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1903 
XTAL/RC DC-16MHz -40-105 28-DIP A A,3 269-1052-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116PEC 
XTAL/RC DC-16MHz -40-105 28-SOIC i A, 3,4 269-1054-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 0-70 28-DIP A A,4 269-1041-ND 771 5.79 3.43 Z86E3016PSC 
XTAL/RC DC-16MHz 0-70 28-SOIC * A,3,4 269-1043-ND 771 5.79 3.43 Z86E3016SSC 
937| 24 XTAL/RC DC-16MHz 0-70 28-PLCC A A,3,4 269-1045-ND 771 5.79 3.43 Z86E3016VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-DIP A A,7 269-1036-ND 7.98 5.99 4.27 Z86E3312PSC 
XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-SOIC * A,8 269-1103-ND 7.98 5.99 4.19 Z86E3312SSC 
XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-PLCC i A,9 269-1104-ND 7.98 5.99 4.16 Z86E3312VSC 
4K XTAL/RC DC-16MHz 0-70 40-DIP A A,3 269-1072-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016PSC 
XTAL/RC DC-16MHz 0-70 44-PLCC = A, 3,6 269-1074-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016VSC 
236) 32 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 40-DIP A A, 10 269-1037-ND 9.75 7.32 4.56 Z86E4312PSC 
XTAL/RC DC-12MHz 0-70 44-PQFP i A, 3, 16 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
XTAL/RC DC-16MHz 0-70 44-PQFP . A, 3, 15 269-1107-ND 9.57 7.18 4.42 Z86E4016FSC 
237) 24 XTAL/RC DC-16MHz -40-105 28-DIP A A,4 269-1040-ND 8.49 6.37 3.77 Z86E3016PEC 
236| 32 XTAL/RC DC-16MHz -40-105 40-DIP A A,3 269-1071-ND 10.08 7.56 4.87 Z86E4016PEC 
237) 24 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-SOIC * A,8 269-1047-ND 9.72 7.29 4.63 28673312SSC 
8K | 237} 24 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-DIP A A,7 269-1112-ND 9.72 7.29 4.63 28673312PSC 
236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 44-PLCC i A,11 269-1048-ND 11.28 8.46 5.37 Z8674312VSC 
237) 24 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 28-DIP Cc C,7 269-1105-ND 12.84 9.63 6.03 Z86E3412PSC 
236) 32 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 40-DIP Cc C, 10 269-1034-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412PSC 
16K | 236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 44-PLCC ‘ C11 269-1046-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412VSC 
236) 32 XTAL/RC DC-12MHz 0-70 44-PQFP * C,16 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236| 32 XTAL DC-16MHz 0-70 44-PQFP = B, 14 269-1110-ND 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSC 
32K | 236 | 32 XTAL DC-16MHz 0-70 44-PQFP i B, 14 269-1111-ND 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulators/Programmers 
A ZBEmilator/Programmoer Board s'siccee.srscnesagate hls ccsssenapndeniansaas daceneatianbeweettaasuacdussaddpahemdesadanieccaes 269-2002-ND 49.95 Z86CCP01ZEM 
OTP Programming Adapters 
2 18 Pin SOIC Adapter. 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP 
3 Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z86CCP01ZEM 269-2001-ND 46.43 Z86CCPOOZAC 
6 44 Pin PLCC Adapter 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
7 28 Pin Dip Adapter ... 269-2009-ND 35.10 Z86E3400ZDP 
8 28 Pin SOIC Adapter.. 269-2010-ND 52.65 Z86E3400ZDS 
14 44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter. 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
15 44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter. 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 


* Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, see logic system adapters in the manufacturers index. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Z eZ80 - The Next Generation 


ZiLOG 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the 
next generation eZ80 is revolutionizing the way that communi- 
cations are happening today. This elegant system-on-a-chip can 
serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system 
monitoring and control, effortless processor code updates, and 
system compatibility. This solution enables any browser with 
access to your network the ability to control and monitor a net- 
work application. The eZ80 executes Z80 code four times faster 
than traditional Z80s at the same clock speed, and can operate 
at speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which 
can only address 64KB, the eZ80 can address 16MB without a 
Memory Management unit. The eZ80 Webserver also features an 
Embedded Internet Software Suite that enables the transmission 


and reception of HTML form data and the dynamic generation of 
web pages. 

FEATURES: 

°50MHz Processor * Multiply and Accumulate Engine * 16MB 
Linear Addressing *3.3V Operation *2 DMA Channels ¢ Uni- 
versal ZiLOG Interface (selectable UART, IIC, SPI) *6 PRTs with 
Prescalers *8KB SRAM »* 32-Bit GPIO with Interrupt Support 
¢On-Chip Oscillator * Optimized Pipeline Architecture * ZiLOG 
Debug Interface 


EZ801900200ZCO 

Contains an eZ80® Development Platform, an eZ80190 Module, 
a power supply, the ZPAKII Debug Interface Tool, and documen- 
tation on CDROM. For a product-specific listing of items in the kit, 
please see the Kit Contents sheet found inside this kit. 


Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. 1 100 Part No. 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-LQFP 269-3123-ND 24.69 18.52 10.97 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3124-ND 21.48 16.11 9.55 EZ80190AZ050SC 
Development Kit — 269-3202-ND 399.95 _- = EZ801900200ZCO 


Z8Plus™ Microcontrollers 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and 
Z8 cores, the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher 
performance, lower power requirements, and greater cost savings over 
other 8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, 
even for designers who have never used a microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to- 
register architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and 
freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to 
the current Z8 core. Foremost is performance improvement due to 
a reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. 
The improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For 
example, a Z8Plus-based part at 10MHz has performance comparable 
to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 


The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members 
of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features 
include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and 
oscillator circuitry to support RC configurations. These new parts are 
targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


EMULATOR/PROGRAMMER 

FEATURES: °In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time 
Emulation * ZDS Emulator Software * Window-Based User Interface 
* On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support * Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps » Bisync Error-Correcting Communi- 
cations Protocol 


SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20°C + 10°C 
POWER REQUIREMENT: +9.0 VDC @ 0.5A Minimum (Typical). 


DIMENSIONS: « Width: 6.75 in. (17.15 cm) * Length: 7.50 in. (19.05 
cm) * Height: 0.90 in. (2.30 cm) SERIAL INTERFACE: RS-232C 
@ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% 
Compatible) 386-Based Machine: *33 MHz *4 MB RAM *VGA 
Video Adapter * Hard Disk Drive (2.5 MB Free Space) *3.5-inch, 
High-Density (HD) Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or 
Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; « Cable 
/Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 ft.) 
* Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); ZiLOG Macro 
Cross Assembler (ZMASM)/ZiLOG Developer Studio (ZDS) »* Docu- 
mentation: ZiLOG 1999 Technical Library CD ROM, which contains Z8 
device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator 
User’s Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Required Required OTP 
Size /0 Type Range Voltage Operating Emulator Programming Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom Ram Lines External Min/Max Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 | Part No. 

512 32 13 XTAL/LC DC - 10MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP D D 269-1117-ND. 2.10 1.93 1.11 | Z8E00010PSC 

35-55 0-70 18-DIP D D 269-1121-ND. 2.64 2.42 1.25 | Z8E00110PSC 

1K 64 | 13 | xTALLC DC - 10MHz eae: 18-SOIC * D,2 269-1123-ND 2.64 2.42 1.25 | 28£00110SSC 

45~55 -40 ~ 105 18-DIP D D 269-1120-ND. 2.91 2.67 1.36 | Z8E00110PEC 

Z8PE002 / Z8PEOO3 Series 
30-55 0-70 18-DIP D D 269-1130-ND. 2.25 2.07 1.17 | Z8PE002PZ010SC 
512 64 14 XTALILC DC - 10MHz 20-SSOP * D,17 269-1132-ND. 2.43 2.23 1.27 | Z8PE002HZ010SC 
45~55 -40 ~ 105 20-SSOP * D,17 269-1135-ND. 2.67 2.45 1.49 | Z8PE002HZ010EC 
18-DIP D D 269-1136-ND. 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003PZ010SC 
3.0 ~5.5 0~70 18-SOIC * D,2 269-1137-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003SZ010SC 
1K 64 14 XTAULC DC -10MHz 20-SSOP * D,17 269-1138-ND. 3.30 3.03 1.73 | Z8PEO03HZ010SC 
45-55 -40 ~ 105 18-DIP D D 269-1139-ND. 3.42 3.14 1.73 | Z8PE003PZ010EC 
A ‘ 18-SOIC * D,2 269-1140-ND. 3.42 3.14 1.73 | Z8PE003SZ010EC 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulator / Programmer t+ 
D Z8 Plus Emulator/Programmer (Power supply sold separately T405-P5P-ND recommended) ....................0e cece cence eee ee eee seer ones 269-2033-ND 167.78 Z81CEO01ZEM 


t+ For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


* Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the emulator for in-circuit DIP emulation. 


Turnkey Universal Remote Control Kit 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control applications. 
These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, DVD/VCR, 
and TV) and six-in-one feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD,VCR) for the North American and 
European marketplaces. Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced 
the kits give you everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. 


Thermostat Application Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 
microcontroller and microprocessor devices. 


The module contains no processor. It is designed to attach to the eZ80 development platforms, which 
contain both the processors and the control programs that make the development function. 
FEATURES: 


* Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) »* Alphanumeric LCD display via the GPIO interface 
¢ Temperature sensor via the I?C interface * EEPROM data storage via the I?C interface * Flash program 
storage for eZ80 family devices 


269-3198-ND... 


.- $85.00 


269-3380-ND USA, 3-Function, Non-Learning 
269-3381-ND European, 3-Function, Non-Learning. 
269-3382-ND USA, 6-Function, Non-Learning 
269-3383-ND European, 6-Function, Non-Learning. 
269-3384-ND USA, 6-Function, Learning... 
269-3385-ND European, 6-Function, Learning. 


Z86L99 with IR Solutions 


In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development tools, providing a real-time environment 
for emulation and debugging. Provides essential timing and I/O circuitry to simplify user emulation of 
prototype hardware and software products. 


FEATURES: ¢ Supports up to 32K of ROM » Varies the operating voltage from 3.0-4.0V * Supports incir- 
cuit emulation on target systems that operate at 3.0-4.0V * Powers the In-Circuit Emulator (ICE) chip from 
either the emulator or target board * Supports IR devices that operate at up to 8MHz * Emulates 28-pin 
DIP and 40-pin DIP ¢ Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC packages, 40-pin PDIP, 48-pin 
SSOP °¢ Multi-tasks with other Windows applications while ZiLOG Developer Studio (ZDS) is running 


269-3241-ND Z86L99 In-Circuit Emulator .- $850.00 
269-3238-ND Z86D990; 48-SSOP ... $17.97 
269-3239-ND Z86D990;40-DIP is. sci essidasseienisiegicisatsr eased giesseariaauraiannrdagciarecieee $17.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC™ (Programmable System on Chip) 
Flash Microcontrollers 


The Programmable System-on-Chip (PSoC™) microcontrollers integrate a microcontroller and the analog and digital 
components that typically surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools enable designers to select 
the precise peripheral functionality they desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, filters and 
comparators and digital functions such as timers, counters, PWMs, SPI and UARTs. The PSoC family’s analog features 
include rail-to-rail inputs, programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally low noise, input leakage 
and voltage offset. PSoC devices include up to 32 KB of flash memory, 2 KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32-bit 
accumulator, power and sleep monitoring circuits, and hardware 120 communications. Operating Voltage from 3.0V to 
5.25V. Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Memory} Pin 
Size Number Count Digi-Key Price Each Cypress 
Prom |Ram| [2C¢ |USB| 1/0 |Package| Part No. 1 25 100 | Part No. 
12 | 16-SOIC | 428-1611-ND* 4.00 240 2.00} CY8C21234-24SxXI 
16 |20-SSOP| 428-1612-ND* 413 248 2.07} CY8C21334-24PVXI 
8K |512} Yes | No] 28 | 32-MLF 428-1613-ND* 4.98 2.99 2.49] CY8C21434-24LFXI 
24 |28-SSOP| 428-1614-ND* 445 2.67 2.23} CY8C21534-24PVXI 
26 | 32-MLF 428-1615-ND* 4.70 2.82 — 2.35| CY8C21634-24LFXI 
16 | 32-MLF 428-1546-ND 3.48 2.15 1.74] CY8C22213-24LFl 
2K |256} Yes | Noj 16 | 20-DIP 428-1547-5-ND 2.98 1.83 1.49] CY8C22213-24PI 
16 | 20-SOIC | 428-1549-5-ND 2.98 1.83 1.49] CY8C22213-24S1 
6 8-SOIC 428-1682-ND* 1.78 1.09 .89| CY8C21123-24SXI 
16 | 16-SOIC | 428-1683-ND* 2.08 1.28 1.04} CY8C21223-24SxXI 
4K |256) Yes |No| 16 |20-SSOP) 428-1684-ND* 2.13 1.31 1.07 | CY8C21323-24PVXI 
16 | 24-MLF 428-1685-ND* 2.38 1.46 1.19] CY8C21323-24LFXI 
24 | 28-DIP 428-1556-5-ND 448 2.75 —_2.24| CY8C24423-24P1 
6 8-DIP 428-1602-ND* 2.95 1.77. 1.48) CY8C24123A-24PXI 
6 8-SOIC 428-1603-2-ND* 3270.00/2,500 CY8C24123A-24SXI 
16 | 20-DIP 428-1604-ND* 3.68 2.21 1.84] CY8C24223A-24PXI 
16 |20-SSOP| 428-1605-ND* 3.35 2.01 1.68) CY8C24223A-24PVXI 
4K |256) Yes |No| 16 | 20-SOIC| 428-1606-ND* 3.65 2.19 1.83} CY8C24223A-24SxI 
24 =| 28-DIP 428-1607-ND* 448 2.69 2.24) CY8C24423A-24PXI 
24 |28-SSOP| 428-1608-ND* 3.85 2.31 1.93) CY8C24423A-24PVXI 
24 | 28-SOIC| 428-1609-ND* 3.85 2.31 1.93} CY8C24423A-24SxI 
24 | 32-MLF 428-1610-ND* 4.53 2.72 _2.27| CY8C24423A-24LFXI 
16K | 1K | Yes | Yes} 50 | 56-MLF 428-1651-ND* 5.70 4.43 2.93 | CY8C24794-24LFXI 
16 | 20-DIP 428-1639-ND* 5.95 4.12 3.69} CY8C26233-24PXI 
8K |256} No |Noj 16 |20-SSOP| 428-1640-ND* 6.95 412 3.69} CY8C26233-24PVXI 
16 | 20-SOIC | 428-1641-ND* 5.95 4.12 3.69} CY8C26233-24SXI 
6 8-DIP 428-1593-ND* 5.00 3.00 2.50} CY8C27143-24PXI 
16 |20-SSOP| 428-1594-ND* 5.40 3.24 = 2.70} CY8C27243-24PVXI 
16 | 20-SOIC | 428-1595-ND* 5.40 3.24 = 2.70| CY8C27243-24SXI 
24 | 28-DIP 428-1596-ND* 5.90 3.54 2.95} CY8C27443-24PXI 
16K |256} Yes | No| 24 |28-SSOP| 428-1597-ND* 6.68 3.41 2.84| CY8C27443-24PVXI 
24 | 28-SOIC| 428-1598-ND* 5.68 3.41 2.84] CY8C27443-24SXI 
40 | 44-TQFP| 428-1599-ND* 6.93 4.16 3.47| CY8C27543-24AXI 
44 |48-SSOP| 428-1600-ND* 6.03 3.62 3.02} CY8C27643-24PVXI 
44 | 48-MLF 428-1601-ND* 6.98 4.19 3.49] CY8C27643-24LFXI 
24 | 28-DIP 428-1642-ND* 6.50 4.50 3.98} CY8C26443-24PXI 
24 |28-SSOP| 428-1643-ND* 6.15 4.26 3.82} CY8C26443-24PVXI 
16K |256} No |Noj) 24 | 28-SOIC| 428-1644-ND* 6.18 4.28 3.83} CY8C26443-24SXI 
40 | 44-TQFP| 428-1645-ND* 7.03 4.78 4.30} CY8C26643-24AXI 
44 |48-SSOP| 428-1646-ND* 6.73 4.66 4.12 | CY8C26643-24PVXI 
24 | 28-DIP 428-1586-ND* 8.78 5.27 4.39] CY8C29466-24PXI 
24 |28-SSOP| 428-1587-ND* 7.65 4.59 3.83} CY8C29466-24PVXI 
24 | 28-SOIC| 428-1588-ND* 7.65 4.59 3.83} CY8C29466-24SXI 
32K | 2K | Yes | No) 40 | 44-TQFP| 428-1589-ND* 8.53 5.12 4.27| CY8C29566-24AXI 
44 |48-SSOP| 428-1590-ND* 8.03 4.82 —4.02| CY8C29666-24PVXI 
44 | 48-MLF 428-1591-ND* 915 549 4.58} CY8C29666-24LFXI 
64 |100-TQFP| 428-1592-ND* 9.78 5.87 4.89} CY8C29866-24AXI 


* RoHS Compliant 


PSoC™ ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with -hex files created with Cypress MicroSystems’ PSoC Designer™ 
software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one at a time. It connects to your PCB 
with a 5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be automated by incorporating the 
programmer into a PC-based test system. The tester software communicates with the programmer-control software 
through a command-line interface. The ISSP programmer can also be operated manually using the supplied Windows® 
GUI software. 


Functions: * Program * Verify * Read Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be inserted directly into 
ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed in-system on a product circuit board. 


System Requirements: * Windows 98, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM * USB Port * 128 MB RAM 
Kit Contents: * ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM « 6-Foot USB Cable »* 2-Foot Programming Cable * 9V 
Power Supply « In-System Serial Programming (ISSP™) CY3207ISSP User Guide 


428-1495-ND PSoC USB In-System Programmer..............-0.0eeceeeeeeeeeeeeceeteeeeeeeeeeeneeeeeeeeneenes $263.00 


PSoC™ Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: The PSoC™ Evaluation Kit features a evaluation board and MiniProg1 Programming unit. The 
evaluation board includes a LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg1 programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation board, or on 
other boards via a 5-pin header. The MiniProg1 is small and compact, and connects to the users PC via a provided USB 
2.0 Cable 


Kit Includes: * Evaluation board with LCD module * MiniProg1 Programming unit * PSoC Designer Software 
CD *CY8C29466-24PXI Samples * USB 2.0 Cable * Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProg! ............ 02... .ccecceceeecee eee eee eeeeeeseeeeeneeneeee $66.30 


CY3202-C ImageCraft C-Compiler 


The CY3202-C ImageCraft C-Compiler is fully integrated into the PSoC Designer IDE. PSoC Designer supports C source 
level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. 


Features: ANSI C-Compiler, Supports Inline Assembly and can Interface with Assembly Modules, Stack-Based, 7 Basic 
Data Types, Assemble and Linker, Math and String Libraries, C-Interrupt Service Routines, Librarian. 


428-1413-ND Image Craft C-Compiler.................0.cceceeceecneceereeceeeeecesneeeseeceeeeeseeeecereeeeseee $145.00 


Programming Boards 
For use with the CY3205-DK Development Kit 


Digi-Key Price Cypress 
Description Works with Parts Part No. Each Part No. 
PSoC MCU 48-Pin SSOP 48-Pin SSOP Parts 428-1438-ND 76.80 CY3205-S4 
a CY8C26643-24Al ee ; 
PSoC MCU 44-Pin TQFP CY8C27543-24Al 428-1439-ND 61.10 CY3205-S5 


PSoC™ Development Kit 


CY3215-DK: The PSoC™ Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by the Debugger 
subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt and single step the processor. It also 
allows the user to set complex event points. Event points can start and stop the trace memory on the ICE, as well as 
break the program execution. In addition to the Development Kit, different Emulation Pods are available to support the 
range of devices in the PSoC family. The ICE-cube also serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System 
Serial Programming) Cable and MiniEval board included in the kit. The MiniEval board is a programming and evaluation 
board which connects to the ICE-Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. There are also other 
Programming boards available for programming other packages. 


System Requirements: * 500MHz Processor * 256MB Ram * 150MB Free Space * USB Port » Windows® 98, NT4.0, 
2000, Me, XP «Internet Explorer 6.0 * Adobe Acrobat Reader 


Development Kit Includes: * ICE-Cube Unit * Emulation Pod for CY8C29466-24PX| * CY8C29466-24PXI Samples * PSoC 
Designer Software CD * ISSP Cable »* MiniEval Socket Programming and Evaluation board »* Backward compatibility 
cable (for connecting to legacy Pods) * Power Supply European Plug Adapter * USB 2.0 Cable « Getting Started Guide 
* Development Kit Registration form * Image Craft C-Compiler License 


428-1583-ND:. (Development: Kit for PS0G 2.25 ssccdccsscrtetsieeteraeadeareenchsaiebesiadhieaensantnanssrties $609.96 


PSoC™ MiniProg1 


CY3210-MiniProg1: This basic evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. 
A MiniEval board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows socket 
programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation and demonstration, but 
does not include a prototyping area. The MiniProg1 utilizes a 5-pin ISSP (In-System Serial Programming) header to 
program PSoC Devices on the MiniEval board or directly on a users target board. The MiniProg is small and compact, and 
connects to the users PC via a provided USB 2.0 cable. 

Kit Includes: * MiniProg Programming unit * MiniEval Socket Programming and Evaluation board » CY8C29466-24PxI 
Samples * PSoC Designer Software CD Getting Started Guide * USB 2.0 Cable 


428-1585-ND MiniProg1 Demo Board..................0cceeeeceeceeceeeeeceeceeteeeeeceeeeeeeeeteeeteneeeeeeeee $35.70 


PSoC™ Express Development Kit 


CY3210-ExpressDK: The PSoC Express development kit provides a feature-rich hardware platform for developing and 
testing designs created with PSoC Express. This kit contains a complete PSoC Express development environment 
including a large, full featured development board, fan modules, proto modules, 28-DIP samples, and a MiniProg 
Programmer. 


Kit includes: * Development Board * Four Fan Modules * Two Proto Modules * MiniProg Insystem Programmer 
* MiniEval PCB Evaluation Board * Power Supply * PSoC Express CD-ROM « Jumper Wire Kit * Cables * PSoC DIP 
Samples 


428-1636-ND PSoC Express Development Kit .. $509.99 
428-1637-ND Fan Module Kit.. $121.38 
428-1638-ND Proto Module Kit .-. $67.32 


PSoC™ with USB Evaluation Kit 


Special features of the board include both USB and capacitive touch sense development and debugging support. The 
evaluation board also includes an LCD module, Potentiometer, LEDs, an enuciator, and plenty of bread boarding space to 
meet all of your evaluation needs. The PSoCEvalUSB board features an on-chip debugger and can be connected directly 
to an ICE-Cube (available in the CY3215-DK) for full-featured, in-circuit emulation and debugging. 

Kit Contents: * PSoCEvalUSB Board * LCD Module * MiniProg1 programmer * USB mini cable * Documentation and 
Software 


428-1650-ND Evaluation Kit for CY8C24794-24LFXI. 


PSoC™ CapSense™ Kits 


CY3220-FPD: This PSoC Demonstration Kit features a discrete button demonstration board for the Cypress CapSense 
solution. The board features eight CapSense buttons that control an LCD Module in a car radio configuration. The board 
is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The PSoC senses the presence 
of a finger or other capacitive element through 3mm ABS plastic. 


Kit Contents: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD » Power Supply 


-- $116.46 


CY3220-SLIDER: This PSoC Demonstration Kit features a slide demonstration board for the Cypress CapSense solution. 
The board features a 8-pin, 16 element slider which interpolated to 100 discrete locations which are displayed on a 2- 
digit, 7-segment LED module. The board also features 2 discrete buttons for incremental up and down control. The board 
is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The PSOC senses the presence 
of a finger or other capacitive element through 1mm ABS plastic. 


Kit Contents: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD * Power Supply 
CY3212-CapSense: This PSoC Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers learn how 


to implement PSoC CapSense in their own design. A training board is included that is hardwired for buttons and sliders 
as well as LCD control and 12C communication. 


Kit Contents: * Training board * PSoC Designer and Example Project CD * CSR User Module * Mini Programmer unit 
«LCD Module * USB Cable 


428-1652-ND PSoC CapSense Demo Kit 
428-1653-ND PSoC CapSense Slide Demo Kit 
428-1705-ND PSoC CapSense Training Kit... 


$88.23 
$88.23 
.. $117.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 491 


Emulator Pod Feet 
Use to Adapt Pod to Circuit Boards 


CYPRESS 


\g from Last Mile To First Mile." 


PSoC™ Emulator Pod Kits 


No. of Digi-Key Price | Cypress Digi-Key Price Cypress 
Works with Parts Package Spare Feet Part No. Each | Part No. Works with Parts Part No. Each Part No. 
CY8C26643 48-SSOP 5 428-1422-ND 100.00 | CY3203-095 CY8C26xxx-24PI 428-1562-ND 48.95 CY3206-POD 
cysc26643 44-TOFP 5 428-1423-ND 80.00 | cy3203-105 Ayano DAS TERS ea bee freon 
CY8C27143-24PI 8-DIP 2 428-1527-ND 50.00 | CY3207-012 CY8C27543-4Al 98-1593-ND 404.00 CY3907-Al 
CY8C27443-24PI 28-DIP 2 428-1528-ND 50.00 | CY3207-032 CYBC27¥00%-24PI 428-1594-ND 447.00 CY3207-PI 
CY8C27243-24S| 20-SOIC 10 428-1529-ND 100.00 | CY3207-050 CY8C27xxx DIP family 728-1509-ND 78.95 CY3207-POD 
CY8C27243-24PVI 20-SSOP 10 428-1530-ND 100.00 | CY3207-060 CY8C27xxx-24PVI 428-1525-ND 198.00 CY3207-PVI 
CY8C27443-24S| 28-SOIC 10 428-1531-ND 100.00 | CY3207-070 CY8C27xxx-24S1 428-1526-ND 114.00 CY3207-SI 
CY8C27443-24PVI 28-SSOP 10 428-1532-ND 100.00 | CY3207-080 CY8C24xxxA Family 428-1654-ND 48.55 CY3208B-POD 
CY8C27643-24PVI 48-SSOP 5 428-1533-ND 100.00 | CY3207-095 CY8C24423A-24LFXI 428-1687-ND 75.00 CY3208B-32MLF 
CY8C27543-24Al 44-TOFP 428-1534-ND 80.00 | CY3207-105 CY8C29866-24AXI 428-1655-ND 75.00 CY3211-100TQFP 
CY8C24123-248| 8-SOIC 2 428-1561-ND 68.00 | CY3208-040 ice retretie eee oH ees ere 
CY8C24223A-24PXI 20-DIP 2 428-1686-ND 61.20 | CY3208-022 CY8C29466-24PVXI 428-1658-ND 78.45 CY3211-288S0P 
CY8C29866-24AXI 100-TOFP 5 428-1693-ND 61.20 | CY3230-100TOFP-AK Cv8C29566-24AXI 428-1659-ND 75.00 CY3211-44TOFP 
CY8C21234/223 16-SOIC 5 428-1694-ND 61.20 | CY3230-16SOIC-AK CY8C29666-24LFXI 428-1660-ND 75.00 CY3211-48MLF 
CY8C21334/323 20-SSOP 5 428-1695-ND 61.20 | CY3230-20SSOP-AK CY8C29666-24PVXI 428-1661-ND 75.00 CY3211-48SSOP 
cY8C29466 28-DIP 5 428-1696-ND 61.20 | CY3230-28DIP-AK CY8C21234-24SXI 428-1662-ND 78.50 CY3212-16SOIC 
CY8C29433-24SXI 28-SOIC 5 428-1697-ND 61.20 | CY3230-28SOIC-AK CY8C21334-24PVXI 428-1663-ND 75.00 CY3212-20SSOP 
CY8C29466-24PVXI | 28-SSOP 5 428-1698-ND 61.20 | CY3230-28SSOP-AK ST Eee ae on ee 
ewzveuee | aMr |_$.__aptee_o.2ctoaaleat | | Gz 2 Gries tb fon | gles 
; CY8C21223-24SXI 428-1688-ND 75.00 CY3213-16SOIC 
CY8C29666-24LFXI 48-MLF 5 428-1701-ND 61.20 | CY3230-48MLF-AK CY8021323-24PVXI 428-1689-ND 75.00 CY3213-208S0P 
CY8C29666-24PVXI | 48-SSOP 5 428-1702-ND 61.20 | CY3230-48SSOP-AK CY8C21323-24LFXI 428-1690-ND 75,00 CY3213-24MLE 
CY8C24794-24LFXI 56-MLF 4] 428-1703-ND 61.20 | CY3230-56MLF-AK CY8C21123-24SXI 428-1691-ND 75.00 CY3213-8S0IC 
CY8C21123-24SXI 8-SOIC 5 428-1704-ND 61.20 | CY3230-8SOIC-AK CY8C24794-24LFXI 428-1692-ND 75.00 CY3214-56MLF 


FTG Programming Kits 


CY3670 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Cypress EPROM Field-Programmable 
Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and a serial port connection with 
the PC. 


Features: * Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, CY2291F, CY2292F, 
CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 » Separate device-specific socket adapters » Allows quick and easy prototyping 
«Compact design for ease of portability * Easy to use interface: Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0 
compatible » User-friendly CYClocks™ software for JEDEC file development Kit Includes: * Programmer Unit Serial 
Port Cable * AC/DC Adapter *CD containing *CyClocks Software »*CY_FTG_V2 Programmer Software * Data sheets of 
supported devices » Device-specific socket adapters for the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices 
are ordered separately) 


428-1457-ND 


FIG RROGraMMinG Kites, veicdce sce cougpccnt cast hoiadesseseaccadamsenntind Jeet oiannlecrs valoda $433.75 


CY3672 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock generators 
quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port connection with the PC. 
Features: * Supports Field Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, CY22381F, 
CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F «Allows quick and easy prototyping * Compact design for ease of 
portability * Easy to use Windows 95, 98, NT, 2K, ME, XP compatible interface »* User friendly CYClocksRT™ software 
for JEDEC file development 

Kit Includes: * Three Sockets: CY3695, CY3698, CY3699 «Parallel Port cable *AC/DC adapter *CD containing: 
CyClocksRT software, CY3672 programmer interface software, and data sheets. 


428-1458-ND FIGIProgramMinG Kity.wssFestcssseensdcangensvaanced Jeedwucscuiccvededudaddaavay saatigaseenede $546.25 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates up to CPLDs 
with 3072 macrocells and 200,000 gates. 

Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up to the typical 5.0V. 

The Cypress PAL SPLDs are Advanced second-generation PAL architecture. They are CMOS Flash Erasable programmable 
array logic device. It is implemented with the familiar sum-of-products (AND-OR) logic structure and the programmable 
macrocell. 

The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with unparalleled 
system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and performance of the 22V10 


to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that are connected by a Programmable Inter- 
connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term array, product term allocator, and 16 macrocells. 
The PIM distributes signals from the logic block outputs and all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 
devices are electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR). 

The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 ym, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide range of 
high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to combine the high speed, 
predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power of FPGAs. With devices ranging from 
15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times the size of previously available CPLDs. Even at these 
large densities, the Delta39K family is fast enough to implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd(ns) | Macrocells Gates Power VO Package Part No. il 25 100 | Part No. 
PAL SPLDs 
3.3 Flash 25 10 300 Standard 22 28-PLCC 428-1274-ND 3.67 2.94 2.29 | PALC22V10D-25JC 
ULTRA 37000 CPLDs 
3.3 Flash 12 32 960 Standard 37 44-TQFP 428-1286-ND 5.20 4.16 3.51 | CY37032VP44-100AC. 
5.0 Flash 10 64 2000 Standard 69 100-TQFP 428-1722-ND§ 11.72 9.38 7.92 | CY37064P100-125AXC 
5.0 Flash 10 64 2000 Standard 37 44-TQFP 428-1723-ND§ 7.98 6.39 5.39 | CY37064P44-125AXC. 
5.0 Flash 10 128 3800 Standard 133 160-TQFP 428-1290-ND 15.74 14.69 13.64 | CY37128P160-125AC 
5.0 Flash 10 192 5700 Standard 125 160-TQFP 428-1291-ND 22.62 21.12 19.61 | CY37192P160-125AC 
5.0 Flash 10 192 5700 Standard 125 160-TQFP 428-1724-ND§ 30.16 24.13 20.36 | CY37192P160-125AXC 
5.0 Flash 10 256 7700 Standard 133 160-TQFP 428-1725-ND§ 43.12 34.50 29.11 | CY37256P160-125AXC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 136 208-PQFP 428-1726-ND§ 95.14 76.12 64.22 | CY39100V208B-125NTXC. 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 136 208-PQFP. 428-1296-ND 127.07 118.60 110.13 | CY39200V208-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 294 388-BGA 428-1297-ND 190.59 177.89 165.18 | CY39200V388-125MGC 
§ RoHS Compliant 


Delta39K™/Ultra37000™ ISR™ 
Programming Kit 


Functional Description: The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, 
Ultra37000V, Quantum38K, Delta39K, and PSI CPLDs on board with our ISR Programming Software, the UltralSR 
Programming Cable, and a personal computer. The UltralSR Programming Cable connects to the parallel port of a PC 
into a standard 10-pin male connector mounted on the user’s board. The ISR software provides an easy-to-use Graphical 
User Interface that accepts JEDEC or .hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose platform independent 
STAPL files. STAPL files contain all the information. 

Features: »* Supports Cypress Ultra37000, Ultras7000V™, Quantum3s8K, Delta39K, and PS|™ families of products 
¢ STAPL programming language support » Standard JTAG programming interface * Multi-device programming 
* Easy to use Windows 98™, Windows 2000™, Windows ME™, and Windows NT™ compatible interface « Eliminates 
programming insertion to improve manufacturing efficiency * For programming in the lab, on manufacturing floor, or at 
remote sites * ATE support via STAPL on industry leading ATE platforms 

Kit Contents: © UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families * ISR 
Programming Software Release 3.0 * ISR Application Notes * Delta39K/Ultra37000 Prototype Board 

PC System Requirements: *|BM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows ME, 
Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later or Windows 2000 Service Pack 1 or later 


* One free parallel port 
* Minimum of 32MB of RAM 
* Approximately 30MB free hard disk space 


428-1305-ND —_Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit .............00. 000. ce cece eee ees ee ee eeeeeee eee en ee $99.00 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


492 1063) 


Warp® CPLD Development Tool for UNIX 


Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Cypress Complex Programmable Logic Devices (CPLDs). 
Warp utilizes a subset of IEEE 1076/1164 VHDL and IEEE 1364 Verilog as its Hardware Description Languages (HDL) for 
design entry. Then, it synthesizes and optimizes the entered design, and outputs a JEDEC or Intel hex file for the desired 
PLD or CPLD. Warp also accepts VHDL or Verilog produced by the Active-HDL FSM graphical Finite State Machine editor. 
For simulation, Warp provides a timing simulator, as well as VHDL and Verilog timing models for use with third party 
simulators. 


Supports for the following Cypress Programmable Logic Devices: 
*PSI™ (Programmable Serial Interface™) * Delta39K CPLDs » Quantum38K™ CPLDs * Ultra37000 CPLDs 
* FLASH370i™ CPLDs * MAX340™ CPLDs « Industry-standard PLDs (16V8, 20V8, 22V10) 


System Requirements: 
© 32 MB of RAM (64 MB recommended) * 110 MB Disk Space * CD-ROM drive ¢ Solaris 2.5 or later 


Warp includes: 
© CD-ROM with Warp and on-line documentation (Getting Started Manual, User's Guide, HDL Reference Manual) * VHDL 
for Programmable Logic Textbook * Registration Card 


Product Code Description: 
CY3125R62 Warp Development System for UNIX 


428-1302-ND Warp CPLD Development Tool Kit.............. 00. ..ccceeceeceeeeeceeeeeeeeneeeeeeeeeneeeeeaeene $99.00 


www.digikey.com 


CYPRESS 


“Connecting from Last Mile To First Mile." 


Cypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, 
supporting cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance application like 
printers, scanners, xDSL modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed 
USB applications, Full-Speed USB Applications and USB Hub Applications. Temperature range, commercial 
(0°F ~ 70°F). 


The CY7C63xxx is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers. In addition, 
the microcontroller features 96 ~ 256 bytes of internal RAM depending on the device. The Cypress USB 
Controller accepts a 6-MHz ceramic resonator as its clock source. This clock signal is doubled within the chip 
to provide a 12-MHz clock for the microprocessor. 


The CY7C64013 and CY7C64113 are 8-bit One Time Programmable microcontrollers that are designed for 
full-speed USB applications. The instruction set has been optimized specifically for USB operations, although 
the microcontrollers can be used for a variety of non-USB embedded applications. 


The CY7C647XX (EZ-USB FX1™) is a family of full-speed highly integrated, USB Microcontrollers. the FX1 
family integrates the USB transceiver, serial interface engine (SIE), enhanced 8051 microcontroller, and a 
programmable peripheral interface in a single chip. The General Programmable Interface (GPIF) and Master/ 
Slave Endpoint FIFO (8- or 16-bit data bus) provides an easy and glueless interface to popular interfaces such 
as ATA, UTOPIA, EPP, PCMCIA, and most DSP/processors. 


CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


The CY7C65 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which 
comply with USB Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand 
the USB attachment points available in your PC system. These self-contained devices require no firmware 
development for your design, thereby reducing the design risk associated with some microcontroller solutions. 
These Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve time-to-market in a number of USB 
designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. 


The CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) is a single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface 
Engine (SIE), and Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, 
and a programmable peripheral interface in a single chip. Integrated |I?C-compatible controller, runs at 100 or 
400 kHz, 48-MHz, 24 MHz, or 12 MHz 8051 operation. Four integrated FIFOs, brings glue and FIFO inside 
for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit buses, master or slave operation. FIFOs can 
use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC and DSP ICs, up to 40 general 
purpose |/Os. 


The SL811HS is a single-chip, dual-speed USB Embedded Host controller that can operate as either a 
USB Host or USB peripheral device. The SL811HS can interface to devices such as microprocessors, 
microcontrollers, DSPs or directly to a variety of buses such as ISA, PCMCIA and others. 


Memory Speed EXT Config- USB Application Number Core | Temperature Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed 1/0 Arch. Range Voltage Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 20-DIP 428-1616-ND* 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-PXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 20-SOIC 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 20-SOIC 428-1617-ND* 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 16 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25| 24-QSOP 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QC 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 16 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25| 24-QSOP 428-1618-ND* 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QXC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 10 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 16-DIP 428-1316-ND 3.23 1.98 1.62 | CY7C63221A-PC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 18-SOIC 428-1719-5-ND* 2.64 2.12 1.79 | CY7C63231A-SXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25)  40-DIP 428-1619-ND* 4.28 2.65 2.14 | CY7C63413-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 O°C~70°C | 4.0~5.25) 48-SSOP 428-1319-ND 4.28 2.65 214 | CY7C63413-PVC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1322-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1620-ND* 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 18-SOIC 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps "1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 18-SOIC 428-1720-5-ND* 2.88 2.31 1.95 | CY7C63723-SXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 24-DIP 428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 24-DIP 428-1621-ND* 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 24-SOIC 428-1325-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 24-SOIC 428-1622-ND* 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SXC 
Medium Performance Full-Speed Microcontrollers 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 28-SOIC 428-1634-ND 5.02 4.02 3.39 | CY7C64013A-SXC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25) 28-DIP 428-1635-ND 5.04 4.04 3.41 | CY7C64013A-PXC 
EZ-USB FX1™ Full-Speed USB 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1678-ND 10.13 6.25 5.07 | CY7C64713-128AXC 
ad 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1679-ND 9.55 5.95 4.78 | CY7C64713-100AXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1680-ND 8.65 5.40 4.33 | CY7C64713-56FXC 
USB 2.0 (High Speed) 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1667-ND* 15.93 9.85 7.97 | CY7C68013A-100AXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1668-ND* 16.88 10.40 8.44 | CY7C68013A-128AXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1669-ND* 15.08 9.30 7.54 | CY7C68013A-56LFXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1627-ND* 14.40 8.95 7.80 | CY7C68013A-56PVXC 
_ 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TOFP 428-1670-ND* 18.33 11.30 9.17 | CY7C68014A-100AXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TOFP 428-1671-ND* 19.43 12.00 9.72 | CY7C68014A-128AXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1672-ND* 17.35 10.70 8.68 | CY7C68014A-56LFXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1673-ND* 16.58 10.25 8.29 | CY7C68014A-56PVXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1674-ND* 15.80 9.80 7.90 | CY7C68015A-56LFXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP 428-1675-ND* 15.13 9.30 7.57 | CY7C68015A-56PVXC 
- 16K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1676-ND* 18.18 11.25 9.09 | CY7C68016A-56LFXC 
USB HUB and Integrated HUB Solutions 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 11 (7-port) M-8 °C ~ 70°C 3.3 28-SOIC 428-1647-ND* 5.60 3.88 3.48 | CY7C65113A-SXC 
USB Host/Slave Controller 
_ 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps No CPU | 0°C ~ 65°C 3.3 28-PLCC 428-1463-ND 8.56 6.85 5.78 | SL811HST-AC 
ad 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps No CPU | 0°C ~ 65°C 3.3 48-TQFP 428-1464-ND 8.36 6.69 5.65 | SL811HST-AC 
- 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps No CPU | 0°C ~ 65°C 3.3 48-TQFP 428-1721-ND* 8.36 6.69 5.65 | SL811HST-AXC 


* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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=F CYPRESS CY7B923 HOTLink 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications 
building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard 
HOTLink data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high- 
speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150- 
160 Mbits/second operations). 


Features: Applications: 
¢ Fibre-Channel compliant 

¢ IBM ESCON compliant 

¢ DVB-ASI compliant 

* ATM compliant 

* 8B/10B coded or 10-bit unencoded 
¢ Standard HOTLink: 160-330 Mbps 


¢ High-speed HOTLink 160-400 Mbps for high- 


¢ TTL synchronous I/O 

* No external phase-locked-loop (PLL) components 

¢ Triple PECL 100K serial outputs 

* Dual PECL 100K serial inputs 

* Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) 

* Compatible with fiber optic modules, coaxial cable, 
and twisted pair media 

Built-In Self-Test 


speed applications * Single +5V supply 
*Low-speed HOTLink: 150-160 Mbps for low-cost * 28-pin SOIC/PLCC/LCC 

fiber *0.8 BICMOS 

Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. al 25 100 | Part No. 
Transmitter, 28-PLCC | 428-1706-5-ND§ 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1707-5-ND§ 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-SXC 
Receiver, 28-PLCC | 428-1708-5-ND§ 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1709-5-ND§ 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-SXC 


§ RoHS Compliant 


Developer Kits 
CY3674 


The development kits for the EZ-USB FX1™ family provide complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the products in the family. The development 
kits use the actual silicon for the entire development. Cypress’s software utilities and example of firmware 
allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Cypress includes an evaluation version of the 
8051 Keil Software Tools in the Full Speed USB 2.0 development kit. The evaluation version of the C- 
Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed 
of assembly language. Advanced features from Keil Tools include the ability to single step through code. 
This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to 
debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have 
a more efficient means to complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil Tools are fully 
functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


Devices Supported: 
CY7C64713-56LFXC, CY7C64713-100AXC, CY7C64713-128AXC 


Kit Includes: 


* EZ-USB Development Board with CY7C64713-128AXC. 
¢ Peripheral Board for prototyping 

¢ USB cable 

* RS-232 9-pin to 9-pin cable 


428-1681-ND EZ-USB FX1 Development Kit... . $490.00 


CY3650 


The Cypress USB Developer's Kit is a powerful tool that enables customers to develop USB hardware and 
firmware with emulated Cypress USB ICs. The development system can be run in two modes. In the typical 
development system environment, the board is controlled through a PC-based interface. Software running on 
the PC facilitates debugging through breakpoints, single stepping, and display and modification of registers 
and data RAM. In this mode, firmware can be implemented in on-board EPROM, or downloaded to program 
RAM. The RAM option provides a quick and easy method for testing firmware revisions. 


Devices Supported: 
CY7C63101A-SC 


Kit Includes: 


* CY3650 USB Development Board 
* Power supply 

¢ USB cable 

* RS-232 9-pin to 9-pin cable 

¢ 9-pin to 25-pin adapter 


CY3684 


The CY3684 development kit for the EZ-USB FX2LP™ family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all of the products in the family. 
The development kits use the actual silicon for the entire development. Cypress's software utilities and 
example firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Cypress includes an evaluation 
version of the 8051 Keil Software Tools. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 
8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. The 
supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


Kit includes: 
* EZ-USB development board Peripheral board for prototyping * USB cable * RS232 9-pin to 9-pin cable 


428-1677-ND Development Kit for EZ-USB FX2LP ........... 6. ccc ce cece eee eee ee eee eee ee ee eee $525.00 


CY3654 


CY3654 Base-Board: 

Common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific USB device within a 
family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each USB family will have 
a unique personality board. The base board will only work when supplemented by one of the family specific 
personality boards. CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 Cable, and a Power 
Supply. 

Personality Boards: 

Cypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base Board for use in specific 
applications. 


Kits Includes: 


* CY3654Px00 Personality Board * CY3654Dx00 Applications Board » Target pC Adapters * Target Flex 
Cable * Application Cables 


The following is a list of current offerings: 

CY3654 and CY3654-P02: 

Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications such 
as keyboards and other low speed devices requiring more I/O. The CY3654 and CY3654-P02 is designed 
for use with Cypress’s CY7C634XX, CY7C635XX, and CY7C636XX M8 based parts. 

CY3654 and CY3654-P03: 

Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications 
such as full-speed peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral applications. The CY3654 and 
CY3654-P03 is designed for use with Cypress’s CY7C64x13 (full-speed), CY7C65x13 and CY7C66x13 (hubs) 
M8 based parts. 

CY3654 and CY3654-P05: 

Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications 
such as mice or other low speed USB peripherals. The CY3654 and CY3654-P05 is designed for use with 
Cypress’s CY7C632XXA, and CY7C637XX M8 based parts. 


Note: A Complete Development Kit consists of the Base Board plus a Personality Board. Other Personality 
Boards can be used with the same CY3654 Base Board. Please specify both the base-board CY3654, and 
Personality board CY3654-P02, when ordering this particular kit. 


Devices Digi-Key Price | Cypress 
Description Supported Part No. Each Part No. 
Base Board All USB Personality Boards CY series 428-1337-ND 868.75 | CY3654 
CY7C634XX, CY7C635XX and CY7C636XX | 428-1338-ND 400.00 | CY3654-P02 
Personality CY7C64X13 (full-speed), 
Board CY7C65X13 and CY7C66X13 428-1339-ND 720.00 | CY3654-P03 
CY7C632XXA and CY7C637XX 428-1340-ND 400.00 | CY3654-P05 
SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM. « Email support 


Kit Includes: * HW reference design for SL11R evaluation board * Assembler/Debugger and built in emulator 
* Application notes * BIOS ROM information » System Software demo program source code »¢ Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code * 2 sample chips 

Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SLA1 DEVEIOPMONE TOS: ...15s..ssctedsvecsssaeestaesabadenswesomaedinae abode stand $495.00 


NEW! CY3655 


The enCoRe™ II development system, based on the highly refined PSoC™ (Programmable System-on- 
Chip™) tools, supplies the user with an incircuit emulator (ICE) that works in conjunction with actual silicon to 
provide an accurate and efficient development system. The PSoC Designer™ software consists of a graphical 
user interface, assembler, C-Compiler, linker and debugger for a highly integrated code development 
environment. A compliant USB “User Module” along with PS/2 and other peripheral User Modules simplifies 
the learning curve and speeds development time. 


Kit Includes: Application Board enCoRe II Pod, Wireless enCoRe II Pod, PDIP feet, Modular Programmer base 
board, programming adapter plug, USB cable PS/2 male to male cable, Software, printed documentation. 


428-1773-ND Development Kit for enCoRe II .. $947.00 
428-1342-ND USB Development Kit-LO Speed, Low I/O . . $513.56 428-1774-ND Extension Kit for enCoRe II .. . $349.00 
TOS H ] BA Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM | RAM | V/O | Voltage | Package Part No. i 25 100 | Part No. 
. . 32k | 2k | 39/1.8~3.6| 64-QFP | TMP86FM29FG-ND 5.60 4.48 3.49 | TMP86GFM29FG 
8-Bit Flash Microcontrollers | 2 | 2« | 39|128-36| e4are | twpserM29uG-ND 5.60 4.48 3.49 | TMP86FM29UG 
32K | 2K | 56/1.8~3.6| 64-QFP | TMP86FM48FG-ND 8.00 6.40 5.40 | TMP86FM48FG 
Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power consumption and low oe ae a 3 ~ ee OT TGED ae a et a rer Bai set 
voltage operation. The on-chip peripherals options include LCD, VET /— 73’ 15-78 17-8 ~ 3.6] 80-LQFP | TMP86EP24EG-NDA NEW! 6.28 5.03 4.24 | TMP86FP24FG 
and See, oe The 870/C series has a single register bank to. | ‘54’ | 556 | 99 |27-5.5| 30-SSOP| TMP86F807MGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F807MG (EY) 
a cla ll 8K 256 | 24 |2.7~5.5| 30-SSOP | TMP86F808DMGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F808DMG (EY) 
Features: ; ; 16k | 512 | 35) 2.7~5.5] 44-LQFP | TMP86FH47UG-ND 612 4.90 4.14 | TMP86FH47UG 
* Minimum Instruction cycle time: 0.25ys at 16MHz * Low-power modes 60K 1K_ | 55 |2.7~5.5| 80-LQFP | TMP86FS27FG-ND 9.48 7.59 6.40 | TMP86FS27FG 
including HALT, IDLE and clock gear and dual clocks * Powerful |" 9K | akB | 56 |[2.7~5.5| 60-QFP | TMP86FS49AFGZ-NDA NEW! 5.20. 4.16 3.51 | TMP8GFS49AFG (Z) 
rete pa with Ud debater at Ratti by 60K | 2KB | 56 |2.7~5.5| 60-LQFP | TMP86FS49AUGJZ-NDA NEW! 5.20 4.16 3.51 | TMP86FS49AUG (JZ) 
operations, bit manipulations, etc. * On-chip peripherals including , a 
‘ Tapers aes 86FH47 Starter Kit BMSKTOPASFM47AND-ND 103.50 96.60 89.70 | BMSKTOPASFM47(AND) 
PWM, UARTS and LCD Operating T ture: -40° ~ 85°C 
ee is Meloni reeanneS 86FM29 Starter Kit . BMSKTOPASFMA-ND 103.50 96.60 89.70 | BMSKTOPASFM29(AND) 
Kits Include: / ' 86FM29 Starter Kit . BMSKTOPASFM48AND-ND 104.93 97.93 90.94 | BMSKTOPASFM48(AND) 
Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per module), Assembler, | T\mpg6FS4g Evaluation Kit . BMSKTOPAS86FS49A-NDA NEW! 103.50 96.60 89.70 | BMSKTOPAS86FS49 (A) 
Linker, RS-232 Cable, Batteries, Quick Start Guide, Datasheet, Manuals, 


CD with Tools A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


6S DALLAS 


The 8051 microcontroller family remains one of the most popular processors in the world. Its ease of use and relatively 
high performance make it ideal for many applications, including portable and handheld products. The introduction of 
a new line of high-performance derivatives has many positive implications for improving the power efficiency of 8051- 
based designs. First, the use of a high-speed 8051 microcontroller can significantly improve power efficiency. A high 
performance CPU allows the processor clock to be slowed, resulting in the same level of performance at less power. 
Alternatively, the performance of an existing system can be increased without increasing power consumption. Second, a 
device which incorporates all needed peripherals should be selected if possible. This includes program memory, which is 


Microcontrollers 8-Bit 8051-Compatible 


not commonly considered a peripheral. If extra data memory is required, a device such as the DS87C520 should be used, 
which incorporates 1 Kbyte of internal MOVX SRAM. One of the strengths of the 8051 product family is the wide variety of 
on-chip peripherals. Features such as watchdog timers, additional UARTs, and precision reset circuits are available on high- 
speed microcontrollers. The introduction of two new low-power modes provides a low-power alternative to the Idle mode. 
In addition to reducing current consumption, Power Management Modes such as those used in the DS87C520 High-Speed 
Microcontroller allow the processor to perform tasks such as polling while in a low state. Conventional 8051 architectures 
require the processor to operate at the maximum clock rate, even if only minimal processing power is required. 


Internal Internal Power Fail| Power Supply 
Program MOVX |Serial| 16-Bit Data Watch- | Reset and | Mgmt. | Ring Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Memory SRAM | Ports| Timers | Pointers dog Interrupt | Mode | Osc. (Vv) Feature (MHz) | Package | Part No. i 25 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-CDIP | DS87C520-WCL-ND 70.49 53.20 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS87C520-QNL-ND 48.84 36.86 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS87C520-QNL+-ND) NEW! 48.84 36.86 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS87C520-QCL-ND 42.29 31.92 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS87C520-QCL+-ND) NEW! 42.29 31.92 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MNL-ND 47.83 36.10 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MCL-ND 41.55 31.36 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MCL+-ND0 NEW! 44.20 33.36 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-TQFP | DS87C520-ECL+-ND0 NEW! 44.31 33.44 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 52-PLCC | DS87C530-QNL-ND 54.38 41.04 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 52-PLCC | DS87C530-QCL+-ND0 NEW! 47.33 35.72 
8kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 87C52 Compatible 33 68-PLCC | DS87C550-QCL-ND 41.29 31.16 
8kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 87C52 Compatible 33 68-PLCC | DS87C550-QCL+-ND) NEW! 41.29 31.16 
ROM-less _ 1 3 2 No No No No 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-PQFP | DS80C310+FCG-NDO 12.83 12.38 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C310-MCG+-ND0 NEW! 14.10 10.64 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-PLCC | DS80C310-QCG+-ND) NEW! 12.72 9.60 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-TQFP | DS80C320-ECG-ND 22.15 16.72 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 44-TQFP | DS80C320-ECG+-ND) NEW! 22.15 16.72 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C320-MCG+-ND0 NEW! 14.84 11.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.6 | 80C32 Compatible 33 40-DIP DS80C320-MCL+-ND0 NEW! 20.14 15.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.6 | 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C320-MNG-ND 20.14 15.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.6 | 80C32 Compatible 25 44-PLCC | DS80C320-QCG+-ND) NEW! 19.13 14.44 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 ~5.6 | 80C32 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QCL+-ND) NEW! 22.15 16.72 
ROM-less _ 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5~5.5 | 80C32 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QNG+-ND) NEW! 22.15 16.72 
64kB ROM 1kB 3 4 4 Yes Yes Yes No 1.8 ~ 3.3 | 80C32 Compatible 75 100-LQFP | DS80C400-FNY+-NDO 16.13 15.56 
64kB Flash 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS89C450+QNL-ND 22.39 16.90 
64kB Flash 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5~5.5 | 80C52 Compatible 33 40-DIP DS89C450+MNL-ND 22.55 17.02 
RoHS Compliant 


DS80C400 Evaluation Kit 


The DS80C400 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of 
the DS80C400 networked microcontroller. This kit contains the DSTINIM400 evaluation module, a fully 
functional and tested reference design based on the DS80C400 networked microcontroller. 

In addition, the kit contains the DSTINIs400 sockets board, which functions as the motherboard designed 
to host the DSTINIm400 evaluation module. Kit Includes: « DSTINIm400 Reference Board » DSTINIs400 
Socket Board * DS80C400 Software CD-ROM * Quick Start Guide * 9-Pin Serial Cable * Ethernet Cable 


DS80C400-KIT-ND Evaluation Kit for DS80C400 .......... keene cee eee eee $192.00 


Soft Microcontroller Module 


DS89C450 Evaluation Kit 


The DS89C450-K00 Evaluation Kit is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the Ultra-High-Speed Flash 
Microcontroller family. The kit contains the DS89C450 in a DIP-40 socket, 128K of SRAM mapped through a preprogrammed CPLD, a 
power-supply regulator, two DB-9 serial connectors, and switches and LEDs to control and display board operation. With the addition 
of a power-supply and an RS-232 cable connected to a personal computer, the kit provides a completely functional system ideal 
for application development and debug. The DS89C450-K00 can also be used as a programming and development platform for the 
DS5000(T). Quick-start instructions and sample programs can be obtained from the DS5000 directory on the software tool disk. Kit 
Includes: * DS89C450 Evaluation Board * Power Supply * RS-232 Cable * Quick Start Guide and Software 

DS89C450-K00-ND 


Evaluation Kit for DSB9C4S0:...c.s.cssnnesscavspmnedenesdnncabhsdatahenncseaedsouacdinersanaantion $151.30 


DS5000(T) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that offers “softness” in all aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive use of nonvolatile technology to preserve all 
information in the absence of system Vcc. The internal program/data memory space is implemented using either 8 or 32 K-bytes of nonvolatile CMOS SRAM. Internal data and key configuration registers are also nonvolatile. An optional real time 


clock gives permanently powered timekeeping. The clock keeps time to a hundredth 


of a second using an onboard crystal. DS2250-32 has the same features as the Module with Real-Time M Real-Ti Digi-K Price Each 
DS5000 but with an added feature. The program/data memory space is implemented oe Ser ne Mernory | tea) ne ELEY Mesa 

using 8, 32, or 64 Kbytes of nonvolatile CMOS SRAM. An optional real time clock |!nternal Battery|_NV RAM Encryption Key Clock | Package | Speed | Part No. 1 25 
gives permanently powered timekeeping. The clock keeps time to a hundredth of a Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP | 16MHz | DS5000-32-16-ND 125.88 95.00 
second using an on-board crystal. Note: All nonvolatile memory and resources are Yes 32K x 8 Int. User Defined Yes 40-EDIP | 16MHz | DSS000T-32-16-ND 138.46 104.50 
maintained for over 10 years at room temperature in the absence of power. Yes 64K x 8 Int. Yes 40-SIMM | _16MHz | DS2250-32-16-ND. 95.67 72.20 


MAXQ™ 16-Bit RISC Microcontrollers 


The MAXQ family of 16-bit reduced instruction set computing (RISC) microcontrollers is targeted toward low-cost, low- 
power, embedded-application designs. The flexible, modular architecture design used in these microcontrollers allows 
development of targeted designs for specific applications with minimal effort. Microcontrollers in the MAXQ family provide 


many different combinations of program memory, data memory, and peripherals while supporting a common feature 
set. This shared functionality provides maximum reusability for hardware and software systems developed using these 
microcontrollers. 


Internal Internal Power 

Program MOVX Serial | 1-Wire Data Management LeD ADC Supply Digi-Key Price Each Dallas 

Memory SRAM Ports | Master | Timers PWM | Pointers | Watchdog Mode Ring Osc. | LCD | Segments | Resolution| Voltage | Package | Part No. 1 25 50 | Part No. 
64kB Flash 2kB 2 Yes 3x 16-Bit 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 = 1.8 ~ 2.75) 68-QFN | MAXQ2000-RAX+-ND 8.11 6.12 4.00 | MAXQ2000-RAX+ 
32kB Flash 512B 2 - 3x 16-Bit 3 3 Yes Yes Yes Yes 112 16 Bits | 3.0 ~ 3.6 | 80-MQFP | MAXQ3120-FFN+-ND 11.55 8.72 5.80 | MAXQ3120-FFN+ 


MAXQ2000 Evaluation Kit 


The MAXQ2000 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the MAXQ2000 
low-power LCD microcontroller. The kit contains the MAXQ2000 with pins brought out to headers, a JTAG programming 
interface, fixed and adjustable power supplies, a DB-9 serial connector, an LCD display, and switches and LEDs to control 
and display board operation. Kit Includes: * MAXQ2000 Evaluation Kit Board ¢ Serial-to-JTAG Interface Board * JTAG 
Cable * MAXQ2000 LCD Display Daughterboard »* MAXQ2000 Evaluation Kit CD-ROM 


MAXQ2000-KIT-ND Evaluation Kit for MAXQ2000 .. 


.... $132.00 


NEW! FDD/ LCD Demo Kit 


The LCD Demo Kit is a reference design for a low-cost microcontroller and LCD solution. The 
Demo Board is controlled by a simple two-button user interface (MODE and SELECT). The Demo 
Board CD includes example code for several sample applications: an FM Radio display during a 
simulated channel scan, a 15 minute count down timer, a repeating pattern of 4 text lines and a 
scrolling message window. The user can edit this code and download to the reprogrammable 
Flash microcontroller via a 10-pin header included on the board using any external ICP style 
programmer. 


622-1003-ND (LCD-DEMO-KIT) ........0... 20. cee ee ceeee cece eect eee eeeeeeeeneeeeee 


NEW! Programmer Kits 


MAXQ3120 Evaluation Kit 


The MAXQ3120 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the MAXQ3120 
dual analog-to-digital converter (ADC) microcontroller. The kit contains the MAXQ3120 with the ADC inputs and spare 
GPIO pins brought out to headers, a JTAG programming interface, an on-board 3.3V power supply, and a 3.5 digit LCD. 
Kit Includes: * MAXQ3120 Evaluation Board » Serial-to-JTAG (MAXQUTAG) Interface Board * Serial Cable » JTAG Cable 
* MAXQ3120 Evaluation Kit CD * Third Party Compiler Tools Evaluation CD 


MAXQ3120-KIT-ND Evaluation Kit for MAXQ3120... . $132.00 


USB-ICP supports In-Circuit Programming or ICP mode on Philips microcontroller families such as the 
LPC9xx and the 80051. In-Circuit Programming uses a two-wire serial interface to program and erase 
ICP enabled microcontroller devices without removing them from the system. A small connector is all 
that is needed to interface your application to the USB-ICP programmer. Supports: Philips’ P89LPC900 
AND P89C51 families of microcontrollers Features: USB port power so no external power supply 
required, Supports USB 2.0 Includes: USB-ICP dongle, 18” cable for direct connection to board, ICP 
design guide 


622-1001-ND (USB-ICP-80C51ISP) .. 
622-1002-ND (USB-ICP-LPC9XX) .... 


. $69.00 
. $69.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 495 


PHILIPS LPC2000/8051 Microcontrollers —LPc2000 ARM 7 Microcontrollers 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32 bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace support. A 128 bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32 bit code execution at maximum clock rate. 
For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where 
miniaturization is a key requirement. Features: » 16/32 bit ARM7TDMI-S processor * Up to 8/16/32/40/64 kB on-chip Static RAM « In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader software » Vectored 
Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is debugged with the on-chip 
RealMonitor™ software. * Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real-time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


Memory No. of Max. Freq. | Temp. (°C) 1/0 CPU Digi-Key Price Each Philips 
RAM | Flash |PWM| Timers ADC DAC /O | USB UART | PC | CAN | SPI (MHz) Range Voltage |Voltage| Package | PartNo. id] 25 100 | Part No. 
2K 8K Y 8-Ch., 10-Bit Y(2) Y(2) 70 -40 ~ 85 568-2092-ND NEW! 3.15 2.52 1.96 | LPC2101FBD48-S 
4K | 16K | Y 8-Ch., 10-Bit Y(2) Y(2) 70 -40 ~ 85 568-2093-ND NEW! 3.96 3.17 2.47 | LPC2102FBD48-S 
8K | 32K | Y 4 8-Ch., 10-Bit = 32 = y(2) | ¥(2) | — | Y¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 48-LQFP | 568-2094-ND NEW! 4.70 3.77 2.93 | LPC2103FBD48-S 
16K | 128K | 4 _ ¥: = 60 0~70 568-1220-ND 9.40 7.52 6.35 | LPC2104BBD48-S 
32K | 128K |_Y -_ Y Y 60 0~70 568-2242-ND NEW! 8.19 7.65 _7.10 | LPC2105BBD48-S 
64K — 32 Y — Y 0~70 48-LQFP | 568-1221-ND 11.88 10.70 9.49 | LPC2106BBD48-S 
64K _ 32 bg _ Y -40 ~ 85 48-HVQFN | 568-1324-ND 12.03 10.83 9.61 | LPC2106FHN48-S 
64K | 128K | Y 4 32 Y(2) ¥: = Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 48-LQFP | 568-1890-ND 11.88 10.70 9.49 | LPC2106FBD48-S 
16K 8-Ch., 10-Bit 112 Y(2) | ¥(2) | Y¥(2) -40 ~ 85 64-LQFP | 568-1222-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2114FBD64-S 
16K 4-Ch., 10-Bit 46 Y_| ¥(2) | Y¥(2) -40 ~ 85 64-LQFP_|_568-1223-ND 9.50 8.55 7.59 | LPC2119FBD64-S 
16K | 256K 4-Ch., 10-Bit — 46 ¥: = 1.8V | 64-LQFP | 568-1224-5-ND 9.50 8.55 = 7.59 | LPC2124FBD64-S 
16K | 256K 4-Ch., 10-Bit — 46 Y | Y(2) 1.8V | 64-LQFP | 568-1225-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2129FBD64-S 
8k | 32k | Y | 4 | 8-Ch., 10-Bit = 47} — | yay | vay} — | yay 60 -40 ~ 85 3.3v | 3.3V | 64-LOFP | 568-1891-ND 6.08 4.87 4.11 | LPC2131FBD64-S 
16K | 64K 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 47 ¥(2)| — 3.3V | 64-LQFP | 568-1892-ND 7.42 5.94 5.01 | LPC2132FBD64-S 
16K _| 64K 8-Ch., 10-Bit_ | 1-Ch., 10-Bit | 47 ¥(2) | — 1.8V__| 64-HVQFN | 568-2243-ND NEW! 5.78 6.39 5.01 | LPC2132FHN64 
16K | 128K 2))1-Ch., 10-Bit | 47 = 3.3V | 64-LQFP | 568-1893-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2134FBD64-S 
32K | 256K 2))1-Ch., 10-Bit | 47 _ 3.3V | 64-LQFP | 568-1894-ND 9.98 8.99 7.97 | LPC2136FBD64-S 
32K | 512K | Y 4 ., 10-Bit (2)) 1-Ch., 10-Bit | 46 = y(2) | ¥(2) | — | Y¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 64-LQFP | 568-1226-ND 11.08 9.98 8.85 | LPC2138FBD64-S 
32K | 512K 8-Ch., 10-Bit (2)} 1-Ch., 10-Bit | 47 = 1.8V | 64-HVQFN| 568-2091-ND NEW! = 11.31 10.19 9.04 | LPC2138FHN64 
8K_| 32K 6-Ch., 10-Bit = 45 ¥: 3.3V__| 64-LQFP | 568-1761-ND 6.84 5.48 4.62 | LPC2141FBD64-S 
16K | 64K 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 45 uf ¥(2)) — -40 ~ 85 3.3V 568-1762-ND 7.98 6.39 5.39 | LPC2142FBD64-S 
16K | 128K 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 45 Y y(2) | — -40 ~ 85 3.3 568-1763-ND 8.95 8.06 7.15 | LPC2144FBD64-S 
40K | 256K} Y 4 |8+6-Ch., 10-Bit 45 ¥, y(2) | ¥(2))} — | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 64-LQFP | 568-1764-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2146FBD64-S 
40K | 512K 8+6-Ch., 10-Bit 45 ¥ ¥(2))} — -40 ~ 85 3.3V 568-1765-ND 11.88 10.70 9.49 | LPC2148FBD64-S 
16K_| 256K 4-Ch., 10-Bit 46 = Y_| Y(4) -40 ~ 105 1.8V 568-1895-ND 11.88 10.70 _9.49 | LPC2194JBD64-S 
64K | — 76 =— 75 -40 ~ 85 144-LQFP | 568-1896-ND 8.50 6.80 5.74 | LPC2220FBD144-S 
64K | — 76 = 75 -40 ~ 85 144-TFBGA| 568-2020-ND 8.80 7.04 5.94 | LPC2220FET144-S 
16K | — ¥: 4 8-Ch., 10-Bit _ 76 _ Y(2) Mee lr YG Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-1897-ND 7.60 6.08 5.13 | LPC2290FBD144-S 
16K | 256K 112 Y(4) 60 -40 ~ 105 144-LQFP | 568-1898-ND 14.64 13.19 11.70 | LPC2294JBD144-S 
16K_| 256K 112 Y(4) 60 -40 ~ 125 144-LQFP | 568-2383-ND NEW! 14.99 13.55 12.01 | LPC2294HBD144-S 
— 76 — 144-LOFP | 568-1227-ND 6.18 4.95 4.18 | LPC2210FBD144-S 
128K 112 _ 144-LQFP | 568-1228-ND 11.08 9.98 8.85 | LPC2212FBD144-S 
16K | 256K | Y 4 8-Ch., 10-Bit = 112 = Y(2) bg — | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP | 568-1229-ND 12.26 11.04 9.79 | LPC2214FBD144-S 
256K 112 Y(2) 144-LQFP | 568-1230-ND 13.46 12.12 10.75 | LPC2292FBD144-S 
256K 112 Y(2) 144-TFBGA| 568-2244-ND MEW! = 12.35 11.53 10.70 | LPC2292FET144-S 
8051 Microcontrollers 
Memory No. of ADC DAC Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each Philips 
RAM | EEPROM | OTP | Flash |Timers| PWM |UART| PC | CAN| SPI |Ch./Bits| Ch./Bits| Compar. | 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
128B _ _ —_ 32 16 44-PLCC | 568-1232-5-ND 2.13 1.70 1.28 | P80C31SBAA 
256B _ — — 32 16 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32SBAA 
256B 3 Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA 
256B v ¥ 8/10 48 24 68-PLCC | 568-1235-5-ND. 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBA 
256B Y Y 8/10 48 24 80-QFP | 568-1236-ND 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBB 
256B 8/10 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1237-5-ND. 9.85 8.87 7.87 | P80C552EFA 
256B 8/10 24 0~70 68-PLCC | 568-1238-5-ND. 9.31 8.39 7.44 | P80C552IBA 
256B _ = = 3 Y ¥. Y 8/10 48 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1239-5-ND. 10.21 9.20 8.16 | P80C552IFA 
512B 7/10 16 -40 ~ 85 64-LQFP | 568-2086-ND NEW! 9.31 8.39 7.44 | P80C554SFBD 
512B 2 Y(2) ¥: 8/10 40 16 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1241-5-ND 15.49 13.95 12.37 | P80C592FFAA 
128B 3 ¥. 32 33 0~70 40-DIP | 568-1004-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C31SBPN 
256B 3 _— _— _— 32 33 0~70 40-DIP_| 568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN 
256B 8K 3 Y _ 32 16 -40 ~ 85 568-1242-5-ND 6.12 4.90 4.14 | P87C51FA-4A 
2K 64K 4 Y(2) Y 34 24 0~70 568-1243-5-ND 8.06 6.45 5.45 | P87C51MB2BA/02-S 
3K 96K 4 Y(2) v 34 24 0~70 44-PLCC | 568-1244-5-ND 8.88 7.11 6.00 | P87C51MC2BA/02-S 
512B 16K 3 Y — 32 16 0~70 568-1245-5-ND 5.58 4.47 3.48 | P87C51RB+4A 
128B 4K 3 ¥ = 32 16 0~70 568-1246-5-ND 2.75 2.20 1.71_| P87C51SBAA 
16 0~70 44-PLCC | 568-1247-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52SBAA 
16 0~70 44-PQFP | 568-1248-ND 3.22 2.58 2.01 | P87C52SBBB 
256B 8K 3 ¥ 32 16 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1249-5-ND 3.60 2.88 2.24 | P87C52SFAA 
33 0~70 44-PLCC | 568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA 
33 0~70 44-PLCC | 568-1251-5-ND 2.48 1.98 1.49 | P87C52xX2BA 
256B 16K 3 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1252-5-ND 5.11 4.09 3.18 | P87C54SBAA 
256B 8K 2 Y(2) Y|— 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1253-5-ND. 10.30 9.27 8.22 | P87C552SBAA 
512B = 16K = 2 Y(2) | Y Y 8/10 40 16 0~70 64-LQFP | 568-1254-5-ND. 11.65 10.49 9.30 | P87C554SBAA 
512B 16K 2 Y(2) Y|— 8/10 40 16 -40 ~ 85 64-LQFP | 568-1255-5-ND. 13.43 12.09 10.72 | P87C554SFAA 
512B 16K 3 Y(2) Y Y 6/10 32 12 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1256-5-ND 9.90 7.92 6.69 | P87C591VFAA 
256B 16K 4 568-1010-5-ND 7.80 6.24 5.27 | P87C51FB-4N 
128B 4K 3 568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 | P87C51SBPN 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1012-5-ND 3.40 2.72 2.12 | P87C52SBPN 
256B 8K 3 568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87C52X2BN 
256B 16K 3 568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34 | P87C54SBPN 
2K _ _ 0~70 20-SOIC | 568-1257-5-ND 2.43 1.94 1.46 | P87LPC762BD 
4K _ _ 0~70 20-SOIC | 568-1258-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87LPC764BD 
128B 4K 2 Y Y|— _ _ Y(2) _ 18 20 0~70 20-TSSOP| 568-1259-5-ND 2.34 1.88 1.46 | P87LPC764BDH 
4K 8/4 8/4 0~70 20-SOIC | 568-1260-5-ND 2.86 2.29 1.78 | P87LPC767BD 
4K 8/4 2/8 -40~125 | 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.06 4.05 3.42 | P87LPC769HD 
1K _ Y — _ 12 0~70 14-TSSOP| 568-1015-5-ND 1.98 1.58 1.19 | P87LPC760BDH 
2K _ Y — Y(2) 18 0~70 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P87LPC762BN 
128B 4K 2 Y Y|— _— — _ Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1017-5-ND 2.50 2.00 1.56 | P87LPC764BN 
4K — | 4/8 (2) 18 0~70 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.04 2.43 1.89 | P87LPC767BN 
8K DA Y 4/8 Y(2 18 -40~ 85 _|20-TSSOP| 568-1822-5-ND 4.28 3.42 2.66 | P87LPC778FDH-S 
512B 16K 0~75 44-PLCC | 568-1262-5-ND 5.96 4.77 4.03 | P89C51RB2BA/01 
512B 32K 0~70 44-PLCC | 568-1263-5-ND 6.26 5.01 4.23 | P89C51RC2BA/01 
1K =_ — 64K 4 ¥ Y Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1266-5-ND 7.66 6.13 5.18 | P89C51RD2BA/01 
1K 64K 0~70 44-LQFP | 568-2021-ND 7.42 5.94 5.01 | P89C51RD2BBD/01 
512B 16K -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1268-5-ND 9.44 7.56 6.38 | P89C660HFA 
1K 32K 0~70 44-PLCC | 568-1269-5-ND 9.14 7.32 6.17 | P89C662HBA 
1K 32K -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1270-5-ND 8.91 8.03 7.12 | P89C662HFA 
2K = _ 64K 4 y Y Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-1272-ND 9.90 7.92 6.69 | P89C664HBBD 
2K 64K -40 ~ 85 44-LQFP | 568-1274-ND 9.66 8.70 7.72 | P89C664HFBD 
8K 64K 0~70 44-PLCC | 568-1275-5-ND 9.41 8.48 7.52 | P89C668HBA 
8K 64K -40 ~ 85 44-PLCC | 568-1277-5-ND 10.70 9.63 8.54 | P89C668HFA 
¥ 8-DIP 568-2245-5-ND NEW! 62 58 .54 | P89LPC901FN-S 
rey -— Ya] KY 4 laen. “| 6 a8 40-85 | g.soic | 568-1994-ND 11495 ~—-.76 | PasLPcaoiFD 


*CCU: Capture Compare Unit 


* Tape and Reel Pricing 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PHILIPS 


LPC2000/8051 Microcontrollers (Cont.) 


Memory No. of ADC DAC Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each Philips 
RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers} PWM |UART| IC | CAN | SPI |Ch./Bits | Ch./Bits |Compar.| 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | PartNo. il 25 100 | Part No. 
— _- Y(2) 8-SOIC | 568-1995-ND 1.30 1.04 .78 | P89LPC902FD 
— - Y(2) 8-DIP 568-2246-5-ND NEW! 83 77 .72 | P89LPC902FN-S 
128B _ _- 1K 4 Y. Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1996-ND 1.33 1.06 .80 | P89LPC903FD 
teh. | — Y(1) 8-SOIC | 568-1997-ND 1.30 1.04 .78 | P89LPC906FD 
= Y Y(1) 8-SOIC_| 568-1998-ND 1.43 1.44 .86 | P89LPC907FD 
1K — Y _ _ — Y(1) 6 8-SOIC | 568-1999-ND 1.43 1.14 .86 | P89LPC908FD 
1K toch. | — Y _ 1/8 Y(2) 12 14-TSSOP| 568-2003-5-ND 1.50 1.20 90 | P89LPC912FDH-S 
128B _ _ 1K 4 ¥ Y 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 |14-TSSOP) 568-2004-5-ND 1.63 1.30 .98 | P89LPC913FDH-S 
1K dich:.| -Y Y ol 1/8 Y(2) 12 14-TSSOP| 568-2005-5-ND 1.63 1.30 .98 | P89LPC914FDH-S 
2K ich. | Y = 4/8 1/8 Y(2) 12 14-TSSOP | 568-2006-5-ND 1.95 1.56 1.17 | P89LPC915FDH-S 
128B 2K 1ch. _ Y 4/8 1/8 14 16-TSSOP| 568-2007-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC916FDH-S 
256B 2K Y(2) Y _— 4/8 1/8 14 16-TSSOP| 568-2247-ND NEW! 1.20 1.12 1.04 | P89LPC917FDH-S 
256B =_ _- 2K 4 2ch.) Y Yo] _ 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 /20-TSSOP|) 568-1279-5-ND 2.00 1.60 1.20 | P89LPC920FDH-S 
256B 4K Y(2) ¥ _ _ _ 18 20-DIP | 568-2248-5-ND NEW! 1.50 1.40 1.30 | P89LPC921FN 
256B 4K 2ch. Me = = 1/8 18 20-TSSOP| 568-1280-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89LPC921FDH-S 
8K 2ch. — _- 18 20-DIP | 568-1282-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P89LPC922FN 
4K 2ch. 4/8 18 20-TSSOP| 568-2008-5-ND 2.40 1.92 1.44 | P89LPC924FDH-S 
256B _ _ 8K 4 2ch.) Y Y|/—|]— 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85  |20-TSSOP) 568-2009-5-ND 2.34 1.88 1.46 | P89LPC925FDH-S 
8K Y(2) _ 4/8 18 20-DIP | 568-2249-5-ND NEW! 1.74 1.63 1.51 | P89LPC925FN-S 
4K 2ch. Y = 26 28-TSSOP | 568-1283-5-ND 2.30 1.84 1.38 _| P89LPC930FDH-S 
256B _ 8K 4 2ch. _ 1/8 18 28-TSSOP| 568-1284-5-ND 2.68 2.15 1.67 | P89LPC931FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCU* _ 1/8 12 28-PLCC | 568-1285-5-ND 3.02 2.42 1.88 | P89LPC932A1FA-S 
768B 512B _ 8K i) ccu* | Y Y|/— Y = 1/8 Y(2) 26 12 -40~85 |28-TSSOP) 568-1286-5-ND 2.84 2.27 1.77 | P89LPC932A1FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCU* _— — 12 28-HVQFN| 568-2250-5-ND NEW! 1.74 1.63 1.51 | P89LPC932A1FHN-S 
256B = 4K 4 2ch. 4/8 4/8 18 28-TSSOP | _568-2010-5-ND 2.25 1.80 1.40 | P89LPC933FDH-S 
256B _— 8K 4 2ch. 4/8 2x8 28-TSSOP| 568-2011-5-ND 2.48 1.98 1.54 | P89LPC934FDH-S 
68B 512B 8K 5 CCU* 4/8 x2 | 1/8 x2 28-PLCC | 568-1287-5-ND 3.06 2.45 1.91 | P89LPC935FA-S 
768B 512B = 8K 5 cCU* | Y Y|— Y | 4/8x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP) 568-1288-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P89LPC935FDH-S 
768B 512B 8K 5 CCU* 4/8 x2 2/8 28-HVQFN| 568-2251-5-ND NEW! 2.04 1.91 1.77 | P89LPC935FHN-S 
512B 512B 16K 5 CCU* 4/8 x2 2x8 28-TSSOP| 568-2012-5-ND 3.76 3.01 2.34 | P89LPC936FDH-S 
768B 512B 8K 5 ccuU* | Y ¥ Y 8/10 =— Y(2) 26 28-PLCC | 568-2252-5-ND NEW! 2.04 1.91 1.77 | P89LPC938FA-S 
768B 512B 8K 5 ccuU* | Y Y Y 8/10 1/8 Y(2) 26 28-TSSOP| 568-2013-5-ND 2.88 2.31 1.80 | P89LPC938FDH-S 
512B _ _ 8K 4 2ch. | ¥(2) | Y | — Y 8/10 — Y(2) 42 18 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-2253-5-ND NEW! 2.46 2.30 2.14 | P89LPC952FA 
512B _— 8K 4 2ch. | Y(2) | Y Y 8/10 1/8 Y(2) 40 44-LQFP | 568-2014-5-ND 5.06 4.05 3.15 | P89LPC952FBD 
128B = 1K 4 2ch. | — | — = 4/8 1/8 Y(1) 8 10-HVSON| 568-2000-1-ND 1.65 1.32 99 | P89LPC9102FTK-G 
=— Y(2) 8 10-HVSON| 568-2000-2-NDe 1201.20/1,400 P89LPC9102FTK-G 
_ _ al Xf jee | | |e Y(1) 8 3 10-HVSON| 568-2001-1-ND 1.65 1.32 .99 | P89LPC9103FTK-G 
1288 1k 4) 2h) y 48 | V8 |) vay | 8 18 40-85 |+9-HVSON| 568-2001-2-ND» 1201.20/1,400 P8QLPC9103FTK-G 
Y Yd 10 14-TSSOP |_568-2002-5-ND 1.70 1.36 1.02__| P89LPC9107FDH-S 
1K = = 64K 3 Y Y Y 32 40 44-TQFP | 568-1289-ND 6.32 5.06 4.27_| P89LV51RD2BBC 
16K 4 Y -40~85 | 44-PLCC | 568-2427-5-ND NEW! 5.36 4.29 3.62 | P89V51RB2FA-S 
32K 4 Y -40~85 | 44-PLCC | 568-2428-5-ND NEW! 5.64 4.52 3.81 | P89V51RC2FA 
1K - _ 32K 4 Y ¥. Y 32 40 -40 ~ 85 44-TQFP | 568-2429-ND NEW! 5.46 4.37 3.69 | P89V51RC2FBC 
32K 4 Y -40 ~ 85 40-DIP | 568-2430-5-ND NEW! 5.92 4.74 4.00 | P89V51RC2FN 
64K 3 _ 0~70 40-DIP_| 568-1019-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2BN 
1K 64K 3 _ 44-PLCC | 568-1290-5-ND 6.52 §.22 4.41 | P89V51RD2FA 
1K 64K 3 = 44-TOFP | 568-1291-ND 6.32 5.06 4.27 | P89V51RD2FBC 
1K _ _ 64K 4 Y Y Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-2431-5-ND NEW! 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2FN 
512B 16K 4 ¥ 44-PLCC | 568-2432-5-ND NEW! 7.22 5.78 4.88 | P89V660FA 
512B 16K 4 ¥: 44-TQFP | 568-2433-ND NEW! 7.10 5.68 4.80 | P89V660FBC 
1K 32K 44-PLCC | 568-2434-5-ND NEW! 8.04 6.44 5.43 | P89V662FA 
1K — _ 32K 4 Y Y y Y 32 40 -40 ~ 85 44-TQOFP | 568-2435-ND NEW! 7.90 6.32 5.34 | P89V662FBC 
2K 64K 44-PLCC | 568-2436-5-ND NEW! 8.88 7.11 6.00 | P89V664FA 
2K 64K 44-TQFP | 568-2437-ND NEW! 8.72 6.98 5.89 _| P89V664FBC 
512B — _- 32 0~70 44-PLCC | 568-1299-5-ND 9.10 7.28 6.15 | PXAG30KBA-S 
512B _ _ 32 0~70 44-LQFP | 568-1300-ND 9.00 7.20 6.08 | PXAG3OKBBD 
512B 3 Y(2) | Y 32 30 -40~85 | 44-PLCC | 568-1301-5-ND 8.96 8.07 7.16 | PXAG3OKFA-S 
1K NY: 8/8 50 0~70 80-LQFP | 568-1303-ND 10.00 9.00 7.98 | PXAS30KBBE 
512B 32K = =_ = = 32 0~70 44-PLCC | 568-1095-5-ND 12.11 10.91 9.67 _| PXAG37KBA 
512B 32K _ _ _- 32 -40~85 | 44-PLCC | 568-1096-5-ND 12.69 11.43 10.14 | PXAG37KFA 
2K = _ 64K 3 — | ya) | = _- 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1097-5-ND 9.36 8.43 7.48 | PXAG49KBA 
2K _ 64K — _ 32 -40~85 | 44-PLCC | 568-1098-5-ND 11.78 10.61 9.41 | PXAG49KFA 
1K 32K _ Y 8/8 50 0~70 68-PLCC | 568-1099-5-ND. 11.10 9.99 8.86 | PXAS30KBA 


*CCU: Capture Compare Unit * Tape and Reel Pricing 


PHILIPS 


Development Tools for LPC2000 


LPC21++ Evaluation Board 


The Keil MCB2100 Evaluation Board introduces you to the Philips LPC2100 
ARM family and allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. Two CAN and two serial interfaces are available. 
Debugging is supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB- 
JTAG adapter. An evaluation copy of the Keil ARM development tool is 
included. Applications: LPC2129/2119/2124/2114 product families 
Includes: * Evaluation Kit for LPC2100 (w/LPC2129) » ULINK JTAG Debugger 
* Development Software 


568-1755-ND Eval Board/ULINK JTAG LPC210XARM ......... 


$337.50 


LPC2106 Evaluation Board 


The evaluation board is populated with an LPC2106 device and features 2 serial 
ports, 2 user-defined buttons, 16 fully configurable LEDs, 20-pin JTAG interface 
connector as well as breakout headers for all pins. The kit also comes with a 
32K code-limited version of IAR’s Embedded Workbench, including |AR’s ARM 
compiler and C-SPY debugger as well as a free license of the IAR MakeApp 
code generator for the LPC210x. Applications: LPC2106 family Includes: 
* Development board (w/LPC2106) * Development Software 


568-1756-ND Eval Board for LPC210x ARM MCU .. . $163.50 


LPC213x Evaluation Board 


The Keil MCB2130 Evaluation Board introduces you to the Philips LPC2130 
ARM family and allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input (via 
potentiometer), and eight LEDs are available. Debugging is supported via the 
JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy of 
the Keil ARM development tools is included. Applications: LPC213x family 
Includes: * Development Board (with/LPC2138) * Development Software 


568-2095-ND Evaluation Board for LPC213x. ... $163.50 
568-2096-ND Evaluation Board + ULink LPC213x ... $337.50 


LPC214x Evaluation Board 


The Keil MCB2140 Evaluation Board introduces you to the Philips LPC2140 
ARM family and allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. An on-chip USB interface, two serial interfaces, a 
speaker, analog input (via potentiometer), and eight LEDs are available. 
Debugging is supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG 
adapter. An evaluation copy of the Keil ARM development tools is included. 
Applications: LPC214x family Includes: * Development Board (with/LPC2148) 
* Development Software 

568-2097-ND —_Evaluation Board for LPC214x 
568-2098-ND — Evaluation Board + ULink LPC214x. 


.. $163.50 
.. $337.50 


LPC2148 IAR KickStart Kit™ 


IAR KickStart Kit for Philips LPC2148 contains all the necessary hardware 
and software and allows you to design, develop, integrate and test your 
applications. Applications: LPC2148 family Includes: « LPC2148 Evaluation 
Board * Development Software « J-Link-KS JTAG Interface 


568-2099-ND — Eval Board/JLink LPC214x ARM.................... $337.50 


LPC229x Rapid Development Kit 


The phyCORE-ARM7/LPC229x Rapid Development Kit supports high- 
performance LPC2292 and LPC2294 ARM7TDMI-S devices from Philips with 
external bus interface. PHYTEC Rapid Development Kits enable immediate and 
successful start- up of our insert-ready Single Board Computers. Applications: 
LPC2292 and LPC2294 families Includes: * Single Board Computer Module 
* Development Board ¢ Ethernet Adapter * Serial Cable * AC adapter 
*PHYTEC Spectrum CD including SBC hardware manual, evaluation compiler, 
software demos and Controller User Manual 


568-1757-ND —_ Eval Board for LPC220x ARM MCU................. $343.50 


Development Tools for LPC900 
MCB900 Evaluation Board 


The Keil MCB900 Evaluation Board is a versatile and flexible prototype board 
for the Philips P89LPC93x microcontroller family. The MCB900 includes the 
Keil pVision2 LPC Development Studio which allows you to create and debug 
programs that you can program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 
Applications: P89LPC93x family Includes: * MCB900 Evaluation Board (w/ 
P89LPC932) * pVision2 LPC Development Studio 


568-1758-ND Eval Board for LPC93x MCU Family .. .. $75.00 


EPM900 In-Circuit Debugger/Parallel 
Programmer 


The Keil EPM900 Emulator supports in-circuit debugging and parallel Flash 
ROM programming for the Philips P89LPC9xx device family. The EPM900 
connects directly to the pVision2 Debugger which provides full control over the 
user program execution. The Keil EPM900 Emulator includes the pVision2 LPC 
Development Studio which contains all the tools you need to generate small 
LPC applications. Applications: P89LPC9xx family Includes: » EPM900 
Emulator Board » pVision2 LPC Development Studio * USB Cable 


568-1759-ND Emulator Debugger/Programmer LPC9x......... $223.50 


PDS900 Emulator/Programmer 


The PDS900 is a fully featured in circuit emulation and programming 
system supporting the entire Philips P89LPC900 family of high performance 
microcontrollers. It allows complete control and tracing of execution of a 
users program and access to all registers and memory spaces of the target 
microcontroller, without consuming any device resources or introducing wait- 
states or other non-standard behavior. It also allows programming of the Flash 
program memory and configuration options of production microcontroller 
devices. Applications: P89LPC9xx family Includes: * PDS900 emulation and 
programming system ¢ Emulation footprint adapters for TSSOP20, TSSOP28 
and PLCC28 packages 


568-1760-ND Emulator Programmer LPC9x MCU............... $673.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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4 Texas INSTRUMENTS Flash Emulation Tools 


A powerful tool that includes the hardware and software required to complete 
much of your application development work. The flash memory can be 
erased and programmed in seconds with only a few keystrokes, and since the 
MSP430 Flash is extremely low power, no external power supply is required. 
The tool has an integrated software environment and connects directly to the 
PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120 

Applications: MSP430F11x1, MSP430F12x, MSP430F11x2 and MSP430F12x2 
product families Includes: * MSP430F12x FET development board with 
28 SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable and header pinouts 
for prototyping * Two F1232 flash devices * Two MSP430F123 flash 
devices Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, 
linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler » Full 
documentation on CD-ROM 


MSP-FET430P140 

Applications: MSP430F13x, MSP430F14x, MSP430F15x and MSP430F16x 
product families Includes: * MSP430F13x/14x FET development board with 
64 QFP ZIF socket, LED indicator, FET to PC adapter and header pinouts for 
prototyping * Two MSP430F149 flash devices « Integrated IAR Kickstart user 
interface which includes assembler, linker, simulator, source-level debugger 
and limited C-compiler ¢ Full documentation on CD-ROM stepping, multiple 
hardware breakpoints, full-speed operation and peripheral access are all fully 
supported in-system using JTAG. The FET comes complete with everything 


required to complete an entire project. Features:  JTAG based real-time-in- 
system emulation * CD-ROM 


MSP-FET430X110 

The Flash Emulation Tool (FET) supports complete in-system development 
and is available for all MSP430Fxx Flash devices. Programming, assembler/ 
C-source level debug, single includes IAR Kickstart IDE, assembler, 
linker, simulator and 2-kB C-compiler Includes: * MSP430F11x(1) FET 
development board with 20-SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable, 
and header pinouts for prototyping * Two MSP430F1121 flash devices 
¢ Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, linker, 
simulator, source-level debugger and function limited C compiler * Full 
documentation on CD-ROM 


MSP-TRF6903-DEMO 

This kit is used to demonstrate a bidirectional radio frequency (RF) data link 
without the need of an external computer and for prototyping by downloading 
new software code to the MSP430F449 through the JTAG connector. The 
schematics and layout of the board can be used as a reference design if 
desired. Features: * TRF6903 RF transceiver * MSP430F449 microcontroller 
« JTAG connector * RS-232C connector * On-board PCB antenna 


296-16696-ND MSP-FET430P120. .. $126.84 
296-16697-ND MSP-FET430P140. 
296-13850-ND MSP-FET430X110. 
296-17300-ND MSP-TRF6903-DEMO 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit microcontrollers provides 
cost-effective real-time system control through integration of advanced 
peripheral function modules and various on-chip memory configurations. 
This device is implemented using high-performance silicon-gate CMOS 
EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, wide-operating 
temperature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with 


the high performance and extensive on-chip peripheral functions, make the 
TMS370Cx5x devices attractive in system designs for automotive electronics, 
industrial motor control, computer peripheral control, telecommunications 
and consumer application. 

¢ Maximum Clock Frequency: 20MHz 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size 
Program Data Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments 
EPROM | RAM/EEPROM | 1/0 | (16-Bit) ADC Vec Package |Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 2 8-Ch., 8-Bit | 5V+10% | 68-PLCC |296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 | TMS370C756AFNT 


MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery- 
powered measurement applications. Features: * Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, 
0.8uA real-time clock mode, 250uA/MIPS active »* High-performance analog ideal for precise measurements * Modern 
16-bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code 


MSP-EVK430S320 
Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices 
and comes with the PMS430E325FZ (UV EPROM) assembled in a socket. 

Kit Includes: * MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector 
* MSP-PRGS430 serial programming adapter * IAR Kickstart IDE, assembler, linker 
and limited C compiler * CD-ROM with software tools and complete documentation 


296-13849-ND MSP-EVK430S320 ..........000. cece eee cee cence $511.19 


MSP-PRGS430 
Serial Programmer 


This serial programming adapter is a second-generation programming tool that can 
be used to program any MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM device. These devices 
can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is included to 
facilitate device programming. 

* Power supply not included. Recommend T924-P5P-ND 

Applications: MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM device 

Includes: * MSP-PRGS430 programmer » Serial cable * Target cable * CD-ROM 
* Documentation 

296-16698-ND MSP-PRGS430... 


MSP-TRF4903-DEMO 
Evaluation Kit 


The MSP-TRF4903-DEMO kit is used to demonstrate a unidirectional radio 
frequency (RF) data link without the need of an external computer and for 
prototyping by downloading new software code to the MSP430F449 through the 
JTAG connector. This kit is used to evaluate the Texas Instruments TRF4903, a 
single chip multiband RF transmitter. The schematics and layout of the board can 
be used as a reference design if desired, limited by the software system parameters 
of the demonstration firmware. 

Kit Includes: * One TRF4903 demonstration board (transmitter) * One TRF6903 
demonstration board (receiver) » User's manual 

Software and hardware documention are downloaded 

296-18053-ND MSP-TRF4903-DEMO................0..ceeteeeeeeeeeeeees $190.89 


... $254.96 


changes, field upgrades and data logging »* 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible 
clock system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB). 
Memory Options: « Flash, ROM, OTP versions (from 1KB to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: * Optimized 
for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size | SRAM LCD | Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec Package | Part No. 1 25 100 [Size Pricing |Part No. 
Flash Based F1xx Family 
20-TVSOP | 296-15781-5-ND 248 198 1497 —TMSP4S0FTTOTAIDGV 
20-SOIC | 296-13768-5-ND 2.48 1981.49) — — |MSP430F1101A1DW 
20-TSSOP | 296-13720-5-ND 2.48 198149) — — |MSP430F1101AIPW 
ik 128) AN) es |S d Slope — | DC-BMH2 | 1.8°3.6V | “on orn | 296-16765-1-ND 2.48 198 1.49) 250 346.50 |MSP430F1101AlRGET 
20-SOIC_ | 296-6505-5-ND 281 22 «175; — — |MSP430F11011DW 
20-TSSOP_| 296-9608-5-ND 281 225 175 | — — | Msp430r11011PW 
20-TVSOP | 296-15782-5-ND 3.04 243. 189) — — |MSP430F1111AIDGV 
20-SOIC | 296-12633-5-ND 3.04 243 «189; — — |MSP430F1111AlDW 
2k we) 4) = | 1 Slope — | DC-8MH2 | 1836V | oo-Tssop | 296-12634-5-ND 3.04 243 «189; — — |MSP430F1111AIPW 
24-QFN | 296-16762-1-ND 3.04 243 1.89 | 250 449.00 _|MSP430F1111AIRGET 
De-8MHz | 1.38-36V | 20-TVSOP | 296-12703-5-ND 3.83 3062.38) — — )MSP430F1121 AIDGV 
DC-8MHz | 1.8-36V | 20-SOIC | 296-13457-5-ND 3.83 306 6238; — — |MSp430F1121A1DW 
DC-8MHz | 1.8-36V | 20-TSSOP | 296-13458-5-ND 3.83 306 238; — — |MSP430F1121AlPW 
peeeilaull et, | 7 Sipe | pe-emHz | 18-36V | 24-QFN | 296-15891-1-ND 3.83 3.06 238 | 3,000 | 2168.00/M |MSP430F1121AIRGER 
DC-8MHz | 1.8-36V | 20-SOIC | 296-6507-5-ND 4.84 387 3.01; — — |MSP430F1121IDW 
DC-8MHz | 1.8-36V | 20-TSSOP | 296-6508-5-ND 484 387 301; — — |MSp430r11211IPW 
DC-8MHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP | 296-9610-5-ND 473 378 ©6294] — — |MSP430F112IPW 
aK DC-5.35MHz | 2.5-55V | 20-SOIC_| 296-6510-5-ND 5.40 4323.36 | — — |Mspa3op112i0w 
20-SOIC_| 296-13776-5-ND 450 3.60. 280) — — ]MSP430F11221I0W 
ae |i] — | — 1 | sch. t0-sit) — | pc-emHz | 1.8-3.6v | 20-tssoP | 296-13777-5-ND 450 360 280; — — |Msp43or11221IPW 
32-0FN | 296-17137-1-ND 450 3.60 2.80 | 250 665.00 |MSP430F1122IRHBT 
Slope 28-TSSOP | 296-12082-5-ND 4.84 387. 3.01; — — |MSP430F1221PW 
Slope 32-0FN | 296-15851-1-ND 4.84 3.87 3.01 | 3,000 | 2709.00/M |MSP430F122IRHBR 
ae | 22) — | — 1 | Ch. 10-Bit} 1 pC-8MHz | 1.8-36Vv | 28-SOIC | 296-13780-5-ND 5.40 432 336; — — |MSp430F12221IDW 
8-Ch., 10-Bit 28-TSSOP | 296-13781-5-ND 5.40 432 336; — — |Mspa3or12221IPW 
8-Ch.. 10-Bit 32-QFN | 296-16794-1-ND 5.40 432 3.36 | 250 798.00 |MSP430F1222IRHBT 
20-SOIC_| 296-13778-5-ND 5.06 405.315) — — |MSP430F1132IDW 
ae | 14] — | — 1 | sch. t0-sit) — | pc-emHz | 1.8-3.6v | 20-TssoP | 296-13779-5-ND 5.06 405315; — — |Mspa3or1132IPW 
32-0FN | 296-17133-1-ND 5.06 405 3.15 | 250 748.25 |MSP4301132IRHBT 
Slope 28-SOIC_| 296-13101-5-ND 5.18 414322) — — |MSP430F1231IDW 
Slope 28-TSSOP | 296-12083-5-ND 5.18 4143.22; — — |MsP430F1231PW 
Slope 32-0FN | 296-15852-1-ND 5.18 414 322 | 3,000 | 2898.00/M |MSP430F123IRHBR 
8K 2085 ):22) oe) 1 | sch. to-sit | 1 DC-8MHz | 183.6V | 58-soic | 296-13782-5-ND 5.00 400 338; — — |MSP430F12321IDW 
8-Ch., 10-Bit 28-TSSOP | 296-13783-5-ND 5.00 400 338; — — |Mspa3or1232IPW 
8-Ch., 10-Bit 32-QFN | 296-16795-1-ND 5.00 4.00 3.38 | 3,000 | 3100.00/M_|MSP430F1232IRHBR 
= 8-Ch., 12-Bit | 1 64-TOFP | 296-15894-ND 6.00 480 405; — — |MSP430F1331PAG 
a 8-Ch.. 12-Bit | 1 64-LOFP | 296-9611-ND 6.00 480 405; — — |MSP430F1331PM 
26) 48) _ | — 2 | ech. 12-Bit | 4 DC-8MHz | 1.8-3.6V | G4-orn | 296-17141-1-ND 6.00 480 4.05] 250 975.00 |MSP430F133IRTDT 
96 Slope = 64-LOFP_| 296-15857-1-ND. 7.50 6.00 5.07 | 1,000 4688.00_|MSP430FW423IPMR 
= B-0h., 12-bit | 1 296-15892-ND 7.20 576 486) — — |MSP430F1351PAG 
256 | 48 | og | 2 Slope — | DC-BMH2 | 1.8°3.6V | G4TOFP | 596-45858-1-ND 8.10 6485.47 | 1,000 5063,00_|MSP430FW425IPMR 
16K 64-LOFP | 296-9612-ND 720 576 486) — — |MSP430F1351PM 
si2 |4aa] — | — 2 | ech, 12-Bit} 1 Dc-8MHz | 1.8-36V | 64-OFN | 296-17142-1-ND 7.20 576 486 | 250 1170.00 |MSP430F135IRTDT 
64-LOFP_| 296-16837-ND 9.90 792 669| — — |MSP430F1551PM 
2aK K [ep — = &0h. 12-bit [1 De-8MAz | 18-36V | 64-LOFP | 296-16838-ND 9.25 8337.39 | — —|MSP430F1561PM 
= 2 296-15893-ND BAT 758672; — —)MISP430F1471PAG 
256 | 48 | 96 | 7 Slope — | DCSMH2 | 1.83.6V | 64-TOFP | 596-15859-1-ND 8.90 712 6.01 | 1,000 5563.00 |MSP430FW427IPMR 
Eh, 12-bit | 2 64-LOFP | 296-9613-ND BAT 758 672; — — |MSP430F1471PM 
ie Slope | 2 64-LOFP | 296-15701-ND 9.20 7360621; — — |MSP430r14711PM 
te Miagel ce > | &Ch.,12-Bit | 2 peamt: | ieaey | S4OFN | 296-17143-1-ND 9.20 736 ©6221 | 250 1495.00 |MSP430F147IRTDT 
Slope 2 83} 64-QFN | 296-17144-1-ND 8.41 758 6.72 | 250 1609.75. |MSP430F1471IRTDT 
8-Ch., 12-Bit | 1 64-LOFP | 296-16839-ND 9.75 3780779; — — |MSP430F1571PM 
8-Ch.. 12-Bit | 1 64-LOFP | 296-16840-ND 1125 10.13 8.98 | — — |Msp430r1671PM 
Slope 64-TOFP | 296-15856-ND 9.58 363. 765) — — |MSP430F1481PAG 
Slope 64-LOFP | 296-15702-ND 8.83 795 705; — — |MSP430F1481IPM 
48K PKS |/48 | SS | 2 | ech, i2-Bit| 2 DC-8MHz | 183.6V | g4rarp | 296-9614-ND 9.58 863 © 7.65| — — |MSP430F148IPM 
Slope 64-QFN | 296-17145-1-ND 8.83 7.95 7.05 | 250 1689.50 |MSP430F1481IRTDT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND = * * Sigma Delta 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wy TeExAS INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont) 


Memory Size | SRAM LCD | Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec Package | Part No. it 25 100 [Size Pricing | Part No. 
2K 2 64-QFN } 296-17146-1-ND 958 863 7.65 | 250 1832.75 | MSP430F148IRTOT 
48K %*x | 4] — | — 2 | 8Ch.12-Bit | 1 DC-8MHz | 1.8-3.6V | 64-LOFP | 296-16841-ND 241 «11.18 = 91] — — | MSP430F1681PM 
10k 1 64-LOFP_| 296-17205-ND 14411298 1154 | — — | MsP430F16111PM 
Slope =a 64-LOFP | 296-15703-ND 933. 840 745; — — |] MSP430F14911PM 
8-Ch., 12-Bit | 2 64-TOFP | 296-13102-ND 1008 = 9.08 «S805 ]  — — | MSP430F1491PAG 
2x |4] — | — 2 | 8Ch.12-Bit | 2 DC-8MHz | 1.8-3.6V | 64-LOFP | 296-9615-ND 1008 = 9.08 «Sg 05] — — | msP430r1491PM 
60K Slope 2 64-0FN | 296-17147-1-ND 9.33 840 745) 250 1785.00 | MSP430F1491IRTDT 
8-Ch.,12-Bit_| 4 64-LOFP_ | 296-16842-ND 1324 11.93 1058 | — — | MSP430F1691PM 
: 64-LOFP | 296-17009-1-ND 13.24 11.93 10.58 | 1,000 9818.00 | MSP430F1691PMR 
ee) mS 3 | Sth, 12st | 2 DC-8MHz | 1.8-3.6V | 64-crn | 296-17556-1-ND 10.08 9.08 8.05 | 250 1928.50 | MSP430F1491RTDT 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
64-LOFP | 296-12084-ND 520. 416 351) — =] MISP430F4121PM 
4K 256°//48 |, 96 2 1 Slope E DG-BMHz | 1.8:3.6V | 64-arN | 296-17323-1-ND 5.20 416 3.51 | 250 845.00 | MSP430F4121RTOT 
= 64-LOFP | 296-12085-ND 590 472. 399) — — | MSP430F4131PM 
256 | 48] 96 | 2 1 Slope 1 DC-8MHz | 1.8-3.6V | 64-QFN | 296-17324-1-ND 590 472 3.99] 250 958.75 | MSP430F413IRTOT 
8K 1 64-0FN | 296-17412-1-ND 5.90 472 __-3.99 | 2.500 | 3658.00/M | MSP430F413IRTOR 
ee DC-8MHZ | 1.8-3.6V 296-17108-ND 9.00 720 6.08; — — | MSP430F4231PM 
256 | 14] 128 | 2 1 [&-Ch., 16-Bit 1 | pe-s.amuz | 27-36v | S4LOFP | 996-16991-ND 9.70 776655 |  — — | sp430re4231PM 
96 Slope = 64-LOFP | 296-16766-ND 6.80 544.459) — — | MSP430F4151PM 
512 | 48 | 128/160) 2 2 | 8Ch.12-Bit | 4 Dc-8MHz | 1.8-3.6V | 80-LOFP | 296-13721-ND 89 712 601; — — | MSP430F4351PN 
16K 128/160 8-Ch.12-Bit_| 4 100-LOFP_| 296-12635-ND 3.90 712 601 | — — | msPa30r435ipz 
are DC-OMHZ | 1.8-3.6V 296-17109-ND 9.90 7926.69 | — — | MSP430F4251PM 
Sa a Ty 3/SeGh. lG>Bit 1 | pe-samuz | 27-36 | S4LOFP | 596-16999-np 9,08 318725 | — — | MsP430Fe4251PM 
F B0-LOFP | 296-13722-ND 940 752 635; — — | MISP430F4361PN 
24k 1K | 48 | 128n60) 2 a ie ct DG-BMHz | 1.8°3.6V | to0-LarP_| 296-12636-ND 9.40 752 635 | — — | msP430r436iez 
| 96 2 Slope = 64-LOFP | 296-16767-ND 780. 624. 5.27; — — | MSP430F4171PM 
48 | 128/160 2 | 8Ch.12-Bit | 4 80-LOFP | 296-13723-ND 980 784 662; — — | MSP430F4371PN 
1k | 48 | 128/160) 2 2 | 8-Ch.12-Bit | 4 DC-8MHz | 1.8-3.6V | 100-LOFP | 296-12637-ND 980 784 662; — — | MSP430F4371PZ 
aK 43 | 128 2 |3-Ch, i6-Bit**| 4 80-LOFP | 296-17011-ND 1083 869975 «= 8865] — — | MSP430FG4371PN 
43 | 160 2 | sch. 12-bit | 2 100-LOFP | 296-12638-ND 958 8637.65 | — — | mspa3or4a7ipz 
14 1 [&Ch., 16-Bit** DC-8.4MHz | 1.8-3.6V | 64-LOFP | 296-17110-ND 9.00 8107.19] — — | MSP430F4271PM 
1k | 44] 128 | — 1 3-Ch. 16-Bit**| 1 | 0C-84MHz | 27-36V | 64-LOFP | 296-16993-ND 9.91 393 6792; — — | MSP430FE4271PM 
48 3_| 12-Ch., 16-Bit DC-8MHz | 1.8-3.6V | 80-LOFP | 296-18611-1-ND NEW! 1083 9.75 8.65 | 1,000 8028.00 | MSP430EG437/PNR 
160 =ai|) oe 100-LOFP | 296-12639-ND 10.83. 9.75. 865] — — | MSP430F4481PZ 
48K [48 | 428 | 2 21] Ganga ZEB 4 DG-BMH2 | 1.8:3.6V | go-LarP | 296-17012-ND 1225 1103 9.78 | — — | MSP430F643siPN 
160 — | 2 100-LOFP | 296-12640-ND 1175 10.58 938) — — | MSP430F4491PZ 
60K aK 48] t28 | 2 2: | Ben A2eBit: |) DG-BMH2 | 18:3.6V | go-Lorp | 296-17013-ND 13.24 1193 1058 | — — | MSP430F64391PN 
ROM/OTP Based X3xx Family with LCD Driver — EPROM/OTP (Program) Memory 
16 3 Slope 2 | DC-6.0MHz 20-TVSOP | 296-18104-ND 2.25 Ta 135) = —] WISP430F210T1DGV 
16 3 Slope 2 | DC-6.0MHz 20-80I¢ | 296-18105-1-ND 2.25 180 135) 2,000 | 1170.00/m | MSP430F21011DWR 
1K 18 | i¢) — | — 3 Slope — | dc-6.0mHz | 1.8-3.6v | 20-TSSoP | 296-18106-1-ND 2.25 180 135) 2,000 | 1170.00/m | MSP430F2101IPWR 
16 3 Slope — | dc-e0mHz 24-0FN | 296-18107-1-ND 2.25 180 135 | 250 315.00 | MSP430F2101IRGET 
40 1_| 3-ch., 16-Bit_| — | Dc-t6mHz 14-TSSOP_| 296-19313-1-ND MEW! 3.38 2.70 ——«-2.10 | 2,000 | _1913.00/M| MSP430F2003IPWR 
16 3 Slope = 20-TVSOP_| 296-18108-ND 2.48 798 149) — — } MSP430F21111DGV 
16 3 Slope _ 20-80I¢ | 296-18109-1-ND 2.48 198 149) 2,000 | 1287.00/m | MSP430F2111IDWR 
2K 18 | i¢) — | — 3 Slope — | dc-60mHz | 1.8-3.6V | 20-TSSOP | 296-18110-1-ND 2.48 198 149} 2.000 | 1287.00/m | MSP430F2111IPWR 
16 3 Slope = 24-0FN | 296-18111-1-ND 2.48 198 1.49.) 250 346.50 | MSP430F2111IRGET 
10 1_| 3-ch., t6-8it_| 1 14-TssoP_| 296-19262-1-ND 3.71 297 2.31 | 2.000 | 2t04.00/M | MSP430F20131PWR 
20-TVSOP_| 296-18112-ND 304 ~~«243~«89 | — | MSP430F21211DGV 
20-80lc | 296-18113-1-ND 3.04 2.43 ~—-1.89 | 2,000 | 1721.00/M| MSP430F2121IDWR 
4K 256 (16) | 3 Slope — | DC-6OMH2 | 1.8°36V | oo.13s0p | 996-18114-1-ND 3.04 243 1.89 | 2.000 | 1721.00/M | MSP430E21211PWR 
24-0FN | 296-18115-1-ND 3.04 2.43.89 | 250 449.00 | MSP430F2121IRGET 
20-TVSOP_| 296-18116-ND 3.83. ~~3.06 2.38) — — } MSP430F21311IDGV 
20-80lc | 296-18117-1-ND 3.83 3.06 +~—«-2.38 | 2,000 | 2168.00/M| MSP430F2131IDWR 
8K 208) AG |) Re || 3 Slope — | DC-6.0MHz | 1.83.6V | oo-Tssop | 296-18118-1-ND 3.83 3.06 238] 2.000 | 2168.00/M | MSP430F2131IPWR 
24-0FN | 296-18119-1-ND 383 «3.08 ~—-2.38 | 250 565.25 | MSP430F2131IRGET 
48-SSOP | 296-18068-1-ND 620 496 4.19 | 1,000 3875.00 | MSP430F42501DLR 
26 | 82 | 86 | 3 S016 =| DCA 1SMH2 | 1.8°3.6V | as-crn | 296-19264-1-ND 6.20 496 419 | 250 1007.50 | MSP430F42501RGZT 
56-SSOP | 296-2382-5-ND 875. 788 699; — — | MSP430P3151DL 
512 | 14 | Gage | 2 . Slope = _[_DCS3MH2 | 25°55V | gassop | 996-6512-5-ND 8.75 7386.99 | — — | MSP430P315SIDL 
ibe 25-55V | 68-PLCC | 296-6513-5-ND 1158 10.43.~«9.25) — | MSP430P325AlEN 
25-55V | 64-QFP | 296-6514-ND 1141 10.28 «= 9.12) — — | MSP430P325AIPG 
. 25-55V | 64-LOFP | 296-6515-ND 141 1028 «= 912) — — | MSP430P325AIPM 
B12.) 14: |) 84 2 — | 6Ch. 14-Bit | — | DC-33MHz | 97.55y | @8-PLCC | 296-1409-5-ND 1158 = 1043 9.25) — — | MSP430P3251EN 
27-55V | 64-QFP | 296-2383-ND 1150 1035 9.18) — — | msP430P3251PG 
27-55V | 64-LOFP | 296-6516-ND 11411028 = 912 | — — | MsP430P3251PM 
2aK 6 | 32 | 56 | = 3 SDI6 = DC-415MAz |1.8-3.6V_| 48-SSOP | 296-18069-1-ND 6.90 5.52 4.66 | 1,000 4313.00 | MSP430F42601DLR 
296-2384-ND 1274 11.48 10.18} — — } MSP430P337AIPJM 
1K 40.) 120 | 2 u Slope 1 | DG-3.8MHz | 2.7-5.5V | 100-QFP | /996%6517-ND 12741148 10.18 | — — | msp430p3371PuM 
32K 256 | 32 | 56 SDI6 = 4B-SS0P | 296-18070-1-ND 760 6.08 5.13 | 1,000 4750.00 | MSP430F42701DLR 
5120 | 48] — | — 3 | 8-Ch,12-Bit | 2 | DC-415MHz| 1.8:3.6V | 64-LOFP | 296-18501-ND 1374 1238 1098) — — | MSP430F16101PM 
5120 | 48 | — 8-Ch.. 12-Bit_| 2 64-0FN | 296-18101-1-ND 1374 12:38 10.98 | 250 2629.75 | MSP430F1610IRTDT 
28K to2d0 [48 > — | — 3__| 8-Ch..12-Bit_| 2 | DC-415MHz| 1.8-3.6V | 64-OFN | 296-18102-1-ND 1441___12.98 11.51 | 250 2757.25 | MSP430F1611IRTDT 
; 64-LOFP | 296-17885-ND 1491 13.43.~—~«Tt9T | — — | MSP430F16121PM 
55K 5120 | 48 | | 3 | Bch 12-bit | 2 | DC-4ASMHz | 1.8°36V | gaan | 996-18103-1-ND 1491 13.43 11.91 | 250 2852.75 | MSP430F1612IRTDT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND = _** Sigma Delta 


43 Texas INSTRUMENTS _ Digital Signal Processors 


TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, TI's C6000™ DSP platform provides cost efficiency and low power 
TMS320C6000™ Famil dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 DSP platform offers the industry's fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable to 1 GHz. The platform, which 
y features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and TMS320C62x™ DSP fixed-point generations as well as the TMS320C67x™ 

DSP floating-point generation. Optimal for designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and imaging applications. 


RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+« | (Channels) com Timers| Core 1/0 | MIPS | (MHz) | Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
TMS320C64x (Fixed Point) 

1.4 3.3 | 4800 600 1.06 296-14387-ND 171.68 160.23 148.79 | TMS32C6416DGLZ6E3 
VOK/16K/IM | S+UTOPIA| G4 | PCI/HPIS2/16 | 3 | 40 3.3| 4000 | 500 0.64 —_| 582BGA | 996-14386-ND 143.06, 133.52 123.99 | TMS32C6416DGLZ5E0 
3+UTOPIA 1.4 3.3 | 4800 600 1.06 296-14385-ND 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 

VOK/16K/IM | asuTopia | 4 | POI/HPI S216 | 3 | yo 33] 5760| 720 17 582-BGA | 996-17756-ND 161.03 150.29 139.56 | TMS320C6415TGLZ7 
1.4 3.3 | 4800« 600 1.06 296-14383-ND 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
16K /16K/1M 3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000« 500 0.64 532-BGA | 296-14382-ND 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 

1.2 3.3 | 5760 720 17 296-17757-ND 153.30 143.08 132.86 | TMS32006414TGLZ7 

16K / 16K / 256K 2 64 PCI / HPI 32/16 3 12 33 2400« 300 0.64 532-BGA | 296-15114-ND 59.64 55.67 51.69 | TMS32006411GLZ 

HPI 32/16 7 ~ | 4000 500 1.0 288-BGA_| 296-17479-ND 40.50 37.80 35.10 | TMS32006413GTS500 
16K / 16K / 256K 2 64 PCI / HPI / EMAC 14 3.3 | 4800 600 1.5 548-BGA | 296-18663-ND+ 72.38 67.55 62.73 | TMS320C6412ZDK600 
HPI 32/16 1.2 3.3 | 4000 500 1.0 288-BGA | 296-18664-NDt 40.50 37.80 35.10 | TMS32006413ZTS500 
16K / 16K / 512K 2 64 HPI 32/16 1.4 3.3 | 4800 600 15 288-BGA | 296-17480-ND 75.45 70.42 65.39 | TMS320C6418GTS600 

3 HPI 32/16 1.36 296-19386-ND+ NEW! 160.50 149.80 139.10 | TMS32006414TZLZ7 
3 HPI 32/16 iL? 296-17487-ND 192.68 179.83 166.99 | TMS32C6414EGLZ7E3 

16K / 16K / 1024K 2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA | 296-19387-ND+ NEW! 161.03 150.29 139.56 | TMS320C6415TZLZ7 
3 HPI 32/16 Le 296-17488-ND 216.32 189.28 175.76 | TMS32C6415EGLZ7E3 
3 HPI 32/16 17 296-17489-ND 267.66 208.18 193.31 | TMS32C6416EGLZ7E3 
16K / 16K / 512K 2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 17 288-BGA | 296-19388-ND+ NEW! 84.00 78.40 72.80 | TMS320C6418ZTS600 


* Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors ** Multi-Channel Buffered Serial Port + Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] © Enhanced DMA + RoHS Compliant* 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 499 


wy TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Processors (Cont) 
TMS320C6000™ Family (Cont) 


Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSPs+ | (Channels) com Timers | Core oO | MIPS (MHz) (Full Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C62x (Fixed Point) 
1336 167 1.0 296-12560-ND 42.30 39.48 36.66 | TMS320C6211BGFN167 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/16 2 1.8 3.3 | 1200 150 0.9 256-BGA | 296-10747-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320C6211GFN150 
1200 150 0.9 296-12559-ND 33.83 31.57 29.32 | TMS320C6211BGFN150 
PCI /32 296-12673-ND 15.68 14.63 13.59 | TMS320C6205GHK200 
PCI /32 296-19385-ND+ NEW! 15.65 14.61 13.56 | TMS320C6205ZHK200 
64K 64K 7 4 Exp.Bus/32) 2 | 15 33 | 1600} 200 08 288-BGA | 596.13381-5-ND 32.93 30.73 28.54 | TMS320C6204GLW200 
Exp. Bus / 32 296-12672-ND 16.16 14.55 12.91 | TMS320C6204GHK200 
2400 300 1.3 384-BGA | 296-13801-ND 111.98 104.51 97.05 | TMS320C6203BGNY300 
2400 300 1.3 352-BGA | 296-14756-5-ND 111.98 104.51 97.05 | TMS320C6203BGNZ300 
SK ob12K 8 4 | Bp. Bus/32) 2) 16 33 | 000} 250 1 384-BGA | 296-13800-ND 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNY173 
2000 250 11 352-BGA | 296-15124-5-ND 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNZ173 
2400 300 1.0 384-BGA | 296-14380-ND 105.38 98.35 91.33 | TMS320C6202BGNY300 
2400 300 1.0 352-BGA | 296-14381-ND 105.38 98.35 91.33 | TMS320C6202BGNZ300 
poone  stch : 4 | Bop. Bus/32) 2) 16 33 | S000} 250 09 384-BGA | 296-15122-5-ND 88.28 82.39 76.51 | TMS320C6202BGNY250 
2000 250 0.9 352-BGA | 296-15123-5-ND 88.28 82.39 76.51 | TMS320C6202BGNZ250 
352-BGA | 296-10745-ND 172.88 161.35 149.83 | TMS320C6202GJL250 
a56K. 128K 3 {ppp Busy es) | ies BS a9: 1720005) 200 ca 384-BGA | 296-10746-ND 172.88 161.35 __149.83 | TMS320C62026LS250 
352-BGA | 296-10744-ND 129.90 121.24 112.58 | TMS320C6201GJL200 
bak bak 2 4 pelle Be |B seh [FUNG || 200 384-BGA | 296-10743-ND 12990 121.24 112.58 | TMS320C6201GJC200 
Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSP** | (Channels) com Timers | Core 1/0 | MFLOPS (MHz) (Full Device Power) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C67x (Floating Point) 
64K 64K 4 HPI/16 > 18 3.3 900 150 1.3 352-BGA | 296-10748-ND 123.38 115.15 106.93 | TMS32006701GJC150 
32K / 32K / 512Kt 160 HPI/16 2 18 3.3 600 100 0.8 256-BGA | 296-12561-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320C6711BGFN100 
32K / 32K / 512Kt 2 160 HPI/16 2 12 3.3 1200 200 0.8 272-BGA | 296-17149-ND 25.65 23.94 22.23 | TMS320C6711DGDP200 
4K / 4K / 64Kt 160 HPI /16 2 14 3.3 1500 250 0.9 272-BGA | 296-17464-ND 27.60 25.76 23.92 | TMS320C6711DGDP250 
4K / 4K / 64K 160 HPI /16 2 1.2. 3.3 1200 200 0.9 272-BGA_ | 296-19389-ND+ NEW! 25.65 23.94 22.23 | TMS32006711DZDP200 
4K/4K/ 64K 160 = 2 12 3.3 900 150 0.7 272-BGA | 296-19390-ND+ NEW! 20.70 19.32 17.94 | TMS32006712DZDP150 
4K / 4K / 64Kt 160 = 2 18 3.3 600 100 0.8 256-BGA | 296-13509-ND 26.94 25.15 23.35 | TMS320C6712GFN100 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI /16 2 14 3.3 1800 300 272-BGA | 296-17377-ND 52.43 48.93 45.44 | TMS320C6713BGDP300 
4K / 64K / 192Kt 160 HPI/16 2 12 3.3 1200 200 1.0 208-HLOFP | 296-17378-ND 30.00 28.00 26.00 | TMS320C6713BPYP200 
4K / 64K / 192Kt 160 HPI/16 2 12 3.3 1000 225 1.0 272-BGA | 296-18277-ND 39.60 36.96 34.32 | TMS320C6713BZDP225 
4K/ 4K / 256K 160 HPI/16 2 14 3.3 1800 300 1.6 272-BGA | 296-19391-ND+ NEW! 55.23 51.55 47.87 | TMS320C6713BZDP300 
32K /128K / 384K 9 DMAX = 2 12 3.3 1200 200 0.8 144-HTQFP | 296-19448-ND+ NEW! 16.86 15.74 14.62 | TMS32006722RFP200 
32K / 256K / 684K DMAX UHPI 2 12 3.3 1200 300 1 256-BGA | 296-19449-ND+ NEW! 33.81 31.56 29.31 TMS320C6727GDH300 
32K / 256K / 384K DMAX UHPI 2 12 3.3 1200 300 11 256-BGA | 296-19450-ND+ NEW! 33.81 31.56 29.31 TMS32006727ZDH300 
* Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors ** Multi-Channel Buffered Serial Port + Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] Enhanced DMA RoHS Compliant 
TMS320C5000™ TMS320C5000™ DSP Platform 
The C5000™ DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ DSP core with a Tl-enhanced ARM® on a single chip. With the industry's 
. most power-efficient performance, peripheral options and small packaging, this platform provides designers a lead in today’s portable Internet and wireless communication markets. Optimal for designers 
Family of power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers power consumption as low as 0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 
RAM ROM Operating Voltage (V)| Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) USB ADC 12C RTC | McBSP** | MMC/SD Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. il 25 100 Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) 
320K 32K —|/—- = = = 400 16 33 240-BGA | 296-14199-5-ND 30.75 2870 26.65 | TMS320VC5510AGGW2 
256K 64K Y Y ¥. ¥ ¥ 288 1.6 3.3 179-BGA 296-16701-ND 25.95 24.22 22.49 | TMS320VC5509AGHH 
256K 64K M4 Y Y ¥ 3 Y 2 288 1.6 3.3 200 144-LQFP 296-17351-ND 25.95 24.22 22.49 | TMS320VC5509APGE 
64K 64K Y Y x ¥: Y 400 1.6 27 144-LQFP 296-17287-ND 16.95 15.82 14.69 | TMS320VC5507PGE 
64K 64K Y Y Y Y Y 400 1.6 2.7 179-BGA 296-17286-ND 16.95 15.82 14.69 | TMS320VC5507GHH 
64K 3 2 400 1.6 27 200 179-BGA 296-17383-ND 13.08 11.78 10.45 | TMS320VC5503GHH 
64K Y 2 400 1.6 NG 200 144-LQFP 296-17384-ND 13.08 11.78 10.45 | TMS320VC5503PGE 
64K 32K — _ ve _ 3 — 3 400 1.26 3.3 200 201-BGA 296-17381-ND 12.58 11.33 10.05 | TMS320VC5502GZZ200 
32K - 3 600 1.26 3.3 200 201-BGA 296-17405-ND 16.16 14.55 12.91 | TMS320VC5502GZZ300 
32K - 3 600 1.26 3.3 300 176-LQFP 296-17382-ND 15.33 13.80 12.24 | TMS320VC5502PGF300 
201-BGA 296-17379-ND 8.33 7.50 6.65 | TMS320VC5501GZZ300 
32k Bek s/t = a ea 2 = 3 600 | 12638 300 176-LOFP | 296-17380-ND 9.00 7.20 _ 6.08 | TMS320VC5501PGF300 
RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSP++ Timers MIPS Core 0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
6K 48k 2 1 50 3.3 3.3 50 128-LQFP 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 2 1 66 3.3 3.3 66 100-LQFP 296-1930-5-ND 15.32 14.30 13.28 | TMS320LC541BPZ-66 
144-LQFP 296-12148-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401PGE50 
16K 8K 2 2 50 1.8 3.3 50 144-BGA 296-12147-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401GGU50 
144-BGA 296-19392-ND+ NEW! 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401ZGU50 
32K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12676-ND 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AGGU16 
32K 3 il 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12677-ND 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402APGE16 
8K 2 2 80 1.8 1.8-3.6 80 144-BGA 296-10759-ND 9.00 8.10 7.19 | TMS320UC5402GGU-80 
8K 2 2 100 1.8 3.3 100 144-BGA 296-10761-ND 9.00 8.10 7.19 | TMS320VC5402GGU100 
32K 8K 2 2 80 1.8 1.8-3.6 80 144-LQFP 296-10760-ND 9.00 8.10 7.19 | TMS320UC5402PGE-80 
8K 2 2 100 1.8 3.3 100 144-LQFP 296-10762-ND 9.00 8.10 7.19 | TMS320VC5402PGE100 
128K 3 2 120 15 3.3 120 144-BGA 296-17150-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404GGU 
128K 3 2 120 1.5 3.3 120 144-LQFP 296-15712-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404PGE 
32K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-19393-ND+ NEW! 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AZGU16 
120 1.5 3.3 120 144-BGA 296-12073-ND 17.25 16.10 14.95 | TMS320VC5409AGGU12 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12074-ND 20.18 18.83 17.49 | TMS320VC5409AGGU16 
120 1.5 3.3 120 144-LQFP 296-12075-ND 17.25 16.10 14.95 | TMS320VC5409APGE12 
30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12076-ND 20.18 18.83 17.49 | TMS320VC5409APGE16 
80 1.8 1.8-3.6 100 144-BGA 296-12112-ND 13.91 12.53 11.11 TMS320UC5409GGU-80 
64K 100 1.8 3.3 100 144-BGA 296-10763-ND 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409GGU100 
100 1.8 3.3 100 144-LQFP 296-10764-ND 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409PGE100 
80 1.8 1.8-3.6 100 144-LQFP 296-12146-5-ND 13.91 12.53 11.11 TMS320UC5409PGE-80 
80 80 144-BGA 296-1933-5-ND 39.98 37.31 34.65 | TMS320VC549GGU-80 
32K 30 1 100 25 3.3 100 144-BGA 296-2016-5-ND 44.03 41.09 38.16 | TMS320VC549GGU-100 
80 80 144-LQFP 296-1935-5-ND 39.98 37.31 34.65 | TMS320VC549PGE-80 
120 120 144-BGA 296-15637-ND 13.16 11.85 10.51 TMS320C54CSTGGU 
118 118 144-BGA 296-15033-ND 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 9 9 118 15 33 118 144-LQFP 296-15034-ND 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90APGE 
118 : 3 118 144-BGA 296-16933-ND 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BGGU 
118 118 144-LQFP 296-16934-ND 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BPGE 
120 120 144-BGA 296-19384-ND+ NEW! 13.16 11.85 10.51 TMS320C54CSTZGU 
120 1.6 3.3 120 144-BGA 296-12077-ND 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410AGGU12 
428K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12078-ND 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12079-ND 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410APGE12 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12080-ND 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410APGE16 
** Multi-Channel Buffered Serial Port  1TDM port $+ ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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we TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Processors (Cont) 
TMS320C5000™ Family (Cont.) 


RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPs« Timers MIPS Core 0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
120 1.5 3.3 120 144-BGA 296-12168-ND 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416GGU120 
256K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-11660-ND 40.28 37.59 34.91 TMS320VC5416GGU160 
120 1.5 3.3 120 144-LQFP 296-12169-ND 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416PGE120 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12170-ND 40.28 37.59 34.91 TMS320VC5416PGE160 
144-BGA 296-10767-ND 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420GGU200 
—_ = 7 : 200 18 a a 144-LOFP | 296-12191-ND 88.88 8295 __—_77.03_| TMS320VC5420PGE200 
144-BGA 296-10768-ND 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421GGU200 
512K 8K 6 - 200 18 33 100 144-LOFP —_| 296-10769-ND 91.05 84.98 78.91_| TMS320VC5421PGE200 
1280K - 12 4 532 1.6 3.3 133 169-BGA 296-15127-5-ND 168.15 156.94 145.73 | TMS320VC5441GGU 
** Multi-Channel Buffered Serial Port 0 1TDM port + RoHS Compliant 
OMAP OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal processing capabilities of a DSP. The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal 
applications such as portable medical devices (portable defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock inventory and replenishment, real-time data 
ARM9 capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication) It enables embedded developers to program using 
Si familiar development environments by supporting leading operating systems such as Microsoft® Windows® CE.NET, Linux®, and Tl’s DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment makes it 
possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard application programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor 
C55x communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to program the RISC and DSP independently resulting in reduced programming efforts. 
RAM ROM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Core 1/0 (MHz) | Package | Part No. a 25 100 | Part No. 
Fixed Point 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
Peay ae 32K | 1 McBSP,USB1.1,12¢, | 4 ab Vwor tog LCD, Camera, 16 8275’) 150 | 289-864 | 296-16744-ND 3750 36.00  32.50| OMAP5910/Gz62 
wire, IRDA, 3 UARTS : J RTC, MMU a 
2 McBSP, 2 MCS! 3 Video Accel., MMU 
Pee on 32K | 1 MeBSP,USB1.1,12¢, | 4 a>fwor tos LCD, Camera, 16 8275) 150 | 289-86 | 296-17462-ND 38.85 36.26 ~—«-33.67| OMAPS910J/GDY2 
wire, IRDA, 3 UARTS J RTC, MMU . 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
Aorta | toe | oe | TMeBSP.USAA,12c, | 4 SARE MOT LCD, Camera, 16 8275) 150 | 289-864 | 296-18502-ND 3750 36.00 32.50 OMAP5910/2zG2 
+ wire, IRDA, 3 UARTS : " RTC, MMU 
t Shared with C55x CPU * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal 
TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 
RAM ROM Operating Volt. (V)| Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet Core i) (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 
ARM7TDMI 16K NWA 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. WD _ 18 3.3 475 257-BGA 296-12751-ND 17.85 16.66 15.47 TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 
ARM7TDMI 16K N/A 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. wo | 10/100, MAC 18 3.3 475 257-BGA 296-12752-ND 19.43 18.13 16.84 TMS320VC5471GHK 
TMS320C3x Family 
RAM ROM Operating Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5 40 0~85 144-PQFP 296-1928-5-ND 16.06 14.46 12.83 TMS320C32PCM40 
TMS320C2000™ Fam il The C2000™ DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the C2000 DSP platform provides the industry's highest performing 
y and most code-efficient DSPs. With a unique combination of on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust CAN modules, the C2000 DSP platform 
sets the standard for performance and peripheral integration. 
Flash RAM Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit (16-Bit PWM Voltage | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) Word) EMIF Timers Chan. SPI | SCI | CAN | MIPS (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C24x (Fixed Point) 
8 -40 ~ 125 64-PQFP 296-12545-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320LF2402APGS 
8 -40 ~ 85 64-LQFP 296-12544-ND 11.83 10.65 9.45 | TMS320LF2402APGA 
1K 256 _ 2 7 _ Y — 40 3.3 40 -40 ~ 85 32-LQFP 296-14411-ND 6.30 5.60 4.73 | TMS320LF2401AVFA 
8K vA -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-1-ND 7.70 6.16 5.20 | TMS320LF2401AVFS 
7 -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-2-ND 1251.25/250 TMS320LF2401AVFS 
MN: 144-LQFP 296-10755-ND 18.48 17.25 16.02 | TMS320F243PGE 
544 _ = 2 8 Y AA NY. 20 5 20 0~70 64-QFP 296-10753-ND 16.37 15.28 14.19 | TMS320F241PG 
- 38-PLCC 296-10750-5-ND 17.69 16.51 15.33 | TMS320F241FN 
544 = Y 3 12 — 20 5 20 -40 ~ 125 132-PQFP 296-2011-5-ND 23.57 22.00 20.43 | TMS320F240PQS 
16K 544 = Y 3 12 Y y — 20 5 20 0~70 132-PQFP 296-2009-5-ND 21.45 20.02 18.59 ) TMS320F240PQ 
1K 256 =- 2 8 Y 40 3.3 40 -40 ~ 125 64-LQFP 296-12675-ND 15.08 13.58 12.04 | TMS320LF2403APAGS 
1K 256 = 2 8 Y 40 3.3 40 -40 ~ 85 64-LQFP 296-12674-ND 13.74 12.38 10.98 | TMS320LF2403APAGA 
Y -40 ~ 125 144-LQFP 296-12549-ND 16.24 14.63 12.97 | TMS320LF2407APGES 
Y -40 ~ 85 144-LOQFP 296-12548-ND 14.74 13.28 11.78 | TMS320LF2407APGEA 
eek | Geek. || *2298 — 4 16 Me a ee ee a 7 -40~ 125 | 100-LOFP | — 296-12547-ND 1533 13.80 —-12.24 | TMS320LF2406APZS 
= -40 ~ 85 100-LQFP 296-12546-ND 13.91 12.53 11.11 | TMS320LF2406APZA 
Flash | RAM | ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit| (16-Bit | (16-Bit) (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP | EMIF| Timers|Chan. |SPI| SCI )CAN | MIPS) Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C 28x Family (Fixed Point) 
-40~85 | 100-BGA| 296-18320-ND 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18321-ND 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801GGMS 
-40~85 |100-LOQFP| 296-18322-ND 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801PZA 
NOK || <BR. ee | alt ~ J] r] 9 | BPX] tT YY | 1004 18 33) 100) 49~ 125 | 100-LOFP) 296-18323-ND 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801PZS 
-40~85 | 100-BGA| 296-18324-ND 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801ZGMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-18325-ND 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801ZGMS 
-40~85 |100-LQFP| 296-19599-ND+ NEW! 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802PZA 
-40~125 | 100-LQFP) 296-19600-ND+ NEW! 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802PZS 
oak 1) NERD | aK | ce — | a] 9 | 72] 2 | 1 | 100) 18 83) 100 | 49-85 | 100-BGA | 296-19601-ND$ NEW! 11.83 10.65 9.45 | TMS320F280226MA 
-40~125 | 100-BGA | 296-19602-ND+ NEW! 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802ZGMS 
-40~85 | 100-BGA | 296-18326-ND 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806GGMA 
-40~125 | 100-BGA |) 296-18327-ND 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806GGMS 
-40~85 | 100-LQFP| 296-18328-ND 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806PZA 
92K |) OK | 22k | | ak — [af B | we PY) 2) ¥ | 100) 18 33) 100 | 40-125 | 100-LOFP] 296-18329-ND 15.99 14:40 12.77 | TMS320F2806PZS 
-40~85 | 100-BGA | 296-18330-ND 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18331-ND 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806ZGMS 
+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wiS TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Processors (Cont) 
TMS320C2000™ Family (Cont.) 


Flash | RAM ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit | (16-Bit} (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) | McBSP |EMIF| Timers} Chan. | SPI | SCI )CAN | MIPS |Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
-40 ~ 85 100-BGA | 296-18332-ND 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18333-ND 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808GGMS 
-40~85  |100-LQFP | 296-18334-ND 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808PZA 
BOM | SARK | 2 1 a — Jr] BP wW PY | 2 | ¥ | 100718 33) 100 7 49-125 |100-LaFP | 296-18335-ND 19.13 17.85 16.58 |TMS320F2808PZS 
-40 ~ 85 100-BGA | 296-18336-ND 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808ZGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18337-ND 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808ZGMS 
-40~85 |128-LQFP | 296-15987-5-ND 20.78 19.39 18.01 | TMS320F2810PBKA 
-40~125 |128-LQFP | 296-17277-ND 26.33 24.57 22.82 | TMS320F2810PBKQ 
BAR | SAK: | | aie |. <a Yo; ] 4 7 ty ¥ | 2) ¥ | 150718 33) 150 | ag. a5 |128-LOFP | 296-15988-5-ND 22.13 20.65 19.18 | TMS320F2811PBKA 
-40~125  |128-LQFP | 296-17278-ND 28.05 26.18 24.31 | TMS320F2811PBKQ 
-40 ~ 85 179-BGA | 296-15989-5-ND. 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812GHHA 
128K | 18K 1K 4K x: Y 4 16 v. 2 | ¥ | 150 }18 33 150 -40~125 | 179-BGA | 296-17279-ND 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812GHHQ 
-40~125 |176-LQFP | 296-17280-ND 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812PGFQ 
-40 ~ 85 179-BGA | 296-18338-ND 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812ZHHA 
126K, | 18 | 22h ps 24K YoLY | 7 [te LY | 2] Y | 80 [19 33 | 150 | 49-425 | 479-BGA | 296-18339-ND 25.88 24.15 22.43 |TMS320F2812ZHHS 
-40~85  |128-LQFP | 296-18916-ND+ NEW! 15.24 13.73 12.17 | TMS320R2811PBKA 
-40~125 |128-LQFP | 296-18917-ND¢ NEW! 15.08 14.07 13.07 | TMS320R2811PBKQ 
S56K | 32k" | 1K | BK Yo; Po 7 yt pv | 2) ¥ | 180718 33) 150) ag. 85 |176-LOFP | 296-18918-ND+ NEW! 15.98 14.91 13.85 |TMS320R2812PGFA 
-40~125 |176-LOFP | 296-18919-ND} NEW! 17.55 16.38 15.21 | TMS320R2812PGFQ 
+ RoHS Compliant 
Flash RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) | (16-Bit Word) | (16-Bit Word) | Timers | Serial MIPS Core 0 (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C20x (Fixed Point) 
32K _ 20 3.3 5 40 0~70 100-LQFP 296-2007-5-ND 24.23 22.61 21.00 TMS320F206PZ 
_— 32K 40 3.3 5 80 0~70 100-TQFP 296-2001-5-ND 15.84 14.79 13.73 TMS320C206PZ80 
_ 4.5K 32K 1 2 40 3.3 5 80 -40 ~ 85 100-TQFP 296-2002-5-ND 17.43 16.27 15.11 TMS320C206PZA80 
_ 32K 40 3.3 3.3 80 0~70 100-LQFP 296-2012-5-ND 17.49 16.33 15.16 TMS320LC206PZ80 
_ 32K 40 3.3 3.3 80 -40 ~ 85 100-LQFP 296-2013-5-ND 19.20 17.92 16.64 TMS320LC206PZA80 
Flash/ROM RAM Boot ROM Operating 
(16-Bit (16-Bit (16-Bit Voltage (V) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) _| Timers ADC SPI SCI CAN MIPS Core 1/0 Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMX320C 28x 
64K 18K 4K 15 16 ch/160 4 2 2 100 1.8 32 100-BGA 296-17606-ND 17.28 16.13 14.98 TMX320F2808GGMA 
TMS470 Fam il The TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction sets a 32-bit instructions for fast execution and 16-bit instructions for high code 
y density. It allows unlimited switching between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include industrial systems, medical instrumentation, consumer electronics, 
data processing and many other general purpose embedded applications. 
Flash RAM Timer 0 Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) (KB) Channels ADC spl | sci | CAN2 | 3.3V (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS470R1x 
64 8 13 8 Ch, 10-Bit 2 2 SCC 40 48 80-LQFP 296-19270-ND+ NEW! 9.90 7.92 6.69 TMS470R1A64PNT 
128 8 296-17627-ND 8.48 7.64 6.77 TMS470R1A128PZ 
128 8 i 296-19267-ND+ NEW! 9.91 8.93 7.92 TMS470R1A128PZ-T 
256 12 - AG-CnyAD-BIE | 2), 052. || SSGC'., | , 20 48 100-LOFP | 996-17754-ND 9.76 8.79 780 TMS470R1A256PZ 
256 12 296-19268-ND+ NEW! 11.58 10.43 9.25 TMS470R1A256PZ-T 
288 16 16 93 144-LQFP 296-18723-ND+ NEW! 13.24 11.93 10.58 TMS470R1A288PGEA 
288 16 12 42Ch, 10-Bit 9 9 sce 57 48 100-LQFP 296-19269-ND+ NEW! 12.74 11.48 10.18 TMS470R1A288PZA 
384 32 16 : 94 144-LQFP 296-18724-ND+ NEW! 14.91 13.43 11.91 TMS470R1A384PGET 
384 32 12 55 100-LQFP 296-19292-ND 14.41 12.98 11.51 TMS470R1A384PZ-T 
296-19271-ND+ NEW! 19.43 18.13 16.84 TMS470R1B768PGE 
768 48 82 16Ch, 10-bit | S| 2 | HECG | 87 60 144-LOFP | 296-19335-ND+ NEW! 19.43 18.13 16.84 TMS470R1B768PGET 
1000 64 16 12 Ch, 10-Bit 2 3 HECC 93 60 144-LQFP. 296-18591-ND+ NEW! 22.43 20.93 19.44 TMS470R1Bi1MPGEA 
+ RoHS Compliant 
i Digi-Key Price Texas Instruments 
DSP Starter Kits Digt-Ke Prise | Texas 
A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's third party network. Products include development boards, evaluation modules, hardware/ 296-15828-ND 455.40 TMDSEZD2407 
software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) designed to accelerate the application design process from concept through production. DSP Starter Kits are bundled with a 296-15827-ND 521 ‘40 TMDSDSK5510 
DSK-version of TI's Code Composer Studio Development Tools. These provide an excellent platform to evaluate TI DSP and development tools, quickly develop prototypes, 296-15829-ND 501 “40 TMDSDSK5416 
demos and proof-of-concept applications at a very affordable getting started price. Kit Contents: * Development Board « Parallel PC Cable * US Power Supply * CD-ROM 
containing documentation and DSK version of Code Composer Studio (TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 296-15831-ND 521.40 TMDSDSK6713 


eXpressDSP™ Code Composer Studio™ 


CCStudio’s comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, world-class 
compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data Exchange (RTDX) to quickly 
find and fix problems. The real-time foundation provided by TI's DSP/BIOS™ kernel, RTDX™ and TI's new simulation 
capabilities, offers key features such as real-time analysis and advanced data and system visualization, which results in 
the highest level of host/target integration in the DSP industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug- 
in architecture that enables developers to integrate additional third-party plug-in tools to customize their development 
environment for specific project requirements. 

Includes: * C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB support in 
compiler CCStudio Key Features: « Integrated development environment with tightly integrated editor, debugger, visual 
project management system, profiler and Probe Points™ * Advanced watch windows, local and global variable windows 


and profiler capabilities * Update Advisor - live update capability for the latest tools, drivers and software 
releasese Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target Real-time analysis and data visualization tools File 
I/O Probe Points and graphical algorithm scope probes ° Interactive profiling and advanced graphical signal analysis * GEL 
function support for automation activities such as regression testing * Automated testing and customization via scripting 
 Multi-processor debugging 

Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU * 600MB of free hard disk space 
© 64MB of RAM * SVGA (800 x 600) display * Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape Navigator (4.7 or later) * Local 
CD-ROM drive 

Supported Operating Systems for Code Composer Studio: * Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) * Microsoft Windows NT 
(SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) * Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio Software for 320C6X 296-16633-ND 4044.38 TMDSCCS6000-1 
C5000 Code Composer Studio Software for 320C5X 296-16631-ND 4044.38 TMDSCCS5000-1 
C2000 Code Composer Studio Software for 320C2X 296-16632-ND 556.88 TMDSCCS2000-1 


5-6K Interface Evaluation Module 


The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites and a parallel EVM site. Three position 
screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9 and J11 provides access to a common power bus 
routed to all sites. The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of 
flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. It maintains a compatible interface with 
the TMS320 Series (DSP). 

Features: * Provides all necessary voltages for device under test © Bit clock for codecs « Flexible interface to popular TI 
DSP’s © General codec requirements are addressed 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. 
296-18350-ND 62.78 5-6KINTERFACE 


DAP Signal Conditioning Boards 


The DAPSigCndBrdBPEVM can be used with Data Acquisition Products (DAPs), 5-6K Interface and C2000 Interface 
boards. This signal conditioning board, provides up to eight single ended or four differential conditioning channels for 
use with a wide selection of data converter evaluation boards. The DAPSigCndBrdBPEVM board has four dual supply 
OPA2132 operational amplifiers that operate at +/- 15 volts. This is a circuit board that gives the designer the ability to 
condition the input/output signal going to and from ADCs or DACs, through the use of bi-polar (OPA2132UA) amplifiers 
in the conditioning circuits. 


Digi-Key Price Texas Instruments 

Part No. Each Part No. 

296-18418-ND 62.78 DAPSIGCNDBRDBPEVM 
296-18419-ND 62.78 DAPSIGCNDBRDUNPEVM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 8032 Microcontroller Core Flash Programmable System Devices 


The UPSD32XX Devices combine a Flash PSD architecture with an 8032 microcontroller core. The UPSD32XX Devices also in-system programmable (ISP) via a JTAG ISP interface. Features: * Content Security: Block access to Flash memory 
for Flash PSDs feature dual banks of Flash memory, SRAM, general purpose 1/0 and programmable logic, supervisory * Programmable Decode PLD for flexible address mapping of all memories within 8032 space. * 12C interface for peripheral 
functions and access via 12C, ADC and PWM channels, and an on-board 8032 microcontroller core, with two UARTs, connections * 5 Pulse Width Modulator (PWM) channels » Analog-to-Digital Converter (ADC) * 3000 gate PLD with 16 
three 16-bit Timer/Counters and two External Interrupts. As with other Flash PSD families, the UPSD32XX Devices are macrocells * In-System Programming (ISP) via JTAG Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Flash Main Device Number Operating 
Size Flash SRAM Speed of Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package Part No. 1 10 100 Part No. 
64K 2K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2363-ND 9.41 8.59 6.79 | UPSD3212C-40T6 
512 64K 2K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2364-ND 9.98 9.12 7.21 | UPSD3212C-40U6 
64K 2K 24 37 3 3.0 52-TQFP 497-2365-ND 9.41 8.59 6.79 | UPSD3212CV-24T6 
64K 2K 24 46 3 3.0 80-TQFP 497-2366-ND 9.98 9.12 7.21 | UPSD3212CV-24U6 
128K 8K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2367-ND 10.26 9.50 7.19 | UPSD3233B-40T6 
128K 8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2368-ND 11.00 10.18 7.70 | UPSD3233B-40U6 
1K 128K 8K 24 37 3 3.0 52-TQFP 497-2369-ND 10.26 9.50 7.19 | UPSD3233BV-24T6 
128K 8K 24 46 3 3.0 80-TQFP 497-2370-ND 11.00 10.18 7.70 | UPSD3233BV-24U6 
128K 32K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2374-ND 12.36 11.44 8.66 | UPSD3253B-40T6 
128K 32K 24 37 3 3.0 52-TQFP 497-2375-ND 12.36 11.44 8.66 | UPSD3253BV-24T6 
256K 8K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2371-ND 11.52 10.66 8.07 | UPSD3234A-40T6 
256K 8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2372-ND 12.26 11.35 8.59 | UPSD3234A-40U6 
9K 256K 8K 24 46 3 3.0 80-TQFP 497-2373-ND 11.56 10.70 8.10 | UPSD3234BV-24U6 
256K 32K 40 37 3 5.0 52-TQFP 497-2376-ND 13.62 12.60 9.54 | UPSD3254A-40T6 
256K 32K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2377-ND 14.38 13.31 10.07 | UPSD3254A-40U6 
256K 32K 24 46 3 3.0 80-TQFP 497-2378-ND 13.66 12.64 9.57 | UPSD3254BV-24U6 


Low Cost Field Programmable Microcontroller Peripherals 


The low cost PSD3XX family integrates high-performance and user-configurable blocks of EPROM, »* 256Kb to 1Mb of EPROM * Optional 16Kb SRAM «¢ Input latches * Programmable I/O ports * Page logic 
programmable logic and optional SRAM into one part. The PSD3XX products also provide a powerful» Programmable security 
microcontroller interface that eliminates the need for external “glue logic”. The part’s integration, small form The ZPSD3XX has improved technology that helps reduce current consumption using the Turbo bit. Excellent 


factor, low power consumption and ease of use make it ideal for interfacing to virtually any microcontroller. if you require a 5V version of the PSD3XX that uses less power. 
Major functional blocks of the PSD3XxX: * Two programmable logic arrays Speed: -70 = 70ns, -90 = 90ns 
Typical 
No. PLD EPROM SRAM Page Turbo Bus Standby Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Inputs Size Size Reg. Voltage Bit Width Current Part No. 1 10 100 Part No. 

14 256Kb 16Kb _ 5V _ x8 50pA 497-3691-ND 10.70 9.90 749 PSD311B-70J 
14 256Kb 16Kb _ 5V _ x8 50pA 497-3692-ND 10.90 10.09 7.63 PSD311B-90J1 
18 512Kb 16Kb Yes 5V _ x8 50uA 497-3693-ND 12.48 11.55 8.74 PSD312B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 5V _ x8 50pA 497-3694-ND 12.72 11.77 8.91 PSD312B-90uI 
18 1Mb 16Kb Yes 5V _- x8 50pA 497-3695-ND 14.38 13.31 10.07 PSD313B-70J 
18 1Mb 16Kb Yes 5V _ x8 50uA 497-3696-ND 14.64 13.55 10.25 PSD313B-90uI 
14 256Kb 16Kb _ 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3697-ND 12.68 11.73 8.88 ZPSD301B-70J 
14 256Kb 16Kb _ 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3698-ND 12.92 11.96 9.05 ZPSD301B-90JI 
18 512Kb 16Kb Yes 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3699-ND 14.80 13.69 10.36 ZPSD302B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3700-ND 15.06 13.94 10.55 ZPSD302B-90JI 
18 1Mb 16Kb Yes 5V Yes x8 orx16 10pA 497-3701-ND 17.34 16.04 12.14 ZPSD303B-90JI 

Microcontrollers 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. the ST62, the ST7 and the ST9 ranges, with the result _ level algorithms and a visual programming approach. ST also offers the innovative Programmable System Memory (FlashPSD, 
that there is a ST microcontroller to suit every kind of application, from those where minimum cost is the primary requirement DSM) products, which combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM with programmable logic on a single 
to those that need powerful real-time performance and high-level lang uage support. The recently introduced ST FIVE family chip. Designed to interface with all standard microcontrollers to provide a complete system implementation, Programmable 
integrates all the benefits of microcontrollers, together with a dedicated architecture, the “Decision Processor”, oriented to high- + System Memories can be quickly and easily programmed without special manufacturing equipment, even in the field. 


ST7 8-Bit 
Number Operating Clock Operating 
Flash RAM of Supply Frequency Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage (MHz) Range Package Part No. ‘J 10 100 Part No. 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2135-5-ND 4.64 4.05 3.01 ST7FLITE29F2M6 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2134-5-ND 4.64 4.05 3.01 ST7FLITE29F2B6 
4K 256 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2133-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1M6 
4K 256 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2132-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1B6 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 16 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2131-5-ND 5.27 4.59 3.42 ST7FDALIF2M6 
8K / OTP 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0 ~5.5 8 -40°C ~ 85°C 34-SOIC 497-2117-5-ND 7.48 6.83 5.40 $T72T141K2M6 
8K/ OTP 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0~5.5 8 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-2116-5-ND 8.03 7.33 5.80 $172T141K2B6 
16K 512 Yes 19 8-Ch., 8-Bit 4.0~5.5 8 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2115-5-ND 6.35 5.53 412 ST72F63BK4M1 
8K 384 Yes 11 3-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 8 0°C ~ 70°C 20-SOIC 497-2114-5-ND 6.62 5.76 4.29 ST72F623F2M1 
8K 384 Yes 23 8-Ch., 10-Bit 4.0~55 8 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2113-5-ND 5.48 4.78 3.56 ST72F622L2M1 
16K 768 Yes 23 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~5.5 8 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2112-5-ND 6.92 6.33 5.00 ST72F621L4M1 
16K 768 Yes 31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 8 0°C ~ 70°C 44-TOQFP 497-2111-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4T1 
16K 768 Yes 31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 8 0°C ~ 70°C 42-DIP 497-2110-5-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4B1 
32K 1K Yes 32 8-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 8 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-2109-ND 6.37 §.55 4.13 ST72F324K6T6 
32K 1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 8 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-2108-ND 5.80 5.30 4.19 ST72F324J6T6 
32K 1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 8 -40°C ~ 85°C 42-DIP 497-2107-5-ND 5.94 5.17 3.85 ST72F324J6B6 
8K 256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 8 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2106-5-ND 5.67 4.94 3.68 ST72F264G2M6 
4K 256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4 ~5.5 8 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2105-5-ND 3.92 3.41 2.54 ST72F264G1M6 
ST6 8-Bit 
Program Number Operating Clock Operating 
Memory / Type RAM of Supply Frequency Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) | Timers 1/0 Pins A/D Voltage (MHz) Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
3K / OTP 128 Yes 21 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2103-5-ND 4.83 4.21 3.14 ST62T65CM6 
3K / OTP 128 Yes 13 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2102-5-ND 4.67 4.07 3.03 ST62T60CM6 
4K / OTP 64 Yes 20 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2101-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CM6 
4K / OTP 64 Yes 20 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-DIP 497-2100-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CB6 
4K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2099-5-ND 3.08 2.68 2.00 ST62T20CM6 
4K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2098-5-ND 3.08 2.68 2.00 ST62T20CB6 
2K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2097-5-ND 2.97 2.48 2.08 ST62T10CM6 
2K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND 2.97 2.48 2.08 ST62T10CB6 
2K / OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-2095-5-ND 2.73 2.28 1.92 ST62TO1CM6 
2K / OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2094-5-ND 2.73 2.28 1.92 ST62T01CB6 
1K/ OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2093-5-ND 2.22 1.85 1.56 ST62TOOCB6 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 503 


ky Microcontrollers (cont) 


ST10 16-Bit 


Program Number Operating Clock Operating 

Memory / Type RAM of Supply Frequency Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage (MHz) Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
Romless 1K Yes 77 _— 3.3 50 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2045-ND 8.63 7.88 6.23 ST10R272LT6 
Romless 1K Yes 77 _ 3.3 50 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2044-ND 8.21 7.50 5.93 ST10R172LT6 
Romless 2K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 25 40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2043-ND 19.69 16.88 14.97 ST10R167-03 
Romless 12K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 40 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2042-ND 28.00 24.00 21.28 ST10F269Z203 


32-Bit ARM7 Microcontrollers 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the 
industry standard ARM7 RISC core. The STR7 devices include high 
quality embedded Flash and feature powerful peripheral functions 
including USB and CAN. They are ideal for embedded applications 
requiring a compact yet powerful MCU and a versatile scalable 
solution. STR7 are used in various applications like user interfaces, 
factory automation systems, point of sale, appliances and many others. 
Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response to 


emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes 
at low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, 
RAM, the largest peripherals set and its versatile package options 
helps you reuse it for a whole range of products, optimizing your 
developments. It helps you build cost effective and powerful solutions 
that bring innovation in your market. ARM core with embedded Flash 
and RAM. 

The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Micro- 


controllers with embedded Flash and RAM. It contains the high 
performance ARM7TDMI CPU with an extensive range of peripheral 
functions and enhanced |/O capabilities. All devices have on-chip 
high speed single voltage FLASH memory and high speed RAM. 
The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore 
compatible with all ARM tools and software. For more information on 
the ARM Realview Developer Kit for ST and third party development 
tools, please refer to the www.st.com/mcu 


Internal Internal Internal 

ROM ROM RAM Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 

Type Size Size EMI USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Part No. 
128K 32K Yes Yes Yes 48 144-TQFP -40°C~85°C 497-4510-ND 14.50 13.42 10.15 STR710FZ1T6 
256K 64K Yes Yes Yes 48 144-TQFP -40°C~85°C 497-4511-ND 16.10 14.90 11.27 STR710FZ2T6 

Flash 128K 32K No Yes No 30 64-TQFP -40°C~85°C 497-4512-ND 11.50 10.64 8.05 STR711FR1T6 
256K 64K No Yes No 30 64-TQFP -40°C~85°C 497-4513-ND 13.10 12.12 9.17 STR711FR2T6 
128K 32K No No Yes 32 64-TQFP -40°C~85°C 497-4514-ND 10.10 9.35 7.07 STR712FR1T6 
256K 64K No No Yes 32 64-TQFP -40°C~85°C 497-4515-ND 11.80 10.92 8.26 STR712FR2T6 


STR7 Starter Kit 


The ARM RealView Developer Kit for STMicroeletronics 2.1 offers a powerful, flexible and affordable 
solution for development on ST ARM core based microcontrollers. It provides you with complete software 
and hardware solution for building and debugging your application and programming any STR710 or 
STR720 microcontrollers. STMicroelectronics partners with ARM to offer the ARM RealView Developer Kit 
for ST as a complete, cost effective development microcontrollers. The STMicroelectronics new generation 
of super integrated single chip devices based on ARM code technology. RealView Developer Kit for 
STMicroelectronics provides a complete environment for the development and debug of ST ARM core based 
Compiler, GUI debugger and the ST specific RealView ICE Micro Edition (RVICE-ME) JTAG run control 
device. While the RealView Developer provides the same compiler optimization and debug facilities as the 
RealView Developer Suite. You can use this kit with your application board, or with any of the evaluation 
platforms from STMicroelectronics for the ARM core based microcontrollers. 

System Requirements: + Intel® Pentium® or compatible processor * Windows XP® Professional, or 
Windows® 2000 Service Pack 2 or later versions. 

Software installation and licensing: Upon installation, you must obtain a license file from ARM for your 
Arm RealView Developer Kit for ST. This is a Windows node locked license, intended for a single user 
environment on one machine. It is obtained using the serial number found on the cover of your CD-ROM. 
Only one license is permitted per serial number. 


Digi-Key Price STMicroelectronics 
Part No. Each Part No. 
497-4517-ND 2080.00 STR7-RVDK 


ST7 Programmers 


The ST7 EPB series of programming boards is able to program all ST7 microcontrollers with OTP, EPROM, 
EEPROM or FLASH memories, regardless of the socket type. Certain programming boards also support 
In-Situ Programming (ISP) or In-Circuit Programming (ICP). These boards are driven by ST programming 
software: ST7 Visual Programmer (STVP7), which includes all useful functions such as Verify, Blank Check, 
Read Master and others. 

FEATURES: 

* ISP/ICP Programming »* Handled Formats: /nte! HEX 

* Host Interface: Paralle! Port (LPT) * Power Supply: Delivered inside the package * User Manual 
Software: * STVP7 (Free, available on ST CD-ROM and web site) 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported* Part No. Each Part No. 
ST7LITEOx, ST7LITE2x, 

ST7226x 497-2896-ND 340.60 ST7MDT10-EPB/US 
ST72321(64 pins) ST72521. 497-2900-ND 353.60 ST7MDT20M-EPB/US 
ST7262x. 497-2901-ND 468.00 ST7MDTU2-EPB/US 
ST7263B 497-2902-ND 520.00 ST7MDTU3-EPB/US 


*Socket: All packages except TQFP64 10*10 


STR710-EVAL 


The STR710-EVAL board is a complete evaluation platform for the STR71x series. 

The STR710-EVAL board is a cost effective, flexible and open design to demonstrate the capability of the 
STR71x series of flash microcontrollers and to enable rapid evaluation of the STR71x devices and available 
peripherals. It includes the high performance STR710FZ2T6 ARM7TDMITM device that boasts 256 Kbytes 
embedded flash with best in class random access time, 64 Kbytes on chip high speed SRAM as well as up 
to 10 serial communication interfaces, including USB and CAN. The STR710-EVAL board includes SRAM 
and flash memory on the EMI to enable full freedom in development of large programs before custom 
hardware is designed. It integrates a 2X16 LCD, LED's, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer and test 
buttons to create a versatile stand alone test platform. A wide choice of development tool support is readily 
available, including tools from: STMicroelectronics, ARM, Ashling, Green Hills, Hitex, IAR and PLS. 

Main Components: * STR710F Processor running at 48 MHz * EMI SRAM 4 Mbytes (2Mx16) * EMI flash 
4 Mbytes (2Mx16) ¢ SPI serial flash *12C EEPROM «LCD display 

Features: ¢ Support for the following interfaces: USB, CAN, RS232, LED displays, Buzzer, Test Buttons and 
JTAG connector 


Digi-Key Price STMicroelectronics 
Part No. Each Part No. 
497-4516-ND 778.70 STR710-EVAL 


Low Cost Programmer For ST7 


ST In-Circuit Communication Kit (STICK) is an ideal introduction to the easy-to-use world of ST7 Flash 
MCUs. ST7 Flash STICK is low-cost, powerful and easy-to-use. STICK connects your PC to the ST7 Flash 
MCUs soldered on your application board. It takes advantage of the advanced In-Circuit-Communication 
(ICC) protocol developed by STMicroelectronics, which allows you to communicate with the ST7 through a 
limited number of signals. 

FEATURES: 

* Low cost and easy-to-use kit * In-Circuit Programming (ICP) * ICP support for all ST72Fxxx MCUs 
except ST72F6xx (USB) * ST7 Visual Programmer graphical user interface 

Hardware: 

* ICC Interface * Host Interface: Parallel Port * HW Compatibility: ST7 Evaluation Board 

Devices Supported: ST7LITE2x, ST7DALI, ST72264, ST72321, ST72324, ST7521 and ST72561 


Digi-Key Price STMicroelectronics 
Part No. Each Part No. 
497-2904-ND 93.60 ST7-STICK/US 


ST7 Evaluation Boards 


ST7FOPTIONS-EVAL: 

The Safe ST7 Evaluation Board is intended for starting with the ST72F264 microcontroller and evaluating 
the features of the ST7 Flash family. The ST72F264 sample installed on-board is programmed with an 
example software application. 


FEATURES: Evaluate ST72F264: « Integrated Low Voltage Detector/Auxiliary Voltage Detector (LVD/AVD) 
¢ Safe backup clock (CSS: Clock ONested Interrupts Develop your own application using: ¢ |/O port 
connectors * Wire-wrap area * LEDs, 7-segment displays, buzzer * EEPROMs (SPI, |2C) * Trimmers 
and buttons for reset and interrupts Standalone Board: * A QV battery is provided « Input connecter for 
external power 

Devices Supported: ST72F26x 

Contents: * Safe ST7 Evaluation Board * 9V Battery * One ST72F264 MCU programmed with the example 
software application code * CD-ROMs ° User Manual ¢ Selection Guide * Documentation 


ST7MDTULS-EVAL: 


FEATURES: * Low-speed USB Evaluation Board * Can be used to develop USB Class applications: In- 
Application Programming (IAP) hardware support Device Firmware Upgrade (DFU) and Human Interface 
Device (HID) application demonstrator (LEDs, buttons, trimmer) * ST72F61/62/63B MCU Family support 
¢ Wrapping area * Windows 98 applet, as well as USB firmware libraries for running the peripheral device 
Devices Supported: ST72611, ST7262, ST263B 

Contents: * Two ST7 Low-speed USB microcontroller devices: ST72F62 in SDIP42 package and 
ST72F63B in SDIP32 package * One USB evaluation board « CD-ROMs 


ST7MDT20-EVY/US and ST7MDT20-EVC/US: 

These boards have been designed to help people begin working with ST7 devices or perform some tests and 
peripheral evaluation (SPI, I2C, ADC...). They can be used with a device, the emulator or development kit. 
FEATURES: © LEDs «Trimmer ¢ ISP connector for Flash devices programming * Reset button » External 
Interrupt Management * Buzzer ¢ SPI, 2c, EEPROM * CAN communication 

Devices Supported: ST72124, ST72311, ST72311Rx, ST72314, ST72321, ST72324, ST72331, ST72334, 
ST7251x, ST72521 in QFP64 

Contents: * MDT20 board »* Power Supply * ISP/ICP Connector for Flash devices programming * Exercise 
manual (with detailed description of the board) 


Digi-Key Price STMicroelectronics 

Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for 

SUT SCNCSiiicicasswcndsrsuaredeaaanaas 497-2895-ND 328.90 ST7FOPTIONS-EVAL 
Low-Speed USB 

Evaluation Board.....................5 497-2903-ND 133.25 ST7MDTULS-EVAL 
Evaluation Board for Training . 497-2898-ND 647.40 | ST7MDT20-EVY/US 
Evaluation Board for Training . 497-2897-ND 1267.50 | ST7MDT20-EVC/US 


More Product Available Online: www.digikey.com 


504 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cy, Low Cost Starter Kit 
‘Sf for STR711F 


The KickStart Kit™ is IAR’s complete, cost-effective solution for starting application development and 
evaluating STMicroelectronic’s ARM-core based microcontrollers. It comes with all the hardware and 
software developers need to start developing applications for STR711F devices. 

Starter Kit Architecture: 

KickStart Development Board: Evaluation board that provides a full range of features (I/Os, ADC, UART, 
DB9, SPI, I2C, USB...) to help you evaluate and start developing applications for the included STR71xF 
microcontroller. It is powered from the JLink-KS’s USB connection with the host PC. 

JLink-KS : USB-to-JTAG hardware interface that integrates fully with IAR Embedded Workbench®, allowing 
you to download the application to your target and debug it while it runs on your ST ARM-core based 
microcontroller. 

IAR Development Software: A suite_of software tools for all phases of application development that 
includes: * IAR Embedded Workbench® integrated development environment with the KickStart 32KB c/c++ 
complier to build your application and the C-SPY™ debugger for debugging your application while it runs on 
your STR71xF microcontroller. * visualSTATE®, 20 state version of IAR’s graphical design environment with 
cc++ code generator for developing application code based on machine states. 


AQT ASSOND sctaconsasesadsscareadsntecanss saaeadesuwdceaddaasesnaneduallegbadieteas teinauigticadagineliuanadsie na $323.70 


DK3300-ELCD Development Kit 


The DK3300-ELCD board is a demo board for the uPSD3300 family which is a series of 8051 class 
microcontrollers (MCUs) that contain a new fast Turbo 8032 core with a large Dual Bank Flash memory, 
a large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG Debug / In System Programming (ISP) 
port. 

The DK3300-ELCD contains all the items needed to explore the Turbo uPSD3300 MCU. Included in the kit 
are demonstration application examples along with an evaluation copy of the tools needed to develop and 
compile code for the uPSD3300. The kit also contains the adapters necessary for programming the Flash 
inside the uPSD and for accessing the built-in JTAG debug port. 


AQT<STSOND $i cs2i oiscseussecades vari eieadavasisdggiat aratesiaaziiesayieasusstaeisaaniandeidenieaecedaine $194.03 


DK900 Development Kit 


Kit Includes: 

* DK900 Evaluation Board with an 8051 MCU « FlashLINK JTAG In-System Programmer (ISP) »* Detailed 
DK900 Manual for the 8051 MCU * Flash PSD sample in PLCC52 * UART and JTAG cables * 110V power 
supply 

Download Software: 

* PSDsoft Express * PSDload (version 1.10) - A Windows serial communications program (download self 
extracting archive load.exe) * DK900 8051 Demo contains demos for 8051 and 8051XA implementations 
¢ PSDstep - Serial communications protocol manual (MS Word doc format) * PSDloadman - Serial 
communications reference document (MS Word doc format) 


AQT*ZSBO ND oorict cicsisiewrauinestc'e anu a sic awiiviea aia sindluea sain’ Siiclvea nile’ etleeaa wale lniea Sinaloa sintdaetaa $102.96 


Soflec 


MICROSYSTEMS 


ST5 and ST7 Development Kits 


Development Tools 

for the EmbeddedWorld 
The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based 
systems. These kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your 
code. Supports ISP (in-system programming) to program the flash on the target MCU. 

Features: * Low cost and easy to use * ISP/ICP programming * USB Interface » In-circuit debug 

Kit Includes: « inDART board, Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) 
and DataBlaze software 


Digi-Key Price SofTec 

Description Part No. Each Part No. 
ST52F Design Kit . 520-1018-ND 299.00 |INDART-STX/500 
ST72F6 Design Kit 520-1019-ND 299.00 |INDART-STX/264 
ST72F321, F521 Design Kit 520-1020-ND 349.00 |INDART-STX/521 
ST7FLITEO Design Kit 520-1021-ND 299.00 |INDART-STX/LITEO 
ST7FLITE1x, ST7FLITE2x 

Design Kit 520-1022-ND 299.00 |INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Ki 520-1024-ND 249.00 |INDART-ST72C254 
ST72C3xx Design Kit .. 520-1025-ND 249.00 |INDART-ST72C334 


ST5 and ST7 Tools 


DK3200 Development Kit 


Features: * Flexing and Debugging * Keil ISD51 background debugger runs on UART » Easily connect 
In-Circuit Emulator with no adapter needed * Connect HP logic analyzer cables directly to expansion 
connectors Reliable 0.15m NOR Flash Technology 


AO7223 79ND? vies dancsncrederarud teeta hated shcut hoaadsiednadonbbaiuneaesstieesndaeadsiramesnbabibaneaned $156.00 


EK3L02AQ Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LIS3L02AQ MEMS accelerometers in QFN package with the analog output. 
It implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer 
TS924. The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct 
power supply allowed by the LISSLO2AQ product. All parts on board of the EK3L02AQ evaluation kit are 
STMicroelectronics components. 


497-S5BB-ND:. i. 2csscccriercsistiriegisisatidaaecsenicda andes nates aeetbeiedhntoamednah adeabadobageednenien $52.00 


EK3L02AS4 Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LISSLO2AS4 MEMS accelerometers in SO24 package with the analog output. 
It implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer 
TS924. The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct 
power supply allowed by the LIS3L02AS4 product. All parts on board of the EK3L02AS4 evaluation kit are 
STMicroelectronics components. 


497-3589-ND.. 


EK3L02DQ Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LIS3L02DQ MEMS accelerometers in QFN package with the digital output. 
It implements a typical application enabling user to acquire acceleration data sensed by the LISSLO2DQ 
product and they are output through the SPI interface embedded into the LISS3L02DQ product. 


... $52.00 


On the EK3L02DQ board there is also the ST72264 microcontroller which acquires acceleration data at 
their maximum resolution at a sampling rate of 280Hz. The acceleration data will be then communicated to 
the external host through an RS232/UART standard interface connection and it is granted by the ST3232 
controller integrated on the EK3L02DQ board. 


497-4126-ND........ 

Accelerometers for EK3L02DQ 
497-4129-ND Inertial Sensor: 3Axis - 2g Digital Output Linear Accelerometer 
497-4127-ND Inertial Sensor: 3Axis - 2g/6g Linear Accelerometer. 


497-4128-5-ND Inertial Sensor: 2Axiz - 2g/6g Linear Accelerometer. 


inDART Series and Starter Kits 


inDART SERIES: They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly Motorola 
SPS) MCU-based systems. InDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated Development 
environment and the ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of the Freescale 
family of MCU’s. InDART provides you with everything you need to download (program), in-circuit emulate 
and debug end-user code. Full speed program execution allows you to perform hardware and software 
testing in real-time. 

Features: * Low cost and easy to use kits * ISP/ICP programming »¢ USB interface « In-circuit 
debugging Kit Includes: ¢ inDART board and demo board with prototyping area * USB Cable »* Soft- 
ware CodeWarrior CD and Softec System CD) * Getting started guide 

STARTER KITS: These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different 
Freescale Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included 
CodeWarrior software allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. 
Includes a prototyping area to develop your own small applications. 

Features: * Low cost and easy to use kits * Full-speed program execution for hardware and software 
testing ° In-circuit debug and emulation ¢ Serial interface Kit Includes: * Evaluation board with 
prototyping area ° Starter guide ¢ Serial cable 

APPLICATION KIT: Integrated system designed to provide the user with a complete, embedded Ethernet 
application. 

Features: * MC9S12NE64 microcontroller * 10/100 BaseT * 8Mbit serial FLASH memory »* 4Kbit serial 
EEPROM « BDM connector for in-circuit debugging * RS-232 connector with transceiver * 8 user LEDs 
« LAN status LEDs * Speaker * Temperature Sensor * 12VDC Motor with MC33887 H-bridge driver 
* Prototype area Kit Includes: * Evaluation Board * Ethernet core module * AC Adapter « Ethernet cross 
cable and a serial cable * “System Software” CD-ROM * CodeWarrior CD-ROM «* User's Manual 


Devices Digi-Key Price |SofTec 
Supported Part No. Each |Part No. 
INDART-STX/D: 
* Powerful tool for in-circuit programming/debugging * Large device support ° USB interface Hcos 
Kit Includes: * Development board * CodeWarrior, STVD7 and DataBlaze software » Starter guide MC68HC908xx, MC68HLC908xx.... 520-1000-ND 249.00 |INDART-HC08/D 
IPL-ST7: *¢ This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform MC68HCO0BGPxx, MCEBHCO0EGTx. Sao Kh HNL 299.00 /INDART-HCO8/GP 
commands and functions from the DataBlaze user interface within their own windows application MC68HC908GRxx, MC68HC908GZxx . 520-1002-ND 299.00 |INDART-HC08/GZ 
: i ie : pte ; MC68HC908GZ32, 48, 60 520-1003-ND 299.00 |INDART-HC08/GZ64 
INDART-ST72C/SK: * Low cost solution for writing, compiling, downloading and in-circuit debugging user MC68HC908JKxx 520-1004-ND 299.00 |INDART-HCO8/JK 
code ¢ Full speed program execution allows for software and hardware testing in real-time MC68HC908JLxx. . | 520-1005-ND 299.00 |INDART-HCO08/JL 
Kit Includes: « Evaluation board * STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software « Starter guide MC68HC908QBxx, MC68HLC908QYxx... | 520-1006-ND 299.00 |INDART-HCO8/QY 
PK-ST7FLITE2: Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: MC68HC90BAPXX......... 0... eeeeeeeeeees 520-1007-ND 299.00 |INDART-HC08/AP 
¢ Real-time code execution ¢ In-circuit debugging » In-system programming and debugging * Demo area Hcsos 
“Prototyping area ; , ; MC9S08xx.... 520-1008-ND 249.00 [INDART-HCS08/D 
Kit Includes: * Evaluation board * USB cable * STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software MC9S08GB60 . | 520-1009-ND 299.00 |INDART-HCS08/GB 
* “Quickstart” poster * User's manual MC9SO8RG6O........... ce cceeeeeeeees 520-1029-ND 299.00 |INDART-HCS08/RG60 
AK-ST7FMC: Demonstrates how effectively the ST7FMC of microcontrollers can be used in real-world Hcsi2 
motor control applications. 
Kit Includes: * Motor control board * BLDC Motor ¢ In-Circuit debugger/programmer * Optoisolation board eee eens ae pa pre Noa reetaieed 
fees Geena cable, USB cable, ISP Cables » “System Software” CD-ROM » “Quickstart” MC9S12DP256. 520-1012-ND 499.00 |INDART-HCS12/DP256 
MC9S12E128... . | 520-1013-ND 499.00 |INDART-HCS12/E128 
Digi-Key Price SofTec PK Series — Starter Kits 
Description Part No. Each Part No. MC68HC9080Y4. 520-1028-ND 99.00 |PK-HCO8QY4 
ST5/ST7 In-Circuit Debug Kit... 520-1017-ND 249.00 | INDART-STX/D ae rerae See bac beecercess 
Programming Library for ST7 . 520-1026-ND 360.00 | IPL-ST7 MC9S12E128. 520-1016-ND 99.00 |PK-HCS12E128 
ST72C Starter Kit. 520-1023-ND 149.00 | INDART-ST72C/SK as S 
ST7FLITE2 Starter Kit. . 520-1030-ND 99.00 | PK-ST7FLITE2 Application Kit 
ST7MC Application Kit . 520-1031-ND 695.00 | AK-ST7FMC MC9S12NE64 ..... 2... eee cece eee eee 520-1027-ND 449.00 |AK-S12NE64-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HC705 Family — 8-Bit 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


Features: * 68HC05 CPU with the addition of EPROM memory ° Fully static design allowing operation down to DC » 8-bit accumulator * 8-bit index register * 16-bit stack pointer * On-chip 
oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit MFT timer * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * Available SPI, SCI or SIOP » Eight addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus 

RAM | EEPROM OTP Voltage Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 

(Bytes)} (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM cop (V) (MHz) (°C) Package Part No. iq 25 100 | Part No. 
64 — 1.2K 10 — MFT, RTI _ _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 16-SOIC MC68HC705KJ1CDW-ND 2.58 1.66 1.50 | MC68HC705KJ1CDW 
64 = 1.2K 14 _ MFT, RTI _ _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40~85 | 20-DIP MC68HC705J1ACP-ND 3.88 2.49 2.25 | MC68HC705J1ACP 
64 _ 1.2K 14 — MFT, RTI =_ _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC MC68HC705J1ACDW-ND 3.88 2.49 2.25 | MC68HC705J1ACDW 
176 _ 4.5K 21 ‘| 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 IC, 10C SIOP _ Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 28-DIP MC68HC705P6ACP-ND 5.78 3.51 3.35 | MC68HC705P6ACP 
176 od 4.5K 21 (| 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 IC, 1 0C SIOP _- Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 |_28-SOIC MC68HC705P6ACDW-ND 5.78 3.51 3.35 | MC68HC705P6ACDW 
192 _ 3.75K 32 | 4-Ch., 8-Bit 8-Bit _ — _ 3.3, 5.0 24 -40~85 | 40-DIP MC68HC705SR3CP-ND 15.80 11.95 11.02 | MC68HC705SR3CP 
224 _ 6.0K 14 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP _- % 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 20-SOIC MC68HC705JJ7CDW-ND 6.70 4.07 3.89 | MC68HC705JJ7CDW. 
224 — 6.0K 22 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC MC68HC705JP7CDW-ND 5.94 4.25 3.86 | MC68HC705JP7CDW 
304 — 8.0K 31 =— 16-Bit, 1 IC, 1 0C SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40~85 | 40-DIP MC68HC705C8ACP-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACP 
304 = 8.0K 31 = 16-Bit, 1 1C, 1 0C SCI, SPI = Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 44-PLCC MC68HC705C8ACFN-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACFN 
304 = 8.0K 31 — 16-Bit, 1 1C, 1 OC SCI, SPI _— Y 3.3, 5.0 4.0 -40~ 85 | 44-QFP MC68HC705C8ACFB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8ACFB 
352 — 16K 31 — 16-Bit, 1 1C, 1 OC SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 40-DIP MC68HC705C9ACP-ND 11.59 8.77 8.08 | MC68HC705C9ACP 
352 _ 16K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC MC68HC705C9ACFN-ND 11.59 8.77 8.08 | MC68HC705C9ACFN. 
352 — 16K 31 — 16-Bit, 1 1C, 1 OC SCI, SPI _— Y 3.3, 5.0 21 -40~ 85 | 44-QFP MC68HC705C9ACFB-ND 11.59 8.77 8.08 | MC68HC705C9ACFB 
352 256 15K 32__| 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 2 1C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 2.1 -40 ~ 85 | 52-PLCC MC68HC705B16NCFN-ND 15.09 11.42 10.52 | MC68HC705B16NCFN 
528 256 32K 32 8-Ch. 4-Ch SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 56-DIP XC68HC705B32CB-ND 21.17 16.61 15.65 | XC68HC705B32CB 
528 256 32K 32 8-Ch. 4-Ch. SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 52-PLCC XC68HC705B32CFN-ND 21.17 16.61 15.65 | XC68HC705B32CFN 
304 — 8K+8K | 31 — 2-Ch. SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 42-DIP MC68HC705C8AB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8AB 
176 — 4.6K 21 ‘| 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SIOP _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC MC68HC705P6AMDW-ND. 5.37 3.84 3.49 | MC68HC705P6AMDW 
64 =— 1.2K 10 = 2-Ch., 16-Bit _ _ Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 16-DIP MC68HRC705KJ1CP-ND 2.55 1.64 1.48 | MC68HRC705KJ1CP. 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC 
© Two 8-bit accumulators »* Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler 


* COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, 
extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM | EPROM/OTP Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 

(Bytes)| (Bytes) (Bytes) Timer 0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
192 — 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC MC68HC711D3CFN2-ND 10.95 8.29 7.64 MC68HC711D3CFN2 
786 512 20K 16-Bit, RTI 38 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E20CFN3-ND 25.53 20.03 18.86 MC68HC711E20CFN3 
512 512 12K 8-Ch., 16 Bit 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68S711E9CFN2-ND 18.36 13.89 12.81 MC68S711E9CFN2 
$12 512 12K 16-Bit, RTI 38 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E9CFN3-ND 17.87 14.02 13.21 MC68HC711E9CFN3 
768 512 20K 16-Bit, RTI 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E20CFN2-ND 24.32 19.08 17.97 MC68HC711E20CFN2 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E9CFN2-ND 18.54 14.02 12.93 MC68HC711E9CFN2 
768 640 24K 16-Bit, RTI 62 5.0 4.0 -40 ~ 85 80-QFP MC68HC711K4CFU4-ND 30.61 24.01 22.62 MC68HC711K4CFU4 
768 512 20K 8-Ch., 16 Bit 38 5.0 40 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E20CFN4-ND 26.76 20.99 19.77 MC68HC711E20CFN4 
512 512 12K 8-Ch., 16 Bit 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 64-QFP MC68HC711E9CFU2-ND 18.54 14.02 12.93 MC68HC711E9CFU2 
512 512 24K 8-Ch., 16 Bit 38 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC MC68HC711E9VFN2-ND 17.87 14.02 13.21 MC68HC711E9VFN2 
768 640 24K 8-Ch., 16 Bit 62 5.0 40 -40 ~ 85 84-PLCC MC68HC711K4CFN4-ND 30.61 24.01 22.62 MC68HC711K4CFN4 
1K 640 32K 8-Ch., 16 Bit 62 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC MC68HC711P2CFN4-ND 44.39 36.97 34.78 MC68HGC711P2CFN4 


HC11 Family — 8-Bit 


Features: Fully static design allowing operation down to DC » Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers 
© 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler *COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT 


modes *SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer 
and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM EEPROM Operating Max. Bus | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) PWM Timer 1/0 A/D Volt. (V) Freq. (MHz)| (°C) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 
512 _— 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC MC68HC11E1CFN3-ND 11.93 893 8.34 MC68HC11E1CFN3 
512 - — 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC MC68HC11E0CFN2-ND 11.05 836 7.71 MC68HC11E0CFN2 
512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC MC68HC11E1CFN2-ND 11.41 8.63 7.96 MC68HC11E1CFN2 
512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC MC68HC11E1CFN2TR-ND 3504.15/450 MC68HC11E1CFN2R2 
768 640 ney Fea 16-Bit, RTI, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 84-PLCC MC68HC11K1CFN4-ND. 18.73 14.69 13.84 MC68HC11K1CFN4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 _ 5.0 2.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN2-ND 12.58 952 8.78 MC68HC11F1CFN2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 =— 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN3-ND 18.69 14.67 13.82 MC68HC11F1CFN3 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 _ 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN3TR-ND 2343.00/250 MC68HC11F1CFN3R2 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 = 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN4-ND 13.83 1046 9.64 MC68HC11F1CFN4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 = 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 80-LQFP MC68HC11F1CPU4-ND 13.83 10.46 9.64 MC68HC11F1CPU4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN4RCT-ND 16.05 11.47 10.42 MC68HC11F1CFN4R2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 68-PLCC MC68HC11F1CFN4RTR-ND 2453.25/250 MC68HC11F1CFN4R2 


M68HC908 Family — 8-Bit 


The MC68HC08 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann 
architecture. Features: * Enhanced HCO5 Programming Model « Extensive loop control functions » 16 Addressing modes 
© 16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers * Object-code compatible with Freescale’s 
68HCO5 architecture for easy migration * Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 16- 
bit Stack Pointer and stack relative addressing « Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and use 
Memory: « In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 4K Bytes) *128 Bytes of random access 
memory (RAM) Peripherals: * Two-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or pulse width 
modulation (PWM) » Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external components 


timers, and 1/0 


«Flexible 1/0 allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce system costs 
System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help reduce cost and 
increase reliability 68 HC9080T4 Demonstration Board (M68DEMO9080T4) 
This demo board enables you to use the included CodeWarrior Development Studio Special Edition to modify demo code or 
develop new code using ASM or C, then program the Flash, and debug in real time all with no additional hardware. 

Features: * Battery-Powered 8-pin QT4 Device *LEDs for user feedback » Potentiometer for A/D Input * Push Buttons 
for user Input * Access to all I/O for user-provided prototyping * Software demo with application code utilizing the A/D, 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer V0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package™* | Part No. 1 25 100 Part No. 

1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 _ 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1CPE-ND) NEW! 2.02 1.23 1.07 MC68HC908QT1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT1CPE-NDO NEW! 2.02 1.23 1.07 MCHLC908QT1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 _ 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 8-DIP MC68HC908QT1VPE-ND) NEW! 2.14 1.30 1.13 MC68HC908QT1VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit § _ 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MC68HC908QT1CDW-ND 2.02 1.23 1.07 MC68HC9080T1CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT1CDWE-ND) NEW! 2.02 1.23 1.07 MCHC9080T1CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 8-SOIC =| MCHC908QT1MDWE-NDO NEW! 2.22 1.36 1.17 MCHC9080T1MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 8-SOIC =| MCHC908QT1VDWE-ND) NEW! 2.14 1.30 1.13 MCHC9080T1VDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CP 

128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CPE-ND) NEW! 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT2CPE-NDO NEW! 2.43 1.48 1.28 MCHLC908QT2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 8-DIP MC68HC908QT2MPE-ND) NEW! 2.66 1.62 1.40 MC68HC908QT2MPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MC68HC908QT2CDW-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC9080T2CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT2CDWE-ND) NEW! 2.43 1.48 1.28 MCHC9080T2CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT2MDWE-NDO NEW! 2.66 1.62 1.40 MCHC9080T2MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT2VDWE-ND) NEW! 2.54 1.55 1.34 MCHC9080T2VDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CP-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CP 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CPE-ND) NEW! 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT4CPE-NDO NEW! 2.86 1.74 1.51 MCHLC908QT4CPE 


* 8-Pin packages have 5 I/O and 16-Pin have 13 1/0 © RoHS Compliant 


506 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Microcontrollers — 8 and 16 Bit (cont) 


M68HC908 Family — 8-Bit (con: 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer Vo A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package* | Part No. 1 25 100 Part No. 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MC68HC908QT4CDW-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CDW 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT4CDWE-ND) NEW! 2.86 1.74 1.51 MCHC908QT4CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT4MDWE-NDO NEW! 3.15 1.92 1.66 MCHC908QT4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT4VDWE-ND) NEW! 3.00 1.83 1.58 MCHC908QT4VDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 — 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP__| MC68HC908QY1CPE-ND) NEW! 2.28 1.39 1.20 MC68HC908QY1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY1CPE-ND) NEW! 2.28 1.39 1.20 MCHLC908QY1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY1PE-NDO NEW! 2.28 1.39 1.20 MCHLC908QY1PE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 — 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY1VPE-ND) NEW! 2.40 1.46 1.26 MC68HC908QY1VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 =- 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-SOIC | MC68HC908QY1CDW-ND 2.28 1.39 1.20 MC68HC9080Y1CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-SOIC__|MCHC908QY1CDWE-NDO NEW! 2.28 1.39 1.20 MCHC908QY1CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY1MDWE-NDO NEW! 2.51 1.53 1.32 MCHC908QY1MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 105 16-SOIC | MCHC908QY1VDWE-NDO NEW! 2.40 1.46 1.26 MCHC908QY1VDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 _ 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDT-ND 2.54 1.55 1.34 MC68HC908QY1CDT 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 _ 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDTE-NDO NEW! 2.54 1.55 1.34 MC68HC908QY1CDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 16-TSSOP_| MC68HC908QY1MDTE-NDO NEW! 2.80 1.71 1.48 MC68HC908QY1MDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 — 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC68HC908QY1VDTE-ND) NEW! 2.66 1.62 1.40 MC68HC908QY1VDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY2CP-ND 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CP 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY2CPE-ND) NEW! 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.6 8 -40 ~ 85 16-DIP | MCHLC908QY2CPE-NDO NEW! 2.69 1.64 1.41 MCHLC908QY2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 16-DIP__| MC68HC908QY2MPE-ND) NEW! 2.95 1.80 1.55 MC68HC908QY2MPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC9080Y2VPE-ND) NEW! 2.83 1.73 1.49 MC68HC9080Y2VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-SOIC | MC68HC908QY2CDW-ND 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CDW 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY2CDWE-NDO NEW! 2.69 1.64 1.41 MCHC908QY2CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC9080Y2MDWE-NDO NEW! 2.95 1.80 1.55 MCHC908QY2MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP_| MC68HC9080Y2CDT-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QY2CDT 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDTE-ND) NEW! 2.86 1.74 151 MC68HC9080Y2CDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY2MDTE-NDO NEW! 3.15 1.92 1.66 MC68HC908QY2MDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY4CP-ND 3.03 1.94 1.76 MC68HC908QY4CP 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY4CPE-ND) NEW! 3.49 2.13 1.84 MC68HC908QY4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 85 16-DIP__| MCHLC908QY4CPE-ND) NEW! 3.49 2.13 1.84 MCHLC908QY4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 16-DIP | MC68HC908QY4MPE-ND) NEW! 3.84 2.34 2.02 MC68HC908QY4MPE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY4VPE-ND) NEW! 3.67 2.24 1.93 MC68HC908QY4VPE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY4CDWE-NDO NEW! 3.49 2.13 1.84 MCHC9080Y4CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC9080Y4MDWE-NDO NEW! 3.84 2.34 2.02 MCHC908QY4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8 -40 ~ 105 16-SOIC_ | MCHC908QY4VDWE-NDO NEW! 3.67 2.24 1.93 MCHC9080Y4VDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4CDTE-ND) NEW! 3.84 2.34 2.02 MC68HC9080Y4CDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 0~70 32-LQFP | MC908QF4FJ-ND 5.48 3.32 3.18 MC908QF4FU 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908QF4CFJ-ND 5.73 3.48 3.32 MC908QF4CFJ 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8 -40 ~ 125 16-SOIC | MC908QL4MDW-ND 5.48 3.32 3.18 MC908QL4MDW 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8 -40~125 | 16-TSSOP | MC908QL4MDT-ND 5.75 3.49 3.34 MC908QL4MDT 
4K 2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4MDTE-NDO NEW! 3.65 2.35 2.12 MC68HC908QY4MDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC9080Y4VDT-ND 3.50 2.25 2.03 MC68HC908QY4VDT 
4K 2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4VDTE-NDO NEW! 4.04 2.46 2.13 MC68HC9080Y4VDTE 
Accessories 
Demo Board for 9080 MCU 68HC08 Series "]M68DEM09080T4-ND 28.26 2657 2550 | MosDEMO9OaT4 
Evaluation Board for MC908QL4 | M68EVB908QL4-ND 245.00 21252 203.04 | Mé8EVB908QL4 
Evaluation Board for 908QF4 .| SCEBO8QF4-ND. 96.65 82.75 78.23 SCEBO80QF4 


* 8-Pin packages have 5 1/0 and 16-Pin have 13 1/0 RoHS Compliant 


HC908 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC08 CPU with Flash memory ¢ Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration * Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit index register * 16-bit stack pointer * 2, 4 or 6 channel 16-bit 
timers with built in prescalers * COP watchdog protection * Low-power STOP and WAIT modes * Available USB, SPI, SCI and CAN2 » Available A/D converter * 16 addressing modes * LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor * 16/8 divide 
©8x8 multiply * 68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 

128 _ 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. =— See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC68HC908JK1ECDW-ND 3.13 2.01 1.81 | MC68HC908JKIECDW 

1.5K 128 = 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC908JK1ECDWE-NDO NEW! 3.61 2.20 1.90 | MC908JK1ECDWE 
128 = 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125] 20-SOIC_ | MC908JKiEMDWE-NDO NEW! 3.45 2.22 2.00 | MC908JK1EMDWE 
128 — 12 — 2-Ch. = See Timer 2.0 40 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908RF2MFA-ND 6.88 4.92 4.47 | MC68HC908RF2MFA 
192 _ 13 2-Ch. SCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 16-SOIC | MC908KX2CDWE-NDO NEW! 4.88 3.13 2.83 | MC908KX2CDWE 

2K 192 _ 13 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0  |-40~125]) 16-SOIC | MC908KX2MDWE-NDO NEW! 5.38 3.26 3.12 | MC908KX2MDWE 
192 — 13 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 |-40~105]) 16-SOIC | MC908KX2VDWE-NDO NEW! 5.13 3.11 2.97 | MC908KX2VDWE 
192 — 13 2-Ch. SCI See Timer_| 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 16-DIP_| MC908KX2CPE-ND) NEW! 4.88 3.13 2.83 | MC908KX2CPE 
128 — 15 2-Ch. = See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 ] 20-SOIC | MC908JK3ECDWE-ND) NEW! 4.13 2.65 2.39 | MC908JK3ECDWE 
128 _ 15 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 20-DIP | MCHC908JK3ECPE-NDO NEW! 4.13 2.65 2.39 | MCHC908JK3ECPE 
128 = 15 2-Ch. = See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-DIP | MC68HRC908JK3CP-ND 4.13 2.65 2.39 | MC68HRC908JK3CP 
384 — 21 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.2 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GR4CFA-ND 5.63 3.42 3.26 | MC68HC908GR4CFA 
384 = 21 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.2 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MC68HC908GR4CFAE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC68HC908GR4CFAE 
384 = 21 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908GR4CDWE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC908GR4CDWE 

4K 128 _ 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC68HC908JL3ECP-ND §.25 3.37 3.05 | MC68HC908JL3ECP 
128 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 3.0 8.0 -40~ 85 | 28-DIP | MC908JL3ECPE-NDO NEW! §.25 3.37 3.05 | MC908JL3ECPE 
128 _ 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HC908JL3ECDW-ND 5.25 3.19 3.05 | MC68HC908JL3ECDW 
128 = 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908JL3ECFAE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC908JL3ECFAE 
256 = 26 — 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908KK3ECDWE-NDO NEW! 3.30 2.12 1.92 | MC908KK3ECDWE 
256 = 26 _ 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-DIP | MC908KK3ECPE-NDO NEW! 3.30 2.12 1.92 | MC9O08KK3ECPE 
256 = 26 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 |_28-SOIC_| MC908KL3ECDWE-NDO NEW! 4.20 2.70 2.44 | MC908KL3ECDWE 

75 384 — 21 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOQFP | MC68HC908GR8CFA-ND 7.01 5.01 4.55 | MC68HC908GR8CFA 

E 384 = 21 | 8-Cl 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer _| 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MCHC908GR8CFAE-ND) NEW! 7.01 5.01 4.55 | MCHC908GR8CFAE 

128 — 18 | 7-Cl 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC68HC908LB8CDWE-NDO 6.13 3.72 3.55 | MC68HC908LB8CDWE 
128 _ 18 | 7-Cl 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 20-DIP | MC68HC908LB8CPE-ND0 6.13 3.72 3.55 | MC68HC908LB8CPE 
128 = 18 | 7-Cl 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 125] 20-SOIC | MC68HC908LB8MDWE-NDO 5.73 4.10 3.73 | MC68HC908LB8MDWE 
128 — 18 | 7-Ch. 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40~ 125} 20-DIP | MC68HC908LB8MPE-NDO §.73 4.10 3.73 | MC68HC908LB8MPE 
1K = 30 | 8-Ch. Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 42-DIP_| MC68HC908AP8CB-ND 5.31 3.79 3.45 | MC68HC908AP8CB 
1K — 32 | 8-Ch. Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP | MC9O8AP8CFBE-NDO NEW! 5.31 3.79 3.45 | MC908AP8CFBE-ND 
192 — 13 | 4-Ch. 2-Ch. SCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 16-SOIC | MC68HC908KX8CDW-ND 5.66 4.01 3.71 | MC68HC908KX8CDW 
192 = 13 | 4-Ch. 2-Ch. SCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 16-SOIC | MC908KX8CDWE-NDO NEW! 5.73 4.10 3.73 | MC908KX8CDWE 

8K 192 _ 13) 4-CI 2-Ch. SCI See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 125] 16-SOIC | MC908KX8MDWE-NDO NEW! 6.37 4.55 4.14| MC908KX8MDWE 
192 _ 13 | 4-CI 2-Ch. SCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 |_16-DIP_| MC68HC908KX8CP-ND 5.66 4.01 3.71 | MC68HC908KX8CP 
192 _ 13] 4-Ci 2-Ch. SCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 16-DIP | MC908KX8CPE-ND) NEW! 5.73 4.10 3.73 | MC908KX8CPE 
192 = 13 | 4-Ch., 2-Ch. SCI See Timer 5.0 8.0 -40~ 105} 16-DIP | MC908KX8VPE-ND) NEW! 6.03 4.31 3.92 | MC908KX8VPE 
256 — 21 _ 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HC908JB8ADW-ND 3.12 2.21 2.04 | MC68HC908JB8ADW 
256 = 2 ad 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC908JB8ADWE-NDO NEW! 3.70 2.38 2.15 | MC908JBBADWE 
256 _ 37 = 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~85 | 44-QFP_| MC908JB8FBE-NDO NEW! 4.28 2.75 2.48 | MC908JB8FBE 
256 — 13 =_ 1-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 ] 20-SOIC | MC68HC908JB8JDW-ND 3.12 2.23 2.03 | MC68HC908JBBJDW 
256 = 13 _ 1-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC908JB8JDWE-NDO NEW! 4.25 2.59 2.23 | MC908JB8JDWE 

0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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HC908 Family — 8-Bit (cont) 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
256 | — | 37 = 2-Ch. USB1.41 See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 20-DIP | MC68HC908JB8JPE-NDO NEW! 3.78 243 2.19] MC68HC908JB8JPE 
256 | — | 15 | 10-Ch.,8-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 20-SOIC | MC68HC908JK8CDW-ND 584 417 — 3.79| MC68HC908JKBCDW 
256 | — | 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 20-SOIC | MC908JK8CDWE-NDO NEW! 688 441 — 3.99| MC908JK8CDWE 
256 | — | 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. scl 16 3.0 8.0 |-40~85| 28-DIP | MCHC908JK8CPE-NDO NEW! 688 441 — 3.99| MCHC908JK8CPE 
256 | — | 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. scl 16 3.0 8.0 _|-40~125| 20-DIP_| MCHC908JK8MPE-ND) NEW! 6.43 4.60 _4.18 | MCHC908JK8MPE 
256 | — | 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. a See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 28-SOIC | MCOO8JL8CDWE-NDO NEW! 7.38 4.73 4.28| MC908JL8CDWE 
256 | — | 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 48-LOFP | MC68HC9O8JL8CFA-ND 6.86 4.90 4.46 | MC68HC90BJL8CFA 
256 | — | 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0.5.0 | 80 |-40~85| 48-LOFP | MC68HC9O8JL8CFAE-NDO NEW! 808 5.18 4.68 MC68HC908JL8CFAE 
256 | — | 26 | 13-Ch., 8-Bit 2-Ch. scl 16 | 3.0~5.0 | 80  |-40~ 125] 32-LOFP | MC68HC9O8JL8MFAE-NDO NEW! 7.54 539 4.90] MC68HC908JL8MFAE 
256 | — | 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 | -40~85 | 32-LQFP | MC9OSEYSCFAE-NDO NEW! 5.31 3.79 _3.45| MC9O8EY8CFAE 
256 | — | 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80  |-40~125| 32-LOFP | MCOOSEY8MFAE-NDO NEW! 5.84 417 3.79} MC9O8EYBMFAE 
256 | — | 26 a 2-Ch. SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~ 105] 32-LQFP | MC9OSEY8VFAE-NDO NEW! 558 3.99  3.63| MCQO8EY8VFAE 
256 | — | 12 | 7-Ch.10-Bit| Dual 2-Ch. scl 6-Ch., 12-Bit| 5.0 8.0 |-40~85 | 28-SOIC | MC68HC908MR8CDW-ND 764 546 — 4.97| MC68HC908MRE8CDW 
256 | — | 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 5.0 8.0 |-40~125] 28-SOIC | MC9083MR8MDWE-NDO NEW! 841 601 — 5.46| MCQ08MR8MDWE 
256 | — | 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl 12 5.0 8.0 | -40~85 | 32-LOFP | MCHC9O8MR8CFAE-NDO NEW! 7.64 5.46 _4.97| MCHC908MR8CFAE 
256 | — | 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0 |-40~125| 32-LOFP | MCHC9OBMR8MFAE-NDO NEW?! 841 6.01 5.46| MCHC908MREMFAE 
sk | 256 | — | 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl 12 5.0 8.0 |-40~105] 32-LOFP | MCHC9O8MR8VFAE-NDO NEW! 8.02 574 — 5.21| MCHC9O8MR8VFAE 
256 | — | 12 | 7-Ch.,10-Bit| Dual 2-Ch. scl 6-Ch., 12-Bit| 5.0 8.0 |-40~85| 28-DIP | MC68HC908MR8CP-ND 764 546 — 4.97| MC68HC908MR8CP 
256 | — | 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. a See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 28-DIP | MC68HC908JL8CP-ND 6.26 448 — 4.07| MC68HC908JL8CP 
256 | — | 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0.5.0 | 80 |-40~85| 28-DIP_| MCQO8JL8CPE-NDO NEW! 7.38 473 4.28| MC908JL8CPE 
256 | — | 26 = 2-Ch. Sci See Timer | 3.0~5.0 | 8.0  |-40~-125| 28-DIP | MC9O8JL8MPE-NDO NEW! 6.90 493 4.48] MC908JL8MPE 
256 | — | 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 32-DIP | MC68HC908JL8CSP-ND 6.90 493 4.48] MC68HC90BJL8CSP 
256 | — | 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. a See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 32-DIP | MC68HC9O8JL8CSPE-NDO NEW! 813 5.21 4.71 | MC68HC908JL8CSPE 
364 | — | 21 | 8Ch.,8-Bit | 2-Ch.+1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 28-SOIC | MC908GRECDWE-NDO NEW! 7.01 5.01 4.55] MC908GRECDWE 
364 | — | 21 | 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85 | 28-DIP_| MC908GRECPE-NDO NEW! 7.01 5.01 _4.55| MC908GR8CPE 
364 | — | 21 | 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 |-40~85 | 32-LOFP | MCHC9OBGR8ACFAE-NDO NEW! 7.01 5.01 4.55 | MCHC908GRBACFAE 
364 | — | 21 | 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 |-40~85 | 32-LQFP | MCHC9O8GR8AVFAE-NDO NEW! 737 5.27 4.79 MCHC908GR8AVFAE 
512 | — | 36 | 8-Ch,8-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC68HC908GT8CFB-ND 741 5.26 — 4.55| MC68HC908GTSCFB 
512 | — | 36 | 8-Ch.,8-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC9O8GT8CFBE-NDO NEW! 875 5.62 —_5.07| MCQO8GT8CFBE 
512 | — | 34 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 _|-40~85| 42-DIP_| MC68HC908GT8CB-ND 7.43 5.31 4.83| MC68HC908GT8CB 
1K | — | 37 | 8&Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 | SeeTimer | 5.0 8.0 | -40~85 | 48-LOFP | MC6BHC908GZ8CFA-ND 7.64 5.46 4.97] MC68HC908GZ8CFA 
1K | — | 37 | 8Ch.10-Bit} Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 | SeeTimer | 5.0 8.0 |-40~85 | 48-LOFP | MC68908GZ8CFAE-NDO NEW! 764 546  4.97| MC68908GZ8CFAE 
1K | — | 37 | 8Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, CAN2 a 5.5 8.0 |-40~85 | 32-LOFP | MC68908GZ8CFJE-NDO NEW! 764 546  4.97| MC68908GZ8CFJE 
2x | — | 39 | 6-Ch,8-Bit 2-Ch. USB, IIC See Timer | 3.3 6.0 _|-40~85 | 64-QFP_| MC9O8LD64IFUE-NDO NEW! 10.05 7.61 _7.01| MC908LD64IFUE 
3e6 | — | 2t — 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0  |-40~85| 28-SOIC | MC908JB12DWE-NDO NEW! 413 2.65 2.39| MC908JB12DWE 
3e4 | — | 21 = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 20-SOIC | MC908JB12JDWE-NDO NEW! 455 2.92 2.64] MC908JB12JDWE 
512 | — | 30 |14-Ch., 10-Bit 4-Ch. lIC, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | MC68HC908SR12CB-ND 849 580 5.52] MC68HC908SR12CB 
512 | — | 30 | 11-Ch., 10-Bit 4-Ch. 1IC, SPI See Timer | 3.0.5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | MC908SR12CBE-NDO NEW! 10.00 6.07 — 5.80| MC908SR12CBE 
gox [512] — | 33 [14-Ch, 10-8it 4-Ch. lIC, SCI See Timer | 5.0 8.0 _|-40~85 | 48-LOFP | MC908SR12CFAE-ND) NEW! 10.00 6.07 _5.80| MC908SR12CFAE 
512 | — | 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. TIC, SCI See Timer | 5.0 8.0 |-40~125| 48-LOFP | MC908SR12MFAE-NDO NEW! 9.34 638  6.07| MC908SR12MFAE 
512 | — | 20 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. Sci See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 52-QFP | MC68HC908LJ12CFB-ND 883 598  5.57| MC68HC908JL12CFB 
512 | — | 20 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 52-QFP | MC908LJ12CFBE-NDO NEW! 10.43 6.33 6.04] MC908LJ12CFBE 
512 | — | 32 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85 | 64-LOFP | MC908LJ12CPBE-NDO NEW! 10.43 633 6.04] MC908LJ12CPBE 
512 | — | 32 | 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 64-QFP | MC68HCQ8LJ12CFUE-NDO NEW! 10.43 —_—6.33_—_—_—«6.04| MC6BHC9BLJ12CFUE 
364 | — | 2i — 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 | -40~85| 28-SOIC | MCQO8JB16DWE-NDO NEW! 455 2.92 2.64| MC908JB16DWE 
3e4 | — | 21 = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 32-LOFP | MC908JB16FAE-NDO NEW! 460 295  2.67| MC908JB16FAE 
3e4 | — | 21 a 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85| 20-SOIC | MC908JB16JDWE-NDO NEW! 453 291 — 2.63| MC908JB16JDWE 
512 | — | 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI,SCI, SPI | SeeTimer| 5.0 8.0 |-40~85 | 32-LOFP | MC68HC908EY16VFA-ND 881 6.01 —_5.72| MC68HC908EY16VFA 
512 | — | 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI,SCI,SPI_| See Timer | 5.0 8.0 | -40~ 85 | 32-LOFP | MC908EY16VFAE-NDO NEW! 8.81 6.01__5.72| MC908EY16VFAE 
512 | — | 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI__| See Timer | 5.0 8.0 | -40~85 | 32-LOFP | MC9O8EV16CFAE-ND) NEW! 8.39 599  5.45| MCQO8EY16CFAE 
512 | — | 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI | SeeTimer| 5.0 8.0 |-40~125] 32-LOFP | MC9O8EY16MFAE-NDO NEW! 9.24 630 6.00 MC908EY16MFAE 
512 | — | 36 | 8-Ch, 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | MC9O8GT16CBE-NDO NEW! 11.25 6.83 6.52] MC908GT16CBE 
512 | — | 36 | 8-Ch..8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 | -40~85| 44-POFP | MC908GT16CFBE-NDO NEW! 11.25 6.83 _6.52| MC908GT16CFBE 
768 | — | 44 |10-Ch.,10-Bit] 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI Be tine 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC68HC908MR16CFU-ND 874 648 6.04] MC68HC908MR16CFU 
768 | — | 44 |10-Ch.,10-Bit] 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI on vet 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908MR16CFUE-NDO NEW! 955 652 — 6.21| MC908MR16CFUE 
tek | 768 | — | 37 | 9-Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 82  |-40~85| 56-DIP | MC6BSHC908MR16CB-ND 955 652 6.21] MC68HC9O8MRI6CB 
768 | — | 37 | 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.2 |-40~85| 56-DIP | MC908MR16CBE-NDO NEW! 955 652 — 6.21| MC908MR16CBE 
1K | — | 21 | 8h. 10-Bit} Dual 2-Ch. SCI, SPI,CAN2 | SeeTimer | 3.3,5.0 | 80 |-40~85| 32-LQFP | MC68HC908GZ16CFJ-ND 892 6.09 5.79 MC68HC908GZ16CFJ 
1K | — | 37 | 8Ch.10-Bit} Dual 2-Ch. SCI, SPI,CAN2 | SeeTimer | 3.3,5.0 | 8.0 |-40~85| 48-LOFP | MC68HC908GZ16CFA-ND 892 6.09 — 5.79| MC68HC908GZ16CFA 
1K | — | 21 | 8h. 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3.5.0 | 80  |-40~85 | 32-LOFP | MC68HC908GR16CFJ-ND 849 5.80 _5.52| MC68HC908GR16CFJ 
1K | — | 21 | &Ch, 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3,5.0 | 80 |-40~85| 32-LOFP | MC68908GRI6CFJE-NDO NEW! 849 580  5.52| MC68908GR16CFJE 
1K | — | 37 | 8Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85 | 32-LQFP | MC908GRIGACFJE-NDO NEW! 849 580 5.52] MC908GR16ACFJE 
1K | — | 37 | 8Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~125| 48-LOFP | MC908GRI6MFAE-NDO NEW! 9.34 638 — 6.07| MC908GR16MFAE 
1K | — | 37 | &Ch.10-Bit} Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3,5.0 | 80 |-40~85| 48-LOFP | MC908GRI6CFAE-NDO NEW! 849 580 — 5.52| MC908GRI6CFAE 
1k | — | 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 | -40~85 | 48-LOFP | MC908GR1GACFAE-NDO NEW! 8.49 849 _8.49| MCQ08GR16ACFAE 
1K | — | 30 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. 2C, 2-SCl, SPI_| See Timer | 3.0,5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP | MCG8HCSO8AP16CB-ND 5.84 447 3.79 MC68HC90BAP16CB 
1K | — | 32 | 8Ch.10-Bit} Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI | See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85) 44-QFP | MC9O8AP16CFBE-NDO NEW! 584 417 — 3.79| MCQ08AP16CFBE 
1K | — | 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC908GP16CFBE-NDO NEW! 637 455 4.14] MC908GP16CFBE 
1K | — | 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 _| -40~ 85 | 42-PSDIP | MC908GP16CBE-NDO NEW! 6.37 455 _4.14| MC908GP16CBE 
768 | — | 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~8.0 | 8.0 | -40~85| 80-POFP | MC9O8LJ24CFOE-NDO NEW! 11.04 7.89 7.17] MC908LJ24CFOE 
768 | — | 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~7.0 | 8.0 |-40~85 | 64-POFP | MC908LJ24CFUE-NDO NEW! 10.40 7.43 6.76] MC908LJ24CFUE 
24K | 768 | — | 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~6.0 | 80 |-40~85| 64-LQFP | MC908LJ24CPBE-NDO NEW! 1040 7.43 6.76| MC908LJ24CPBE 
768 | — | 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-POFP | MC908LK24CFUE-NDO NEW! 977 667 — 6.34| MC908LK24CFUE 
768 | — | 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 | -40~85 | 80-PQFP | MCHC9OBLK24CFOE-NDO NEW! 10.40 7.43__—6.76 | MCHC908LK24CFOE 
512 | — | 33 Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 8.0 |-40~85| 44-OFP | MC68HC908GP32CFB-ND 10.40 7.82 7.32] MC68HC908GP32CFB 
512 | — | 33 Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBE-NDO NEW! 11.68 834 — 7.58| MC908GP32CFBE 
512 | — | 33 Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 80 |-40~85| 40-DIP | MC68HC908GP32CP-ND 1040 7.82 7.32) MC68HC908GP32CP 
512 | — | 33 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0.5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBR2CT-ND 10.76 814 7.51] MC908GP32CFBR2 
512 | — | 33 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0.5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERCT-ND) NEW! 11.93 8.52_7.75| MC908GP32CFBER 
512 | — | 33 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 82 |-40~85| 44-OFP | MC908GP32CFBR2TR-ND 5294.25/750 MC908GP32CFBR2 
512 | — | 33 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0,5.0 | 82 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERTR-NDO NEW! 5294.04/750 MC908GP32CFBER 
512 | — | 34 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0.5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP_| MC908GP32CBE-NDO NEW! 11.68 8.34 _7.58| MC908GP32CBE 
768 | — | 44 |10-Ch.,10-Bit] 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI ae Uner 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC68HC908MR32CFU-ND 11.30 856 — 8.02| MC68HC908MR32CFU 
32K / 763 | — | 44 |10-ch., to-Bit] 4-Ch. +2-Ch. SCI, SPI ae ver 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908MR32CFUE-NDO NEW! 11.59 8.77 8.08] MC908MR32CFUE 
768 | — | 36 | 9Ch, 10-bit 20h. SCI, SPI See Timer | 5.0 82 |-40~85 | 56-DIP | MCOBHCOUBMRS2CB-ND 7159 8.77 6.08] MC6SHCUSMRS2CB 
1K | 512 | 40 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI,SPI_| See Timer | 5.0 8.0 |-40~85 | 52-PLCC | MC9O8AS32ACFNE-NDO NEW! 11.39 8.62 7.95] MC908AS32ACFNE 
1K | 512 | 40 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI,SPI_| SeeTimer | 5.0 8.0 |-40~125] 52-PLCC | MC908AS32AMFNE-NDO NEW! 1254 949  8.75| MC908AS32AMFNE 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908AB32CFUE-NDO NEW! 1263 862  8.20| MC908AB32CFUE 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 _|-40~85 | 64-QFP_| MCHC908AB32CFURCT-ND 11.68 8.84 _8.15| MCHC908AB32CFUR2 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85 | 64-QFP | MC9O8AB32CFUERCI-NDO NEW! 11.68 684 8.15] MC90BAB32CFUER 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MCHC908AB32CFURTR-ND 5746.50/750 MCHC908AB32CFUR2 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908AB32CFUERTR-NDO NEW! 5746.20/750 MC908AB32CFUER 
1K | 512 | 50 | 15-Ch,, 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.4 |-40~85| 64-QFP | MC908AZ32ACFU-ND 11.39 8.62 —_7.95| MC908AZ32ACFU 
1K | 512 | 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.4 | -40~85 | 64-QFP_| MC908AZ32ACFUE-NDO NEW! 11.39 8.62 _7.95| MC908AZ32ACFUE 
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Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1K 512 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 125} 64-QFP | MC908AZ32AMFUE-NDO NEW! 12.54 9.49 8.75 | MC908AZ32AMFUE 
1K 512 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 105} 64-QFP | MC908AZ32AVFUE-NDO NEW! 11.97 9.05 8.35 | MC908AZ32AVFUE 
1K — 29 = 2-Ch. USB, SPI See Timer | 3.3, 5.0 8.0 0~70 | 48-QFN | MCHC908JW32FC-NDO 6.69 4.78 4.35 | MCHC908JW32FC 
1.5K _ 21 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GR32ACFAE-NDO NEW! 8.92 6.09 5.79 | MC908GR32ACFAE 
1.5K = 21 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MC908GR32ACFJE-ND) NEW! 8.92 6.09 5.79 | MC908GR32ACFJE 
1.5K — 21 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908GR32ACFUE-ND) NEW! 9.24 6.30 6.00 | MC908GR32ACFUE 
30K 1.5K — 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ32CFAE-NDO NEW! 9.55 6.52 6.21 | MC908GZ32CFAE 
1.5K = 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GZ32CFJE-NDO NEW! 9.55 6.52 6.21 | MC908GZ32CFJE 
1.5K — 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908GZ32CFUE-NDO NEW! 9.87 6.74 6.41 | MC908GZ32CFUE 
2K = 30 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 42-DIP_| MC68HC908AP32CB-ND 7.43 6.31 4.83 | MC68HC908AP32CB 
2K = 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP | MC908AP32CFBE-ND) NEW! 7.43 5.31 4.83 | MC908AP32CFBE 
2K _— 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. IIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC908AP32CFAE-NDO NEW! 7.43 5.31 4.83 | MC908AP32CFAE 
2K — 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. lIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~125| 64-QFP | MC908AB32MFUE-NDO NEW! 12.52 9.47 8.74 | MC908AB32MFUE 
2K _ 32_| 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. lIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~105| 64-QFP_| MC908AB32VFUE-NDO NEW! 11.95 9.04 8.34 | MC908AB32VFUE 
1K = 32 2-Ch. _ 16-Ch., 8-Bit 5.0 6.0 -40~85 | 42-DIP | MC908BD48IBE-NDO NEW! 9.25 5.94 5.36 | MC908BD48IBE 
1.5K = 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GR48ACFAE-NDO NEW! 9.98 6.81 6.48 | MC908GR48ACFAE 
48K 1.5K = 21 ‘ 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR48ACFJE-NDO NEW! 9.98 6.81 6.48 | MC908GR48ACFJE 
1.5K _ 21 | 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GR48ACFUE-NDO NEW! 10.30 7.03 6.69 | MC908GR48ACFUE 
1.5K — 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ48CFAE-ND) NEW! 9.58 7.24 6.68 | MC908GZ48CFAE 
1.5K = 37_| 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 |_64-QFP_| MC908GZ48CFUE-NDO NEW! 9.86 7.46 6.88 | MC908GZ48CFUE 
2K 1K 42 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC908AS60ACFN-ND 16.76 12.67 11.69] MC908AS60ACFN 
2K 1K 42 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC908AS60ACFNE-NDO NEW! 16.76 12.67 11.69) MC908AS60ACFNE 
2K 1K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFU-ND 16.70 11.90 11.51 | MC908AZ60ACFU 
2K 1K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFUE-ND) NEW! 16.76 12.67 11.69 | MC908AZ60ACFUE 
2K 1K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 125| 64-QFP_| MC908AZ60AMFU-ND 18.42 13.93 12.85 | MC908AZ60AMFU 
2K 1K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 125} 64-QFP | MC908AZ60AMFUE-NDO NEW! 18.44 13.95 12.86 | MC908AZ60AMFUE 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AS60ACFUE-NDO NEW! 16.76 12.67 11.69) MC908AS60ACFUE 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 125} 64-QFP | MC908AS60AMFUE-ND) NEW! 18.44 13.95 12.86 | MC908ASG0AMFUE 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 105} 64-QFP | MC908AS60AVFUE-ND) NEW! 17.60 13.31 12.27 | MC908AS60AVFUE 
2K — 21 it 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP_ | MC908GR60ACFAE-NDO NEW! 9.96 7.53 6.95 | MC908GRE60ACFAE 
60K 2K = 21 it 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GRE0ACFJE-NDO NEW! 9.96 7.53 6.95 | MC908GR60ACFJE 
2K _ 21 -Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GR60ACFUE-ND) NEW! 10.30 7.80 7.19 | MC908GR60ACFUE 
2K _ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC68HC908GZ60CFA-ND 10.53 7.97 7.35 | MC68HC908GZ60CFA 
2K _— 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESC! See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 125] 48-LQFP | MC68HC908GZ60MFA-ND 11.70 8.85 8.16 | MC68HC908GZ60MFA 
2K _ 37_| 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 125| 48-LQFP_| MC908GZ60MFAE-NDO NEW! 11.59 8.77 8.08 | MC908GZ60MFAE 
2K — 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GZ60CFJE-NDO NEW! 10.53 7.97 7.35 | MC908GZ60CFJE 
2K _— 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GZ60CFJ-ND 10.53 7.97 7.35 | MC68HC908GZ60CFU 
2K _ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESC! See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC68HC908GZ60CFU-ND 10.88 8.23 7.59 | MC68HC908GZ60CFU 
2K — 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~105| 64-QFP | MC68HC908GZ60VFU-ND 11.39 8.62 7.95 | MC68HC908GZ60VFU 
2K — 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFUERCT-NDO NEW! = 17.04 12.89 11.89] MC908AZ60ACFUER 
2K = 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP_| MC908AZ60ACFUERTR-NDO NEW! 8190.23/750 MC908AZ60ACFUER 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI) See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2CT-ND 17.89 13.53 12.47] MC908AZ60AVFUR2 
61K 2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI) See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2TR-ND 8595.00/750 MC908AZ60AVFUR2 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI| See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 |_64-QFP_| MC908AZ60AVFUE-NDO NEW! 17.60 13.31 12.27 | MC908AZ60AVFUE 
2K — 30 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 42-DIP | MC68HC908AP64CB-ND 9.55 6.52 6.21 | MC68HC908AP64CB 
64K 2K _ 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0, 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP | MC908AP64CFBE-NDO 9.55 6.52 6.21 | MC908AP64CFBE 
2K = 32_| 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. lIC, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP_| MC908AP64CFAE-NDO NEW! 9.55 6.52 6.21 | MC908AP64CFAE 
HC9S08 
128 — 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC | MC68HRC98JK3ECDW-ND 4.13 2.65 2.39 | MC68HRC98JK3ECDW 
128 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HRC98JL3ECDW-ND §.25 3.19 3.05 | MC68HRC98JL3ECDW 
128 = 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MCR9O8JL3ECDWE-NDO NEW! §.25 3.37 3.05 | MCR908JL3ECDWE 
4K 256 = 6 | 4-Ch., 10-Bit _ _ _ 1.8/3.6 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC9SO8QG4CDNE-NDO NEW! 3.53 2.27 2.05 | MC9SO8QG4CDNE 
256 _ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit| 1.8/3.6 10.0 | -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO08QG4CDTE-NDO NEW! 3.75 2.41 2.18 | MC9SO8QG4CDTE 
256 — 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit} 1.8/3.6 10.0 |-40~85 | 16-QFN | MC9SO8QG4CFFE-NDO NEW! 3.80 2.44 2.21 | MC9SO8QG4CFFE 
256 — 6 | 4-Ch., 10-Bit = — = 1.8/3.6 8.0 -40 ~ 85 | 8-QFN-D | MC9SO8QG4CFQE-NDO NEW! 3.55 2.28 2.06 | MC9SO8QG4CFQE 
256 = 6 | 4-Ch., 10-Bit = = = 1.8/3.6 8.0 -40~85 | 8-DIP__| MC9SO08QG4CPAE-ND) NEW! 3.48 2.23 2.02 | MC9SO8QG4CPAE 
512 = 6 | 4-Ch., 10-Bit = = = 1.8/3.6 8.0 -40~ 85 | 8-SOIC | MC9SO8QG8CDNE-NDO NEW! 3.70 2.38 2.15 | MC9SO8QG8CDNE 
512 — 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit} 1.8/3.6 10.0 | -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC9SO8QG8CDTE-NDO NEW! 3.95 2.54 2.29 | MC9SO8QG8CDTE 
512 = 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit} 1.8/3.6 10.0 | -40~85 | 16-QFN | MC9SO8QG8CFFE-NDO NEW! 4.00 2.57 2.32 | MC9SO8QG8CFFE 
512 = 6 | 4-Ch., 10-Bit _ = = 1.8/3.6 8.0 -40 ~ 85 | 8-QFN-D | MC9SO8QG8CFQE-NDO NEW! 3.73 2.39 2.16 | MC9SO8QG8CFQE 
512 = 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit| 1.8/3.6 10.0 | -40~85 | 16-DIP_| MC9SO80G8CPBE-NDO NEW! 3.80 2.44 2.21 | MC9SO8QG8CPBE 
1K _ 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RC8FGE-NDO NEW! §.13 3.11 2.97 | MC9SO8RC8FGE 
8K 1K _ 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RC8CFJE-ND) NEW! 5.13 3.11 2.97 | MC9SO8RC8CFJE 
1K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RD8CFJE-NDO NEW! 5.38 3.26 3.12 | MC9SO8RD8CFJE 
1K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RD8CFGE-NDO NEW! 5.38 3.26 3.12 | MC9SO8RD8CFGE 
1K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RE8FJE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RESFJE 
1K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RE8FGE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8FGE 
1K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RE8CFJE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8CFJE 
1K =_ 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP_| MC9SO8RESCFGE-NDO NEW! 5.63 3.42 3.26 | MC9SO8RE8CFGE 
1K _ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8/3.6 20.0 |-40~85 | 44-QFP | MC9SO8GT16CFBE-ND) NEW! 5.63 4.02 3.66 | MC9S08GT16CFBE 
1K = 36 _ 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit} 1.8/3.6 20.0 | -40~85 | 48-QFN | MC9SO8GT16CFDE-NDO NEW! 5.84 417 3.79 | MC9SO8GT16CFDE 
1K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RC16FJE-NDO NEW! 6.26 4.48 4.07 | MC9SO8RC16FJE 
1K _ 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RC16FGE-NDO NEW! 6.26 4.48 4.07 | MC9SO8RC16FGE 
1K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MC9SO8RC16CFJE-NDO NEW! 6.26 4.48 4.07 | MC9SO8RC16CFJE 
16K 1K _ 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RC16CFGE-ND) NEW! 6.26 4.48 4.07 | MC9SO8RC16CFGE 
1K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RD16FJE-NDO NEW! 6.48 4.63 4.21 | MC9SO8RD16FJE 
1K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RE16FJE-NDO NEW! 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16FJE 
1K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RE16FGE-ND) NEW! 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16FGE 
1K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RE16CFJE-ND) NEW! 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16CFJE 
1K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP_| MC9SO8RE16CFGE-NDO NEW! 6.79 4.86 4.41 | MC9SO8RE16CFGE 
2K — 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 |-40~85 |) 44-QFP | MC9SO8GT32CFB-ND 8.17 5.84 5.31 | MC9SO08GT32CFB 
2K _ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85 | 44-QFP | MC9SO8GT32CFBE-ND) NEW! 8.17 5.84 5.31 | MC9SO8GT32CFBE 
2K _ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8/3.6 20.0 | -40~85 | 48-QFN | MC9SO8GT32CFDE-NDO NEW! 8.39 5.99 5.45 | MC9SO8GT32CFDE 
2K — 39 — 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RC32FJE-NDO NEW! 7.96 5.69 5.17 | MC9SO8RC32FJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_}| MC9SO8RC32CFJE-NDO NEW! 7.96 5.69 5.17 | MC9SO8RC32CFJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RC32CFGE-ND) NEW! 7.96 5.69 5.17 | MC9SO8RC32CFGE 
30K 2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RD32CFJE-NDO NEW! 8.17 5.84 5.31 | MC9SO8RD32CFJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RD32CFGE-ND) NEW! 8.17 5.84 5.31 | MC9SO8RD32CFGE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9SO8RE32CFJE-ND) NEW! 8.39 5.99 5.45 | MC9SO8RE32CFJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_| MC9SO8RG32CFJE-ND) NEW! 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32CFJE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RG32CFGE-NDO NEW! 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32CFGE 
2K = 39 _ 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RG32FGE-ND) NEW! 8.60 5.87 5.59 | MC9SO8RG32FGE 
2K _ 56 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40 ~ 85 | 64-LQFP | MC9SO08GB32CFU-ND 8.81 6.01 5.72 | MC9SO8GB32CFU 
2K — 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40 ~ 85 | 64-LQFP_| MC9SO8GB32CFUE-ND) NEW! 8.81 6.01 5.72 | MC9SO8GB32CFUE 
60K 2K — 39 _ 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RG6OCFG-ND 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OCFG 
2K — 39 = 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC9SO8RG60CFGE-NDO NEW! 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OCFGE 
© RoHS Compliant (Continued) 
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HC908 Family — 8-Bit (cont) 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit (cont) 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 

2K = 39 = 2-Ch. SCI 2 Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RC60FJE-NDO NEW! 10.08 6.88 6.55 | MC9SO8RC60FJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2 Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85] 32-LQFP | MC9SO8RC60CFJE-ND) NEW! 10.08 6.88 6.55 | MC9SO8RC60CFJE 
2K = 39 _ 2-Ch. SCI 2 Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85] 44-LQFP | MC9SO8RC60CFGE-NDO NEW! 10.08 6.88 6.55 | MC9SO8RC60CFGE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RD60FGE-ND) NEW! 10.30 7.03 6.69 | MC9SO8RDGOFGE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85| 32-LQFP_| MC9SO8RD60CFJE-NDO NEW! 10.30 7.03 6.69 | MC9SO8RDGOCFJE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85] 44-LQFP | MC9SO8RD60CFGE-ND) NEW! 10.30 7.03 6.69 | MC9SO8RDG0CFGE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RE6OFJE-NDO NEW! 10.51 7A7 6.83 | MC9SO8RE60FJE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8REGOFGE-ND) NEW! 10.51 7A7 6.83 | MC9SO8RE60FGE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85] 32-LQFP | MC9SO8RE60CFJE-NDO NEW! 10.51 LAP 6.83 | MC9SO8RE60CFJE 

60K 2K = 39 =< 2-Ch. SC 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 -40 ~ 85| 44-LQFP_| MC9SO8RE60CFGE-NDO NEW! 10.51 7A7 6.83 | MC9SO8RE60CFGE 
2K = 39 = 2-Ch. SCI = 3.0 8.0 0~70 | 32-LQFP | MC9SO8RG60FJE-NDO NEW! 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OFJE 
2K — 39 = 2-Ch. SCI = 3.0 8.0 0~70 | 44-LQFP | MC9SO8RG60FGE-ND) NEW! 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OFGE 
2K — 27 — 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8~ 3.6 8.0 -40 ~ 85] 32-LQFP | MC9SO8RG6OCFJ-ND 9.67 7.32 6.74 | MC9SO8RG6OCFJ 
2K — 27 — 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8~ 3.6 8.0 -40 ~ 85] 32-LQFP | MC9SO8RG6OCFJE-NDO NEW! 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8RG6OCFJE 
4K _ 36__| 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85| 44-QFP | MC9SO8GT60CFB-ND 10.51 7A7 6.83 | MC9SO8GT6OCFB 
4K — 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85] 44-QFP | MC9SO8GT60CFBE-ND) NEW! 10.51 7.17 6.83 | MC9SO8GT60CFBE 
4K — 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8/3.6 20.0 | -40~85| 48-QFN | MC9SO8GT60CFDE-NDO NEW! 9.67 7.32 6.75 | MC9SO8GT60CFDE 
4K — 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85| 64-LQFP | MC9SO8GB60CFU-ND 10.05 7.61 7.01 | MC9SO8GB60CFU 
4K = 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 | -40~85| 64-LQFP | MC9SO8GB60CFUE-ND) NEW! 10.05 7.61 7.01 | MC9SO8GBE0CFUE 

Demo Boards 

Evaluation Board for MC9SO8GB60 M68EVB908GB60-ND 265.90/1 M68EVB908GB60 

Demo Board for MC9SO8GB60 . M68DEMO908GB60-ND 55.39/1 M68DEM0908GB60 

Demo Board for MC9S080G4/8. DEMO9S080G8-ND NEW! 56.53/1 DEMO9S080G8 

Demo Board for 908AP64. . DEMO908AP64-ND 66.76/1 DEMO908AP64 

Demo Board for 908GZ60 DEMO0908GZ60-ND 68.06/1 DEMO908GZ60 

Demo Board for 908LB8 . DEMO908LB8-ND 66.76/1 DEMO908LB8 

Demo Board for 9SO8RG60 DEMO9S08RG60-ND 80.07/1 DEMO9S08RG60 

Evaluation Board for HC908GP3; M68EVB908GP32-ND 207.06/1 M68EVB908GP32 
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HC912 Family — 16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes and operating modes of the 68HC11. 

Features: ¢ Fully static design allowing operation down to DC * 16-bit Accumulator * 20-bit ALU » 16-bit Timer with built-in prescaler * BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non-intrusive, real time read/write capability to the 
memory and registers * SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) for single wire communication with other BDLC MCUs * COP Watchdog Timer * Low power STOP and WAIT modes * SPI, SCI * High-level language optimization * 32/16 
Divide * 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)| (Bytes) | (Bytes) Timer PWM /0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. ‘ 25 100 | Part No. 
1K 768 8-Ch., 16-Bit ae BI oF 63 8-Ch.,10-Bit _ 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MC68HC912B32CFU8-ND 19.26 15.21 14.34 | MC68HC912B32CFU8 
768 8-Ch., 16-Bit 2-Ch., 8-Bit 63 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MCHC912B32CFUE8-NDO NEW! 19.49 15.29 14.40 | MCHC912B32CFUE8 
32K 1K 768 8-Ch., 16-Bit 2-Ch., 8-Bit 63 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~125| 80-QFP | MCHC912B32MFUE8-ND) NEW! 21.44 16.82 15.84 | MCHC912B32MFUE8 
768 8-Ch., 16-Bit 2-Ch., 8-Bit 63 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~105| 80-QFP | MCHC912B32VFUE8-NDO NEW! 20.45 16.04 15.11 | MCHC912B32VFUE8 
35 — 8-Ch., 16-Bit See Timer 42 _ USB 2.0 5.0 30.0 0~70 | 64-LQFP | MC9S12UF32PB-ND 8.92 6.09 5.79 | MC9S12UF32PB 
: — 8-Ch., 16-Bit See Timer 75 = USB 2.0 5.0 30.0 Q~70 | 100-LQFP | MC9S12UF32PU-ND. 9.55 6.52 6.21_| MC9S12UF32PU 
60K 2K 1K 8-Ch., 16 Bit 4-Ch., 8-Bit 48 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP__| MC912D60ACFU8-ND 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACFU8 
1K 8-Ch., 16-Bit 60 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MCS12GC64CFUE-NDO NEW! 8.81 6.01 5.72 | MCS12GC64CFUE 
64K 4K 1K 8-Ch., 16-Bit 60 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MCS12GC64MFUE-NDO NEW! 9.70 6.62 6.30 | MCS12GC64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit 60 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 _|-40~105| 80-QFP_ | MCS12GC64VFUE-ND) NEW! 9.26 6.32 6.01_| MCS12GC64VFUE 
428K | 8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVE-NDO NEW! 31.61 24.80 23.36 | MC912DG128ACPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 125] 112-LQFP | MC912DG128AMPVE-NDO NEW! 34.44 27.01 25.45 | MC912DG128AMPVE 
HC9S12 
6K 2K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 16 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC912D60ACPV8-ND 18.04 14.16 13.34 | MC912D60ACPV8 
30K 9K — 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55) 25.0 |-40~125) 80-QFP | MC9S12C32MFU25-ND 11.16 8.45 7.79 | MC9S12C32MFU25 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 |3.15~5.55] 25.0 |-40 ~ 125] 52-LQFP_ | MC9S12C32MPB25-ND 10.65 8.06 7.43 | MC9S12C32MPB25 
1K 8-Ch., 16-Bit i 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12B64CFUE-ND) NEW! 11.82 8.94 8.24 | MC9S12B64CFUE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 125} 80-QFP | MC9S12B64MFUE-NDO NEW! 13.21 10.00 9.22 | MC9S12B64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit ‘ 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP_ | MC9S12B64VFUE-NDO NEW! 12.60 9.53 8.79 | MC9S12B64VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B64CPVE-NDO NEW! 12.39 9.37 8.64 | MC9S12B64CPVE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0  |-40~ 125} 112-LQFP | MC9S12B64MPVE-NDO NEW! 13.69 10.36 9.55 | MC9S12B64MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 _|-40~ 105] 112-LQFP_| MC9S12B64VPVE-NDO NEW! 13.08 9.89 9.12 | MC9S12B64VPVE 
64K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12D64CFU-ND 15.03 11.37 10.48 | MC9S12D64CFU 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12D64MFU-ND 16.55 12.52 11.54 | MC9S12D64MFU 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 125} 112-LQFP | MC9S12D64MPV-ND 17.06 12.91 11.90 | MC9S12D64MPV 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-QFP | MC9S12D64VFU-ND 15.78 11.94 11.01 | MC9S12D64VFU 
—__|(3)4-Ch., 16-Bit | See Timer 90 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP__| MC9S12E64CFU-ND 12.26 9.27 8.55 | MC9S12E64CFU 
8K _ 4-Ch., 16-Bit See Timer 36 8-Ch., 10-Bit Ethernet | 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-TQFP | MC9S12NE64VTU-ND 17.24 13.04 12.02 | MC9S12NE64VTU 
8K — 4-Ch., 16-Bit See Timer 70 8-Ch., 10-Bit Ethernet | 3.3 ~ 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPV-ND 17.81 13.47 12.42 | MC9S12NE64CPV 
12K —___|(3)4-Ch., 16-Bit | See Timer 90 16-Ch., 10-Bit _- 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E64MFU-ND 13.48 10.20 9.40 | MC9S12E64MFU 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 16-Ch., 10-Bit ] CAN 2.0 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12B128MFUE-ND) NEW! 17.22 13.02 12.01 | MC9S12B128MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 16-Ch., 10-Bit_| CAN 2.0 5.5 25.0 |-40~105| 80-QFP__| MC9S12B128VFUE-NDO NEW! 16.43 12.43 11.46 | MC9S12B128VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit 91 16-Ch., 10-Bit | CAN 2.0 5.5 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B128CPVE-ND) NEW! 16.22 12.27. 11.31 | MC9S12B128CPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit 91 16-Ch., 10-Bit | CAN 2.0 5.5 25.0  |-40~ 125] 112-LQFP | MC9S12B128MPVE-NDO NEW! 17.79 13.46 = 12.41 | MC9S12B128MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit 91 16-Ch., 10-Bit_| CAN 2.0 5.5 25.0 _|-40~ 105| 112-LQFP_| MC9S12B128VPVE-NDO NEW! 17.01 12.86 11.86 | MC9S12B128VPVE 
8K 9K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPV-ND 18.45 14.47 13.63 | MC9S12DB128CPV 
128K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit |(2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC9S12DG128CPV-ND 18.96 14.34 13.22 | MC9S12DG128CPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit |(2) CAN 2.0 5.0 25.0  |-40~ 125} 112-LQFP | MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14 | MC9S12DG128MPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit |(2) CAN 2.0 5.0 25.0  |-40~ 105} 112-LQFP | MC9S12DG128VPV-ND 18.27 14.34 13.50 | MC9S12DG128VPV 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit 4-Ch, 16-Bit 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit |(3) CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT128CPV-ND 25.50 14.06 13.24 | MC9S12DT128CPV 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit | See Timer 59 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 -40~85 | 80-QFP | MC9S12E128CFUE-NDO NEW! 12.72 9.62 8.87 | MC9S12E128CFUE 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit | See Timer 59 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E128MFU-ND 16.85 12.75 = 11.75 | MC9S12E128MFU 
— 12-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit 60 — CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP_| MC9S12E128CPVE-NDO NEW! 14.55 11.01 10.15 | MC9S12E128CPVE 
512K | 14K 4K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 89 | (2) 8-Ch., 10-Bit | 5-CAN 2.0 5.0 25.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPV-ND 25.48 19.99 18.83 | MC9S12DP512CPV 
Demo Boards 
Evaluation Board for MCS12 M68DKIT912C32-ND 68.06/1 M68DKIT912C32 
Evaluation Board for MC9S12C32 . M68EVB912C32-ND 184.62/1 M68EVB91 2032 
Evaluation Board for MC9S12E128/64 M68EVB912E128-ND 183.46/1 M68EVB912E128 
Evaluation Board for NE64. EVB9S12NE64-ND 281.56/1 EVB9S12NE64 
Demo Kit for NE64......... DEMO9S12NE64-ND 84.79/1 DEMO9S12NE64 
Development Kit for 912D60A with Serial Debugger. M68KIT912D60A-ND §27.77/1 M68KIT912D60A 
Development Kit for 912D128A with Serial Debugger . M68KIT912DG128A-ND §27.77/1 M68KIT912D128A 
Development Kit for 912DP256 with Multilink .. M68KIT912DP256-ND 580.14/1 M68KIT912DP256 
Development Kit for 912UF32 with Multilink... M68KIT912UF32-ND 585.65/1 M68KIT912UF32 


© RoHS Compliant 
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ie Little Doesn’t Have to Mean Limited — THINK BIG. 
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RSO8 Core 


The RSO8 core is a reduced version of the S08 central processing unit (CPU) 
that has been specifically designed for small pin-count devices with under 16KB 
memory. Thirty percent smaller than the S08 CPU, it is more efficient and cost- 
effective for simple electro-mechanical devices that are migrating to fully solid- 
state electronic operation or portable devices that have evolved into smaller or 
even disposable versions. 


MC9RSO8KA2/1 


Need an ultra low-end 8-bit MCU that won’t say “no” to 
whatever your imagination dreams up? 


With more on-board flash memory than competing devices, our 8-bit MC9RSO8KA 
microcontroller (MCU) offers endless possibilities for designers facing constant 
challenges of shorter windows of opportunity, very large sales volumes that require 
low priced bill of materials (BOM) and scarce board space. This 6-pin device 
addresses all of these concerns with a simple design, cost-effective pricing and a 
tiny 3 mm x 3 mm dual flat no-lead (DFN) package option. Two 8-pin packages are 
also available. KA is ideal for small, energy efficient applications. 


Applications 


* High-brightness LED ¢ Small appliances 

« Lighting systems control * AC line voltage monitoring 
* Toys * Simple logic replacement 
¢ Small handheld devices ¢ Analog driver replacement 
¢ Space-constrained applications ¢ ASIC replacement 


Features 
8-bit RS08 Central Processor Unit (CPU) 


¢ Up to 10MHz (bus frequency) RS08 CPU at 1.8 volts for 100 ns minimum instruction 
time 

¢ RS08 instruction set — a subset of the powerful HC08 instruction set 

¢ Supports tiny/short address mode 


¢ Index addressing scheme through memory mapped registers X and D[X] within the 
tiny address range 


¢ 14 byte code efficient RAM 

¢ X and D[X] mapped within code efficient tiny address space 
¢ 16 byte code efficient peripheral register space 

e Page window 

¢ Simplified interrupt mechanism 

¢ Subroutine call/return mechanism 


Integrated Third-Generation Flash 


¢ Extremely fast, byte-writable programming — up to 20pus/byte 
* Offers 1 KB write/erase cycles minimum over temperature 


Flexible Clock Options 


e Internal clock source module (ICS) contains a frequency-locked loop (FLL) 
controlled by internal reference 


For more information, development tools, Virtual 
Lab, and to get started now, go to: 


www.freescale.com/rs08 


Freescale’s New RS0O8 Core and its MC9RSO8KA 8-bit MCU 


Package Options 


Part Number Package Temp. Range 
MC9RSO8KA2CDB 6-pin DFN -40°C to 85°C 
MC9RSO8KA2CSC 8-pinSOIC-NB _—-40°C to 85°C 
MC9RSO8KA2CPC 8-pin PDIP -40°C to 85°C 
MC9RSO8KA1CDB 6-pin DFN -40°C to 85°C 
MC9RSO8KA1CSC 8-pinSOIC-NB _—-40°C to 85°C 
MC9RSO8KA1CPC 8-pin PDIP -40°C to 85°C 
Block Diagram 
RS08 core LVD 
1 KB/2 KB Flash BDC 
63 B RAM COP 
ICS KBI 
Analog comparator 8-bit MTIM 


Development Tools 


DEMO9RSO8KA2 


Cost-effective demonstration board with potentiometer, LEDs, 
serial port and built-in USB-BDM cable for debugging and 
programming 


CYCLONEPROE 


RS08/HC08/HCS08/HC12/HCS12_ stand-alone Flash pro- 
grammer or in-circuit emulator, debugger, Flash programmer; 
USB, serial, or Ethernet interface options 


USBMULTILINKBDME 


Universal HCS08/RS08_in-circuit debugger and Flash 
programmer; USB PC interface 


CWX-H08-SE 


CodeWarrior Special Edition for HC(S)08/RSO08 MCUs. 
Includes integrated development environment (IDE), linker, 
debugger, unlimited assembler, Processor Expert™ auto-code 
generator and full-chip simulation. 16 KB C Compiler included 
for HC(S)08 MCUs. 


Virtual Lab 


Avoid the hassles of shipping, installation and configuration 
until you have evaluated the solution you really need. Run the 
available demos, go through tutorials, and try out your own 
code. 


Virtual Labs can be used on demand when available or reserved 
for use at a specific time. Find quick start guides, development 
board information, manuals, product information, product 
summary, schematics tools, demos, tools and software. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 511 


eS. 


&* freescale 


semiconductor 


In-Circuit Simulator (ICS) 


8-16 Bit 
Development Tools 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Simulator/Programmer for 68HC908JL3/JK3/JK1 M68ICSO8JLJK-ND 333.83 
Simulator/Programmer for 68HC908MR16/MR32 M68ICSO8MR-ND 333.83 
Simulator/Programmer for 6BHC9O8RK2 M68ICSO8RK2-ND 333.83 
Simulator/Programmer for 68HC908JB8 M68ICSO8JB-ND 333.83 
Simulator/Programmer for 68HC908AB32 M68ICSO8AB-ND 333.83 
Simulator/Programmer for 68HC908KX8/KX2 M68ICSO8KX-ND 333.83 


Contents: 


Modular Evaluation System (MMEVS) 


* MMEVS Platform Board: IDE (including editor, assembler, debugger), 9-Lead RS-232 Serial Cable, 9-to- 
25-Pin Serial Cable Adapter, MMEVS User Manuals, Power Supply * Device Specific Emulation Module 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Evaluation System for 68HC705JP7/JJ7 KITMMEVSO5JP-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC705KJ1/J1A KITMMEVSOSKJ-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC908JL3/JK3/JK1 KITMMEVSO8JL-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908JB8 KITMMEVSO08JB8-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908AB32 KITMMEVS08AB32-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908MR32/MR16 KITMMEVS08MR32-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908KX8/KX2 KITMMEVSO8KX-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908QT/QY KITMMEVSO8QTQY-ND 1600.43 
Evaluation System for 68HC05/08 M68MMPFB0508-ND 456.52 


32-Bit Microcontrollers 


Modular Development System (MMDS) 


Contents: * Station Module with Built-in Power Supply: Compact: 15.38" D x 10.19" W x 2.75" H (39cm D 
x 25.9cm W x 7cm H). Lightweight: 6lbs. (2.7kg). Built-in Power: 85 to 264VAC. Device-specific Emulator 
Module and flexible Target System Cable * Two Logic Clip Cable Assemblies * 9-lead RS-232 Serial 
Cable °9 to 25 per Serial Cable Adapter * IDE with Editor, Assembler, and Debugger * MMDS User 
Manuals * MMDS tutorial 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Modular Development Kit for 68HC705B16 KITMMDSO5B-ND 3662.53 
Modular Development Kit for 68HC705JP7/JJ7 KITMMDSO5JP-ND. 3662.53 
Modular Development Kit for 68HC705KJ1/J1A KITMMDSO5KJ-ND. 3662.53 
Modular Development Kit for 68HC908JL3/JK3/JK1 KITMMDSO8JL-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68HC908JB8 KITMMDS08JB8-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68 HC908AB32 KITMMDS08AB32-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68 HC908MR32/MR16 KITMMDSO08MR32-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68 HC908KX8/KX2 KITMMDSO8KX-ND 4174.09 


MultiLink and CyclonePro 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development 
tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. 
It provides In-Circuit emulation, debugging and 
programming through the MONO8 (HCO08) and BDM 
(HC12, HCS08) interfaces. 


Features: * Universal development tool for HC(S)08 
and HC(S)12 MCUs »* Real-Time In-Circuit emulation 
and debug °¢ Fast In-Circuit programming »¢ Auto- 
detects baud rate and frequency »¢ Provides optional 
overdrive clock to target * Small size * Supports 2V 
to 5.5V *Auto-cycle power for security checks (up 
to 125mA) »* Universal power supply (included). The 
M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities 
of the MultiLinks, with the ability to function as a standalone programmer, with pushbuttons and LEDs to 
control operation. Also provides support for 1.8V operation. 


¥ 


M68CYCLONEPRO-ND 
USBMULTILINKO8-ND 
USBMULTILINKBDM-ND 


HC(S)08, HC(S)12, USB.. 
HCO8s, USB... 
HC(S)08, HC(S)12, USB.. 


$519.40 
$127.57 
$127.57 


ColdFire™ the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced performance at low cost. Rich peripheral sets and development tools make these processors both easy to use and highly functional. The 
variable length RISC architecture enable this processor to save system memory and cost. PowerPC™ series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are the ideal foundation for RISC embedded applications. 
Features include high scalability and code compatibility over the entire line. M-Core™ with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of processors are the ideal match for handheld and other low-power 
applications, which require high performance. 68K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance at a reduced cost. The wide array of 68K processors can suit most any application. 


Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes) |(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (Vv) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 
ColdFire Processors 
1K 4K = 4 TDM, USB _ _ 3.3 66 |-40~85 | 196-BGA |MCF5272VM66-NDO NEW! 19.13 15.01 14.14 | MCF5272VM66 
4K = 4 TDM, USB = _ 3.3 66 | -40~85 | 196-BGA | MCF5272CVM66-NDO NEW! 21.86 17.15 16.15 | MCF5272CVM66 
64K | 256K | 8+4DmA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 66 | 0~70 |256-MAPBGA | MCF5214CVM66-NDO NEW! 21.47 16.84 15.87 | MCF5214CVM66 
64K — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10 BitQADC | SeeTimer | 3.3, 5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVF66-ND 28.80 22.59 21.28 | MCF5280CVF66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10 BitQADC | SeeTimer | 3.3, 5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM66-NDO NEW! 27.94 21.92 20.64 | MCF5280CVM66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch.,10-BitQADC | SeeTimer| 3.3,5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVF80-ND 34.56 27.11 25.54 | MCF5280CVF80 
2K 64K = 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10-BitQADC | See Timer | 3.3, 5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM80-NDO NEW! 33.52 26.30 24.77 | MCF5280CVM80 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10-BitQADC | SeeTimer| 3.3, 5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF66-ND 32.29 25.33 23.86 | MCF5281CVF66 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10-BitOQADC | SeeTimer| 3.3,5.0 66 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM66-NDO NEW! 31.33 24.57 23.15 | MCF5281CVM66 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch.,10-BitQADC | SeeTimer| 3.3,5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF80-ND 38.76 29.45 28.64 | MCF5281CVF80 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10-BitQADC | See Timer | 3.3, 5.0 80 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM80-NDO NEW! 37.58 28.56 27.77 | MCF5281CVM80 
64K | 512K | 8+4DmA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 66 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVM66-NDO NEW! 23.33 18.30 17.24 | MCF5216CVM66 
8K _ 2 2 Asynch. _ _ 3.3 40 | 0~70 160-QFP | MCF5206ECAB40-NDO NEW! 19.50 15.30 14.41 | MCF5206ECAB40 
4K 8K _ 2 2 Asynch. _ _ 3.3 40 | 0~70 160-QFP MCF5206EAB40-ND) NEW! 17.16 12.98 11.97 | MCF5206EAB40 
8K = 2 2 Asynch. = _ 3.3 54 | 0~70 160-QFP | MCF5206EAB54-NDO NEW! 19.50 15.30 14.41 | MCF5206EAB54 
4K — 2 12C, UART = — 3.3 66 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5307CAI66B-ND) NEW! 30.92 24.26 22.85 | MCF5307CAI66B 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b =— = 1.5, 3.3 80 |-40~85] 160-QFP | MCF5232CAB80-ND 19.66 15.42 14.53} MCF5232CAB80 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = _ 1.5,3.3 | 100 |-40 ~ 85 |196-MAPBGA | MCF5232CVM100-ND 19.66 15.42 14.53 | MCF5232CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b =_ _ 1.5,3.3 | 150 |-40 ~ 85 |196-MAPBGA | MCF5232CVM150-ND 26.00 20.40 19.22 | MCF5232CVM150 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b = = 1.5, 3.3 | 100 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MCF5233CVM100-ND 26.53 20.81 19.60 | MCF5233CVM100 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b _ _ 1.5,3.3 | 150 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MCF5233CVM150-ND 32.87 25.79 24.29 | MCF5233CVM150 
64K | — 24 3 Asynch. QSPI, IIC =_ =_ 1.5,3.3 | 100 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MCF5234CVM100-ND 25.55 20.04 18.88 | MCF5234CVM100 
64K | — 24 3 Asynch, QSPI, IIC = = 1.5,3.3 | 150 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MCF5234CVM150-ND 31.89 25.02 23.56 | MCF5234CVM150 
8K | 64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b = = 1.5,3.3 | 100 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MCF5235CVM100-ND 29.48 23.13 21.79 | MCF5235CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b, IIC = _ 1.5,3.3 | 150 | -40~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM150-ND 35.83 27.23 26.47 | MCF5235CVM150 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ _ 15,33 | 100 | 0~70 160-QFP MCF5270AB100-ND 15.70 11.88 10.95} MCF5270AB100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ _— 1.5,3.3 | 100 | -40~85 | 196-MAPBGA | MCF5271CVM100-ND 18.24 14.31 13.48} MCF5271CVM100 
64K = 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ _ 15,33 | 100 | -40~85 160-QFP MCF5271CAB100-ND 18.24 14.31 13.48} MCF5271CAB100 
96K — 2 12C, UART = — 3.3 140 |-40~85 | 160-BGA MCF5249VM140-NDO NEW! 18.84 14.78 13.92 | MCF5249VM140 
96K | — 2 12C, UART = = 3.3 120 | -40~85 | 144-LQFP | MCF5249LCAG120-NDO NEW! 18.85 14.79 13.93 | MCF5249LCAG120 
96K | — 2 12C, UART _ _ 3.3 120 |-40~85 | 144-LQFP | MCF5249LAG120-NDO NEW! 17.90 14.05 13.23 | MCF5249LAG120 
96K — 2 12C, UART = — 3.3 140 | -40 ~ 85 | 160-MAPBGA | MCF5249CVM140-NDO NEW! 19.75 15.49 14.59 | MCF5249CVM140 
64K — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ 4-Ch. | 1.5,2.5,3.3) 166 | 0~70 | 196-MAPBGA | MCF5274LVM166-ND 17.25 13.05 = 12.03 | MCF5274LVM166 
16K 64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 _— 4-Ch. | 1.5,2.5,3.3) 166 | 0~70 | 256-MAPBGA | MCF5274VM166-ND 19.68 15.44 14.54] MCF5274VM166 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 — 4-Ch. | 1.5,2.5,3.3) 166 | -40~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5275LCVM166-ND 19.68 15.44 14.54] MCF5275LCVM166 
64K = 8 3 Asynch, QSPI, IIC, USB 2.0 = 4-Ch. | 1.5,2.5,3.3] 166 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5275CVM166-ND 23.53 18.46 17.39 | MCF5275CVM166 
4K — 2 12C, UART = = 3.3 220 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407CAI220-NDO NEW! 55.91 46.57 43.81 | MCF5407CAI220 
24K 4K _ 2 12C, UART _ = 3.3 162 |-40~85 | 208-FOFP | MCF5407CAI162-NDO NEW! 49.45 41.19 38.75) MCF5407CAI162 
4K _ 2 12C, UART = _ 3.3 220 |-40~85 | 208-FQFP | MCF5407A1220-ND) NEW! 49.45 41.19 38.75) MCF5407A1220 
4K = 2 12C, UART — = 3.3 162 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407A1162-ND0 NEW! 40.83 34.01 32.00 | MCF5407A1162 
64K | 512K 8-16 Bit 12C, UART _ _ 5.0 66 |-40~85 | 256-BGA | MCF5282CVM66-ND) NEW! 34.05 26.71 25.16 | MCF5282CVM66 
64K | 512K 8-16 Bit 12C, UART — _ 5.0 80 |-40~85 | 256-BGA | MCF5282CVM80-NDO NEW! 40.87 31.06 30.20) MCF5282CVM80 
32K — 6 4 Asynch., SPI, IIC _ _ 1.5, 2.5, 3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471ZP200-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5471ZP200 
64K | 32K — 6 4 Asynch., SPI, IIC _ _ 1.5,2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471VR200-ND0 NEW! 39.36 29.91 29.08 | MCF5471VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIlC, USB 2.0 = = 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5472ZP200-ND 34.47 27.04 25.47 | MCF5472ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5,2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5472VR200-ND0 NEW! 33.44 26.23 24.71 | MCF5472VR200 
32K _ 6 4 Asynch., SPI, IIlC, USB 2.0 = _- 1.5, 2.5, 3.3} 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5473ZP200-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5473ZP200 
*4-Channel DMA © RoHS Compliant (Continued) 


512 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


C4 
&* freescale’  32-Bit microcontrollers fest) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. it 25 100 | Part No. 

32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 = — 1.5, 2.5, 3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5473VR200-NDO NEW! 39.36 29.91 29.08 | MCF5473VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 =- _ 1.5, 2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP200-ND 38.64 29.36 28.55 | MCF5474ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5474VR200-NDO NEW! 37.49 28.49 27.70] MCF5474VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5, 3.3) 266 | 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP266-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5474ZP266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 = — 1.5, 2.5, 3.3] 266 | 0~70 388-PBGA _| MCF5474VR266-NDO NEW! 39.36 29.91 29.08 | MCF5474VR266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _- 1.5, 2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5475ZP200-ND 40.83 34.01 32.00 | MCF5475ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5475VR200-NDO NEW! 39.59 32.98 31.03 | MCF5475VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _— = 1.5, 2.5, 3.3) 266 | 0~70 388-PBGA | MCF5475VR266-NDO NEW! 41.31 34.41 32.37 | MCF5475VR266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN _ _— 1.5, 2.5,3.3) 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5480CZP166-ND 40.55 30.82 29.96 | MCF5480CZP166 

64K | 32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN = = 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5480CVR166-NDO NEW! 39.34 29.90 29.07 | MCF5480CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN _ _ 1.5, 2.5,3.3] 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5481CZP166-ND 4258 35.46 33.36 | MCF5481CZP166 
32K |) — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN _— = 1.5, 2.5,3.3] 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5481CVR166-NDO NEW! 41.29 34.39 32.36 | MCF5481CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _— _ 1.5, 2.5, 3.3] 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5482CZP166-ND 40.55 30.82 29.96 | MCF5482CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3] 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5482CVR166-NDO NEW! 39.34 29.90 29.07 | MCF5482CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIlC, 2-CAN, USB 2.0 = = 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CZP166-ND 4258 35.46 33.36 | MCF5483CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 — = 1.5, 2.5, 3.3] 166 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5483CVR166-NDO NEW! 41.29 34.39 32.36 | MCF5483CVR 166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 = — 1.5, 2.5, 3.3] 200 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5484CVR200-NDO NEW! 42.24 35.18 33.10 | MCF5484CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIlC, 2-CAN, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5,3.3] 200 |-40~85 | 388-PBGA | MCF5485CVR200-NDO NEW! 47.64 39.68 37.33 | MCF5485CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC = _ 1.5,2.5,3.3] 200 | 0~70 | 388-PBGA | MCF5470VR200-ND) NEW! 33.44 26.23 24.71 | MCF5470VR200 
512 =_ 2 2 Asynch. — — 5.0 16 | 0~70 160-QFP MCF5206FT16A-ND 22.30 17.49 16.48 | MCF5206FT16A 
512 = 2 2 Asynch. = = 5.0 25 | 0~70 160-QFP MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02 | MCF5206FT25A 

_ | 512 _ 2 2 Asynch. _ = 5.0 33 | 0~70 160-QFP MCF5206FT33A-ND 27.73 21.75 = 20.49 | MCF5206FT33A 
4K _ 2 2 Asynch. _ = 3.3 66 | 0~70 208-FQFP | MCF5307FT66B-ND* 25.16 19.74 18.59) MCF5307FT66B 
4K = 2 2 Asynch. — — 3.3 66 | 0~70 208-FQFP | MCF5307AI66B-ND*) NEW! 25.16 19.74 18.59] MCF5307AI66B 
4K = 2 2 Asynch. = — 3.3 90 | 0~70 | 208-FQFP | MCF5307AI90B-ND*) NEW! 33.14 25.99 24.49 | MCF5307AI90B 

PowerPC Processors 

_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 100 |-40~85 | 256-PBGA |MPC852TCVR100A-ND 26.85 21.06 19.84) MPC852TCVR100A 
_ — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 256-PBGA /MPC852TCVRS50A-ND 18.27 14.34 = 13.50 | MPC852TCVR50A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 85] 256-PBGA /MPC852TCVR66A-ND 20.66 16.21 15.27] MPC852TCVR66A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 80 |-40~ 85] 256-PBGA /MPC852TCVR80A-ND 23.33 18.30 17.24 | MPC852TCVR80A 
= = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC SPI - - 3.3 100 |-40~85 | 256-PBGA | MPC852TCZT100A-ND 26.85 21.06 19.84 | MPC852TCZT100A 
_ = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 256-PBGA /MPC852TCZT50A-ND 18.27 14.34 = 13.50 | MPC852TCZT50A 
_ = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 80 |-40~ 85] 256-PBGA | MPC852TCZT80A-ND 23.33 18.30 17.24) MPC852TCZT80A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ — 3.3 100 |-40~ 85 | 256-PBGA |MPC852TVR100A-ND 24.86 19.50 18.37] MPC852TVR100A 
- _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ - 3.3 50 |-40~ 85] 256-PBGA /MPC852TVRS50A-ND 18.44 13.95 12.86 | MPC852TVR50A 
= = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = = 3.3 80 |-40~85 | 256-PBGA | MPC852TVR80A-ND 21.61 16.95 15.97 | MPC852TVR80A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 256-PBGA |) MPC852TZT50A-ND 18.44 13.95 12.86 | MPC852TZT50A 
= = 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = = 3.3 66 |-40~ 85] 256-PBGA |MPC852TVR66A-ND) NEW! 19.13 15.01 14.14 | MPC852TVR66A 
_ _ 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI al - 3.3 80 |-40~85]| 256-PBGA /MPC852TZT80A-ND 21.61 16.95 15.97 | MPC852TZT80A 
_ 1 = PCMCIA, SPI = _ 3.3 66 |0~105 | 256-PBGA |MPC853TVR66A-ND) NEW! 21.07 16.53 15.57 | MPC853TVR66A 
_ = = PCMCIA, SPI = = 3.3 100 |0~105 | 256-PBGA |MPC853TVR100A-NDO NEW! 26.79 21.02 19.80 | MPC853TVR100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — = 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA /MPC855TCVR50D4-NDO NEW! 43.75 33.25 32.33 | MPC855TCVR50D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ fa 3.3 66 |40~115) 357-PBGA |/MPC855TCVR66D4-NDO NEW! 44.66 37.20 35.00) MPC855TCVR66D4 
- _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC855TCZQ50D4-ND 43.75 33.25 32.33 | MPC855TCZQ50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |0~105 | 357-PBGA |MPC855TVR50D4-ND) NEW! 40.52 30.79 29.94] MPC855TVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |0~105 | 357-PBGA | MPC855TVR66D4-ND) NEW! 41.36 34.45 32.41 | MPC855TVR66D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 80 |40~105) 357-PBGA |MPC855TVR80D4-ND) NEW! 46.42 38.67 36.38) MPC855TVR80D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = _ 3.3 80 |-40~ 85] 357-PBGA |MPC855TZQ80D4-ND 46.42 38.67 36.38 | MPC855TZQ80D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |40~105) 357-PBGA /MPC857DSLVR50B-NDO NEW! 33.38 26.19 24.67 | MPC857DSLVR50B 
=, = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |40~105) 357-PBGA |/MPC857DSLVR66B-NDO NEW! 36.72 27.91 27.13) MPC857DSLVR66B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~85]| 357-PBGA | MPC857DSLCVR66B-NDO NEW! 39.66 30.14 — 29.30 | MPC857DSLCVR66B 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC857TCVR66B-ND) NEW! 62.32 43.58 41.00 | MPC857TCVR66B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI — — 3.3 80 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC857TCVR80B-ND) NEW! 57.77 48.12 45.27 | MPC857TCVR80B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |40~105) 357-PBGA |MPC857TVR50B-ND) NEW! 44.03 36.68 34.51 | MPC857TVR50B 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |40~105) 357-PBGA |MPC857TVR66B-ND) NEW! 48.44 40.35 37.96) MPC857TVR66B 
= — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 80 |40~105| 357-PBGA | MPC857TVR80B-ND) NEW! 53.49 44.55 41.92 | MPC857TVR80B 

8K = — 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 100 -40~ 105} 357-PBGA |MPC857TVR100B-NDO NEW! 63.30 52.72 49.60) MPC857TVR100B 
_ =_ 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _— _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC859DSLCZP50A-ND 30.73 24.11 22.71 | MPC859DSLCZP50A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA /MPC859DSLCVR50A-NDO NEW! 30.75 24.12 22.72 | MPC859DSLCVR50A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ - 3.3 66 |-40~85]| 357-PBGA |/MPC859DSLCZP66A-ND 34.21 26.83 25.28 | MPC859DSLCZP66A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 66 |-40~85]| 357-PBGA | MPC859DSLCVR66A-NDO NEW! 34.21 26.83 25.28 | MPC859DSLCVR66A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC859DSLZP50A-ND 28.46 22.33 21.03 | MPC859DSLZP50A 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA /MPC859DSLVR50A-NDO NEW! 28.46 22.33 21.03 | MPC859DSLVR50A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ - 3.3 66 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC859DSLZP66A-ND 31.68 24.85 23.41 | MPC859DSLZP66A 
—- = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = = 3.3 66 |-40~ 85] 357-PBGA |MPC859DSLVR66A-NDO NEW! 31.68 24.85 23.41 | MPC859DSLVR66A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 100 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC859TCZP100A-ND 50.29 41.88 39.41 | MPC859TCZP100A 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 100 |-40~85 | 357-PBGA |MPC859TCVR100A-NDO NEW! 50.29 41.88 39.41 | MPC859TCVR100A 
_- _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 100 |-40~85 | 357-PBGA |MPC859TZP100A-ND 46.57 38.79 36.49) MPC859TZP100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — = 3.3 100 |-40~ 85 | 357-PBGA |MPC859TVR100A-NDO NEW! 46.57 38.79 36.49] MPC859TVR100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 133 |-40 ~ 85 | 357-PBGA | MPC859TVR133A-NDO NEW! 50.98 42.46 39.95 | MPC859TVR133A 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA |/MPC860DECVR50D4-NDO NEW! 59.42 49.49 46.56 | MPC860DECVR50D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~85]| 357-PBGA |/MPC860DECVR66D4-NDO NEW! 65.37 52.94 51.22 | MPC860DECVR66D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 |40~105) 357-PBGA |MPC860DEVR50D4-ND) NEW! 55.01 45.82 43.11] MPC860DEVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = ss 3.3 66 |40~105) 357-PBGA |MPC860DEVR66D4-ND) NEW! 60.53 50.41 47.43 | MPC860DEVR66D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ = 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DEVR80D4-ND) NEW! 72.63 58.82 56.91 | MPC860DEVR80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11 | MPC860DEZQ50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = = 3.3 80 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 | MPC860DEZQ80D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI — = 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA |/MPC860DTCVR50D4-NDO NEW! 65.55 53.08 51.36 | MPC860DTCVR50D4 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = _ 3.3 50 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DTVR50D4-ND) NEW! 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 [|40~105| 357-PBGA | MPC860DTVR66D4-ND) NEW! 66.19 53.60 51.87 | MPC860DTVR66D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = = 3.3 80 |-40~ 85) 357-PBGA |MPC860DTVR80D4-ND) NEW! 78.29 63.40 61.35 | MPC860DTVR80D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = = 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA |MPC860DTZQ50D4-ND 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTZQ50D4 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA |/MPC860ENCVR50D4-NDO NEW! 71.65 58.03 56.15) MPC860ENCVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 85] 357-PBGA | MPC860ENCVR66D4-NDO NEW! 77.60 62.84 60.81 | MPC860ENCVR66D4 
_- = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI - - 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860ENCZQ50D4-ND 71.65 58.03 56.15 | MPC860ENCZQ50D4 
_— =— 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — = 3.3 50 |-40~ 85] 357-PBGA |MPC860ENZQ50D4-ND 66.35 53.73 51.99) MPC860ENZQ50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = - 3.3 80 |-40~85]| 357-PBGA | MPC860ENZQ80D4-ND 79.39 67.98 64.26 | MPC860ENZQ80D4 

*4-Channel DMA 0 RoHS Compliant (Continued) 
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C4 
&* freescale’ — 32-Bit microcontrollers tant) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freg.| Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. ‘il 25 100 | Part No. 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860ENVR50D4-NDO NEW! 66.35 53.73 51.99 | MPC860ENVR50D4 
— _— 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC860ENVR66D4-NDO NEW! 71.85 58.18 56.30 | MPC860ENVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860ENVR80D4-NDO NEW! 84.68 67.98 64.26 | MPC860ENVR80D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRCVR50D4-ND) NEW! 77.78 62.98 60.95 | MPC860SRCVR50D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~85 | 357-PBGA | MPC860SRCVR66D4-ND) NEW! 84.44 67.79 64.08 | MPC860SRCVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA |MPC860SRVR50D4-NDO NEW! 72.01 58.31 56.42 | MPC860SRVR50D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA |MPC860SRVR66D4-NDO NEW! 77.52 62.78 60.75 | MPC860SRVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860SRVR80D4-NDO NEW! 90.41 72.58 68.61 | MPC860SRVR80D4 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI — _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA |MPC860SRZQ50D4-ND 72.01 58.31 56.42 | MPC860SRZ050D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 80 |-40~85 | 357-PBGA | MPC860SRZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61 | MPC860SRZ080D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA |MPC860TCVR50D4-NDO NEW! 77.78 62.98 60.95 | MPC860TCVR50D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA | MPC860TCVR66D4-NDO NEW! 84.44 67.79 64.08 | MPC860TCVR66D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA |MPC860TVR50D4-NDO NEW! 72.01 58.31 56.42 | MPC860TVR50D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA |MPC860TVR66D4-NDO NEW! 77.52 62.78 60.75 | MPC860TVR66D4 
8K = = 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 80 | 0~105 | 357-PBGA | MPC860TVR80D4-NDO NEW! 90.41 72.58 68.61 | MPC860TVR80D4 

_ — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TZ050D4-ND 72.01 58.31 56.42 | MPC860TZQ50D4 
_ _— 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TZQ66D4-ND 77.52 62.78 60.75 | MPC860TZQ66D4 
— =— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860TZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61 | MPC860TZQ80D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 |-40~115| 357-PBGA |MPC862TCVR50B-NDO NEW! 81.77 65.64 62.05 | MPC862TCVR50B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA | MPC862TCVR66B-NDO NEW! 88.68 71.19 67.29 | MPC862TCVR66B 
— — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 3.3 80 |-40~115| 357-PBGA |MPC862TCVR80B-NDO NEW! 102.53 82.31 77.81 | MPC862TCVR80B 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 5.0 100 )-40~85| 357-PBGA | MPC866PCVR100A-NDO NEW! 87.58 70.30 66.46 | MPC866PCVR100A 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 5.0 100 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC866PVR100A-NDO NEW! 78.93 63.92 61.85 | MPC866PVR100A 
— — 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — _ 3.3 100 |-40~85| 357-PBGA | MPC866TCZP100A-ND 76.89 65.84 62.24 | MPC866TCZP100A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ = 3.3 100 |-40~85 | 357-PBGA | MPC866TCVR100A-ND) NEW! 82.01 65.84 62.24 | MPC866TCVR100A 
_ _— 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 100 )-40~85| 357-PBGA | MPC866TZP100A-ND 73.91 59.86 57.92 | MPC866TZP100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 100 |-40~85| 357-PBGA | MPC866TVR100A-NDO NEW! 73.91 59.86 57.92 | MPC866TVR100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 133 )-40~ 85 | 357-PBGA | MPC866TZP133A-ND 78.93 63.92 61.85 | MPC866TZP133A 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC866TVR133A-ND) NEW! 78.93 63.92 61.85 | MPC866TVR133A 
_ _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA |MC860DECVR50D4R2CT-NDO NEW! 59.42 49.49 46.56) MC860DECVR50D4R2 
— — 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = — 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA |MC860DECVR50D4R2TR-ND) NEW! 8187.28/180 MC860DECVRS50D4R2 
_ _ 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA |MC860ENCVR50D4R2CT-NDO NEW! 71.65 58.03 56.15) MC860ENCVR50D4R2 
= — 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MC860ENCVR50D4R2TR-ND) NEW! 9872.44/180 MC860ENCVRS0D4R2 
= = 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MC860SRCVR50D4R2CT-NDO NEW! 77.78 62.98 60.95 | MC860SRCVRS50D4R2 
_ — 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA |MC860SRCVR50D4R2TR-NDO NEW! 10716.13/180 MC860SRCVR50D4R2 
_ _— _— 60X _ _ 25 200 |-40~ 85) 255-PBGA |MPC603RZT200LC-ND 41.13 34.26 32.23 | MPC603RZT200LC 
_ _— — 60X _ _— 2.5 300 |-40~ 85) 256-CBGA | MPC603RRX300LC-ND 82.32 _ —| MPC603RRX300LC 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — _ 3.3 133 )-40~ 85} 256-PBGA | MPC870CZT133-ND 23.67 18.57 = 17.49 | MPC870CZT133 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = _ 3.3 133 |-40~ 85 | 256-PBGA | MPC870CVR133-NDO NEW! 23.67 18.57 17.49 | MPC870CVR133 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ — 3.3 66 |-40~85| 256-PBGA |MPC870CVR66-NDO NEW! 21.45 16.83 15.85 | MPC870CVR66 
_ _— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870ZT133-ND 21.91 17.19 16.19 | MPC870ZT133 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870VR133-NDO NEW! 21.91 17.19 16.19} MPC870VR133 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — _ 3.3 66 |-40~85| 256-PBGA |MPC870ZT66-ND 19.87 15.59 14.69) MPC870ZT66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = _ 3.3 66 |-40~85 | 256-PBGA | MPC870VR66-NDO NEW! 19.87 15.59 14.69 | MPC870VR66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 80 |-40~85| 256-PBGA |MPC870VR80-NDO NEW! 20.87 16.38 15.43 | MPC870VR80 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 |-40~ 85 | 256-PBGA | MPC875CVR133-NDO NEW! 32.91 25.81 24.32 | MPC875CVR133 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85| 256-PBGA |MPC875CVR66-NDO NEW! 29.83 23.40 22.04 | MPC875CVR66 

16k | — — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 133 |-40~ 85 | 256-PBGA | MPC875VR133-ND) NEW! 30.47 23.90 22.51 | MPC875VR133 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 66 |-40~85 | 256-PBGA | MPC875VR66-ND0 NEW! 27.62 21.67 20.41 | MPC875VR66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = — 3.3 80 |-40~85| 256-PBGA |MPC875VR80-NDO NEW! 29.01 22.76 21.43 | MPC875VR80 
= =— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC880CZP133-ND 42.13 32.02 31.13 | MPC880CZP133 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC880CVR133-NDO NEW! 42.13 32.02 31.13 | MPC880CVR133 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC880CZP66-ND 38.21 29.04 28.24 | MPC880CZP66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = _ 3.3 66 |-40~85 | 357-PBGA | MPC880CVR66-NDO NEW! 38.21 29.04 28.24 | MPC880CVR66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = — 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC880VR133-ND) NEW! 39.01 29.64 28.82 | MPC880VR133 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA |MPC880ZP66-ND 35.39 26.89 26.15 | MPC880ZP66 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ = 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA |MPC880VR66-NDO NEW! 35.39 26.89 26.15 | MPC880VR66 
- — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC880ZP80-ND 37.14 28.23 27.44 | MPC880ZP80 
— = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — = 3.3 80 |-40~85 | 357-PBGA | MPC880VR80-NDO NEW! 37.14 28.23 27.44 | MPC880VR80 
_ _— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC885CZP133-ND 46.84 39.01 36.71 | MPC885CZP133 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC885CVR133-NDO NEW! 46.84 39.01 36.71 | MPC885CVR133 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA |MPC885CVR66-NDO NEW! 42.50 35.40 33.30 | MPC885CVR66 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = _— 3.3 133 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC885ZP133-ND 43.38 36.13 33.99 | MPC885ZP133 
— _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = — 3.3 1383 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC885VR133-ND0 NEW! 43.38 36.13 33.99 | MPC885VR133 
_ _— 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87 | MPC885ZP66 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA |MPC885VR66-NDO NEW! 43.13 32.78 31.87 | MPC885VR66 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB = = 3.3 80 |-40~85 | 357-PBGA | MPC885VR80-NDO NEW! 41.31 34.41 32.37 | MPC885VR80 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _— _ 3.3 100 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC859PCZP100A-ND 55.46 46.20 43.46 | MPC859PCZP100A 
— — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = — 3.3 100 )-40~85| 357-PBGA | MPC859PCVR100A-NDO NEW! 55.46 46.20 43.46 | MPC859PCVR100A 
_ — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _— _— 3.3 100 |-40~ 85] 357-PBGA | MPC859PZP100A-ND 51.36 42.78 40.25 | MPC859PZP100A 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 100 |-40~ 85} 357-PBGA | MPC859PVR100A-NDO NEW! 51.36 42.78 40.25 | MPC859PVR100A 
= md 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 183 |-40~ 85 | 357-PBGA | MPC859PZP133A-ND 56.36 46.94 44.17 | MPC859PZP133A 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = _ 3.3 133 |-40~ 85} 357-PBGA | MPC859PVR133A-NDO NEW! 56.36 46.94 44.17| MPC859PVR133A 
= — 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = — 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPCVR50D4-ND) NEW! 74.72 60.50 58.55 | MPC860DPCVR50D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPCVR66D4-ND) NEW! 81.37 65.32 61.75 | MPC860DPCVR66D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ a 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPCZQ50D4-ND 74.72 60.50 58.55 | MPC860DPCZQ50D4 
= = 4-16 bit PCMCIA, SPI _ = 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MPC860DPVR50D4-ND0 NEW! 69.19 56.03 54.21 | MPC860DPVR50D4 

24K | — _ 4-16 bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA |MPC860DPVR66D4-NDO NEW! 74.68 60.48 58.52 | MPC860DPVR66D4 
— — 4-16 bit PCMCIA, I2C, SPI = — 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA |MPC860DPVR80D4-NDO NEW! 87.54 70.28 66.43 | MPC860DPVR80D4 
= — 4-16 bit PCMCIA, 12C, SPI — _— 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860DPZQ50D4-ND 69.19 56.03 54.21 | MPC860DPZ050D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860PCVR50D4-NDO NEW! 87.71 70.41 66.56 | MPC860PCVR50D4 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 66 |-40~85 | 357-PBGA | MPC860PCVR66D4-NDO NEW! 93.71 75.22 71.11 | MPC860PCVR66D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _— _— 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860PCZQ50D4-ND 82.23 70.41 66.56 | MPC860PCZQ50D4 
— _— 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA |MPC860PVR50D4-ND) NEW! 81.21 65.19 61.62 | MPC860PVR50D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~ 105) 357-PBGA | MPC860PVR66D4-ND) NEW! 86.77 69.66 65.85} MPC860PVR66D4 
= — 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 80 |-40~85| 357-PBGA | MPC860PVR80D4-ND) NEW! 98.98 79.46 75.11} MPC860PVR80D4 
_ _ 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _ _ 3.3 50 |-40~85| 357-PBGA | MPC860PZQ50D4-ND 76.13 65.19 61.62 | MPC860PZQ50D4 
= _ 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA | MPC862PCVR66B-ND) NEW! 98.39 78.99 74.67 | MPC862PCVR66B 

*4-Channel DMA © RoHS Compliant (Continued) 
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&* freescale’ 32-8: microcontrollers (Bont) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq.) Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes) |(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)} (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 

_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 80 |-40~ 115) 357-PBGA |MPC862PCVR80B-ND) NEW! 112.24 90.10 85.17 | MPC862PCVR80B 
_ = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 50 | 0~105 | 357-PBGA |MPC862PVR50B-NDO NEW! 85.26 68.45 64.70 | MPC862PVR50B 
—= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 66 | 0~105 | 357-PBGA |MPC862PVR66B-NDO NEW! 91.10 73.13 69.13 ) MPC862PVR66B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = — 3.3 80 | 0~105 | 357-PBGA |MPC862PVR80B-NDO NEW! 103.92 83.43 78.86 | MPC862PVR80B 
= = 4-16 Bit PCMCIA, SPI = = 3.3 100 | 0~105 | 357-PBGA |MPC862PVR100B-ND) NEW! 112.24 90.10 85.17 | MPC862PVR100B 

24K | — _ 4-16 Bit 12C, UART = _ 5.0 50 |-40~ 105) 357-PBGA |MPC862TVR50B-NDO NEW! 73.69 59.67 57.74] MPC862TVR50B 
= — 4-16 Bit 12C, UART = = 5.0 66 |-40~ 105) 357-PBGA |MPC862TVR66B-NDO NEW! 82.11 65.92 62.31 | MPC862TVR66B 
= — 4-16 Bit 12C, UART = = 5.0 80 |-40~ 105) 357-PBGA |MPC862TVR80B-NDO NEW! 94.93 76.21 72.04] MPC862TVR80B 
— = 4-16 Bit 12C, UART = _ 5.0 100 |-40~ 105) 357-PBGA |MPC862TVR100B-NDO NEW! 105.77 84.91 80.26 | MPC862TVR100B 
= — 4-16 Bit PCMCIA, 12C,SPI — _ 3.3 133 | -40~ 85) 357-PBGA | MPC866PZP133A-ND 81.80 70.04 66.21) MPC866PZP133A 
= = 4-16 Bit PCMCIA, 12C,SPI = = 3.3 133 | -40 ~ 85 | 357-PBGA | MPC866PVR133A-ND0 NEW! 87.25 70.04 66.21 | MPC866PVR133A 
— — = QsMcM — — 3.3 40 |-40~ 105) 272-PBGA |MPC555LFCVR40-NDO NEW! 79.60 64.46 62.38) MPC555LFCVR40 
— | 448K 50-Ch. QsMcM 2 QADC64 8 3.3 40 | -40~ 85) 272-PBGA |MPC555LFMVR40-NDO NEW! 88.34 70.91 67.04 | MPC555LFMVR40 
=- al — 60X _ = 2.6, 3.3 | 233 | -40~85 | 256-CBGA |MPC740ARX233LH-ND 40.84 =_ — | MPC740ARX233LH 
_ - al 60X — _ 2.6,3.3 | 266 | -40~85 | 256-CBGA |MPC740ARX266LH-ND 89.73 _- — | MPC740ARX266LH 
— - = SPI, 126 = = 3.3 266 |-40 ~ 105] 272-PBGA | MPC5200CVR266-NDO NEW! 48.38 40.30 37.91 | MPC5200CVR266 
_ — 8-Ch. lIC, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 = See Timer 3.3 400 | -40~ 85) 272-PBGA |MPC5200CVR400-NDO NEW! 51.54 42.93 40.39 | MPC5200CVR400 
= = _ SPI, 126 = = 3.3 400 | -40~85 | 272-PBGA |MPC5200VR400-NDO NEW! 49.02 40.83 38.41 | MPC5200VR400 
= = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 166 | -40~ 85) 357-PBGA |MPC8241LVR166D-NDO NEW! 26.57 20.84 = 19.63 | MPC8241LVR166D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC = — 3.3 200 | -40~ 85) 357-PBGA |MPC8241LVR200D-NDO NEW! 29.94 23.49 22.12 | MPC8241LVR200D 
= _ = 12¢ = = 3.3 266 | 0~105 | 357-PBGA | MPC8241LVR266D-NDO NEW! 37.72 28.67 27.87 | MPC8241LVR266D 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC _ _ 3.3 400 | -40~85 | 352-TBGA |MPC8245ARVV400D-NDO NEW! 91.64 73.56 69.54) MPC8245ARVV400D 
= — 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 266 | -40~ 85) 352-TBGA |MPC8245LVV266D-ND) NEW! 53.51 44.57 41.93 | MPC8245LVV266D 
= _ 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 300 | -40~ 85) 352-TBGA |MPC8245LVV300D-ND) NEW! 63.64 53.00 49.87 | MPC8245LVV300D 
— _ 4-Ch. DUART, IIC = _ 3.3 333 | -40~ 85) 352-TBGA | MPC8245LVV333D-ND) NEW! 67.29 54.49 52.73 | MPC8245LVV333D 
= = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 350 | -40~ 85 | 352-TBGA | MPC8245LVV350D-ND) NEW! 79.24 64.16 62.09 | MPC8245LVV350D 
_ — 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 266 | -40~ 85) 352-TBGA |MPC8245TVV266D-NDO NEW! 69.57 56.34 54.52 | MPC8245TVV266D 
= _ = 126 = — 3.3 300 | 0~105 | 352-TBGA |MPC8245TVV300D-NDO NEW! 83.45 66.99 63.33 | MPC8245TVV300D 
_ _ _ 120 = = 3.3 333 |-40~ 115) 352-TBGA | MPC8245TVV333D-NDO NEW! 88.24 70.84 66.96 | MPC8245TVV333D 
_ _ _ 120 _ _ 3.3 350 |-40~ 115) 352-TBGA |MPC8245TVV350D-NDO NEW! 103.91 83.41 78.85 | MPC8245TVV350D 
= - 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8247CVRMIBA-NDO NEW! 36.71 30.58 — 28.77 | MPC8247CVRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA |MPC8247CVRPIEA-ND) NEW! 41.49 34.55 32.51 | MPC8247CVRPIEA 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA |MPC8247CVRTIEA-NDO NEW! 49.79 41.47 39.02 | MPC8247CVRTIEA 
_ = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8247VRMIBA-ND) NEW! 36.58 27.80 27.03) MPC8247VRMIBA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = — 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRPIEA-NDO NEW! 37.72 31.42 29.56 | MPC8247VRPIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRTIEA-NDO NEW! 45.25 37.69 35.46 | MPC8247VRTIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8247VRTMFA-NDO NEW! 50.69 42.22 39.72 | MPC8247VRTMFA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 400 |-40~115] 516-FPBGA |MPC8248CVRMIBA-NDO NEW! 38.50 32.07 30.17 |) MPC8248CVRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA |MPC8248CVRPIEA-NDO NEW! 43.52 36.25 34.11) MPC8248CVRPIEA 
= -_ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~ 115] 516-FPBGA | MPC8248CVRTIEA-NDO NEW! 52.23 43.50 40.93 | MPC8248CVRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRMIBA-NDO NEW! 35.01 29.16 27.44 | MPC8248VRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8248VRPIEA-NDO NEW! 39.56 32.95 31.00 | MPC8248VRPIEA 
= — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8248VRTIEA-NDO NEW! 47.48 39.55 37.21 | MPC8248VRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8248VRTMFA-NDO NEW! 53.17 44.29 41.67 | MPC8248VRTMFA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA — = 3.3 300 |-40~ 115) 516-PBGA |MPC8250ACVRIHBC-NDO NEW! 66.28 53.68 51.94] MPC8250ACVRIHBC 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = _ 3.3 300 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8250AVRIHBC-NDO NEW! 60.26 50.19 47.22 | MPC8250AVRIHBC 
= = 4-Ch. HC, Mil, SPI, UART = = 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8250AVVMHBC-ND) NEW! 103.62 83.18 78.63 ) MPC8250AVVMHBC 
= = 4-Ch. IC, Mil, SPI, UART = = 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8250AVVPIBC-ND) NEW! 113.98 91.50 86.50 ) MPC8250AVVPIBC 
_ _ 4-Ch. IC, Mil, SPI, UART — _ 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8250AZUPIBC-ND 106.86 91.50 86.50 | MPC8250AZUPIBC 

32K | — = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = _ 3.3 300 |-40~ 115) 480-TBGA |MPC8255ACVVMIBB-ND) NEW! 144.24 115.79 109.45 | MPC8255ACVVMIBB 
= om 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA a: = 3.3 300 |-40~ 115] 480-TBGA |MPC8255ACVVMHBB-ND) NEW! 144.24 115.79 109.45 | MPC8255ACVVMHBB 
= — 4-Ch. lIC, MIl, SPI, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8255AVVMHBB-ND) NEW! 131.12 105.26 99.50 ) MPC8255AVVMHBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA _ = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8255AVVPIBB-ND) NEW! 144.24 115.79 109.45 | MPC8255AVVPIBB 
_ _ 4-16 Bit 12C, MIl, SPI, TDM = _ 3.3 300 | -40~ 85) 480-TBGA |MPC8260ACVVMHBB-ND) NEW! 146.39 126.99 121.32 | MPC8260ACVVMHBB 
= — 4-Ch. IIC, Mil, SPI, UTOPIA = = 3.3 300 |-40~ 105) 480-TBGA |MPC8260ACVVMIBB-ND) NEW! 152.91 132.64 126.72 |) MPC8260ACVVMIBB 
= = 4-16 Bit 12C, MIl, SPI, TDM = = 3.3 300 | -40~ 85 | 480-TBGA | MPC8260AVVMHBB-ND) NEW! 148.55 119.25 112.73 | MPC8260AVVMHBB 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = — 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8260AVVPIBB-ND) NEW! 146.39 126.99 121.32 ) MPC8260AVVPIBB 
= _ 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM = = 3.3 300 | -40~ 85) 480-TBGA |MPC8260AVVPJDB-NDO NEW! 168.26 145.95 139.44 | MPC8260AVVPJDB 
_ — 4-16 Bit 12C, MIl, SPI, TDM — _ 3.3 300 | -40~ 85] 480-TBGA |MPC8260AZUMHBB-ND 139.27 _ — | MPC8260AZUMHBB 
_ _ 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM _ _ 3.3 300 | -40~ 85) 480-TBGA |MPC8260AZUPJDB-ND 168.26 _ — | MPC8260AZUPJDB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = _ 3.3 300 |-40~ 115] 480-TBGA | MPC8264ACVVMIBB-ND) NEW! 192.15 166.68 159.24 | MPC8264ACVVMIBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8264AVVMHBB-ND) NEW! 167.10 144.95 138.48 ) MPC8264AVVMHBB 
= — 4-16 Bit 12C, Ml, SPI, TDM = = 3.3 300 | -40~ 85) 480-TBGA |MPC8264AVVPIBB-ND) NEW! 183.90 159.52 152.40 ) MPC8264AVVPIBB 
= — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA |MPC8264AVVPJDB-NDO NEW! 211.41 183.38 175.20 ) MPC8264AVVPJDB 
_ _— 4-16 Bit 12C, MIl, SPI, TDM _ = 3.3 300 | -40~ 85) 480-TBGA |MPC8264AZUPIBB-ND 183.90 _ — | MPC8264AZUPIBB 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA = = 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8265AVVPIBC-ND) NEW! 163.62 141.93 135.60 | MPC8265AVVPIBC 
— = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — — 3.3 450 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8270CVRMIBA-ND) NEW! 66.27 53.66 51.93 ) MPC8270CVRMIBA 
_ al 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 |-40 ~ 115) 480-FTBGA |MPC8270CVVOLDA-NDO NEW! 91.64 73.56 69.54) MPC8270CVVQLDA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 450 |-40 ~ 115) 480-FTBGA |MPC8270CVVUPEA-ND) NEW! 109.96 88.27 83.44 | MPC8270CVVUPEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 450 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8270VRMIBA-ND) NEW! 60.24 50.17 47.21) MPC8270VRMIBA 
=z - 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 | 0~105 | 480-FTBGA |MPC8270VVQLDA-NDO NEW! 83.31 66.88 63.22 | MPC8270VVQLDA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 450 | 0~105 | 480-FTBGA |MPC8270VVUPEA-ND) NEW! 99.96 80.25 75.86) MPC8270VVUPEA 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = _ 3.3 400 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8271CVRMIBA-NDO) NEW! 42.11 35.08 33.00 ) MPC8271CVRMIBA 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8271CVRPIEA-NDO NEW! 47.58 39.63 37.28 | MPC8271CVRPIEA 
= — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8271CVRTIEA-NDO NEW! 57.10 46.24 44.74) MPC8271CVRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8271VRMIBA-ND) NEW! 38.28 31.88 30.00 | MPC8271VRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8271VRPIEA-NDO NEW! 43.26 36.04 33.90 | MPC8271VRPIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8271VRTIEA-ND) NEW! 51.91 43.23 40.67 | MPC8271VRTIEA 
= =— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8271VRTMFA-NDO NEW! 58.14 47.08 45.56 | MPC8271VRTMFA 
= — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8272CVRMIBA-ND) NEW! 43.91 36.57 34.41 | MPC8272CVRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115] 516-FPBGA | MPC8272CVRPIEA-NDO NEW! 49.61 41.32 38.88 | MPC8272CVRPIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40 ~ 115) 516-FPBGA |MPC8272CVRTIEA-NDO NEW! 59.54 48.21 46.65 | MPC8272CVRTIEA 
— = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = — 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8272VRMIBA-ND) NEW! 39.91 33.25 31.28 | MPC8272VRMIBA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = — 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8272VRPIEA-NDO NEW! 45.11 37.57 35.35 | MPC8272VRPIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA |MPC8272VRTIEA-ND) NEW! 54.13 45.09 42.42 | MPC8272VRTIEA 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRTMFA-NDO NEW! 60.63 49.10 47.51 | MPC8272VRTMFA 
= = 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 266 |-40 ~ 115] 516-FPBGA | MPC8275CVRMIBA-ND) NEW! 89.15 71.56 67.65 | MPC8275CVRMIBA 

*4-Channel DMA © RoHS Compliant (Continued) 
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&* freescale = 32-bit Microcontrollers (cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freg.| Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes) |(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| = (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = — 3.3 266 |-40 ~ 115) 516-FPBGA | MPC8275CZQMIBA-NDO NEW! 89.15 71.56 67.65 | MPC8275CZQMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, USB = = 3.3 266 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8275VRMIBA-ND) NEW! 81.04 65.06 61.50) MPC8275VRMIBA 
30x | — _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 300 |-40~ 115] 480-FTBGA | MPC8280CVVQLDA-NDO NEW! 149.87 130.00 124.20 ) MPC8280CVVQLDA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 300 |-40 ~ 115] 480-FTBGA | MPC8280CVVUPEA-ND) NEW! 179.84 156.00 149.04 | MPC8280CVVUPEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 300 | 0~ 105 | 480-FTBGA | MPC8280VVUPEA-ND) NEW! 163.48 141.81 135.48 | MPC8280VVUPEA 
= = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = — 3.3 300 | 0~ 105 | 480-FTBGA | MPC8280VVQLDA-NDO NEW! 152.16 122.15 115.47 | MPC8280VVQLDA 
_ _ 54-Ch QsmMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85]| 388-PBGA |MPC561CZP40-ND 40.52 30.79 29.94 | MPC561CZP40 
= = 54-Ch SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~ 125) 388-PBGA | MPC561MZP56-ND 40.67 33.87 31.87 | MPC561MZP56 
_ = 54-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85]| 388-PBGA |MPC562CZP40-ND 42.50 35.40 33.30 | MPC562CZP40 
_ _ 54-Ch SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~ 125] 388-PBGA | MPC562MZP56-ND 46.76 38.95 36.64] MPC562MZP56 
42K | — | 512K 54-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85| 388-PBGA | MPC563CVR40-NDO NEW! 60.69 50.55 47.56 | MPC563CVR40 
— | 512K = SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105] 388-BGA | MPC563MVR56-NDO NEW! 66.76 54.07 52.32) MPC563MVR56 
— | 512K 54-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85]| 388-PBGA |MPC564CVR40-NDO NEW! 66.76 54.07 52.32 | MPC564CVR40 
— | 512K 54-Ch QsmMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~ 85] 388-PBGA | MPC564CZP40-ND 66.76 54.07 52.32 | MPC564CZP40 
—__| 512K = SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105] 388-BGA | MPC564MVR56-NDO NEW! 73.43 59.47 57.54 | MPC564MVR56 
= 1M 70-Ch QsmMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85]| 388-PBGA |MPC565CVR40-NDO NEW! 87.48 70.23 66.39 | MPC565CVR40 
_ 1M 70-Ch QsmMcM 2 QADC64E 12 2.6 56 | -40~ 85] 388-PBGA |MPC565CVR56-NDO NEW! 91.86 73.74 69.71 | MPC565CVR56 
= 1M = SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105] 388-BGA | MPC565MVR56-NDO NEW! 100.61 80.77 76.35 | MPC565MVR56 
ack | 1M _ SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit _ 5.0 56 |-40~ 105) 388-BGA | MPC566AVR56-ND) NEW! 173.76 150.72 144.00 | MPC566AVR56 
= 1M 70-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85| 388-PBGA | MPC566CVR40-NDO NEW! 96.24 77.26 73.04 | MPC566CVR40 
= 1M = SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~ 105) 388-BGA |MPC566CVR56-NDO NEW! 101.05 81.12 76.68 | MPC566CVR56 
_ 1M 70-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 | -40~85]| 388-PBGA | MPC566CZP40-ND 90.23 77.26 73.04] MPC566CZP40 
= 1M = SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit = 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC566MVR56-NDO NEW! 105.86 84.98 80.34 | MPC5S66MVR56 
i = — 60X, MPX = = 3.3 400 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS400LE-ND) NEW! 85.39 68.55 64.80 | MPC7410VS400LE 
_ _ _ 60X, MPX _ _ 3.3 400 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS400NE-NDO NEW! 143.12 124.15 118.61) MPC7410VS400NE 
= — — 60X, MPX — — 3.3 450 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS450LE-ND) NEW! 102.57 82.34 77.83 | MPC7410VS450LE 
_ _ = 60X, MPX = _ 3.3 450 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS450NE-NDO NEW! 206.05 178.73 170.76 | MPC7410VS450NE 
= = = 60X = = 2.5,3.3 | 500 | -40~85 | 360-CBGA | MPC7410VS500LE-NDO NEW! 163.04 141.43 135.12 | MPC7410VSS5O0LE 
_ _ _ 60X — — 3.3 350 | -40~ 85] 255-PBGA | MPC745BPX350LE-ND 85.74 73.42 69.40 | MPC745BPX350LE 
_ = = 60x _ = 3.3 300 | -40~ 85] 360-CBGA |MPC755BPX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BPX300LE 
_ — _ 60X _ _ 3.3 300 | -40~ 85] 360-CBGA |MPC755BRX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BRX300LE 
= _ — 60X _ = 3.3 400 | -40~ 85] 360-PBGA | MPC755CPX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CPX400LE 
= = = 60X = = 3.3 400 | -40~85| 360-CBGA | MPC755CRX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CRX400LE 
_ _ 4-Ch. IC, Ml, SPI, UTOPIA, USB — — 3.3 333 |-40 ~ 105) 480-FTBGA | MPC8270ZUQLDA-ND 78.10 66.88 63.22 | MPC8270ZUQLD 
_ = 4-Ch. 11C, Ml, SPI, UTOPIA, USB _ =_ 3.3 450 |-40 ~ 105] 480-FTBGA | MPC8270ZUUPEA-ND 93.72 80.25 75.86 | MPC8270ZUUPE 
_ — 4-Ch. IIC, Ml, SPI, UTOPIA, USB _ _ 3.3 450 |-40 ~ 105] 480-FTBGA | MPC8280ZUUPEA-ND 163.48 141.81 135.48 ) MPC8280ZUUPE 
_ _ _ SPI, 12C, DUART = _ 2.5,3.3 | 667 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8540CVT667JB-NDO NEW! 176.08 152.73 145.92 | MPC8540CVT667JB 
= = = SPI, 120, DUART = = 2.5,3.3 | 667 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT667LB-NDO NEW! 160.00 138.79 132.60 | MPC8540VT667LB 
64K | — = = SPI, 120, DUART = = 2.5,3.3 | 833 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT833LB-NDO NEW! 184.04 159.64 152.52 | MPC8540VT833LB 
_ _ _ SPI, 120, DUART _ _ 2.5,3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTAJD-ND) NEW! 144.66 125.48 119.88 | MPC8541ECVTAJD 
= = — SPI, 120, DUART = — 2.5,3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTALF-NDO NEW! 159.14 138.04 131.88 ) MPC8541ECVTALF 
_ _ = SPI, 120, DUART = _ 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAJD-NDO NEW! 146.86 117.89 111.44 | MPC8541EVTAJD 
= = = SPI, 120, DUART = = 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTALF-ND) NEW! 161.54 129.68 122.58 | MPC8541EVTALF 
= = = SPI, 12C, DUART = = 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAPF-NDO NEW! 166.38 144.32 137.88 | MPC8541EVTAPF 
_ _ _ SPI, 120, DUART _ _ 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAQF-NDO NEW! 199.68 173.21 165.48) MPC8541EVTAQF 
= = — SPI, TDM, 12C = — 2.5,3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8555ECVTAJD-ND) NEW! 159.14 138.04 131.88 | MPC8555ECVTAJD 
_ _ = SPI, TDM, 12C = _ 2.5,3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8555ECVTALF-ND) NEW! 175.06 151.86 145.08 | MPC8555ECVTALF 
= = = SPI, TDM, 12C = = 2.5,3.3 | 333 | 0~105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAJD-NDO NEW! 144.66 125.48 119.88 | MPC8555EVTAJD 
= = =— SPI, TDM, 12C = = 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTALF-ND) NEW! 159.14 138.04 131.88 | MPC8555EVTALF 
_ _ _ SPI, TDM, 12C _ _ 2.5,3.3 | 333 | 0~105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAPF-NDO NEW! 183.03 158.76 151.68 | MPC8555EVTAPF 
_ — al SPI, TDM, 12C = — 2.5,3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAQF-NDO NEW! 219.52 190.41 181.92 |) MPC8555EVTAQF 
= _ = SPI = = 2.5, 3.3 — | -40 ~ 85 | 783-FCPBGA | MPC8560CVT667JB-ND) NEW! 213.00 184.76 176.52 | MPC8560CVT667JB 
= _ _ SPI = _ 2.5, 3.3 — |-40 ~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT667LB-ND) NEW! 192.00 166.55 159.12 | MPC8560VT667LB 
= = = SPI = = 2.5, 3.3 —_|-40 ~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT833LB-NDO NEW! 220.82 191.54 183.00 | MPC8560VT833LB 
_ - = = Ext. Bus Interface (EB!) - = 3.3 66 | -40~ 85] 100-LQFP | MPC180LMB-ND 20.96 16.44 15.49 | MPC180LMB 
M-CORE Processors 
8K —__| 128K | Dual 4-Ch. Dual SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit = 2.7 ~3.6 | 33 |-40~85 | 100-LQFP | MMC2107CFCPU33-ND 24.35 19.10 18.00 | MMC2107CFCPU33 
=- 8K | 128K 4-Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit _ 2.7~3.6 | 33 |-40~85] 144-LQFP | MMC2107CFCAG33-NDO NEW! 24.35 19.10 18.00 | MMC2107CFCAG33 
68K Family Processors 
_ — 4-Ch. SCP, TDM _ = 3.3 16 |-40~85]} 100-LQFP | M68LC302CPU16VCT-ND 28.45 22.31 21.02 | M68LC302CPU16VCT 
_ — 4-Ch. SCP, TDM = — 5.0 16 | 0~70 132-PQFP | MC68302CFC16C-ND 32.99 26.95 25.54) MC68302CFC16C 
=_ _— 4-Ch. SCP, TDM =_ = 5.0 16 | 0~70 132-PQFP | MC68302FC16C-ND 27.98 22.64 21.43 | MC68302FC16C 
= _ 4-Ch. SCP, TDM = _ 5.0 16 | 0~70 132-PQFP | MC68302EH16C-NDO NEW! 29.57 23.20 21.85 | MC68302EH16C 
_- _ 4-Ch. SCP, TDM - = 5.0 20 | 0~70 132-PQFP__| MC68302FC20C-ND 30.67 24.95 23.64 | MC68302FC20C 
— — 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 16 | 0~70 144-LQFP | MC68302PV16C-ND 27.31 22.06 20.88 | MC68302PV16C 
_ — 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 25 | 0~70 144-LQFP | MC68302PV25C-ND 32.70 26.69 25.30 | MC68302PV25C 
= — 4-Ch. SCP, TDM =— - 5.0 33 | 0~70 144-LQFP | MC68302PV33C-ND 38.29 29.09 28.29 | MC68302PV33C 
1K = _ 4-Ch. SCP, TDM — _ 5.0 16 | 0~70 132-PGA | MC68302RC16C-ND 76.93 =— — | MC68302RC16C 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 20 | -40~85| 144-TOQFP | MC68EN302PV20BT-ND 36.74 30.18 28.64 | MC68EN302PV20BT 
— — 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3 16 |-40~85] 100-LQFP | MC68LC302CPU16CT-ND 20.36 15.98 15.05 | MC68LC302CPU16CT 
— — 4-Ch. SCP, TDM = — 3.3 20 | -40~85] 100-LQFP | MC68LC302CPU20CT-ND 24.40 19.15 18.03 | MC68LC302CPU20CT 
= — 4-Ch. SCP, TDM = =- 3.3 16 |-40~85] 100-TQFP | MC68LC302PU16CT-ND 19.68 15.56 14.68 | MC68LC302PU16CT 
= _ 4-Ch. SCP, TDM = _ 3.3 16 |-40~85]} 100-TQFP | MC68LC302AF16CT-NDO NEW! 19.96 15.66 14.75 | MC68LC302AF16CT 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3 16 |-40~105} 100-LQFP | MC68LC302PU16VCT-ND 27.88 21.87 20.60 | MC68LC302PU16VCT 
_ oe 4-Ch. SCP, TDM _ = 3.3 16 |-40~105} 100-LQFP | MC68LC302AF16VCT-NDO NEW! 27.88 21.87 20.60 | MC68LC302AF16VCT 
_ — 4-Ch. SCP, TDM = — 3.3 20 |-40~85] 100-TQFP | MC68LC302AF20CT-NDO NEW! 23.91 18.76 17.67 | MC68LC302AF20CT 
_ — 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3 20 |-40~ 105) 100-LQFP | MC68LC302PU20VCT-ND 28.71 22.52 21.21 | MC68LC302PU20VCT 
- _ 4-Ch. SCP, TDM =_ =- 3.3 25 | -40~85| 100-TOFP | MC68LC302PU25CT-ND 26.54 21.41 20.25 | MC68LC302PU25CT 
— — TPU SCI, Queued SPI = = 5.0 25 | -40~ 85] 132-PQFP | MC68332ACEH25-NDO NEW! 26.02 20.41 19.23 | MC68332ACEH25 
_ _ TPU SCI, Queued, SPI _ _ 5.0 16 |-40~85] 132-PQFP | MC68332GCEH16-NDO NEW! 23.63 18.54 17.46 | MC68332GCEH16 
2K = — TPU SCI, Queued SPI = — 5.0 16 |-40~85} 144-LQFP | MC68332GCPV16-ND 19.66 15.42 14.53 | MC68332GCPV16 
= — TPU SCI, Queued SPI = —= 5.0 20 | -40~85] 144-LQFP | MC68332GCPV20-ND 20.63 16.18 15.24) MC68332GCPV20 
i — TPU SCI, Queued SPI = = 3-5 16 |-40~85] 144-LQFP | MC68LK332ACAG16-NDO NEW! 21.63 16.97 15.98 | MC68LK332ACAG16 
*4-Channel DMA © RoHS Compliant (Continued) 
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&* freescale’ 32-8: Microcontrollers (cont, 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ — TPU SCI, Queued SPI _ = 5.0 16 |-40~85| 144-LQFP | MC68332GCPV16B1-ND 19.66 15.42 14.53 | MC68332GCPV16B1 
9K _ — TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 16 |-40~85| 132-PQFP | MC68332ACEH16-NDO NEW! 23.63 18.54 17.46 | MC68332ACEH16 
_ _ TPU SCI, Queued, SPI _ _ 5.0 20 |-40~85| 132-PQFP | MC68332ACEH20-NDO NEW! 24.83 19.48 18.35 | MC68332ACEH20 
— = = = — — 5.0 16 |-40~85 | 132-PQFP | MC68334GCEH16-ND) NEW! 24.25 19.02 17.92 | MC68334GCEH16 
25K | — - 4-16 Bit ScP, TDM = — 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 357-PBGA | MC68MH360ZP25VL-ND 77.39 66.27 62.64 | MC68MH360ZP25VL 
— — | TPU, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Ch., 10-Bit _— 5.0 20 |-40~85| 160-QFP MC68336ACFT20-ND 33.17 26.02 24.51 | MC68336ACFT20 
75K | — — | TPU, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Ch., 10-Bit = 5.0 20 |-40~85| 160-QFP MC68336GCFT20-ND 33.17 26.02 24.51 | MC68336GCFT20 
= —__| TPU, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Ch., 10-Bit = 5.0 20 |-40~85| 160-QFP MC68336GCAB20-NDO NEW! 33.17 26.02 24.51 | MC68336GCAB20 
= — — — =— = 5.0 33 |-40~85 | 184-CQFP | MC68ECO40FE33A-ND 132.92 _ — | MC68ECO40FE33A 
_ — — — _ _ 5.0 25 |-40~85| 179-PGA | MC68EC040RC25A-ND 119.37 = — | MC68EC040RC25A 
8k _ — _— — _— _ 5.0 33 |-40~85| 179-PGA | MC68EC040RC33A-ND 160.87 _ — | MC68EC040RC33A 
- _— _ - ad =- 5.0 25 |-40~85| 179-PGA | MC68LC040RC25A-ND 173.76 - — | MC68LC040RC25A 
— — — - _— — 3.3 50 |-40~85] 206-PGA | MC68ECO60RC50-ND 149.58 _ — | MC68ECO60RC50 
16K | — — — — _ — 3.3 66 |-40~85]| 206-PGA | MC68ECO60RC66-ND 321.17 _ — | MC68ECO60RCE6 
= ad _— = _— = 3.3~5.0 | 66 |-40~85| 206-PGA | MC68LCO60RC66-ND 508.90 = — | MC68LCO6ORC66 
_ — 4-Ch. SCP, TDM = — 3.3~5.0 | 25 /-40~85| 240-FOFP | MC68MH360EM25L-ND 67.94 55.01 53.23 ) MC68MH360EM25L 
— = = = = = 5.0 16 |-40~ 85 64-QFP MC68SECO00AA16-NDO NEW! 12.16 9.20 8.48 | MC68SECOO0AA16 
_ _ GPT SCI, Queued SPI _ _ 5.0 16 |-40~85| 144-LQFP | MC68331CPV16-ND 18.88 14.28 13.17 | MC68331CPV16 
= = GPT SCI, Queued SPI = = 5.0 16 |-40~ 85] 144-LQFP | MC68331CAG16-NDO NEW! 18.88 14.28 13.17 | MC68331CAG16 
- _ GPT SCI, Queued SPI - - 5.0 16 |-40~85 | 132-PQFP | MC68331CFC16-ND 21.29 16.71 15.74 | MC68331CFC16 
= _ GPT SCI, Queued SPI _ = 5.0 16 |-40~85| 132-PQFP |MC68331CEH16-NDO NEW! 21.29 16.71 15.74 | MC68331CEH16 
_ — — — _— _ 5.0 16 |-40~85| 114-PGA | MC68020RC16E-ND 160.15 _ — | MC6802RC16E 
_ — — — — _ 5.0 50 |-40~85| 206-PGA | MC68060RC50-ND 520.47 al — | MC68060RC50 
_ _ _ =_ _ _ 5.0 16 |-40~85| 132-PQFP | MC68334GCFC16-ND 24.25 19.02 17.92 | MC68334GCFC16 
= = = = = = 5.0 16 |-40~85 | 132-PQFP | MC68334GFC16-ND 24.25 19.02 17.92 | MC68334GFC16 
— _ 2-16 Bit DUART _— — 3.3~5.0 | 16 |-40~85] 144-CQFP | MC68340FE16E-ND 46.60 38.81 36.52 | MC68340FE16E 
= =— 2-16 Bit DUART _ =_ 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 144-CQFP | MC68340FE25E-ND 62.90 52.39 49.29) MC68340FE25E 
_ — 2-16 Bit DUART _ _ 3.3~5.0 | 16 /-40~85| 144-LQFP | MC68340PV16E-ND 28.50 22.36 21.06 | MC68340PV16E 
_ — 2-16 Bit DUART _ _ 3.3~5.0 | 25 /-40~85| 144-LQFP | MC68340PV25E-ND 39.90 30.32 29.48 | MC68340PV25E 
- _— 4-Ch. SCP,TDM - _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 240-FQFP | MC68360CEM25L-ND 62.02 51.66 48.60 | MC68360CEM25L 
_ — _ 4-Ch. SCP, TDM _ — 3.3~5.0 | 25 /-40~85 | 240-PQFP | MC68360EM25L-ND 54.66 45.78 43.56) MC68360EM25L 
— _ 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 240-PQFP | MC68360EM25VL-ND 64.94 54.79 52.18 | MC68360EM25VL 
= = 4-Ch. SCP, TDM _ = 3.3~5.0 | 25 )-40~85 | 357-PBGA | MC68360ZP25L-ND 56.25 46.85 44.08) MC68360ZP25L 
_ — 4-Ch. SCP,TDM _ _ 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 357-PBGA |MC68360ZP25VL-ND 67.81 54.91 53.13 | MC68360ZP25VL 
256 — 2-Ch. UART = = 5.0 25 |-40~85| 100-QFP MC68EC020FG25-ND 29.96 23.50 22.14 | MC68ECO20FG25 
512 — _— - — =_ 5.0 25 |-40~85| 132-CQFP | MC68ECO30FE25C-ND 43.15 35.94 33.82 | MC68ECO30FE25C 
512 — — — _ — 5.0 40 | 0~70 132-CQFP | MC68ECO30FE40C-ND 59.86 49.85 46.90 | MC68ECO30FE40C 
_ _ 4-Ch.. SCP, TDM _— — 3.3~5.0 | 25 |-40~85]| 240-FOFP | MC68EN360CEM25L-ND 70.04 56.71 54.88) MC68EN360CEM25L 
_ — 4-Ch. SCP, TDM _ =— 3.3~5.0 | 25 |-40~85]| 240-FQFP | MC68EN360EM25L-ND 61.80 52.04 49.54) MC68EN360EM25L 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 3.3~5.0 | 25 |-40~85| 240-FOFP | MC68EN360EM25VL-ND 72.02 61.01 58.14 | MC68EN360EM25VL 
_ _— 4-Ch. SCP, TDM = — 3.3~5.0 | 25 |-40~85] 240-PGA | MC68EN360RC25K-ND 133.62 _ — | MC68EN360RC25K 
_ =— 4-Ch. SCP, TDM _— _ 3.3~5.0 | 25 /-40~85| 144-TQFP | MC68EN360ZP25VL-ND 71.45 60.51 57.66 | MC68EN360ZP25VL 
_ _ _ —_ — _ 5.0 16 |-40~85] 68-PLCC MC68HCOOOFN16-ND 13.67 10.34 9.54 | MC68HCOOOFN16 
= = = = _ = 5.0 16 |-40~85]| 68-PLCC MC68HCOO0EI16-NDO NEW! 13.67 10.34 9.54 | MC68HCOO0EI16 
- = = = =— = 5.0 16 |-40~85| 68-PLCC MC68HCOOOFN16TR-ND 2317.00/250 MC68HCOOOFN16 
1.MX™ 0 Processors 
_ — 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~85 | 256-PBGA | MC9328MX1DVH20-ND 27.41 21.50 20.25 | MC9328MX1DVH20 
= _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7~3.3 | 200 )-40~85| 256-PBGA | MC9328MX1DVM20-NDO NEW! 26.04 20.43 19.24 | MC9328MX1DVM20 
_ — 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7~3.3 | 200 |-40~ 85] 256-PBGA |MC9328MX1DVM20R2CT-NDO MEW! 27.41 21.50 = 20.25 | MC9328MX1DVM20R2 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~ 85} 256-PBGA | MC9328MX1DVM20R2TR-NDO NEW! 17784.00/1,000 MC9328MX1DVM20R2 
= = 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 |-40~85| 256-PBGA | MC9328MX1VH20-ND 27.41 21.50 20.25 | MC9328MX1VH20 
— — 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MC9328MX1CVM15-NDO NEW! 24.95 19.57 18.44) MC9328MX1CVM15 
32K | — _ 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21CVK-NDO NEW! 28.52 21.67 = 21.07 | MC9328MX21CVK 
_ _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21CVM-ND) NEW! 28.52 21.67 = 21.07 | MC9328MX21CVM 
= — 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 266 | -40 ~ 85 |289-MAPBGA | MC9328MX21DVK-NDO NEW! 24.79 19.45 18.32 | MC9328MX21DVK 
= _ 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | 0~70 |289-MAPBGA | MC9328MX21VK-NDO NEW! 24.79 19.45 18.32 | MC9328MX21VK 
= _ 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7~3.3 | 266 | 0~70 |289-MAPBGA | MC9328MX21VM-NDO NEW! 24.79 19.45 18.32 | MC9328MX21VM 
— — 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 |-40 ~ 85 |256-MAPBGA | MC9328MXLCVM15-NDO NEW! 16.56 1253 11.55 | MC9328MXLCVM15 
= — 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 150 |-40 ~ 85 |225-MAPBGA | MC9328MXLCVP15-NDO NEW! 16.56 1253 11.55 | MC9328MXLCVP15 
“4-Channel DMA © RoHS Compliant 
32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each Part No. 
MCF5206 ColdFire™ M5206AN-ND 508.73 M5206AN 
MCF5307 ColdFire M5307C3-ND 609.41 M5307C3 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITE-ND 220.39 M5282LITE 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEKIT-ND 291.72 M5282LITEKIT 
MCF523X ColdFire M523XEVB-ND 785.76 M523XEVB 
MCF523X ColdFire M5235BCCKIT-ND 282.63 M5235BCCKIT 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVB-ND 733.76 M5271EVB 
MCF5274/75 ColdFire M5275EVB-ND 733.76 M5275EVB 
MCF547X ColdFire M5475EVB-ND 960.93 M5475EVB 
MCF548X ColdFire M5485EVB-ND 960.93 M5485EVB 
MCF5282 ColdFire M5282EVB-ND 808.86 M5282EVB 
MCF5282 with MC9SO8GT60, MC13192, MMA6261, MPXM2053 ColdFire M5282ZIGBEE-ND 351.39 M5282ZIGBEE 
MPC555 PowerPC™ MPC555CME-ND 734.83 MPC5S5CME 
MPC561/62/63/64 PowerPC MPC564EVB-ND 1011.86 MPC564EVB 
MPC565/66 PowerPC MPC566EVB-ND 1011.86 MPC566EVB 
MMC2107 M-CORE™ MMCEVB2107-ND 508.73 MMCEVB2107 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 517 
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Prog. | Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM | (Data) (Data) Flash Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | Timers | 1/0 Serial i) PWM (v) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1K 2K 1K 2K 8 1 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | DSP56F801FA60E-NDO NEW! 8.77 6.27 5.70 | DSP56F801FAG0E 
1K 2K 1K 2K 8 als SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80-ND 11.39 8.62 7.95 | DSP56F801FA80 
8K 1K 2K 1K 2K 8 ai SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80E-NDO NEW! 11.39 8.62 7.95 | DSP56F801FA80E 
1K 2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 32-LQFP | DSP56F802TAGOE-NDO NEW! 7.62 5.45 4.95 | DSP56F802TA6OE 
1K 2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 32-LQFP | DSP56F802TA80E-NDO NEW! 9.98 6.81 6.48 | DSP56F802TA80E 
0.5K 4K 2K 2K 16 16 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80E-NDO NEW! 18.38 13.91 12.82 | DSP56F803BU80E 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 8-Ch., 12-Bit (2) 6-Ch. 3.3 80 144-LQFP | DSP5S6F805FV80E-NDO NEW! 17.76 13.94 13.13 | DSP56F805FV80E 
0.5K 2K 4K 2K 4,1 TOD 16 2 SPI, 2 SCI, SSI _ _ 2.5/3.3 80 100-LQFP | DSP56F826BU80-ND 17.10 12.94 11.93 | DSP56F826BU80 
0.5K 2K 4K 2K 4,1 T0D 16 2 SPI, 2 SCI, SSI _ = 2.5/3.3 80 100-LQFP | DSP5S6F826BU80E-ND) NEW! 17.10 12.94 11.93 | DSP56F826BU80E 
60K 2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-LQFP | DSPS6F807PY80E-NDO NEW! 21.12 16.57 15.61 | DSP56F807PY80E 
2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-BGA | DSP56F807VF80E-NDO NEW! 24.14 18.94 17.84] DSP56F807VF80E 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 48-LQFP | MC56F8122VFAE-NDO NEW! 930 6.35 6.04 | MC56F8122VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit = 3.3 40 64-LQFP | MC56F8123VFBE-ND) NEW! 9.62 6.56 6.25 | MC56F8123VFBE 
30K 4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322MFAE-NDO NEW! 12.49 945 8.71 | MC56F8322MFAE 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC5S6F8322VFAE-NDO NEW! 10.65 8.06 7.43 | MC56F8322VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC5S6F8323MFBE-NDO NEW! 12.85 9.72 8.96 | MC56F8323MFBE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323VFBE-ND) NEW! 11.03 8.35 = 7.69 | MC56F8323VFBE 
4K 8K 8K 8K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8145VFGE-NDO NEW! 13.58 10.27 9.47 | MC56F8145VFGE 
4K 8K 8K 8K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8146VFVE-NDO NEW! 13.69 10.36 9.55 | MC56F8146VFVE 
4K 8K 8K 8K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8147VPYE-NDO NEW! 14.53 11.00 10.14 | MC56F8147VPYE 
428K 4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345MFGE-NDO NEW! 19.05 14.94 14.08 | MC56F8345MFGE 
4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345VFGE-NDO NEW! 17.43 13.18 12.15 | MC56F8345VFGE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346MFVE-NDO NEW! 25.58 20.07 18.90 | MC56F8346MFVE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346VFVE-NDO NEW! 17.56 13.28 12.25 | MC56F8346VFVE 
4K 8K 8K 8K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8347VPYE-NDO NEW! 18.65 14.11 13.01 | MC56F8347VPYE 
4K 8K 16K 16K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8155VFGE-NDO NEW! 18.02 13.63 12.57 | MC56F8155VFGE 
4K 8K 16K 16K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8156VFVE-NDO NEW! 18.15 13.73 12.66 | MC56F8156VFVE 
4K 8K 16K 16K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8157VPYE-NDO NEW! 17.92 14.06 13.24 | MC56F8157VPYE 
4K 8K 16K 16K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8165VFGE-NDO NEW! 23.84 18.70 17.62 | MC56F8165VFGE 
256K 4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355MFGE-ND) NEW! 24.60 19.30 18.18 | MC56F8355MFGE 
4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355VFGE-NDO NEW! 21.15 16.60 15.63 | MC56F8355VFGE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356MFVE-NDO NEW! 24.91 19.54 18.41 | MC56F8356MFVE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356VFVE-NDO NEW! 21.29 16.71 15.74 | MC56F8356VFVE 
4K 8K 16K 16K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8357VPYE-NDO NEW! 22.91 17.97 16.93 | MC56F8357VPYE 
4K 32K 32K 32K 8 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 144-LQFP | MC56F8166VFVE-NDO NEW! 24.00 18.83 17.74 | MC56F8166VFVE 
4K 32K 32K 32K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8167VPYE-NDO NEW! 25.05 19.66 18.51 | MC56F8167VPYE 
4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365MFGE-ND) NEW! 33.95 26.63 25.08 | MC56F8365MFGE 
512K 4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365VFGE-NDO NEW! 29.85 23.42 22.06 | MC56F8365VFGE 
4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366MFVE-NDO NEW! 34.31 26.92 25.35 | MC56F8366MFVE 
4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366VFVE-NDO NEW! 30.03 23.55 22.19 | MC56F8366VFVE 
4K 32K 32K 32K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8367VPYE-NDO NEW! 31.36 24.60 23.17 | MC56F8367VPYE 
0 RoHS Compliant 
Digital Signal Processors 
Operating Bus 
On Chip Bootstrap Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
RAM ROM Timer 1/0 Serial Features (V) (MHz) Package Part No. il 25) 100 | PartNo. 
_ 3 4-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56362AG120-NDO NEW! 15.61 11.81 10.89 | DSPB56362AG120 
= = 1 3-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 100 100-LQFP DSPB56364AF100-NDO NEW! 9.81 7.01 6.37 | DSPB56364AF100 
= 3 5-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56366AG120-NDO NEW! 19.50 15.30 14.41| DSPB56366AG120 
3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301PW80-ND 51.44 42.84 40.31} DSP56301PW80 
8K 3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 208-LQFP DSP56301PW100-ND 54.49 45.38 42.70} DSP56301PW100 
3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 54.49 45.38  42.70| DSP56301VF100 
10K 1K 4 an ISSI, SCI, SPI On-Chip Emulation 3.3 120 81-MAPBGA DSP56852VFE-NDO NEW! 9.91 6.77 6.44| DSP56852VFE 
16K 1K 4 41 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 120 128-LQFP DSP56853FGE-ND) NEW! 12.52 9.47 8.74| DSP56853FGE 
32K 1K 4 4 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 120 128-LQFP DSP56854FGE-ND) NEW! 13.58 10.27 9.47| DSP56854FGE 
48K 1K 4 18 ESSI, SCI DMA Controller 120 100-LQFP DSP56855BUE-NDO NEW! 14.61 11.05 10.19] DSP56855BUE 
1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 120 100-LQFP DSP56857BUE-NDO NEW! 15.72 11.89 10.97) DSP56857BUE 
64K 1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 120 144-LQFP DSP56858FVE-NDO NEW! 16.56 12.53 11.55] DSP56858FVE 
192 3 34 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 160 196-BGA XC56L307VF160-ND 40.89 34.06 32.05 | XC56L307VF160 
192 3 34 2-ESSI DMA, JTAG i 100 196-BGA DSP56303VF100-ND 30.11 23.62 22.25 | DSP56303VF100 
192 3 5 2-ESSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 100 144-TQFP DSP56303AG100-NDO NEW! 31.20 24.48  23.06| DSP56303AG100 
192 3 i 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150B1-NDO NEW! 53.43 4450 41.87} DSP56311VL150B1 
128K 192 3 = 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2CT-NDO NEW! 53.43 4450 41.87} DSP56311VL150R2 
192 3 _ 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2TR-NDO NEW! 29997.00/750 DSP56311VL150R2 
192 3 42 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VL150-NDO NEW! 44.42 37.00 34.81} DSP56311VL150 
192 3 34 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 3.3 100 196-BGA XC56309VF100A-ND 42.21 35.16 33.08 | XC56309VF100A 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 200 196-MAPBGA DSP56321VL200-NDO NEW! 65.40 52.96 51.25} DSP56321VL200 
199K 192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 220 196-MAPBGA DSP56321VL220-NDO NEW! 68.85 55.75 53.95 | DSP56321VL220 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 240 196-MAPBGA DSP56321VL240-NDO NEW! 72.68 58.86 56.95} DSP56321VL240 
192 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 275 196-MAPBGA DSP56321VL275-NDO NEW! 77.63 62.32 58.91 | DSP56321VL275 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1250F-NDO NEW! 136.75 109.78 103.77} MSC8101VT1250F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1375F-ND) NEW! 132.41 113.37 107.17} MSC8101VT1375F 
512K 2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1500F-NDO NEW! 146.97 127.49 121.80} MSC8101VT1500F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 275 332-FCPBGA MSC8103VT1100F-NDO NEW! 125.41 100.68 95.17} MSC8103VT1100F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 300 332-FCPBGA MSC8103VT1200F-NDO NEW! 135.47 108.75 102.80} MSC8103VT1200F 
4K 32 32 TDM, !2¢ DMA Controller 3.3 300 431-FCPBGA MSC8122TVT4800V-ND) NEW! 175.35 152.11 145.32] MSC8122TVT4800V 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8122TVT6400V-ND) NEW! 192.73 167.18 159.72] MSC8122TVT6400V 
1436K 4K 32 32 TDM, !2¢ DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8122VT8000-NDO NEW! 222.12 192.68 184.08) MSC8122VT8000 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8126VT8000-NDO NEW! 233.27 202.35 += 193.32] MSC8126VT8000 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8126TVT6400-NDO NEW! 202.43 175.59 167.76] MSC8126TVT6400 
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MC56F8323EVM Kit 


The MC56F8323EVM is a low-cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and 
capabilities of the MC56F8322 and MC56F8323 hybrid controller silicon and tools. 


Kit Contents: 


* MC56F8323EVM board » Installation guide * Switch mode power supply (12 Volt) * Parallel cable 
* CodeWarrior™ * Development studio for 56800/E special edition 


MCSGFS323EVMEND ....22.:.20dcicrecriaccsimaccssancaeegsanaar iateia aces dgicdaaeadiegerdndtombaanan Rieu $337.95 


DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for developing real-time software and 
hardware products to support applications in wireless, telecommunications and multimedia products using 
multi-line voice/date/fax processing, videoconferencing, audio applications, control and general digital signal 
processing. 


PC-compatible computer (90MHz or higher) running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 
Mbytes RAM, 3-1/2 inch diskette drive, CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk space. Power 
supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial connector, (not included) (recommended Digi-Key part 
number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: 


* DSP56303EVM board * DSP56300 literature * Suite56 for Freescale DSP 563xx » Freescale The 
DSP56300 Family Documentation * Domain Technologies Debugger for DSP563xxEVM 


DSPSGS0SEVMIND 2 02. i0si-socdseisreccasadieds tesiensrdesasiangensactiantoisniadaneida sccabancia needed $282.63 


DSP56F800DEMO Kit 


The 56F800 Demonstration Board is used to demonstrate the abilities of the 56F800 family and to provide a 
hardware tool allowing the development of applications that use the 56F800 devices. The DSP56F800DEMO 
Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of the 
DSP56F800 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for hardware and software 
development. The DSP56F800DEMO Kit is targeted for use on PC Compatible systems running Windows 
95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: * Demo board ° Parallel cable * Complimentary CodeWarrior™ license, 8K word program 
memory limit * SDK CD * Instructions for kit * Training CD * US power supply 


DSPSGFSOODEMOND 1. oe sisics ica siaiistnstianiesunaareniide sitio chile edie a4 deidbe aap aaleauleals aie giiduia dtleanane $56.47 


DSP56F801EVM Kit 


The DSP56F801EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F801 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. The DSP56F801EVM Kit is targeted for use 
on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: * DSP56F801EVM Installation Guide * DSP56F801 Evaluation Module Board » 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Metro- 
werks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software Development 
Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGFSOIEVMEND 233: 02.15230i0 ctcangsdaie gees dsdecasdeedigiariidatieisecaaanioieadedasssdaniracnes $338.09 


DSP56F803EVM Kit 


The DSP56F803EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F803 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. The DSP56F803EVM Kit is targeted for use 
on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: * DSP56F803EVM Installation Guide * DSP56F803 Evaluation Module Board »* 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Metro- 
werks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software Development 
Kit (SDK) CD-ROM 

DSPS6ESOSEV MENS 2 csscstsaiins Oats Mdsettacvinlathacaal teatnecalech balnedu he MeOeel sa BietNade! $337.82 


DSP56F805EVM Kit 


The DSPS56F805EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F805 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible 
systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: » DSP56F805EVM Installation Guide and DSP56F805 Evaluation Module Board « 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female 
* Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F807EVM Kit 


The DSP56F807EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F807 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible 
systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: * DSPS56F807EVM Installation Guide and DSP56F807 Evaluation Module Board » 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female 
¢ Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGESO7EVMEND 5 .icsscdein secavese in eceadcacins sana eeanabadetbeniunsecasesoebeaesaetandencagniela $338.09 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software 
and hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia 
applications. The DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such 
as wireless infrastructure applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running 
Windows 95 (or higher) with an RS-232 serial port. Requires Power supply 7-9 VDC, 500mA, (not included) 
(recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: 


* DSP56309EVM Board * GUI Debugger Software Disk * Assembler Linker-Test files disk * DSP56309EVM 
User’s Manual and Other Documentation. 


DSPS6S09EVMEND )i..2..0.220ssectesesieadamerecidanbierhdessn wecabadesanaashdiens iteadeneatwasiehd ieaneas $310.95 


DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56311 device and 
provide a hardware tool to allow development of applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM 
includes a DSP56311 device, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The 
peripheral expansion connectors allow for signal monitoring and user-feature expandability. 


Kit Contents: 


*¢ DSP56311EVM Board ¢ Parallel port extender cable * Plastic standoffs and plastic screws * DSP56300 
Tools Software * Device and Tools Documentation * Tutorial/example software * DSP56311EVM 
Development Tools Release Notes * DSP56311EVM Product Installation Guide 


DSPS631 TEVMGEND iis. dio scdeciestiseinacedeaasresnesdanapmadaa ied canadien neds nal anaaeecadbedan spaauiade $395.68 


DSP56F826EVM Kit 


The DSPS56F826EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F826 silicon and tools. It can be used standalone, or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible 
systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: 


¢ DSPS56F826EVM Installation Guide and DSP56F826 Evaluation Module Board » 12 Volt universal switch- 
ing mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Codec sample 
rate selector ¢ Peripheral Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect his own 
SCI, SSI, SPI or GPIO compatible peripheral to the DSP * Memory Daughter Card Expansion Connector 
to allow the user to connect his own memory or memory device to the DSP » 16-Bit stereo codec 
interface * Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded 
Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGFS2GEVMEND |. 22¢e22ccstacisiassicecinsdesetinidesciadaniasaaradieidalsaadeidanesdcakeds eed biee $309.88 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and pro- 
vide a hardware tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation 
module board that includes a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a 
voice codec. The peripheral expansion connectors are used for signal monitoring and user-feature expanda- 
bility. The DSP56L307EVM is used to facilitate the evaluation of various features of the DSP56L307. It can 
be used to develop real-time software and hardware products based on the DSP56L307. It provides the fea- 
tures necessary for a user to write and debug software, to demonstrate the functionality of that software and 
to be able to interface with the customer's application specific device(s). The DSP56L307EVM is flexible 
enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 


Kit Contents: 


* DS56L307EVM board * Parallel port extender cable ¢ Plastic standoffs and plastic screws * Power sup- 
ply, 12V, 1.2 Amps * Suite56 Software Development Tools CD-ROM * Documentation CD-ROM 


DSP56L307EVM-ND . 


.. $452.20 


MC56F8300DSK Kit 


The 56F8300 Developers Start Kit brings demonstration, evaluation and development capabilities to the 
56F8300 series of hybrid controllers. This comprehensive kit includes a demonstration board that utilizes 
the 60 MIPS 56F8323 hybrid controller with on-chip oscillator to illustrate the enhanced capabilities of 
the 56F8300 series. It also features a built-in JTAG-to-parallel port command converter and comes with 
CodeWarrior™ Development Studio for 56800/E with Processor Expert technology. This multi-tiered tool 
allows development, compiling, linking and debugging applications with a complimentary permanent license 
(limited to 16 KB). 


Kit Contents: 


* MC56F8300DSK Board * Parallel cable, DB25, M/F * Universal 9VDC power supply * Code- 
Warrior™ CD for Freescale MC56F8300DSK « Software, training and documentation CD ¢ Pre-program- 
med sample applications 


IDSP56FBO5EVMAND 3) o.ciccsssnetastcasnnaosaidcsnnes Giaasennenucdideussneaiaedunusdetdadsuninondicedeneeen $337.95 MC5GFSS00DSKEND 3s: ic.dadiapensaxegehada nad aiedndsadatteiatiess stalsha Viasaaacasdeusnsaessaudiee lease $79.00 
4 TM 

CodeWarrior™ Software 

This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) License Complier Digi-Key Price Freescale 

enables the engineer to generate highly optimized, ANSI-Compliant Type Code Size Part No. Each Part No. 

CrandiAssembly:code, Node Unlimited CWS-H08-STDED-CX-ND 3184.02 CWS-H08-STDED-CX 

Features: Node 32K CWS-H08-C32K-CX-ND 559.66 CWS-H08-C32K-CX 

* Processor Expert generator for on-chip peripherals * Full Chip Node 64K CWS-H08-C64K-CX-ND 1124.91 CWS-H08-C64K-CX 

simulation + Includes assembler, linker, debugger and flash Node Unlimited CWS-H12-STDED-CX-ND 3982.02 CWS-H12-STDED-CX 

programmer 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Ne tBurner 
Networking in 1 Day! 


NetBurner SB72 is designed for applications that require a high performance/low cost 10/100 Ethernet 
interface to serial devices. The SB72 come preloaded with software to translate serial and Ethernet data, 
and is configurable through any web browser. The SB72 application code can be customized to any specific 


Network Development Kits and Modules 


containing everything needed for design engineers to add network control and to monitor a company's 
communications assets. The modules solve the problem of network-enabling devices with 10/100 Ethernet, 
including those requiring digital, analog and serial control. 


application requirements with a network development kit. Kit Includes: * Development board » Adapter board * CD-ROM with software (source code, development 


NetBurner MOD5272 and MOD5282 core modules (with Coldfire Processor from Freescale) are devices tools, manuals) ¢ Straight through and crossover network cables * 12V power supply 


Digi-Key Price Netburner 
Description Part No. Each Part No. 
Development Kit - Serial 528-1000-ND 399.00 NNDK-SB72-KIT 
Development Kit - Network for MOD5272 528-1001-ND 499.00 NNDK-MOD5272-KIT 
Development Kit - Network for MOD5282 528-1002-ND 499.00 NNDK-MOD5282-KIT 
Serial - Ethernet Board 528-1003-ND 139.00 $B72-300 
Processor Module Flash MOD5272 528-1004-ND 139.00 MOD5272-100 
Processor Module Flash MOD5282 528-1005-ND 145.00 MOD5282-100 
= ® 
Panasonic The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This 
chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, pager, 
air conditioner, PPC remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series 
. . brings to embedded microcontroller applications flexible, optimized hardware configurations and simple efficient 
Flash Microcontrollers — 8-Bit instruction set 
Operating 
RAM Flash Timer/ ile) Speed Voltage Serial A/D D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) (Vv) Interfaces Interrupts Pins Pins LcD Package Part No. 1 25 100 
041 3.0 ~ 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
1.5K go | BBRXS | 3g ae PLess Reatard 22 7 — rae 48-TQFP | MN101CF78AXN-ND 9.41 8.48 7.52 
16-Bit x 2 0.235 1.8 ~3.6 Single-Master I2C x 1 COM 4 
62.5 1.8 ~3.6 I2C Slave x 1 
04 25-36 Synchronous Type/UART x 2 
ek | 128K | PRINS | 5g me 21 G6 nscaopiaisanesael 22 7 2 - 64-LQFP | MN101CF77GXN-ND 15.43 13.89 12.32 
16-Bit x 1 62.5 18~36 Single-Master I2C x 1 
I2C Slave x 1 
Synchronous Type x 1 
tox | 22ax | FBRXE | gg oe See ae || Symone Reena e 23 8 4 = 100-QFP | MN101CF49KXN-ND 17.49 16.33 15.16 
16-Bit x 1 62.5 2.0 ~ 5.5 Synchronous Type/ 
Single-Master I2C x 1 
AM1 Starter Kit 
' : : : F : ‘ Dim. in mm 
Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Features: 
¢ Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display * C compiler and source code debugger * One-time C 130 
compiler upgrading is allowed from our website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB I/F » USB 1.1 for 7 
Host PC interface * Choice of USB 1.1 bus power or an external extension connector for power supply * CPU Board can be separately put in the Plo is Glo ss, 
evaluation system * Sample program and tutorial are included Las 888 =A 
Kit Contents: 0 z 
° USB Cable * External connection cable * CD ° Software license and product warranty »* Quick start up guide and registration guide * C source E Hl Be 
code debugger (Debug Factory Builder AM1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) * Online 110 70 E Ey 3 BOARD 
help-setup manual I EA ymmucee Va 
E EH Bea Cd 
MMKO01-C49-ND Evaluation Kit for MN101CF49KXN ....... 20... cece cece eee eect ee teen tenet teste teeta tee teteeeeteseetneeeeneeeen ed $358.50 EB Ea s|arm [509] 
MMKO01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN.. .. $358.50 ; lo d Fon een! 
MMK01-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN .. -. $358.50 = 
MMB01-001-ND Base Board for MN101C Evaluation Kit........... 0... cc cece cece cece eee erect e eee n nen ener e nee ee nent nent eee ee ee eee $295.50 
MMC01-C49-ND CPU Board for MN101CF49KXN... . $148.50 


MMC01-C77-ND 
MMC01-C78-ND 


CPU Board for MN101CF77GXN 
CPU Board for MN101CF78AXN.. 


AM1 Debug Probe 


Features: 


¢ AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in flash 
memory of the user target and utilizing the AM1 (MN101C) serial port to communicate with PC. * The hardware of AM1 
Debug Probe is common to AM1 (MN101C) series. When developing the other AM1 (MN101C) series, the new types 
can be added by purchasing the appropriate DebugFactory Builder. * Usable as a flash writer by programming the 
debug monitor in your AM1 (MN101C) in advance. * Simply started up with USB connection to PC. No external power 
supply is needed because AM1 Debug Probe operates by USB bus power. 


Contents: 


¢ AM1 Debug Probe » Target connection cable * USB cable « Integrated programming development tool “DebugFactory 
Builder” (supporting 1 type) * Debug monitor programmed AM1 chip 


MDP01-C49-ND Debug Probe for MN101CF49KXN . . $636.00 
MDP01-C77-ND Debug Probe for MN101CF77GXN. - $636.00 
MDP01-C78-ND Debug Probe for MN101CF78AXN . . $636.00 


$148.50 
. $148.50 


DebugFactory Builder for 
AM1 Debug Probe 


Features: 


¢ Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series * Provides efficient 
debug environments, such as C source code leveled step execution, inspection, watching, 
breakpoint setting, etc. * Easy-to-switch with simple operation eases effective development 
work ¢ Included with Evaluation Kits 


Contents: 

¢ Editor 

* Make tool 
* Debugger 
MDS01-C49-ND Debug Factory for MN101CF49KXN .. 
MDS01-C77-ND Debug Factory for MN101CF77GXN 
MDS01-C78-ND Debug Factory for MN101CF78AXN .. 


$358.50 
$358.50 
$358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


520 tT063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Kodak} CMOS Image Sensors 


Image Sensors 


Specifications KAC-9618 KAC-9619 KAC-9628 KAC-9630 KAC-9637 KAC-9638 KAC-9647 KAC-9648 
Array Format Total 664 x 504 664 x 504 664 x 504 128 x 101 672 x 488 1312 x 1032 672 x 488 1312 x 1032 
(H x V) Active 648 x 488 648 x 488 648 x 488 128 x 98 648 x 488 1288 x 1032 648 x 488 1288 x 1032 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 2.56 x 2.00 2.93 x 4.03 6.30 x 7.83 2.93 x 4.03 6.30 x 7.83 
(H x V in mm) Total 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 2.36 x 1.92 2.93 x 3.89 6.27 x 7.81 2.93 x 3.89 6.27 x 7.81 
Optical Format (Inch) 1/3 1/3 1/3 1/5 1/4 1/2 1/4 1/2 
Pixel Size (um) 75x75 75x75 75X75 20 x 20 6.0 x 6.0 6.0 x 6.0 6.0 x 6.0 6.0 x 6.0 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8 8 and 10 8 and 10 8 and 10 8 and 10 
Frame Rate (Frames per second) 30 30 30 580 68 18 68 18 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 62 62 48 57 57 57 57 
(dB non-linear mode) 110 110 110 = = = = = 
Electronic Shutter Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Global Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset 
FPN (%) 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
PRNU (%) 1.5 1.5 1.5 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 
Sensitivity (V/lux.s) 5 5 2.7 22 2.4 24 2.5 25 
Quantum Efficiency (%) 27 27 27 _ _ _ _ _ 
Color Mosaic = = Bayer Pattern = = = Bayer Pattern Bayer Pattern 
Fill Factor (%) 47 47 47 47 49 49 49 49 
Package 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 32 CLCC 48 CLCC 32 CLCC 48 CLCC 
Single Supply (V +10%) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 
Power Consumption (mW) 120 120 120 100 130 150 130 150 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C 
Sensors Sensor Head Boards Sensor Lens Kits 
Digi-Key Price Each ale PCB that houses the sensor together with all necessary discrete components. 1s" lens kit for the KAC-9630 image sensor 
Part No. 1 25 400 ither a C-Mount lens or an M12 lens can be mounted onto the head board. All head includes 2 lenses (single element plastic lens and 
boards are compatible with the evaluation kit. low profile single element lens). 
KAC-9618-ND 25.05 23.38 21.71 Note: Head Boards are not included with Evaluation Kit 
KAC-9619-ND 26.25 24.50 22.75 KAC-9618/HDBRD-ND $270.00 BF5394-ND.... oe. eccceececeeeeeeeeee $105.00 
KAGC-9628-ND 26.25 24.50 22.75 KAC-9619/HDBRD-ND. .. $270.00 
WAG et) 13.95 11.96 10.61 AG 2eceHBBAD:ND: -- $270.00 1/4” lens kit for the KAC-9637 and 9647 image 
KAC-9637-ND 14.66 13.68 12.71 Ree OBoe ND: - $270.00 sensors includes 4 lenses (single element low 
KAC-9638-ND 27.60 25.76 23.92 KAC-9637/HDBRD-ND. $270.00 profile lens, three and four element hybrid lens, 
KAC-9647-ND 21.15 19.74 18.33 Tee LDEREABL pec four element low profile lens). 
BAC BESS -ND) See S280 50.55 | AC-9648/HDBRD-ND. $270.00 | SF5395-ND........ cece cesseeeeeseesees $105.00 


Sensor Evaluation Kit 


This software/hardware solution is designed to give the system designer a complete raw data evaluation toolset. It allows the system designer to evaluate the performance of the imager and explore its many built-in features. 
A standard PC monitor can be directly connected to the system, enabling the display of full resolution video at 30 frames per second. Snapshots of any scene can be taken and the raw data of the captured image can be 
downloaded to a PC through the parallel port. Also included is SNAPS image processing software, which can be used to view and apply different image processing algorithms to the raw data of a captured image. 


KAC-96XXEVAL-KIT-ND _ Kit Contents: * Dual-board base * C-mount block * C-mount lens * Power supply * Cables. .........0..... ccc cece cece eee eee eee eee renee teen tenses seat ene eee tease nae ene eeeenaeeeee $2992.50 


ai Cron CMOS Image Sensors 


VGA 


Micron’s VGA resolution sensors feature a resolution of 640 X 480 and offer on-chip camera functions and very low power consumption for extending battery life. Plus, variable functions; including gain, frame rate, and exposure; 
can be programmed through a simple two-wire serial interface. 


Optical Color Supply Frame Digi-Key Price Each Micron 

Format Array Resolution Filter Voltage Rate (fps) Package Part No. 1 5 10 Part No. 
1/4” 640H x 480V VGA Color 2.8 30-90 44-ICSP 557-1147-ND 25.65 22.05 21.03 MT9V111199STC 
1/4” 640H x 480V VGA Color 2.8 30(NTSC) 25(PAL)| 52-IBGA 557-1167-ND 34.94 28.64 27.20 MT9V125IA7ATC 
1/2” 659H x 494V VGA Mono 3.3 0-200 48-CLCC 557-1148-ND 243.44 223.55 217.09 MT9V403C12STM 
1/2” 659H x 494V VGA Color 3.3 0-200 48-CLCC 557-1149-ND 279.24 256.43 249.02 MT9V403C12STC 
1/3” 750H x 480V W-VGA Color 3.3 60-200 52-IBGA 557-1166-ND 33.19 27.21 25.84 MT9VO22IA7ATC 

Megapixel 


Micron’s megapixel-resolution sensors combine the image quality of CCD technology with the compact size, adaptability, and ease-of-design of CMOS. CMOS-based technology can simplify camera designs compared to 
conventional CCD technology, thereby enabling designers to create smaller, high-performance applications with shorter development periods. 


Optical Color Supply Frame Digi-Key Price Each Micron 

Format Array Resolution Filter Voltage Rate (fps) Package Part No. 1 5 10 Part No. 
1/2” 1,280H x 1,024V 1.3 MP Mono 3.3 30 48-CLCC 557-1151-ND 25.68 23.13 21.97 MT9M001C12STM 
1” 1,280H x 1,024V 1.3 MP Mono 3.3 500 280-PGA 557-1153-ND 1199.41 1129.91 1103.61 MT9M413C36STM 
1” 1,280H x 1,024V 1.3 MP Color 3.3 500 280-PGA 557-1152-ND 1439.31 1355.91 1324.35 MT9M413C36STC 
1/2” 2,048H x 1,536V 3 MP Color 3.3 12-93 48-PLCC 557-1164-ND 33.19 27.21 25.84 MT9T001P12STC 


Sensor Head Boards 


The Sensor Head Boards include the image sensor and lens mounted 
with all necessary components. 


Image Sensor Evaluation Kits 


Micron Imaging’s Demonstration system family supports the full line of Micron’s CMOS image sensor products. Several software applications are 
provided with the demonstration system, which allows the user to display the data from the sensor on the host computer, and to change some basic 
settings of the sensor for evaluation purposes. A Software Development Kit (SDK) is also provided to customers who wish to write their own software 


applications to access the sensor on the Demo System. The sensor head boards will connect to the Demo02 board (not 


Kit Includes: * Imaging Demo Camera Board * Sensor Head with Lens * USB 2.0 Cable * Tripod * Software * Users Manual included) to make a complete development system. 


557-1156-ND For use with MT9M001 .. .$1091.84 557-1159-ND For use with MT9M413, Monochrome . $7975.89 557-1162-ND For use with MT9V111.........0..0:00c00e $323.00 

557-1161-ND For use with MT9V111... -$1091.84  557-1157-ND For use with MT9M413, Color .. $7975.89 

eee re use st Resse vee pelle 557-1160-ND* For use with MT9M413, Monochrome ...... $10634.52 557-1165-ND For use with MT9TOO1............0:.00008 $340.00 
= | ‘or use wil , Monochrome. . ba 7 in + i 

SET i7OND.. shot uce with MTBVA03. Colbi “$5764.28 857-1158-ND* For use with MT9M413, Color. $10634.52 

557-1163-ND For use with MT9T001. .$1124.33  * With Frame Grabber 557-1169-ND For use with MTOV125.............seeseeee $323.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 521 
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Analog Devices Line Card 


Amplifiers and Comparators 


Buffer Amplifiers 
Comparators 

Current Sense Amplifiers 
Differential Amplifiers 

Fiber Optic/Limiting Amplifiers 
Fiber Optic Transimpedance 
Amplifiers 

Gain Control Amplifiers 
Instrumentation Amplifiers 
Isolation Amplifiers 

LCD Drivers 

Line Drivers 

Operational Amplifiers (Op Amps) 
Variable Gain Amplifiers 


Analog-to-Digital Converters 


Audio A/D Converters 

Energy Measurement 
Synchro/Resolver-to-Digital 
Converters 
Temperature-to-Digital Converters 
Video Decoders 
Voltage-to-Frequency Converters 


Digital-to-Analog Converters 
Audio D/A Converters 


Digital Potentiometers 
Video Encoders 


Embedded Processing & DSP 


Blackfin® Processor 
TigerSHARC® Processor 
SHARC® Processor 
ADSP-21xx Processor 
Development Tools 


Analog Microcontrollers 


ADL 200s 


MEMS and Sensors 


iMEMS® Accelerometers 
iMEMS Gyroscopes 

Analog Temperature Sensors 
Digital Temperature Sensors 


RF/IF Components 


Baseband Processing 

CATV Amps/Splitters 

Clock and Data Recovery/Retiming 
Clock Distribution 

Differential Amplifiers 

Digital Crosspoint Switches 
Direct Digital Synthesis (DDS) 
Fiber Optic EA Modulator Drivers 
Fiber Optic Laser Drivers 

Fiber Optic/Limiting Amplifiers 
Fiber Optic Transimpedance 
Amplifiers 

Gain Blocks 

Log Amps/Detectors 
Mixers/Multipliers 
Modulators/Demodulators 
PLL Synthesizers/VCOs 

RF/IF Transceivers 

RF Switches 

RMS Detectors 

Short Range Transmitters 
Variable Gain Amplifiers 


Switches/Multiplexers 


Analog Crosspoint Switches 
Analog Switches 
Digital Crosspoint Switches 
Digital Switches 
Multiplexers (Muxes) 
RF Switches 

Interface 


Isolators 


Level Translators 
Line Drivers 
RS-232 

RS-485 
Transceivers 


Power & Thermal Management 


Analog Temperature Sensors 
Battery Chargers 

Charge Pumps 

Digital Temperature Sensors 
GSM Power Controllers 

Hot Swap Controllers 

LED Drivers 

Linear Regulators 

MOSFET Drivers 

Power Supply Controllers 
Power Supply Sequencers 
Supervisory 

Switching Controllers 
Switching Regulators 
System Monitoring Products 
Temperature Setpoint Controllers 


References 
Voltage References 


Other Linear 


Analog Multipliers/Dividers 

Hall Effect Sensors 

LVDT Sensor Amplifiers 

Matched Transistors 

RMS-to-DC Converters 
Sample/Track-and-Hold Amplifiers 


Audio/Video Products 


Audio A/D Converters 
Audio CODECs 


Audio D/A Converters 
Audio Signal Processors 
Camera/Camcorder Analog 
Front Ends 

Display Interfaces 

Sample Rate Converters 
Video CODECs 

Video Compression 

Video Decoders 

Video Encoders 


Broadband Products 


Broadband Amplifiers 
DSL Chipsets 


Wireless Products 


Cellular Terminal Chipsets 
DDS Modulators 
Digital Up/Down Converters 


Other 


Automatic Test Equipment 
10S Subsystems 
Military/Aerospace 
Modems 


For these products and more visit our website 


ANALOG 
DEVICES 


vw. anatog.com y 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 
DEVICES 


Blackfin is Embedded Linux 


STAMP uClinux Kernel Board Support Package for the Analog Devices 
ADSP-BF537 Blackfin Processor 


The ADSP-BF537 STAMP Board Support Package (BSP) provides developers with a cost effective 
environment to develop embedded systems with the Blackfin® Processor. The STAMP BSP has been 
specifically designed to support the development and porting of open source uClinux applications and 
includes the full complement of memory along with serial and network interfaces. 


The BSP includes an ADSP-BF537 STAMP board and a CD with a recent copy of the Blackfin open source 
development tools and uClinux Kernel, documentation, board schematics, gerbers, and layout files. There 
are several Analog Devices daughter cards available for use with the STAMP board. Three separate SPI 
ADC daughter cards are available - AD7476, AD7476A, and AD7940 - each one providing an analog input 
interface. In addition, an AD1836 daughter card is available that provides an audio interface. Look out for 
additional daughter cards in the future with various other interfaces such as video and analog input/output. 


For the most recent versions of tools and documentation, visit the uClinux for Blackfin web site: http://blackfin. 
uclinux.org. This web site is the central repository for all Blackfin open source projects. Several projects 
based on the STAMP board and daughter cards are posted here including: a networked audio media node, a 
networked oscilloscope, and a port of Linphone using the Speex voice codec. 


The ADSP-BF537 STAMP BSP will have you up and running with uClinux on the Blackfin right out of the box. 


Part Number: ADDS-BF537-STAMP 


BLACK; 


VisualDSP++® 


VisualDSP++ delivers efficient project management, 
enabling programmers to move easily between editing, 
building, and debugging within a single interface. 

Key features include: 

* Optimizing C/C++ compiler 

* Advanced plotting tools 

¢ Embedded OS support (VDk) 

¢ Award-winning statistical profiling 

¢ TCP/IP and USB support 

¢ Free software upgrades 

¢ Free technical support 


EZ-Extender® 


A variety of Blackfin EZ-Extender daughter boards are 
available that allow developers to connect to a number of 
Analog Devices High Speed Converter (HSC) evaluation 
boards, camera evaluation boards, and external displays. 
Some of the EZ-Extenders contain a USB 2.0 interface 
and 10/100 Ethernet MAC and advanced audio and video 
circuitry. 


Emulators 


Analog Devices offers two High Performance (HP) emulator options for 
the Blackfin Processor. The HP PCI based emulator and the HP USB 
2.0 based emulator deliver seamless exchange of real-time data from 
the host to the target application. These emulators are designed to take 
advantage of advanced features, such as the Background Telemetry 
Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between 
the host and target application without affecting the target system’s real- 


time extended support characteristics. 


Analog Devices also offers a USB 1.0 based emulator for the Blackfin 
Processor. This emulator offers the ease of use and portability 


associated with USB technology at a reduced price point. 


ANALOG 
DEVICES 


EZ-KIT Lite® Evaluation Platform 


A cost-effective method for initial evaluation and for 
learning more about ADI hardware and software 
development and prototype applications. 


Green Hills® Software (GHS) 


Along with Analog Devices, Green Hills Software has 
developed a multiyear product road map for hardware 
and software development tools, providing full support 
for the Blackfin Processor. 


These include: 
* MULTI Integrated Development Environment (IDE) 
°C, C++, and EC++ compilers 


* Green Hills® Probe and Slingshot™ Hardware Debug 
Devices 


* INTEGRITY® Real-Time Operating System 
* velOSity™ Microkernel 


From simulation to deployment, GHS technology saves 
time throughout a project development life cycle with 
powerful features and an efficient design that eliminates 
having to learn different tools and user interfaces. 


For more information: www.analog.com/processors 


The Blackfin Processor is Supported by Analog Devices 
Line of Robust and Flexible Development Tools 


Blackfin Test Integration 
Toolkit for NI LabVIEW 


National Instruments LabVIEW toolkit provides a high 
level method for easily building test systems and utilities 
for Blackfin Processor systems. 


By integrating testing, engineers can iteratively verify 
their design throughout the development process. 


Early use of the Test Integration Toolkit reduces overall 
development time and improves the quality of products 
that use the Blackfin Processor. 


LabVIEW Embedded Module 
for Blackfin Processors 


The NI LabVIEW™ 
Devices Blackfin® 
graphical 
design. 


Embedded Module for Analog 
Processors is a comprehensive 
development environment for embedded 


Jointly developed by ADI and NI, this module seamlessly 
integrates the LabVIEW Development Environment and 
Blackfin Embedded Processors. 


Included in the LabVIEW Embedded Module is everything 
required to develop your application quickly in LabVIEW 
and ultimately target a custom-developed hardware 
solution, taking designs from concept to production in a 
single integrated development environment. 


By using this approach, engineers and scientists can 
achieve faster development times, lower development 
cost, and still deliver a high performance embedded 
processing solution. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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etferacted Digital Signal Processors 


ADI’s embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. 
Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational 

A demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin 

BLACK, Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing 

functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. 

. TigerSHARC® Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of 

Tees SHARC board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC’s patented link port 

technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. 


 SHARC® DSPs: Using ADI’s “Super” Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader 
in premium audio applications. 


ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 
instruction set architecture. All family members are code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides a single-chip solution with signal processing and 14-bit 
ADC mixed signal integration. 


MMACs | Memory | External Memory USB | UARTs | Watchdog | Core Voltage | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. | (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC | (V) Max. (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
Blackfin® Processors 
800 52 16-bit No No Yes Yes 1.2 400 160-MBGA ADSP-BF531SBBCZ400-NDt 15.00 14.00 13.00 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA ADSP-BF531SBBZ400-NDt 19.65 18.34 17.03 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 176-LOFP ADSP-BF531SBST400-ND 16.49 14.85 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 176-LQFP ADSP-BF531SBSTZ400-NDt 16.49 1485 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 Mini BGA ADSP-BF532SBBC400-ND 15.20) 1419 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 160-MBGA ADSP-BF532SBBCZ400-NDt 15.20) 1419 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA ADSP-BF532SBBZ400-NDt 20.15 18.81 17.46 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 176-LOFP ADSP-BF532SBSTZ400-NDt 15.20) 1419 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 160-MBGA ADSP-BF533SBBCZ500-NDt 26.22 24.48 22.73 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 169-BGA ADSP-BF533SBBZ500-NDt 30.27. 28.26 =. 26.24 _ | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 148 16-Bit No No Yes Yes 1.4 600 160-MBGA ADSP-BF533SKBCZ600-NDt 32.30 30.15 27.99 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 300 260-BGA ADSP-BF535PKB-300-ND 55.50 51.80 48.10 | ADDS-BF535-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 350 260-BGA ADSP-BF535PKB-350-ND 69.38 64.75 60.13 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
3000 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 750 297-BGA ADSP-BF561SBB600-ND 44.45 41.49 38.52 | ADDS-BF561-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
t+ RoHS Compliant 
Blackfin® DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF537/533 Processor 
The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source Daughter Boards 
development tools (GCC 3.3.x) and the uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation and the AD7476A-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476A. 
board schematics, Gerbers, and layout files. The latest version of all the tools can be found on the http:// AD7476-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476 .. i 
blackfin.uclinux.org website. AD7940-DBRD-ND Evaluation Board for AD7940 Stamp SPI................0:.sccses esses eee $45.00 
ADDS-BF537-STAMP-ND ...............0000ccccsccccee cece teeeeeesteteeeeeseeeeeeeeeeteneneeeeeneee $226.10 AD1836A-DBRD-ND Evaluation Board for AD1836A..............2..2000ceeeeseessseeeeeeeeeees $120.00 
On-Chip External Parallel Core Voltage /10 | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs Memory (M-Bit) Memory (M-Bit) Bus (Vv) (MHz) Package | PartNo. 1 25 100 Platform Software 
TigerSHARC® Processors 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 625-BGA | ADSP-TS101SAB1000-ND 304.50 284.20 263.90 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 484-BGA | ADSP-TS101SAB2000-ND 304.50 284.20 263.90 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 484-BGA | ADSP-TS101SAB2100-ND 363.00 338.80 314.60 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 625-BGA | ADSP-TS101SAB1100-ND 363.00 338.80 314.60 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Serial | Link Core Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs | SRAM (M-Bit) | ROM(M-Bit) | Ports | Ports | Voltage (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
SHARC? DSPs 
33 99 4 0 2 6 5 33 240-MQFP ADSP-21060KS-133-ND 424.05 395.78 367.51) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 5 40 240-MQFP ADSP-21060KS-160-ND 534.83 499.17 463.52) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 5 40 240-MQFP ADSP-21060KSZ-160-ND+ 534.83 499.17 463.52) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 3.3 40 240-CQFP ADSP-21060LCW-160-ND 1025.70 957.32 888.94] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 3.3 40 240-CQFP ADSP-21060LCWZ-160-ND+ 1025.70 957.32 888.94] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21060LKB-160-ND 615.06 574.06 533.06) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 1 0 2 0 5 33 240-MQFP ADSP-21061KS-133-ND 94.59 88.29 81.98 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 5 40 240-MQFP ADSP-21061KSZ-160-ND+ 98.24 = 91.69 85.14| ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0) 3.3 40 225-BGA ADSP-21061LKB-160-ND 74.58 69.61 64.64 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0) 3.3 40 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-160-ND+ 63.68 59.43 55.19} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARG-PC-FULL 
44 132 1 0 2 0) 3.3 44 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-176-ND+ 74.58 69.61 64.64 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 2 0 2 0 5 33 240-MQFP ADSP-21062KSZ-133-ND¢ 170.21 158.86 147.52} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 5 40 240-MQFP ADSP-21062KS-160-ND 194.84 181.85 168.86] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 3.3 40 240-MQFP ADSP-21062LCS-160-ND 276.96 258.50 240.04) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21062LKB-160-ND 242.58 226.41 210.24) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA ADSP-21062LKBZ-160-NDt 242.58 226.41 210.24) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 240-MQFP ADSP-21062LKSZ-160-NDt 221.57 206.80 192.03) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 3.3 60 208-MQFP ADSP-21065LCSZ-240-NDt 67.50 63.00 58.50 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 ) 2 0) 3.3 66 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ240-NDt 63.75 59.50 55.25 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 3.3 66 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ264-NDt 66.30 61.88 57.46 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0) 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-240-NDt 40.50 37.80 35.10 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-264-NDt 64.50 60.20 55.90 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0 2 6 25 80 400-BGA ADSP-21160MKBZ-80-NDt 295.35 275.66 255.97) ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 1.9 100 400-BGA ADSP-21160NCB-100-ND 315.15 294.14 273.13) ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 ) 2 6 1.9 100 400-BGA ADSP-21160NKB-100-ND 295.35 275.66 255.97) ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2 1.8 100 225-MBGA ADSP-21161NCCA100-ND 50.37 47.02 = 43.66 | ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2 1.8 100 225-MBGA ADSP-21161NKCA100-ND 41.97 39.18 36.38 | ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 1.2 200 144-LQF ADSP21262SKBCZ200-NDt 27.51 25.68 23.85 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
t+ RoHS Compliant (Continued) 
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Program Data External Core Clock 
RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI/ Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART| Timers] (V) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs 
2 1 24 No] 2 | No] 14 5 = 25 68-PLCC ADSP-2101BPZ-100-ND+ 46.70 43.59 40.47 = VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 No] 2 | No] 14 5 _ 25 80-PQFP ADSP-2101BS-100-ND 53.72 5014 46.56 = VDSP-21XX-PC-FULL 
1 05 24 No] 4 | No] 14 5 = 20 68-PLCC ADSP-2105BPZ-80-ND+ 21.36 1994 1852 = VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 Yes} 2 | No] 1 5 = 20 100-PGA ADSP-2111BG-80-ND 245.64 229.27 212.89 = VDSP-21XX-PC-FULL 
1 05 24 No] 2 | No] 14 5 = 25 68-PLCC ADSP-2115BP-100-ND 29.78 27.79 25.81 = VDSP-21XX-PC-FULL 
2 2 24 Yes} 2 | No| 1 5 = 33.3 | 128-POFP ADSP-2171BS-133-ND 67.83 63.31 58.79 = VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-POFP ADSP-2181BSZ-133-NDt 41.84 39.05 36.26 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 1 5 = 33.3 | 128-TOEP ADSP-2181BSTZ-133-NDt 46.49 43.39 40.29 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 33.3 | 128-POFP ADSP-2181KS-133-ND 41.84 39.05 36.26 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 14 5 = 33.3 | 128-POFP ADSP-2181KSZ-133-NDt 41.84 39.05 36.26 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 1 5 - 33.3 | 128-TOFP ADSP-2181KSTZ-133-NDt 46.49 43.39 40.29 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No} 14 5 = 40 | 128-POFP ADSP-2181KSZ-160-ND+ 46.49 43.39 40.29 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 40 | 128-TOFP ADSP-2181KSTZ-160-NDt 46.49 43.39 40.29 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 28.8 | 128-LOFP ADSP-2183BST-115-ND 43.82 40.90 37.98 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 40 | 128-LOFP ADSP-2183BST-160-ND 48.20 44.99 41.77 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 52 | 128-LOFP ADSP-2183KST-210-ND 48.20 44.99 41.77 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 52 | 128-LOFP ADSP-2183KSTZ-210-ND: 48.20 44.99 41.77 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No] 2 | No] 1 5 = 40 | 100-LOFP ADSP-2184BSTZ-160-ND: 16.50 15.40 14.30 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 40 | 100-LOFP ADSP-2184LBST-160-ND 16.50 15.40 14.30 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 28.8 | 100-LOFP ADSP-2185KSTZ-115-ND: 38.04 35.51 32.97 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No} 14 5 = 33.3 | 100-TOEP ADSP-2185BST-133-ND 46.01 42.94 39.88 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 33.3 | 100-LOFP ADSP-2185BSTZ-133-ND: 41.82 39.04 36.25 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 33.3 | 100-TOEP ADSP-2185KST-133-ND 41.84 39.05 36.26 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No] 14 5 = 33.3 | 100-LOFP ADSP-2185KSTZ-133-ND: 41.84 39.05 36.26 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 33.3 | 100-LOFP ADSP-2185LBST-133-ND 43.82 40.90 37.98 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | wo] 1 | 33 = 40 | 100-LOFP ADSP-2185LBST-160-ND 48.20 44.99 41.77 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 = 66 | 100-LOFP ADSP-2185MBST-266-ND 18.98 17.71 16.45 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 = 75 | 100-LOFP ADSP-2185MKST-300-ND 18.98 17.71 16.45 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2185NKST-320-ND 18.57 17.34 16.10 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2185NKSTZ-320-NDt 18.57 17.34 16.10 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Yes} 2 | No| 1 5 = 28.8 | 100-LOFP ADSP-2186KST-115-ND 28.52 26.62 24,72 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Yes} 2 | No| 1 5 = 28.8 | 100-LOFP ADSP-2186KSTZ-115-NDt 28.52 26.62 24.72 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 No] 2 | No] 1 5 = 33.3 | 100-LOFP ADSP-2186KSTZ-133-NDt 31.37 29.28 27.19 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 = 75 | 100-LOFP ADSP-2186MKST-300-ND 16.49 14.85 13.17 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 Ys} 2 | No] 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2186NBST-320-ND 15.58 14.03 12.44 | ADDS-2189M-EZLITE | VOSP-21XX-PC-FULL 
32 32 34 Yes} 2 | No] 1 | 33 = 52 | 100-TOFP ADSP-2187LBSTZ-210-NDt 70.64 65.93 61.22 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 34 Yes} 2 | No| 1 | 33 = 52 | 100-TOFP ADSP-2187LKST-210-ND 64.20 59.92 55.64 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2187NKST-320-ND 33.00 30.80 28.60 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2187NKSTZ-320-NDt 33.00 30.80 28.60 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
48 56 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 - 75 | 100-LOFP ADSP-2188MKST-300-ND 52.80 49.28 45.76 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 = 66 | 100-LOFP ADSP-2189MBST-266-ND 43.73 40.81 37.90 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes} 2 | No| 1 | 25 = 75 | 100-LOFP ADSP-2189MKSTZ-300-NDt 43.73 40.81 37.90 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 144-MBGA ADSP-2189NBSTZ-320-NDt 41.25 38.50 35.75 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Ys} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP ADSP-2189NKST-320-ND 41.25 38.50 35.75 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 16 Yes} 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LOFP ADSP-2191MKSTZ-160-NDt 30.59 28.55 26.51 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 16 Yes} 3 | Yes| 3 | 25 = 140 | 144-LOFP ADSP-2195MBST-140-ND 25.23 28.55 21.87 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 16 Yes} 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LOFP ADSP-2195MKST-160-ND 25.23 28.55 21.87 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 Yes} 3 | Yes| 3 | 25 - 140 | 144-LaFP ADSP-2196MBST-140-ND 20.15 1881 17.46 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 Yes} 3 | Yes| 3 | 25 = 160 | 144-LOFP ADSP-2196MKST-160-ND 20.15 1881 17.46 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 Yes} 1 | Yes] 3 | 25 [OualCh..14-Bit) 469 | 176-LaFP ADSP-21990BST-ND 36.11 33.70 31.30 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 8 24 Yes} 1 | Yes} 3 | 25 [PualCh..14-Bit) 469 | 176-LaFP ADSP-21991BST-ND 42.29 39.47 36.65 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 16 24 Yes} 1 | Yes] 3 | 25 [OualCh..14-Bit) 469 | 176-LaFP ADSP-21992BSTZ-NDt 46.41 43.32 40.23 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
32 16 24 Yes} 1 | Yes] 3 | 25 [PualCh..14-Bit) 499 | 176-LaFP ADSP-21992YST-ND 46.41 43.32 40.23 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VisualDSP++™ Integrated 
Development Environment 


VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software development and debugging environment that enables 
efficient management of projects from start to finish from within a single interface. VisualDSP++ supports all Analog 
Devices processor families. 

Contents: * Assembler * Linker * Simulator * C/C++ compiler * Debugger * PROM splitter * Graphical plotting » Expert 
Linker * Math, DSP and C/C++ runtime library * Integrated development environment * VisualDSP++ Kernel Statistical 
profiling * VisualDSP++ Component Software Engineering (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) 


Digital Signal Processors (cont) 


VDSP-21XX-PC-FULL-ND . 
VDSP-BLKFN-PCFULL-ND. 
VDSP-BLKFNPCFLOAT-ND . $4250.00 
VDSP-SHARC-PCFULL-ND .. ... $3500.00 
VDSP-TS-PC-FULLND 2c. 04st snomedodesccenesisaasgredusdawiranisaagioagatedaansia miata giedaceos $3500.00 


.- $3500.00 
$3500.00 


Emulator Development Tools 


All emulators require VisualDSP++software for the corresponding processor. 
ADDS-218X-ICE2.5V-ND 
ADDS-HPPCI-ICE-ND.... 
ADDS-HPUSB-ICE-ND. 
ADDS-USB-ICE-ND.... 


.. $2543.63 
.. $5100.00 
.. $4250.00 
.. $1275.00 


EZ-KIT Lite™ Evaluation Kit 


The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate the power of ADI’s processors and begin to develop 
applications. 


Kit Contents: 
¢ Stand-alone evaluation board » Evaluation suite of VisualDSP++ to facilitate architecture evaluations via 
a PC-hosted tool set. 


EZ-KIT Lite users can: 


¢ Evaluate ADI’s processors * Learn about DSP applications * Simulate and debug applications * Pro- 
totype applications 


ADDS-2181-EZLITE-ND .... --. $312.38 
ADDS-21065LEZLITE-ND .. --. $381.23 
ADDS-21161NEZLITE-ND .. .. $495.00 
ADDS-21262-EZLITE-ND $525.94 
ADDS-21992-EZLITE-ND $495.00 
ADDS-BF533-EZLITE-ND $400.00 
ADDS-BF535-EZLITE-ND .. ... $295.00 
ADDS-BF537-EZLITE-ND .. ... $371.88 
ADDS-BF561-EZLITE-ND .. ... $525.94 
ADDS-TS101SEZLITE-ND.. ... $995.00 
ADDSTS201SEZLITE-ND... ... $995.00 
ADDS-BF-EZEXT-1-ND Daughter Board for BF533/561 Kit ... $195.00 
ADDS-BFAV-EZEXT-ND -. $254.36 


i i ia i i ADMC331ADVEVALKIT-ND .. . $521.40 
DSP Based Motor Control Applications (ADSP-2100 Family Code Compatible) _ | somcsstabvevatkrrnp .......... $521.40 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 
4K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit = 2.5V 25 80-TQFP ADMC300BST-ND 32.93 30.73 28.54 
4K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit — 2.5V 25 80-TQFP ADMC300BSTZ-NDt 32.93 30.73 28.54 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF326BR-ND 22.31 20.82 19.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF328BR-ND 22.31 20.82 19.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 64-LQFP ADMCF340BST-ND 25.77 24.06 22.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF341BR-ND 24.56 22.92 21.29 
2K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit = 2.5V 26 144-LQFP ADMC401BSTZ-NDt 41.18 38.43 35.69 
t+ RoHS Compliant 


Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit 
analog precision ADCs, in-circuit reprogrammable Flash/EE memory 
and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, 
instrumentation, communications, and automotive control. 


Features: Precision Analog: * 12-bit to 24-bit ADC resolution * Sample 
rates up to 1Msps_ * Flexible ADC input multiplexing * Programmable 
gain differential inputs ¢ Self-calibration * On-chip 2.5V band gap 
reference ¢ Single, dual or quad rail-to-rail DAC 


Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core (up to 
45 MIPS) ¢ Flash/EE code memory (up to 62k) * Flash/EE data memory 
(up to 4k) * RAM (up to 8k) » Flexible SPI, I°C, and UART serial ports 
* High speed baud rate generator * Multiple PWM outputs 


Program Flash Operating 

Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 

(Kbytes) (Bytes) (Bytes) /0 ADC DAC (16-Bit) (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
8 640 256 32 Dual, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit _ Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC812BCP-ND 15.71 14.15 12.55 
8 640 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC812BS-ND 15.71 14.15 12.55 
8 640 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC812BSZ-NDt 15.71 14.15 12.55 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP ADUC814ARUZ-NDT 8.56 7.71 6.84 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit -— Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP ADUC814BRUZ-NDt 10.00 9.00 7.98 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit =- Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC816BCP-ND 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit =_ Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC816BS-ND 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit - Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC816BSZ-NDt 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC824BCP-ND 19.28 17.99 16.71 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC824BS-ND 19.28 17.99 16.71 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC831BCP-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC831BS-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC831BSZ-NDt 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC832BCP-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC832BS-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC834BCP-ND 21.00 19.60 18.20 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC836BCP-ND 16.88 15.75 14.63 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC836BSZ-NDt 16.88 15.75 14.63 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BS62-3-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BSZ62-3-NDt 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BSZ62-5-NDt 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP8-3-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP8-5-ND 14.90 11.92 10.06 

t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG Precision Analog Microcontrollers (cont.) 


DEVICES 
Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) 0 ADC DAC (16-Bit) (16-Bit) Range Package Part No. if 25 100 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP32-3-ND 16.20 12.96 10.94 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP32-5-ND 16.20 12.96 10.94 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCPZ62-3-NDt 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BS62-3-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BSZ62-3-NDt 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BSZ62-5-NDt 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP8-3-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP8-5-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP32-3-ND 13.34 10.68 9.01 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP32-5-ND 13.34 10.68 9.01 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit =— 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP32Z-5-NDt 14.11 10.01 8.88 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP62-3-ND 15.70 12.56 10.60 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit =— 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BS62-3-ND 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BSZ62-3-NDt 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit =_ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP62-5-ND 15.70 12.56 10.60 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BS62-5-ND 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BSZ62-5-NDt 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _- 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP8-3-ND 11.70 9.36 7.90 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit _ 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP8-5-ND 11.70 9.36 7.90 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-3-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS62-3-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-5-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCPZ62-5-NDt 20.78 19.39 18.01 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BSZ62-5-NDt 20.78 19.39 18.01 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP8-3-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS8-3-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP8-5-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS8-5-ND 20.30 16.24 13.71 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BSZ62-5-NDt 16.43 15.33 14.24 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS32-3-ND 17.90 14.32 12.09 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS32-5-ND 17.90 14.32 12.09 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BSZ32-5-NDt 14.91 13.43 11.91 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP8-3-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS8-3-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP8-5-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS8-5-ND 13.30 10.64 8.98 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-3-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS62-3-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-5-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BSZ62-5-NDt 15.49 13.95 12.37 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS32-3-ND 14.90 11.92 10.06 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS32-5-ND 14.90 11.92 10.06 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP8-3-ND 11.32 9.06 7.65 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS8-3-ND 11.32 9.06 7.65 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP8-5-ND 11.32 9.06 7.65 
t+ RoHS Compliant 
ARM7 Core 
RAM FLASH External GP PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) Memory 0 ADC DAC (16 Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 
8 62 Yes 40 12-Ch., 12-Bit 4Ch., 12-Bit 3 Phase -40°C ~ 125°C 80-LQFP ADUC7026BSTZ62-NDt 15.00 14.00 13.00 
t RoHS Compliant 


QuickStart Development Kit 


The “entry level” QuickStart Development System allows designers to rapidly evaluate MicroConverter performance and functionality, and then begin a prototype 
development. It fully supports assembly level code development via a serial port debug path and provides designers with access to a demonstration project of the 
C-level development environment available in QuickStart-Plus. 


Kit Contents: * Evaluation Board * Serial Download/Debug Cable * Sample Device(s) * International Power Supply * Software and Documentation 


EVAL-ADUC812QS-ND.. 
EVAL-ADUC814QS-ND 
EVAL-ADUC816QS-ND 
EVAL-ADUC824QS-ND.. 


EVAL-ADUC831QS-ND... 
EVAL-ADUC832QS-ND 
EVAL-ADUC834QS-ND 
EVAL-ADUC836QS-ND... 


-$75.00 
$75.00 
-$75.00 
$75.00 


EVAL-ADUC841QS-ND... 
EVAL-ADUC842QS-ND. 
EVAL-ADUC845QS-ND. 
EVAL-ADUC847QS-ND... 


... $75.00 

. $75.00 
. $75.00 
.. $75.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ARM7 Development Kits 


Kit Contents: 

* Software Development Tools 
* Power Supply 

* Cables 

Evaluation Board 

¢ JTAG Emulator 


EVAL-ADUC7024QS-ND ...................5 $90.67 
EVAL-ADUC7026QS-ND .................... $90.67 
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16-BIT PERFORMANCE / 8-BIT COST 
Microcontrollers in the H8/36077 Group 


H8/36077 MCUs are application-optimized, lower-cost additions 
to the popular H8/Tiny family of devices. Their 2OMHz 16-bit 
H8/300H CPU core has a 32-bit load-store architecture and 
sixteen 16-bit configurable general registers; it runs sixty-two 16-bit 
instructions that provide high code density and allow efficient 
C/C++ programming. Thus, these four new MCUs free you from 
the limitations of 8-bit devices. Their extensive set of peripheral 
functions enable single-chip embedded system designs. The 
devices provide well-chosen flash and mask-ROM memory options 
and are available in lead-free 64-pin QFPs and LQFPs, priced to 
meet tight cost budgets. 


Specifications for H8/36077 MCUs 


Vec min. (V): 45 Watchdog Timer: 1 
Vcc max. (V): 5.5 Real-time Clock: 1 
Max MHz @ 5V: 20 A/D (10-bit Resolution): 8 
On-chip Oscillator: Yes 14-bit PWM (D/A): 1 
Oscillation Stop Detect: Yes Serial (sync/async): 2 
Low-voltage Detect: Yes IC: 1 
Power-on Reset: Yes External Interrupts: 11 
Power Down Modes: 8 GPIO: 55 
8-bit Timers: 2 High Current GPIO: 8 
16-bit Timers: 2 Temp. Range: -20° to 85°C 
Part Number ROM RAM Lead-Free Package 
DF36077GFZV 56KB 4KB Yes 64-pin LQFP 
DF36077GHV 56KB 4KB Yes 64-pin QFP 


Package Specifications 


QFP (Quad Flat Package) 
Package Code: PRQP0064GB-A 


Pin count: 64; Pitch: 0.8mm 
Body Dimension: 14mm x 14mm 
Package height: 3.05mm 


LQFP (Low-profile QFP) 
Package Code: PLQP0064KB-A 


Pin count: 64; Pitch: 0.5mm 
Body Dimension: 10mm x 10mm 
Package height: 1.7mm 
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H8/36077 Development Tools 


The H8/36077 development tool kit has all the hardware and 
software tools needed to get up and running in C or assembly code. 
A complete software tool suite (C compiler, assembler, linker, etc.) 
is FREE and comes with the kit, which also includes the following: 

— Renesas H8/36077 starter kit — EDK3687 

— High-performance embedded workshop (HEW) IDE with software tool chain 

— Example firmware and projects 


— Quick-start guide, tutorials, user manual and other documentation 
¢ Low-cost on-chip E8 debug emulator: ROEQOOO08KCE00 
¢ Full-featured in-circuit E6000 emulator: HS3664EPI62H 
¢ H8/Tiny Virtual Lab and Training 


— Free remote hardware/software setup at the Renesas Interactive web site, 
accessible via secure communication link (www.renesasinteractive.com) 
— Convenient learning and evaluation environment 


— No procurement or system installation delays 


The SKPH8TINYD Kit 
comes complete with an 
H8/Tiny MCU 


(H8/3664), 


USB cable, E8 on-chip debug 


For more details, visit www.renesas.com 


emulator and complete develop- 


ment software. 


To receive product updates, 
register for “My Renesas” at 
http://update.renesas.com/registration 


Purchase this kit through Digi-Key 


while supplies last. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1tENESAS Microcontrollers 


Everywhere you imagine 


H8S Family 


16bit | 8bit PC 
Memory ROM | RAM Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer A/D D/A bus | HCAN Digi-Key Price Each 

Type (Byte) | (Byte); Operating Frequency | DMAC(ch) | (ch) (ch) | (ch) | Converter Converter | (ch) (ch) Interface Package Part No. 1 25 100 

External ROM | ROMless | 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz = = 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. — = = TFP-100B | HD6412312SVTEBL25-ND 6.30 5.04 4.26 

. ‘ HD6412322RVF25-ND 8.82 7.92 7.03 

External ROM | ROMless| 8K 2.7 ~ 3.6V/20MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. _ _ = FP-128B HD6412322RVFBL25-ND 758 6.07 512 

External ROM | ROMless | 32K 2.7 ~ 3.6V/20MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = — FP-128B HD6412324SVF25-ND 11.00 9.90 8.78 

External ROM | ROMless | 32K 3.0 ~ 3.6V/33MHz 4 4 6 2 [10bitx12ch.|  8bit x 4ch. = —__| SDRAM I/E IrDA | FP-144H HD6412674RVFOQ33-ND. 13.33 12.00 10.64 

Flash Memory | 128K 4K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = a 1 3 | 10bit x 8ch. | 8bit x 2ch. a = = FP-100B HD64F2134AFA20-ND 15.24 13.73 12.17 

TFP-100B | HD64F2145BTE20-ND 15.84 14.79 13.73 

Flash Memory| 256K 8K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = _ 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 _ 12C bus I/F, LPC FP-100B HD64F2145BVFA10-ND 15.30 14.28 = 13.26 

TFP-100B | HD64F2145BVTE10-ND 15.84 14.79 13.73 

Flash Memory | 128K 4K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 _ IC bus I/F TFP-100B | HD64F2148ATE20-ND 17.15 16.01 14.86 

FP-100B HD64F2148BFA20-ND 13.50 12.60 11.70 

Flash Memory| 128K 4K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = _ 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 _ I2C bus I/F, LPC | TFP-100B | HD64F2148BTE20-ND 14.04 13.11 12.17 

FP-100B HD64F2148BVFA10-ND 13.50 12.60 11.70 

Flash Memory | 512K 40K 3.0 ~ 3.6V/33MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 6 _ I2C bus I/F, LPC TFP-144 HD64F2166VTE33-ND 30.00 28.00 26.00 

Flash Memory | 384K 40K 3.0 ~ 3.6V/33MHz = _ 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 6 = I2C bus I/F, LPC TFP-144 HD64F2167VTE33-ND 28.01 26.14 24.28 

Flash Memory | 256K 40K 3.0 ~ 3.6V/33MHz = rs 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 6 = I2C bus I/F, LPC TFP-144 HD64F2168VTE33-ND 25.01 23.34 21.68 

Flash Memory) 64K | 8K | 3.0 ~3.6V/24MHz - 4 3 | — | tobitx 6h. - =.) ex |) Haksbesd FP-64E | HD64F2211UFP2 4-ND 11.65 1049 9.30 

, High-speed FP-64E HD64F2212FP24-ND 12.48 11.24 9.97 

Flash Memory) 128K | 12K | 3.0~3.6V/24MHz = 4 8 | — | tbitx Goh. = — | = | uart, use FP-64E | HD64F2212UFP24-ND 1248 11.24 9.97 

= i F _ _ High-speed TFP-120 HD64F2215TE16-ND 21.11 19.01 16.86 

Flash Memory) 256K | 16K 2.7 ~ 3.6V/16MHz 4 3 2 | 10bitx ch. | 8bit x 2ch. UART, USB TFP-120 HD64F2215UTE16-ND ott 1901 16.86 

= _ ‘ _ _ = High-speed TFP-100G | HD64F2218TF24-ND 15.99 14.40 12.77 

PlashiMemory | Aebhe [12K] 28.028. OV/2aMie | {Obipeect UART, USB __| TP-1006 | HD64F2218UTF24-ND 15.99 14.40 1277 

BP-112 HD64F2238RBR13-ND 17.10 15.96 14.82 

i : FP-100B HD64F2238RFA13-ND 15.30 14.28 = 13.26 

Flash Memory| 256K 16K 2.7 ~ 3.6V/13.5MHz = _ 6 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 _ IC bus I/F FP-100B HD64F2238RFA6-ND 15.30 1498 13.26 

FP-100B HD64F2238RTE13-ND 15.84 14.79 13.73 

P : IC bus I/F, FP-100B HD64F2239FA16-ND 18.00 16.80 15.60 

Flash Memory) 384K | 32K 3.0 ~ 3.6V/20MHz = 4 6 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 —_|High Speed UART | _FP-100B HD64F2239FA20-ND 18.00 1680 15.60 

Flash Memory | 128K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz == _ 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. _— = = TFP-100B_ | HD64F2317VTEBL25-ND 9.98 7.99 6.74 

Flash Memory | 256K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz _ = 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = = TFP-100B | HD64F2318VTE25-ND 15.84 14.79 13.73 

i ; FP-100A HD64F2319EVF25-ND 24.00 22.40 20.80 

Flash Memory| 512K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — = 6 2 | 10bitx 8ch.) 8bit x 2ch. = — = TrP-100B | HD64F2319EVTE25-ND 26.48 2471 29.95 

, ; FP-100A HD64F2319VF25-ND 20.76 19.38 18.00 

Flash Memory| 512K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — — 6 2 | 10bitx 8ch.) 8bit x 2ch. = = — TrP-100B | HD64F2319VTE25-ND 23.04 2151 19.97 

Flash Memory | 128K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz _ 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = = FP-128B HD64F2327BVFBL25-ND 9.98 8.99 7.97 

‘ ; FP-128B HD64F2328VF25-ND 16.38 15.29 14.20 

Flash Memory| 256K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch.) 8bit x 2ch. = _ — TFP-120 HD64F2328VTE25-ND 18.11 16.90 15.70 

, , FP-128B HD64F2329BVF25-ND 18.90 17.64 16.38 

Flash Memory| 384K 32K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch.) 8bit x 2ch. _ = = TFP-120 HD64F2329BVTE25-ND 19.44 1815 16.85 

, , FP-128B HD64F2329EVF25-ND 27.24 25.43 23.61 

Flash Memory| 384K 32K 3.0 ~ 3.6V/25MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch.) 8bit x 2ch. = _ = TFP-120 HD64F2329EVTE25-ND 29.72 2774 «25.76 

Flash Memory | 384K 32K 3.0 ~ 3.6V/25MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. — = = FP-128B HD64F2329VF25-ND 27.24 25.43 23.61 

Flash Memory | 128K 8K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = = FP-128B HD64F2357F20-ND 23.04 21.51 19.97 

F , HD64F2377RVFQ33-ND 17.90 16.71 15.51 

Flash Memory| 384K 24K 3.0 ~ 3.6V/33MHz 2 4 6 2 | 10bitx 16ch.} 8bit x 6ch. 2 — | SDRAMI/FIrDA | FP-144H HD64F2377RVFO33W-ND 18.80 1755 16.29 

' FP-100B HD64F2623FA20-ND 24.00 22.40 20.80 

Flash Memory| 256K 12K 3.0 ~ 3.6/20MHz — = 6 — | 10bit x 16ch. = = 1 SCI FP-100B HD64F2623FA20J-ND 99 95 2142 19.89 

FP-128B HD64F2633RF28-ND 19.01 17.74 = 16.48 

Flash Memory| 256K 16K | Vec=PVcc=5.0V/28MHz = 4 6 4 | 10bitx 16ch.} 8bit x 4ch. 2 _ Serial I/F TFP-120 HD64F2633RTE28-ND 19.61 18.30 17.00 

TFP-120 HD64F2633TE25-ND 24.00 22.40 20.80 

F , FP-128B HD64F2638F20J-ND 30.66 28.62 26.58 

Flash Memory| 256K 16K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = = 6 — |10bitx12ch.) 8bit x 2ch. 2 2 (°C bus I/F, CAN FP-128B HD64F2638WF20J-ND 33.29 31.07 28.85 

Flash Memory | 256K 8K 3.0 ~ 3.6V/33MHz 4 4 6 2 [10bitx 12ch.| 8bit x 4ch. = = IrDA FP-144G HD64F2676VFC33-ND 20.00 18.67 17.33 
H8 Family 

16bit | 8bit 
Memory ROM | RAM | Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer A/D D/A PC | HCAN Digi-Key Price Each 
Type (Byte) |(Byte)| Operating Frequency | DMAC (ch) | (ch) | (ch) | (ch) | Converter | Converter | bus | (ch) Interface Package Part No. 1 25 100 

External ROM | ROMless| 512 | 4.5V ~ 5.5V/17MHz = 4 5 —_|10bit x 8ch. = = SCI FP-100B HD6413002F16-ND 11.70 10.53 9.34 

External ROM | ROMless|{ 512 | 4.5V ~ 5.5V/16MHz = 8 5 —_|10bit x 8ch. = = SCI QFP-112 HD6413003TF16-ND 16.32 15.24 14.15 

, ‘ HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 

External ROM | ROMless) 4K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz _ _ 3 4 | 10bitx 8ch.) 8bitx2ch.} — | — SCl FP-100B HD6413008FBL25V-ND 510 4.08 3.45 

Flash Memory |__ 128K 4K_| 3.0V ~ 3.6V/25MHz = = 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bit x 2ch. | — = SCI FP-100B HD64F3024FBL25-ND 7.98 6.39 5.39 

Flash Memory |__128K 4K_|_4.5V ~ 5.5V/16MHz = 4 5 — _|10bitx 8ch. | 8bit x ach. | — = SCI TFP-100B HD64F3048VTF8-ND 36.96 34.50 32.04 

i ; FP-100B HD64F3062BF25-ND 12.40 11.16 9.90 

Flash Memory | 128K 4K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz = al 3 4 | 10bitx 8ch.) 8bitx2ch.} — | — SCl FP-100B HD64F3062BFBL25L-ND 7.98 6.39 5.39 

Flash Memory |__128K 4K | 4.5V ~ 5.5V/20MHz = 4 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bit x 2ch. | — = SCI FP-100B HD64F3067RF20-ND 20.55 19.18 17.81 

Flash Memory | 512K | 16K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz = 4 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bit x 2ch. | — = SCI FP-100B HD64F3069F25-ND 16.58 15.47 14.37 

FP-64E HD64F36012FP-ND 8.38 6.71 5.66 

FP-64E HD64F36012GFP-ND 8.64 6.92 5.84 

Flash Memory| 16K 2K | 3.0 ~ 5.5V/1~10MHz — _ 1 1 | 10bit x 4ch. _ _ SCI FP-64E HD64F36012GFPI-ND 9.50 7.60 6.42 

FP-64E HD64F36012GFPJ-ND 9.70 7.76 6.55 

FP-64E HD64F36012GFPJE-ND. 8.75 7.88 6.99 

FP-64E HD64F36014FP-ND 8.64 6.92 5.84 

FP-64E HD64F36014FPI-ND 9.00 7.20 6.08 

FP-64E HD64F3601 4FPJ-ND 9.82 7.86 6.63 

Flash Memory | 32K 2K = |3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz _ _ 1 1 | 10bit x 4ch. _ _ SCI FP-64E HD64F36014FPJE-ND 8.86 7.98 7.08 

FP-64E HD64F36014FPW-ND 8.58 7.73 6.85 

FP-64E HD64F36014GFP-ND 8.88 7.11 6.00 

FP-48B HD64F36014GFY-ND 8.88 7.11 5.38 

Flash Memory |__ 32K 2K_|3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz = = 1 1__| 10bit x 4ch. = = SCI FP-64E HD64F36024FP-ND 8.88 7.1 6.00 

F HD64F36049GH-ND 9.73 8.76 7.77 

Flash Memory | 96K 4K |3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz _ = 3 3 | 10bit x 4ch. 1 — | eC bus I/F SCI FP-80A HD64F36049H-ND 953 8.58 7.61 

Flash Memory | 32K 1K 3.0 ~ 5.5V/15MHz _ = 1 3 8bit x 8ch. = = Serial I/F FP-64A HD64F3644H-ND 10.16 9.15 8.12 

Flash Memory| 32K | 2K |3.0~5.5V/1~10MHz| = — —|1 2 oan pay 1 | — | PCbus/FSCI}  FP-64E HD64F3664FP-ND 9.50 7.60 6.42 

Flash Memory | 32K 4K_|3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz = = 2 3 | 10bit x 8ch. 1 = = FP-64A HD64F3684GH-ND 10.16 8.13 6.86 

FP-64E HD64F3687FP-ND 8.66 7.80 6.92 

A FP-64E HD64F3687GFP-ND 8.88 8.00 7.09 

Flash Memory | 56K 4K |3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz _ _ 2 3 | 10bit x 8ch. 1 — | PC bus I/F SCI FP-64A HD64F3687GH-ND 8.88 8.00 7.09 

FP-64A HD64F368 7H-ND 8.66 7.80 6.92 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 529 


rENESAS Microcontrollers (cont) 


Everywhere you imagine 


H8 Family (Cont.) 


T6bit | shit 
Memory ROM | RAM | Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer A/D D/A PC | HCAN Digi-Key Price Each 
Type (Byte) |(Byte)| Operating Frequency | DMAC (ch) | (ch) | (ch) | (ch) | Converter | Converter | bus | (ch) Interface Package Part No. 1 25 100 
Flash Memory; 8K | 1.5K [3.0-5.5V/1~10MH2| — — — fi. 1 Mobitxach> — |—| — SCI FP-32A | _ HD64F36902GFH-ND 5.42 434 3.38 
Flash Memory [8K | 1.5K [3.0~5.5V/2~ 10MHz | — = [ot 2 obitx ach] — 1 | — | Pt bus VE Str |__FP-32A | HD64F36912GFH-ND 5.69 4.56 3.55 
FP-64E |  HD64F3604FP-ND 9.38 751 6.34 
Fp-4eF | HD64F3694FX-ND 9.38 751 6.34 
Flash Memory| 32K | 2K |3.0~5.5V/1~1oMHz2| 9 — — |] 1 | 2 |ropitxacr.| — | 1] — | bobusvesci| ER A8B | HOGIRSCOIRYND a3 fal os 
FP-488 | —HD64F3694GFY-ND 9.66 773 6.53 
FP-64E__| _ HD64F3694GH-ND 9.66 773 6.53 
FP-64 | _ HD64F38004FP10-ND 70.40 8.32 7.02 
Flash Memory| 32k | 1K | 22~3.6W/2MHz = — | 2) 4 |rovitxan) — f—| — Lep FP-64e | HD64F38004FP4-ND 10.40 8.32 702 
FP-64A | HD64E38004H10-ND 10.40 8.32 702 
Flash Memory | 32K | 1K | 2.7 ~5.5W/5MHz = = [2 3 Hobtxsch [|  — > —f — Led FP-80A | HD64F38024H-ND 12.46 9.97 8.42 
; FP-80A |  HD64F38024RH-ND 11.46 9.17 774 
Flash Memory) 32K 1K 2.7 ~ 3.6/5MHz — — 2 3 | 10bit x 8ch. — — | LceD TFP-80C HD64F38024RW-ND 11.46 917 774 
Flash Memory | 32K | 1K [2.7 ~3.6/5Mihz = Ses hots = Teo TFP-80C | HD64F38024W-ND That 10.28 9.12 
R8C Family 
Memory ROM RAM Data OperatingVoltage/ Serial A/D Operating Package Digi-Key Price Each 
Type (Byte) (Byte) Flash Operating Frequency Timers Interface Converter Temperature Code Part No. 1 25 100 
Flash 4K 384 ES 3.0-5.5V/20MHz 16bitx 1, 2(UART),2C | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20SDIP R5E211A1DD#U0-ND 3.89 3.12 2.43 
Memory 8bit x 2 
eh 4K 384 | 3.0-5.5V/20MHz Tbitxt, | suarT)2c | tobit x Ach, -20 ~ 85 20LSSOP R5F211A1SP#UO-ND 3.31 2.65 2.06 
Memory Bbit x 2 
aon 4K 384 | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bitx 1, | acuaRT), 26 | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F211B1DD#U0-ND 434 3.48 2m 
lemory Bbit x2 
Flash 4K 384 | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART), 26 | 40bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211B1SP#U0-ND 3.76 3.01 234 
Memory 8bit x 2 
Flash 8K 512 | — 3.0-5.5V/20MHz 1bitx1, | acuaRT), 26 | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F211A2DD#U0-ND 421 3.37 2.62 
Memory 8bit x 2 
Flash 8K 512 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART), 2C | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211A2SP#U0-ND 3.60 2.88 2.24 
Memory 8bit x 2 
Mead 8k 512 | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz Tobit 1, | acuaRT), 2 | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F211B2DD#U0-ND 4.66 3.73 2.90 
Memory Bbit x 2 
Flash 8K 512 | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz T6bitxt, | ocyaRT), Bo | tobit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211B2SP4U0-ND 4.05 3.24 2.52 
Memory 8bit x 2 
a 8k 512 _ 3.0-5.5V/16MHz JOHNS 2(UART) 10bit x 8ch. -20 ~ 85 32LQFP RBF21102FP-ND 4.50 3.60 2.80 
Memory 8bit x 3 
Flash 8K 512 | — 3.0-5.5V/20MHz Toni ¢, 2(UART) | tobit x 12ch. -20 ~ 85 32LQFP ROF21112FP-ND 4.66 3.73 2.90 
Memory 8bit x 3 
Flash 8K 512 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 4(UART) 1Obit x 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5E21142SP#U0-ND 3.89 3.12 2.43 
Memory Bbit x 2 
en 8k 512. | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz 1Bbit x1, 4(UART) t0bit x 4ch, -20 ~ 85 20SSOP R5F21152SP4U0-ND 434 3.48 2m 
Memory Bbit x 2 
Flash 8K 512 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 4(UART),2¢ | 10bitx 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5F21162SP#U0-ND 4.05 3.24 2.52 
Memory 8bit x 2 
Flash 8K 512 | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz Tbitx 1, | 4(uaRT),2¢ | tobit x Ach, -20 ~ 85 20SSOP R5F21172SP4U0-ND 450 3.60 2.80 
Memory 8bit x 2 
Flash 12K 768 = 3.0-5.5V/20MHz T6bit x1, 2(UART), 26 | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20SDIP R5E211A3DD#U0-ND 450 3.60 2.80 
Memory 8bit x 2 
Flash 12K 768 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART), 26 | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5E211A3SP#U0-ND 3.89 3.12 2.43 
Memory Bbit x 2 
rash 12k 768 | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz 1bitx 1, | acuaRT),2¢ | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F211B3DD#U0-ND 4.95 3.96 3.08 
Memory Bb itx2 
Flash 12K 768 | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART), 26 | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211B3SP4U0-ND 434 3.48 271 
Memory 8bit x 2 
Flash 12k 78 | — 3.0-5.5V/16MHz Aone, 2(UART) A0bit x &ch, -20 ~ 85 32LQFP R5F21103FP-ND 479 3.84 2.99 
Memory 8bit x 3 
Flash 12K 768 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART) —_| tObit x 12ch. -20 ~ 85 32LQFP R5E21113FP-ND 4.95 3.96 3.08 
Memory 8bitx 3 
fash 12k 768 | 4Kbytes 3.0-5.5V/16MHz 16bit x1, 2(UART) t0bit x &ch, -20 ~ 85 32LQFP ROF21123FP-ND 5.24 4.20 3.27 
Memory Bbit x 3 
rash 12k 768 | 4Kbytes 3.0-5.5V/20MHz 1Bbit x1, QUART) | tobit x 12ch. -20 ~ 85 32LOFP R5F21133FP-ND 5.40 432 3.36 
Memory Bbit x 3 
Flash 12K 768 = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 4(UART) 1Obit x 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5E21143SP#U0-ND 424 3.37 2.62 
Memory 8bit x 2 
Flash 12k 768 | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bitx 1, 4(UART) obit x 4ch, -20 ~ 85 20SSOP R5F21153SP4U0-ND 4.66 3.73 2.90 
Memory 8bit x 2 
Flash 12K 768 = 3.0-5.5V/20MHz Tobit x1, 4(UART),2¢ | 10bitx 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5F21163SP#U0-ND 434 3.48 271 
Memory 8bit x 2 
a 12k 768 | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz Tobit 1, | 4 (uaRT), 2 | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SSOP R5F21173SP4U0-ND 479 3.84 2.99 
Memory Bbit x 2 
es) 16k 1K = 3.0-5.5V/20MHz Tobit 1, | acuaRT),2¢ | tobitx Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F21 1A4DD#U0-ND 479 3.84 2.99 
Memory 8bit x2 
Flash 16K 1K = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART), 26 | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211A4SPU0-ND 424 3.37 2.62 
Memory 8bit x 2 
Flash 16k 1K | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bitx1, | acuaRT),2¢ | tobit x Ach. -20 ~ 85 20SDIP R5F211B4DD#U0-ND 5.24 4.20 3.27 
Memory 8bit x 2 
Flash 16K 1K | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz T6bitx 1, 2(UART), 26 | 10bit x 4ch. -20 ~ 85 20LSSOP R5F211B4SP4U0-ND 4.66 3.73 2.90 
Memory 8bit x 2 
Me 16k 1K — 3.0-5.5V/16MHz 16bit x1, 2(UART) Obit x &ch, -20 ~ 85 32LOFP ROF21104FP-ND 5.11 4.09 3.18 
Memory Bbit x 3 
Flash 16K 1K = 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART) _| tobit x 12ch. -20 ~ 85 32LQFP R5E21114FP-ND 5.24 4.20 3.27 
Memory 8bit x 3 
Flash 16K 1k | 4Kbytes 3.0-5.5V/20MHz 16bit x1, 2(UART) _| tobit x 12ch. -20 ~ 85 32LQFP R521134FP-ND 5.69 4.56 3.55 
Memory 8bit x 3 
Fash 16k 1K = 3.0-5.5V/20MHz Toni, 4(UART) obit x 4ch, -20 ~ 85 20SSOP R5F21144SP4U0-ND 450 3.60 2.80 
Memory 8bit x 2 
Flash 16K 1K — | 2Kbytes 3.0-5.5V/20MHz Tobit x 1, 4(UART) 1Obit x 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5F21154SP#U0-ND 4.95 3.96 3.08 
Memory Bbit x 2 
Flash 16K 1K = 3.0-5.5V/20MHz T6bitx1, | 4(uaRT),o | tobit x 4ch, -20 ~ 85 20SSOP R5F21164SP4U0-ND 4.66 3.73 2.90 
Memory 8bit x 2 
Flash 16k 1K | 2kbytes 3.0-5.5V/20MHz T6ditx1, | 4(uaRT),o | tobit x 4ch. -20 ~ 85 20SSOP R5F21174SP4U0-ND 511 4.09 3.18 
Memory 8bit x 2 
(Continued) 
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ztENESAS Microcontrollers (cont) 


Everywhere you imagine 


SuperH™ Family 


Operating External Multiplier, 
Memory ROM | RAM Voltage/ Data Multiply and Timer AD Digi-Key Price Each 
Type (Byte) | (Byte) Frequency Bus (bit) Accumulate Interrupts BSC (ch) | Converter Interface Package | Part No. it 25 100 
32x32=>64/32x SRAM/DRAM/ SDRAM 
External ROM| ROMless | 8K 3.3V/62.5MHz 8/16/32 32464=>64 5 (16 level) SDRAM 4 _ VF/EtherMAC FP-208C | HD6417616SF-ND 20.28 18.93 17.58 
External ROM| ROMless | — Internal: 1.4 ~ 1.6V/133MHz | 8/16/32 Se etek 27 internal | SRAM/SDRAM | 3+4 | 10bit x 4ch. a 7 FP-176C | HD6417705F133-ND 16.80 15.68 14.56 
32x32=>64/32x ‘ SRAM/DRAM/ F 
External ROM| ROMless | — 3.3V/80MHz 8/16/32 30464=>64 27 internal SDRAM 3 10bit x 8ch. _ FP-208C | HD6417709AF133B-ND 30.23 28.21 26.20 
External ROM| ROMless | — | Internal: 1.85 ~ 2.15V/200MHz | 8/16/32 rors bares 27 internal | SRAM/SDRAM | 3 10bit x 8ch. SDRAM I/F FP-208C | HD6417709SHF200B-ND 31.32 29.24 = 27.15 
: 32x32=>64/32x 10bit x 6ch. | SDRAM I/F/LCDC/ |... 1 
External ROM| ROMless ) 16K | Internal: 1.75 ~ 2.05V/160MHz | 8/16/32 32464=>64 39 Internal | SRAM/SDRAM| 3 (D/A 2ch.) | USB_H,USB_F FP-240B | HD6417727F160C-ND 31.20 29.12 27.04 
. 32x32=>64/32x32+64=>64/ A 
External ROM| ROMless ) 16K | Internal: 1.85 ~ 2.15V/200MHz | 8/16/32 16x16=>40/16x16+40->40 27 Internal | SRAM/SDRAM| 3 10bit x 8ch. SDRAM I/F FP-208C | HD6417729RF133B-ND 26.82 25.04 = 23.25 
32x32=>64 SRAM/DRAM/ 
External ROM| ROMless | — 3.3V/133MHz 8/16/32 32464=>64 24 Internal SDRAM 3 = _ FP-208E | HD6417750F167-ND 45.30 42.28 39.26 
SRAM/DRAM/ 
SDRAM/MPX/ BP-256 
i 8/16/ 32x32=>64/32x — = e HD6417750RBP240-ND 38.63 36.05 33.48 
External ROM| ROMless | — | Internal: 1.4~1.6V/240MHz | 39/64 39464=>64 311 Internal ite Canto 5 FP-208E HD6417750RF240-ND 34:86 32.54 30.22 
SRAM/PCMCIA 
SRAM/DRAM/ 
32x32=>64/32x SDRAM/MPX/ BP-256 | HD6417751RBP200-ND 41.07 38.34 35.60 
External ROM| ROMless | — Internal: 1.4 ~ 1.6V/240MHz_ | 8/16/32 32+64=>64 35 Internal | BurstROM/ 5 _ PCI BP-256 | HD6417751RBP240-ND 46.62 43.52 40.41 
Byte Control 
SRAM/PCMCIA 
Flash Memory] 256K ane 5.0V/28.7MHz 8/16/32 S282 O4S2X | 43 Internal | SRAM/DRAM | 7 | 1Obit x Bch. scl FP-144 | HD64F7045F28-ND 4152 38.76 35.99 
Flash Memory| 256K 8K 3.3V/50MHz 8/16 | 32x32=>64/32x32+64=>64 | 51 Internal SRAM 7 ‘| 10bit x 8ch. Ct FP-112B | HD64F7144F50-ND 18.11 16.90 15.70 
Mask ROM 256K 8K 3.3V/50MHz 8/16/32 | 32x32=>64/32x32+64=>64 | 51 Internal SRAM 7 10bit x 8ch. Ct FP-144F | HD64F7145F50-ND 18.66 17.42 16.18 
* Using Cache tT Optional 
M16C Family 
Supply Operating 
Memory| ROM RAM Voltage Frequency DMA Serial A/D D/A Special Digi-Key Price Each 
Type (Byte) | (Byte) (V) (MHz) Timers | Controller Interface Converter |Converter | CAN Functions Package | Part No. 1 25 100 
Flash 16bit x Clock Sync./ ; 12C bus, IE Bus, SIO 
24K+4K | 1K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH: 20 2 10bit x 12ch. — _ : : 48P6Q-A | M30260F3AGP#D5-ND 8.88 7.11 6.00 
Memory | “""* ( 2) (5 +3) UART x 3 mais Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./ P 12C bus, IE Bus, SIO 
48K+4K | 2K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 12ch. _ _ : : 48P6Q-A | M30260F6AGP#D5-ND 9.66 7.73 6.53 
Memory | ~* ( 2) (5 +3) UART x 3 nase Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./ P 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 2K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 12ch. _ _ : : 48P6Q-A | M30260F8AGP#D5-ND 10.16 8.13 6.86 
Memory |" * ( 2) (5 +3) UART x3 nase Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./ A _ __ | [C bus, IE Bus, SIO 4 
Memory 32K x4K | 1K | 3.0 ~ 5.5 (@20MHz) 20 3 2 UART x3 10bit x 6ch. Sub clock, UART 48P6Q-A | M30262F4GP#D3-ND 9.66 7.73 6.53 
Flash 16bit x Clock Sync./ ‘ 12C bus, IE Bus, SIO M30262F6GP#D3-ND 10.16 8.13 6.86 
48K +4K | 2K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 8ch. _ _ : : 48P6Q-A 
Memory |" * ( 2) (5 +3) UART x3 mane Sub clock, UART OA | i30262F6GP#D5-ND 966 773 653 
Flash 16bit x Clock Sync./ ‘ 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 2K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 8ch. _ _ : : 48P6Q-A | M30262F8GP#D3-ND 8.88 8.00 7.09 
Memory | °"* ( 2) (5 +3) UART x3 mane Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART p 12C bus, IE Bus, SIO 
48K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH: 20 2 10bit x 24ch. _ _ : : 80P6Q-A | M30280F6HP#D5-ND 11.44 9.16 7.73 
Memory ‘3 ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 2 nee Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 24ch. _ _ : : 80P6Q-A | M30280F8HP#D5-ND 11.94 9.56 8.06 
Memory 7 ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 2 nae Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i 12C bus, IE Bus, SIO 
96K+4K | 8K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH: 20 2 10bit x 24ch. _— _ : ¥ 80P6Q-A | M30280FAHP#D5-ND 12.96 10.37 8.75 
Memory . ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 2 paces Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i 12C bus, IE Bus, SIO 
48K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 13ch. — _ : : 64P6Q-A | M30281F6HP#D5-ND 10.94 8.76 7.39 
Memory ‘3 ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 1 nae Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 13ch. _ _ : : 64P6Q-A | M30281F8HP#D5-ND 11.44 9.16 7.73 
Memory 7 ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 1 eee Sub clock, UART : 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i 12C bus, IE Bus, SIO 
96K +4K | 8K | 3.0 ~ 5.5 (@20MH; 20 2 10bit x 13ch. — _ : : 64P6Q-A | M30281FAHP#D5-ND 12.46 9.97 8.42 
Memory . ( 2) (5 + 3) x 3, Color Sync. x 1 nee Sub clock, UART e 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x 12C bus, IE Bus, SIO 
128K +4K} 10K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH 24 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A | M30620FCPFP#D5C-ND 15.66 14.10 12.51 
Memory |“ * ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(Bx3+2)ch.| oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x r 12C bus, IE Bus, SIO M30620FCPGP#D3C-ND 15.74 14.18 12.57 
128K + 4K} 10K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH 24 2 8bitx2 | — : : 100P6Q-A 
Memory = ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(8x3+2)ch.| oo * Sub clock, UART M30620FCPGP#D5C-ND 14.99 13.50 11.97 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ‘i 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A | M30622F8PFP#D5C-ND 14.54 13.10 11.62 
Memory | °"** ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(8x342)ch.| oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x , 12C bus, IE Bus, SIO 
64K+4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6Q-A | M30622F8PGP#D5C-ND 13.88 12.50 11.08 
Memory |" * ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(8x3+2)ch.| oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x r 12C bus, IE Bus, SIO M30624FGAFP#D3-ND 37.68 35.17 32.66 
256K 20K | 4.2 ~ 5.5 (@16MH: 16 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A 
Memory ( 2) (5 +6) x3, Color Sync. x2] (8 + 2)ch. ne Sub clock, UART M30624FGAFP#D5-ND 35.87 33.48 31.09 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x r 12C bus, IE Bus, SIO 
256K 20K | 2.7 ~ 3.6 (@10MH: 10 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A | M30624FGMFP#D3-ND 37.68 35.17 32.66 
Memory ( 2) TI x3, Color Sync. x2] (8+2)ch. | oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x r 12C bus, IE Bus, SIO 
256K + 4K) 20K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A | M30624FGPFP#D5C-ND 17.33 15.60 13.84 
Memory |" * ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(8x3+2)ch.| oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x , 12C bus, IE Bus, SIO M30624FGPGP#D3C-ND 17.48 15.74 13.96 
256K + 4K) 20K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6Q-A 
Memory = ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(Bx3+2)ch.| oo * Sub clock, UART M30624FGPGP#D5C-ND 16.66 15.00 13.30 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ‘i 12C bus, IE Bus, SIO 
256K + 4K) 20K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6Q-A | M30625FGPGP#D5C-ND 17.78 16.01 14.20 
Memory |" * ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(Bx3+2)ch.| oo * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x , 12C bus, IE Bus, SIO M30626FHPFP#D3C-ND 18.48 17.25 16.02 
384K + 4K) 31K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — : : 100P6S-A 
Memory = ( 2) (5 +6) x3, Color Syne. x2|(8x3+2)ch.| oo * Sub clock, UART M30626FHPFP#D5C-ND 17.60 16.43 15.25 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ‘ 12C bus, IE Bus, SIO M30626FHPGP#D3C-ND 17.84 16.65 15.46 
384K + 4K) 31K | 3.0 ~ 5.5 (@24MH; 24 2 8bitx2 | — , : 100P6Q-A 
Memory * ( 2) (5 + 6) x 3, Color Sync. x 2} (8 x 3 + 2)ch. i Sub clock, UART M30626FHPGP#D5C-ND 17.00 15.87 14.73 
(Continued) 
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zENESAS Microcontrollers (cont) 


Everywhere you imagine 


M16C Family (Cont.) 


Supply Operating 
Memory| ROM RAM Voltage Frequency DMA Serial A/D D/A Special Digi-Key Price Each 
Type (Byte) | (Byte) (V) (MHz) Timers | Controller Interface Converter |Converter | CAN Functions Package | Part No. 1 25 100 
Flash 16bit x Clock Sync./UART | 10bit x A __ | [C bus, IE Bus, SIO 7 
Memory 384K + 4K) 31K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 (5 +6) 2 x3, Color Syne. x 2| (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 128LQFP | M30627FHPGP#D5C-ND 18.00 16.80 15.60 
Flash 16bit x Clock Sync./UART | 10bit x A __ | [PC bus, IE Bus, SIO 2 z 
Memory 384K + 4K) 31K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 (5 +6) 2 x3, Color Syne. x 2| (8 x 3 +2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100P6Q-A | M30843FHGP#D5-ND 22.01 20.54 19.08 
Flash . Clock Sync./ 10bit x 26ch. 4 12C bus, IE Bus, SIO : 
Memory 512K +4K) 24K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5. (1 circuit) 8bitx2 | 1 Sub clock, UART 100P6Q-A | M30843FJFP#D5-ND 24.60 22.96 21.32 
Flash + Clock Sync./ 10bit x 26ch. ‘ 12C bus, IE Bus, SIO : 4 
Memory | 512K +4K] 24K | 3.0 ~5.5 (@24MH2) 24 16bit x 11 4 GARI Ye (i eiruity | Sbitx2 | 4 Sub clock, UART | 120P60-A | M30843FUGP#D5-ND 24.00 22.40 20.80 
Flash 7 Clock Sinc./ 10bit x 26ch. 4 12C bus, IE Bus, SIO e 4 
Memory 384K + 4K) 24K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) Bbitx2 | 2 Sub clock, UART 100P6S-A | M30853FHFP#D5-ND 23.60 22.03 20.45 
Flash Clock Sync./ 10bit x 26ch. ‘ 12C bus, IE Bus, SIO " 4 
Memory 512K +4K) 24K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) Bbitx2 | 2 Sub clock, UART 100P6Q-A | M30853FJGP#D5-ND 25.01 23.34 21.68 
Flash F Clock Sync./ 10bit x 26ch. * I2C bus, IE Bus, SIO, q 4 
Memory 320K + 4K) 24K | 3.0 ~ 5.5 (@24MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) Bbitx2 | 2 CAN, Sub clock, UART 100P6S-A | M30853FWGP#D5-ND 31.34 29.25 27.16 
Flash . Clock Sync./ 10bit x 34ch. ‘ I2C bus, IE Bus, SIO, 7 4 
Memory | 384K +4K] 24K | 3.0 ~5.5 (@24MH2) 24 16bit x 11 4 UART X= (reircuty | 8X2 | 2 | can sub clock, uaRT | 144P60-A | Ma0855FHGP#DS-ND 26.00 24.27 22.53 
F I2C bus, IE Bus, SIO, 
Flash 519k +4K| 24K | 3.0~5.5 (@24MH2) 24 tebitx11] 4 Glock Sync./} 10bitx 34ch.) gt | 2 | GAN, Sub clock, UART |100P60-A | M30865FJGP4D5-ND 29.00 27.07 25.13 
Memory UART x5 (1 circuit) Stepping Motor Cont. 
740 Family 
Supply Operating 
Memory ROM RAM Voltage Ambient DMA Serial A/D Digi-Key Price Each 
Type (Byte) (Byte) (V) Temperature Timers Controller Interface Converter CAN Package | PartNo. 1 25 100 
One time PROM 8K 256 4.0~5.5 -20° ~ 85°C ee _ Clock Sync./UART x 1 8bit x 6 Slo 32LQFP M37544G2GP-ND 3.06 2.45 1.91 
Onetime PROM | 8K 256 | 40-55 | -20°~ 85°C pole — Clock Sync. /UART x 1 abit x 6 sio | 32Pp48 | 37544G2SP-ND 3.40 272-242 
Tools 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Accessories Software 
Development Emulator Accessory... E6EIOEXT-ND 369.60 Cc Compiler AB AUS Ol cccts ca icacsssevcannaeecdestdaeseasaaaangades RTA-HEWH8-1U-ND 1363.25 
Emulator PCB Adapter 100-QFP.. EHB2148Q100B-ND 464.40 C Compiler H8 1 User LAN . RTA-HEWH8-1UL-ND 1734.79 
Emulator PCB Adapter 100-QFP...... £HB2238Q100B-ND 554.40 © Complier M16C 1 User... Lane Salat Litesie- Be 1363.25 
Emulator PCB Adapter 100-QFP.... £HB23180100B-ND 586.32 C Compiler M16G 1.User LAN. BUH EW NGC IUENE 1784.79 
C Compiler M32C 1 User RTA-HEWNC308-1U-ND 1363.25 
Emulator PCB Adapter 128-QFP . EHB23280128-ND 925.20 7 
Emulator PCB Ad 128-0FP £HB26330128-ND 1267.20 C Compiler M32C 1 User LAN. RTA-HEWNC308-1UL-ND 1734.79 
mulator lapter 128-QFP. H 7. C Compiler SH 1 User ..... RTA-HEWSH-1U-ND 2693.25 
Emulator PCB Adapter 144-QFP . EHB2678RQ144-ND 976.08 C Compiler SH 1 User LAN. s RTA-HEWSH-1UL-ND 2891.30 
Emulator PCB Adaptor 100-QFP.... EHB3064BQ100B-ND 520.80 
PCB Adapter 120-TOFP HS1650ECN61H-ND 1226.40 eta 
PCB Adapter 100-QFP. HS2148ECH61HE-ND 1428.42 Development Emulator Base Unit H8S/2100 . £62140-ND 8658.30 
PCB Adapter 144-TOFP HS2168ECN61H-ND 2761.08 Development Emulator Base Unit H8S/2300 . EReSeAND 9904.50 
Development Emulator Base Unit H8S/2633 . E62633R-ND 9336.60 
PCB Adapter 64-QFP AS22126 1H-ND 2011.87 Development Emulator Base Unit H8/3064... £63064B-ND 9647.82 
PCB Adapter 112-LFBGA . HS2215ECB62H-ND 3370.86 Development Emulator Base Unit H8/300L. £63800-ND 7734.22 
PCB Adapter 120-TOFP HS2215ECN61H-ND 2761.08 On Chip Debug Emulator........... HSO00SKCUO1H-ND 1413.00 
PCB Adapter 100-QFP . HS2218ECN61H-ND 3100.50 On Chip Debug Emulator with Trace HSO005KCUO2H-ND 2322.00 
PCB Adapter 100-QFP . HS2238ECH61H-ND 1428.42 Personality Kit H8SX/1650 . HS1650EPH60H-ND 9464.28 
PCB Adapter 112-LFBGA . HS2238RECB62H-ND 2154.60 Base Unit H8S/2168...... HS2168EPI61H-ND 8275.26 
PCB Adapter 144-QFP . HS2338ECH61H-ND 1428.42 Emulator Base Unit H8S/2214. HS2214EPI62H-ND 7671.90 
PCB Adapter 144-QFP . HS2378ECH61H-ND 1819.44 Emulator Base Unit H8/3664 .. HS3664EPI62H-ND 5904.00 
Personality Kit H8S/2633. HS2633ECH61HE-ND 1428.42 Emulator Base Unit M16C/60 M3062PT3-RPD-E-ND 3589.40 
Emulator PCB Adapter 64-QFP HS36014ECH61H-ND 1428.42 Emulator Kit M32C/85...... GSE RZOAND) 1731.66 
Emulator PCB Adapter 48-QFP .. HS36014ECH63H-ND 1428.42 Emulator Base Unit M16C Platform PC7S01-ND 6727.50 
i On Chip Debug Emulator . RTA-FOUSB-MON-ND 60.86 
Emulator Accessory H8/36024 HS36024E1061H-ND 1296.00 Devel t M16C/62P C 4 Eniulat ROKZ1SNY003001R-ND 3593.13 
Emulator PCB Adapter 80-QFP .. HS36049ECH61H-ND 1620.00 Syemprissy oe a2 : 
Emulator PCB Adapter 64-QFP .. HS3664ECH61H-ND 1428.42 Kits — Evaluation, Development, and Starter 
Emulator PCB Adapter 64-QFP .. HS3664ECH62H-ND 1428.42 Development Evaluation Kit H8S/2166 .. 3DK2166-ND 238.00 
Emulator PCB Adapter 48-QFP .. HS3664ECH63H-ND 1428.42 Development Evaluation Kit H8S/2218 .. 3DK2218-ND 418.25 
Emulator PCB Adapter 48-QFP HS3664ECH64H-ND 4428.42 Development Evaluation Kit H8S/2215 .. EDK2215-ND 366.24 
Development Evaluation Kit H8S/2239 EDK2239-ND 366.24 
Emulator PCB Adapter 64-QFP .. HS3687ECH61H-ND 1657.80 
anna Ait ral SSB TEGLEOHNG, Pee Development Evaluation Kit H8S/2268 .. £DK2268-ND 366.24 
Sarr * Development Evaluation Kit H8S/2282 .. EDK2282-ND 366.24 
Emulator Personality Kit M16C/26.. M30260T-EPB-GP-ND 1374.24 Development Evaluation Kit H8S/2329 £DK2329-ND 243.60 
Emulator Personality Kit M16C/26... M30262T-PTC-ND 463.50 Development Evaluation Kit H8S/2377 EDK2377-ND 366.24 
Emulator Personality Kit M16C/28. . M30290T-EPB-HP-ND 1374.24 Development Evaluation Kit H8S/2398 .. EDK2398-ND 504.00 
Emulator Personality Kit M16C/28. . M30291T-EPB-HP-ND 1374.24 Development Evaluation Kit H8S/2638 .. EDK2638-ND 504.00 
Emulator Personality Kit M16C/62P .. M3062PT-EPB-ND 1359.00 Development Evaluation Kit H8/3069. EDK3069-ND 588.00 
Emulator Personality Kit M16C/6N ... MS306N3T-EPB-ND 2052.42 Development Evaluation Kit H8/3687. EDK3687-ND 341.04 
Emulator Prove M16C/6N MS306NKT-EPB-ND 1472.40 Development Evaluation Kit SH7047 . EDK7047-ND 612.00 
M16C/26 Socket Board (48-P6Q-A' M3A-0286G01-ND 295.20 Development Evaluation Kit SH7145 . EDK7145-ND 243.60 
( ) 
Emulator Accessory M3T-100LCC-DMS-ND 408.00 Development Evaluation Kit H8S/2674 EDOSK2674-ND 261.80 
Emulator PCB Adapter 100-QFP.... M3T-DIRECT100S-ND 76.50 Development Evaluation Kit M16C/26A. . SKP16C26A-ND 50.00 
e 7 sy Development Evaluation Kit M16C/28 .... SKP16C28-ND 50.00 
Emulator PGB Adapter 100-QFF,. SEN DUA NACE pay Development Evaluation Kit M16C/62P. SKP16C62P-ND 50.00 
Emulator PCB Adapter 100-LQFP. M3T-F160-100NSD-ND 381.00 ees 
Emulator PCB Ad 428-LOFP. M3T-F160-128NRD-ND 403.6 Development Evaluation Kit R8C/11.. SKP8CMINI-ND 50.00 
mulator apter 128-LQ “F160- H 65 Development Evaluation Kit R8C/17... SKP8CMINI17D-ND 25.00 
Emulator PCB Adapter 100-QFP..... M3T-FLX-1 00NRB-ND 558.60 Development Evaluation Kit H8/3068. ... US3068EDK1-ND 613.20 
Emulator PCB Adapter 100-LOFP. .. M3T-FLX-100NSD-ND 598.50 Development Evaluation Kit H8/38024 US38024-BAGI-ND 63.00 
Emulator PCB Adapter 144-LOFP. MS3T-FLX-144NSD-ND 417.15 Development Evaluation PSU and Serial Cable USBAG-PSU1-ND 23.25 
Emulator Accessory . M3T-FLX100-R-ND 154.00 Development Emulator Base Unit H8S/2678 . £62678R-ND 11299.50 
Emulator Accessory . M8T-FLX100-T-ND 154.00 Emulator Kit M16C/62P .............. M62PEK75-ND 1839.60 
Development Evaluation Kit H8S/2612 US2612EDK1-ND 366.24 Development Evaluation Kit M16C/26A. QSK26A-ND 54.81 
Development Evaluation Kit H8S/2623 «2.2.2... ccceceeeee eee US2623EDK1-ND 693.84 Demo Kit Zigbee 2.4GHZ . RZB-CC16C-ZDK-ND 1275.00 
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Optichron’s high performance 14-bit, 80 to 125 MSPS data converter modules in BGA form factor powered by 
Turbolinear™ technology offer ultra-high linearity for designs requiring a critical boost in ADC performance. 
The advanced buffer-amplifier plus analog-to-digital converter modules not only provide system designers 
much-valued linearity but also a greater command of design tradeoffs between speed, performance power 
dissipation and cost. 


OM1400A-105 


This is a high-speed and high-performance analog-to-digital converter module optimized to achieve and 
exceptionally high linearity when digitizing signals of very high IF. 


The module has a sampling rate of 105 MSPS and is primarily built around Optichron’s Linearizer with 
Turbolinear technology in addition to a 14-bit AD6645 analog-to-digital converter and AD8351 buffer amplifier, 
which provides a buffered, single-ended 50 ohm input. 


OPTICHRON Analog-to-Digital Converters 


By eliminating a key performance constraint, nonlinear distortion in the buffer amp and ADC, our ultra-linear 
modules, powered by our Turbolinear technology, offer design engineers high signal fidelity at very high signal 
frequencies while increasing system speed and improving analog performance. 


Features: 


¢ 14-bit resolution, 105 MSPS sampling rate * IF sampling to 205 MHz * 5 dBm full scale input power « Single- 
ended, 50 ohm analog input buffer * Selectable 2’s complement or binary outputs * 3.3V CMOS compatible 
* Output clock for data output latching * Module power dissipation: 2.8W * BGA footprint 


57S=1000-ND'® MOU hia ss sane dunes ended ncies cadet iunes kas sensu cna a suas seueesaildeaste een $374.80 
The module output is a digitized signal optimized for up to 25 dB improvement in SFDR when sub-sampling 
signals in the 1st, 2nd, 3rd and 4th Nyquist zones. 578-1001-ND Evaluation Board .. . $895.00 
—— 
o 
== "CIRRUS LOGIC 
CODEC CS42L51 


CS4270 Evaluation Board 


Using the CDB4270 is an excellent way to evaluate the CS4270 CODEC. System timing for the I?S, Left- 
Justified or Right-Justified audio data formats can be provided by the CS4270, by the CS8416, or by a 
device connected to the on-board DSP I/O header. 

The board may also be configured to accept external timing and data signals. RCA jacks are provided for 
the analog audio inputs and outputs. Digital S/PDIF transmit or receive data I/O is available via either RCA 
jacks or optical connectors. 

The Windows® GUI software provided allows for easy configuration of the CDB4270. The GUI software 
communicates with the board via a serial port connection to configure the CS4270 Control Port registers so 
that all features of the CS4270 can be evaluated. 

Features: 

* Header for External Configuration of CS4270 * Header for External DSP Serial Audio I/O » Pre-Defined 
Software Scripts « Demonstrates Recommended Layout 


598-1002-ND (CDB4270) $486.00 


CS4272 Evaluation Board 


The CDB4272 demonstrates the CS4272 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal 
source and analyzer, and power supplies. Optionally, a Windows® PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4272 in control port mode. 

System timing can be provided by the CS4272, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. RCA phone jacks and Balanced XLR jacks are provided for the 
CS4272 analog inputs. Digital data I/O is available via RCA phone or optical connectors to the CS8416 and 
CS8406. 


Microsoft Windows® software provides a GUI to make configuration of the board easy. The software 
communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so that all features can be evaluated. 
The board may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user 
application during system development. 


598-1004-ND (CDB4272) vs ccsscncansssnciadeasesnadauitans dindedtonadeadenasasniadutaagsemadhacaae ee $486.00 


CS4265 Evaluation Board 


The CDB4265 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4265 CODEC. System timing for 
Ps, Left-Justified and Right-Justified interface formats can be provided by the CS4265, the CS8416, or by a 
PCM I/O stake header with an external source connected. 


RCA phono jacks are provided for the CS4265 analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via 
RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS4265. The Windows® software provides a GUI 
to make configuration of the CDB4265 easy. The software communicates through the PC’s serial port to 
configure the control port registers so that all features of the CS4265 can be evaluated. 


The board may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user 
application during system development. 


Features: 

* Coaxial and Optical Connections for CS4265 S/PDIF Transmitter Output *CS8416 S/PDIF Digital Audio 
Receiver * Header for external PCM serial audio I/O * 3.3 V Logic Interface * Pre-defined Software Scripts 
* Windows Compatible Software Interface 


598-1001-ND (GDB4265) sia icsiaensernisiesiens a enticlldana's evita asleninneda sia'einaeuasite ss uaedaisins se $648.00 


CS4271 Evaluation Board 


This is an excellent means for evaluating the CS4271 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital 
signal source, and analyzer, and power supplies. Windows PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4271 in control port mode. 

System timing can be provided by the CS4271, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. RCA phono jacks are provided for the CS4271 analog outputs and 
inputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. 
Microsoft Windows® software provided a GUI to make configuration of the board easy. The software 
communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so all features can be evaluated. 


Features: 


* Single-ended inputs »* CS8406 S/PDIF digital audio transmitter *CS8416 S/PDIF digital audio receiver 
¢ Header for optional external configuration of CS4271 * Header for external DSP serial audio I/O * 3.3V to 
5.0V Logic Interface 


598-1003-ND (CDB4271) .. . $486.00 


Evaluation Board 


The CDB42L51 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42L51 CODEC. System timing 
can be provided by the CS8415, by the CS42L51 with supplied master clock, or b and I/O stake header with 
a DSP connected. 

RCA phono jacks are provided for the CS42L51 analog inputs and outputs. 1/18th inch jacks are also 
available for microphone input and headphone output. Digital data I/O is available via RCA phono or optical 
connectors. 

The Windows® software provides a GUI to make configuration of the CDB42L51 easy. The evaluation board 
may also be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during 
system development. 


Features: * MUX’s Analog Output * 8-96 kHz S/PDIF Interface »*1/O Stake Headers »¢ 1.8-3.3V Logic 
Interface * Layout and Grounding Recommendations 


598-1005-ND (GDB4PLSA) sidesaicscsadiniannnsbedaarddedtaidaavecantsdaeaedangadankedeateacsedeaiaas $891.00 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. if 25 Part No. 
Audio CODEC 
102 dB, 2-Ch. AD, 105 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1027-ND 7.04 5.64 | CS42406-CQZ 
48-LQFP 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1028-ND 7.66 6.13 | CS42416-CQZ 
64-LQFP, 6-Ch. with PLL 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1029-ND 7.87 7.11 CS42418-CQZ 
64-LOFP, 6-Ch. with PLL 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1030-ND 9.43 8.52 | CS42426-CQZ 
64-LOQFP with PLL 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1031-ND 12.46 11.22 | CS42428-CQZ 
64-LOQFP with PLL 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz 598-1035-ND 7.60 6.84 | CS42516-CQZ 
64-LOFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1036-ND 9.08 8.21 CS42518-CQZ 
64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
AD Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1037-ND 10.64 9.62 | CS42526-CQZ 
64-LQFP with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1038-ND 13.68 12.32 | CS42528-CQZ 
64-LQFP with S/PDIF Rx 
Multi-Channel CODEC 
105 dB 6-Ch. AD, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 52-MQFP, TDM 598-1032-ND 11.43 10.29 | CS42438-CMZ 
105 dB 6-Ch. Ad, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 64-LQFP with Input MUX 598-1033-ND 11.58 10.43 | CS42448-CQZ 
Stereo Audio CODEC 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 48-LQFP 
with MUX, PGA and 598-1034-ND 6.92 5.54 | CS4245-CQZ 
Asynchronouse Support 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
32-QEN with S/PDIF Tx 598-1039-ND 7.74 6.20 | CS4265-CNZ 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
24-TSSOP with 3.3V Operation 598-1040-5-ND 5.58 4.47 | CS4270-CZZ 
108 dB AD, 114 dB DA, 24-Bit, 
192 kHz, 28-TSSOP with Oscillator} _598-1041-5-ND 7.84 6.28 | CS4271-CZZ 
114 dB, 24-Bit, 192 kHz, 28-TSSOP 
with Oscillator 598-1042-5-ND 9.60 7.68 | CS4272-CZZ 
PCI Audio Interface, 100-TQFP 598-1043-ND 9.68 7.75 | CS4281-CQZ 
AC ‘97 2.1 Compatible Stereo 
Audio, 48-TQFP 598-1044-ND 5.64 4.52 | CS4299-JQZ 
Low Power, Stereo CODEC 
with Headphone Amp, 32-QFP 598-1045-ND 6.96 5.57 | CS42L51-CNZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Analog-to-Digital Converters 
CS5381 Evaluation Board 


The CDB5381 evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5381 24-bit, stereo A/D 
converter. Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also 
included is a CS8406 digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and EIAJ-340 compatible 
audio data. The digital audio data is available via RCA phono and optical connectors. 


Features: 
* Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * CS8406 generates S/PDIF and ElAJ- 
340 compatible digital audio 


598-1008-ND (CDBS881) iccisssccccseccsscatesearsdtanisvacebcaedpi acre tenieaansnceeiaaenistaiidese $486.00 


CS5451A Evaluation Board and Software 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality/performance of the CS5451A 6-channel 
A/D Converter. Six terminal block connectors serve as inputs to the CS5451A’s six analog input pairs. It 
includes an optional voltage reference source. A 4.096MHz crystal is provided as a source for the CS5451A 
XIN pin, or an external clock source can be supplied by the user. Digital output data from the CS5451A is 
transferred to the user's PC via the included 25-pin parallel port cable. 

The CDB5451A includes PC software, allowing the user to perform data capture (includes option for time 
domain analysis, histogram analysis and frequency domain analysis). The software also allows real-time 
RMS calculation/analysis to be performed simultaneously on all six channels. 


Features: 
¢ Direct Shunt Sensor and Current Transformer Interface for 3-Phase Power * On-Board Voltage Reference 
* On-Board Crystal for XIN 


598-1009-ND (CDB5451A) - $631.13 


CS5461A Evaluation Board and Software 


The CDB5461A is a tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5461. The board 
includes an LT1019 voltage reference, an 8051 microcontroller, an RS232 transceiver, and firmware. The 
8051 controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling 
quick and easy access to all of the CS5461A’s registers and functions. 

The CDB5461A includes software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram Analysis and 
Frequency Domain Analysis. 


Features: 
¢ On-Board Data SRAM * Integrated RS-232 Test Mode * “Auto-Boot” Demo with serial EEPROM 
598-1010-ND (CDBS461A) coccccccscrdcssercrracmeasrrrsieaadcaasecisacaasetasatsaseranaceanes $580.13 


CS5466 Evaluation Board 


The CS5466 is a low cost power/energy IC with pulse output for power measurement solutions. The 
CDB5466U Evaluation Board is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance 
of the CS5466. 

The evaluation board is designed to output energy-to-pulse conversions upon power up. It includes a 
microcontroller with a USB interface. The microcontroller and GUI (Graphical User Interface) provide a 
means to quickly register and evaluate the CS5466’s energy-to pulse outputs. 

Features: 


¢ Active Energy-to-Pulse Conversions » Simple Configuration Jumpers * Energy Pulses * Multiple Supply 
Voltage Selections * USB Communication with PC * On-Board Voltage Reference 


598-1011-ND (CDBS466W) sc rsccccaasscaatwdeniwsnednainaredniuledemissinatiasnaa sieteutneRaaeanaichenaavlel $631.13 


CS5524 Evaluation Board and Software 


The CSB5524 is an inexpensive tool designed to evaluate the performance of the CS5524 Analog-to-Digital 
Converters (ADC). The board includes a 2.5V voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 driver/ 
receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and the 
PC via the firmware, thus enabling quick and easy access to all of the CS5524 registers. 

It also includes one installed ADC sample and software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram 
Analysis and Frequency Domain Analysis. 

Features: 

¢ Direct Thermocouple Interface * RS-232 to PC with Test Modes * On-Board 80C51 Microcontroller 
* On-Board Voltage Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software * On-Board Charge Pump Drive 
Circulatory 


598-1012-ND (CDB5524) i cwacvsceiies cnceconiseecsevaridarnnnsalasectasteiseaecastaatectnscieaaee $631.13 


CS5529 Evaluation Board and Software 


The CDB5529 is a tool designed to evaluate the performance of the CS5529 16-bit Analog-to-Digital 
Converter (ADC). The board includes an LT1019 voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 
driver/receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and 
the PC visa the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5529’s registers. 


The CDB5529 also includes software for Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain 
Analysis. 

Features: 

¢ RS-232 Serial Communication with PC * On-Board 80C51 Microcontroller * On-Board Voltage Reference 
¢ Lab Windows/CVI™ Evaluation Software ¢ Integrated RS-232 Test Mode 


598-1015-ND (CDB55289)'si3tasaenisresncasunadsesiaputsdtsiansedadeadense sadencnsandaagesnaseabadied& $631.13 


CS5534 Evaluation Board and Software 


The CDB5534U is a tool designed to evaluate the functionality and performance of CS5534. The board 
includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial 
communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access 
to all of the CS5534’s registers and functions. 


This includes software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain 
Analysis. 
Features: 


*USB Communication with PC * On-Board Microcontroller * On-Board Voltage Reference » Evaluation 
Software » Interface Header for External Microcontroller 


598-1016-ND (CWBSS34Y) i ccssnwicnsavenssvanswies nies Gaauteauaus cusltsasaueciateasaen cabled gaan ebtaneds $631.13 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Audio ADC’s 

101 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 16-TSSOP 598-1081-5-ND 6.34 5.08 | CS5340-CZZ 
105 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 16-TSSOP 598-1082-5-ND 7.30 5.84 | CS5341-CZZ 
105 dB, 192 kHz, MUX, PGA, 

Mic-Pre, 48-LQFP 598-1083-ND 6.52 5.22 | CS5345-CQZ 
108 dB, 192 kHz, Multi-Bit, S/E, 

24-TSSOP 598-1085-5-ND 8.72 6.98 | CS5351-KZZ 
114 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 24-SOIC 598-1086-5-ND 8.73 7.86 | CS5361-KSZ 
114 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 24-TSSOP 598-1087-5-ND 8.73 7.86 | CS5361-KZZ 
114 dB, 192 kHz, 4-Ch., TDM, 48-LQFP | 598-1088-ND 16.17 15.10 | CS5364-CQZ 
114 dB, 192 kHz, 6-Ch., TDM, 48-LQFP | 598-1089-ND 18.42 17.20 | CS5366-CQZ 
114 dB, 192 kHz, 8-Ch., TDM 48-LQFP 598-1090-ND 20.66 19.28 | CS5368-CQZ 
120 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 

Flagship, 24-SOIC 598-1091-5-ND 19.74 18.43 | CS5381-KSZ 
120 dB, 192 kHz, Multi-Bit, 

Flagship, 24-TSSOP. 598-1092-5-ND 19.74 18.43 | CS5381-KZZ 

Industrial ADC’s 
12-Bit Self-Calibrating ADC, 44-PLCC 598-1074-5-ND 35.48 33.11 | CS5012A-BL7Z 
it Self-Calibrating ADC, 44-PLCC 598-1075-5-ND 78.06 72.86 | CS5014-BL14Z 


it Self-Calibrating ADC, 44-PLCC | 598-1076-5-ND 123.75 115.50 | CS5016-BL16Z 
it, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1077-5-ND 74.25 69.30 | CS5101A-BL8Z 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1078-5-ND 67.65 63.14 | CS5101A-JL8Z 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCG 598-1079-5-ND 60.24 56.23 | CS5102A-BLZ 
16-Bit, 100/20 kHz, 28-PLCC 598-1080-5-ND 52.80 49.28 | CS5102A-JLZ 
6-Ch Delta/Sigma ADC, 28-SSOP 598-1093-5-ND 8.82 7.06 | CS5451A-ISZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP| 598-1095-5-ND 5.38 4.31 | CS5461A-ISZ 
Low-Power 16-Bit, 20-SOIC 598-1098-5-ND 16.38 15.29 | CS5507-ASZ 
Low-Power 20-Bit, 20-SOIC 598-1099-5-ND 17.79 16.61 | CS5508-BSZ 
Single-Supply, 16-Bit, 16-SOIC 598-1100-5-ND 12.83 11.55 | C$5509-ASZ 
16-Bit Bridge Transducer, 24-SOIC 598-1101-5-ND 23.10 21.56 | CS5516-ASZ 
20-Bit Bridge Transducer, 24-SOIC 598-1102-5-ND 26.40 24.64 | CS5520-BSZ 
16-Bit Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1103-5-ND 9.58 7.67 | CS5521-ASZ 
24-Bit Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1104-5-ND 9.63 8.67 | CS5522-ASZ 
16-Bit Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1105-5-ND 9.92 7.94 | CS5523-ASZ 
24-Bit Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1106-5-ND 10.06 9.06 | CS5524-ASZ 
it Latch, 20-SSOP 598-1107-5-ND 9.24 7.40 | CS5525-ASZ 
it Latch, 20-SSOP 598-1108-5-ND 9.18 8.27 | CS5526-BSZ 
it Delta-Sigma, 24-SSOP 598-1109-5-ND 10.50 9.45 | CS5528-ASZ 
it Delta-Sigma, 20-SSOP 598-1110-5-ND 7.14 5.72 | CS5529-ASZ 
it PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1111-5-ND 8.68 7.82 | CS5531-ASZ 
it PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1112-5-ND 10.13 9.12 | CS5532-ASZ 
24-Bit PGIA, 2-Ch, 20-SSOP 598-1113-5-ND 13.56 12.21 | CS5532-BSZ 
16-Bit PGIA, 2-Ch, 24-SSOP 598-1114-5-ND 8.96 8.07 | CS5533-ASZ 
24-Bit PGIA, 4-Ch, 24-SSOP 598-1115-5-ND 10.56 9.51 | CS5534-ASZ 
24-Bit PGIA, 4-Ch, 24-SSOP 598-1116-5-ND 13.99 12.60 | C$5534-BSZ 
24-Bit Delta-Sigma, 16-SSOP 598-1117-5-ND 7.36 5.89 | CS5540-ASZ 
24-Bit Delta-Sigma, 16-SSOP 598-1118-5-ND 8.82 7.06 | CS5541-BSZ 
2-Ch., 24-SSOP 598-1119-5-ND 5.31 4.25 | CS5550-ISZ 


Digital-to-Analog Converters Digi-Key Price Each _| Cirrus Logic 
Description Part No. if] 25 Part No. 
i 10-Pin, 105 dB, 192 kHz, 24-Bit, 
CS4344 Evaluation Board RJ, 10-TSSOP 598-1053-5-ND 2.86 2.29 | CS4346-CZZ 
This board is an excellent means for quickly evaluating the CS4344 24-bit, 10 pin stereo D/A Converter. 10-Pin, 105 dB, 192 kHz, 24-Bit, 
The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog wee 2Vime Driver 2981 O5325:N) a 2.29 | CS4348-C2Z 
converter and will accept S/PDIF and EIAJ-340 compatible audio data. The board may also be configured to 20-TSSOP , ° 598-1055-5-ND 5.26 4.21 | CS4351-CZZ 
accept external timing and data signals for operation in a user application during system development. 102 dB, 192 kHz, 6-Ch., S/E 
Features: Volume Control, 28-TSSOP 598-1056-5-ND 9.68 7.75 | CS4360-DZZ 
¢ 105 dB, 192 kHz, 6-Ch., S/E, 20-TSSOP | 598-1057-5-ND 6.68 5.35 | CS4361-CZZ 
* Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * Header for external PCM audio 114 dB, 192 kHz, 6-Ch., DSD, 48-LQFP 598-1058-ND 9.06 8.16 | CS4362A-CQZ 
598-1006-ND* <s(CDBAGAA)) 5.6 ons rk ot sates ase cemia tual lod sutassnte nea uu ucate adishcetaere ae Dada $405.00 103 dB, 192 kHz, 6-Ch., DSD, 
TDM, S/E, 48-LQFP 598-1059-ND 8.61 7.76 | CS4364-CQZ 
i ai. j A i, 114 dB, 192 kHz, 6-Ch., DSD, 
Description Die Hie mecaeg guns cee TDM, 48-LQFP 598-1060-ND 9.70 8.73 | CS4365-CQZ 
7 114 dB, 192 kHz, 8-Ch., DSD, 48-LQFP. 598-1061-ND 11.85 10.67 | CS4382A-CQZ 
Audio DAC 103 dB, 192 kHz, 8-Ch., DSD, 
8-Pin, 96 dB, 96 kHz, 24-Bit, 12S, 8-SOIC | 598-1046-5-ND 2.57 2.06 | CS4334-KSZ TDM, S/E, 48-LQFP 598-1062-ND 9.55 8.60 | CS4384-CQZ 
8-Pin, 96 dB, 96 kHz, 24-Bit, LU, 8-SOIC | 598-1047-5-ND 2.57 2.06 | CS4335-KSZ 114 dB, 192 kHz, 8-Ch., DSD, 
8-Pin, 96 dB, 96 kHz, 16-Bit, RU, 8-SOIC | 598-1048-5-ND 2.57 2.06 | CS4338-KSZ TDM, 48-LQFP 598-1063-ND 12.48 11.24 | CS4385-CQZ 
101 dB, 192 kHz, 24-Bit, 16-TSSOP 598-1049-5-ND 3.87 3.10 | CS4340-CZZ 108 dB, 192 kHz, DSD Support, 
101 dB, 192 kHz, 24-Bit, Volume Control 20-TSSOP. 598-1064-5-ND 5.26 4.21 | CS4391A-KZZ 
16-TSSOP 598-1050-5-ND 4.25 3.41 | CS4341-CZZ 114 dB, 192 kHz, DSD Support, 
10-Pin, 105 dB, 192 kHz, 12S, 10-TSSOP | 598-1051-5-ND 2.86 2.29 | CS4344-CZZ 20-TSSOP 598-1065-5-ND 7.92 6.34 | CS4392-KZZ 
10-Pin, 105 dB, 192 kHz, 24-Bit, 120 dB, 192 kHz, DSD, 
LJ, 10-TSSOP. 598-1052-5-ND 2.86 2.29 | CS4345-CZZ Flagship, 28-TSSOP 598-1067-5-ND 7.89 7.13 | CS4398-CZZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CobraNet™ 


The CobraNet solution leverages the rapid developments in the computer networking industry to provide an 
increasingly cost-effective connectivity solution for audio professionals worldwide. It’s based on the highly 
integrated CS1810xx CobraNet Silicon Series, providing an interface in the form of a compact, low-power, 
low-cost module. Featuring 8 or 16 simultaneous channels of digital audio input and output, the CM-2 is 
designed to be easily integrated into a wide variety of audio products such as signal processors, mixers, 
amplifiers, ceiling speakers and self-powered loudspeakers. 


Features: 


* 100BASE-TX Ethernet Interface - 100 Mbps, full-duplex Ethernet, fully compliant with IEEE 802.3u Standard 
* Secondary 100BASE-TX Ethernet Interface - redundant network connection for fault tolerance »* Quad 
Synchronous Serial Output Ports - capable of supplying and receiving 8 or 6 channels * TFTP Support - 
firmware updates over the network * Low Latency - selectable 1.33, 2.66 or 5.33 ms across network *¢ Status 
LEDs - Link, Activity and CobraNet conductor status for each Ethernet jack * Ability to send audio from any 
CobraNet interface to any other - unlimited addressing, unlimited capacity 


598-1007-ND Evaluation Board CS496122........... 6 cc ccc cece cece nce e eee eee ee ee eeseeeeeeeeeees $2970.00 
598-1023-ND = Evaluation Board for CS44600.......... 0.0... cccc cece cece ence e ee eee e nent eee ee ee $943.65 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
CobraNet 

Module CobraNet 1810 CM2 FB 598-1019-ND 170.10 — | CPB181022-CM2-FB 
Module CobraNet 1810 CM2 MT 598-1020-ND 170.10 — | CPB181022-CM2-MT 
Module CobraNet 4961 CM2 FB 598-1021-ND 189.00 — | CPB496122-CM2-FB 
Module CobraNet 4961 CM2 MT 598-1022-ND 189.00 — | CPB496122-CM2-MT 
2x2-Ch, 144-LQFP 598-1024-ND 16.62 15.52 | CS181002-CQZ 
8x8-Ch, 144-LQFP 598-1025-ND 17.45 16.29 | CS181012-CQZ 
16x16-Ch, 144-LQFP 598-1026-ND 18.29 17.07 | CS181022-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1071-ND 19.95 18.62 | CS496102-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1072-ND 20.94 19.55 | CS496112-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1073-ND 21.95 20.49 | CS496122-CQZ 


Interface and Sample Rate 


Converters 
Evaluation Board for CS8416 and CS8406 


The CDB8416 is designed to allow easy evaluation of the CS8416 and CS8406. The board is designed for 
easy connection to an Audio Precision or other digital audio test system. 

Input and output data may be set for either balanced using the XLR connectors or unbalanced using the coax 
or optical connectors. 

Windows PC software provides a GUI to make configuration easy in software mode. The software 
communicates through the PC’s parallel port to control the internal registers so that all the possible software 
modes of the CS8416 may be tested. 

Features: 

* CS8416 Digital Audio Receiver * Receives and transmits AES/EBU, S/PDIF and EIAJ-340 compatible digital 
audio * Analog and Digital 3.3 V Supply *3.3 to 5.0 V Logic Interface Supply * Operates in stand alone 
Hardware Mode or computer controlled Software Mode ¢ Balanced and unbalanced inputs available. 


S9B1017-ND)  (CDB9416). .i..c2ccececcescciececiseacectesideeciad aiid sansa stcedbeesanaeeaddesaaceedanes $688.50 


Evaluation Board for CS8421 


The CDB8421 demonstration board is an excellent means for evaluating the CS8421 sample rate converter. 
System timing can be provided by the CS8421, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. Digital I/O is available via coaxial (RCA) or optical connectors to the 
CS8416 and SC8406. All configuration control is handled from onboard switches. 

Features: 


* CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * CS8406 S/PDIF Digital Audio Transmitter * Header for External 
Serial Audio I/O * 3.3 to 5.0V Logic Interface * No software required to operate 


SOS-101S-ND)  (COBB42T) wissca sce siee conve ating es cass stinae erases tinses nase duiianage deuideinneeWieside ect $648.00 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. if] 25) Part No. 
Interface and Sample Rate Converters 
96 kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP 598-1120-5-ND 5.85 4.68 | CS8405A-CZZ 
192 kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP 598-1121-5-ND 5.04 4.04 | CS8406-CZZ 
96 kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1122-5-ND 8.34 6.68 | CS8415A-CZZ 
192 kHz Digital Receiver, 28-SOIC 598-1123-5-ND 6.42 5.14 | CS8416-CSZ 
192 kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1124-5-ND 6.42 5.14 | CS8416-CZZ 
Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1125-5-ND 20.06 18.06 | CS8420-CSZ 
32-Bit Asynchronous Sample, 20-TSSOP | 598-1126-5-ND 9.10 8.19 | CS8421-CZZ 


ARM® 


Engineering Development Kit for EP9301 Processor 


The EDB9301 development kit is a convenient, user-friendly, system-oriented platform that provides 
engineers with the ability to evaluate and utilize the EP9301 processor capabilities, features and state- 
of-the-art technology. Performance provides a 166 MHz ARM920T processor, and features integrated 
peripheral interfaces. 


Applications: ¢ Digital Media Servers * Jukeboxes * Telematic Control Systems * Set-Top Boxes « Point- 
of-Sale Terminals * Industrial Controls * Biometric Security Systems * GPS Devices 

Kit Includes: * EDB9301 Processor Board, 4” x 6” form factor * Power Supply * Serial Cable * User 
Documentation * Evaluation versions of popular software tool solutions 

EDB9301 Supports: * EP9301-CQ Processor * 32 MB SDRAM ° 16 MB Flash * Serial EEPROM Interface 
¢ Real Time Clock * User-Populated USB Host Connector * Two UARTS ®* Stereo Audio Input via serial 
interface block ¢ 1/10/100 Mbps Ethernet 


598-1131-ND (EDB9801) 35 ceccseust etagesuisssteeinensetasist aabtaeiesdastinsstzaiedenise needa $375.00 


Embedded Processor Development System for EP9302A 


The EDB9302A provides design engineers with a convenient kit - hardware, software and drivers - and 
is optimized for use with the impressive selection of peripherals integrated on the EP9302A ARM9-based 
embedded processor. 

EDB9302 Platform Supports: * EP9302A processor ¢ Linux and Microsoft Windows® WinCE 4.2 and 5.0 
Operating Systems »*32 MB of SDRAM °¢16 MB of Flash Memory ¢ Serial EEPROM interface » Real 
Time Clock * USB Host Connector * Two UARTS » Stereo audio input and output * 10/100 Mbps Ethernet 
° JTAG 

Features: * A complete Linux® Operating System with drivers (source code included) * BSP for Microsoft® 
Windows® WinCE 4.2 and 5.0 Operating Systems with drivers included « Full-featured EP9302A-based 
development board with generous peripheral selection * Evaluation copies of popular tools * Schematics and 
Gerbers * Power supply, cables and documentation 


598-1132-ND (EDBOS02A) csicisspeicseuvicsdewenauvs dd ceundeusbeenaedesbersnsuessienendaesdiewensves $375.00 


Embedded Processor Development System for EP9307 


The EDB9307 provides design engineers with a convenient kit - hardware, software and drivers - and is 
optimized for use with the impressive selection of peripherals integrated on the EP9307 ARM9-based 
embedded processor. 


EDB9302 Platform Supports: * EP9307 processor * Linux and Microsoft Windows® WinCE 4.2 and 5.0 
Operating Systems * 64 MB of SDRAM ° 32 MB of Flash Memory * Serial EEPROM interface *512 KB 
SRAM Real Time Clock »*2D Graphic Accelerator * Video Raser/LCD interface to provide data and 
interface signals for a variety of display types » Four-wire touchscreen interface * Supports analog VGA 
connection * Video encoder supports composite video output and S-VIDEO output ¢ Three full-speed USB 
host connections * Two UARTS »* Up to six-channel 24-bit audio output * AC ‘97 audio * 10/100 Mbps 
Ethernet «IR Receiver * JTAG * Memory bus expansion connector 

Features: * Full-featured EP9307-based development board with generous peripheral selection and 


probe pins ¢ Evaluation copies of popular tools * Schematics and Gerbers » Power supply, cables and 
documentation * Expansion Connector 


598-1133-ND (EDB9307) . $7.00 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. al 25 Part No. 
ARM Processors 

ARM720T Processor, 90 mW at 

74 MHz, 208-LQFP 598-1134-ND 13.03 11.73 | EP7312-CVZ 
ARM720T Processor, 90 mW at 

74 MHz, 208-LQFP 598-1135-ND 14.93 13.93 | EP7312-IVZ 
166 MHz ARM920T 

Processor, 208-TQFP 598-1136-ND 14.48 13.04 | EP9301-CQZ 
200 MHz ARM9 Processor with 

Math Crunch Engine, 208-LQFP. 598-1137-ND 16.14 14.54 | EP9302-CQZ 
200 MHz ARM9 Processor, Graphics 

and Math Engine, 352-PBGA 598-1138-ND 18.54 17.31 | EP9307-CRZ 
200 MHz ARMS9 Processor, 

PCMCIA, Graphics and Math 

Engine, 352-PBGA 598-1139-ND 26.21 24.46 | EP9315-CBZ 


Digital Amplifiers/Power 
Technology 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
6-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1068-5-ND 7.00 5.60 | CS44600-CQZ 
8-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1070-ND 7.30 5.84 | CS44800-CQZ 
Multi-Bit A/D Real Time PSR Feedback | 598-1069-5-ND 5.04 4.04 | CS4461-CZZ 
Power Measurement 
Price Each Cirrus Logic 
Description 1 25 Part No. 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP | 598-1094-5-ND 5.30 4.24 | CS5460A-BSZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP | 598-1096-5-ND 5.24 4.20 | CS5463-ISZ 
Power Meter with Pulse Output, 24-SSOP | 598-1097-5-ND 4.55 3.64 | CS5466-ISZ 
Ethernet 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1127-ND 8.36 7.53 | CS8900A-CQ3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1128-ND 9.46 7.57 | CS8900A-CQZ 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1129-ND 9.93 8.94 | CS8900A-IQ3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1130-ND 9.45 8.51 | CS8900-IQZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor AD8202YRZ (ADE EIO et) High Common-Mode Volt, SHSM. aia 3.15 252 1.96 


Differential Amp* .... 


. __ market. AD8205YR AD8205YR-ND 42V System Differential Amp BSOIC 3.15 252 1.96 

ah To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, AD8205YRZ AD8205YRZ-ND___|42V System Differential Amp*. B-SOIC 3.15 2.52 1.96 

the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: AD8205YR-REEL7 _ |AD8205YR-REEL7TR-ND |42V System Differential Amp 8-SOIC 1785.00/1,000 

° Receiving, Incoming Inspection, and QC AD8324JRQ AD8324JRQ-ND 3.3V Cable Line Drive: .20-QSOP 4.59 3.68 2.86 

* Order Picking AD8328ACP AD8328ACP-ND 5V Cable Line Driver . 20-LFCSP 4.93 3.95 3.07 

_ AD8328ACPZ AD8328ACPZ-ND 5V Cable Line Driver* 20-LFCSP 4.93 3.95 3.07 

*Finalinspection = AD8328ARQ AD8328ARQ-ND 5V Cable Line Driver . .20-0S0P 5.18 4.14 3.22 

* Packaging and Shipping AD8328ARQZ AD8328ARQZ-ND__|5V Cable Line Driver* .20-0S0P_ 518 4.14 3.22 

Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used AD8390ACP-R2 AD8390ACP-R2CT-ND |Voltage Feedback Amp ADSL, LP.........16-LFCSP 5.58 4.47 3.77 
in packaging and shipping. AD8390ACP-R2 AD8390ACP-R2TR-ND J Voltage Feedback Amp ADSL, LP.........16-LFCSP 906.75/250 

2 j F : AD8390ARC AD8390ARC-ND Voltage Feedback Amp ADSL, LP.........16-QSOP 5.78 463 3.91 

As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be AD8390ARCZ ‘AD8390ARCZ-ND Voltage Feedback Amp ADSL, LP “16-QSOP 5.78 463 3.91 


reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! General Purpose 


: AD582KD AD582KD-ND Sample/Hold Amp 33.23 31.01 28.80 
e 5 = e 
Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages AD684AQ AD684AQ-ND Sample/Hold Amp Quad 56.64 52.87 49.09 
AD684JQ AD684JQ-ND Sample/Hold Amp Quad 47.22 44.08 40.93 
ANALOG AMPLIFIERS AD684SQ AD684SQ-ND Sample/Hold Amp Quad 185.36 173.00 160.65 
DEVICES AD708AQ AD708AQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage. 910 7.28 6.15 
rAnalcg|DEvicce Mae) DIGEKEY) Price Each AD708B0 AD708BQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage... B-CDip 12.79 11.52 10.22 
Part No. Part No. Description 25 100 AD708JNZ AD708JNZ-ND Op Amp Dual Low Offset 
* i 
AD8015AR AD8015AR-ND Transimpedance Amp... 6.64 5.32 4.49 AD712AQ ‘AD712AQ-ND premien onary Bu BIFE 338 ae Aue 
AD8015ARZ AD8015ARZ-ND Transimpedance Amp NEW! 6.64 532 449 AD712JN AD712JN-ND Precision Op Amp Dual BiFET... 356 285 2.29 
Audio/Video AD712JNZ AD712JNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET*.... 3.40 272 2.12 
AD813AR-14 AD813AR-14-ND. Triple Video Amp Single LP. 8.32 666 5.62 AD712JRZ AD712JRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* NEW! 340 272 2.12 
‘ADB13ARZ-14 AD813ARZ-14-ND | Triple Video Amp Single LP 832 666 562 AD712JR-REEL7 —_|AD712JR-REEL7TR-ND |Precision Op Amp Dual BIFET.. 1540.50/750 
AD830ANZ AD830ANZ-ND Video Differential Amp HS* NEW! 550 4.32 3.65 AD712KN AD712KN-ND Precision Op Amp Dual BiFE 6.32 5.06 4.27 
AD830AR AD830AR-ND Video Differential Amp HS. 5.40 4.32 3.65 AD712KNZ AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 6.02 4.82 4.07 
AD830JR AD830JR-ND Video Differential Amp HS 5.40 4.32 3.65 ae eee prevent ue aa SEL Sis ae ae 
‘AD830JRZ-R7 AD830JRZ-R7CT-ND | Video Differential Amp HS* NEW! 540 432 3.65 ? i recision Op Amp Dual BiFET* 5.76 4. ; 
AD830JRZ-R7 AD830JRZ-R7TR-ND_ | Video Differential Amp HS" NEW! 2571.75/750 AD712KR-REEL7 —_|AD712KR-REEL7CT-ND Precision Op Amp Dual BiFE 6.06 4.85 4.10 
ADI991 ASV AD1991ASV-ND Audio Powerstage Class-D.. 1458 1313 11.64 AD712KR-REEL7 J AD712KR-REEL7TR-ND Precision Op Amp Dual BIFE 2886.00/750 
AD1994ACPZ AD1994ACPZ-ND Audio Switching Amp* NEW! 913 822 7.29 AD713A0, AD713AQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET.. 10.03 9.03 8.01 
ADBO13ARZ-14 AD8013ARZ-14-ND__|Triple Video Amp * 970 776 655 AD713B0 AD713B0-ND Precision Op Amp Quad BiFET.. 39.09 36.49 33.88 
5 Sean an : AD713JN AD713JN-ND Precision Op Amp Quad BiFET.. 8.32 666 5.62 
Ae ARS PARLOR a Video Bute High-Speed... 16-TSSOP ed AD713JNZ AD713JNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 7.92 6.34 5.35 


AD713JR-16-REEL7 |AD713JR-16REEL7CT-ND |Precision Op Amp Quad BiFET. 7.92 6.34 5.35 


eran Leer eoNn Pa seat ech 16-TSSOP i eee 2a AD713JR-16-REEL7 |AD713JR-16REEL7TR-ND [Precision Op Amp Quad BiFET. 2163.20/400 
sl p Amp Bipolar/JFET Audio* . 8-Dip 2.13 1.70 1.28 - aaa — - 
| A i i AD713JR-16 AD713JR-16-ND Precision Op Amp Quad BiFET. 8.32 6.66 5.62 
OP275GS OP275GS-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio -8-SOIC 2.03 162 1.22 se : 
: - AD713JRZ-16 AD713JRZ-16-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 792 6.34 5.35 
OP275GSZ OP275GSZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio 0.0.0... 8-SOIC 2.03 1.62 1.22 5 fe ; 
OP279G8Z 0P279GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply AD713KN AD713KN-ND Precision Op Amp Quad BiFET.. 10.70 963 854 
7 AD713KNZ AD713KNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 10.18 917 8.13 
R-R 60mA* : 257 2.06 1.60 i ‘ fi 
$$M22108Z $SM2210SZ-ND _| Transistor Audio Match* 479 384 299 | SoU pee oS am ee ee ao ee 
SSM2211CP-REEL7_|SSM2211CP-REEL7CT.ND_| Audio Amp Low Distortion 1.5W. 96 80 64 AD744IN AD744JN-ND Precision Op Amp BiFET Mono 450 369 289 
SSM2211CP-REEL7 |SSM2211CP-REELTR-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W. 798.00/1,500 AD744JNZ ‘AD744JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 452 362 289 
SSM22118Z SSM2211SZ-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W*.........8-SOIC 1.26 1.05 84 AD744JR AD744JR-ND Precision Op Amp BiFET Mono 500 400 311 
Buffer AD744JRZ AD744JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 5.00 4.00 3.11 
AD8570ARU AD8570ARU-ND Buffer Amp 16V R-R 1/0. 5138) 14131) 3185 ENE poe ND edison oP yu pas Mone ae a2 ae 
ah recision Op Amp Bi jono R u e 
Comparator AD744KRZ AD744KRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono 630 5.04 4.26 
AD790AQ AD790AQ-ND Precision Comparator HS. 13.18 11.87 10.53 AD746JN AD746JN-ND Precision Op Amp BiFET Dual 732 586 4.95 
AD790JN AD790JN-ND Precision Comparator H8... 816 6.53 5.51 AD746JNZ AD746JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Dua 7.32 5.86 4.95 
AD790JNZ AD790JNZ-ND Precision Comparator HS 8.16 653 5.51 AD746JR AD746JR-ND Precision Op Amp BiFET Dual 732 5.86 4.95 
Aer Alera Proce on operate. NEI ee os a3 AD746JRZ ‘AD746JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 732 5.86 4.95 
i OMPAPELOr ONGIE NO. : z ! AD781JNZ AD781JNZ-ND Sample and Hold Amp 700nS* 10.40 9.36 8.30 
AD8561ANZ AD8561ANZ-ND Comparator Single 7nS* 416 3.33 2.59 AD817AN AD817AN-ND Op Amp Single/Dual HS LP... 3.60 288 2.24 
AD8561AR AD8561AR-ND Comparator Single 7nS 416 3.33 2.59 AD817ANZ AD817ANZ-ND Op Amp Single/Dual HS LP* 3.60 2.88 2.24 
AD8561AR-REEL7 | AD8561AR-REEL7CT-ND | Comparator Single 7nS 416 333 259 AD8T7ARZ ‘ADB17ARZ-ND Op Amp Single/Dual HS LP* NEW! 3602.88 2.24 
AD8561AR-REEL7 | ADS561AR-REEL7TR-ND |Comparator Single 7nS 2359.00/1,000 ADB25AR AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed 376 301 234 
AD8564AR AD8564AR-ND Comparator Quad 7nS 8.20 6.56 5.54 AD825ARZ AD825ARZ-ND Op Amp JFET High Speed 3.76 3.01 2.34 
‘AD8564ARZ AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS* 820 656 5.54 AD827JNZ AD827JNZ-ND Op Amp Dual High Speed LP*. 838 7.55 6.69 
AD8564ARU-REEL | AD8564ARU-REELCT-ND Comparator Quad 7nS 738 5.91 4.99 AD827JRZ-16 AD827JRZ-16-ND___[Op Amp Dual High Speed LP*. 8.38 7.55 6.69 
AD8564ARU-REEL | AD8564ARU-REELTR-ND | Comparator Quad 7nS 11440.00/2,500 AD828AN AD828AN-ND Video Op Amp Dual LP.. 497 3.98 3.10 
AD8564ARUZ-REEL | AD8564A4RUZ-REELCT-ND | Comparator Quad 7nS 738 5.91 4.99 AD828AR AD828AR-ND Video Op Amp Dual LP... 497 3.98 3.10 
AD8564ARUZ-REEL_| AD8564ARUZ-REELTR-ND | Comparator Quad 7nS*.. 11440.00/2,500 AD828ARZ AD828ARZ-ND Video Op Amp Dual LP* NEW! 497 3.98 3.10 
AD8611AR AD8611AR-ND Comparator Single 4nS HS . 5.36 4.29 3.34 AD843JNZ AD843JNZ-ND Op Amp Fast-Settling HS* NEI 8-Dip 856 685 5.78 
AD8611ARZ AD8611ARZ-ND Comparator Single 4nS HS* .8-SOIC 5.36 4.29 3.34 AD843JR-16 AD843JR-16-ND Op Amp Fast-Settling HS ......... 6-SOIC 942 7.54 6.36 
AD8611ARMZ-R2 | AD8611ARMZ-R2CT-ND| Comparator Single 4nS HS* 8-MSOP 5.72 4.58 3.87 AD843KNZ AD843KNZ-ND Op Amp Fast-Settling HS* NEW! 8-Dip 9.76 7.81 6.59 
AD8611ARMZ-R2 — | AD8611ARMZ-R2TR-ND| Comparator Single 4nS HS* 8-MSOP 929.50/250 AD843SQ, AD843SQ-ND Op Amp Fast Settling HS... 8-Dip 32.12 29.98 27.84 
AD8612ARUZ AD8612ARUZ-ND Comparator Dual 4nS Fast* NEW!...14-TSSOP 8.00 6.40 5.40 AD845JN AD845JN-ND Precision Op Amp 16MHz 8-Dip 640 5.12 4.32 
‘AD96685BR AD96685BR-ND Comparator Single Ultra-Fas 16-SOIC 5.84 468 3.95 ADB45JNZ AD845JNZ-ND Precision Op Amp 16MHz 8-Dip 6.40 5.12 4.32 
AD96687BP AD96687BP-ND Comparator Dual 2.5nS. 640 512 432 AD845JR-16 AD845JR-16-ND Precision Op Amp 16MHz 6-SOIC 7.06 565 477 
AD96687BQ AD96687BQ-ND Comparator Dual 2.5nS. 983 885 7.85 ADB45JRZ-16 AD845JRZ-16-ND Precision Op Amp 16MHz* . 6SOIC 7.06 5.65 477 
AD96687BR AD96687BR-ND Comparator Dual 2.5nS. 5.84 468 3.95 AD845KN AD845KN-ND Precision Op Amp 16MHz ..8-Dip 7.40 5.92 5.00 
AD96687BRZ AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS 5.84 468 3.95 AD8044AN AD8044AN-ND Op Amp Voltage-Feedback R-R Quad.......14-Dip 8.00 6.40 5.40 
ADCMP370AKS-REEL7 | ADCMP370AKSREELCT-ND | Comparator, Open-Drai 84.7056 ADB044ARZ-14 AD8044ARZ-14-ND 


4SOIC 8.00 640 540 


ADCMP370AKS-REEL7 | ADCMP370AKSREELTR-ND | Comparator, Open-Drai 1092.00/3,000 == AORTA Se NEM ee feng oe eae 
ADCMP371AKS-REEL7 | ADCMP371AKSREELCT-ND | Comparator, Push-Pull 84.7056 - p Amp Voltage-Feedback GP . : . : fl 
ADCMP371AKS-REEL7 | ADCMP371AKSREELTR-ND | Comparator, Push-Pull 1092.00/3,000 ADENOTARTE Re ADBIGTARTERZOEND epee ie oe oe eg Tae 
ADCMP561BRQ ADCMPS561BRQ-ND [Comparator Dual HS PEC! 5.40 4.32 3.65 -R2TR- * -23- ! 
ADCMPS65BP ADCMPS565BP-ND Comnpatstor ial Ultra-Fast 8757.88 6.99 AD8515AKSZ-R2 | AD8515AKSZ-R2CT-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SC70-5 1.35 1.13 90 
CMPO4FSz CMPO4ESZ-ND Comparator Quad LP* 853 768 681 AD8515AKSZ-R2__ | AD8515AKSZ-R2TR-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SC70-5 168.75/250 
CMP401GSZ CMP401GSZ-ND C tor Low Volt 608 487 411 AD8515ARTZ-R2 _ [AD8515ARTZ-R2CT-ND [Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SOT-23-5 1.26 1.05 84 
Cip4026S CMP4026S-ND Comparator Low Voltage 65n8 642 514 434 AD8515ARTZ-R2_ _ |AD8515ARTZ-R2TR-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SOT-23-5 157.50/250 
CMP401GSZ CMP401GSZ-ND Comparator Low Voltage 65nS* 608 487 4441 AD8515ARTZ-REEL7 |AD8515ARTZREEL7CT-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SOT-23-5 112 84 63 
7 7 : : : AD8515ARTZ-REEL7 |AD8515ARTZREEL7TR-ND |Op Amp 1.8V R-R In/Out LP SOT-23-5 1092.00/3,000 
_ Differential AD8519ART-REEL7 |AD8519ART-REEL7CT-ND_|Op Amp R-R 8MHz SOT-23-5 2.08 1.66 1.25 
AD8129AR AD8129AR-ND Differential Receiver Amp HS... 412 330 257 AD8519ARTZ-REEL7 |AD8519ARTZ-REEL/CT-ND [Op Amp R-R 8MHz*. SOT-23-5 2.08 1.66 1.25 
AD8129ARZ AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp HS* 412 330 257 AD8519ARTZ-REEL7 |AD8519ARTZ-REEL7TR-ND |Op Amp R-R 8MHz*. SOT-23-5 3186.00/3,000 
AD8130AR AD8130AR-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS . -8-SOIC 412 3.30 2.57 AD8529AR AD8529AR-ND Op Amp Dual R-R Ou 8SOIC 2.75 220 171 


AD8130ARZ AD8130ARZ-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS* 
AD8130AR-REEL7 | AD8130AR-REEL7CT-ND | Diff. Receiver Amp 270MHz HS .. 
AD8130AR-REEL7 | AD8130AR-REEL7TR-ND | Diff. Receiver Amp 270MHz HS .. 


8-SOIC 4.12 3.30 2.57 AD8529ARZ AD8529ARZ-ND Op Amp Dual R-R Out 
-8-SOIC 4.12 3.30 2.57 AD8531AR AD8531AR-ND Op Amp Single R-R In/Out 
-8-SOIC 2333.00/1,000 AD8531ARZ AD8531ARZ-ND Op Amp Single R-R In/Out* 


8-SOIC 2.75 2.20 1.71 
1.24.93 70 
1.24 93 .70 


AD8130ARM AD8130ARM-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS . 8-MSOP 4.12 3.30 2.57 AD8531ARTZ-REEL7 |AD8531ARTZ-REEL7CT-ND |Op Amp Single R-R In/Out* 81 68 54 
AD8130ARMZ AD8130ARMZ-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS* 412 3.30 2.57 AD8531ARTZ-REEL7 |AD8531ARTZ-REEL7TR-ND |Op Amp Single R-R In/Out* 1053.00/3,000 
AD8131AR AD8131AR-ND Differential Driver 400MHz HS 477 3.82 2.97 AD8532ARMZ-R2 —_| AD8532ARMZ-R2CT-ND|Op Amp Dual R-R In/Out NEW! -MSOP 135 1.08 81 
AD8131ARZ AD8131ARZ-ND Differential Driver 400MHz HS* .. 477 3.82 2.97 AD8532ARMZ-R2 _|AD8532ARMZ-R2TR-ND|Op Amp Dual R-R In/Out NEW! -MSOP 189.00/250 


AD8131ARM AD8131ARM-ND Diff. Driver 400MHz HS. 
AD8131ARM-REEL7 | AD8131ARM-REEL7CT-ND | Diff. Driver 400MHz HS 


477 3.82 2.97 AD8532ARZ AD8532ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out* 
477 3.82 2.97 AD8534AR AD8534AR-ND Op Amp Single R-R In/Out 


8-SOIC 1.23 1.03 82 
4-SOIC 1.77 148 1.18 


AD8131ARM-REEL7 | AD8131ARM-REEL7TR-ND| Diff. Driver 40OMHz HS 2703.00/1,000 AD8534ARZ AD8534ARZ-ND Op Amp Single R-R In/Out 4SOIC 148 1.18 .89 
AD8131ARMZ AD8131ARMZ-ND Diff. Driver 400MHz HS* NEW! 477 3.82 2.97 AD8541AR AD8541AR-ND Op Amp Single R-R In/Out... 1.24 93 70 
AD8202YR AD8202YR-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply AD8541ARZ AD8541ARZ-ND Op Amp Single R-R In/Out* 1.24 93  .70 


Differential Amp -8-S0IC 3.15 252 1.96 | * pons Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
536 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG AMPLIFIERS (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description ‘J 25 100 
AD8541ART-REEL7 |AD8541ART-REEL7CT-ND /Op Amp Single R-R In/Out. .S0T-23-5 926952 OP293FS-REEL7 | OP293FS-REEL7CT-ND Op Amp Dual Micropower R-R 452 3.62 2.82 
AD8541ARTZ-REEL7 | AD8541ARTZ-REEL7CT-ND|Op Amp Single R-R In/Out* .S0T-23-5 816854 OP293FSZ-REEL7 | OP293FSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Micropower R- 452 3.62 2.82 
AD8541ARTZ-REEL7 | AD8541ARTZ-REEL7TR-ND|Op Amp Single R-R In/Out* . SOT-23-5 1053.00/3,000 OP293FSZ-REEL7 | OP293FSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Micropower R-R 2563.00/1,000 
AD8542AR AD8542AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out. 1.23 1.03.82 OP295GPZ OP295GPZ-ND Op Amp Dual R-R* 4.07 3.26 2.54 
AD8542AR-REEL7 | AD8542AR-REEL7CT-ND [Op Amp Dual R-R In/Out. eae OP295GS-REEL7 __|OP295GS-REEL7TR-ND_|Op Amp Dual R-R. 2244.00/1,000 
AD8542AR-REEL7  |AD8542AR-REEL7TR-ND [Op Amp Dual R-R In/Out. 545.00/1,00 OP2956SZ OP295GSZ-ND Op Amp Dual R-R* 3.96 317 247 
AD8542ARUZ AD8542ARUZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 1.23 1.03 82 OP296GSZ OP296GSZ-ND Op Amp Dual R-R Low Power 3.56 2.85 2.22 
AD8542ARZ AD8542ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 12310362 OP400AY OP400AY-ND Op Amp Quad Low Offset. 30.03 28.03 26.03 
AD8544AR AD8544AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out 1.77 148 1.18 OP400EY OP400EY-ND Op Amp Quad Low Offset. 15.83 14.25 12.64 
AD8544ARUZ AD8544ARUZ-ND [Op Amp Quad R-R In/Out .. 1.77 1.48 1.18 OP400FY OP400FY-ND Op Amp Quad Low Offset. 10.71 9.65 8.56 
AD8544ARZ ‘AD8544ARZ-ND Op Amp Quad R-R In/Out . 177 148 (1.18 OP400GPZ OP400GPZ-ND Op Amp Quad Low Offset. 878 7.03 5.93 
AD8551AR AD8551AR-ND Op Amp Single R-R 0-Drift .BSOIC 2.32 1.86 1.45 OP400GSZ OP400GSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 8.78 7.03 5.93 
AD8551ARZ AD8551ARZ-ND Op Amp Single R-R 0-Drift* NE! 8-SOIC 232 1.86 1.45 OP400HPZ OP400HPZ-ND Op Amp Quad Low Offset 9.56 7.65 6.46 
AD8551ARMZ-REEL |AD551ARMZ-REELCT-ND /Op Amp Single R-R 0-Drift* 8-MSOP 2.33 1.86 1.40 OP400HSZ OP400HSZ-ND Op Amp Quad Low Offset 9.56 7.65 6.46 
AD8551ARMZ-REEL |AD8551ARMZ-REELTR-ND [Op Amp Single R-R 0-Drift* 3570.00/3,000 op492GSz OP492GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply* . 524 420 3.27 
AD8552AR AD8552AR-ND Op Amp Dual R-R O-Drift 3.67 2.94 2.29 OP495GSZ OP495GSZ-ND Op Amp Quad R-R* 778 623 526 
AD8552ARU AD8552ARU-ND Op Amp Dual R-R O-Drift 3.67 2.94 2.29 SMPO4EPZ SMPO4EPZ-ND Amp Quad Sample-Hold* Ni 8.66 7.80 6.92 
AD8552ARUZ AD8552ARUZ-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift 3.67 2.94 2.29 SMPO4ES SMPO4ES-ND Amp Quad Sample-Hold.... 6-SOIC 8.76 7.89 7.00 
AD8552ARZ AD8552ARZ-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift*..... : 2.45 2.29 212 SMPO4ESZ SMPO4ESZ-ND Amp Quad Sample-Hold* 8.76 7.89 7.00 
AD8554ARUZ AD8554ARUZ-ND [Op Amp Quad R-R O-Drift* NEW!..14-TSSOP 5.76 4.61 3.89 SMPO8FS SMPO8FS-ND Amp Octal Sample-Hold 1259 11.34 10.06 
ADB554ARZ AD8554ARZ-ND Op Amp Quad R-R 0-Drift* 576 461 3.89 SMPO8FSZ SMPO8FSZ-ND Amp Octal Sample-Hold* 12.59 11.34 10.06 
AD8566ARMZ-R2 | AD8566ARMZ-R2CT-ND /Op Amp 16V R-R In/Out* NEW! 3.04 243 1.89 High-Speed 
AO RR REST Oe ae eR mu octe peg eee at ADSSSAQ ADSS5AQ-ND Prec. Sample and Hold Amp Mono HS...14-Dip 23.58 2201 20.44 
ADBS72AR AD572AR-ND On Aine Dual R-R In/Out 416 333 259 AD810AN AD810AN-ND Current-Feedback Amp Video LP . 8Dip 4.93 3.95 3.07 
ADES7IARZ IESE By Amp Dual ER IW/OLE TG Que ee AD810ANZ AD810ANZ-ND Current-Feedback Amp Video LP». 8-Dip 4.93 3.95 3.07 
horn ARReEOATTNE ae AO eae es area AD810AR AD810AR-ND Current-Feedback Amp Video LP . 8-SOIG 4.93 3.95 3.07 
ABER OAAg ADBEAAED BOA Dae iar feel cea ane AD810ARZ AD810ARZ-ND Current-Feedback Amp Video LP* 8-SOIC 4.93 3.95 3.07 
ADB574ARZ AD8574ARZ-ND op fo Dual R-R O-Drift 660 528 446 ADBT1AN AD811AN-ND Current-Feedback Amp Video HS. ip 768 615 5.19 
AD8574ARUZ AD8574ARUZ-ND __|Op Amp Dual R-R 0-Drift 6.60 5.28 4.46 AD811ANZ AD811ANZ-ND Currant reedack Amp Video aaa) ase ads 
AD8592ARM-REEL |AD8592ARW-REELCT-ND |Op Amp Dual R-R with Shutdow hae Seer) ' ie Paadban : : : 
AD8592ARM-REEL |AD8592ARM-REELTR-ND |Op Amp Dual B-R with Shutdow! 1521.00/3,000 posal pos ARSLeNO) Current:feedback Amp Video HS: a Ge Guy 
ADREOAAE hateeuman On Amy Dual R-R with Shutdow se Ge Be AD811ARZ-16 AD811ARZ-16-ND __[Current-Feedback Amp Video HS 844 676 5.70 
AD8594ARZ AD8594ARZ-ND Op Amp Dual R-R with Shutdown 155 1.24 93 AD811JRZ AD811JRZ-ND Current-Feedback Amp Video seer 
AD8602AR AD8602AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out. 1.88 150 1.13 : ; : 
ADB602ARZ ‘AD8602ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 788 150 1.13 pS Area Current:Feadback AinniDual oie ley) alee 
AD8602AR-REEL7 | AD8602AR-REEL7CT-ND Op Amp Dual R-R In/Out. 1.88 150 1.13 LP* NEW? 5.84 468 3.95 
AD8602AR-REEL7 | AD8602AR-REEL7TR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out. 975.00/1,000 ee az : : : 
AD8602ARM-REEL | AD8602ARM-REELCT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out. 1.78 142 1.07 AD826ANZ ADB26ANZ-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS* NEI 497 3.98 3.10 
AD8602ARM-REEL |AD8602ARM-REELTR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out. 2727.00/3,000 AD826ARZ AD826ARZ-ND Note Fear Amp Dual MOT! eRe ato 
AD8602ARMZ-REEL |AD8602ARMZ-REELTR-ND [Op Amp Dual R-R In/Out* NEWF.......8-VISOP 2727.00/3,000 Ap82780 AD827S0-ND Op Amp HS Dual i 30.14 2813 2642 
AD8602ARMZ-R2 — | AD8602ARMZ-R2CT-ND|Op Amp Dual R-R In/Out* 223 178 1.34 ADB9AR ADB29AR-ND Midsviob AviniLbwiNatee 539 407 330 
AD8602ARMZ-R2 — | AD8602ARMZ-R2TR-ND /Op Amp Dual R-R In/Out .. 311.50/250 OE ae ee : : : 
AD8603AUJZ-R2 | ADBG603AUJZ-R2CT-ND |Op Amp CMOS R-R In/Out* 239 191 1.49 AD829ARZ AD829ARZ-ND Video Op Amp Low Noise HS* NEW! 5.33 4.27 3.32 
ADB603AUJZ-R2 | AD8603AUJZ-R2TR-ND |Op Amp CMOS R-R In/Out* 352.50/250 oe heater ve on pin ta ee + 58) ae sie 
AD8603AUJZ-REEL? | ADB603AUJZREEL7CT-ND [Op Amp CMOS R-R In/Out* 168 1.34 1.01 ‘ADRIANA AREA) Mideaids ArpilipwiNeles He Bon Ace aan 
AD8603AUJZ-REEL7 | AD8603AUJZREEL7TR-ND |Op Amp CMOS R-R In/Out* 2574.00/3,000 ADBDOIR-REEL?. _PRRERSIRTRE IEEE Video Ob Amo Low Nolee HS 0667 00/750 
AD8604AR AD8604AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out. 2.27 182 1.42 Demy rows ose : 
ADBGO4ARZ ‘ADB8604ARZ-ND Op Amp Quad R-R In/Out. 207 182 142 AD829JRZ AD829JRZ-ND Video Op Amp Low Noise HS* 560 448 3.78 
AD8604ARU ‘AD8604ARU-ND Op Amp Quad R-R In/Out 097 182 142 AD843JRZ-16 AD843JRZ-16-ND —/34MHz, CBFET Fast Settling Op Amp* 942 7.54 6.36 
‘ADBGO4ARUZ ‘ADBGO4ARUZ-ND [Op Amp Quad R-R In/Out . 141SSOP 2.27 1.82 1.42 ANoat ae END cea Mono rote NEW! oe nee aed 
AD8605ART-REEL7 |AD8605ART-REEL7CT-ND |Op Amp Single R-R In/Ou .SOT-23-5 1.68 1.34 1.01 ADBAAIRZAG A SHIDO Amo Mono GOMES® Gn Ges. Ze 
AD8G05ART-REEL7 |AD8605ART-REEL7TR-ND |Op Amp Single R-R In/Ou . SOT-23-5 2574.00/3,000 p Amp : : : 
AD8605ARTZ-REEL7 | ADB605ARTZREELCT-ND |Op Amp Single R-R In/Ou SOT-23-5 168 1.34 1.01 AD847AQ AD847AQ-ND Op Amp Mono S50MHz HS 760 6.08 5.13 
AD8605ARTZ-REEL7 | ADS605ARTZREEL7TR-ND |Op Amp Single R-R In/Out* . S0T-23-5 2574.00/3,000 AD847AR AD847AR-ND Op Amp Mono 50MHz HS 5.82 466 3.93 
AD8606AR ‘AD8606AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out. 315 252 1.96 Aone Ais Be ae Bono cote oe ae oes 
AD8606ARZ AD8606ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 3.15 252 1.96 ADBA7INZ BORE RD) has fa Mano a use Son Age) see 
AD8606ARMZ-R2 | ADS606ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out 3.78 3.03 2.36 PAMp Mone fas Z : : 
AD8606ARMZ-R2 | AD8606ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out 558.50/250 AD847JRZ AD847JRZ-ND Op Amp Mono 50MHz HS* NE 6.60 5.28 4.46 
AD8606ARM-REEL | AD8606ARM-REELCT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out. 266 213 1.66 pate earn poe ne ae Hs a re va 
AD8606ARM-REEL AD8606ARM-REELTR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out. 4461.00/3,000 3 PAmp: Mono abe ; : : 
AD8606ARMZ-REEL | ADSG06ARMZREELCT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out 266 213 1.66 cee a Soe tae reer pe nip A Fars 5.34 4.28 3.61 
AD8606ARMZ-REEL |AD8606ARMZREELTR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out 4461.00/3,000 nue heen 5 ie trahig AR AH aoa 
AD8607AR AD8607AR-ND Op Amp Dual R-R CMOS LN... 270 216 1.68 NEW sisi 13 3.782. 
AD8G607ARZ (AD8607ARZ-ND Op Amp Dual R-R CMOS LN* 270 216 1.68 AD8000YCPZ-R2 AD8000YCPZ-R2TR-ND Op Amp TesGHz Ultrahigh een OREEG 
AD8607ARM-R2 — |AD8607ARM-R2CT-ND /Op Amp Dual R-R CMOS LN... 380 3.05 237 Fass : 
AD8607ARM-R2 | AD8607ARM-ROTR-ND op Aine Dual R-R CMOS AD8000YRDZ AD8000YRDZ-ND Op Amp 1.5GHz Ultrahigh 
562.00/250 HS* NEWS... = 4.07 3.26 2.54 

ADB608AR AD8G08AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out 416 333 2.59 AD8001AN AD8001AN-ND Current-Feedback Amp, 800MHZz.. 650 5.20 4.39 
AD8608ARZ AD8608ARZ-ND Op Amp Quad R-R In/Out* .. 416 3.33 2.59 AD8001ANZ AD8001ANZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 8-Dip 650 5.20 4.39 

y E AD8001AR AD8001AR-ND Current-Feedback Amp, 800MHZz. SOIC 650 5.20 4.39 
Eee eee NE Oy Ae aid Hae te vie a3 ae AD8001ART-REEL7 | AD8001ART-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 800MH7z.........SOT-23-5 3.04 243 1.89 
ADBGO9AR ADBGO9AR-ND Op Amp Quad R-R CMOS ... 488 391 304 AD8001ART-REEL7 | AD8001ART-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 800MHz......... SOT-23-5 5103.00/3,000 
ADBGO9ARZ ‘ADBG09ARZ-ND Op Amp Quad R-R CMOS*. 488 391 304 AD8001ARTZ-REEL7 |ADS001ARTZREEL7CT-ND [Current-Feedback Amp, 800MHz*......SOT-23-5 3.04 2.43 1.89 
AD8609ARU AD8609ARU-ND Op Amp Quad R-R CMOS 488 3.91 3.04 ADB001ARTZ-REEL7 [ADS001ARTZREEL/TR-ND |Current-Feedback Amp, 800MH2*...... SOT-23-5 5103.00/3,000 
ADBGOOARUZ AD609ARUZ-ND Op Amp Quad R-R CMOS*. TETSSOP 4883.91 3.04 AD8001ARTZ-R2 — |AD8001ARTZ-R2CT-ND |Current-Feedback Amp, 800MH2*......SOT-23-5 3.04 243 1.89 
AD8614ART-REEL7 | AD8614ART-REEL7CT-ND |Op Amp Single R-R for LCD .SOT-23-5 2.48 198 1.49 ADB8O01ARTZ-R2 J ADBOOTARTZ-R2TR-ND |Current-Feedback Amp, 800MH2z*...... SOT-23-5 449.00/250 
AD8614ARTZ-REEL7 |AD8614ARTZ-REEL7CT-ND |Op Amp Single R-R for LCD*. .$0T-23-5 2.48 1.98 1.49 AD8002AR AD8002AR-ND Current-Feedback Amp Dual, G0OMH2...8-SOIC | 6.48 5:19) 4.38 
AD8614ARTZ-REEL7 |AD8614ARTZ-REEL7TR-ND |Op Amp Single R-R for LCD*.. .S0T-23-5 3801.00/3,000 AD8002ARZ ADB002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz*...8-SOIC_ 6.48 5.19 4.38 
AD8648ARUZ AD8648ARUZ-ND [Amp Quad 24MHz R-R* NE 14-TSSOP 2.48 1.98 1.54 ‘AD8002ARMZ AD8002ARMZ-ND — |Current-Feedback Amp Dual, 
ADG648ARZ ‘AD8648ARZ-ND Amp Quad 24MHz R-R* NEI TeS0IC 248 1.98 1.54 600MHz* 8-MSOP 5.68 4.55 3.84 
AD9631ANZ AD9631ANZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* NEW: 8-Dip 866 6.93 5.85 AD8004ANZ AD8004ANZ-ND Current-Feedback Amp Quad*. 14-Dip 930 7.44 6.28 
AD9632AR AD9632AR-ND Op Amp Voltage-Feedback.. -8SOIC 8.34. 6.68 5.63 AD8004AR-14 AD8004AR-14-ND Current-Feedback Amp Quad 4-SOIC 930 7.44 6.28 
AD9632ARZ AD9632ARZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* 804" 6168) 5163 AD8004ARZ-14 AD8004ARZ-14-ND _|Current-Feedback Amp Quad*. 4-SOIC 9.30 7.44 6.28 
ADA4851-1YRJZ-R2_| ADA4851-1YRJZR2CT-ND |Op Amp High Speed, R-R*. 1.73 138 1.04 ADB007AKS-REEL7 |AD8007AKS-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz. SC70-5 268 215 167 
ADA4S51-1VRJZ-R2_|ADAAG51-1YRJZROTR-ND |Op Amp High Speed, R-R. 2A1.50/250 AD8007AKS-REEL7 |AD8007AKS-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz.. $C70-5 4497.00/3,000 
ADA4851-4YRUZ ADA4851-4YRUZ-ND [Op Amp High Speed, R-R*. 3.06 2.45 1.91 AD8007AR AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650Mtz . 8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
ADA4853-1AKSZ-R2 | ADA4853-1AKSZ-R2CT-ND |Op Amp Video, R-R Out® NEW! C70-6 «1.73 1.38 1.04 AD8007ARZ AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz* 8SOIG 3.15 252 1.96 
ADA4853-1AKSZ-R2 | ADA4853-1AKSZ-R2TR-ND|Op Amp Video, R-R Out* NEW! 241.50/250 ADB008ARZ AD8008ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual 8-SOIC 5.27 4.22 3.28 
OP11EPZ OP11EPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* 9.31 8.39 7.44 ADB8008ARM AD8008ARM-ND Current-Feedback Amp Dual -MSOP 5.27 422 3.28 
OPT1GPZ OP11GPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* 5.33 427 3.32 AD8008ARMZ AD8008ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual -MSOP 5.27 4.22 3.28 
OP15EZ OP15EZ-ND Op Amp Precision JFET Input 11.93 10.74 9.53 AD8009AR AD8009AR-ND Current-Feedback Amp 1GHz 8-SOIC 421 3.37 2.62 
OP179GRT-REEL7 | OP179GRT-REEL7CT-ND Op Amp R-R In/Out. .S0T-23-5 1.30 1.04 78 AD8009ARZ AD8009ARZ-ND Current-Feedback Amp 1GHz* 8-SOIG 4.21 3.37 2.62 
OP179GRT-REEL7 | OP179GRT-REEL7TR-ND |Op Amp R-R In/Out. S0T-23-5 1998.00/3,000 AD8009AR-REEL7 _|AD8009AR-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp 1GHz 4.21 3.37 2.62 
OP179GRTZ-REEL7 | OP179GRTZ-REEL7CT-ND |Op Amp R-R In/Out* .SOT-23-5 1.30 1.04 78 ADBO09AR-REEL7 [AD8009AR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp 1GHz 1823.25/750 
OP179GRTZ-REEL7 | OP179GRTZ-REEL7TR-ND |Op Amp R-R In/Out*  S0T1-23-5 1998.00/3,000 AD8009JRT-REEL7 |AD8009JRT-REEL7CT-ND /Current-Feedback Amp 1GHz Spel Bey Bes) 
OP183GS OP183GS-ND Op Amp 5MHz Low Noise .8-SOIC 3.92 3.14 2.44 AD8009JRT-REEL7 |AD8009JRT-REEL7TR-ND /Current-Feedback Amp 1GHz SOT-23-5 6009.00/3,000 
OP183GSZ OP183GSZ-ND Op Amp 5MHz Low Noise*. -SOIC 3.92 3.14 2.44 AD8009JRTZ-R2 AD8009JRTZ-R2CT-ND /Current-Feedback Amp 1GHz* -SOT-23-5 5.04 4.04 3.14 
OP200EZ OP200EZ-ND Op Amp Dual Low Offset -CDip 11.00 9.90 8.78 AD8009JRTZ-R2 AD8009JRTZ-R2TR-ND |Current-Feedback Amp 1GHz* . SOT-23-5 744.75/250 
OP275GS-REEL7 _|OP275GS-REEL7CT-ND _|Op Amp Dual Bipolai SOIC 2.03 1.62 1.22 ‘AD8010AN AD8010AN-ND Op Amp Low Power HS 612 490 4.14 
OP275GS-REEL7 | OP275GS-REEL7TR-NO [Op Amp Dual Bipolal -SOIC 1053.00/1,000 AD8010AR AD8010AR-ND Op Amp Low Power HS 612 4.90 4.14 
OP291GSZ 0P291GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply R-R* . SOIC 4.25 3.41 2.65 AD8010ARZ AD8010ARZ-ND Op Amp Low Power HS* NEI 612 4.90 4.14 
OP292GSZ OP292GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply* . -SOIC 3.02 242 1.88 AD8011AN AD8011AN-ND Current-Feedback Amp, 300MHz. 486 3.89 3.03 
OP293ESZ OP293ESZ-ND Op Amp Dual Micropower R-R* -SOIC 8.82 7.06 5.96 AD8011ANZ AD8011ANZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 486 3.89 3.03 
OP293FSZ OP293FSZ-ND Op Amp Dual Micropower R-R* SOIC 4.52 3.62 2.82 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 537 


peace AMPLIFIERS (Continued) 


Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 


AD8011AR AD8011AR-ND Current-Feedback Amp, 300Mz... -8-SOIC 4.86 3.89 3.03 AD8062ARM AD8062ARM-ND Volt.-Feedback Amp R-R Out 865 292 2.27 
AD8011ARZ AD8011ARZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* . -8-SOIC 4.86 3.89 3.03 AD8062ARMZ-R7 —_| AD8062ARMZ-R7CT-ND |Volt.-Feedback Amp R-R Out* NEI 3.65 2.92 2.27 
AD8011AR-REEL7 | AD8011AR-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 300MHz 486 3.89 3.03 AD8062ARMZ-R7 —_—_| AD8062ARMZ-R7TR-ND |Volt.-Feedback Amp R-R Out* NEW!..8-MSOP 2066.00/1,000 
AD8011AR-REEL7 | AD8011AR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 300MHz 2106.00/750 AD8065ARZ AD8065ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Single 

AD8012AR AD8012AR-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz 5.54 4.43 3.45 HS* NEWS... 8-SOIC 4.21 3.37 2.62 


‘AD8012ARZ AD8012ARZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz*... 554 443° 3.45 AD8065ARTZ-REEL7 | ADS065ARTZ-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Single 
AD8013AR-14 AD8013AR-14-ND Op Amp Single Supply... 970 7.76 6.55 HS* NEW! a 358 287 2.293 
AD8021ARZ AD8021ARZ-ND Volt.-Feedback Amp, 200MHz AD8065ARTZ-REEL7 | ADS065ARTZ-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp Single 
HS* NEW!.. 342 274 2.13 HS* NEW! 6009.00/3,000 
AD8021ARM AD8021ARM-ND Volt.-Feedback Amp, 200MHz HS 3.42 2.74 2.13 AD8066AR AD8066AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 5.38 431 3.64 
ADB021ARMZ AD8021ARMZ-ND —— |Volt.-Feedback Amp, 200MHz ADB8066ARZ ‘AD8066ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS* NEW!. 538 431 3.64 
3.42 274 2.13 AD8066ARMZ AD8066ARMZ-ND —_|Volt.-Feedback Amp Dual HS* NEW!..8-MSOP 5.38 4.31 3.64 
AD8022ARZ AD8022ARZ-ND 510 4.08 3.45 AD8067ART-R2 AD8067ART-R2CT-ND |Amp FET-In High Performance. SOT-23-5 646 5.17 4.37 
AD8024AR AD8024AR-ND Amp Quad 24V 350Mkz.. 8.08 6.47 5.46 AD8067ART-R2 AD8067ART-R2TR-ND |Amp FET-In High Performance. SOT-23-5 1049.75/250 
Ae ea Amp Quad pay sou — a pee aoe AD8067ART-REEL7 |AD8067ART-REEL7CT-ND |Amp FET-In High Performance. SOT-23-5 5.15 413 3.21 
7 7ARZ- p Amp R-R In/Out HS*. 8 5 252 1! AD8067ART-REEL7 |AD8067ART-REEL7TR-ND [Amp FET-In High Performance. SOT-23-5 8655.00/3,000 
AD8027ART-R2 AD8027ART-R2CT-ND |Op Amp R-R In/Out HS .SOT-23-6 2.70 216 1.68 AD8091AR ‘AD8091AR-ND Voltage-Feedback Amp Single R- B-SOIC 2.03 1.62 1.22 
AD8027ART-R2 AD8027ART-R2TR-ND /Op Amp R-R In/Out HS - SOT-23-6 399.00/250 AD8092AR AD8092AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R. 8-SOIC 263 210 1.58 
AD8027ARTZ-R2 | AD8027ARTZ-R2CT-ND |Op Amp R-R In/Out HS* NEW!.......SOT-23-6 2.70 216 1.68 ADB092ARMZ AD8092ARMZ-ND _|Voltage-Feedback Amp Dual 
AD8027ARTZ-R2 | AD8027ARTZ-R2TR-ND [Op Amp R-R In/Out HS* NEW........ SOT-23-6 399.00/250 R-R* NEW! SOIC 236 1.89 1.47 
AD8027ART-REEL7 | AD8027ART-REEL7CT-ND /Op Amp R-R In/Out HS -S0T-23-6 268 215 1.67 5 ‘i “Re : 
AD8O27ART-REEL7 | ADS027ART-REEL7TR-ND |Op Amp R-R In/Out HS "'S0T-23-6 4497.00/3,000 AO BOCARZ eci7 (ROPE Don Neeeetecanean Dual RRS aie 88010 
AD8028ARM AD8028ARM-ND Op Amp R-R In/Out HS. 10-MSOP 5.00 4.00 3.11 R-R* NEW! 236 1.89 1.47 
AD8028ARMZ AD8028ARMZ-ND Op Amp R-R In/Out HS*. 10-MSOP 5.00 4.00 3.11 AD8092ARZ-REEL7 |ADBOO2ARZ-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp Dual 


AD8028ARZ AD8028ARZ-ND Op Amp R-R In/Out HS*. 
AD8029AKS-R2 AD8029AKS-R2CT-ND |Op Amp R-R In/Out HS L! 
AD8029AKS-R2 AD8029AKS-R2TR-ND |Op Amp R-R In/Out HS L! 
AD8029AKSZ-R2 AD8029AKSZ-R2CT-ND |Op Amp R-R In/Out HS L! 
AD8029AKSZ-R2 AD8029AKSZ-R2TR-ND |Op Amp R-R In/Out HS LP* 


-8-SOIC 5.00 400 3.11 
-SC70-6 2.70 2.16 1.68 
8070-6 399.00/250 

-SC70-6 2.70 216 1.68 


R-R* NEW! 
AD8099ACP-R2 AD8099ACP-R2CT-ND |Voltage-Feedback HS Op Amp .. 
AD8099ACP-R2 AD8099ACP-R2TR-ND |Voltage-Feedback HS Op Amp .. 


é AD8099ACPZ-R2 AD8099ACPZ-R2-ND _|Voltage-Feedback HS Op Amp* 
8070-6 399.00/250 AD8099ARD 


1339.00/1,000 
5.60 448 3.78 
910.00/250 
5.60 448 3.78 


AD8030AR AD8030AR-ND Op Amp R-R In/Out HS LI “B-SOIC 3.17 254 1.98 ADBOSSARDZ Paneer Nee Feedback HS Op Amp . 5.24 4.20 3.27 
| oltage-Feedback HS Op Amp* 5.24 4.20 3.27 
‘ADB030ARZ ‘AD8030ARZ-ND Op Amp B-R In/Out HS LP* “BS0IC 3.17 254 1.98 ET Aaa Ta oe 
AD8030ARJZ-REEL7 | AD8030ARJZ-REEL7CT-ND |Op Amp Dual R-R In/OutHS LP*......SOT-23-8 270 216 1.68 Ape SOAR? AGREES Ditferentcl Atre- 3EOMIE He 439 351 273 
AD8030ARJZ-REEL7 | ADB030ARJZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual R-R In/Out HS LP** ....... SOT-23-8 4536.00/3,000 ABEISOARH? Re ea emo erential Amp S50MH2 HS. . al 2 
‘AD8031ARZ AD8031ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single ifferential Amp Zz 
R-R* NEW(........ 2.86 2.29 1.78 HS* NE! 439 3.51 2.73 
AD8031ARTZ-REEL7 | ADSO31ARTZ-REELTCT-ND |Voltage-Feedback Amp Single R-R*...SOT-23-6 2.52 2.02 1.57 ADBISIVA BUSTS TEND pivtereia 2:0 : cass ais ike 
AD8031ARTZ-REEL7 | AD8031ARTZ-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp Single R-R* ... SOT-23-5 4233,00/3,000 AD8137YRZ AD8137YRZ-ND Differential 12-Bit ADC Driver 256 205 1.73 
AD8031BN AD8031BN-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R. 8-Dip 479 384 2.99 AD8138ARZ BD eIaeaBZND) pee ee age GEO GI 
poets ene pene TENE ND MICs BeceeAPD Sipe : He ae AD8138ARMZ ADB138ARMZ-ND Diff. ADC Driver Low Distortion. 850 6.80 574 
‘AD8031BRZ ‘AD8031BRZ-ND Voltage-Feedback Amp Single R-R 479 3.84 2.99 ADB139ARD ADSISIABO:ND Differential LN R-R ADC Driver 8.44 6.76 5.70 
AD8032ANZ AD8032ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R*. ip 443 3.55 276 AD8139ARDZ AD8139ARDZ-ND Differential LN R-R ADC Driver 8.44 6.76 5.70 
AD8032AR AD8032AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R............. 4.43 355 276 AD8351ARM AD8351ARM-ND Diff. RF/IF Amp Low Distortion 6.60 5.28 4.46 
AD8032ARMZ AD8032ARMZ-ND —_|Voltage-Feedback Amp Dual AD8351ARMZ AD8351ARMZ-ND Diff. RF/IF Amp Low Distortion 660 5.28 446 
R-R* NEW! 443° 355 276 AD8351-EVAL AD8351-EVAL-ND Evaluation Board for AD8351 wees = = 
‘ADB032ARZ AD8032ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R*. 443 355 276 AD8644AR AD8644AR-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz 475 3.80 2.96 
AD8032BNZ AD8032BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R*. 618 4.95 4.18 AD8644ARZ AD8644ARZ-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz* 475 3.80 2.96 
AD8032BR AD8032BR-ND Voltage-Feedback Amp Dual R-R 618 495 418 AD9631ARZ AD9631ARZ-ND Voltage-Feedback Op Amp WB 8.66 6.93 5.85 
AD8032BRZ-REEL7 |AD8032BRZ-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Dual R-R*. 618 495 448 ADA4850-1YCPZ-R2 | ADA4850-1YCPZ-R2CT-ND |Op Amp HS R-R Out® NEW! 1.73 1.38 1.04 
AD8032BRZ-REEL7 | AD8032BRZ-REEL7TR-ND_|Voltage-Feedback Amp Dual R-R*. 2943.00/750 ADA4850-1YCPZ-R2 | ADA4850-1YCPZ-R2TR-ND|Op Amp HS R-R Out* NEW! 241.50/250 
AD8033AKS-R2 AD8033AKS-R2CT-ND |Voltage-Feedback Amp Single. 3.78 3.03 2.36 ADA4850-2YCPZ-R2_|ADA4850-2YCPZ-R2CT-ND |Op Amp HS R-R Out* NEW! 215 1.72 1.29 
AD8033AKS-R2 AD8033AKS-R2TR-ND |Voltage-Feedback Amp Single. 558.50/250 ADA4850-2YCPZ-R2 | ADA4850-2YCPZ-R2TR-ND/Op Amp HS R-R Out* NEW! 301.00/250 


646 5.17 4.37 
437 350 2.72 
437 3.50 2.72 
437 3.50 2.72 


AD8033AR AD8033AR-ND Voltage-Feedback Amp Single. 
AD8033ARZ AD8033ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* . 
AD8034ARZ AD8034ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual*. 


AD8036AR AD8036AR-ND Voltage-Feedback Clamp Amp. 


Qi) Bea La OP42FZ OP42FZ-ND Op Amp Precision HS Fast Set* 
Agi) wey 47h OP42GP OP42GP-ND Op Amp Precision HS Fast Set.. 
4.21 3.37 2.62 OP42GPZ OP42GPZ-ND Op Amp Precision HS Fast Set* 
840 7.56 671 OP42GS OP42GS-ND Op Amp Precision HS Fast Set.. 


AD8037AN AD8037AN-ND Volt.-Feedback Amp Output Clamping ip 9.70 7.76 6.55 OP42GSZ OP42GSZ-ND Op Amp Precision HS Fast Set* 437 350 2.72 
AD8037AR AD8037AR-ND Volt.-Feedback Amp Output Clamping.....8-SOIC 9.70 7.76 6.55 OP162GS OP162GS-ND Op Amp 15MHz R-R 3.20 2.56 1.99 
AD8037ARZ AD8037ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Output OP162GSZ OP162GSZ-ND Op Amp 15MHz R-R*... 3.20 2.56 1.99 


.B-S0IC 9.70 7.76 6.55 op249Az OP249AZ-ND Op Amp Dual JFET Precision H: 
-8-SOIC 2.25 1.80 1.40 OP249FZ OP249FZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS* 


16.31 14.69 13.03 
8.84 7.08 5.97 


Clamping* NEW!....... 
AD8038AR AD8038AR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz LP 


AD8038ARZ AD8038ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHzLP*......8-SOIC 2.25 1.80 1.40 OP249GP OP249GP-ND Op Amp Dual JFET Precision HS.. 3.53 2.83 2.20 
AD8039AR AD8039AR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHzLP........8-SOIC 3.17 254 1.98 OP249GPZ OP249GPZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS* 3.53 283 2.20 
AD8039ARZ AD8039ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHzLP*......8-SOIC 3.17 254 1.98 oP249GS OP249GS-ND Op Amp Dual JFET Precision HS.. 3.53 2.83 2.20 


AD8039ART-REEL7 | AD8039ART-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp 350MHzLP....SOT-23-8 2.70 2.16 1.68 OP249GSZ OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS* 3.53 2.83 2.20 
AD8039ART-REEL7 | AD8039ART-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz LP..... SOT-23-8 4536.00/3,000 OP271GPZ 0P271GPZ-ND Op Amp Dual High Speed* 511 4.09 3.18 
AD8039ARTZ-REEL7 | AD8039ARTZREEL7CT-ND | Volt.-Feedback Amp 350MHz LP*......SOT-23-8 2.70 2.16 1.68 OP462GSZ OP462GSZ-ND Op Amp Quad R-R HS*... 6.92 554 468 


AD8039ARTZ-REEL7 | AD8039ARTZREEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp 350MHz LP* . 
AD8040AR AD8040AR-ND Low Power, HS, R-R In/Out Amp 
AD8040ARZ AD8040ARZ-ND Low Power, HS, R-R In/Out Amp*. 


. SOT-23-8 4536.00/3,000 op467GP OP467GP-ND Op Amp Quad Precision HS . 
4.23 3.39 2.64 OP467GPZ OP467GPZ-ND Op Amp Quad Precision HS* 
4.23 3.39 2.64 OP467GSZ OP467GSZ-ND Op Amp Quad Precision HS* 


10.66 9.60 8.52 
-14-Dip 10.66 960 8.52 
6-SOIC 11.48 1034 9.17 


ADBO4TAN ADBO41AN-ND Volt.-Feedback Amp with Disable... Dip 3.76 3.01 2.34 OP482GPZ 0P482GPZ-ND Op Amp Quad JFET HS LP*. 14-Dip 421 337 262 
AD8041ANZ AD8041 ANZ-ND Volt.-Feedback Amp w/Disable* NE Dip 3.76 3.01 234 OP482GSZ 0P482GSZ-ND Op Amp Quad JFET HS LP*. 4-SOIC 378 3.03 2.36 
AD8041ARZ AD8041ARZ-ND Volt.-Feedback Amp w/Disable* NEW!.8-SOIC 3.76 3.01 2.34 * 
AD8042ARZ AD8042ARZ-ND Volt-Feedback Amp Dual R-R* NEW!..8-SOIC 513 411 3.20 Instrumentation _ 
a -| a 7 AD521JD AD521JD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain . 29.66 27.68 25.71 
AD8047AR AD8047AR-ND Voltage-Feedback Amp R-R “BSOIC 486 3.89 3.03 i . 
AD524AD AD524AD-ND Instrumentation Amp Precision 16.08 15.01 13.94 
ADBO47ARZ AD8047ARZ-ND Voltage-Feedback Amp R-R* NEWT!.....6-SOIC 4.86 3.69 3.03 TDEDAAEIG ADSDAARG-ND | Instrumentation Amp Prec ty Ke ee 
AD8051ARZ AD8051ARZ-ND Voltage readhack Amp Single a-soic Menon ADS24ARZ-16 AD524ARZ-16-ND __|instrumentation Amp Prec. 12.25 1103 9.78 
ine $0T-235 213 170 1.28 AD524BD AD524BD-ND Instrumentation Amp Precision 25.23 23.55 21.87 


AD8051ART-REEL7 | AD8051ART-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single HS 


a 4 | -| i 93 AD524CD AD524CD-ND Instrumentation Amp Precision 40.59 37.89 35.18 
AD8051ART-REEL7 | AD8051ART-REEL7TR-ND | Voltage. Feedback Amp Single HS........ SOT-23-5 3264.00/3,000 AneoaEn AREAE TINT Gai Ama Softnata Proueenan ay et oie 
‘AD8052ARZ AD8052ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS* NEW!....8-SOIC 3.65 292 2.27 : 

is z AD526JN ADS526JN-ND. Gain Amp Software Programmable.. 910 819 7.27 
AD8052ARM AD8052ARM-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 3.65 2.92 227 fete Poeoanan Comp SeRWare Hes a) Ai oap 
AD8052ARMZ AD8052ARMZ-ND —_‘|Volt.-Feedback Amp Dual HS* NEW!..8-MSOP 3.65 2.92 2.27 all-AMp ootiware:F Togrammad!e HI ; : 


17.84 16.65 15.46 


AD8054AR AD8054AR-ND Voltage-Feedback Amp Quad HS.... 576 4.61 3.89 AD595AD ADS95AD-ND Thermocouple Instrumentation Amp 
AD8054AR-REEL7 | AD8054AR-REEL7CT-ND _|Voltage-Feedback Amp Quad HS. 576 461 3.89 Ae AeA emucauels mretrumentaton Amp oo read Te 
2 a 4 ‘a 3. instrumentation Amp i is e 
epee | ee ae ar Veleee recteek ane Guat HS Fo) AD620ANZ AD620ANZ-ND instrumentation Amp LP 662 530 447 
HS* NEW!......... 576 4.61 3.89 AD620AR-REEL7 —_| AD620AR-REEL7TR-ND |instrumentation Amp LP... 3153.00/750 
AD8054ARUZ AD8054ARUZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad AD620ARZ AD620ARZ-ND Instrumentation Amp LP* NEW! 662 5.30 4.47 
HS* NEW! 6.06 485 4.10 AD620BN AD620BN-ND Instrumentation Amp LP... 9.94 7.96 6.71 
AD8055AN ADB055AN-ND Voltage-Feedback Amp Single. 215. 172 1.29 ADG20BNZ AD620BNZ-ND Instrumentation Amp LP* 9.94 7.96 6.71 
AD8055AR AD8055AR-ND Voltage-Feedback Amp Single. 245 172 129 AD620BRZ AD620BRZ-ND Instrumentation Amp LP* 994 7.96 671 
AD8055ARZ AD8055ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* . 215 1.72 1.29 AD620BR-REEL7 AD620BR-REEL7CT-ND Instrumentation Amp LP... 994 7.96 6.71 


“Sor-23-5 183 146 140 AD620BR-REEL7 _|AD620BR-REEL7TR-ND_|Instrumentation Amp LP... 


-SOT-23-5 1.83 1.46 1.10 AD621AN AD621AN-ND Instrumentation Amp LP Low Drif 
~S0T-23-5 2802.00/3,000 AD621ANZ AD621ANZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 


4734.00/750 
774 6.20 5.23 
774 6.20 5.23 


AD8055ART-REEL7 | AD8055ART-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Single. 
AD8055ARTZ-REEL7 | AD8055ARTZ-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp Single* . 
AD8055ARTZ-REEL7 | AD8055ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single* . 


AD8056AR AD8056AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual 3.65 2.92 2.7 AD621AR AD621AR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift 774 620 5.23 
AD8056AR-REEL7 | AD8056AR-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp Dual 1579.50/750 ADG621ARZ AD621ARZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift 774 620 5.23 
AD8056ARMZ AD8056ARMZ-ND —_|Voltage-Feedback Amp Dual* NE! 3.65 2.92 2.27 AD621BN AD621BN-ND Instrumentation Amp LP Low Drif 9.68 8.72 7.73 
AD8057AR AD8057AR-ND Voltage-Feedback Amp Single. 8SOIC 215 1.72 1.29 AD621BNZ ‘AD621BNZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 968 872 7.73 
ADB058ARZ AD8058ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* NEWF!.....8-SOIC 3.65 2.92 2.27 AD621BR AD621BR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift . 968 872 7.73 
ADB061ART-REEL7 | AD8061ART-REEL7CT-ND |Voltage-Feedback Amp R-R .S0T-23-5 1.83 1.46 1.10 ADG621BRZ AD621BRZ-ND Instrumentation Amp LP Low Drift* 968 872 7.73 
ADB061ART-REEL7 | AD8061ART-REEL7TR-ND |Voltage-Feedback Amp R-R . SOT-23-5 2802.00/3,000 AD622AN ADG622AN-ND Instrumentation Amp 513 4.11 3.20 
AD8062AR AD8062AR-ND Volt.-Feedback Amp R-R Ou .8-SOIC 3.65 2.92 2.27 AD622ANZ AD622ANZ-ND Instrumentation Amp 5.13 4.11 3.20 
AD8062ARZ AD8062ARZ-ND. Volt.-Feedback Amp R-R Out* NEW!...8-SOIC 3.65 2.92 2.27 * RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG 


DEVICES 


AMPLIFIERS (Continued) 


Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg il 25 +100 
AD622AR AD622AR-ND Instrumentation Amp... Sasi 4rd) 43:20 Log 

ADG22ARZ AD622ARZ-ND Instrumentation Amp * 5.13 4.11 3.20 AD606JN AD606JN-ND Demod Log Amp 50MHz 5V. 35.42 33.06 30.70 
AD622AR-REEL7 AD622AR-REEL7CT-ND | Instrumentation Am 613 411 3.20 AD606JNZ AD606JNZ-ND Demod Log Amp 50MHz 5V* NEW! 35.42 33.06 30.70 
AD622AR-REEL7 AD622AR-REEL7TR-ND | Instrumentation Am 2223.00/750 AD640JN AD640JN-ND Logarithmic Amp Demod 42.51 39.68 36.85 
AD623AN AD623AN-ND Instrumentation Amp R-R Out 410 3.28 2.55 AD641AP AD641AP-ND Logarithmic Amp Demod 38.25 35.70 33.15 
AD623ANZ AD623ANZ-ND Instrumentation Amp R-R Out*. 410 3.28 2.55 AD8304ARU AD8304ARU-ND. Logarithmic Converter 160d 20.63 19.25 17.88 
AD623AR AD623AR-ND Instrumentation Amp R-R Out 3.49 279 217 AD8304ARUZ AD8304ARUZ-ND Logarithmic Converter 160dB* 20.63 19.25 17.88 
AD623ARZ AD623ARZ-ND Instrumentation Amp R-R Out*. 349 279 217 AD8305ACP-R2 AD8305ACP-R2CT-ND |Logarithmic Converter 100d! 14.31 12.89 11.43 
AD623AR-REEL7 AD623AR-REEL7TR-ND | Instrumentation Amp R-R AD8305ACP-R2 AD8305ACP-R2TR-ND Logarithmic Converter 100dB .. 2738.00/250 


1976.00/1,000 AD8306ARZ AD8306ARZ-ND Logarithmic Amp 5-400MHz* NEW! 27.75 25.90 24.05 
AD623ARMZ AD623ARMZ-ND AD8307ANZ AD8307ANZ-ND Logarithmic Amp 92dB* NEW! 11.83 10.65 9.45 
Out* NEW....... 349 279 2417 AD8307ARZ ‘AD8307ARZ-ND Logarithmic Amp 92dB* NEW! 17.83 10.65 9.45 
AD623BR AD623BR-ND Instrumentation Amp R-R Out 564 452 3.81 AD8307AR-REEL7 | AD8307AR-REEL7CT-ND Logarithmic Amp 92dB 11.83 10.65 9.45 
AD623BRZ AD623BRZ-ND Instrumentation Amp R-R Out®. 564 452 3.81 AD8307AR-REEL7 | AD8307AR-REEL7TR-ND |Logarithmic Amp 92dB 6656.25/750 
AD624AD AD624AD-ND Instrumentation Amp Precision LN 19.32 18.04 16.75 AD8309ARUZ AD8309ARUZ-ND Logarithmic Amp 100dB 16.24 14.63 12.97 
‘AD624BD ‘AD624BD-ND instrumentation Amp Precision LN 31.65 29.54 27.43 AD8309-EVAL AD8309-EVAL-ND__|Evaluation Board for AD8309 — 
AD624CD AD624CD-ND Instrumentation Amp Precision LN 47.42 44.26 41.10 AD8310ARMZ AD8310ARMZ-ND Logarithmic Amp 95dB*.. -MSOP 9.90 7.92 6.69 
AD625AD AD625AD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 16.23 15.15 14.07 AD8310-EVAL AD8310-EVAL-ND Evaluation Board for AD8310 > (N38 
AD625BD AD625BD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 27.44 25.61 23.78 AD8313ARM AD8313ARM-ND Logarithmic Amp 70dB -MSOP 18.38 17.15 15.93 
AD625JN AD625JN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 12.53 11.28 10.01 AD8313ARMZ AD8313ARMZ-ND Logarithmic Amp 70dB -MSOP 18.38 17.15 15.93 
ADBISINZ RORSEINZIND instrumentation Amp Prog. Gain*. OInamRSmOIOT AD8313ARM-REEL7 |AD8313ARN-REEL7CT-ND_|Logarithmic Amp 70dB -MSOP 18.38 17.15 15.93 
AD625KN AD625KN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 15.99 14.93 13.86 pe ieee Heaters ogame Amp 7018 -MSOP ees oa 0On 
AD625KNZ AD625KNZ-ND Instrumentation Amp Prog. Gain. 15.99 14.93 13.86 -EVAL- a 111. as 
ADRORAN RSE Diff. Amp True Single Supply... Bay Gea aes ADL5310ACP-R2 | ADL5310ACP-R2CT-ND |Dual Logarithmic Converter 120dB..24-LFCSP 18.69 17.45 16.20 
AD626ANZ AD626ANZ-ND Diff, Amp True Single Supply 634 508 428 ADL5310ACP-R2__| ADL5310ACP-R2TR-ND Dual Logarithm Comets, 1208 ..2-LF0SP 3971.75/250 
AD626BNZ AD626BNZ-ND Diff. Amp True Single Supply* 866 6.93 5.85 ow Noise 
AD627AN AD627AN-ND Instrumentation Amp Single/ AD795JR AD795JR-ND Precision Op Amp FET LP LN... 6.60 528 4.46 
Dual R-R essen 542 4.34 3.66 AD795JRZ AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET LP LN* 6.60 5.28 446 
AD627ANZ AD627ANZ-ND Instrumentation Amp Single/ AD797AN AD797AN-ND Op Amp Low Distortion LN... 8.38 7.55 6.69 
Dual R-R* ............ i a 5.42 434 3.66 AD797ANZ AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion 
AD627AR ‘AD627AR-ND instrumentation Amp Single/Dual R-R.... 542 434 3.66 LN* 958 7.67 6.47 
AD627ARZ AD627ARZ-ND Instrumentation Amp Single/ AD797ARZ ‘AD797ARZ-ND Op Amp Low Distortion LN* NEW!.....8-SOIC 958 7.67 647 
Dual R-R* wo... 542 434 3.66 AD797BRZ AD797BRZ-ND Op Amp Low Distortion 
AD627ARZ-R7 AD627ARZ-R7CT-ND | Instrumentation Amp Single/Dual R-R 5.42 434 3.66 LN* NEWI............ 10.85 9.77 8.66 
AD627ARZ-R7 AD627ARZ-R7TR-ND_| Instrumentation Amp Single/Dual R-R 3388.00/1,000 AD8350AR20 AD8350AR20-ND Diff. Amp Low Distortion . 640 5.12 4.32 
‘AD627BR AD627BR-ND Instrumentation Amp Single/Dual R-R...8-SOIG. 7.58 6.07 5.12 AD8350ARZ20-REEL7 | ADB350ARZ20-REEL/CT-ND [Diff. Amp Low Distortion* NEW! 6.40 5.12 4.32 
AD627BRZ AD627BRZ-ND Instrumentation Amp Single/Dual AD8350ARZ20-REEL7 | AD8350ARZ20-REEL7TR-ND | Diff. Amp Low Distortion* NEW! 4000.00/1,000 
R-R* NEW!..... rig 7.58 6.07 5.12 AD8350ARM15 AD8350ARM15-ND _ Differential Amp Low Distortion -MSOP 640 5.12 4.32 
oo em, (Sekt feemeienveremeih ste 38 a0 te 
Voltage P BIG ice dtcaseses 8SOIC 4.34 3.48 2.71 i ; ; / ; 
ADESEART PERSE] i ian age connie a AD8510ARMZ-R2 —|AD8510ARMZ-R2CT-ND [Precision Op Amp JFET Single LN*. 311 249 1.94 
; . : AD8510ARMZ-R2 _ [AD8510ARMZ-R2TR-ND [Precision Op Amp JFET Single LN*. 458.75/250 
Voltage Programmable*.........-....--- 8-SOIC 434 348 2.71 ae ; 
AD628ARM AD628ARM-ND Diff. Amp High-Common Mode AD8510BR AD8510BR-ND Precision Op Amp JFET Single LN B-SOIC 5.49 4.40 3.42 
AD8510BRZ AD8510BRZ-ND Precision Op Amp JFET Single LN 8-SOIC 5.49 440 3.42 
Voltage Programmable...............-+ 8-MSOP 4.34 348 2.71 is 
1 ; ‘ahs AD8512AR AD8512AR-ND Precision Op Amp JFET Dual LN... 8-SOIC 4.10 3.28 2.55 
AD628ARMZ AD628ARMZ-ND Diff. Amp High-Common Mode ADB512ARZ ‘AD8512ARZ-ND Precision Op Amp JFET Dual LN* 389 312 243 
Voltage Programmable * 434 3.48 2.71 a Fecision p Amp ual 2 2 : 
‘AD629AN ‘AD629AN-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage.....8-Dip 6.02 4.82 4.07 AD8512ARM-REEL  )AD8512ARM-REELCT-ND Precision Op Amp JFET Dual LN 3.31 2.65 2.06 
ADBOOANZ GEERD bit Ampitligh:Goniniah AD8512ARMZ-REEL |AD8512ARMZ-REELCT-ND |Precision Op Amp JFET Dual LN* 3.31 265 2.06 
Mode Voltage Ran AG. Awe AD8512ARMZ-REEL |AD8512ARMZ-REELTR-ND [Precision Op Amp JFET Dual LN* 5556.00/3,000 
AD629AR AD629AR-ND Diff. Amp High-Common Mode Vol 6.02 482 407 AD8512BR (ADE HUD Precision Op Amp JET Dual LN.. BS AIS (ay 
AD629ARZ AD629ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. * 6.02 482 407 AD8512BRZ ADSSTZERZND) Precision Op Amp JFET Dual LN S120 G74 
ADG29BN ADG29BN-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt... 930 7.44 6.28 AD8610AR ADS6104R-ND Op Amp Precision JFET LN... ; 8.00 6.40 5.40 
! { AD8610BR AD8610BR-ND Op Amp Precision JFET LN 8-SOIC 15.75 14.70 13.65 
AD629BNZ AD629BNZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. * 930 7.44 6.28 | Sirah 
L ! AD8651AR AD8651AR-ND Op Amp 50MHz Low Distortion LI 281 225 1.75 
AD629BR AD629BR-ND Diff. Amp High-Common Mode Vol 930 7.44 6.28 ‘ eaHIRG TAS 
L ! A AD8651ARZ AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion LN 281 225 1.75 
ADG29BRZ AD629BRZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. 9.30 7.44 6.28 AD8G51ARM-R2 __|ADB651ARM-R2CT-ND |Op Amp 50MHz Low Distortion LN......8-MSOP 3.76 3.01 2.34 
AD8225AR AD8225AR-ND Instrument Amp Precision Gain of 5 6.96 5.57 4.70 pAmP 
eee E : : ADB651ARM-R2 _[ADB651ARM-R2TR-ND [Op Amp 50MHz Low Distortion LI -MSOP 555.25/250 
ADB225ARZ BUpez RANE Instrument Amp Precision Gain of 5*.... C6 SS 870 AD8651ARMZ-R2 | AD8651ARMZ-R2CT-ND |Op Amp 50MHz Low Distortion LN* 3.76 3.01 2.34 
AD8230¥RZ BDS2207RZ.NB TeV, RR, O-Drift, Precision: AD8651ARMZ-R2 — | AD8651ARMZ-R2TR-ND |Op Amp 50MHz Low Distortion LN* 555.25/250 
Instrumentation Amp* MEW... B-SOIC Bice S ee AD8671AR AD8671AR-ND Op Amp Precision Single LN B-SOIG 279 224 1.74 
ADBSS3ARMZ-R2) PDe be aE MZ AN 1-8V-5V Auto Zero, AD8671ARZ AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single LN* . 8-SOIC 2.79 224 1.74 
In-Amp* NEW! -10-MSOP 3.85 3.08 2.40 AD8671ARM-R2  [AD8671ARM-R2CT-ND |Op Amp Precision Single LN -MSOP 3.35. 2.69 2.09 
AD8553ARMZ-R2 —_| AD8553ARMZ-R2TR-ND | 1.8V-5V Auto Zero, AD8671ARM-R2 AD8671ARM-R2TR-ND |Op Amp Precision Single LN -MSOP 495.50/250 
In-Amp* NEW!...... 568.58/250 AD8671ARMZ-R2 | AD8671ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision Single LN* . -MSOP 3.35 269 2.09 
AD85S55ACPZ-R2 —_| AD8555ACPZ-R2CT-ND | 0-Drift, Digitally Programmable Sensor AD8671ARMZ-R2 — |AD8671ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision Single LN« . -MSOP 495.50/250 
Signal Amp* -I6-LFCSP 8.72 6.98 5.89 AD8672AR AD8672AR-ND Op Amp Precision Dual LN... 8-SOIC 4.55 3.64 2.83 
ADBSSSACPZ-R2 = (ADBSSSACEZ CUAL) 0-Drift, Digitally or AD8672ARZ ‘AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual LN* 455 3.64 2.83 
Signal Amp 16-LFCSP 1417.00/250 AD8672ARM-R2 — |AD8672ARM-R2CT-ND |Op Amp Precision Dual LN 5.45 4.36 3.39 
AD8555AR AD8555AR-ND 0-Drift, Digitally Programmable Sensor Re eae th AD8672ARM-R2 AD8672ARM-R2TR-ND |Op Amp Precision Dual LN. 804.75/250 
i 7.00 5. 7 AD8672ARMZ-R2 — |AD8672ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision Dual LN* 5.45 436 3.39 
AD8555ARZ AD8555ARZ-ND y AD8672ARMZ-R2 __|AD8672ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Precision Dual LN* 804.75/250 
Signal Amp* .... 7.00 560 4.73 AD8674AR AD8674AR-ND Op Amp Precision Quad LN. 7.60 6.08 5.13 
AMPO1EX AMPO1EX-ND Amp Instrument Precision LN 24.93 23.27 21.61 AD8674ARZ AD8674ARZ-ND Op Amp Precision Quad LN* 7.60 6.08 5.13 
AMPOTFX AMPO1FX-ND Amp Instrument Precision LN 16.23 14.61 12.96 AD8674ARU AD8674ARU-ND Op Amp Precision Quad LN .. 760 6.08 5.13 
AMPO1GS AMPO1GS-ND Amp Instrument Precision LN 1458 13.13 11.64 AD8674ARUZ AD8674ARUZ-ND ‘Op Amp Precision Quad LN* 760 6.08 5.13 
AMPO2EPZ AMPO2EPZ-ND Amp Instrument Precision* 14.36 12.93 11.47 AD8692ARMZ-R2 — |AD8692ARMZ-R2CT-ND Op Amp Low Noise, CMOS 
AMPO2FPZ AMPO2FPZ-ND Amp Instrument Precision* 861 7.76 6.88 R-R Out® NEW! 241 1.93 1.50 
AMPO2FSZ AMP02FSZ-ND Amp Instrument Precision* 8.61 7.76 6.88 AD8692ARMZ-R2 AD8692ARMZ-R2TR-ND |Op Amp Low Noise, CMOS 
AMPO4EPZ AMPO4EPZ-ND Amp Instrument Precision R-R Out* NEW: 355.75/250 
Single* 10.96 9.87 8.76 AD8692ARZ AD8692ARZ-ND Op Amp Low No 
AMPO4ESZ AMPO4ESZ-ND Amp Instrument Precision Single* 10.96 9.87 8.76 R-R Out* NEW!... 1.70 1.28 
AMPO4FPZ AMPO4FPZ-ND Amp Instrument Precision Single* 938 7.51 6.34 OP27AZ OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 28.17 26.16 
AMPO4FSZ AMPO04FSZ-ND Amp Instrument Precision Single* 9.38 7.51 6.34 OP27EPZ OP27EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 4.23 3.29 
Isolation OP27EZ OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 12.92 11.46 
‘AD202IN AD202IN-ND Isolated Amp 2-Port 2KHz 33.60 31.36 29.12 pa pia a Peano Erecison ow tose tee as 
AD202UY AD202JY-ND Isolated Amp 2-Port 2KHz 33.60 31.36 29.12 opo74asz 0P27GS7-ND Of Ain Preciclon Liaw Noicer nen Ie) 
AD202KN AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2H 38.40 35.84 33.28 OPTI3ES Pann SCRE PETE ame 
AD202KY AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2KH. 38.40 35.84 33.28 P Amp sing Supply LN... : ; 
; OP113ESZ OP113ESZ-ND Op Amp Single Supply LN* .. 5.46 4.61 
AD203SN AD203SN-ND Isolated Amp 10KHz.... 121.61 113.50 105.40 pare? SNEED Op Amp Single Supply LN ee Gen 
AD204JN AD204JN-ND Isolated Amp 4-Channel... 37.50 35.00 32.50 OP213ES7 0P213ES7-ND Op Amp Dual Single Supply 
AD204JY AD204JY-ND Isolated Amp 2-Port SKH: 37.50 35.00 32.50 Low Noise* .. 10.81 9.74 8.64 
AD210AN AD210AN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz. 73.50 68.60 63.70 - “ — 
AD210BN AD210BN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz. 88.50 82.60 76.70 pee See eee ee Oy pd ee 
AD210JN ‘AD210JN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz. 66.00 61.60 57.20 OPD7OE? GROEN Op MiB Dic PreaeicnUNe ue AGA 
AD215BY AD215BY-ND Isolated Amp 120KH2. 75.00 70.00 65.00 OP270EZ 0P270FZ.ND Op Amp Dual Precision LN* 755 669 
Line Driver OP270GPZ OP270GPZ-ND Op Amp Dual Precision LN* 4.09 3.18 
AD815ARB-24 ADB15ARB-24-ND __ |High Output Current Diff. Driver. 975 878 7.79 OP270GS OP270GS-ND Op Amp Dual Precision LN 732 3.36 
AD8016ARE AD8016ARE-ND Amp XDSL Line Driver 8.30 6.64 5.61 OP270GSZ OP270GSZ-ND Op Amp Dual Precision LN 432 3.36 
AD8018AR-REEL7 | AD8018AR-REEL7CT-ND | XDSL Line Driver Rail-to-Ra 5.90 4.72 3.99 OP413ES OP413ES-ND Op Amp Quad Low Drift 14.73 13.07 
AD8018AR-REEL7 | ADB8018AR-REEL7TR-ND | XDSL Line Driver Rail-to-Ra 3688.00/1,000 OP413ESZ OP413ESZ-ND Op Amp Quad Low Drift 14.03 12.44 
AD8018ARZ AD8018ARZ-ND XDSL Line Driver Rail-to-Rai 5.90 4.72 3.99 OP413FSZ OP413FSZ-ND Op Amp Quad Low Drift 7.22 6.09 
AD45048AR AD45048AR-ND ADSL Line Driver Rail-to-Rail. 5.38 4.31 3.64 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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DEVICES 

Analog Devices Digi-Key oF Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
OP470EY OP470EY-ND Op Amp Quad Very Low Noise 16.31 14.69 13.03 AD704AR-16 AD704AR-16-ND Bipolar Op Amp Quad... 8.58 6.87 5.80 
OP470GPZ OP470GPZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise 716 5.73 4.84 AD704ARZ-16 AD704ARZ-16-ND | Bipolar Op Amp Quad* 818 655 5.53 
OP470GSZ OP470GSZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 7.60 6.08 5.13 AD704JN AD704JN-ND Bipolar Op Amp Quad 8.00 640 5.40 
OP471EY OP471EY-ND Op Amp Quad High Speed LN. 16.85 15.73 14.60 AD704JNZ AD704JNZ-ND Bipolar Op Amp Quad* 7.62 610 5.15 
ae en op au oo ao shee a aes a ae AD704JRZ-16 AD704JRZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad* 7.62 6.10 5.15 

7 : p Amp Quad High Speed LN* . a 39 5. AD706ARZ AD706ARZ-ND Bipolar Op Amp Dual* NEW! 8-SOIC 475 380 2.96 
oP471GS oP471GS-ND Op Amp Quad High Speed LN. 810 6.48 5.47 AD706JN AD706JN-ND Bipolar Op Amp Dual. 8-Dip 466 373 2.90 
OP471GSZ 0P471GSZ-ND Op Amp Quad High Speed LN* . 810 6.48 5.47 ‘AD706JNZ AD706JNZ-ND Bipolar Op Amp Dual 8-Dip 394 316 266 
OP490GS-REEL OP490GS-REELCT-ND |Op Amp Quad Micropowe 832 6.66 5.62 ‘AD706JR AD706JR-ND Bipolar Op Amp Dual 8SOIG 439 351 273 
OP490GS-REEL OP490GS-REELTR-ND | Op Amp Quad Micropowe 5200.00/1,000 AD711A0 AD711A0-ND Precision Op Amp BiF! ‘8CDip 547 438 341 


OP490GSZ-REEL OP490GSZ-REELCT-ND | Op Amp Quad Micropower* NEW! 
OP490GSZ-REEL OP490GSZ-REELTR-ND | Op Amp Quad Micropower* NEW! 


8.32 6.66 5.62 


5200.00/1,000 AD711JNZ AD711JNZ-ND Precision Op AMp BiFET HS* NEI 


AD711JRZ AD711JRZ-ND Precision Op Amp BiFET HS 


2.36 1.89 1.47 
2.32 1.86 1.45 


OP4g5GP OP495GP-ND Op Amp Quad Rail-to-Rai Gus eS Na) AD711KN AD711KN-ND Precision Op Amp BiFET HS. 448 3.59 279 

OP495GPZ OP495GPZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail* 778 623 526 isi i 

Cee FEE NR Ge ame bucl Fronelon aN TTbe ots 38 AD711KR AD711KR-ND Precision Op Amp BiFET HS. 428 342 266 
LORS CO AD711KRZ ADT711KRZ-ND Precision Op Amp BiFET HS 407 326 254 


OP2177AR-REEL7 | 0P2177AR-REEL7TR-ND | Op Amp Dual Precision LN 2142.00/1,000 


OP2177ARZ-REEL7 | OP2177ARZ-REEL7CT-ND | Op Amp Dual Precision LN* INI 3.78 3.03 2.36 rene Peal Cag ie eee aT ae 1088 Ae 
OP2177ARZ-REEL7 | OP2177ARZ-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Precision LN* NEW! 2142.00/1,000 ADS 72AG i AAR an Bec VAIGE Rete Dai ce aie oF 
OP2177ARMZ-R2 | OP2177ARMZ-R2CT-ND | Op Amp Dual Precision LN* 455 3.64 2.83 7 zi recision UpiAmp:Vual Bl 95 8 18 
OP2177ARMZ-R2 _| OP2177ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Dual Precision LN* 671.75/250 AD783JRZ AD783JRZ-ND Amp eo Sample and Aas (oneeaae 
OP2177ARMZ-REEL | OP2177ARMZ-REELCT-ND |Op Amp Dual Precision LN* NEW A Dy Ee OIG NEW. US) SS) he 
OP2177ARMZ-REEL | OP2177ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Dual Precision LN* NEW! 5709.00/3,000 AD822ANZ AD822ANZ-ND ae acu Low Power FET cae eqig aoe 
input Op Amp* if i b 
<= a= v7 sosetliaatetat = = AD822ARZ AD822ARZ-ND Dual Precision, Low Power FET 
H ideo Op Amp Z LP... i y d Input Op Amp* 5.50 440 3.72 
AD818ANZ AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz LP* 401 3.21 2.50 AD822AR-REEL7 —_| AD822AR-REEL7CT-ND Dual Precision. Low Power FET 
AD818AR AD818AR-ND Video Op Amp 130MHz LP... 401 321 250 Input Op Amp 650 521 4.05 
AD818ARZ AD818ARZ-ND Video Op AMp 130MHz LP* NEW! 401 321 250 ADRDDAR-REELT ADOSER — : - : 
AD820AN AD820AN-ND Op Amp FET R-R Low Power 439 351 273 “REEL? -REEL7TR-ND enpiton aa Power FET srenlearea 
ADB20ANZ AD820ANZ-ND Op Amp FET R-R Low Power* 419 3.35 261 4 . fj te : 
AD820AR-REEL7 | AD820AR-REEL7TR-ND |Op Amp FET R-R Low Power.. 1862.25/750 ADB22ARZ-REEL7 Ee PTeconeY ae AROTETEA 
ADB20ARZ ADEE UD Pp Ame ret eo Age Age oie AD822ARM-REEL | ADB22ARM-REELCT-ND [Dual Precision, Low Power FET 
hea 4 . : Input Op Amp 5.58 4.47 3.48 
AD820BR AD820BR-ND Op Amp FET R-R Low P 5.56 4.45 3.76 
ADaSORRT ADASOBRZ-ND oh Amp Fer an Part eerie ADB22ARNF-REEL  |ADS22ARW-REELTR-ND [Dual Precision, Low Power FET 
AD824ARZ-14 AD824ARZ-14-ND —|Op Amp FET R-R LP* NEW! 908 7.27 6.13 apssoarmz-ro | RMOBReNctee oN sane Op ae aes 9828.00/3,000 
AD826AR-REEL7 | AD826AR-REEL7CT-ND | Op Amp Dual High Speed Low Power 4.97 398 3.10 7 AWGN Ini OW AND*. ower: ai BER aR 
AD826AR-REEL7 | ADB26AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual High Speed Low Power 2154.75/750 oA ; E : 
AD827AQ AD827AQ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power 12.05 10.85 9.62 AD822ARMZ-R2 | AD822ARMZ-R2TR-ND Tae Tene 
ADBO02ARM ‘AD8002ARM-ND Op Amp Current-Feedback Dual. 5.68 4.55 3.84 a : 
ADBOOSART-REEL7 | ADS005ART-REEL7CT-ND | Op Amp Current-Feedback LP. DEE Den Ae AD822ARMZ-REEL | AD822ARMZ-REELTR-ND| Dual Precision, Low Power FET 
AD8005ARTZ-REEL7 | ADBOOSARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Current-Feedback Input Op Amp* NEWS... 9375.00/3,000 
LP* NEW!.. a 284 297 1.77 AD822BRZ AD822BRZ-ND Dual Precision, Low Power FET 
AD8005ARTZ-REEL7 | ADBOOSARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Current-Feedback Input Op Amp* 8.20 6.56 5.54 
LP* NEW!.. = SOT-23-5 4764.00/3,000 AD823AN AD823AN-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp. 5.00 400 3.38 
AD8014AR AD8014AR-ND Op Amp Current-Feedback LP. .8-SOIC 3.06 2.45 1.91 AD823ANZ AD823ANZ-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp*...8-Dip 5.00 4.00 3.38 
AD8014ART-REEL7 | ADBO14ART-REEL7CT-ND |Op Amp Current-Feedback LP. “$0T-23-5 2.68 215 1.67 AD823AR AD823AR-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp...8-SOIG 5.00 4.00 3.38 
AD8014ART-REEL7 | ADBO14ART-REEL7TR-ND |Op Amp Current-Feedback LP. $0T-23-5 4497.00/3,000 AD823ARZ AD823ARZ-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input 
AD8014ARTZ-REEL7 | AD8014ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Current-Feedback Op Amp* NEW! 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
LP* NEW!........... $0T-23-5 268 2.15 1.67 AD823AR-REEL7 _|AD823AR-REEL7TR-ND |Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp... 8-SOIC 2381.25/750 
AD8014ARTZ-REEL7 | ADBO4ARTZ-REELTTR-ND | Op Amp Current-Feedback AD823ARZ-R7 AD823ARZ-R7CT-ND [Dual Prec., 16MHz JFET Input 
LP* NEW...... .$0T-23-5 4497.00/3,000 Op Amp* NEW! .B-S0IC 5.00 4.00 3.38 
AD8625AR AD8625AR-ND Op Amp Quad JFET R- 8.94 716 6.04 AD823ARZ-R7 AD823ARZ-R7TR-ND |Dual Prec., 16MHz JFET Input 
AD8625ARU AD8625ARU-ND Op Amp Quad JFET R- 8.94 716 6.04 Op Amp* NEW! 2381.25/750 
AD8625ARUZ AD8625ARUZ-ND __|Op Amp Quad JFET R-R* 8.94 7.16 6.04 AD845B0 AD845BQ-ND Op Amp JFET Precision 16MHz 9.53 8.45 
AD8625ARZ AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET R-R* 8.94 7.16 6.04 AD8221AR AD8221AR-ND Precision Instrumentation Amp 439 3.70 
AD8626AR AD8626AR-ND Op Amp Precision JFET Low Powel 5.36 4.29 3.62 AD8221ARZ AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation Amp*. 439 3.70 
AD8626ARM-R2 AD8626ARM-R2CT-ND | Op Amp Precision JFET Low Powe 6.44 516 4.35 AD8221ARM AD8221ARM-ND Precision Instrumentation Amp 423 3.29 
AD8626ARM-R2 AD8626ARM-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Powe 1046.50/250 AD8221ARMZ AD8221ARMZ-ND | Precision Instrumentation Amp*. 4.23 3.29 
AD8626ARMZ-R2 __| AD8626ARMZ-R2CT-ND |Op Amp Precision JFET Low Power* ... 6.44 5.16 4.35 AD8221BR AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp aye (ewe 
AD8626ARMZ-R2 —_/ AD8626ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Power® = 1046.50/250 AD8221BRZ (AD8221BRZ-ND Precision Instrumentation Amp*. 767 647 
aE, EM ag Geen ero ie ee oe | eee ae ee me 
Z -R2CT- isi . ; ; AD8513AR AD8513AR-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op A 8.20 6.56 5.54 
AD8627AKS-R2 | AD8627AKS-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Powe 698.25/250 | ide angi Oia SAE AL 
isi r AD8513ARZ AD8513ARZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp* ..14-SOIC 7.80 6.24 5.27 
AD8627AKSZ-R2__| ADB627AKSZ-R2CT-ND | Op Amp Precision JFET Low Power 473 3.78 2.94 AD@513ARU AD8513ARU-ND Wide-Bandwidth Quad JFET 
AD8627AKSZ-R2 | ADB627AKSZ-R2TR-ND | Op Amp Precision JFET Low Power* 698.25/250 Op Amp {4-TSSOP 8.20 6.56 5.54 
AD8627AR AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power... 3.94 315 2.45 x Fac - 
ABBESZARZ ADRES AEN Or Aro precision IEEE Low ‘AD8513ARUZ AD8513ARUZ-ND Wide-Bandwioh Quad JFET issop 
Power*.. 3.94 3.15 2.45 AD8572ARUZ ADSS72ARUZ-ND — |o-DriftR-R p Amp 8TSSOP 416 333 259 
OPBOGRZ ORSOGRZND Op Amp Precision Low Powers . S167 2.940228 AD8G01ART-REEL7 | ADSGO1ART-REEL7CT-ND |Precision CMOS Single R-R In/Out 
OP90GSZ OP90GSZ-ND op Amp Precision Low a ae Wideband Op Amp. csssusnsane SOT-23-5 (SOO ned 
opaveez OeoTeeaNn ned ia paar Opa? Bah ee TG AD8601ART-REEL7 | ADBG01ART-REEL7TR-ND [Precision CMOS Single R-R In/Out 
‘ : ; ; Wideband Op Amp veessseseee SOTH23-5 2034.00/3,000 
OP97FP OP97FP-ND Op Amp Low Power OPO 239 191 1.49 ue ) 
OP97FPZ OP97FPZ-ND Op Amp Low Power OPO7* 227 182 1.42 AD8601ARTZ-REEL7 | AD8601ARTZREEL7CT-ND |Precision CMOS Single R-R In/Out 


. SOT-23-5 1.33 1.06 = .80 


Wideband Op Amp~........... 


orenee, Dee Treen i an Meaoen Re Be eee ADB601ARTZ-REEL7 | ADBGO1ARTZREEL7TR-ND [Precision CMOS Single R-R In/Out 
0P220G8Z 0P220GSZ-ND Op Amp Dual Low Power* . 452 362 282 Wideband Op AMD wonnsnnnvnee SOT-29-6 2034,00/3,000 
OP221GS OP221GS-ND Op Amp Dual Single Supply L 412 3.30 2.57 AD8610ARZ AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp 8-SOIC 800 640 5.40 
OP221GSZ OP221GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply LP* 412 330 2.57 AD8610BRZ AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8-SOIC 15.75 14.70 13.65 
OP490GPZ OPAS0GPZ-ND Op Amp Quad Low Voltage LP* 332666 562 AD8615AUJZ-REEL7 | AD8615AUJZ-REEL7CT-ND |Precision 20MHz CMOS R-R In/Out 
OP490GSZ OP490GSZ-ND Op Amp Quad Low Voltage LP* 8.32 6.66 5.62 Op Amp* NEW!... TSOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
opagsasz OP496GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail LP* . 513 411 3.20 AD8615AUJZ-REEL7 | AD8615AUJZ-REEL7TR-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out 
OP497FP OP497FP-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP as el 0 Op Amp* NEWS..... 2880.00/3,000 
OP497FPZ OP497FPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* 8.36 7.53 6.68 AD8616AR AD8616AR-ND 20MHz, R-R, Op Amp Dual 8-SOIC 3.15 252 1.96 
OP497FSZ OP497FSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* .... 996 7.97 6.73 AD8616ARZ AD8616ARZ-ND 20MHz, R-R, Op Amp Dual* 8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
OP497GPZ OP497GPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* 6.88 5.51 4.65 AD8616ARM-R2 AD8616ARM-R2CT-ND )20MHz, R-R, Op Amp Dual -MSOP 4.16 3.33 2.59 
OP497GS OP497GS-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP 6.88 5.51 4.65 AD8616ARM-R2 AD8616ARM-R2TR-ND /20MHz, R-R, Op Amp Dual -MSOP 615.25/250 
OP497GSZ OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage LP* ... 6.56 5.25 4.43 AD8616ARMZ-R2 | AD8616ARMZ-R2CT-ND |20MHz, R-R, Op Amp Dual -MSOP 4.16 3.33 2.59 
Precision AD8616ARMZ-R2 | ADB616ARMZ-R2TR-ND |20MHz, R-R, Op Amp Dual* 615.25/250 
ADS48R ADS48JR-ND Precision BiFET Op Amp Low Power... 275.220 471 AD8618AR AD8618AR-ND arate CMOS R-R See 
AD548JRZ AD548JRZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 275 220 1.71 ADSS1RART ARERCRRID p pie DOM CGS an 3 d : 
AD548KN AD548KN-ND Precision BiFET Op Amp Low Power... 6.00 4.80 4.05 recision re 
AD548KNZ ADS548KNZ-ND Precision BIFET Op Amp Low Power* 6.00 4.80 4.05 In/Out Op Amp 5.00 4.00 3.38 
AD548TH AD548TH-ND Precision BiFET Op Amp Low Power. 13.94 12.56 11.14 AD8620AR AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET LN 13.33 12.00 10.64 
ADS49JH ADS49JH-ND Tow Bias Current Op Am 1844-1727 15.98 AD8620ARZ AD8620ARZ-ND Precision JFET Op Amp* .. 13.33 12.00 10.64 
AD549KH AD549KH-ND Low Bias Current Op Am 25.74 24.03 22.31 AD8620BR AD8620BR-ND Op Amp Precision JFET LN 26.70 24.92 23.14 
AD549LH AD549LH-ND Low Bias Current Op Am 31.82 29.70 27.58 AD8620BRZ AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET LN* 26.70 24.92 23.14 
AD585SQ AD585SQ-ND Prec. Sample/Hold Amp... 65.21 60.86 56.52 AD8628AR AD8628AR-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Dri 2.48 1.98 1.54 
AD648JN AD648JN-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET. 351 281 2.19 ‘ADB628ART-R2 AD8628ART-R2CT-ND |Op Amp Rail-to-Rail 0-Dri $0T-23-5 297 238 1.85 
ADG4BJNZ AD648JNZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET 351 281 2.19 AD8628ART-R2 AD8628ART-R2TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Dri SOT-23-5 439.00/250 
AD648JR AD648JR-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET 351 281 219 AD8628ARTZ-R2 | AD8628ARTZ-R2CT-ND [Op Amp Rail-to-Rail O-Drift SOT-23-5 2.97 238 1.85 
AD648JRZ AD648JRZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET* 351 281 2.19 AD8628ARTZ-R2 | AD8628ARTZ-R2TR-ND |Op Amp Rail-to-Rail O-Drift* SOT-23-5 439.00/250 
AD648KN AD648KN-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET 794 6.36 5.36 AD8628ARZ AD8628ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift* 8-SOIC 2.48 198 1.54 
AD648KNZ AD648KNZ-ND Op Amp Dual Precision LP BiFET* Dip 7.94 6.36 5.36 © RoHS Compliant (Continued) 
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Analog Devices Digi-Key Price Each 
ee AMP! RS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
‘ =A = AD600JR AD6O0JR-ND VGA Dual, Adjustable Gain 21.29 19.87 18.45 
Analog Di Digi-K Price Each 
ELIE) IETS ey, Le eet AD600JRZ AD600JRZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain* 6-SOIC 21.29 19.87 18.45 
Part N Part N Deseript Pk 1 25-100 
ae are: seinen g AD602AR AD602AR-ND VGA Dual 35MHz Low Noise 6-SOIC 27.68 25.83 23.99 
AD8698ARZ AD8698ARZ-ND Precision Dual R-R Output Op Amp*......8-SOIC 5.34 4.28 3.61 AD602ARZ AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* .. 6-SOIC 27.68 25.83 23.99 
AMPO3GPZ AMPO3GPZ-ND Amp Diff. Precision Unity Gain* 8-Dip 5.22 418 3.53 AD602UR AD602JR-ND VGA Dual 35MHz Low Noise 6-SOIC 21.29 19.87 18.45 
AMPO3GSZ AMPO3GSZ-ND Amp Diff. Precision Unity Gain* 5.22 418 3.53 AD602JRZ ‘AD602JRZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* .. 21.29 19.87 18.45 
opo7cP OPO7CPADI-ND Op Amp Ultra Low Offset 147 123 98 AD603AQ AD603AQ-ND VGA 90MHz Low Noise. 855 7.70 683 
OPO7CPZ OPO7CPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset 147 123 98 AD603AR AD603AR-ND VGA 90MHz Low Noise. 936 7.49 6.32 
OPO7CSZ OPO7CSZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 147120398 AD6O3AR-REEL7 | ADGOSAR-REEL7CT-ND_|VGA 90MHz Low Noise. 936 7.49 6.32 
OPO7DNZ OPO7DNZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* NEI 123 103 82 ADBO3AR-REEL7 _| ADGO3AR-REEL7TR:ND_|VGA 90MHz Low Noise. 4458.00/750 
OPO7DRZ OPO7DRZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* NEI 123 103 «82 AD603ARZ AD603ARZ-ND VGA 90MHz Low Noise* .. 936 7.49 6.32 
OPO7EPZ OPO7EPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 3.04 2.43 1.89 AD604AN AD604AN-ND Amp Dual Adj. Gain Linear 21.08 19.67 18.27 
OP27GS-REEL7 __| OP27GS-REEL7TR-ND_|Op Amp Precision Low Noise... 1364.25/1,000 eee STARA ful bua Ad ca tileate Ne 108 1a6r Bet 
OP27GZ OP27GZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 934 7.48 6.31 nee ee ean near : ; g 
ie AD605ANZ AD605ANZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* NE! 15.94 14.36 12.73 
OP37EPZ OP37EPZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS* 491 3.93 3.06 : 
i ie . AD605AR ‘AD605AR-ND VGA Dual 40MHz Low Noise 15.94 1436 12.73 
OP37GPZ OP37GPZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS 220 176 1.32 ADeOSAR? ACEI een WEA Dil 40MEs Low Noleo® aR WD TBE 
OP37GS OP37GS-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS.... 210 1.68 1.26 Se teehee : ‘ : 
eae SEERA ApAmpibreclon CN eaMie ie Ban iG) Lee AD8330ACPZ-R7 —_| AD8330ACPZ-R7CT-ND |VGA Single* . 934 7.48 6.31 
DAMP EASON : : : AD8330ACPZ-R7 —_| AD8330ACPZ-R7TR-ND |VGA Single* . 8757.00/1,500 
Oeene ORAPATND Do dm Erecsion High Seed mes eer es AD8330ARQZ AD8330ARQZ-ND VGA Single* NEI .16-QSOP_ 9.34 7.48 6.31 
H DAMP FRIS ION Hig N ep eees 4 ‘ : AD8330-EVAL ‘AD8330-EVAL-ND _ Evaluation Board for AD833 a 12825 = — 
OP42EZ OP42EZ-ND Op Amp Precision High Speed* 13.61 12.26 10.87 AD8331ARQ AD8331ARQ-ND VGA Single with Preamp... .20-0S0P 9.06 8.16 7.24 
OP77EZ OP77EZ-ND Op Amp Super Precision OPO7* 9.24 7.40 6.24 AD8331ARQZ AD8331ARQZ-ND VGA Single with Preamp* .20-QSOP 9.06 8.16 7.24 
OP77FJ OP77FJ-ND Op Amp Super Precision OPO7 8.66 6.93 5.85 AD8332ACP-R2 AD8332ACP-R2CT-ND |VGA Dual with Preamp Low Noise......32-LFCSP 16.74 15.63 14.51 
OP77FZ OP77FZ-ND Op Amp Super Precision OPO7* 540 432 3.65 AD8332ACP-R2 AD8332ACP-R2TR-ND |VGA Dual with Preamp Low Noise.......32-LFCSP 3557.25/250 
OP90GS-REEL7 OP90GS-REEL7CT-ND | Op Amp Precision Micropower .. 3.67 2.94 2.29 AD8332ARU AD8332ARU-ND VGA Dual with Preamp Low Noise.....28-TSSOP 16.74 15.63 14.51 
OP90GS-REEL7 OP90GS-REEL7TR-ND |Op Amp Precision Micropowe 2078.00/1,000 AD8332ARUZ AD8332ARUZ-ND VGA Dual with Preamp Low Noise*...28-TSSOP 16.74 15.63 14.51 
OP97FS-REEL7 OP97FS-REEL7CT-ND |Op Amp Precision Low Power 2.39 1.91 1.49 AD8367ARU AD8367ARU-ND VGA with AGC Detector. 4-TSSOP 9.96 7.97 6.73 
OP97FS-REEL7 OP97FS-REEL7TR-ND |Op Amp Precision Low Power 1352.00/1,000 AD8367ARUZ AD8367ARUZ-ND —|VGA with AGC Detector* . 4-TSSOP 9.96 797 6.73 
OP177FPZ OP177FPZ-ND Op Amp Ultra-Precision High AD8367-EVAL AD8367-EVAL-ND __|Evaluation Board for AD8367 wa 11138 
Gain* .... 450 3.60 2.80 AD8369ARU AD8369ARU-ND VGA Digital Controller... 16-TSSOP 9.96 7.97 6.73 
OP177FSZ OP177FSZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain*.......8-SOIC 4.50 3.60 2.80 AD8369ARUZ AD8369ARUZ-ND VGA Digital Controller*. 6-TSSOP 9.96 7.97 6.73 
oprrarz farang [on ans urn: 1... OEE: Oe 
OP177GSZ OP177GSZ-ND Op Amp Ultra-Precision* 160 128 96 : I . : . 
OPI77GS- REEL] TWEETS INO TENN Oo Ae UteePresiion AD8370-EVAL AD8370-EVAL-ND | Evaluation Board for AD8370... SS ion =| “= 
- | | p Amp Ultra-Precisio 160 128 96 
: : : Precis ADL5330ACPZ-R2 | ADL5330ACPZ-R2CT-ND [VGA 10MHz to 3GHz* NEW! 24-LFCSP 9.15 8.24 7.31 
OP177GS-REEL7 | OP177GS-REEL7TR-ND |Op Amp Ultra-Precisio 832.00/1,000 
‘ es es : ADL5330ACPZ-R2 | ADL5330ACPZ-R2TR-ND |VGA 10MHz to 3GHz* NEW!. 1750.00/250 
OP184ESZ OP184ESZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R 5.60 449 3.49 ADL5330-EVAL ‘ADL 5330-EVAL-ND Evaluation Board for ADL5330 NE! a ves 
OP184FSZ OP184FSZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R*...8-SOIC 3.71 2.97 2.31 velvanon Boardstor: 
OP191GSZ OP191GSZ-ND Op Amp Single Supply R-R LP* 8SOIC 3.26 261 2.03 ONAIOG 
OP196GSZ OP196GSZ-ND Op Amp Single Supply R-R LP* 270 246 1.68 ANALOG COMPUTATION CIRCUITS 
OP200AZ OP200AZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 16.44 15.35 14.25 DEVICES 
OP200GPZ OP200GPZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 560 449 3.49 ; ae : 
oP2006S OP200GS-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 5.60 4.49 3.49 fe A ed Deverinlion tunica Eacha 
OP200GSZ OP200GSZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 5.60 449 3.49 : : 
: - AD630AD ‘AD630AD-ND Balanced Mod/Demod 2MHz 16.23 15.15 14.07 
OP262GSZ OP262GSZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* 8SOIC 4.07 3.26 254 AD630AR ‘AD630AR-ND Balanced Mod/Demod 2MHz 4542 1440 1337 
op282GS OP282GS-ND Op Amp Dual JFET Input. 239° 1.91 1.49 AD630ARZ AD630ARZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* . 15.42 14.40 13.37 
OP282GS-REEL7 —_| 0P282GS-REEL7TR-ND |Op Amp Dual JFET Input. 1352.00/1,000 AD630JNZ ‘AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 4614 1454 1289 
OP282GS-REEL OP282GS-REELTR-ND |Op Amp Dual JFET Input. 3340.00/2,500 AD630KN AD630KN-ND Balanced Mod/Demod 2MHz 23.18 21.63 20.09 
OP282GSZ OP282GSZ-ND Op Amp Dual JFET Input 2.39 191 1.49 AD630KNZ AD630KNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* . 23.18 21.63 20.09 
OP284EPZ OP284EPZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail*. 8.96 7.17 6.05 AD632AH AD632AH-ND Precision Multiplier Mono 15.63 14.59 13.55 
OP284ESZ OP284ESZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail*. 8.80 7.04 5.94 AD632BD AD632BD-ND Precision Multiplier Mono 55.01 51.34 47.68 
OP284FSZ OP284FSZ-ND Op Amp Dual Precision AD633AN AD633AN-ND Multiplier Analog... 710 5.68 4.80 
Rail-to-Rail>.. 6.00 4.80 4.05 AD633ANZ AD633ANZ-ND Multiplier Analog * 740 5.68 4.80 
OP284FS-REEL7 _| OP284FS-REEL7CT-ND |Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail........8-SOIC 6.30 5.04 4.26 AD633ARZ AD633ARZ-ND Multiplier Analog* NEW: 710 568 4.80 
OP284FS-REEL7 | OP284FS-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Precision AD633JN AD633JN-ND Multiplier Analog... 710 5.68 4.80 
Rail-to-Rail... 3938.00/1,000 ADEN ADGSSANZ ND fauipter Ane O0 LO ee east 
OP285GSZ OP285GSZ-ND Op Amp Dual Precision 9MHz* . .B-SOIC 4.61 3.69 2.87 z ultiplier Analog... ie ; 
oP290GP OP290GP-ND Op Amp Dual Precision Single Supply 6.06 4.85 4.10 ADBSSIRZ BDBZBIB ZN Multiplier Analog* NEW LOS SBME 
OP290GPZ OP290GPZ-ND Op Amp Dual Precision Single Supply*. 6.06 4.85 4.10 AD7502KN AD7502KN-ND Analog Multiplexer 4-Channe 10.33 9.30 8.25 
OPDO7EZ OP297EZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* Dip 1038 9.35 829 AD7569JP AD7569JP-ND In/Out Port 8-Bit Analog 15.31 13.79 12.23 
OP297FP OP297FP-ND Op Amp Dual Low Off/Bia ip 528 423 3.57 OTS 
OP297FPZ OP297FPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* 5.02 4.02 3.39 
OP297FSZ OP297FSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* 5.47 438 3.41 DEVICES ANALOG/DIGITAL AUDIO 
OP297GP OP297GP-ND Op Amp Dual Low Off/Bia 4.66 3.73 2.90 Wn TREN SEE 
OP297GPZ OP297GPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* 443 355 2.76 Pah Peay Deeriniien Hide os Manra 
OP297GSZ OP297GSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* 419 3.35 2.61 - aa = “55 
OPDS7GS-REEL7  PaRsoTEctneetorenl 0, : AD1893JST ‘AD1893JST-ND Sample-Rate Converter 16-Bit . 1548 14.45 13.42 
i H END) Op Amp Dual Low OffBias B-SOIG | 4:90) 3.51) 278 AD1940YST AD1940YST-ND SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit 
OP297GS-REEL7 —_| OP297GS-REEL7TR-ND |Op Amp Dual Low Off/Bia: 8-SOIC 2486.00/1,000 on 
OP484ESZ OP484ESZ-ND Op Amp Quad Precision R-R* 44-SOIC 13.08 11.78 10.4 Audia FIOCESSOr es ea ee 
z pAmp uae easons no a ih) Wes AD1940YSTZ ADI940YSTZ-ND | SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit 
OP484FP OP484FP-ND Op Amp Quad Precision R-R 4Dip 918 8.27 7.33 Audio Processor* 13.54 12.20 10.82 
OP484FPZ OP484FPZ-ND Op Amp Quad Precision R-R 4-Dip 875 7.88 6.99 EVAL-AD1940EB EVAL-AD1940EB-ND [Evaluation Board for AD1940 — 1048500 — 
OP484FSZ OP484FSZ-ND Op Amp Quad Precision R-R* 14-SOIG 8.33 7.50 6.65 AD1954YS AD1954YS-ND DSP DAC Audio 3-Ch./26-Bit .44-MQFP 14.31 12.89 11.43 
OP4B4FS-REEL7 | OP484FS-REEL7CT-ND /Op Amp Quad Precision R-R 14-SOIC 8.33 7.50 6.65 SSM2018PZ $SM2018PZ-ND Amp Voltage Control Audio™ NEW! ip 568 455 384 
OP484FS-REEL7 _| OP484FS-REEL7TR-ND |Op Amp Quad Precision R-R 6484.00/1,000 $SM2018TPZ SSM2018TPZ-ND Amp Voltage Control 
OP484FSZ-REEL7 | OP484FSZ-REEL7CT-ND |Op Amp Quad Precision R-R* NEW!...14-SOIC 8.33 7.50 6.65 Audio/Trimless* NEW... 710 5.68 4.80 
OP484FSZ-REEL7 | OP484FSZ-REEL7TR-ND |Op Amp Quad Precision R-R* NEW!...14-SOIC 6175.00/1,000 SSM2019BNZ SSM2019BNZ-ND [Amp Audio Self-Contained Preamp*........8-Dip 4.61 369 287 
OP491GPZ OP491GPZ-ND Op Amp Quad Single Supply R-R* 6.20 496 4.19 SSM2019BRN SSM2019BRN-ND Amp Audio Self-Contained Pream 461 369 287 
OP491GSZ OP491GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply R-R* 6.20 4.96 4.19 SSM2019BRW SSM2019BRW-ND —_| Amp Audio Self-Contained Pream 461 369 287 
OP727AR OP727AR-ND Op Amp Dual Precision R-R Out 4.05 3.24 2.52 SSM2019BRWZ SSM2019BRWZ-ND Amp Audio Self-Contained 
OP727ARU 0P727ARU-ND Op Amp Dual Precision R-R Out 405 3.24 2.52 Preamp’ ... 4.61 3.69 2.87 
OP727ARUZ OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Precision R-R Out 4.05 3.24 252 SSM2135SZ SSM2135SZ-ND Amp Dual Audio Single Supply 5.02 4.02 3.13 
OP727ARZ OP727ARZ-ND Op Amp Dual Precision R-R Out*.. 4.05 3.24 2.52 SSM2141P SSM2141P-ND Amp Differential Line Receiver High 
OP747AR OP747AR-ND Op Amp Quad Precision R-R Out... 6.60 5.28 4.46 COMMON MOG a senistn Gal 20 28 
OP747ARZ OP747ARZ-ND Op Amp Quad Precision R-R Out. 660 5.28 4.46 SSM2141PZ SSM2141PZ-ND pe 2 arena Pe eco ae sei Get baa 
OP747ARU OP747ARU-ND Op Amp Quad Precision R-R 660 5.28 4.46 esi Sz SEE ‘Amn Differential lina alah : : : 
OP747ARUZ OP747ARUZ-ND Op Amp Quad Precision R-R* 6.60 5.28 4.46 CorineneMade o MEWT '9! OR] BR) ate 
OP777AR OP777AR-ND Op Amp Precision Single Supply R-R.....8-SOIC 2.70 2.16 1.68 7 i cas f : ‘ 
oP Has i SSM2142PZ SSM2142PZ-ND Amp Balance-Line Driver Drea) Ah ace 
777ARZ OP777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R*...8-SOIC 2.70 2.16 1.68 SSM2142SZ SSM2142SZ-ND ‘Amp Balance-Line Driver* 533 427 3.32 
OP1177ARZ OP1177ARZ-ND Op Amp Precision LN Bias SSM2143P $SM2143P-ND Amp Differential Line Receiver High 
Current NEW!...... 2.43 1.94 1.46 Common-Mode... 3.35 269 2.09 
OP1177ARM-REEL | OP1177ARM-REELCT-ND /Op Amp Precision LN Bias Current 2.00 1.60 1.20 SSM2143PzZ SSM2143PZ-ND ‘Amp Differential Line Receiver High 
OP1177ARM-REEL | 0P1177ARM-REELTR-ND |Op Amp Precision LN Bias Current 3072.00/3,000 Common-Mode* NEW!.. 3.35 269 2.09 
OP1177ARMZ-REEL | 0P1177ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Precision LN Bias Current 2.00 1.60 1.20 SSM2143SZ SSM2143SZ-ND Amp Differential Line Receiver High 
OP1177ARMZ-REEL | OP1177ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Precision LN Bias Current 3072.00/3,000 Common-Mode*.... 335 269 2.09 
OP4177ARZ OP4177ARZ-ND Op Amp Quad Precision LN* 792 6.34 5.35 SSM2160SZ SSM2160SZ-ND Balance/Voltage Control D . 10.80 972 8.62 
OP4177ARUZ OP4177ARUZ-ND Op Amp Quad Precision LN* 7.92 6.34 5.35 SSM2164P SSM2164P-ND Amp Quad Voltage Controller... 16-Dip 5.86 469 3.96 
Trans Line Driver cscs” fagiseas fvarior seule” Me™ Sob Sap See ae 
i = rs a : mp Quad Volt. Controller....... - i i i 
AD8323ARU AD8323ARU-ND [Low Noise Driver CATV Fine Step.....28-TSSOP_ 7.60 6.08 5.13 BeholBda? SVE ee Amp Quad Volt, Controllr* NEW!..16SOIC 586 469 3.96 
Variable Gain Amplifiers SSM2165-1S SSM2165-1S-ND Preamp Microphone 5V 3.87 3.10 2.41 
ADG600AQ AD600AQ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 33.21 31.00 28.79 SSM2165-1SZ SSM2165-1SZ-ND Preamp Microphone 5V*. 3.87 3.10 2.41 
AD6O0A R AD600AR-ND VGA Dual, Adjustable Gai 27.68 25.83 23.99 SSM2165-2SZ SSM2165-2SZ-ND Preamp Microphone 5V*. 387 3.10 241 
AD6OOARZ AD600ARZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain* 27.68 25.83 23.99 SSM2166SZ SSM2166SZ-ND Preamp Microphone 5V*. 516 413 3.49 
AD600JN AD600JN-ND VGA Dual, Adjustable Gain... 6-Dip 21.29 19.87 18.45 SSM2210PZ SSM2210PZ-ND Trans Audio Dual NPN... 479 3.84 2.99 
AD600JNZ AD600JNZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain* NEW! 6-Dip 21.29 19.87 18.45 
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(toss) 541 


tee ATE AND TIME DOMAIN ee DATA CONVERSION 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD53033JSTP AD53033JSTP-ND | Driver/Comparator with Heatsink.........52-LOFP 47.73 44.55 41.37 Analog-to-Digital 
AD53040KRP AD53040KRP-ND —_ Pin Driver with Inhibit. 0-PSOP 36.12 33.72 31.31 AD570JD ADS70JD-ND ADC 8-Bit Mono with Clock 55.34 5165 47.96 
‘AD53041KRP AD53041KRP-ND | Current Switch Load 0-PSOP 36.12 33.72 31.31 AD573JNZ ADS73JNZ-ND ADC 10-Bit SAR Register* NEW! 33.21 3100 2879 
AD53500JRP AD53500JRP-ND | Pin Driver High Current, High Speed.....20-SOIC. 36.12 33.72 31.31 AD573JP ADS73JP-ND ADC 10-Bit SAR Register. 33.21 3100 28.79 
AD5520JST AD5520JST-ND Single Parametric Measure. 64-LQFP 31.68 29.57 27.46 AD574AUD AD574AJD-ND ADC 12-Bit with Reference 28-Dip 40.86 38.14 35.42 
AD5520JSTZ AD5520JSTZ-ND Single Parametric Measure* 64-LOFP 31.68 29.57 27.46 AD574AJNZ AD574AJNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* NEI 28-Dip 30.32 28.30 26.28 
ADS74AJP ADS574AJP-ND ADC 12-Bit with Reference 8-PLCC 31.80 29.68 27.56 
ANALOG AD574AKD AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference 28-Dip 53.54 49.97 46.40 
DEVICES ccD AD574AKNZ ADS574AKNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* NE 28-Dip 40.13 37.45 34.78 
Anan Deviciseumeg| DIGEKGY PrTaEREINE AD574AKP ADS574AKP-ND ADC 12-Bit with Reference 35.57 33.20 30.83 
Fart Bartle Basin Pig. 1 28100 | osraauD | ADSTAAUDND (ADC 12-tth Reference 2e-Dip 24405 20778 21151 
AD9B24KCPZ AD9824KCPZ-ND —_| CCD Signal Processor AD670JNZ AD670JNZ-ND ADC 8-Bit Signal Condition* ip 15.62 14.58 13.54 
14-Bit* NEWI........... 23.27 21.72 20.17 AD673UD AD673JD-ND ADC 8-Bit with Ref./Clock/Comparator..... 31.74 29.63 27.51 
AD9B40AJSTZ AD9840AJSTZ-ND see Processor a er AD673JN AD673JN-ND ADC 8-Bit with Ref./Clock/Comparator..... 15.62 14.58 13.54 
: : ; j AD674BAD AD674BAD-ND ADC 12-Bit Mono 3-Output... 45.54 42.51 39.47 
ADOB42A)STZ PDE ScD Ca ee sia: span) aa AD674BBR AD674BBR-ND ADC 12-Bit Mono 3-Outpu 57.83 53.97 50.12 
seinen’ ! : : AD674BBRZ AD674BBRZ-ND ADC 12-Bit Mono 3-Output* 57.83 53.97 50.12 
AD9845BJSTZ AD9845BJSTZ-ND | CCD Signal Processor AD676BD AD676BD-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 103.46 96.56 89.67 
12:Bit* NEW!.......... 15.11 14.10 13.10 AD676JN AD676JN-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 52.50 49.00 45.50 
epeecenee Sn “oyna Processor pa-cepaca OEE RRC ERE ‘AD676KD AD676KD-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 82.77 17.26 71.74 
Be ; ; : AD677AD AD677AD-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 81.05 75.65 70.24 
AD9929BBCZ AD9929BBCZ-ND __| CCD Signal Processor* 64-BGA 18.24 17.03 15.81 ner ih ARAN Ape Bec ionKers 7G) cReB TSB 
AD9943KCPZ AD9943KCPZ-ND CCD Signal Processor 10-Bit, AD677JNZ AD677JNZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS*. 48.68 45.43 42.19 
25MHZ™ -asceresnes -32-LFCSP 7.26 5.81 4.91 AD677JR AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS... 48.68 45.43 42.19 
AD9945KCPZ AD9945KCPZ-ND _| CCD Signal Processor* .32-LFCSP__ 8.63 7.77 6.89 ADG77IRZ ADG77JRZ-ND ADC 16-Bit 100KSPS*~ 64.90 51.92 43.81 
AD677KN AD677KN-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 57.26 53.44 49.63 
ANALOG AD677KR AD677KR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 57.26 53.44 49.63 
DEVICES ‘A COMMUNICATION ADG77KRZ AD677KRZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS*. 57.26 53.44 49.63 
TOES WE PGR acta AD678AJ AD678AJ-ND ADC 12-Bit, 200KSPS 103.71 96.80 89.89 
Pac Pati Descrintion Pky. 20128 100 AD678BD AD678BD-ND ADC 12-Bit, 200KSPS 105.18 98.17 91.16 
AD678JN AD678JN-ND ADC 12-Bit, 200KSPS 48.23 45.01 41.80 
ASRC ADG78JNZ AD678JNZ-ND ADC 12-Bit, 200KSPS* NEW! 48.23 45.01 41.80 
AD1890JP AD1890JP-ND Converter Sample Rate Async. 30.96 28.90 26.84 AD679JNZ AD679JNZ-ND ADC 14-Bit, 128KSPS* NEW! 53.04 49.51 45.97 
AD1895AYRSZ AD1895AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 8.83 7.95 7.05 AD779KD AD779KD-ND ADC 14-Bit Sampling 88.70 82.79 76.87 
AD1896AYRSZ AD1896AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 18.75 17.50 16.25 AD872AJD AD872AJD-ND ADC 12-Bit. JOMSPS 234.14 218.53 202.92 
CODEC AD876JR AD876JR-ND ADC CMOS 10-Bit, 20MSPS 740 592 5.00 
‘AD1835AAS AD1835AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit ....sscesseesee 15.00 14.00 13.00 ADO76AAN AD976AAN-ND ADC 16-Bit, 200KSPS....... 28-Dip 45.89 42.83 39.77 
AD1835AASZ ADI835AASZ-ND | Codec 2ADG/BDAC 24-Bit*. 15.00 1400 1300 AD976AANZ AD976AANZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS* NEW! 28-Dip 45.89 42.83 39.77 
AD1836AAS AD1836AAS-ND Codec Stereo 2ADC/3DAC 15.75 14.70 13.65 AD976AAR ADS76AAR-ND ADC 16-Bit, 200KSPS 8-SOIC_ 45.89 42.83 39.77 
‘AD1836AASZ AD1836AASZ-ND | Codec Stereo 2ADG/3DAC* 15.75 14.70 13.65 AD976AARZ AD976AARZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS*. B-SOIC 45.89 42.83 39.77 
AD1837AAS AD1837AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit 16.24 14.63. 12.97 aera Perera ee i oe oe ae 
i oh Bit, * i 2B 13 fe 
ee peer epee ee ero eH AD976ABRSZ AD976ABRSZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS* NEW!......28-SSOP 57.36 53.54 49.72 
AD1881AJSTZ AD1881AJSTZ-ND | Audio Codec AC'97*... 798 6.39 5.39 AD976ABRZ AD976ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS*. 57.36 53.54 49.72 
AD1885JST AD1885JST-ND Audio Codec AC'97 8.78 7.03 5.93 AD976ANZ AD976ANZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS*. 36.71 34.26 31.82 
AD1980JST AD1980JST-ND Codec Stereo BDAC 20-Bi 7.60 6.08 5.13 AD976AR AD976AR-ND ADC 16 Bit, 1OOKSES 36.71 34.26 31.82 
AD1980/STZ AD19B0USTZ-ND | Codec Stereo 6DAC 20-Bit* 760 608 5.13 hae RRS CON ROE onakepe., Se Teta 
AD1981BJST AD1981BJST-ND. Codec Stereo Micropreamp 7.94 636 5.36 AD976ARSZ AD976ARSZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS* 36.71 34.26 31.82 
AD1981BJSTZ AD1981BJSTZ-ND Codec Stereo Micropreamp 7.94 636 5.36 a - = 2 2 
AD1981BJST-REEL | AD1981BUST-REELCT-ND | Codec Stereo Micropreamp 8.24 660 5.57 AD976BR AD976BR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS... 45.89 42.83 39.77 
AD1981BJST-REEL _[AD1981BJST-REELTR-ND | Codec Stereo Micropreamp 10300.00/2,000 AD976BRZ AD976BRZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS*. 45.89 42.83 39.77 
AD1985JST AD1985/ST-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bit.. 760 6.08 5.13 paca Rasererate ROG eae apekene Fe aaa aace 
AD74111YRU AD74111YRU-ND | Codec Mono Audio Low Powe 5.88 4.71 3.97 Ae ARSE CATE ADC 16-Bit D00KSPS: 130) DED Saw 
ADAV801ASTZ ADAV801ASTZ-ND | Audio Codec for Recordable DVD* 15.36 14.34 13.32 7 : 2 : : 
ADAV803ASTZ ADAV803ASTZ-ND | Audio Codec for Recordable DVD* 15.36 14.34 13.32 ADS77ABN OST ABNEY ADC 16-Bit, 200KSPS SES Seite ee 
ADV601JS12 ADV601JS12-ND Codec Video 32-Bit. 65.73 61.35 56.97 AD977ABR AD977ABR-ND ADC 16-Bit, 200KSPS 57.36 53.54 49.72 
— AD977ABRZ AD977ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS*~.... 57.36 53.54 49.72 
ADV611JST ADV611JST-ND Codec Digital CCTV . 59.28 55.33 51.38 AD977ABRSZ AD977ABRSZ-ND ADC 16-Bit, 200KSPS* NEW! 28-SSOP 57.36 53.54 49.72 
ADV611 STZ ADV611JSTZ-ND Codec Digital CCTV* NEW! 59.28 55.33 51.38 AD977ANZ AD977ANZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS* NEW! 20-Dip 36.71 34.26 31.82 
ADV7202KST ADV7202KST-ND __| Codec Video 10-Bit 12.79 11.52 10.22 ADOTAR ROOT TARA RDG TeeRIeTOOKSPS 1 S0IC Raavlmadoanatias 
DAS AD977ARZ AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS*. 0-SOIC 36.71 34.26 31.82 
AD974BRZ AD974BRZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel AD977BR AD977BR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS... 0-SOIC 45.89 42.83 39.77 
200KSPS* NEW....... 57.96 54.10 50.24 AD977CNZ AD977CNZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS* NEW! 20-Dip 28.19 26.31 24.43 
AD974BRS AD974BRS-ND DAS 16-Bit, 4-Channel 200KSPS 57.96 54.10 50.24 AD1376KD AD1376KD-ND ADC Single 16-Bi ip 375.00 350.00 325.00 
AD974BRSZ AD974BRSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel 200KSPS*. 57.96 54.10 50.24 AD1377JD AD1377JD-ND ADC Single 16-Bi 420.69 392.65 364.60 
AD7581KN AD7581KN-ND DAS 8-Bit, 8-Channel.. 24.45 22.82 21.19 AD1377KD AD1377KD-ND ADC Single 16-Bi 525.87 490.82 455.76 
‘AD7581LN AD7581LN-ND DAS 8-Bit, 8-Channe 28.38 26.49 24.60 AD1671UP AD1671JP-ND ADC Single 12-Bi 53.22 49.68 46.13 
AD7716BP AD7716BP-ND DAS 22-Bit LC2MOS 55.64 51.93 48.22 AD1674AR AD1674AR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS.... 25.47 23.78 22.08 
AD7716BSZ AD7716BSZ-ND DAS 22-Bit LC2MOS*. 55.64 51.93 48.22 AD1674ARZ AD1674ARZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS*. 25.47 23.78 22.08 
AD7874ANZ AD7874ANZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS 48.06 44.86 41.66 AD1674BD AD1674BD-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 67.02 53.22 49.42 
AD7874AR AD7874AR-ND DAS 12-Bit, 4-Ch. LC2MOS. 48.06 44.86 41.66 AD1674BRZ AD1674BRZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS*. 35.34 32.99 30.63 
‘AD7874ARZ AD7874ARZ-ND DAS 12-Bit, 4-Ch. LC2MOS* NEW! 48.06 44.86 41.66 AD1674JN AD1674JN-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 21.83 20.37 18.92 
AD7874SQ AD7874SQ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS 181.32 169.24 157.15 AD1674JNZ AD1674JNZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS *. 21.83 20.37 18.92 
AD7890ARZ-10 AD7890ARZ-10-ND | DAS 42-Bit. 48.00 1680 15.60 AD1674JRZ AD1674JRZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS*. 21.83 20.37 18.92 
AD7890BR-10 AD7890BR-10-ND | DAS 12-1 23.70 22.12 20.54 AD1674KN AD1674KN-ND ADC 12-Bit, 100KSPS.... 30.54 28.51 26.47 
AD7890BRZ-10 AD7890BRZ-10-ND _| DAS 12-Bit*. 23.70 22.12 20.54 AD1674KNZ AD1674KNZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS*. 30.54 28.51 26.47 
‘AD7891AP-1 AD7891AP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel, HS . 26.25 24.50 22.75 AD1674KR AD1674KR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 30.54 28.51 26.47 
AD7891APZ-1 AD7891APZ-1-ND | DAS 12-Bit, 8-Channel, HS* 26.25 24.50 22.75 AD1674KRZ AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS*. 30.54 28.51 26.47 
AD7891AS-1 AD7891AS-1-ND | DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed 26.25 24.50 22.75 ADI674T0 BOI SZATD AND) ADC 12-Bit, 100KSPS ... ioe BER BE 
AD7891AS-2 AD7891AS-2-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed 96.25 24.50 22.75 AD1871YRSZ AD1871YRSZ-ND ADC Stereo Audio 24-Bit* NEW!. 28-SSOP 9.38 845 7.49 
AD7891ASZ-1 AD7891ASZ-1-ND | DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed* 26.25 24.50 22.75 AD1877JRZ AD1877JRZ-ND ADC Stereo 16-Bit* NEWI...... 12.03 10.83 9.61 
AD7891YP-1 AD7891YP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed....... 56.40 52.64 48.88 aoeearace i Pane Roe aac paves ae foe vo 
= 7 “ ~40-| Bit, Bs ‘ ! 
ADSBSORST ee Modem Applications EOP ETS AD6644ASTZ-40 | AD6644ASTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40MSPS* NEW! 51.30 47.88 44.46 
AD9861BCP-50 AD9861BCP-50-ND | Front-End Mixed-Signa .64-LFCSP 18.90 17.64 16.38 eee Hep eaeat Roe oreneee ane ae oars ae 
AD9861BCPZ-50 | AD9861BCPZ-50-ND | Front-End Mixed-Signal* -G4-LFCSP 18.90 17.64 16.38 AD6645ASQ-80 | ADG645ASQ-80-ND _|ADC 14-Bit, SOMSPS........ 2-LOFP-PQ4 77.12 71.98 66.84 
AD@SGIBCP-80 BDSEOIEC ee ca gam) Front-End Mixed-Signal GA LECSP BS eum ct ADGG45ASQ7-80 | ADGG45ASQZ-80-ND ADC 14-Bit, SOMSPS* NEW!....52-LOFP-PQ4 77.12 71.98 66.84 
AD9862BST AD9862BST-ND Front-End Mixed-Signa 128-LOFP 52.50 49.00 45.50 ADG645-80/PCB | AD6645-80/PCB-ND Evaluation Board ADC 8OMSPS 
AD9862BSTZ AD9862BSTZ-ND __| Front-End Mixed-Signal* 128-LOFP 52.50 49.00 45.50 = 
AD9863BCP-50 AD9863BCP-50-ND | Front-End Mixed-Signal .. .64-LFCSP 37.80 35.28 32.76 ADGG4GASO-105 ~~ |ADG645AS0-105-ND 92.04 8565 
AD9863BCPZ-50  |AD9863BCPZ-50-ND | Front-End Mixed-Signal* .64-LFCSP 37.80 35.28 32.76 AD6645-105/PCB | AD6645-105/PCB-ND ected 
AD9865BCP AD9865BCP-ND Front-End Mixed-Signa .64-LFCSP 17.57 16.40 15.23 AD7321BRUZ AD7321BRUZ-ND ADC SOOKSPS, 2-Ch.. Software Selectable. 
AD9866BCP AD9866BCP-ND Front-End Mixed-Signa .64-LFCSP 32.75 30.57 28.38 True Bipolar In, 12-Bits* NEW!...14-TSSOP 7.06 5.65 4.77 
AD9878BST AD9878BST-ND Front-End Mixed-Signa 100-LOFP 20.52 19.16 17.79 AD7322BRUZ AD7322BRUZ-ND ADC 2-Ch., Software Selectable, True Bipolar 
AD9879BS AD9879BS-ND Front-End Mixed-Signa 100-MOFP 18.18 16.97 15.76 In, 1MSPS, 12-Bit+* NEWE.........14-TSSOP_ 9.31 8.39 7.44 
AD9975BST AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal .. 48-LOFP 16.32 15.24 14.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
AD7323BRUZ AD7323BRUZ-ND ADC 500KSPS, 4-Ch., Software Selectable, AD7652AST AD7652AST-ND ADC 16-Bit, S00KSPS with 
True Bipolar In, 12-Bit+* NEW!....16-TSSOP 852 682 5.76 Reference 15.62 14.58 13.54 


AD7324BRUZ AD7324BRUZ-ND ADC 4-Ch., Software Selectable, True AD7653ACP AD7653ACP-ND ADC 16-Bit, 1MSPS with Reference. 
Bipolar In, 12-Bit+* NEWF............16-TSSOP 11.26 10.14 9.00 AD7653ASTZ AD7653ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1MSPS with Reference 
AD7327BRUZ AD7327BRUZ-ND ADC 500KSPS, 8-Ch., Software Selectable, EVAL-AD7653CB EVAL-AD7653CB-ND | Evaluation Board for AD7653 NEW: 
True Bipolar In, 12-Bit+* NEW!....20-TSSOP 9.28 7.43 6.27 AD7654ACP AD7654ACP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Dual 
AD7328BRUZ AD7328BRUZ-ND ADC 8-Ch., Software Selectable, True AD7654ASTZ AD7654ASTZ-ND ADC 16-Bit, 50OKSPS Dual* NEW! 25.59 23.89 22.18 
Bipolar In, 12-Bit+* NEW!. 11.03 9.78 AD7655ACP AD7655ACP-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Quad... 15.68 14.63 13.59 
AD7440BRM AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Differential-In 1 MSP; 5.88 4.71 3.97 AD7655ACPZ AD7655ACPZ-ND ADC 16-Bit, MSPS Quad* NEW!....48-LFCSP 15.68 14.63 13.59 
AD7440BRT-R2 AD7440BRT-R2CT-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS .. - 5.88 4.71 3.97 AD7655ASTZ AD7655ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Quad* 15.68 14.63 13.59 
AD7440BRT-R2 AD7440BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS .. . SOT-23-8 955.50/250 AD7660AST AD7660AST-ND ADC 16-Bit Unipolar....... 15.66 14.10 12.51 
AD7440BRTZ-R2 AD7440BRTZ-R2CT-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS* .S0T-23-8 5.88 4.71 3.97 AD7661ACP AD7661ACP-ND ADC 16-Bit with Reference 16.48 14.84 13.16 
AD7440BRTZ-R2 AD7440BRTZ-R2TR-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS* . SOT-23-8 955.50/250 AD7661AST AD7661AST-ND ADC 16-Bit with Reference 16.48 14.84 13.16 
AD7441BRM AD7441BRM-ND ADC 10-Bit PSDO-In 1MSP: 8-MSOP 5.88 4.71 3.97 AD7663ASTZ AD7663ASTZ-ND ADC 16-Bit, 250KSPS* NEW! 19.92 18.60 17.27 
AD7441BRT-R2 AD7441BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit PSDO-In 1MSP. . SOT-23-8 955.50/250 AD7664ASTZ AD7664ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar’ ....... 30.95 28.89 26.82 


19.08 17.81 16.54 
19.08 17.81 16.54 
— 168.75 S = 
8-LFCSP 25.59 23.89 22.18 


AD7450ABRM AD7450ABRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1MSP 8-MSOP 853 7.68 6.81 AD7665ASTZ AD7665ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 5V* NEW! 31.52 29.42 27.32 
AD7450ABRT-R2 AD7450ABRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit Differential-In 1MSP: -SOT-23-8 853 7.68 6.81 AD7665ASTZRL AD7665ASTZRLCT-ND | ADC 16-Bit CMOS 5V* . 31.52 29.42 27.32 
AD7450ABRT-R2 AD7450ABRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit Differential-In 1MSP: . SOT-23-8 1632.00/250 AD7665ASTZRL AD7665ASTZRLTR-ND | ADC 16-Bit CMOS 5V* . 51894.00/2,000 


942 754 6.36 AD7666ACP AD7666AGP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Unip 
942 754 636 AD7666AST AD7666AST-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Unipolar 
853 7.68 6.81 AD7667ACP AD7667ACP-ND ADC 16-Bit, MSPS Unipolar 39.00 36.40 33.80 
3537.68 6.81 AD7667AST AD7667AST-ND ADC 16-Bit, MSPS Unipolar 39.00 36.40 33.80 
8.33 750 6.65 AD7667ASTZ AD7667ASTZ-ND | ADC 16-Bit, {MSPS Unipolar* NEW!..48-LOFP 39.00 36.40 33.80 
“S0T-23-8 833 750 665 EVAL-AD7667CB | EVAL-AD7667CB-ND | Evaluation Board for AD7667 NEWT!..........— 16875 —  — 
“ S0T-23-8 1593.75/250 AD7671ASTZ AD7671ASTZ-ND __|ADC 16-Bit CMOS 1MSPS*. B-LOFP 46.38 43.29 40.20 
8-MSOP 8.91 8.03 7.12 AD7674ACP AD7674ACP-ND ADC 18-Bit, 800KSPS 46.38 43.29 40.20 
“S0T-23-8 891 8.037.412 AD7674AST AD7674AST-ND ADC 18-Bit, 800KSPS 46.38 43.29 40.20 
* 80T-23-8 1705.25/250 AD7674ASTZ AD7674ASTZ-ND | ADC 18-Bit, 800KSPS*. 46.38 43.29 40.20 
“807-238 694 556 469 AD7676ASTZ AD7676ASTZ-ND | AD 16-Bit, 500KSPS Dif. * 41.40 38.64 35.88 
* 80T-23-8 412775/250 AD7677AST AD7677AST-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Differential 8-LOFP 54.68 51.03 47.39 
“§0T-23-8 694 556 469 AD7677ASTZ AD7677ASTZ-ND [ADC 16-Bit, MSPS Differential. 54.68 51.03 47.39 


29.87 27.88 25.89 
29.87 27.88 25.89 


AD7450AR AD7450AR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1MSP: 
AD7450ARM AD7450ARM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1MSP: 
AD7450BRM AD7450BRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1MSPS.. 
AD7450BR AD7450BR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1MSPS 
AD7451ARM AD7451ARM-ND ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS. 
AD7451ART-R2 AD7451ART-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSP. 
AD7451ART-R2 AD7451ART-R2TR-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSP. 
AD7451BRM AD7451BRM-ND ADC 12-Bit PSDO-In 1MSP, 
AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSP. 
AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSP. 
AD7452BRT-R2 AD7452BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS . 
AD7452BRT-R2 AD7452BRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS . 
AD7453BRT-R2 AD7453BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS . 


AD7453BRT-R2 | AD7453BRT-R2TR-ND_ | ADC 12-Bit, 555KSPS.. S0T-23-8 1127.75/250 AD?67BACP ADTORSACEND ADG 18-Bit, 100KSPS...... SINGS ie) Crile. 
AD7453BRTZ-R2 | AD7453BRTZ-R2CT-ND | ADC 12-Bit, SS5KSPS* .S0T-23-8 6.94 5.56 4.69 AD7678ASTZ ADIG7SASTZ.NDI SS ADC 18-Bit, 100KSPS* NEW! SSO 20a 2762 
AD7453BRTZ-R2 | AD7453BRTZ-R2TR-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS* - SOT-23-8 1127.75/250 AD7679ACP OTE Ie ACas NOR A0C 18-Bit, S70KSPS... eee) SG) Gabe 
AD7457BRT-REEL7 | AD7457BRT-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 100KSPS..  SOT-23-8 7749.00/3,000 AD7670ASTZ EDICTS AS IZ Nomen ADC 18-Bit, 570KSPS*.. 42/48 30165" 96.82 
AD7457BRTZ-REEL7 | AD7457BRTZ-REELTCT-ND | ADC 12-Bit, 100KSPS* .S0T-23-8 4.61 3.69 287 EVAL-AD7679CB | EVAL-AD7679CB-ND | Evaluation Board for AD7679 TG 
AD7457BRTZ-REEL7 | AD7457BRTZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 100KSPS* SOT-23-8 7749.00/3,000 AD7680BRM BEICSOBE MEN Dag ADC 16-Bit, 100KSPS.... pi Comme Somme Sst 

i CO AAR : AD7680BRMZ AD7680BRMZ-ND | ADC 16-Bit, 100KSPS*. 11.06 9.96 8.84 
AD7466BRM AD7466BRM-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6 B-MSOP 552 442 3.78 ! 

i or Ah : AD7683BRMZ AD7683BRMZ-ND | ADC 16-Bit, 100KSPS*. 11.98 10.79 9.57 
AD7466BRMZ AD7466BRMZ-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6 8-MSOP 552 442 373 prea ROSTER Ane lecra’ ioukeps Hee iveaeee 
AD7466BRT-R2 | AD7466BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V “S0T-23-6 5.52 4.42 3.73 u Bit, 7 : ua) 1 
AD7466BRT-R2 AD7466BRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6 . SOT-23-6 897.00/250 apeeoan ROT BSSARN ND ere pane Lee ee ated 
AD7466BRTZ-REEL7 | AD7A66BRTZREEL7CT-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V* OT-23-6 529 423 3.29 ADS eSeBRME PP RESERMCTIMME ADG 16-21, 2R0KSPS™ Wok eee tree 


AD7466BRTZ-REEL7 | AD7466BRTZREEL7TR-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V* 0T-23-6 8883.00/3,000 


AD7467BRM AD7467BRM-ND | ADC 10-Bit Micropower 1.6V 8-MSOP 5.04 4.04 3.14 perch MTL a ae ecreicteareree 10930.00/1,000 
AD7467BRT-R2 | AD7467BRT-R2CT-ND | ADC 10-Bit Micropower 1.6 "SOT-23-6 5.04 4.04 314 relat ea Bel Dalai asie UAT 


- SOT-23-6 744.75/250 


AD7467BRT-R2 AD7467BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit Micropower 1.6 


AD7468BRM AD74688RM-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V GMSOP 304 243 1.89 | ADi/DINZ pa ane teak tooo aos eoce te 
AD7468BRMZ AD7468BRMZ-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* . 8-MSOP 3.04 243 1.89 AD7701BN AD7701BN-ND ADC 16-Bit LCOMOS._ 26.84 2505 2326 
AD7468BRT-R2 AD7468BRT-R2CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V .S0T-23-6 3.04 2.43 1.89 AD7701BNZ AD7701BNZ-ND ADC 16-Bit LCOMOS* NEW! 26.84 2505 2326 
AD7468BRT-R2 AD7468BRT-R2TR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V . SOT-23-6 449.00/250 AD7703AN AD7703AN-ND ADC 20-Bit LCoMOS 93.87 2228 20.69 
AD7468BRTZ-REEL7 | AD7468BRTZREEL7CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* . .S0T-23-6 2.59 2.07 1.61 ADT703AR eee ADC20-BitLCOMOS” Pale TEDOEMOTTES 
AD7468BRTZ-REEL7 | AD7468BRTZREELTTR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* . _ SOT-23-6 4347.00/3,000 AD7703ARZ AD7703ARZ-ND ADC 20-Bit LC2MOS* NEW! 93.87 228 2069 
AD7470ARU AD7470ARU-ND ADC 10-Bit, 1.75MSPS 24-TSSOP 7.06 5.65 4.77 AD7703BN AD7703BN-ND ADC 20-Bit LC2MOS 2838 2649 2460 
AD7470ARUZ AD7470ARUZ-ND ADC 10-Bit, 1.75MSPS*. 24-TSSOP 7.06 5.65 4.77 AD7703BR AD7703BR-ND ADC 20-Bit LC2MOS.. 2838 2649 2460 
AD7475BR AD7475BR-ND ADC 12-Bit, MSPS .B-SOIC 9.60 8.64 7.67 AD7703CN ‘AD7703CN-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 34°83 3251 3019 
AD7475BRM AD7475BRM-ND ADC 12-Bit, MSPS MSOP 9.80 8.82 _7.83 ADTIOACR AD TTOaCRRN ADE 20-BIELGOMOS 34.83 39.51 30.19 
AD7A76ABKSZ-REEL7 | AD7476ABKSZREELCT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS* “SC70-6 8.33 7.50 6.65 AD7705BNZ AD7705BNZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 970 776 6.55 
AD7476ABKSZ-REEL7 | AD7476ABKSZREELTR-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS* .SC70-6 18225.00/3,000 AD7705BR AD7705BR-ND ADC 16-Bit. 2-Channel.. 970 776 6.55 
AD7476ABRM AD7476ABRM-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS .. 8-MSOP 8.81 7.94 7.04 AD7705BRZ ‘(AD7705BRZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 970 776 6.55 
AD7476ABRMZ AD7476ABRMZ-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS* 8-MSOP 8.81 7.94 7.04 AD7705BRUZ AD7705BRUZ-ND [ADC 16-Bit. 2-Channel* 970 776 6.55 
AD7476ART-5OORL7 | AD7476ARTSOORL7CT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS .. .S0T-23-6 8.42 6.74 5.69 ADT706BN -AD7706EN-ND ADC 16-Bit, 3-Channe 970 7.76 6.55 
AD7476ARTZ-500RL7 | AD7476ARTZ-SOORL7CT-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, AD7706BR AD7706BR-ND ADC 16-Bit, 3-Channe 970 776 6.55 
iMSPS* NEW! -S0T-23-6 8.42 6.74 5.69 AD7706BRZ AD7706BRZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channe 9.70 7.76 6.55 
AD7476ARTZ-SOORL7 | AD7476ARTZ-SOORL7TR-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, _ SOT-23-6 2673.50/500 AD7708BRUZ AD7708BRUZ-ND | ADC 16-Bit Rail-to-Rail 
AD7476AYRM AD7476AYRM-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS . 8-MSOP 11.76 10.59 9.39 8/10-Channel* .. 9.36 7.49 6.32 
AD7476AYRMZ AD7476AYRMZ-ND _|ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS* 8-MSOP 11.76 10.59 9.39 AD7709BRU ADT709BRU-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta... 8757.88 6.99 
AD7477AARM AD7477AARM-ND {ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS . 8-MSOP 5.88 4.71 3.97 AD7709BRUZ AD7709BRUZ-ND | ADC 16-Bit Sigma-Delta* 875 788 699 
AD7477AARMZ AD7477AARMZ-ND — | ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* 8-MSOP 5.88 4.71 3.97 AD7710ANZ AD7710ANZ-ND ADC Signal Conditioning* 28.05 2618 24.31 
AD7477ARTZ-SOORL7 | AD7477ARTZSOORLCT-ND | ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* .S0T-23-6 5.50 4.40 3.72 AD7710AR AD7710AR-ND ADC Signal Conditioning... 28.05 26.18 24.31 
AD7477ARTZ-500RL7 | AD7477ARTZ500RLTR-ND | ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* . SOT-23-6 1746.50/500 AD7710ARZ AD7710ARZ-ND ADC Signal Conditioning* NEW: 28.05 26.18 24.31 
AD7478AARM AD7478AARM-ND [ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS ... S-MSOP [I252e2 02S! AD7711AN AD7711AN-ND ADC 24-Bit RTD Current Source... 29.70 2772 25.74 
AD7478AARMZ AD7478AARMZ-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS* .. 8-MSOP 2.52 2.02 1.57 AD7711ANZ AD7711ANZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 29.70 27.72 25.74 
AD7478ART-500RL7 | AD7478ARTSOORL7CT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS .SOT-23-6 270 2.16 1.68 AD7711ARZ AD7711ARZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 2970 27.72 25.74 
AD7478ART-SOORL7 | AD7478ARTSOORL7TR-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS . SOT-23-6 780.00/500 AD7712ANZ AD7712ANZ-ND ADC Signal Conditioning 
AD7478ARTZ-REEL7 | AD7478ARTZREELTCT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS* .. .S0T-23-6 2.38 190 1.43 LC2MOS* NEW: 25.58 23.87 22.17 


AD7478ARTZ-REEL7 | AD7478ARTZREEL7TR-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS*. 
AD7482AST AD7482AST-ND ADC 12-Bit SAR 3MSPS .. 
AD7482BST AD7482BST-ND ADC 12-Bit SAR 3MSPS .. 
AD7482BSTZ AD7482BSTZ-ND ADC 12-Bit SAR 3MSPS* 


_SOT-23-6 3648.00/3,000 AD7712AR AD7712AR-ND ADC Signal Conditioning LC2MO 
48-LOFP 13.63 12.27 10.88 AD7712ARZ AD7712ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 
48-LOFP 16.34 14.72 13.05 AD7713ANZ AD7713ANZ-ND ADC Signal Conditioning 


25.58 23.87 22.17 
25.58 23.87 22.17 


48-LQFP 16.34 14.72 13.05 LC2MOS* NEW! ip 31.35 29.26 27.17 
AD7484BST AD7484BST-ND ADC 14-Bit SAR 3MSPS . 48-LQFP 21.18 19.77 18.36 AD7713AR AD7713AR-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS 31.35 29.26 27.17 
AD7484BSTZ AD7484BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 3MSPS* 48-LQFP 21.18 19.77 18.36 AD7713ARZ AD7713ARZ-ND ADC Signal Conditioning 


AD7485BST AD7485BST-ND ADC 14-Bit SAR 1MSPS .. 48-LOQFP 15.89 14.83 13.77 LC2MOS* NEW!.. 31.35 29.26 27.17 
AD7490BCP AD7490BCP-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1MSPS.........32-LFCSP 11.66 10.50 9.31 AD7714ANZ-5 AD7714ANZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* 16.56 15.46 14.36 
AD7490BCPZ AD7490BCPZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, AD7714ARS-5 AD7714ARS-5-ND ADC Signal Conditioning 5V. 16.56 15.46 14.36 


{MSPS* NEWS... .32-LFCSP 11.66 10.50 9.31 AD7714ARZ-5 AD7714ARZ-5-ND | ADC Signal Conditioning 5V* 
AD7490BRUZ AD7490BRUZ-ND __| ADC 12-Bit, 16-Channel, MSPS*.....28-TSSOP__11.66 10.50 9.31 ADTTIAYNZ AD7714YNZ-ND ADC Signal Conditioning* .. 


16.56 15.46 14.36 
16.23 14.61 12.96 


AD7572AJN10 AD7572AJN10-ND ADC 12-Bit High Speed LC2MOS 4-Dip 18.06 16.86 15.66 AD7714YRU AD7714YRU-ND ADC Signal Conditioning 3V/5V 16.23 14.61 12.96 
AD7572AQ05 AD7572AQ05-ND ADC 12-Bit High Speed LC2MOS 24-CDip 63.12 58.92 54.71 AD7714YRUZ AD7714YRUZ-ND ADC Signal Conditioning 

AD7574JN AD7574JN-ND ADC 8-Bit CMOS 5V 18-Dip 11.83 10.65 9.45 3V/5V* NEW! 16.23 14.61 12.96 
AD7574JNZ AD7574JNZ-ND ADC 8-Bit CMOS 5V 8-Dip 11.83 10.65 9.45 AD7715ANZ-5 AD7715ANZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 11.08 9.98 8.85 
AD7575JP AD7575JP-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold. O-PLCC 9.03 813 7.21 AD7715AR-3 AD7715AR-3-ND ADC 16-Bit, 3V.. 11.08 9.98 8.85 


AD7578KN AD7578KN-ND ADC 12-Bit Low Power 4-Dip 28.32 26.44 24.55 AD7715ARZ-3 AD7715ARZ-3-ND ADC 16-Bit, 3V* 11.08 9.98 8.85 
AD7578KNZ AD7578KNZ-ND ADC 12-Bit Low Power* . 4-Dip 28.32 26.44 24.55 AD7715AR-5 AD7715AR-5-ND ADC 16-Bit, 5V.. 11.08 9.98 8.85 
AD7582KN AD7582KN-ND ADC 12-Bit 8-Dip 33.87 31.62 29.36 AD7715ARZ-5 AD7715ARZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 11.08 9.98 8.85 
AD7582KNZ AD7582KNZ-ND ADC 12-Bit*. 8-Dip 33.87 31.62 29.36 AD7715AR-SREEL | AD7715AR-5REELCT-ND | ADC 16-Bit, 5V 11.08 9.98 8.85 


AD7641BCPZ AD7641BCPZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2MSPS* NEW! 
AD7641BSTZ AD7641BSTZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2MSPS* NEW! 
AD7650AST AD7650AST-ND ADC 16-Bit, 570KSPS . 
AD7651ACP AD7651ACP-ND ADC 16-Bit, 100KSPS . 
AD7651AST AD7651AST-ND ADC 16-Bit, 100KSPS . 
AD7652ACP AD7652ACP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS w/Reference. 


-48-LFCSP_ 54.68 51.03 47.39 AD7715AR-SREEL | AD7715AR-5REELTR-ND | ADC 16-Bit, 5' 
-48-LFCSP 54.68 51.03 47.39 AD7719BR AD7719BR-ND ADC 16/24-Bit Dual 
48-LOQFP 13.83 12.45 11.04 AD7723BSZ AD7723BSZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta 
.48-LFCSP 13.73 12.36 10.96 AD7725BS AD7725BS-ND ADC 16-Bit Programmable 30.00 28.00 26.00 
48-LOQFP 13.73 12.36 10.96 AD7729ARU AD7729ARU-ND ADC 15-Bit Dual with DAC 15.24 13.73 12.17 


-48-LFCSP 15.62 14.58 13.54 * RoHS Compliant (Continued) 
* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


8213.00/1,000 
15.45 14.42 13.39 
40.59 37.89 35.18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 543 


ANALOG DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7730BN AD7730BN-ND ADC Bridge Transducer 17.40 16.24 15.08 AD7884AQ AD7884AQ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed........... 40-CDip 77.27 72.12 66.97 
AD7730BNZ AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer* 17.40 16.24 15.08 AD7885AQ AD7885AQ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed..........28-CDip 77.27 72.12 66.97 
AD7730BR AD7730BR-ND ADC Bridge Transducer 17.40 16.24 15.08 AD7888ARZ AD7888ARZ-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 125KSPS* NEWI!...16-SOIC 9.20 7.36 6.21 
AD7730BRU AD7730BRU-ND ADC Bridge Transduce 17.40 16.24 15.08 AD7888ARUZ AD7888ARUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 
AD7730BRUZ AD7730BRUZ-ND ADC Bridge Transducer* 17.40 16.24 15.08 125KSPS* NEW! 920 7.36 6.21 
AD7730BRZ AD7730BRZ-ND ADC Bridge Transducer* ..... 17.40 16.24 15.08 AD7892AR-1 AD7892AR-1-ND ADC 12-Bit, 5V, 600KSPS 22.50 21.00 19.50 
EVAL-AD7730EB EVAL-AD7730EB-ND | Evaluation Board for AD773 — HGE75) - AD7892ARZ-1 AD7892ARZ-1-ND ADC 12-Bit, 5V, 500KSPS 22.50 21.00 19.50 
AD7731BR AD7731BR-ND ADC 24-Bit 24-SOIC 17.40 16.24 15.08 AD7892BR-1 AD7892BR-1-ND ADC 12-Bit, 5V, 600KSPS 27.00 25.20 23.40 
AD7731BRZ AD7731BRZ-ND ADC 24-Bit*. 24-SOIC 17.40 16.24 15.08 AD7892BR-3 AD7892BR-3-ND ADC 12-Bit, 2.5V, GOOKSPS . 27.00 25.20 23.40 
AD7731BRUZ AD7731BRUZ-ND ADC 24-Bit*. 24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 AD7892BRZ-1 AD7892BRZ-1-ND ADC 12-Bit, 5V, 500KSPS*.. 27.00 25.20 23.40 
AD7732BRUZ AD7732BRUZ-ND ADC 24-Bit, 2-Channel*.. 28-TSSOP 15.00 14.00 13.00 AD7893AR-5 AD7893AR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS. 16.50 15.40 14.30 
AD7734BRUZ AD7734BRUZ-ND ADC 24-Bit, 4-Channel 28-TSSOP 15.00 14.00 13.00 AD7893AR-10 AD7893AR-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS .. 16.50 15.40 14.30 
AD7738BRUZ AD7738BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel 28-TSSOP 15.23 13.71 12.16 AD7893ARZ-10 AD7893ARZ-10-ND | ADC 12-Bit LC2MOS 16.50 15.40 14.30 
AD7739BRU AD7739BRU-ND ADC 24-Bit, 8-Channel 24-TSSOP 14.99 13.50 11.97 AD7893BR-5 AD7893BR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS. 21.38 19.95 18.53 
AD7739BRUZ AD7739BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* NEW! 24-TSSOP 14.99 13.50 11.97 AD7893BR-10 AD7893BR-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS 21.38 19.95 18.53 
AD7783BRU AD7783BRU-ND ADC 24-Bit, 2-Channel Rail-to-Rail....16-TSSOP 8.33 7.50 6.65 AD7894AR-2 AD7894AR-2-ND ADC 14-Bit Serial Track Hold L! 15.58 14.03 12.44 
AD7788ARM AD7788ARM-ND ADC 16-Bit Low Power -10-MSOP 5.27 4.22 3.28 AD7894AR-3 AD7894AR-3-ND ADC 14-Bit Serial Track Hold L! 15.58 14.03 12.44 
AD7788BRM AD7788BRM-ND ADC 16-Bit Low Power .10-MSOP 6.00 4.80 4.05 AD7894ARZ-3 AD7894ARZ-3-ND ADC 14-Bit Serial Track Hold LP* 15.58 14.03 12.44 
AD7788BRMZ AD7788BRMZ-ND ADC 16-Bit Low Power* NEW!.......10-MSOP 6.00 4.80 4.05 AD7894BRZ-10 AD7894BRZ-10-ND —_| ADC 14-Bit Serial Track Hold 
AD7789BRMZ AD7789BRMZ-ND ADC 24-Bit Low Power* NEW!........10-MSOP 6.94 5.56 4.69 LP* NEW!.... 18.53 17.29 16.06 
AD7790BRM AD7790BRM-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power .10-MSOP 6.94 5.56 4.69 AD7895AR-2 AD7895AR-2-ND ADC 12-Bit Serial 5V. 9.75 878 7.79 
AD7790BRMZ AD7790BRMZ-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power .10-MSOP 6.94 5.56 4.69 AD7895ARZ-3 AD7895ARZ-3-ND ADC 12-Bit Serial 5V Ors Boe) wee 
AD7791BRMZ AD7791BRMZ-ND ADC 24-Bit Buffered LP* NEW! .10-MSOP 9.00 7.20 6.08 AD7895AR-10 AD7895AR-10-ND ADC 12-Bit Serial 5V 9.75 878 7.79 
AD7792BRUZ AD7792BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel*.. 16-TSSOP 9.38 7.51 6.34 AD7896BR AD7896BR-ND ADC 12-Bit Serial Track Hold 8-SOIC 15.53 14.49 13.46 
AD7793BRUZ AD7793BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel 16-TSSOP 10.00 9.00 7.98 AD7896BRZ AD7896BRZ-ND ADC 12-Bit Serial Track Hold HS* 8-SOIC 15.53 14.49 13.46 
AD7794BRUZ AD7794BRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel 24-TSSOP 11.36 10.23 9.08 AD7899ARS-1 AD7899ARS-1-ND ADC 14-Bit, 400KSPS, 5V 1748 16.31 15.15 
AD7798BRUZ AD7798BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel*.. 16-TSSOP 894 7.16 6.04 AD7899ARSZ-1 AD7899ARSZ-1-ND | ADC 14-Bit, 400KSPS, 5V* NEW! 1748 16.31 15.15 
EVAL-AD7798EB EVAL-AD7798EB-ND | Evaluation Board for AD7798 NE! — 145.13 - — AD7904BRU AD7904BRU-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1MSPS . 410 3.28 2.55 
AD7799BRUZ AD7799BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* 16-TSSOP 853 7.68 6.81 AD7904BRUZ AD7904BRUZ-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1MSPS* 410 3.28 2.55 
EVAL-AD7799EB EVAL-AD7799EB-ND | Evaluation Board for AD7799 NE! — 145.13 - = AD7908BRUZ AD7908BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 1MSPS* 491 3.93 3.06 
AD7810YR AD7810YR-ND ADC 10-Bit, 2.7V. 6.26 5.01 4.23 AD7910ARM AD7910ARM-ND ADC 10-Bit, 250KSPS 464 371 289 
AD7811YR AD7811YR-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7' 16-SOIC 7.42 5.94 5.01 AD7911ARMZ AD7911ARMZ-ND ADC 10-Bit, 2-Channel, 250KSP: 5.29 423 3.29 
AD7811YRZ AD7811YRZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V* 16-SOIC 7.42 5.94 5.01 AD7911ARMZ-REEL7| AD7911ARMZREEL7TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Channel, 250KSPS 2996.00/1,000 
AD7811YRU AD7811YRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V. 742 5.94 5.01 AD7912AUJ-R2 AD7912AUJ-R2TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Channel, 1MSPS 1053.00/250 
AD7812YRZ AD7812YRZ-ND ADC 10-Blt, 8-Channel, 2.7V* NEI 20-SOIC 844 6.76 5.70 EVAL-AD7912CB EVAL-AD7912CB-ND _| Evaluation Board for AD7912.... ao MBS, _- _ 
AD7812YRU AD7812YRU-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 2.7V. 8.44 6.76 5.70 AD7914BRU AD7914BRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1MSPS M06 “565 4:77 
AD7813YN AD7813YN-ND ADC 10-Bit Parallel...... 6.52 5.22 441 AD7918BRU AD7918BRU-ND ADC 10-Bit, 8-Ch., 1MSPS... 764 612 5.16 
AD7817AR AD7817AR-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor 754 6.04 5.09 AD7918BRUZ AD7918BRUZ-ND ADC 10-Bit, 8-Ch., 1MSPS* NE! 764 612 5.16 
AD7817ARZ AD7817ARZ-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor* 754 6.04 5.09 AD7920BRMZ AD7920BRMZ-ND ADC 12-Bit, 250KSPS*............. 6.02 4.82 4.07 
AD7817ARU AD7817ARU-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor 7.54 6.04 5.09 AD7921ARM AD7921ARM-ND ADC 12-Bit, 250KSPS, 2-Channel 542 4.34 3.66 
AD7819YR AD7819YR-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel 5.00 4.00 3.38 AD7921ARM-REEL7 | AD7921ARM-REEL7TR-ND| ADC 12-Bit, 250KSPS, 2-Channel 3388.00/1,000 
AD7819YRZ AD7819YRZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* . 5.00 4.00 3.38 AD7921ARMZ AD7921ARMZ-ND ADC 12-Bit, 250KSPS, 2-Channel 542 434 3.66 
AD7821KNZ AD7821KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold HS* 14.83 13.35 11.84 AD7922ARM AD7922ARM-ND ADC 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel ... 10.00 8.00 6.75 
AD7821KR AD7821KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold HS. 15.30 14.28 13.26 AD7922ARMZ AD7922ARMZ-ND ADC 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel*. 8.33 7.50 6.65 
AD7822BR AD7822BR-ND ADC 8-Bit 1-Ch., 2MSPS...... 7.54 6.04 5.09 EVAL-AD7922CB EVAL-AD7922CB-ND _| Evaluation Board for AD7922.... ae BESO, _- = 
AD7822BRZ-REEL7 | AD7822BRZ-REEL7CT-ND | ADC 8-Bit 1-Ch., 2MSPS* NEW! 7.54 6.04 5.09 AD7923BRUZ AD7923BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 
AD7822BRZ-REEL7 | AD7822BRZ-REEL7TR-ND | ADC 8-Bit 1-Ch., 2MSPS* NEW! 1960.40/400 200KSPS* NEW!................ 16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
AD7823YN AD7823YN-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V 5.00 4.00 3.38 AD7924BRU AD7924BRU-ND ADC 12-Bit, 4-Ch., 1MSPS. 16-TSSOP 881 7.94 7.04 
AD7823YRZ AD7823YRZ-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V* . 5.00 4.00 3.38 AD7924BRUZ AD7924BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Ch., 1MSPS* NE! 8.81 7.94 7.04 
AD7824BQ AD7824BQ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 25.02 23.36 21.69 AD7927BRUZ AD7927BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200KSPS 6.58 5.27 4.45 
AD7824KN AD7824KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 15.58 14.03 12.44 AD7928BRUZ AD7928BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 1MSPS* .. 9.31 839 7.44 
AD7824KR AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 15.58 14.03 12.44 AD7933BRUZ AD7933BRUZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1.5MSPS* 8.24 660 5.57 
AD7825BR AD7825BR-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 2MSPS 8.70 6.96 5.88 AD7940BRM AD7940BRM-ND ADC 14-Bit, 100KSPS, Unipolar. 964 7.72 6.51 
AD7828KN AD7828KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel 15.69 1413 12.53 AD7940BRM-REEL7 |AD7940BRM-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100KSPS, Unipolai 6025.00/1,000 
AD7828KP AD7828KP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel 16.13 15.05 13.98 AD7993BRUZ-0 AD7993BRUZ-0-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, |2C*.... 6.00 4.00 3.11 
AD7828LP AD7828LP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel 21.93 20.47 19.01 AD7998BRUZ-1 AD7998BRUZ-1-ND | ADC 12-Bit, 8-Channel, |2C* 8.82 7.06 5.96 
AD7829BR AD7829BR-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2MSPS 9.46 7.57 6.39 AD9012AJ AD9012AJ-ND ADC 8-Bit, 100MSPS 28-CLCC 108.47 101.24 94.01 
AD7829BRUZ AD7829BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2MSPS*. 946 7.57 6.39 AD9042AST AD9042AST-ND ADC 12-Bit, 44MSPS 4-TQFP 40.25 37.57 34.88 
AD7843ARU AD7843ARU-ND ADC 12-Bit, Touch Screen Digitizer....16-TSSOP 2.45 1.97 1.53 AD9042ASTZ AD9042ASTZ-ND ADC 12-Bit, 41MSPS* NEW! 4-TQFP 40.25 37.57 34.88 
AD7854LAR AD7854LAR-ND ADC 12-Bit Parallel LP 11.66 10.50 9.31 AD9048JQ AD9048JQ-ND Video ADC 8-Bit.... 38.03 35.49 32.96 
‘AD7854LARZ AD7854LARZ-ND | ADC 12-Bit Parallel LP 11.66 10.50 9.31 AD9050BR AD9050BR-ND ADC 10-Bit, 4OMSPS 14.33 12.90 11.44 
AD7856AN AD7856AN-ND ADC 14-Bit, 8-Channel, 285KSPS 17.48 16.31 15.15 AD9051BRS AD9051BRS-ND ADC 10-Bit, 6OMSPS 12.25 11.03 9.78 
AD7858AN AD7858AN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 17.03 15.89 14.76 AD9051BRS-2V AD9051BRS-2V-ND | ADC 10-Bit, (OMSPS 12.25 11.03 9.78 
AD7858AR AD7858AR-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 17.03 15.89 14.76 AD9054ABST-200 | AD9054ABST-200-ND | ADC 8-Bit, 200MSPS 32.64 30.47 28.29 
AD7858BN AD7858BN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 21.75 20.30 18.85 AD9058AJJ AD9058AJJ-ND ADC 8-Bit Dual SOMSPS ... 44.94 41.95 38.95 
AD7858LAR AD7858LAR-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 13.58 12.23 10.84 AD9O58AKJ ADSO58AKJ-ND ADC 8-Bit Dual SOMSPS... 88.32 82.44 76.55 
AD7859APZ AD7859APZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200KSPS* 13.74 12.38 10.98 AD9200ARSZ ADS200ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20MSPS* NEW!.. 588 4.71 3.97 
AD7859AS AD7859AS-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 200KSPS 13.74 12.38 10.98 AD9201ARS AD9201ARS-ND ADC CMOS 10-Bit Dual 971 875 7.76 
AD7859ASZ AD7859ASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 200KSPS* NI 13.74 12.38 10.98 AD9203ARUZ ADS203ARUZ-ND | ADC 10-Bit, 40MSPS, 3V* NEW!.. 940 846 7.51 
AD7859LAS AD7859LAS-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 200KSPS 13.16 11.85 10.51 AD9214BRSZ-105 AD9214BRSZ-105-ND | ADC 10-Bit, 105MSPS, 3V* NEW!.... 17.84 16.65 15.46 
AD7859LASZ AD7859LASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, AD9215BCP-65 AD9215BCP-65-ND | ADC 10-Bit, 65MSPS 9.80 882 7.83 
200KSPS* 13.16 11.85 10.51 AD9215BCP-80 AD9215BCP-80-ND | ADC 10-Bit, 80MSPS 11.82 11.04 10.25 
AD7862ARZ-10 AD7862ARZ-10-ND ADC 12-Bit Dual 250KSPS 19.43 18.13 16.84 AD9215BCP-105 AD9215BCP-105-ND |ADC 10-Bit, 105MSPS.. 12.35 11.53 10.70 
AD7862ARS-3 AD7862ARS-3-ND ADC 12-Bit Dual 250KSP: 19.43 18.13 16.84 AD9215BRU-65 AD9215BRU-65-ND | ADC 10-Bit, 6SMSPS, 3V. 9.80 882 7.83 
AD7862ARS-10 AD7862ARS-10-ND | ADC 12-Bit Dual 250KSP. 19.43 18.13 16.84 AD9215BRU-80 AD9215BRU-80-ND {ADC 10-Bit, 80MSPS, 3V. 11.82 11.04 10.25 
AD7864AS-1 AD7864AS-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channel. 94.00 22.40 20.80 AD9215BRU-105 AD9215BRU-105-ND | ADC 10-Bit, 105MSPS, 3V 12/35" 11.53) 10/70: 
AD7864ASZ-1 AD7864ASZ-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channel 94.00 22.40 20.80 AD9215BRUZ-105 | AD9215BRUZ-105-ND | ADC 10-Bit, 105MSPS, 3V* NEW!. 12.35 11.53 10.70 
AD7865ASZ-1 AD7865ASZ-1-ND ADC 14-Bit Dual 4-Channel 95.35 23.66 21.97 AD9218BSTZ-40 AD9218BSTZ-40-ND | ADC 10-Bit, 40MSPS Dual* NEW! 15.87 14.82 13.76 
AD7866ARU AD7866ARU-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual 11.58 10.43 9.25 AD9218BST-65 AD9218BST-65-ND ADC 10-Bit, 65MSPS Dual........ 19.61 18.30 17.00 
AD7866ARUZ AD7866ARUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual 11.58 10.43 9.25 AD9218BSTZ-65 AD9218BSTZ-65-ND | ADC 10-Bit, 65MSPS Dual* NEW! 19.61 18.30 17.00 
AD7866BRU AD7866BRU-ND ADC 12-Bit, 2-Ch. Dual 13.53 12.18 10.80 AD9218BST-80 AD9218BST-80-ND ADC 10-Bit, 80MSPS Dual... 22.28 20.79 19.31 
‘AD78G6BRUZ AD7866BRUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Ch. Dual” NEW! 1353 1218 1080 AD9218BSTZ-105 | AD9218BSTZ-105-ND | ADC 10-Bit, 105MSPS Dual* 28.53 26.63 24.73 
‘AD7870JNZ AD7870JNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100KHz* NEW! ip 2922 2728 2533 AD9218BSTZ-RL65 | AD9218BSTZ-RLGSCT-ND | ADC 10-Bit, 6SMSPS Dual*. 19.61 18.30 17.00 
‘AD7870JP AD7870JP-ND 99.29 2798 2533 AD9218BSTZ-RL65 | AD9218BSTZ-RLGSTR-ND | ADC 10-Bit, BSMSPS Dual*. 32282.00/2,000 
AD7870JPZ AD7870JPZ-ND 99.92 27.28 25.33 AD9220AR AD9220AR-ND ADC 12-Bit, 10MSPS..... 10.78 971 861 
AD7871JN AD7871JN-ND ADC 14-Bit Samplin 51.00 47.60 44.20 AD9220ARZ AD9220ARZ-ND ADC 12-Bit, 1OMSPS* NEW! 10.78 971 861 
AD7871JP AD7871JP-ND ADC 14-Bit Samplin 51.00 47.60 44.20 AD9220ARSZ AD9220ARSZ-ND ADC 12-Bit, 1OMSPS* NEW! 10.78 971 861 
AD7871KN AD7871KN-ND ADC 14-Bit Sampling 60.11 56.10 52.10 AD9223ARS AD9223ARS-ND ADC 12-Bit, 3MSPS ... ThA) “WOR Ess 
AD7872JNZ AD7872JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling* NEW! 43.71 40.80 37.89 AD9223ARSZ AD9223ARSZ-ND ADC 12-Bit, 3MSPS* 11.71 10.55 9.35 
AD7872JR AD7872JR-ND ADC 14-Bit LC2MOS... 43.71 40.80 37.89 AD9224ARSZ AD9224ARSZ-ND ADC 12-Bit, 4OMSPS*.. 19.32 18.04 16.75 
AD7872JRZ AD7872JRZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS*. 43.71 40.80 37.89 AD9225ARZ AD9225ARZ-ND ADC 12-Bit, 25MSPS 22.94 21.41 19.88 
AD7872KN AD7872KN-ND ADC 14-Bit LC2MOS... 51.51 48.08 44.65 AD9225ARSZ AD9225ARSZ-ND ADC 12-Bit, 25MSPS 22.94 21.41 19.88 
AD7872KNZ AD7872KNZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS*. 51.51 48.08 44.65 AD9226ARSZ AD9226ARSZ-ND ADC 12-Bit, 65MSPS*.. 28.14 26.27 24.39 
AD7873ACP AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Screen 484 3.87 3.01 AD9226ASTZ AD9226ASTZ-ND ADC 12-Bit, 65MSPS* 28.14 26.27 24.39 
AD7875KN AD7875KN-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100KH: 39.30 36.68 34.06 AD9235BCPZ-65 AD9235BCPZ-65-ND | ADC 12-Bit, 65MSPS* NEW! 21.18 19.77 18.36 
AD7876BN AD7876BN-ND ADC 12-Bit Sampling 10V 30.90 28.84 26.78 AD9235-65PCB AD9235-65PCB-ND __| Evaluation Board for AD9235-6 a 225100 =- = 
AD7880BNZ AD7880BNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V AD9235BRUZ-20 AD9235BRUZ-20-ND | ADC 12-Bit, 20MSPS* 13.73 12.36 10.96 
Low Power* NEW!.... 25.41 23.72 22.03 AD9235BRUZ-40 | AD9235BRUZ-40-ND | ADC 12-Bit, 4OMSPS*.. 15.49 13.95 12.37 
AD7880BR AD7880BR-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Powe 25.41 23.72 22.03 AD9235BRUZ-65 | AD9235BRUZ-65-ND | ADC 12-Bit, 6MSPS* 21.18 19.77 18.36 
AD7880CNZ AD7880CNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V AD9236BCP-80 AD9236BCP-80-ND | ADC 12-Bit, 80MSPS, 3V. 29.13 27.19 25.25 
Low Powers NEW! 29.04 27.11 25.17 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
544 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 


Analog Devices Digi-Key Price Eacho Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 


AD9236BCPZ-80 AD9236BCPZ-80-ND | ADC 12-Bit, 80MSPS, 3V* MEW!.....32-LFCSP 29.13 27.19 25.25 AD664KP AD664KP-ND DAC 12-Bit Quad Mono 106.97 99.84 92.71 


AD9236BCP-80EB | AD9236BCP-80EB-ND | Evaluation Board for AD9236-80. — 225.00 — — AD667JN AD667JN-ND DAC 12-Bit Voltage Out .28-Dip 15.30 14.28 13.26 
AD9236BRU-80 |AD9236BRU-80-ND | ADC 12-Bit, 80MSPS, 3V..... 28-TSSOP 29.13 27.19 25.25 AD667JNZ AD667JNZ-ND DAC 12-Bit Voltage Out* . ip 15.30 14.28 13.26 
AD9238BSTZ-20  |AD9238BSTZ-20-ND | ADC 12-Bit Dual 20MSPS* NEW!.....64-LOFP 1943 1813 16.84 AD667JP AD667JP-ND DAC 12-Bit Voltage Out 15.30 14.28 13.26 
AD9238BST-40 AD9238BST-40-ND | ADC 12-Bit Dual 40MSPS... 64-LOFP 21.18 19.77 18.36 AD667SD AD667SD-ND DAC 12-Bit Voltage Out 99.18 92.57 85.96 
‘AD9238BSTZ-40  [AD9238BSTZ-40-ND | ADC 12-Bit Dual 40MSPS* NEW!.....64-LOFP 21.18 1977 18.36 ADG69AN ADG69AN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. . 22.71 21.20 19.69 
AD9238BSTZ-65  |AD9238BSTZ-65-ND | ADC 12-Bit Dual 65MSPS* NEW!.....64-LOFP 31.77 29.66 27.54 ADG69ANZ AD669ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 22.71 21.20 19.69 
AD9240ASZ AD9240ASZ-ND ADC 14-Bit, 1OMSPS* NEW! 4-MOFP 29.12 27.18 25.24 AD669BN AD669BN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. . 34.05 31.78 29.51 
AD9241ASZ AD9241ASZ-ND ADC 14-Bit, 1.25MSPS*. 4-MOFP 15.00 14.00 13.00 AD669BNZ AD669BNZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 34.05 31.78 29.51 
AD9243AS AD9243AS-ND ADC 14-Bit, 3MSPS 4-MOFP 18.53 17.29 16.06 AD669BR AD669BR-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 34.05 31.78 29.51 
AD9243ASZ AD9243ASZ-ND ADC 14-Bit, 3MSPS 4-MOFP 18.53 17.29 16.06 AD760AQ ‘AD760AQ-ND DAC 16-Bit with Amp Serial... 28-CDip 108.90 101.64 94.38 
AD9244BST-40 AD9244BST-40-ND | ADC 14-Bit, 4OMSPS 48-LOFP 32.90 30.71 28.51 AD766JN AD766JN-ND DAC 16-Bit with Voltage Referenc 16-Dip 17.85 16.66 15.47 
AD9244BSTZ-40  |AD9244BSTZ-40-ND | ADC 14-Bit, 4OMSPS* 48-LOFP 32.90 30.71 28.51 AD766JNZ AD766JNZ-ND DAC 16-Bit with Voltage Reference* .......16-Dip 17.85 16.66 15.47 
AD9244BST-65 AD9244BST-65-ND | ADC 14-Bit, 6SMSPS... 48-LOFP 43.85 40.93 38.00 AD767AD ‘AD767AD-ND DAC 12-Bit ip 2439 22.77 21.14 
AD9244BSTZ-65 __|AD9244BSTZ-65-ND | ADC 14-Bit, 65MSPS*.... 48-LOFP 43.85 40.93 38.00 AD767JN ‘AD767JN-ND DAC 12-Bit 16.01 14.94 13.88 
AD9245BCPZ-80  |AD9245BCPZ-80-ND | ADC 14-Bit, 80MSPS, 3V* NEW!....32-LFCSP 54.71 51.06 47.42 ‘AD767JNZ ‘AD767JNZ-ND DAC 12-Bit 16.01 14.94 13.88 
AD9245BCP-80EB |AD9245BCP-80EB-ND | Evaluation Board for AD9245BCP+C757-80...— 225.00 = = AD767JP AD767JP-ND DAC 12-Bit 16.01 14.94 13.88 
AD9248BSTZ-20 AD9248BSTZ-20-ND | ADC 14-Bit, 20MSPS, AD767KN AD767KN-ND DAC 12-Bit 21.11 19.70 18.30 
Dual* NEW! 37.05 34.58 32.11 AD767KNZ AD767KNZ-ND DAC 12-Bit 21.11 19.70 18.30 
AD9248BSTZ-40 AD9248BSTZ-40-ND _| ADC 14-Bit, 40MSPS, Dual 62.32 48.84 45.35 AD768AR AD768AR-ND DAC 16-Bit, 30MSPS 37.43 34.93 32.44 
AD9248BSTZ-65 AD9248BSTZ-65-ND | ADC 14-Bit, 65MSPS, Dual* NEW! 70.50 65.80 61.10 AD1139J AD1139J-ND DAC Single 18-Bit . 906.92 846.46 786.00 
AD9260ASZ AD9260ASZ-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled* 70.43 65.73 61.04 AD1139K AD1139K-ND DAC Single 18-Bit 1133.64 1058.07 982.49 
AD9280ARS AD9280ARS-ND ADC CMOS 8-Bit, 32MSPS . 6.09 4.07 3.17 AD1833AAST AD1833AAST-ND 12.50 11.25 9.98 
AD9280ARSZ AD9280ARSZ-ND | ADC CMOS 8-Bit, 32MSPS* 5.09 4.07 3.17 AD1833ACST ‘AD1833ACST-ND 870 696 5.88 
AD9281ARS AD9281ARS-ND ADC 8-Bit Dual CMOS. 814 6.52 5.50 AD1851NZ AD1851NZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM* NEW! 10.00 9.00 7.98 
ADSPE ARSE. ADRPBTARSEND Pee ae re a3 AD1851RZ ‘AD1851RZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM* NEW! 10.00 9.00 7.98 
“5 -50- Bit, 5 » SV. 5. 1 3.97 AD1851R-REEL7 —_| AD1851R-REEL7CT-ND | DAC Audio 16-Bit PCM 10.00 9.00 7.98 
AD9283BRS-80 AD9283BRS-80-ND | ADC 8-Bit, 80MSPS, 3V 7.04 5.64 4.76 AD1851R-REEL7 | AD1851R-REEL7TR-ND | DAC Audio 16-Bit PCM 1912.50/250 
AD9283BRSZ-100 | AD9283BRSZ-100-ND | ADC 8-Bit, 1OOMSPS, AD1852JRS AD1852JRS-ND DAC Stereo 24-B 11.46 10.32 9.16 
SV* NEW! ... LOSES TASS AD1852JRSZ AD1852JRSZ-ND _| DAC Stereo 24-Bit .28-SSOP_ 11.46 10.32 9.16 
ADO288BST-40, = (AD 202E Og Oavommm) ADG 8-Bit Dual 4OMSPS . 8.00 6.40 5.40 AD1853/RS ‘AD1853JRS-ND DAC Stereo 24-Bit. "28-SS0P 12.89 11.61 10.30 
AD9288BST-100  |AD9288BST-100-ND | ADC 8-Bit Dual 100MSPS 18.53 17.29 16.06 AD1a61R-) AD1861R-J.ND DAC Audio Fastset 1 4183 1065 945 
AD9288BSTZ-100 | AD9288BSTZ-100-ND | ADC 8-Bit Dual 100MSPS 18.53 17.29 16.06 AD{865N AD1865N-ND DAC Audio Dual 18-B 21.08 1967 1827 
AD9410BSQ BDO OBSO:N0) ADG 10-Bit, 210MSPS 8150/8260) 76.70 AD1866N AD1866N-ND DAC Audio 16-Bit Dual. 16.54 14.90 13.21 
AD9410BSQZ ADS410BSQZ-ND | ADC 10-Bit, 210MSPS 88.50 82.60 76.70 ADIa66R AD{866R-ND DAC Audio 16-Bit Dual. 1654 1490 13.21 
AD9411BSV-170 _ |AD9411BSV-170-ND | ADC 10-Bit, T70MSPS, 3.3V 100-TOFP 63.47 59.24 55.01 ADIa68N ADI 86@N-ND DAC Audio 18-Bit Dual. 16.62 1552 1441 
AD9411BSV-200 |AD9411BSV-200-ND | ADC 10-Bit, 200MSPS, 3.3V 100-TOFP 74.10 69.16 64.22 AD1a68R AD{868R-ND DAC Audio 18-Bit Dual 1662 1552 1441 
AD9430BSV-170 | AD9430BSV-170-ND | ADC 12-Bit, 170MSPS, 3.3V 100-TOFP 69.74 65.09 60.44 ADI953YST AD{953VST-ND DAC Audio 3-Channel, 26: 13.01 11.72 10.39 
AD9430BSVZ-170 | AD9430BSVZ-170-ND | ADC 12-Bit, 170MSPS, 3.3V*. 100-TOFP 69.74 65.09 60.44 : ie as ; ; : 
AD9430BSVZ-210 _ |AD9430BSVZ-210-ND | ADC 12-Bit. 210MSPS, 3.3V* 100-TOFP 97.10 90.63 84.15 ee AD SSSYSEND DAG Audio cane) 26 Toa ese 
Es : : H E AD1955ARSZ AD1955ARSZ-ND __| DAC Audio Multi-Bit* ...... 12.50 11.25 9.98 


AD9432BSQ-105 AD9432BSQ-105-ND | ADC 12-Bit, 105MSPS ..... 
AD9432BSQZ-105 |AD9432BSQZ-105-ND | ADC 12-Bit, 105MSPS* NI 
AD9432BST-80 AD9432BST-80-ND ADC 12-Bit, 80MSPS .. 
AD9432BSTZ-80 AD9432BSTZ-80-ND | ADC 12-Bit, 80MSPS* 
AD9432BSTZ-105 AD9432BSTZ-105-ND | ADC 12-Bit, 105MSPS 
AD9432/PCB AD9432/PCB-ND Evaluation Board for AD9432 
AD9433BSQ-125 AD9433BSQ-125-ND | ADC 12-Bit, 125MSPS IF Sampling. 
AD9433BSQZ-125 |AD9433BSQZ-125-ND | ADC 12-Bit, 125MSPS IF 

Sampling* NEW!....... 


52-LOFP 52.08 48.61 45.14 
52-LOFP 52.08 48.61 45.14 
52-LOFP 41.93 39.13 36.34 
41.93 39.13 36.34 
52.08 48.61 45.14 
225.00 

54.72 51.08 47.43 


EVAL-AD1955EB EVAL-AD1955EB-ND | Evaluation Board for AD1955 a 225.00 = = 
AD5300BRM AD5300BRM-ND DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V ... 3.42 2.74 2.13 
AD5300BRMZ AD5300BRMZ-ND DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V*. 3.42 2.74 2.13 
AD5300BRTZ-REEL7 | ADS300BRTZREEL7CT-ND | DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V*. 2.0) 2:20, 7 
AD5300BRTZ-REEL7 | ADS300BRTZREEL7TR-ND | DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V*. 4725.00/3,000 

AD5301BRM AD5301BRM-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 3.85 3.08 2.40 
AD5301BRMZ AD5301BRMZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* . 3.85 3.08 2.40 
AD5301BRT-500RL7 | ADS301BRT500RL7CT-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 315 252 1.96 


54.72 51.08 47.43 


} AD5301BRT-50ORL7 | AD5301BRTSOORL7TR-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire S0T-23-6 910.00/500 
SAS acacia Be —— ae AD5301BRTZ-S0ORL7 | ADS301BRTZ500RLCT-ND | DAC 8-Bit, 2.5, 2-Wire*. S0T-23-6 3.15 2.52 1.96 
ADIOG7EPCE ACT CETSTEGHNERE| Evaluation iit for AD1D678 ‘aa =. = ADS301BRTZ-SOORL | ADS301BRTZSO0RLTR-ND | DAC 6-Bit, 2.5V, 2-Wire* S0T-23-6 910.00/500 
ADADGTLID ADADC71JD-ND | ADC 16-Bit High Resolution a ce SAD OT AD5302BRM-REEL7 | ADS302BRM-REELCT-ND | DAC 8-Bit Dual Rall-to-Rai 10-MSOP 5.96 4.29 3.34 
ADADGSOA2 ADADC8O-12-ND | ADC-12-Bit, Integrated... Veen Gaes eae AD5302BRM-REEL7 | AD5302BRM-REEL7TR-ND| DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail 10-MSOP 3035.00/1,000 
ADADCEOZ12 (ABR eOeEOI ; VBR (ese EEe AD5302BRMZ AD5S302BRMZ-ND | DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail* 10-MSOP 5.96 4.29 3.34 
ADADGBSA Sea ee eer AD5304BRM ADS304BRM-ND _| DAC 8-Bit Quad Voltage Out. 10-MSOP 7.20 5.76 4.86 
ADADC85SZ-12 | ADADC85SZ-12-ND 304.83 284.51 264.19 ADS304BRMZ acm 0 © usd Voltage ees 
nocaroars __|adceranesno | aDc12-81 CMOS MPU Compa. 24-S0IG 1874 1749 1624 | ADSSOBARUZ | ADSOBARUZ-ND | DAC BB, 2.5V cial” EWE..."16-TSSOP 604 484 4.08 
HSC-ADC-EVALACDG [ERS EEVIEERERAD)| HS ADC USB FIFO Evaluation 1. paiees AD5308BRU ADS308BRU-ND ‘| DAC 8-Bit, 2.5V Octal... 16-TSSOP 9.86 7.89 666 
DidiiaEte:Anals AD5308BRUZ AD5S308BRUZ-ND __| DAC 8-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP 9.86 7.89 6.66 
9! : g ADS310BRM ADS310BRM-ND | DAC 10-Bit R-R with Butte B-MSOP 4.66 3.73 2.90 
AD390SD AD390SD-ND DAC Quad 12-Bit 848.48 605.25 562.02 AD5310BRMZ AD5310BRMZ-ND | DAC 10-Bit R-R with Butter -MSOP 4.66 3.73 2.90 
ADS9OTD Lp eiouiae ty DAG Quad 12-B 760.20 709.52 658.84 ADS310BRT-REEL | ADS3i0BRT-REELCT-ND | DAC 10-Bit R-R with Butfe $0T-23-6 383 3.06 238 
ig taps ope org mm DAC Serial 16-Bit* 83 el es ADS310BRT-REEL | ADSS{0BRT-REELTR-ND_ | DAC 10-Bit R-R with Buffer.. S0T-23-6 20830.00/10,000 
Ae Poe Piette ck NEW re ue ee ADS310BRTZ-REEL | ADS310BRTZ-REELCT-ND | DAC 10-Bit R-R with Buffer SOT-23-6 3.83 3.06 2.38 
ADEDBNZ RE DAG Soult Bite ara hore ADS310BRTZ-REEL | ADS310BRTZ-REELTR-ND | DAC 10-Bit R-R with Buffer* NE 20830.00/10,000 
ADATEN ADsa1 NZD Die Serial 16a Paes AD5311BRM ADS311BRM-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer 536 4.29 3.34 
7 ES MLBE) at AD5311BRMZ AD5311BRMZ-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer 536 4.29 3.34 
Ate Pectin Rae eah ee aoe ba Aieeneees AD5312BRM ADS312BRM-ND | DAC 10-Bit Dual R-R Out..... 5.86 4.69 3.96 
ADeerp Ape DAG Valine Olt Be, aes Bee AD5312BRMZ ADS5312BRMZ-ND __| DAC 10-Bit Dual R-R Out™ NEW! 5.86 4.69 3.96 
AD : oe ADS314BRMZ ADS314BRMZ-ND | DAC 10-Bit Quad Volt. Out* NEI 866 6.93 5.85 
S58INZ AD558JNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 11.18 10.07 8.93 Rpeaicaane ADE ERERTANEMMI DAG-1O-BI D-Wire oC aos Ge oes 
ADS558JP ADS558JP-ND DAC 8-Bit Voltage Out. 1118 10.07 8.93 eagle ate : Sipe 
ADEE Bo ARES EEN DAG a: Bi Vallare utd Tas Angee aes AD5316BRU ADS316BRU-ND | DAC 10-Bit Quad with Butt 914 7.32 6.17 
ADEESKNG ADSESMGEND DAG é-Bit Vltare Out Eee eres AD5316BRUZ ADS316BRUZ-ND | DAC 10-Bit Quad w/Butfer* NE 914 732 617 
ADEEAKE ADEREEAID DAG. Bi Vole Olt eres AD5317BRU AD5317BRU-ND _| DAC 10-Bit Quad with Butter... 914 7.32 6.17 
ADSESKPT ceil DAC EEBILVallqaoutt aoe AD5317BRUZ AD5317BRUZ-ND | DAC 10-Bit Quad w/Buffer* NEW. 914 7.32 6.17 
eo eet ae AD5317BRUZ-REEL7 | AD5317BRUZREEL7CT-ND | DAC 10-Bit Quad with Buffer. 914 732 6.17 


AD558SD AD558SD-ND DAC 8-Bit Voltage Out. 29.63 27.65 25.68 


AD5317BRUZ-REEL7 | AD5317BRUZREEL7TR-ND| DAC 10-Bit Quad with Buffer* . 5713.00/1,000 


AD561KD AD561KD-ND DAC 10-Bit, 5-15V Input Mono 78.48 73.25 68.02 i a i 
ADS65AND ADS65AJD-ND DAC 12-Bit Mono High Speed. 2757 2574 23.90 Ane eec ye ACESS Dat teu ov Oot is ewe ees 
ADS65AJR ADS65AJR-ND DAC 12-Bit Mono High Speed. 21.93 2047 19.01 Me E : : 
ADS67ID AD567J0-ND DAC 12-Bit Mon... 42.39 39.57 36.74 ADS3208RM A DoseOE RM Noma DAG 12-Bit, 2.7V R-R Out Bi" Oe ae 
AD568JQ AD568J0-ND DAC 12-Bit High Speed Mono 35S 48.71 45.46 42.22 ADEE saan? aoe DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out oe He Bie 
AD569AD ADS569AD-ND DAC 16-Bit Mono 8-Dip 60.66 56.62 52.58 H : H 
ADS69IN ADSGOJN-ND DAC 16-Bit Mono 8-Dip 3573 3335 30.97 ADS5320BRT-5OORL7 | ADS320BRTS0ORL7TR-ND SOT-23-6 1714.50/500 
soseeiN2 __ Fes 80 6-8 Man BOlp 3573 5855 S087 | Te SRTREELT [AOROMRTAEELTIRND [DAG IZ SH DTV RA Guts SOT236 — S900.00000 
| Bi F “ E + -Bit, 2.7V R-R Ou -23-( .00/3, 
ene Ae EN Pea 28 ae ay a ah AD5320BRTZ-REEL7 | ADS320BRTZREEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out $0T-23-6 5.00 4.00 3.38 
ADG6OAN AD660AN-ND DAC 16-Bit Mono 3 : : : ADS5320BRTZ-REEL7 | ADS320BRTZREEL7TR-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out SOT-23-6 9300.00/3,000 
Ratararea ae 22.71 21.20 19.69 AD5321BRM AD5321BRM-ND DAC 12-Bit, 2.5V 2-Wire... 7.20 5.76 4.86 
AD6GOANZ AD6GOANZ-ND DAG 16-Bit Mono with Voltage AD5321BRMZ AD5321BRMZ-ND [DAG 12-Bit, 2.5V 2-Wire~.... 7.20 5.76 4.86 
Reference* NEW!...... 99.71 21.20 19.69 AD5322BRMZ AD5322BRMZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail 
AD660AR AD6GOAR-ND DAC 16-Bit Mono with Volt Out* NEW! 8.63 7.7 6.89 
Rede ee 22.71 2120 19.69 ADS323BRU ADS323BRU-ND | DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rai 915 824 731 
AD660BN AD660BN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 34.05 31.78 29.51 AD5323BRUZ AD5S323BRUZ-ND | DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail* 915 8.24 7.31 
ADGGOBR ADGGOBR-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Ref. 34.05 3178 29.54 AD5324BRM AD5324BRM-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V...... 10-MSOP 14.13 12.72 11.28 
AD664BD-BIP ADG64BD-BIP-ND __| DAC 12-Bit Quad Mono 117.66. 109.82 101.98 AD5324BRMZ AD5324BRMZ-ND | DAC 12-Bit Quad 2.5V* NEW! 10-MSOP 14.13 12.72 11.28 
AD664BD-UNI AD664BD-UNI-ND DAC 12-Bit Quad Mono 117.66 109.82 101.98 AD5325BRMZ AD5325BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2 Wire 12C* NEW! 14.13 12.72 11.28 
ADGG4BU ADG64BJ-ND DAC 12-Bit Quad Mono 42407 115.80 10753 AD5326BRU AD5326BRU-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer 14.73 13.26 11.76 
AD664JN-BIP AD664JN-BIP-ND DAC 12-Bit Quad Bipolar. 67.77 63.26 58.74 AD5326BRUZ AD5326BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer* . 14.73 13.26 11.76 
ADG64JNZ-BIP AD664JNZ-BIP-ND | DAC 12-Bit Quad Bipolar 8-Dip 67.77 63.26 58.74 AD5327BRU AD5327BRU-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V. 14.73 13.26 11.76 
AD664JP AD664JP-ND DAC 12-Bit Quad Mono 44-PLCC 78.50 73.27 68.03 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 545 


ANALOG DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD5327BRUZ AD5327BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V* ..16-TSSOP 14.73 13.26 11.76 AD5443YRMZ AD5443YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High 


AD5328ARU AD5328ARU-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal 16-TSSOP 1413 12.72 11.28 Bandwidth... 7.00 5.90 
AD5328ARUZ AD5328ARUZ-ND —_| DAC 12-Bit, 2.5V Octal . 16-TSSOP 14.13 12.72 11.28 EVAL-AD5443EB ‘| EVAL-AD5443EB-ND | Evaluation Board for ADS44 = = 
AD5328BRUZ AD5328BRUZ-ND —_| DAC 12-Bit, 2 5V AD5445YCP ADS5445YCP-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
Octal* NEW!.......... 16-TSSOP 16.59 14.94 19.25 Bandwidth... 6.36 5.36 
AD5330BRU ‘AD5330BRU-ND DAC 8-Bit Single Voltage Ou 20-TSSOP 5.36 4.29 3.34 ‘AD5445YRUZ AD5445VRUZ-ND [DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5330BRUZ AD5330BRUZ-ND —_| DAC 8-Bit Single Voltage Ou 20-TSSOP 5.36 4.29 3.34 Bandwidth* NEW... 6.36 5.36 
AD5331BRUZ AD5331BRUZ-ND —_| DAC 10-Bit Single Voltage Out* 20-TSSOP 5.12 4.10 3.46 EVAL-ADS445EB ‘| EVAL-AD5445EB-ND | Evaluation Board for ADS445 —- = 
AD5334BRU AD5334BRU-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out 24-TSSOP 8.18 6.55 5.53 AD5447YRUZ AD5447YRUZ-ND ‘| DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5334BRUZ AD5334BRUZ-ND _| DAC 8-Bit Quad Voltage Out* . 24-TSSOP 8.18 6.55 5.53 Bandwidth... 24-TSSOP 10.96 987 8.76 
AD5336BRU ‘AD5336BRU-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out. 28-TSSOP 9.76 7.81 6.59 ‘ADS449YRU AD5449YRU-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5336BRUZ AD5336BRUZ-ND —_| DAC 10-Bit Quad Voltage Out* 28-TSSOP 9.76 7.81 6.59 Bandwidth... 16-TSSOP 9.94 899 7.97 
AD5337ARM AD5337ARM-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wire 8-MSOP 3.04 243 1.89 AD5449YRUZ AD5449YRUZ-ND | DAG 12-Bit Multiply, High 
AD5337ARMZ AD5337ARMZ-ND —_ | DAC 8-Bit Dual 2-Wire 8-MSOP 3.04 243 1.89 Bandwidth NEW! 16-TSSOP 9.98 899 7.97 
AD5337BRM AD5337BRM-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wire 8-MSOP 4.28 3.42 2.66 ADS5449YRU-REEL7 | ADS449VRU-REEL7TR-ND |DAC 12-Bit Multiply, High 
ADS338ARM ‘AD5338ARM-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire B-MSOP 5.22 418 3.25 Bandwidth 16-TSSOP 7398.00/1,000 
ADS5338BRM AD5338BRM-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wir 8-MSOP 6.34 5.08 4.28 EVAL-AD5449EB | EVAL-AD5449EB-ND | Evaluation Board for AD5449 a = = 
AD5339ARM AD5339ARM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wir 8-MSOP 7.80 6.24 5.27 ADS5516ABC-1 ADS516ABC-1-ND DAC 12-Bit, 16-Channel 74-CSPBGA 47.33 44.17 41.02 
ADS5339BRM AD5339BRM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Win 8-MSOP 9.75 8.78 7.79 AD5516ABC-2 ADS5516ABC-2-ND  |DAC 12-Bit, 16-Channel 74-CSPBGA 47.33 44.17 41.02 
AD5341BRU AD5341BRU-ND DAC 12-Bit Single Voltage Out 20-TSSOP__7.32_ 5.86 4.95 AD5516ABC-3 ADS5516ABC-3-ND  |DAC 12-Bit, 16-Channel 74-CSPBGA 47.33 44.17 41.02 
AD5341BRUZ ‘AD5341BRUZ-ND | DAC 12-Bit Single Voltage Out* 20-TSSOP 7.32 5.86 4.95 AD5530BRU ADS5530BRU-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage Out.....16-TSSOP 8.63 7.77 6.89 
AD5344BRU AD5344BRU-ND DAC 12-Bit Quad Voltage 0 28-TSSOP 16.16 14.55 12.91 AD5530BRUZ AD5530BRUZ-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage 
AD5344BRUZ AD5344BRUZ-ND _| DAC 12-Bit Quad Voltage Out* 28-TSSOP 16.16 14.55 12.91 Out®. 16-TSSOP 8.63 7.77 6.89 
AD5346BCP AD5346BCP-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out -40-LFCSP 7.30 5.84 4.93 AD5531BRU AD5531BRU-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage 
AD5346BRU AD5346BRU-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out 38-TSSOP 7.20 5.76 4.86 Out... 16-TSSOP 14.11 12.71 11.27 
AD5347BCP ‘AD5347BCP-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Ou! A0-LFCSP 10.06 9.06 8.04 AD5531BRUZ AD5531BRUZ-ND 14.11 12.74 11.27 
AD5347BRU AD5347BRU-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Ou 38-TSSOP 10.00 9.00 7.98 ‘AD5532ABC-1 AD5532ABC-1-ND | DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold . 81.90 76.44 70.98 
AD5348BCP AD5348BCP-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Ou -A40-LFCSP 15.45 14.42 13.39 AD5532ABC-2 AD5532ABC-2-ND DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold . 81.90 76.44 70.98 
AD5348BRU AD5348BRU-ND DAC 12-Bit Octal Volt. Out .. 38-TSSOP 15.38 14.35 13.33 AD5532BBC-1 AD5532BBC-1-ND DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold . 90.00 84.00 78.00 
AD5348BRUZ AD5348BRUZ-ND DAC 12-Bit Octal Volt. Out* NEW!...38-TSSOP 15.38 14.35 13.33 AD5533ABC-1 AD5533ABC-1-ND DAC 14-Bit, 32-Channel....... 77.25 7210 66.95 
ADS5379ABC AD5379ABC-ND Pee aait Serial Input, nucee cpacn PReRaienemertee AD5541AR AD5541AR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out . 16.50 15.40 14.30 
oltage Outpu' - ; At 91. ADS541ARZ AD5541ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out*........8-SOIC 16.50 15.40 14.30 
meses, SOREN, i Sew —ioege Oe Get ee | Mee, |ibedem, (Re eaemmmenay rake Bi Bn 
- 5 Bit, 40- -100- ; 54 75. ADS5541CRZ AD5541CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 30.00 28.00 26.00 
EVAL-ADS380EB | EVAL-ADS380EB-ND_| Evaluation Board for ADS380.. — 223.50 ADS541JR AD5541JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out . 15.00 14.00 13.00 
AD5381BSTZ-5 AD5381BSTZ-5-ND DAC 12-Bit, 40-Channel* NEW! -100-LQFP 69.71 65.06 60.42 AD5541JRZ AD5541JRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 15.00 14.00 13.00 
EVAL-AD5381EB | EVAL-AD5381EB-ND_ | Evaluation Board for AD5381 .. Sicom = = ADS541LR ADS541LR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. 29.50 21.00 19.50 
AD5382BST-5 ADS382BST-5-ND | DAC 14-Bit, 32-Ch. Voltage Out.......100-LOFP. 100.00 80.00 67.50 ADSS41LRZ ADS541LRZ-ND DAC 16 Bit SeriallnVoltage Out* BS0IC 2250 2100 1950 
AD5382BSTZ-5 ops beegomg DAC 14°Bit, 32-Ch. Voltage AD5542AR AD5542AR-ND DAG 16-Bit Serial-l 16.50 15.40 14.30 
Out* NEW!..... ss -100-LOFP 75.00 70.00 65.00 AD5542ARZ AD5542ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 16.50 15.40 14.30 
EVAL-AD5382EB EVAL-AD5382EB-ND | Evaluation Board for AD538:; .— 199.00 = = AD5542CRZ AD5542CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* NEW! 30.00 28.00 26.00 
ADS5383BST-5 AD5383BST-5-ND —_| DAC 12-Bit, 32-Channel... ‘100-LOFP 81.18 64.95 54.80 7 Bit Serial-In® 1 
ADS383BS1Z-5 | ADS383BSTZ-5-ND | DAC 12-Bit, 32-Channel” NEW! 100-LOFP 6089 5683 5277 | Apeeaann” POSER DAG ent cockicuren pa Cera 
EVAL-AD5383EB | EVAL-AD5383EB-ND_ | Evaluation Board for ADS383 0... Soo 5 = apEeaehy RGERER REND DAC 16-Bit Serial-In/Current 
ADS384BBC-5 ADS5384BBC-5-ND | DAC 14-Bit, 40-Ch., Voltage Out...100-CSPBGA 87.36 81.54 75.72 Out® NEW! de “Ren Ben «ean 
Spe ree eg PRS eee PETA ene ey a pies nee ou a8 AD5543BRM AD5543BRM-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out . 16.50 15.40 14.30 
- -3- -Bit, 16-Channel* .64- : i i 5; 7 _ 
ADS390BST-3 ADS3Q0BST-3-ND | DAC 14-Bit, 16-Channel S2-LOFP 4218 3937 3656 | spoeasand Ree pac Can te en Aeedeee ead 
ADS300BS12°5 | BRS SORE Toe Omg) DAC 14-bit, 16-Channel® NEWT.....52-LOFP PECTS co ieccocy |  ADSS46BRUZ ADS5546BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying* NEW#.....28-TSSOP 26.10 24.36 22.62 
EVAL-ADS390EB | EVAL-ADS390EB-ND_| Evaluation Board for ADS390... — (22350 ie AD5547BRUZ AD5547BRUZ-ND —__|DAC 16-Bit Multiplying* NEW!....38-TSSOP 24.23 22.61 21.00 
AD5391BCP-3 AD5391BCP-3-ND DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Ou .64-LFCSP 35.12 32.78 30.44 AD5551BR AD5551BR-ND DAC 14-Bit Serial-in... 8-SOIC 12.81 11.54 10.23 
AeeT Cee eae ee ee-Licsp Renemeen neonn ADS551BRZ AD5551BRZ-ND DAC 14-Bit Serial-In* B-SOIC 12.81 11.54 10.23 
AD5391BCP-5 ADS391BCP-5-ND | DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out.....64-LECSP 46.82 37.46 31.61 ene Soe TRAN irnioubbiimmmreectg |) Oe 
AD5391BCPZ-5  |AD5391BCPZ-5-ND | DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage a =Bit Seva (n/Current Out TE) We Ss 
ies Rete ey AD5555CRU ADS5555CRU-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In. 15.66 1410 12.51 
ROE DUE se ei di Sy ADS5555CRUZ ADS555CRUZ-ND _|DAC 14-Bit Dual Serial-In* 15.66 14.10 12.51 
EVAL-ADS391EB JEVAL-ADS391EB-ND | Evaluation Board for AD5391 ADSEEBCRU ACE DAC T4-Bit Multioh i F BIAaNEIAISAMR TOSI 
AD5392BCP-3 ADS392BCP-3-ND | DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out....64-LFCSP 26.30 24.55 22.79 FMGHGeIee Ser eaea 
it, AD5556CRUZ ADS556CRUZ-ND ‘| DAC 14-Bit Multiplying* NEW! 16.48 14.84 13.16 
AD5392BCP-5 AD5392BCP-5-ND | DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out....64-LFCSP 35.06 28.05 23.67 Hae 
FUALADS30068  [EVRIERREGRESAIAIIN Evaluation eard for ADSaOe stewen AD5570ARS ADS5570ARS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out........16-SSOP 26.36 24.60 22.85 
; AD5570WRSZ AD5570WRSZ-ND | DAC 16-Bit Serial-In/Voltage 
ADS5398BCPZ-REEL7 | ADS398BCPZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Guth Wier IGA GAGA BEE 


Sinking* NEW! 4.01 3.21 2.50 


ADS582YRVZ AD5582YRVZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out* 


z z i Bi 16.80 15.68 14.56 
ema eae USHER NEWT ee ems agi ADS583YRV AD5583YRV-ND _|DAC 10-Bit Quad Voltage Out 11.46 1032 9.16 
; : 7 ; Fone a ora ay AD5621AKSZ-500RL7 | ADS621AKSZ500RLCT-ND |DAC 12-Bit Voltage Out* . 3.38 270 2.10 
Eee e Ee eee Caan ciaiuation Board for ADSS98 NEWT AD5621AKSZ-5OORL7 | ADS621AKSZ5OORLTR-ND |DAC 12-Bit Voltage Out . 975.00/500 
ADS399YRMZ ADS399YRMZ-ND | DAC 12-Bit Dual with Ref * NEW?.10-MSOP 9.96 797 673 AD5641AKSZ-500RL7 | ADSG41AKSZ500RLCT-ND | DAC 14-Bit Voltage Out* . 4.88 3.91 3.30 
ADS405YCP ADS405VCP-ND DAC 12-Bit Dual, Multiply ~ “AO-LFCSP 841758 6.72 ‘AD5641AKSZ-5OORL7 | ADSG41AKSZ500RLTR-ND |DAC 14-Bit Voltage Out® . 1586.00/500 
AD5405YCPZ ADS405YCPZ-ND | DAC 12-Bit Dual, Multiply* NEW!....40-LFCSP 8.41 7.58 6.72 poe Fa eS mag cogent B88 8 OS 
EVAL-AD5405EB | EVAL-ADS405EB-ND_ | Evaluation Board for AD5405 900 = = ADYOIKH POSER Bie Bone Longe ae eae SS 
AD5415YRU AD5415YRU-ND DAC 12-Bit Multiplying, High 7 7224KN- Bit 86 7.09 5: 
Bandwidth... O41 821 7.28 AD7224KNZ AD7224KNZ-ND DAG 8-Bit LC2MOS*. 8.86 7.09 5.99 
ADS415YRUZ ADS41SYRUZND 1 DAC 12-Bit Multiplying, High AD7224KR-18 AD7224KR-18-ND [DAC 8-Bit LC2MOS 8.08 647 5.46 
Redwine Bik Ae) Fea AD7224LR-18 AD7224LR-18-ND | DAC 8-Bit LC2MOS 886 7.98 7.08 
AD5415YRU-REEL7 | AD5415YRU-REEL7TR-ND| DAC 12-Bit Multiplying, High AD7225KN AD7225KN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad. 23.09 21.55 20.01 
BaidWidth oc 6755.00/1,000 AD7226KNZ AD7226KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 21.65 20.21 18.76 
EVAL-AD5415EB _| EVAL-AD5415EB-ND | Evaluation Board for AD5415.....scccecseoe — fee AD7226KP AD7226KP-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad. 24.57 22.94 21.30 
AD5424YRU ‘AD5424YRU-ND DAC 8-Bit Multiplying... 16-T1SSOP 5.30 424 358 foes ADIZZOKEZ-ND, Bye pe EMS lad 24 a2 a 
AD5424YRUZ AD5424YRUZ-ND | DAC 8-Bit Multiplying* 16-TSSOP 5.30 4.24 3.58 H wl : ; E : 
AD5425YRM AD5425YRM-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth....10-MSOP 5.36 4.29 3.34 AD7226KRZ AD7226KRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad 21.65 20.21 18.76 
EVAL-AD5425EB | EVAL-AD5425EB-ND | Evaluation Board for AD5425......scsstcvnrwee — 99.00 — — AD7228ABNZ AD7228ABNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal 23.15 21.61 20.06 
AD5426YRM AD5426YRM-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth...10-MSOP 5.82 4.66 3.93 AD7228ABRZ AD7228ABRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal 23.15 21.61 20.06 
AD5428YRU AD5428YRU-ND DAC 8-Bit Multiply, High AD7228ACP AD7228ACP-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal. 27.17 25.36 23.55 
Bandwidt : 20-TSSOP 7.04 5.64 4.76 AD7228ACR AD7228ACR-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal . 2717 25.36 23.55 
AD5429YRU AD5429YRU-ND DAC 8-Bit ply, Hig 16-TSSOP 6.40 512 4.32 AD7228ACRZ AD7228ACRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 2 ial 25:36) 23:59) 
AD5429YRU-REEL7 | AD5429YRU-REEL7TR-ND| DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth... 16-TSSOP 4000.00/1,000 AD7228KNZ AD7228KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 42.93 40.07 37.21 
EVAL-AD5429EB | EVAL-AD5429EB-ND_| Evaluation Board for AD5429 Sic AD7228KP AD7228KP-ND DAG 8-Bit LC2MOS Octal . 49.37 46.08 42.79 


AD5432YRM AD5432YRM-ND DAC 10-Bit Multiply, High AD7228LNZ AD7228LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 50.31 46.96 43.61 
Bandwidth... 640 5.12 4.32 AD7233AN AD7233AN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Serial 12.15 10.94 9.70 
AD5432YRMZ AD5432YRMZ-ND DAC 10-Bit Muliply, AD7237AAN AD7237AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 26.40 24.64 22.88 
Bandwidth NEW! 640 512 4.32 AD7237ABN AD7237ABN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 30.98 28.91 26.85 
AD5433YRU AD5433YRU-ND DAC 10-Bit Multiply 582 466 3.93 AD7237ABR AD7237ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 29.04 27.11 25.17 
AD5439YRU AD5439YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, High AD7237ABRZ AD7237ABRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 29.04 27.11 25.17 
Bandwidth.. .16-TSSOP 852 682 5.76 AD7237JN AD7237JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24.75 23.10 21.45 


AD5439YRUZ AD5439YRUZ-ND DAC 10-Bit Multip AD7237JNZ AD7237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 24.75 23.10 21.45 
Bandwidth* NEW!. .16-TSSOP 8.52 682 5.76 AD7237JR AD7237JR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24.75 23.10 21.45 
AD5439YRUZ-REEL7 | AD5S439YRUZ-REEL7TR-ND) DAC 10-Bit Multiply, High AD7237KN AD7237KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 29.04 27.11 25.17 


Bandwidth* NEW‘... 12.83 11.55 10.25 


.-- 16-TSSOP 5325.00/1,000 AD7243AN AD7243AN-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS 


AD5439YRU-REEL7 | ADS439YRU-REEL7TR-ND) DAC 10-Bit Multiply, High AD7243ANZ AD7243ANZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* 12.83 11.55 10.25 

Bandwidth ~ 16-TSSOP 5325.00/1,000 AD7243AR AD7243AR-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS 12.83 11.55 10.25 
EVAL-AD5439EB EVAL-AD5439EB-ND | Evaluation Board for AD5439............ sees — 111.38 - = AD7243ARZ AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* 12.83 11.55 10.25 
AD5440YRU AD5440YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, High AD7243BR AD7243BR-ND DAC 12-Bit with Amp/Referenc 6-SOIC 15.58 14.03 12.44 


Bandwidt 


9.36 7.49 6.32 * RoHS Compliant (Continued) 
* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


More Product Available Online: www.digikey.com 
546 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG DATA CONVERSION (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ‘l 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD7244JR AD7244JR-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual... 35.85 33.46 31.07 AD7548KNZ AD7548KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS 15.44 14.41 13.38 
AD7244JRZ AD7244JRZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* 35.85 33.46 31.07 AD7548KP AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS .. 17.57 16.40 15.23 
AD7245AAN AD7245AAN-ND DAC 12-Bit with Reference... 13.26 11.94 10.59 AD7549B0 AD7549B0-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 34.68 32.37 30.06 
AD7245AANZ AD7245AANZ-ND DAC 12-Bit with Reference* NE! 4-Dip 13.26 11.94 10.59 AD7564BRZ AD7564BRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad* 21.00 19.60 18.20 
AD7245AAPZ AD7245AAPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* NEW! 8-PLCC 15.23 14.21 13.20 AD7564BRS AD7564BRS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad... 21.00 19.60 18.20 
Snowe eum [peesumrccces ASE a na om | MaRS” onRn (crear eta pea 
‘ ‘ : : : AD7568BP AD7568BP-ND DAG 12-Bit LC2MOS Octal 46.20 43.12 40.04 
AD7245JN AD7245JN-ND DAC 12-Bit with Reference. 24-Dip 14.68 13.22 11.72 AD7568BS ‘AD7568BS-ND BAG ont ICOMOS CELE 4620 4312 40.04 
AD7245JPZ AD7245JPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* NEI B-PLCC 15.23 14.21 13.20 i 5: : : ; 
eH Rann DAG DAE Gin Acre/Buth ‘Di, Poa ee AD7568BSZ AD7568BSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal 46.20 43.12 40.04 
Parone NS ep ee an a oe AD7628KN AD7628KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 475 3.80 2.96 
A -Bit with Amp/Buffer* . }-Dip fi i : 7 Bi ialinag® 
AD7247AARZ AD7247AARZ-ND | DAC 12-Bit with Amp/Buffer* NEW!..24-SOIC 24.75 2310 21.45 ee eee Pre eet ee alg™ Nem Ea 
AD7247ABR AD7247ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 29.04 27.11 25.17 ADTACIBRU WEBER DAC RAIL DTV: Ba) AAR AB 
AD7247ABRZ AD7247ABRZ-ND —_| DAC 12-Bit LC2MOS Dual 29.04 27.11 25.17 eatin PCCAOTERINGEM DAG abit 27Vs Say AW at 
AD7247JN AD7247JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24.75 23.10 21.45 Atte A TEERGLERU) DAC eae oaVe San ANG Gael 
AD7247,JNZ AD7247JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24.75 23.10 21.45 : : : 
‘AD7248AAN AD7248AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS 43.26 1194 1059 AD7804BR AD7804BR-ND DAC 10-Bit, 3.3V Qua 6-SOIC 1240 11.16 990 
‘AD7248AANZ AD7248AANZ-ND | DAG 12-Bit LC2MOS 4326 1194 1059 AD7805BRS AD7805BRS-ND DAC 10-Bit, 3.3V Qua .28-SSOP 12.25 11.03 978 
AD7248AAR AD7248AAR-ND DAC 12-Bit with Reference. 43.26 11.94 10.59 AD7805BRSZ AD7805BRSZ-ND DAG 10-Bit, 3.3V Quad* .28-SSOP 12.25 11.03 9.78 
AD7248AARZ AD7248AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 13.26 11.94 10.59 AD7808BR AD7808BR-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal 24-SOIG 16.43 15.33 14.24 
AD7248JNZ AD7248JNZ-ND DAC 12-Bit with Reference* NEW! 1468 13.22 11.72 AD7809BST AD7809BST-ND DAC 10-Bit Octal ATOFP 20.91 19.52 18.13 
AD7249AN AD7249AN-ND DAC 12-Bit Serial with Rel 16.28 15.19 14.11 AD7809BSTZ AD7809BSTZ-ND DAG 10-Bit Octal 4-TOFP 20.91 19.52 18.13 
AD7249ANZ AD7249ANZ-ND DAC 12-Bit Serial with Ref. 16.28 15.19 14.11 AD7834AN AD7834AN-ND DAC 14-Bit Quad .28-Dip 37.50 35.00 32.50 
AD7249ARZ AD7249ARZ-ND DAC 12-Bit Serial with Ref.* NEW! 16.28 15.19 14.11 AD7834AR AD7834AR-ND DAC 14-Bit Quad 37.50 35.00 32.50 
AD7302BN AD7302BN-ND DAG 8-Bit Dual 2.7V 514 412 3.47 AD7834ARZ AD7834ARZ-ND DAC 14-Bit Quad 37.50 35.00 32.50 
AD7302BR AD7302BR-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V 514 412 347 AD7834BN AD7834BN-ND DAC 14-Bit Quad 4740 44.24 41.08 
AD7302BRZ AD7302BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* . 514 412 3.47 ‘AD7834BR ‘AD7834BR-ND DAC 14-Bit Quad 47.40 44.24 41.08 
AD7302BR-REEL7 | AD7302BR-REEL7CT-ND | DAC 8-Bit Dual 2.7V. 514 412 3.47 AD7834BRZ AD7834BRZ-ND DAC 14-Bit Quad 47.40 44.24 41.08 
AD7302BR-REEL7 | AD7302BR-REEL7TR-ND | DAC 8-Bit Dual 2.7V. 1336.40/400 AD7835AS AD7835AS-ND DAC 14-Bit Quad 39.45 36.82 34.19 
AD7302BRUZ AD7302BRUZ-ND _| DAC 8-Bit Dual 2.7V*. 514 412 347 AD7835ASZ ‘AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad* 39.45 36.82 34.19 
‘AD7303BN AD7303BN-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V 6.02 4.82 4.07 AD7836AS AD7836AS-ND DAC 14-Bit Quad LC2MOS 39.45 36.82 34.19 
AD7303BNZ AD7303BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* NEI 6.02 4.82 4.07 AD7837ANZ AD7837ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* NEW! 24.75 23.10 21.45 
pees AoE eet pal ae fee aoe AD7837ARZ AD7837ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24.75 23.10 21.45 
Bi Ve. ; : / AD7837BR AD7837BR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 29.04 27.11 25.17 
AD7303BRM AD7303BRM:NDIEES| DAG 8-Bit Dual 2.7V CMON Zea 2 AD7837BRZ AD7837BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 29.04 27.11 25.17 
OTS OSERNA ADTSOSERMZ-ND BAC RRO aWeva a 40 Se aa AD7839AS AD7839AS-ND DAC 13-Bit Octal Volt. Out 48.53 45.29 42.06 
-| Bit Qua ‘ail-to-Rai i il i 5 
AD7304BRZ AD7304BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail 8.30 6.64 5.61 A eapanee pO ONSEN ne Be ioe 
AD7304YRZ AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail 10.16 915 8.12 : : d : 
: ' - AD7840JN AD7840JN-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out. 17.33 16.17 15.02 
AD7305BRZ AD7305BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail 9.60 7.68 6.48 Ahir FREDO DAC 14 Bit LCOMOS Voltage Out eae aie san 
AD?305BRU POTeOSERUGN Dim DAG 8-Bit Quad SV Rail-to-Rai SU AES ee AD7840JP AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out 19.94 18.61 17.28 
AD7305BRUZ AD7305BRUZ-ND —_| DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rai 9.60 7.68 6.48 : ee : : : 
AD7390AR AD7390AR-ND DAC 12-Bit, 3V Serial- 9.33 840 7.45 AD7840KP AD7840KP-ND ar tama Per ere 
AD7390ARZ AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-l 9.33 840 7.45 ba ve so : ‘ . 
dnraia_[apevaeb_| pA oa 9 Seta es is | oe libris, (oie ieondoa so 18 Se ae 
AD7391AR AD7391AR-ND DAC 10-Bit, 3V Serial-l 722 5.78 4.88 2 ie : ; : 
AD7391ARZ AD7391ARZ-ND DAC 10-Bit, 3V Serial-In* 700 578 488 AD7841BSZ AD7841BSZ-ND DAC 14-Bit Octal Vottage Out 59.63 55.65 51.68 
AD7392AR AD7392AR-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel 991 8.93 7.92 AD7845JN AD7845JN-ND DAC 12-Bit Multiplying... 10.60 9.54 8.46 
AD7392ARZ AD7392ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel*. 9.91 8.93 7.92 poe Ne OCS IN ND DAC 12-eit Multpying® st Oe, oe 
AD7393AR AD7393AR-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel 766 6.13 5.18 7845 5JP- -Bit Multiplyin \ 7: 
AD7396ARZ AD7396ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel 11.66 10.50 9.31 AD7845JR AD7845JR-ND DAG 12-Bit Multiplyin 10.60 9.54 8.46 
AD7397ARU AD7397ARU-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel 8.24 6.60 5.57 AD7845JRZ AD7845JRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying * 10.60 9.54 8.46 
AD7398BRZ AD7398BRZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16.13 15.05 13.98 AD7846JNZ ‘AD7846JNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Volt. Out* NEW: 30.84 28.79 26.73 
AD7398BRUZ AD7398BRUZ-ND | DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16.13 15.05 13.98 AD7846JP AD7846JP-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out. 33.93 31.67 29.41 
AD7524JNZ AD7524JNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 7.02 5.62 4.74 AD7846KNZ AD7846KNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out 38.96 36.36 33.77 
‘AD7524JR AD7524JR-ND DAC 8-Bit Multiplyin 766 613 5.18 AD7846KP AD7846KP-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out. 38.96 36.36 33.77 
AD7524JRZ AD7524JRZ-ND DAC 8-Bit Multiplying . 766 6.13 5.18 AD7847AN AD7847AN-ND DAG 12-Bit Multiplying Dual... 25.74 24.03 22.31 
AD7528JN AD7528JN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying . 8.86 7.98 7.08 AD7847ANZ AD7847ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 25.74 24.03 22.31 
AD7528JNZ AD7528JNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 886 7.98 7.08 AD7847AR AD7847AR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 25.74 24.03 22.31 
AD7528JP AD7528JP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying . 10.13 9.12 8.09 AD7847ARZ AD7847ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 25.74 24.03 22.31 
AD7528JR AD7528JR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying . 10.13 9.12 8.09 AD7847BR AD7847BR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 30.20 28.19 26.17 
heey pbraceRe ND Oe eet Du Muang: MEW! ots ole 08 AD7847BRZ AD7847BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* NEW! 30.20 28.19 26.17 
a Bit Dual Multiplying : Had Us AD7849BR ‘AD7849BR-ND 19.50 18.20 16.90 
AD7528KNZ AD7528KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 916 825 7.32 AD7943ARS-B AD7943ARS-B-ND 930 744 628 
AD7528LNZ AD7528LNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 14.83 13.35 11.84 AD7943BR7 AD7943BR7-ND DAC 12-Bit Multiplying 930 744 628 
‘AD7528LR AD7528LR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying . 15.23 14.21 13.20 AD7945BR ‘AD7945BR-ND DAC 12-Bit Multiplyin 930 744 6.28 
AD7533JNZ AD7533JNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying» . 6.26 5.01 4.23 AD7945BRZ ‘AD7945BRZ-ND DAG 12-Bit Multiplying 930 744 628 
AD7533KN AD7533KN-ND DAC 10-Bit Multiplying 676 5.41 4.57 aaa : : : 
‘AD7533KNZ AD7533KNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying = 676 541 457 AD7945BRS ‘AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplying. 930 7.44 628 
‘AD7533LNZ AD7533LNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying. 810 648 547 AD7945BRSZ AD7945BRSZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 930 7.44 628 
An75a300 AD7533U0-ND DAC 10-Bit Multiply; AD7948BR AD7948BR-ND DAC 12-Bit Multiplyin 930 7.44 6.28 
plying 24.44 22.81 21.18 ee 
AD7537KN AD7537KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 20.78 19.39 18.01 AD7948BRZ AD7948BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 930 7.44 628 
H ' : : AD8300AR AD8300AR-ND DAG 12-Bit 3V Serial-In. 963 8.67 7.69 
AD7537KP AD7537KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 22.88 21.35 19.83 L i 
AD7537KPZ AD7537KPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 22.88 21.35 19.83 ADB300ARZ AD8300ARZ-ND DAG 12-Bit 3V Serial-In*. 963 867 7.69 
AD7537LN AD7537LN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 26.91 25.12 23.33 AD8522AR AD8522AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V 14.26 12.84 11.39 
AD7541AJN AD7541AJN-ND DAC 12-Bit Multiplying 11.18 10.07 8.93 AD8522ARZ AD8522ARZ-ND DAC 12-Bit Dual SV 14.26 12.84 11.39 
AD7541AJNZ AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying» . 11.18 10.07 8.93 AD8582AN AD8582AN-ND DAG 12-Bit Dual SV. 16.97 15.84 14.71 
AD7541AKN AD7541AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying 12.43 1119 9.93 AD8582AR AD8582AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V 16.97 15.84 14.71 
AD7541 AKNZ AD7541AKNZ-ND | DAC 12-Bit Multiplying*. 12.43 11.19 9.93 AD8582ARZ ‘AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 16.97 15.84 1471 
AD7542JNZ AD7542JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* . 18.39 17.17 15.94 AD8801AR AD8801AR-ND DAC 8-Bit Octal with 766 6.13 5.18 
AD7542KNZ AD7542KNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying». 20.33 1897 17.62 AD8801ARZ AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown 766 6.13 5.18 
AD7542KR AD7542KR-ND DAG 12-Bit Multiplying 20.33 18.97 17.62 AD8803ARZ AD8803ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with SD* NE 766 6.13 5.18 
AD7543GKR AD7543GKR-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying 24.29 22.67 21.05 AD8842AR AD8842AR-ND DAG 8-Bit Octal Multiplying 14.51 13.07 11.59 
AD7543JN AD7543JN-ND DAC 12-Bit Serial Input AD8842ARZ ‘AD8842ARZ-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying* 1451 13.07 11.59 
Multiplying 16.68 15.57 14.46 AD9708ARZ AD9708ARZ-ND DAC 8-Bit, 10OMSPS*.. 742 5.94 5.01 
‘AD7543KN AD7543KN-ND DAC 12-Bit Serial Input AD9708ARUZ ADS708ARUZ-ND | DAG 8-Bit, 10OMSPS 742 5.94 5.01 
Multiplying.......... 18.44 17.21 15.98 AD97O9AST AD9709AST-ND DAC 8-Bit, 125MSPS 881 7.94 7.04 
AD7545AKN AD7545AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying... 9.81 8.84 7.84 AD9709ASTZ AD9709ASTZ-ND DAC 8-Bit, 125MSPS 881 7.94 7.04 
AD7S45AKNZ AD7S45AKNZ-ND | DAC 12-Bit Multiplying* . 9.81 8.84 7.84 AD9731BR ‘AD9731BR-ND DAC 10-Bit, 1 70MSP: 1458 13.13 11.64 
AD7S45AKP AD7545AKP-ND DAC 12-Bit Multiplying 11.86 10.68 9.47 AD9731BRS AD9731BRS-ND DAC 10-Bit. 170MSPS 1458 1313 11.64 
AD7545GLN AD7545GLN-ND DAC 12-Bit Multiplying 22.47 20.98 19.48 i Bit, es 
it Multiply AD9740ACPZ AD9740ACPZ-ND DAC 10-Bit, 165MSPS* NEW! 988 7.91 667 
AD7545JNZ AD7545JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying». 11.93 10.74 953 a Bi 
! AD9740AR AD9740AR-ND DAC 10-Bit, 165MSPS 988 7.91 6.67 
AD7547JN AD7547JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 19.46 18.16 16.87 : Bi 
: AD9740ARU AD9740ARU-ND DAC 10-Bit, 165MSP! 988 7.91 6.67 
AD7547JNZ AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 19.46 18.16 16.87 , 
AD7547JPZ AD7547JPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NE! 22.41 20.92 19.43 AD9742ACP AD9742ACP-ND DAC 12-Bit, 165MSP: 11.66 10.50 9.31 
- AD9742AR AD9742AR-ND DAC 12-Bit, 165MSP! 11.66 10.50 9.31 
AD7547JR AD7547JR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 19.46 18.16 16.87 : : 
i ee ‘i AD9742ARUZ AD9742ARUZ-ND | DAC 12-Bit, 165MSPS 11.66 10.50 9.31 
AD7547JRZ AD7547JRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 19.46 18.16 16.87 : 
+ AD9744ACPZ AD9744ACPZ-ND DAC 14-Bit, 165MSPS* 14.41 12.98 11.51 
AD7547KN AD7547KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 22.80 21.28 19.76 ADO7AAAR Re TaARAN DAG ABI 1eaMepe aaPeiolon marist 
AD7547KNZ AD7547KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 22.80 21.28 19.76 ub HAAR Bit, 165MSPS .. d ahs) He 
AD7547KPZ AD7547KPZ-ND DAC 12-Blt LC2MOS Dual* NEW! 96.22 24.48 22.73 AD9744ARU AD9744ARU-ND DAC 14-Bit, 165MSPS.. 28-TSSOP 14.41 12.98 11.51 
AD7547LPZ AD7547LPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW! 35.49 3313 3076 AD9744ARUZ ADS744ARUZ-ND | DAC 14-Bit, 165MSPS* NEW!.......28-TSSOP 14.41 12.98 11.51 
AD7548BQ AD7548BQ-ND DAC 12-Bit LC2MOS 19.49 18.19 16.89 AD9748ACP AD9748ACP-ND DAC 8-Bit, 165MSPS.... 6.94 5.56 4.69 
AD7548JN AD7548JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS 14.13 12.72 11.28 AD9751ASTZ AD9751ASTZ-ND DAC 10-Bit, 300MSPS* 31.50 29.40 27.30 
AD7548JNZ AD7548JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS*. 4413 1272 11.28 AD9752AR AD9752AR-ND DAC 12-Bit, 125MSPS .. 11.76 10.59 9.39 
AD7548KN AD7548KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS 15.44 14.41 13.38 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG _ Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES DATA CONVERSION (Continued) Part No. Part No. Description 125 100 
i ‘ai i DAC8420FP DAC8420FP-ND DAG 12-Bit Quad Serial-Out. 44.93 41.93 38.94 
Analog Devleasty) [Dla Key Deserintion pice tacs DAC8420FS DAC8420FS-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out. 4493 41.93 38.94 
DAC8420FSZ DAC8420FSZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* NEW!...16-SOIC 44.93 41.93 38.94 
AD9752ARZ AD9752ARZ-ND DAC 12-Bit, 125MSPS* 11.76 10.59 9.39 DAC8426FS DAC8426FS-ND DAC 8-Bit Quad with Voltage 
AD9752ARUZ AD9752ARUZ-ND pas -Bit, 125MSPS High re Ref... 24.90 23.24 21.58 
ert. * 76 10.59 9. - 
DAC8512FPZ DAC8512FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete* 8-Dip 956 7.65 6.46 
pee peel eb qi pe DAC8512FSZ DAC8512FSZ-ND DAC 12-Bit. 5V Complete 948 759 6.40 
: : Z : : DAC8562FS DAC8562FS-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel . 14.41 12.71 11.27 
AD9754ARZ AD9754ARZ-ND DAC 14-Bit, 125MSPS High DAC8562FSZ DAC8562FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel 14.41 12.71 11.27 
agazeanau ApaTSAARULND opens New ae 1a dey DAC8800FPZ DAC8800FPZ-ND DAC 8-Bit Octal CMOS* 14.31 12.89 11.43 
: Bit, ; } i DAC8800FS DAC8800FS-ND DAC 8-Bit Octal CMO: 1431 12.89 11.43 
pee poeioeeae eam OAC 14-Bi, 125MSPS* NEWT A Sle kG DACBBOOFS-REEL | DAC88O0FS-REELCT-ND |DAC 8-Bit Octal CMO 14.31 1289 11.43 
AD9755ASTZ AD9755ASTZ-ND DAG 14-Bit, 300MSPS* NEW! 48-LOFP 62.63 58.45 54.28 DACB8O0FS-REEL | DAC8ROOFS-REELTR-ND |DAC 8-Bit Octal CMO: 410609 .00/1,000 
AD9755-EB AD9755-EB-ND Evaluation Board for AD975: — [33705 0 ee DAC8840FP DAC8840FP-ND DAC 8-Bit Octal Multiply ... 15.54 14.51 13.47 
MO ene Pree tat Pee Ane lopaene BG Be LG DAC8840FS DAC8840FS-ND DAC 8-Bit Octal Multiply 15.54 14.51 13.47 
-| -Bit, i x A q Ri inky rm 
iraaa) eran EB Vr co in im | teem: [owas |acss@usam: acske eet ual 8 
ADS760ARUZ ADS760ARUZ-ND__| DAC 10-Bit, 125MSPS 9.70 8.73 7.75 PM7226HP PM7226HP-ND DAC 8-Bit Quad CMO: (20-Dip 17.76 16.58 15.40 
AD9760ARU50 AD9760ARU50-ND DAC 10-Bit, SOMSPS .. 958 8.63 7.65 PM7226HS PM7226HS-ND DAC 8-Bit Quad CMO! 20-SOP 20.16 18.82 17.48 
AD9761ARS AD9761ARS-ND DAC 10-Bit Dual 40MSPS 15.36 14.34 13.32 PM7545FP PM7545FP-ND DAC 12-Bit Multiplyin .20-Dip 853 7.68 6.81 
AD9761ARSZ AD9761ARSZ-ND DAC 10-Bit Dual 4OMSPS* NEW! 15.36 14.34 13.32 i “Bit Multiohi “Di 
ADSTEZAR ADOTEZAR-ND  —|DAC12-Bit, 125MSPS-_. 1196 1077 955 | PuysceHp | PMTS2BHPND (DAC Bt Dual Multphing PPLCe 860 448 378 
ADO7G2ARZ EUS/62BRZND DAG 12-Bit, 125MSPS* NEW! Wie alae teels PM7548FS PM7548FS-ND DAC 12-Bit LC2MOS.. 0-SOIC 10.86 9.78 8.68 
pDSTeeARUZ ADSTERARUZND Bree ICSMSPSe NEW? 11.96 10.77 9.55 PM7628FP PM7628FP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying O-PLCC 6.02 4.82 4.07 
{25MSPS* NEWS... 11.76 1059 9.39 Logarithmic Converter 
ADO764ARZ AD9764ARZ-ND DAC 14-Bit, 125MSPS* NI 4539 13.86 12.29 ADL530GACP-R2 | ADL5306ACP-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB 860 774 687 
‘AD9764ARU AD9764ARU-ND DAC 14-Bit, 125MSPS..... 4539 1294 12.29 ADL5306ACP-R2 __| ADL5306ACP-R2TR-ND [Logarithmic Converter 60dB 1644.75/250 
‘AD9764ARUZ AD9764ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125MSPS* NEW! 15.39 13.86 12.29 RMS-to-DC 
AD9765AST AD9765AST-ND DAC 12- i Diet eas 18.53 17.29 16.06 ADS36AJD AD536AJD-ND ‘True RMS/DC Converter 1548 14.45 13.42 
AD9765ASTZ AD9765ASTZ-ND f 18.53 17.29 16.06 ADS36AJH ADS536AJH-ND True RMS/DC Converter 11.25 10.13 8.98 
AD9767ASTZ AD9767ASTZ-ND DAC 14-1 t Dual 12SMSPS™. 21.18 19.77 18.36 ADS36AJQ AD536AJQ-ND True RMS/DC Converter 11.25 10.13 8.98 
AD9772AAST AD9772AAST-ND DAC 14-Bit, 160MSPS .. 26.39 24.63 22.87 AD536AKD AD536AKD-ND True RMS/DC Converter 32.21 30.06 27.92 
‘AD9773BSV AD9773BSV-ND ie Dual 160MSPS 39.96 37.30 34.64 ADS36AKH ADS36AKH-ND True RMS/DC Converter 17.64 16.47 15.29 
AD9774AS AD9774AS-ND 44.00 41.07 38.13 ADS36ASD ‘AD536ASD-ND True RMS/DC Converter 77.82 72.64 67.45 
AD9775BSV AD9775BSV-ND 54.54 50.91 47.27 AD536ASH ADS536ASH-ND True RMS/DC Converter 38.03 35.49 32.96 
AD9775BSVZ AD9775BSVZ-ND DAC 14-1 t Dual 46OMSPS 5454 50.91 47.27 AD636JD AD636JD-ND True RMS/DC Converter 14.89 13.41 11.90 
AD9777BSVZ AD9777BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 160MSPS* NEW! 60.00 56.00 52.00 AD636JH AD636JH-ND True RMS/DC Converter Mono. 931 839 7.44 
AD9777-EB AD9777-EB-ND Evaluation Board for AD9777 — 225.00 = = AD637AQ AD637AQ-ND True RMS/DC Converter WB -14-Dip 28.91 26.98 25.06 
AD9779BSVZ AD9779BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1.0GSPS* NEW!...100-TOFP 51.09 47.69 44.28 AD637ARZ ‘AD637ARZ-ND True RMS/DC Converter WB* NEW!...16-SOIC 26.61 24.84 23.07 
AD9786BSV AD9786BSV-ND DAC 16-Bit, Interpolation and AD637BR AD637BR-ND True RMS/DC Converter WB 31.56 29.46 27.36 
Signal Processing 52.88 49.35 45.83 AD637BRZ AD637BRZ-ND True RMS/DC Converter WB 31.56 29.46 27.36 
AD75004KP AD75004KP-ND DAC 12-Bit, Quad with Bu 53.87 50.28 46.69 AD637JD AD637JD-ND True RMS/DC Converter WB 36.90 34.44 31.98 
ADDAC80-CCD-V | ADDAC80-CCD-V-ND | DAC 12-Bit, Low Cost. 82.70 77.19 71.67 AD637JQ AD637JQ-ND True RMS/DC Converter WB 16.08 15.01 13.94 
ADDAC80D-CBI-V | ADDAC80D-CBI-V-ND | DAC 12-Bit, Low Cost. 26.21 24.46 22.72 AD637JR ‘AD637JR-ND True RMS/DC Converter WB 1643 14.79 13.12 
ADDAC80NZ-CBI-V | ADDAC80NZ-CBI-V-ND] DAC 12-Bit, Binary Mono* NEI 17.24 16.09 14.94 AD637JRZ AD637JRZ-ND True RMS/DC Converter WB* NEW! 16.43 14.79 13.12 
ADV7120KST30 ADV7120KST30-ND | DAC Video 3-Channel 30MHz.. Ceee a) gen AD637KQ AD637KQ-ND True RMS/DC Converter WB 27.47 25.64 23.81 
ADV7120KSTZ30__ | ADV7120KSTZ30-ND_| DAC Video 3-Channel 30MHz* 9.23 831 7.37 AD637SD AD637SD-ND True RMS/DC Converter WB 95.07 88.74 82.40 
ADV7122KST50 ADV7122KST50-ND _ | DAC Video 3-Channel 50MH: 233 11.10 985 AD736ARZ AD736ARZ-ND True RMS/DC Converter LP* 8SOIG 7.54 6.04 5.09 
ADV7123JSTZ240 | ADV7123JSTZ240-ND | DAC Video Triple HS*..... 18.71 17.46 16.22 AD736AQ0 ‘AD736AQ-ND True RMS/DC Converter LI 8-Dip 12.20 10.98 9.74 
ADV7123KSTZ50 | ADV7123KSTZ50-ND_| DAC Video 3-Channel 50MHz* 10.03 9.03 8.01 AD736JN AD736JN-ND True RMS/DC Converter L| 8-Dip 7.54 6.04 5.09 
ADV7123KSTZ140 | ADV7123KSTZ140-ND | DAC Video Triple HS* 12.68 11.42 10.13 AD736JNZ AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter LP* 8-Dip 7.54 6.04 5.09 
ADV7125JST240 _ | ADV7125JST240-ND | DAC Video 3-Ch., 240MH 16.63 14.97 13.28 AD736JR AD736JR-ND True RMS/DC Converter LP.. SOIC 7.54 6.04 5.09 
ADV7125JSTZ240 | ADV7125JSTZ240-ND | DAC Video 3-Ch., 240MHz* NEW! 1663 14.97 13.28 AD736JRZ AD736JRZ-ND True RMS/DC Converter LP* 8SOIC 7.54 6.04 5.09 
ADV7125JST330 | ADV7125JST330-ND | DAC Video 3-Channel 330MHz 19.46 18.16 16.87 AD736KR AD736KR-ND True RMS/DC Converter LP... 11.80 10.62 9.42 
ADV7125KSTZ50 ‘| ADV7125KSTZ50-ND | DAC Video 3-Channel 50MHz* 9.64 7.72 6.51 AD737JN AD737JN-ND True RMS/DC Converter L 6.00 4.80 4.05 
ADV7125KST140 | ADV7125KST140-ND_ | DAC Video 3-Channel 140MHz... 10.15 914 8.10 AD737JNZ AD737JNZ-ND True RMS/DC Converter LP* 6.00 4.80 4.05 
ADV7125KSTZ140__| ADV7125KSTZ140-ND | DAC Video 3-Channel 140MHz* 10.15 914 8.10 AD737JR AD737JR-ND True RMS/DC Converter LP... 6.00 4.80 4.05 
ADV7127JRUZ240 | ADV7127JRUZ240-ND | DAC Video 240MHz, AD737JRZ AD737JRZ-ND True RMS/DC Converter LP* 6.00 4.80 4.05 
3.3/5V* NEW...... 15.62 14.58 13.54 Voltage-to-Frequency 
ADV7127KRUZ50 ADV7127KRUZ50-ND | DAC Video 240MHz Single HS*. 974 7.80 6.58 AD537JD AD537JD-ND Voltage/Frequency Converter 46.23 43.15 40.07 
ADV7127KRUZ140 | ADV7127KRUZ140-ND| DAC Video 140MHz, 3.3/5V 12.64 11.39 10.10 AD537JH AD537JH-ND Voltage/Frequency Converter 13.74 12.38 10.98 
ADV7129KS ADV7129KS-ND DAC Video Color 192-Bit. -304-PQFP 1262.25 1178.10 1093.95 AD650BD AD650BD-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converte 27.27 25.46 23.64 
ADV7171KSZ ADV7171KSZ-ND DAC Video Encoder NTSC* 44-POFP 11.66 10.50 9.31 AD650JNZ AD650JNZ-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converter* ... 13.41 11.81 10.47 
ADV7171KSU ADV7171KSU-ND DAC Video Encoder NTSC 44-TOFP 10.00 9.00 7.98 AD650KN AD650KN-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converter...... ip 16.39 14.76 13.09 
ADV7173KSTZ ADV7173KSTZ-ND DAC Video NTSC 6-Channel* . 48-LQFP 11.25 10.13 8.98 AD650KNZ AD650KNZ-ND Voltage Freq./Freq. Voltage 
ADV7177KSZ ADV7177KSZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* . 4-MQFP 838 7.55 6.69 Converter* NEW!. 16.39 14.76 13.09 
ADV7179BCP ADV7179BCP-ND DAC Video NTSC 3-Ch. .... -AO-LFCSP 13.11 11.81 10.47 AD652BQ AD652BQ-ND \Voltage/Frequency Converter Syn 20.37 19.02 17.66 
ADV7179BCPZ ADV7179BCPZ-ND | DAC Video NTSC 3-Ch.* NEW!.......40-LFCSP 13.41 11.81 10.47 AD652JPZ AD652JPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 14.99 13.50 11.97 
ADV7179KCP ADV7179KCP-ND DAC Video NTSC 3-Ch. -40-LFCSP 1093 9.84 8.73 AD652KP AD652KP-ND \Voltage/Frequency Converter Syni 17.58 16.41 15.24 
ADV7179KCPZ-REEL | ADV7179KCPZ-REELCT-ND DAC Video NTSC 3-Ch.* NEW!........40-LFCSP 10.93 9.84 8.73 AD652KPZ AD652KPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. * 17.58 16.41 15.24 
ADV7179KCPZ-REEL | ADV7179KCPZ-REELTR-ND | DAC Video NTSC 3-Ch.* NEW........40-LFCSP 19925.00/2,500 AD654JNZ AD654JNZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono 8.30 6.64 5.61 
ADV7301AKST ADV7301AKST-ND | DAC Video HDTV 6-12-Bit... 64-LOFP 37.17 34.70 32.22 AD654JR AD654JR-ND \Voltage/Frequency Converter Mono. 830 664 561 
DACO8AQ DACO8AQ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed 6-CDip 9.68 7.75 6.54 AD654JR-REEL7 | AD654JR-REEL7TR-ND | Voltage/Frequency Converter Mono. 3953.25/750 
DACO8CPZ DACO8CPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* ip 240 1.92 1.44 AD654JRZ AD654JRZ-ND \Voltage/Frequency Converter Mono 830 6.64 5.61 
DACO8CSZ DACO8CSZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 240 192 1.44 AD7741BN AD7741BN-ND Voltage/Frequency Converter 461 369 2.87 
DACO8EPZ DACO8EPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 270 216 1.68 
DACO8EQ DACO8EQ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed... 3.38 2.70 2.10 ANALOG 
DACO8HPZ DACO8HPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 6-Dip 4.05 3.24 252 DEVICES DIGITAL POTENTIOMETERS 
DAC10GP DAC10GP-ND DAC 10-Bit Multiply High Speed ip 560 448 3.78 
DAC16FS DAC16FS-ND DAC 16-Bit Current Out 39.03 36.43 33.83 Analog Devices Digi-Key Price Each 
DAC16GS DAC16GS-ND DAC 16-Bit Current Ou 49.97 46.64 43.31 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DAC312HP DAC312HP-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed - 774 6.20 5.23 AD5160BRJZ5-R2 | AD5160BRJZ5-R2CT-ND |Pot. Digital 5K, 256 Pos.* $0T-23-8 230 1.84 1.38 
eae PAGS eH ZN DAG 12 bit Multiply lah Speed ahi i ae a2 AD5160BRJZ5-R2 | AD5160BRJZ5-R2TR-ND |Pot. Digital 5K, 256 Pos.* SOT-23-8 322.00/250 
- -Bit Multiply Serial In -Dip K i i a | i igi 93. 
DACBO43AFSZ | DACBO43AFSZ-ND | DAC 12-Bit Multiply Serial In* “Soc emer | Asienannone (it tee ei pot pictal 10K, 256 Pos, caren 6 (aie 
DAGBO43FP DAGBOASEF:ND DAG 12-Bit Multiply CMOS . Dip [2-4 N18 9.98 ADS160BRJ50-R2 | ADS160BRJS0-R2CT-ND |Pot. Digital 50K, 256 Pos. SOT-23-8 230 1.84 1.38 
DAC8043FPZ DAC8043FPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS* Dip 12.41 11.18 9.91 — : : : : : 
DACSO43GP DACBO43GP-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS. Dip 1659 1549 14.38 ADS160BRJSO-R2__ ] ADSIGOBRISO-R2TR-ND [Pot, Digital 50K, 256 Pos... ; SOT-23-8 322.00/250 
DACB143EP DAC8143eP-ND DAG 12-Bit Daisy-Chai 6-Dip 936 843 748 AD5160BRJZ50-RL7 | ADS160BRJZ50-RL7CT-ND |Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEW#....SOT-23-8 158 1.26 95 
DACB143ESZ DAC8143FSZ-ND DAG 12-Bit Daisy-Chain* T6SOIC 936 843 7.48 AD5160BRJZ50-RL7 | ADS160BRJZ50-RL7TR-ND |Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEW... SOT-23-8 2418.00/3,000 
DAC8221FP DAC8221FP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered 4-Dip 19.44 18.15 16.85 AD5160BRJ100-R2 | AD5160BRJ100-R2CT-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos. SOT-23-8 2.30 1.84 1.38 
DAC8222FS DAC8222FS-ND DAC 12-Bit Dual Buffered 24-SOIC 26.85 25.06 23.27 AD5160BRJ100-R2_| AD5160BRJ100-R2TR-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos SOT-23-8 322.00/250 
DAC8222FSZ DAC8222FSZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered* . 24-SOIC 26.85 25.06 23.27 AD5160BRJZ100-R2 | AD5160BRJZ100R2CT-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos. * SOT-23-8 230 184 1.38 
DAC8222GP DAC8222GP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered 4-Dip 31.59 29.49 27.38 AD5160BRJZ100-R2 | AD5160BRJZ100R2TR-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos.* SOT-23-8 322.00/250 
DAC8248FPZ DAC8248FPZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered* . 4-Dip 21.92 20.46 19.00 AD5161BRM5 AD5161BRM5-ND Pot. Digital 5K, 256 Pos... 10-MSOP 1.78 1.42 1.07 
DACB408FSZ DAC8408FSZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory* . 28-SOIC 13.91 12.53 11.11 AD5161BRMZ5 AD5161BRMZ5-ND — Pot. Digital 5K, 256 Pos.* NEWE......10-MSOP 1.78 1.42 1.07 
ae oe ne a Quad with Memory . rere a ae mee AD5161BRM10 AD5161BRM10-ND _|Pot. Digital 10K, 256 Pos. 10-MSOP 1.78 1.42 1.07 
a -Bit Quad w/Memory* NE! 7 i a5; i y igi * yi 
Decasace —[oneatarea [Dacor ed ack 70) Le eee 
DAGB412FP DAGEATZEEAND DAG 12-Bit Quad Readback. 42,05| 99:25) 36144 ADS161BRMZ50 | ADS161BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Pos. 10-MSOP 1.78 1.42 1.07 
DAC8412FPZ DAC8412FPZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback* NEW! 42.05 39.25 36.44 ate ; as : : 
‘ AD5161BRMZ100 | AD5161BRMZ100-ND_[Pot. Digital 100K, 256 Pos. * 10-MSOP 1.78 1.42 1.07 
DAC8412FPC DAC8412FPC-ND DAC 12-Bit Quad Readback. 42.05 39.25 36.44 7 
DACB412FPCZ DAC8412FPCZ-ND 1 DAC 12-Bit Quad Readback 42.05 30.25 36.44 AD5162BRMZ2.5 | AD5162BRMZ2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Pos.* NEW!....10-MSOP 248 198 1.54 
DAC8413EP DAC8413EP-ND DAC 12-Bit Quad Readback. 51.41 47.98 44.56 AD5162BRM10 AD5162BRM10-ND Pot. Dual 10K, 256 Pos.... 10-MSOP 248 1.98 1.54 
DAC8413FPCZ DAC8413FPCZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback 42.05 39.25 36.44 AD5162BRMZ10 AD5162BRMZ10-ND_ |Pot. Dual 10K, 256 Pos.* NEI 10-MSOP 248 1.98 1.54 
DAC8420EP DAC8420EP-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out 52.43 48.93 45.44 AD5162BRM50 AD5162BRM50-ND _|Pot. Dual 50K, 256 Pos... 10-MSOP 2.48 1.98 1.54 
DAC8420ESZ DAC8420ESZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out 52.43 48.93 45.44 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
548 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG DIGITAL POTENTIOMETERS (Continued) 


DEVICES 

Analog Devices Digi-Key a Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD5162BRM100 —_ | AD5162BRM100-ND_| Pot. Dual 100K, 256 Pos. -10-MSOP 2.48 1.98 1.54 AD5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLCT-ND |Pot. Digital 100K, 128 Pos. * SC70-6 145 116 87 
AD5162BRMZ100 | AD5162BRMZ100-ND | Pot. Dual 100K, 256 Pos.* . 10-MSOP 2.48 1.98 1.54 AD5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLTR-ND |Pot. Digital 100K, 128 Pos. * SC70-6 2226.00/3,000 
AD5170BRM2.5 AD5170BRM2.5-ND | Pot. Digital 2.5K, 256 Pos. 10-MSOP 2.48 1.98 1.54 AD5247BKS5-R2 __| AD5247BKS5-R2CT-ND |Pot. Digital 5K, 128 Pos $C70-6 1.88 1.50 1.13 
AD5170BRMZ2.5 | AD5170BRMZ2.5-ND | Pot. Digital 2.5K, 256 Pos.* NEW!...10-MSOP 248 1.98 1.54 AD5247BKS5-R2 _| AD5247BKS5-R2TR-ND |Pot. Digital 5K, 128 Pos $C70-6 262.50/250 

AD5170BRM10 AD5170BRM10-ND _| Pot. Digital 10K, 256 Pos... 10-MSOP_ 2.48 1.98 1.54 AD5247BKS10-R2__ | AD5247BKS10-R2CT-ND |Pot. Digital 10K, 128 Pos. Sc70-6 188 150 1.13 
AD5170BRMZ10 | AD5170BRMZ10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos.* NEWE....10-MSOP 248 1.98 1.54 AD5247BKS10-R2 | AD5247BKS10-R2TR-ND |Pot. Digital 10K, 128 Pos. $C70-6 262.50/250 

AD5170BRM50 AD5170BRM50-ND _ | Pot. Digital 50K, 256 Pos..... .10-MSOP 2.48 1.98 1.54 AD5247BKS50-R2 | AD5247BKS50-R2CT-ND |Pot. Digital 50K, 128 Pos. SC70-6 188 1.50 1.13 
AD5170BRMZ50 | AD5170BRMZ50-ND_ | Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEW!....10-MSOP 248 1.98 1.54 AD5247BKS50-R2 | AD5247BKS50-R2TR-ND |Pot. Digital 50K, 128 Pos. SC70-6 262.50/250 

AD5170BRMZ100 | AD5170BRMZ100-ND J Pot. Digital 100K, 256 Pos.* NEW!...10-MSOP 248 1.98 1.54 AD5247BKS100-R2 | AD5247BKS100-R2CT-ND Pot. Digital 100K, 128 Pos SC70-6 188 1.50 1.13 
AD5171BRJZ5-R2__| ADS171BRJZ5-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, OTP*.. SOT-23-8 2.43 1.95 1.52 AD5247BKS100-R2_| AD5247BKS100-R2TR-ND_|Pot. Digital 100K, 128 Pos. SC70-6 262.50/250 

AD5171BRJZ5-R2 | ADS171BRJZ5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, OTP . SOT-23-8 359.00/250 AD5248BRM2.5 AD5248BRM2.5-ND — |Pot. Digital Dual 2.5K 12C. 1O-MSOP 248 198 1.54 
AD5171BRJZ10-R2_ | ADS171BRJZ10-R2CT-ND| Pot. Digital 10K, OTP* .S0T-23-8 243 1.95 1.52 AD5248BRMZ2.5 | AD5248BRMZ2.5-ND Pot. Digital Dual 2.5K 12C* 10-MSOP 2.48 198 1.54 
AD5171BRJZ10-R2_ | ADS5171BRJZ10-R2TR-ND| Pot. Digital 10K, OTP* . SOT-23-8 359.00/250 AD5248BRM10 AD5248BRM10-ND —_|Pot. Digital Dual 10K 12C.. 10-MSOP 248 198 1.54 
AD5171BRJZ50-R2_ | ADS171BRJZ50-R2CT-ND| Pot. Digital 50K, OTP* .S0T-23-8 243 195 1.52 AD5248BRM50 AD5248BRM50-ND —_|Pot. Digital Dual 50K 12C.. 10-MSOP 248 198 1.54 
AD5171BRJZ50-R2_| AD5171BRJZ50-R2TR-ND| Pot. Digital 50K, OTP* . SOT-23-8 359.00/250 AD5248BRM100 AD5248BRM100-ND_|Pot. Digital Dual 100K 12C. 10-MSOP_ 2.48 1.98 1.54 
‘AD5171BRJZ100-R2 | ADS171BRJZ100R2CT-ND | Pot. Digital 100K, OTP -S0T-23-8 243 195 1.52 AD5252BRU1 AD5252BRU1-ND Pot. Digital Dual 1K, 256 Pos. 4-TSSOP 5.26 4.21 3.56 
AD5171BRJZ100-R2 | AD5171BRJZ100R2TR-ND | Pot. Digital 100K, OTP*.. . SOT-23-8 359.00/250 AD5252BRUZ1 AD5252BRUZ1-ND_—_/Pot. Digital Dual 1K, 256 Pos. * 4-TSSOP 5.26 4.21 3.56 


AD5171EVAL AD5171EVAL-ND Evaluation Board for ADS — 3938 — — AD5252BRUZ10 AD5252BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 
AD5172BRM2.5 AD5172BRM2.5-ND__ | Pot. Dual 2.5K, 256 Pos... 10-MSOP 3.24 2.60 2.02 256 Pos.* NEW!... 14-TSSOP 5.26 4.21 3.56 
AD5172BRMZ2.5 | AD5172BRMZ2.5-ND | Pot. Dual 2.5K, 256 Pos.* NEWE......10-MSOP 3.24 2.60 2.02 AD5252BRUZ100 | AD5252BRUZ100-ND_|Pot. Digital Dual 100K, 


256 Pos.* NEW!.. 14-TSSOP 5.26 4.21 3.56 


AD5172BRM50 AD5172BRM50-ND | Pot. Dual 50K, 256 Pos... 3.24 2.60 2.02 a 
(ADS172BRMZ50 | ADS172BRMZ50-ND | Pot. Dual 50K. 256 Pos * 324 260 202 AD5253BRU1 AD5253BRUI-ND _|Pot. Digital Quad 1K, 64 Pos 20-TSSOP 546 437 3.69 
AD5172BRM100 | AD5172BRM100-ND | Pot. Dual 100K, 256 Pos. 324 260 202 AD5253BRU10 AD5253BRU10-ND —_|Pot. Digital Quad 10K, 64 Pos.. 20-TSSOP 5.46 4.37 3.69 
AD5172BRMZ100 AD5172BRMZ100-ND | Pot. Dual 100K, 256 Pos.* . 3.24 260 2.02 AD5253BRU100 AD5253BRU100-ND —_|Pot. Digital Quad 100K, 64 Pos. 20-TSSOP 5.46 4.37 3.69 
: Baal por D4 nee AD5254BRUZ1 AD5254BRUZi-ND [Pot Digital Quad 1K, 256 Pos.*.....20-TSSOP 662 530 447 
AD5172BRMZ100-RL7| AD5172BRMZ100RLCT-ND| Pot. Dual 100K, 256 Pos.* . 3.24 2.60 2.02 ia! 
AD5254BRU10 AD5254BRU10-ND _|Pot. Digital Quad 10K, 256 Pos. 20-TSSOP 6.62 5.30 4.47 
‘AD5172BRMZ100-RL7| AD5172BRMZ100RLTR-ND| Pot. Dual 100K, 256 Pos.* . 1836.00/1,000 ADS2545AUZ10--— PRRRHeE SHEE Pot. Diotial Quad10K 
AD5173BRM2.5 AD5173BRM2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K OT 3.24 2.60 2.02 A OL, Digital Guad 108, 


256 Pos.* NEW!............. 
AD5254BRU100 AD5254BRU100-ND Pot. Digital Quad 100K, 256 Po 
AD5254BRUZ100 AD5254BRUZ100-ND Pot. Digital Quad 100K, 

256 Pos.* NEW!.. 
AD5255BRU25 AD5255BRU25-ND Pot. Digital 25K, 3-Ch. 


20-TSSOP 6.62 5.30 4.47 
20-TSSOP 6.62 5.30 4.47 


AD5173BRM10 AD5173BRM10-ND | Pot. Digital Dual 10K OTP 
AD5173BRM50 AD5173BRM50-ND _ | Pot. Digital Dual 50K OTP 
AD5173BRM100 AD5173BRM100-ND _| Pot. Digital Dual 100K OTP. 
AD5200BRM10 AD5200BRM10-ND _ | Pot. Digital 10K, 256 Pos. 


3.24 260 2.02 
3.24 2.60 2.02 
-10-MSOP 3.24 260 2.02 
10-SOIC =2.45 1.96 1.47 


20-TSSOP 6.62 5.30 4.47 
24-TSSOP 9.38 845 7.49 


‘AD5204BR10 AD5204BR10-ND —_| Pot. Digital 10K, Quad 256 Po: 24-SOIC 5.02 4.02 3.13 a : : 
nanan |AbeomcTow [Fo Ogtattatsorc soe oe ame ara | NOSBERURO | ADERUREAD rox Ouaik 2h ae TSSp Bah BAG 78 
ADS204BRUZ50 RUSS Zoe) Pot. Digital 80K, Quad AD5259BRMZ100 | AD5259BRMZ100-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos.* 10-MSOP 248 198 1.49 

256 Pos.* NEWI...... SMe alle AD5260BRUZ20 __| AD5260BRUZ20-ND _|Pot. Digital 20K, 256 Pos.* NEW!..14-TSSOP 443 3.55 276 
ADS206BN10 AD5206BN10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Pos 580 464 3.92 ‘AD5260BRU50 AD5260BRU50-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos. 141SS0P 4.43. 3.55 2.76 
ADS206BRU10 ADS20GBRUIO-ND) | Pot. Digital 6-Channel 256 Pos. St) Ale ah AD5260BRUZ50 | ADS260BRUZ50-ND _|Pot. Digital 50K, 256 Pos. . 4TSSOP 4.43 3.55 2.76 
AD5207BRU100-REEL7 | ADS207BRU100RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 256 Pos. 261 209 1.63 ‘ADS260BRU200 | ADS260BRU2O0-ND —|Pot. Digital 200K. 256 Pos “TSSOP 443 355 276 
AD5207BRU100-REEL? (ADseUTERUIOOR TEEN) Pot. Digital Dual 256 Pos 1479,00/1,000 AD5260BRUZ200 | AD5260BRUZ200-ND |Pot. Digital 200K, 256 Pos.* NEW!..14-TSSOP 4.43 3.55 2.76 
AD5220BN10 AD5220BN10-ND Pot. Digital 10K, 128 Pos 2.48 1.98 1.49 AD5262BRU20 AD5262BRU20-ND _|Pot. Dual 20K, 256 Pos. 6-TSSOP_ 4.86 3.89 3.03 
AD5220BNZ10 AD5220BNZ10-ND _| Pot. Digital 10K, 128 Pos. * 2.48 1.98 1.49 AD5262BRUZ20 ‘AD5262BRUZ20-ND __|Pot. Dual 20K, 256 Pos. 6-TSSOP 4.86 3.89 3.03 
AD5220BR10 AD5220BR10-ND Pot. Digital 10K, 128 Pos 2.48 1.98 1.49 AD5262BRU50 AD5262BRU50-ND —_|Pot. Dual 50K, 256 Pos. 6-TSSOP 4.86 3.89 3.03 
AD5220BRZ10 AD5220BRZ10-ND | Pot. Digital 10K, 128 Pos. * 2.48 1.98 1.49 AD5262BRUZ50 AD5262BRUZ50-ND Pot. Dual 50K, 256 Pos.* 6-TSSOP 4.86 3.89 3.03 


6-TSSOP 486 3.89 3.03 
16-TSSOP 4.86 3.89 3.03 
7.00 560 4.73 
7.00 5.60 4.73 


AD5222BR1M AD5222BR1M-ND Pot. Digital Dual 128 Pos. 14-SOIC 4.01 3.21 2.50 AD5262BRU200 AD5262BRU200-ND Pot. Dual 200K, 256 Pos.. 
AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ10RL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K*. TSOT-23-8 1.47 1.23 98 AD5262BRUZ200 AD5262BRUZ200-ND_|Pot. Dual 200K, 256 Pos.* 
AD5227BUJZ10-RL7 | AD5227BUJZ10RL7TR-ND| Pot. Digital Up/Down 10K*. TSOT-23-8 1911.00/3,000 AD5263BRU20 AD5263BRU20-ND Pot. Quad 20K, 256 Pos. 
AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8 147 1.23 98 AD5263BRUZ20 AD5263BRUZ20-ND _|Pot. Quad 20K, 256 Pos.* 
AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ100RLTR-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8 1911.00/3,000 AD5263BRUZ50 AD5263BRUZ50-ND _|Pot. Quad 50K, 

AD5228BUJZ10-RL7 | AD5228BUJZ10RL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K*. TSOT-23-8 1.29 1.08 .86 256 Pos.* NEW! 
AD5228BUJZ10-RL7 | AD5228BUJZ10RL7TR-ND| Pot. Digital Up/Down 10K*. TSOT-23-8 1677.00/3,000 AD5263BRU200 AD5263BRU200-ND _|Pot. Quad 200K, 256 Pos. 
AD5228BUJZ100-RL7 | AD5228BUJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8 1.29 1.08 .86 AD5263BRUZ200 AD5263BRUZ200-ND /Pot. Quad 200K, 256 Pos.* NEI 
AD5228BUJZ100-RL7 | AD5228BUJZ100RLTR-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* 1677.00/3,000 AD5S263EVAL AD5263EVAL-ND Evaluation Board for AD5263 


7.00 5.60 4.73 
7.00 5.60 4.73 
7.00 5.60 4.73 


1.88 150 1.13 


AD5231BRU10 ADS5231BRU10-ND | Pot. Digital 10K, 1024 PoS.............16-TSSOP 4.95 3.96 3.08 ADS273BRJ1-R2 | ADS273BRJ1-R2CT-ND |Pot. Digital 1K, 64 Pos...... 
AD5231BRUZ10 | AD5231BRUZ10-ND | Pot. Digital 10K, ADS5273BRJ1-R2 | ADS273BRJ1-R2TR-ND |Pot. Digital 1K, 64 Pos. . 262.50/250 
1024 Pos.* NEW!..... 16-TSSOP 4.95 3.96 3.08 ADS5273BRJ10-R2__| AD5273BRJ10-R2CT-ND |Pot. Digital 10K, 64 Pos. 1.88 1.50 1.13 
AD5231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-ND | Pot. Digital 100K, 1024 Pos.* 16-TSSOP 4.95 3.96 3.08 ADS273BRJ10-R2 | ADS273BRJ10-R2TR-ND /Pot. Digital 10K, 64 Pos 262.50/250 
AD5232BRUZ10 AD5232BRUZ10-ND | Pot. Digital Dual 256 Pos.*..... 16-TSSOP 5.90 472 3.99 AD5273BRJ50-R2 | AD5273BRJ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 64 Pos. 188 1.50 1.13 
AD5232EVAL10 AD5232EVAL10-ND | Evaluation Board 10 for AD5232 6750 — AD5273BRJ50-R2 | AD5273BRJ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 64 Pos 262.50/250 
AD5233BRU10 AD5233BRU10-ND Pot. Quad 10K, 64 Pos. 548 439 3.70 AD5273BRJ100-R2 | AD5273BRJ100-R2CT-ND |Pot. Digital 100K, 64 Pos. PS See OO Miedo) 
‘AD5233BRU50 AD5233BRU50-ND _ | Pot. Quad 50K. 64 Pos 548 439 3.70 ADS5273BRJ100-R2_| ADS273BRJ100-R2TR-ND |Pot. Digital 100K, 64 Pos. 262.50/250 
7 AD5273BRJZ10-R7 | ADS273BRJZ10-R7CT-ND |Pot. Digital 10K, 64 Pos.* 1.88 1.50 1.13 
ee RIDER DERN PoE CBI Ged Pec Mews ae Ae ag ADS5273BRJZ10-R7 | ADS273BRJZ10-R7TR-ND |Pot. Digital 10K, 64 Pos. * 2880.00/3,000 
AD5235BRUZ250 | AD5235BRUZ250-ND | Pot. Dual 250K, 1024 Pos.* NEW! 9.38 845 7.49 ADS280BRU20 ADS280BRU20-NO NS Pot. Digital 20K, 256 Pos. 443 3.55 2.76 
AD5241BR1M AD5241BR1M-ND | Pot. Digital 256 Pos. 14-S0IC 2.27 182 1.42 ADE2B0BRUZ20, AREER CERI Ze Dei bamm Oct. Digital 20K, 256 Pos. Gee OES Bat 
AD5242BR1M AD5242BR1M-ND | Pot. Digital 256 Pos. 16-SOIG 3.13 251 1.95 ADS280BRU50 ADS280BRUSO:NDIESS | Pot. Digital 50K, 256 Pos. 443 3.55__2.76 


443° 3.55 2.76 


AD5242BRZ1M AD5242BRZ1M-ND | Pot. Digital 256 Pos.* NEI 3.13 251 1.95 ADS280BRUZ50 =| ADS280BRUZSO-ND Pot. Digital SOK, 256 Pos. * . 

ig! AD5280BRU200 | AD5280BRU200-ND _|Pot. Digital 200k, 256 Pos. 443 355 276 
AD5242BRU10 AD5242BRU10-ND _ | Pot. Digital 10K, 256 Pos 313 251 1.95 

igi AD5282BRU20 AD5282BRU20-ND | Dual Pot. 20K, 256 Pos. 486 389 3.03 
AD5242BRU100-REEL? | ADS242BRU1OORL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Po 313 251 1.95 

igi AD5282BRUZ20 | AD5282BRUZ20-ND [Dual Pot. 20K, 256 Pos.* NE! 486 3.89 3.03 
AD5242BRU100-REEL? | AD5242BRU1OORL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Pos. . 1772.00/1,000 
apeeaoaacid ADS249BRZ10-ND._| Pot Diital 10K, 256 Pos. = aie Bat eg AD5282BRU50 AD5282BRU50-ND __|Dual Pot. 50K. 256 Pos.... 486 3.89 3.03 

o ‘AD5282BRUZ50 | AD5282BRUZ50-ND _|Dual Pot. 50K, 256 Pos. NEW! 486 3.89 3.03 
AD5243BRMZ2.5 | AD5243BRMZ2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K I2C* NE 248 1.98 1.54 3 

igi AD5282BRUZ200 | AD5282BRUZ200-ND Dual Pot. 200k, 256 Pos.* NEW: 486 3.89 3.03 
AD5243BRM10 | AD5243BRM10-ND | Pot. Digital Dual 10K I2C. 248 1.98 1.54 ih 2 
AOEeAcazio — TARESESEENEATANTERN| poe oil Doel tox ioc SMe came AD5290YRMZ10 | ADS290YRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Pos.* NE 486 3.89 3.03 

- Dig ; ay AD5290YRMZ50 | ADS290YRMZ50-ND Pot. Digital 50K. 256 Pos.* NE 486 3.89 3.03 


AD5243BRM50 AD5243BRM50-ND _ | Pot. Digital Dual SOK 12C. 
AD5243BRM100 AD5243BRM100-ND _| Pot. Digital Dual 100K 12 


2.48 1.98 1.54 


2 | igi * W10- 
“10-MSOP 248 198 154 AD5290YRMZ100 | ADS290YRMZ100-ND _|Pot. Digital 100K, 256 Pos.* NEW!...10-MSOP 486 3.89 3.03 


‘AD5243BRMZ100 | AD5243BRMZ100-ND | Pot. Digital Dual 100K 12c* “10-MSOP 2.48 1.98 1.54 ea ORR allpee re erties ae ee ee 
AD5245BRJZ5-R2 | ADS245BRJZ5-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, 256 Pos.* NI .S0T-23-8 2.30 1.84 1.38 AD7376ARUZ10-R7 | ADTS7GARUZI0-R7CT-ND Pot. Digital 10K’ 128 Pos.* 5.08 407 3.43 
AD5245BRJZ5-R2 | ADS245BRJZ5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, 256 Pos.* NEW...... SOT-23-8 322.00/250 AD7376ARUZ10-R7 | AD7376ARUZIO-R7TR-ND Pot. Digital 10K’ 128 Pos.* 3175.00/1,000 
AD5245BRJ10-R2 | AD5245BR10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos. S0T-23-8 230 184 1.38 AD7376ARUS5O AD7376ARUS0-ND _|Pot. Digital 10K’ 128 Pos. 508 407 343 
ADS245BRJ10-R2__ | ADS245BRJ10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos. .S0T-23-8 322.00/250 AUBAOOARI ADB400ART-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K. 1-Channe 7502.00 1.56 
AD5245BRJZ10-R2 | ADS245BRJZ10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos.* MEW!...SOT-23-8 230 184 1.38 ADB400ARZ1 AD8400ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K. 1-Channel* B-s0lc 250 200 156 
AD5245BRJZ10-R2 | AD5245BRJZ10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos.* NE! . SOT-23-8 322.00/250 AD8400AR10 AD8400AR10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel 8-SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5245BRJ50-R2 —_| AD5245BRJ50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos. .SOT-23-8 230 1.84 1.38 AD8400ARZ10 AD8400ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel 8-SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5245BRJ50-R2 —_| AD5245BRJ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos. . SOT-23-8 322.00/250 AD8400AR50 AD8400AR50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel 8-SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5245BRJZ50-R2_| AD5245BRJZ50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEW!....SOT-23-8 2.30 1.84 1.38 ADBADOAR100 ADB400AR100-ND [Pot Digital 8-Bit. 100K, 1-Channe 8S0IG 2502.00 156 
AD5245BRJZ50-R2 | AD5245BRJZ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NE! . SOT-23-8 322.00/250 AD8400ARZ100 AD8400ARZ100-ND —_|Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Channel* 8-SOIC 250 2.00 1.56 
AD5245BRJZ100-R2 | AD5245BRJZ100-R2CT-ND| Pot. Digital 100K, 256 Pos.* NEW!...SOT-23-8 2.30 1.84 1.38 AD8402AN10 AD8402AN10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Ch..... 3.78 3.03 2.36 
AD5245BRJZ100-R2 | AD5245BRJZ100-R2TR-ND} Pot. Digital 100K, 256 Pos.* NEW!... SOT-23-8 322.00/250 AD8402AR1 AD8402AR1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Ch....... 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKS5-R2 AD5246BKS5-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, 128 Pos.. -SC70-6 1.88 «1.50 1.13 AD8402ARZ10 AD8402ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Ch.* NI 6.78 303) 2.36 
AD5246BKS5-R2 AD5246BKS5-R2TR-ND_| Pot. Digital 5K, 128 Po: -SC70-6 262.50/250 AD8402ARZ50 AD8402ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 

AD5246BKSZ5-RL7 | AD5246BKSZ5-RL7CT-ND | Pot. Digital 5K, 128 Pos.* NEW! -SC70-6 145 1.16 .87 2-Channel* NEW!. 3.78 3.03 2.36 
AD5246BKSZ5-RL7 | AD5246BKSZ5-RL7TR-ND | Pot. Digital 5K, 128 Pos.* NEW! -SC70-6 2226.00/3,000 AD8402AR100 AD8402AR100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 2-Ch... 3.78 3.03 2.36 


AD5246BKS10-R2 | AD5246BKS10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Pos. 
AD5246BKS10-R2 | AD5246BKS10-R2TR-ND| Pot. Digital 10K, 128 Pos. 
AD5246BKS50-R2 _| AD5246BKS50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 128 Pos. 
AD5246BKS50-R2 | AD5246BKS50-R2TR-ND| Pot. Digital 50K, 128 Pos. 
AD5246BKS100-R2 | AD5S246BKS100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Po: 
AD5246BKS100-R2 | AD5246BKS100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Po: 
AD5246BKSZ100-R2 | AD5246BKSZ100R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Pos. 
AD5246BKSZ100-R2 | AD5246BKSZ100R2TR-ND| Pot. Digital 100K, 128 Pos. 


‘$C70-6 1.88 150 1.13 AD8402ARU10 AD8402ARU10-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel 
.$C70-6 262.50/250 AD8403ARUZ1 AD8403ARUZ1-NO _|Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel 
-$C70-6 1.88 1.50 1.13 AD8403ARZ10 ‘AD8403ARZ10-ND _ |Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Ch.* NEW! 
$070-6 262.50/250 AD8403AR10-REEL | ADB403AR10-REELCT-ND |Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel 
‘$C70-6 188 150 1.13 AD8403AR10-REEL | ADB403AR10-REELTR-ND |Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel 
-$C70-6 262.50/250 AD8403ARU10 AD8403ARU10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel 5.08 4.07 3.43 
“$C70-6 1.88 150 1.13 AD8403ARUZ10 _| AD8403ARUZ10-ND _|Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel*.. 5.08 4.07 3.43 


-SC70-6 262.50/250 * RoHS Compliant (Continued) 
% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


3.78 3.03 2.36 
5.08 4.07 3.43 
5.08 4.07 3.43 
5.08 4.07 3.43 
3175.00/1,000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 549 


ANALOG 


ANALOG 
DEVICES 


HARDWARE MONITORS 


DEVICES DIGITAL POTENTIOMETERS (Continued) AND THERMAL MANAGEMENT 
Analog Devices Digi-Key Price Eacha Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘l 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
AD8403ARU10-REEL | AD8403ARU10-RLCT-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel......24-TSSOP 5.08 4.07 3.43 ADM1027ARQ ADM1027ARQ-ND — | Thermal Controller Volt./Monitor........24-QSOP 9.00 7.20 6.08 
AD8403ARU10-REEL | AD8403ARU10-RLTR-ND | Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel .....24-TSSOP 7875.00/2,500 ADM1027ARQZ ADM1027ARQZ-ND | Thermal Controller Volt./Monitor*......24-QSOP 9.00 7.20 6.08 
AD8403AR50 AD8403AR50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Channe 24-SOIC 5.08 4.07 3.43 ADM1031ARQZ ADM1031ARQZ-ND | Sensor 2-Temp/Fan Control*... 8.80 7.04 5.94 
AD8403AR100 AD8403AR100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel 24-SOIC 5.08 4.07 3.43 ADM1032ARZ ADM1032ARZ-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C* 5.90 472 3.99 
AD8403ARU100 AD8403ARU100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channe| .. 24-TSSOP 5.14 4.12 3.47 ADM1032AR-1 ADM1032AR-1-ND Temp. Monitor Default Set at 108°C. 590 472 3.99 
AD8403ARUZ100 _ | AD8403ARUZ100-ND | Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel*...24-TSSOP_ 5.14 4.12 3.47 ADMI032ARM ADNHO32ARM-ND | Temp. Monitor Default Set at 85°C... 590 4723.99 
Rheostat ADM1032ARMZ ADM1032ARMZ-ND | Temp. Monitor Default Set at 85°C* 590 472 3.99 
ADN2850BCP25 ADN2850BCP25-ND | Pot. Digital Dual 25K 10-Bit.... 6-LFCSP 1083 975 8.65 ADM1032ARM-1 | ADM1032ARM-1-ND | Temp. Monitor Default Set at 108°C. 590 472 3.99 
ADN2850BCPZ25 | ADN2850BCPZ25-ND | Pot. Digital Dual 25K 10-Bit* NEW!..16-LFCSP 1083 9.75 8.65 ADM1033ARQ ADM1033ARQ-ND —_ | Thermal Monitor/Fan Speed 
ADN2850BCP250 | ADN2850BCP250-ND | Dual 1024 Position Prog. Resistor......16-LFCSP 14.63 11.70 9.10 Controller......... 7.64 612 5.16 
ADN2860ACPZ25-RL7 | ADN2860ACPZ25RLCT-ND} Pot. Digital 25K, 3-Channel* .24-LFCSP 9.83 8.85 7.85 ADM1033ARQZ ADM1033ARQZ-ND | Thermal Monitor/Fan Spe 
ADN2860ACPZ25-RL7 | ADN2860ACPZ25RLTR-ND| Pot. Digital 25K, 3-Channel* .24-LFCSP 10930.50/1,500 Controller* 764 612 5.16 
ADN2860ACPZ250-RL7 | ADN2860ACPZ250RCT-ND} Pot. Digital 250K, 3-Channel* .. .24-LFCSP 9.83 8.85 = 7.85 ADM1034ARQ. ADM1034ARQ-ND Thermal Monitor/Fan Speed 
ADN2860ACPZ250-RL7 | ADN2860ACPZ250RTR-NO| Pot. Digital 250K, 3-Channel*. .24-LFCSP 10930.50/1,500 Controller... 794 636 536 
ADM1034ARQZ ADM1034ARQZ-ND | Thermal Monitor/Fan Speed 
ANALOG DISPLAY AN Controller* thes 7.94 6.36 5.36 
DEVICES ADM1060ARUZ ADM1060ARUZ-ND | Supervisor/Sequencer 7-Channel 9.58 863 7.65 
= — i) CONVERTERS ADM1062ASUZ ADM1062ASUZ-ND | Super Sequencer™ with Margining Control 
Analog Devices Digi-Key ae Price Each and Temp. Monitoring* . 16.33 14.70 13.04 
Part No. Part No. Description 1 25 100 ADM1063ASUZ ADM1063ASUZ-ND | Multisupply Supervisor/Sequencer wi 
AD723ARU AD723ARU-ND RGB to NTSC/PAL Encoder 7.08 5.67 4.78 and Temp. Monitoring* 14.99 13.50 11.97 
AD723ARUZ AD723ARUZ-ND RGB to NTSC/PAL ADM1064ASU ADM1064ASU-ND Super Sequencer™ with Voltage 
Encoder* NEW‘..... 7.08 5.67 4.78 Readback ADC 14.33 12.90 11.44 
AD725AR AD725AR-ND Encoder RGB to NTSC/PAL.. 914 7.32 6.17 ADM1066ASUZ ADM1066ASUZ-ND Super Sequence 
AD725ARZ AD725ARZ-ND Encoder RGB to NTSC/PAL* 914 7.32 6.17 Auxiliary ADC Input* 45.49 13.95 12.37 
AD725-EB AD725-EB-ND Evaluation Board for AD725 — (367.50 = = ADM1067ASU ADM1067ASU-ND Super Sequencer™ with Open-Loop 
ADV202BBC-115 | ADV202BBC-115-ND | JPEG2000 Video Codec .. 52.77 49.26 45.74 Margining DACs. 12.16 10.95 9.71 
ADV202BBC-150 | ADV202BBC-150-ND | JPEG2000 Video Code 70.59 65.89 61.18 7 TM itor* 
ADV202BBC2-150 | ADV202BBCZ-150-ND | JPEG2000 Video Codec* . ee | sowicconsi: (Moir atNGIM Sine Secucrcer™™ uth Merging 7” ee ne 
ADV601LCJST ADV601LCJST-ND _| Video Encoder/Decoder. .120-LOFP 51.54 48.11 44.67 centrale 930 744 6.28 
ADV601LCJSTZ ADV601LCJSTZ-ND | Video Encoder/Decoder* NEW!......120-LOFP 51.54 48.11 44.67 ADM1085AKS-REEL7| ADM1085AKSREELTCT-ND | Simple Sequencer™ . 1.02 85 68 
ADV7181BCP ADV7181BCP-ND Multiformat SDTV Video Decoder .......64-LFCSP 13.33 12.00 10.64 ADM1085AKSZ-REEL7| ADM1085AKSZ-REEL7CT-ND| Simple Sequencer™ 1.02 85 .68 
ADV7181BST ADV7181BST-ND Multiformat SDTV Video Decode 64-LOFP 13.33 12.00 10.64 ADMITOBSAKSZ-REELT ADMIO8SAKSI-REELTTRAID| Simple Sequencer™* 7396.00/8.000 
ADV7183ABST ADV7183ABST-ND —_| Multiformat SDTV Video Decoder..........0-LOFP 19.12 15.30 12.91 : 
4 : i ‘ ADM1086AKS-REEL7] ADMMO86AKSREELTCT-ND | Simple Sequencer™. 1.02 85 68 
ADV7183KST ADV7183KST-ND Multiformat SDTV Video Decoder.........80-LOFP 16.61 15.50 14.40 4 
: ADM1086AKS-REEL7] ADMMO86AKSREEL7TR-ND | Simple Sequencer™ . 1326.00/3,000 
ADV7185KST ADV7185KST-ND Multiformat SDTV Video Decode 80-LOFP 45.15 42.14 39.13 ‘ al si al 
: ADM1087AKS-REEL7] ADMMO087AKSREELTCT-ND | Simple Sequencer™. 1.02 85 68 
ADV7189KST ADV7189KST-ND Multiformat SDTV Video Decode: 45.90 36.72 30.99 ‘ al Si ak 
: ie ADM1087AKS-REEL7| ADMMO087AKSREEL7TR-ND | Simple Sequencer™ . 1326.00/3,000 
ADV7194KSTZ ADV7194KSTZ-ND —_| Video Encoder EXT-10 44.93 41.93 38.94 - 
i ADM1088AKS-REEL7| ADWHO88AKSREEL7CT-ND | Simple Sequencer™. 1.02 85 68 
ADVFC32BH ADVFC32BH-ND Voltage/Freq. and i ai 
Freq./Voltage Converter -25-85°C.......T0-100 12.06 10.86 9.63 ADM1088AKS-REEL7] ADMMO088AKSREEL7TR-ND | Simple Sequencer™ . 1326.00/3,000 
3 ADN8831ACPZ-REEL7 | ADN8831ACPZ-REEL7CT-ND | Thermoelectric Cooler 
ADVFC32KN ADVFC32KN-ND Voltage/Freq. and 
368 Di Controller® NEW! 0... ccc 32-LFCSP 11.66 1050 9.31 
Freq./Voltage Converter 0-70°C.............. 14-Dip 9.01 812 7.20 ADN8831ACPZ-REEL7 | ADNG831ACPZ-REEL7TR-ND| Th lectric Cool 
ADVFC32KNZ ADVFC32KNZ-ND —_| Voltage/Freq. and Freq./ TAGPZ-REEL? PREELTIR-ND| Thermoelectric Cooler 
Voltage Converter 0-70°C* NEW!.....14-Dip 9.01 812 7.20 Controller® NEW! .cccccceoeeoee 32-LFCSP 12967.50/1,500 
ADVFC32SH ADVFC32SH-ND Voltage/Freq, ad "i ; j ADT70GR ADT70GR-ND PRTD Conditioning 
Freq./Voltage Converter -55-125°C.......T0-100 16.23 15.15 14.07 Circuit/Temp. Controller 20-SOIC =8.18 655 5.53 
Analog ADT7316ARQ ADT7316ARQ-ND _| Digital Temp. Sensor Quad D. .16-QSOP 11.15 10.04 8.90 
AD9BB2KST-100  JAD9B82KST-100-ND | Analog Interface Dual. TO0-LOFP 11.18 10.07 8.93 pee airy Rana retest needa a is oat au 
AD9882KSTZ-100 | AD9882KSTZ-100-ND | Analog Interface Dual* 100-LOFP 11.18 10.07 8.93 ADT741TAROZ PTE GaINTRMA Diciial Temp. Sensor 8-Ch. ADG*-16-0S0P Ween Ite 
AD9882KSTZ-140 | AD9882KSTZ-140-ND | Analog Interface Dual* ‘100-LOFP 12.89 11.61 10.30 7 7 Q2- igital Temp. Sensor 8-Ch. ; 5.15 4. . 
AD9883ABSTZ-110 | AD9883ABSTZ-110-ND | Flat Panel Interface* 80-LOFP 12.03 1083 961 ADT7460ARQ ADT/460ARQ-ND_ | Remote Thermal/Fan Controller 5.90 4.72 3.99 
AD9883AKSTZ-110 |AD9883AKSTZ-110-ND | Flat Panel Interface * 80-LOFP 7.22 578 4.88 ADT7460ARQZ ADT7460ARQZ-ND Remote Thermal/Fan Controller*. 6.90 472 3.99 
ADBB3AKST-140 _ |AD9BB3AKST-140-ND | Flat Panel Interface B0-LOFP 9.28 7.43 6.27 SOAR Fe Ret, altar ealialeial ra BOOT es 388 
AD9884AKS-100 | AD9884AKS-100-ND | Analog Interface, 100MSPS 128-MOFP 12.46 11.22 9.95 petatu = : : s 
AD9884AKS-140 AD9884AKS-140-ND_ | Analog Interface, 140MSPS 128-MQFP 17.03 15.89 15.10 ADT7461ARMZ ADT7461ARMZ-ND | Temp. Monitor +/-1C Dual* .. 5.00 4.00 3.38 
AD9884AKSZ-140 | AD9884AKSZ-140-ND | Analog Interface, 140MSPS* . 128-MQFP 14.19 13.25 12.30 ADT7463ARQ ADT7463ARQ-ND Remote Thermal Controller... -24-QS0P 7.00 560 4.73 
AD9887AKS-100 AD9887AKS-100-ND_| Analog Interface Dual 160-MQFP 17.37 16.22 15.06 ADT7467ARQZ ADT7467ARQZ-ND eT ee Monitor se-sop MEeoeeemeee 
AD9887AKS-140 | AD9887AKS-140-ND_| Analog Interface Dual. T60-MOFP 19.85 18.53 17.20 and Fan Controller* soe 1B : : : 
AD9887AKSZ-170 | AD9887AKSZ-170-ND | Analog Interface Dual* 160-MQFP 26.31 24.56 22.81 ADT7476AARQZ — | ADT7476AARQZ-ND | dBCool™ Remote Thermal Controle 
AD9887KS-140 AD9887KS-140-ND | Analog Interface Dual.. 160-MOFP 19.85 18.53 17.20 and Voltage Monitor* NEWE...........24-QS0P 5.00 4.00 _ 3.38 
AD9888KS-140 AD9888KS-140-ND Analog Interface, 140MSPS 128-MQFP 15.48 13.01 12.36 ADT7516ARQ ADT7516ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC .16-QSOP 13.34 12.02 10.66 
AD9888KSZ-140 __ | AD9888KSZ-140-ND_| Analog Interface, 140MSPS* . 128-MOFP 15.48 13.94 12.36 ADT7516ARQZ ADT7516ARQZ-ND | Temperature Sensor Quad DAG*........16-QSOP 13.34 12.02 10.66 
AD9888KSZ-170  |AD9888KSZ-170-ND | Analog Interface, 170MSPS* . 128-MQFP 18.57 17.34 16.10 ADT7517ARQ ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC. -16-QSOP 8.36 7.53 6.68 
AD9888KSZ-205 | AD9888KSZ-205-ND_| Analog Interface, 205MSPS* . 128-MOFP 26.31 24.56 22.81 ADT7518ARQ ADT7518ARQ-ND___| Temperature Sensor Quad DAC...........16-QSOP 7.38 5.91 4.99 
ANALOG 
Ae EV N BOARD: DEVICES INTERFACE 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD6624S/PCB AD6624S/PCB-ND Evaluation Board Signal Processor AD6624....— 562.50 _ _ Analog 
EVAL-ADG888EB —_| EVAL-ADG888EB-ND_| Evaluation Board for ADG888 NEW! 180.00 — — MATO1AH MATO1AH-ND TX Matched Mono Dual. 0-78 1336 12.03 1067 
EVAL-ADG2128EB | EVAL-ADG2128EB-ND | Evaluation Board for ADG2128 NEW! 1875 — — MATO1GH MATO1GH-ND TX Matched Mono Dual. 0-78 9.76 7.81 6.59 
EVAL-AD5379EB _| EVAL-AD5379EB-ND_| Evaluation Board for AD5379...... 19900 — — MATO2EH MATO2EH-ND TX Matched Mono Dual Low Nois 0-78 15.03 14.03 13.03 
EVAL-ADUC7026QS_| EVAL-ADUC7026QS-ND | Evaluation Board for ADUC7026/7027 90.67 — — MATO2FH MATO2FH-ND TX Matched Mono Dual Low Nois 0-78 860 7.74 687 
EVAL-ADUSB1 EVAL-ADUSB1-ND —_| Evaluation Board for ADUSB1. 11880 — — MATO4FPZ MATO4FPZ-ND TX Matched Mono Quad* 14-Dip 6.78 5.43 4.58 
EVAL-CONTROL BRD3 | EVAL-CONTROL BRD3-ND | Evaluation Board Control .... 23125 — — MATO4FSZ MATO4FSZ-ND TX Matched Mono Quad* 4-SOIC_ 6.78 5.43 4.58 
SSM2167-EVAL SSM2167-EVAL-ND _| Evaluation Board for SSM2167 6.25 — — Audio/Video 
PKDOIEPZ PKDOTEPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold* 14-Dip 12.96 11.67 10.35 
ANALOG BER OP PKDOIEY PKDO1EY-ND Mono Peak Detector Reset/Hol 4-CDip 16.21 14.60 12.95 
DEVICES AND NETWORKS PKDO1FPZ PKDO1FPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold* 14-Dip 10.80 972 8.62 
Analog Devices Digi-Key Price Each Digital Isolators 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 100 AD260BND-1 AD260BND-1-ND Logic Isolator 3.5KV, 1:4 V0. 73.61 68.70 63.80 
PTT ATRIA Synth. Frequency 158 52MHz. 16-SOIc MESCOMECETEESIED AD260BND-2 AD260BND-2-ND Logic Isolator 3.5kV, 2:3 V0. 73.61 68.70 63.80 
ADN2807ACP ADN2807ACP-ND —_| Clock/Data Recovery with Amp AB-LFCSP 16.29 15.21 14.12 Multiplexer 
ADN2811ACP-CML | ADN2811ACP-CML-ND | Recover Clock/Data .48-LFCSP 55.47 51.78 48.08 7705201EX 7705201EX-ND Mux Analog 8-Channel.. 16.33 14.70 13.04 
ADN2812ACPZ ADN2812ACPZ-ND | Clock/Data Recovery AD7501JN AD7501JN-ND Mux Analog 8-Chann 986 888 7.88 
with Amp* NEW! .32-LFCSP 92.84 86.65 80.46 AD7501KN AD7501KN-ND Mux Analog 8-Chann 10.33 9.30 8.25 
ADN2819ACP-CML | ADN2819ACP-CML-ND | Recover Clock/Data. 48-LFCSP 71.79 67.01 62.22 AD7502JN AD7502JN-ND Mux Analog Dual 4-Channel.. 9.86 888 7.88 
ADN2830ACP32 ADN2830ACP32-ND | Controller Power Wave Las .32-LFCSP 15.99 14.93 13.86 AD7503JN AD7503JN-ND Mux Analog 8-Chann 9.86 8.88 7.88 
ADN2841ACP-32 | ADN2841ACP-32-ND_| Driver Laser Diode 5V..... .32-LFCSP 24.06 22.46 20.86 AD7503JNZ AD7503JNZ-ND Mux Analog 8-Channel 986 888 7.88 
ADN2841ACPZ-32 | ADN2841ACPZ-32-ND | Driver Laser Diode 5V* NEWI!.........32-LFCSP 24.06 22.46 20.86 AD7503KN AD7503KN-ND Mux Analog 8-Chann 10.33 9.30 8.25 
ADN2847ACP-32 | ADN2847ACP-32-ND_| Driver Laser Diode 3.3V .32-LFCSP_ 15.98 14.39 12.76 AD7503KNZ AD7503KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 10.33 9.30 8.25 
ADN2847ACP-48  |ADN2847ACP-48-ND | Driver Laser Diode 3.3V AB-LFCSP 15.98 14.39 12.76 AD7506JN AD7506JN-ND Mux Analog 16-Channel 16.32 15.24 14.15 
ADN2848ACP-32 | ADN2848ACP-32-ND_| Driver Laser Diode 3.3 .32-LFCSP 9.13 8.22 7.29 AD7506KN AD7506KN-ND Mux Analog 16-Channel 17.03 _15.89_ 14.76 
ADN2848ACPZ-32 | ADN2848ACPZ-32-ND | Driver Laser Diode 3.3V* NEWE......32-LFCSP 913 8.22 7.29 AD7506KNZ AD7506KNZ-ND Mux Analog 16-Channel* 17.03 15.89 14.76 
ADN2870ACPZ ADN2870ACPZ-ND _| Driver Laser Diode 3.3V* ... .24-LFCSP 9.46 7.57 6.39 AD8170AR AD8170AR-ND Mux with Amp Buffered ... 5.00 4.00 3.11 
ADN2890ACP-RL7 | ADN2890ACP-RL7CT-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp .16-LFCSP 8.00 6.40 5.40 AD8174AN AD8174AN-ND Mux with Amp Buffered 686 5.49 4.64 
ADN2890ACP-RL7 | ADN2890ACP-RL7TR-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp 16-LFCSP 7500.00/1,500 AD8174ARZ AD8174ARZ-ND Mux with Amp 
ADN2890ACPZ-RL7 | ADN2890ACPZ-RL7CT-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp* NEW!..16-LFCSP 8.00 6.40 5.40 Buffered* NEW... 6.86 5.49 4.64 
ADN2890ACPZ-RL7 | ADN2890ACPZ-RL7TR-ND| 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp* NEW!..16-LFCSP 7500.00/1,500 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD8180ARZ AD8180ARZ-ND Mux Switching 2:1* 430 3.44 2.68 ADG759BCPZ ADG759BCPZ-ND {Mux Dual 4-Channel, 1.8/5.5V*... 342 274 2.13 
AD8182AR AD8182AR-ND Mux Switching Dual 5.44 436 3.68 ADG774BRZ ADG774BRZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* 419 335 261 
Ape teatg nee EAR ND Mux Seren nile 1 a ae ae ADG1204YCPZ-500RL7 |ADG1204YCPZ-500RL7CT-ND|Mux Low Capacitance, Low Charge 
H | n .. ; ; : Injection, 4:1 @MOS™* NEW! 5.36 4.29 3.34 
ADB 184AR-REEL7 _|AD8184AR-REEL7CT-ND |Video Mux 4:1, 700MH: 5.02__4.02 3.13 ADG1204YCPZ-5OORL7 |ADG1204YCPZ-SOORL7TR-ND [Mux Low Capacitance, Low Charge 
ATOR REEL Ae EEN Video Mud 700MM 2843.00/1,000 Injection, 4:1 #MOS™* NEW......12-LFCSP 1547.00/500 
EO ir Baa Ame Ade ADG1204YRUZ ADG1204YRUZ-ND {Mux Low Capacitance, Low Charge 
is GAIAM j , f Injection, 4:1 @MOS™* NEW! 5.36 4.29 3.34 
AD8185ARU AD8185ARU-ND Triple Switching Mux. 6.32 5.06 4.27 I ; 
AD8185ARUZ AD8185ARUZ-ND __|Triple Switching Mux* NEW! 6.32 5.06 4.27 MUXOBEP MUXO8EP-ND Mux Analog JFET 8-Channel... ip 9.46 8.52 7.56 
ADSIBBARU ADBIaGARU-ND Triple Mux 2:1, 480MAz. aHOMRAISOMEAED MUXO8EPZ MUXO8EPZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* NEI 16-Dip 946 852 7.56 
‘ADB186ARUZ ADS186ARUZ-ND Triple Mux 2:11 480MHz* 610 488 412 MUX24FP MUX24FP-ND Mux Analog Dual JFET 4-Channel 16-Dip 9.76 7.81 6.59 
‘AD8187ARU AD8187ARU-ND Triple Mux 2:1, 480MHz... 610 488 4412 SMPO8FP SMPO8FP-ND Mux Octal Sample-Hold 16-Dip 12.59 11.34 10.06 
ADG406BNZ ADG406BNZ-ND Mux 16-Channel High Perf. 843 7.59 6.73 Multiplier/Divider 
ET eae an fier a an oe AD532JD ‘AD532JD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 2952 27.56 25.59 
ADG406BP-REEL —ADG406BP-REELCT-ND | Mux 16-Channel High Pert 900 810 7.19 pater eae Le aaa eee ee 
ADG406BP-REEL —|ADG406BP-REELTR-ND | Mux 16-Channel High Pe 5062.50/750 ADS328D ADS398D-ND Trimmed Multiplier/Divi : : f 
i plier/Divider. 80.49 75.13 69.76 
ADG407BN AD GSOZBNAND Mux Analog 8-Channal High Perf 8106" 8:16 7.24 AD532SH AD532SH-ND Trimmed Multiplier/Divider. 65.07 60.74 56.40 
ADG407BPZ ADG407BPZ-ND Mux Analog 8-Ch. High Pert.* NEW!..28-PLCC 968 8.72 7.73 , per u : : 
ADG408BNZ ADG408BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf. * ip 527 422 3.28 ADS34D ADS34JD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 29.52 27.56 25.59 
ADG408BRZ ADG408BRZ-ND Mux Analog 8-Channel High AD534JH AD534JH-ND. Trimmed Multiplier/Divider. 22.74 21.23 19.71 
Perf.* NEW!.... 5.27 4.22 3.28 AD534KD AD534KD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 42.93 40.07 37.21 
ADG408BRUZ ADG408BRUZ-ND Mux Analog 8-Channel High Perf. 5.27 4.22 3.28 AD534KH AD534KH-ND Trimmed Multiplier/Divider. 49.37 46.08 42.79 
ADG409BN ADG409BN-ND Mux Dual 4-Ch. High Perf. .. 527 422 3.98 AD534LD AD534LD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 88.55 82.65 76.74 
ADGAO9BNZ ADG409BNZ-ND Mux Dual 4-Ch. High Perf. * NEW! 527 4.22 3.28 AD534LH AD534LH-ND Trimmed Multiplier/Divider. 72.99 68.13 63.26 
ADG409BRZ ADG409BRZ-ND Mux Dual 4-Channel High Perf. ... 527 4.22 3.28 AD534SH AD534SH-ND Trimmed Multiplier/Divider 93.51 87.28 81.05 
ADG426BRSZ ADG426BRSZ-ND | Mux Analog 16-Channel High Perf. . 10.51 9.47 8.40 AD534TD ADS34TD-ND ‘Trimmed Multiplier/Divider 142.22 132.74 123.26 
ADG428BP ADG428BP-ND Mux Analog 8-Ch. Latch High Perf. 6.62 5.30 4.47 AD538AD AD538AD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 39.54 36.91 34.27 
ADG438FBN ADG438FBN-ND Mux Analog 8-Channel High Perf... 8.56 6.85 5.78 AD538BD AD538BD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 50.19 46.85 43.50 
ADG438FBRZ ADG438FBRZ-ND Mux Analog 8-Channel High AD538SD ‘AD538SD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 90.15 84.14 78.13 
Perf.* NEW........ 8.56 685 5.78 AD632AD AD632AD-ND Precision Multiplier Pretrimmable 33.54 31.31 29.07 
iar tne) (oar me tn ie | gem, Seto mB Sa ih ne 
poate Apeiestner a rane ater oa 2s ih A AD734AQ AD734A0-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 20.69 19.31 17.93 
ADESOBAKNG. I RCSUCEK NDI Min bnalon Sinnle 16-Changal® a AGN AD734BN ‘AD734BN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 30.39 28.37 26.34 
ig Single anne! E x 7.28 plate a 
ADGSO6AKPZ ADGSO6AKPZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 10.55 9.50 842 AD734BNZ AD734BNZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 30.39 28.37 26.34 
ADGS06AKRZ ADG506AKRZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 911 8.21 7.28 AD834AQ AD834AQ-ND Multiplier 4-Quadrant 42.51 39.68 36.85 
ADGS507AKNZ |ADG507AKNZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* . 910 849 7.27 AD834AR AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant 24.20 22.59 20.97 
ADG507AKPZ ADGS507AKPZ-ND __|Mux Analog Dual 8-Channel* . 1055 9.50 6.42 AD834ARZ AD834ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant® . 24.20 22.59 20.97 
ADG507AKRZ ADG507AKRZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* NEW!. 911 821 7.28 AD834JN AD834JN-ND Multiplier 4-Quadrant 23.61 22.04 20.47 
ADG507ATQ ADG507ATQ-ND Mux Analog Dual 8-Channel.... 22.28 20.79 19.31 AD834JRZ AD834JRZ-ND Multiplier 4-Quadrant* NEW. 22.71 21.20 19.69 
ADGSOBAKNZ pc siaakiia Ne Mux Analog Sing &-Channet : a Hy a AD835ANZ AD835ANZ-ND Multiplier 4-Quadrant* NEI 14.41 12.71 11.27 
5 5 | ux Analog Single 8-Channel .. 5.5: ! TT AD835ARZ AD835ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant* NE! 14.41 12.71 11.27 
ADGSO8AKR ADG5O8AKR-ND Mux Analog Single 8-Channel. 510 408 345 AD835AR-REEL7 _|AD835AR-REEL7CT-ND _|Multiplier 4-Quadrant.... 14.41 12.74 11.27 
ADGSO8AKR-REEL7 JADGSO8AKR-REEL7CT-ND | Mux Analog Single 8-Channel . 5.10 4.08 3.45 AD835AR-REEL7 AD835AR-REEL7TR-ND [Multiplier 4-Quadrant 7941.00/750 
Aer eda FO AEE RN Mi een See hone re Se MLTO4GPZ MLTO4GPZ-ND Multiplier 4-Quadrant* . 16.97 15.84 14.71 
ADGS5O8ATO ADGS5O8ATO-ND Mux Analog Single 8-Channel.. 11.73 1056 937 MEISE MEGS END) Multiplan dQuadrant US 
ADGSO8FBN ADG508FBN-ND Mux Single 8-Ch. Fault-Protected 662 5.30 4.47 Transmitter/Receiver 
ADGS508FBRNZ ADG508FBRNZ-ND | Mux Single 8-Ch. Fault-Protected* 662 5.30 4.47 AD7306AR AD7306AR-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V....... 11.46 10.32 9.16 
ADGSOSAKNZ ADG5SO9AKNZ-ND | Mux Analog Dual 4-Channel* . 486 3.89 3.03 AD7306ARZ AD7306ARZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V* NEW! 11.46 10.32 9.16 
ADGSO9AKP ADG509AKP-ND Mux Analog Dual 4-Channel 5.27 4.22 3.28 AD7306JN ‘AD7306JN-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V...... 11.31 1019 9.04 
ADGSO9AKR ADG509AKR-ND Mux Analog Dual 4-Channel 4.86 3.89 3.03 AD7306JNZ AD7306JNZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V* NEWY!.......24-Dip 11.31 10.19 9.04 
ADGSO9FBN ADG509FBN-ND Mux Analog Dual 4-Channel 662 530 447 ADM101EARMZ _|ADM101EARMZ-ND__|TX/RX RS-232 Single 5V* 2.38 1.90 1.43 
ADGSO9FBRNZ ADG5SO9FBRNZ-ND — /Mux Analog Dual 16-Channel ADM202EAN ‘ADM202EAN-ND TX/RX RS-232, 5V, 15KV... 132 110 .88 
anesenen aecanre im iacarlon site eee aad a ADM202EANZ ADM202EANZ-ND —_|TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 110 88 66 
H i , . : ADM202EARNZ ADM202EARNZ-ND _ |TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 110 88 66 
ADGS26AKP ADGS26AKP-ND Mux Analog Single 16-Channel 9.51 8.57 7.60 ADM202EARN-REEL |ADM2O2EARN-REELTR-ND |TX/RX RS-232, BV, 15KV... 1430.00/2,500 
ADGS26AKR ADGS26AKR-ND Mux Analog Single 16-Channe 9.06 816 7.24 ADM202EARNZ-REEL |ADM202EARNZ-REEL-ND |TX/RX RS-232, 5V, 15kV* NEW! 6-SOIC 1430.00/2,500 
eae eA Mie aries Pe toa eee Saas ADM202EARN-REEL |ADM2O2EARNREEL7TR-ND /TX/RX RS-232, BV, 15KV....... 6-SOIC 585.00/1,000 
ADG527AKR ADG597AKR-ND Mux Analog Dual 8-Channel i 871 7.85 696 ADM202EARNZ-REEL7| ADM202EARNZ-REEL7TR-ND|TX/RX RS-232, 5V, 15kV* NEW! 585.00/1,000 
ADG5S28AKNZ ADG5S28AKNZ-ND _|Mux Analog 8-Channel* . 6.58 5.27 4.45 ADM202EARUZ  _ |BOMZ02EARUZND My |TX/RX RS-232, SV, 15kV* P10) 88) 06 
ADGS2BAKP aDESoAAREAND Mux Analog 8-Channel REE AT GS ADM202EARU-REEL7 | ADM202EARUREEL7TR-ND |TX/RX RS-232, 5V, 15kV 585.00/1,000 
ADGS528FBP ADG528FBP-ND Mux Analog 8-Ch. Fault-Protected . 7.80 6.24 5.27 ADM202EARUZ-REEL? | UMEUEAG Aieeedliaig | (X/RX RS-232, Sooteanlaly 
ADG529AKN ADG529AKN-ND Mux Analog Dual 4-Channel.... 658 5.27 4.45 ADM202EARW ADM202EARW-ND _|TX/RX RS-232, 5V, 15KV... 6SOIC 1.32 110 88 
ADG604YRUZ ADG604YRUZ-ND | Mux 4-Channel, 2.7/5.5V* 410 3.28 2.55 ADM202EARWZ — |ADM202EARWZ-ND__ |TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 110 88 66 
ADG608BN ADG608BN-ND Mux 8-Ch., 5/3V High Pe 518 414 3.22 ADM202EARW-REEL |ADM202EARW-REELTR-ND |TX/RX RS-232, 585.00/1,000 
ADG6OSBNZ ADG6O8BNZ-ND Mux 8-Ch., 5/3V High Perf.* NEI 518 414 3.22 ADM202JN ADM202JN-ND TX/RX RS-232, 1.23 1.03.82 
ADG608BRZ ADG608BRZ-ND Mux 8-Channel, 5/3V High Perf. * 518 414 3.22 ADM202JNZ ADM202JNZ-ND TX/RX RS-232, 1.03 82.62 
ADG608BRU ADG608BRU-ND Mux 8-Channel, 5/3V High Perf... 5.18 414 3.22 ADM202JRNZ ADM202JRNZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 1.03 82. «62 
ADG608BRUZ-REEL7 |ADGGO8BRUZ-REEL7CT-ND | Mux 8-Channel, 5/3V High ADM202JRN-REEL7 |ADM202JRN-REEL7TR-ND |TX/RX RS-232, 5V, 15kV... 545.00/1,000 
[ —— roe - 16-TSSOP BSH SES SENS 22 ADM202JRNZ-REEL7 |ADM202JRNZ-REELTTR-ND |TX/RX RS-232, 5V, 15kKV* NEW! 545.00/1,000 
Hl ND) Mux 8-Channel, ig ADM202JRW ADM202JRW-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15KV... 1.23 103.82 
Perf.* NEW!.. 16-TSSOP 2933.00/1,000 7 i * i 
ADG609BN ADG609BN-ND Mux Diff. 4-Channel, 5/3V Precision.......16-Dip 5.18 414 3.22 a ee eee oe ae oO = = 
ADG609BRZ ADG609BRZ-ND Mux Diff. 4-Ch., 5/3V Precision* 16-SOIG 5.18 4.14 3.22 7 Os : : d 
ADG609BRUZ ADG609BRUZ-ND __|Mux Diff. 4-Ch., 5/3V Precision*......16-TSSOP_ 5.18 4.14 3.22 pee i Raters oe iets 5V, 15k a6 ae 
ADG658YRU ADG658YRU-ND Mux Single 8-Channel, 3/5V. T6TSSOP 225 180 140 ADKONBEARY REMOOEERECNG Leb Reoag a : : : 
ADG658YRUZ ADG658YRUZ-ND | Mux Single 8-Channel, 3/5V*. 16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 te 
ADG659YRUZ ADG659YRUZ-ND | Mux Dual 8-Channel, 3/5V* NEW!...16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 Shutdown/Enable 3.49 2.79 2.17 
ADG704BRM ADG704BRM-ND Mux 4-Channel, 1.8/5.5V.... -10-MSOP 2.43. 1.95 1.52 ADM207EARZ ADM207EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 189 1.52 1.18 
ADG704BRMZ ADG704BRMZ-ND [Mux 4-Channel, 1.8/5.5V* 10-MSOP 2.43 1.95 1.52 ADM208AR ADM208AR-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1UF.. 2.25 1.80 1.35 
ADG7O4BRM-REEL7 |ADG7O4BRW-REEL7CTND [Mux 4-Channel, 1.8/5.5V “TO-MSOP 243. 195 1.52 ADM208ARZ ADM208ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF* 2.03 1.62 1.26 
ADG704BRM-REEL7 |ADG704BRM-REEL7TR-ND | Mux 4-Channel, 1.8/5.5V -10-MSOP 1377.00/1,000 ADM208EANZ ADM208EANZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, O.1uF* 2.03 1.62 1.26 
ADG706BRU ADG706BRU-ND Mux 16-Channel, 1.8/5.5 28-TSSOP 6.22 4.98 4.20 ADM208EAR ADM208EAR-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF.. 2.25 1.80 1.35 
ADG706BRUZ ADG706BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8/5.5V* 28-TSSOP 6.22 4.98 4.20 ADM208EAR-REEL |ADM208EAR-REELCT-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF.. 3.29 263 2.05 
ADG706BRU-REEL7 |ADG706BRU-REEL7CT-ND | Mux 16-Channel, 1.8/5.5) 28-TSSOP 6.22, 4.98 4.20 ADM208EAR-REEL |ADM208EAR-REELTR-ND /TX/RX RS-232, 1170.00/1,000 
ADG7O6BRU-REEL7 |ADG706BRU-REEL7TR-ND |Mux 16-Channel, 1.8/5.5 28-TSSOP 3888.00/1,000 ADM208EARSZ ADM208EARSZ-ND —_ |TX/RX RS-232, 2.03 1.62 1.26 
ADG708BRUZ ADG708BRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8/5.5V 16-TSSOP 3.42 2.74 2.13 ADM211ARSZ ADM211ARSZ-ND TX/RX RS-232, sie ale) ail 
ADG708CRUZ ADG708CRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8/5.5V*......16-TSSOP 4.12 3.30 2.57 ADM211ARS-REEL |ADM211ARS-REELCT-ND /TX/RX RS-232, 3.29 263 2.05 
ADG709BRU ADG709BRU-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8/5.5V 16-TSSOP 3.42 274 2.13 A aGEE z 
ADG709BRUZ ADG709BRUZ-ND __|Mux Dual 4-Channel, 1.8/5.5V*........16-TSSOP_ 3.42 2.74 2.13 DEAS ce Pear ty ae iors Wage io as 
ADG7O9BRU-REEL7 |ADG7O9BRU-REEL7CT-ND [Mux Dual 4-Channel, 1.8/5.5V 16TSSOP 342 274 213 ADM211EARZ ADM211EARZ-ND  ITXRX RS-232. 180 144 108 
ADG709BRU-REEL7 |ADG709BRU-REEL7TR-NO | Mux Dual 4-Channel, 1.8/5.5V 16-TSSOP 1938.00/1,000 ADMO11EAR-REEL |ADMO11EAR-REELCTAND [TX/RX RS-230, BV. O-1uF as AG Aas 
ADG709BRUZ-REEL7 |ADG709BRUZ-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel oe Sa : : : 
1855V* NEWE.. iesTesP 4938,00/1,000 ADM211EAR-REEL _|ADM211EAR-REELTR-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF 936.00/1,000 
ADG725BSUZ ADG725BSUZ-ND Mux SPI 16-Ch., 1.8/5.5V* NEW!.....48-TOFP 9.33 8.40 7.45 ADM211EARSZ ADM211EARSZ-ND _ |TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF* 1.62 1.30 1.01 
ADG726BSU ADG726BSU-ND Mux Diff. 16-Channel, 1.8/5.5V. 48-TOFP 9.16 825 7.32 ADM211EARS-REEL |ADM211EARS-REELCT-ND |TX/RX RS-232, SV, 0.1u! 3.29 2.63 2.05 
ADG726BSUZ ADG726BSUZ-ND —_| Mux Diff. 16-Channel, 1.8/5.5V* 48-TOFP 9.16 8.25 7.32 ADM211EARS-REEL JADM211EARS-REELTR-ND |TX/RX RS-232, 5V, 0.1u 1404.00/1,500 
ADG731BSUZ ADG731BSUZ-ND Mux SPI 32-Ch., 1.8/5.5V* NE! 48-TOFP 9.33 8.40 7.45 ADM213EARZ ADM213EARZ-ND TX/RX RS-232, SV, 0.1UF 28-SOIC 1.62 1.30 1.01 
ADG732BSUZ ADG732BSUZ-ND Mux Single 32-Channel, 1.8/5.5V*.......48-TOFP 9.16 8.25 7.32 ADM213EARSZ ADM213EARSZ-ND__|TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF* ... 28-SSOP_ 1.62 1.30__1.01 
ADG738BRUZ ADG738BRUZ-ND___|Mux SPI 8-Channel, 2.7/5.5V*.........16-TSSOP_ 4.39 3.51 2.73 + ROHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DEVICES INTERFACE (Continued) 

Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADM213EARS-REEL |ADM213EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1UF.... 3.29 2.63 2.05 
ADM213EARSZ-REEL | ADM213EARSZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF* NEW! 1404.00/1,500 
ADM213EARU ADM213EARU-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF 1.80 1.44 1.08 
ADM213EARUZ ADM213EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF* . 1.62 1.30 1.01 
ADM222AN ADM222AN-ND. TX/RX RS-232, SV with SD. 8-Dip 1.85 1.48 1.11 
ADM222ANZ ADM222ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V with SD 8-Dip 1.67 1.34 1.04 
ADM222ARZ ADM222ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V with SD 18-SOIC 1.67 1.34 1.04 
ADM231LJN ADM231LJN-ND TX/RX RS-232, Dual 5V.. 14-Dip 145 116 87 
ADM232AANZ ADM232AANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 6-Dip 99 80 62 
ADM232AARNZ ADM232AARNZ-ND __ | TX/RX RS-232, Dual 5V* 16-SOIC 99 80 62 
ADM232AARN-REEL |ADM232AARN-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5 16-SOIC 225 1.80 1.40 
ADM232AARN-REEL |ADM232AARN-REELTR-ND | TX/RX RS-232, Dual SV... 1430.00/2,500 
ADM232AARWZ ADM232AARWZ-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V* 99 80 ©.62 
ADM232AARW-REEL |ADM232AARW-REELCT-ND | TXRX RS-232, Dual 5V 16-SOIC 225 1.80 1.40 
ADM232AARW-REEL | ADM232AARW-REELTR-ND | TXRX RS-232, Dual 5V 16-SOIC 585.00/1,000 
ADM232LAN ADM232LAN-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP. i 1.26 1.05 .84 
ADM232LAR ADM232LAR-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP. 1.26 1.05 .84 
ADM232LARZ ADM232LARZ-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP* 1.05 84 63 
ADM232LAR-REEL |ADM232LAR-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V... 16-SOIC 1.26 1.05 .84 
ADM232LAR-REEL  |ADM232LAR-REELTR-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V... 16-SOIC 559.00/1,000 
ADM232LJNZ ADM232LJNZ-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP i as) 92 69 
ADM232LJRZ ADM232LJRZ-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP 1.10 88 66 
ADM233LAN ADM233LAN-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP i 410 3.28 2.55 
ADM233LANZ ADM233LANZ-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP* NI 0-Dip 410 3.28 2.55 
ADM233LJNZ ADM233LJNZ-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP* i 410 3.28 2.55 
ADM238LJN ADM238LJN-ND TX/RX Quad RS-232, 5V LP 21 Sten Omen es, 
ADM238LJNZ ADM238LJNZ-ND TX/RX Quad RS-232, 5V LP* .. alee ake) 
ADM238LJR ADM238LJR-ND TX/RX Quad RS-232, 5V LP 2.03 1.62 1.22 
ADM238LJRZ ADM238LJRZ-ND TX/RX Quad RS-232, 5V LP* .. 1.82 146 1.14 
ADM242AN ADM242AN-ND TX/RX RS-232 with Enable and SD 1.80 1.44 1.08 
ADM242ANZ ADM242ANZ-ND TX/RX RS-232 with Enable 

and SD* NEW........... 1.80 1.44 1.08 
ADM242ARZ ADM242ARZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and 

ie) alas sey 


ADM242AR-REEL 


ADM242AR-REELTR-ND 


897.00/1,000 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADM3485EAR-REEL7 | ADM3485EARREEL7TR-ND | TX/RX RS-485 HS 3.3V. 8-SOIC 1157.00/1,000 
ADM3491ARZ ADM3491ARZ-ND TX/RX RS-485 HS Full Duplex 3.3V*....14-SOIC 1.78 = 1.43) 1.11 
ADM3491ARUZ ADM3491ARUZ-ND | TX/RX RS-485 HS Full 

Duplex 3.3V* 16-TSSOP 1.78 1.43 1.11 
ADM4850AR ADM4850AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. .8-SOIC 1.50 1.20.90 
ADM4851AR ADM4851AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. ...8-SOIC 1.50 1.20 .90 
ADM4852AR ADM4852AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. ..8-SOIC 150 1.20 .90 
ADM4853AR ADM4853AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. ..8-SOIC 1.50 1.20.90 
ADM4854AR ADM4854AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. ..8-SOIC 150 1.20 .90 
ADM4855AR ADM4855AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. ..8-S0IC | 1.50 1.20 90 
ADM4856AR ADM4856AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, 5V. 1.50) 120)00790) 
ADM4857AR ADM4857AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 

Slew Rate Limited, SV... 50) 1:20) 90) 
ADM5170APZ ADMS5170APZ-ND TX/RX RS232/423 Octal* 6.36 5.09 4.30 
ADM5170JP ADM5170JP-ND TX/RX RS232/423 Octal 6.14 412 3.47 
ADM5180JP ADMS5180JP-ND TX/RX RS232/423 Octal 6.14 412 3.47 


ANALOG 
DEVICES 


MOTION/MOTOR CONTROL 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
1B31AN 1B31AN-ND Signal Condition Strain Gage 210.06 196.06 182.06 
AC1059 AC1059-ND Socket for Model AD210 IC... 22.23 20.75 19.27 
AC2626L4 AC2626L4-ND Probe Temp 4" General Purpost 143.66 134.08 124.51 
AD2S80ABD AD2S80ABD-ND R/D Converter Tracking .. 205.20 191.52 177.84 
AD2S80AJD AD2S80AJD-ND R/D Converter Tracking .. 133.65 124.74 115.83 
AD2S80ALD AD2S80ALD-ND R/D Converter Tracking .. 267.30 249.48 231.66 
AD2S80ASD AD2S80ASD-ND R/D Converter Tracking .. 368.28 343.73 319.18 
AD2S81AJD AD2S81AJD-ND R/D Converter Tracking .. 126.00 117.60 109.20 
AD2S82AHPZ AD2S82AHPZ-ND R/D Converter Tracking* . 77.40 72.24 67.08 
AD2S82AJP AD2S82AJP-ND R/D Converter Tracking .. 153.98 143.71 133.45 
AD2S82AJPZ AD2S82AJPZ-ND R/D Converter Tracking* . 4-PLCC 153.98 143.71 133.45 
AD2S82AKP AD2S82AKP-ND R/D Converter Tracking .. 4-PLCC 187.82 175.30 162.78 
AD2S82AKPZ AD2S82AKPZ-ND R/D Converter Tracking* . 4-PLCC 187.82 175.30 162.78 
AD2S83APZ AD2S83APZ-ND R/D Converter Tracking* NEI 4-PLCC 126.72 118.28 109.83 
AD2S90APZ AD2S90APZ-ND R/D Converter 12-Bit* NEW!. 37.62 35.12 32.61 
AD2S90-EB AD2S90-EB-ND Evaluation Board for AD2S90. 108.00 = _— 
AD2S99APZ AD2S99APZ-ND Programmable Oscillator* .... 13.96 12.57 11.15 
AD2S1200WST AD2S1200WST-ND R/D Conv. Single-Supply w/Oscillato 21.00 19.60 18.20 
AD2S1200WSTZ AD2S1200WSTZ-ND | R/D Conv. Single-Supply 

w/Oscillator* has 21.00 19.60 18.20 
EVAL-AD2S1200CB | EVAL-AD2S1200CB-ND | Evaluation Board for AD2S120 130——— 
ADS598AD ADS598AD-ND LVDT Signal Conditioning 46.37 43.28 40.19 
ADS598JRZ AD598JRZ-ND LVDT Signal Conditioning 30.89 28.83 26.77 
AD698AP AD698AP-ND LVDT Signal Conditioning 26.91 25.12 23.33 
AD698SQ AD698SQ-ND LVDT Signal Conditioning 80.01 74.68 69.35 

ae POWER MANAGEME 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DC-to-DC 

AD8240YRM AD8240YRM-ND LED Driver/Monitor... 248 199 1.68 
AD8240YRMZ AD8240YRMZ-ND LED Driver/Monitor* 2.79 224 1.74 
ADM660AN ADM660AN-ND Converter Switch Capacito! 1.38 dal0) 283) 
ADM660AR ADM660AR-ND Converter Switch Capacito! SOIC 1.33 1.06 .80 
ADM660ARZ ADM660ARZ-ND Converter Switch Capacitor 8-SOIC 1.19 96/5) 
ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELCT-ND | TFT LCD Panel Power Modul 20-TSSOP 4.64 3.71 2.89 
ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELTR-ND | TFT LCD Panel Power Module... 6490.00/2,500 
ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7CT-ND | 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 

Controller* 4.03 3.23 2.51 
ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7TR-ND | 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 


ADM483AR ADM483AR-ND TXIRX RS-485/RS-422 Low Power, Slew- 

Rate Limited a “BSOIC 1.63 1.30 98 
ADM483ARZ ADM483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Low Power, Slew- 

Rate Limited* NEW!.. “BSOIC 1.63 1.30 98 
ADM483EAN ADM483EAN-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 8-Dip 1.90 152 1.14 
ADM483EANZ ADM483EANZ-ND | TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* ip 171 1.37 1.07 
ADM483EAR ADM483EAR-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V 1.90 1.52 1.14 
ADM483EARZ ADM483EARZ-ND —_| TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* ‘ 1767 1107 
ADM483EARZ-REEL |ADM483EARZ-REELTR-ND| TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* NEWE....8-SOIC 2432.50/2,500 
ADM485ANZ ADM485ANZ-ND TXIRX Single RS-485, 5V*. 8-Dip 1.28 1.02 7 
ADM485AR ADM485AR-ND TXIRX Single RS-485, 5V. BSOIC 138 115 92 
ADM485ARZ ADM485ARZ-ND TXIRX Single RS-485, 5V* NEW!.....8-SOIC 1.38 1.15 92 
ADM485AR-REEL | ADM485AR-REELTR-ND | TX/RX Single RS-485, 5V.... 1495.00/2,500 
ADM485JN ADM485JN-ND TXIRX Single RS-485, 5V.... 1.38 1.15 92 
ADM485JNZ ADM485JNZ-ND TXIRX Single RS-485, 5V* 1.38 1.15 92 
ADM485JR ADM485JR-ND TX/RX Single RS-485, 5V.... 138 1.15 92 
ADM485JRZ ADM485JRZ-ND TXIRX Single RS-485, 5V* NEW!.....8-SOIC 1.38 1.15 92 
ADM485JR-REEL | ADM485JR-REELTR-ND | TX/RX Single RS-485, 5V. 1495.00/2,500 
ADM488AN ADM488AN-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 1.83 1.46 1.10 
ADM488ANZ ADM488ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 1.83 1.46 1.10 
ADM488ARZ ADM488ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew* ..... Toi 121 94 
ADM489AN ADM489AN-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable 1.98 158 1.19 
ADM489ANZ ADM489ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/ 

Enable* NEW! 1.98 158 1.19 
ADM489AR ADM489AR-ND TX/RX RS-485 Lo 1.59 1.48 1.30 
ADM489ARZ ADM489ARZ-ND TXIRX RS-485 Low-Slew/ 

Enable* NEW!... 1.85 148 1.11 
ADMA1385ARS ADM1385ARS-ND | TX/RX RS-232 HS 3.3V 3.02 242 1.88 
ADM1385ARSZ ADM1385ARSZ-ND | TX/RX RS-232 HS 3.3V* 3.02 242 1.88 
ADM1485ARZ ADM1485ARZ-ND __|TX/RX RS-485 HS 5V* 2.48 1.98 1.54 
ADM1485JN ADM1485JN-ND TX/RX RS-485 HS 5V.. 2.38 1.90 1.43 
ADMA1485JNZ ADM1485JNZ-ND | TX/RX RS-485 HS 5V* NEW! 238 190 1.43 
ADM1485JRZ ADM1485JRZ-ND | TX/RX RS-485 HS 5V*....... 213° 170 1.28 
ADMA1486ARZ ADM1486ARZ-ND | TX/RX RS-485 PROFIBUS 5V* 5.09 4.07 3.17 
ADM2209EARU ADM2209EARU-ND _ | TX/RX 6/10 RS-232, 12V 497 3.98 3.10 
ADM2209EARUZ  |ADM2209EARUZ-ND_ | TX/RX 6/10 RS-232, 12V 497 398 3.10 
ADM2483BRWZ  |ADM2483BRWZ-ND | TX/RX RS-485 Half-Duplex, 

Coupler * NEW!.. 6.60 5.28 4.46 
ADM2486BRW ADM2486BRW-ND — | TX/RX RS-485, High Speed, Half-Duplex 

iCoupler® i 16-SOIC 9.16 8.25 7.32 
ADM2486BRWZ  |ADM2486BRWZ-ND | TX/RX RS-485, High Speed, Half-Duplex 

iCoupler® 1 916 8.25 7.32 
ADM3202AN ADM3202AN-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V 155 1.25 97 
ADM3202ANZ ADM3202ANZ-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3V* NEW! 1.73 1.38 1.04 
ADM3202ARNZ __|ADM3202ARNZ-ND _ | TX/RX Dual RS-232, 3.3V*. 1.35 1.08 84 
ADM3202ARN-REEL7 |ADMS202ARNREELTCT-ND | TX/AX Dual RS-232, 3.3V 254 2.04 1.59 
ADM3202ARN-REEL7 |ADM3202ARNREELTTR-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3V 780.00/1,000 


ADM3202ARNZ-REEL7 


‘ADM3202ARNZ-REEL7TR-NO 


TX/TX Dual RS-232, 3.3V* NEW. 


780.00/1,000 


ADM3202ARUZ ADM3202ARUZ-ND _ | TX/RX Dual RS-232, 3.3V*. 1.35 1.08 .84 
ADM3202ARU-REEL |ADM3202ARU-REELCT-ND_ | TX/RX Dual RS-232, 3.3V 2.54 2.04 1.59 
ADM3202ARU-REEL |ADM3202ARU-REELTR-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3V 1920.00/2,500 

ADM3202ARW ADM3202ARW-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V 1.50 1.20  .90 
ADM3202ARWZ ADM3202ARWZ-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3V* NEW! 150 1.20 .90 
ADM3222ARSZ ADM3222ARSZ-ND | TX/RX RS-232, 3.3V with SD* ... 146 1.17 91 
ADM3222ARU ADM3222ARU-ND TX/RX RS-232, 3.3V with SD... 1.63 1.30 98 
ADM3222ARUZ ADM3222ARUZ-ND | TX/RX RS-232, 3.3V with SD* 146 1.17 91 
ADM3222ARW ADM3222ARW-ND TX/RX RS-232, 3.3V with S| 163 1.30 .98 
ADM3310EARU ADM3310EARU-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 3.20 256 1.99 
ADM3311EARS ADM3311EARS-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 1.88 1.50 1.13 
ADM3311EARSZ ADM3311EARSZ-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 1.69) 135 1:05 
ADM3311EARS-REEL /ADM3311EARSREELCT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V SHSIAS2ITI96 
ADM3311EARS-REEL |ADM3311EARSREELTR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 975.00/1,000 

ADM3311EARSZ-REEL | ADM3311EARSZ-REELTR-ND| TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* NEW! 975.00/1,000 

ADM3311EARUZ ADM3311EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 2.7/3.6V* 1.69 1.35 1.05 
ADM3311EARU-REEL7 |ADM3311EARU-RL7CT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 315) 121527 11196 
ADM3311EARU-REEL7 |ADM3311EARU-RL7TR-ND| TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 975.00/1,000 

ADM3315EARU ADM3315EARU-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 3.20 256 1.99 
ADM3315EARUZ ADM3315EARUZ-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 320) 2:56) 91:99 
ADM3485EARZ ADM3485EARZ-ND _ | TX/RX RS-485 HS 3.3V* 93h 59) 1.24! 
ADM3485EAR-REEL7 |ADM3485EARREEL7CT-ND | TX/RX RS-485 HS 3.3V. Ztonee20 len 


Controller* 2282.00/1,000 
ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELCT-ND | 5-Bit Prog. 2/3-Phase Sync. Buck 

Controller* 20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELTR-ND | 5-Bit Prog. 2/3-Phase Sync. Buck 

Controller* 20-TSSOP 5670.00/2,500 
ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELCT-ND | 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 

Controller* . 3.65 2.92 2.27 
ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELTR-ND | 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 

Controller* 2066.00/1,000 
ADP3171JR ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulator. 4-SOIC 3.04 243 1.89 
ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7CT-ND | 4-Bit Prog. Sync. Buck Controller 6-SOIC 313 251 1.95 
ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7TR-ND | 4-Bit Prog. Sync. Buck Controller 6-SOIC 1772.00/1,000 
ADP3605AR ADP3605AR-ND Inverted Volt 120mA Switch Cap.. 8-SOIC 3.65 2.92 2.27 
ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ADP3820ARTZ4.2RCT-ND | 4.2V, Lithium-lon Battery Charger* ....SOT-23-6 1.95 1.56 1.17 
ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ADP3820ARTZ4.2RTR-ND | 4.2V, Lithium-lon Battery Charger* .... SOT-23-6 2994.00/3,000 

MOSFET Driver 

ADP3120AJRZ ADP3120AJRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET 

Driver* NEW!...... 8-SOIC 150 1.20 .90 
ADP3414JRZ ADP3414JRZ-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver* 8-SOIC 248 1.98 1.54 
ADP3415LRMZ-REEL | ADP3415LRMZREELCT-ND | Dual Bootstrapped MOSFET Driver*...10-MSOP 248 1.98 1.54 
ADP3415LRMZ-REEL | ADP3415LRMZREELTR-ND | Dual Bootstrapped MOSFET Driver*... 10-MSOP. 4158.00/3,000 
ADP3419JRM-REEL | ADP3419JRM-REELCT-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage 

MOSFET Driver... 1.80 1.44 1.08 
ADP3419JRM-REEL | ADP3419JRM-REELTR-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage 

MOSFET Driver... 2766.00/3,000 

Regulators 

ADP667ANZ ADP667ANZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 3.83 3.06 2.38 
ADP667AR ADP667AR-ND Regulator LDO 5V or Ad| 3.67 2.94 2.29 
ADP1111AN ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. 8-Dip 4.52 362 2.82 
ADP3181JRUZ-REEL | ADP3181JRUZREELCT-ND | Buck Regulator Multiphase Sync. 8-TSSOP 2.32 1.86 1.45 


ADP3181JRUZ-REEL 


ADP3181JRUZREELTR-ND 


Buck Regulator Multiphase Sync. *....28-TSSOP 


3245.00/2,500 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


552 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 


POWER MANAGEMENT (Continued) 


DEVICES 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 Part No. Part No. Description al 25 100 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RCT-ND | Regulator LDO 2.7V, 50mA* -SOT-23-6 1.58 1.26 95 AD780ANZ AD780ANZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V*............. 8.58 6.87 5.80 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RTR-ND | Regulator LDO 2.7V, 50mA* . SOT-23-6 2418.00/3,000 AD780AR-REEL7 AD780AR-REEL7TR-ND |Precision Voltage Reference 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA* .$0T-23-6 1.58 1.26 95 2.5V/3.0V.... ae 4086.00/750 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA* . SOT-23-6 2418.00/3,000 AD780ARZ AD780ARZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V* NEW! 8.58 687 5.80 
ADP3301AR-3.3 ADP3301AR-3.3-ND__| Regulator LDO 3.3V, 100mA -8-SOIC 2.32 1.86 1.45 AD780BN AD780BN-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V 11.91 10.73 9.51 
ADP3303ARZ-3.3 ADP3303ARZ-3.3-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA*. -8-SOIC 3.24 2.60 2.02 AD780BNZ AD780BNZ-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V* 11.91 10.73 9.51 
ADP3303AR-5 ADP3303AR-5-ND Regulator LDO 5V, 200mA.. -8-SOIC 3.24 260 2.02 AD780BR AD780BR-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V . 11.91 10.73 9.51 
ADP3330ARTZ-2.5-R7| ADP3330ARTZ-2.5-R7CT-ND | Reg. LDO 2.5V, 200mA* NE! -SOT-23-6 2.20 1.76 1.32 AD780BRZ AD780BRZ-ND Precision Voltage Ref. 
ADP3330ARTZ-2.5-R7| ADP3330ARTZ-2.5-R7TR-ND | Reg. LDO 2.5V, 200mA* NE! . SOT-23-6 3378.00/3,000 2.5V/3.0V* NEW!.... 11.91 10.73 9.51 
ADP3330ART3.3-RL7 | ADP3330ART3.3R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA.... -SOT-23-6 2.20 1.76 1.32 AD1580ART-REEL7 |AD1580ART-REEL7CT-ND | Voltage Reference 1.225V 1.48 118  .89 
ADP3330ART3.3-RL7 | ADP3330ART3.3R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA.... . SOT-23-6 3378.00/3,000 AD1580ARTZ-REEL7 |AD1580ARTZ-REEL7CT-ND |Voltage Reference 1.225V* NEW!. 1.48 118 .89 
ADP3330ARTZ3.3-RL7 | ADP3330ARTZ3.3-RL7CT-ND) Reg. LDO 3.3V, 200mA* NEW! -SOT-23-6 220 1.76 1.32 AD1580ARTZ-REEL7 |AD1580ARTZ-REEL7TR-ND |Voltage Reference 1.225V* NE! 2265.00/3,000 
ADP3330ARTZ3.3-RL7 | ADP3330ARTZ3.3-RL7TR-ND} Reg. LDO 3.3V, 200mA* NEW........ SOT-23-6 3378.00/3,000 AD1580BRT-REEL7 |AD1580BRT-REEL7CT-ND | Voltage Reference 1.225V 218 1.74 1.31 
ADP3331ARTZ-REEL7 | ADP3331ARTZ-REEL7CT-ND) Regulator LDO Adj. 200mA -SOT-23-6 2.20 1.76 1.32 AD1580BRT-REEL7 |AD1580BRT-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V 3342.00/3,000 
ADP3331ARTZ-REEL7 | ADP3331ARTZ-REEL7TR-ND| Regulator LDO Adj. 200mA . SOT-23-6 3378.00/3,000 AD1580BRTZ-REEL7 |AD1580BRTZ-REEL7CT-ND |Voltage Reference 1.225V* NEW! 218 1.74 1.31 
ADP3334ARZ ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA* 2.52 2.02 1.57 AD1580BRTZ-REEL7 |AD1580BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V* NEW! 3342.00/3,000 
ADP3335ARM-3.3-RL7 | ADP3335ARM3.3R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA 3.29 263 2.05 AD1582ART-REEL7 |AD1582ART-REEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V. 148 #118 .89 
ADP3335ARM-3.3-RL7 | ADP3335ARM3.3R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA 1862.00/1,000 AD1582ART-REEL7 |AD1582ART-REEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V. 2265.00/3,000 
ADP3335ARMZ-3.3-RL | ADP3335ARMZ-3.3-RLCT-ND) Reg. LDO 3.3V, 500mA* NE! 3.29 2.63 2.05 AD1582ARTZ-REEL7 |AD1582ARTZREEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V* . 1.48 118 .89 
ADP3335ARMZ-3.3-RL | ADP3335ARMZ-3.3-RLTR-ND| Reg. LDO 3.3V, 500mA* NEW!. 5520.00/3,000 AD1582ARTZ-REEL7 |AD1582ARTZREEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V* . 2265.00/3,000 
ADP3336ARMZ-REEL7 | ADP3336ARMZ-REEL7CT-ND| Reg. LDO 500mA, Adj.* NEW!. 3.29 2.63 2.05 AD1582BRTZ-REEL7 |AD1582BRTZREEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V* . 297 2.38 1.85 
ADP3336ARMZ-REEL7 | ADP3336ARMZ-REEL7TR-ND} Reg. LDO 500mA, Adj.* NEW!. 1862.00/1,000 AD1582BRTZ-REEL7 |AD1582BRTZREEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V* . 4989.00/3,000 
ADP3338AKC-2.5-RL7 | ADP3338AKC2.5R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5' 3.33 2.67 2.08 AD1584ART-REEL7 |AD1584ART-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096V 143° 6114 86 
ADP3338AKC-2.5-RL7 | ADP3338AKC2.5R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V 943.50/500 AD1584ARTZ-REEL7 |AD1584ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096V* .. 143° 6114 86 
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | ADP3338AKCZ-2.5RL7CT-ND | Reg. LDO 1A Precision 2.5V* NEW!...SOT-223 3.33 2.67 2.08 AD1584ARTZ-REEL7 |AD1584ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* . 2190.00/3,000 
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | ADP3338AKCZ-2.5RL7TR-ND} Reg. LDO 1A Precision 2.5V* NEWE...SOT-223 962.00/500 AD1584BRT-REEL7 |AD1584BRT-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096V eS vik akyds) 
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | ADP3338AKCZ-3.3RL7CT-ND) Regulator LDO 1A Precision 3.3V* SOT-223 3.33 2.67 2.08 AD1584BRT-REEL7 |AD1584BRT-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V 4575.00/3,000 
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | ADP3338AKCZ-3.3RL7TR-ND) Regulator LDO 1A Precision 3.3V* SOT-223 962.00/500 AD1584BRTZ-REEL7 |AD1584BRTZ-REEL7CT-ND |Voltage Reference 4.096V* NE! 272 2aleee eT) 
ADP3338AKCZ-5-R7 | ADP3338AKCZ-5-R7CT-ND | Reg. LDO 1A Precision 5V* NEW!.....SOT-223 3.33 2.67 2.08 AD1584BRTZ-REEL7 |AD1584BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* NE! 4575.00/3,000 
ADP3338AKCZ-5-R7 _| ADP3338AKCZ-5-R7TR-ND | Reg. LDO 1A Precision 5V* NEWI!.....SOT-223 962.00/500 ADRO1AR ADRO1AR-ND Precision Volt. Ref. 10V, 10PPM.. 3.08 2.47 1.92 
ADP3339AKC-1.5-RL7 | ADP3339AKC1.5RLCT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V. SOT-223 3.94 3.15 2.45 ADRO1ARZ ADRO1ARZ-ND Prec. Volt. Ref. 10V, 10PPM* NEW!....8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
ADP3339AKC-1.5-RL7 | ADP3339AKC1.5RLTR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V. 1137.50/500 ADRO1AUJ-R2 ADROIAUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 10V, 25PPM.. 2.48 1.98 1.54 
ADP3339AKC-3-RL7 | ADP3339AKC-3RL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V 3.94 3.15 2.45 ADRO1AUJ-R2 ADRO1AUJ-R2TR-ND |Precision Volt. Ref. 10V, 25PPM 365.75/250 
ADP3339AKC-3-RL7 | ADP3339AKC-3RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3 1137.50/500 ADRO1BRZ ADRO1BRZ-ND Precision Volt. Ref. 10V, 3PPM* . 8.00 640 5.40 
ADP3339AKC-5-REEL7 | ADP3339AKC-SRL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 5V.... 3.94 3.15 2.45 ADRO2AKS-R2 ADRO2AKS-R2CT-ND_ [Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out. 2.48 1.98 1.54 
ADP3339AKC-5-REEL7 | ADP3339AKC-5RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 5V 1137.50/500 ADRO2AKS-R2 ADRO2AKS-R2TR-ND_ |Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 365.75/250 
ADP3367AR ADP3367AR-ND Regulator LDO Adj. 5V 4.37 3.50 2.72 ADRO2AUJZ-REEL7 |ADRO2AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out*. 236 189 1.47 
ADP3367ARZ ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adj. 5V* . 4.37 3.50 2.72 ADRO2AUJZ-REEL7 |ADRO2AUJZ-REEL7TR-ND | Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out* . 3969.00/3,000 
Voltage Reference ADRO2BKS-R2 ADRO2BKS-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 250 200 1.69 
AD530JH AD530JH-ND Precision Voltage Reference 2.5V 547.438. 341 ADRO2BKS-R2 ADRO2BKS-R2TR-ND_ Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out. 415.75/250 
AD580LH AD580LH-ND Precision Voltage Reference 2.5V 11.28 10.16 9.01 ADROZARZ ADROZARZ-ND Prec. Volt. Ref. 5V, 10PPM* NEI 2.93 234 1.82 
AD580TH ADS580TH-ND Precision Voltage Reference 2.5V 19.43 18.13 16.84 ADRO2AUJ-R2 ADRO2AUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 5V, 25PPM 248 1.98 1.54 
AD581JH AD581JH-ND Precision Voltage Reference 10V 746 5.97 5.04 ADRO2AUJ-R2 ADRO2AUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 25PPM 365.75/250 
AD581KH AD581KH-ND Precision Voltage Reference 10V 975 878 7.79 ADRO2BRZ ADRO2BRZ-ND Precision Volt. Ref. 5V, 3PPM* 8.00 640 5.40 
ADS81LH ADS81LH-ND Precision Voltage Reference 10V 17.88 16.69 15.50 ADAD2BU Re ADROZEUU-R2GTANDI| Precision Volt, Ref. 5V, OPPM abil 220) lie 
ADS581UH AD581UH-ND Precision Voltage Reference 10V 39.84 37.19 34.53 ADRO2BUJ-R2 ADRO2BUJ-R2TR-ND | Precision Volt. Ref. 5V, 9PPM 415.75/250 
AD584JH AD584JH-ND Precision Volt. Ref. Programmable 8.80 7.04 5.94 ADRO3AKS-R2 ADRO3AKS-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 423 3.39 2.64 
ADS584JNZ AD584JNZ-ND Precision Volt. Ref. Programmable 554 4.44 3.74 ADRO3AKS-R2 ADROSAKS-R2TR-ND | Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 365.75/250 
AD584KH AD584KH-ND Precision Volt. Ref. Programmable 14.48 13.04 11.56 ADROSARZ ADROSARZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10PPM* 2.93 2.34 1.82 
AD584KNZ AD584KNZ-ND Precision Volt. Ref. Prog.* NEW!. Dip 9.06 816 7.24 ADRO3AUJ-R2 ADRO3AUJ-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 248 1.98 1.54 
AD584LH AD584LH-ND Precision Volt. Ref. Programmable 70-99 21.98 20.51 19.05 ADROSAUJ-R2 ADRO3AUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 365.75/250 
AD584TH ADS584TH-ND Precision Volt. Ref. Programmable TO-99 27.05 25.25 23.44 ADRO3BKS-R2 ADRO3BKS-R2CT-ND _|Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 250 2.00 1.69 
AD586AR AD586AR-ND Precision Voltage Reference 5V.. 8-SOIC 8.50 7.65 6.79 ADRO3BKS-R2 ADRO3BKS-R2TR-ND /Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 415.75/250 
ADS586ARZ-REEL AD586ARZ-REELCT-ND_| Precision Voltage Reference 5V* -8-SOIC 8.50 7.65 6.79 ADRO3BRZ ADRO3BRZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 3PPM* 8.00 6.40 5.40 
ADS86ARZ-REEL | ADS86ARZ-REELTR-ND_| Precision Voltage Reference 5V* “8-SOIC 15492.50/2,500 ADRO3BUJ-R2 ADRO3BUJ-R2CT-ND_|Precision Volt. Ref. 2.5V, 9PPM 2.81 2.25 1.75 
AD586BRZ AD586BRZ-ND Precision Voltage Ref. 5V* NEW!. .8-SOIC 11.83 10.65 9.45 ADRO3BUJ-R2 ADRO3BUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 9PPM 415.75/250 
ADS586BRZ-REEL ADS586BRZ-REELCT-ND | Precision Voltage Ref. 5V* .. 11.83 10.65 9.45 ADROGAKS-R2 ADROG6AKS-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 236 1.89 1.47 
ADS586BRZ-REEL AD586BRZ-REELTR-ND | Precision Voltage Ref. 5V*. 21567.50/2,500 ADROGAKS-R2 ADROG6AKS-R2TR-ND |Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out. 349.25/250 
AD586JN ADS586JN-ND Precision Voltage Reference 5) 5.82 4.66 3.93 ADROGAR ADROGAR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10PPM.... 293 234 1.82 
AD586UNZ ADS586JNZ-ND Precision Voltage Reference 5V 582 466 3.93 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2CT-ND_ | Precision Volt. Ref. 3V, 10mA.. 423 3.39 2.64 
ADS86JRZ AD586JRZ-ND. Precision Voltage Reference 5V* 6.14 492 415 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA.. 349.25/250 
ADS86KN ADS86KN-ND Precision Voltage Reference 5V.. 748 5.99 5.05 ADROG6BKS-R2 ADRO6BKS-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out. CG a onl omen Or 
ADS86KNZ ADS586KNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 748 5.99 5.05 ADROG6BKS-R2 ADRO6BKS-R2TR-ND /Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out. 395.75/250 
AD586KRZ ADS586KRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8.12 6.50 5.49 ADRO6BRZ ADRO6BRZ-ND Precision Volt. Ref. 3V, 3PPM* ... 8.00 640 5.40 
ADS586KR-REEL7 ADS586KR-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5V 812 650 5.49 ADRO6BUJ-R2 ADRO6BUJ-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. 3V, 10mA.. 2.38 1.91 1.61 
AD586KR-REEL7 AD586KR-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 5' 3867.00/750 ADRO6BUJ-R2 ADRO6BUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA 395.75/250 
ADS586LN ADS586LN-ND Precision Voltage Reference 5' 873 7.86 6.97 ADR280AKS-R2 ADR280AKS-R2CT-ND | Voltage Ref. Ultralow Power 1.2V 2.33 1.86 1.40 
AD586LNZ AD586LNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8.73 7.86 6.97 ADR280AKS-R2 ADR280AKS-R2TR-ND | Voltage Ref. Ultralow Power 1.2V 325.50/250 
AD586LQ AD586LQ-ND Precision Voltage Reference 5V.. 11.83 10.65 9.45 ADR280ART-R2 ADR280ART-R2CT-ND Voltage Ref. High PSRR 1.2V... 2.33 1.86 1.40 
AD586LR AD586LR-ND Precision Voltage Reference 5V... 9.28 8.36 7.41 ADR280ART-R2 ADR280ART-R2TR-ND [Voltage Ref. High PSRR 1.2V. 325.50/250 
AD586LRZ AD586LRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 9.28 8.36 7.41 ADR291ERZ ADR291ERZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out* 14.26 12.84 11.39 
AD586LR-REEL7 AD586LR-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5' 9.28 836 7.41 ADR291FRZ ADR291FRZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out* 8.60 688 5.81 
ADS586LR-REEL7 ADS586LR-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 5' §222.25/750 ADR291GR ADR291GR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Ou’ 5.78 463 3.91 
AD586MN ADS586MN-ND Precision Voltage Reference 5V.. 10.01 9.02 8.00 ADR291GRZ ADR291GRZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out* 5.78 463 3.91 
AD586MNZ ADS586MNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 10.01 9.02 8.00 ADR292ERZ ADR292ERZ-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA* 14.26 12.84 11.39 
AD587JN AD587JN-ND Precision Voltage Reference 10V 540 432 3.65 ADR292GRZ ADR292GRZ-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA* 5.78 4.63 3.91 
AD587JNZ AD587JNZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 5.40 432 3.65 ADR292GRUZ ADR292GRUZ-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA* 547 438 3.41 
AD587JRZ AD587JRZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 6.14 492 415 ADR318ARJ-R2 ADR318ARJ-R2CT-ND Precision Reference Low Dri 282. 2o lio 
AD587KN AD587KN-ND Precision Voltage Reference 10V... 6.14 492 4.15 ADR318ARJ-R2 ADR318ARJ-R2TR-ND Precision Reference Low Dri 415.75/250 
AD587KRZ AD587KRZ-ND Precision Volt. Reference 10V* NEW!...8-SOIC 6.96 5.57 4.70 ADR370ART-R2 ADR370ART-R2CT-ND [Precision Ref. Low Power 2. 2.81 2.25 1.75 
AD587LN AD587LN-ND Precision Voltage Reference 10V... i 7.86 6.29 5.31 ADR370ART-R2 ADR370ART-R2TR-ND Precision Ref. Low Power 2.048V. 415.75/250 
AD587LNZ AD587LNZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 7.86 6.29 5.31 ADR370BRT-R2 ADR370BRT-R2CT-ND Precision Ref. Low Power 2.048V. 3.71 297 2.31 
AD587UQ AD587UQ-ND Precision Voltage Reference 10V 18.84 17.59 16.33 ADR370BRT-R2 ADR370BRT-R2TR-ND Precision Ref. Low Power 2.048V. 548.75/250 
AD588AQ AD588AQ-ND Precision Volt. Ref. Programmable 26.43 24.67 22.91 ADR381ARTZ-REEL7 |ADR381ARTZ-REEL7CT-ND | Precision Volt. Ref. 2.5V Low Drift* 1.93 1.54 1.16 
AD588BQ AD588BQ-ND Precision Volt. Ref. Programmable 48.66 45.42 42.18 ADR381ARTZ-REEL7 |ADR381ARTZ-REEL7TR-ND | Precision Volt. Ref. 2.5V Low Drift* 2958.00/3,000 
AD588J0 AD588JQ-ND Precision Volt. Ref. Programmable 22.67 21.16 19.65 ADR390AUJZ-REEL7 |ADR390AUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD588KQ AD588KQ-ND Precision Volt. Ref. Programmable 39.65 37.01 34.36 Reference 2.048V* ......... esses 165 132 .99 
ADS589JH AD589JH-ND. Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 8.04 644 5.43 ADR390AUJZ-REEL7 |ADR390AUJZREEL7TR-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD589JR AD589JR-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 3187 3:10) 2/41 Reference 2.048V* 2535.00/3,000 
AD589JRZ AD589JRZ-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 3.87 3.10 2.41 ADR390BUJZ-REEL7 |ADR390BUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Pr 
AD589KH ADS589KH-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 870 6.96 5.88 Reference 2.048V*. 5.60 4.48 3.78 
AD589LH ADS589LH-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 14.81 13.34 11.83 ADR390BUJZ-REEL7 |ADR390BUJZREEL7TR-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD589MH AD589MH-ND Voltage Reference 1.2V, 2-Terminal 28.98 27.05 25.12 Reference 2.048V*. 10416.00/3,000 
AD680JN AD680JN-ND Voltage Reference 2.5V L| 412 3.30 2.57 ADR391AUJZ-REEL7 |ADR391AUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD680JNZ AD680JNZ-ND Voltage Reference 2.5V LP 412 3.30 2.57 Reference 2.5V*. 1.93 1.54 1.16 
AD680JR AD680JR-ND. Voltage Reference 2.5V LP... 4425330250 ADR391AUJZ-REEL7 |ADR391AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 
AD680JRZ AD680JRZ-ND Voltage Reference 2.5V LP* NEW! 412 3.30 2.57 Reference 2.5V*. 2958.00/3,000 
AD680JR-REEL7 AD680JR-REEL7CT-ND | Voltage Reference 2.5V L! 8-SOIC 412 3.30 2.57 ADR391BUJZ-REEL7 |ADR391BUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD680JR-REEL7 AD680JR-REEL7TR-ND | Voltage Reference 2.5V L! 8-SOIC 1784.25/750 Reference 2.5V*. 270 216 1.62 
AD680JT AD680JT-ND Voltage Reference 2.5V L TO-92 412 3.30 2.57 ADR391BUJZ-REEL7 |ADR391BUJZREEL7TR-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD680JTZ AD680JTZ-ND Voltage Reference 2.5V LP* TO-92 4.12 3.30 2.57 Reference 2.5V*. 4536.00/3,000 
AD688AQ AD688AQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 6-Dip 24.20 22.59 20.97 ADR392AUJZ-REEL7 |ADR392AUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD688BQ AD688BQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V. ip 40.80 38.08 35.36 Reference 4.096V*....... see: 1.65 1.32.99 
AD780AN AD780AN-ND Precision Voltage Ref. 2.5V/3.0V 8.58 6.87 5.80 © RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG : Analog Devices Digi-Key < Price Each 
DEVICES POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
morn mk : rege, | ce ie | aerate ay ig if i 
BeriNes Eanes Dessonion = CA ea 250 REFIQ5FS-REEL | REFI95FS-REELCT-ND | Voltage Reference LDO 5V 455 364 2.83 
ADR392AUJZ-REEL7 | ADR392AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF195FS-REEL REFIQ5FS-REELTR-ND | Voltage Reference LDO 5V 4757.50/2,500 
Reference 4.096V*.... TSOT-23-5 2535.00/3,000 REF195GP REF195GP-ND Voltage Reference LDO 5V 243 195 1.52 
ADR392BUJZ-REEL7 | ADR392BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF195GPZ REF195GPZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 943.195. 1.52 
Reference 4.096V*.... TSOT-23-5 5.60 4.48 3.78 REF195GSZ REF195GSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 243 195 1.52 
ADR392BUJZ-REEL7 | ADR392BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF196GSZ REF196GSZ-ND Voltage Reference LDO 3.3V BSOIC 243 195 152 
Reference 4.096V%.... TSOT-28°5 LOATEOO/S/000 REF198ESZ REF198ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V> . 437° 350 272 
ADR395AUJZ-REEL7 | ADR395AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage REF198FS REF198FS-ND Voltage Reference LDO 4.096V 340 272 212 
Reference 5V* TSOT-23-5 1.65 1.32 .99 = = = = 
ADR39SAUJZ-REELT | ADR35AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage REFIO8FSZ REF198FSZ-ND atage neterance LO sao eae 
Reference 5V* TSOT-23-5 2535.00/3,000 : ; : ; 
ADR395BUJZ-REEL7 | ADR39SBUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage ae eces pei ee laa TPO aoe oe tee Te 
Reference 5V* TSOT-23-5 2.70 2.16 1.68 z : 2 eS 
ADR395BUJZ-REEL7 | ADR395BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage ANALOG 
Reference 5V* 4536.00/3,000 
ADR420BR ADR420BR-ND Precision Voltage Ref. 2.048V, 10mA...... 833 7.50 6.65 DEVICES WAVEFORM GENERATORS 
ADR420BRZ ADR420BRZ-ND Prec. Volt. Ref. 2.048V, 10mA* NEW!...8-SOIC 8.33 7.50 6.65 TRADE TaEK Ee 
ADR421ARZ ADR421ARZ-ND Prec. Ref. Low Noise 2.50V* NEW! 5.62 4.50 3.80 Pala Pelli Description Pkg ue 
ADR421ARMZ ADR421ARMZ-ND | Prec. Ref. Low Noise 2.50V* NEW! 562 450 3.80 : : = 1S : 
ADR421BRZ ADR421BRZ-ND Prec. Ref. Low Noise 2.50V* NEW! 833 7.50 6.65 Sine/Tri/Square Waves 
ADR423AR ADR423AR-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Out. 5.62 4.50 3.80 AD5930YRUZ AD5930YRUZ-ND Prog. Frequency Sweep/Output Burst 
ADR423ARZ ADR423ARZ-ND Precision Voltage Ref. 3V, 10mA Out*.... 5.62 4.50 3.80 Waveform Generator* NEW!........... 20-TSSOP 12.81 11.54 10.23 
ADR425BRZ ADR425BRZ-ND Prec. Volt. Ref. 5V, 10mA Out* NEWS... 8.33 7.50 6.65 AD5932YRUZ AD5932YRUZ-ND —_| Prog. Single-Scan Waveform 
ADR430ARM ADR430ARM-ND 2V, XFET Voltage Reference .... 570 456 3.85 Generator* NEW!.... 6-TSSOP 8.33 7.50 6.65 
ADR430ARMZ ADR430ARMZ-ND 2V, XFET Voltage Reference *... 570 4.56 3.85 AD9833BRM AD9833BRM-ND Prog. Waveform Generato! 10-MSOP 9.30 7.44 6.28 
ADR434AR ADR434AR-ND 4.096V, 30mA XFET Voltage Ref. 570 4.56 3.85 AD9833BRMZ AD9833BRMZ-ND | Prog. Waveform Generator* 10-MSOP 9.30 7.44 6.28 
ADR434ARM ADR434ARM-ND 4.096V, 30mA XFET Voltage Ref. 5.70 4.56 3.85 AD9834BRU AD9834BRU-ND Complete DDS 2.3V, SOMHz. 20-TSSOP 9.70 873 7.75 
ADR435AR ADR435AR-ND 5V, 30mA XFET Voltage Ref... 5.70 4.56 3.85 AD9834BRUZ AD9834BRUZ-ND _| Complete DDS 2.3V, 50MHz 20-TSSOP__ 9.70 873 7.75 
ADR435ARZ ADR435ARZ-ND 5V, 30mA XFET Voltage Ref.* NEW!.... 570 456 3.85 
ADR435ARM ADR435ARM-ND 5V, 30mA XFET Voltage Reference... 5.70) 14156) 3185) ANALOG 
ADR435ARMZ ADR435ARMZ-ND | 5V, 30mA XFET Voltage Reference* 5.70 4.56 3.85 DEVICES SENSOR/SIGNAL CONDITIONING 
ADR439AR ADR439AR-ND 4.5V, 30mA XFET Voltage Referenc 570 4.56 3.85 
ADR439ARM ADR439ARM-ND. 4.5V, 30mA XFET Voltage Reference. 5.70 4.56 3.85 Analog Devices Digi-Key Price Each 
ADR510ARTZ-REEL7 | ADRS{0ARTZ-REEL7CT-ND | 1V, Precision Reference Shunt* . 168 1.34 1.01 Part No. Part No. Description : 1 25 100 
ADR510ARTZ-REEL7 | ADRS10ARTZ-REEL7TR-ND| 1, Precision Reference Shunt . 2574.00/3,000 Energy Measurement 
ADR512ART-R2 ADR512ART-R2CT-ND | 1.2V, Precision Reference Shunt. 243 1.95 1.52 ADEV752AR ADET752AR-ND Eieravi Metering Detect 376701 5.92 
ADR512ART-R2 | ADR512ART-R2TR-ND | 1.2V, Precision Reference Shunt. 359.00/250 ADETTS2ARZ ADE7752ARZ-ND | Eneray Metering Detector AGG AG] Eee 
ADR520ARTZ-REELT | ADRS20ARTZ-REEL7CT-NO | Voltage Reference Shunt 2.048V*. 111.9374 ADE7753ARS ADE7753ARS-NO __| Energy Metering Detector 558 447 377 
ADRS20ARTZ-REEL7 | ADR520ARTZ-REEL7TR-ND| Voltage Reference Shunt 2.048V* . 1443.00/3,000 ADE7754ARZ ADE7754ARZ-ND Energy Meter with Serial* 930 837 7.43 
ADRS20BKS-R2 ADR520BKS-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V. 243° 1.94 1.46 ADE7754ARZRL ADE7754ARZRLCT-ND | Energy Meter with Serial* NEW! 930 837 7.43 
ADRS20BRT-R2 | ADRSOOBRE-RZCT-ND | Votage Reference Shunt 2.04 Sein | SDETAARZAL mega) Evora Meta wi Sara MEWS...24-5010 Mas Ena 
: 7 : | nergy Metering = i i i 
ADR520BRT-R2 ADRS20BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V. 269.50/250 t 
ADE7757ARNZ ADE7757ARNZ-ND | Energy Metering» . 6-SOIC 3.22 258 2.01 
ADR525ART-R2 ADRS25ART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V. 144 120 96 ADE7758ARW ADE7758ARW-ND navey Metin 4250 1125 9.98 
ADR525ART-R2 ADRS25ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V. 153.75/250 ADE7758ARWZ ADE7758ARWZ-ND | Energy Metering NEW? 4250 1125 9.98 
ADRE25BKS-R2 = ADRS CD Sg congrog| Voltage Reference Shunt 2.5V. Pee) Ie tee ADE7759ARS ADE7759ARS-ND | Energy Meter with Sensor Interface.....20-SSOP 6.88 5.51 4.65 
ADR525BKS-R2 —_| ADR525BKS-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V. 290.50/250 ADET/ADARS ADE7760ARS.ND | Energy Meter with On-Chip 
ADR525BRT-R2 ADRS25BRT-R2CT-ND_| Voltage Reference Shunt 2.5V. 2.23 1.78 1.34 ; 
Fault Detection... 6.32 5.06 4.27 
ADR525BRT-R2 ADRS25BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V. 269.50/250 ah 
ADRS30ART-R2 | ADRS30ART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V. Tadmeetcomelon) | SUEF7SIARS eosin) “Tos Meter with On-Chip Sew Ae 
ADR530ART-R2 ADRS530ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V. 153.75/250 e % z is pean ach 
ADR530BKS-R2 | ADR530BKS-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V. 243 194 1.46 EVALADE//GSES. SEI HER] Evaluation Board for ADE?763. : 
ADRS30BKS-R2___| ADR530BKS-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V. 339.50/250 NEW! Capacitance Measurement NEW! 
ADR530BRT-R2 ADR530BRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V. 223 178 1.34 AD7745ARUZ AD7745ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter 
ADR530BRT-R2 ADRS530BRT-R2TR-ND J Voltage Reference Shunt 3.0V. 269.50/250 with Temperature Sensor® ...-.ce 16-TSSOP 9.00 8.10 7.19 
ADR540ART-R2 ADRS40ART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 144 120 96 Temperature 
ADRS40ART-R2 ADRS40ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 153.75/250 ADSOOIF ADS90JF-ND Ti fara Transducer D:Termlnak 14381295 1148 
ADRS40BKS-R2 | ADRS40BKS-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 243 1.94 1.46 | Ansogui A TEONTRGIG Ternperatuie Transducer 3-terrilhal oy ay 
ADR540BKS-R2 ADRS40BKS-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 290.50/250 ADS590KF AD590KF-ND Temperature Transducer 2-Terminal. 15.71 1415 12.55 
ADRS40BRT-R2 ADR540BRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 2.23 1.78 1.34 AD590KH ADS590KH-ND Temperature Transducer 2-Terminal. 8.95 8.06 7.15 
ADRS40BRT-R2 ADRS40BRT-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 4.096V. 269.50/250 ADS90LF ADS90LF-ND Temperature Transducer 2-Terminal. 35.19 32.85 30.50 
ADRSS50ART-R2 ADRSSOART-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V. 144 120 96 = Tech 
ADRS50ART-R2 __| ADRS50ART-R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V. 153.75/250 Ape pe eth teclig eal Me a8 eat 
ADRBGDBKS-R2 [RURBADE SSE UR ADA] Voltage Reference Shunt 5 OV. LG AD590MH ADSS0MH-ND Temperature Transducer 2-Terminal. 42.65 39.81 36.96 
i -R2TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V. . AD5S92AN AD5S92AN-ND Te ture Transducer 2-Terminal. 428 3.42 2.66 
ADRSSOBRT-R2 | ADRSSOBRT-R2CT-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V. 223178 134 | apsooanz AREGoANE AIT Teinperatute Trahsduost 2cervalnal ie A Bea 
ADR5S0BRT-R2 ADRS50BRT-R2TR-ND J Voltage Reference Shunt 5.0V. 269.50/250 aT AUESTANENI Temperature Transducer 2-Terminal Cee ICT 
BEIGE BEWICEND Brecision Voltage Hererenes-10V aes EL) AD592BNZ AD592BNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 9.85 887 7.87 
REFOICPZ REFOTCPZ-ND Precision Voltaga Reference 10V*. 248 1.98 1.49 AD592CN ADS592CN-ND Temperature Transducer 2-Terminal. 13.13 11.82 10.49 
REFOICS REFO1CS-ND Precision Volt. Reference 10V* .. 2.25 1.80 1.40 AD592CNZ AD592CNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 13.13 11.82 10.49 
REFO1CSZ REFO1CSZ-ND Precision Volt. Reference 10V* NEW!...8-SOIC 2.38 1.90 1.43 AD594AQ AD594AQ-ND Thermocouple Amp with Comp 1043 939 833 
REFO1EJ REFO1EJ-ND Precision Voltage Reference 10V... 15.09 14.09 13.08 - = = = 
REFOIEZ REFO1EZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 858 7.73 6.85 eee pee Aemocoun imp ity com ee 188 ieee 
REFOIHP REFOTHP-ND Precision Voltage Reference 10V 358 2.87 2.23 ADEOSCO nsseeatun Thetasainle AMG uahiosias Gh) sc ED 
REFO1HPZ REFO1HPZ-ND Precision Voltage Reference 10V*. 340 272 212 ADSDBAL aneoRareN Thetnscaible Cordhioningicr SEA) TREY Ge 
REFO2AZ REFO2AZ-ND Prec. Volt. Ref./Temp. 5V Transducer 27.09 25.29 23.48 AD597AH ‘(AD597AH-ND Thatascainle Gandtisuinn 1160 1044 9.26 
REFO2CPZ REFO2CPZ-ND Precision Volt. Reference 5V* NEW! 248 1.98 1.49 p moning : : : 
REFO2CS REFO2CS-ND Precision Voltage Reference 5V... 2.25 1.80 1.40 ADSO7AR AUER Thermocouple Conditioning... Sus Aa” Beh) 
REFO2CS-REEL? | REFO2CS-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5 2.25 1.80 1.40 Pe Pe ea menmocr ype ong fs a ee ae 
REFO2CS-REEL7 | REFO2CS-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 5' 1275.00/1,000 ADDOIDOARS BEE LIEN Heenoaire enenh salege Vis : ; ° 
REFO2CSZ REFO2CSZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 238 1.90 1.43 1 emperature. Sensor Voltage Out 5.78 4.63 3.91 
REFO2EZ REFO2EZADI-ND Precision Voltage Reference 5V* 893 804 713 AD22100AT AD22100AT-ND Temperature Sensor Voltage Out. 5.26 4.21 3.56 
REFO2HPZ REFO2HPZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 340 2.72 2.12 AD22100ATZ AD22100ATZ-ND Temperature Sensor Voltage Out*............ 5.26 4.21 3.56 
REFOSGP REFOSGP-ND Precision Volt. Reference 2.5V.... 248 1.98 1.49 AD22100KRZ AD22100KRZ-ND Penner ete Lone Het Stee oe 
aaa REHerE recieie bedi eas aH Aew Dip ieee ma eo AD22100KTZ AD22100KTZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 3.49 279 217 
ge Reference 2.5V*......... 2.38 1.90 1.43 
REFA3FZ REF43FZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* 13.31 11.99 10.63 AD221008R BD22WUSREND) Temperature Sensor Volt. Out.. 63675109) 4:30 
REF43GPZ REF43GPZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* 6.70 5.36 4.53 AD22100SRZ AD22100SRZ-ND Temperature Sensor Volt. Out* NEW!...8-SOIC 6.36 5.09 4.30 
REF43GS REF43GS-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V....... 670 536 453 AD22100ST AD22100ST-ND Temperature Sensor Volt. Out.. 5.78 4.63 3.91 
REF43GSZ REF43GSZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V*...8-SOIC 6.70 5.36 4.53 AD22100STZ AD22100STZ-ND Temperature Sensor Volt. Out* NEW! 5.78 4.63 3.91 
REF43GZ REF43GZ-ND Precision Voltage Reference LP 2.5V* ip 632 5.06 4.27 AD22105ARZ AD22105ARZ-ND Thermostatic Switch Solid 
REF191ESZ REF191ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V* 437 3.50 2.72 State* NEW!.... 3.08 2.47 1.92 
REF191GSZ REF191GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V* 2.43 1.95 1.52 AD7414ARM-OREEL7 | AD7414ARMOREEL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit Digital -MSOP 2.59 2.07 1.61 
REF192ESZ REF192ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 437s SOmnai72 AD7414ARM-OREEL? | AD74144RMOREEL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit Digital -MSOP 1466.00/1,000 
REF192FSZ REF192FSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 340 2.72 2.12 AD7414ARM-1REEL? | AD74144RMIREEL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit Digital -MSOP 2.59 2.07 1.61 
REF192GRUZ-REEL7 | REF192GRUZREEL7CT-ND | Voltage Reference LDO 2.5V* 3.83 3.06 2.38 AD7414ARM-1REEL7 | AD74144RMIREEL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit Digital 1466.00/1,000 
REF192GRUZ-REEL7 | REF192GRUZREEL7TR-ND | Voltage Reference LDO 2.5V* 2168.00/1,000 AD7414ART-OREEL7 | AD7414ARTOREEL/CT-ND_| Temperature Sensor 10-Bi 2.35 1.88 1.41 
REF192GSZ REF192GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 243 1.95 1.52 AD7414ART-OREEL7 | AD7414ARTOREEL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bi 3609.00/3,000 
REFI93GSZ REF193GSZ-ND Voltage Reference LDO 3V* 243. 41.95 1.52 AD7414ART-1REEL7 | AD7414ARTIREEL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit 2.35 1.88 1.41 
REF194ES REF194ES-ND Voltage Reference LDO 4.5V 437 350 272 AD7414ART-1REEL7 | AD7414ARTIREEL7TR-ND_ | Temperature Sensor 10- 3609.00/3,000 
REF194ESZ REF194ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V* NEW! 437 3.50 2.72 AD7414ARTZ-0500RL7) AD7414ARTZOSOORCT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* 2.30 1.84 1.43 
REF194GP REF194GP-ND Voltage Reference LDO 4.5V 243 1.95 1.52 AD7414ARTZ-0500RL7| AD7414ARTZOSOORTR-ND | Temperature Sensor 10-Bit* 663.00/500 
REF194GS REF194GS-ND Voltage Reference LDO 4.5V 243 1.95 1.52 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG ANALOG 
DEVICES SENSOR/SIGNAL CONDITIONING (Continued) DEVICES PE LIZED IC 
Analog Devices Digi-Key Price Each Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7415ARTZ-O500RL7 | AD7415ARTZ-O500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* NEW!...SOT-23-5 2.30 1.84 1.43 AD246JY AD246JY-ND 4-Dip 111.48 104.05 96.62 
AD7415ARTZ-O500RL7 | AD7415ARTZ-0500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit* NEW!... SOT-23-5 663.00/500 De ane SON ROM iniaite Sampie and Holl’ 20-Dip fe it Uae 
oat ADT SARE femperature Sensor 10:Ei eat eee AD73311AR AD73311AR-ND _[ Analog Front End Low Powe 20-S0IG 7.84 628 5.30 
AD7416ARZ AD7416ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit 2.34 1.88 1.46 
! AD73360ASU AD73360ASU-ND __| Analog Front End 6-Channel 4-TOFP 13.73 12.36 10.96 
ADTA16ARM DA LGAE MND Temperature Sensor 10-Bit.. Ga) TE AN AD73360LAR AD73360LAR-ND  |Analog Front End 6-Channel BSOIC 9.10 8.19 7.27 
AD7416ARMZ AD7416ARMZ-ND —_| Temperature Sensor 10-Bit* 2.34 1.88 1.46 AD73422BB-80 AD73422BB-80-ND —_| Front End Dual with DSP 35.21 32.86 30.52 
AD7417ARZ AD7417ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit and AD7720BRU AD7720BRU-ND Modulator Sigma-Delta 15.68 14.12 12.52 
Four 1-Channel ADCs* NEW.......... 16-SOIC 6.30 5.04 4.26 AD8383ACPZ AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Ch. Output, Decimating LC 
AD7417ARU AD7417ARU-ND Temperature Sensor 10-Bit and DecDriver®* ... .48-LFCSP 8.20 6.56 5.54 
Four 1-Channel ADCs ... .16-TSSOP 6.30 5.04 4.26 AD8384ASVZ AD8384ASVZ-ND {0-Bit, 6-Ch. Decimating LCD 
7 if DecDriver®* 8.66 7.80 6.92 
AD7417ARUZ AD7417ARUZ-ND Femperature Sensor en and ; AD8389ACPZ AD8389ACPZ-ND Triple, 6-Ch. L 
Four 1-Channel ADCs*. .16-TSSOP 6.30 5.04 4.26 tacked Loop am aa Bin 
AD7418ARMZ AD7418ARMZ-ND Mere and Been rte) AD9B56AST AD9856AST-ND Quadrature Digital Up Converte 23.22 21.68 20.13 
i ; b : H AD9B57ASTZ AD9857ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* NEI 24.65 23.01 21.36 
AD7418ARZ AD7418ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit and AD9662ARQZ AD9662ARQZ-ND | Laser Diode Driver 3-Channel* 5.36 4.29 3.62 
Four 1-Channel ADCs* 5.30 4.24 3.58 AD9G685BRZ AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator . 5.84 468 3.95 
AD7814ARM AD7814ARM-ND Digital Temperature Sensor 10-Bi 248 1.98 1.54 ADM1041AARQZ —_|ADM1041AARQZ-ND | Secondary-Side Control 
AD7814ARMZ AD7814ARMZ-ND —_| Digital Temperature Sensor 10-Bit* 248 198 1.54 Share/Housekeeping* NEW......... 24-QSO0P_ 9.91 8.93 7.92 
AD7814ART-REEL7 | AD7814ART-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 10-B 2.25 180 1.35 ADM1041ARQ ADM1041ARQ-ND pecandan alts Controller with Current concen oe 
AD7814ART-REEL7 | AD7814ART-REEL7TR-ND | Digital Temperature Sensor 10-Bit...... 3456.00/3,000 are/nousexeeping . : é : 
AD7814ARTZ-500RL7 | AD7814ARTZ5OORLCT-ND | Digital Temperature Sensor 10-Bit*.... 225 180 1.40 ADMI041ARQZ =| ADM1041ARQZ-ND PSI aloe a WEE cpa 0SOP See 
AD7814ARTZ-500RL7 | AD7814ARTZSOORLTR-ND |Digital Temperature Sensor 10-Bit*.... SOT-23-6 650.00/500 : . . : 
AD22103KT AD22103KT-ND Temp. Sensor 3.3V Signal Conditioning....T0-92 2.86 2.29 1.78 
AD22103KTZ AD22103KTZ-ND —_|Temp. Sensor 3.3V Signal ANALOG SUPERVISORY CUITS 
Conditioning* NEWS... 286 2.29 1.78 DEVICES AND RESET GENERATORS 
AD22151YR AD22151YR-ND Magnetic Field Sensor Linear. 4.79 3.84 2.99 Analog Devices Digi-Key as Price Each 
AD22151YRZ AD22151YRZ-ND Magnetic Field Sensor Linear* NEW!..8-SOIC 4.79 384 2.99 Part No. Part No. Description 1-25 ‘100 
ADM1021AARQZ | ADM1021AARQZ-ND | Digital Thermometer 2-Ch.* 790 6.32 5.34 ADM690AARNZ ADM690AARNZ-ND — | Supervisor MPU 4.65V Watchdog*. 144 116 90 
ADM1022ARQ ADM1022ARQ-ND Sensor Temp./Detector 3/5.5' 7.50 6.00 5.07 ADM690ANZ ADM690ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 144 116 90 
ADIM1024ARUZ ADM1024ARUZ-ND — |Monitor System Temp./Volt. 7.50 6.00 5.07 ADMG691AAN ADM691AAN-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA 1.60 1.28 96 
ADT7519ARQZ ADT7519ARQZ-ND —_|SPI/I2C Compatible, Temp Sensor. 4-Ch. ADM691AARNZ ADMG91AARNZ-ND | Supervisor MPU 4.65, 250mA*. 144 1416 .90 
ADC and Quad Volt. DAC* 738 5.91 4.99 ADM691AARWZ __|ADM691AARWZ-ND__| Supervisor MPU 4.65V, 250mA*. 144 146 90 
TueaTeS ———WPOTESNO ep SrsorCotoer. Ree” Ra eee 
TMPO1ESZ TMPO1ESZ-ND Temp. Sensor/Controller* NEW! 838 6.71 5.66 ADMG691AN ADM691AN-ND Supervisor MPU 4.65V. 100mA 160 128 96 
TMPOIEPZ WIRe ety Temperature Sensor/ ADM691ANZ ADM6S1ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 
Controller* NEW........ 510 4.08 3.45 100mA* NEW!. 1.60 1.28 96 
TMPO1FSZ TMPO1FSZ-ND Temp. Sensor/Controller* NEW! S37 4a 20 ADM691ARZ ADM691ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA*. 144 «+146 90 
TMPO4FSZ TMPO4FSZ-ND Temperature Sensor/ ADM691AR-REEL | ADM691AR-REELTR-ND |Supervisor MPU 4.65V, 250mA 832.00/1,000 
Serial* NEWS... 5.60 4.48 3.78 ADM691ARZ-REEL7 | ADMG91ARZ-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.65V, 
TMPO4FS-REEL TMPO4FS-REELCT-ND | Temperature Sensor/Seri 5.60 4.48 3.78 250mA* NEW!. 358.40/400 
TMPO4FS-REEL TMPO4FS-REELTR-ND | Temperature Sensor/Serial 8680.00/2,500 ADM692AN ADM692AN-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA 
TMPO4FSZ-REEL _| TMPO4FSZ-REELCT-ND | Temperature Sensor/Serial* NEW! 5.60 448 3.78 Watchdog 1581.26 95 
TMPO4FSZ-REEL _| TMPO4FSZ-REELTR-ND | Temperature Sensor/Serial* NEW: 8680.00/2,500 ADM693ANZ ADM693ANZ-ND eye bhiege 4.4V, 100mA err 
TMPO4FT9 TMPO4FT9-ND Temperature Sensor/Serial...... 70-92 5.60 448 3.78 a 5 é i ‘ 
TMPO4FT9Z TMPO4FT9Z-ND __| Temperature Sensor/Serial* NEW! 5.60 448 3.78 aia Aes Ni ee 158 126 95 
TMPOSAKSZ-500RL7 | TMPOSAKSZ-SO0RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM*..... 2.32 1.86 1.45 ADM693ARZ ADM693ARZ-ND Supervisor Nido ; ‘ ; 
TMPOSAKSZ-500RL7 | TMPOSAKSZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* 669.50/500 Watchdog* “ 142 144.89 
TMPOSARTZ-500RL7 | TMPOSARTZ-S00RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .SOT-23-5 2.32 1.86 1.45 ADM694ANZ ADM694ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. 137 10) 266. 
TMPOSARTZ-5OORL7 | TMPOSARTZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* . SOT-23-5 669.50/500 ADM695AN ADM695AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA 153 122 92 
TMPOSBKSZ-500RL7 | TMPOSBKSZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* SC70-5 3.31 265 2.06 ADM695AR ADM695AR-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA 153 1.22 92 
TMPOSBKSZ-500RL7 | TMPOSBKSZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* .$C70-5 955.50/500 ADM695ARZ ADM695ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. 137 1.10  .86 
TMPOSBRTZ-500RL7 | TMPOSBRTZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .S0T-23-5 3.31 265 2.06 ADMG696ARZ ADM696ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*. 1331.07 83 
z : r ; 33. ADM699ANZ ADM699ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog*. 130 104 78 
TMPO5BRTZ-SOORL? THWPOSERTZ-SODRL7TR HD Temperature Sensor PWA* _ SOT. 23-5 955.50/500 AGRESEAR RRMPCAREAD Sinarviegr MPU 4.6ey Watelilon Te panes 
TMPOGAKSZ-500RL7 | TMPOGAKSZ-S00RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM. .SC70-5 2.32 1.86 1.45 f 
. ADM699ARZ ADM699ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 123 98 74 
TMPOGAKSZ-500RL7 | TMPOGAKSZ-S00RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM, .$C70-5 669.50/500 i ‘ f 
TMPOSARTZ-SODRL7 [HREOC RRESRORT GA sn Wile Soro38 WeConme Tester ADM699AR-REEL | ADM699AR-REELCT-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 147 123 98 
ai fe aelgg| lemperature Sensor 801-235 ae ADMG99AR-REEL | ADMG99AR-REELTR-ND [Supervisor MPU 4.65V Watchdog 652.00/1,000 
TMPOGARTZ-5OORL7 | TMPOGARTZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* _ SOT-23-5 669,50/500 ADMTOEAN AUNTGERIEND Supervisor MPU 4.65V Watchdog Cr maeOMCe 
TMPO6BKSZ-500RL7 | TMPOSBKSZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* SC70-5 3.31 2.65 2.06 ADM705ARZ ADM705ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 104 83 «65 
TMPO6BKSZ-500RL7 | TMPO6BKSZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* .SC70-5 955.50/500 ADM7OSAR-REEL7 | ADM705AR-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 612.00/1,00 
TMPOGBRTZ-5OORL7 | TMPOGBRTZ-500RL7CT-ND | Temperature Sensor PWM* .S0T-23-5 3.31 265 2.06 ADM7O6AN ADM706AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog . 132 110 .88 
TMPOGBRTZ-5OORL7 | TMPOGBRTZ-500RL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* _ SOT-23-5 955.50/500 ADM706ANZ ADMZ06ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 110 88 _.66 
TMP12FS TMP12FS-ND Temperature Sensor/Airflow -8-SOIC 448 359 2.79 ADM706AR ADM706AR-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog . 1.29 1.08 86 
TMP35GRT-REEL7 | TMP35GRT-REEL7CT-ND | Temperature Sensor 2.7/5.5V . .S0T-23-5 120 1.00 80 ADM706ARZ ADM706ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog * 97 7861 
TMP35GRT-REEL7 | TMP35GRT-REEL7TR-ND Temperature Sensor 2.7/5.5V . _ SOT-23-5 1560.00/3,000 ADM706RARZ ADM706RARZ-ND eveohiagee 2.63 a oe. ai 
TMPSSGTS Un esteie te Temperature Sensor 2.7/5.5V . te) Hl Ey ADM706SARZ ADM706SARZ-ND _|Supervisor MPU 2.93V Watchdog*. ‘778 
TMP36FS TMP36FS-ND Temperature Sensor 2.7/5.5V . 145 116 87 7 
TMP36FSZ TMP36ESZ-ND Temperature Sensor 2.7/5.5V* NEW: 145 116 87 Eee ADMZOBTARZ-ND Supervisot MEU oy Watehdog®. 20 Fee a8 a 
- upervisor # fatchdor DI E ls a 
TMP36FS-REEL TMP36FS-REELCT-ND | Temperature Sensor 2.7/5.5V . 145 146 87 ADM707ARZ ADM707ARZ-ND sipstvisor MPU 465V Watchdog. r ‘7 ~OBStCS 
TMP36FS-REEL TMP36FS-REELTR-ND |Temperature Sensor 2.7/5.5V . 1855.00/2,500 ADM7O7AR-REEL | ADM707AR-REELCT-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 8-SOIC 2.25 180 1.40 
TMP36GSZ TMP36GSZ-ND Temperature Sensor 2.7/5.5V* : 1.20 1.00 .80 ADM7O7AR-REEL | ADM707AR-REELTR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 8-SOIC 1397.50/2,500 
TMP36GT9Z TMP36GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7/5.5V* usc 1.20. 1.00.80 ADM708AN ADM708AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog . 8-Dip 1.32 1.10 88 
Transmitter ADM708AR ADM708AR-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog . 8-SOIC 129 108 86 
aDEaaAD AUEOGDE Signal Candfionind 400m ADM708ARZ ADM708ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 108 86 65 
ig Het BENCMOMRg eee ADM708RAR ADM708RAR-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog 129 1.08 86 
Transmitter....... 24.05 22.45 20.84 ADM708RARZ ADM708RARZ-ND _| Supervisor MPU 2.63V Watchdog* . 108 86 65 
AD693AQ AD693AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA ‘ADM708SARZ ADM708SARZ-ND | Supervisor MPU 2.93V Watchdog*. 7.08 86.65 
Transmitter... 15.78 14.21 12.60 ADM708TAR ADM708TAR-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog 129 1.08 86 
AD694AQ AD694AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA ADM708TARZ ADM708TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog*. 1.08 86 65 
Transmitter 14.78 13.31 11.80 ADM7O9LAN ADM709LAN-ND Supervisor MPU 4.65V 1.32 110 .88 
AD694AR AD694AR-ND Transmitter 4-20mA 993 894 7.93 ADMZO9LAR ADMZ09LAR-ND Supervisor MPU 4.65V 1141.93.74 
AD694ARZ AD694ARZ-ND Transmitter 4-20mA* . 993 8.94 7.93 ADM709LARZ ADM709LARZ-ND [Supervisor MPU 4.65V 9 74 56 
AD694JN AD694JN-ND Transmitter 4-20mA 10.78 9.71 8.61 ADM809-5SART-REEL7 | ADMB09-SSARTRL7CT-ND | Supervisor MPU 2.93V 155 1.24 93 
AD694JNZ AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA* 10.78 9.71 8.61 ADM809-5SART-REEL7 | ADM809-5SARTRL7TR-ND | Supervisor MPU 2.93V 2382.00/3,000 
ADM8O9LARTZ-REEL7 | ADMBO9LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor MPU 4.63V 110 88 66 
ANALOG ADM809LARTZ-REEL7 | ADMB09LARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor MPU 4.63V 614.40/3,000 
ADMB09MARTZ-REEL7 | ADMBO9MARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.38V* 40. 3224 
DEVICES NAL PROCESSOR ADMB09MARTZ-REEL7 | ADMBO9MARTZ-REEL7TR-ND| Supervisor Pushpull 4.38V* 614.40/3,000 
Analog Devices Digi-Key Price Eachxr ADMBO9SART-REEL7 | ADMBO9SART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V .. 40 32.24 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADMB09SARTZ-REEL7 | ADM809SARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* 40 32 24 
ADM809SARTZ-REEL7 | ADMBO9SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* 614.40/3,000 
AD9814JR AD9814JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor..........28-SOIC 15.98 14.39 12.76 upervisor Fusipu te 
; : ADMBOSTARTZ-REEL7 | ADMBOSTARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 
AD9821KSTZ AD9821KSTZ-ND 12-Bit Image Signal 3.08V* NEW: 64.4836 
Processor* NEWI...... 16.80 15.68 14.56 ADMB09TARTZ-REEL7 | ADMSO9TARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 3. 624.00/3,000 
AD9822JR AD9822JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor 6.94 5.56 4.69 ADMB10JAKS-REEL7 | ADMB810JAKS-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.0V 150 1.20 90 
AD9826KRS AD9826KRS-ND 16-Bit Image Signal Processor 916 8.25 7.32 ADM810JAKS-REEL7 | ADMB1QJAKS-RL7TR-ND_| Supervisor Pushpull 4.0V 2304.00/3,000 
AD9826KRSZ AD9826KRSZ-ND _|16-Bit Image Signal Processor* . 916 8.25 7.32 + RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 555 


ANALOG 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 25 100 
AD7512DIKN AD7512DIKN-ND Switch Analog CMOS Dual... 11.56 10.41 9.24 
AD7512DIKNZ AD7512DIKNZ-ND Switch Analog CMOS Dual* 11.56 10.41 9.24 
AD7512DIKQ AD7512DIKQ-ND Switch Analog CMOS Dual... 22.41 20.92 19.43 
AD7590DIKNZ AD7590DIKNZ-ND Switch Analog with Data 

Latches* NEW... 11.45 10.31 9.14 
ADG201ABQ ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST 5.56 445 3.76 
ADG201AKN ADG201AKN-ND Switch Analog Quad SPST 3.22 2.58 2.01 
ADG201AKNZ ADG201AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.22 258 2.01 
ADG201AKRZ ADG201AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3:22, 2.58) 2:01 
ADG201HSJNZ ADG201HSJNZ-ND Switch Analog HS Quad SPST* NEW! 6.34 4.28 3.61 
ADG201HSKR ADG201HSKR-ND Switch Analog HS Quad SPST 8.74 7.00 5.90 
ADG201HSKRZ ADG201HSKRZ-ND Switch Analog HS Quad 

SPST* 8.74 7.00 5.90 
ADG202AKNZ ADG202AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* NE! 16-Dip 3.22 258 2.01 
ADG202AKRZ ADG202AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 3.22 258 2.01 
ADG211AKN ADG211AKN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 295 236 1.84 
ADG211AKNZ ADG211AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 16-Dip 2.95 236 1.84 
ADG211AKR ADG211AKR-ND Switch Analog Quad SPST 6-SOIC 2.95 236 1.84 
ADG211AKRZ ADG211AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 2.95 236 1.84 
ADG212AKNZ ADG212AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 16-Dip 2.95 2.36 1.84 
ADG212AKRZ ADG212AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 2.95 236 1.84 
ADG221KN ADG221KN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 3.38 2.70 2.10 
ADG221KRZ ADG221KRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 3.38 2.70 2.10 
ADG222KN ADG222KN-ND Switch Analog Quad Latches 16-Dip 3.38 2.70 2.10 
ADG333ABNZ ADG333ABNZ-ND Switch Analog Quad SPDT* NE! 20-Dip 6.42 514 4.34 
ADG333ABR ADG333ABR-ND Switch Analog Quad SPDT... 0-SOIC 642 5.14 4.34 
ADG333ABRZ ADG333ABRZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 642 5.14 4.34 
ADG333ABRSZ ADG333ABRSZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 642 5.14 4.34 
ADG411BN ADG411BN-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST. ai 3.87 3.10 2.41 
ADG411BR ADG411BR-ND Switch Analog Quad Precision $ 387 310 241 
ADG411BRZ ADG411BRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* NEWS... aii 3.87. 3.10 2.41 
ADG412BN ADG412BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST 3.94 3.15 2.45 
ADG412BNZ ADG412BNZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* NEWS... 3.94 3.15 2.45 
ADG412BRZ ADG412BRZ-ND Switch Analog Quad 

Precision SPST* .... 3.87 3.10 2.41 
ADG413BRZ ADG413BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.87. 3.10 241 
ADG417BRZ ADG417BRZ-ND Switch Analog Single*.. 225) e035) 
ADG419BNZ ADG419BNZ-ND Switch Analog Single Precision* . 2.70 216 1.68 
ADG419BR ADG419BR-ND Switch Analog Single Precision 2.70 216 1.68 
ADG419BRM ADG419BRM-ND Switch Analog Single Precision 2.70 216 1.68 
ADG419BRMZ ADG419BRMZ-ND Switch Analog Single Precision* . 2.70 216 1.68 
ADG419BRZ ADG419BRZ-ND Switch Analog Single Precision* . 2.70 216 1.68 
ADG431ABR ADG431ABR-ND Switch Analog Quad Precision SP. 6.26 5.01 4.23 
ADG431ABRZ ADG431ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* NEW!..... ie 16-SOIC 6.26 5.01 4.23 
ADG431ABR-REEL7 | ADG431ABR-REEL7CT-ND | Switch Analog Quad Precision SPST ....16-SOIC 6.26 5.01 4.23 


ADG431ABR-REEL7 


ADG431ABR-REEL7TR-ND 


Switch Analog Quad Precision SPST 


3913.00/1,000 


DEVICES SUPERVISORY CIRCUITS AND RESET GENERATORS (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADM810LART-REEL7 /ADMB810LART-RL7CT-ND |Supervisor Pushpull 4.63V . .SOT-23 68 1539) 
ADM810LARTZ-REEL7 | ADMB810LARTZ-REEL7CT-ND |Supervisor Pushpull 4.63V* .SOT-23 43 34.26 
ADM810LARTZ-REEL7 | ADMB810LARTZ-REEL7TR-ND |Supervisor Pushpull 4.63V* .SOT-23 652.80/3,000 
ADM811LART-REEL7 |ADM811LART-RL7CT-ND |Supervisor with Reset 4.63) SOT-143-4 135 113 90 
ADM811LART-REEL7 |ADM811LART-RL7TR-ND |Supervisor with Reset 4.63) SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811LARTZ-REEL7 | ADM811LARTZ-REEL7CT-ND |Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4 54 45 36 
ADM811LARTZ-REEL7 | ADM811LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811RART-REEL7 |ADM811RART-RL7CT-ND |Supervisor with Reset 2.63V. SOT-143-4 135 6113 © ©.90 
ADM811RART-REEL7 |ADM811RART-RL7TR-ND |Supervisor with Reset 2.63) SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811RARTZ-REEL7 | ADM811RARTZ-REEL7CT-ND |Supervisor w/Reset 2.63V* NEW!... SOT-143-4 54 45.36 
ADM811RARTZ-REEL7 | ADM811RARTZ-REEL7TR-ND |Supervisor w/Reset 2.63V* NEW!... SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM811SARTZ-REEL7 | ADM811SARTZ-REEL7CT-ND |Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 54 45 36 
ADM811SARTZ-REEL7 | ADM811SARTZ-REEL7TR-ND|Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 702.00/3,000 
ADM823LYKS-R7 ADM823LYKS-R7CT-ND /Supervisor Circuit w/Watchdog 4.63V...SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823LYKS-R7 ADM823LYKS-R7TR-ND {Supervisor Circuit w/Watchdog 4.63V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823LYRJZ-R7 | ADM823LYRJZ-R7CT-ND |Supervisor Circuit with 

Watchdog 4.63V* SOT-23-5 1.47 1.23 98 
ADM823LYRJZ-R7 | ADM823LYRJZ-R7TR-ND |Supervisor Circuit with 

Watchdog 4.63V* SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM823MYKS-R7 | ADM823MYKS-R7CT-ND_|Supervisor Circuit w/Watchdog 4.38V....SC70-5 1.47 (1.23.98 
ADM823MYKS-R7 | ADM823MYKS-R7TR-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 4.38V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823MYRJZ-R7 | ADM823MYRJZ-R7CT-ND |Supervisor Circuit with 

Watchdog 4.38V* SOT-23-5 1.47 1.23 98 
ADM823MYRJZ-R7 | ADM823MYRJZ-R7TR-ND |Supervisor Circuit with 

Watchdog 4.38V* . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM823RYKS-R7 | ADM823RYKS-R7CT-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 2.63V....SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823RYKS-R7 | ADM823RYKS-R7TR-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 2.63V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823RYRJ-R7 =| ADM823RYRU-R7CT-ND |Supervisor Circuit with 

Watchdog 2.63V SOT-23-5 147 1.23 98 
ADM823RYRJ-R7 ADM823RYRJ-R7TR-ND Supervisor Circuit with 

Watchdog 2.63V . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM823SYKS-R7 ADM823SYKS-R7CT-ND Supervisor Circuit w/Watchdog 2.93V....SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823SYKS-R7 — | ADM823SYKS-R7TR-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 2.93V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823SYRJ-R7 ADM823SYRJ-R7CT-ND | Supervisor Circuit with 

Watchdog 2.93V SOT-23-5 147 1.23 98 
ADM823SYRJ-R7 ADM823SYRJ-R7TR-ND Supervisor Circuit with 

Watchdog 2.93V SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM823TYKS-R7 ADM823TYKS-R7CT-ND Supervisor Circuit w/Watchdog 3.08V...SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823TYKS-R7 ADM823TYKS-R7TR-ND Supervisor Circuit w/Watchdog 3.08V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823TYRJ-R7 ADM828TYRJ-R7CT-ND | Supervisor Circuit with 

Watchdog 3.08V SOT-23-5 147 1.23 98 
ADM823TYRJ-R7 ADM823TYRJ-R7TR-ND | Supervisor Circuit with 

Watchdog 3.08V . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM823YYKS-R7 ADM823YYKS-R7CT-ND /Supervisor Circuit w/Watchdog 2.19V....SC70-5 1.47 1.23 .98 
ADM823YYKS-R7 ADM823YYKS-R7TR-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 2.19V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM823ZYKS-R7 ADM823ZYKS-R7CT-ND | Supervisor Circuit w/Watchdog 2.32V....SC70-5 1.47 1.23 98 
ADM823ZYKS-R7 ADM823ZYKS-R7TR-ND |Supervisor Circuit w/Watchdog 2.32V ....SC70-5 1911.00/3,000 
ADM1026JST-REEL7 |ADM1026JSTREEL7CT-ND |Control System Reference/EEPROM.....48-LQFP 9.91 8.93 7.92 
ADM1026JST-REEL7 |ADM1026JSTREEL7TR-ND |Control System Reference/EEPROM.....48-LQFP 3719.00/500 
ADM1026JSTZ-REEL7 ) ADM1026JSTZ-REEL7CT-ND | Control System Reference/ 

EEPROM* NEW!. 9.91 8.93 7.92 
ADM1026JSTZ-REEL7 | ADM1026JSTZ-REEL7TR-ND| Control System Reference, 

EEPROM* NEWS........ sa 3719.00/500 
ADM1026JSTZ ADM1026JSTZ-ND Control System Reference/EEPROM* 9.91 8.93 7.92 
ADM1070ART-REEL7 | ADM1070ARTREEL7CT-ND |Hotswap Controller 48V... .S$0T-23-6 349 2.79 2.17 
ADM1070ART-REEL7 |ADMI070ARTREEL7TR-ND |Hotswap Controller 48' . SOT-23-6 5859.00/3,000 
ADM1073ARUZ ADM1073ARUZ-ND Hotswap Controller, Full-Feature, 

~48V* .... 14-TSSOP 5.06 4.05 3.15 
ADM1232AN ADM1232AN-ND Supervisor/CPU M28 102 77 
ADM1232ANZ ADM1232ANZ-ND Supervisor/CPU* NEW! 128 OZ eerc 
ADM1232ARN ADM1232ARN-ND Supervisor/CPU .. i128 een OP 
ADM1232ARNZ ADM1232ARNZ-ND — |Supervisor/CPU* 128 Sl OZ S err 
ADM1232ARN-REEL7 |ADM1232ARNREEL7TR-ND |Supervisor/CPU .. 663.00/1,000 
ADM1815-20ART-RL7 )ADM181520ARTRL7CT-ND |Monitor Reset 2.55V lel 98 78 
ADM1815-20ART-RL7 )ADM181520ARTRL7TR-ND |Monitor Reset 2.55V 1521 .00/3,000 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7CT-ND |Monitor Reset 2.88V 1.20 1.00 .80 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7TR-ND |Monitor Reset 2.88V 1560.00/3,000 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7CT-ND |Monitor Reset 2.55V 1.20. 1.00.80 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7TR-ND |Monitor Reset 2.55V .SOT-23 1560.00/3,000 
ADM6318CY46ARJZ-R7 | ADM6318CY46ARJZCT-ND |Supervisor with Watchdog .$0T-23-5 1.47 1.23 98 
ADM6318CY46ARJZ-R7 | ADM6318CY46ARJZTR-ND |Supervisor with Watchdog* . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM6320CY29ARJ-R7 | ADM6320CY29ARJRCT-ND |Supervisor with Watchdo .S0T-23-5 1.47 1.23 .98 
ADM6320CY29ARJ-R7_ | ADM6320CY29ARJRTR-ND |Supervisor with Watchdo - SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM6320CY46ARJ-R7 | ADM6320CY46ARJRCT-ND |Supervisor with Watchdo .S$0T-23-5 147 1.23 .98 
ADM6320CY46ARJ-R7 | ADM6320CY46ARJRTR-ND |Supervisor with Watchdo . SOT-23-5 1911.00/3,000 
ADM6713LAKS-REEL7 |ADMG6713LAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 4.63 8070-4 78 (OOM O2) 
ADM6713LAKS-REEL7 |ADMG6713LAKS-RL7TR-ND |Supervisor Open Drain 4.63' 8070-4 1014.00/3,000 
ADM6713MAKS-REEL7 | ADM6713MAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 4.38 8070-4 78 (ODM OS) 
ADM6713MAKS-REEL7 | ADM6713MAKS-RL7TR-ND |Supervisor Open Drain 4.38 8070-4 1014.00/3,000 
ADM6713RAKS-REEL7 |ADM6713RAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 2.63' 8070-4 78 165ey 02! 
ADM6713RAKS-REEL7 |ADM6713RAKS-RL7TR-ND |Supervisor Open Drain 2.63 8070-4 1014.00/3,000 
ADM6713SAKS-REEL7 |ADM6713SAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 2.93' 8070-4 718 LOSE O21 
ADM6713SAKS-REEL7 |ADMG6713SAKS-RL7TR-ND |Supervisor Open Drain 2.93' 8070-4 1014.00/3,000 
ADM6713TAKS-REEL7 |ADMG6713TAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 3.08 8070-4 78 Aaa ei 
ADM6713TAKSZ-REEL7 | ADM6713TAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* NEW!...SC70-4 78 165) 02) 
ADM6713TAKSZ-REEL7 | ADM6713TAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* NEWI!...SC70-4 1014.00/3,000 
ADM6713ZAKS-REEL7 )ADM6713ZAKS-RL7CT-ND |Supervisor Open Drain 2.32V. 8070-4 78 165mm Oo) 
ADM6713ZAKS-REEL7 |ADM6713ZAKS-RL7TR-ND |Supervisor Open Drain 2.32 8070-4 1014.00/3,000 
ADM8695ARW ADM8695ARW-ND Supervisor MPU 4.65V Adj. 16-SOIC 5.22 4.18 3.25 
ADM9240ARU ADM9240ARU-ND MPU System Hardware Monitor . 24-TSSOP 8.50 6.80 5.74 

ANALOG 

DEVICES SWITCHES 
Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Analog 
AD7510DIKN AD7510DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 11.56 10.41 9.24 
AD7510DIKP AD7510DIKP-ND Switch Analog CMOS Quad Protection...20-PLCC 13.29 11.97 10.62 
AD7511DIJN AD7511DIJN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 10.50 9.45 8.38 
AD7511DIKN AD7511DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 11.56 10.41 9.24 
AD7512DIJN AD7512DIJN-ND Switch Analog CMOS Dua! 4-Dip 10.50 945 8.38 


ADG431BR ADG431BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST ....16-SOIC 4.43 3.55 2.76 
ADG431BRZ ADG431BRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* 443 3.55 2.76 
ADG432ABR ADG432ABR-ND Switch Analog Qua 6.26 5.01 4.23 
ADG432ABRZ ADG432ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* NEW!..... eas 6.26 5.01 4.23 
ADG432BN ADG432BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST 443 3.55 2.76 
ADG432BR ADG432BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST ... 443 3.55 2.76 
ADG432BRZ ADG432BRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* we 443 3.55 2.76 
ADG433ABRZ ADG433ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* NEW!. 6-SOIC 6.26 5.01 4.23 
ADG433BN ADG433BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST 16-Dip 443 355 2.76 
ADG433BRZ ADG433BRZ-ND Switch Analog Quad Precision 

SPST* 443 3.55 2.76 
ADG436BNZ ADG436BNZ-ND Switch Analog Dual SPDT* . 16-Dip 544 436 3.68 
ADG436BRZ ADG436BRZ-ND Switch Analog Dual SPDT* . SOIC 5.44 436 3.68 
ADG441BN ADG441BN-ND Switch Analog Quad SPST... 16-Dip 313 251 1.95 
ADG441BNZ ADG441BNZ-ND Switch Analog Quad SPS T* NEW! 16-Dip 313 251 1.95 
ADG441BRZ ADG441BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 313 251 1.95 
ADG442BN ADG442BN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 416 3.33 2.59 
ADG442BR ADG442BR-ND Switch Analog Quad SPST 6-SOIC 3.13 251 1.95 
ADG442BRZ ADG442BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 6-SOIC 313 251 1.95 
ADG444BN ADG444BN-ND Switch Analog Quad SPST 5' 16-Dip 225 1.80 1.40 
ADG444BRZ ADG444BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 5V SOIC 2.25 1.80 1.40 
ADG451BRZ ADG451BRZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm* 6-SOIC 5.00 4.00 3.38 
ADG451BRUZ ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm* 6-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
ADG452BN ADG452BN-ND Switch Analog Quad 4-Ohm.. 16-Dip 5.00 4.00 3.38 
ADG452BNZ ADG452BNZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm* 16-Dip 5.00 4.00 3.38 
ADG452BR ADG452BR-ND Switch Analog Quad 4-Ohm.. 6-SOIC 5.00 4.00 3.38 
ADG452BRZ ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm* 6-SOIC 5.00 4.00 3.38 
ADG452BRUZ ADG452BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm* .. 6-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
ADG453BRZ ADG453BRZ-ND Switch Analog Quad 

4-Ohm* 5.00 4.00 3.38 
ADG453BRUZ ADG453BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm 5.00 4.00 3.38 
ADG511ABR ADG511ABR-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V .. 5.49 440 3.42 
ADG511BN ADG511BN-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V .. 464 3.71 2.89 
ADG511BR ADG511BR-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V .. 464 3.71 2.89 
ADG511BRZ ADG511BRZ-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V* 464 3.71 2.89 
ADG512BRZ ADG512BRZ-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V* 464 371 289 
ADG513BRZ ADG513BRZ-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V* 464 3.71 2.89 
ADG702BRJ-500RL7 | ADG702BRJS00RL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST .. 1.65 1.32.99 
ADG702BRU-500RL7 | ADG702BRJS00RL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST .. SOT-23-5 445.50/500 
ADG811YRU ADG811YRU-ND Switch CMOS Quad SPST 6-TSSOP 3.35 2.69 2.09 
ADG812YRU ADG812YRU-ND Switch CMOS Quad SPST 3.35 269 2.09 
ADG813YRU ADG813YRU-ND Switch CMOS Quad SPST..... 3.35 269 2.09 
ADG849YKSZ-500RL7 | ADG849YKSZ500RLCT-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2: 

Mux Switch* ... $C70-6 1.95 1.56 1.17 
ADG849YKSZ-500RL7 | ADG849YKSZ500RLTR-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/ 

Mux Switch* 526.50/500 
ADG904BRUZ ADG904BRUZ-ND Wideband, CMOS 1. 5 

Mux/SP4T* NEW!.... 416 3.33 2.59 
ADG936BRU-R ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switc! 416 3.33 2.59 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


556 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADG719BRM ADG719BRM-ND Switch Single SPDT 1.8/5.5V.... 1.93 1.54 1.16 
ADG719BRMZ ADG719BRMZ-ND Switch Single SPDT 1.8/5.5V* -MSOP 1.93 1.54 1.16 
ADG719BRTZ-REEL7 |ADG719BRTZ-REEL7CT-ND |Switch SPDT 1.8/5.5V* SOT-23-6 1.75 1.40 1.05 
ADG719BRTZ-REEL7 |ADG719BRTZ-REEL7TR-ND |Switch SPDT 1.8/5.5V* SOT-23-6 2688.00/3,000 
ADG721BRM ADG721BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5 1.93 1.54 1.16 
ADG721BRMZ ADG721BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V* 193 154 1.16 
ADG723BRM ADG723BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V.. 1.93 1.54 1.16 
ADG723BRMZ ADG723BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V* 193 154 1.16 
ADG734BRUZ ADG734BRUZ-ND Switch Quad 1.8/5.5V SPDT 3.71 297 2:31 
ADG734BRU-REEL7 |ADG734BRU-REEL7CT-ND {Switch Quad 1.8/5.5V SPDT 3.71 297 2.31 


ADG734BRU-REEL7 
ADG734BRUZ-REEL7 


ADG734BRU-REEL7TR-ND 
ADG734BRUZ-REEL7TR-ND 


Switch Quad 1.8/5.5V SPDT 
Switch Quad 1.8/5.5V 
SPDT* NEW!... 


2104.00/1,000 


2104.00/1,000 


ADG736BRMZ ADG736BRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.8/5.5V* 10-MSOP 2.30 1.84 1.43 
ADG736BRM-REEL7 |ADG736BRM-REEL7CT-ND [Switch Dual SPDT 1.8/5.5 10-MSOP 2.30 1.84 1.43 
ADG736BRM-REEL7 |ADG736BRM-REEL7TR-ND |Switch Dual SPDT 1.8/5.5 10-MSOP 1301.00/1,000 
ADG736BRMZ-REEL7 |ADG736BRMZ-REEL7TR-ND |Switch Dual SPDT 1.8/5.5V 10-MSOP 1301.00/1,000 


ADG779BKS-REEL7 |ADG779BKS-REEL7CT-ND [Switch SPDT 1.8/5.5V. $C70-6 160 1.28 96 
ADG779BKSZ-REEL7 |ADG779BKSZ-REEL7CT-ND |Switch SPDT 1.8/5.5V* $C70-6 160 1.28 .96 
ADG779BKSZ-REEL7 |ADG779BKSZ-REEL7TR-ND [Switch SPDT 1.8/5.5V* 2457.00/3,000 
ADG788BCP ADG788BCP-ND Switch Quad 1.8/5.5V SPDT CHALE 220i) 
ADG801BRM ADG801BRM-ND Switch Single SPST 1.8/5.5V 241 1.93 1.50 
ADG801BRMZ ADG801BRMZ-ND Switch Single SPST 

1.8/5.5V* NEW... 241 1.93 1.50 
ADG802BRMZ ADG802BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8/5.5V*. 2.41 1.93 1.50 
ADG819BRMZ ADG819BRMZ-ND Switch Fast SPDT 1.8/5.5V* NEW! 2.54 2.04 1.59 
ADG820BRM ADG820BRM-ND Switch Fast SPDT 1.8/5.5V ... 2.54 2.04 1.59 
ADG821BRMZ ADG821BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V* 270 216 1.68 
ADG822BRM ADG822BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V... 270 216 1.68 
ADG823BRM ADG823BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V... 2.70 216 1.68 
ADG836YRMZ ADG836YRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.6/3.6V* 10-MSOP 2.70 216 1.68 
ADG901BRM ADG901BRM-ND Switch Single HS SPST 1.6/2.7V .. -MSOP 2.81 2.25 1.75 
ADG902BRM ADG902BRM-ND Switch Single HS SPST 1.6/2.7V .. -MSOP 2.81 225 1.75 
ADG918BRMZ ADG918BRMZ-ND Switch Single HS SPDT 1.6/2.7V* 2.93 2.34 1.82 
ADG919BRM ADG919BRM-ND Switch Single HS SPDT 1.6/2.7V .. 2.93 2.34 1.82 
* RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Buffers 
MC100ES6011D-ND 2.5V/3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer. 769 549 4.99 
MC100ES6111AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6111FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6210AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6210FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer. 32-LQFP 10.53 7.97 7.35 
MC100ES6220TB-ND Low Voltage Dual 1:10 Differential Fanout Buffer. 52-LQFP 13.14 9.94 9.16 
MC100ES6222TB-ND Low Voltage 1:15 Differential Fanout Buffer .. 52-LQFP 11.13 842 7.76 
MC100ES6226AC-ND Low Voltage 1:9 Differential Clock Driver .. 10.78 8.16 7.52 
MC100ES6226FA-ND Low Voltage 1:9 Differential Clock Driver .. 10.78 8.16 7.52 
MC100ES6254FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer .. 11.30 8.55 7.88 
MC100ES6535DT-ND 3.3V LVCMOS to LVPECL 1:4 Fanout Buffer. 13.16 9.95 9.18 
MC100ES8111FA-ND Low Voltage 1:10 Differential HSTL Clock Fanout Buffer. 13.39 10.13 9.34 
MPC961PFA-ND Low Voltage Zero Delay Buffer 10.40 7.10 6.76 
MPC9443AE-ND 1:16 LVCMOS Clock Fanout Buffer 8.98 613 5.83 
MPC9448FAR2CT-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer 643 460 4.18 
MPC9449AE-ND 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout 
sie: or 8.28 5.92 5.38 
MPC9456AC-ND jock Distribution Buffe 8.26 5.90 5.37 
MPC9456FA-ND 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer 8.26 5.90 5.37 
MPC9608AC-ND 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer. 643 460 4.18 
MPC9608FA-ND 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer. 643 460 4.18 
MPC962305D-1-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer . 1.76 1.08 93 
MPC962308D-1-ND 3.3V Zero Delay Buffer... 3.23 2.07 1.87 
MPC962308D-1H-ND 3.3V Zero Delay Buffer... 243| 1.37 1:24) 
MPC962309D-1-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer . 2.80 1.71 1.48 
MPC962309D-1H-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer . 250 1.61 1.45 
MPC962309DT-1H-ND _| Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer. 2.50 1.61 1.45 
Clock Generators 

MC100ES60T22D-ND 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL 

Translator. 5.33 3.23 3.09 
MC100ES6039DW-ND 3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Generation Chip 12.41 939 8.66 
MC100ES6056DT-ND 2.5V/3.3V ECL/PECL/LVDS Dual Differential 2:1 

Mux..... USI ERED Tray 
MC100ES6130DT-ND 2.5V/3.3V, 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input Mux. 12.77 9.66 8.91 
MC100ES6139DT-ND 3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Generation Chip 0-TSSOP 13.06 9.88 9.11 
MC88LV915TEI-ND Tri-State, 100MHz, Low Voltage PLL Clock Driver. 28-PLCC 8.70 5.94 5.65 
MC88LV915TFN-ND Tri-State, 100MHz, Low Voltage PLL Clock Drivel 8.70 5.94 5.65 
MC88LV926DWR2CT-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Drive 9.07 619 589 
MC88LV926DWR2TR-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Drive 5363.00/1,000 
MC14489BDWR2CT-ND | Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 450 289 2.61 


MC14489BDWR2TR-ND 


Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 


2336.00/1,000 


ANALOG , 
DEVICES SWITCHES (Continued) 

Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SWO6GP SWO6GP-ND Switch Quad JFET Analog SPST............... 16-Dip 4.07 3.26 2.54 
SWO6GPZ SWO6GPZ-ND Switch Quad JFET Analog 

SPST* NEWI!............. 3.26 2.54 
SWO06GS SWO6GS-ND Switch Quad JFET Analog SPS’ 3.05 2.37 

Audio/Video 

AD7592DIKN AD7592DIKN-ND Switch Analog with Data Latch. 10.98 9.74 
AD7592DIKNZ AD7592DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latch* . 4-Dip 12.20 10.98 9.74 
AD8108AST AD8108AST-ND Video Switch 8x8 with Buffer... 80-LQFP 32.64 30.47 28.29 
AD8108ASTZ AD8108ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer* 80-LQFP 32.64 30.47 28.29 
AD8109ASTZ AD8109ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer* 80-LQFP 28.07 26.20 24.33 
AD8110AST AD8110AST-ND Video Switch 16x8 with Buffer 80-LQFP 57.36 53.54 49.72 
AD8110ASTZ AD8110ASTZ-ND Video Switch 16x8 with Buffer* . 53.54 49.72 
AD8111AST AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch. 53.54 49.72 
AD8111ASTZ AD8111ASTZ-ND Video Crosspoint Switch* 53.54 49.72 
AD8113JUST AD8113JST-ND Audio/Video Switch 16x16 

with Buffer -100-LQFP 44.91 41.92 38.93 
AD8114AST AD8114AST-ND Video Crosspoint Switch 16x1 -100-LQFP 117.44 109.61 101.78 
AD8114ASTZ AD8114ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16*........100-LQFP 117.44 109.61 101.78 
AD8115ASTZ AD8115ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16*........100-LQFP 117.44 109.61 101.78 
AD8116JST AD8116JST-ND Video Switch 16x16 with Buffer .128-LQFP 139.41 130.12 120.83 
AD8152JBP AD8152JBP-ND Async. Digital X-Point Switch... ..256-BGA 250.20 233.52 216.84 
ADG836LYRM ADG836LYRM-ND 0.5-Ohm CMOS 1.65V-3.6V Dual 

SPDT 2:1 Mux .. 240 1.92 1.62 
SSM2402S SSM2402S-ND Switch Dual Audio Analog 6.68 5.35 4.51 
SSM2404P. SSM2404P-ND Switch Quad Audio Analo 6.54 5.24 4.42 
SSM2404S SSM2404S-ND Switch Quad Audio Analo 6.54 5.24 4.42 
SSM2404SZ SSM2404SZ-ND Switch Quad Audio Analog* 6.54 5.24 442 

Bus 

ADG3233BRJ-REEL7 | ADG3233BRJREEL7CT-ND | Switch Logic Level Translation 

1.65/3.6V Bypass. SOT-23-8 143 1.14 86 
ADG3233BRJ-REEL7 | ADG3233BRJREEL7TR-ND | Switch Logic Level Translation 

1.65/3.6V Bypass.. . SOT-23-8 2190.00/3,000 
ADG3233BRM ADG3233BRM-ND Switch 1.65/3.6V Byp 8-MSOP 1.73 1.38 1.04 
ADG3233BRM-REEL7 | ADG3233BRMREEL7CT-ND | Switch 1.65/3.6V Bypass 8-MSOP 1.73 1.38 1.04 
ADG3233BRM-REEL7 | ADG3233BRMREEL7TR-ND | Switch 1.65/3.6V Bypass 8-MSOP 897.00/1,000 
ADG3242BRJ-R2 ADG3242BRJ-R2CT-ND | Switch Bus Controller 2.5/3.3V .S0T-23-8 1.70 1.36 1.02 
ADG3242BRJ-R2 ADG3242BRJ-R2TR-ND | Switch Bus Controller 2.5/3.3V . SOT-23-8 238.00/250 
ADG3243BRJ-R2 ADG3243BRJ-R2CT-ND | Switch Bus Control 2.5/3.3V -SOT-23-8 1.70 1.36 1.02 
ADG3243BRJ-R2 ADG3243BRJ-R2TR-ND | Switch Bus Control 2.5/3.3V . SOT-23-8 238.00/250 
ADG3245BRU ADG3245BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 8-Bi 20-TSSOP 2.18 1.74 1.31 
ADG3246BRU ADG3246BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 10-Bit 24-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
ADG3247BCP ADG3247BCP-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 16-Bit -40-LFCSP 2.68 2.15 1.67 
ADG3247BRU ADG3247BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 16-Bit 38-TSSOP 3.24 2.60 2.02 
ADG3248BKS-R2 ADG3248BKS-R2CT-ND )Mux/Demux Bus Switch 2: -SC70-6 1.70 1.36 1.02 
ADG3248BKS-R2 ADG3248BKS-R2TR-ND )Mux/Demux Bus Switch 2: 8070-6 238.00/250 
ADG3249BRJ-R2 ADG3249BRJ-R2CT-ND | Mux/Demux Bus Switch 2: .S0T-23-8 1.70 1.36 1.02 
ADG3249BRJ-R2 ADG3249BRJ-R2TR-ND |Mux/Demux Bus Switch 2: . SOT-23-8 238.00/250 
ADG3257BRQZ ADG3257BRQZ-ND Mux/Demux Quad 3.3/5V HS ..16-QSOP 1.75 1.40 1.05 

Crosspoint 
AD8150AST AD8150AST-ND Digital Crosspoint Switch 33x17.........184-LQFP 152.87 = = 
AD8150ASTZ AD8150ASTZ-ND Digital Crosspoint Switch 33x17* ......184-LQFP 152.87 a 
AD8152JBPZ AD8152JBPZ-ND Digital Crosspoint Switch 34x34* . 56-BGA 250.20 = = 
NEW! General Purpose NEW! 

ADG1211YCPZ-500RL7| ADG1211YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*.........16-LFCSP 5.48 4.39 3.70 
ADG1211YCPZ-500RL7| ADG1211YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* .........16-LFCSP 1740.00/500 
ADG1211YRUZ ADG1211YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*........ 16-TSSOP 5.48 439 3.70 
ADG1212YCPZ-500RL7| ADG1212YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*.........16-LFCSP 5.48 4.39 3.70 
ADG1212YCPZ-500RL7| ADG1212YCPZ-500RL7TR-ND|Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* .........16-LFCSP 1740.00/500 
ADG1212YRUZ ADG1212YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*........ 16-TSSOP 5.48 439 3.70 
ADG1213YCPZ-500RL7| ADG1213YCPZ-S00RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*.........16-LFCSP 5.48 4.39 3.70 
ADG1213YCPZ-500RL7| ADG1213YCPZ-500RL7TR-ND|Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* .........16-LFCSP 1740.00/500 
ADG1213YRUZ ADG1213YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch*. 16-TSSOP 548 439 3.70 
ADG1233YRUZ ADG1233YRUZ-ND Low Capacitance, Triple SPDT 

iCMOS™ Switch ...16-TSSOP 8.56 6.85 5.78 
ADG1234YRUZ ADG1234YRUZ-ND Low Capacitance, Quad SPDT 

iCMOS™ Switch ..20-TSSOP 8.56 «6.85 5.78 
ADG1236YCPZ-500RL7| ADG1236YCPZ-S00RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPDT Switch* -12-LFCSP 5.36 4.29 3.34 
ADG1236YCPZ-500RL7| ADG1236YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPDT Switch* .12-LFCSP 1547.00/500 
ADG1236YRUZ ADG1236YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Dual SPDT Switch*......... 16-TSSOP 5.36 4.29 3.34 

RF/Video 

ADG601BRT-REEL7 | ADG601BRT-REEL7CT-ND |Switch Tiny 2-Ohm SPST. .S0T-23-6 2.23 1.78 1.34 
ADG601BRTZ-REEL7 | ADG601BRTZ-REEL7CT-ND |Switch Tiny 2-Ohm SPST* . .$0T-23-6 2.23 1.78 1.34 
ADG601BRTZ-REEL7 | ADG601BRTZ-REEL7TR-ND |Switch Tiny 2-Ohm SPST* . . SOT-23-6 3417.00/3,000 
ADG611YRU ADG611YRU-ND Switch Quad 3/5V SPST.. 16-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
ADG612YRUZ ADG612YRUZ-ND Switch Quad 3/5V SPST* NEWI.....16-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
ADG613YRU ADG613YRU-ND Switch Quad 3/5V SPST.. 16-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
ADG613YRUZ ADG613YRUZ-ND Switch Quad 3/5V SPST* 16-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
ADG619BRM ADG619BRM-ND Switch 2.7/5.5V SPDT BBM 8-MSOP 248 1.98 1.54 
ADG619BRMZ ADG619BRMZ-ND Switch 2.7/5.5V SPDT BBM 8-MSOP 248 1.98 1.54 
ADG633YRU ADG633YRU-ND Tri-Switch 3/5V SPDT 16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
ADG636YRU ADG636YRU-ND Switch Dual 3/5V SPDT. 14-TSSOP 4.10 3.28 2.55 
ADG636YRUZ ADG636YRUZ-ND Switch Dual 3/5V SPDT* NEW! 14-TSSOP 4.10 3.28 2.55 
ADG711BR ADG711BR-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V. 16-SOIC 248 1.98 1.54 
ADG711BRUZ ADG711BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V* .. 16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG712BRZ ADG712BRZ-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V* .. 16-SOIC 248 1.98 1.54 
ADG712BRUZ ADG712BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V* .. 16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG713BRU ADG713BRU-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V. 16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG713BRUZ ADG713BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V* .. 16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG714BRUZ ADG714BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7/5.5V* .. 24-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
ADG715BRUZ ADG715BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7/5.5V* .. 24-TSSOP 4.82 3.86 3.00 


MC88915TFN55-ND Tri-State, 55MHz, Low Skew PLL Clock Driv 8.43 6.22 5.80 
MC88915TFN133R2CT-ND | Tri-State, 133MHz, Low Skew PLL Clock Drive! 9.40 642 6.11 
MC88915TFN133R2TR-ND | Tri-State, 133MHz, Low Skew PLL Clock Driver. 2875.00/500 
MC88915TFN160-ND Tri-State, 160MHz, Low Skew PLL Clock Drive: 28-PLCC 9.68 661 6.29 
MC88916DW80-ND 80MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset 20-SOIC 13.21 10.00 9.22 
MPC93H52FA-ND 3.3V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generator. 5.86 419 3.81 
MPC93R51AC-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator... 6.67 477 4.33 
MPC93R51FA-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator... 6.67 477 4.33 
MPC93R52FA-ND 3.3V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generator. 32-LQFP 6.67 4.77 4.33 
MPC97H73FA-ND 3.3V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator. 7.86 5.61 5.10 
MPC97H74FA-ND 3.3V, 1:14 LVCMOS PLL Clock Generator. 7.86 5.61 5.10 
MPC99J93FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch (IDCS) PLL 

Clock Driver tot 6.67 4.77 4.33 
MPC905DR2CT-ND 1:6 PCI Clock Generator/Fanout Buffer. 3.70 238 2.15 
MPC941AE-ND Low Voltage 1:27 Clock Distribution Chip 11.64 881 812 
MPC942CFA-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip 6.92 495 4.50 
MPC942PAC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip Sa7 5:84" 5.31 
MPC942PFA-ND Low Volatge 1:18 Clock Distribution Chip 817 5.84 5.31 

(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 557 


Digi-Key Price Each + 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33972DWBR2TR-ND | Multiple Switch Detection Interface with Suppressed 

Wake-Up .32-SOIC 2492.00/1,000 
MC33989DW-ND. System Base Chip with Hig! 28-SOIC 6.20 3.76 3.60 
MC33989DWR2CT-ND | System Base Chip with High Speed CAI 28-SOIC 475 3.05 2.76 
MC33989DWR2TR-ND __| System Base Chip with High Speed CAI 28-SOIC 3219.00/1,000 
MC33990D-ND J1850 Serial Transceiver 2.63 1.69 1.53 
MC33990DR2CT-ND J1850 Serial Transceive 2.63 1.69 1.53 
MC33990DR2TR-ND J1850 Serial Transceive 3297.50/2,500 
MC33993DWB-ND 22-Switch Multiple Detection Interface 32-SOIC 478 3.07 277 
MC33997DW-ND. Switching Power Supply with Linear Regulato! 24-SOIC Gakkai) 
MC34119DTBR2CT-ND | Low Power Audio Am 8-TSSOP 1.59 97 ~~ B4 


MC34119DTBR2TR-ND 
MC34119P-ND 


Low Power Audio Am 
Low Power Audio Am 


1785.00/2,500 
1.53 80.73 


he 
 freescale ADVANCED CLOCK GENERATORS (Continued) 

Digi-Key Price Each + 
Part No. Description 1 25 100 
MPC9229AC-ND 400MHz Low Voltage Clock Synthesizer 8.53 5.83 5.54 
MPC9230AC-ND 800MHz Low Voltage Clock Synthesizer 8.98 613 5.83 
MPC9239FA-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer 9.28 6.33 6.03 
MPC9239FN-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer 9.28 6.33 6.03 
MPC9315AC-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator/Driver Ge eee ee! 
MPC9315FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator/Driver 8.07 5.77 5.24 
MPC9330AC-ND 1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer . 10.38 7.09 6.74 
MPC9330FA-ND 1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer . 10.38 7.09 6.74 
MPC9331FA-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator. 10.38 7.09 6.74 
MPC9331FAR2CT-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator. 10.38 7.09 6.74 
MPC9350AC-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator 7.62 545 4.95 
MPC9350FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator 7.62 545 4.95 
MPC9351AC-ND 2.5V/3.3V, CMOS PLL CLock Generator. 6.67 4.77 4.33 
MPC9352AC-ND Low Voltage CMOS 1:11 Clock Driver 6.67 4.77 4.33 
MPC9352FA-ND Low Voltage CMOS 1:11 Clock Driver 6.67 4.77 4.33 
MPC9600FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Driver. 7.90 564 5.13 
MPC9653AAC-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 2-LQFP = 6.09 4.36 = 3.96 
MPC9653AFA-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 2-LQFP = 6.09 4.36 = 3.96 
MPC9653AFAR2CT-ND | 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 32-LQFP = 6.09 4.36 3.96 
MPC9653AFAR2TR-ND __|1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 32-LQFP 7042.00/2,000 
MPC9653FA-ND 1:8 Low Voltage CMOS PLL Clock Generator. 2-LOFP = =6.09 4.36 = 3.96 
MPC9658AC-ND 3.3V, 1:10 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato: 2-LOFP 8.00 5.72 5.20 
MPC9658FA-ND 3.3V, 1:10 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato: 2-LOFP 8.00 5.72 5.20 
MPC9772AE-ND 3.3V, 1:12 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato: 2-LQFP = 7.86 «5.61 5.10 
MPC9774FA-ND 3.3V, 1:14 Low Voltage CMOS PLL Clock Generato: 2-LQFP 7.86 5.61 5.10 
MPC9893AE-ND Low Voltage PLL Intelligent Dynamic Clock Switch. 8-LQFP = 15.32 11.59 10.68 
MPC9992AC-ND 3.3V Differential ECL/PECL PLL Clock Generato: 2-LQFP 15.70 11.88 10.95 
MPC9992FA-ND 3.3V Differential ECL/PECL PLL Clock Generato: 2-LQFP 15.70 11.88 10.95 
MPC9993FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch PLL Clock Drive 14.59 11.04 10.18 
MPC926508SD-ND Networking Clock Source CeRy ZEA pay 


MC34129DR2CT-ND High Performance Current Mode Controller. 14-SOIC 3.90 251 2.26 
MC34129DR2TR-ND High Performance Current Mode Controller. 14-SOIC 4898.40/2,500 
MC34129EF-ND High Performance Current Mode Controller NEW! 3190) 237 82:15, 
MPC17511AEPR2CT-ND | 1.0A, 6.8V H-Bridge Motor Driver 1.99 1.22 1.05 
MPC17511AEPR2TR-ND |1.0A, 6.8V H-Bridge Motor Driver..... 2240.00/2,500 
MPC17529EVELCT-ND ‘| 0.7A Dual H-Bridge Motor Driver wit 

Logic 1/0... ai Laas 2.48 1.52 1.31 
MPC17529EVELTR-ND ‘| 0.7A Dual H-Bridge Motor Driver with 3V/5V Compatible 

Logic 1/0... sas 2232.00/2,000 
MPC17531AEVELCT-ND | 2-Channel H-Bridge Motor Driver. 2.74 1.67 1.45 
MPC17531AEVELTR-ND | 2-Channel H-Bridge Motor Driver. 2466.00/2,000 
MPC17550EVELCT-ND —_| Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 

Converter... 5.60 3.40 3.25 
MPC17550EVELTR-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 

Converter... 5626.00/2,000 


MW4IC2230GNBR1CT-ND 


MW4IC2230GNBR1TR-ND 


2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp NEW! 
2110-2170MHz, 30W, 
Power Amp NEW! 


45.94 38.27 36.00 


17424.00/500 


ANALOG 


MW4IC2230NBR1CT-ND 


MW4IC2230NBR1TR-ND 


2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
Power Amp NEW! 
2110-2170MHz, 30W, 
Power Amp NEW! 


45.94 38.27 36.00 


17424.00/500 


Digi-Key Price Each * MWIC930GNR1CT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 

Part No. Description 1 25 100 Power Amp NEW! 39.64 30.12 29.29 
MC3PHACVDW-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller FOS Iy  7alie 16:83) MWIC930GNR1TR-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 

MC3PHACVDWE-ND High Perf. Mono Intelligent Motor Controller NEW! 10.51 7.17 6.83 Power Amp NEW! 13284.00/500 
MC3PHACVPE-ND High Perf. Mono Intelligent Motor Controller NE’ 10.51 7.17 6.83 MWIC930NR1CT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 

MC13820FCR2CT-ND Low Noise Amp with Bypass Switch NEW!.. 1.30 80 69 Power Amp NEW! 39.64 30.12 29.29 
MC13820FCR2TR-ND Low Noise Amp with Bypass Switch NEWE.. 1460.25/2,500 MWIC930NR1TR-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 

MC33129EFR2CT-ND High Performance Current Mode Controller NEW! 257 157 1.35 Power Amp NEW! 13284.00/500 
MC33129EFR2TR-ND High Performance Current Mode Controller NEW! 2888.05/2,500 D/A Converters 

MC33143DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads ..... 5:09) a. G0m aot 5 7 7 =s == 
MC33186DH1-ND 20KHz Automotive H-Bridge Driver... 5 21 oe ee eee | Faipnamtaamateceed ea 
MC33215BE-ND Telephone Line Interface/Speakerphone Circuit NEI 6.50 4.64 4.22 KIT33794DWBEVM-ND _ | Evaluation Kit for MC3379: 79.80 = = 
MC33285D-ND 40V Dual High Side TMOS Driver... 240 146 1.26 KIT33880DWBEVB-ND Evaluation Kit for MC33881 106.40 — = 
MC33287DW-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switc! 2.86 1.74 1.51 KIT33883DWEVB-ND Evaluation Kit for MC3388: 86.45 — — 
MC33287DWR2CT-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switc! 2.86 1.74 1.51 5 7 = = 
MC33287DWR2TR-ND [Contact Monitoring and Dual Low Side Switc 1322.00/1,000 PSSST Eocene kittor Mosege Pe 
MC33289DW-ND. Dual High Side Switch for Inductive Loads 453 291 2.63 2 
MC33289DWR2CT-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads 453) 2191 2163 


MC33289DWR2TR-ND 


Dual High Side Switch for Inductive Loads 


2349.00/1,000 


% 
So 
fo 


DISPLAY DRIVERS 


< 3 

MC33290D-ND 1SO K Line Serial Link Interface 106 87 | 7G > freescale 

MC33290DR2CT-ND ISO K Line Serial Link Interfact 1.04 Aut RS ran ‘ 

ee eee a | —— rain 

- : on) Smart 8-Output Switch wi f E : ; ; 

MC33291DWR2CT-ND —_|1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI 483 310 2.80 ea echt rer Prone mals ree meets na aa oa 

MC33291DWR2TR-ND 1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI 2505.00/1,000 anne Isplayico Lamp Driver DID ae u i 

MC33291LDW-ND 1.40 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI 3.88 249 2.25 

MC33298DW-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0. 549 3.88 3.58 gs 

MC33298DWCT-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI VO. 5.64 3.92 3.61 > freescale~ MATH COPROCESSORS 

MC33298DWTR-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0. 3260.00/1,000 Digi-Ke Price Eachee 

MC33298P-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0. 5.63 3.99 3.69 ne Description pe ie 

MC33389CDH-ND System Base Chip with Low Speed Fault Tolerant CAN......20-HSOP 9.53 6.51 6.19 2 , ~ 

MC33389CDW-ND System Base Chip with CAN 8.26 5.90 5.37 MC68882FN25A-ND M68000 Family Math CoProcessor.. 68-PLCC 55.82 46.49 43.74 

MC33389CDWR2CT-ND  |System Base Chip with CAN 8.26 5.90 5.37 

MC33389CDWR2TR-ND |System Base Chip with CAN 4886.00/1,000 4 

MC33389DDWR2CT-ND  |System Base Chip with CAN 758 542 4.92 > freescale” MICROPROCESSORS 

MC33389DDWR2TR-ND_ |System Base Chip with CAN 4484.00/1,000 _ pea - 

MC33390DR2CT-ND Class-B Serial Transceiver 250 1.61 1.45 Digi-Key a. Price Each * 

MC33390DR2TR-ND _|Class-B Serial Transceiver 3140.00/2,500 artNo: Description cif 

MC33399D-ND Local Interconnect Netwo: M . 1.53 94 81 MC68MH360ZP25L-ND | 32-Bit QUICC™ Microprocessor 67.94 55.01 53.23 

MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) . 153 94 81 MC812A4CPVE8-ND 16-Bit Microprocessor NEW!. 18.94 14.86 14.00 

MC33399DR2TR-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) . 8-SOIC 1720.00/2,500 MPC184VMB-ND Security Processor NEW! 27.88 21.87 20.60 

MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Application: 7.43 5.31 4.83 MPC190VMB-ND Security Processor NEW! 252-MAPBGA 58.14 48.43 45.56 

MC33486ADHR2CT-ND _|Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Applications.......20-HSOP. (43) 19:31) 14183 

MC33486ADHR2TR-ND {Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Application -20-HSOP 3297.00/750 

MC33790DW-ND 2-Ch. DSI Physical Interface for Bus Maste 6-SOIC 480 3.08 2.79 INTERFACE 

MC33793D-ND DSI Slave for Remote Sensing 6-SOIC 3.78 2438 2.19 

MC33793DR2CT-ND DSI Slave for Remote Sensing 6-SOIC 3.78 243 2.19 Digi-Key —_ Price Each + 

MC33793DR2TR-ND [DSI Slave for Remote Sensing 6-SOIC 4742.50/2,500 Part No. Description Pkg. = 125 100 

MC33794DH-ND E-Field Sensor for MCU Support. 44-HSOP 756 540 4.91 MC44BC375UAEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33880DWB-ND 8-Output Hardware Configurable High-Side/Low-Side IC NEW'... .. 16-SOIC 220) dbo 1.19. 
Switch with SPI . 5.43 3.29" 3.15 MC44BC375UAEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33882DH-ND 6-Output Low Side Switcl 8.19 5.86 5.32 IC NEW'....... .. 16-SOIC 225 1.38 1.19 

MC33883DW-ND Full Bridge Pre-Driver for Power Applicatior 3.63 233 2.10 MC44BC375UAEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33883DWR2CT-ND |Full Bridge Pre-Driver for Power Applicatio 3.63 2.33 2.10 IC NEW....... --. 16-SOIC 2531.10/2,500 

MC33883DWR2TR-ND |Full Bridge Pre-Driver for Power Application 1882.00/1,000 MC44BC375UEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33884DW-ND SDI Monitoring Switch... 3.68 2.36 2.13 IC NEW'....... .. 16-SOIC 225 1.38 1.19 

MC33886VW-ND 5.2A Output H-Bridge NEW! 6.26 448 4.07 MC44BC375UEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33887DH-ND 5.2A Integrated H-Bridge with Sleep Mode 6.77 484 4.40 IC NEW!... -16-SOIG 2.25 1.38 1.19 

MC33887DWB-ND 5.2A Integrated H-Bridge with Sleep Mode 5.05 3.07 2.93 MC44BC375UEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator 

MC33888FB-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch 11.47 8.68 8.00 IC NEW! ie .16-SOIC 2531.10/2,500 

MC33889DW-ND System Base Chip Lite with Low Speed CA\ 5.80 414 3.77 MC44BS373CAEF-ND PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 

MC33897AEF-ND Single-Wire CAN Transceiver NEWE..... 2.80 1.56 1.48 Modulator NEW...... ae .- 16-SOIC 3.80 244 2.21 

MC33897EF-ND Single-Wire CAN Transceiver NEW! 280 1.56 1.48 MC44BS373CAEFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 

MC33897EFR2CT-ND —_|Single-Wire CAN Transceiver NEW! 280 471 1.48 Modulator NEW...... ra 16-SOIG 3.80 244 2.21 

MC33897EFR2TR-ND Single-Wire CAN Transceiver NEW! 3147.65/2,500 MC44BS373CAEFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 

MC33972DWBR2CT-ND Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Modulator NEW....... .- 16-SOIC 4932.40/2,500 
Wake-Up 480 3.08 2.79 (Continued) 
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Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MC44BS374CAEF-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration KU80C186EC20 802933-ND  |20MHz, 16-Bit, Enhanced 800186 
Modulator NEW!. 3.20 2.06 1.86 MPU, 5V... 100-OFP 21.15 16.65 12.60 
MC44BS374CAEFR2CT-ND Pe ane ane iF Audio/Video Sohn er KU80C186EC25 802951-ND | 25MHz, 16-Bit, Enhanced 800186 
MC44BS374CAEFR2TR-ND| PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration MPU, SV... 100-OFP 21.15 16.65 12.60 
Modulator NEW!..... 4153.60/2,500 QU80C186EC25 863807-ND | 25MHz, 16-Bit, Enhanced 800186 
MC44BS374T1AEF-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High “Integration MPU, 5V* NEW... 100-QFP 21.15 16.65 12.60 
Modulator NEWE........ 3.63 2.33 2.10 TN80C186EB20 802875-ND | 20MHz, 16-Bit, Enhanced 800186 
MC44BS374T1AEFR2CT-ND a Tunes Ue ad Vie Audio/Video High ‘Integration Bren anc eae MPU, BV... 16.22 1277 9.66 
lodulator i fee i E i 7 
MC44BS374T1 AEFROTR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration ee GEER) Sea 6B Entaned eee Aen epee As 
Modulator NEW........ 4553.00/2,500 pan EWE. : : : 
MC44BS374T1EF-ND PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration N80C186EA25 802825-ND |) 25MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
Modulator NEW!......... 3.63 2.33 2.10 5V, Extended Temperature. 14.81 11.66 8.82 
MC44BS374T1EFR2CT-ND a ey UHF and VHF Audio/Video High ‘Integration Aes pga O40 TN80C186EA13 802768-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
odulator NEW4........ s . . 5V, Extended T ture... 1481 11.66 8.82 
MC44BS374T1EFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration z Hea Raabe aaah 
MOUULtOr NEWT: 4559,00/2.500 $80C186EB25 802897-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
7 = 5V, Extended Temperature... 18.21 14.34 10.85 
MC33199DCT-ND 1$09141 Serial Ink Driver. 254 155 1.34 d ; 
MC33199DTR-ND 1809141 Serial Ink Driver. 2855.60/2,500 YW80C186EB20 864152-ND |) 20MHHz, 16-Bit, 800186EB MPU 
MC92600JUB-ND Quad 1.25Gbaud SerDes Transceiver. 217-PBGA 41.95 34.94 32.87 5V, Extended Temp.* NEW: 11.87 9.35 7.07 
MC92603VM-ND Quad, Gigabit Ethernet SerDes Transceiver NEWE.....256-MAPBGA 41.74 34.77 32.71 YW80C186EB25 864165-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
MC92604VM-ND Dual, Gigabit Ethernet 1000BASE-X PHY NEW! 96-MAPBGA 32.98 25.87 24.37 5V, Extended Temp.* NEW!. 4187 935 707 
- TN80C186EB13 802851-ND — /13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
aes 5V, Extended Temperature... 16.22 12.77 9.66 
= freescale” RF/IF PRODUCTS EN80C186EB13 864170-ND  /13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
Digi-Key Price Each 5V, Extended Temp.* NEW!.. 16220 277 9.66 
Part No. Description Pky. 1 25 100 TS80C186EB13 802853-ND  |13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
Encoders / Decoders 5V, Extended Temperature... 17.27, 13.60 10.29 
MC145026D-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder 16-SOIC 219 139 1.25 TS800186EB20 802885-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
Frequency Conversion 5V, Extended Temperature... 17.27, 13.60 10.29 
MC13770FCCT-ND RF LNA Down Converter . 12-0FN 5.75 3.49 3.34 ABOGIBBECI Aly eee aed MPU, men RD cERE 
MC13770FCTR-ND RF LNA Down Converter . 12-QFN 5463.60/2,500 pe RANGE TEMPETALUEG. + : : 
Receivers/Transmitters SB80C186EC13 808819-ND  |13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
MC33493DTB-ND PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and SV, Extended Temperature..........100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
868-928MHz 260 1.59 137 SB80C186EC20 802939-ND — /20MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
MC33493DTBR2CT-ND | PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and 5V, Extended Temperature... -100-SQFP = 21.00 16.60 13.50 
868-928MHz 2.60 1.59 1.37 SB80C186EC25 802965-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
MC33493DTBR2TR-ND pe te Transmitter, 315-434MHz and Aaiecoe cpENnEt 5\, Extended Temperature...........100-SQFP__ 21.00 16.60 13.50 
MC33493M0D315-ND Evaluation Board for MC33493 Transmitter, 315MHz. 68.06 = ABOC1BEXL12 G0S000-Nb Pe 16-Bit, a B6xL 40.53 32.04 26.06 
MC33493M0D434-ND —_| Evaluation Board for MC33493 Transmitter, 434MHz 6806) Icroprocessor, B d 8 
MC33591FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 473 287 274 A80C186XL25 803250-ND —/ 25MHz, 16-Bit, 800186XL 
MC33591FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 498 3.02 2.89 Microprocessor, 5V......sccsssecseess 68-PGA 44.10 34.86 28.35, 
MC33591FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 4998.00/2,000 EE80C186XL12 863496-ND /12MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MG3S52) MODRIE ND Evallation Board i Messoe Receliet eM: ea i Microprocessor, 5V* NEW......... 68-PLCC 935 7.48 4.93 
5! | valuation Board for 591 Receiver, 434MHz.. i - - 7 nal 
MC33592FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 47a 27 274) | FEBOCIBEXL20 SS am OMHZ, 16-Bit, SOC IBEX. 
MC33592FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 4.98 3.02 2.89 Microprocessor, 5V* NEWH.......68-PLCC 9.35 7.48 4.93 
MC33592FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 4998.00/2,000 N80C186XL25 803256-ND — / 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MC33594FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 575 349 3.34 Microprocessor, 5 68-PLCC 9.35 7.48 4.93 
MC33594FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 6.00 3.64 3.48 EE80C188XL12 864111-ND — /12MHz, 16-Bit, 80C188XL 
MC33594FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz. 6028.00/2,000 Microprocessor, 5V* NEW!......... 68-PLCC 9.08 7.26 4.79 
EE80C188XL20 863554-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V* NEW!......... 68-PLCC 908 7.26 4.79 
SMOKE DETECTION R80C186XL20 803196-ND  /20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Digi-Key Price Each Microprocessor, 5V.........:.ssceeeee 68-LCC § 33.08 26.15 21.27 
Part No. Description Pky. 1 25 100 R80C186XL25 803262-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MC14467P1-ND lonization Smoke Detector 16-Dip 147 90 78 Microprocessor, 5} 33.08 26.15 21.27 
MC145010DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with I/ 6-SOIC 263° 162) 1147) §$80C186XL20 803199-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C186XL 
MC145012DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 6-SOIC 258 1.66 1.50 Microprocessor, 5V ....sssssesseseee 80-MQFP 13.06 10.45 6.89 
MC145012P-ND Photoelectric Smoke Detector IC with I/O ... 16-Dip 255 1.64 1.48 $80C186XL25 803269-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
- Microprocessor, 5V..........eee 80-MQFP 13.06 1045 6.89 
pes _ SB80C186XL12 808823-ND  /12MHz, 16-Bit, 80C186XL 
+ freescale BEE COMMUNICATIONS Microprocessor, 5V...ssssuue 80-SOFP 11.87 9.35 7.07 
Digi-Key Price Each SB80C186XL20 808824-ND — |20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Part No. Description 1 25 100 Microprocessor, 5V.........::sseee 80-SQFP 11.87 935 7.07 
MC145423DT-ND Universal Digital Loop Transceivet 6.18 442 4.01 SB80C186XL25 808825-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C186XL 
MC145481DT-ND 3V PCM Codec-Filter 3.45 2.22 2.00 Microprocessor, 5V......sssssssssssee 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
MC145481DW-ND 3V PCM Codec-Filter 330 242 1.92 TA0C186X120 803206-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186xL 
MC145481SD-ND 3V PCM Codec-Filter 373 239 216 
MC145481SDR2CT-ND |3V PCM Codec-Filter 385 247 223 MPU, 5V, Extended Temperature......68-PGA 44.10 34.86 28.35 
MC145481SDR2TR-ND | 3V PCM Codec-Filter 2998.50/1,500 TN80C186XL12 803077-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
MC145483DT-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter . 373 2.39 2.16 5V, Extended Temperature... 935 7.48 4.93 
MC145483DW-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter . 338 217 1.96 TR80C186XL12 803091-ND  /12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
MC145483DWR2CT-ND_ | 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter . 3.38 217 1.96 5V, Extended Temperature... 35.28 27.89 22.68 
eee au wet rina oH poe 3 pe ae TR80C186XL20 803233-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
a , 13-Bit Linear odec-rilter .. ip i iu 
MC145483SDR2CT-ND | 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter . 385 247 2.23 ov, Extended Temperature... Sees ay a 
MC145483SDR2TR-ND | 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter.. 2998.50/1,500 TN8OL186EA13 806072-ND —_) 13MHHz, 16-Bit, 80L186EA Enhanced 
MC145484DT-ND 5V PCM Codec-Filter Bigeh eodi7 106, MPU, 3V, Extended Temp............... 68-PLCC 14.81 11.66 8.82 
MC145484DW-ND 5V PCM Codec-Filter 295 1.90 1.71 N80L186EB16 806093-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC145484SDCT-ND 5V PCM Codec-Filter 20-SS0P 3.50 2.25 2.03 MPU, 3V, Extended Temp. ......-..-+ 84-PLCC 16.22 12.77 9.66 
MC145484SDTR-ND 5V PCM Codec-Filter .20-SSOP 2725.80/1,500 S80L186EB16 806099-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC145572AFN-ND Universal Interface ISDN Transceiver . 4-PLCC 21.38 17.01 16.06 MPU, 3V, Extended Temp 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
MC145572APB-ND ISDN Interface Transceivel 4-TOFP 17.71 13.90 13.10 Sa Ea MEE Ec : : : 
MC145574ADWR2CT-ND | $/T Interface ISDN Transco BSOIC 641 458 4.17 SBBOL186EB13 BOsse 050 Tay Ga ee Enhanced so-sorp Pee : 
MC145574ADWR2TR-ND | S/T Interface ISDN Transceiver 8-SOIC 3793.00/1,000 SV, Extended Temp: g HIE IES TAYE 
MC145574APB-ND S/T Interface ISDN Transceiver 558 3.39 3.23 YW80L186EB13 864163-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC14LC5480DT-ND 5V PCM Codec-Filter 345 2.22 2.00 MPU, 3V, Extended Temp.* NEW!..80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
MC14LC5480DW-ND | 5V PCM Codec-Filter 295 1.90 171 SB80L186EB16 806105-ND — /16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC14LC5480DWCT-ND_| 5V PCM Codec-Filter 3.58 2.30 2.08 MPU, 3V, Extended Temp.........--.... 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
MC14LC5480DWTR-ND |5V PCM Codec-Filter 1596.54/1,000 7 z 
MC14LC5480SDCT-ND | 5V PCM Codec-Filter 3.58 230 2.08 Toni eeeats BO ORZND A, eH aes are Ae poasen 4oes 
MC14LC5480SDTR-ND | 5V PCM Godec-Filter 2784.21/1,500 ee Piven : : : 
MC33390D-ND Class B Serial Link Transceiver... 250 1.61 1.45 KU80L186EC13 806111-ND |) 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MC34018P-ND Voice Switched Speakerphone Circui 28-Dip 275 1.77 1.60 MPU, 3V, Extended Temp. 100-QFP 21.15 16.65 12.60 
MC34118DW-ND Voice Switch Speakerphone 288 1.85 1.67 S80L186EC16 808881-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MC34118DW3CT-ND Voice Switch Speakerphone 2.88 1.85 1.67 MPU, 3V, Extended Temp............ 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
MC34118DW3TR-ND Voice Switch Speakerphone 1493.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. 10 100 
SB80L186EC13 809626-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. 21.00 16.60 13.50 
EN80C188EB13 864081-ND 13MHz, 16-Bit, 800188 Enhance 

MPU, 5V, Extended Temp.* NEW!..84-PLCC 16.22 12.77 9.66 
TS80C188EB20 803586-ND 20Mbz, 16-Bit, 800188 Enhanced 

MPU, 5V, Extended Temp. ... 17.27 13.60 10.29 
TN80C188EA13 803477-ND 13MHz, 16-Bit, 80C188EA MPU, 

5V, Extended Temperature... 14.81 11.66 8.82 
$800188EB25 803598-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 

5V, Extended Temperature 17.27 13.60 10.29 
EG80C188EB25 864094-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EB F 

5V, Extended Temp.* NEW!........ 18.21 14.34 10.85 
SB80C188EB25 803604-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 

5V, Extended Temperature.. 2% al siO00 1 0l29 
$800188EC25 803664-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EC M 

5V, Extended Temperature... on 20.70 16.30 12.34 
SB80C188EC13 803618-ND 13MHz, 16-Bit, 800188EC MPU, 

5V, Extended Temperature 21.00 16.60 13.50 
SB80C188EC20 803644-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 

5V, Extended Temperature... oe 21.00 16.60 13.50 
YW80C188EC20 864139-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 

5V, Extended Temp.* NE! 21.00 16.60 13.50 
SB80C188EC25 808828-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188EC M 

5V, Extended Temperature.. a 21.00 16.60 13.50 
TS80C188EC13 803632-ND 13MHz, 16-Bit, 800188EC MPU, 

5V, Extended Temperature... 20.70 16.30 12.34 
A80C188XL25 803884-ND 25Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 42.00 33.20 27.00 
R80C188XL25 803902-ND 25MHz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5' 30.98 24.49 19.92 
$800188XL12 803759-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 11.69 935 6.17 
$800188XL20 803850-ND 20Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 11.69 935 6.17 
$800188XL25 808831-ND 25Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 1169 91385 6.17 
SB80C188XL12 803769-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 13.04 10.27 7.77 
SB80C188XL20 803856-ND 20Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 13.04 10.27 7.77 
YW80C188XL20 864149-ND 20Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V* NEWI.......... 13.04 10.27 7.77 
SB80C188XL25 803908-ND 25Mbz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V.. 13.04 10.27 7.77 
TA80C188XL20 803862-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 

5V, Extended Temperature.. 42.00 33.20 27.00 
TR80C188XL20 803873-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 

5V, Extended Temperature... 33.08 26.15 21.27 
TS80C188XL20 803878-ND 20Mbz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 

5V, Extended Temperature.. a 11.69 9.35 6.17 
TN80L188EA13 806131-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EA Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ... 14.81 11.66 8.82 
N80L188EB16 806163-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ... 16.22 12.77 ‘9.66 
TS80L188EB13 806156-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp..............80-MQFP 17.27 13.60 10.29 
KU80L188EC13 806192-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ... 17.16 13.51 10.22 
SB80L188EC13 806197-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 8V, Extended Temp.............100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
SB80L188EC16 809627-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp.............100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
TS80L188EC13 808882-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp............100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
NG88C0196EC40 859794-ND 40Mbz, 16-Bit MCU with 256Kb on 

Chip Flash Memory... 23.10 18.26 14.85 
TG88C0196EC40 859797-ND 40Mbz, 16-Bit MCU with 256Kb on Chip 

Flash Memory Ext. Temp.... 132-QFP 24.26 19.18 15.60 
A80386DX16 807050-ND 16MHz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX20 807066-ND 20Mbz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX25 807094-ND 25Mbz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX33 807129-ND 33MHz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
NG80386DX20 807082-ND 20Mbz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX25 807111-ND 25Mbz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX33 807141-ND 33MHz, 32-Bit, 386DX 

Processor, 5.0V. 13.87 10.92 8.26 
A80386EX! 807153-ND 33MHz, 32-Bit, 386EX 

Processor, 5.0V. et 68.40 54.00 46.80 
FA80386EXTB25 807257-ND 25Mbz, 32-Bit, 386EX Integrated 

Processor, 3.3V, Ext. Temp........... 144-TOFP 26.25 20.75 16.88 
FA80386EXTC33 807274-ND 33MHz, 32-Bit, 386EX Integrated 

Processor, 5.0V, Ext. Temp........... 144-TOFP = 22.05 17.43 14.18 
KU80386EXTB25 807262-ND 25MHz, 386EX Integrated 

Processor, 3.3V. 132-QFP 24.15 19.09 15.53 
QU80386EXTC25 863826-ND 25Mbz, 386EX Integrated 

Processor, 5.0V* NEW! -132-QFP 21.53 17.02 13.84 
QU80386EXTC33 863827-ND 33MHz, 386EX Integrated 

Processor, 5.0V* NEW... 132-QFP 21.53 17.02 13.84 
KU80386SXTA25 800169-ND 25Mbz, 32-Bit, 386SX Processor, 

5.0V, Extended Temperature...........100-QFP 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA33 800175-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 

5.0V, Extended Temperature...........100-QFP 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA40 800183-ND 40Mbz, 32-Bit, 386SX Processor, 

5.0V, Extended Temperaturt .100-QFP 15.04 11.84 8.96 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NG80386SX25 800310-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V..... 100-QFP 12.22 962 7.28 
NT80386SX25 863659-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V* NEWI............... 100-QFP 12.22 962 7.28 
NG80386SX33 800353-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V..... 100-QFP 12.22 9.62 7.28 
NG80386SXLP20 800112-ND 20MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V..... 100-QFP 15.28 12.03 9.10 
NG80386SXLP25 800134-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V..... 100-QFP 12.22 962 7.28 
NG80386SXLP33 800149-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V..... 100-QFP 12.22 962 7.28 
A80486DX2SA50SX912 800940-ND 50MHz, 32-Bit, 486DX2 
MPU, 5.0V............ 64.15 42.75 37.05 
SB80486DX2SC50SX920 | 800952-ND 50MHz, 32-Bit, 486DX2 
MPU, 3.3V. a 38.05 30.08 24.47 
A80486DX4WB100SK096 | 801069-ND 100MHz, 32-Bit, 486DX4 
MPU, 3.3V. 72.20 57.00 49.40 
A80486DX4WB100SK101 | 808894-ND. 100MHz, 32-Bit, 486DX4 
MPU, 3.3V. 168-PGA 72.20 57.00 49.40 
FC80486DX4WB100SL2M9 | 816435-ND 100MHz, 32-Bit 
MPU, 3.3V. .208-SQFP 42.15 33.32 27.10 
FA80486GXSF33 801241-ND 33MHz, 32-Bit 486GX MPU, 3.3V...176-TOFP 33.08 26.15 21.27 
A80486SXSA25SX930 801266-ND 25MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....168-PGA 62.23 49.13 42.58 
A80486SXSA33SX931 801301-ND 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....168-PGA 66.50 52.50 45.50 
KU80486SXSA25SX934 801281-ND 25MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....196-QFP 50.35 39.75 34.45 
KU80486SXSA33SX935 801318-ND 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V....196-QFP 50.35 39.75 34.45 
FV80524RX300128SL36A | 820704-ND 300MHz, Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 2.0V. ...370-PGA 87.40 69.00 59.80 
KC80524KX366128SL3C7 | 822451-ND 366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.6V. 28 108.90 95.70 84.15 
KC80526LL300128SL5LG | 835679-ND 300MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.1V. ay 82.50 72.50 63.75 
KC80526LY400128SL4J8 | 830981-ND 400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.3V. is 91.20 72.00 62.40 
KC80526LY400128SL544 | 833480-ND 400Mkz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.35V 85.50 67.50 58.50 
RB80526RX733128SL52Y | 833440-ND 733MHz, Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.7V. 66.50 52.50 45.50 
RB80526RY850128SL54Q_ | 833470-ND 850MHz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.75V 66.50 52.50 45.50 
RK80532RC041128SL6VR | 852181-ND 2GHz Celeron Proc. 99.00 87.00 76.50 
RK80532RC060128SL72B | 854328-ND 2.5GHz Celeron Pro 123.75 108.75 95.63 
A8050266100SL2TU 818463-ND 100MHz, Pentium |, 66MHz, 3.3V....296-CPGA 66.54 5253 45.53 
FV80503CSM66166SL2ZX | 819416-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.9V 81.70 64.50 55.90 
FV80503CSM66266SL2Z4 | 819033-ND 266MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.9V . 84.15 73.95 65.03 
GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND 166MHz, Pentium | wit 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power........ 352-BGA 74.10 58.50 50.70 
GC80503CSM66166SL388 | 821225-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.9V . 352-BGA 79.80 63.00 54.60 
KC80526LY400256SL546 | 833482-ND 400MHz, LP Pentium Ill, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.36V............ 495-BGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY600256S L5BT | 834318-ND 600MHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY700256S L4ZM | 833747-ND 700MHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY850256S L4Z2 | 833400-ND 850MHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PZ001256SL52R | 833416-ND 1.0GHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V. 132.00 116.00 102.00 
RB80526PY001256S L5QV | 836655-ND 1.0GHz, Pentium III, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.75V......370-FC-PGA 106.40 100.00 96.00 
RJ80530KZ933512S L69K | 849162-ND 933MHz, Pentium III, 133MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.15V....470-uFC-BGA 269.99 253.75 243.60 
RH80532GC029512SL6V6 | 852229-ND 1.7GHz, Pentium 4.. ..478-MFC-PGA 220.78 207.50 199.20 
RK80532PE056512S L6PC | 850158-ND 2.4GHz, Pentium 4, 400MHz Bus, 
512K L2 Cache, 1.5V..........0... 478-uFC-BGA 184.87 173.75 166.80 
RK80532PE056512SL79B | 857396-ND 2.4GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
533Mkz..... 478-FC-PGA2 184.87 173.75 166.80 
RK80532PC064512SL6PP | 850365-ND 2.6GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
400MHz. 184.87 173.75 166.80 
RJ80535LC0051MSL6NC | 851287-ND 1.1GHz, Pentium M. 837.82 317.50 304.80 
RH80532GC029512S L6FG | 848089-ND 1.7GHz, Pentium 4 Mobile, 400MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.3V......478-uFC-BGA 220.78 207.50 199.20 
RK80532EC025512SL6XK | 852509-ND 1.6GHz, Xeon LV. i FC-mPGA-2P 266.00 250.00 240.00 
RK80532EC041512SL6XL | 852510-ND 2GHz, Xeon LV. .604-FC-mPGA-2P 272.65 256.25 246.00 
RK80532EE056512SL74T | 854517-ND 2.4GHz, Xeon LV.. .604-FC-mPGA-2P 285.95 268.75 258.00 
RK80532KE056512S L6GD | 848396-ND 2.4GHz, Xeon, 533MHz Bus, 512K 
.604-FC-mPGA-2P 258.02 242.50 232.80 
RK80532KE056512SL73L | 854163-ND .604-FC-mPGA-2P 258.02 242.50 232.80 
RK80532KE072512SL73N | 854168-ND 2.8GHz, Xeon... .604-FC-mPGA-2P 329.84 310.00 297.60 
FW82443BXSL2VH 818428CT-ND /82443BX Controller 492-PBGA 25.94 20.51 16.68 
FW82443BXSL2VH 818428TR-ND |82443BX Controller -492-PBGA 5148.00/360 
intel PROCESSOR 
- MODULE 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 10 100 
LPM25P2F266A 833449-ND Pentium II, 266MHz, Low Power Module . 320.53 301.25 289.20 
intel STRONG ARM: 
c PROCESSOR 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
21281DB 821351-ND 166MHz, Strong Arm 
SA-110 Microprocessor.............-- 144-TOFP 30.98 24.49 19.92 
* RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


intel NETWORK Intel Digi-Key ie Price Each 
© PROCESSORS Part No. Part No. Description : 10 100 
ne Darter co iS 0 ET ee 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 : 1 ci. \ ‘ i 
N87C51FB24SF76 811012-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 705 555 4.20 
GCIXP1200EA 820314-ND _|2V, 166MHz, Network Processor......432-BGA 192.32 180.75 173.52 : Bi 
N87C51FB33SF76 811022-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 776 4611 4.62 
GCIXP1200EB 829764-ND —|2V, 200MHz, Network Processor.......432-BGA 251.90 236.75 227.28 . Bt 
N87C51FC24SF76 811089-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 4.76 
GCIXP1200FB 833954-ND — /2V, 200MHz, Network Processor......432-BGA 251.90 236.75 227.28 NE7CHIECHASETE SAOSIN 533M 6-BAL 22K OTP MCU aa Gea En 
GCIXP1200FC 833956-ND — |2V, 232MHz, Network Processor......432-BGA 338.09 317.75 305.04 751 i H 5V, S3MHz, 8-Bit, HA E 5 
GCIXP1200GA 839427-ND __[2V 166MHz, Network Processor......432-BGA 192.32 180.75 173.52 EE87C51RA24 864004-ND gala 8-Bit, 8K OTP aos ecg) Ga 
GCIXP1200GB 830428-ND __[2V, 200MHz, Network Processor......432-BGA 251.90 236.75 227.28 Wia76R1RBDA evan (RT tenet we = 
2 i - J 2, 8-Bit, 799 629 476 
GCIXP12006C 839429-ND —|2V, 232MHz, Network Processor.......432-BGA 338.09 317.75 305.04 area inead SSRI | SV. D4MUlr’ B-Bit 39k OTP MCU Aes UG ae 
GCIXP1240AA 837150-ND 2V, 166MHz, Network Processor 2. 25 ! z z 2 a 
432-BGA 258.55 243.00 233.28 P87C5124SF76 811003-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU. 4.95 3.96 2.61 
GCIXP1240AB 837151-ND P87C51FA1SF76 810744-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 7.70 6.16 4.06 
acne eam our moo ame | ree (aio vaamceat Woven oop 7 a fe 
GCIXP1240AC 837152-ND —_[2V, 232MHz, Network P ; , 2, 8-Bit, : : : 
with CRC Support... ...432-BGA 404.45 380.13 364.92 P87C51FB33SF76 810366-ND — /5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 776 611 462 
GCIXP1250BA 837411-ND —_|2V, 166MHz, Network Processor P87C51FC1SF76 811076-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 476 
with CRC and ECC Suppott.......... 520-BGA 271.85 255.50 245.28 P87C51FC24SF76 811077-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 4.76 
GCIXP1250BB 837412-ND —_|2V, 200MHz, Network Processor P87C51RAt 806971-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 7.05 555 4.20 
with CRC and ECC Support.......... 520-BGA 331.44 311.50 299.04 P87C51RA24 807140-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 705 555 4.20 
GCIXP1250BC 837414-ND 2V, 232MHz, Network Processor P87C51RB1 807273-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.99 629 476 
with CRC and ECC Support........-. 520-BGA 417.62 392.50 376.80 P87C51RB24 807310-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 799 629 476 
P87C51RC1 800209-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 7.03 5.32 
. P87C51RC24 800354-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 7.03 5.32 
intel 3 1/0 PROCESSORS $87C51FA1SF76 804439-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 4.06 
$87C51FA24SF76 810749-ND _| 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 4.06 
Intel Digi-Key i Price Each + $87C51FB24SF76 811017-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.05 5.55 4.20 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 $87C51FB33SF76 811019-ND — | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.76 6.41 4.62 
GC80303 S L57T 833962-ND _|100MHz, 3.3V, /0 Processor, $87C51FC1SF76 806104-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 476 
64-Bit PCI-PCI Bridge 540-BGA 126.06 110.78 97.41 $87C51FC24SF76 811081-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 476 
GC80960RM100SL3YZ | 827794-ND —_}100MlHz, 3.3V, I/O Processor, $87C51RA24 807154-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 7.05 555 4.20 
32-Bit PCI-PCI Bridge. 540-BGA 102.00 89.64 78.83 $87C51RB1 807279-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU... 7.99 629 4.76 
$87C51RB24 807314-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 799 629 476 
MCS 51 $87C51RC1 800221-ND — /5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 7.03 5.32 
$87C51RC24 800375-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 7.03 5.32 
MICROCONTROLLERS TN87C511SF76 811004-ND | 5V, 16MHz. 8-Bit. 4K OTP MCU, 
Digi-Key Price Each + Extended Temperature. 6.36 4.29 2.83 
Part No. Description Pkg. 10-100 TN87C5124SF76 810989-ND — /5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, 
LN80C31BH1SF88 809475-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 5.00 4.00 238 Extended Temperature. 536 4.29 2.83 
LP80C31BH1SF88 809476-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.......40-Dip 5.00 4.00 2.38 TN87C51FA1SF76 810774-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
N80C31BH24SF88 809494-ND SV, 24MHz, 8-Bit MPI 44-PLCC 63.60 2.88) 1.71 Extended Temperature 811 649 4.28 
P80C31BH1SF88 809484-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU.. ip 360 288 1.71 TN87C51FA24SF76 810975-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
P80C31BH24SF88 809495-ND _[5V, 24MHz, 8-Bit MPU.. 3.60 288 1.71 Extended Temperature » 811 649 4.28 
$80C31BH1SF88 809486-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU 360 288 171 TN87C51FB1SF76 812042-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
$80C31BH24SF88 811520-ND SV, 24MHz, 8-Bit MP! 360 288 1.71 Extended Temperature . 740 583 441 
TN80C31BH1SF88 810026-ND SV, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 4.20 3.36 2.00 TN87C51FB24SE76 812495-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
TP80C31BH1SF88 809488-ND —|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.......40-Dip 4.20 336 2.00 Extended Temperature . 740 583 4.41 
TS80C31BH1SF88 809489-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. .....44-QFP 4.20 3.36 2.00 TN87C51FC1SF76 812059-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MI 
N80C321SF88 809512-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit MPU 4PLCC 440 «3522.09 Extended Temperature i 834 657 4.97 
N80C3224SF88 809521-ND SV, 24MHz, 8-Bit MP -44-PLCC 440 352 2.09 TN87C51FC24SF76 811071-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
P80C321SF88 809515-ND —_/SV, 16MHz, 8-Bit MP 40-Dip 440 352 2.09 Extended Temperature. 834 657 497 
$800321SF88 809516-ND SV, 16MHz, 8-Bit MPU... 44-MQFP 440 3.52 2.09 TN87C51RA1 807001-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OT! 
$80C3224SF88 810024-ND __[5V, 24MHz, 8-Bit MPU w-A4-MQFP 4.40 3.52 2.09 Extended Temperature “ 740 583 444 
TN80C321SF88 809517-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 5.00 4.00 238 TN87C51RB24 807318-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
TN80C3224SF88 809524-ND SV, 24MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 5.00 4.00 2.38 Extended Temperature. - 834 6.57 4.97 
TP80C321SF88 809518-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.......40-Dip 5.00 4.00 2.38 5 Bi 
TS80C321SF88 809519-ND SV, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-MQFP 5.00 4.00 2.38 INB7GelnG2e ee Feat TERE meu 7 928 «731 «5.53 
LN80C51FA1SF88 811045-ND__|5V, 16MMHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. ..44-PLCC 7.60 6.08__3.64 TP87C51FAISE76 810986-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
LP80C51FA1SF88 810037-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.......40-Dip 7.60 608 3.61 Extended Temperature. 811 649 4.28 
N80C51FA1SF88 809568-ND SV, 16MHz, 8-Bit MP -44-PLCC 620 496 2.95 TP87C51FA24SF76 810990-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
N80C51FA24SF88 809581-ND —_|5V, 24MHz, 8-Bit MP -44-PLCC 6.20 4.96 2.95 Extended Temperature. 811 649 4.28 
N8OC51FA33SF88 810981-ND SV, 33MHz, 8-Bit MP! -44-PLCC 866.84 5.48 3.25 : 
1 oe! TP87C51FB1SF76 811023-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
N8OC51RA1 804496-ND__[5\, 16MlHz, 8-Bit MP -44-PLOC 9.20 7.36 4.37 Extended Temperature 740 583 44 
N80C51RA24 804579-ND SV, 24M, 8-Bit MPU.. 44PLCC 6.33 «5.06 3.34 TP87C51FB24SF76 811015-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
NE7CSIFAISF76 BIO7GOND |. 16MHZ BB, EK OTPEPROM.. aa-pLcc | 770 618 408 | rpercstrcisr7e -—-‘leraoae-no | eevee Temperature peat 
N87C51FA24SF76 810758-ND SV, 24MHz, 8-Bit, 8K OTPEPROM....44-PLCC 7.70 6.16 4.06 Extended Temperature ‘ 834 657 497 
FESTCOURG A Ele coe WON 2, G BIL 42k O1P aapicc WOE es TP87C51RB24 807320-ND | SV, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
| i : k Eatanded ‘ ag! GER AGP 
N87C51RBI 807251-ND  [5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP EPROM...44-PLCC 7.99 629. 476 | tpercsipco4 ROTATOR SV D4Mtiz, SBR Sok OVP MU 
£E87C51RB1 864637-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP Extended Temperature : 928 4731 «5.53 
ON NE Wie ce ee ae TS87C51FA24SF76 810982-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
N87C51RC1 800186-ND —_|S5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTPEPROM...44-PLCC 8.93 7.03 5.32 Extended Temperature aah Gz oe 
P80C51FA1SF88 810046-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit MPU.. 40-Dip 6.20 4.96 2.95 : : - : 
: : TS87C51FB1SF76 812058-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
P80C51RA1 804514-ND —_/5V, 16MHz, 8-Bit MPI 40-Dip 920 736 437 Extended Temperature 740 583 441 
P80C51RA24 804586-ND —_|5V, 24MHz, 8-Bit MP 40-Dip 633 5.06 3.34 : ei : : : : 
: TS87C51RAt 807033-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP Mi 
$80C51FA1SF88 809572-ND SV, 16MHz, 8-Bit MPU.. 620 496 2.95 
f Extended Temperature. 740 583 4.41 
$80C51RA1 804523-ND SV, 16MHz, 8-Bit MPU.. 920 736 437 , a 
: TS87C51RA24 807166-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
$80C51RA24 804592-ND__|5V, 24MHz, 8-Bit MPU 6.33 5.06 3.34 Extended Temperature aly aCe. ae 
TN80C51FATSF8S 809574-ND BV, 16MHz, 8-Bit MPU, : = : : : 
: ’ TS87C51RB1 807285-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
Extended Temperature... 6.80 5.44 3.23 Extended Temperature aa 8.34 657 4.97 
TN80CS51FA245F88 808583-ND/5V, 24MHz, 8-Bit MPU, T$87C51RB24 807322-ND | SV, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 
Extended Temperature... 6.80 5.44 3.23 5 tend Te . Ct * 834 657 4.97 
TS80C51FA1SF88 810998-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, xtsnged Jemperature ” : : . 
TS87C51RC24 800417-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
Extended Temperature... 6.80 5.44 3.23 Extended Temperature. 928 7.31 553 
TSBOCS IRA eo ea is Sv. (GMHz, Bit MPU Fearn een NB7C521SF76 810755-ND |S, 16MIHz, 8-Bit, 8K OTP EPRO! 5.78 462 3.05 
TS80C51RA24 ATAGCNMMIGY D4Miz. BER MPU : : : N87C5224SF76 810752-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 578 462 3.05 
Extended Temperature... 674 539 3.56 N87C5233SF76 810763-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 635 5.09 3.35 
reese farina SC rns (soup aun eat irpni 90h eSB 
EPROM MCU, Extended Temp........ 44-QFP 8.11 6.49 4.28 PETCEDG3SFTE Tee RAMEY SIMIC 6 Bh BK OTF MCU: ae 
a Bi rt i Z, 3-Bit, A R tl . 
ANBTGBIEAZOES er ee ND By 20M 8 BI BK GIP MCH, 4384 10.90 8.25 $87C521SF76 810770-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 578 462 3.05 
ax87c51FC20 863910-ND (SV, 20MHz, 8-Bit, 39K OTP TN87C521SF76 810688-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Automotive* NEWt...... 21.02 1662 13.52 Extended Temperature. GH Se 
D87C51FC20SF76 811050-ND —_[5V, 20MHz, 8-Bit, 32K TN87C52248F76 819853-ND SS) SV, 24MHz, 8-Bit, 8K OT 
a go ee AN87C54F8 821716-ND a Me t BR KG MICU, aa 
LN87C511SF76 823401-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, : : 2, 8 : 
Eetended Temperature: . Bo) A arp Automotive 44-PLOG 14.52 11.44 8.66 
LIN87C51FA1SE76 823334-ND —_[SV, 16MHz, 8-Bit, BK OTP MCU, D87C5433SF76 810732-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM.....40-CDip 28.88 22.83 18.57 
Extended Temperature... 866 693 457 N87C541SF76 810719-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU......44-PLCC 7.70 6.16 4.06 
LN87C51FC20SF76 811064-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, N87C5424SF76 810720-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.70 6.16 4.06 
Extended Temperature... 881 6.94 5.25 N87C5433SF76 810721-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 724 570 4.32 
LN87C51FC24SF76 812078-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, $87C541SF76 810369-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.70 616 4.06 
Extended Temperature 881 694 5.25 $87C5424SF76 810712-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.....44-MQFP 7.70 6.16 4.06 
LP87C51FC1SF76 823340-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 1D87C541SF76 823347-ND —_| SV, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM 
Extended Temperature... 8.81 6.94 5.25 MCU, Extended Temp........... 26.57 21.00 17.08 
N87C51FA33SF76 810753-ND _|5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU........44-PLCC 8.47 6.78 4.47 * RoHS Compliant (Continued) 
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MCSe° 51 MICROCONTROLLERS (Continued) 


MCS» 251 


ROPROCESSORS 
Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
N87C581SF76 810724-ND —/5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU......44-PLCC 6.11 4.81 3.64 N80C251SB16SF87 804421-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
N87C5833SF76 810725-ND —_|5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MC 672 530 4.01 1k Register RAM 935 748 4.93 
P87C581SF76 823402-ND —|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MC 611 481 3.64 P80C251SB16 804434-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
P87C5820SF76 810728-ND —_|5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MC 611 481 3.64 1k Register RAM.. 9.35 7.48 4.93 
P87C5833SF76 810729-ND —_|5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MC 672 530 4.01 P80C2515016 BOSS TTNDS)|5¥, 16MHz, 8-Bit MPU, 
$87C581SF76 810734-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.. 611 481 3.64 512 Byte Register RAM 8.80 7.04 4.64 
P80C251TB24 816703-ND _ |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
- 1K Register RAM.. 8.25 660 4.35 
MCS: 96 P80C251T024 816704-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
MICROCONTROLLERS 512K Register RAM 770 616 4.06 
Digi-Key Brice|Each TN80C251SB16 804441-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 1K Register RAM, Ext. Temp.......... 9.76 7.81 sel 
EE80C196KB16 863947-ND  |5V, 16MHz, 16-Bit MPU* NEWI....68-PLCC 10.86 869 5.73 ENBOG2515B16 Beso taeg|°\, 16MHz, & Bit MPU, 1K Register 
N80C196KC20 804097-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit MPU.... “68-PLCC 1434 11.29 8.54 RAM, /Ext Temp. NEW: Bus ial Tals 
. i“ : TN80C251S016 804487-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
N80C196MD 804212-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit Industrial ; 
ef Register RAM, Ext. Temp. ............-. 44-PLCC 9.21 7.37 4.86 
Motor Control MPU.... 84-PLCG 17.16 13.51 10.22 a 
: : TP80C251SB16 804453-ND —|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
N80C196MH 804221-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit Industrial aichanlety AAMC EReniad 40-pin Weare ; 
Motor Control MPU 84-PLCC 19.27 15.17 11.48 eglster RAM, Extended Temp.....40-Dip_[RISIASMMa SRS 
- EJ80C251SB16 865044-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 1K Register 
EGB0C196EA 864391-ND _|5V, 40MHz, 16-Bit Event RAM, Extended Temp.* NEW!.....40-Dip 976 7.81 5.15 
Processor Array MPU* NEW!.....160-QFP 21.15 1665 12.60 4 H Ri 549 Buta ‘ ; i 
Aer TP80C251SQ16 804495-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
$80C196KC20 804117-ND SV, 20MHz, 16-Bit High Speed Register RAM, Extended Temp.........40-Dip. 9.21 7.37—«4.86 
In/Out MPU ..... ; ~~ BO-MOFP (TAI T2955 3-54 TP80C251TB24 816714-ND SV, 24MHz, 8-Bit MPU, 
S80C196MC 804203-ND SV, 16MHz, 16-Bit Industrial 1K Register RAM, Extended Temp.....40-Dip 8.66 6.93 «4.57 
Motor Control MPU... ..80-MOFP 16.45 12.95 9.80 TPOOCDSTTODA SIeIEND IV, D4MHz, 8-Bit MPU, 
EG80C196MH 864511-ND 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 512K Register RAM, Ext. Temp. 8.41 649 4.28 
Motor Control MPU* NEWH.......80-MQFP 19.27 15.17 11.48 N87C251SP16 803998-ND —|5V, 16MHz, 8-Bit, BK OTP MCU. 8.06 635 4.81 
EG80C196NP25 864521-ND —_|5V, 25MHz, 16-Bit Event N87C251SQ16 804054-ND —|5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 872 687 5.20 
Processor Array MPU* NEWS.....100-QFP 17.63 13.88 10.50 P87C251SA16 803788-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 8.23 6.48 4.90 
$80C196NU40 804302-ND —_|5V, 40MHz, 16-Bit Event P87C251SP16 804007-ND —_|S5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 8.06 635 481 
Processor Array MPU. 100-QFP 18.80 14.80 11.20 P87C251S016 804066-ND —_|5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 872 687 5.20 
EG80C196NU40 864520-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event TN87C251SA16 803800-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Processor Array MPU* NEW!.....100-QFP 1880 1480 11.20 OTP MCU, Extended Temp. ............ 8.58 6.76 5.11 
$80C196NUS50 804314-ND | 5V, 5OMHz, 16-Bit Event TN87C251SP16 804021-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Processor Array MPU .... 100-QFP 20.68 16.28 12.32 OTP MCU, Extended Temp............. 8.41 6.63 5.02 
$B80C196KC20 811735-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit High Speed TN870251S016 804087-ND _ |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
In/Out MPU. 14.34 11.29 8.54 OTP MCU, Extended Temp. ........-- 907 745 5.41 
SB80C196NP 804243-ND — [5V, 25MHz, 16-Bit Event TP87C251SA16 803809-ND —_[5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Processor Array MPU 100-SQFP 17.63 13.88 10.50 OTP MCU, Extended Temp. ..... 858 6.76 5.11 
SB80C196NP25 804256-ND | 5V, 25MHz, 16-Bit Event TP87C251SB16 803973-ND SV, 16MHz, 8-Bit, 16K 
Processor Array MPU 100-SQFP 17.63 13.88 10.50 OTP MCU, Extended Temp... 9527.50 5.67 
SB80C196NU40 804308-ND —_|5V, 40MHz, 16-Bit Event TP87C251SP16 804036-ND —_5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Processor Array MPU 100-SQFP 18.80 14.80 11.20 aaareosigoié vane vase ey Temp. ..... 8.41 663 5.02 
$B80C196NU50 804321-ND | 5V, 50MHz, 16-Bit Event 5 0 OME2, &-Bit, 
Processor Array MPU 18.48 1461 11.88 OTP MCU, Extended Temp. ..... 9.07 7.15 5.41 
TN80C196KC20 804155-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit High Speed 
1/O MPU, Extended Temperature ....68-PLCC 14.69 11.57 8.75 = 
QX87C196CA16 863897-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, i960 ROPROCESSORS 
Automotive* NEWE....... 39.63 31.33 25.48 Intel Digi-Key Price Each + 
‘AN87C196JRF8 821035-ND  |5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
Automotiv 19.98 15.73 11.90 AB0960CA16 802846-ND —_|16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
AN87C196JTWB20 828470-ND —_/5V, 20MHz, with DMA, 1K Cache......csssce 168-PGA 64.85 51.20 44.37 
Automotive... 21.15 16.65 12.60 A80960CA25 802884-ND — |25MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
AN87C196JV20F8 821068-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 48K OTP MCU, with DMA, 1K Cache 69.96 55.23 47.87 
Automotiv 25.20 19.92 16.20 A80960CA33 802946-ND — |33MHz, i960CA, 32-Bi 
‘AN87C196KC16F8 820746-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, with DMA, 1K Cache 83.56 65.97 57.18 
Automotiv 18.90 14.94 12.15 AB0960CF25 803021-ND  |25MHz, i9G0CF, 32-Bit MPU 
QX87C196KD16 864068-ND  |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, with DMA, 4K Cache.....cccscuesen 168-PGA 86.60 68.37 59.26 
Automotives NEW...... 25.20 19.92 16.20 A80960CF33 803084-ND  |33MHz, i9G0CF, 32-Bit MPU 
0X87C196KR16 864070-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, with DMA, 4K Cache.......cccscsesen 168-PGA 89.78 78.90 69.38 
Automotive* NEW... 29.53 23.34 18.99 A80960CF40 803133-ND  |40MHz, i9G0CF, 32-Bit MPU 
OX87C196KT16 864072-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, with DMA, 4K Cache 111.47 97.97 86.14 
Automotive* NEW...... 44.67 35.31 28.72 AB09G0HA33SL2GY 813629-ND  [33MHz, i9G0HA, 32-Bit MPU, 
AN87C196LA20F8 821030-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 24K OTP MCU, 3.3V, 16K Cache 87.06 68.73 59.57 
Automotiv .52-PLCC 33.62 26.58 21.62 AB0960HA4OSL2GZ 813628-ND — |40MHz, i9G0HA, 32-Bit MPU 
AS87C196CB20F8 821067-ND —_|5V, 20MHz, 3.3V, 16K Cache 90.74 71.64 62.09 
Automotive... 30.48 31.21 25.38 A80960HD50SL2GH 815231-ND  |50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
EE87C196KC20 863921-ND —[5V, 20MHz, 16-Bi 3.3V, 16K Cache 85.19 74.87 65.83 
MCU* NEW!. 93.91 18.35 14.92 A80960HD66SL2GJ 815230-ND (66MHz, i960HD, 32 
N87C196KD 802848-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP 33MHz Bus, 3.3V . 168-CPGA 91.66 80.55 70.83 
MCU... 2531 20.01 16.27 A80960HT75SL2GP 814114-ND — |75MHz, i960HT, 32-Bit MPU, 
N87C196KD20 802914-ND —_/5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP 3.3V, 16K Cache 168-PGA 101.76 89.43 78.63 
MCU.... 25.31 20.01 16.27 A80960JA3V25 819528-ND 25MHz, i960JA, 32-1 
EE87C196KDH20 863920-ND _[5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP 3.V, 2K Cache . is) Says ez 
MCU* NE! 2531 20.01 16.27 A80960JA3V33 819529-ND  |33MHz, i9G0JA, 32-Bit MPU, 
EE87C196MC 863926-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 3.3V, 2K Cache . 97:00) “45:00! 33:00 
Motor Control MCU* NEW! 19.98 15.73 11.90 A80960JD3V33 819533-ND  |33MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 16MHz 
i pi ae i f : Bus, 3.3V, 4K Cache..... 66.50 52.50 45.50 
N87C196MD 803624-ND _|5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU..... 18.48 14.61 11.88 AaoosaNnaves Pee soutis ioeoID ae at AIP 
N87C196MH 803661-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU 4995 15.77 12.83 Sah Cae 7448 58.56 50.76 
N87C196NT 803728-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU..... 27.30 21.58 17.55 Aa0REDIDAVEE STSSSONIDINNAGGMHZ, G60JD, a-Bi: PU : : : 
$87C196KB16 802539-ND  |5V, 16MHz, 16-Bit, 8K OTP MCI 18.92 14.90 11.27 aay i cack ' RIEU OOMESTON 
$87C196KC20 802755-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU...80-MQFP 23.21 18.35 14.92 AaooRauEat26 PTSeCOTAME SNH, OBOE 32-811 MEL. : ; : 
$87C196KD 802861-ND _|5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU...80-MQFP _25.31__-20.01 16.27 aay alGache y ae) SoRD ceaD 
$87C196MD 803636-ND  |5V, 16MHz, 16-Bit, 1GK OTP MCU...80-MQFP 1848 14.61 11.88 A80960JF3V33 819542-ND — |33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, ° ° ; 
EG87C196MH 864507-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP Industrial 3.3V, 4K Cache . 76.00 60.00 52.00 
Motor Control MCU* NEW!. 22.33 17.58 13.30 7 
ABOOGOKATG 803435-ND _|16MHz, i9G0KA, 32-Bit MPU, 
$B87C196KC20 802774-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU....80-SQFP 23.21 18.35 14.92 512 byte Cache 132-PGA 48.90 38.18 31.05 
Yw87C196KC20 864107-ND | 5V, 20MHyz, 16-Bit, 16K OTP AB0960KA25 803490-ND | 25MHz, i960KA, 3 i ; : 
MCU* NEW!. 23.21 18.35 14.92 512 Byte Cache 132-PGA 51.45 40.67 33.08 
TN87C196CA 817074-ND —_|5V, 16MHz, 16-Bit, 32K A80960KB16 803496-ND — |16MHz, i9G0KB, 32-Bit MPU, 
OTP MCU, Extended Temp............68-PLCC 17.85 14.11 11.48 512 Byte Cache 132-PGA 42.69 33.75 27.45 
TN87C196CB 817075-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 56K A80960KB20 803516-ND 20MHz, i960KB, 32- 
OTP MCU, Extended Temp.............84-PLCC 19.95 15.77 12.83 512 Byte Cache 53.97 42.67 34.70 
EN87C196KB16 864857-ND —_|5V, 16MHz, 16-Bit, 8K OTP MCU, A80960KB25 803535-ND —|25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
Extended Temp.* NEW! .68-PLCC 19.27 15.17 11.48 512 Byte Cache 132-PGA 56.70 44.82 36.45 
EN87C196KC20 864858-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OT A80960MC25 816319-ND  |25MHz, i960MC, 
Extended Temp.* NEWS... .68-PLCC 23.52 18.60 15.12 512 Byte Cache .... 132-CPGA 192.05 180.50 173.28 
U87C196MC 803558-ND —_|5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU.....64-SDip 18.90 14.94 12.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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In i960 MICROPROCESSORS (Continued) | (PCI/L ALTE TAN 
Intel Digi-Key Price Each *& Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
FCB09G0HA25SL2GU 813626-ND | 25MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 0X82527 863844-ND | CAN Protocol Serial Communications 
3.3V, 16K Cach .208-QFP 65.74 51.90 44.98 Controller, Automotives NEW!...44-PLCC 894 715 4,72 
FC80960HA33SL2GV 813627-ND | 33MHz, i960HA, 0682527 863661-ND | CAN Protocol Serial Communications 
3.3V, 16K Cache... 208-QFP 73.66 58.16 50.41 Controller, Automotives NEW!.....44-QFP 935 748 4.93 
FC80960HA4OSL2GW 813625-ND | 40MHz, i960HA, 32-Bit MPU, EP82562ET 863275-ND | Platform LAN Connect (PLC) 
3.3V, 16K Cache... 208-QFP 77.12 60.89 52.77 Controller* NEW! 48-SSOP_ 9.65 7.73 5.09 
FC80960HD32SL2GL 815243-ND — | 32MHz, i960HD, 32-Bit MPU, FW82439HXSU115 807787CT-ND | 82439HX System Controller 
3.3V, 16K Cache... 208-QFP 78.36 61.86 53.62 (MHXC) 324-BGA 26.00 21.58 17.55 
FC80960HDS0SL2GM 815241-ND | SOMHz, i960HD, 32-Bit MPU, FW82439TXSL28T 813149TR-ND | 82439TX System Controller 
3.3V, 16K Cach .208-OFP 83.89 66.23 57.40, (MTXC) 324-BGA 4788.00/360 
FC80960HD66SL2GN 815238-ND | 66MHz, i960HD, FW82439TXSL28T 813149CT-ND | 82439TX System Controller 
3.3V, 16K Cache ...208-SQFP 84.86 74.58 65.58 (MTXC) 324-BGA 20.56 16.19 12.25 
FC80960HT75SL2GT 815234-ND 75Mkz, i960HT, 32-Bit MPU, GCIXF440AC 831001-ND Multiport 10/100 Mbps 
3.3V, 16K Cache... 208-QFP 89.45 78.61 69.12 Ethernet Controller 352-BGA 60.61 47.85 41.47 
FW80960VH100 820682-ND | 100MHz, i960VH, 32-Bit MPU, GD82550EYSL4MJ 830751-ND _| Fast Ethernet Multifunction 
3.3V, 16K Cache....... 324-BGA 75.43 59.55 51.61 PCI/Cardbus Controller ....ccsee- 196-BGA 33.43 26.43 21.50 
GD80960JA25 820061-ND —/ 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, GD82559ERSL3DG 825111-ND | Fast Ethernet Multifunction 
3.3V, 2K Cache 196-BGA (2812201827 PCI/Cardbus Controller... 196-BGA 18.31 14.42 10.91 
GD80960JA33 820063-ND | 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, GD82559SL3HD 822772-ND _ | Fast Ethernet Multifunction 
3.3V, 2K Cache 196-BGA 35.47 28.04 22.81 PCI/Cardbus Controller 196-BGA 35.72 28.24 22.97 
GD80960JF33 819771-ND | 33MH2z, i960JF, 32-Bit MPU, KU82596CA25SZ716 806726-ND | 25MHz, 5V, LAN Coprocessor. 132-OFP 33.60 26.56 21.60, 
3.3V, 4K Cache... 196-BGA 44.75 35.38 28.77 KU82596CA33SZ717 806764-ND | 33MHz, 5V, LAN Coprocessor. 132-OFP 39.90 31.54 25.65 
KU80960CA16 802858-ND | 16MHz, i960CA, 32-Bi KU82596DX258Z714 806807-ND _| 25MHz, 5V, LAN Coprocessor. 132-QFP 39.90 31.54 25.65 
with DMA, IK Cache 196-OFP BRIGGS ISG GoI0.09 KU82596DX33SZ715 806835-ND | 33MHz, 5V, LAN Coprocessor. 132-QFP 44.10 34.86 28.35 
KU80960CF25 803044-ND | 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU KU82596SX20SZ713 806867-ND | 20MHz, 5V, LAN Coprocessor. 132-QFP 3255 25.73 20.93 
with DMA; 4K Cache 70.78 55.88 48.43 $B82371SBSU093 805436-ND | PCI ISAIDE Xcelerator (PIIX3)........208-QFP 23.50 18.50 14.00 
Huei EOS °2Mtz, i960CF, 82-bit MPU $¢D2231100CD 832550-ND | 2-Ch. Serial WAN Controller........100-MOFP 21.00 16.60 13.50 
siaaasosaia caer EMRE aS AS) scp2402100CM 832517-ND | Intelligent Multiprotocol WAN 
: : Communications Controller............ 160-QFP 21.15 16.65 12.60 
S12 ye Cache’ eS $¢D2431100CD 832518-ND | Advanced 4-Channel Serial WAN 
N809605A16 SURED on eer ye Leanaae seosionn | pcommuneatons Contler...100-MOFP 37.80 2088 24.30 
i ea ¥ : A 1 519- rogrammable 4-Channel 
N809608A20 BOS ESICTEND)) 20MHz, 1960SA, 32-Bit MPU, Communications Controller.........100-QFP 40.43 31.96 25.99 
_ Ge) SUES SEIS EN82527 864938-ND | CAN Protocol Serial Communications 
N80960SB10 803870-ND | 10MHz, i960SB, 32-Bit MPU, Saale ae a 14-PLcc [OTERO 
512 Byte Cache... 18.75 14.77 11.18 : : E 
FE80960SB16512 863986-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache* NEW! 20.77 16.36 12.38 I ETHERNET 
NGB0960JA3V16 819544-ND | 16MHz, i960JA, 32-Bit MPU, CONTROLLERS 
2K Cache, 3.3V.... 23.45 1847 13.98 ar ; 
NG80960JA3V25 819545-ND | 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, ne Diol aey neverinticn Pky. 4 Price Each 
3.3V, 2K Cache .. 28 Ez ACIS 27, DA82562EM 829707-ND | 10/100 Ethernet Platform LAN 
NG80960JA3V33 819546-ND | 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, Connect Bus Controller .......00 48-SSOP 18.35 14.45 10.94 
3.3V, 2K Cache........ 35.47 28.04 22.81 FW82546GB 855352-ND | Dual Port Gigabit, Mac/Phy 
NG80960JC33 820340-ND | 33MHz, i960JC, 32-Bit MPU, Ethernet Controller . 97.40 8560 75.27 
16MHz Bus, 16K Cache. 55.23 43.66 35.51 GCIXF1002ED 832414-ND | Dual Port Gigabit Ethernet Media 
NG80960JC66 820343-ND —/ 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, Access Controller ...csnscsseeeneee 304-BGA 92.07 80.91 71.15 
SoMite Bus, 16K Cache een) Baie) Pai) GD82541ER 858265-ND _| Single Port Gigabit, Mac/Phy 
NG@80960JC50 820342-ND | SOMHz, i960JC, 32-Bit MPU, Ethernet Controller ....c..cccoee 31.37 24.80 20.17 
3.3V, 18K Cache 132-QFP 30.40 24.00 20.80 LU82541ER 862931-ND | Single Port Gigabit, Mac/Phy 
NG@80960JD3V40 819550-ND | 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, Ethernet Controller® NEW? 3137 2480 20.17 
3.3V, 4K Cache... 132-QFP 48.66 38.42 33.30 LU82541PI 860575-ND | Single Port Gigabit, Mac/Phy 
NG@80960JD3V50 819551-ND | SOMHz, i960JD, 32-Bit MPU, Ethernet Controller* NEW!.........196-BGA 37.04 29.29 23.82 
3.3V, 4K Cache... 192-PGA BSS 2 ame 2: fame) 608254761 855106-ND | Single Port, 1 Gigabit, Mac/Phy Ethernet 
NG80960JD3V66 819553-ND | 66MHz, i960JD, 32-Bit MPU, Controller using CSA 196-BGA 63156 42.09 96.65 
Say aK Cache 132-0FP SGC Ris elma) oo @D82550ELSL4MK 830748-ND | Fast Ethernet PCI/CardBus Cont......196-BGA 34.13 26.98 21.94 
NG80960JF3V25 819556-ND | 25MHz, i960JF, 32-Bit MPU, GD825506MSL4ML 831172-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller......196-BGA 33.43 26.43 21.50 
sicanoenieee ren soa Fee amo 182-OFP (637.52 2015s 20106 GD82550GYSLAY5 833858-ND _| Fast Ethernet PCI/CardBus Cont......196-BGA 33.43 26.43 21.50 
WACK Caches 490-0FP (OATES See GD82550PMSL4Y7 834051-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller....196-BGA 33.43 2643 21.50 
nIGSUSEUISSS PTCSEM TM S3NIFL, ELIS, SOIC LU82551ER 860614-ND | Ethernet PCI/CardBus Ctrir.* NEW!..196-BGA 13.04 1043 6.88 
SAV Ek Cake , 130-0? HER eoien en GD82559CSL3DF 825112-ND | 10/100 PCI Bus Mac/PHY 
N@sog6oJT100 818018-ND 400MHz i960JT 30-Bit MPU : ‘ Ethernet Controller... ee 196-BGA 35.72 28.24 22.97 
avai baste , 130-077 MEER GD82559ERSL3TU 826238-ND | 10/100 PCI Bus Mac/PHY 
NG80960KA16 803445-ND 46MHz i960KA. 30-Bit MPU ; i : Ethernet Controller... 196-BGA 16.36 12.94 10.52 
512 Byte Cache . : 132-OFP 2234 1767 14.37 LU82562EZ 860581-ND 10/100 Integrated Ethernet Platform 
NGBO960KA20 303464-ND 20MHz, 960KA, 32-Bit MPU LAN Connect Device* NEWE......196-LBGA 9.65 7.73 5.09 
512 Byte Cache 432-OFP 26.12 2065 16.80 RC82545GM 855561-ND Single Port Gigabit Mac/Phy Ethernet 
NG80960KB16 803504-ND 46MHz, i960KB 39-Bit MPU i E 3 Controller with SerDes................. 364-TBGA 85.23 67.29 58.32 
> ; , $82562EH 829047-ND | 10/100 Ethernet Platform LAN 
512 Byte Cache... 132-QFP 24.55 19.41 15.79 Caniack bus Controller yas ABB Ht 
NG80960KB20 803523-ND | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, : : i : 
512 Byte Cache. 130-08P Meme Team yea S82595FX 806680-ND | ISA/PCMCIA High Integration 
NG80960KB25 303540-ND | 25MHz, (960KB, 32-Bit MPU Ethernet Controller ..........-sscssssse 160-MQFP 29.40 23.24 18.90 
Btls Cathe , my ee TOD $B82558BSL2P4 816075-ND | 32-Bit Fast Ethernet PCI Bus 
$80960SA16 803843-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, Controller with Integrated PHY.....208-SQFP 35.70 28.22 22.95 
512 Byte Cache . - Bao Se Kies TL82543GCSL4AC 829160-ND | 10/100/100 PCI Bus Mac 
TA80960KA20 803470-ND 20MHz, i960KA, 30. Bit MPU, B12 Gigabit Ethernet Controller.............. 352-BGA 94.41 82.97 72.96 
Byte Cache, Extended Temp...........132-PGA 46.18 36.51 29.69 
TA80960KB16 803510-ND | 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 ETHERNET 
Byte Cache, Extended Temp...........132-PGA 47.38 37.45 30.46 TRANSCEIVERS / RECEIVERS 
TA80960KB20 803529-ND | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 Titel Digi-Key Price Each # 
TAS0960KB2 goas4e-np | 25M 7 SoCiG, Bt tes a con eo peserinion ee _ _)_ 
5 546- 2, i} 
Byte Cache, Extended Temp. .......132-PGA (RAE: Cease DEMIS eacnes "ae 44-LOFP 18.80 14.80 11.20 
TG80960JA3V25 819558-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, DJLXT361LE.A2 832034-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
2K Cache, Extended Temp. .. 30.85 24.39 19.84 Parallel Transceiver ........ccesessseseee- 44-LOFP 22.33 17.58 13.30 
TG80960JC66 826102-ND |) 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, DJLXT380LE.B4 832251-ND | 3.3V, 8-Port Short-Haul E1 
16K Cache... a 36.10 28.50 24.70 Transceiver 43.89 34.70 28.22 
TG80960JS25 824382-ND 25Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 3. 3V, DJLXT381LE.B4 832255-ND 3.3V, 8-Port Short-Haul E1 
16K Cache, Extended Temp. 26.04 20.59 16.74 Transceiver 144-LOFP 35.70 28.22 22.95 
TG80960/S33 825153-ND | 33MHz, 1960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, DJLXT384LE.B1 835827-ND | 3.3V, 8-Port, T1/E1/J1 Short-Haul 
16K Cache, Extended Temp .132-QFP 33.60 26.56 21.60 Transceiver. -144-LQFP = 32.93 26.00 22.53 
TG80960KA20 803479-ND | 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, DJLXT386LEB2834195 | 834195-ND__| Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr.... 100-LOFP 33.26 26.30 21.39 
Byte Cache, Extended Temp... 132-OFP_ 27.43 21.68 17.64 DJLXT388LEB2834197 | 834197-ND | Dual T1/E1/J1 Short-Haul Xcv 17.70 14.00 11.39 
TG80960KB25 803553-ND | 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 DJLXT9O1ALC.A4 831684-ND | 5V, Univ. 10BASE-T/AUI Xovr. 1218 9.75 6.43 
Byte Cache, Extended Temp.........132-QFP__ 33.41 26.42 21.48 DJLXT9O1LC.E2 831686-ND | 5V, Univ. 10BASE-T/AUI Xovr. 11.11 8.89 5.86 
TNBO960SA16 803846-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 DJLXT9O5LC.C2 831645-ND | 3.3V/5V, Univ. 10BASE-T Xcv 792 634 4.18 
Byte Cache, Extended Temp..........84-PLCC 24.95 19.73 16.04 WJLXT905LC.C2 863540-ND | 3.3V/5V, Univ. 10BASE-T 
TN80960SB16 803896-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 512 Xevr.* NEW!.... 7.92 6.34 4.18 
Byte Cache, Extended Temp. -84-PLCC 27.92 21.98 16.64 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ETHERNET TRANSCEIVERS / RECEIVERS (Continued) 


Digi-Key Price Each *& 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 
WJLXT905LE.C2 863533-ND 3.3V/SV, Univ. 10BASE-T 
Xcvr.* NEWS... .32-LQFP 1062 850 5.60 
DJLXT907ALC.A4 831647-ND 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr.........64-LQFP 1218 9.75 643 
DJLXT908LC.A4 831651-ND 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr.........64-LQFP 12.27 9.82 6.47 
DJLXT908LE.A4 831652-ND 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr.........64-LOFP 12.87 10.30 6.79 
DJLXT971ALCA4834105 | 834105-ND 3.3V, Fast Ethernet 
Transceiver. 64-LOFP 7.81 6.25 412 
WJLXT971ALE.A4 857343-ND 3.3V, 10/100Mbps Ethernet 
Xevr.* NEWE............ .64-LOFP 982 7.86 5.18 
DJLXT972ALCA4834109 | 834109-ND 3.3V, Fast Ethernet Transceivi .64-LQFP 6.22 498 3.28 
FALXT970ATCB11 833825-ND 10/100Mbps Ethernet Transceiver....64-TQFP 13.65 10.75 8.14 
FLLXT386BEB2834206 834206-ND Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xevr........160-BGA 39.69 31.38 25.52 
FLLXT971ABCA4834103 834103-ND 3.3V, Fast Ethernet Transceiver. 820 646 4.89 
FLLXT971ABEA4834104 834104-ND 3.3\, Fast Ethernet Transceiver. 942 742 5.62 
FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII) ..... 21.84 17.27 14.04 
FWLXT9782BCA9831681 | 831681-ND 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl)......272-BGA 21.84 17.27 14.04 
FWLXT9782BC.C4 834115-ND 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl)......272-BGA 33.60 26.56 21.60 
FWLXT9784BCA3834928 | 834928-ND 8-Port Fast Ethernet 
Transceiver (SMII, RMIl).... 324-BGA 73.50 58.10 47.25 
FWLXT9784BE.A3 833561-ND 3.3V, 8-Port 10/100Mbps 
Transceiver (RMII, SMIl).... 324-BGA 73.50 58.10 47.25 
FWLXT9785BC.D0 853308-ND 2.5V, Low Power, 8-Port, Ethernet 
Transceiver... oe 18.12 14.27 10.80 
PRLXT9785BC.D0 865126-ND 2.5V, Low Power, 8-Port, Ethernet 
Transceiver* NEW!.. 18.12 14.27 10.80 
HBLXT970AHCB11 831600-ND 10/100Mbps Ethernet Xcv 16.31 12.84 9.72 
HBLXT974BHC.A8 831627-ND 5V, 4-Port 10/100 Ethernet Xcvt 21.19 16.75 13.63 
WBLXT974BHC.A8 871486-ND 5V, 4-Port 10/100 Ethernet 
Xcvr.* NEW!. 21.19 16.75 13.63 
HBLXT975BHC.A8 831630-ND 5V, 4-Port 10/10 21.19 16.75 13.63 
HBLXT9761HCB2835066 | 835066-ND 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMIl) ...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
HBLXT9762HCB2835376 | 835376-ND 6-Port Fast Ethernet 
Xevr. (SMII) 08-HQFP = 18.82 14.88 12.10 
HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (MIl) 18.82 14.88 12.10 
WBLXT9785HC.DO 865112-ND 2.5V, Low Power, 8-Port, Ethernet 
Transceiver* NEW!.. si 18.12 14.27 10.80 
N82503 806119-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
(802.3 10BASE-T/AUI) -44-PLCC 11.75 9.25 7.00 
NLXT307PE.F4 832110-ND 5V, E1 Short-Haul Xcvr. -28-PLCC 1359 1087 7.17 
NLXT332PE.G2 832128-ND 5V, Short-Haul 2-Ch. LIU 
Transceiver. oe 25.20 19.92 16.20 
NLXT350PE.A2 832138-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Serial Transceiver 16.45 1295 9.80 
NLXT351PE.A2 832141-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Parallel Transceiver 15.28 12.03 9.10 
NLXT360PE.A2 832100-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
Serial Transceiver 18.80 14.80 11.20 
NLXT361PE.A2 832102-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
Parallel Transceiver 21.15 16.65 12.60 
NLXT362PE.A3 832121-ND 1-Port Long-Haul T1 
Serial Transceiver 16.59 13.07 9.89 
NLXT901APC.A4 831653-ND 5V, Universal 10BASE-T/AUI 
Transceiver. 10.67 8.54 5.63 
EELXT905PC.C2 871672-ND 3.3V/S5V, Universal 10BASE-T 
Transceiver* NEW! 6.93 5.55 3.66 
NLXT905PE.C2 831662-ND 3.3V/S5V, Universal 10BA\ 
Transceiver. 10.07 806 5.31 
NLXT907APC.A4 831664-ND 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
Transceiver. 11.85 9.49 6.25 
NLXT908PC.A4 831668-ND 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
Transceiver. 11.94 955 6.30 
EELXT908PC.A4 871624-ND 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
Transceiver* NEW!.. -44-PLCC 11.94 955 6.30 
PDLXT305ANE.F4 832171-ND 5V, T1/E1 Short-Haul Xevr. 28-Dip 1645 12.95 9.80 
PDLXT312ANE.A2 832288-ND 5V, Low Power, Dual T1 PCM 
Repeater/Transceiver. .16-Dip 15.75 12.45 10.13 
PDLXT315ANE.A2 832291-ND 5V, Low Power T1 PCM 
Repeater/Transceiver .. 16-Dip 16.45 12.95 9.80 
$82503 806140-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
(802.3, 10BASE-T/AUI) A751 92507200. 
SLXT350QE.A2 832244-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Serial Transceiver 17.63 13.88 10.50 
SLXT351QE.A2 832246-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Parallel Transceiver 18.80 14.80 11.20 
SLXT360QE.A2 832197-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
Serial Transceiver 22.33 17.58 13.30 
SLXT361QE.A2 832199-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 
Parallel Transceiver .... 22.33 17.58 13.30 
EGLXT970AQC.B11 873112-ND 10/100Mbps Ethernet Xcvr.* NEW!...64-QFP 13.04 10.27 7.77 
EGLXT973QCA3V 873178-ND 2.5V, 10/100Mbps, Dual Port 
Ethernet Transceiver* NEW!.....100-MQFP 10.78 863 5.69 
ETHERNET 
REPEATERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 10 100 
HBLXT9830C.A8 831540-ND 5V, 4-Port 10/100Mbps 
Ethernet Repeater. 33.60 26.56 21.60 
HBLXT9860HCB3831549 | 831549-ND 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Ethernet Repeater. 28.98 22.91 18.63 
HBLXT9863HCB3834131 | 834131-ND 6-Port Dual Speed 10/100 Fas' 
Ethernet Repeater. 21.86 17.29 14.06 
HBLXT9863AHC.B4 837734-ND 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Ethernet Repeater. 18.00 14.23 11.57 
HBLXT9880AHC.B4 837736-ND 8-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Ethernet Repeater. 42.76 33.80 27.49 
HBLXT9883HCB3834133 | 834133-ND 8-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Ethernet Repeater. 27.32 21.60 17.57 
HBLXT9883AHC.B4 837738-ND 8-Port Dual Speed 10/100 Fast 
Ethernet Repeater. 18.38 14.53 11.82 
NLXT914PC.B3 831504-ND 5V, 4-Port 10Mbps Etherne' 
(IRB, SMI, AU) 15.96 12.57 9.51 
SLXT9140C.B3 831521-ND 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
Repeater (IRB, AUI) 14.36 11.31 8.56 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
SLXT9140C.C4 831524-ND 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 

Repeater (IRB, AUI).............0..e 100-QFP 914.36 11.31 8.56 
SLXT915QC.B3 831529-ND 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 

Repeater (IRB, AUI).. 12.29 968 7.33 

EGLXT915QC.B3 865801-ND 5V, 4-Port 10Mbps Et 

Repeater (IRB, AUI)* NEWE.......... 64-QFP 12.29 9.68 = 7.33 
Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
FLIXF6151BEA2834984 834984-ND 28 T1/E1 Mapper 352-BGA 79.14 74.38 71.40 
IXF6401BEC7A1835148 835148-ND Broadband Acces: 352-BGA 274.65 258.13 247.80 
SLXT60510EA1831841 831841-ND SDH/SONET Overhead Terminator....208-QFP 129.48 113.79 100.05 
l BRIDGE CONTROLLERS 
Intel Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
GD31244SL786 856145-ND 4-Port PCI-X SATA Controller 

i 35.91 28.39 23.09 

NQ41210SL7JE 860909-ND Serial to Parallel, 

PCI Express to PCI X 

Bridge, 133MHZ ...........0--e 567-FCBGA 52.80 41.69 36.13 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
21050AB 821286-ND PCI-to-PCI Bridge... eee 208-QFP 30.35 «23.99 19.51 
$21152BB 837092-ND 32-Bit, 33MHz Transparent 
PCI-to-PCI Bridge... eee 160-QFP 18.99 14.95 11.32 
EG21152BB SL7T7 865097-ND 32-Bit, 33MHz Transparent 
PCI-to-PC! Bridge NEW!. 160-QFP 18.99 14.95 11.32 
FW21555ABSL6G8 848191-ND 64-Bit, 33MHz, PCI-to-PCI Bridge ....304-BGA 49.65 39.20 33.97 
PR21154BE SL7T9 865265-ND 64-Bit, 66MHz Transparent 
PCI-to-PC! Bridge NEW............ 304-BGA 51.28 40.54 32.97 
FW21555BB 848192-ND 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
PCI-to-PCI Bridge... 304-BGA 63.18 49.88 43.23 
PR21555BB SL7UG 865267-ND 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
PCI-to-PCI Bridge NEWS............ 304-BGA 63.18 49.88 43.23 
GD21150BC 828154-ND 32-Bit, 66MHz Transparent 
PCI-to-PCI Bridge... 256-LPBGA 42.82 33.85 27.53 
$B21150AC 823168-ND 32-Bit, 33MHz Transparent 
PCI-to-PC! Bridge... 208-QFP 39.06 30.88 25.11 
$B21150BC 822894-ND 32-Bit, 66MHz Transparent 
PCI-to-PCI Bridge. .-208-QFP 42.82 33.85 27.53 
I INTERFACE 
ADAPTERS/CARDS 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A8238910 808498-ND Multibus II Bus Interface Cont. 49-CPGA 132.00 116.00 102.00 
DZPD6729VCE 832535-ND PCI-to-PC Card Controller... O8-LQFP 23.73 «18.76 15.26 
SPD67290CC 832533-ND PCI-to-PCMCIA Host Adapter 208-QFP 22.33. 17.58 13.30 
CNLA6000PK5 830447-ND PRO/100 VE Desktop Adapter. 178.95 168.19 161.46 
MBLA340063 829954-ND PRO/100 SR Mobile Adapter . 91.77 86.25 82.80 
MBLA3456C3 829957-ND PRO/100 SR Combo Mobile Adapter .. 198.17 186.25 178.80 
PILA8460C3 832696-ND PRO/100 S Desktop Adapter. 74.25 65.25 57.38 
PILA8470C3 832702-ND PRO/100 S Server Adapter 87.45 76.85 67.58 
i FLASH 
MEMORY 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
E28F008S5120 808704-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8).....40-TSOP 16.45 12.95 9.80 
TE28F800C3BD70 868489-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8 420 336 2.10 
JS28F800C3BD70 868492-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory ( 4.20 3.36 2.10 
RC28F800C3BD70 867943-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory ( 420 336 2.10 
PC28F800C3BD70 868493-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory ( 4.20 3.36 = 2.10 
GT28F160B3BA90SB93 823475-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) 46-MBGA 313 247 1.87 
GT28F160C3BA110 819287-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) |6-MBGA 5438 428 3.24 
GT28F160C3BA90SB93 823477-ND 16Mb, 3V, 
(1Mx16) 46-MBGA 935 7.37 558 
GT28F160C3TA110 819293-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) 5438 428 3.24 
GE28F160C3TD70 853978-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16) 5.28 423 2.69 
RC28F160C3BA110 830116-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16 449 354 2.68 
RC28F160C3BD70 853981-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)...64-BGA 3.38 2.71 1.79 
PC28F160C3BD70 865397-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)* NEW! 492 394 246 
RC28F160C3TD70 853933-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16 3.66 2.93 1.93 
PC28F160C3TD70 865400-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)* NEWS. 492 3.94 2.46 
RD28F1604C3BD70855156 | 855156-ND 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 4Mb SRAM... eee 66-EBGA 7.81 625 4.12 
RD28F1604C3TD70SB93 | 855158-ND 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 4Mb SRAM... 66-EBGA 7.78 86.23 = 4.11 
TE28F160B3BA90SB93 823471-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) 6.11 4.81 3.64 
JS28F160B3TD70 866262-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)* NEW! 48-TSOP 492 394 246 
TE28F160C3BD70 853988-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16) 3.66 2.93 1.93 
JS28F160C3BD70 866264-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(1Mx16)* NEW! 48-TSOP 4.92 3.94 246 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


564 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PERIPHERAL 
INTERFACE PRODUCTS 


intel , FLASH MEMORY (Continued) intel 2 


Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TE28F160C3BD90 853990-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory GCIXB3208AA 831425-ND | 8-Port, 32-Bit, IX Bus 
(1Mx16) ... 532 4.26 2.66 Peripheral Controller ....-s.csseessee 352-BGA 106.92 93.96 82.62 
JS28F160C3TD70 866265-ND —_| 16Mb, 3V, FLASH Memory N87C42 804115-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 
(1Mx16)* NEW!.......... 492 394 2.46 Interface Slave Microcontroller......44-PLCC 16.45 12.95 9.80 
GE28F320B3BC70SB93 | 831112-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory EE87C42 863950-ND —_ 8-Bit, Universal Peripheral Interface 
(2Mx16) .. a 6.03 4.77 3.88 Slave Microcontroller* MEW!......44-PLCC 16.45 12.95 9.80 
GE28F320C3BC70SB93 | 831113-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 477 3.88 P87C42 804121-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 
GE28F320C3BC90 830946-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77 3.88 Interface Slave Microcontroller.......... 40-Dip 16.45 12.95 9.80 
GT28F320B3BA100 823191-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) ... .-47-MBGA 7.88 6.23 5.07 
GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory I MODEM CHIPSETS, 
(2Mx16) wA7-MBGA 22.72 17.89 13.54 CONTROLLERS, DSPs, AFEs 
GT28F320B3TA100 823197-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Intel Digi-Key Price Each + 
(2Mx16)... .-47-MBGA 7.88 6.23 5.07 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory MD5660AMS101 830882-ND | ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
(2Mx16) ... AT-MBGA 18.27 14.45 11.75 MDS5660DTMA, MD1724T11VCB) .— 1645 12.95 9.80 
GT28F320B3TA110 820972-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory MD5661AMV101 830883-ND | PCMCIA Modem Chipset (MD4451CVCB, 
(2Mx16) .. -47-MBGA 7.88 6.23 5.07 MDS5661DTLA, MD1724T11VCB)..........-— 14.70 11.62 9.45 
G128F320C3BA100 823205-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory MD5662AMS101 830884-ND _| ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
(2Mx16)... .-47-MBGA 7.88 6.23 5.07 MD5660DTMA, (MD1724T11VCB, 2pcs)...— 21.63 17.10 13.91 
GT28F320C3BA100SB93 | 823207-ND __| 32Mb, 3V, FLASH Memory MD5675TS101 830885-ND | USB Modem Chipset (MD4470CSCB, 
(2Mx16) ... .-47-MBGA 7.88 6.23 5.07 MD5660DTMA, MD1724T11VCB 18.90 14.94 12.15 
GT28F320C3BA110 820975-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory DQMD4451CVCB 830839-ND | 5V, 4451CV Controller 7.05 555 4.20 
(2Mx16) 47-MBGA 16.36 12.94 10.52 FYMD4450CSCB 830837-ND | 5V, 4450CS Controller 7.05 555 4.20 
GT28F320C3TA100SB93 | 823213-ND | 32Mb, av, FYMD4450CVCB 830890-ND _| 5V, 4450CV Controller 16.59 13.07 9.89 
(2Mx16) ... 7.88 6.23 5.07 FYMD4470CSCB 830849-ND | 5V, 4470CS Controller 16.17 1273 9.64 
GT28F320C3TA110 820978-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory DJMD5628DLB 830836-ND | 3.3V, 5628 Digital Signal Proc. 8.23 648 4.90 
(2Mx16)... .-47-MBGA 7.88 6.23 5.07 DOMD5661DTLA 830848-ND | 3.3V, 5661 Digital Signal Proc. 7.05 555 4.20 
RC28F32003BA110 828110-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 6.40 __—‘5.20 FYMD5660DTMA 830842-ND | 3.3V, 5660 Digital Signal Proc. 7.05 555 4.20 
PC28F320C3BD70 865363-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory FYMD8820 830850-ND 3.3V, 8820 Digital Signal Proc........ 4777 37.71 32.69 
(2Mx16)* NEW!.......... a 7.01 5.61 3.70 DYMD1724T11VCB 830851-ND 5V, Sigma-Delta Analog Front End....44-LQFP 400 3.20 1.90 
RC28F320C3TA110 828112-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) 8.09 640 5.20 
RC28F320C3TD70 851145-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 5.83 4.59 3.48 in XSCALE™ 
RC28F320J3C110SL7H7 | 860791-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory tel t 
(4Mx8, 2Mx16) 64-EBGA 8.03 6.43—«4.24 STORAGE PROCESSORS 
RD38F1020C0ZBLOSB93 | 849856-ND | 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory Intel Digi-Key Price Each x 
with 8Mb SRAM 6 11.23 885 6.70 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
RD38F1020COZTLOSB93 | 849853-ND | 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory FW80219M400SL7CL 858184-ND | 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
with 8Mb SRAM 11.23 8.85 6.70 Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
RD38F1020WOYBQ0SB93 | 858994-ND | 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory PCI-X Interface, 400MHZ..........0- 544-BGA 54.21 42.80 37.09 
with 8Mb SRAM 19.62 15.45 11.69 FW80219M600SL7CM 858207-ND | 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
RD38F1020W0YTQOSB93 | 858995-ND | 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
with 8Mb SRAM 19.62 15.45 11.69 PCI-X Interface, 600MHz. -044-BGA 61.75 48.75 42.25 
TE28F320C3BA100 823220-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory FW8032TM600SLOR3 850667-ND | 32-Bit, High Perf. PCI Processor with 
(2Mx16) .. 8.82 6.98 5.67 Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
TE28F320C3BA110 820967-ND | 32Mb, 2V, Fl PCI-X Interface, 6OOMHZ.........e 544-BGA 135.94 119.47 105.05 
(2Mx16)... 8.82 698 5.67 
JS28F320C3BD70 864836-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory . ™ 
(2Mx16)* NEW!......... 7.01 561 3.70 intel S XSCALE 
JS28F320C3TD70 864838-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory : NETWORK PROCESSORS 
(2Mx16)* NEWE.......... 7.01 561 3.70 Intel Digi-Key Price Each * 
TE28F320J3C110SL7H8 | 860792-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
(2Mx16) ... 8.03 6.43 4.24 FWIXP421BB 852277-ND | 266MHz Network Processor with Xscale™ 
E28F640J3A120SL4AX | 829867-ND _| 64Mb, 3V, FLASH Memory Core, 2 HSS Serial Ports . 30.22 23.89 19.43 
(8Mx8, 4Mx16) .. 24.36 19.26 15.66 FWIXP422BB 852276-ND 266MHz Network Processor 
RC28F640J3C115SL7H9 | 860793-ND | 64Mb, 3V, FLASH M Core, Crypto Processor Support....492-BGA 29.23 23.11 18.80 
(8Mx8, 4Mx16) 10.41 820 6.21 FWIXP425BB 852264-ND | 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
RD38F2020W0YBQOSB93 | 854798-ND 64Mb, 3V, Stacked FLASH Memory Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
with 8Mb SRAM 14.39 11.38 9.25 MAC, Utupia 2 Interface ........cssce 492-BGA 36.20 28.62 23.28 
RD38F2020WOYTQOSB93 | 854813-ND | 64Mb, 3V, Stacked FLASH Memory PRIXP425BB 869046-ND | 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
with 8Mb SRAM 1439 11.38 9.25 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
TE28F640J3C115SL7HA | 860794-ND —_| 64Mb, 3V, FLASH Memory MAC, Utupia 2 Interface* NEW!...492-BGA 36.20 28.62 23.28 
(8Mx8, 4Mx16) 10.41 820 6.21 FWIXP425BD 852279-ND | 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
JS28F640P30B85 873892-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
Memory NEW!............. 10.92 874 5.76 MAC, Utupia 2 Interface ...............- 492-BGA 62.91 49.67 43.05 
JS28F640P30T85 873897-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded PRIXP425BD 866108-ND 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
Memory NEW!............. 10.92 874 5.76 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
PC28F640P30B85 873919-ND —_| 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded MAC, Utupia 2 Interface* NEW!...492-BGA 62.91 49.67 _ 43.05 
Memory NEW............. 10.92 8.74 5.76 
PC28F640P30T85 873913-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded 
Memory NEW! G4EBGA 10.92 8.74 5.76 XSCALE™ HANDHELD 
RDSSFS350WWZD01SB93 | 861440-ND | 128Mb, 3V, Stacked FLASH Memory APPLICATION PROCESSORS 
with 64Mb PSRAM 8 48.17 38.03 32.96 Intel Digi-Key Price Each + 
TE28F128J3C150SL758 | 854767-ND _| 128Mb, 3V, FLASH Memory Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
(16Mx8, 8x16) 16.65 13.17 10.71 GDPXA255A0C200 852064-ND — | 200MHz, PXA255 Processor with 
JS28F128P30B85 873810-ND —_| 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded Xscale™ Technology, 256-BGA 27.30 21.58 17.55 
Memory NEW!. 16.36 12.88 9.75 GDPXA255A0E200 852055-ND | 200MHz, PXA255 Processor with 
JS28F128P30T85 873824-ND 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded Xscale™ Technology, Ext. Temp ....256-BGA 29.32 23.18 18.85 
Memory NEW1............ 16.36 12.88 9.75 LUPXA255A0C400 867748-ND | 400MHz, PXA255 Processor with 
PC28F128P30B85 873877-ND _| 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded Xscale™ Technology* NEW!........256-BGA 45.91 36.29 29.52 
Memory NEW............ 16.36 12.88 9.75 GDPXA255A0E400 852106-ND | 400MHz, PXA255 Processor with 
PC28F128P30T85 873880-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded Xscale™ Technology, Ext. Temp....256-BGA 46.28 36.54 31.67 
Memory NEW............ 64-EBGA 16.36 12.88 9.75 
JS28F256P30B95 877823-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded 
Memory NEW!......... 2167 1714 13.94 INTEGRATED 
JS28F256P30T95 877825-ND —_| 256Mb, 1.8V StrataFlash® Embedded CUITS 
Memory NEW/............. 21.67 17.14 13.94 Infineon Tech. Digi-Key Price Each 
PC28F256P30B85 873888-ND SMT MEWTE mbedded beer Previn Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ieee { : { 7 = 
PC28F256P30T85 873900-ND | 256MDb, 1.8V StrataFlash® Embedded NEW! LED Ballasts NEW! 
Memory NEW!......... 2167 1714 13.94 BCR401RE6327 | BCR401RE6327INCT-ND ]18V, 60mA LED Driver.. (Oe ene) 
BCR401RE6327 | BCR401RE6327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver.. 384.00/3,000 
rn BCR402RE6327 | BCR402RE6327INCT-ND |18V, 60mA LED Driver.. AG 228) 
intel fc DIRECT DIGITAL BCR402RE6327 | BCR402RE6327INTR-ND |18V, 6A LED Drive 384.00/3,000 
¥ SYNTHESIS PRODUCT BCR402UE6327 _ | BCR402UE6327INCT-ND |40V, 65mA LED Driver... 58.29.23 
Intel Digi-Key Price Each + BCR405UE6327 | BCR405UE6327INCT-ND ]40V, 65mA LED Driver... 58.2928 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10-100 BCR405UE6327 | BCR405UE6327INTR-ND |40V, 65mA LED Driver.. 510.00/3,000 
1375A80CE 828902-ND Mini 25MHz Digital Freq. Synthesizer..35-DIL 641.25 630.99 615.60 Power Management 
" ADM6996LX-AA-T-1]ADM6996LX-AA-T-1IN-ND ]High Performance, 6-Port, 10/100Mbps 
intel } DEMODULATION AND TX/FX Switch NEWS. : 6.19 4.29 3.84 
S CODING PRODUCT BSP76-E6327 | BSP76-E6327INCT-ND _|Smart Lowside Power Switch 1.73 150 1.16 
Intel Digi-Key Price Each BSP76-E6327 | BSP76-E6327INTR-ND Smart Lowside Power Switch 691.00/1,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 BSP742T BSP742TINCT-ND Smart Power Highside Switc! eel alee altel} 
N2105CM 828541-ND _| Digital CMOS QPSK Cable Demod....68-PLCC 23.10 18.26 14.85 * RoHS Compliant (Continued) 
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" Infineon Tech. Digi-Key Price Each + 
INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Infineon Tech. Digi-Key Price Each + PEB3265H-V13 | PEB3265H-V13IN-ND | Dual Channel Subscriber Line Interface 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Codec Filter SLICOFI-2x .............. P-MQFP-64-1 13.58 9.63 8.81 
BSP742T BSP742TINTR-ND Smart Power Highside Switch . P-DSO-8 1540.00/2,500 PEB202565-V21 [BEB 2D Soba lat omg) Muttichannel Network Interface 
BSP752R BSP752RINCT-ND _| Smart Power Highside Switch . -8SOIC 1.98 1.72 1.33 Controller for HOLG/PEP P-BGA-388 [22i STR SI 7a Ica 55 
BSP752R BSP752RINTR-ND Smart Power Highside Switch . .8-SOIC 1860.00/2,500 PEB20320H-V34 | REBSDS20 IMCs IbaWOag) Muttichannel Network Interface 
BTS282Z-E3180A |BTS282ZE3180AINCT-ND| Enhancement Mode N-Channel Controller for HDLC.......... P-MQFP-160-1 84.42 74.21 64.32 
Speed TEMPFETe. w-P-10220-7-3 4.06 3.54 2.63 PEB20321H-V22 |PEB20321H-V22IN-ND | Multichannel Network Interface Controller 
BTS282Z-E3180A |BTS282ZE3180AINTR-ND | Enhancement Mode N-Channel for HDLC with Extensions..........P-MOFP-160-1 92.71 81.50 70.64 
Speed TEMPFET@. P-T0220-7-3 2114.00/1,000 PEB20534H10-V21 |PEB20534H10-V21IN-ND| DMA Supported Serial Communication 
BTS117 BTS117IN-ND Smart Lowside Power Switc! P-T0-220-3-1 2.34 1.96 1.64 Controller with 4 Channels...........P-FOFP-208-7 82.80 72.80 63.09 
BTS133 BTS133IN-ND Smart Lowside Power Switc! P-T0-220-3-1 2.97 2.59 1.93 PEB20534H52-V21 |PEB20534H52-V21IN-ND| DMA Supported Serial Communication 
BTS141 BTS141IN-ND Smart Lowside Power Switc P-T0-220-3-1 4.30 3.75 2.79 Controller with 4 Channels........... P-FQFP-208-7 105.18 92.47 80.14 
BTS409L1 BTS409L11IN-ND Smart Highside Power Switch .........T0-220AB/5 246 2.05 1.73 PEF3452H-V13 PEF3452H-V13IN-ND Line Interface Unit for DS3, STS1 
BTS410F2-E3062A |BTS410F2E3062INCT-ND | Smart Highside Power Switch . D2-PAK 3.28 286 2.13 and E3 TE3-LIU™ ...o-ccccccccseccssse P-MQFP-44-2 48.33 34.14 33.13 
BTS410F2-E3062A |BTS410F2E3062INTR-ND | Smart Highside Power Switch .. D2-PAK 1713.00/2,500 PEF22810T-V21TR |PEF22810T-V21INCT-ND | Standard, Very High Bit-Rat 
BTS428L2 BTS428L2INCT-ND | 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Highside celibate heen 
P Switch T0-252-5-1 228 199 148 DSL Chipset, Line Driver W625 132023) 
SED ST , oe somone Sat ani : : : PEF22810T-V21TR |PEF22810T-V21INTR-ND | Standard, Very High Bit-Rate, 
Power SWIICR wn T0-252-5-1 _2965.00/2,500 eee eel oe 
BTS432E2 BTS432E2IN-ND Smart Highside Power Switch.......10-220AB/5 4.97 4.33 3.23 PMB2201R-V12TR ERIE OU MT EGIED) 2.5GHz Mixer DG and 0.8-1.5GHz 
BTS442E2 BTS442E2IN-ND Smart Highside Power Switch........T0-220AB/5 6.71 5.84 4.35 Vector Modulator. 4.80 4.40 3.92 
BTS443P BTS443PINCT-ND Smart Highside Power Switch . 0-252-5-1 3.07 2.68 2.00 PMB2313T-V15TR |PMB2313TV15TRINCT-ND | 1.1GHz Prescaler Circuit 255 2.34 2.09 
BTS443P BTS443PINTR-ND Smart Highside Power Switch......... 10-252-5-1 3812.50/2,500 PMB2313T-VISTR GHR2] SRUInINAE SND 1.1GHz Prescaler Circuit 89 15.00/2,500 
BTS611L1 BTS611L1IN-ND 2-Channel Smart Highside : PMB2314T-V15TR |PMB2314TV15TRINCT-ND | 2.1GHz Prescaler Circuit 3.00 275 2.45 
Power Switch .... 38 278) 203 PMB2314T-V15TR |PMB2314TVi5TRINTR-ND | 2.1GHz Prescaler Circuit 3915.00/2,500 
BTS621L1 BTS621L1IN-ND 2-Channel Smart Highside PSB2186N-V11TR |PSB2186N-V11INCT-ND | ISDN Subscriber Access Controller 
Power Switch .... TO-220AB/7_ 3.76 3.28 2.44 for Terminals (ISAC@-S TE) 15.79 14.10 9.87 
BTS640S2-G BTS640S2-GINCT-ND | Smart Sense Highside Power Switch... T0-263-7 3.57 3.41 232 PXB4220E-V32 | PXB4220E-V32IN-ND | Interworking Element for 
BTS640S2-G BTS640S2-GINTR-ND _ | Smart Sense Highside Power Switch... T0-263-7 1864.00/1,000 8 E1/T1 Lines IWE8 110.78 105.61 84.40 
BTS650P BTS650PIN-ND Siar Highelde High Current 70-2087 PREC oles PXB4220E-V33__|PXB4220E-V33IN-ND _ | Interworking Element for 
airs ‘. : ‘ : 8 E1/T1 Lines IWE8 116.39 94.19 90.83 
BTS660P BTSGGOPIN-ND Smart Highside High Current SAB82525N-V21TR |SAB82525N-V21INCT-ND | 2-Ch. High Level Serial Comm. 
Power Switch .... TO-220-7-3 6.69 5.83 4.34 
BISTIILT BIS7ITLIINCTEND EChannel § Hignsid Controller Extended (HSCX).... 29.19 26.07 20.33 
7 7 F -Channel Smart Highside SAB82525N-V21TR |SAB82525N-V21INTR-ND | 2-Ch. High Level Serial Comm. 
Power Switch .... P-DS0-20-9 4.40 3.83 2.86 Controller Extended (HSCX) 3018.50/500 
BTS711L1 BTS711L1INTR-ND 4-Channel Smart Highside 2 : 2 : 
Power Switch . _ -P-DS0-20-9 2292.00/1,000 SAB82526N-V21 |SAB82526N-V2tIN-ND | 1-Ch. High Level Serial Comm. 
BTS716G BTS716GINCT-ND 4-Ch. Smart Highside Power Switch....P-DSO-20 3.82 3.33 2.48 Controller Extended (HSCX) 13.41 11.80 10.23 
BTS716G BTS716GINTR-ND 4-Ch. Smart Highside Power Switch 1989.00/1,000 SAE800 SAESOOIN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gon 5.71 3.71 3.39 
IFX1117GSV IFX1117GSVINCT-ND | Mono 1A Voltage Regulator NE! 121 69 56 SAF82525N-V21 |SAF82525N-V21IN-ND | 2-Ch. High Level Serial Comm. 
IFX1117GSV IFX1117GSVINTR-ND | Mono 1A Voltage Regulator NEW! 1740.00/4,000 Controller Extended..... -P-LCC-44-1_ 22.47 16.75 15.40 
TLE4267S TLE4267SIN-ND 5V, Low-Drop Voltage Regulator. 3.27 1.91 1.79 TCASO5BGGEG TCASO5BGGEGINCT-ND | IC for Inductive Proximity Switches 
TLE4270G TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg.....P-T0263-5-1 3.17 2.91 2.59 with Short Circuit Protection .. 5.56 4.16 3.34 
TLE4270G TLE4270GINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg.....P-T0263-5-1 1487.00/1,000 TCA785 TCA785IN-ND LSL Compatible Phase Control IC. 6.78 451 4.04 
TLE4271-2G TLE4271-2GINCT-ND | 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg.....P-T0263-7-1 340 312 278 TDA5100 TDAS5100INCT-ND 868-870MHz ASK/FSK 
TLE4271-26 TLE4271-2GINTR-ND | 5V, Low-Drop Fixed Voltage Reg......P-T0263-7-1 1599.00/1,000 Transmitter 257 236 227 
TLE4274V50 TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator..........P-T0220-3-1 2.10 1.18 1.05 TDA5100 TDAS100INTR-ND 868-870MHz ASK/FSK 
Sensors Transmitter P-TSSOP-16 3528.00/3,000 
KT210 KT210IN-ND Silicon Temperature Sensor. ‘la ae TDA5101 TDAS101INCT-ND 311-317MHz ASK/FSK 
KT230 KT230INCT-ND Silicon Temperature Sensor. 58 a5T 39 Transmitter P-TSSOP-16 2.57 2.36 2.27 
KT230 KT230INTR-ND Silicon Temperature Sensor. 663.00/3,000 TDAS101 TDAS5101INTR-ND 311-317MHz ASK/FSK 
KTY135 KTY135INCT-ND. Silicon Temperature Sensor. 19 69 foo) Transmitter P-TSSOP-16 3438.00/3,000 
KTY135 KTY135NTR-ND Silicon Temperature Sensor. 663.00/3,000 TDA5103A TDA5103AINCT-ND 344-347MHz ASK Transmitter.........P-TSSOP-10 2.68 2.46 2.37 
KTY136 KTY136INCT-ND Silicon Temperature Sensor. 58 aH 39 TDA5200 TDA5200INCT-ND 868-870MHz and 433-435MHz Low 
KTY136 KTY136INTR-ND Silicon Temperature Sensor. 663.00/3,000 Power ASK Receiver..... P-TSSOP-28-1 3.87 3.55 3.42 
KTY216 KTY216IN-ND Silicon Temperature Sensor. 110 96 74 TDA5200 TDA5200INTR-ND 868-870MHz and 433-435MHz Low 
KTY236 KTY236INCT-ND Silicon Temperature Sensor. 58 poi 39 A - 1-93. 
KTY236 KTY236INTR-ND Silicon Temperature Sensor. 663,00/3,000 Power ASK Receiver...............+. P-TSSOP-28-1 9672.00/3,000 
— TDA5201 TDA5201INCT-ND 310 and 345MHz Low Power 
TLE4906L TLE4906LINCT-ND High Precision Hall-Effect : : 
; ASK Single Receiver................-+ P-TSSOP-28-1 3.87 3.55 3.42 
SWHCR NEWT, cs uae GY TDAS201 TDAS201INTR-ND 310 and 345MHz Low Pi 
TLE4906L TLE4906LINTB-ND High Precision Hall-Effect Hl and 2 FOW Fower 
Switch NEW! 926.00/2,000 ASK Single Receiver................-+ P-TSSOP-28-1 9672.00/3,000 
TLE4913 TLE4913INCT-ND Low Power Hall 74 68 61 TDAS211 TDAS211INCT-ND 310-350MHz FSK/ASK 
TLE4913 TLE4973INTR-ND Low Power Hall Switch 7050.00/3,000 Superheterodyne Receivet......... P-TSSOP-28-1 3.95 3.63 3.50 
TLE49356 TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic TDAS211 TDA5217INTR-ND 310-350MHz FSK/ASK 
Field Applications 1.09 1.00 .89 Superheterodyne Receiver......... P-TSSOP-28-1 9855.00/3,000 
TLE4935G TLE4935GINTR-ND Hall IC Switch for Magnetic TDA5212 TDAS5212INCT-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 
Field Applications 544.00/1,000 Superheterodyne Receiver......... P-TSSOP-28-1 3.95 3.63 3.50 
TLE4945-2L TLE4945-2LINTB-ND | Bipolar Hall IC Switch TDAS212 TDA5212INTR-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 
for Magnetic Field Applications ....... P-SS0-3-2 1120.27/2,000 Superheterodyne Receiver......... P-TSSOP-28-1 9855.00/3,000 
TLE4945-2L TLE4945-2LINCT-ND Bipalat fal ie Suit a >-sso-a.2 MoT ees TDA21201-B7 _|TDA21201-B7INCT-ND | Integrated Switch MOSFET Driver 
OF MGTIO G FE OB PUSAHORS o-- neoures : : ‘ and MOSFET.... = ..T0-263-7-2 4.72 411 3.07 
TLE4990 TLE4990INCT-ND Prog. Linear Ratiometric TDA21201-87 _|TDA21201-B7INTR-ND | Integrated Switch MOSFET Driver 
Hall |G NEW... Sey ist Sie and MOSFET... csssrsneensneee TO-263-7-2 2612.00/1,000 
TLE4990 TLE4990INTB-ND seh ee Rencinelnt eye teen TDA21201-P7 — |TDA21201-P7IN-ND —_| Integrated Switch MOSFET Driver 
ma|_tiall IC NEW... - PGSS04 00/8, and MOSFET ...oeore .T0-220-7-3 5.57 3.25 3.04 
Specialized Integrated Circuits TDA21201-S7  |TDA21201-S7IN-ND _| Integrated Switch MOSFET Driver 
BGA612E6327 — |BGA612E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC and MOSFET... T0-220-7-230 5.57 3.25 3.04 
Amp NEWS............... 162 88: 7 
BGA612E6327 —_ |BGA612E6327INTR-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC 
Amp NEWS............... 1845.00/3,000 LiL OE 
BGA614E6327 BGA614E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC 
Amp NEW! 0T-343 1.629179 Zilog Digi-Key Price Each 
BGA614E6327 _ [BGAG14E6327INTR-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC Part No. Part No. Description 1 25 100 
AMD EWA EEO 284C3006FEC 269-3036-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 561 4.21 2.80 
BGA616E6327 — |BGA616E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC ees 7 ; : s 
‘Amp NEW! 170 95 83 784C3006PEC | 269-3037-ND | GWlHz, 280 CMOS Counter/Timer Circu 5.61 4.21 2.80 
BGA616E6327 BGA616E6327INTR-ND | Silicon Germai Z84C3008PEC 269-3039-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circul 5.61 4.21 2.80 
Amp NEW! 1977.00/3,000 284C3008VEC 269-3040-ND | 8IMHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit. 561 4.21 280 
ICE2A165 ICE2A1651N-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont...... 183 159 1.23 Z84C3010PEC 269-3042-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 6.61 421 280 
ICE2A180Z ICE2A180ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont...... 173 145 1.22 2840301 0VEC 269-3043-ND | 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circui 561 421 2.80 
ICE2A265 ICE2A2651N-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont...... 174 145 1.22 
ICE2A280Z ICE2A280ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont...... 274 229 1.92 
ICE2A365 ICE2A365IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont...... 2.56 2.14 1.80 Zi LOE ROPROCESSORS 
ICE2A765P ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode 
Controller 3 426 3.71 277 Zilog Digi-Key Price Each + 
ICE2A0565 ICE2A0565IN-ND Off-Line SM -_ 6 135 148 91 Part No. Part No. Description 125-100 
hae Piercy Pe ie 6 eee 78018006FSC | 269-3004-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 10.68 8.01 5.47 
Controller 426 371 277 Z8018006PEC 269-3005-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor .. 12.03 9.03 6.17 
= = = Z8018006PSC 269-3006-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor 10.11 7.59 5.18 
PEB2075N-V13TR |PEB2075N-V13INCT-ND | ISDN D-Channel Exchange : 
Controller (IDEC@) P-LCC-44 24.42 21.80 15.26 Z8018006VEC 269-3007-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocesso 12.03 9.03 617 
PEB2075N-V13TR |PEB2075N-V13INTR-ND | ISDN D-Channel Exchange Z8018006VSC 269-3008-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor .... HOM e769) 15:18 
Controller (IDEC@) P-LCC-44 5815.02/500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Philips Digi-Key Price Each 
2 ib Oe MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TDA5S051ATD 568-1136-5-ND 16-SOIC 439 3.51 2.73 


Home Automation Modem - 16- 


Zilog Digi-Key oe Price Each & TDA7050TD 568-1137-5-ND Low Voltage Mono/Stereo Power Amp...8-SOIC 91 76 61 
Part No. Part No. Description a TDA7052AN 568-1138-5-ND [1 W BTL Mono Audio Amp 8-Dip 104 87 69 
Z8018008FSC 269-3009-ND |8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . 11.31 849 5.80 TDA7052ATD-T 568-1139-1-ND 1W BTL Mono Audio Amp 8-SOIC 1.04 87 = .69 
Z8018008PEC 269-3010-ND |8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . 12:75) 39:57) (6:54) TDA7052ATD-T 568-1139-2-ND 1W BTL Mono Audio Amp 8-SOIC 4121.25/2,500 

Z8018008PSC 269-3011-ND |8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . 10.58 7.90 5.39 TDA7052N 568-1140-5-ND 7W BTL Mono Audio Amp 8-Dip O11 76 61 
Z8018008VEC 269-3012-ND |8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . 14.55 10.92 7.47 TDA7056AU 568-1141-5-ND 5W BTL Mono Audio Output Amp 9-SIL 1.30 1.09 .87 
Z8018008VSC 269-3013-ND |8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . 10.53 7.90 5.39 TDA7056BU 568-1142-5-ND 5W BTL Mono Audio Amp........ 9-SIL 1.38 1.11 83 


78018010FSC 269-3014-ND |10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor ....80-QFP 12.90 9.68 6.54 TDA7057AQU 568-1143-5-ND  /2x8W Stereo BTL Audio Output Amp.......13-DIL 1.76 1.41 1.06 
Z8018010PSC 269-3016-ND |10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 12.90 9.68 6.40 TDA8425N 568-1144-5-ND Hi-Fi Stereo Audio Processor... -20-Dip 8.00 6.40 5.40 
28018010VEC 269-3017-ND 10MHz, 2180 CMOS Microprocessor. 14.94 11.21 7.66 TDA8542TSDK-T 568-2379-1-ND 2x0.7W BTL Audio Amp NEW! .20-SSOP 2.57 2.06 1.60 
28018010VSC 269-3018-ND 10MHz, 2180 CMOS Microprocessor. 12.90 9.68 6.40 TDA8542TSDK-T 568-2379-2-ND 2x0.7W BTL Audio Amp NEW! .20-SSOP 3591 .00/2,500 
284COO06FEC 269-3019-ND_|6IMHz, 280 CMOS Microprocessor. 5.61 4.21 2.80 TDA8543TD-T 568-2380-1-ND  |2W BTL Audio Amp NEW! 6-SOIC 236 1.89 1.47 
Z84COO06PEC 269-3020-ND |6MHz, 280 CMOS Microprocessor. 561 4.21 280 TDA8543TD-T 568-2380-2-ND _/2W BTL Audio Amp NEW! 6-SOIC 3307.50/2,500 
Z84CO006VEC 269-3021-ND |6MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 5.61 421 2.80 TDA8547TSDK-T 568-2381-1-ND 2x0.7W BTL Audio Amp NEW! .20-SSOP 2.97 2.38 1.85 
Z84CO008FEC 269-3022-ND |8IMHz, 780 CMOS Microprocessor. 561 4.21 2.80 TDA8547TSDK-T 568-2381-2-ND _|2x0.7W BTL Audio Amp NEW! 4758.00/2,500 
284C0008PEC 269-3023-ND |8IMHz, Z80 CMOS Microprocessor. 561 4.21 2.80 TDA8563010U 568-1145-5-ND |2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio 
284C0010FEC 269-3025-ND_|10MHz, 280 CMOS Microprocesso 561 4.21 2.80 eee Sena oe one eee ee 24 os he 
- a it ~ 7 Xe luad Gar Radio Power Amp...23- A s i 
seat OreC ae ae ee Seon ela esics TDA8920BTH-T 568-2060-1-ND _|2x100W Class-D Power Amp "D4-HSOP 6.21 4.97 4.20 
284CO020FEC 269-3028-ND |20MHz, 280 CMOS Microprocesso 13.29 9.97 6.82 TDA8920BTH-T 568-2060-2-ND — /2x100W Class-D Power Amp .24-HSOP 1971.68/500 
Z84C0020PEC 269-3029-ND |20MHz, Z80 CMOS Microprocesso: 13.29 9.97 6.82 TDA8943SFU 568-1147-5-ND 6W Mono BTL Audio Amp... w9SIL 142 1.19.95 
284C0020VEC 269-3030-ND_|20MHz, 280 CMOS Microprocesso 13.29 9.97 6.82 
78S18010FSC 269-3098-ND |T0MHz, Static 2180 Microprocesso! 1068 8.01 5.47 
28S18010PSC 269-3100-ND |10MLHz, Static 2180 Microprocesso! 10.11 7.59 5.18 PH | Li PS CLOCK AGEMENT) 
28S18010VSC 269-3102-ND |10MHz, Static 2180 Microprocesso! 10.11 7.59 5.18 a ail 2 OTP 
Z8S18020FEC1960 |269-3104-ND |20Mbz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp. 17.01 1276 873 Philips Digi-Key BY Price Each 
28S18020FSC 269-3105-ND |20MHz, Static 2180 Microprocesso! 14.04 1053 7.21 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 (100 
78S18020PSC 269-3107-ND |20MHz, Static 2180 Microprocesso! 14.04 1053 7.21 PCK210BS-T 568-2032-1-ND | Low Voltage Dual 1:5 Diff. ECL/PECL 
78S18020PSC1960 |269-3108-ND |20MHz, Static 2180 Microprocesso 14.04 10.53 7.21 Clock Driver... sot 5.00 4.00 3.38 
78S18020VEC 269-3109-ND |20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 17.01 12.76 8.73 PCK210BS-T 568-2032-2-ND Low Voltage Dual 1:5 Diff. ECL/PECL 
78S18020VEC1960 |269-3110-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp.... 17.01 12.76 873 Clock Driver... - 18300.00/6,000 
28S18020VSC1960 |269-3112-ND |20Mbz, Static 2180 Microprocessor 14.04 10.53 7.21 PCK953BD/G-F 568-2033-1-ND 20-125MHz PECL Input / 9 CMOS 
78S18020VSG  |269-3863-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor* NEW! 14.04 10.53 7.21 Output 3.3V PLL Clock Driver. 4.28 3.42 2.66 
78S18033VEC 269-3115-ND |33MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp 18.66 14.00 9.57 PCK953BD/G-F 568-2033-2-ND 20-125MHz PECL Input / 9 CMOS 
28518033VSC 269-3116-ND |33MHz, Static 2180 Microprocessor. 15.51 11.64 7.95 Output 3.3V PLL Clock Driver.... 4845.00/2,000 


RoHS Compliant 


* RoHS Compliant 
V4 Pe PERIPHERAL Af PHILIP 
ig! 


CONTROLLERS Philips Price Each 
Zilog Digi-Key Price Each + Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Part No. Part No. Description 1 25 100 USB 
Z84C1506FEC 269-3031-ND |6MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller... 16.17 1213 8.29 ISP1102BS-T 568-1876-1-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver 135 113 .90 
Z84C1510AEC 269-3032-ND |10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller.....100-VQFP 16.17 12.13 8.29 ISP1102BS-T 568-1876-2-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver 3442.50/6,000 
Z84C1510FEC 269-3033-ND |10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller........100-QFP 16.17 12.13 8.29 ISP1105BS-T 568-1877-1-ND Advanced 12M-Bit Transceiver. jase diiae a090 
Z84C1516ASC 269-3034-ND |16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller......100-VQFP 21.45 16.09 11.00 ISP1105BS-T 568-1877-2-ND Advanced 12M-Bit Transceiver. 3442.50/6,000 
Z8401516FSC 269-3035-ND _|16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller........100-QFP 21.03 15.78 10.79 ISP1160BD01-T 568-1878-1-ND Embedded 12M-Bit USB Host 
Controller... 5.50 4.40 3.72 
7 ee SERIAL ISP1160BD01-T 568-1878-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host pane 
i ‘ontroller.... 5156.25/1,51 
COMMUNICATION CONTROLLERS ISP1160BMO01-T 568-1879-1-ND Embedded 12M-Bi 
Zilog Digi-Key Price Each + Controller... 5.50 440 3.72 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 1SP1160BM01-T 568-1879-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host 
28523008PEC 269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller... 6875.00/2,000 
Controller, Ext. Temp 25.86 19.40 13.26 ISP1161A1BD 568-1162-ND USB Single-Chip Host/Device 
Z8523008PSC 269-3045-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. 15.81 11.86 8.11 Controller... 7.00 5.60 4.73 


78523008VEC  |269-3046-ND | 8MHz, Enhanced Serial ISP1161A1BM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Device 
Comm. Controller, Ext. Temp 22:03 clitalGunlaetl Controller... ste ..64-LQFP 7.00 5.60 4.73 
78523008VSC _|269-3047-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. 15.81 11.86 8.11 ISP1161ABD 568-1165-ND Full Speed USB Single-Chip Host/Device 
78523010PEC —|269-3048-ND | 10MHz, Enhanced Serial Controller... severe B4-LOFP 7.00 5.60 _ 4.73 
Comm. Controller XTemp.... 32.40 24.30 1661 ISPT181ADGG 568-1001-5-ND _| Full Speed USB Controller 412 330 257 
78523010PSC '269-3049-ND | 10MHz, Enhanced Serial Ci . Control 19.98 14.99 10.25 ISP1181BDGG 568-1002-5-ND Full Speed USB Controller 412 330 257 
sespapiovec. «— SRGTEOMIBML| {OMI EnhmeedSok ISP1183BS-T 568-1880-1-ND | Low Power 12M-Bit USB Interface 
Comm. Controller XTemp 44-PLCC 32.40 24.30 16.61 epiRaST aaccmann eee S2-HVGEN (iS CORES | 2aee 
78523010VSC _[269-3051-ND |10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller.......44-PLCC 19.98 14.99 10.25 fbi! : 
seosoiepee — BECEREANTEM GMS Eaten deny Device with DMA ....eececsenee32-HVQFN 12975.00/6,000 
Sr eae ISP1301BS 568-1166-ND USB On-the-Go Transceiver . 2eHVOFN 2.38 190 1.43 
zesoamepsc  fase-aosanp | reMtie Enfancod Sara Comin, Gontola nes 1824 1318 SET SOIBS-T POEs SOR I Nii) USB On-the-Go Transcaiver. BB 1 20 148 
7 ; . 4 Hae Us (SP1301BS-T 568-1881-2-ND _| USB On-the-Go Transceiver . 7125.00/6,000 


Z8523016VEC 269-3054-ND | 16MHz, Enhanced Serial 


Comm. Controller XTemp... 39.96 29.97 20.50 erie Cale amg ouale-Chip USB On-tne-Go 710 668 4.80 
28523016VSC 269-3055-ND ) 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controlle 25.65 19.24 13.15 1SP1362BD-S 568-1219-ND Single-Chip USB On-the-Gi 
Z8523020VSC 269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controlle 33.84 25.38 17.36 Contallen! ees 710 568 4.80 


Z85C3008PEC 269-3058-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Control! 
Z85C3008PSC 269-3059-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controlle 


13.47 10.11 6.91 ISP1362EE-T 568-1882-1-ND 12M-Bit USB On-the-Go 
9.00 6.75 4.62 Controller... 


7.60 6.08 5.13 


Z85C3008VEC 269-3060-ND_| 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controlle 13.47 10.11 6.91 ISP1362EE-T 568-1882-2-ND 12M-Bit USB On-the-Go 
Z85C3008VSC 269-3061-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controlle 9.00 6.75 4.62 Controller... 2d 11780.00/2,500 
Z85C3010PEC 269-3062-ND |) 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controll 15.33 11.50 7.85 ISP1520BD-S 568-1169-ND High Speed USB Hub Controller............ 64-LQFP 5.29 4.23 3.29 


Z85C3010PSC 269-3063-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller 
Z85C3010VEC 269-3064-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller 
Z85C03010VSC 269-3065-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller... 
Z85C3016PSC 269-3066-ND | 16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller... 


10.26 7.70 5.26 ISP1520BD-T 568-1883-1-ND High Speed 480M-Bit Hub 
15.33 11.50 7.85 Controller... 
10.26 7.70 5.26 ISP1520BD-T 568-1883-2-ND High Speed 480M-Bit Hub 
15.00 11.25 7.69 Controller... 


5.29 4.23 3.29 


4494.38/1,500 


285C3016VSC 269-3067-ND | 16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller... 15.00 11.25 7.69 ISP1521BE 568-1170-ND High Speed USB Hub Controller............ 80-LQFP 5.40) 4.32 3.36 
ISP1521BE-T 568-1884-1-ND —_| High Speed 480M-Bit Hub 
Controller... 540 432 3.36 
p H L | PS ISP1521BE-T 568-1884-2-ND _| High Speed 480M-Bit Hub 
RoHS Compliant Controller... 3060.00/1,000 
Philips Digi-Key Price Each ISP1561BM 568-1171-ND High Speed USB PCI Host 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ispieaien Peeper poumcolst ven oncpts 6.50 5.20 4.39 
$A52090 568-1196-5-ND | 850MHz Wideband VGA 16-SOIG 1266 11.40 10.11 Cane et ae as aq Gi BE 
SA5212AD 568-1198-5-ND | 140MHz Transimpedance Amp .8SOIC 6.00 4.80 4.05 ISP1582BS-T 568-1885-1-ND __| High Speed 480M-Bit Peripheral 
TDA1013BU 568-1125-5-ND | 4W Audio Power Amp..... 9SIL 1.20 1.01 81 Controller... im 540 432 336 
TDA1308T/N2 568-2090-5-ND Class AB Stereo Headphone Driver .8-SOIC 90 aay {ii0) = E a y Bi = 
TDA1516BQU 568-1127-5-ND | 24W BTL or 2x12W Stereo Car Radio pina pce cme) High Speed 460M-BIt Peripheral VEN RenTIDeT 
Power Amp 3.59287 2.24 ISP1583BS-T 568-1886-1-ND _| High Speed 480M-Bit Peripheral 
TDA1517PN 568-1128-5-ND | 2x6W Stereo Power Amp 146 122 98 Controller.... vows B4-HVQFN 5.70 4.56 3.85 
TDA1519BU 568-1129-5-ND | 12W BTL or 2x6W Stereo Car Radio ISP1583BS-T 568-1886-2-ND _| High Speed 480M-Bit Peripheral 
Power Amp Pty NU Sy aes) Controller... se 64-HVQFN 3562.50/1,000 
TDA1519CU 568-1130-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp... 3.59 287 2.24 1SP1760BE-T 568-1887-1-ND High Speed 480M-Bit Host 
TDA1524AN 568-1131-5-ND Stereo-Tone/Volume Control Circuit... 3.08 247 1.92 Controller... .128-LQFP 7.70 6.16 5.20 
TDA1554QU 568-1132-5-ND | 4x11W Single Ended or 2x22W Power ISP1760BE-T 568-1887-2-ND _| High Speed 480M-Bit Host 
p 276 222 172 Controller.... ...128-LOFP 4812.50/1,000 
TDA1560QU 568-1133-5-ND | 40W Car Radio High Power Amp 7.91 6.33 5.35 ISP1761BE-T 568-1888-1-ND —_| High Speed 480M-Bit On-the-Go 
TDA1562QU 568-1134-5-ND | 70W High Efficiency Power Amp 859 7.74 6.86 Controller, 128-LOFP_ 8.70 6.96 5.88 
TDA2611AU 568-1135-5-ND _| 5W Audio Power Amp 99 83 67 (Continued) 
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PHILIPS 


DATA COMMUNICATIONS (Continued) 


Philips Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
ISP1761BE-T 568-1888-2-ND High Speed 480M: 

.128-LQFP 5437.50/1,000 
PDIUSBD12D 568-1091-5-ND 28-SOIC 2.77 2.22 1.73 


PDIUSBD12PWDH-T 
PDIUSBD12PWDH-T 


568-1092-1-ND 
568-1092-2-ND 


USB Interface Device w/Parallel Bus..28-TSSOP 2.77 2.22) -:1.73 
USB Interface Device w/Parallel Bus ..28-TSSOP 3874.50/2,500 


Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
PCA9513D-T 568-1908-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 2.25 1.80 1.40 
PCA9513D-T 568-1908-2-ND Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer .. 3150.00/2,500 
PCA9513DP-T 568-1909-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 2.25 1.80 1.40 
PCA9513DP-T 568-1909-2-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 3150.00/2,500 


PCA9514D 


568-1030-5-ND 


Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 


2.25 1.80 1.40 


PHILIP 


‘A CONVERSIONS 
RoHS Compliant 


PCA9514D-T 
PCA9514D-T 
PCA9514DP-T 
PCA9514DP-T 
PCA9515AD 


568-1910-1-ND 
568-1910-2-ND 
568-1911-1-ND 
568-1911-2-ND 
568-1753-5-ND 


Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 
Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 
Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 
Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer .. 


2.25 1.80 1.40 
3150.00/2,500 

2.25 1.80 1.40 
3150.00/2,500 

sl: 502 090) 


PCA9515AD-T 


568-1031-1-ND 


13505 120/790 


rar PHTeIERET PCA9515AD-T 568-1031-2-ND 1920.00/2,500 
BA Deserintion Pig 4 ee an PCA9515AD/G-T 568-1824-1-ND 150 120 90 
: : PCA9515AD/G-T 568-1824-2-ND 1920.00/2,500 
A/D and D/A Converters PCAQ515ADP-T 568-1032-1-ND 150 1.20 90 

PCF8591PN 568-1087-5-ND —_/8-Bit A/D and D/A Converter sm or ai PCA9515ADP-T 568-1032-2-ND 1920.00/2,500 
PCF8591TD-T 568-1088-1-ND _/8-Bit A/D and D/A Converter 3.09 248 193 PCA9515ADP/G-T 568-1825-1-ND 150 1.20 90 
PCF8591TD-T 568-1088-2-ND _|8-Bit A/D and D/A Converter 1753.13/1,000 PCA9515ADP/G-T 568-1825-2-ND 1920.00/2,500 


Analog to Digital Converters 


PCA9516AD 
PCA9516AD-T 


568-1035-5-ND 
568-1826-1-ND 


5-Channel 12C Hub 
5-Channel |2C Hub 


1.75 1.40 1.05 
1.75 1.40 1.05 


TDA8754HL14BE-S | 568-2057-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCAQ516AD-T 568-1826-2-ND | 5-Channel !2C Hub 2240.00/2,500 
270 Msamples 144-LOFP 14.16 12.75 11.31 PCA9516APW 568-1036-5-ND | 5-Channel !2C Hub 1.75 140 1.05 
TDA8754HL17BE-S 568-2058-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCA9516APW-T 568-1827-1-ND 5-Channel |2 Hub ili CO meet 05) 
270 Msamples 144-LOFP 16.65 15.54 14.43 PCA9516APW-T 568-1827-2-ND | 5-Channel 2G Hub 2240.00/2,500 
TDA8754HL27BE-S | 568-2059-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCA9517D-T 568-1828-1-ND _| Level Translating I2C Bus Repeate 1.50 120  .90 
270 Msamples 144-LQFP 46.50 43.40 40.30 PCA9517D-T 568-1828-2-ND Level Translating |2C Bus Repeate 1920.00/2,500 
Digital to Analog Converter PCA9517DP-T 568-1829-1-ND Level Translating 12 Bus Repeater iy ake 
5 ni Ah PCA9517DP-T 568-1829-2-ND Level Translating 12C Bus Repeate: 1920.00/2,500 
TDA8771AB 568-1217-ND Triple 8-Bit Video D/A Converter . 44-OFP 7.60 6.08 5.13 PCAQS1BPW 568-1038-5-ND _| Expandable 5-Channel [2c Hub 205 180 1.35 
Video Encoder / Decoder PCA9530D-T 568-1830-1-ND _| 2-Bit I2C LED Dimmer 1.38 140 83 
SAAG752HSO4BE 568-1305-ND MPEG-2 Video/MPEG Audio Encoder...208-SQFP 30.00 28.00 26.00 PCA9530D-T 568-1830-2-ND | 2-Bit !2C LED Dimmer 1760.00/2,500 
SAA7103HB 568-1306-ND Digital Video Encoder. 16.05 14.98 13.91 PCA9530DP-T 568-1831-1-ND —_ 2-Bit 26 LED Dimme 138 1.10 83 
SAA7105HBG 568-1307-ND Digital Video Encoder... 18.00 16.80 15.60 Boeri see ese ee Eesuaieun eon ; peer 
SAA7111AHBG 568-1308-ND Enhanced Video Input Processor 15.83 14.25 12.64 c z ous eau “ : 2 s 
SAA7111AHZBD 568-1309-ND Enhanced Video Input Processor 15.83 14.25 12.64 PCA9534BS-T 568-1832-2-ND_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 4950.00/6,000 
SAA7113HB 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor... A-OFP 14.66 13.20 11.71 PCA9S34D-T 568-1833-1-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 1.65 1.32.99 
rere , 7 PCA9534D-T 568-1833-2-ND __| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 858.00/1,000 
SAA7114HBE 568-1311-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder......100-LOFP 18.00 16.80 15.60 
ey i PCA9534PW-T 568-1834-1-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 1.65 132 .99 
SAA7115HLBE 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder......100-LOFP 22.50 21.00 19.50 ; 
: : PCA9534PW-T 568-1834-2-ND __| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 2112.00/2,500 
SAA7118EEB 568-1313-ND Multistandard Video Decoder 156-BGA 26.51 24.74 22.98 f 
4 : PCA9535PW 568-1041-5-ND _| 16-Bit 2C/SMBus I/O Port 155 1.24 93 
SAA7118HBB 568-1314-ND Multistandard Video Decode 160-QFP 26.51 24.74 22.98 
———. PCAQ536D-T 568-1835-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 1.26 1.05 84 
SAA7121HB 568-1315-ND Digital Video Encoder... -44-QFP 7.58 6.07 5.12 _ . aon Rit 12 
lgital Vi PCA9536D-T 568-1835-2-ND —_| 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 1365.00/2,500 
SAA7121H/V2 568-1185-1-ND _| Digital Video Encode A4-QFN 7.58 6.07 5.12 eiaaciae cae 
‘guia Vi PCA9536DP-T 568-1836-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 1.26 1.05 84 
SAA7121H/V2 568-1185-2-ND [Digital Video Encode 44-QFN 7106.25/1,500 PCAQS36DP-T 568-1836-2-ND | 4-Bit I2G/SMBus I/O Port. 1365.00/2,500 
SAA7129AHB 568-1316-ND Digital Video Encode A4-OFP 14.16 12.75 11.31 PCA9537DP-T 568-1837-1-ND | 4-Bit I2C/SMBus I/0 Port. 435. 113. 90 
SAA7129HB 568-1317-ND Digital Video Encode! A4-OFP 14.16 12.75 11.31 PCAQS37DP-T 568-1837-2-ND 1 4-Bit PC/SMBus V0 Port 7460.50/9.500 
SAA7146AHBB 568-1318-ND Video SPCI Bridge... 29.64 27.67 25.69 PCAQ538BS-T 568-1838-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus /0 Port. Gy en 
PCA9538BS-T 568-1838-2-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 4950.00/6,000 
TRANSMISSION PCA9538D-T 568-1839-1-ND _| 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port . 1.65 132 .99 
PH Li Pp RoHS Compliant PCA9538D-T 568-1839-2-ND__| 8-Bit I2C/SMBus V/O Port. 858.00/1,000 
Sar Tae SESS PCA9538PW-T 568-1840-1-ND __| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 165 132 99 
a aE Be el eer PE “| wee aT PCAQ9538PW-T 568-1840-2-ND —_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port. 2112.00/2,500 
ane BIsING: Ssengnen g. PCA9539BS-T 568-1841-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port 155 124 93 
CAN PCA9539BS-T 568-1841-2-ND —_| 16-Bit 2C/SMBus I/O Port 4650.00/6,000 
PCA82C250N 568-1020-5-ND CAN Controller Interface . 1.95 156 1.17 PCA9539D-T 568-1842-1-ND 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 1.55 1.24.93 
PCA82C250TD-T 568-1021-1-ND | CAN Controller Interface . 1.95 156 1.17 PCA9539D-T 568-1842-2-ND _| 16-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 806.00/1,000 
PCA82C250TD-T 568-1021-2-ND | CAN Controller Interface . 2496.00/2,500 PCA9539PW-T 568-1843-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 155 124 93 
PCA82C251N 568-1022-5-ND CAN Transceiver for 24V System 1.95 156 1.17 PCA9539PW-T 568-1843-2-ND 16-Bit !2C/SMBus 1/0 Port 1984.00/2,500 
PCA82C251TD-T 568-1023-1-ND _|CAN Transceiver for 24V System .BSOIG 1.95 1.56 1.17 PCA9540BD 568-1042-5-ND | 2-Channel I2C Mux 141 148 94 
PCA82C251TD-T 568-1023-2-ND _|CAN Transceiver for 24V System 2496.00/2,500 ace ae Satan’ a vi ee ie 
SJA1000N 568-1122-5-ND —_| Stand-Alone CAN Controller. 5.00 4.00 3.38 R -1844-2- -Channe ux 50/2, 
SJA1000TD-T 568-1123-1-ND Stand-Alone CAN Controller. 5.00 4.00 3.38 PCA9540BDP-T 568-1845-1-ND | 2-Channel I26 Mux 141 1.18 94 
SJA1000TD-T 568-1123-2-ND Stand-Alone CAN Controller. 3125.00/1,000 PCAQS40BDP-T 568-1845-2-ND Pau r2¢ Mux. 1527.50/2,500 
Tart _|s64--40_[i eC esa cE BS ots 
TJAT0407D-T 568-1149-2-ND [High Speed CAN Transceive 2285.44/2,500 sae 
TJA1041TD 568-1150-5-ND High Speed CAN Transceiver 216 173 1.30 Ae poe oe eee Ba ie Basie calcio oe ae - (ee 
TJA10507D-T 568-1151-1-ND _| High Speed CAN Transceiver. 1.32 1.06 .80 541BS/02- 568-1847-2- -to- aster Selector 75.00/6, 
. tant j : PCA9541BS/03-T 568-1848-1-ND —_| 2-to-1 I2C Master Selector 213 1.70 1.28 
TJA10507D-T 568-1151-2-ND | High Speed CAN Transceive 1695.68/2,500 
: PCA9541BS/03-T 568-1848-2-ND | 2-to-1 I2G Master Selector 6375.00/6,000 
TJA1054ATD-T 568-1152-1-ND _|Fault-Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
: PCA9541D/01-T 568-1849-1-ND _| 2-to-1 12G Master Selector 243 1.70 1.28 
TJA1054ATD-T 568-1152-2-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver 2560.00/2,500 
: PCA9541D/01-T 568-1849-2-ND __| 2-to-1 12C Master Selector 2720.00/2,500 
TJA1054TD 568-1153-5-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver 2.00 1.60 1.20 
: PCA9541D/02-T 568-1850-1-ND —_| 2-to-1 I2C Master Selector 213 1.70 1.28 
TJA1054TD-T 568-2061-1-ND Fault-Tolerant CAN Transceive: 2.00 1.60 1.20 - 7 ent tn! 
Tigenper Pete EM onli Tolonnst CAN Troneccl Peete PCA9541D/02-T 568-1850-2-ND | 2-to-1 I2G Master Selector 2720.00/2,500 
- pevullsey eur ieetan Hee eis PCA9541D/03-T 568-1851-1-ND —_| 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 
rc PCA9541D/03-T 568-1851-2-ND _| 2-to-1 I2C Master Selector 2720.00/2,500 


P82B715PN 
P82B715TD-T 
P82B715TD-T 


568-1006-5-ND 
568-1007-1-ND 
568-1007-2-ND 


I2C Bus Extender. 
[2¢ Bus Extender. 
[2¢ Bus Extender. 


3.38 2.70 2.10 
3.38 2.70 2.10 
4725.00/2,500 


PCA9541PW/01 

PCA9541PW/01-T 
PCA9541PW/01-T 
PCA9541PW/02-T 
PCA9541PW/02-T 


568-1043-5-ND 
568-1852-1-ND 
568-1852-2-ND 
568-1853-1-ND 
568-1853-2-ND 


2-to-1 |2C Master Selector 
2-to-1 12C Master Selector 
2-to-1 12C Master Selector 
2-to-1 12C Master Selector 
2-to-1 120 Master Selector 


213° 1:70) 1:28 

213 1.70 1.28 
2720.00/2,500 

2131570) 1-28 
2720.00/2,500 


PCA9541PW/03 
PCA9541PW/03-T 
PCA9541PW/03-T 
PCA9542AD-T 
PCA9542AD-T 


568-1044-5-ND 
568-1854-1-ND 
568-1854-2-ND 
568-1855-1-ND 
568-1855-2-ND 


2-to-1 12C Master Selector 
2-to-1 12C Master Selector 
2-to-1 12C Master Selector 
2-Channel |2C Mux 
2-Channel |2G Mux 


213° 1,70) 1:28 

213 1.70 1.28 
2720.00/2,500 

RSG 26 5 295) 
2016.00/2,500 


PCA9542APW-T 
PCA9542APW-T 
PCA9543AD-T 
PCA9543AD-T 
PCA9543APW-T 


568-1856-1-ND 
568-1856-2-ND 
568-1857-1-ND 
568-1857-2-ND 
568-1858-1-ND 


2-Channel 12G Mux 
2-Channel 12C Mux 
2-Channel |2C Switch 
2-Channel |2C Switch 
2-Channel |2C Switch 


1:6 C RN CEOS) 
2016.00/2,500 

1h6G sede 26 ee Oo) 
2016.00/2,500 

sl SCume le? Ole GO) 


P82B96PN 568-1008-5-ND Dual Bi-Directional Bus Buffer. 315) 2:52 1:96 
P82B96TD-T 568-1009-1-ND Dual Bi-Directional Bus Buffer. 315 252 1.96 
P82B96TD-T 568-1009-2-ND Dual Bi-Directional Bus Buffer................. 4410.00/2,500 
PCA9500D 568-1024-5-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with 

2K-Bit EEPROM 2.00 1.60 1.20 
PCA9S00PW 568-1025-5-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with 

2K-Bit EEPROM 2.00 1.60 1.20 
PCA9501PW 568-1026-5-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with 

2K-Bit EEPROM 213 1.70 1.28 
PCA9510D-T 568-1903-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 2:52 2.02 1.57 
PCA9510D-T 568-1903-2-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 3528.00/2,500 
PCA9510DP-T 568-1904-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 2.52 2.02 1.57 
PCA9510DP-T 568-1904-2-ND Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 3528.00/2,500 


PCA9543APW-T 
PCA9544ABS-T 
PCA9544ABS-T 
PCA9544AD-T 
PCA9544AD-T 


568-1858-2-ND 
568-1859-1-ND 
568-1859-2-ND 
568-1860-1-ND 
568-1860-2-ND 


2-Channel !2C Switch 
4-Channel |2C Mux 
4-Channel |2C Mux 
4-Channel |2C Mux 
4-Channel !2C Mux 


2016.00/2,500 
1.35 1.08.8 
4050.00/6,000 
1.35 1.08 81 
1404.00/2,000 


PCA9511D 568-1027-5-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 185 1.48 1.11 
PCA9511D-T 568-1905-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 185 1.48 1.11 
PCA9511D-T 568-1905-2-ND Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 2368.00/2,500 
PCA9511DP-T 568-1028-1-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 1.85 1.48 1.11 
PCA9511DP-T 568-1028-2-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 2368.00/2,500 


PCA9512D-T 


PCA9512D-T 


568-1906-1-ND 


568-1906-2-ND 


Level Shifting Hot Swap !2C/SMBus 
1.85 148 1.11 


2368.00/2,500 


PCA9S44APW 
PCA9544APW-T 
PCA9544APW-T 
PCA9544APW/G-T 
PCA9544APW/G-T 


568-1045-5-ND 
568-1861-1-ND 
568-1861-2-ND 
568-1862-1-ND 
568-1862-2-ND 


4-Channel !2G Mux 
4-Channel 12C Mux 
4-Channel !2C Mux 
4-Channel |2G Mux 
4-Channel |2C Mux 


1.35 1.08 81 

1.35 1.08 81 
1728.00/2,500 

1.86 149 1.12 
2374.40/2,500 


PCA9512DP-T 
PCA9512DP-T 


PCA9513D 


568-1907-1-ND 
568-1907-2-ND 


568-1029-5-ND 


8-TSSOP 1.85 1.48 1.11 


“TSSOP 2368.00/2,500 
-8-SOIC 2.25 1.80 1.40 


Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 


PCA9545ABS-T 
PCA9545ABS-T 
PCA9545AD-T 
PCA9545AD-T 
PCA9545APW-T 


568-1863-1-ND 
568-1863-2-ND 
568-1864-1-ND 
568-1864-2-ND 
568-1865-1-ND 


4-Channel |2C Switch 
4-Channel |2C Switch 
4-Channel |2C Switch 
4-Channel !2C Switch 
4-Channel 26 Switch 


TSO 1:20:90 
4500.00/6,000 

ALSO d20h 90) 
1560.00/2,000 

SO 2055 290. 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


9 Philips Digi-Key Price Each 
p H LI PS Pane eas NN (Continues) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 
ois Compliant SC16IS762IPW-S 568-2241-ND Dual UART with |2C Bus/SPI Interface, 64-Byt 
ans init rn Im 7 ual wil US) interface, ytes 
Fallin nto Ay ie re prcelEarl x of Transmit/Receive FIFO 3.84 3.59 3.33 
z = : ~ SC26C92A1A 568-1112-5-ND Dual Universal Async. 
PCAQ545APW-T 568-1865-2-ND | 4-Channel I2C Switch 20-TSSOP 1920.00/2,500 Receiver/Transmitter 560 5.04 4.47 
PCA9546AD-T 568-2022-1-ND 4-Channel |2C Switch with Reset 147° 123 98 SC26C92C1A 568-1113-5-ND Dual Universal Asyne. 
PCAQ546AD-T 568-2022-2-ND —_| 4-Ch. |2C Switch with Reset, 1592.50/2,500 Receiver/Transmitter 525 473 4.19 
PCAQ546APW-T 568-2023-1-ND —_| 4-Ch. I2C Switch with Reset. WAT 123 98 SC26CO2CTN 568-1208-5-ND | Dual Universal A 
PCAQ546APW-T 568-2023-2-ND _| 4-Ch. 12C Switch with Reset, 1592.50/2,500 mecelielrransitie. . 630 5.04 4.26 
PCA9564D 568-1062-5-ND Parallel Bus to 12C Bus Controller .. 281 2:25 175 SC26C562C1A 568-1111-5-ND CMOS Dual Universal Serial 
PCAQ564N 568-2028-5-ND —_| Parallel Bus to I2C Bus Controlle! 3.04 243 1.89 Communications Controller 29.40 27.30 
PCA9564PW 568-1063-5-ND Parallel Bus to 120 Bus Controlle Zi 2250s eZ) SC28C94A1A-T 568-1114-1-ND Quad Universal Async. 
PCF8584TD-T 568-1086-1-ND 12C Bus Controller 3.34 2.68 2.08 Receiver/Transmitter. 21.70 20.15 
PCF8584TD-T 568-1086-2-ND 12C Bus Controller 3786.75/2,000 SC28C94A1A-T 568-1114-2-ND Quad Universal Async. 
IEEE 1394 Receiver/Transmitte 9687.50/500 
; SC28L91A1B-S 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART..... 990 7.92 6.69 
POITSOSLA0BE-S eae oe renenced AV Liok Layer sever [een SC28L92A1A-S 568-1188-5-ND | 3.3V or 5.0V Dual UART 958 863 7.65 
- - - SC28L92A1B §68-1211-ND 3.3/5V Dual Universal Async. 
LvDs Receiver/Transmitter. 958 8.63 7.65 
PTN3310D 568-1093-5-ND —_| LVDS-PECL High Speed Serial Logic SC28L194A1A 568-1116-5-ND | Quad UART for 3.3V/5V Supply 
Translator .. P15 eee Old s56 Voltage 17.50 16.25 
PTN3311D 568-1094-5-ND —_| PECL-LVDS High Speed Serial Logic SC28L194A1BE 568-1209-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 
Translator P15 lee) Olle 56 Voltage 17.50 16.25 
RS232/422/485 SC28L198A1A 568-1117-5-ND oe Tu for 3.3V/5V Supply bi ar 
MC145406D-T 568-1193-1-ND —_| EIA-232-D/.28 Driver/Receiver 105 88 70 SC2BL198A1BE 568-1210-ND Detal UART for 3.3V/5V Suppl ; 
MC145406D-T 568-1193-2-ND —_| EIA-232-D/.28 Driver/Receiver. 465.50/1,000 Voltage ore een 29.40 27.30 
MC145406N 568-1194-5-ND _| EIA-232-D/.28 Driver/Receiver. 2 105 88 70 SCC2691AC1A28 568-1212-5-ND —_| Universal Async. Receiver/ , ; 
Switches Transmitter . : 5.50 4.40 3.72 
BF1108R T/R 568-1958-1-ND Silicon RF Switch 50 38.29 SCC2691AC1D24 568-1118-5-ND biversal fete: Receiver/ see ag eae 
BF1108R T/R 568-1958-2-ND —_| Silicon RF Switch 491.40/3,000 ansmitier : i : : 
CBT3125PW/G-T 568-1867-1-ND 64 yAgie 36 SCC2691AC1N24 568-1213-5-ND Universal Async. Receiver/ 
CBT3125PW/G-T 568-1867-2-ND 520.00/2,500 Transmitter . 510 4.08 3.45 
CBT3244APW-T 568-1868-1-ND | Octal Bus Switch with Quad Output SCC2691AE1A28 568-1214-5-ND | Universal Asyne. Receiver/ 
Enables... 20-TSSOP 56 42 32 Transmitter . . 6.60 528 4.46 
CBT3244APW-T 566-1868-2-ND | Octal Bus Switch with Quad Output popeouaeiNes caecum) Universal Async. Racalver/ Bea. Ren) a 
Enables. 20-TSSOP 455.00/2,500 - 2 : : 
PIP4O1 /13 568-2326-1-ND | OR-ing Intelligent Switch NE! D2-PAK 6.02 4.82 4.07 SCC2692AC1A44 568-1119-5-ND | Dual Universal Asyne. Receiver/ 
PIP4O1 /T3 568-2326-2-ND | OR-ing Intelligent Switch NEI D2-PAK 3058.16/800 Transmitter - Oey Gua SEY 
SA630D/01 568-1206-5-ND SPDT Switch BS0IC 5.29 4.23 3.29 SCC2692AC1N40 568-1216-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 
Transmitter 5.88 471 397 
SCC2698BC1A84 568-1120-5-ND Enhanced Octal Universal Async. 
SC16C550BIA44-T | 568-2039-1-ND | 5V, 3.3V. and 2.5V UART with 16-Byte Receiver/Transmitter 27.00 25.20 23.40 
FIFO a ip Osi ay) SCC6869201A44 568-1121-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 6.09 488 4.12 
SC16C550BIA44-T | 568-2039-2-ND —_| 5V, 3.3V and 2.5V UART with 16-Byte 
FIFO 784.88/500 
SC16C550B1B48-S | 568-2040-ND DH LI p TAL LOGIC 
FIFO 272 248 1.70 s =< ene Compliant 
SCI6C554BIB64-S | 568-2041-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., Philips Digi-Key Pe Price Each 
with 16-Byte FIFO 8.40 6.72 5.67 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SC16C554B1B80-T | 568-2042-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., ABT Family 
with 16-Byte FIFO 8.40 6.72 5.67 74ABT04D 568-1370-5-ND —_| Hex Invert 94 7158 
SC16C554B1B80-T | 568-2042-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., 74ABTOBD 568-1371-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 480I0 4094.—C71CO8B 
with 16-Byte FIFO 5250.00/1,000 74ABT74D 568-1376-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop 85 7157 
SC16C554DIA68 568-1110-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 74ABT125D 568-1372-5-ND _| Tri-State Quad Buffer. 53 «4232 
Encoder/Decoder... 964 7.72 651 74ABT125D-T 568-2279-1-ND _| Tri-State Quad Buffer. 53.42 2 
$C16C5541B64 568-1321-ND Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 74ABT125D-T 568-2279-2-ND Tri-State Quad Buffer. 354.38/2,500 
Encoder/Decoder 964 7.72 6.51 74ABT244D 568-1373-5-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 38 29 
SC16C650BIA44-T | 568-2043-1-ND —_| 5Y, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 74ABT244D-T 568-2280-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 38 29 
Infrared Encoder/Decoder. 5.02 4.02 3.39 74ABT244D-T 568-2280-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 335.16/2,000 
5 2 568-2043-2-| 5V, 3.3V and 2.5) w/32-Byte an 7 z 568- -1- ri-State Octal Buffer/Line Driver . 2D) 3 : 
SC16C650BIA44-T 68-2043-2-ND V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 4ABT244DB-T 68-2281-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line D 0 3829 
Infrared Encoder/Decoder. 1593.85/500 74ABT244DB-T 568-2281-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 167.58/1,000 
SC16C650BIB48-S | 568-2044-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 74ABT245D 568-1374-5-ND _| Tri-State Octal Transceiver with 
Infrared Encoder/Decoder. 5.02 4.02 3.39 Direction Pin 50 38 © 29 
SC16C650BIN40 568-2045-5-ND ‘| 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO 74ABT541D 568-1375-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 74 56 42 
and Infrared Encoder/Decoder i 6.22 418 3.53 AHC Family 
ee SEI D Cede 5V ual UART, Mbit max max, 74AHC1G14GV 568-2256-1-ND _| inverting Schmitt Trigger. 29. «222 46 
Encoder/Decader _30-HVOFN 5.98 4.79 4.04 74AHC1G14GV 568-2256-2-ND _| Inverting Schmitt Trigger . 169.20/3,000 
scieces4Biaes-T | 568-2047-ND BV, 3.3V and 2.5V Quad UART. SMbit max., oN a eeacy Soon | ae 2D bong’ 
with 64-Byte FIFO and Infrared 7 pee eeoe Input OR Gate Tete 
Facoder/Descder agn Fk Be 74AHCO2PW-T 568-2258-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 28 30 
: Z : : 74AHCO2PW-T 568-2258-2-ND __| Quad 2-Input NOR Gate .....saeeaceoee- 5 211.50/2,500 
SC16C654DBIB64-S | 568-2048-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., ALVC Famil 
with 64-Byte FIFO and Infrared C Family 
Encoder/Decoder 960 7.68 6.48 74ALVC164245DGG 568-1377-5-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 
SC16C750BIA44-T | 568-2049-1-ND —_| 5V, 3.3V and 2.5V UART with 64-Byte Transceiver . .48-TSSOP 113 95 76 
FIFO : 6.00 4.80 4.05 74ALVC164245DL 568-1378-5-ND _ Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating 
SC16C750BIAM4T | 568-2049-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART with 64-Byte Transceiver . 48-SSOP 1.13 95-76 
1905.00/500 HC Family 
SC16C752B1B48 568-1322-ND Dual UART with 64-Byte FIFO . 48-LOFP 5.00 4.00 3.38 7AHCOOD-T 568-1379-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. S00. 42.34.24 
SCI6C7S4BIA68-T | 568-2050-1-ND | SV, 3.3V and 2.5V UART, SMbit ma 74HCOOD-T 568-1379-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 4-SOIC 238.50/2,500 
with 64-Byte FIFO. B8-PLCC 8.33 7.50 6.65 74HCOON 568-1380-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. A4-Dip 458725 
SC16C754BIA68-T | 568-2050-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART, 5Mbit max 74HC02D-T 568-1381-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 4-SOIC 42 34.24 
with 64-Byte FIFO 1593.75/250 74HCO2D-T 568-1381-2-ND _| Quad 2-Input NOR Gate 4-SOIC 238.50/2,500 
SC16C754B1B80 568-1207-ND Quad UART with 64-Byte FIFO 833 7.50 6.65 TaHCOON 568-1382-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate... q4Dip 45SCTSCt«C«‘i 
SC16C2550BIA44-T 568-2038-1-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 74HC03D-T 568-1383-1-ND Quad 2-Input NAND Gate. 4-SOIC 42 34 24 
with 16-Byte FIFO wonf4PLOC 5.32 4.26 3.31 74HCO3D-T 568-1383-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 4-SOIC 238.50/2,500 
SC16C2550BIA44-T | 568-2038-2-ND — | 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 74HCO4D-T 568-1384-1-ND | Hex Inverter... 4-SOIG 42 3424 
with 16-Byte FIFO 1535.63/500 74HCO4D-T 568-1384-2-ND _| Hex Inverter... 4-SOIC 238.50/2,500 
SC16C25521A44-S 568-1186-5-ND Dual UART with 16-Byte Transmit and 74HCO4N 568-1385-5-ND Hex Inverter .14-Dip 45 ey Gah 
Receive FIFOs 658 5.27 4.45 74HCO8D-T 568-1386-1-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 4-SOIG 38 «=.30 22 
SC16IS750IBS-S 568-2234-ND Single UART with 12C Bus/SPI Interface,64-Bytes 74HCO8D-T 568-1386-2-ND Quad 2-Input AND Gate. 4-SOIC 216.00/2,500 
of Transmit/Receive FIFO...............-- 24-HVQFN 2.52 2.36 2.19 74HCO8N 568-1387-5-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-Dip 45 BOT 25) 
SC16IS750IPW-S 568-2235-ND Single UART with [2C Bus/SPI Interface,64-Bytes 74HC10N 568-1388-5-ND _| Triple 3-Input NAND Gate. 14-Dip 458725 
of Transmit/Receive FIFO................. 24-TSSOP 2.09 1.95 1.81 74HC11N 568-1389-5-ND Triple 3-Input AND Gate .14-Dip 45 eOTame2O) 
SC161S7521BS-S 568-2236-ND Dual UART with I2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 74HC14D-T 568-1401-1-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge 4SOIG 42 34.24 
of Transmit/Receive FIFO... 32-HVOFN 4.29 4.01 3.72 74HC14D-T 568-1401-2-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigge 4-SOIC 238.50/2,500 
SC16IS752IPW-S 568-2237-ND Dual UART with l2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 74HC14N 568-1402-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge: .14-Dip AS cosmo! 
of Transmit/Receive FIFO ......-..-- 28-TSSOP 3.57 3.34 3.10 74HC20N 568-1414-5-ND _| Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 458725 
SC16IS760IBS-S 568-2238-ND Single UART with I2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 74HC30D 568-1431-5-ND _| 8-Input NAND Gate 4S0IG 42.342 
of Transmit/Receive FIFO... 24-HVOFN 2.70 2.53 2.35 74HC30D-T 568-2261-1-ND —_| 8-Input NAND Gate 4-S0IG 42 34.24 
SC16IS760IPW-S 568-2239-ND Single UART with I2C Bus/SPI Interface,64-Bytes 74HC30D-T 568-2261-2-ND _| 8-Input NAND Gate 4-SOIC 238.50/2,500 
of Transmit/Receive FIFO................. 24-TSSOP 2.25 210 1.95 74HC30N 568-1432-5-ND 8-Input NAND Gate .... .14-Dip 45 ron 25 
SC16IS762IBS-S 568-2240-ND Dual UART with I2C Bus/SPI Interface, 64-Bytes 74HC32D-T 568-1433-1-ND__| Quad 2-Input OR Gat 4-SOIC 38 3022 
of Transmit/Receive FIFO..............-.-. 32-HVQFN 4.60 4.30 3.99 (Continued) 
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Philips Digi-Key Price Each Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HC32D-T 568-1433-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 216.00/2,500 74HC393N 568-1444-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .............14-Dip 61 46 35 
74HC32N 568-1434-5-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-Dip Ze) Sy 74HC423D 568-1467-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

74HC42N 568-1469-5-ND BCD to Decimal Decoder. 6-Dip 80 60 45 with Reset. 80 60 45 
74HC58N 568-1481-5-ND Dual AND-OR Gate.. 4-Dip 52 39 =~ .30 74HC423N 568-1468-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

74HC73N 568-1489-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- with Reset, = 84 6348 

Edge-Triggered 50 FOB UEeS. 74HC540N 568-1473-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 
74HC74D-T 568-1490-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, Inverting Al igi ke 

Positive-Edge-Triggered ........-..sce.-- 14-SOIC AQ 34 24 74HC541D-T 568-1474-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 42 pode2o) 
74HC74D-T 568-1490-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC541D-T 568-1474-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 232.40/2,000 

Positive-Edge-Triggered .......c..sscssse. 14-SOIC 238.50/2,500 74HC541N 568-1475-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 38.29 
74HC74N 568-1491-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HC563N 568-1476-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch, 

Positive-Edge-Triggered 42 34.25 92 OMmOD, 
74HC75N 568-1493-5-ND | Quad Bistable Transparent Latch 57. 43D 74HC573D-T 568-1477-1-ND ae 
74HC85D 568-1494-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato! 55 142 02: 74HC573D-T 568-1477-2-ND i ‘ 25 
74HC85N 568-1495-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato! 63 48 36 232.40/2,000 
74HC86D-T 568-1496-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR 42 34 24 A0/2, 
74HC86D-T 568-1496-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 238.50/2,500 74HC573N 568-1478-5-ND toa a ah 
74HC86N 568-1497-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ie 43 34.26 r foonaeel re é : 2 
74HC123D-T 568-1390-1-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator TAHCS7APWAT Seale) (state Octal D-Typa Transparent Weestive ee 

with Reset. A2 340.25 ri . y 
74HC123D-T 568-1390-2-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator TAHCSTSPWAT. pce) (tt state Octal D-Type Transparent Sar de £00 

with Reset 280.13/2,500 - — - - : — 
74HC123N 568-1391-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator fAHGSTADT peo aZcaemmm) 1i-State Octal O-Type Flip-Flop, 

with Reset 50 38 29 Positive-Edge-Triggered .... A2 340.25 
74HC125D-T 568-1392-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line 3 7 2 el ee costietie Tero Semen) 
74HC125D-T 568-1392-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver......... 14-SOIC 293.25/2,500 74HC574N 568-1480-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop sii 
74HC125N 568-1393-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver .-14-Dip 45.37 _—28 Positive-Edge-Triggered ; 50 38 © ©.29 
74HC132D-T 568-1394-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger.....14-SOIC 4587.25 74HC594D 568-1482-5-ND _| 8-Bit Shift Register w/Output Register. 16-SOIC_ 1.01 84 68 
74HC132D-T 568-1394-2-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger..... 14-SOIC 293.25/2,500 74HC595D-T 568-1483-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 
bee ae SSoe ND Sued 2 tout MAND Schynit rig0e" A587 28 Parallel-Out Shift Register A234 © 25 

1398-0" -to-8 Line Decoder, Demux wi 74HC595D-T 568-1483-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 

Address Latches, Inverting 584433 Parallel-Out Shift Register . 280.13/2,500 
74HC138D-T 568-1397-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 0 32 0.24 74HC595N 568-1484-5-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 
74HC138D-T 568-1397-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 270.00/2,500 Parallel-Out Shift Register 16-Dip 50 38 © 29 
74HC138N 568-1398-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting A587 28 74HC595PW-T 568-2263-1-ND _| Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 
74HC139D 568-1399-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. AG 38.26 Shift Register... A4 336) 27) 
74HC139N 568-1400-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 45 ale 28 74HC595PW-T 568-2263-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 
74HC151D 568-1403-5-ND 8-Input Multiplexer 53 40 30 Shift Register... 16-TSSOP 297.00/2,500 
74HC153D 568-1404-5-ND Dual 4-Input Multiplexer .. 55 45 34 74HC597D 568-1485-5-ND. 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop .... 16-SOIC 53 40.30 
74HC153N 568-1405-5-ND Dual 4-Input Multiplexer .. OF 43.32 74HC597N 568-1486-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop.......16-Dip 18 59 44 
74HC154D 568-1406-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demu 1.04 tify} 74HC688N 568-1487-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator... .20-Dip 92 FO mmmeOe, 
74HC154N 568-1407-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 1.10 92.74 74HC4017D 568-1446-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded 
74HC164D-T 568-1408-1-ND | 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Outputs 16-SOIG 65 4937 

Register. 43 35 26 74HC4017N 568-1447-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded 
74HC164D-T 568-1408-2-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Outputs. . 18 59 44 

Register . 290.25/2,500 74HC4024D 568-1448-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter. 74 56 42 
74HC165D-T 568-1409-1-ND 8-Bit Parallel-In/Seria 74HC4024N 568-1449-5-ND 7-Stage Binary Ripple Counter.. 80 60 45 

Register AQ 34 95 74HC4040D 568-1450-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counte: AT 38.29 
74HC165D-T 568-1409-2-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HC4040N 568-1451-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counte 63 48 36 

Register. 280.13/2,500 74HC4046AD 568-1452-5-ND —_| Phase-Locked-Loop with VCO . 60 45 34 
74HC165N 568-1410-5-ND 8-Bit Paral 74HC4050D 568-1453-5-ND Hex High-to-Low Level Shifter .. AT 38.29 

Register 58 46 35 74HC4051D-T 568-1454-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. AT 38 
74HC173N 568-1411-5-ND | Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 74HC4051D-T 568-1454-2-ND__| 8-Channel Analog Mux/Demux. 318.94/2,500 

Positive-Edge-Triggered 61 46 «35 74HC4051N 568-1455-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. £05) AL 31 

z 5 -Bit Bi 74HC4051PW-T 568-2259-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. AT noone) 
ae eo pan cme 69 52 «39:«|«Z4HCA051PW-T 568-2259-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 318.94/2,500 

e Fe “Ri . : 74HC4052D-T 568-1456-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 42 204 225) 
7AHC1930 AES tees one een ate ae 74HC4052D-T 568-1456-2-ND __| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 280.13/2,500 
a ooo | moor [eine fannie 2 

Multivibrator with Reset .... 84 63 48 ie a a4 3 3 s 
TACOS FEET EETUC EM Geto Lins Decoder, Denne 74HC4053D-T 568-1458-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 283.50/2,500 

Address Latches... . 69 52 39 74HC4053N 568-1459-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 205) AL 31 
74HC238D-T 568-1417-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOlG 61 4635 Hane HpeND So aecucalomms) 14 Stage Binary Rlpple Counter iy fe 
74HC238D-T 568-1417-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 494.98/2,500 7aHC4060N 568-1461-5-ND 14-Stage Bi Ripple Count = = = 
74HC238N 568-1418-5-ND _| 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-Dip 69 5239 Pigeesn Gian becllatar ippie. Sounter ® Bm 
74HC241N 568-1419-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver '0-Dip 61 46 35 : i eu A i _ % i 
74HC244D-T 568-1420-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-SOIC. 40-3224 Soe Peon cua Blateral Switch Meck (ence menia 
74HC244D-T 568-1420-2-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 224.00/2,000 74HC4066N 568-1463-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 50.3829 
74HC244N 568-1421-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 58 A785 7 

¥ ape Hi ; 2 74HC4075D 568-1464-5-ND __| Triple 3-Input OR Gat 4S0IC 5846S 
74HC245D-T 568-1422-1-ND Thi State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 42 rod 225) 74HC4094D 568-1465-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe 6-SOIC 50 3809 
74HC245D-T 568-1422-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 232.40/2,000 74HC4094D-T 568-2265-1-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register. 50 38 8.29 
74HC245N 568-1423-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. i 58 47 35 74HC4094D-T 568-2265-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 16-SOIC 406.25/2,500 
eee D out Azo ND TH State one Multiples 2 eet p ie a 74HC4094N 568-1466-5-ND _| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register......16-Dip 71 54.41 
c yer rivotate “uad <input Multiplexer . seu : : ¢ 74HC4316D 568-1470-5-ND Quad Bilateral Switch 61 46.35 
74HC259D 568-1426-5-ND 8-Bit Addressable Latch... 16-SOIC 50 40.30 74HC4316D-T 568-2260-1-ND Quad Bilateral Switch ‘61 ‘46 35 
74HC259N 568-1427-5-ND 8-Bit Addressable Latc| i 61 46 35 74HC4316D-T 568-2260-2-ND Quad Bilateral Switch 494.98/2,500 
74HC273D-T 568-1428-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74HC4538D 568-1471-5-ND Dual Retriggerable Pre 

Positive-Edge-Triggered A2 sod 25) Multivibrator. seo 69 52.39 
74HC273D-T 568-1428-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74HC4538N 568-1472-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 

Positive-Edge-Triggered 232.40/2,000 Multivibrator... a 63 48 36 
74HC273N 568-1429-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74HC7014D 568-1488-5-ND Hex Non-Inverting Precision 

Positive-Edge-Triggered .... 50 38 8©«.29 Schmitt-Trigger... ot 1240S en6a) 
74HC299N 568-1430-5-ND Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe 142 119 95 74HC7541DB 568-1492-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigge’ 
74HC365N 568-1435-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 78 59 44 Buffer/Line Driver 1.27 1.06 85 
74HC367D 568-1436-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 61 46 35 74HC40103N 568-1445-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counter. 1.02 85 68 
74HC373D-T 568-1437-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent HCT Family 

40 32 0.24 

; 74HCTOOD-T 568-1498-1-ND Quad 2-Input NAND Gate. 42 34.24 
74HC373D-T 568-1437-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 74HCTOOD-T 568-1498-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 238.50/2,500 

L 224.00/2,000 74HCTOON 568-1499-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 2 BA 25 
74HC373N 568-1438-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74HCTO2D-T 568-1500-1-ND Quad 2-Input NOR Gate ‘AQ 3484 

Latch, 50.38.29 74HCTO2D-T 568-1500-2-ND _| Quad 2-Input NOR Gate 238.50/2,500 
74HC374D-T 568-1439-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCTO2N 568-1501-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 42. 34 «25 

Positive-Edge-Triggered .. 40 32.24 74HCTO4D-T 568-1502-1-ND | Hex Inverter .. A234 24 
74HC374D-T 568-1439-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCTO4D-T 568-1502-2-ND —_| Hex Inverte 238.50/2,500 

Positive-Edge-Triggered 224.00/2,000 74HCTOAN 568-1503-5-ND | Hex Inverter... Sl £2) 
74HC374N 568-1440-5-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCTO8D-T 568-1504-1-ND _| Quad 2-Input AND Gate. 38.30.22 

Positive-Edge-Triggered ... 50 -38__—29 74HCT08D-T 568-1504-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 216.00/2,500 
74HC377N 568-1441-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable, 74HCTO8N 568-1505-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 51 42 29 

Positive-Edge Triggered fil 54 41 74HCT14D-T 568-1515-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigg 42 34.24 
74HC390N 568-1442-5-ND Dual Decade Ripple Count wal 540 At 74HCT14D-T 568-1515-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigge! 238.50/2,500 
74HC393D-T 568-1443-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 42 34 25 74HCT14N 568-1516-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger .. Ail 42.29 
74HC393D-T 568-1443-2-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 280.13/2,500 (Continued) 
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Philips Digi-Key Price Each Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HCT32D-T 568-1536-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 38 6.30.22 74HCT4046AD 568-1547-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .. 6SOIG 6877358 
74HCT32D-T 568-1536-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 216.00/2,500 74HCT4051D-T 568-1548-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux.. 6-SOIC 86.53 4080 
74HCT32N 568-1537-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-Di 51 4229 74HCT4051D-T 568-1548-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 6-SOIC 429.98/2,500 
74HCT74D-T 568-1565-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT4053D 568-1549-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 6-SOIC 53 40.30 
Positive-Edge-Triggered .........-..:s0 14-SOIC 42 34 24 74HCT4053D-T 568-2254-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 53 40.30 
74HCT74D-T 568-1565-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT4053D-T 568-2254-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 429.98/2,500 
Positive-Edge-Triggered ..........-se- 14-SOIC 238.50/2,500 74HCT4059N 568-1550-5-ND Programmable Divide-by-N Counter 2.38 1.91 1.49 
74HCT74N 568-1566-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HCT4066D 568-1551-5-ND Quad Bilateral Switch is £6 ai 
Positive-Edge-Triggered ... i ‘i 42" 29 74HCT4066PW 568-1552-5-ND | Quad Bilateral Switch 58 44.33 
74HCT85N 568-1760-5-ND 4-Bit Magnitude Comparatoi 80 60 45 74HCT7541D 568-1567-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HCT86N 568-1569-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 58 46.35 Buffer/Line Driver 1531.23.92 
74HCT112D 568-1506-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT9046AD-T 568-1570-1-ND PLL with Band Gap Controlled VCO. 212 1.70 1.28 
Negative-Edge-Triggered .........-...--.. 16-SOIC = 644886 74HCT9046AD-T 568-1570-2-ND PLL with Band Gap Controlled VCO. 2710.40/2,500 
74HCT123D 568-1507-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator HCU Family 
with Reset. 49 40.27 
74HCT123N 568-1508-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator Sarees nee ae o Haba * A2 Sep sant 
with Reset. : 55 At 3H -1571-2- ex Inverter .. 50/2, 
74HCT125D-T 568-1509-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver 45 13725) LV Family 
74HCT125D-T 568-1509-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 293.25/2,500 - , - 
74HCT125N 568-1510-5-ND _| Tri-State Quad Butfer/Line Driver A637 28 7ALV40600 See oil oie Binary Ripple Counter with eee 
74HCT132N 568-1511-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 46 +37 ~«28 Sellatok ! a! ! 
74HCT138D-T 568-1512-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 45 = .37-—.25 LVC Family 
74HCT138D-T 568-1512-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 293.25/2,500 74LVC1GO4GV 568-2294-1-ND 29 190 16: 
74HCT138N §68-1513-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-Dip 46 aif 28 74LVC1G04GV 568-2294-2-ND 169.20/3,000 
74HCT139N 568-1514-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 45.87 25 74LVC1G04GW-G 568-1579-1-ND be eG) 
74HCT153D 568-1517-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer... 56 A584 74LVC1GO4GW-G 568-1579-2-ND 169.20/3,000 
74HCT154N 568-1518-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux.. 1.07 90 72 74LVC1G07GW-G 568-2295-1-ND Buffer with OD Output.. 29 ees NG 
74HCT157N 568-1519-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer... 65 A987 74LVC1G07GW-G 568-2295-2-ND | Buffer with OD Outpu 169.20/3,000 
74HCT164N 568-1520-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74LVC1GO8GW-G 568-1580-1-ND | Single 2-Input AND Gat 29 «(OG 
Register. : : 6146 35 74LVC1G08GW-G 568-1580-2-ND | Single 2-Input AND Gate... 169.20/3,000 
74HCT165D 568-1521-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74LVC1G14GW-G 568-2267-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter OGG 
Register. 55 4232 74LVC1G14GW-G 568-2267-2-ND Single Schmitt-Trigger Inverter 169.20/3,000 
74HCT165N 568-1522-5-ND eee Shift aL ae as 7ALVC1G326V 568-2297-1-ND | Single 2-Input OR Gate 29 «22S 
er : : : 3 74LVC1G32GV 568-2297-2-ND | Single 2-Input OR Gate 169.20/3,000 
74HCT174N 568-1523-5-ND Hepes ieio-Eion wt Reset ; meee 74LVC1G32GW-G 568-2298-1-ND —_| Single 2-Input OR Gate 29° «22216 
GE TTQOSTEUE sssieceistiit : : : 74LVC1G32GW-G 568-2298-2-ND | Single 2-Input OR Gate 169.20/3,000 
74HCT175D 568-1524-5-ND ge Reset 1esoc Woo 74LVC1G1256V 568-2296-1-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver 30.2316 
7AHCTI75N 568-1525-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset oe es eee Cee am ior nus Butter ine Driver sien oon 
Positive-Edge- Triggered ....nnnnenes 16-Dip 61 «4635 TaLVCODADET ao in Selnpit NAND Geis: © upon 
FAHGTISSD So aaceeauuam| resettable Sync. 4-Bit Binary Up/Down RL th 7ALVCOOAPW-T 568-2282-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 42 3h 24 
TAHCT240N §68-1527-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver, ee eee aut Sa ee z aan 7 
Inverting 50 38 29 Z Renee : : ; a 
74HCT244D-T 568-1528-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver Gi al TANVCO2ARW=T. pec 2ayeoge| Quad 2-Input NOR Gate 238/00/2,500 
74HCT244D-T 568-1528-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver..........20-SOIC 280.80/2,000 7ALVCO4AD pocgle oo Niia) Hex Inverter... ay dD ee 
74HCT244N 568-1529-5-ND__| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 503829 TALVCO4AD-T 568-2263-1-ND | Hex Inverte 38 30.22 
74HCT245D-T 568-1530-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIG 42.~«34.~—~«S5 TALVCO4AD-T 568-2283-2-ND__| Hex Inverte 216.00/2,500 
74HCT245D-T 568-1530-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 232.40/2,000 TALVCO4APW-T 568-1574-1-ND | Hex Inverte AQ 3424 
74HCT245N 568-1531-5-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivel 50 38 © .29 TALVCO4APW-T 568-1574-2-ND | Hex Inverter .. 238.50/2,500 
T4HCT259D-T 568-1532-1-ND 8-Bit Addressable Latcl 55 44. 33 74LVCO6AD-T 568-2284-1-ND Hex Inverter with OD Output AB 34 24 
T4HCT259D-T 568-1532-2-ND 8-Bit Addressable Latc! 367.88/2,500 74LVCOGAD-T 568-2284-2-ND Hex Inverter with OD Output 243.00/2,500 
T4HCTO59N 568-1533-5-ND | 8-Bit Addressable Latcl 30.40 30 74LVCO7AD-T 568-2285-1-ND__| Hex Buffer with OD Output 433424 
74HCT273D-T 568-1534-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 74LVCO7AD-T 568-2285-2-ND Hex Buffer with OD Outpu 243.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered a 42 34 25 74LVCO7APW-T 568-2286-1-ND | Hex Buffer with OD Outpu eo Sl) 
74HCT273D-T 568-1534-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74LVCO7APW-T 568-2286-2-ND | Hex Buffer with OD Outpu 250.75/2,500 
Positive-Edge-Triggered 232.40/2,000 74LVCO8AD-T 568-2273-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 38802 
TAHCTO73N 568-1535-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 74LVCO8AD-T 568-2273-2-ND__| Quad 2-Input AND Gate 216.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered ... 58 4735) 74LVCO8APW. 568-1575-5-ND Quad 2-Input AND Gate... 42 34° 24 
74HCT367D 568-1538-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 59 45 34 74LVC14AD-T 568-1578-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74HCT367N 568-1539-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . i hy 54 41 with 5V Tolerant Input 38 30 © 22 
74HCT373D-T 568-1540-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 74LVC14AD-T 568-1578-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
40 32.24 with 5V Tolerant Input 216.00/2,500 
74HCT373D-T 568-1540-2-ND 74LVC14ADB-T 568-2290-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 
224.00/2,000 with 5V Tolerant Input 38 30 © .22 
74HCT373N 568-1541-5-ND pee. 74LVC14ADB-T 568-2290-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 
0 a with 5V Tolerant Input... 182.40/2,000 
74HCT374D 568-1542-5-ND at VI 74LVC14APW-T 568-2269-1-ND__| Hex Inverting Schmitt Trigge rACmod meeod! 
Positive-Edge-Triggered ... AO 3224 T4LVC14APW-T 568-2269-2-ND | Hex inverting Schmitt Trigge 238.50/2,500 
74HCT374N 568-1543-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 7ALVC32AD-T 568-2303-1-ND | Quad 2-Input OR Gate... a go) 
Positive-Edge-Triggered 55 41 3H 7ALVC32AD-T 568-2303-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 216.00/2,500 
74HCT393D 568-1568-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple C 78" 5944 TA4LVC32APW-T 568-2276-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 42 3424 
74HCT393N 568-1545-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 67 51 38 74LVC32APW-T 568-2276-2-ND Quad 2-Input OR Gat 238.50/2,500 
74HCT541D 568-1553-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 42 34.26 7ALVC74AD-T 568-2305-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 
T4HCT541N 568-1554-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 63 48 36 itive- Tri fe 
7AHCTS720-T Boca Sool NDI) Tri-State Octal D-Type Transpara I a TALVG74AD-T 568-2305-2-N0 | Dual pe Pip-rop with Sa ai 
A mee x i ‘ Positive-Edge-Triggered ..... 14-SOIC 255.00/2,500 
74HCTS73D-T 568-1555-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp: Poni 74LVC74APW 568-1588-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
: os ett Positive-Edge-Triggered ..... .. 14-TSSOP 42 700024) 
TAHCTS73N Sra ccciaam) tae Octal D-Type Transp ey TALVCT4APW-T 568-2306-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
3 eee wrens € 2 F F Positive-Edge-Triggered .... ... 14-TSSOP 42 3524 
7AHCTS74D-T Sb8=155741-ND reer rarct diay Flop, fale ae 7ALVG74APW-T 568-2306-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
i feat ; ‘ : Positive-Edge-Triggered ..... 276.25/2,500 
74HCTS74D-T 568-1557-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, z Waanren iH i 
rene ere "asa 
ane SESS) a recent ani ll 55 4131 TALVC125AD-T 568-2287-1-ND | Tri-State Quad Butffer/Line Driver. 47 3826 
T4HCTS95D-T 568-1559-1-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift TANG GAD pee iie ah ommm) \vi-State Quad Buffer/Line Driver eves 
Register with Output Latches 87 66 50 74LVC125ADB-T 568-2277-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74HCT595D-T 568-1559-2-ND Tri-State 8-Bit Serial or Paralle Tolerant Input/Output. este Al 38) 26 
Register with Output Latches. 708.50/2,500 74LVC125ADB-T 568-2277-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74HCT595N 568-1560-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift Tolerant Input/OUtpUt.... enn 259.20/2,000 
Register with Output Latches 6-Dip 87 IGGHEESO 74LVC125APW 568-1576-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74HCT595PW-T 568-1561-1-ND —_| Tri-State 8-Bit Serial or Paralle Tolerant Input/Output. ..14-TSSOP 418428 
Register with Output Latches........... 16-TSSOP 75 1630 es0 74LVC125APW-T 568-2288-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74HCT595PW-T 568-1561-2-ND _| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift Tolerant Input/Output 14-TSSOP_ 413428 
Register with Output Latches........... 16-TSSOP 812.50/2,500 74LVC125APW-T 568-2288-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74HCT640N 568-1562-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, Tolerant Input/Output. 14-TSSOP 267.75/2,500 
Inverting 87 a7) 58 74LVC138AD 568-1577-5-ND 3-to-8 Line Decoder/De - g...16-SOIC AT 38 = 26 
74HCT688D 568-1563-5-ND 8-Bit Magnitude Comparato 97 73 ©6455 74LVC138AD-T 568-2289-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC AT 38 26 
74HCT688N 568-1564-5-ND 8-Bit Magnitude Comparato! 16) 63 50 74LVC138AD-T 568-2289-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 306.00/2,500 
74HCT4040N 568-1546-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter. 267eeeolleso: (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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PH Li PS DIGITAL LO (Continued) a ma Ned Description Pkg. 1 ae aera 
esd Me alts N74FO8D 568-1714-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 42 33.24 
Ha pio ney Deserintion Pre ical eatlit N74F08D-T 568-2321-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 42 33 24 
— N74F08D-T 568-2321-2-ND | Quad 2-Input AND Gate.... 236.25/2,500 
TALVC163PW-T 568-2293-1-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary N74F14D 568-1718-5-ND | ‘Hex Inverter Schmitt Trigger 4S0I0 51 42.29 
Counter 16-TSSOP 6650 «38 N74F32D 568-1729-5-ND__| Quad 2-Input OR Gat 4S0IC 504128 
TALVCIGSEW:T cecimomm| cseebe Sync. 4-BitBlnay SSOP #55960 500 N74F320-T 568-2324-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 4800 50. 41 «28 
‘ounter. wan A i r 
74LVC244AD 568-1581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V N74F320-T 568;2924-2:ND) | Quad 2-Input OR Gat 4-S0IC 325.98/2,500 
Tolerant Input/Output... .20-S0I0 47386 N74F38D 568-1731-5-ND Ouad pau NAND Buffer Open ay oes 
74LVC244AD-T 568-2299-1-ND Ti-Stat Oct BuiferLine Driver with oe or ee N7ae740 RATE Dual D-type Fi Flop veh ep 
olerant Input/Output... 20+ 7 é : ; = = = 
TALVC244AD-T 568-2299-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V NTaErAN Sette yee) Dual D-Type Flip-Flop Ao tiey otaeeeo 
Tolerant Input/Output.... _.20-SOIC 259.20/2,000 N74F85N 568-1735-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator Wek) Tk) Gk} 
74LVC244ADB 568-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V N74F86D-T 568-2325-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat Ot A229 
Tolerant Input/Output... _.20-SSOP iy 8 oe N74F86D-T 568-2325-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .. 334.90/2,500 
TALVC244APW-T 568-1583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V an a 7 eee mee uae eae = s = 
Tolerant Input/Output... ....20-TSSOP 50 AL 28 ¥ a ae ue : ¢ : 
74LVC244APW-T 568-1583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V oe ie hema ae ha ae és 31 ear 
Tolerant Input/Output... 327.25/2,500 i oa n-otate Quad Butter. : . : 
74LVC245AD-T 568-2300-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceive! 20-S0IG 473826 N74F139N 568-1717-5-ND | 1-of-4 Decoder/Demux.. 63 48 36 
T4LVC245AD-T 568-2300-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-S0IC 259.20/2,000 N74F157AD 568-1719-5-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux, 
74LVC245ADB-T 568-2274-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 0-SSOP 47 38.26 Non-Inverting so 53 42 32 
74LVC245ADB-T 568-2274-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 0-SSOP 129.60/1,000 N74F244D 568-1720-5-ND | Tri-State Octal Buffer. So 2 
74LVC245APW 568-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-TSSOP 504128 N74F244D-T 568-2323-1-ND | Tri-State Octal Buffer. 51.3929 
74LVC245APW-T 568-2301-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceive! 20-TSSOP_ 504128 N74F244D-T 568-2323-2-ND | Tri-State Octal Buffer. 340.75/2,000 
7ALVC245APW-T 568-2301-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-TSSOP 327.25/2,500 N74F244N 568-1721-5-ND | Tri-State Octal Buffer. 63 48 36 
74LVC273PW 568-2302-5-ND Octal D-Type Flip-Flop. 5 A hl N74F245D 568-1722-5-ND Tri-State Octal Transceiver 51 39 29 
74LVC273PW-T 568-2268-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 51 41 3t N74F245N 568-1723-5-ND | Tri-State Octal Transceiver 6 48 36 
74\VC273PW-T 568-2268-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 344.25/2,500 N74F259N 568-1724-5-ND 1.95 1.56 1.17 
74LVC373APW-T 568-2304-1-ND | ‘Tri-State Octal D-Type Transparent N74F273AN 568-1725-5-ND 67 51) 38 
20-TSSOP_ 50128 N74F367D 568-1730-5-ND 139 141 84 
74LVC373APW-T 568-2304-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent N74F3037D 568-1726-5-ND river. 6-SOIC 1.38 1.10 83 
: 20-TSSOP 327.25/2,500 N74F3037N 568-1727-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver........16-Dip 212 170 1.28 
74LVC377PW-T 568-2275-1-ND Octal D-Type Flip-Flop. 20-TSSOP 70 53 40 N74F3038D 568-1728-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 
74LVC377PW-T 568-2275-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop... 20-TSSOP 568.75/2,500 Driver, Open Collector 150 120 .90 
74LVC541APW 568-1587-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .......20-TSSOP 58 46.35 N74F5074D 568-1732-5-ND Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock 
74LVC573APW-T 568-2272-1-ND Driver. 2.20 1.76 1.32 
50 41.28 
7ALVC573APW-T 568-2272-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Santi EET a 4000 F a $ : cE 
Latch 327.25/2,500 -1683-5- ad 2-Inpu ate : ; : 
74LVC4245AD 568-1585-5-ND Tri-State Octal HEF4013BPN 568-1684-5-ND Dual D-Type Flip-Flop AL eR 25 
Transceiver 96 80 64 HEF4013BTD 568-1685-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 51 42.29 
74LVC4245APW 568-1586-5-ND | ‘Tri-State Octal Dual Supply Translating HEF4049BPN 568-1686-5-ND | Hex Inverting Bufte 50 38.29 
Transceiver °24-TSSOP 98 .82 .65 HEF4049BTD 568-1687-5-ND Hex Inverting Buffel 20) AG) 35) 
74LVC16245ADG-T | 568-2292-1-ND | Tri-State 16-B ve 48-TSSOP 76 57 AB HEF4050BTD 568-1688-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 42 34 «26 
74LVC16245ADG-T | 568-2292-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 48-TSSOP 505.40/2,000 HEF4051BPN 568-1689-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 47 3829 
74LVC162244ADG-T | 568-2291-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver......48-TSSOP 76 57 43 HEF4051BTD-T 568-1690-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 47 3829 
74LVC162244ADG-T | 568-2291-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver......48-TSSOP 505.40/2,000 HEF4051BTD-T 568-1690-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 315.56/2,500 
LVCH Family HEF4051BTT-T 568-1875-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 60.45 34 
¥ y T Pi F mr HEF4051BTT-T 568-1875-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 487.50/2,500 
74LVCH32245AEC 568-2278-ND Tri-State 32-Bit Bus Transcelver. .96-LFBGA 7.80 6.24 5.27 HEF4052BTD 568-1691-5-ND Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux 50 40 30 
LVCU Family HEF4053BPN 568-1692-5-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu 53 «4232 
74LVCUO4AD-T 568-2308-1-ND | Hex Inverter. 14-SOIG 38 = 30.22 HEF4053BTD 568-1693-5-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux .. 50 40 30 
74LVCU04AD-T 568-2308-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 216.00/2,500 HEF4053BTD-T 568-2255-1-ND _| Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 50.40 30 
LVT Family HEF4053BTD-T 568-2255-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu 336.83/2,500 
7aLVT00D 568-1589-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate 4S0I0 851 T aE neeary peer gm ova flatera Switch on ee 
raLTOaD-t 5682308-2ND | 8:3V Hee Imerte t4s01¢ a1esor.s00. | HEF#086BTD-T | 568-2266-1-ND | Quad Bilateral Sth S010 46 826 
74LVT08D 568-1590-5-ND | 3.3V Quad 2-Input 14-S0IC 85 =.71—~«57 - 568-2266-2- uad Bilateral Switc! “Sl 45/2,5 
74LVT14D 568-1593-5-ND | 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigge! 14-5010 85717. HEF4069UBPN 568-1696-5-ND Hex Inverte 14-Dip 49° 40.27 
TALVT74D-T 568-2318-1-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flo 14s0i0. 85.71 HEFAO70BPN 568-1697-5-ND | Quad Exclusive OR Gal 14-Dip SO a0 30 
74LVT74D-T 568-2318-2-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flo 14-SOIC 916.50/2,500 HEF4071BPN 568-1698-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-Dip 47 3829 
7ALVT125D 568-1591-5-ND | Tri-State 3.3V Quad Butter 14-5010 45 36.27 HEF4072BTD S68-1699-5:ND) | Dual 4-Input OR Gate ome cme 
74\VT125D-T 568-2310-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Butte 14-SOIG 9.45 3627 HEFAO75BPN 568-1700-5-ND_| Triple 3-Input OR Gat 5847 35 
74\VT125D-T 568-2310-2-ND _| Tri-State 3.3V Quad Butte 14-SOIC 301.39/2,500 HEF4077BPN 568-1701-5-ND | Quad Exclusive NOR Gate 554438 
7ALVT125PW 568-1592-5-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffe 14-TSSOP 450367 HEF4081BPN 568-1702-5-ND —_/ Quad 2-Input AND Gate. AT 38.29 
74LVT125PW-T 568-2311-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-TSSOP 45867 HEF4082BPN 568-1703-5-ND | Dual 4-Input AND Gate........... i 550 4433 
74LVT125PW-T 568-2311-2-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffe 14-TSSOP 301.39/2,500 HEF4093BPN 568-1704-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger........14-Dip 43.35.24 
74LVT244APW 568-1594-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP 57 © .43.—«32 HEF4093BTD-T 568-1705-1-ND__| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger SOIc 413428 
74LVT244APW-T 568-2316-1-ND | Tri-St.3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP___.57_—43_——32 HEF4093BTD-T 568-1705-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 267.75/2,500 
74LVT244APW-T 568-2316-2-ND Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 460.85/2,500 HEF4094BTD 568-1706-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... AS 36.27 
74LVT245DB-T 568-2317-1-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver . 48 37 28 HEF4094BTD-T 568-2257-1-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 16-SOIC A5 06) 227 
74LVT245DB-T 568-2317-2-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver . 160.66/1,000 HEF4094BTD-T 568-2257-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe: 301.39/2,500 
T4LVT245PW 568-1595-5-ND Tri-State 3.3V Octal Transceiver . 48 Si 26 HEF4520BPN 568-1707-5-ND Dual Binary Counter -50 38.29 
74LVT16245BDG-T 568-2315-1-ND Tri-State 3.3V LVT 16-Bit HEF4894BTD 568-1708-5-ND 12-Stage Shift-and-Store Register 
Transceiver ae AS LED Driver 2.06 1.65 1.24 
74LVT16245BDG-T | 568-2315-2-ND | Tri-State 3.3V LVT 16-Bit HEF40106BPN 568-1681-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigge 43 «352d 
Transceiver ..... 809.97/2,000 HEF40106BTD-T 568-1682-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigge: A3 35.24 
74\VT162245BDG-T | 568-2312-1-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 88 7459 HEF40106BTD-T 568-1682-2-ND _| Hex Inverting Schmitt Trigger .. 280.50/2,500 
74\VT162245BDG-T | 568-2312-2-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 782.04/2,000 
74LVT162245BDL-T | 568-2313-1-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 88 74 59 


74LVT162245BDL-T 
74LVT162374DG-T 


568-2313-2-ND 
568-2314-1-ND 


Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 
Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered 


391.02/1,000 


PHILIP 


VO EXPANDERS 
RoHS Compliant 


Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
PCA9554AD 568-1051-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt. 165 132 .99 
PCAQ554APW 568-1052-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 


PCA9554ATS-T 


568-2024-1-ND 


with Interrupt. 
8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt. 


PCA9554ATS-T 


568-2024-2-ND 


8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt. 


2112.00/2,500 


D-Type Flip-Flop..... 19 1660) 02) 
74LVT162374DG-T 568-2314-2-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered 

D-Type Flip-Flop........... 698.25/2,000 

74F Family 

N74FO0D-T 568-2319-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 2 33.24 
N74FO0D-T 568-231 9-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 236.25/2,500 
N74F04D 568-1709-5-ND Hex Inverter A2 33.24 
N74F04D-T 568-2320-1-ND Hex Inverter .. A2 33.24 
N74F04D-T 568-2320-2-ND Hex Inverter .. 236.25/2,500 
N74FO6D-T 568-1710-1-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 1.34 112 .90 
N74FO6D-T 568-1710-2-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 1452.75/2,500 
N74FO6N 568-1711-5-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 1.34 112 90 
N74F07D-T 568-1712-1-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 134 112 .90 
N74F07D-T 568-1712-2-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 1452.75/2,500 
N74FO7N 568-1713-5-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 

Collector... 1.34 1.12 90 


PCA9554D 568-1053-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt. 165 1.82 99) 
PCA9554DB 568-1054-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt. ie) ask 99 
PCAQ554N 568-2025-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 


PCA9554PW-T 


PCA9554PW-T 


568-1055-1-ND 


568-1055-2-ND 


with Interrupt. 
8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt. 
8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
with Interrupt. 


sl }G Ota eo) 


2112.00/2,500 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


A Philips Digi-Key Price Each 
p H Li PS EHS CEE TpIIEN one Part No. Part No. Description Pky. 1 25 100 
Philips Digi-Key Price Each SSTVF16859BS-T 568-2055-1-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 for DDR S6-HVOFN 1.58 1.26 95 
PCAQ5S4TS-T 568-2026-1-ND | 8-Bit l2C/SMBus 1/0 Port SSTVFI6859BS-T  RSBe tea ube) 1B 1 
with interrupt a3 4g 89 for DDR... veoceeceee56-HVQFN 819.00/1,000 
poAgSSaTS-T 568-2026-2-ND | 8-Bit PC/SMBus /0 Pot SSTVN16859BS-T | 568-2056-1-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Butter 
with Interrupt 2112.00/2,500 for DDR veoscneeeeS6HVQFN 1,58 1.26.95 
PCA9555BS-T 568-2382-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port SSTVN16859BS-T 568-2056-2-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 
with Interrupt NEW... 1.55 1.24 93 for DDR 6-HVOFN 1638.00/2,000 
PCAQS55BS-T 568-2382-2-ND | 16-Bit [2C/SMBus 1/0 Port 
PCA9SSSDB-T 568-1057-1-ND | 16+ Bs Ta HO Poi esac EU MER CONTRO UMANSGEME 
= ~ Malia BI ius ‘orl 
with Interrupt. 1.55 1.24 93 Hons, comp md 
PCA9555DB-T 568-1057-2-ND | 16-Bit 2C/SMBus I/O Port 9 foe ; Price Eaux. - 
with Interrupt 806.00/1,000 : : eseriptlony : 
PCAQ555D/6-T 568-1754-1-ND | 16-Bit [2C/SMBus 1/0 Port Display 
with Interrupt 245 1.96 1.47 PCA9532D 568-1039-5-ND | 16-Bit 2C LED Dimmer 165 1.32 99 
PCA9S55D/G-T 568-1754-2-ND | 16-Bit 2C/SMBus I/O Port PCA9532PW 568-1040-5-ND | 16-Bit I2¢ LED Dimmer 165 132 99 
with interrupt 1274.00/1,000 PCF2100CTD 568-1064-5-ND | 40-Segment LCD Driver 28-SOIC 1.55 1.24 93 
PCAQS55N 568;2027-5:ND td i ae VO Port Hee toque as PCF2I11CT/1,118 | 568-1065-1-ND | 64-Segment LCD Driver -40-VSOP 2.00 1.60 1.20 
me erp : d j PCF21110T/1,118 568-1065-2-ND | 64-Segment LCD Driver .40-VSOP 540.00/500 
PGAQSSSPW-T coca) 10 2H PGSM Bus 1/0 Port sa-tssap eons PCF2112CTD-T 568-1066-1-ND | 32-Segment LCD Driver 40-VSOP 2.08 1.66 1.25 
PCAOEEEP WA ReREOSeONIEMEE| 1G-Bit ZC SMB OPO : : : PCF2112CTD-T 568-1066-2-ND | 32-Segment LCD Driver .40-VSOP 560.25/500 
with Interrupt... 24-TSSOP 1984.00/2,500 PCF8562TT/2-T 568-2029-1-ND Universal LCD Driver for Low 
PCAGSS6PW 568-1059-5-ND | Octal SMBus/I2C Registered Multiplex Rates... 48-TSSOP 1.33 1.06 80 
Interface 2.05 1.64 1.23 PCF8562TT/2-T 568-2029-2-ND Universal LCD Driver for Low 
PCA9557D 568-1060-5-ND | 8-Bit I2C/SMBus /0 Port with Reset..... 163 130 98 Multiplex Rates... 48-TSSOP 1378,00/2,000 
PCA9557PW-T 568-1061-1-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port PCF8566PN 568-1069-5-ND Universal LCD Driver for Low 
with Reset.. 1.63 1.30 98 Multiplex Rates... 213) 170) 1:28! 
PCA9557PW-T 568-1061-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus PCF85661D-T 568-1070-1-ND | Universal LCD Driver for Low 
with Reset. 2080.00/2,500 Multiplex Rates... 213 1.70 1.28 
PCF8574APN 568-1073-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander . 1.63 1.30 .98 PCF8566TD-T 568-1070-2-ND Universal LCD Driver for Low 
PCF8574ATD-T 568-1074-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander . ASS) 1225 92. Multiplex Rates... 573.75/500 
PCF8574ATD-T 568-1074-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander . 793.00/1,000 PCF8576CTD-T 568-1080-1-ND Universal LCD Driver for 
PCF8574ATDK-T 568-2030-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 153 1.22 92 Multiplex Rates 5G-VSOP 223 178 134 
PCF8574ATDK-T 568-2030-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 1952,00/2,500 PCE8576CTD-T 568-1080-2-ND | Universal LCD Driver for 
PCF8574PN 568-1075-5-ND Remote 8-Bit I/O Expander . 1.63 130 98 Multiplex Rates.... 56-VSOP 600.75/500 
PCF8574TD 568-1076-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 1.53 1.22 92 PCF8576DH/2-T 568-2031-1-ND | Universal LCD Driver for Low 
PCF8574TD-T 568-1077-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 1.53 1.22 92 Multiplex Rates... 179 143 108 
PCF8574TD-T 568-1077-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 793.00/1,000 - - 
PCF8574TDK-T 568-1078-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 153122 92 PCFBS76DH/2-T poe 0eaND printer for Low siaars pee 
PCF8574TDK-T 568-1078-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander . 1952.00/2,500 . : faa 
BCrARTaTSDALT SEEN ERNGME| Remote 16-Bi LO shee a RMR PCF8577CPN 568-1081-5-ND | LCD Direct/Duplex Driver. A0-Dip 2.48 198 1.49 
PREBE7STSORT 568-1079-2-ND | Remote 16-Bit /0 Expander oe OGTR) PCF8577CTD-T 568-1082-1-ND | LCD Direct/Duplex Driver. 40-VSOP 2.33 1.86 1.40 
ores PCF8577CTD-T 568-1082-2-ND__| LCD Direct/Duplex Driver. .40-VSOP 627.75/500 
SAA1064PN 568-1107-5-ND | 4-Digit LED Driver w/I2C Bus Interface...24-Dip 3.49 279 247 
PH Li p OGiIc ieee ull a] SAM084TD 568-1108-5-ND | 4-Digit LED Driver w/l2C Bus Interface..24-SOIC 3.49 279 2.17 
101 ompiiani A 
Philips Price Each SeDpiver 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 PCA9550D 568-1046-5-ND | 2-Bit !2C LED Driver with Blinke BSOIG 138 140 83 
iP 9. 
CERI PCAQ551D 568-1047-5-ND | ‘8-Bit !2C LED Driver with Blinke 1.75 1.40 1.05 
GTL2002DC-T 568-1869-1-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Volt 
aihiOh oe 2 6 PCAQ5S1PW 568-1048-5-ND | 8-Bit I2C LED Driver with Blinke 175 140 1.05 
@TL20020¢-T 568-1869-2-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage ; ; : PCA9552D 568-1049-5-ND | ‘16-Bit I2C LED Driver with Blinker. 2.25 1.80 1.35 
Translator 780.00/3,000 PCAQ552PW 568-1050-5-ND | _16-Bit l2C LED Driver with Blinker. 2.25 1.80 1.35 
GTL2002DP/G-T 568-1870-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage NEW! Switch Mode Power Supply NEW! 
Translator OSE CORO TEA15061D-T 568-2335-1-ND | GreenChip™Il SMPS Control | 155 124 93 
GTL2002DP/G-T 568-1870-2-ND i rales Low Voltage aaa TEA15061D-T 568-2335-2-ND | GreenChip™Il SMPS Control | 1984.00/2,500 
CIRO FOC TERATM 9-bit bi Dirsctional Low Vor wes TEA1507PN 568-2336-5-ND | GreenChip™II SMPS Control | 1.63 1.30  .98 
Traneletar: donah OW: lage: G3 TEA1520P/N2 568-2439-5-ND | SMPS ICs for Low Power System 138 140 83 
GTL20020/6-T 568-1871-2-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage TERISeOID BOgczeedaieNOMas| STARplug™ Controller USE RERIE ORES 
~ -2333-2- plug™ Controller .00/2, 
Translator 715.00/2,500 TEA15201D-T 568-2333-2-ND | STARplug™ Controil 1760.00/2,500 
7 TEA1521P/N2 568-2440-5-ND SMPS ICs for Low Power Systems... 143° #114 86 
GTL2005PW-T 568-1000-1-ND Quad Translating Transceiver ile kee EE) 
GTL2005PW-T 568-1000-2-ND | Quad Translating Transceive 2112.00/2,500 TEAIS21TD-T poco Seaigvomms SMPS ICs for Low Power System Hes ahs 
GTL2O05PW/G-T 568-1872-1-ND | Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL TEA15211D-T 568-2334-2-ND | SMPS ICs for Low Power System 1824.00/2,500 
Bidirectional Translator 14-TSSOP 1.75 1.40 1.05 TEA1522P/N2 568-2444-5-ND SMPS ICs for Low Power System: 155 1.24 93 
GTL2005PW/G-T 568-1872-2-ND | Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL TEA1522T/N2 568-2438-1-ND | SMPS ICs for Low Power System 155 124 93 
Bidirectional Translator 14-TSSOP 2240.00/2,500 TEA1522T/N2 568-2438-2-ND SMPS ICs for Low Power Systems... 1984.00/2,500 
GTL2006PW-T 568-1873-1-ND | 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL TEA1523P/N2 568-2445-5-ND | SMPS ICs for Low Power Systems 1.83 146 1.10 
Translator 28-TSSOP 1.65 1.32 99 TEA1532ATD-T 568-2337-1-ND | GreenChip™1! SMPS Control IC 1.60 1.28 96 
GTL2006PW-T 568-1873-2-ND | 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL TEA1532ATD-T 568-2337-2-ND | GreenChip™Il SMPS Control | 2048.00/2,500 
Translator ... 28-TSSOP 2112.00/2,500 TEA1533ATD-T 568-2338-1-ND | GreenChip™II SMPS Control IC 165 132 99 
GTL2007PW-T BCR IS7ASNORy) 13-Bit GTL to TEA1533ATD-T 568-2338-2-ND | GreenChip™Il SMPS Control | 2112.00/2,500 
Power Good we 28°TSSOP EAUCSRESIS ZED) TEA15521D-T 568-2339-1-ND | GreenChip™II SMPS Control | 175 1.40 1.05 
GTL2007PW-T 568-1874-2-ND |) 13-Bit GTL to LVTTL Translator with TEA15521D-T 568-2339-2-ND | GreenChip™II SMPS Control IC........... 2240.00/2,500 
Power Good 2112.00/2,500 TEA1610TD-T 568-2340-1-ND | Zero-Voltage Switching Resonant 
Converter Controller 2.57 2.06 1.60 
PH | Li PS MEMORY TEA16101D-T 568-2340-2-ND Zero-Voltage Switching Resonant 
RoHS Compliant Converter Controller .. 3591 .00/2,500 
Philips Digi-Key Price Eachoe TEA1620P/N1 568-2441-5-ND | STARplug™ Controller ip 140 142 84 
Part No. Part No. Description Pky. 1 25 100 TEA1622P/N1 568-2442-5-ND | STARplug™ Controller 1.50 1.20 .90 
EEPROM TEA1623P/N1 568-2443-5-ND__| _STARplug™ Controller 1.85 148 4.11 
PCF8582C2D 568-1083-5-ND | 256x8-Bit CMOS EEPROM ....cscesee 8-SOIG 1.05 88 70 
SRAM PH Li Pp POWER SUPPLY PRODUCTS 
RoHS Compliant 
PCF8570PN 568-1071-5-ND | 256x8-Bit Low Voltage SRAM. 245 197 1.53 THE ES a 7 
PCF8570TD-T 568-1072-1-ND | 256x8-Bit Low Voltage SRAM. Abe) ibe) iP Paria U Description Pkg ge on 
PCF8570TD-T 568-1072-2-ND | 256x8-Bit Low Voltage SRAM. 1290.30/1,000 : : : 
Low Dropout Regulators 
$A57000-33D-G 568-1184-1-ND | CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 
PH | LI PS harman aabiah ay vec Regulator. .- SOT-23-5 88 iy 0) 
THE De EKEy ee $A57000-33D-G 568-1184-2-ND | CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 
Part No. Part No. Description Pky. = 125100 - Regulator eOs2s5 Bebe SO0 
SSTU32864EC/G 568-2052-ND 1.8V Config. Registered Buffer.......... 96-LFBGA 5.00 4.00 3.38 NEW! DC-DC Converters NE 
SSTU32865ET/G 568-2053-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered PIP202-12M-2/T3 | §68-2327-1-ND | DC-DC Converter Powertrain 8.20 6.56 5.54 
Buffer. . 8.00 640 5.40 PIP202-12M-2/T3 | 568-2327-2-ND | DC-DC Converter Powertrain 12710.00/2,500 
SSTU32866EC/G-S | 568-2054-ND 4.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config. PIP250M /T3 568-2329-1-ND | Integrated Buck Converter 9.00 7.20 6.08 
Registered Buffer 5.00 4.00 3.38 PIP250M /T3 568-2329-2-ND Integrated Buck Converter 13950.00/2,500 
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PHILIPS 


RADIO FREQUENCY ICs 
RoHS Compliant 


PHILIPS 


RoHS Compliant 


Philips Digi-Key Price Each Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SA8028W 568-1304-ND 2.5GHz Sigma Delta Fractional-N/760MHz AU7555D/01-T 568-1766-1-ND General Purpose CMOS Timer .. 68 51 39 
IF Integer Freq. Synthesize 24-HBCC 5.00 4.00 3.38 AU7555D/01-T 568-1766-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 552.50/2,500 
SAA6588TD 568-1109-5-ND RDS/RBDS Pre-Processo: 5.66 453 3.83 ICM7555CD/01-T 568-1818-1-ND General Purpose CMOS Timer .. 48 38 © 29 
TDA8024T-T 568-2448-1-ND IC Card Interface NE! 259) 2107 1:61 ICM7555CD/01-T 568-1818-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 320.63/2,500 
TDA8024T-T 568-2448-2-ND IC Card Interface NE! 1466.25/1,000 ICM7555CN/01 568-1819-5-ND General Purpose CMOS Timer .. AB 38 29 
TDA8024TT-T 568-2447-1-ND IC Card Interface NEI 260 2.08 1.62 ICM75551D/01-T 568-1820-1-ND General Purpose CMOS Timer .. 48 36 0.27 
TDA8024TT-T 568-2447-2-ND IC Card Interface NE! 3636.36/2,500 ICM75551D/01-T 568-1820-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 390.00/2,500 
TEAS757HB 568-1218-ND Self Tuned Radio. 472 3.78 2.94 ICM75551N/01 568-1821-5-ND General Purpose CMOS Timer .. AB 3627 
FM ICs 
SA602AD/01-T 568-1200-1-ND Double Balanced Mixer/Oscillator .. 2.25 1.80 1.35 UME! 
SA602AD/01-T 568-1200-2-ND Double Balanced Mixer/Oscillato! 2880.00/2,500 
SA602AN/01 568-1201-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator .. 2.25 1.80 1.35 1Blb Digi-Key Price Each 
RFID Part No. Part No. Description 1 25 100 
PCF7936ASM 568-1195-5-ND | Security Transponder, HITAG 2 349 279 217 Ea TD om | RRR : PES) RIS CAP 
SLRC41TOFED 568-1124-5-ND | |-CODE Reader IC... 702 562 474 ean ose o0p Gute NEW! Be 
3 BUF602IDBVT 296-19310-1-ND HS Closed Loop Buffer NEW! 225 1.80 1.35 
TDA8029HLO7BD-T 568-2233-1-ND Low Power Single Card Reade 6.46 5.18 4.37 BUF602IDBVT 296-19310-2-ND HS Closed Loop Buffer NEW! 315.00/250 
TDA8029HLO7BD-T | 568-2233-2-ND _| Low Power Single Card Reader... 8080.25/2,000 BUFG34FKTTT 296-15904-1-ND | High-Speed Buffer, 250mA Outpu 810 648. — 
BUF634FKTTT 296-15904-2-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu 273.40/50 
BUF634P BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu' 610 488 412 
PH | LI PS Wate Ly satoripenteaien BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu 8.10 6.48 5.47 
ee —_ ~ BUF634U BUF634U-ND High-Speed Buffer, 250mA Outpu 6.10 488 412 
Philips Digi-Key na Price Each BUFO4701AIDGSR 296-12161-1-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Amp 279 224 174 
Part No. Part No. Description Big een ee 2501 00 BUFO4701AIDGSR | 296-12161-2-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Amp ... 4252.50/2,500 
PCA8565TS-T 568-1902-1-ND \2¢ Real Time Clock/Calendar............... 8-TSSOP 1.65 132 .99 BUFO4701AIPWR 296-12162-1-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS 
PCA8565TS-T 568-1902-2-ND |2C Real Time Clock/Calendar. 2112.00/2,500 Buffer Amp . 2.79 2.24 1.74 
PCF8563PN 568-1067-5-ND Real Time Clock/Calendar als) 372i 91 BUFO4701AIPWR 296-12162-2-ND | 4-Ch. R/R In/Ou 
PCF8563TD-T 568-1068-1-ND Real Time Clock/Calendar 1.38 1.10 .83 Buffer Amp 3442.00/2,000 
PCF8563TD-T 568-1068-2-ND Real Time Clock/Calendar 1760.00/2,500 BUFOS703PWR 296-15206-1-ND | 4-Ch. LCD Gamma Correction 
PCF8583PN 568-1084-5-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM ... 3.09 2.48 1.93 - 14-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
PCF85831D-T 568-1085-1-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 272 248 1.70 BUFOS703PWR 296-15206-2-ND| | 4-Ch. LCD Gamma Correction 
PCF8583TD-T 568-1085-2-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 1542.75/1,000 Aiea RAAPWE maaan |e alae PAMoealen eal) 
PCF8593N 568-1089-5-ND Low Power Clock/Calendar . 2.97 2.38 1.85 ve {4-TSSOP 213 170 1.28 
PCF8593TD-T 568-1090-1-ND Low Power Clock/Calendar . 2.35 1.89 1.47 BUFO6703PWR 996-150074-ND | 6-Ch. Leb Canina Carrectlon = = = 
PCF8593TD-T 568-1090-2-ND Low Power Clock/Calendar . 3291 .75/2,500 46-TSSOP 238 190 1.43 
BUFO6703PWR 296-15207-2-ND 
oe 16-TSSOP 2470.00/2,000 
PH | LI PS iene beoap sb hirer! BUFO6704AlPWP 296-17457-ND | ‘6-Ch., 18V, Gamma Correction 
Phill Digi-K Price Each Buffer. 16-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
aah. Bithieg Deserpion Poel basa Bue 7aary BUFT1702PWP-ND| 10+1 Channel High Current Buffer..28-HTSSOP 349 279 2.17 
= 704AIPWP 296-17140-5-ND 18V Supply Multi-Ch. Gamma 
Audio Processors / CODECS Correction Buffer. 349 2.79 217 
SAF7113HB 568-1319-ND 9-Bit Video Input Processor .44-QFP 19.50 18.20 16.90 BUF12800AIPWP. 296-17589-5-ND Ref. Voltage Generato ArsO iS Sale 3. 
TEA6320TD 568-1148-5-ND Sound Fader Control Circuit 32-SOIC 3.90 313 243 DEM-OPA-SO-1A 296-19589-ND Generic Unpopulated PCB for Single Op 
UCB1400BE-T 568-1323-1-ND Audio CODEC with Touch Sc: Amps in 8-SOIC Packages NEW! 8.54 — _ 
Controller... ein 5.40 4.32 3.65 INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp 32.96 30.76 28.57 
UCB1400BE-T 568-1323-2-ND | Audio CODEC with Touch Scree! INA101AM INA101AM-ND Very High Accuracy Instr. Amp 24.80 23.15 21.49 
Controller... 6750.00/2,000 INA101CM INA101CM-ND Very High Accuracy Instr. Amp 36.60 34.16 31.72 
UDA1341TSDB 568-1154-5-ND Economy Audio CODEC for MiniDisc INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp 13.16 11.85 10.51 
Home Stereo. 6.21 497 4.20 INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp 13.24 11.93 10.58 
UDA1342TSDB 568-1155-5-ND Audio CODEC 6.21 4.97 4.20 INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Amp 42.21 39.40 36.59 
UDA1344TSDB 568-1156-5-ND Low Voltage, Low Power Stereo Audio INA103KP INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr, Amp ..... 8.33 7.50 6.65 
CODEC with DSP 5.11 4.09 3.45 INA103KU INA103KU-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp . 8.33 7.50 6.65 
UDA1345TSDB 568-1157-5-ND Economy Audio CODE 3.42 2.74 213 INA105BM INA105BM-ND. Precision Unity Gain Diff. Amp. 18.87 17.62 16.36 
UDA1361TSDK 568-1158-5-ND 96KHz Sampling 24-Bit Stereo INA105KP. INA105KP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 5.60 448 3.78 
Audio ADC 3.42 2.74 2.13 INATO5KU INAT05KU-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 560 448 3.78 
Media Processors INA106KP INA106KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Am| 8.33 7.50 6.65 
PNX1300EH/G 568-1292-ND 2.5V, 143MHz Programmable . 33.00 30.80 28.60 INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp... 8.33 7.50 6.65 
PNXTSOIEH/G 568-1293-ND 2.5V, 180MH2 Programmable. 34.50 32.20 29.90 INA11OKP IN EUIO Gr ofg| Fast-Setiting, FET-Input Instr. Amp THEE Oe Oe 
PNX1302EH/G 568-1294-ND 2.5V, 200MHz Programmable. 42.00 39.20 3640 INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Am 11.66 10.50 9.31 
PNX1311EH/G 568-1295-ND 2.2V, 166MHz Programmable . 37.50 35.00 32.50 INAT17AP INA117AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 840 672 5.67 
PNX1500E/G 568-1296-ND 1.2V, 240MHz Audio/Video/Graphics INA111AU INA111AU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp.. 8.40 6.72 5.67 
System 52.50 49.00 45.50 INA111BP INA111BP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 11.16 10.05 8.92 
PNX1501E/G 568-1297-ND 7.2V, 266MHz Audio/Video/Graphics INA111BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 11.16 10.05 8.92 
System 52.50 49.00 45.50 INA114AP INA114AP-ND Precision Instrumentation Amp 840 6.72 5.67 
PNX1502E/G 568-1298-ND 1.3V, 300MHz Audio/Video/Graphics INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp 8.40 672 5.67 
System 60.00 56.00 52.00 INA114BP INA114BP-ND. Precision Instrumentation Amp 9.50 855 7.59 
INA114BU INA114BU-ND Precision Instrumentation Amp OSCR G55 og 
INA115AU INA115AU-ND Precision Instrumentation Amp 8.40 672 5.67 
PH | LI PS SPECIALIZED ICs INA115BU INA115BU-ND Precision Instrumentation Amp 10.33 9.30 8.25 
RoHS Compliant INA116PA INA116PA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp 840 6.72 5.67 
Philips Digi-Key Price Each INA116UA INA116UA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp 8.40 6.72 5.67 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 INA117KU INA117KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Am: 5.40 4.32 3.65 
KMZ51 T/R 568-2425-1-ND | Magnetic Field Sensor NEW! BS0IC 6.46 5.18 4.37 INAI17P INA117P-ND High Common-Mode Volt., Diff. Am 540 4.32 3.65 
KMZ51 T/R 568-2425-2-ND | Magnetic Field Sensor NEW! .8-SOIC 4039.50/1,000 INA118P. INA118P-ND Precision Low Power Instr. Am| 8.30 6.64 5.61 
KMZ52 /T3 568-2426-1-ND Magnetic Field Sensor NEI 9.35 842 7.47 INA118PB INA118PB-ND Precision Low Power Instr. Am| 10.75 9.68 8.58 
KMZ82 /T3 568-2426-2-ND Magnetic Field Sensor NEW! 17049.49/2,500 INA118U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Am 8.30 664 5.61 
NE57810S-T 568-2330-1-ND DDR Memory Termination NEW! 1:63, 15307 298) INA118UB INA118UB-ND Precision Low Power Instr. Am 10.75 968 8.58 
NE57810S-T 568-2330-2-ND DDR Memory Termination NEW! 1690.00/2,000 INA121P. INA121P-ND. Low Power FET Instrumentation Am 710 568 4.80 
NE57811S-T 568-2331-1-ND. DDR Memory Termination NEW! AGS) 4230! 98 INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Am 5.00 4.00 3.38 
NE57811S-T 568-2331-2-ND DDR Memory Termination NEW! 1690.00/2,000 INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Am| 710 568 4.80 
NE57814DD-T 568-2332-1-ND DDR Memory Termination NEW! 1.30 104 78 INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp... 5.00 4.00 3.38 
NE57814DD-T 568-2332-2-ND DDR Memory Termination NEW! 1664.00/2,500 INA121UA/2K5 INA121UATR-ND Low Power FET Instrumentation Amp.. 7750.00/2,500 
TZA3047BVHW-S. 568-1189-ND 30Mbits to 1.25Gbits Laser Driver. 9.52 7.62 6.43 INA121U/2K5 INA121UTR-ND Low Power FET Instrumentation Am 11005.00/2,500 
INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp. 5.50 440 3.72 
INA122PA INA122PA-ND. Single Supply, Micropower Instr. Amp. 473 3.78 2.94 
PH | LI PS TEMPERATURE SENSORS INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp. 550 440 372 
RoHS Compliant INA122UA INA122UA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp. 473 3.78 2.94 
Philips Digi-Key Price Each INA125P. INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref 5.10 4.08 3.45 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 INA125PA INA125PA-ND. Instr. Amp with Precision Voltage Ri 461 369 2.87 
KTY81/110 568-1003-ND Silicon Temperature Sensor................... SOD-70 136 1.09 .82 INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ri 5.10 4.08 3.45 
LM75AD/G-T 568-1889-1-ND Digital Temp. Sensor and Thermal INA125UA INA125UA-ND. Instr. Amp with Precision Voltage Ref...16-SOIC 4.61 369 2.87 
Watchdog™ 1.20 1.00 .80 INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp 3.53 2.83 2.20 
LM75AD/G-T 568-1889-2-ND Digital Temp. Sensor an INA126E/250 INA126ETR-ND Micropower Instrumentation Amp 522.00/250 
Watchdog™ 1300.00/2,500 INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp 268, 2567 
NE1617ADS/G 568-1899-ND Temp. Monitor for Microprocessor INA126EA/250 INA126EATR-ND Micropower Instrumentation Amp 395.75/250 
Systems.. 2.28 1.82 1.37 INA126P. INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp 2.99 240 1.87 
SEQ5DP-T 568-2051-1-ND Ultra High y Dig INA126PA INA126PA-ND. Micropower Instrumentation Amp 2.25 1.80 1.40 
and Thermal Watchdog™. ikeky —alakeh 210) INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp 299 240 1.87 
SEQ5DP-T 568-2051-2-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor INA126UA INA126UA-ND Micropower Instrumentation Amp 2.25 1.80 1.40 
and Thermal Watchdog™. 8-TSSOP 1462.50/2,500 (Continued) 
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Tale Digi-Key Price Each vale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description il 25 100 
INA128P INA128P-ND Precision Low Power Instr. Amp. 940 7.52 6.35 INA331AIDGKT 296-12202-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp Atl Bas i) 
INA128PA INA128PA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 5.80 464 3.92 INA331AIDGKT 296-12202-2-ND Low Power, CMOS Instr. Am 415.75/250 
INA128U INA128U-ND Precision Low Power Instr. Amp. 940 7.52 6.35 INA331IDGKT 296-12203-1-ND Low Power, CMOS Instr. Am 3.71 297 231 
INA128UA INA128UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 5.80 4.64 3.92 INA331IDGKT 296-12203-2-ND —_| Low Power, CMOS Instr. Am 548.75/250 
INA129P INA129P-ND Precision Low Power Instr. Amp. 940 7.52 6.35 INA332AIDGKT 296-12204-1-ND _| Low Power, CMOS Instr. Am 238 1.90 1.43 
INA129PA INA129PA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 580 4.64 3.92 INA332AIDGKT 296-12204-2-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp 332.50/250 
INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Amp. 940 7.52 6.35 INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temperature, Precision 
INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 5.80 464 3.92 Instrumentation Amplifier 450 3.60 2.80 
INA131AP. INA131AP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp . 7.60 6.08 5.13 INA337AIDGKT 296-13453-2-ND Wide Temperature, Precision 
INA131BP INA131BP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp . 9.50 8.55 7.59 Instrumentation Ampli 665.00/250 
INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp.....8-SOIC 3.15 2.52 1.96 INA338AIDGST 296-13454-1-ND Wide Temperature, Precision 
INA132UA INA132UA-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp.....8-SOIC 2.36 1.89 1.47 Instr. Amp. with Shutdown... 484 3.87 3.01 
INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp ....8-SOIC 2.36 1.89 1.47 INA338AIDGST 296-13454-2-ND Wide Temperature, Precision 
INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp ....8-SOIC 3.15 2.52 1.96 Instr. Amp. with Shutdown... 715.00/250 
INA134PA INA134PA-ND. Audio Differential Line Receiver 2.36 1.89 1.47 INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 4.28 3.42 2.66 
INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receive! 2.36 1.89 1.47 INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 631.75/250 
INA137PA INA137PA-ND. Audio Differential Line Receive! 2.36 1.89 1.47 INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp 5.56 445 3.46 
INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receive: 2.36 1.89 1.47 INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp 821.25/250 
INA138NA/250 INA138NACT-ND | Current Shunt Monitor .S0T-23-5 248 1.98 1.54 INA2126P INA2126P-ND. Dual, Micropower Instr. Amp 482 3.86 3.00 
INA138NA/250 INA138NATR-ND | Current Shunt Monitor . SOT-23-5 365.75/250 INA2126PA INA2126PA-ND Dual, Micropower Instr. Amp 3.65 2.92 2.27 
INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND | 2.7-40V Current Shunt Monito: .S0T-23-5 248 1.98 1.54 INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp 482 3.86 3.00 
INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND| 2.7-40V Current Shunt Monito . SOT-23-5 365.75/250 INA2126UA INA2126UA-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 3.65 2.92 227 
INA1390PWRQ1 296-17088-1-ND | High-Side, Unipolar, Current Shunt INA2128UA INA2128UA-ND. Dual, Low Power Instr. Amp... 932 7.46 6.30 
Monitor... 8-TSSOP 2.70 216 1.68 INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 529 4.23 3.29 
INA1390PWRQ1 296-17088-2-ND —_| High-Side, Unipolar, Current Shunt INA2132UA INA2132UA-ND __| Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 4.05 3.24 2.52 
Monitor..... cesveentnentnin 8-TSSOP 3060.00/2,000 INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp.... 5.29 423 3.29 
INA141U INA141U-ND Precision Low Power, Gai 100 INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp..... AIS ged 2152 
Instrumentation AMP......:socssessesee 8-SOIC 9.03 813 7.21 INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver. 3.83 3.06 2.38 
INA141UA INA141UA-ND Precision Low Power, Gain=10,100 INA2134UA INA2134UA-ND | Dual, Audio Differential Line Receiver. 3.83 3.06 2.38 
Instrumentation Amp 674 5.40 4.55 INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver... 3.83 3.06 2.38 
INA143U INA143U-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp . 3.15 2.52 1.96 INA2137UA INA2137UA-ND | Dual, Audio Differential Line Receiver... 14-SOIC_ 3.83 3.06 2.38 
INA143UA INA143UA-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp . 236 1.89 1.47 INA2141U INA2141U-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Am 14.41 12.98 11.51 
INA145UA INA145UA-ND Programmable Difference Amp 3.38 2.70 2.10 INA2141UA INA2141UA-ND | Dual, Gain=10,100 Instr. Am 8.95 8.06 7.15 
INA146UA INA146UA-ND High-Voltage Differential Amp. 3.83 3.06 2.38 INA2143U INA2143U-ND Dual, High Speed Precision Gai 
INA148UA INA148UA-ND Common-Mode Instrumentation Amp 473 3.78 2.94 Difference Amp... es 5.06 4.05 3.15 
INA152EA/2K5 INA152EA/2K5CT-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp..... 2.70 2.16 1.68 TNA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 
INA152EA/2K5 INA152EA/2K5TR-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp..... 3780.00/2,500 Difference Amp 3.83 3.06 2.38 
INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp .. 3.15 252 1.96 INA2321EA/250 INA2321EACT-ND | Micropower CMOS RYR Instr. Amp....14-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
INA1S4UA INATS4UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp . 236 1.89 1.47 INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower CMOS RYR Instr. Amp..... 14-TSSOP 648.50/250 
INA1SSEA/250 INATSSEACT-ND —_/ R/R CMOS Instrumentation Amp 2.70 2.16 2.70 INA2322EA/250 INA2322EACT-ND__|Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP__3.71__2.97 2.31 
INA1S5EA/250 INATSSEATR:ND SS) R/R CMOS Instrumentation Amp $99.00/250 INA2322EA/250 INA2322EATR-ND _ | Micropower CMOS R/R Instr. Amp .... 14-TSSOP 548.75/250 
INA155E/250 INA1SSECT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 371 297 2.31 INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp. 4.05 3.24 2.52 
INA155E/250 INA1S5ETR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 548.75/250 INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND| LP R/R CMOS Instr. Amp. 5670.00/2,500 
INA1S5U INATSSU-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 3.26 2.61 2.03 INA2331 AIPWT 296-17647-1-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp. 439 351 2.73 
INA155UA INA15SUA-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 248 1.98 1.54 INA2331AIPWT 296-17647-2-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp. 648.50/250 
INA1S6EA/250 INATSGEAGTENDIES| CMOS Instrumentation Amp ces6) iN) INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp. 304. 2.43 1.89 
INAT56EA/250 INAT56EATR-ND [CMOS Instrumentation Amp 349,25/250 | 
nst INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| LP R/R CMOS Instr. Amp. 4252.50/2,500 
INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp Bsl00 2928 196 4 i Dj 
4h ISO100AP ISO100AP-ND Low Leakage Isolation Amp .. -18-Dip 125.46 117.10 108.74 
INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp 236 1.89 147 36776: fet i 
Asai, te 1$0121BG 296-12577-5-ND | 2500 VRMS Precision Isol .40-Dip 110.10 102.76 95.42 
INA159AIDGKT 296-18688-1-ND Pracieion Bain ve Level Sait uas oak 1$0122UP 1$0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp...........16-Dip 15.66 14.10 12.51 
ransteron 20 AMP : lve 180122JU 180122JU-ND Low-Cost Precision Isolation Am 15.66 14.10 12.51 
INA1SSAIDGKT 296-18688-2-ND Regen an rare Zs UPRO 1$0122P 1$0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp... 17.55 16.38 15.21 
INA163UA INA163UA-ND | Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp...$0-14-50 5.00 4.00 3.38 ner Ret Ce een eae res oe Be 
é + 1s0124P 1$0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 12.00 10.80 9.58 
INA163UA/2K5 INA163UATR-ND | Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp... SO-14-50 7875.00/2,500 : A ie 
: ; 1S0124U 1$0124U-ND Low-Cost Precision Isolation Am, 12.00 10.80 9.58 
INATBSUR INATGOUAND Low:NojsejInstrumentation/AME cE ISO1S0AU 1S0150AU-ND Dual, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler...28-SOIC 13.49 12.15 10.78 
INA166UA/2K5 INA166UATR-ND —/ Low-Noise Instrumentation Amp 18072.50/2,500 4 Snirartta nal Se ine acta Di i ‘ ‘ 
; ' ‘i |SO508P 1SO508P-ND Uni-Directional Isolated Digital Coupler ...24-Dip 12.69 11.43 10.14 
INA168NA/250 INA168NACT-ND — | High-Side Current Shunt Monitor........SOT-23-5 3.04 243 1.89 LF347BD 296-7136-5-ND | Quad WB JFET Op Am 150 420 90 
INA168NA/250 INA168NATR-ND | High-Side Current Shunt Monitor....... SOT-23-5 449.00/250 eee pe : : : 
gist ! LF347D 296-7137-5-ND | Quad WB JFET Op Amp 68 51 39 
INA168QPWRQ1 296-17201-1-ND | High-Side Current Shunt Monitot 8-TSSOP 3.26 261 2.03 ee 
ee ! LF347DR 296-7137-1-ND | Quad WB JFET Op Amp 68 51 39 
INA168QPWRQ1 296-17201-2-ND _|High-Side Current Shunt Monito! -TSSOP 3698.00/2,000 
: LF347DR 296-7137-2-ND | Quad WB JFET Op Amp 552.50/2,500 
INAT69NA/250 INAT69NA/250CT-ND | 2.7-60V Current Shunt Monito -S0T-23-5 3.04 243 1.89 LES47N 996-7138-5-ND | Quad WB JFET Op Am Ba ee 
INA169NA/250 INA169NA/250TR-ND | 2.7-60V Current Shunt Monito . SOT-23-5 449.00/250 are. pieme ’ : : 
: LF353D 296-1384-5-ND —_| Dual JFET Op Amp 48 36 «27 
INA169QPWRQ1 296-17202-1-ND | 2.7-60V Current Shunt Monitor 3.26 2.61 2.03 see 
: LF353DR 296-14587-1-ND | Dual JFET Op Amp As 88 7 
INA1690PWRQ1 296-17202-2-ND | 2.7-60V Current Shunt Monito 3698.00/2,000 [F363DR Ba Hle a TNGMEL| Dual IFET On Am 990.00/2.500 
INA170EA/2K5 INA170EA/2K5CT-ND | Bi-Directional Current Shunt Monitor. 20 le 252100) TFa53P 796-7139-5-ND D HT Oon uw zy 70 - 30 
INAT70EA/2K5 INAT70EA/2KSTR-ND | Bi-Directional Current Shunt Monitor... 8-MSOP 3937.50/2,500 5 HARES be p Amp Bo AW 
oe . : a LF411CD 296-12846-5-ND —_| High Speed JFET Op Amp 105 88 70 
INA193AIDBVT 296-17163-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 1FAioCD BoE AaIEN ME Dil Ieet Op Am ih OGs aR 
INA193AIDBVT 296-17163-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 fraocon panes TeON OM Dual JET on " P aa BS 
INA194AIDBVT 296-17164-1-ND —_|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 (FAIOCDR poet eantohin Bal SET on Aus eraeiaeecd 
INA194AIDBVT 296-17164-2-ND _|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 ua ally ee 
INA195AIDBVT 296-17165-1-ND _|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 225 1.80 1235 Laan ee ond Goh ee 
INA195AIDBVT 296-17165-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 IMIO4DR BSR TO NDMA| Gued OF Ams AE aap 
INA196AIDBVT 296-17166-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 OSAAp FESR) Gad O4 fea Bie ee 
INA196AIDBVT 296-17166-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 MaOdADR FRSC LD Gi i re an en ee 
INA197AIDBVT 296-17167-1-ND _|-16V to 36V Current Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 TMDDIADE eats iad os _ eT 
INA197AIDBVT 296-17167-2-ND —_|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 A uad Op Amp poles 
INA198AIDBVT 296-17168-1-ND _|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 LM2240R 296-12847-1-ND —_/ Quad Op Amp 55 AA 8 
INA198AIDBVT 296-17168-2-ND —_|-16V to 36V Current Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 LM224DR 296-12847-2-ND | Quad Op Amp 372.50/2,500 
INA217AIDWT 296-13645-1-ND —|LN, Low Distortion Instr. Amp. 16-SOIC 5.50 440 3.72 LM224KADR 296-18433-1-ND | Quad Op Amp. 340 Att 
INA217AIDWT 296-13645-2-ND _|LN, Low Distortion Instr. Amp. 16-SOIC 893.75/250 naa aa aoe pia e am a oe 
INA217AIP 296-13452-5-ND LN, Low Distortion Instr. Amp 8-Dip 5.00 4.00 3.38 18435-5-1 uad Op Amp : : : 
INA321EA/250 INA321EACT-ND — | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 2.70 2.16 1.68 LM224KDR 296-18435-1-ND | Quad Op Amp. 540 ATH 
INA321EA/250 INA321EATR-ND — | Micropower CMOS R/R Instr. Amp........8-MSOP 399.00/250 LM224KDR 296-18435-2-ND | Quad Op Amp. 440.00/2,500 
INA321E/250 INA321ECT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp........8-MSOP 371 2.97 2.31 LM224KN 296-18436-5-ND | Quad Op Amp. 3400 AT 310 
INA321E/250 INA321ETR-ND __| Micropower CMOS R/R Instr. Amp .......8-MSOP 548.75/250 meee 5 eae ee fm an oes = a 33 
INA321E/2K5 296-14586-1-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 3.38 270 2.10 2-5 7031-5 -SV Integrated Reference Circuit 25 1! ae 
INA321E/2K5 296-14586-2-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....... -MSOP 4725.00/2,500 LM237KC 296-7032-5-ND —_| 3-Terminal Adj. Voltage Regulator: 1.25 1.00.75 
INA322EA/250 INA322EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 2.36 1.89 1.47 Lvi248D 296-6622-5-ND | Quad Op Amp. 90.7560 
INA322EA/250 INA322EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 349.25/250 LM248N 296-6623-5-ND | Quad Op Amp: 90 7560 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5CT-ND | Precision, R/R 1/0 Instr. Amp 8-MSOP 4.05 3.24 252 LM258ADGKR 296-17216-1-ND__| Dual Op Amp. 1.25 1.00 75 
INA326EA/2K5 INA826EA/2K5TR-ND | Precision, R/R 1/0 Instr. Am| 8-MSOP 5670.00/2,500 LM258ADGKR 296-17216-2-ND | Dual Op Amp. 845.00/2,500 
INA326EA/250 296-15312-1-ND — | Precision, R/R 1/0 Instr. Am 8-MSOP 4.50 3.60 2.80 LM258ADR 296-15169-1-ND | Dual Op Amp. 7 63 50 
INA326EA/250 296-15312-2-ND | Precision, R/R I/O Instr. Am 8-MSOP 665.00/250 LM258ADR 296-15169-2-ND | Dual Op Amp. 812.50/2,500 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5CT-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD.......10-MSOP 4.39 351 2.73 LM258D 296-6624-5-ND Dual Op Amp. 55 4433 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND| Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD....... 10-MSOP 6142.50/2,500 LM258DGKR 296-17217-1-ND__| Dual Op Amp. 60 48 36 
INA327EA/250 296-15953-1-ND — [Prec., R/R, 1/0 Instr. Amp with SD.....10-MSOP 4.84 3.87 3.01 LM258DGKR 296-17217-2-ND —_| Dual Op Amp. 405.00/2,500 
INA327EA/250 296-15953-2-ND | Prec., R/R, I/O Instr. Amp with SD...... 10-MSOP 715.00/250 LM258DR 296-14591-1-ND | Dual Op Amp. 55 44 33 
INA330AIDGST 296-13861-1-ND | Thermistor Signal Amp for Temp. LM258DR 296-14591-2-ND | Dual Op Amp. 372.50/2,500 
Control... 3.83 3.06 2.38 LM258P. 296-6625-5-ND Dual Op Amp. 665) A433 
INA330AIDGST 296-13861-2-ND Thermistor Signal Amp for Temp. LM293ADGKR 296-17218-1-ND Dual Differential Comparator... 60 48 36 
Control 565.25/250 (Continued) 
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Lblf, Digi-Key Price Each 1elb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM293ADGKR 296-17218-2-ND | Dual Differential Comparato 405.00/2,500 LMV3241D 296-9569-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 80 60 45 
LM293DGKR 296-17219-1-ND | Dual Differential Comparato -VSSOP 5544 8S LMV324IDR 296-9569-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 80 60 45 
LM293DGKR 296-17219-2-ND —_| Dual Differential Comparato: -VSSOP 372.50/2,500 LMV324IDR 296-9569-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 650.00/2,500 
LM318D 296-9538-5-ND —_| Single High Speed Op Amp. 8-SOIC 1.20 1.00 80 LMV324IDRQ1 296-18458-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 60 45 34 
LM318P 296-9539-5-ND__| Single High Speed Op Amp. 8-Dip__ 1.20 1.00.80 LMV324IDRQ1 296-18458-2-ND [Quad Low Voltage R/R Op Amp 487.50/2,500 
LM324AD 296-9540-5-ND Quad General Purpose Op Amp . 50 40 30 LMV3241PWR 296-9570-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 88 66 50 
LM324ADR 296-9540-1-ND Quad General Purpose Op Amp . 50 40 30 LMV3241PWR 296-9570-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 
LM324ADR 296-9540-2-ND Quad General Purpose Op Amp . 337.50/2,500 LMV324QDR 296-17467-1-ND — | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 
LM324ADBR 296-9541-1-ND Quad General Purpose Op Amp . AS 36 LMV324QDR 296-17467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 
LM324ADBR 296-9541-2-ND Quad General Purpose Op Amp .. 320.00/2,000 LMV324QDRQ1 296-19470-1-ND Quad Low Voltage R/R 
LM324AN 296-9542-5-ND Quad General Purpose Op Amp .. 50 40 30 Op Amp NEW!.. 60 45 34 
LM324ANSR 296-9543-1-ND Quad General Purpose Op Amp .. 50 40 30 = mH 
LM324ANSR 296-9543-2-ND | Quad General Purpose Op Amp .. 280.00/2,000 HMNS2AOERGI ieee aca Oued Low Vottage RVR 
LM324APWR 296-9544-1-ND | Quad General Purpose Op Am 50. 40. 30 OP AMD RW ass eee 
LM324APWR 296-9544-2-ND | Quad General Purpose Op Amp ~~ 980.00/2,000 ee ee gee goa Ouad Low Voltage F/R Op Amp ope coon 
TMaoan PoRTGCESAIIERE Guad General a oan - ea LMV324QPWR 296-17468-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 
-1390-5- . : : : LMV324QPWRQ1 296-19542-1-ND Quad Low Voltage R/R 
LM324DR 296-14597-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . 45 3627 ara tad a “6 
LM324DR 296-14597-2-ND —_| Quad General Purpose Op Amp .. 305.00/2,500 LMV3240PWROA 206-19542-2-ND  |Quad Low Volt RR = : ; 
LM324KADR 296-18447-1-ND | Quad General Purpose Op Amp .. 153) 42) 3 ns ‘i oe Aenean 
LM324KADR 296-18447-2-ND | Quad General Purpose Op Amp .. 355.00/2,500 p Amp NEW... ss 00/2, 
LMV324SIDR 296-15361-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 
LM324KAN 296-17882-5-ND | Quad General Purpose Op Amp . 53 42° 32 + OM 
LMV324SIDR 296-15361-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 
LM324KANSR 296-18448-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . 53 42 32 LMV324SIPWR 296-15362-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Am 96 72 «54 
LM324KANSR 296-18448-2-ND Quad General Purpose Op Amp .. 294.00/2,000 9 Bem = = = 
LM324KAPWR 296-18449-1-ND | Quad General Purpose Op Amp .. S342 82 LMV324SIPWR 296-15362-2-ND —/ Quad Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 
LM324KAPWR 296-18449-2-ND _| Quad General Purpose Op Amp .. 294.00/2,000 Tea inave Seana a ou gugs nu a 80 Syn eee 
= Ba - -2- ut, ip Amp... . 
LM324KDR ae 8505 ally Quad General Purpose Op Amp .. 50 40 30 LMV341IDCKR 996-17359-1-ND R/R Out. CMOS Op Amp 80 60 45 
LM324KDR 296-18450-2-ND Quad General Purpose Op Amp .. 337.50/2,500 
CM324KN 296-18451-5-ND | Quad General Purpose Op Amp . 50. 40. 30 LMV341IDCKR 296-17359-2-ND _|R/R Out, CMOS Op Amp... 780.00/3,000 
LM324KNSR 296-18452-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . 50 40  .30 LMV3441PWR 296-18596-1-ND —_|R/R Out, CMOS Op Amp NEW: 15 63 50 
LM324KNSR 296-18452-2-ND _| Quad General Purpose Op Amp . 280.00/2,000 LMV344IPWR 296-18596-2-ND —/R/R Out, CMOS Op Amp NEW! 666.00/2,000 
LM324KPWR 296-18453-1-ND | Quad General Purpose Op Amp . 50 AONESO LMV358IDDUR 296-16705-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 80. 60 45 
LM324KPWR 296-18453-2-ND | Quad General Purpose Op Amp . 280.00/2,000 LMV358IDDUR 296-16705-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 780.00/3,000 
LM324N 296-1391-5-ND —_| Quad General Purpose Op Amp . 4 O88 LMV358IDGKR 296-13455-1-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 88 66 ~—«50 
LM324PWR 296-9545-1-ND Quad General Purpose Op Amp .. A5 FOUN LMV358IDGKR 296-13455-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 715.00/2,500 
LM324PWR 296-9545-2-ND Quad General Purpose Op Amp .. 252.00/2,000 LMV358IDR 296-9571-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 80 60 45 
LM348D 296-9552-5-ND Quad General Purpose Op Amp . AD cOmNno7 LMV358IDR 296-9571-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 650.00/2,500 
LM348DR 296-14600-1-ND Quad General Purpose Op Amp .. A5 OC Mmet LMV358IDRQ1 296-17648-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 88 66 50 
LM348DR 296-14600-2-ND | Quad General Purpose Op Amp . 305.00/2,500 LMV358IDRQ1 296-17648-2-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 715.00/2,500 
LM358AD 296-9553-5-ND 50 40 30 LMV358IPWR 296-9572-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 88 66 50 
LM358ADGKR 296-18455-1-ND 50.40 30 LMV358IPWR 296-9572-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 
LM358ADGKR 296-18455-2-ND 337.50/2,500 LMV358QDDUR 296-17469-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 
LM358ADR 296-14601-1-ND 50 40 30 LMV358QDDUR 296-17469-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1014.00/3,000 
or el sesikee a eS LMV358QDGKR 296-17470-1-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 
25045 : : : LMV358QDGKR 296-17470-2-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 
LMSS8APWR 296-18456-1-ND 5040 _.30 LMV358QDR 296-17471-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 
LM358APWR 296-18456-2-ND 280.00/2,000 LMV358QDR 296-17471-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 
LM358D 296-1014-5-ND 450 360.27 LMV3580PWR 296-17472-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 
Lee eeaen ae Berle 50 fe Ae LMV3580PWR 296-17472-2-ND _ | Dual Low Voltage R/R Op Amp 638.00/2,000 
IMaS@DR 996-1014-1-ND 45° 3687 LMV710IDBVR 296-17853-1-ND — |Low Power R/R 1/0 Op Amp SS 78 6 
é : : LMV710IDBVR 296-17853-2-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp 1209.00/3,000 
ee pee pin a See Oe Bue LMV710IDCKR 296-17854-1-ND —_|Low Power R/R 1/0 Op Amp 93 78 62 
ia sae : ; : LMV710IDCKR 296-17854-2-ND Low Power R/R I/O Op Amp 4209.00/3,000 
S8PSR 206-1386-1-ND SS el LMV711IDBVR 296-18000-1-ND Single, Low Power, R/R 1/0 
LM358PSR 296-1396-2-ND 252.00/2,000 Op Amp : S0T-23-5 | 98 78 62 
LM358PWR 296-9555-1-ND 45 3627 : : : 
TMaSaPWR 396-9555--ND 755. 00/8,000 LMV71TIDBVR 296-18000-2-ND Single, Low Power, R/R 1/0 
ee Op Amp SOT-23-5 1209.00/3,000 
LM2900DR 296-9525-1-ND 50 40 3 y 
eee: LMV711IDCKR 296-18001-1-ND Single, Low Power, Sc70-6 93 78 62 
fan 26 2525: 2 NU 50 See caer LMV711IDCKR 296-18001-2-ND Single, Low Power, R/R I/O Op Amp.......SC70-6 1209.00/3,000 
LM2902DR 296-14594-1-ND ay Ay LMV821DBVR 296-18459-1-ND Single, Low Voltage, R/R 
LM2902DR 296-14594-2-ND 337 50/2,500 Op Amp SO1-23-5 ER SGHMI Cum 
LM2902KAVODR 996-17253-1-ND 52.39 3 LMV821DBVR 296-18459-2-ND Single, Low Voltage, R/R 
LM2902KAVODR 296-17253-2-ND 422.50/2,500 Op Amp SOT-23-5 936.00/3,000 
LM2902KAVQDRQ1 296-18439-1-ND 60 45 (34 LMV821DCKR 296-18460-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. SC70-5 96 72 54 
LM2902KAVQDRQ1 296-18439-2-ND Quad Op Am| 487.50/2,500 LMV821DCKR 296-18460-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp. $C70-5 936.00/3,000 
TM2902KDR 296-18440-5-ND | Quad Op Am $5. 4433 LMV821IDBVR 296-18461-1-ND Single, Low Voltage, R/R 
LM2902KN 296-18441-5-ND | Quad Op Am 55 4438 aNaoTOETE ive T RD seam qa 807-235 90 75__—«0 
LM2902KNSR 296-18442-1-ND | Quad Op Am 55 4433 -18461-2- ingle, Low Voltage, 
LM2902KNSR 296-18442-2-ND | Quad Op Am 308.00/2,000 Op Amp 1170.00/3,000 
LIM2902KPWR 296-18443-1-ND | Quad Op Am 55 4433 LMV821IDCKR 296-18462-1-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp sc705 90 S75 60 
LM2902KPWR 296-18443-2-ND Quad Op Am| 308.00/2,000 LMV821IDCKR 296-18462-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 1170.00/3,000 
LM2902kKVQDR 296-17396-1-ND | Quad Op Am 36. er LMV822DGKR 296-17406-1-ND _|Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 65 52 
LM2@02K 008 oa Bee ial cn Op am : oo LMV822DGKR 296-17406-2-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 
}-17714-1- uad Op Am| 5 J LMV822DR 296-18463-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 718 2650) 202) 
LM2902KVQPWRQ1 | 296-17714-2-ND__| Quad Op Am 372.00/2,000 LMV822DR 296-18463-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 
LM29020PWRQI 296-16908-1-ND | Quad Op Am mo) 62, 8 LMV822IDGKR 296-17407-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 
LIM29020QPWRQ1 296-16908-2-ND | Quad Op Am 422.00/2,000 LMV822IDGKR 296-17407-2-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 
LM2904AVQDRQ1 296-18445-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 60 45 34 LMV822IDR 296-18464-1-ND [Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 80. 64 
LM2904AVQDRQ1 296-18445-2-ND —_| Dual General Purpose Op Amp. 487.50/2,500 LMV822IDR 296-18464-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 
LM2904AVQPWRQ1 296-17791-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 60 45 34 LMV824DGVR 296-17522-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.02 85 46 
LM2904AVQPWRQ1 296-17791-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 400.00/2,000 LMV824DGVR 296-17522-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 904.00/2,000 
Le ae poe ecTeeN De Du cetera Purpose op Ame 2 fo a0 LMV824DR 296-18465-1-ND [Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 
~ -1- ual General Purpose Op Amp A d ; z aA 
LM2904DGKR 296-17931-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 337.50/2,500 LMB24DR eg Oa oe ND Quad Low Voltage R/R Op Amp Metoaennld 
i MoaDIDR Bae aEC RENIN Dual General P ona ay a 0 LMV824IDGVR 296-17523-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.29 108 86 
Mal oenetal EUrpOse pam, : J 3 LMV824IDGVR 296-17523-2-ND — | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1144.00/2,000 
OR BG: See ND pul cetera ae i mae fe ee LMV824IDR 296-18466-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 128 1103 82 
-9528-5- : : : LMV824IDR 296-18466-2-ND [Quad Low Voltage R/R Op A 1332.50/2,500 
LM2904PWR 296-9529-1-ND | Dual General Purpose Op Amp 50 40 30 act Fow.Vollage /R‘Op Amp ves 
eS LMV824IPWR 296-18467-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 123 103 82 
LM2904PWR 296-9529-2-ND Dual General Purpose Op Amp 280.00/2,000 
Senraiay & LMV824IPWR 296-18467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1090.00/2,000 
LM2904QPWRQ1 296-18446-1-ND Dual General Purpose Op Amp 48 48.27 
LMV824PWR 296-18468-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 
LM2904QPWRQ1 296-18446-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 w ion 
LMV824PWR 296-18468-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 852.00/2,000 
LM2904VQDRQ1 296-17099-1-ND —_| Dual General Purpose Op Amp. 56 42.32 € ig 
LMego4vapRat 296-17099-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 455.00/2,500 LNNO31IDEVR BOG sISSCalR ORES 1.8V R/A In/Out Op Amp.. ii) _Ai)_ 
Lw2go4vapwRat | 296-19590-1-ND | Dual General Purpose Op LMV93TIDBVR 296-18469-2-ND _|1.8V R/R In/Out Op Am 1014.00/3,000 
Amp NEW! 56 42 «32 LMV931IDCKR 296-17996-1-ND —/1.8V R/R In/Out Op Am 78 65 52 
TERGIaaa LMV931IDCKR 296-17996-2-ND _1.8V R/R In/Out Op Amp... 1014.00/3,000 
LM2AOVORWR nee 8-TSS0P 972.00/2,000 LMV931QDBVRO1 | 296-19312-1-ND |1.8V R/R In/Out Op Amp NEW!.......SOT-23-5 1.02.85 68 
L300 296-9564-5-ND 14.8010 96. 80. 64 LMV931QDBVRQ1 296-19312-2-ND _|1.8V R/R In/Out Op Amp NEW! 1326.00/3,000 
LM3900DR 296-14604-1-ND 14-SOIC 96 80 64 LMV932IDGKR 296-17910-1-ND — |1.8V Dual Op Amp 96 80 64 
LM3900DR 296-14604-2-ND | Quad Op Am 14-SOIC 1040.00/2,500 LMV932IDGKR 296-17910-2-ND —_/1.8V Dual Op Amp 1040.00/2,500 
LM3900N 296-9565-5-ND | Quad Op Amp. 14-Dip «9680S LMV932IDR 296-17911-1-ND —_/1.8V Dual Op Amp 84 .70_—«56 
LMV321IDBVR 296-9567-1-ND —_| Low Voltage R/R Op Amp .$0T-23-5 78 = 6552 LMV932IDR 296-17911-2-ND —_/1.8V Dual Op Amp... is 910.00/2,500 
LMV321IDBVR 296-9567-2-ND —_| Low Voltage R/R Op Amp . SOT-23-5 1014.00/3,000 LMV981IDBVR 296-18470-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp with 
LMV321IDCKR 296-9568-1-ND —_| Low Voltage R/R Op Amp $0705 68 = 5139 Shutdown 9680 __—.64 
LMV321IDCKR 296-9568-2-ND _| Low Voltage R/R Op Amp .SC70-5 663.00/3,000 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each iblb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 
LMV981IDBVR 296-18470-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp with MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp......... 8-Dip 96 HE Aa 
Shutdown 1248.00/3,000 MPA4609|PFBT 296-16678-1-ND aad re He 2x1 Multiplexed Gan fants 
LMV981IDCKR 296-18471-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp with igh Gain Pream| . : . 
Se mp wi o ee MPA4609IPFBT 296-16678-2-ND | Quad, Diff. /O 2x1 
LMV981IDCKR 296-18471-2-ND | 1.8V/R/R In/Out Op Amp with High Gain Preamp... eich) 
Shutdown.. SC70-6 4248.00/3,000 NE5532ADR 296-13621-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 70 56 
LMV982IDGSR 296-17949-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp. 10-MSOP 1.08 90 72 eae Fee eam oy con Napse Op Amp. Fore aoe 
LMV982IDGSR 296-17949-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp. -10-MSOP 1170.00/2,500 a Pl ual Low Noise Op Amp... ! ay 
ela : ‘ : NE5532APSR 296-13103-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 70 56 
LOG100JP LOG100JP-ND Prec. Logarithmic/Log Ratio Am, 141.92 132.46 123.00 e one : 
bed : NE5532APSR 296-13103-2-ND _| Dual Low Noise Op Amp 744.00/2,000 
LOG101AID 296-12850-5-ND Prec. Logarithmic/Log Ratio Amp... 11.58 10.43 9.25 5 
LOG1O2AID LOGIO2AID-ND | Prec. Logarithmi : NE5532DR 296-13622-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 
. Logarithmic/Log Ratio Amp 12.08 10.88 9.65 
— - NE5532DR 296-13622-2-ND | Dual Low Noise Op Amp... 650.00/2,500 
LOG104AID 296-12851-5-ND Prec. Logarithmic/Log Ratio Am : 11.58 10.43 9.25 NE5532P 296-1410-5-ND Dual Low Noise Op Amp... 80 60 45 
LOG112AID 296-13456-5-ND | Precision Logarithmic and Log Ratio Amp NE5532PSR 296-12641-1-ND | Dual Low Noise Op Amp GO £5 
aera eran gun On chip oa ee nee 14-SOIC 1 ue ven NE5532PSR 296-12641-2-ND _| Dual Low Noise Op Amp... 532.00/2,000 
5 4 recision 1 ogarithmic AMp..... 4 i ; NE5534ADR 296-16943-1-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 114 #95 «76 
LP324DR 296-17953-1-ND__| Ultra Low Power, Quad Op Am| 60 45 34 NE5534ADR 296-16943-2-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 1235.00/2,500 
LP324DR 296-17953-2-ND | Ultra Low Power, Quad Op Am| 487.50/2,500 NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 1a 395") 9-76 
LP324N 296-17954-5-ND | Ultra Low Power, Quad Op Am| 60 A534 NE5534D 296-14346-5-ND —_| Low Noise HS Audio Op Amp 96 80 .64 
LP324PWR 296-17955-1-ND —_| Ultra Low Power, Quad Op Am are. 54° AL NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 96 80 64 
LP324PWR 296-17955-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Am, 478.00/2,000 ONET2511TAY 296-17427-ND 2.5GBPS Transimpedance Amp, 
LP2902DR 296-17950-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp............14-SOIC 92 Ae by Bare-Di 6.50 5.20 4.39 
LP2902DR 296-17950-2-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp... 747.50/2,500 ONET2591TAY 296-19315-ND 2.5GBPS p pF 6.50 520 4.39 
LP2902N 296-17951-5-ND —_| Ultra Low Power, Quad Op Am| 92 69 52 ONET4201LDRGET | 296-19278-1-ND _| 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 14.58 13.13 11.64 
LP2902PWR 296-17952-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amj 78 65 52 ONET4201LDRGET _| 296-19278-2-ND__| 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 2789.00/250 
LP2902PWR 296-17952-2-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp......... 144-TSSOP 692.00/2,000 ONET4201PARGTR | 296-19279-1-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Limiting Am 11.58 10.43 9.25 
LPV321DBVR 296-17715-1-ND _| Low Volt., Low Power, R/R Op Amp....SOT-23-5 _-.92,——«.69_—«52 ONET4201PARGTR — | 296-19279-2-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Limiting Amp 25332.00/3,000 
LPV321DBVR 296-17715-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp ... SOT-23-5 897.00/3,000 ONET4211LDRGET 296-19280-1-ND 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 14.58 13.13 11.64 
LPV321DCKR 296-17716-1-ND | Low Volt. Low Power. R/ROpAmp.....SC70-5 92 69 52 ONET4211LDRGET | 296-19280-2-ND | 155Mbps to 4.25GBPS Laser Driver 2789.00/250 
LPV321DCKR 296-17716-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp........SC70-5 897.00/3,000 ONET4251PARGTR — | 296-19411-1-ND | 1GBPS to 4.25GBPS Limiting 
LPV321IDBVR 296-17717-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp....SOT-23-5 78 65 52 Amp NEW....... sbacinidini 9.70 7.76 6.55 
LPV321IDBVR 296-17717-2-ND _| Low Volt., Low Power, R/R Op Amp.... SOT-23-5 1014.00/3,000 ONET4251PARGTR — | 296-19411-2-ND |GEES i ba u2oGerS Limiting Forni 
LPV321IDCKR 296-17718-1-ND [Low Volt., Low Power, R/ROpAmp........SC70-5 78 65 52 Tee Alegre we ee 
LPV321IDCKR 296-17718-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp........SC70-5 4014.00/3,000 ONET4291PARGVR | 296-18691-1-ND | 1GBPS to 4.25GBPS Rate-Selectable 
LEve240R 206-16815-1-ND) | Quad, Low Vottage, 14-SOIG R20 ec ou onereostpaneva [eEMEMMN +Gairs te4.eGaP6 Rate Secale Oe er 
LPV324DR 296-16815-2-ND | Quad, Low Voltage, 14-SOIC 975.00/2,500 Limiting Amp 18954.00/3,000 
LPV3241DR 296-16732-1-ND _| Quad, Low Voltage, 14-SOIC -88—66 S50 ONETA20TTAY paSEiavaoINN ZD5GBPS Transinaedarcs a 
LPvazaiPwR ‘| 296-T67S-1ND | Quad Low Vaage ATsS0 102 8568 206-1282 | Any MEW Be ae 
-16731-1- uad, Low Voltage, 2 : : : ONET4291VARGP 296-18692-1-ND | 1GBPS to 4.25GBPS Multi-Rate 
LPV3241PWR 296-16731-2-ND | Quad, Low Voltage, 14-TSSOP 904.00/2,000 VCSEL Driver . 916 825 7.32 
oheeaDWE Sea Ghee oe ee taaceng 90 reac ae ONET4291VARGP 296-18692-2-ND | 1GBPS to 4.25GBPS Multi-Rate 
~ -2- uad, Low Voltage, ~ i i VCSEL Driver. 20049.00/3,000 
LPV358DDUR 296-17719-1-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R ONET9901PARGP 296-17055-5-ND | 10.7GBPS Limiting Amp 20-QFN 152.00 114.00 85.50 
Op Amp 8-VSSOP 75 63 © ©.50 OP-07DPSR 296-14171-1-ND Low Noise Precision Op Amp. oli G3) 0) 
LPV358DDUR 296-17719-2-ND | Dual, Low Volt., Low Power, B/R OP-07DPSR 296-14171-2-ND | Low Noise Precision Op Amp 666.00/2,000 
Op Amp .. -VSSOP 975.00/3,000 OP07CD 296-12852-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 96 80 64 
LPV358DGKR 296-17761-1-ND Dual, Low Volt., OP07CDR 296-14626-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp . 96 80 64 
8-VSSOP 15.63.50 OPO7CDR 296-14626-2-ND —_| Low Offset Voltage Precision Op Amp . 1040.00/2,500 
LPV358DGKR 296-17761-2-ND —_| Dual, Low Volt., Low Power R/R OP07CP 296-12853-5-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp. 96 80 .64 
812.50/2,500 OP07DD 296-9621-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 90 POO) 
LPV358DR 296-17720-1-ND OP07DDR 296-14627-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp... 90 fy Ao) 
75 63 50 OP07DDR 296-14627-2-ND _| Low Offset Voltage Precision Op Amp . 975.00/2,500 
LPV358DR 296-17720-2-ND OPO7DP 296-9622-5-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp . 90 «75 ~~ 
812.50/2,500 OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Ami QaS Sve aleoo) 
z mye OPA27GU OPA27GU-ND Compensated, LN, Precision Op Amp.. 245 197 1.53 
pene ee TS fo Vo, Low Power FUR acvssop ANCTTOTMEmeed | OPA37GP OPA37GP-ND | Uncompensated, LN, Precision Op Amp....8-Dip 2.57 206 1.60 
LPV358IDDUR 296-17721-2-ND Dual, Low Volt., Low: Power, RR OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
vssor romonson | foray (eit nse ay Gu Grob ans Sap ul 
LPV358IDGKR 296-17762-1-ND H , Precision Op Amp (250pV Out) . 72 37. ; 
BVSSOP 78 65.52 OPA121KU OPA121KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp. 8.50 7.65 679 
. - : OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp 790 632 5.34 
LPV358IDGKR 296-17762-2-ND nae fee Volt., Low Power R/R fas eno o OPA124UA OPA124UA-ND __| Low Noise, Precision DiFET Op Amp 9.40 7.52 6.35 
LPVS5BIDR 996-17722-4-ND Dull He a oa OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Am 50.12 46.78 43.44 
; OPA128KM OPA128KM-ND —_ DiFET Electrometer-Grade Op Am 55.85 52.13 48.40 
paca Peer a BOMe An HS GSE OPA128LM OPA128LM-ND | DiFET Electrometer-Grade Op Am 61.34 57.25 53.16 
mRaMDERR OPA128SM OPA128SM-ND —_ DiFET Electrometer-Grade Op Am 71.97 67.18 62.38 
aaOTaOP Soe uP aa ai a a Fi OPA129U OPA129U-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp. 6.40 512 4.32 
1808-5" ual Precision Op Amp : : : OPA129UB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp. 9.08 818 7.25 
(11013DD 296-1400-5-ND | Dual Precision Op Amp 155 1.24 93 OPA130UA OPA130UA-ND Low Power, Precision, FET-In Op Amp. 3.15 252 1.96 
(11013DDR 296-14615-1-ND | Dual Precision Op Amp 155 1.24 93 OPA131U OPA131U-ND General Purpose FET-Input Op Amp. 473 3.78 2.94 
L11013DDR 296-14615-2-ND | Dual Precision Op Amp 1985.00/2,500 OPA131UA OPA131UA-ND General Purpose FET-Input Op Amp. 2.59 2.07 1.61 
L11013DIDR 296-12982-1-ND__| Dual Precision Op Amp 163 1.30 98 OPA131UJ OPA131UJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp. 1.88 150 1.13 
L11013DIDR 296-12982-2-ND —_| Dual Precision Op Amp 2080.00/2,500 OPA132U OPA132U-ND High Speed FET-Input Op Amp. 570 456 3.85 
L11013DIP 296-7044-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 163 130 98 OPA132UA OPA132UA-ND High Speed FET-Input Op Amp. 3.26 261 2.03 
- -5- ual Precision Op Amp 5 a ‘ a igh Performance Audio Op Amp es) K 35 
LT1013DP 296-7045-5-ND —_| Dual Precision Op A 155 1.24 93 OPA134PA OPA134PA-ND High Perf Audio Op A 225 180 13 
LT1014CN 296-14616-5-ND | Quad Precision Op Am 4.28 3.42 2.66 OPA134UA OPA134UA-ND High Performance Audio Op Amp 2.25 180 1.35 
-7046-5-| juad Precision Op Am, 95 i i 7 N/251 7 NCT-| ow Cost FET-Input Op Amp i260) f i 
LT1014DIDW 296-7046-5-ND __| Quad Precision Op A 4.95 3.96 3.08 OPA137N/250 OPA137NCT-ND _| Low Cost FET-Input Op A 2.25 180 1.40 
LT1014DIN 296-15322-5-ND | Quad Precision Op Amp.. 14-Dip 495 396 3.08 OPAT37N/250 OPA137NTR-ND | Low Cost FET-Input Op Amp 332.50/250 
LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp... . i 4.28 342 2.66 OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp 1.63 130 .98 
LT1030CDR 296-14617-1-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 OPA137NA/250 OPA137NATR-ND | Low Cost FET-Input Op Amp 227.50/250 
LT1030CDR 296-14617-2-ND | Quad Low Power Line Drive! 2560.00/2,500 OPA137P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Amp 2.38 1.90 1.43 
MC1458D 296-9601-5-ND _| Dual General Purpose Op Amp. 55 4433 OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Op Amp 150 1.20.90 
MC1458DR 296-14622-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 55 (4438 on ann DEAISTUND ti Gost EET Input op Amp za rise ie 
MC1458DR 296-14622-2-ND | Dual G : ; ow Cost FET-Input Op Amp , : : 
-1403-5- ah Gonetel Eurpose 9p Amp eas OPA177FP OPA177FP-ND Precision Op Amp. 545 436 3.39 
MC1458P 296-1403-5-ND Dual General Purpose Op Amp. ah) 44 33 Ras 
sr eral “AN? 0 OPA177GP OPA177GP-ND Precision Op Amp. ie) as alae 
MC3303D 296-7033-5-ND —_| Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. 76 57 43 ie 
MIC3303N 296-7034-5-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 86°C. 76 57 43 DEAIEES ORANGES NERS Precision Op AMP... Me) ile AL 
MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. ie ay ee apd OP TEND High Precision, Low Noise Op Amp. S02 Oz eHS 
: Dy -A0° 0 7PA OPA227PA-ND High Precision, Low Noise Op Amp. 236 1.89 1.47 
MC3303PWR 296-11661-2-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. 506.00/2,000 OPADI7U GOSBBHUAID High Precision, Low Noise Op Amp a AG a 
MC3403D 296-7035-5-ND Quad Low Power GP Op Amp. 16 EO 4a) ; aa A . fj is ‘ 
OPA227UA OPA227UA-ND High Precision, Low Noise Op Amp . 2.36 1.89 1.47 
MC3403DR 296-14623-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp 76 57 43 OPAD2BP OPA228P-ND Low Noise Precision Op Amp 502 402 313 
MC3403DR 296-14623-2-ND _| Quad Low Power GP Op Amp 617.50/2,500 OPADDBPA BEADDE CAEN TowNotse Precision Onm OGRE ISCMmTAT 
MC3403N 296-1406-5-ND | Quad Low Power GP Op Amp. 1 57 48 OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 313 
MC3403NSR 296-1407-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp. 1 7 AB OPA228UA OPA228UA-ND | Low Noise Precision Op Amp 2.36 1.89 1.47 
MC3403NSR 296-1407-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp. 506.00/2,000 OPA234E/250 OPA234ECT-ND —_| Low Power Single-Supply Op Am 3.53 2.83 2.20 
MC3403PWR 296-7036-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp . 76 57 AB OPA234E/250 OPA234ETR-ND _| Low Power Single-Supply Op Am 522.00/250 
MGSA0SRWVR eSes1030.2aN DE) Quad Low Power GP Op Amp. susnneey OPA234EA/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single-Supply Op Am 24 197 153 
MC3487D 296-7039-5-ND Quad Differential Line Drive 75 63 50 OPA234EA/250 OPA234EATR-ND | Low Power Single-Supply Op Am: 362.50/250 
MC33078DGKR 296-17855-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp. 78 65 (52 OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Am 3.22 258 2.01 
MC33078DGKR 296-17855-2-ND —_| Dual High Speed Low Noise Op Amp.... 8-MSOP 845.00/2,500 OPA234UA OPA234UA-ND Low Power Single-Supply Op Am: 2.25 1.80 1.40 
MC33078DR 296-17723-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp......8-SOIC 80 60 45 OPA237NA/250 OPA237NACT-ND _| Single-Supply Op Amp 1.50 1.20 90 
MC33078DR 296-17723-2-ND _| Dual High Speed Low Noise Op Amp......8-SOIC 650.00/2,500 
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Tals Digi-Key Price Each is Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
OPA237NA/250 OPA237NATR-ND | Single-Supply Op Amp ~$0T-23-5 210.00/250 OPAS50PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply CMOS 
OPA237UA OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp .BSOIG 1.38 1.10 83 Op Amp (35MH7).... 2.03 1.62 1.22 
OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA350UA OPA350UA-ND HS, Single-Supply CM 
Voltage Op Amp. 259 207 1.61 Op Amp (35MHZ).... 2.03 1.62 1.22 
OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA353NA/250 OPAS53NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS 
Voltage Op Amp. 259 207 1.61 Op Amp 2.36 1.89 1.47 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 = 1.43 1.14 86 OPA353NA/250 OPA353NATR-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23- -5 199.50/250 Op Amp 349.25/250 
OPA244PA OPA244PA-ND Single-Supply, Micropower Op Am 130 1.04 78 OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA244UA OPA244UA-ND Single-Supply, Micropower Op Am: 1:30' 1104 «78 Op Amp (35MH2).... J 238 1.90 1.43 
OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp .. 2.59 2.07 1.61 OPA354AIDBVT 296-13033-1-ND _ | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 2.59 207 1.61 OPASS4A1DBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, RIA, In/Out, CMOS Op Amp. SOT-23-5 262.50/250 
faa eela CPA High Erenision on fa Bee #80 ao OPA354AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.....8-SOIC 1.75 1.40 1.05 
; igh Precision Op Amp , : : OPA355NA/250 296-11641-1-ND | High Speed, Video Op Al 1.75 140 1.05 
OPA277U Ore IU END High Precision Op Amp oO OO 0 OPASSENA/260 296-11641-2-ND | High Speed, Video Op Amp 245,00/250 
OPA2TZUA OLA TiO NG Raaas| High Precision Op Amp lis) Geile OPA3S5NA/3K 296-14628-1-ND__| 200MHz, Op Amp with Shutdown........80T23-6 1.75 1.40 1.05 
OPASOOAID eae OS SN ag) Low Noise, High Speed, 16-Bit OPASS5NA/3K 296-14628-2-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown........ SOT23-6 2688.00/3,000 
CMOS Op Amp BO BBs ie OPA355UA 296-11647-5-ND | High Speed, Video Op Amp.. B-SOIG 1.75 1.40 1.05 
pe eenO IDENT poea Ee 0CaI Ng) Low Noise, High Speed, 16-Bit OPA356AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single CMOS Op Amp. B-SOIC 1.75 1.40 1.05 
CMOS Op Amp 3.15 252 1.96 OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND | High Speed, R/R, In/Out, CM 
OPA3O0AIDBVT 296-18506-2-ND | Low Noise, High Speed, 16-Bit Ge : ioe 
Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 1.88 1.50 1.13 
CMOS Op Amp Sores AG5:50/250 OPA357AIDBVT 296-13009-2-ND | High Speed, RIR, In/Out, CMOS 
OPA3OTAID 296-17236-5-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..6-SOIC. 2.81 225 1.75 Gotan anth Suiting SFAIRIEA 
OPA301AIDBVT 296-16905-1-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp..8-SOIG 3.15 252 1.96 Hscrernint weaceyoseciy naa at, PR, In/Out, G : 
OPA301AIDBVT 296-16905-2-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp... 8-SOIG 465.50/250 Gap anh Stutioie: 5 A U3 
OPA333AID 296-19545-5-ND | 1.8V MPU CMOS Op Amp NEWT.........8-SOIC 2.38 1.90 1.43 OPAaSBAIDCKT POee OMIM oY Sinole-Sunly SOME High Soosd : : : 
OPA333AIDBVT 296-19546-1-ND | 1.8V MPU CMOS Op Amp NEWS......SOT-23-5 2.36 1.89 1.47 Op Ap. upply 2, riign Spee ais aah 56 
OPAS33AIDBVT 296-19546-2-ND | 1.8V MPU CMOS Op Amp NEWT...... SOT-23-5 349,25/250 - : : : 
OPA333AIDCKR 296-19547-1-ND | 1.8V MPUCMOS Op Amp NEW!........SC70-5 2.38 1.90 1.43 OPASSBAIDCKT 296-17414-2-ND oa Supply 8M, High Speed re 
OPA333AIDCKR 296-19547-2-ND | 1.8V MPU CMOS Op Amp NEWI........SC70-5 3648.00/3,000 GpAsenAiDGee o96-t7129-1-0 | av Videu Amp Renee vane 
OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND _| Single-Supply CMOS Zero Drift OBRSCOAIDGEE Pa oeANGMM| 3 Video A> aa 
Op Amp SOT-23-6 248 198 154 pee d é 
OPAS34ADBVT 296-13466-2-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift DEBSOIAIDERT eo GO Sa NDI 2V Video Amp tS sale Oe 
Op Amp 365.75/250 OPA361AIDCKT 296-18695-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 
OPA335AID 296-13467-5-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPAS61AIDCKTG4 | 296-18696-1-ND | 3V Video Amp 1.38 140 83 
Op Amp 225 180 1.40 OPASG1AIDCKTG4 | 296-18696-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 
OPA335AIDBVT 296-13468-1-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 1.50 1.20 90 
Op Am 248 1.98 1.54 OPA363AIDBVT 296-13881-1-ND __| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 1.63 130 98 
p Amp 
OPA335AIDBVT 296-13468-2-ND OPA363AIDBVT 296-13881-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 227.50/250 
-S0T-23-5 365.75/250 OPA363ID 296-13882-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Am 213 1.70 1.28 
OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Amp.......8-SOIC 2.38 190 1.43 OPA363IDBVR 296-16727-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 213 1.70 1.28 
OPA336N/250 OPA336NCT-ND —_| Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 2.36 1.89 1.47 OPA363IDBVR 296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 3264.00/3,000 
OPA336N/250 OPA336NTR-ND _| Single-Supply, Micropower Op Amp ... SOT-23-5 349,25/250 OPA363IDBVT 296-13883-1-ND__| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 
OPAS36NA/250 OPAS36NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp...SOT-23-5 1.75 140 1.05 OPA363IDBVT 296-13883-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 315.00/250 
OPA336NA/250 OPA336NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp ... SOT-23-5 245.00/250 OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 1.50 120 .90 
OPA336UA OPA336UA-ND Single-Supply, Micropower Op Am 1.63 130 .98 OPA364AIDBVT 296-13885-1-ND —_/ 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 1.63 130 .98 
OPA337EA/250 OPA337EACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp 141 148 94 OPA364AIDBVT 296-13885-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 227.50/250 
OPA337EA/250 OPA337EATR-ND _| Single-Supply, CMOS Op Amp 176.25/250 OPA364ID 296-13886-5-ND _| 7MHz, Single-Supply R/R Op Am 213 1.70 1.28 
OPA337NA/250 OPAS37NACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp 807-235 141 148 94 OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 
OPA337NA/250 OPA337NATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp _ SOT-23-5 176.25/250 OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 315.00/250 
OPA337PA OPA337PA-ND Single-Supply, CMOS Op Amp 8-Dip 1.29 1.08 86 OPA373AID 296-15762-5-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amy 1.08 90 72 
OPA337UA/2K5 OPA337UACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp BSOIG 1.29 1.08 86 OPA373AIDBVT 296-15763-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-6 1.20 1.00 80 
OPA337UA OPA337UA-ND Single-Supply, CMOS Op Amp .B-SOIG 1.29 1.08 86 OPA373AIDBVT 296-15763-2-ND _| 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-6 150.00/250 
OPAS37UA/2K5 OPAS37UATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp........... 8-SOIC 1397.50/2,500 OPA374AID 296-15764-5-ND |6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS OpAmp.....8-SOIC 1.08 90 72 
OPA338NA/250 OPA338NACT-ND | Decompensated Single-Supply OPA374AIDBVT 296-15765-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-5 1.20 1.00  .80 
CMOS Op Amp SOT-23-5 1.41 118 94 OPA374AIDBVT 296-15765-2-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-5 150.00/250 
OPA338NA/250 OPA338NATR-ND | Decompensated Single-Supply OPA379AID 296-19414-5-ND 1.8V, 90KHz R/R In/Out 
CMOS Op Amp SOT-23-5 176.25/250 Op Amp NEW! 1.88 1.50 1.13 
OPA338UA OPA338UA-ND Decompensated Single-Supply OPA3B0AID 396-16850-5-ND | Prec., HS, Transimpedance Am 439 351 273 
CMOS Op Amp -8-SOIG 129 1.08 86 OPA380AIDGKT 296-16860-1-ND | Prec., HS, Transimpedance Am 4.84 3.87 3.01 
OPA340NA/250 OPA340NACT-ND _ | Single-Supply, R/R Op Amp -$0T-23-5 2.03 1.62 1.22 OPA380AIDGKT 296-16860-2-ND | Prec., HS, Transimpedance Amp... 715.00/250 
OPA340NA/250 OPA340NATR-ND | Single-Supply, R/R Op Amp - SOT-23-5 283.50/250 OPA381AIDGKT 296-17362-1-ND _| Precision, Low Power, 18MHz, 
OPA340PA OPA340PA-ND Single-Supply, R/R Op Amp 1.90 152 1.14 Transimpedance Amp... 360 2.88 2.24 
OPA340UA OPA340UA-ND Single-Supply, R/R Op Amp 190 152 1.14 OPA3B1AIDGKT 296-17362-2-ND | Precision. Low Power. 18MH 
OPA341NA/SK OPA341NA/SKCT-ND | Single-Supply R/R In/Out, LP Tranalnipedance Amp... ema 
Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 (IZ S i an 0 OPA381AIDRBT 296-17363-1-ND _| Precision, Low Power, 18MHz, 
OPA341NA/3K OPA341NA/3KTR-ND | Single-Supply R/R In/Out, LP ; 
Op Amp with Shutdown SOT-23-6 2727.00/3,000 Transimpedance Amp: Chet) Ey tea 
sh See : i OPA381AIDRBT 296-17363-2-ND Precision, Low Power, 18MHz, 
OPA341UA OPA341UA-ND Singlesuneh Re ue LP asoir Monee Transimpedance Amp.... 532.00/250 
p Amp wit utdown..... . 8 i : i gi 7 7 
OPA342NA/250 OPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp... SOT-23-5 1.68 1.34 1.01 OEE Cece beg ommmm) Quad High Spd., Prec. DIFET Op Amp... Weel ihe Hide 
t OPA404KU OPA404KU-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Am 11.91 10.73 9.51 
OPA342NA/250 OPA342NATR-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp..... SOT-23-5 234.50/250 OPAA45AP GON High Voltine OG Arh ia) FG BEB 
OPA342UA OPA342UA-ND __| Low Cost Micropower R/R Op Amp........8-SOIC_ 1.43 1.14 86 OPAMABAL RATER TRIAL Hich Votkce Ob Ams ; es 
~ =e igh Voltage Op Amp 950 7.60 6.42 
OPAS43NA/250 OPAS43NACT-ND | Single Supply Op Amp 807-235 155 124 93 eranetan us 
! OPA452FAKTWT 296-15965-1-ND _ | 80V, 50mA Op Amp... 5.10 4.08 
OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp . SOT-23-5 217.00/250 
; : 4 OPA452FAKTWT 296-15965-2-ND | 80V, 50mA Op Amp 172.13/50 
OPA343UA OPA343UA-ND Single Supply Op Amp .BSOIG 143 1.14 86 
OPA344NA/250 OPA344NACT-ND | Single Supply Op Amp $0T-235 155 124 93 OPAAS2TA-1 OPAAS2TA-1-ND T0-220-7 5.10 4.08 3.45 
‘ ; oe | ; : OPA452TA OPA452TA-ND T0-220-7 510 4.08 3.45 
OPA344NA/250 OPAS44NATR-ND _| Single Supply Op Amp . SOT-23-5 217.00/250 
- ; OPA453FAKTWT 296-15966-1-ND | 80V, 50mA Op Amp DDPAK 5.10 408 — 
OPAS44PA OPA344PA-ND Single Supply Op Amp 8Dip 1.30 104 78 eee ; 
! OPA453FAKTWT 296-15966-2-ND _| 80V, 50mA Op Amp .7-DDPAK 172.15/50 
OPA344UA OPA344UA-ND Single Supply Op Amp .BSOIG 1.30 1.04 78 
OPA345NA/250 OPA345NACT-ND | Single Supply Op Amp “$0T-23-5 1.55 124 93 OPAA53TA-1 OPA453TA-1-ND | 80V, 50mA Op Am 70-2207 5.10 4.08 3.45 
OPA345NA/250 OPA345NATR-ND | Single Supply Op Amp _ SOT-23-5 217.00/250 OPA4S3TA OPA4S3TA-ND 80V, 50mA Op Am 70-220-7 5.10 4.08 3.45 
OPA345UA OPA345UA-ND Single Supply Op Amp BSOIC 130 104 78 OPA5O1AM OPASO1AM-ND —_| High Voltage, High Current Op Amp.........T03-8 172.19 160.71 149.23 
= F 7 : = 5 OPA512BM OPA512BM-ND Very-High Current, High Power Op Amp...T03-8 154.08 143.81 133.54 
OPAS47NA/250 OPAS47NACT-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp . 807-235 1.30 104 78 GpAEHTAN STARE Hick Peover Monoithic Op Ay “T0338 Poaeeiaamias 
OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp. . SOT-23-5 182.00/250 z HONE OWE MONO IGN AMP, a : : : 
OPA347PA OPA347PA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp .. 138 115 92 OPA541AP OPA541AP-ND High Power Monolithic Op Amp 16.65 15.54 14.43 
OPA347SA/3K 296-13469-1-ND —_| Micropower R/R, 1/0 Op Amp. 144 1.20 96 OPAS44FKTTT 296-15905-1-ND | High Voltage, High Current Op Amp. 11.41 10.28 — 
OPA347SA/3K 296-13469-2-ND _| Micropower R/R, 1/0 Op Amp. 1872.00/3,000 SoReare cereus Hoe vane ae Purrent Op Aine: = PAK ae peel 
OPA347UA OPA347UA-ND Micropower R/R, /0 Op Amp . 138 115 92 E igh Vottage, high Murrent Op Amp... 1O-220- ‘ : b 
OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp .. : 1495.00/2,500 OPAS47FKTWT 296-15967-1-ND | High Voltage, 60V, High Surent (3): 
OPA348AID 296-12275-5-ND | 1MHz, 45A,R/R, 1/0 CMOS Op Amp.....8-SOIC 129 1.08 86 8.70 6.96 — 
OPA348AIDBVT 296-12276-1-ND | 1MHz, 45A, R/R, 1/0 OPA547FKTWT 296-15967-2-ND 
CMOS Op Amp SOT-23-5 1.44 1.20 96 293.65/50 
OPA348AIDBVT 296-12276-2-ND | 1MHz, 45yA, R/R, 1/0 OPAS47T OPAS47T-ND 
CMOS Op Amp .. . SOT-23-5 180.00/250 870 6.96 5.88 
OPA348AIDCKT 296-12728-1-ND | 1MHz, 451A, R/R, pAmp.....SC70-5 144 1.20 96 OPAS48FKTWT 296-15968-1-ND 
OPA348AIDCKT 296-12728-2-ND | 1MHz, 45/A, R/R, I/O CMOS Op Amp.....SC70-5 180.00/250 10.00 9.00 — 
OPA349SA/3K 296-14451-1-ND | 1A, Rail-to-Rail /0 CMOS Op Amp.......SC70-5 1.88 150 1.13 OPA548FKTWT 796-15966-2-ND | High Voltage, GOV, High Current (3A) 
OPAS49SA/3K 296-14451-2-ND | 1A, Rail-to-Rail 1/0 CMOS Op Amp.......SC70-5 2880.00/3,000 Op Amp se 399.00/50 
OPA350EA/250 OPAS50EACT-ND | HS, Single-Supply CMOS OPA548T OPA548T-ND High Voltage, 6OV, High Current (3A) 
Op Amp (35MH2), 2.25 1.80 1.35 Op Amp... 10.00 9.00 7.98 
OPA350EA/250 OPA350EATR-ND | HS, Single-Supply CMOS OPA549S OPA549S-ND High Volt., High Current Op Amp . 18.00 16.80 15.60 
Op Amp (35MH2) 315.00/250 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


578 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


Tale Digi-Key Price Each TI. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
OPAS49T OPAS49T-ND High Volt., High Current Op Amp....... TO-220-11 18.00 16.80 15.60 OPA694ID 296-17507-5-ND Wideband, Low Power, Current 
OPA5SS1FAKTWT 296-15969-1-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Am, 8-SOIC 268 2.15 1.67 
Op Amp ua 7-DDPAK 5.40 4.32 _ OPAG94IDBVT 296-17503-1-ND Wideband, Low Po 
OPAS51FAKTWT 296-15969-2-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp... SOT-23-5 2.99 240 1.87 
Op Amp ee 7-DDPAK 168.00/50 OPA694IDBVT 296-17503-2-ND Wideband, Low Power, Current 
OPAS51PA OPA5S5S1PA-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp... SOT-23-5 442.25/250 
Op Amp oe 3.94 315 2.45 OPA6951D 296-16756-5-ND Ultra-Wideband, Current-Feedback 
OPAS51UA OPA551UA-ND High Current/Power 60V, 200m. Op Amp 2.88 231 1.80 
Op Amp ioe 3.94 315 2.45 OPA695IDBVT 296-16854-1-ND Ultra-Wideband, Current-Feedback 
OPASS2FAKTWT 296-15970-1-ND High Current/Power 60V, 200m. Op Amp 3.22 2.58 2.01 
Op Amp ace 5.40 432  — OPAG9SIDBVT 296-16854-2-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback 
OPASS2FAKTWT 296-15970-2-ND High Current/Power 60V, 200m. Op Amp... 475.50/250 
Op Amp sae 168.00/50 OPA698ID 296-15860-5-ND Wideband, Unity-Gain Stable Voltage 
OPA5S52PA OPAS52PA-ND High Current/Power 60V, 200mA Limiting Amp... i 428 342 2.66 
Op Amp sae 3.94 3.15 2.45 OPAG99ID 296-15876-5-ND | Wideband, High-Gain Voltage 
OPA5S52UA OPA5SS2UA-ND High Current/Power 60V, 200mA Limiting Amp 439° 351 2.73 
Op Amp 3.94 3.15 2.45 OPA703NA/250 296-9624-1-ND CMOS R/R 1/0 Op Amp . 3.15 252 1.96 
OPA561PWP OPA561PWP-ND High Current, HS, Op Am, 5.30 4.24 3.58 OPA703NA/250 296-9624-2-ND CMOS R/R 1/0 Op Amp . 465.50/250 
OPAS67AIRHGT 296-18697-1-ND R/R In/Out 2A Power Am| 461 3.69 2.87 OPA703PA OPA703PA-ND 1MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. i 2.93 234 1.82 
OPAS67AIRHGT 296-18697-2-ND R/R In/Out 2A Power Amp.. 681.75/250 OPA703UA OPA703UA-ND 1MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 8-SOIC 293 2.34 1.82 
OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND Rail-to-Rail, 2A Power Amp 6.20 4.96 4.19 OPA704NA/3K OPA704NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 5-SOP 293 2.34 1.82 
OPAGO2AP OPA602AP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 7.60 6.08 5.13 OPA704NA/3K OPA704NA/3KTR-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. SOP 4914.00/3,000 
OPAG02AU OPA602AU-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 830 6.64 5.61 OPA704PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp... 8-Dip 2.93 2.34 1.82 
OPAG02BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 10.16 915 8.12 OPA704UA OPA704UA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp... 8-SOIC 293 2.34 1.82 
OPAG04AP OPA604AP-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 2.36 1.89 1.47 OPA705NA/3K OPA705NA/3KCT-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp ASOD 200290 
OPAGO4AU OPA604AU-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 2.36 1.89 1.47 OPA7OS5NA/3K. OPA705NA/3KTR-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 2304.00/3,000 
OPAGO6KP OPAG606KP-ND Wide Bandwidth DiFET Op Amp. 6.70 5.36 4.53 -OPA705PA OPA705PA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 1.50 1.20  .90 
OPAG15ID 296-18291-5-ND —_| Wide Bandwidth, DC Restoration OPA70SUA OPA705UA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 120 .90 
Circuit 850 6.80 5.74 OPA725AID 296-15766-5-ND — | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA627AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 18.38 17.15 15.93 Speed, CMOS Op Amp... ou: 2250130). 30) 
OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 18.38 17.15 15.93 OPA725AIDBVT 296-15767-1-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA627BP OPA627BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 26.63 24.85 23.08 Speed, CMOS Op Amp... 2.25 1.80 1.40 
OPA627AM OPA627AM-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 34.88 32.55 30.23 OPA725AIDBVT 296-15767-2-ND — | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA633KP OPA633KP-ND High-Speed Buffer-Amp 9.08 818 7.25 Speed, CMOS Op Amp. 332.50/250 
OPA635N/250 OPA635NCT-ND Wideband, R/R Op Amp w/Disable. 3.11 2.49 1.94 OPA726AIDGKT 296-15861-1-ND 12V, CMOS Op Am 2.25 1.80 1.40 
OPA637AP OPA637AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 18.38 17.15 15.93 OPA726AIDGKT 296-15861-2-ND 12V, CMOS Op Am 332.50/250 
OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 18.38 17.15 15.93 OPA727AIDGKT 296-17415-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS 
OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 26.63 24.85 23.08 Op Amp 2.36189 1.47 
OPA643N/250 OPA643NCT-ND Wideband, Low Distortion, OPA727AIDGKT 296-17415-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS 
High Gain Op Amp ... 9.06 8.16 7.24 Op Amp 349.25/250 
OPA643NB/250 OPA643NBCT-ND | Wideband, Low Distortion, OPA727AIDRBT 296-17416-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS 
High Gain Op Amp 9.06 8.16 7.24 Op Amp 236 1.89 1.47 
OPAGS6N/250 OPAG56N/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA727AIDRBT 296-17416-2-ND | e-trim™ 20MHz, 
FET-Input Op Amp SOT-23-5 7.80 6.24 5.27 Op Amp 349.25/250 
OPAG56N/250 OPA656N/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA728AIDGKT 296-17657-1-ND —_| e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS 
FET-Input Op Amp SOT-23-5 1267.50/250 Op Amp... 236 1.89 1.47 
OPA656NB/250 OPAGS56NB/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedbac! OPA728AIDGKT 296-17657-2-ND | e-trim™ 20! 
FET-Input Op Amp SOT-23-5 8.58 7.73 6.85 Op Amp 349.25/250 
OPAGS56NB/250 OPAG56NB/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA728AIDRBT 296-17417-1-ND 
FET-Input Op Amp 1641.50/250 2.36189 1.47 
OPA656U OPA656U-ND Wideband Voltage-Feedbac! OPA728AIDRBT 296-17417-2-ND 
FET-Input Op Amp 6.70 5.36 4.53 Op Amp 349.25/250 
OPAG56UB OPA656UB-ND Wideband Voltage-Feedback OPA734AID 296-18507-5-ND Single Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp... 9.00 7.20 6.08 Op Amp... 2:81 2:25) 175) 
OPAG57N/250 OPAG57N/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA734AIDBVT 296-18508-1-ND —_| Single Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp..... 7.90 632 5.34 Op Amp .. 3.15 2.52 1.96 
OPAG57N/250 OPA657N/250TR-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA734AIDBVT 296-18508-2-ND | Single Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp..... 1283.75/250 Op Amp... SOT-23-6 465.50/250 
OPA657NB/250 OPA657NB/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA735AID 296-17995-ND Single-Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp... 9.33 8.40 7.45 .8-SOIG 2.81 2.25 1.75 
OPA657NB/250 OPA657NB/250TR-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA735AIDBVT 296-17229-1-ND | Single-Supply, 
FET-Input Op Amp... 1785.00/250 Op Amp SOT-23-5 3.15 2.52 1.96 
OPA657U OPA657U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA73S5AIDBVT 296-17229-2-ND —_| Single-Supply, Zero-Drift, CMOS 
FET-Input Op Amp... 7.60 6.08 5.13 Op Amp 465.50/250 
OPA657UB OPA657UB-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA743NA/3K OPA743NA/3KCT-ND | 7MHz, CMOS p Amp... 2.38 1.90 1.43 
FET-Input Op Amp..... 9.90 7.92 6.69 OPA743NA/3K OPA743NA/3KTR-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 3648.00/3,000 
OPAG683ID 296-12854-5-ND | Very Low-Power, Current-Feedback OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, CMOS R/R I/O Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
Op Amp 2.57 2.06 1.60 OPA743UA OPA743UA-ND 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 2.38 1.90 1.43 
OPAG83IDBVT 296-12855-1-ND —_| Very Low-Power, Cu OPA820ID 296-17130-5-ND Unity-Gain, Low-Noise, Volt. 
Op Amp 2.88 2.31 1.80 Op Amp... ee 2:25) 1:80) 97:35; 
OPA683IDBVT 296-12855-2-ND Very Low-Power, Cu OPA820IDBVT 296-17131-1-ND Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback 
Op Amp 425.50/250 Op Amp... SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 
OPAG84ID OPA6841D-ND Low Power, Current-Feedback OPA820IDBVT 296-17131-2-ND —_| Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback 
Op Amp 2.88 2.31 1.80 Op Amp... 332.50/250 
OPA684IDBVT OPA684IDBVTCT-ND | Low Power, Current-Feedback OPA830ID 296-17400-5-ND —_| Low Power, Single-Supply, Wideband 
Op Amp with Disable..... 3.22 258 2.01 Voltage-Feedback Amp... ii 1.78 1.42 1.07 
OPA684IDBVT OPA684IDBVTTR-ND | Low Power, Current-Feedback OPA830IDBVT 296-17401-1-ND Low Power, Single-Supply, Wideband 
Op Amp with Disable..... 475.50/250 Voltage-Feedback Amp... 2.03 1.62 1.22 
OPA690ID OPA690ID-ND Wideband Voltage-Feedback OPA830IDBVT 296-17401-2-ND Low Power, Single-Supply, Wideband 
Op Amp with Disable .... 2.88 231 1.80 Voltage-Feedback Amp.. 283.50/250 
OPA690IDBVT OPA690IDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA832ID 296-17325-5-ND —_| Fixed-Gain Video Buffer Amp 1.68 1.34 1.01 
Op Amp with Disable... 3.22 258 2.01 OPA832IDBVT 296-17326-1-ND Fixed-Gain Video Buffer Amp 190 152 1.14 
OPAG90IDBVT OPA690IDBVTTR-ND | Wideband Voltage-Feedback OPA832IDBVT 296-17326-2-ND Fixed-Gain Video Buffer Amp 266.00/250 
Op Amp with Disable... 475.50/250 OPA842ID 296-14175-5-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA691ID OPA6911D-ND Wideband Current-Feedback Feedback Op Am, a 3.49 2.79 217 
Op Amp with Disable... 3.11 249 1.94 OPA842IDBVT 296-14176-1-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA691IDBVT OPA691IDBVTCT-ND | Wideband Current-Feedback Feedback Op Amp... SOT-23-5 3.83 3.06 2.38 
Op Amp with Disable... 3.42 2.74 213 OPA842IDBVT 296-14176-2-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA691IDBVT OPA691IDBVTTR-ND | Wideband Current-Feedback Feedback Op Amp... SOT-23-5 565.25/250 
Op Amp with Disable 505.50/250 OPA8431D 296-14177-5-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA692ID OPA692ID-ND Wideband Video Buffer Amp. Feedback Op Amp... .8-SOIC 3.60 2.88 2.24 
with Disable 2.45 1.97 1.53 OPA843IDBVT 296-14178-1-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA692IDBVT 296-15364-1-ND | Wideband Video Buffer Amp Feedback Op Amp... SOT-23-5 3.94 315 2.45 
with Disable 279; (204 4174) OPA843IDBVT 296-14178-2-ND Wideband, Low Distribution Voltage 
OPA692IDBVT 296-15364-2-ND | Wideband Video Buffer Amp Feedback Op Am, SOT-23-5 582.00/250 
with Disable... 412.25/250 OPA846ID 296-14775-5-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feed| 
OPA693ID 296-16638-5-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Op Amp... me 3.83 3.06 2.38 
Buffer Amp .... 2.79 2.24 1.74 OPA846IDBVT 296-14776-1-ND | Wideband, Low-Noise, Vol 
OPA693IDBVT 296-16639-1-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Op Amp... 416 3.33 2.59 
Buffer Amp... 3.11 249 1.94 OPA846IDBVT 296-14776-2-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback 
OPA693IDBVT 296-16639-2-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video 615.25/250 
Buffer Amp... 458.75/250 (Continued) 
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OPA847ID 296-15171-5-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 
Op Amp 4.50 3.60 2.80 with Shutdown. 2.57 2.06 1.60 
OPA847IDBVT 296-15172-1-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt.-Feedback OPA2341DGSA/250 —_| OPA2341DGSATR-ND | Dual, Single-Supply, 
Op Amp 495 3.96 3.08 with Shutdown.... 379.00/250 
OPA847IDBVT 296-15172-2-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt. OPA2342EA/250 OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp -MSOP 2.36 1.89 1.47 
Op Amp Zo S0T-23-6 731.50/250 OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp -MSOP 349.25/250 
OPA860ID 296-18202-ND Wide Bandwidth Op Transconductance OPA2342UA OPA2342UA-ND —_| Dual, Micropower R/R Op Amp 2.38 1.90 1.43 
Amp/Buffer..........-- 5.06 4.05 3.15 OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 238 1.90 1.43 
OPA861ID 296-18699-5-ND | Op Transconductance Amp . -8-SOIC 2.38 «1.90 1.43 OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Op Am 332.50/250 
OPA861IDBVT 296-18700-1-ND | Op Transconductance Amp .. .S0T-23-6 2.36 1.89 1.47 OPA2343UA OPA2343UA-ND Rail-to-Rail Op Amp... 215 1.72 1.29 
OPA861IDBVT 296-18700-2-ND Op Transconductance Amp .. . SOT-23-6 349.25/250 OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND _| Rail-to-Rail Op Amp 279. 224 41.74 
OPA1013CN8 OPA1013CN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Am ip 5.51 441 3.43 OPA2344EA/250 OPA2344EATR-ND | Rail-to-Rail Op Amp... “” 412.25/250 
OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND _ | Precision Single-Supply, Dual Op Am| 450 3.60 2.80 OPA2344PA OPA2344PA-ND Rail-to-Rail Op A 257 2.06 1.60 
OPA16320 296-16679-5-ND | High-Pert., Fully-Diff. Audio Op Amp. 394 315 245 | oparsaaua DPAZS44UA-ND | Rail-to-Rall Op Am Aap BGR GD 
OPA1632DGN 296-17008-ND High Perf., Fully-Diff. Audio Op Am 3.94 3.15 2.45 OPA2345E4/250 OPA2345EACT-ND_ | Rail-to-Rail Op Am 279° «224 174 
OPA2107AU OPA2107AU-ND _| Dual, Difet® Op Amp... 12.25 11.03 9.78 OPADSABEA/I50 OPAS345EATR-ND | Rall-to-Rall Op Am ——Fi0.95/950 
OPA2111KP 296-12983-5-ND | Dual, LN Precision Difet® Op Amp. 72.83 17.55 10.25 : hts ni i 
i“ OPA2345UA OPA2345UA-ND | Rail-to-Rail Op Am 257 2.06 1.60 
OPA2130UA OPA2130UA-ND Dual, LP, Precision, FET-Input Op Am 5.06 4.05 3.15 0PA2347EA/250 OPA2347EACT-ND | Rail-to-Rail Op Am SOT-23-8 168 134 1.01 
OPA2131UA OPA2131UA-ND | Dual, GP, FET-Input Op Amp 4.05 3.24 2.52 0PA2347EA/250 OPAD347EATR-ND | Rail-to-Rail 0 rk ; : : 
p Amp... SOT-23-8 234.50/250 
ea Sam) Ova) GP, FET-Input Op Amp a gee eee OPA2347UA OPA2347UA-ND | Rail-to-Rail Op Amp B-SOIC 1.55 124 93 
| igh Speed, input Op Am i i b - = = : 5 ; 
OPA2132PA OPA2T32PA-ND | High Speed, FET Input Op Am 540 4.32 3.36 OPA2347UA/2K5 OPA2347UATR-ND | Rail-to-Rail Op Am 1985.00/2,500 
< ; OPA2347YEDR 296-18694-1-ND | Rail-to-Rail Op Ami 190 152 1.14 
OPA2132U OPA2132U-ND High Speed, FET Input Op Am 841 7.58 6.72 , : 
; OPA2347YEDR 296-18694-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 2919.00/3,000 
OPA2132UA OPA2132UA-ND —_| High Speed, FET Input Op Am| 540 4.32 3.36 + ! 
7 ‘ ; “ OPA2347YEDT 296-15210-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 2.03 162 1.22 
OPA2134PA OPA2134PA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp.....8-Dip 2.63 2.10 1.58 7 7 
OPA2134UA OPA2134UA-ND —_| Dual, High Performance Audio Op Amp..8-SOIC 2.36 1.89 1.47 OPA2347YEDT 296-15210-2-ND_| Rail-to-Rail Op Am 283.50/250 
OPA2137E/250 OPA2137ECT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 259 2.07 1.61 OPA2348AID 296-15363-5-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out 
OPA2137E/250 OPA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 382.50/250 Op Amp 6 1.68 1.34 1.01 
OPA2137EA/250 OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 188 150 113 OPA2348AIDCNT 296-13008-1-ND —_| Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out 
OPA2137EA/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 262.50/250 Op Amp 1.78 1.42 1.07 
OPA2137P OPA2137P-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 236 1.89 147 OPA2348AIDCNT 296-13008-2-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out 
OPA2137PA OPA2137PA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 175 140 1.05 Op Amp .--- SOT-23-8 248.50/250 
OPA2137U OPA2137U-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 2.36 1.89 1.47 OPA2349EA/250 OPA2349EACT-ND | Micropower Op Amp. SOT-23-8 2.36 1.89 1.47 
OPA2137UA OPA2137UA-ND —_| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 1.75 140 1.05 OPA2349EA/250 OPA2349EATR-ND | Micropower Op Amp. SOT-23-8 349,25/250 
OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Am 760 6.08 5.13 OPA2349UA OPA2349UA-ND | Micropower Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
OPA2227PA OPA2227PA-ND _| Dual, High Precision Op Am 3.96 3.17 2.47 OPA2350EA/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 5.02 4.02 3.13 
OPA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Op Amp 760 6.08 5.13 OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 741.50/250 
OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Op Am 3.96 3.17 2.47 OPA2350PA OPA2350PA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MIHz. 459 3.68 2.86 
OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Op Am 760 6.08 5.13 OPA2350UA OPA2350UA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 459 3.68 2.86 
OPA2228PA OPA2228PA-ND ‘| Dual, High Precision Op Am 3.96 3.17 2.47 OPA2353EA/250 OPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Am| 7.60 6.08 5.13 Op Amp, 35MHz. 3.96 317 2.47 
OPA2228UA OPA2228UA-ND | Dual, High Precision Op Amp............... 396 3.17 247 OPA2353EA/250 OPA2353EATR-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2234U OPA2234U-ND Dual, Low Power, Precision, Op Amp, 35MHz. 585.25/250 
Single-Supply Op Amp .. 493 3.95 3.07 OPA2353UA OPA2353UA-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2234UA OPA2234UA-ND Dual, Low Power, Precision, Op Amp, ashi a 3.65 2.92 2.27 
Single-Supply Op Amp 4.07 3.26 2.54 OPA2354AIDDA 296-13784-5-ND | High Speed 250MbHz, R/R, 1/0, 
OPA2237EA/250 OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 2.48 1.98 1.49 CMOS Op Amp «2... 948 1.98 1.54 
OPA2237EA/250 QPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Op Am, 346.50/250 OPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA2237UA OPA2237UA-ND Dual, Single-Supply Op Am I 2.25 1.80 1.35 CMOS Op Amp .......--s0.. 248 198 1.54 
OPA2241PA OPA2241PA-ND Dual Single-Supply Micropower Op Amp...8-Dip 4.28 3.42 2.66 OPA2354AIDGKR 296-12642-2-ND High Speed 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA2241UA OPA2241UA-ND —_| Dual Single-Supply 
Mlcropower Op Amp. A283 AZT 266 OPA2355DGSA/250 | 296-12132-1-ND dine sre Mote Amp 2 eo isl 
OPA2244EA/250 OPA2244EACT-ND | Single-Supply Op Amp 225 180 1.35 19130-9- i i s : ; 
OPA2355DGSA/250 ‘| 296-12132-2-ND _| High Speed Video Op Amp 382.50/250 
Opne2atEN 200 Depa ye esuom single-Supply Op Amp Seale OPA2356AID 296-12406-5-ND | Dual, HS CMOS Op Amp... 259 2.07 1.61 
OPA2244PA OPA2244PA-ND —_| Single-Supply Op Amp 215 172 1.29 : - 
OPA2244UA OPA2244UA-ND | Single-Supply Op Amp 215 172 129 OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTCT-ND | R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD. 281 225 1.75 
i Sates ; Di ‘ : OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTTR-ND| R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD. 415.75/250 
OPA2251PA OPA2251PA-ND Dual Single-Supply Micropower Op Amp...8-Dip 4.39 3.51 2.73 4 
OPADISIUA OPA295{UA-ND 1 Dual Single: OPA2363AIDGST 296-13874-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 236 189 1.47 
igle-Supply 
: : OPA2363AIDGST 296-13874-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 
Micropower Op Amp. aren 2) lel aie OPA2363IDGST 296-13875-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Am 3.26 261 2.03 
OPA2277P 0PA2277P-ND Dual, High Precision Op Am 8-Dip 6.84 5.48 4.62 Single Supply p Amp : : : 
OPA2277PA OPA2277PA-ND Dual, High Precision Op Am 8-Dip 3.53 2.83 2.20 OPA2363IDGST 296-13875-2-ND —_/ 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2277U OPA2277U-ND Dual, High Precision Op Am 8-SOIC 6.84 5.48 4.62 OPA2364AIDGKT 296-13876-1-ND —_/ 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 
OPA2277UA OPA2277UA-ND | Dual, High Precision Op Am BSOIC 3.53 2.83 2.20 OPA2364AIDGKT 296-13876-2-ND —_/ 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 
OPA2301AIDGKT 296-18693-1-ND | Low-Noise, High Speed 16-Bit OPA2364AIDR 296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 238 190 1.43 
CMOS Op Amp 439 351 273 OPA2364AIDR 296-13877-2-ND _| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3040.00/2,500 
OPA2301AIDGKT 296-18693-2-ND | Low-Noise, High Speed 16-Bit OPA23641D 296-13878-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.04 243 1.89 
CMOS Op Amp... 648.50/250 OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.26 261 2.03 
OPA2333AID 296-19543-5-ND 3.38 2.70 2.10 OPA2364IDGKT 296-13879-2-ND 7Mkz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 
OPA2333AIDRBT 296-19544-1-ND | 1.8V MPU CMOS Dual Op Amp NEW! 3.38 270 210 OPA2373AIDGST 296-18503-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 1.75 1.40 1.05 
OPA2333AIDRBT 296-19544-2-ND | 1.8V MPU CMOS Dual Op Amp NEW!. 498.75/250 OPA2373AIDGST 296-18503-2-ND__| 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 245.00/250 
OPA2334AIDGST 296-13459-1-ND | Dual, Single Supply CMOS OPA2374AID 296-17933-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 163. 130 98 
Zero Drift Op Amp with SD ....ccoe- 10-MSOP 3.94 3.15 2.45 OPA2374AlDCNT 296-18504-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 1.75 140 1.05 
OPA2334AIDGST 296-13459-2-ND | Dual, Single Supply CMOS OPA2374AIDCNT 296-18504-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 245.00/250 
Zero Drift Op Amp with SD............ 10-MSOP 582.00/250 OPA2379AID 296-19412-5-ND | 1.8V, 90KHz R/R I/O Op Amp NEW! 248 198 1.54 
OPA2335AIDGKT 296-13461-1-ND | Dual, Single Supply CMOS OPA2380AIDGKT 296-17046-1-ND__| Precision, HS, Transimpedance Amp... 6.50 5.20 4.39 
Zero Drift Op Amp 3.94 3.15 2.45 OPA2380AIDGKT 296-17046-2-ND —_ Precision, HS, Transimpedance Amp ....8-MSOP 1056.25/250 
OPA2335AIDGKT 296-13461-2-ND Dual Single SUPP CMOS Foe OPA2381 AIDGKT 296-17413-1-ND —_| Precision, Low Power, 18MHz 
ero Drift Op Amp z Transimpedance Amp 5.00 4.00 3.38 
OPA2335AIDR 296-13462-1-ND Dual, Single Supply CMOS OPA2381AIDGKT 296-17413-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
Zero Drift Op Amp 3.60 2.88 2.24 Transimpedance Amp 812.50/250 
OPA2S35AIDR 296-13862-2-ND) | Dual, Single Supply CMOS OPA2381AIDRBT 296-17559-1-ND _ | Precision, Low Power, 18MHz 
Zero Drift Op Amp... aes Transimpedance Amp 8-DFN 5.00 4.00 3.38 
OPA2336E/250 OPA2336ECT-ND__| Dual, Micropower Op Am 4.05 3.24 2.52 OPA2381 AIDRBT 296-17559-2-ND | Precision, Low Power, 1aMitiz 
OPA2336E/250 OPA2336ETR-ND | Dual, Micropower Op Am 598.50/250 Transimpedance Amp -DFN 812.50/250 
Pipe DEAZSSCEAC TEND, Dial Micropowes op ‘al 2.70 Bea 5 te OPA2541AM OPA2541AM-ND | Dual, High Power Op Amp, TO-3 192.08 179.27 166.47 
nivepchts ss BRASSSEEITIMMMIN| Duck’ Mictonower On Ar 00/25 OPA25418M OPA2541BM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Ou T0-3 198.39 185.17 171.94 
R power Op Am aval ee 2shil i 
OPAD336PA OPA2336PA-ND | Dual, Micro OPA2544T OPA2544T-ND Dual, High-Volt./Current Op Amp. 18.00 16.80 15.60 
} Micropower Op Am ak) UE) alee OPA2604AP OPA2604AP-ND | Di istorti 
; -| ual, FET-Input, Low Distortion 
OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Am: Al al Op Amp .. 428 342 266 
OAR ERD Se eel Dual Serene Am 248 1.98 1.54 OPA2604AU OPA2604AU-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion 
sedi Q Op Amp. on 428 3.42 2.66 
M “23-8 1 : : 
r Herosie6 Cp Ae S0723-8 ces OPA26131D 296-16916-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2337EA/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, yen Ee rae 
MicroSize Op Amp..... SOT-23-8 227.50/250 q _ B dl # 
OPA2337PA OPA2337PA-ND | Dual, Single-Supply, MicroSize Op Amp....8-Dip 1.50 1.20 90 OPA2613IDTJ 296-16917-5-ND nae hale High Output Current Perec 
ee eaten ‘sole 150 120 99 | OPA2614ID 296-17127-5-ND | Dual, High Gain Bandwidth, High Output 
OPA2338EA/250 OPA233SEACT-ND | Dual, OPA338 Op Amp “$0T-23-8 1.63 130 98 Op Amp 8SOIC 3.49 279 2.17 
OPA2338EA/250 OPA2338EATR-ND_| Dual, OPA338 Op Amp _ SOT-23-8 227.50/250 OPA2614IDTJ 296-17128-5-ND Dual High Gain Bandwidth, High Output Fearne 
OPA2338UA OPA2338UA-ND | Dual, OPA338 Op Amp 8SOIC 150 120 90 p Amp 5 15 2.45 
OPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op MSOP 2.99 2.40 1.87 OPA2650E/250 OPA2650ECT-ND — | Dual, Wideband, LP, Voltage Feedback 
OPA2340EA/250 OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Am 8-MSOP 442.25/250 Op Amp... 5.81 4.98 4.57 
OPA2340PA OPA2340PA-ND Dual, Single-Supply, R/R Op Am 8-Dip 279 2.24 1.74 OPA2652E/250 OPA2652ECT-ND _| Dual, Voltage Feedbac 2.79 2.24 1.74 
OPA2340UA OPA2340UA-ND __| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp............8-SOIC__2.79 2.24 1.74 (Continued) 
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mals Digi-Key Price Each Blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2652E/250 OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp . SOT-23-8 412.25/250 OPA3684IDBQT 296-13647-1-ND Low Power, Triple Current Feedback 
OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp .8-SOIC 245 1.97 1.53 Op Amp with Disable bi 6.00 4.80 4.05 
OPA26741-14D 296-15211-5-ND | Dual, Wideband, High Output Curren OPA3684IDBOT 296-13647-2-ND | Low Power, Triple Current Feedback 
Op Amp with Current Limit................. 14-SOIC 3.65 292 227 Op Amp with Disable 975.00/250 
OPA26741-14DR 296-19413-1-ND Dual Wideband, High Output Current OPA3690ID OPA3690ID-ND. Triple, Wideband, Voltage 
Op Amp with Current Limit NEW!....14-SOIC 3.65 292 2.27 Feedback Op Amp 5.80 4.64 3.92 
OPA26741-14DR 296-19413-2-ND Dual Wideband, High Output Current OPA3690IDBOT OPA3690IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage 
Op Amp with Current Limit NEW! .... 14-SOIC 5102.50/2,500 Feedback Op Amp 640 512 4.32 
OPA26741D 296-15212-5-ND Dual, Wideband, High Output Current OPA3690IDBQT OPA3690IDBOTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage 
Op Amp with Current Limit................... 8-SOIC 3.65 2.92 2.27 Feedback Op Amp a 1040.00/250 
OPA2677H OPA2677H-ND Dual, Wideband, High Output OPA3691ID OPA36911D-ND Triple, Wideband, Current Feedback 
Current Op Amp.......... 3.96 3.17 2.47 Op Amp 6.20 496 4.19 
OPA2677IRGVT 296-19471-1-ND Dual, Wideband, High Output Current OPA3691IDBQT OPA3691IDBQT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback 
Op Amp NEW... 416 3.33 259 Op Amp 2 6.80 544 4.59 
OPA2677IRGVT 296-19471-2-ND Dual, Wideband, High Output Current OPA3692ID 296-12603-5-ND Triple Wideband, Current Feedback 
Op Amp NEW!... 615.25/250 Op Amp with Disable 5.50 440 3.72 
OPA2677U OPA2677U-ND Dual, Wideband, High Output OPA3692IDBQT 296-12604-1-ND Triple Wideband, Current Feedback 
Current Op Amp.... 3.53 2.83 2.20 Op Amp with Disable ss 6.10 488 4.12 
OPA26831D 296-14172-5-ND Dual, Very Low Power, Current OPA3692IDBQT 296-12604-2-ND Triple Wideband, Current Feedback 
Feedback Op Amp. 3.96 3.17 2.47 Op Amp with Disable 991.25/250 
OPA2683IDCNT 296-14173-1-ND Dual, Very Low Power, Current OPA4130UA OPA4130UA-ND Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp 6.90 5.52 4.66 
Feedback Op Amp. 439 3.51 2.73 OPA4131NA OPA4131NA-ND Quad, General Purpose FET-Input 
OPA2683IDCNT 296-14173-2-ND Dual, Very Low Power, Current Op Amp 7.30 584 4.93 
Feedback Op Amp 648.50/250 OPA4131NJ OPA4131NJ-ND Quad, General Purpose FET- input 
OPA26841D 296-13463-5-ND Dual, Low Power, Current Feedback Op pe 6.10 488 4.12 
Op Amp .8-SOIC 4.50 3.60 2.80 OPA4131PA OPA4131PA-ND 
OPA2684IDCNT 296-13994-1-ND Dual, Low Power Op. Amp .SOT-23-8 4.93 3.95 3.07 7.30 5.84 4.93 
OPA2684IDCNT 296-13994-2-ND Dual, Low Power Op Amp . SOT-23-8 728.25/250 OPA4131PJ OPA4131PJ-ND 
OPA26901I-14D 296-13464-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback Op Amp 6.10 488 4.12 
Op Amp with Disable... 459 3.68 2.86 OPA4131UA OPA4131UA-ND | Quad, General Purpose FET- Input 
OPA2690ID 296-13465-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback Op Amp 7.30 5.84 4.93 
Op Amp with Disable... 459 3.68 2.86 OPA4132UA OPA4132UA-ND Quad, HS, FET-Input Op Amp 4-SOIC 910 7.28 6.15 
OPA26911-14D OPA26911-14D-ND | Dual, Wideband, Current Feedback OPA4134UA OPA4134UA-ND Quad, High Performance Op Amp 4-SOIC 3.74 299 2.33 
Op Amp 4.93 3.95 3.07 OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Amp . 14-Dip 3.26 2.61 2.03 
OPA26911D OPA26911D-ND OPA4137PA OPA4137PA-ND Quad, FET-Input Op Amp . 14-Dip 248 1.98 1.54 
3.29 3.95 3.07 OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Op Amp . 4-SOIC 3.26 261 2.03 
OPA26941D 296-17883-ND Dual, Wideband, Low Power, Current OPA4137UA OPA4137UA-ND Quad, FET-Input Op Amp . 4-SOIC 248 1.98 1.54 
Feedback Op Amp 4.07 3.26 2.54 OPA4227PA OPA4227PA-ND Quad, High Precision Op Ai 14-Dip 7.70 616 5.20 
OPA2703EA/250 OPA2703EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp §.29 4.23 3.29 OPA4227UA OPA4227UA-ND Quad, High Precision Op Am: 4-SOIC 7.70 6.16 5.20 
OPA2703EA/250 OPA2703EA/250TR-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 781.50/250 OPA4228PA OPA4228PA-ND Quad, High Precision Op Am 14-Dip 7.70 616 5.20 
OPA2703PA OPA2703PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp... 484 3.87 3.01 OPA4228UA OPA4228UA-ND Quad, High Precision Op Amp.. 7.70 616 5.20 
OPA2703UA OPA2703UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp... 484 3.87 3.01 OPA4241PA OPA4241PA-ND Quad, Single-Supply power Op Amp...... 840 6.72 5.67 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250CT-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp §.29 4.23 3.29 OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply power Op Am 840 672 5.67 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250TR-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 781.50/250 OPA4243EA/250 OPA4243EACT-ND_| Quad, Single-Supply Op Amp 3.94 3.15 2.45 
OPA2704PA OPA2704PA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 484 3.87 3.01 OPA4243EA/250 OPA4243EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 582.00/250 
OPA2704UA OPA2704UA-ND__| 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 4.84 3.87 3.01 OPA4244EA/250 OPA4244EACT-ND | Single-Supply ypower Op Amp 3.53 2.83 2.20 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp... 2.38 1.90 1.43 OPA4244EA/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply ppower Op Amp 522.00/250 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250TR-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 332.50/250 OPA4251PA OPA4251PA-ND Quad, Single-Supply power Op Am 8.40 6.72 5.67 
OPA2705PA OPA2705PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 2.38 1.90 1.43 OPA4251UA OPA4251UA-ND Quad, Single-Supply power Op Am 840 6.72 5.67 
OPA2705UA OPA2705UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 2.38 1.90 1.43 OPA4277PA OPA4277PA-ND Quad, High Precision Op Amp.. 14-Dip 7.32 5.86 4.95 
OPA2725AID 296-17228-5-ND _| 12V, High Speed CMOS Op Amp 3.04 2.43 1.89 OPA4277UA OPA4277UA-ND | Quad, High Precision Op Am SOIC 7.32 5.86 4.95 
OPA2725AIDGKT 296-16768-1-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp 3.38 2.70 2.10 OPA4234U OPA4234U-ND Quad, Low Power, Precision, 
OPA2725AIDGKT 296-16768-2-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp 498.75/250 Single-Supply Op Amp .. 7.50 6.00 5.07 
OPA2726AIDGST 296-18505-1-ND 12V, Low Noise High Speed, CMOS OPA4234UA OPA4234UA-ND Quad, Low Power, Precision, 
3.38 2.70 2.10 Single-Supply Op Amp .. 6.56 5.25 4.43 
OPA2726AIDGST 296-18505-2-ND OPA4336EA/250 OPA4336EACT-ND | Quad, Single-Supply, Micropawer 
498.75/250 4.28 342 2.66 
OPA2734AIDGST 296-16769-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4336EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
Op Amp .. 495 3.96 3.08 Op Amp 631.75/250 
OPA2734AIDGST 296-16769-2-ND | Zero-Drift, OPA4340EA/250 OPA4340EACT-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op ‘Amp 16-SSOP 5.14 412 3.47 
Op Amp .. 731.50/250 OPA4340EA/250 OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 16-SSOP 835.25/250 
OPA2735AID 296-16770-5-ND Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4340UA OPA4340UA-ND Quad, Single-Supply, R/R Op Amp §.24 420 3.27 
Op Amp .. 450 3.60 2.80 OPA4342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 3.65 292 2.27 
OPA2735AIDGKT 296-16771-1-ND Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4342EA/250 OPA4342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp §38.75/250 
Op Amp. 4.95 3.96 3.08 OPA4342PA OPA4342PA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp 3.65 2.92 2.27 
OPA2735AIDGKT 296-16771-2-ND —_| Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4342UA OPA4342UA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp S165 2190282127) 
Op Amp 731.50/250 OPA4343EA/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 3.74 2.99 2.33 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5CT-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 3.49 2.79 2.17 OPA4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 552.00/250 
OPA2743EA/2K5 OPA27ASEA/2KSTR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp... 7882.50/2,500 OPA4343NA/250 OPA4343NACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 3.74 299 2.33 
OPA2743EA/250 296-17017-1-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 3.83 3.06 2.38 OPA4343NA/250 OPA4343NATR-ND_| Quad, Single-Supply Op Amp 552.00/250 
OPA2743EA/250 296-17017-2-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 565.25/250 OPA4343UA OPA4343UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp. 3.42 2.74 2.13 
OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 349 279 217 OPA4344EA/250 OPA4344EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 470 3.77 2.93 
OPA2743UA 296-12727-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 3.49 2.79 2.17 OPA4344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 695.00/250 
OPA2822E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise OpAmp....8-MSOP 3.22 258 2.01 OPA4344PA OPA4344PA-ND —_| Quad, Single-Supply Op Amp. 4.28 342 2.66 
OPA2822E/250 296-12984-2-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp ..... 8-MSOP 475.50/250 OPA4344UA OPA4344UA-ND___| Quad, Single-Supply Op Amp. 428 342 2.66 
OPA2822U 296-9623-5-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp......8-SOIC 2.88 2.31 1.80 OPA4345EA/250 OPA4345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 4.28 342 2.66 
OPA28301D 296-17957-5-ND Dual, Low Power, ome Supe Wideband OPA4345EA/250 OPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 631.75/250 
Op Amp 8-SOIC 2.57 2.06 1.60 OPA4345UA OPA4345UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp. 4.28 342 2.66 
OPA2830IDGKT 296-17958-1-ND OPA4347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 
Op ‘amp 8-MSOP 2.88 2.31 1.80 OPA4347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 379.00/250 
OPA2830IDGKT 296-17958-2-ND Dual, Low Power, Single Supply, Wideband OPA4347UA OPA4347UA-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 
Op ee 8 MsOP. 425.50/250 OPA4347UA/2K5 OPA4347UATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3307.50/2,500 
OPA28321D 296-18002-5-ND OPA4348AID 296-12277-5-ND 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
2.36 1.89 1.47 OPA4348AIPWT 296-12278-1-ND 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp. 2.68 215 1.67 
OPA2832IDGKT 296-18003-1-ND OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND | 1MHz, Quad, R/R, I/O Op Amp. 395.75/250 
Op Amp 8-MSOP 2.57 2.06 1.60 OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MHz.....16-SSOP 8.64 692 5.84 
OPA2832IDGKT 296-18003-2-ND Dual, Low Power, High ‘Speed, Fixed Gain OPA4350EA/250 OPA4350EATR-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35Mtz..... 16-SSOP 1404.00/250 
Op Amp .. 8-MSOP 379.00/250 OPA4350UA OPA4350UA-ND High Speed CMOS Op Amp, 35MHz.. 7.80 6.24 5.27 
OPA28461D 296-16853-5-ND Dual, Wideband, Low-Noise, OPA4353EA/250 OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp.. §.22 418 3.53 
Voltage Feedback Op Amp...........0....0- 8-SOIC 5.10 4.08 3.45 OPA4353EA/250 OPA4353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp.. 848.25/250 
OPA3355EA/250 OPA3355EA/250CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4353UA OPA4353UA-ND Low Cost, HS CMOS Op Amp 5.36 4.29 3.34 
with Shutdown. 3.60 288 2.24 OPA4354AIDR 296-12643-1-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA3355EA/250 OPA3355EA/250TR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp CMOS Op Amp... a 3.60 288 2.24 
with Shutdown. 532.00/250 OPA4354AIDR 296-12643-2-ND Quad, High Speed, 250MHz, RR, V/0, 
OPA3355UA OPA3355UA-ND —_| Triple, CMOS High Speed Op Amp CMOS Op Amp 5040.00/2,500 
with Shutdown. 3.26 261 2.03 OPA4354AIPWR 296-12644-1-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2K5CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp CMOS Op Amp... 3.60 288 2.24 
with Shutdown. 3.26 2.61 2.03 OPA4354AIPWR 296-12644-2-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2K5TR-ND| Triple, CMOS High Speed Op Amp CMOS Op Amp... . 5040.00/2,500 
with Shutdown. 4567.50/2,500 OPA4364AID 296-14629-5-ND 1.8V, 7MHz, one Supply R/R 
OPA36841D 296-13646-5-ND | Low Power, Triple Current Feedback Op Amp 3.15 2.52 1.96 


Op Amp with Disable... 


5.50 440 3.72 
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el. Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
OPA4364AIPWT 296-14630-1-ND | 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R RC45601PWR 296-17544-1-ND | Dual Audio Op Amp 92 «69 «52 
Op Amp. 3.49 2.79 2.17 RC45601PWR 296-17544-2-ND | Dual Audio Op Amp 612.00/2,000 
OPA4364AIPWT 296-14630-2-ND | 1.8V, 7MH2, Single-Supply R/R RC45801DR 296-15367-1-ND | Dual Audio Op Am| a5 68 50 
Op Amp 515.50/250 RC45801DR 296-15367-2-ND | Dual Audio Op Am 812.50/2,500 
OPA4374AID 296-18201-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Am| 238 1.90 1.43 RC4580IP 296-15368-5-ND | Dual Audio Op Am 92 4669CSD 
OPA4374AIPWT 296-16811-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 236 1.89 147 15360-1- i 
OPA4374AIPWT 296-16811-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 349.25/250 oe ath Bee ens pa wo Paras 2 Antes ae 
OPA46841D 296-13648-5-ND SOI Power, Current-Feedback aon aR AGA SA5532ADR 296-16994-1-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 99 83 66 
ey cae : ; : SA5532ADR 296-16994-2-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 1072.50/2,500 
DPRISESIFW ie Ce ae BGR Aer SASS32AP 296-16995-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 99 8366 
OPAdGB4IPWT 296-13649-2-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback ear Brae Bar Hie rane pute [ tae ac hit koe 
Op Amp 1127.75/250 -16996-2- Hi i . 50/2, 
OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2KSCT-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SAS532P 296-16996-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 7 63 50 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 8.10 648 5.47 SA5534ADR 296-17271-1-ND | Low Noise Op Amp 120 1.00 80 
OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2KSTR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SA5534ADR 296-17271-2-ND _| Low Noise Op Amp 1300.00/2,500 
V0 Op Amp 14-TSSOP 12555.00/2,500 SA5534AP 296-17272-5-ND | Low Noise Op Amp 120 1.00 80 
OPA4703EA/250 296-17093-1-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SA5534DR 296-17273-1-ND | Low Noise Op Amp ih ee: m2 
V/0 Op Amp 14-TSSOP 8.90 712 6.01 SA5534DR 296-17273-2-ND | Low Noise Op Amp 1202.50/2,500 
OPA4703EA/250 296-17093-2-ND | 1MHz, Quad SA5534P 296-17274-5-ND —_| Low Noise Op Amp nl | GE aes 
1/0 Op Amp .- 14-TSSOP 1446.25/250 SA5534PSR 296-17275-1-ND _| Low Noise Op Amp iat 8s 
OPA4703UA OPA4703UA-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp....14-SOIC_ 8.10 6.48 5.47 SA5534PSR 296-17275-2-ND | Low Noise Op Amp 984.00/2,000 
OPA4704EA/2K5 OPAATO4EA/2KSCT-ND | SMHz, Quad CMOS R/R, SN10501D 296-14777-5-ND _ | High Speed, R/R, Video Op 468 134 4.01 
V0 Op Amp 14-TSSOP 8.10 6.48 5.47 SN10501DBVT 296-15094-1-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 190 152 114 
OPA4704EA/2KS OPA47OAEA/2KSTR-ND at vue ; i4r8e6P SpeRamTRETA SN10501DBVT 296-15094-2-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Am 266.00/250 
OPA4704EA/250 ream |Eee Mind eMS Bia ene SN10501DGK 296-16654-5-ND _| High Speed, R/R, Video Op Am 168 134 1.01 
1/0 Op Amp : 14-TSSOP 890 7.12 6.01 SN10501DGN 296-18520-5-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Am 1.68 1.34 1.01 
an SN10502D 296-15329-5-ND —_| High Speed, R/R, Video Op Am 225 180 1.35 
ena TORE e= ooo ND eHOGhAa Bn, 44-TSSOP 4446.25/250 SN10502DGK 296-16655-5-ND _ | High Speed, R/R, Video Op Am 225 180 1.35 
OPA4704UA OPA4704UA-ND 5MHz, Quad 14-S0IC 810 6.48 5.47 SN10502DGN 296-16656-5-ND High Speed, R/R, Video Op Ami 25 ee COmebog 
OPA4705EA/2K5 OPA4705EA/2K5CT-ND | 1IMHz, Quad CMOS RR. SN10503D 296-14778-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 2.79 2.24 1.74 
V/0 Op Amp 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SN10503PWP 296-16829-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 279 224 1.74 
OPA4705EA/2K5 OPAA7OSEA/2KSTR-ND | MHz, Quad CMOS R/R, SN75207BN 296-9910-5-ND —_| Dual High Sensitivity Line Receiver 14-Dip 2.81 2.25 1.75 
V/0 Op Amp 14-TSSOP 5040.00/2,500 SN761662DBTR 296-19431-1-ND | DTV Tuner IC NEW! 38-TSSOP 2.27 182 1.42 
OPA4705EA/250 296-17095-1-ND | 1MHz, Quad SN761662DBTR 296-19431-2-ND | DTV Tuner IC NEW! 38-TSSOP 2576.00/2,000 
ene Renee ee va op AM a 14-TSSOP 3.94 315 2.45 SN761663DGKR 296-18720-1-ND _| AGC Amplifier 8-MSOP 2.10 1.68 1.26 
705EA/25 -17095-2- z, Qua ‘ 8720-2. if 7 
nes verse __smoaoo_ | Sirenmn sarin [Siow oe ora 
OPA4705UA OPA4705UA-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, /0 Op Amp....14-SOIC 3.60 2.88 2.24 SN761681DBTR 296-19597-2-ND 2184.00/2,000 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250CT-ND TG OAR RIR, tatssop ECR TAS5015PFB 296-12995-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5015 
cereenesy | opanee0|ie i en ee 
W/O Op Al 14-TSSOP 781.50/250 eee oe : : : 
—— 0 Op Amp: J TASS110DAP 296-12997-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5110 
OPA4743UA 296-12205-5-ND | 12V, Quad, High Speed, PWM 
PIR, I/O Op Amp. 14-S0IC 5.29 4.23 3.29 PV ower Output Stage. .32-HTSSOP 17.85 16.66 15.47 
OpA4g20IPWT 296-17560-1-ND | Quad’ Unity-Gain TAS5111DAD 296-15277-5-ND —_| Digital Amp Power Stage .. 32-TSSOP 6.64 5.32 4.49 
Voltage-Feedback Op Amp... 14-TSSOP 5.10 4.08 3.45 TAS5112ADCA 296-17673-5-ND Digital Amp Stereo Power Stagi 56-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
OPA4820IPWT 296-17560-2-ND Quad, Unity-Gain Stable, Low-| -Noise, TAS5112ADFD 296-15944-5-ND Digital Amp Stereo Power Stag 56-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
Voltage-Feedback Op Amp...............14-TSSOP 828.75/250 TAS5112DFD 296-15330-5-ND Digital Amp Stereo Power Stag .56-HTSSOP 8.34 6.68 5.63 
OPA48201D 296-17590-5-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, TAS5121DKD 296-16644-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stag 36-PSOP3 6.00 4.80 4.05 
Voltage-Feedback Op Amp. 5.18 414 3.22 TAS5121IDKD 296-17474-5-ND Digital Amp Stereo Power Stag 36-PSOP3 6.80 5.44 4.59 
PGA103U PGA103U-ND. Programmable Gain Amp 8.70 6.96 5.88 TAS5122DCA 296-18835-5-ND 30W Stereo Digital Amp Power 
PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled Stage .56-HTSSOP 6.30 5.04 4.26 
Programmable Gain Op AMP ....-..-se0 1 11.63 10.31 TAS5142DDV 296-18033-5-ND _ | Digital Amp Stereo Power Stage......44-HTSSOP 6.60 5.28 4.46 
PGA203KP PGA203KP-ND Digitally Controlled TAS5142DKD 296-17861-5-ND _| Stereo Digital Amp Power Stag} 36-PSOP3 7.80 6.24 5.27 
Programmable Gain Op Amp 11.63 10.31 TAS5152DKD 296-17901-5-ND _| Stereo Digital Amp Power Stag 36-PSOP3 8.60 6.88 5.81 
eee HONOR ND Prog. Gain Instrumentation Amp 10.88 9.65 TAS5182DCA 296-15249-5-ND | 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
H rog. Gain Instrumentation Amp 10.88 9.65 Controller... 56-TSSOP 8.83 7.95 7.05 
PGAZOABF GAZE Beh DAMS! Prog. Galn Instrumentation Amp Usa TASS182IDCA 296-16663-5-ND | 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
PGA204BU PGA204BU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 14.14 13.13 Controller. 56-TSSOP 9.41 848 7.52 
PGA205AP PGA205AP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 10.88 9.65 TAS5186ADDV 296-19320-5-ND 6-Ch 10W Di ital Amp Power ‘ i ‘ 
PGA205AU PGA205AU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 10.88 9.65 st 9 P 
PGADOSBP PGAZOSBP-ND Prog, Gai : Stage NEW!... ..44-HTSSOP 8.50 7.65 6.79 
g. Gain Instrumentation Amp 14.14 13.13 TAS518GADDVR 296-19321-1-ND 6-Ch.. 210W Digi 
PGA205BU PGA205BU-ND __| Prog. Gain Instrumentation Amp 1414 13.43 5 -19321-1- Ch., igital Amp Power 
- - Stage NEW!... ..44-HTSSOP 8.50 7.65 6.79 
PGA206UA PGA206UA-ND High Speed Programmable Gain - 
Instrumentation Amp.... 16.20 15.12 14.04 TAS5186ADDVR 296-19321-2-ND | 6-Ch., 210W Digital Amp Power 
PGA207UA 296-15093-5-ND —_| High Speed Programmable Gain ee os Bue Rrie nn Senne bi can .--44-HTSSOP 12598.00/2,000 
Instrumentation Amp.... 17.78 16.59 15.41 P So7 -Ch., , Digital Amp Power 
PGA309AIPWT 296-16726-1-ND _| Smart Programmable Sens 650 5.20 4.39 Stage A4-HTSSOP 8.50 7.65 6.79 
PGA2310UA 296-12255-5-ND High Performance Stereo THS3001CD 296-1762-5-ND 420Mkz Current-Feedback Op Amp........8-SOIC 6.10 4.88 4.12 
Audio Volume Control. 16.58 14.93 13.24 THS3001HVIDGN 296-19419-5-ND 420Mkz Current-Feedback Op 
PGA2311P PGA2311P-ND 5V, High Performance Stereo 8.58 7.73 6.85 
Audio Volume Control 7.50 6.00 5.07 THS3001ID 296-7507-5-ND p Amp. 630 5.04 4.26 
PGA2311PA PGA2311PA-ND | 5V, High Performance Stereo THS3001IDGNR 296-12006-1-ND | 420MHz Current- Feedback Op Amp. 6.30 5.04 4.26 
Audio Volume Control 8.94 7.16 6.04 THS3001IDGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp. 9765.00/2,500 
PGA2311U PGA2311U-ND 5V, High Performance Stereo THS3061D 296-13502-5-ND _| Single, Low Distortion, High Slew-Rate 
Audio Volume Control 7.50 6.00 5.07 Current-Feedback Amp 5.90 4.72 3.99 
PGA2311UA PGA2311UA-ND | SV, High Performance Stereo THS3061DGN 296-13613-5-ND | Single, Low Distortion, High Slew-Rate, 
Audio Volume Control... 8.94 716 6.04 Current-Feedback Am 590 472 3.99 
PGA23201IDW 296-17962-5-ND _| Stereo Audio Volume Contr 16-SOIC 14.16 12.75 11.31 P : . : ; 
; THS3062D 296-13821-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew- Rate 
PGA2500EVM 296-18514-ND Evaluation Module for PGA2500 — 234 — — 
Roeesnue peoalooia scan ugg) Digital Controlled Microphone THS3062DDA 296-13503-5-ND eae ae Slew-Rate a 
Preamp... 16.58 14.93 13.24 13508-5- 
RC4136N 296-9649-5-ND —_| Quad Gene: pose Op Amp. 120 1.00 80 Current-Feedback Amp om 850 680 5.74 
RC4558D 296-9650-5-ND Dual General Purpose Op Amp AG 37 ~~ 26 THS3062DGN 296-13614-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew- Rate, 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 50. 40 ~«.30 Current-Feedback Amp... “ 850 6.80 5.74 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 337.50/2,500 THS3091D 296-16671-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- 
RC4558DR 296-14634-1-ND —_| Dual General Purpose Op Amp. 46 3726 Feedback Op Amp... i 5.51 4.41 3.43 
RC4558DR 296-14634-2-ND Dual General Purpose Op Amp 297.50/2,500 THS3091DDA 296-15789-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 56 42.32 Feedback Op Amp... 424 3.58 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND Dual General Purpose Op Amp 455.00/2,500 THS3091EVM 296-16738-ND Evaluation Module For THS309 = = 
RC4558|DR 296-17440-1-ND Dual General Purpose Op Amp A8 36.27 THS3092D 296-18836-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- 
ROADSBIDR at base Dual General Purpose on Am re SO Ot Feedback Op Amp... hs 7.80 6.24 5.27 
~ }-5- ual General Purpose Op Amp r s : 5 a F istorti E 
RC45581PWR 296-17419-1-ND | Dual General Purpose Op Amp 48 3627 THSSOR2DDA 296518210°ND pe lala Current aga Be 
RC4558IPWR 296-17419-2-ND Dual General Purpose Op Amp 320.00/2,000 THS3092EVM 296-18837-ND Evaluation Module for THS309: pa ane 
RC4558P 296-1414-5-ND —_| Dual General Purpose Op Amp i af pees Te abeea ae Neo : 
THS3095D 296-16672-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current 
RC4558PSR 296-9651-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 46 aye Aa) 
Feedback Op Amp... i 6.10 4.08 3.45 
RC4558PSR 296-9651-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 7 = 
RC4558PWR 296-13789-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 46 37 «26 THS3095DDA 296-15790-5-ND one aie Current- Haemees 
Reaspee wk Pog SBS Ng Dual General Furpose Op Amp. E5202, 000 THS3095EVM 296-16739-ND | Evaluation Module For THS3096....... = = 
RC4559P. 296-9652-5-ND Dual High Performance Op Amp 92 169) 9.52) : 
RC4560IDR 296-17547-1-ND Dual Audio Op Amp. ‘92 ‘69 52 THS3096D 296-18838-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- 
RC4560IDR 296-17547-2-ND | Dual Audio Op Amp. 747.50/2,500 Feedback Op Amp 8.00 6.40 5.40 
RC45601P 296-17554-5-ND | Dual Audio Op Amp. 92 69 52 (Continued) 
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meals Digi-Key Price Each iBlb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
THS3096EVM 296-18839-ND Evaluation Module for THS3096 ad apts THS4022IDGNR 296-7520-1-ND Dual 350MHz Low-Noise 


THS3096PWP 296-18840-5-ND High Voltage, Low Distortion, Curren Voltage-Feedback Op Amp. 7.50 6.00 5.07 
Feedback Op Amp 6.72 5.67 THS4022IDGNR 296-7520-2-ND Dual 350MHz Low-Noise 
THS3110EVM 296-18841-ND Evaluation Module for THS3110 SS Voltage-Feedback Op Amp. 11625.00/2,500 
THS31101D 296-15768-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback THS4031CD 296-2406-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Op Amp. ae 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 Op Amp estates 3.71 297 2.31 
THS3110IDGN 296-15769-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback = 1 i | 
Op Amp Sy 8-MSOP 3.38 2.70 2.10 THS4031CDGNR 296-7521-1-ND eee Noise Voltage: ae Ain auaeeea 
THS3111EVM Poop boeg mmm evaluation Module for THS3111 -— THS4031CDGNR 296-7521-2-ND | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
THS31111D 296-15770-5-ND —_| Low Noise, High Voltage, Current-Feedback Op Amp 5827.50/2,500 
Op Amp. BSOIC 281 2.25 1.75 Fea bLR: er pata 
THS31111DGN 296-15771-5-ND —_| Low Noise, High Voltage, Current-Feedback THSAgsiIp Be 1225 ND pee Moles Vonage feertark 394 3415 2.45 


Op Amp. ech 
Low Noise, High Speed, 

Current-Feedback Amp 
Low Noise, High Speed 


8-MSOP 3.26 2.61 2.03 


THS4031IDGN 296-10030-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 


473 3.78 2.94 Op Amp an 
THS4031IDGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 


THS3112ID 296-13333-5-ND 


439 3.51 2.73 


THS3112IDDAR 296-13334-1-ND 


Current-Feedback Amp 518 414 3.22 Op Amp is 439 3.51 2.73 
THS3112IDDAR 296-13334-2-ND Low Noise, High Speed THS4031IDGNR 296-10030-2-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Amp 7245.00/2,500 Op Amp 6142.50/2,500 


THS31151D 296-13335-5-ND Low Noise, High Speed THS4032CD 296-7524-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Amp 484 3.87 3.01 Voltage-Feedback Op Amp. 5:20) 4516) 73:51 
THS3115!PWP 296-13336-5-ND Low Noise, High Speed THS4032ID 296-7525-5-ND Dual 100MHz Low Noise 


Current-Feedback Amp 4.23 3.29 Voltage-Feedback Op Amp 5.40 4.32 3.65 
THS3120EVM 296-18843-ND Evaluation Module for THS3120 = = THS4032IDGNR 296-7526-1-ND | Dual 100MHz Low Noise 
THS31201D 296-15772-5-ND Low Noise, High Output Drive, Voltage-Feedback Op Amp. 5.80 464 3.92 
Current-Feedback Op Amp 3.96 317 2.47 THS4032IDGNR 296-7526-2-ND ‘| Dual 100MHz Low Noise 
THS3120IDGN 296-15773-5-ND Low Noise, High Output Drive, Voltage-Feedback Op Amp 8990.00/2,500 
Current-Feedback Op Amp.... 439 3.51 2.73 THS4041CD 296-2407-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable 
THS3121EVM 296-18844-ND Evaluation Module for THS3121 = Voltage-Feedback Op Amp 37 297 231 
THS31211D 296-15774-5-ND —_| Low Noise, High Output Drive, THS4041CDGNR 296-7527-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND Lotns aa if i rh ae Voltage Feedback Op Amp gal B07 Be 
5: ow Noise, High Output Drive, = 9A lune 
Current-Feedback Op Amp... 482 3.86 3.00 THS4041CDGNR 296-7527-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable 
= 7 Voltage-Feedback Op Amp. 5197.50/2,500 
THS3122ID 296-13337-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA THS40411D 296-7528-5-ND 465MHz Capacitive-Stable 


Current-Feedback Amp 5.80 464 3.92 
Low Noise, High Speed, 450m, 

Current-Feedback Amp 
Low Noise, High Speed, 450mA 


Current-Feedback Amp 


Voltage-Feedback Op Amp. 3.94 315 2.45 
165MHz Capacitive-Stable 
Voltage-Feedback Op Amp 


165MHz Capacitive-Stable 


THS3122IDDAR 296-13338-1-ND 


THS4041IDGN 296-10033-5-ND 


618 4.95 4.18 3.94 3415 2.45 


THS3122IDDAR 296-13338-2-ND 


THS4041IDGNR 296-10033-1-ND 


9580.00/2,500 


3.94 3.15 2.45 


THS31251D 296-13339-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp 
Current-Feedback Amp 472 3.99 THS4041IDGNR 296-10033-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable 
THS3125IPWP 296-13340-5-ND —_| Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp 5512.50/2,500 
Current-Feedback Amp _... 14-TSSOP 503 4.24 THS4042CD 296-7530-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201D 296-15216-5-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp 6.50 5.20 4.39 
Feedback Amp .8-SOIC 3.78 2.94 THS4042CDGNR 296-7531-1-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-1-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp. 6.50 5.20 4.39 
Feedback Amp 5.29 4.23 3.29 THS4042CDGNR 296-7531-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-2-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp 10075.00/2,500 
Feedback Amp...... 781.50/250 THS40421D 296-7532-5-ND | Dual 165IMHz Capacitive-Stable 
THS3201DGK 296-16776-5-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp 6.70 5.36 4.53 
Feedback Amp... ATS STE 288 THS40421DGNR 296-7533-1-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGN 296-15218-5-ND TPedaee Ane Current- Af nes Sonera: eee _voliae earns Op amp 7 670 536 4.53 
THS3201EVM 296-18845-ND _| Evaluation Module for THS3201 62 7c0 en HAGE Ee Valea Se eda kas, . -(RERANBISAD 
THS3202D 296-13655-5-ND  |2GHz Current-Feedback Amp 5.80 4.64 3.92 qheieeien Pee NM 7OMHe High Soesd Arop n esoic MeDamantacieles 
THS3202DGK 296-16777-5-ND _|2GHz Current-Feedback Am| 5.80 4.64 3.92 gn SP Bes ! 2 : 
THS320206N 996-13656-5-ND ~~ |2GH2 Current-Feedback Amp . aim AMIE THS4051CDGNR 296-7534-1-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp -MSOP 2.45 197 153 
ey Seaesy ; THS4051CDGNR 296-7534-2-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp -MSOP 3432.50/2,500 
THS4001CD 296-1763-5-ND High Speed, Low Power Op Amp 450 3.60 2.80 
EES i THS4051ID 296-7535-5-ND | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 8-SOIC 2.25 180 1.40 
THS40011D 296-1764-5-ND High Speed, Low Power Op Amp . 473 3.78 2.94 
THS4011CD 296-2404-5-ND | 290MHz High Speed AMP -...ecseeveceoren 3.26 261 2.03 THS4051IDGNR 296-7536-1-ND —_/70MHz Voltage-Feedback Op Amp -MSOP 2.68 215 1.67 
TH8401/CDGNR 296-7508-1-ND | 290MHz Low-Distortion THS4051IDGNR 296-7536-2-ND __|70MHz Voltage-Feedback Op Amp 3747.50/2,500 
Voltage-Feedback Op AMp...........::+++ Sufi] aby Pel THS4052CD 296-7537-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp ... 3.11 249 1.94 
THS4011CDGNR 296-7508-2-ND | 290MHz Low-Distortion THS4052CDGNR 296-7538-1-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.53 2.83 2.20 
Voltage-Feedback Op Amp...........0..... 8-MSOP 5197.50/2,500 THS4052CDGNR 296-7538-2-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 4945.00/2,500 
THS4011ID 296-7509-5-ND |290MHz Low-Distortion THS40521D 296-7539-5-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.31 265 2.06 
Voltage-Feedback Op AMP......:ccasee 8SOIC 349 279 217 THS4052IDGNR 296-7540-1-ND __| Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.74 299 2.33 
THS4011IDGNR 296-7510-1-ND | 290MHz Low-Distortion THS4052IDGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 5230.00/2,500 
— —— ae Op AMP ...-ssssesseeee 8-MSOP 3.94 3.15 2.45 THS4061CD 296-2409-5-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 3.15 252 1.96 
-7510-2- iz Low-Distortion THS4061CDGNR 296-13341-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp... 315 252 1.96 
Voltage-Feedback Op AMp..........-...-- 8-MSOP 5512.50/2,500 THS4061CDGNR 296-13341-2-ND —_|180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 4410.00/2,500 
THS4012CD 296-7511-5-ND —_/ Dual 290MHz Low-Distortion THS40611D 296-7541-5-ND __|180MHz HS, Voltage Feedback Am| 3.38 2.70 2.10 
Voltage Feedback Op AMp....-vn- 8-SOIC | 529° 4128) 3129 THS4061IDGNR 296-13342-1-ND /180WHz KS, age ane ie 3.38 270 2.10 
THS4012CDGN 296-10023-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion : : ; s 
| ' THS4061IDGNR 296-13342-2-ND  |180MHz HS, Voltage Feedback Amp 4725.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp..............-+. 8-MSOP 5.10 4.08 3.45 THS4062CD 96-7542-5-ND Dual 180MHz Volt -Feedback Op A\ 439 351 273 
THS4012CDGNR 296-10023-1-ND Dual 290MHz Low-Distortion ee re evo ear esa all Se ene 
Voltaga-Feedback Op Amp ausop CR IMMETORRe Te THS4062CDGN 296-7543-5-ND ‘| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 439 351 273 
Fusant2cpaNna SECT TO SNORE Dual So0Mbt? Low-DIctortlon THS40621D 296-7544-5-ND _| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 461 3.69 287 
Voltage-Feedback Op AMP......-s...:0.- 8-MSOP 7905.00/2,500 THS4062IDGN 296-7545-5-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 461 369 2.87 
THS4012ID 296-7513-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion THS4062IDGNR 296-7546-1-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 461 3.69 2.87 
Voltage-Feedback Op Amp 551 441 3.43 THS4062IDGNR 296-7546-2-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. 6457.50/2,500 
THS40121DGN 296-10025-5:ND [Dual 290MHz Low-Distortion THS4081CD 296-2410-5-ND —_|175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 270 216 1.68 
Voltage-Feedback Op AMP.v....-s:..:e0. 8-MSOP 5.30 4.24 3.58 THS4081CDGNR 296-7547-1-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp OHO Z102 mlb. 
THS4012IDGNR 296-10025-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4081CDGNR 296-7547-2-ND _[175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 4410.00/2,500 
Voltage-Feedback Op AMP......scsesee 8-MSOP 5.30 4.24 3.58 THS4081ID 296-7548-5-ND _|175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 293 234 1.82 
THS4012IDGNR 296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4081IDGN 296-10039-5-ND  |175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 270 210 
Voltage-Feedback Op AMP....esreenen 8-MSOP 8215.00/2,500 THS4081IDGNR 296-10039-1-ND  |175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 270 2.10 
THS4021CD 296-2405-5-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS4081IDGNR 296-10039-2-ND _|175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp..... 4725.00/2,500 
Voltage-Feedback Op AMP... 8-SOIG 5.20 416 3.51 THS4082CD 296-7550-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp.... 4.28 3.42 2.66 
THS4021CDGNR 296-10026-1-ND a a eee s-usop ECO THS4082CDGNR 296-7551-1-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp. 473 3.78 2.94 
i AMP aneneserseteen i : : : THS4082CDGNR 296-7551-2-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp .. 6615.00/2,500 
THSd02 1 CDENR cog ccaca Cay SOOMH2 Ura Low Noise THS40821D 296-7552-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp. 450 3.60 2.80 
Voltage-Feedback Op Amp... MSOF sean) THS4082I0GNR 296-7553-1-ND __|Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp... 4.95 3.96 3.08 
THS40211D 296-7516-5-ND see aa ae ascic Meco THS4082IDGNR 296-7553-2-ND [Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp... 6930.00/2,500 
THS4021IDGNR 296-7517-1-ND _|350MHz Ultra-Low Noise Tiss eI ca ecaead Cay Fully Differential /O 
. " CMOS Amp with Shutdown 450 3.60 2.80 
Voltage-Feedback Op Amp..........-...-+ 8-MSOP 5.40 4.32 3.65 i ‘A 
THS4021IDGNR 996-7517-2-ND _|350MHz Ultra-Low Noise THS41201IDGK 296-18846-5-ND | Fully Differential /0 CMOS 
Voltage-Feedback Op AMP.....s.ccsse 8-MSOP 8370.00/2,500 Amp with Shutdown 4.50 3.60 2.80 
THS4022CDGNR 206-7518--ND [Dual 360MHz Low-Noise THS4120IDGNR 296-12493-5-ND HS, Fully Differential /0 CMOS Amp 450 360 2.80 
Voltage-Feedback Op AMP....--.csse- 8-MSOP 7.30 5.84 4.93 THS4120IDR 296-11983-1-ND Fully Differential 1/0 Out 
THS4022CDGNR 296-7518-2-ND | Dual 350MHz Low-Noise CMOS Amp with Shutdown 4.50 3.60 2.80 
Voltage-Feedback Op AMp.......::sss+ 8-MSOP 11315.00/2,500 THS41201DR 296-11983-2-ND —_| Fully Differential 1/0 Out 
THS40221D 296-7519-5-ND | Dual 350MHz Low Noise CMOS Amp with Shutdown .. 8-SOIC 6300.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp. .8-SOIC 7.50 6.00 5.07 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 583 


4 Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


Le Digi-Key Price Each Tole Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
THS4121CD 296-10041-5-ND ae ee Fully Differential joreeevomnrs THS4275DGK 296-16786-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
dj 2 2 " Stable Voltage Feedback Amp.............8-MSOP 5.18 414 3.22 
THS41211D 296-10042-5-ND Tyo CMOS te eee THS4275DGN 296-13660-5-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity 
4 i ‘ ; Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.00 4.00 3.38 
THS4121IDGK 296-17555-5-ND HIG CMOS tne Fully Differential be eee THS4275DRBR 296-15263-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity 
: : : Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 5.18 4.14 3.22 
THSA1211DGNR 296-13343-1-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential ee ain stable Wotage Teecback Amp 
VO CMOS Amp 8-MSOP 450 3.60 2.80 75DRBR 296-15263-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4121IDGNR 296-13343-2-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 8694.00/3,000 
V0 CMOS Amp 6300.00/2,500 THS4275DRBT 296-15406-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS41301D 296-7554-5-ND _| HS, Low Noise Differential /O Amp 5.80 4.64 3.92 ‘isapvennat Sai eaneo'AiD ned fee une joo 8-MSOP 5.10 4.08 3.45 
THS4130IDGK 296-18847-5-ND | HS, Low Noise Differential 1/0 Amp 5.80 4.64 3.92 a is OW Noise, high slew hate, Uni 
THS4130IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential /O Amp 6.20 4.96 4.19 Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 828.75/250 
THS4130IDGNR 296-10044-2-ND | HS, Low Noise Differential I/O Amp 9610.00/2,500 THS4281D 296-16999-5-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback 
THS4131ID 296-10046-5-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp. 5.70 456 3.85 Op Amp 225 1.80 1.35 
THS4131IDGK 296-17881-5-ND | 150MHz Fully Differential I/O Amp. 5.70 4.56 3.85 THS4281DBVT 296-17000-1-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback 
THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp. 610 488 4.12 Op Amp 225 1.80 1.40 
THS4131IDGNR 296-10047-2-ND | 150MHz Fully Differential I/O Amp. 9455.00/2,500 THS4281DBVT 296-17000-2-ND _| LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback 
THS41401D 296-7555-5-ND —_| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown........8-SOIC 7.00 5.60 4.73 Op Amp 332.50/250 
THS4140IDGK 296-16778-5-ND —_| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown 7.00 560 4.73 THS4281DGK 296-17001-5-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback 
THS4140IDGNR 296-10049-1-ND _| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown 7.00 5.60 4.73 Op Amp 225 180 1.35 
THS4140IDGNR 296-10049-2-ND Diff. In/Out Op Amp with Shutdown... 10850.00/2,500 THS4281EVM 296-18851-ND Evaluation Module for THS4281 62.78 = = 
THS41411D 296-7556-5-ND | HS Fully Differential I/O Amp ... 7.00 5.60 4.73 THS4302RGTR 296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 518 414 3.22 
THS4141IDGK 296-16779-5-ND —_| HS Fully Differential 1/0 Am 7.00 5.60 4.73 THS4302RGTR 296-14048-2-ND _| Wideband Fixed-Gain Amp 8694.00/3,000 
THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | HS Fully Differential I/O Am 7.00 5.60 4.73 Scee 7 ron 
THS4141|DGNR 296-12302-2-ND _| HS Fully Differential I/O Am 10850.00/2,500 LS pote opotgieh Dam Wideband Fixed-Galn Amp SiG GE) Cee 
E ea THS4303EVM 296-18852-ND Evaluation Module for THS4303 62.78 
THS41501D ASD Bh Soe AN SHUON aay Fes ade THS4303RGTT 296-16658-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 764.75/250 
THS41501DGK 286-16780-5-ND, | High Speed, Fully Differential THSAODADBVEVM — (SRAMEeRE MMMM Eretunton Rhocuhs$6r THSASDAD EN Be oe 
1/0 Amp with Shutdown... 960 7.68 6.48 < = 
THS4150IDGNR 296-13344-1-ND High Speed, Fully Differential THS4304DBVT 296-17251-1-ND Wideband Op Amp SOT-23-5 4.39 3.51 2.73 
aes ee | ree mos eS ee 
THS4150IDGNR 296-13344-2-ND | High Speed, Fully Differential NZS ideband Op Amp : : ; 
v0 Amp vith Shutdown... 14880.00/2,500 THS4304DGKEVM 296-18854-ND Evaluation Module for THS4304DGK 6278 = 
THS4151ID 296-10054-5-ND 960 7.68 6.48 THS45001D 296-12935-5-ND Wideband Low Distortion Fully 


THS4151IDGK 
THS4151IDGNR 


296-16781-5-ND 
296-12303-1-ND 


High Speed Fully Diff. I/O Op Amp. 
High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp. 
High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp. 


960 7.68 6.48 
9.60 7.68 6.48 


Differential Amp... 


7.50 6.00 5.07 


THS4500IDGK 


296-16787-5-ND 


Wideband Low Distortion Fully 


THS4151IDGNR 296-12303-2-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp. 14880.00/2,500 Differential Amp.. 750 6.00 5.07 
THS4211D 296-13790-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltag THS4500IDGN 296-13045-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
Feedback Amp 4.28 3.42 2.66 Differential Amp... 7.50 6.00 5.07 
THS4211DGK 296-16709-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage THS4501ID 296-12936-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
Feedback Amp 4.28 3.42 2.66 Differential Amp... 7.50 6.00 5.07 
THS4211DGN 296-13657-5-ND _ | Low Distortion, High Speed, Voltage THS4501IDGK 296-16788-5-ND | Wideband LowDistortion Fully 
Feedback Amp 4.28 342 2.66 Differential Amp.. 7.50 6.00 5.07 
THS4211DRBT 296-16710-1-ND iw renee High Speed, Voltage Ane ana THS4501IDGN 296-13046-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
eedback Amp “ . . Differential Amp... 750 6.00 5.07 
THS4211DRBT 296-16710-2-ND ri Petr High Speed, Vottage omnia THS45021D 296-12937-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
eedbacx AMP: : Differential Amp... 8.20 656 5.54 
THS4215D 296-13791-5-ND re ae Speed, Voltage Ae ene ere THS4502IDGK 296-16789-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DGK 296-16711-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage aiga Differential Amp...... S20 NC 00 Sot 
Feedback Amp 428 342 266 502IDGN 296-13047-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DGN 296-13658-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp.. Gel) GE Bet 
Feedback Amp... 428 3.42 266 THS45031D 296-12938-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DRBR 296-16712-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp....... 8.20 6.56 5.54 
Feedback Amp 428 3.42 2.66 THS4503IDGK 296-16790-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DRBR 296-16712-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp... 8.20 6.56 5.54 
Feedback Amp 7182.00/3,000 THS4503IDGN 296-13048-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221D 296-14194-5-ND Low Distortion, High Speed, RR, Differential Amp... 8.20 6.56 5.54 
Output Op Amp 3.26 2.61 2.03 THS4503MDGNREP | 296-19510-1-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221DBVR 296-15112-1-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, Differential Amp NEW........ 16.92 15.80 14.67 
Output Op Amp. 3.26 2.61 2.03 THS4503MDGNREP 296-19510-2-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221DBVR 296-15112-2-ND Low Distortion, High Speed, R/R, Differential Amp NEWS........ 34262.50/2,500 
Output Op Amp. 5481.00/3,000 THS4504D 296-15618-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221DGK 296-16782-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, Differential Amp.. ..8SOIC 3.74 2.99 2.33 
Output Op Amp 3.26 2.61 2.03 THS4504DGK 296-16796-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221DGN 296-14402-5-ND Low Distortion, High Speed, RR, Differential Amp.. 3.74 2.99 2.33 
Output Op Amp 261 2103 5 7a 7 q 7 
THS4221EVM 296-18848-ND —_| Evaluation Module for THS4221 ae THEASO4DGN cooaloonaot agg Wideband Low Distortion Fully 
THS4222D 296-13822-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R Dirterential Arp: Gil BEd aes) 
Output Op Amp gn Sp ? 428 3.42 2.66 THS4505D 296-15620-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
: - - Differential Amp... 3.74 2.99 2.33 
THS4222DGK 296-16783-5-ND__ | Low Distortion, High Speed, R/, THS4505DGK 296-16791-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
Output Op Amp Gay une 255 Differential Am 374 2.99 2.33 
THS4222DGN 296-13638-5-ND Low Distortion, High Speed, RR, p.. “ = £ 2 
Output Op Amp. 428 3.42 2.66 THS4505DGN 296-15621-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4225D 296-14195-5-ND | Low Distortion, Differential Amp... 3.74 2.99 2.33 
Output Op Amp. 3.26 261 2.03 THS4508RGTT 296-19324-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 
THS4225DGK 296-16784-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, Fully Differential Amp NEWS.......... 8.70 6.96 5.88 
Output Op Amp. 3.26 261 2.03 THS4508RGTT 296-19324-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion 
THS4225DGN 296-14403-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, Fully Differential Amp NEW1.............. 1413.75/250 
Output Op Amp ‘ 3.26 261 2.03 THS4509EVM 296-18855-ND Evaluation Module for THS4509 .......s..:s.0- — 273 — — 
THS4225EVM 296-18849-ND Evaluation Module for TH = = THS4509RGTT 296-17730-1-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4226DGQ 296-13639-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, Differential Amp... 8.30 6.64 5.61 
Output Op Amp 428 342 2.66 THS4509RGTT 296-17730-2-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4226EVM 296-18850-ND Evaluation Module for THS4226 6278 — — Differential Am 1348.75/250 
THS4271D 296-13823-5-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity THS4511RGTT 296-19325-1-ND | Wideband, Low N Low Distorti 
Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-SOIC__ 5.06 4.05 3.15 uly Difevential Aung EWA. 7Gp Am ae 
THS4271DGK 296-16785-5-ND aoe Nose, High Siew hae, Unity Gain ausop Mere emete THS4511RGTT 296-19325-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion 
aDIG VOILAGE FECCDAGK AMD. isonscoare P : : . Fully Differential Amp NEWE!. 1235.00/250 
THS4271DGN 296-13659-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity THS4513RGTT 296-18594-1-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion 
Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.51 4.41 3.43 i i 
; i ! Fully Differential Amp .... i 7.20 5.76 4.86 
THS4271DRBR 296-15262-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity 7 - ; 
Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.06 4.05 3.15 THS4513RGTT emai e0and, Low Nolse, Low Distortion Taro oueet 
. 7 r ully Differential Amp if 
THS4271DRBR 296-15262-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity e art 4 5 
Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 8505.00/3,000 THS4601D 296-12495-5-ND ba fy input eae asc 
THS4271DRBT 296-15405-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity ign Speed Up AMP : : : 
Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.00 4.00 3.38 THS4601IDDA 296-16691-ND —_| Wideband, FET-Input 
THS4271DRBT 296-15405-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity High Speed Op Amp 15.08 14.07 13.07 
Gain Stable Voltage Feedback Amp..... 8-MSOP 812.50/250 THS4631D 296-17626-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4271MDGNREP | 296-18134-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain FET-Input Op Amp i 7.50 6.00 5.07 
Stable Voltage Feedback Am| 8-MSOP 13.06 11.76 10.43 THS4631DDA 296-17674-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4271MDGNREP | 296-18134-2-ND _| Low Noise, High Slew Rate, Unity FET-Input Op Amp eo 790 6.32 5.34 
Stable Voltage Feedback Amp............. 8-MSOP 23815.00/2,500 THS4631DGN 296-17675-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4275D 296-13824-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity FET-Input Op Amp 7.90 6.32 5.34 


Gain Stable Voltage Feedback Amp....... 8-SOIC 


5.18 414 3.22 


(Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THS6062CDGN 296-10068-5-ND High Speed, Low Noise ADSL TLO52CP 296-7163-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver ................-. 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 Op Amp 8-Dip 1.75 140 1.05 
THS6062CDGNR 296-10068-1-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS2CPSR 296-13347-1-ND 
Dual Differential Receiver ...............-. 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 1.75 140 1.05 
THS6062CDGNR 296-10068-2-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS52CPSR 296-13347-2-ND 
Dual Differential Receiver ................-. 8-MSOP 7402.50/2,500 1820.00/2,000 
THS6062ID 296-10070-5-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS2ID 296-7164-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver .................+- 8-SOIC 5.29 423 3.29 Op Amp 158s el SOmeded 
THS6062IDGN 296-10072-5-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS2IDR 296-14984-1-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver ................-. 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 Op Amp iets isi) gue} 
THS6062IDGNR 296-10072-1-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS2IDR 296-14984-2-ND Dual Enhanced J 
Dual Differential Receiver ...........-...--++ 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 Op Amp 2400.00/2,500 
THS6062IDGNR 296-10072-2-ND High Speed, Low Noise ADSL TLOS2IP 296-17224-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver ................-. 8-MSOP 7402.50/2,500 1.88 150 1.13 
THS6072CDGNR 296-10073-1-ND High Speed, Low Power ADSL TLO54ACD 296-7165-5-ND 
Differential Receiver. 5.02 402 3.13 5.51 4.41 3.43 
THS6072CDGNR 296-10073-2-ND High Speed, Low Power ADSL TLOS4ACN 296-7166-5-ND 
Differential Receiver. 7025.00/2,500 5.51 4.41 3.43 
THS6072ID 296-10075-5-ND High Speed, Low Power ADSL TLOS4AIDR 296-7167-1-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 
Differential Receiver. 5.02 4.02 3.13 Op Amp 5.00 4.00 3.38 
THS6072IDGNR 296-10076-1-ND High Speed, Low Power ADSL TLOS4AIDR 296-7167-2-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 
Differential Receiver. 5.02 4.02 3.13 Op Amp 7750.00/2,500 
THS6072IDGNR 296-10076-2-ND High Speed, Low Power ADSL TLO54CD 296-7168-5-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 
Differential Receiver. 7025.00/2,500 1.80 144 1.08 
THS7001CPWP 296-2411-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp 940 7.52 6.35 TLOS4CN 296-7169-5-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 
THS7001|PWP 296-7048-5-ND 70Mkz, HS Prog. Gain Amp 940 7.52 6.35 Op Amp 1.80 1.44 1.08 
THS7002CPWP 296-2412-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 11.16 10.05 8.92 TLOS4CNSR 296-13348-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset 
THS7002IPWP 296-7049-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 11.16 10.05 8.92 Op Amp 1.80 1.44 1.08 
THS7303PW 296-19326-5-ND —_| 3-Channel, Low Power Video TLOS4CNSR 296-13348-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset 
Amp NEW! .20-TSSOP 3.71 2.97 2.31 1872.00/2,000 
THS7313PW 296-19327-5-ND | 3-Channel, Low Power SDTV Video TLOS4IN 296-12940-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset 
Amp NEW’‘......... 20-TSSOP 2.70 216 1.68 Op Amp 2.03620 122) 
THS7353PW 296-19328-5-ND 3-Channel, Low Power Video TLO61ACD 296-7171-5-ND Low Power JFET Op Amp. 8) 63h) 250) 
Buffer NEWI............... 20-TSSOP 3.71 2.97 2.31 TLO61ACDR 296-14985-1-ND Low Power JFET Op Amp. Bro) 63 50 
THS7530EVM 296-18858-ND Evaluation Module for THS7530 — Be278) = = TLO61ACDR 296-14985-2-ND Low Power JFET Op Amp. 812.50/2,500 
THS7530PWP 296-15181-5-ND High Speed, Differential, Continously TLO61ACP 296-7172-5-ND Low Power JFET Op Amp. is) 163) 250) 
Variable Gain Amp 14-HTSSOP 7.70 616 5.20 TLO61CD 296-12941-5-ND Low Power JFET Op Amp. 56 42 32 
THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversampled Component TLO61CP 296-12942-5-ND Low Power JFET Op Amp. 56 te &Y 
Video/PC Graphics D/A System 9.00 7.98 TLO61ID 296-7173-5-ND Low Power JFET Op Amp. 96 Ue oat 
THS9000DRDT 296-16692-1-ND _| 50 to 400MHz Cascadeable Amp 210 GA TLOG1IDR 296-14986-1-ND Low Power JFET Op Amp. 96 72 54 
THS9000DRDT 296-16692-2-ND | 50 to 400MHz Cascadeable Amp SON 382.50/250 TLOG1IDR 296-14986-2-ND Low Power JFET Op Amp. 780.00/2,500 
THS9000EVM 296-18859-ND Evaluation Module for THS9000 — | 62.78 - = TLOG1IP 296-7174-5-ND Low Power JFET Op Amp. 96 72° 54 
THS9001 DBVT 296-16645-1-ND | 50 to 350MHz Cascadeable Amp .S0T-23-6 259 2.07 1.61 TLO62ACD 296-7175-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
THS9001DBVT 296-16645-2-ND —_| 50 to 350MHz Cascadeable Amp . SOT-23-6 382.50/250 TLO62ACDR 296-14987-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
THS9001EVM 296-18860-ND Evaluation Module for THS9001 62.78 = = TLO62ACDR 296-14987-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 
TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp... lp | 1:25) 100" 76 TLO62ACP 296-12943-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
TLO26CD 296-11818-5-ND Diff. High Frequency Amp with AGC........8-SOIC = 1.25 1.00 = .75 TLO62BCD 296-12944-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 1.14 95 76 
TLO26CP 296-11819-5-ND Diff. High Frequency Amp with AGC. 8-Dip 1.25 1.00 75 TLO62BCDR 296-14988-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 1.14 95 76 
TLO31CD 296-7143-5-ND Precision LP JFET Op Amp. .8-SOIC 87 zig 398) TLO62BCDR 296-14988-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 1235.00/2,500 
TLO31CP 296-7144-5-ND Precision LP JFET Op Amp. 8-Dip 87 ia 208) TLO62BCP 296-7176-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 1.14 195) 276) 
TLO32ACD 296-7145-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. -8-SOIC 2.13 1.70 1.28 TLO62CD 296-1281-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32ACDR 296-14979-1-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp. -8-SOIC 2.13 «1.70 1.28 TLO62CDR 296-1281-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32ACDR 296-14979-2-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. .8-SOIC 2720.00/2,500 TLO62CDR 296-1281-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp §20.00/2,500 
TLO32ACP 296-7146-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp. 8-Dip 213 1.70 1.28 TLO62CP 296-1771-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32AID 296-12939-5-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp. -8-SOIC 1.88 1.50 1.13 TLO62CPWR 296-7178-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32AIP 296-7147-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp.... 8-Dip 213 1.70 1.28 TLO62CPWR 296-7178-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 
TLO32CD 296-7148-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Al -8-SOIC 1.35 113 90 TLO62ID 296-7179-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 AB 36 
TLO32CDR 296-7148-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.35 1.13 .90 TLO62IDR 296-15072-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 AB 36 
TLO32CDR 296-7148-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ...8-SOIC 1462.50/2,500 TLO62IDR 296-15072-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 520.00/2,500 
TLO32CP 296-7149-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp.......8-Dip 1.385 1.13.90 TLO62IP 296-12945-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 64 A836 
TLO32ID 296-7150-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.25 1.00 .75 TLO62IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32IDR 296-14980-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.25 1.00 .75 TLO62IPWR 296-17449-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 
TLO32IDR 296-14980-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ...8-SOIC 1600.00/2,500 TLO64ACD 296-7180-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 15 63.50 
TLO32IP 296-7151-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp......8-Dip 1.25 1.00 75 TLOG4ACDR 296-14989-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp FLOM COMmE OU 
TLO34ACD 296-7152-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64ACDR 296-14989-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 812.50/2,500 
Low Offset Op Amp 3.71 2.97 2.31 TLO64ACN 296-13014-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 205) LGom 0) 
TLOS4ACDR 296-14981-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO64BCD 296-7181-5-ND_—_| Quad Low Power JFET Op Amp 184) 770) 756 
Low Offset Op Amp... 371 2197 2:31 TLO64BCDR 296-14990-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp 84 PCOMmeoo! 
TLO34ACDR 296-14981-2-ND Quad Enhanced JFET Li TLO64BCDR 296-14990-2-ND Quad Low Power JFET Op Amp 910.00/2,500 
Low Offset Op Amp 5197.50/2,500 TLO64BCN 296-12946-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 84 70 56 
TLO34AID 296-7153-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64CD 296-1772-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
Low Offset Op Amp 4.05 3.24 2.52 TLO64CDR 296-14991-1-ND —) Quad Low Power JFET Op Amp -80 60 45 
TLO34AIDR 296-7153-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64CDR 296-14991-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 
Low Offset Op Amp 405 3.24 2.52 TLO64CN 296-1773-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
TLO34AIDR 296-7153-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64CPWR 296-7182-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
Low Offset Op Amp 5670.00/2,500 TLO64CPWR 296-7182-2-ND Quad Low Power JFET Op Amp 532.00/2,000 
TLO34CD 296-7154-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64ID 296-7183-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
Low Offset Op Amp 257 1100) .75 TLO64IDR 296-14992-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
TLO34CDR 296-14982-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO64IDR 296-14992-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 
Low Offset Op Amp 1.25 1.00 75 TLO64IN 296-7184-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 
TLO34CDR 296-14982-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO71ACDR 296-14993-1-ND Low Noise JFET Op Amp. el 54 At 
Low Offset Op Amp 1600.00/2,500 TLO71ACDR 296-14993-2-ND Low Noise JFET Op Am 585.00/2,500 
TLO34CN 296-7155-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO71ACP 296-7185-5-ND Low Noise JFET Op Am, Avs 54° Al 
Low Offset Op Amp 25) L005 TLO71CD 296-12947-5-ND Low Noise JFET Op Am 48 360.27 
TLOS4CNSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71CDR 296-14994-1-ND__| Low Noise JFET Op Amp.. 48 3627 
Low Offset Op Amp 125° 1:00 75 TLO71CDR 296-14994-2-ND Low Noise JFET Op Amp.. 390.00/2,500 
TLO34CNSR 296-13346-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO71CP 296-7186-5-ND Low Noise JFET Op Am 48 360.27 
Low Offset Op Amp 1300.00/2,000 TLO71ID 296-7187-5-ND Low Noise JFET Op Am 80 60 45 
TLO341D 296-7157-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO71IP 296-7188-5-ND Low Noise JFET Op Amp... 80 60 45 
Low Offset Op Amp .. 125 00S TLO72ACD 296-7189-5-ND Dual Low Noise JFET Op Am| -80 60 45 
TLO51CD 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp . 1.26 1.05 .84 TLO72ACDR 296-14995-1-ND Dual Low Noise JFET Op Am| -80 60 45 
TLOS52ACD 296-7160-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72ACDR 296-14995-2-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 650.00/2,500 
Op Amp 163 1.30 .98 TLO72ACP 296-7190-5-ND Low Noise JFET Op Amp... 80 60 45 
TLOS52ACDR 296-14983-1-ND TLO72BCD 296-7191-5-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 84 10.66 
163 1.30 98 TLO72BCDR 296-14996-1-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 84 10.66 
TLO52ACDR 296-14983-2-ND Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72BCDR 296-14996-2-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 910.00/2,500 
Op Amp 2080.00/2,500 TLO72BCP 296-7192-5-ND Low Noise JFET Op Amp... 84 10.66 
TLO52ACP 296-7161-5-ND TLO72CD 296-1282-5-ND Dual JFET-Input Op Am| 64 AB 36 
163 1.30 .98 TLO72CDR 296-1282-1-ND Dual JFET-Input Op Am| 64 AB 36 
TLO52CD 296-7162-5-ND TLO72CDR 296-1282-2-ND Dual JFET-Input Op Amp... §20.00/2,500 
1.75 1.40 1.05 (Continued) 
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blk Digi-Key Price Each ith Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLO72CP 296-1775-5-ND Dual JFET-Input Op Amp i 64 48 36 TL3474ACDR 296-15623-1-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp..14-SOIC 1.35 113 .90 
TLO72CPWR 296-7193-1-ND Dual Low Noise JFET Op Amp. He oe | TL3474ACDR 296-15623-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 14-SOIC 1462.50/2,500 
TLO72CPWR 296-7193-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp. 478.00/2,000 TL3474ACN 296-15624-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....14-Dip 1.35 1.13 .90 
TLO72ID 296-7194-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp. 64 48 36 TL3474ACPWR 296-15116-1-ND High Slew Rate, Single Supply 
TLO72IDR 296-7194-1-ND __| Dual Low Noise JFET Op Amp. 64 48 36 Op Amp 135 143 90 
TLO72IDR 296-7194-2-ND Dual Low Noise JFET Op Amp. 520.00/2,500 TL3474ACPWR 296-15116-2-ND | High Slew Rate, Single Supply 
TLO72IP 296-14997-5-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp. 64 48 36 Op Amp 4198.00/2,000 
TLO74ACD 296-7195-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 96 72 54 TL3474AIDR 296-15625-1-ND | High Slew Rate, Single Supply 
TLO74ACDR 296-14998-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 96 72 54 Op Amp 141 148 94 
TLO74ACDR 296-14998-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 780.00/2,500 TL3474AIDR 296-15625-2-ND _ | High Slew Rate, Single Supply 
TLO74ACN 296-12948-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 96 a2) 54 Op Amp 1527.50/2,500 
TLO74BCD 296-7196-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp 84 70 56 5696-5: 7 7 Di 
TLO74BCDR 296-14999-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 8470 56 Le Pe GER Hoh Ske Rae See see 
TLO74BCDR 296-14999-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 910.00/2,500 Op Amp... 44-TSSOP 141 148 94 
TLO74BCN 296-7197-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp 84.70 56 TL3474A1PWR 296-15117-2-ND | High Slew Rate, Singie Supply 
TLO74CD 296-1283-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 716 br 48 Op Amp : 14-TSSOP 4250.00/2,000 
a ) Petedteatel 78 so fhosi | TOD [RBIS | Hoh Sit, So Sia 
ge : ue: Op Amp : 141-9374 
TLO74CN 296-1777-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 16 aey/ 3 TL3474CN 296-14406-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply 
TLO74CPWR 296-7198-1-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp 76 57 43 é ; 
TLO74CPWR 296-7198-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 506.00/2,000 TL3474CPWR 296-15118-1-ND ie a Rate, Quad Supply ae pee te 
TLO74ID 296-7199-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp 80 60 45 Op Amp 141-9374. 
TLO74IDR 296-15000-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp .. 80 60 45 Se - 
TLO74IDR 296-15000-2-ND | Quad Low Noise JEET Op Amp 650.00/2,50 TLS474CPWR, ATED a hee Rate, Quad Supply eonaN ANT 
TLO7AIN 296-7200-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp 80.60 45 Piegreen 1 oe ee 
TLOSOCP 996-10197-5:ND JEET Op Amp 75 $350 TL34741D 296-14407-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply Ade age 8 
TLOS1ACD 296-7201-5-ND ‘| JFET Op Amp 80 60 45 TL3474IN 096-14408-5-ND 
TLOS1ACP 296-7202-5-ND ‘| JFET Op Amp 80 60 45 117 98 78 
ee peal seri peel o aap as 3 at TL3474IPWR 296-15119-1-ND High Siew Rate, Quad Supply if aa 
- - - jp Amp a? 4 7 
TLOB1CDR Peg ote NCB FET Op Amp sO ean TL34741PWR 296-15119-2-ND | High Slew Rate, Quad Supply 
TLOSICP 296-7203-5-ND | JFET Op Amp AS BBR ? 
TLosttD 296-7204-5ND | sFET Op Amp 0 8) 45 | raseion 296-15627-1-N0 _| bul Low ics igh ive Gp Ap. 15 6380 
TosiiDR pee HOH IDM IEET 0% Amb : : TL4581DR 296-15627-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 812.50/2,500 
DAMP Sai /zs500 TL4581P 296-15628-5-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp 75 63 «50 
TLO82ACD 296-7205-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 30 60 «45 Sean oa Minh teh . ; : j 
Teosacon ase tootD [Dil Ent Op An, oo Rn... ES eho 
TLO82ACDR 296-15003-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 650.00/2,500 TLC25L2ACD 296-7297-5-ND | Dual Op Amp : 268 215 41.67 
TLO82ACP 296-1778-5-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. 80 60 45 z ‘ : : 
TLO82BCD 296-7206-5-ND _| Dual JFET-Input Op Amp. 84.70 56 Lae poe on Da Dual Op Amp. ee 
TLOB2BCDR 20631500471-ND 99) Dual JFET-Input Op Amp. oer One oo TLC25L2cD 296-7300-5-ND —_| Dual Low Volt Micropower Op Am 257 206 1.60 
TLO82BCDR 296-15004-2,ND/ | Dual JFET-Input Op Amp.. 910.00/2,500 TLC25L26P 296-7301-5-ND | Dual Low Volt. Micropower Op Amp 257 206 1.60 
TLO82BCP 296-7207-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 840.7056 AT CosTAACN SARTO Quad Ov Amp. R p Amp ao. Ge) Bee 
TLO82CD 296-1284-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 64 «48 «© 36 BAe Mag Op AMD : : i 
TLO82CDR 296-1284-1-ND _| Dual JFET-Input Op Amp. 64 48 36 TE LaER Boe Toe SND cat au Aa see 3M ae 
Te OeeoR Pg occ oem Dual JFET-Input Op Amp. Seniesa TLC2sL ACD 296-7308-5-ND | Quad Low Vat Micropower Op Amp. i4S0IG 388° 288 220 
TLO82CP 296-1780-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp.. 64 «4836 TLGoSkAGN Bae aO PAKS Quad Low Vole Mi P OB ‘ Pave Wi cy Gea Bon 
TLO82CPWR 296-7208-1-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. wm eh RUSE eH Ma OW NCO te MUCTOnO Wer D Ame, Op ; ; 
TLC25M2ACD 296-7308-5-ND __| Dual Op Amp. 268 215 1.67 
TLO82CPWR 296-7208-2-ND ‘| Dual JFET-Input Op Amp. 478.00/2,000 
TLO82ID 296-7209-5-ND _| Dual JFET-Input Op Amp.. 64 48 36 TLC25M2ACP 296-7309-5-ND | Dual Op Amp. 2.68 2.15 1.67 
TLO82ZIDR 296-15005-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64.48 ~~.36 Lee peat oe ND eee Nel Low Voltage Op Amp. 28f 208 10 
. 0. 7 : ‘ i } 5) -7312-5- juad Op Amp.... i i AT 
TLO82IDR 296-15005-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 520.00/2,500 
Z a _ TLC25M4CD. 296-7313-5-ND Quad Low Power Low Volt. Op Amp Sse) ACR) eli) 
eee Pata NEMR| Decl EET out Oa Hees TLC25M4CN 296-7314-5-ND | Quad Low Power Low Voltage Op Amp... 3.53 2.83 2.20 
TLO82IPWR 296-17450-2-ND _| Dual JFET-Input Op Amp.. 426.00/2,000 TLC27L1ACP 296-10259-5-ND | Low Power Op Amp... 96 72 54 
TLOB4ACD 296-7210-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp ‘agNmENEG RENEE TLC27L1CP 296-15120-5-ND —_| Low Power Op Amp... 92 69 52 
TLO84ACDR 296-15006-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 TLC27L1ID eoGgl Oo ata) Low Power Op Amp... Ce 
TLO84ACDR 296-15006-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 715.00/2,500 TLC27L2ACD poegro got Dmg) Dual Precision Op Amp 4a) dg) 
TLOS4ACN 296-1782-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 88 66 : 50 TLC27L2ACP 296-7370-5-ND Dual Precision Op Amp 81 68 54 
TLO84BCD 296-12950-5-ND _| Quad JFET-Input Op Amp 96.80.64 EAD SOG TOL END Dual reason op nth oh Ze pa 
TLO84BCDR 296-15007-1-ND | Quad JFET-Input Op Am ‘96 80 64 ihe ual Precision Op Amp : : : 
TLO84BCDR 296-15007-2ND | Quad JFET-Input Op Amp 1040.00/2,500 TLG27L2BCD glia oe Cig) Oual Precision Op Amp Gd Be 
TLO84BCN 296-12951-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp Ce AO @& TLC27L2BCP 296-7374-5-ND Dual Precision Op Amp 84 6.70.56 
TLO84CD 996-1285-5-ND Quad JFET-Input Op Amp ISO GOMES TLC27L2BID 296-7375-5-ND Dual Precision Op Amp 87.7358 
TLO84CDR 296-1285-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 7 57 AB TLC27L@BIP 296-7376-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 87 7358 
TLOS4CDR 296-1285-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 617.50/2,500 TLC27L2CD 296-1316-5-ND | Dual Precision Op Amp 75 63 50 
TLO84CN 296-1784-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 76 dye) ky TLC27L2CDR 296-1316-1-ND Dual Precision Op Amp tS 63 = .50 
TLO84ACNSR 296-13349-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 TLC27L2CDR 296-1316-2-ND | Dual Precision Op Amp 812.50/2,500 
TLOB84ACNSR 296-13349-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 586.00/2,000 TLC27L2CP 296-7377-5-ND pu Frenision Single Supply oe ee 
TLO84CNSR 296-7211-1-ND __| Quad JFET-Input Op Amp 80.60 45 icropower Op Amp. ‘ : : 
TLO84CNSR 296-7211-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 TLC27L2CPSR 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply 
TLO84CPWR 296-7212-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp 80 60 45 Micropower Op Amp 75 63.50 
TLO84CPWR 296-7212-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 TLC27L2CPSR 296-7378-2-ND _| Dual Precision Single-Supply 
TLO84ID 296-1785-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 Micropower Op Amp 666.00/2,000 
TLO84IDR 296-1785-1-ND _| Quad JFET-Input Op Amp 88 66 50 TLC27L21D 296-1317-5-ND | Dual Precision Single-Supply 
TLOS4IDR 296-1785-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 715.00/2,500 Micropower Op Amp 816854 
TLOB4IN 296-7213-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 88 ©6650 TLC27L2IDR 296-1317-1-ND | Dual Precision Single-Supply 
TLO840D 296-7214-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 1.26 105 84 Micropower Op Amp. 81 6854 
TL103WAIDR 296-18861-1-ND | Dual Op Amp with Internal Reference ..... 88 66 50 TLC27L2IDR 296-1317-2-ND __| Dual Precision Single-Supply 
TL103WAIDR 296-18861-2-ND | Dual Op Amp with Internal Reference ..... 8-SOIC 715.00/2,500 Micropower Op Amp. 877.50/2,500 
TLIO3WIDR 296-18862-1-ND | Dual Op Amp with Internal Reference.....8-SOIC 72 54 41 TLC27L2IP 296-7379-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL1O3WIDR 296-18862-2-ND | Dual Op Amp with Internal Reference ..... 8-SOIC 585.00/2,500 Micropower Op Amp. 81.6854 
TL343IDBVR 296-12496-1-ND —_| Single, Low Power Op Amp . SOT-23-5 80 60 45 TLC27L2IPW 296-7380-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL343IDBVR 296-12496-2-ND Single, Low Power Op Amp SOT-23-5 780.00/3,000 Micropower Op Amp. 81 68 54 
TL441MNSREP. 296-18137-1-ND —_| Logarithmic Amp 560 s605 Nb. TLC27L2MD 296-7381-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL441MNSREP 296-18137-2-ND | Logarithmic Amp... 9450.00/2,000 Micropower Op Amp 96 80.64 
TL592B-8D 296-10218-5-ND —_| Differential Video Amplifier . 126 1.05 84 TLC27L4ACD 296-1831-5-ND Quad Precision Op Amp 96.80 __—.64 
TL592BP 296-10219-5-ND —_| Differential Video Amplifier . 1.26 105 84 TLC27L4ACN 296-7382-5-ND | Quad Precision Op Amp 96 «80 ~—64 
TL592BPSR 296-13354-1-ND | Differential Video Amplifier . 1.26 105 84 TLC27L4AID 296-7383-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 102 85 68 
TL592BPSR 296-13354-2-ND _| Differential Video Amplifier . 1118.00/2,000 TLC27L4AIN 296-7384-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 102 85 68 
TL783CKC 296-10229-5-ND | High Voltage Adj. Regulator 760 128 96 TLC27L4BCD 296-7385-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 102 85 68 
TL783CKTER 296-15630-1-ND | High Voltage Adj. Regulator 1.60 128 96 TLC27L4BCN 296-7386-5-ND Quad Precision Op Amp 1.02.85 —.68 
TL783CKTER 296-15630-2-ND | High Voltage Adj. Regulator 1664.00/2,000 TLC27L4B1D 296-7387-5-ND —_| Quad Precision Op Amp 102 «8568 
TL3414AIDR 296-17539-1-ND. Dual High Output Current Op Amp. 78 is 2 TLC27L4BIN 296-7388-5-ND Quad Precision Op Amp 1.02 85 68 
TL3414AIDR 296-17539-2-ND —_| Dual High Output Current Op Amp. 845.00/2,500 TLC27L4CD 296-1318-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3414AIP 296-17553-5-ND | Dual High Output Current Op Amp. 78 65 52 Micropower Op Am 90 75 60 
TL3414AIPWR 296-17543-1-ND | Dual High Output Current Op Amp. A/S COMO? TLC27L4CDR 296-1318-1-ND Quad Precision Single 
TL3414AIPWR 296-17543-2-ND Dual High Output Current Op Amp. 692.00/2,000 Micropower Op Amp. 90 75 60 
TL3472CD 296-10169-5-ND. High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 60 A534 TLC27L4CN 296-7389-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3472CDR 296-10169-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 5 34 Micropower Op Amp 90 15 60 
TL3472CDR 296-10169-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 487.50/2,500 TLC27L4CPWR 296-7390-1-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3472CP 296-10170-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp. 60 45 34 Micropower Op Amp. .90 15) :60) 
TL3472IDR 296-17678-1-ND. High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 92 69 52 TLC27L4CPWR 296-7390-2-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3472IDR 296-17678-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 747.50/2,500 Micropower Op Amp. 798.00/2,000 
TL3472IP 296-17679-5-ND. High Slew Rate, Single Supply Op Amp. 92 69 52 (Continued) 
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tell Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
TLC27L41D 296-1319-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLCO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
Micropower Op Amp. 96 80 64 TLCO72CDGNR 296-7228-1-ND Dual High-Output WB Op Amp.. 1.68 1.34 1.01 
TLC27L4IDR 296-1319-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
Micropower Op Amp. 96 80 64 TLCO72CP 296-7229-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLC27L4IDR 296-1319-2-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLCO72IDGNR 296-7230-1-ND___| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
Micropower Op Amp 1040.00/2,500 TLCO72IDGNR 296-7230-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
TLC27L4IN 296-7391-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLCO72IDR 296-7231-1-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
Micropower Op Amp. 96 80 64 TLCO72IDR 296-7231-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
TLC27L4IPW 296-7392-5-ND _| Quad Precision Single-Supply TLCO72IP 296-7232-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
Micropower Op Amp. 96 8064 TLCO73AID 296-7233-5-ND __| Dual High-Output WB Op Amp. 190 1.52 1.14 
TLC27L7CD 296-1832-5-ND__| Dual Precision Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLCO73CD 296-2416-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 1.42 1.07 
TLC27L7CP 296-7393-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply TLCO73CDR 296-2416-1-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 
Micropower Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLCO73CDR 296-2416-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 
TLC27L71D 296-1320-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply TLCO73CDGQ 296-7234-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 
Micropower Op Amp 190 1.52 1.14 TLCO73CN 296-7235-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 
TUGETETIDE eobal 22031 NORE Dual Precision Op Amp (OO an Zea TLCO73IDGOR 296-7237-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 4.14 
ae Se ENR na rac ston oh ae: 2432.50/2,500 TLCO73IDGOR 296-7237-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 2432.50/2,500 
77 -7394-5- ual Precision Single-Supply TLCO73IN 296-7238-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 152 1.14 
worsen er eee bi taulae 1:30) 152) 114 TLCO74AID 296-7239-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.40 
Mi etopoWeEOD “At upply Das ig aw TLCO74AIN 296-7240-5-ND _| Quad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TICS7LaGN 396-7306-5-ND | Quad Precision Single-Supply - : : TLCO74AIPWP 296-7241-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 236 1.89 147 
Mlicropower Op Amp 295 180 1.40 TLCO74CD 296-2417-5-ND | Quad High-Output Op Amp .. 2.25 1.80 1.35 
TLC27LOCNSR 296-7397-1-ND —_| quad Precision Single-Supply TLCO74CDR 296-2417-1-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 
heros ti aso ono ven | nga —_|iinssnp [Satna ba ara 
TLC27L9CNSR 296-7397-2-ND —_| Quad Precision Single-Supply iets Mad High utpu PAM, : : : 
Micropower Op Amp. 2550.00/2,000 TLCO74CPWPR 296-7243-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 238 1.90 143 
TLC27LSID 296-1834-5-ND | Quad Precision Op Am 736° 189°~«147 TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 2470.00/2,000 
TLC27LOIN 296-7398-5-ND | Quad Precision Single-Supply TLCO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 238 1.90 1.43 
Micropower Op Amp. 236 189 1.47 TLCO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3040.00/2,500 
TLC27M2ACD 296-7399-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 81 6854 TLCO7AIN 206-7245;o-ND)___| Quad High-Output WB Op Amp. cas a) ad 
TLC27M2ACP 296-7400-5-ND __| Dual Precision Op Amp 81 68 54 TLCO74IPWP 296-7246-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLO27M2AID 296-7401-5-ND | Dual Precision Op Amp 4.70.56 TLCO75AID 296-7247-5-ND _| Quad High-Output WB Op Amp 245 1.97 153 
TLC27M2AIP 296-7402-5-ND Dual Precision Op Amp 84 70 56 TLCO75AIN 296-7248-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 245 1.97 1.53 
TLC27M2BCD 296-7403-5-ND Dual Precision Op Amp 84 70 56 TLCO75AIPWP 296-7249-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
TLC27M2BCP 296-7404-5-ND Dual Precision Op Amp 84 70 56 TLCO75CD 296-2418-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLC27M2BID 296-7405-5-ND __| Dual Precision Op Amp ee TLCO75CDR 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 250 200 1.50 
TLC27M2BIP 296-7406-5-ND | Dual Precision Op Amp 87273 TLCO75CDR 296-2418-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3150.00/2,500 
TLC27M2CD 296-1321-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 75 63 50 TLCO75CN 296-7250-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.40 
TLC27M2CDR 296-1321-1-ND —_| Dual Precision Op Amp 75 63 50 TLCO75CPWP 296-7251-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 236 1.89 1.47 
TLC27M2CDR 296-1321-2-ND | Dual Precision Op Amp 812.50/2,500 TLCO75IDR 296-7252-1-ND__| Quad High-Output WB Op Amp 2.63 210 1.58 
TLC27M2CP 296-1836-5-ND __| Dual Precision Op Amp 75 63 50 TLCO75IDR 296-7252-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3307.50/2,500 
TLC27M2CPWR 296-7407-1-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp . 7 63 50 TLCO7S5IN 296-7253-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 666.00/2,000 TLCO75IPWP 296-7254-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.45 1.97 1.53 
TLC27M2ID 296-1322-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81 68 54 TLCO80AIDR 296-7255-1-ND High-Output WB Op Amp. 1.56 1.30 1.04 
TLC27M2IDR 296-1322-1-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81.68 54 TLCO80AIDR 296-7255-2-ND __|High-Output WB Op Amp. 1665.00/2,500 
TLC27M2IDR 296-1322-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 877.50/2,500 TLCO80AIP 296-7256-5-ND High-Output WB Op Amp. 1.30 104 .78 
TLC27M2IP 296-7408-5-ND _| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 8168S TLCO80CD 296-2419-5-ND | High-Output WB Op Amp. 144° 120 96 
TLC27M2IPW 296-7409-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81 68 = 54 TLCO80CDR 296-2419-1-ND | High-Output WB Op Amp. 144° 120 96 
TLC27M2MD 296-7410-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 96 80 64 TLCO80CDR 296-2419-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1560.00/2,500 
TLC27M4ACD 296-7411-5-ND —_| Quad Precision Op Am 96 80 64 TLCO80CDGNR 296-7257-1-ND___|High-Output WB Op Amp. 144 120 96 
TLC27M4ACN 296-7412-5-ND Quad Precision Op Amp.. 96 .80_—64 TLCO80CDGNR 296-7257-2-ND High-Output WB Op Amp. 1560.00/2,500 
TLC27M4AID 296-7413-5-ND | Quad Precision Op Amp... 102.85 68 TLCO80IDGNR 296-7258-1-ND | High-Output WB Op Amp. 156 1.30 1.04 
TLC27M4AIN 296-7414-5-ND | Quad Precision Op Am 102 85 68 TLCO80IDGNR 296-7258-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1665.00/2,500 
TLC27M4BCD 296-7415-5-ND Quad Precision Op Am 17:98) -78 TLCO80IDR 296-7259-1-ND High-Output WB Op Amp. 1.56 1.30 1.04 
TLC27M4BCN 296-7416-5-ND Quad Precision Op Am Teli Some TLCO80IDR 296-7259-2-ND High-Output WB Op Amp. 1665.00/2,500 
TLC27M4BID 296-7417-5-ND __| Quad Precision Op Amp... 1.23 103 82 TLCOB0IP 296-7260-5-ND |High-Output WB Op Amp. 730 1.04. 78 
TLC27M4BIN 296-7418-5-ND Quad Precision Op Amp... ZO mel OS moe TLCO81AIP 296-7261-5-ND High-Output WB Op Amp. 144 120 96 
TLC27M4CD 296-1837-5-ND Quad Precision Op Am 90 EOE OO! TLCO81CD 296-2420-5-ND Single-Supply Op Amp.. 1.29 1.08 .86 
TLC27M4CN 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp.....14-Dip 90 elo O0! TLCO81CDGN 296-7262-5-ND High-Output WB Op Amp. 144 120 96 
TLC27M4CPWR 296-7420-1-ND Guad Et Prec. Single-Supply 4acyeeee ag) 75. ha TLCO81CDGNR 296-7262-1-ND High-Output WB Op Amp. 144 1.20 96 
AMD » z : : : TLCO81CDGNR 296-7262-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1560.00/2,500 
TLOETHCPHR—26-7EEHO [Oued P Pre. Single Suppy vosoopom | TeODBHIDGNR 296-7263-1-ND | High-Output WB Op Amp. 156 130 1.04 
00/2, TLC081IDGNR 296-7263-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1665.00/2,500 
TLC27M4ID 296-7421-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp..14-SOIG 96 += .80.-—s «64 TLCOSTIDR 96-7264-1-ND High: Output WB Of hite, 135 113 90 
TLC27M41N 296-7422-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp.....14-Dip 96 80 86.64 TLCO81IDR 296-7264-2-ND High-Output WB Op Amp. 1462.50/2,500 
TLG27M4IPWR 220;042351-ND SOVAnR Single-Supply ae spay ee TLCOBTIP 296-7265-5-ND |High-Output WB Op Amp. 735. 143 ~90 
: : : TLCO82AIDR 296-7266-1-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 
TLC27M4IPWR 296-7423-2-ND Saas Single-Supply en TLCO82AIDR 296-7266-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 
TLC27M7CDR 296-1323-1-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 4.78 1.42 1.07 Beale Bele eae Oval High-Output WB Op Amp. ee) Dees Uae 
: TLCO82CD 296-2421-5-ND __| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
TLC27M7CDR 296-1323-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 2272.50/2,500 : 
ee ‘ei TLCO82CDR 296-2421-1-ND [Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
TLC27M7CP 296-1838-5-ND Dual Precision Op Amp. = 1.78 142 1.07 : 
= TLCO82CDR 296-2421-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
TLC27M7ID 296-7424-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 1.90 152 1.14 _ we Heal 
TICE Goomecam Itt ! TLCO82CDGNR 296-7268-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
5 -5-I ual LP Prec. Single-Supply Op Amp 1.90 152 1.14 ; 
Tico TMOCh iene et ; TLCO82CDGNR 296-7268-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
o -5-| luad LP Prec. Single-Supply Op Amp... 2.25 1.80 1.40 ; 
TLC27M9CN 296-7427-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp. 225 1.80 1.40 TLCOB2CP 296-7269-5-ND/ | Dual High-Output WB Op Amp. MGB Sae.04 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND __| Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 236 1.89 1.47 TLCO82IDGNR 296-7270-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 
TLCO7MSIN 996-7409-5-ND | Quad LP Prec. Single TLCO82IDGNR 296-7270-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 1.47 : 
TLCO7OAIP 296-7216-5-ND | High- TLCO82IDR 296-7271-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 
igh-Output WB Op Amp 130 1.04 .78 
TLco70cD 296-2413-5-ND | High-0: TLCO82IDR 296-7271-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 
ph-Qutput WE:Op.Amp ee ee TLCO82IP 296-7272-5-ND __| Dual High-Output WB Op A 1.68 1.34 1.01 
TLCO70CDR 296-2413-1-ND High-Output WB Op Amp 144 1.20 96 relies ual nigh-Outpu p Amp. : : 8 
TLCO70CDR 296-2413-2-ND High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 Lea NR na fee outout we op amp. 30 ee ! a 
z 4-1 igh- = -5- ual High-Outpu' p Amp.. i 4 Y 
Sear eeNe Pe ISI Hincoutout WE ODAR 144 eooyoson, | TLCosscD 296-2422-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 107 
TLCO7OIDGNR 296-7218-1-ND | High-Output WB Op Amp 156 130 1.04 TLCO83CDR 296-2422-1-ND ‘| Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 142 1.07 
TLCO7OIDGNR 296-7218-2-ND —_| High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 TLCO83CDR 296-2422-2-ND __| Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 
TLCO70IDR 296-7219-1-ND High-Output WB Op Amp 1.56 1.30 1.04 TLCO83CDGQR 296-7275-1-ND Dual High-Output WB Op Amp.. TE7Sh oor: 
TLCO7OIDR 296-7219-2-ND | High-Output WB Op Amp 71665.00/2,500 TLCO83CDGOQR 296-7275-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 
TLCO7OIP 296-7220-5-ND High-Output WB Op Amp 130 1.04 78 TLCO83CN 296-7276-5-ND Dual High-Output WB Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 
TLCO71AIP 296-7221-5-ND High-Output WB Op Amp 144 120 96 TLCO831D 296-7277-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 1.52 1.14 
TLCO71CD 296-2414-5-ND Single-Supply Op Amp. 129 1.08  .86 TLCO83IDGQ 296-7278-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 1.52 1.14 
TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND__| High-Output WB Op Amp 144 120 96 TLCOB3IN 296-7279-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 114 
TLCO71CDGNR 296-7222-2-ND _| High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 TLCOB4AID 296-7280-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND —_| High-Output WB Op Amp 156 130 1.04 TLCOB4AIN 296-7281-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND | High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND —_| High-Output WB Op Amp 135 113 90 TLCO84CD 296-2423-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLCO71IDR 296-7224-2-ND _| High-Output WB Op Amp 1462.50/2,500 TLCOB4CDR 296-2423-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.35 
TLCO7IIP 296-7225-5-ND _| High-Output WB Op Amp..... 135. 113 90 TLCO84CDR 296-2423-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2880.00/2,500 
TLCO72AID 296-7226-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 TLCO84CN 296-7283-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. Bes as) Ue) 
TLCO72AIP 296-7227-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 TLCOB84CPWP 296-7285-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 238 1.90 1.43 
TLCO72CD 296-2415-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLCO84CPWPR 296-7285-1-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 238 1.90 1.43 
TLCO72CDR 296-2415-1-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 1.68 134 1.01 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLCO84CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3040.00/2,500 TLC2791D 296-1315-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Ami 236 1.89 1.47 
TLCO84ID 296-7287-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 TLC2791DR 296-1315-1-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Am 263 210 1.58 
TLCO84IDR 296-7287-1-ND | Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 TLC2791DR 296-1315-2-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Am 3307.50/2,500 
TLCO84IDR 296-7287-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 3040.00/2,500 TLC279IN 296-7368-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Ami 236 1.89 1.47 
TLCO84IPWP 296-7288-5-ND Quad High-Output WB Op Amp.. 2.25 1.80 1.40 TLC393QDR 296-15027-1-ND —_| Dual Micropower LinCMOS™ Voltage 
TLCO85AID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 245 197 153 Comparator. 108.9072 
TLCO85AIN 296-7290-5-ND Quad High-Output WB Op Am| OAS eel Oemltoe TLC393QDR 296-15027-2-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage 
TLCO85AIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 257 2.06 1.60 Comparator. 1170.00/2,500 
TLCO85CD 296-2424-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. 225 1.80 1.40 TLC555CPSR 296-15028-1-ND | LinCMOS™ Timer. 88 66 50 
TLCO85CDR 296-2424-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 250 200 1.50 TLC555CPSR 296-15028-2-ND | LinCMOS™ Timer. 586.00/2,000 
TLCO85CDR 296-2424-2-ND Quad High-Output WB Op Am 3150.00/2,500 TLC1078CD 296-10231-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp..8-SOIC 4.93 3.95 3.07 
TLCO85CN 296-7292-5-ND Quad High-Output WB Op Am 225 1.80 1.40 TLC1078CP 296-10232-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp 493 3.95 3.07 
TLCOB85CPWP 296-7293-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp.. 2.36 1.89 1.47 TLC10781D 296-10233-5-ND —_| Dual Micropower Low Voltage Op Amp 513 4.11 3.20 
TLCO85IDR 296-7294-1-ND Quad High-Output WB Op Amp.. 263 210 1.58 TLC1078I1P 296-10234-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 513 411 3.20 
TLCOS5IDR 296-7294-2-ND Quad High-Output WB Op Am; 3307.50/2,500 TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp 6.08 4.87 4.11 
a le Ce | cicwan Zi5-10237-5-ND | Oued WiropowerLaw Vl. Op np 335 600 430 
TLC251ACD 296-10243-5-ND Programmable Low Power Op Am| Paley aie} 28) Z ae 7 : ; 3 
Ficeeiice 296-10244-5.ND _ |Programmable Low Power Op Amp Aue dep Ge TLC1079IN 296-10238-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Am 636 5.09 430 
TLC251BCP 296-10245-5-ND | Programmable Low Power Op Amp 215 172 1.29 TLC2201ACD 296-7050-5-ND —_| Low Noise Precision Op Amp 374 2.99 2.33 
TLC251CD 296-10246-5-ND Programmable Low Power Op Amp 203 162 1.22 TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.85 3.08 2.40 
TLC2201AMD 296-7054-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 470 3.77 2.93 

TLC251CP 296-10247-5-ND Programmable Low Power Op Amp 2103) 162 122 - = 

7 7 TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.53 2.83 2.20 
TLC252ACD 296-10248-5-ND Dual Low Power Op Amp 268 215 1.67 qieonice BERT IDM Low Noise Provision UR Oo A Bee ea ae 
TLC252BCD 296-10249-5-ND | Dual Low Power Op Amp 2.79 224 174 Teo01IDR a OW Nolse = recision Pp Amp : ef : 

7 5 -7061-1-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 299 2.33 
Dg peepee peg cm Dual Low Power Op Amp Cue) ae Ae TLC2201IDR 296-7061-2-ND —_| Low Noise Precision R/R Op Am 5230.00/2,500 
ietesee eoGall2oiaa\ Dam Dual Low Power Op Amp eer calls) Nip TLC22011D 296-10242-5-ND | Low Noise Precision F/R Op Amp 3.74 2.99 2.33 
TuCas2cP EOC G1025 25D | Dual Low Power Op Amp Ba 2 Nb TLC22011P 296-7062-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 3.74 2.99 2.33 
TLG2526PWR 296-10253515ND|99|Dual Low Power Op Amp 252.28 aA TLC2202ACD 296-7063-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Am 524 4.20 3.27 
TLG252CPWR 296;1025322,N0) 9 Dual Low Power Op Amp 2908.00/2,000 TLC2202A1D 296-7065-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Am 5.45 4.36 3.39 
TLG254ACD 296-2902-5-ND! | LInCMOS Quad Op Amp... Ye) ae TLC2202¢D 296-1807-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Am 5.02 4.02 3.13 
ee a ce ee a — a3 - a TLC22021P 296-7073-5-ND __| Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 5.24 4.20 3.27 

> -5- in jiuad Op Am i i . a i 
TLC254BCN 296-2905-5-ND —_|LinCMOS Quad Op Am acs Gy 2c Al ee pe ee pal pnouan, 1S ie 
TLC254CD 296-2906-5-ND | LinCMOS Quad Op Amp.. 353 2.83 2.20 TLC2252AIPWR 296-7076-1-ND | Dual R/R Op Am 155 124 93 
TLC254CN 296-2907-5-ND | LinCMOS Quad Op Amp.. 353 2.83 2.20 TLC2252AIPWR 296-7076-2-ND —_| Dual R/R Op Am 1612.00/2,000 
TLC2541D 296-2908-5-ND__| LinCMOS Quad Op Am 3.74 2.99 2.33 TLC2252AQD 296-7077-5-ND__| Dual R/R Op Amp.. 1.68 1.34 1.01 
TLC271ACD 296-7338-5-ND —_| LP Programmable Op Amp . 96 7254 TLC2252AQDREP 296-18139-1-ND | Dual R/R Op Amp.. 3.92 3.14 2.44 
TLC271ACP 296-7339-5-ND | LP Programmable Op Amp . 96 7254 TLC2252AQDREP 296-18139-2-ND | Dual R/R Op Amp.. 5480.00/2,500 
TLC271AID 296-7340-5-ND LP Programmable Op Amp . 75 63 50 TLC2252CD 296-7078-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 143° 114 86 
TLC271AIP 296-7341-5-ND LP Programmable Op Amp . 75 63 50 TLC2252CP 296-7079-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 143° 114 86 
TLC271BCD 296-7342-5-ND__[LP Programmable Op Amp .. 75 63 50 TLC2252CPWR 296-12745-1-ND _| Dual R/R Micropower Op Amp. 171143 1.14 
TLC271BID 296-7344-5-ND LP Programmable Op Amp .. 78 65 52 TLC2252CPWR 296-12745-2-ND | Dual R/R Micropower Op Amp. 1482.00/2,000 
TLC271BIP 296-7345-5-ND LP Programmable Op Amp. 78 65 = 52 TLC22521D 296-7080-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155 1.24 93 
TLC271CD 296-1308-5-ND LP Programmable Op Amp. 92 169) 52 TLC2252|P 296-7081-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155 1.24 .93 
TLC271CDR 296-1308-1-ND LP Programmable Op Amp. 92 169) 52 TLC2252QD 296-7082-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155pl24o 93 
TLC271CDR 296-1308-2-ND___ [LP Programmable Op Amp .. 747.50/2,500 TLC2254AID 296-7083-5-ND __| Quad R/R Op Amp. 190 152 1.14 
TLC271BCP 296-7343-5-ND [LP Programmable Op Amp .. 7 68 50 TLC2254AIN 296-7084-5-ND | Quad R/R Op Amp. 190 152 1.14 
TLC271CP 296-1820-5-ND LP Programmable Op Amp .. 92 69 52 TLC2254AlPWR 296-7085-1-ND —_| Quad R/R Op Amp. 190 152 114 
TLC2711D 296-1821-5-ND LP Programmable Op Amp .. 96 72 54 TLC2254AIPWR 296-7085-2-ND —_| Quad R/R Op Amp. 1976.00/2,000 
TLC2711DR 296-1821-1-ND LP Programmable Op Amp .. 72 60 48 TLC2254AQD 296-7086-5-ND —_| Quad R/R Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLC2711DR 296-1821-2-ND__|LP Programmable Op Amp .. 780.00/2,500 TLC2254AQDREP 296-18140-1-ND | Quad R/R Op Amp. 542 434 3.38 
TLC2711P 296-1822-5-ND —_|LP Programmable Op Amp .. 96 72 «54 TLC2254AQDREP 296-18140-2-ND | Quad R/R Op Amp. 7592.50/2,500 
TLC272ACD 296-1309-5-ND Dual Precision Op Amp 92 69 52 TLC2254CD 296-1300-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC272ACDR 296-1309-1-ND Dual Precision Op Amp 92 69 52 TLC2254CDR 296-1300-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC272ACDR 296-1309-2-ND Dual Precision Op Amp 747.50/2,50 TLC2254CDR 296-1300-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 2272.50/2,500 
TLC272ACP 296-7346-5-ND Dual Precision Op Amp 92 69 52 TLC2254CN 296-7088-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 128) Aa 07 
TLC272AID 296-7347-5-ND Dual Precision Op Amp 96 724 TLC2254CPWR 296-7089-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC272AIP 296-7348-5-ND Dual Precision Op Amp 96 72 54 TLC2254CPWR 296-7089-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp. 1846.00/2,000 
TLC272BCD 296-7349-5-ND Dual Precision Op Amp S672 (4 TLC22541D 296-1301-5-ND | Quad Low Power Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC272BCP 296-7350-5-ND Dual Precision Op Amp 96 72 54 TLC22541DR 296-1301-1-ND | Quad Low Power Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLC272BID 296-7351-5-ND __| Dual Precision Op Amp 75 63 50 TLC2254IDR 296-1301-2-ND__| Quad Low Power Op Amp 2272.50/2,500 
narese gama tn S88 | Maw emmeus (anus ca mig 1 
TLC272CD 296-1310-5-ND Dual Precision Op Amp 88 66 50 ples ; : . 
TLC272cDR 296-1310-1-ND _| Dual Precision Op Amp ‘02 ~COBOSCBD TLC2262AID 296-7092-5-ND —_| Dual R/R Op Amp. 155 124 93 
TLC272CDR 296-1310-2-ND | Dual Precision Op Amp 715.00/2,500 TLC2262AIP 296-7093-5-ND | Dual R/R Op Am| 1.55 1.24.93 
TLC272CP 296-1824-5-ND | Dual Precision Op Amp 88 66 50 TLC2262A0D 296-7094-5-ND__| Dual R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 
TLC272CPSR 296-7353-1-ND | Dual Single-Supply Op Amp ‘88. ~«66.~«5O Lee aot soe Pu WR oh an He ne Ae 
TLC272CPSR 296-7353-2-ND Dual Single-Supply Op Amp. 586.00/2,000 Tieo969CDR Boye Dual /R Pa fs oO eRLS ALE 
TLC272CPW 296-7354-5-ND Dual Single-Supply Op Amp. 88 66 50 TLC2262CP 296-7095-5-ND Dual R/R ae ‘Ami 1.43 1414 5 86 
TLC272CPWR 296-7354-1-ND Dual Single-Supply Op Amp. 88 66 50 TIRSSBSCOWR rae ToReENGMMN| Dunl RA op at ey ae) aed 
TLC272CPWR 296-7354-2-ND [Dual Single-Supply Op Amp. 586.00/2,000 TIGoRaGEWR Fee Dial RROD A Sa ae 
TLC2721D 296-1311-5-ND | Dual Precision Single-Supply Op Amp 92 469 «52 Lea pase ca Shia Dual FUR Of fu 4G dae GB 
TLC272IDR 296-1311-1-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp.... 8-SOIC 92 69 52 TLC22621P 296-7098-5-ND Dual R/R Op Am 155 124 93 
TLC272IDR 296-1311-2-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 747.50/2,501 TLC22620D 296-7099-5-ND Dual R/R Op Am 155 1.24 93 
TLC2721P 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Op Amp. 8-Dip 92 69 52 TLC2264AID 296-7100-5-ND _| Quad P/R Op Amp. 190 152 114 
TLC274ACD 296-1825-5-ND __|Quad Precision Op Amp... 87 73 —_—«58 TLCOOGAAIN, 596-7101-5-ND | Quad R/R Op Amp FIGO NE ISOmERIETH 
TLC274ACN 296-7356-5-ND | Quad Precision Op Amp... 87 7358 TLC2264AIPWR 296-13504-1-ND | Quad R/R Op Amp. 190 152 1.14 
TLe274alD 290-7857-S-ND! | Quad Pracision Op Amp... i mer oo TLC2264A1PWR 296-13504-2-ND | Quad R/R Op Amp. 1976,00/2,000 
TLG274alN 290-7358-5-ND! | Quad Pracision Op Am Si meso TLC2264AQD 296-7102-5-ND | Quad R/R Op Amp. 203 1.62 1.22 
TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision Op Am: 87 7358 TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad R/R Op Amp feet 142 1107; 
TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp.. 87 ale) ete} TLC2264CN 296-7104-5-ND Quad R/R Op Amp. 178 142 41.07 
TLC274BID 296-1312-5-ND Quad Precision Op Amp... 93 78 62 TLC2264CPWR 296-7105-1-ND Quad R/R Op Amp. 1.78 142 1.07 
TLC274BIDR 296-1312-1-ND | Quad Precision Op Am 93 78 62 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND | Quad R/R Op Amp. 1846.00/2,000 
TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Op Am 1007.50/2,500 TLC22641D 296-7106-5-ND Quad R/R Op Amp. ya SCO Tore 
TLC274BIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp... 93 ats AG TLC22641N 296-7107-5-ND Quad R/R Op Amp. 4.78 142 1.07 
TLG2746D 29671318-5:ND [Quad Single-Supply Op Am es TLC226400 296-7108-5-ND | Quad R/R Op Amp. 790 152 1.14 
TLC274CDR 296-1313-1-ND Quad Precision Op Amp.. 81 68 54 TLC2272ACD 296-1303-5-ND 1.55 1.24 93 
TLC274CDR 296-1313-2-ND | Quad Precision Op Am 877.50/2,500 TLC2272ACDR 296-1303-1-ND 155 124 93 
TLC274CN 296-1826-5-ND | Quad Precision Op Am 81 6854 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND —_| Dual R/R Op Amp. 1985.00/2,500 
TLC2741D 296-1314-5-ND | Quad Precision Op Am of 888 TLC2272ACP 296-7109-5-ND __| Dual R/R Op Amp. 155 1.24 93 
TLC2741DR 296-1314-1-ND | Quad Precision Op Am 877358 TLC2272ACPWR 296-7110-1-ND —_| Dual R/R Op Ami 155 1.2493 
TLC274IDR 296-1314-2-ND | Quad Precision Op Amp... 942.50/2,500 TLC2272ACPWR 296-7110-2-ND —_| Dual R/R Op Am 1612.00/2,000 
TLC2741N 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Op Am oe es 88 TLC2272AID 296-1304-5-ND | Dual R/R Op Am 168 134 1.01 
TLC2741PW 296-14197-5-ND | Quad Single-Supply Op Amp. 87 «47358 TLC2272AIDR 296-1304-1-ND | Dual R/R Op Am 168 134 1.01 
TLC274MD 296-7363-5-ND Quad Single-Supply Op Am 102 85 68 TLC2272AIDR 296-1304-2-ND | Dual R/R Op Am 2145.00/2,500 
TLC277CD 296-7364-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLC2272AIP 296-7112-5-ND Dual R/R Op Am, 1.68 1.34 1.01 
TLC277CP 296-1828-5-ND Dual Precision Op Amp 1.78 142 1.07 TLC2272AMD 296-7113-5-ND Dual R/R Op Amy 1.90 1.52 1.14 
TLC2771D 296-1829-5-ND Dual Precision Op Amp tu 1.90 1.52 1.14 TLC2272AQD 296-7114-5-ND Dual R/R Op Amy 1.68 1.34 1.01 
TLC2771P 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 1.90 1.52 1.14 TLC2272AQDRQ1 296-15025-1-ND | Dual R/R Op Am| A78) 42 107, 
TLC279CD 296-7366-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 225 1.80 1.40 TLC2272AQDRQ1 296-15025-2-ND__| Dual R/R Op Amp.. 2272.50/2,500 
TLC279CN 296-7367-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 1.80 1.40 (Continued) 
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el Digi-Key Price Each iB Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TLC2272AQPWRQ1 296-15839-5-ND Dual R/R Op Amp 1.78 1.42 1.07 TLE2021ACP 296-10354-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. 138 1.10 .83 
TLC2272CD 296-1305-5-ND Dual R/R Op Amp 143° 1.14 .86 TLE2021AID 296-10355-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. HOO iy 120/90. 
TLC2272CDR 296-1305-1-ND Dual R/R Op Amp 143° 1.14 86 TLE2021AIP 296-10356-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. OOM 20090. 
TLC2272CDR 296-1305-2-ND Dual R/R Op Amp 1825.00/2,500 TLE2021AQDREP 296-19512-1-ND | HS, Low Power Precision 
TLC2272CP 296-1812-5-ND Dual R/R Op Amp 143 1.14 86 Op Amp NEW!.. 3.38 2.70 2.10 
TLC2272CPWR 296-7115-1-ND Dual Low Noise R/R Op Am 143 1.14 .86 TLE2021AQDREP 296-19512-2-ND HS, Low Power Precision 
TLC2272CPWR 296-7115-2-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1482.00/2,000 Op Amp NEW!.. 4725.00/2,500 
TLC2272ID 296-7116-5-ND Dual Low Noise R/R Op Am| Soe 24193) TLE2021CD 296-10357-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. Soe ilalGhe 290) 
TLC2272IP 296-7117-5-ND Dual Low Noise R/R Op Am 155 1.24 93 TLE2021CP 296-10358-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. ike) lakh ef) 
TLC2272IPWR 296-7118-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 155 1.24 93 TLE20211D 296-10359-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. 1:25) 1.00) 75. 
TLC2272IPWR 296-7118-2-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1612.00/2,000 TLE20211P 296-10360-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. 125) 1:00! 75 
TLC2272MD 296-7119-5-ND Dual Low Noise R/R Op Am 190 152 1.14 TLE2021MD 296-10361-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. 150 1.20 .90 
TLC22720D 296-7120-5-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 TLE2022ACD 296-12304-5-ND Dual HS, LP Precision Op Amp..... 236 1.89 1.47 
TLC2272QDRQ1 296-15026-1-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 TLE2022ACP 296-10362-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Am, 236 1.89 1.47 
TLC2272QDRQ1 296-15026-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 2145.00/2,500 TLE2022AID 296-10363-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIC 2.59 2.07‘ 1.61 
TLC2272QPWRQ1 296-16951-1-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1.68 1.34 1.01 TLE2022AIP 296-10364-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp.....8-Dip 2.59 2.07 1.61 
TLC2272QPWRQ1 296-16951-2-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1742.00/2,000 TLE2022AMD 296-10365-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
TLC2274ACD 296-1813-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 TLE2022AQDREP 296-18144-1-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIC 5.76 4.61 3.89 
TLC2274ACDR 296-1813-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 TLE2022AQDREP 296-18144-2-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 8-SOIC 8927.50/2,500 
TLC2274ACDR 296-1813-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2272.50/2,500 TLE2022CD 296-1873-5-ND Dual JFET-Input Op Amp.. zt 1.88 1.50 1.13 
TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 142 1.07 TLE2022CP 296-10366-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Am, 188 1.50 1.13 
TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 142 1.07 TLE20221D 296-10367-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.00 1.60 1.20 
TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp... 1846.00/2,000 TLE20221P 296-10368-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp.....8-Dip 2.00 1.60 1.20 
TLC2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.90 152 1.14 TLE2022MD 296-10369-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp..8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLC2274AIN 296-7123-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp... 1.90 1.52 1.14 TLE2022QDREP 296-19513-1-ND Dual High Speed, Low Power 
TLC2274A1PW 296-7125-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. 190 152 1.14 Precision Op Amp NEWS......... 4.50 3.60 2.80 
TLC2274AIPWR 296-7125-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.90 1.52 1.14 TLE2022QDREP 296-19513-2-ND Dual High Speed, Low Power 
TLC2274AIPWR 296-7125-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1976.00/2,000 Precision Op Amp NEW! 6300.00/2,500 
TLC2274AMD 296-7126-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2:25) 1:80) 91.35; TLE2024ACDW 296-10370-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 3.71 297 2.31 
TLC2274AQD 296-7127-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp... 2.03 1.62 1.22 TLE2024ACN 296-10371-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 3.71 297 2.31 
TLC2274AQDRQO1 296-16952-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. 2.03 1.62 1.22 TLE2024AIDW 296-10372-5-ND__| Quad High Speed, LP Op Amp . 4.05 3.24 2.52 
TLC2274AQDRQ1 296-16952-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2592.50/2,500 TLE2024AIN 296-10373-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 4.05 3.24 2.52 
TLC2274AQPWRQ1 296-16953-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp.. 203 aLO2 eo?) TLE2024AQDWREP 296-18145-1-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 9.00 7.20 6.08 
TLC2274AQPWRQ1 296-16953-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2106.00/2,000 TLE2024AQDWREP 296-18145-2-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 11250.00/2,000 
TLC2274CD 296-1306-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 TLE2024BMDW 296-10374-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 461 3.69 2.87 
TLC2274CDR 296-1306-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. 178 142 1.07 TLE2024CDW 296-10375-5-ND__| Quad High Speed, LP Op Amp . 3.26 2.61 2.03 
TLC2274CDR 296-1306-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2272.50/2,500 TLE2024CN 296-10376-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 3.26 2.61 2.03 
TLC2274CN 296-7129-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 TLE2024IDW 296-10377-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 349 2.79 217 
TLC2274CPWR 296-7130-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLE20241N 296-10378-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 3.49 2.79 217 
TLC2274CPWR 296-7130-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1846.00/2,000 TLE2024MDW 296-10379-5-ND Quad High Speed, LP Op Amp. 416 3.33 2.59 
TLC22741D 296-7131-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. 178 142 1.07 TLE2027AMD 296-10380-5-ND__| Low Noise, High Speed Op Am: 2.81 2.25 1.75 
TLC22741N 296-7132-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 1.42 1.07 TLE2027CD 296-10381-5-ND Low Noise, High Speed Op Amp.. 2:25) 80185 
TLC2274IPWR 296-7133-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 1.78 142 1.07 TLE2027CDR 296-10381-1-ND Low Noise, High Speed Op Am 2:25) 1:80)) 1:85 
TLC2274IPWR 296-7133-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp... 1846.00/2,000 TLE2027CDR 296-10381-2-ND Low Noise, High Speed Op Am 2880.00/2,500 
TLC2274MD 296-7134-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp.. 2.25 1.80 1.35 TLE20271D 296-10383-5-ND Low Noise, High Speed Op Am 2.38 1.90 1.43 
TLC22740D 296-7135-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. 1.90 1.52 114 TLE2027MD 296-10385-5-ND__| Low Noise, High Speed Op Am: 2.59 2.07 1.61 
TLC2274QDRQ1 296-16954-1-ND LinCMOS R/R Op Amp 2.03 1.62 1.22 TLE2037CD 296-10386-5-ND Low Noise, High Speed Op Am 225) 1:80) 135 
TLC2274QDRQ1 296-16954-2-ND LinCMOS R/R Op Amp 2592.50/2,500 TLE20371D 296-10388-5-ND Low Noise, High Speed Op Am 2.38 1.90 1.43 
TLC2274QPWRQ1 296-16955-1-ND LinCMOS R/R Op Amp 2.03 1.62 1.22 TLE2037MD 296-10389-5-ND Low Noise, High Speed Op Am 259) 2107 1161 
TLC2274QPWRQ1 296-16955-2-ND LinCMOS R/R Op Amp 2106.00/2,000 TLE2061ACD 296-10390-5-ND Low Power JFET Op Amp. 1:88, 91:50! 1.13 
TLC2652AIP 296-1818-5-ND Chopper Op Amp .... 513 411 3.20 TLE2061AID 296-10391-5-ND Low Power JFET Op Amp.. 2.00 1.60 1.20 
TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND Adv Precision Chopper-Stabilized TLE2061AIP 296-10392-5-ND Low Power JFET Op Amp. 2.00 1.60 1.20 
Op Amp Sis 4.93 3.95 3.07 TLE2061CD 296-10393-5-ND Low Power JFET Op Amp. 1.63 1.30 .98 
TLC2652AC-14D 296-7315-5-ND Adv Precision Chopper-Stabilized TLE2061CP 296-10394-5-ND Low Power JFET Op Amp. 163 130 .98 
Op Amp 4.93 3.95 3.07 TLE2061MD 296-10395-5-ND Low Power JFET Op Amp. 2130 1.100128 
TLC2652ACN 296-7317-5-ND Adv Prec. Chopper-Stal 493 3.95 3.07 TLE2062ACD 296-10396-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 3:26) 2/61 12:03 
TLC2652ACP 296-7318-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 4.93 3.95 3.07 TLE2062AID 296-10397-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 3.49 2.79 2.17 
TLC2652AlI-8D 296-7319-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp Sel Searaaieeeo 20 TLE2062AMD 296-10399-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 3.94 3.15 2.45 
TLC2652AIN 296-7320-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 5.13 411 3.20 TLE2062CD 296-1341-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 225 at 040) 
TLC2652C-8D 296-7321-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 4.70 3.77 2.93 TLE2062CDR 296-1341-1-ND Dual JFET-Input Op Amp.. 3.00 250 2.00 
TLC2652CN 296-7322-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 470 377 2.93 TLE2062CDR 296-1341-2-ND__| Dual JFET-Input Op Amp... 3150.00/2,500 
TLC2652CP 296-7323-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. ATOR oan 293 TLE2062CP 296-10401-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLC26521-8D 296-7324-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 4.93 3.95 3.07 TLE2062ID 296-10402-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 2.48 1.98 1.54 
TLC2652M-8D 296-7325-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 5.32 426 3.60 TLE2062IP 296-10403-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 2.48 1.98 1.54 
TLC26520-8D 296-7326-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp. Pee ahh ei) TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 293 2.482 
TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND —_| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Am 3.42 274 2.13 TLE2064ACD 296-10405-5-ND__| Quad Low Power JFET Op Amp 5.29 4.23 3.29 
TLC2654ACP 296-7328-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp.. 3.42 2.74 2.13 TLE2064ACN 296-10406-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp §.29 423 3.29 
TLC2654Al-8D 296-7329-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp.. 3.65 2.92 2.27 TLE2064A1D 296-10407-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 5.00 4.00 3.38 
TLC2654AIP 296-7330-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Am| 3.65 2.92 2.27 TLE2064AMD 296-10408-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 5.70 456 3.85 
TLC2654AQ-8D 296-7331-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Am| 3.74 2.99 2.33 TLE2064CD 296-10409-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 3.71 297 2.31 
TLC2654C-8D 296-7332-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp... 331 2.65 2.06 TLE2064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 371 2.97 2.31 
TLC2654CN 296-7333-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.31 265 2.06 TLE20641D 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 4.05 3.24 2.52 
TLC2654CP 296-7334-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Ami 3.31 2.65 2.06 TLE20641N 296-10412-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 4.05 3.24 2.52 
TLC26541-8D 296-7335-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Am 3.42 2.74 213 TLE2064MD 296-10413-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 4.73 3.78 2.94 
TLC2654|P 296-7336-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Am| 3.42 2.74 213 TLE2071ACD 296-10414-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Am, E75 1ed0) LOD, 
TLC26540-8D 296-7337-5-ND _| LN Chopper-Stabilized Op Am| 3.65 2.92 227 TLE2071ACP 296-10415-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp.. 1.75 1.40 1.05 
TLC4501ACD 296-2426-5-ND Precision, Rail-to-Rail Op Amp . 2.88 2.31 1.80 TLE2071AID 296-10416-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp.. 1:88) 150 A13 
TLC4501AID 296-10322-5-ND | High Precision Rail-to-Rail Op Amp 2.99 240 1.87 TLE2071AIP 296-10417-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Am, 1.88 1.50 1.13 
TLC4501CD 296-10323-5-ND High Precision Rail-to-Rail Op Amp 2.79 2.24 1.74 TLE2071AQDRQ1 296-17920-1-ND Low Noise, High Speed JFET Op Am| 2.00 1.60 1.20 
TLC4501IDR 296-10324-1-ND High Precision Rail-to-Rail Op Amp 2.88 2.31 1.80 TLE2071AQDRQ1 296-17920-2-ND Low Noise, High Speed JFET Op Am| 2560.00/2,500 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND | High Precision Rail-to-Rail Op Amp........ 4032.50/2,500 TLE20716D 296-10418-5-ND__| Low Noise, High Speed JFET Op Amp.. 1.50 1.20.90 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071CP 296-10419-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp... 1.50 1.20 .90 
Output Op Amp. 416 3.33 2.59 TLE20711D 296-10420-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Am, 1.75 1.40 1.05 
TLC4502AID 296-10326-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE20711P 296-10421-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Am| A75, 1:40 1:05 
Output Op Amp. 4.28 342 2.66 TLE2072ACD 296-10422-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 27.0 2a Gnd 60) 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2072ACP 296-10423-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Am 8-Dip 2.70 216 1.68 
Output Op Amp. 5.24 420 3.27 TLE2072AID 296-10424-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
TLC4502AQD 296-10328-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2072CD 296-1342-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
Output Op Amp. 450 3.60 2.80 TLE2072CDR 296-1342-1-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLC4502CD 296-10329-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2072CDR 296-1342-2-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 3150.00/2,501 
Output Op Amp. 3.96 317 2.47 TLE2072CP 296-10426-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLC4502ID 296-10330-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE20721D 296-10427-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Am, 248 1.98 1.54 
Output Op Amp. 416 3.33 2.59 TLE2074ACDW 296-10428-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 495 3.96 3.08 
TLC4502IDR 296-10330-1-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2074ACN 296-10429-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 495 3.96 3.08 
Output Op Amp 416 3.33 2.59 TLE2074AIDW 296-10430-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 6.40 432 3.36 
TLC4502IDR 296-10330-2-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2074CDWR 296-10431-1-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 4.28 3.42 2.66 
Output Op Amp. 5827.50/2,500 TLE2074CDWR 296-10431-2-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Amp 4846.00/2,000 
TLC4502MD 296-10331-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2074CN 296-10432-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 4.28 342 2.66 
Output Op Amp 5.02 4.02 3.13 TLE2074IDW 296-10433-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 473 3.78 2.94 
TLC4502QD 296-13358-5-ND —_| Self Calibrating Precision TLE20741N 296-10434-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Amp 4.73 3.78 2.94 
Output Op Amp. 4.28 3.42 2.66 TLE2081ACD 296-10435-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp 1.63 130 .98 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp. 138 IO 283) (Continued) 
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ole Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLE2081 ACP 296-10436-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp 163 130 98 TLV2231 CDBVR 296-12189-2-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1560.00/3,000 
TLE2081CD 296-10437-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp 138 110 83 TLV2231IDBVR 296-10505-1-ND | Rail-to-Rail Op Am) 1.26 1.05 .84 
eee ce net Dereat no Speed NEEM op ame Pe 1 3 TLV2231IDBVR 296-10505-2-ND | Rail-to-Rail Op Am 1638.00/3,000 
-10439-5- igh Speed JFET-In Op Amp : : : TLV2231 IDBVT 296-17096-1-ND | Rail-to-Rail Op Al 138 115 92 
TLE2082ACD 296-10440-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 236 1.89 147 Beenie Ree SMM Rallto-Ral Op fe = Paes 
TLE2082ACP 296-10441-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 180 1.35 TARA ; sre 
Tezoeatd | esis | Dual ti Sheet dp (Ee) eee Leer 
TLE2082AIP 296-10443-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 248 198 1.54 TiVOOATIDR: paet coi Mi P PaliecRl an i P 4 hen ne 
TLE2082CD 296-10444-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 225 1.80 1.35 g0o0ialy licropower Rall-to-Rall Op Amp . am) de 
TLE2082CP 296-1874-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 225 180 1.35 TLV2241IDR 296-10507-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 1985.00/2,500 
TLE20821D 296-1343-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 225. 1.80 1.40 TLV2241 IP 296-10508-5-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 1:55) 1:24) 293 
TLE20821DR 296-1343-1-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 180 1.40 TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 215 1.72 1.29 
TLE2082IDR 296-1343-2-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amj 3150.00/2,500 TLV2242IDGKR 296-10509-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 
TLE20821P 296-10446-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amj 2.25 1.80 1.40 TLV2242IDR 296-10510-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 215 172 1.29 
TLE2084ACDW 296-10447-5-ND___| Quad High Speed JFET Op Amp. 4.50 3.60 2.80 TLV2242IDR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 
TLE2084ACN 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 TLV22441DR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 245 197 153 
TLE2084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 3.94 3.15 2.45 TLV22441DR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 3432.50/2,500 
Le ae RRR ee ih ee veh i ne a oe ae TLV22441PW 296-10512-5-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 245 197 1.53 
OAS TS: h JPET ; : : : TLV2252AID 296-7430-5-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 
TLE2141ACD 296-10452-5-ND paca Taw Holes High Speed any AA ee TLV2252AIP 296-7431-5-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TENATAGP SGCH AES SNDEM Ecalbur U p - np. Taree : : : TLV2252AIPW 296-7432-5-ND __| Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.68 134 1.01 
Pseiclan Op iAnip. mgt epee ig ism 88 TLV2252A0D 296-7433-5-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 1.34 1.01 
TLE2141 AID 296-10454-5-ND _ | Excalibur Low Noise High Speed ; ‘ ; TLV2252AQDRQ1 296-18022-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 
Previsist ODIAIO ia fn. f108 TLV2252AQDRQ1 296-18022-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 2145.00/2,50 
TLE2141AlP 296-13361-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed T eoeotn ee geseet ae ip oe vee ae me ra d 55 Vas 3 
Precision Op Amp. 1.75 140 1.05 9: -7435-5- ual ow Voltage p Amp 951. d 
TLE2141CD 296-10455-5-ND Excalibur Low Noise High Speed TLV22520D 296-7436-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp EEE El 
Precision Op Amp. 1.38 1.10 .83 TLV2254AID 296-7437-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLE2141CP 296-10456-5-ND Excalibur Low Noise High Speed TLV2254AIN 296-7438-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 
Precision Op Amp..... 138 110 83 TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND —_| Quad Low Voltage R/R Op Amp 2.36 189 1.47 
TLE21411D 296-10457-5-ND pee Laws ree High Speed Wien Ho 0 TLV2254AIPWR 296-7439-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 2678.00/2,000 
fecsiOn2PAMP : : : TLV2254AQD 296-7440-5-ND d Low Voltage R/R Op Al 245 1.97 1.53 
TLE21TIP pocuoeoeacauogmm| Excalibur Low Noise High Spaed TLv22541D 296-7441-5-ND | Guad LP Low Vol RIA Op Amp 225 180 1.40 
Precision Op Amp 1.50 1.20 90 e | : i : ; 
TLE2142ACD 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 326 261 203 Tyson aera Ree Neel Hing ee -_ ie ie as 
TLE2142AD 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 349 279 217 eros Bee REN AMM Dual Advanced F/R He i P aac: AGS se 
TLE2142AMD 296-1875-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 3.83 3.06 2.38 7444-5" ual Advanced_R/R Op Amp g : 
TLE21420D 296-10463-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 243 1.70 1.28 TLV2262A/PWR 206-14378-1-ND |_| Dual Advancad R/R Op Amp 20S ab2) 122 
TLE2142CP 296-10464-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 213 1.70 1.28 TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND | Dual Advanced R/R Op Amp 2106.00/2,000 
TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 213 170 1.28 TLV2262AQD 296-7445-5-ND | Dual Advanced R/R Op Amp 215 1.72 1.29 
TLE2142CPWR 296-10465-2-ND —_| Dual High Speed Precision Op Amp 2210.00/2,000 TLV2262ID 296-7446-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 1.55 1.24 93 
TLE21421D 296-10466-5-ND__| Dual High Speed Precision Op Amp 2.38 190 1.43 TLV22621P 296-7447-5-ND _| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 124 93 
TLE21421P 296-10467-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 2.38 1.90 1.43 TLV2262IPWR 296-7448-1-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 124 93 
TLE2142MD 296-10468-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 259 2.07 1.61 TLV2262IPWR 296-7448-2-ND —_| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 1612.00/2,000 
TLE2144ACN 296-10469-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 450 360 280 TLV22620D 296-7449-5-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp... 168 1.34 1.01 
TLE2144AIN 296-10470-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am 4.84 3.87 3.01 TLV2264AID 296-7450-5-ND | Quad Advanced Rail-to-Rail Op Am 257 2.06 1.60 
Ten ae ae eet Guat Hin Spee econ oe an a ae oe TLV2264AIN 296-7451-5-ND | Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp.....14-Dip 2.57 2.08 1.60 
- -5-| uad High Speed Precision Op Am U i f = Pid iI-to-Rail 
TLE214410W 296-10473-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am 428 342 266 ene Pe ne | cos Av: Ral to Rat Op Amp pel 2 te Lee 
TLE2144IN 296-10474-5-ND | Quad High Speed Precision Op Amp... 428 342 266 : bamp pases 
vireo ; cs TLV22641DR 296-7454-1-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 236 189 1.47 
TLE2144MDW 296-10475-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp §.06 4.05 3.15 
TLE2161ACD 296-10476-5-ND | Low Power JFET Op Amp 463 130 98 TLV22641DR 296-7454-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 3307.50/2,500 
TLEDI61AID 96-10478-5-ND | Low Power JFET Op Amp 175140105 TLV2264IN 296-7455-5-ND _| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp.........14-Dip 2.36 1.89 1.47 
TLE2161CD 296-10480-5-ND Low Power JFET Op Amp. 138 110 .83 TLV2264IPWR 296-7456-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am, 2.36 1.89 1.47 
TLE2161ID 296-10482-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 163 130 98 TLV2264IPWR 296-7456-2-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2678.00/2,000 
TLS1233N 296-10491-5-ND | Wide Band Video Preamp System........... 1.78 142 1.07 TLv22640D 296-7457-5-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 257 2.06 1.60 
TLV27L1IDBVR 296-12228-1-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp.......... SOT-23-5 1.08 9072 TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND | Op Amp with O/C Comparator... 168 134 1.01 
TLV27LTIDBVR 296-12228-2-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp.......... SOT-23-5 7404,00/3,000 TLV2302IDGKR 296-12307-2-ND _| Op Amp with O/C Comparatoi 2145.00/2,500 
TLV27L11DR 296-12229-1-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp 108 90 72 TLV2302IDR 296-10513-1-ND | Op Amp with O/C Comparatoi 168 134 1.01 
ee 8 net area Ne } epee an Sutmut a a i Pe eeeae TLV2302IDR 296-10513-2-ND | Op Amp with O/C Comparato! 2145.00/2,500 
-17057-1- -Channel, R/R, Output Op Amp s : : TLV23021P 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C Comparator... 168 134 1.01 
Mercer — tere coma a ot cages | Tesmon |e |p in wo 
-12230-1- Channel, R/R, Output Op Amp : F : O/C Comparator. 245 197 1.53 
TLV27L2IDR 296-12230-2-ND | 2-Channel, R/R, Output Op Amp 1600.00/2,500 aiyea0dI0F AGO OATMM Dual 0 it “lth Dual 
TLV2711D 296-12300-5-ND | 550/A/Ch., 3MHz, R/R, Output Ream 
Op Amp. 87 73 58 O/C Comparator. 3432.50/2,500 
TLV2711DBVR 296-13371-1-ND | S50uA/Ch., TLV2304IN 296-12041-5-ND ah ap Amp i Dual Fea: 
Op Amp . 87 73 —_—58 ‘omparator. y : : 
TLV271IDBVR 296-13371-2-ND | 550A/Ch., 3MHz, R/R, Output TLV2304IPWR 296-10516-1-ND | Dual Op Amp with Dual 
Op Amp. 4131.00/3,000 O/C Comparator. 2.45 1.97 1.53 
TLV272IDGKR 296-11946-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 96 80 64 TLV23041PWR 296-10516-2-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLV272IDGKR 296-11946-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 1040.00/2,500 O/C Comparator. 2780.00/2,000 
TLV272IDR 296-10655-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 96.80 64 TLV23221D 296-7458-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2721DR 296-10655-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 1040.00/2,500 TLV23221P 296-7459-5-ND —_| Dual Low Volt. Micropower Op Amp 168 134 1.01 
eee ocaRat pe ile Bi Rene a on Ane 2 a oh TLV2322IPWR 296-7460-1-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
i -17870-1- ual Rail-to-Rail Output Op Amp i iby a = i 
TLVv2720DR01 296-17870-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 1105.00/2,500 Ucar Peete Rte van ote ae pl eine en 
TLV274CPWR 296-12286-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp... (3 Sn Pei eae Simone 
TLV274CPWR 796-12286-2-ND Quad 3MHz R/R Out Op Ai 958 00/2,000 TLV23241N 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 14-Dip 236 1.89 1.47 
TLv2rAIDR 296-11981-1-ND | Quad MHz RR Out Op Am 11488 76 een pcaecaaatcag| 1U2d Low Voll. Micropower 
: : : Op Amp 2.36 189 147 
TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am 1235.00/2,500 : 
TLV2741N 296-14379-5-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am 114 95.76 TLV2324IPWR 296-7464-2-ND —_| Quad Low Volt. Micropower 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am 1144.95 76 Op Amp 2678.00/2,000 
TLV2741PWR 296-11982-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am 1010.00/2,000 TLV23321D 296-7465-5-ND | Dual LP Low Voltage Op Amy 144120 96 
TLV274QDRQ1 296-18300-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am ee) ig TLV2332|P 296-7466-5-ND Dual LP Low Voltage Op Am, 1.44 1.20.96 
TLV274QDR01 296-18300-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Am 1332.50/2,500 TLV2332IPWR 296-7467-1-ND__| Dual LP Low Voltage Op Am 144 120 96 
TLV341AIDBVR 296-17680-1-ND | 1.5V Single Op Amp -SOT-23-6 96 80 6 TLV2332IPWR 296-7467-2-ND Dual LP Low Voltage Op Am 1276.00/2,000 
TLV341AIDBVR 296-17680-2-ND__| 1.5V Single Op Amp . SOT-23-6 1248.00/3,000 TLV23341D 296-7468-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp. 245 197 1.53 
TLV341AIDCKR 296-17681-1-ND | 1.5V Single Op Amp SC70-6 96 804 TLV23341N 296-7469-5-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV341AIDCKR 296-17681-2-ND | 1.5V Single Op Amp -SC70-6 1248.00/3,000 TLV2334IPWR 296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp. 2.45 1.97 1.53 
Meee pe net reee Ne ey single op ful . ares ae ace ; ee TLV2334IPWR 296-7470-2-ND __| Quad LP Low Voltage Op Amp. 2780.00/2,000 
riveaiIbcen ae ee NB ay Sine i Ane se ae & et es TLV23411D 296-7471-5-ND __| Low Voltage Programmable Op Amp 155 124 93 
; 7 - = = = TLV2341 IP 296-7472-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp........ 1:55) 1245 793 
TLV341IDCKR 296-17683-2-ND | 1.5V Single Op Amp -$C70-6 1053.00/3,000 SS aan. fa ‘ 
reba cL TLV23421D 296-7473-5-ND | Dual Low Voltage High-Speed Op Amp...8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLV1391IDBVR 296-17618-1-ND Single Differential Comparator . SOT-23-5 15 63 50 TLV23491P 96-7474-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Ami 238 4190 143 
TLV1391IDBVR 296-17618-2-ND | Single Differential Comparator . SOT-23-5 975.00/3,000 Tiveadtip Bee en Oued Low Vi rs ts A . Pine: Be Oe ata 
TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp....SOT-23-5 1.20 1.00 .80 Be MISeS Mad Low Voltage He Up Amp : 
TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND _ | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp.... SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV23441N 296-7476-5-ND | Quad Low Voltage HS Op Amp. 288 231 1.80 
TLV2211IDBVR 296-10501-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp....SOT-23-5 126 1.05 84 TLV2361CDBV 296-10523-5-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp 87 7358 
TLV2211IDBVR 296-10501-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp.... SOT-23-5 1638.00/3,000 TLV2361CDBVR 296-13798-1-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp. 80.60) 45 
TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp .S0T-23-5 1.20 1.00 80 TLV2361CDBVR 296-13798-2-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp 780.00/3,000 
TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2361IDBVR 296-13745-1-ND _ | High Perf. Low Voltage Op Amp 75 63 50 
TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND__| Low Power Rail-to-Rail Op Amp.......... SOT-23-5 1.20 1.00 80 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


bls Digi-Key Price Each Tle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND High Perf. Low Voltage Op Amp.. . SOT-23-5 975.00/3,000 TLV2432AID 296-10545-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC = =1.90 1.52 1.14 
TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND High Perf. Low Voltage Op Amp.. ano sh sit) TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 1.90 152 1.14 
TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND High Perf. Low Voltage Op Amp.. 812.50/2,500 TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 1976.00/2,000 
TLV2362IDR 296-15029-1-ND | High Performance Low Volt. Op Amp 76 «57 AB TLV2432AQD 296-10547-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLV2362IDR 296-15029-2-ND _| High Performance Low Volt. Op Amp 617.50/2,500 TLV2432CD 296-10548-5-ND _| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 1.30 1.04.78 
TLV2362IP 296-10526-5-ND Dual High Performance Op Amp 716 yf ER! TLV2432ID 296-10549-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 143° 114 86 
TLV2362IPWR 296-10527-1-ND Dual High Performance Op Amp 716 57 43 TLV24320D 296-10550-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 155 1.24 .93 
TLV2362IPWR 296-10527-2-ND Dual High Performance Op Amp 506.00/2,000 TLV2434AlIDR 296-14409-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV2370IDBVR 296-12617-1-ND — | 550u)A/Channel 3MHz R/R In/Out TLV2434AlIDR 296-14409-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 3307.50/2,500 
Op Amp with Shutdown 1.35 1.13.90 TLV2434AIPWR 296-10551-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND | 550u)A/Channel 3MHz R/R In/Out TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 2678.00/2,000 
Op Amp with Shutdown... 1755.00/3,000 TLV2434CD 296-10552-5-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp. 238 1.90 1.43 
TLV2370IDR 296-12298-1-ND | 550y)A/Channel 3MHz R/R In/Out TLV2434CPW 296-10553-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
Op Amp with Shutdown 35) 113) 290) TLV2434IDR 296-10554-1-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550u)A/Channel 3MHz R/R In/Ou TLV2434IDR 296-10554-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 3150.00/2,500 
Op Amp with Shutdown... 1462.50/2,500 TLV24341PWR 296-10555-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 225 1.80 140 
TLV2370IP 296-12217-5-ND —_| 550u)A/Channel 3MHz R/R In/Out TLV2434IPWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op 
Op Amp with Shutdown 1.35 1.13 .90 Amp. 2550.00/2,000 
TLV2371IDBVR 296-13057-1-ND 550A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op : 123) 1103) 282 TLV2442AIDR 296-10556-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.78 1.42 1.07 
TLV2371IDBVR 296-13057-2-ND 550 A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp ... SOT-23-5 1599.00/3,000 TLV2442AIDR 296-10556-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2272.50/2,500 
TLV23711DR 296-12299-1-ND 550A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp 8-SOIC 1.23 1.03.82 TLV2442AQD 296-10557-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.90 152 1.14 
TLV2371IDR 296-12299-2-ND 550 A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp.......8-SOIC 1332.50/2,500 TLV2442AQPW 296-10558-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.90 152 1.14 
TLV23711P 296-12218-5-ND — | 550y/A/Ch., 3MHz, R/R, I/O Op Amp TLV2442CD 296-10559-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.30 1.04 .78 
with Shutdown. 1.23 1.03 .82 TLV24421D 296-10560-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 .86 
TLV2371QDRQ1 296-18908-1-ND 550A/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 1.35 1.13 .90 TLV24420D 296-10561-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp A550 124) 293 
TLV2371QDRQ1 296-18908-2-ND 550 A/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 1462.50/2,500 TLV24420PW 296-10562-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
TLV2372IDR 296-10528-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp... 1.30 1.04 .78 TLV2444AIPWR 296-10563-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2372IDR 296-10528-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Ami 1665.00/2,500 TLV2444AIPWR 296-10563-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2550.00/2,000 
TLV2372IP 296-12219-5-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Ami 1.30 1.04 .78 TLV2444CD 296-10564-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp Bey AVEO) eI 
TLV2372QDRQ1 296-18909-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Ami 143° 114 86 TLV2444CPW 296-10565-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLV2372QDRQ1 296-18909-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp... 1825.00/2,500 TLV24441DR 296-10566-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 238 1.90 1.43 
TLV2373IDGSR 296-11624-1-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp TLV24441DR 296-10566-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 
with Shutdown.. 143° 1.14 86 TLV2444IPWR 296-10567-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLV2373IDGSR 296-11624-2-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp TLV24441PWR 296-10567-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 
with Shutdow! 1825.00/2,500 TLV2450AID 296-10568-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
TLV23731DR 296-10529-1-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, TLV2450A1DR 296-10568-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp. 768 1.34 1.01 
with Shutdown. 1431.14 86 TLV2450AIDR 296-10568-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp. 2145.00/2,500 
TLV2373IDR 296-10529-2-ND —_| Dual 3MHz Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp TLV2450AIP 296-10569-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
with Shutdow! 1825.00/2,500 TLV2450CD 296-1884-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| A550 1245293 
TLV23731N 296-12220-5-ND —_| Dual 3MHz Rail-to-Rail, TLV2450CDBVR 296-10570-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp . 155 1.24 93 
with Shutdown. 143° 114 86 TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp. S0T-23-6 2382.00/3,000 
TLV23741DR 296-11967-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Am 1.55 1.24.93 TLV2450CP 296-1885-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV23741DR 296-11967-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp.. 1985.00/2,500 TLV24501D 296-1886-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 8-SOIC 155 1.24 .93 
TLV2374IPWR 296-11968-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp.. 155 1.24 .93 TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp . OT-23-6 1.55 1.24 93 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp..14-TSSOP 1612.00/2,000 TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-6 2382.00/3,000 


TLV2374IN 296-12221-5-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp........ 14-Dip 155 1.24 93 
TLV2374MDREP 296-19520-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail In/Out 

Op Amp NEW!. 349 2.79 217 
TLV2374MDREP 296-19520-2-ND — | Quad 3MHz Rail-to-Rail In/Out 

Op Amp NEW!. 4882.50/2,500 
TLV23751DR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp 

with Shutdow! 1.68 1.34 1.01 
TLV23751DR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rai 

with Shutdown.. 2145.00/2,500 
TLV2375IPWR 296-11970-1-ND — | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp 

with Shutdow! 16-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
TLV2375IPWR 296-11970-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rai 

with Shutdown.. 16-TSSOP 1742.00/2,000 
TLV23751N 296-12222-5-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp 

with Shutdow! 1.68 1.34 1.01 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp ...SOT-23-5 1.55 1.24 93 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp ... SOT-23-5 217.00/250 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp.......8-SOIC = 1.43) 1.14.86 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp.......8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND 2-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp.......8-SOIC_ 1.90 1.52 1.14 
TLV2382IDR 296-12226-2-ND 2-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp.......8-SOIC 2432.50/2,500 
TLV2401CDR 296-10530-1-ND Micropower Op Amp .8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND Micropower Op Amp .8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND Micropower Op Amp .SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 
TLV2401IDBVT 296-10531-2-ND Micropower Op Amp - SOT-23-5 248.50/250 
TLV2401IDR 296-10532-1-ND Micropower Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2401IDR 296-10532-2-ND Micropower Op Amp 2145.00/2,500 
TLV2401IP 296-10533-5-ND Micropower Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2402CDR 296-10534-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 3040.00/2,500 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2402IDGKRG4 296-18604-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2402IDGKRG4 296-18604-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 3150.00/2,500 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.40 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp... 3150.00/2,500 
TLV24021P 296-10536-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND | 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection... 3.31 265 2.06 
TLV2404CD 296-2427-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 

Reverse Battery Protection... 2.99 240 1.87 
TLV24041DR 296-10537-1-ND —_| 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection... O22ee2 Ob mee Oil 
TLV24041DR 296-10537-2-ND —_| 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection... 4505.00/2,500 
TLV2404IN 296-10538-5-ND —_| 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection... 3.22 2.58 2.01 
TLV2404IPWR 296-10539-1-ND —_| 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection... S222 OB ee- Oil 
TLV2404IPWR 296-10539-2-ND —_| 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with 

Reverse Battery Protection.............. 14-TSSOP 3646.00/2,000 
TLV2422AID 296-10540-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.90 1.52 1.14 
TLV2422CD 296-10541-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC = 1.68 = 1.34 1.01 
TLV2422CPWR 296-10542-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2422CPWR 296-10542-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 1742.00/2,000 
TLV24221D 296-10543-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC = 1.78 = 1.42 1.07 
TLV24220D 296-10544-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 1.90 1.52 1.14 


TLV24501P 296-1887-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV2451AID 296-10572-5-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 155 1.24 93 
TLV2451AIDR 296-10572-1-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 155 1.24 93 
TLV2451AIDR 296-10572-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp. 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2451AIP 296-10573-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp . 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV2451CD 296-1888-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 8-SOIC 143 1.14 86 
TLV2451CDR 296-1888-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 143 114 86 
TLV2451CDR 296-1888-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2451CDBVR 296-10574-1-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-5 143 114 .86 
TLV2451CDBVR 296-10574-2-ND__| Single, Rail-to-Rail Op Amp. 2190.00/3,000 
TLV2451CP 296-1889-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 114 86 
TLV24511D 296-1890-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 143 114 86 
TLV2451IDR 296-1890-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp . 143° 1.14 86 
TLV2451IDR 296-1890-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp . 1825.00/2,500 
TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-5 143 1.14 86 
TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp. SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV24511P 296-1891-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Am| 8-Dip 143 114 86 
TLV2452AIDR 296-10578-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 215 1.72 1.29 
TLV2452AIDR 296-10578-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2452AIP 296-10579-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp Peasy yee) 
TLV2452CD 296-2428-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLV2452CDR 296-2428-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLV2452CDR 296-2428-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2432.50/2,500 
TLV2452CDGKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLV2452CDGKR 296-10580-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2432.50/2,500 
TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.03 1.62 1.22 
TLV2452IDGKR 296-10582-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2592.50/2,500 
TLV2452IDR 296-10583-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.03 1.62 1.22 
TLV2452IDR 296-10583-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2592.50/2,500 
TLV2452IP 296-10584-5-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.03 1.62 1.22 
TLV2453AIDR 296-10585-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLV2453AIDR 296-10585-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 
TLV2453AIN 296-10586-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLV2453CD 296-2429-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 215) 1.72, 129 
TLV2453CDR 296-2429-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 215 1.72 1.29 
TLV2453CDR 296-2429-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2453CDGSR 296-10587-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp Zp (omeeo 
TLV2453CDGSR 296-10587-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2453IDGSR 296-10589-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLV2453IDGSR 296-10589-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2880.00/2,500 
TLV2453IDR 296-10590-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1135 
TLV2453IDR 296-10590-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2880.00/2,500 
TLV2453IN 296-10591-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLV2454A1D 296-10592-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 1.53 
TLV2454AIDR 296-10592-1-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 1.97 1.53 
TLV2454AIDR 296-10592-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3432.50/2,500 
TLV2454AIN 296-10593-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 1.53 
TLV2454AIPWR 296-10594-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 1.53 
TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2780.00/2,000 
TLV2454CD 296-2430-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2454CN 296-10595-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV24541D 296-10596-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV24541DR 296-10597-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV24541DR 296-10597-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3307.50/2,500 
TLV24541N 296-10598-5-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 
(Continued) 
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LE Digi-Key Price Eacha ell. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV24541PWR 296-10599-1-ND — | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2465CDR 296-2437-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD......... 16-SOIC 3432.50/2,500 
TWv2455AI0. ‘| 296-10600-5-ND | Cuad Raltto-Ral Op Am aes 215 167 | tivedsscrwr | 206-7676-1.ND | Quad LPRIRDOp Amp with ” ae eae anne 
- -5- uad, Rail-to-Rail Op Am, H i J ~ -1- ua p Amp wi 
TLV2455AIDR 296-10600-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 268 215 1.67 SD... 245 197 153 
TLV2455AIDR 296-10600-2-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Am 3747.50/2,500 TLV2465CPWR 296-7578-2-ND _| Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2780.00/2,000 
TLV2455AIN 296-10601-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am| 268° 2.15 1.67 TLV24651D 296-10609-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 206 1.60 
TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 268 215 1.67 TLV24651D 296-10609-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 2.06 1.60 
TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 3034.00/2,000 TLV24651DR 296-10609-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3590.00/2,500 
TLV2455CD 296-2431-5-ND_ —_| Quad, Rail-to-Rail Op Am 245 1.97 1.53 TLV24651N 296-7580-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 2.06 1.60 
ee oe Guat aca 7 am ae ee ae TLV24651PWR 296-7581-1-ND __| Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.57 2.06 1.60 
1608-1 uad, Rail-to-Rail Op Am : : : TLV24651PWR 296-7581-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2908.00/2,000 
Leer WR aay Cad, alee op mt . BU Ure NOT TLV2470AIDR 296-7493-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 1.68 1.34 1.01 
Tivosecing PSPC EENTIMM| Qucd. Rellso-Rull On Are A Be AGH TLV2470AIDR 296-7493-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2145.00/2,500 
TIVOdecIDR PCCNGD ANGI Gued, RalltocRall On Am maeeatanetscd TLV2470AIP 296-7494-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 1.68 1.34 1.01 
<n SS aaa Ss on aa SSS TLVv2470CD 296-2438-5-ND__| LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 93 
TLV2460AIDR 296-7477-1-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 168 1.34 1.01 veaeeen PTE Lb CROC ae tan arose LCE a 
TLV2460AIDR 296-7477-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2145.00/2,500 BAD NUON ies 
TLV2460AIP 296-7478-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown nleaiecltatmectol TLV2470CDBVR 296-7495-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 93 
tivoaeocD 296-2432-5-ND __| LP F/R I/0 Op Amp with Shutdown 155 124 93 TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND | LP R/R /0 Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 2382.00/3,000 
TLvo460cDR 396-2439-1-ND | LP F/R VO Op Amp with Shutdown ian ae Be TLV2470CP 296-7496-5-ND___| LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown............8-Dip 155 124 93 
TLV2460CDR 296-2432-2-ND | LP R/R/O Op Amp with Shutdown 1985 .00/2.500 TLV24701DBVR 296-7497-1-ND | LP R/R/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 
TLV2460CDBVR 296-7479-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 155. 124 93 TLV2470|DBVR 296-7497-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2382.00/3,000 
TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown .... SOT-23-6 2382.00/3,000 TLV24701DR 296-7498-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.55 1.24 93 
TLV2460CP 296-7480-5-ND _| LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 8-Dip 155 124 93 TLV24701DR 296-7498-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1985.00/2,500 
TLV24701P 296-7499-5-ND__| LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 93 


TLV2460IDBVR 


296-7481-1-ND 


LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown .... SOT-23-6 


155° 1.24.93 


TLV2471AIDR 
TLV2471AIDR 


296-7500-1-ND 
296-7500-2-ND 


LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 
LP Rail-to-Rail I/O Op Am, 


155 124 .93 
1985.00/2,500 


TLV2471AIP 296-7501-5-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am, S524) 7.93) 
TLV2471CD 296-2439-5-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am, 143° 6114 86 
TLV2471CDR 296-2439-1-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am, 1.43 114 86 
TLV2471CDR 296-2439-2-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp... 1825.00/2,500 
TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 143° 114 86 
TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 2190.00/3,000 
TLV2471CP 296-7503-5-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am, 143° 114 86 
TLV24711DBVR 296-7504-1-ND LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 1.43 114 86 
TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp... 2190.00/3,000 
TLV24711DR 296-7505-1-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 143° 6114 86 
TLV24711DR 296-7505-2-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am, 1825.00/2,500 
TLV24711P 296-7506-5-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp... 143° 114 86 
TLV2471QDBVRQ1 296-19366-1-ND__| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp NEW! 55, 1.24.93) 
TLV2471QDBVRQ1 296-19366-2-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp NEW!. 2382.00/3,000 
TLV2472AID 296-10610-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp Zeya ale) 


TLV2472AIDR 
TLV2472AIDR 
TLV2472AIP 


296-10610-1-ND 
296-10610-2-ND 
296-10611-5-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 


Ay 1b alek) 
2752.50/2,500 
Be) 


TLV2472CDGNR 
TLV2472CDGNR 
TLV2472CD 
TLV2472CDR 
TLV2472CDR 


296-10612-1-ND 
296-10612-2-ND 
296-2440-5-ND 
296-2440-1-ND 
296-2440-2-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 


190 1.52 1.14 
2432.50/2,500 

190° 1.52 1.14 

1.90 152 1.14 
2432.50/2,500 


TLV2472IDGNR 
TLV2472IDGNR 
TLV24721D 
TLV2472IDR 
TLV2472IDR 


296-10615-1-ND 
296-10615-2-ND 
296-10614-5-ND 
296-10616-1-ND 
296-10616-2-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 


TLV2472IP 
TLV2473AID 
TLV2473AIDR 
TLV2473AIDR 
TLV2473AIN 


296-10617-5-ND 
296-10618-5-ND 
296-10618-1-ND 
296-10618-2-ND 
296-10619-5-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 


TLV2473CDGQR 
TLV2473CDGQR 
TLV2473CD 
TLV2473CDR 
TLV2473CDR 


296-10620-1-ND 
296-10620-2-ND 
296-2441-5-ND 
296-2441-1-ND 
296-2441-2-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 


2.03 1.62 1.22 
2592.50/2,500 
2.03 1.62 1.22 
2.03 1.62 1.22 
2592.50/2,500 
2.03 1.62 1.22 
2.38 1.90 1.43 
2.38 1.90 1.43 
3040.00/2,500 
2.38 1.90 1.43 
215 12129 
2752.50/2,500 


Zeya ale) 
Zs 12 ie) 
2752.50/2,500 


TLV24731D 
TLV2473IDGQR 
TLV2473IDGQR 
TLV24731N 
TLV2474AIDR 


296-10622-5-ND 
296-10623-1-ND 
296-10623-2-ND 
296-10625-5-ND 
296-10626-1-ND 


Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, Rail-to-Rail Op Amp 
Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 

High Drive Op Amp 


/0, 


2.25 1.80 1.35 

2.25" 1.80) 1,35 
2880.00/2,500 

225° 1:80) 135 


2.45 1.97 1.53 


TLV2460IDBVR 296-7481-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 2382.00/3,000 
TLV2460IDR 296-7482-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown........8-SOIC 1.55 1.24 .93 
TLV2460IDR 296-7482-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown........8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2460IP 296-7483-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24.93 
TLV2461AIDR 296-7484-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1.55 1.24 93 
TLV2461AIDR 296-7484-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2461AIP 296-7485-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1.55 1.24 93 
TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 143° 1.14 86 
TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown .... SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown....SOT-23-5 1.55 1.24 93 
TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown .... SOT-23-5 217.00/250 
TLV2461CDR 296-7488-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown.........8-SOIC 1.43 1.14 86 
TLV2461CDR 296-7488-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown........8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2461C0P 296-7489-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 143 1.14 86 
TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown....SOT-23-5 1.43. 1.14.86 
TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2461IDR 296-7491-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown........8-SOIC 1.43 1.14.86 
TLV2461IDR 296-7491-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown........8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2461IP 296-7492-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 143 1.14 86 
TLV2462AIDR 296-7557-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. -8-SOIG 215 1.72 1.29 
TLV2462AIDR 296-7557-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2752.50/2,500 
TLV2462AIP 296-7558-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. QS 72) 1:29 
TLV2462AQD 296-12066-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLV2462AQDRQ1 296-17738-1-ND__| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLV2462AQDRQ1 296-17738-2-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 3040.00/2,500 
TLV2462AQPWR 296-12067-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLV2462AQPWR 296-12067-2-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2394.00/2,000 
TLV2462CD 296-2434-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 190 1.52 1.14 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 1:90) S214) 
TLV2462CDR 296-2434-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2432.50/2,500 
TLV2462CP 296-1892-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 1.90 1.52 1.14 
TLV2462ID 296-7562-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2592.50/2,500 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 20362 mm22 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2592.50/2,500 
TLV2462IP 296-1893-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLV24620D 296-12068-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 25) 72 129 
TLV2463AIDR 296-7563-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 
TLV2463AIDR 296-7563-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3040.00/2,500 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 
TLV2463AQD 296-12069-5-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 
TLV2463AQPWR 296-12070-1-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD .. 2.38 1.90 1.43 
TLV2463AQPWR 296-12070-2-ND _| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD... 2470.00/2,000 
TLV2463CD 296-2435-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 215 E7229 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD Pay ie) 
TLV2463CDR 296-2435-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2752.50/2,500 
TLV2463CDGS 296-7565-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD QS) a2 1:29 
TLV2463CN 296-7567-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD ZA Db ere 29 
TLV24631D 296-1894-5-ND Dual LP Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 


TLV2463IDGSR 


296-7568-1-ND 


Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 


2.25 1.80 1.35 


TLV2474AIDR 
TLV2474AIN 
TLV2474AIPWPR 


296-10626-2-ND 
296-10627-5-ND 
296-10628-1-ND 


Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 
High Drive Op Amp 
Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 
High Drive Op Amp 
Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 


/0, 


/0, 


/0, 


3432.50/2,500 
245 1.97 1.53 


High Drive Op Amp .14-HTSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV2474AIPWPR 296-10628-2-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
High Drive Op Amp .. 14-HTSSOP 2908.00/2,000 


TLV2474AIPWR 


TLV2474AIPWR 


296-13364-1-ND 


296-13364-2-ND 


Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 
High Drive Op Amp 
Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 


/0, 


/0, 


245 1.97 1.53 


TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2880.00/2,500 
TLV2463IN 296-1895-5-ND Dual LP R/R Op Amp....... 2.25 1.80 1.35 
TLV24630D 296-12071-5-ND__| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 
TLV2463QPWR 296-12072-1-ND —_| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 
TLV2463QPWR 296-12072-2-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2470.00/2,000 
TLV2464AIDR 296-14410-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2464AIDR 296-14410-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 3432.50/2,500 
TLV2464AIPW 296-14050-5-ND _| Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2464AMDREP 296-19521-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp NEW! 5.44 436 3.68 
TLV2464AMDREP 296-19521-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp NEW! 8432.50/2,500 
TLV2464AMPWREP 296-19522-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp NEW! 5.44 436 3.68 
TLV2464AMPWREP 296-19522-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp NEW! 6800.00/2,000 
TLV2464AQPWRQ1 296-18910-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp.... 2.68) 215) 167; 
TLV2464AQPWRQ1 296-18910-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp. 3034.00/2,000 
TLV2464CD 296-2436-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 3150.00/2,500 
TLV2464CN 296-7570-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CPWR 296-7571-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CPWR 296-7571-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2550.00/2,000 
TLV24641D 296-10608-5-ND | Quad LP R/R Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV2464IDR 296-10608-1-ND | Quad LP R/R Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV2464IDR 296-10608-2-ND _| Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 3307.50/2,500 
TLV24641N 296-7573-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 2.36 1.89 1.47 


TLV2464IPWR 
TLV2464IPWR 
TLV2465CD 
TLV2465CDR 


296-7575-1-ND 
296-7575-2-ND 
296-2437-5-ND 
296-2437-1-ND 


Quad LP R/R 1/0 Op Amp 
Quad LP R/R 1/0 Op Amp 
Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 
Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD. 


2.36 1.89 1.47 
2678.00/2,000 

245 1.97 1.53 

245 1.97 1.53 


High Drive Op Amp 2780.00/2,000 
TLV2474APWPRQ1 296-18276-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 

High Drive Op Amp 2.57 2.06 1.60 
TLV2474APWPRQ1 296-18276-2-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, |/0, 

High Drive Op Amp 2908.00/2,000 
TLV2474CD 296-2442-5-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, |/0, 

High Drive Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLV2474CDR 296-2442-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 

High Drive Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2474CDR 296-2442-2-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 

High Drive Op Amp 3150.00/2,500 
TLV2474CN 296-10630-5-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 

High Drive Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 

High Drive Op Amp .14-HTSSOP 2.36 1.89. 1.47 
TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, |/0, 

High Drive Op Amp ...14-HTSSOP. 2678.00/2,000 
TLV24741DR 296-10632-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 


High Drive Op Amp 


2.36 1.89 1.47 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 
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4 Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


rie Digi-Key Price Each irals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV24741DR 296-10632-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV27651DR 296-10672-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp 6-SOIG 268 2.15 1.67 
High Drive Op Amp 3307.50/2,500 TLV27651DR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Op Am 6-SOIC 3747.50/2,500 
TLV2474N 296-10633-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2765|PWR 296-10673-1-ND | Micropower Single R/R Op Am 6-TSSOP 2.68 215 1.67 
High Drive Op Amp 236 189 1.47 TLV27651PWR 296-10673-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp... 3034.00/2,000 
TLV24741PWPR 296-12009-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2770AIP 296-7583-5-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown........ 1.90 152 1.14 
High Drive Op Amp 2.45 1.97 1.53 TLV2770CD 296-1896-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLV24741PWPR 296-12009-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz RR, 1/0, TLV2770CDR 296-1896-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 1.68 134 1.01 
High Drive Op Amp... 4-HTSSOP 2780.00/2,000 TLV2770CDR 296-1896-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2145.00/2,500 
TLV2475AIDR 296-10634-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 16-SOIC 2.68 215 1.67 TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 1.68 1.34 1.01 
TLV2475AIDR 296-10634-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 3747.50/2,500 TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2145.00/2,500 
TLV2475AIN 296-10635-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Am 2.68 2.15 1.67 TLV2770CP 296-1897-5-ND Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND —/ Quad, Rail-to-Rail Op Am 2 Oe OA TA TLV27701D 296-1898-5-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with S 1.78 1.42 1.07 
TLV2475AIPWPR 296-10636-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 3162.00/2,000 TLV27701DR 296-1898-1-ND —_| Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD 1.78 142 1.07 
TLV2475CD 296-2443-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 245 1.97 1.53 TLV27701DR 296-1898-2-ND —_| Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp with SD 2272.50/2,500 
TLV2475CDR 296-2443-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Am; 2.45 1.97 1.53 TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 178 142 1.07 
TLV2475CDR 296-2443-2-ND___| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3432.50/2,500 TLV27701IDGKR 296-7585-2-ND __| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2272.50/2,500 
TLV2475CN 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 16-Dip 2.45 1.97 1.53 TLV27701P 296-1899-5-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 1.78 1.42 1.07 
TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am G-HTSSOP 2.57 2.06 1.60 TLV2771AlDR 296-7586-1-ND —_| Single 2.7\ Rail-to-Rail Op Am 1.68 134 1.01 
TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 6-HTSSOP 2908.00/2,000 TLV2771AlDR 296-7586-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 
TLV2475|DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 16-SOIC 257 2.06 1.60 TLV2771CD 296-1900-5-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 155 1.24 .93 
TLV24751DR 296-10640-2-ND _ | Quad, Rail-to-Rail Op Am 16-SOIC 3590.00/2,500 TLV2771CDR 296-1900-1-ND | Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 155 12493 
TLV24751N 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 16-Dip 2.57 2.06 1.60 TLV2771CDR 296-1900-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 1985.00/2,500 
TLV2475IPWPR 296-10642-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Am: 6-HTSSOP 2.68 2.15 1.67 TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND Rail-to-Rail Op Am 1.55 1.24 93 
TLV2475IPWPR 296-10642-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Am 6-HTSSOP 3034.00/2,000 TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND Rail-to-Rail Op Am! 2382.00/3,000 
TLV26201DBVT 296-15332-5-ND _| Single Supply Op Amp S0T-23-6 1.55 1.24 93 TLWV2771 IDBVR 296-1347-1-ND___| Rail-to-Rail Op Am 1.68 1.34 1.04 
TLv262010R 206s11662=1-ND)_ | Single Supply Op Amp ace les) ides ap TLV277110BVR 296-1347-2-ND | Rail-to-Rail Op Am 2574.00/3,000 
TLV26201DR 296-11662-2-ND | Single Supply Op Amp .B-SOIC 1825.00/2,500 T2771 1D 296-10674-5-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2621IDBVT 296-15333-1-ND | Single Supply Op Amp -S0T-23-5 1.14 95 76 TLV27711DR 296-10674-1-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Amp. 168 1.34 1.01 
TLV2621IDBVT 296-15333-2-ND | Single Supply Op Amp . SOT-23-5 142.50/250 TLV2771IDR 296-10674-2-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Amp. 2145.00/2,500 
TLV2621IDR 296-11667-1-ND | Single Supply Op Amp 8SO0IC 1.05 88 70 TLV2772AIDR 296-7587-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 
Tiveb21 IDR eOUsILGTeceNDER Single Supply Op Amp -B-S0IG un S7-50/2,900) TLV2772A10R 296-7587-2-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 3007.50/2,500 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 TLV2772AlP 296-7588-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-MSOP 2145.00/2,500 TLV2772AMD 296-7589-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 257 2.06 1.60 
TLV2622IDR 296-10648-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp -8SOIC 1.68 1.34 1.01 TLV2772AMDREP 296-19523-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp NE! 5.00 4.00 3.38 
TLV26221DR 296-10648-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp .8-SOIC 2145.00/2,500 TLV2772AMDREP 296-19523-2-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp NE! 7750.00/2,500 
TLV26231IDGSR 296-10649-1-ND_| Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp. 10-MSOP 1.90 1.52 1.14 TLV2772A0D 396-10675-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 795 1.80 140 
TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp. .10-MSOP 2432.50/2,500 TLV2772AQPW 296-10676-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 225 1.80 1.40 
TLV26231DR 296-10650-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp. 14-SOIG 1.90 1.52 1.14 TLV2772CD 296-10677-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 1.29 
TLV2623IDR 296-10650-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp. 14-SOIC 2432.50/2,500 TLV2772CDR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 
TLV26241DR 296-11665-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 14-SOIG 2.38 1.90 1.43 TLV2772CDGK 296-7591-5-ND __| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 1.29 
TLV26241DR 296-11665-2-ND_| Quad, Rail-to-Rail Op Am 14-SOIC 3040.00/2,500 TLVo779CP 396-7592-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rall Op Amp 415172 1.9 
een set eeann Quad, Rail-to-Rail Op Am; 14-TSSOP 2.38 1.90 1.43 TLV27721D 296-1902-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp.. 225 180 1.35 
-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Am 14-TSSOP 2470.00/2,000 TLV2772IDR 296-1902-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp... 225 1.80 1.35 
eet ata oe ae au ae ne te Eee eRe on TLV27721DR 296-1902-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2880.00/2,500 
-11695-2- ow Voltage Quad Op Amp .. ‘ 50/2, TLV2772IDGKR 296-7593-1-ND__| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLV26251PWR 296-11669-1-ND | Low Voltage Quad Op Amp. je-TSSOP 236 189 1.47 SINOTTOIOEKR fee U2 7 Rage 7 fe ERCIGAEN 
rlvsaoibev —|296-14071-1ND | OMH2RIR Output OpAmpwiii'SO...SOr25-8 1.78. 142 tor | TWt72F Be ea 227 Balto al Op Amo. tals 
-11971-1- -$0T-23-6 1. : : TLV2772MD 296-7594-5-ND ‘| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 245 197 153 
TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND | 9MHz R/R Output Op Amp with SD.... SOT-23-6 2727.00/3,000 tivo77200 296-10678-5-ND | Dual 2.7V Rallto-Rail Op Amp AES 1G. alee 
TLV2631 IDBVR 296-11973-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp.......SOT-23-5 1.20 1.00 80 TLV27720PW 296-10679-5-ND _ | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 188 «144 
TLV2631 IDBVR 296-11973-2-ND _| 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp...... SOT-23-5 1560.00/3,000 TIVOTTSAIN 396-7596-5-ND | Dual 2.7V AIR Op Amp w/Shutdown Sa ce 
TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773CD 296-2444-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp... 2.35 188 1.41 
Single Supply R/R Op Amp... 2.25 1.80 1.35 TLV2773CDR 296-2444-1-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 2.35 1.88 1.41 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773CDR 296-2444-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 3007.50/2,500 
Single Supply R/R Op Amp... 2880.00/2,500 TLV2773CDGS 296-7597-5-ND _| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 2.35 188 1.41 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773IDGSR 96-7599-1-ND Dual2.7V PIR ODA /Shutd 09D 7.80 1.40 
Single Supply R/R Op Amp... 2.25 1.80 1.35 Las Higa ual 2.7V BR Op-Amp w/Shutdown... Hay ASD ale 
VERA DORETG TSOP Decal Low Favor Wile Bandas TLV27731IDGSR 296-7599-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 3150.00/2,500 
BUS Si . ins aes he of re wacin, aREMMOREA TLV27731DR 296-7600-1-ND —_| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 2.25 180 1.40 
Fiveaaibesr seen |i aLIP Wid - " ieee Ae .00/2,5 TLV2773IDR 296-7600-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 3150.00/2,500 
phen AOL Amo wishutdomy  1o-MSOP ROC eRmE EORTC TLV27731N 296-7601-5-ND__| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 2.25 1.80 1.40 
TLV26331DGSR POTENT Dual, Le Wine Eenawidth. & le Supply ; ‘ : TLV2774A1DR 296-7602-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 279 224 1.74 
PVR Op Amp wiShutdown. : 3150.00/2,500 TLV2774AIDR 296-7602-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 3905.00/2,500 
TLV26341PWR 296-11978-1-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Amp. 279 2.24 1.74 aver aAIN 296-7603-5:ND| | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 279 2.24 1.74 
TLv2634 PWR Aenean iat TLV2774CD 296-1904-5-ND ‘| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
~ -2- juad 9MHz R/R Output Op Amp. 3162.00/2,000 7 
TLVOTACOBVR 296-10851-1-ND | LP Rail-to-Rail Op Amp 507.23-5 MEN Tieca aera TLV2774CDR 296-1904-1-ND___| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp. -$0T-23-5 ——_1443,00/3,000 TIV2774CDR 296-1904-2:ND))| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 3590100/2;500 
TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND__| LP, Rail-to-Rail Op Am “807-235 147 98 78 Tw2774CN eae em Ouad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp eee ee oO 
TLVO7TTIDBVR FoI LP. Ralk-to-Pal 0 a TLV2774CPWR 296-7604-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
} p Am -S0T-23-5 1521.00/3,000 : : 
ees la He el a TLV2774CPWR 296-7604-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 2908.00/2,000 
TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND | LP. Rail-to-Rail Op Am .§0T-23-5 111 93 74 qivo774ID BORE SIDA Gucd 2:7) Ralkty: Ral OF A DEO Ose Ge 
TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Am . SOT-23-5 1443.00/3,000 Mages i nal STs aD : : : 
TLV2721IDBVR 296-10654-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Am .$0T-23-5 1.17 98 78 TLW2774IN 296-1907-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 268 215 1.67 
TLV2721 IDBVR 296-10654-2-ND _| LP, Rail-to-Rail Op Am _ SOT-23-5 1521.00/3,000 TLV2775AIDR 296-7605-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shut 341 249 1.94 
TLVO731CDBVR 396-10656-1-ND | LP. Rail-to-Rall Op Am S035 at 9374 TLV2775AIDR 296-7605-2-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 4347.50/2,500 
ae il-to-Pall 55 TLV2775AIN 296-7606-5-ND ‘| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 341 249 1.94 
TLV2731CDBVR 296-10656-2-ND | LP. Rail-to-Rail Op Am . SOT-23-5 1443.00/3,000 
TLV2731IDBVR 296-10657-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Am .S0T-23-5 147 98 78 T1V277oNPW. 22GaI0G80-oaNDEE| Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD SHI? IOS 
TLV2731IDBVR 296-10657-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Am . SOT-23-5 1521.00/3,000 TL2775CD 296-1908-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. IC 2.79 2.24 1.74 
TLV27601D 296-10658-5-ND _| Micropower Rail-to-Rail Op Amp -8-SOIC 1.68 1.34 1.01 een Sea airs Aad ae a op ru yeuition ae Be a ta 
TLV27601DBVT 296-10659-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp........SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 FES luad 2. p Amp w/Shutdown.... 16+ d ; : 
TLV27601DBVT 296-10689-2-ND | Micropower Rai-to-Rail Op Amp... SOT-23-6 248.50/250 iLve7751DR ZOD OGETSIGND ISS) Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 16-SOIG ez SOmee2 30a 87 
TLv27601P 296-10660-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 168 134 1.01 TLV27751DR 296-10681-2-ND_| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 16-SOIC 4190.00/2,500 
TLV2761ID 296-10661-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8SOIC 1.55 1.24 93 TLV27751N 296-7607-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.......14-Dip 2.99 2.40 1.87 
TLV2761 IDBVT 296-10662-1-ND _| Micropower Rail-to-Rail Op Amp.........SOT-23-5 1.68 1.34 1.01 TLV27801DBVR 296-7608-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 
TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 734.50/250 TLV2780|IDBVR 296-7608-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD SOT-23-6 2727.00/3,000 
TLV2761IP 296-10663-5-ND | Low Power, Single R/R Op Amp 155 124 93 TLV27801DR 296-7609-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R1/O Op Amp w/SD.........8-SOIGC 1.78 1.42 1.07 
TLV2762|DGKR 296-10664-1-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp . 245 172 129 TLV27801DR 296-7609-2-ND___| 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD..........8-SOIC 2272.50/2,500 
TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Op Am| 2752.50/2,500 TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 1.55 1.24 .93 
TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp. 215 1.72 1.29 TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R /0 Op Amp SOT-23-5 2382.00/3,000 
TLV2762IDR 296-10665-2-ND — | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 TLV2781IDR 296-7611-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-SOIG 155 1.24 93 
TLV2763CD 296-10666-5-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV2781IDR 296-7611-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2763CDR 296-10666-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV2782AID 296-7612-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op 2.38 1.90 1.43 
TLV2763CDR 296-10666-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2880.00/2,500 TLV2782CD 296-2445-5-ND | Low Voltage, Dual, R/R Op Am 215 172 1.29 
TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp 2.38 1.90 1.43 TLV2782CDR 296-2445-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 215 172 1.29 
TLV2763IDGSR 296-10667-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 3040.00/2,500 TLV2782CDR 296-2445-2-ND —_| Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2763IDR 296-10668-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 238 1.90 1.43 TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 245 172 1.29 
TLV2763IDR 296-10668-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 3040.00/2,500 TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND__| Dual 8MHz, 1.8VR/R 1/0 Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2763IN 296-10669-5-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp. 2.38 1.90 1.43 TLV27821D 296-11652-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 225 180 1.35 
TLV27641DR 296-10670-1-ND __| Micropower Single R/R Op Amp... 2.45 1.97 1.53 TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2.25 180 1.35 
TLV27641DR 296-10670-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp............ 3432.50/2,500 TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2880.00/2,500 
TLV27641N 296-14051-5-ND | 1.8V Micropower R/R Input/Output TLV27821P 296-7616-5-ND ‘| Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2.25 180 1.35 
Op Amp with Shutdown... 245 1.97 1.53 TLV2783AID 296-13372-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV2764IPWR 296-10671-1-ND Micropower Single R/R Op Amp... 245 1.97 1.53 Op Amp with Shutdown... rey heb WY 
TLv27641PWR 296-10671-2-ND _ | Micropower Single R/R Op Amp........14-TSSOP 2780.00/2,000 (Continued) 
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elk Digi-Key Price Each Tek Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV2783CD 296-10684-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 TPA032D04DCA 296-2464-5-ND | 10W Stereo Power Amplifier... 12.66 11.40 10.11 
Op Amp with Shutdown... 2.38 1.90 1.43 TPA102DGN 296-1941-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp ikebh ila ere 
TLV2783CDR 296-10684-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA102DGNR 296-1941-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.38 115 92 
Op Amp with Shutdown... 238 1.90 1.43 TPA102DGNR 296-1941-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 
TLV2783CDR 296-10684-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112D 296-2465-5-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp 99 83 66 
Op Amp with Shutdown.... 3040.00/2,500 TPA112DR 296-2465-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 99° 8366 
TLV2783CDGSR 296-10683-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112DR 296-2465-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1072.50/2,500 
Op Amp with Shutdown... 238 1.90 1.43 TPA112DGN 296-1942-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1.29 1.08 .86 
TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA112DGNR 296-1942-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.29. 1.08 86 
Op Amp with Shutdown... 3040.00/2,500 TPA112DGNR 296-1942-2-ND___| 150mW Stereo Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TLV27831D 296-2446-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 TPA1220 206-2466-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 708.9072 
Op Amp with Shutdown... ek) iS) a TPA122DR 296-2466-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.08 90 72 
TLV2783IDGSR 296-10685-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 TPA122DR 296-2466-2-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 1170.00/2,500 
Op Amp with Shutdown.... 2.25 1.80 1.40 TPA122DGN 296-1943-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 138 115 .92 
TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND VAN Me an Spee RIR, 1/0 enone 800 TPA122DGNR 296-1943-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 138 115 92 
p Amp wi jutdown .00/2, = =o 7 
eer 296-10686-5-ND | 1.8V, BMHz, High Speed B/R TPA122DGNR 296-1943-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 
Op Amp with Shutdown 225 180 1.40 TPA152D 296-1944-5-ND 75mW Single-Ended Audio 
= 2 : é Power Amp. 130 104 .78 
TLV2784AID 296-10687-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed PIR, 1/0 TPA152DR 996-1944-1-ND | 75mWw single-Ended ‘Audio 
TLv2784cPWR 296-13373-1-ND | 18 siz High Speed RR i6 ee Power Amp 1s ie 
‘Op Amp with Shutdown...... 14-TSSOP 257 206 1.60 TRAIS2DR Siem) ONY Syraie Ended Audio ee 
TLV2784CPWR 296-13373-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 Dest phe 
f _ TPA301D 296-1945-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 wi RE 
Op Amp with Shutdown... 14-TSSOP 2908.00/2,000 ! 
; TPA301DR 296-1945-1-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 113) .58) 
TLV2784IDR 296-10688-1-ND vey Eu High Speen A R, V0 de Sane ae TPA301DR 296-1945-2-ND __| 0.35W Mono Audio Power Amp 942.50/2,500 
TLVv2784IDR 296-10688-2-ND £6. aM High Speed R/R ; ; TPA301DGN 296-1946-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp 114 «9576 
, High Speed R/R, j 
Op Amp with Shutdown... 3747.50/2,500 TPA302D 296-7011-5-ND 0.3W Stereo Audio Power Amp. 2.25 1.80 1.40 
- -5- i : TPA311D 296-1947-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 de} EH 
TLV27841PW 296-10689-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 : 
Op Amp with Shutdown... 14-TSSOP 2.68 215 1.67 TPA311DR 296-1947-1-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 87 He SE 
TLV2785A1D 296-10690-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp.........16-SOIC 2.09 240 187 TPASHIDR eooaivs iecNOms 0.35W Mono Audio Power Amp a2 0/2, 00) 
TLV2785CPWR 296-10691-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 6-TSSOP 2.79 2.24 1.74 TPA311DGN 296-1948-5-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amp 114 95.76 
TLV2785CPWR 296-10691-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp.........16-TSSOP 3162.00/2,000 TPA321D 296-7012-5-ND —_/ 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV27851DR 296-10692-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 16-SOIC 2.88 231 1.80 with Differential Inputs i 877358 
TLV27851DR 296-10692-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 16-SOIC 4032.50/2,500 TPA321DGN 296-12563-5-ND —/ 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3404IDR 296-10710-1-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp. 145010 259 207 1.61 with Differential Inputs 114.95 76 
TLV3404IDR 296-10710-2-ND —_| LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp. 3622.50/2,500 TPA701D 296-1949-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83.66 
TLV34041PWR 296-10711-1-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp. 259 2.07 1.61 TPA701DR 296-1949-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Am 99 8366 
TLV3404IPWR 296-10711-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp. 2932.00/2,000 TPA701DR 296-1949-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am 1072.50/2,500 
TLV3491 AID 296-14052-5-ND Single Nanopower Push-Pull TPA701DGN 296-7022-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am 1.29 1.08 .86 
Output Comparato 120 1.00 80 TPA701DGNR 296-7022-1-ND __| 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1.29 1.08 86 
TLV3491AIDBVT 296-14053-1-ND | Single Nanopower Push-Pull TPA701DGNR 296-7022-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1397.50/2,500 
Output Comparator... 1.32 110 .88 TPA711D 296-1950-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am, 99 83 .66 
TLV3491 AIDBVT 296-14053-2-ND | Single Nanopower Push-Pull TPA711DR 296-1950-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Am 99 83 66 
Output Comparator... 165.00/250 TPA711DR 296-1950-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am, 1072.50/2,500 
TLV3492AID 296-14054-5-ND | Dual Nanopower Push-Pull TPA711DGNR 296-7023-1-ND___| 700mW Low Volt. Audio Power Am 1.29 1.08 86 
Output Comparator... 1.55 1.24 93 TPA711DGNR 296-7023-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am| 1397.50/2,500 
TLV3492AIDCNT 296-14055-1-ND Dual Nanopower Push-Pull TPA721D 296-1951-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am .99 83 = 66 
Output Comparator... 1.68 1.34 1.01 TPA721DR 296-1951-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Am 99 83 = 66 
TLV3492AIDCNT 296-14055-2-ND | Dual Nanopower Push-Pull TPA721DR 296-1951-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
Output Comparator. 234.50/250 TPA721DGNR 296-7024-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp.... 1.29 1.08  .86 
TLV3494AID 296-14056-5-ND —/ Quad Nanopower Push-Pul TPA721DGNR 296-7024-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1397.50/2,500 
Output Comparator. 2.25 1.80 1.35 TPA731D 296-7025-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND Quad Nanopower Push-Pull with Differential Inputs fou 99 83.66 
‘vacua ren ae Gomparata 14-TSSOP 2.25 1.80 1.40 TPA731DGNR 296-7026-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
}-14057-2-| uad Nanopower Pu: with Differential Inputs 1.29 1.08 86 
Output Comparator .... 14-TSSOP 332.50/250 TPA731DGNR 296-7026-2-ND 700mW Low Volt. Audio P A 
TLV41101DGNR 296-10713-1-ND | High Out/Low Volt Single Rail-to-Rall with Differential Inputs. 1397.50/2,500 
Op Amp with Shutdown... 2 USN Ise aly TPA741D 296-7027-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV4110IDGNR 296-10713-2-ND | High Out/Low Volt Single Ri with Differential Inputs ma 99 83 © .66 
Op Amp with Shutdown... a 2432.50/2,500 TPA741DGNR 296-7028-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV4110IDR 296-12301-1-ND | High Out/Low Volt Single Rail-to-Rail with Differential Inputs 1.29 1.08  .86 
Op Amp with Shutdown...........eee 8-SOIC 1.90 1.52 1.14 = Ean 7 
TLV41101DR 296-12301-2-ND | High Out/Low Volt Single R TON ASAD Tainan Power Amp eERSUREA 
Op Amp with Shutdown 2432.50/2,500 TPA751D 296-10855-5-ND | Low Voltage Audio Power Amp 99 83 66 
TLV41101P 296-15719-5-ND en NaS SHR Rail-to-Rail ap yas Add TPA751DGNR 296-10856-1-ND — | Low Voltage Audio Power Amp 129 1.08 86 
a : 3 ¢ TPA751DGNR 296-10856-2-ND Low Voltage Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TWAT 1IDGNR EE MOAESNE a ebaaedeaoald Hee ee vee TPA751GQSR 296-12691-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 730 104 78 
TLV41111IDGNR 296-10714-2-NO | High Out/Low vol single : : : TPA751GQSR 296-12691-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1665.00/2,500 
eee TPAO102PWP 296-1938-5-ND | 1.5W Stereo Audio Power Amp........24-HTSSOP 2.35 1.88 1.41 
Rail-to-Rail Op Am UES EE) TPAQ102PWPR 296-1938-1-ND —_| 1.5W Stereo Audio Power Amp. 235 188 141 
TLV4111IDR 296-10715-1-ND URIS Rn ORR fae dae sage TPAO102PWPR 296-1938-2-ND __| 1.5W Stereo Audio Power Amp 2444.00/2,000 
TLVA14411IDR 296-10715-2-ND | High Out/Low Volt Singie TPAO103PWP 296-1939-5-ND | 1.75W 3-Channel Stereo Audio 
Rail-to-Rail Op Amp 2972.50/2,500 Power Amp vnuee24-HTSSOP 2.48 1.98 1.49 
TLv41126D 296-2447-5-ND __| Dual High-Drive Op Amp 215 1.72 1.29 TPAO1OSPWPR 296-1939-1-ND) | 1.75W 3-Channel Stereo Audio 
TLV4T120P 296-10716-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Am 215 172 1.29 TPANTOSPWER muro | emrermmmmiam oo TS 
TLV41121D 296-10717-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Am 225 1.80 1.35 Baaararn a4-iITSSOP 9574.00/2,000 
TLV4112IDGNR 296-10718-1-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Am 225 1.80 1.35 P = me 
TLV4112IDGNR 296-10718-2-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Am| 2880.00/2,500 TPAO112PWP 296-2450-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 
TLV41121P 296-10719-5-ND _| High-Out-Drive Dual R/R Op Am 2.25 1.80 1.35 Internal Gain Settings .-24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 
TLV41131D 296-10720-5-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAOT12PWPR 296-2450-1-ND ae pote Amp with oactTssop WEE Cote! 
Op Amp with Shutdown 2.38 190 1.43 nternal gall! Seuings: ne : : : 
TLV4113IDGOR 296-10721-1-ND High-Out-Drive Dual Rail- TPAO112PWPR 296-2450-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Op Amp with Shutdown 238 1.90 1.43 Internal Gain Settings .--24-HTSSOP 2806.00/2,000 
TLV4113IDGQR 296-10721-2-ND | High-Out-Drive Dual Rail- TPAO122PWP 296-2451-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Op Amp with Shutdown 3040.00/2,500 <pAgisoRWER sae Sas aunt ean Serge ‘i rae he 248 1.98 1.54 
TLV4173IN 296-15720-5-ND | High-Out-Drive Dual Ri papoltts bree Audio Power Amp wi 
Op Amp:with Shutdown, ae Aga a8 Internal Gain Settings 24HTSSOP 2.48 1.98 1.54 
TLV41201DGNR 296-10722-1-ND | High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail TPAQ122PWPR 296-2451-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 
Op Amp with Shutdown... 279 224 174 Internal Gain Settings .-.24-HTSSOP 2806.00/2,000 
TLV4120IDGNR 296-10722-2-ND | High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail TPAO132PWP 296-2452-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Op Amp with Shutdown 3905.00/2,500 DC Volume Control... .-24-HTSSOP 3.42) 2.74 2.13 
TPAOOSD12DCA 296-2448-5-ND | 2W Stereo Power Amp.... 9.60 7.68 648 TPAO132PWPR 296-2452-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPAQO5D14DCA 296-2449-5-ND 2W Stereo Power Amp, DC Volume Control... .24-HTSSOP = 3.42) 2.74 2.13 
Upgrade for TPAOOSDO4DCA 8.03 7.12 TPAO132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA032D01DCA 296-2461-5-ND | 10W Monaural Power Amp. 9.45 8.38 DC Volume Control... -.24-HTSSOP 3876.00/2,000 
TPA032D02DCA 296-2462-5-ND 10W Class-D Stereo Audio TPAO142PWP 296-2453-5-ND 2W Stereo Audio Power ‘Amp with 
Power Amp 48-TSSOP 12.08 10.88 9.65 DC Volume Control... -24-HTSSOP 3.42 2.74 2.13 
TPA032D02DCAR 296-2462-1-ND 10W Class-D Stereo Audio TPAO142PWPR 296-2453-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Power Amp 48-TSSOP 12.08 10.88 9.65 DC Volume Control... 24-HTSSOP 3.42 2.74 2.13 
TPA032D02DCAR 296-2462-2-ND 10W Class-D Stereo Audio TPAO142PWPR 296-2453-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Power Amp 48-TSSOP 17908.00/2,000 DC Volume Control.....cccceseeeeee 24-HTSSOP 3876.00/2,000 
TPA032D03DCA 296-2463-5-ND | 10W Monaural Power Amp. 8-HTSSOP 11.50 10.35 9.18 (Continued) 
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mie Digi-Key Price Each ile Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPAO152PWP 296-2454-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2008D2PWP 296-15339-5-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 with DC Volume Control .... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPA0152PWPR 296-2454-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2008D2PWPR 296-17158-1-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 with DC Volume Control... 24-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPAO152PWPR 296-2454-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA2008D2PWPR 296-17158-2-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
with Digital Volume Contro 4-HTSSOP 4590.00/2,000 with DC Volume Control .................. 4590.00/2,000 
TOEDPNP—— ZHSESHO [Sg A Pov eee ee Moe 
ith Digital Volume Contrdl.......... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 -16648-1- . : : : 
Tamezewen —|ameatSNO | Sas do Fone An Treereet  |Becmsgeenn. | aw see ovr ane 135 
with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 2 ela : \ : 3 c 
TPAO162PWPR 296-2455-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp TPA2010D1YZFT 296-16659-2-ND_| 2.5W Audio Power Amp : 217.00/250 
with Digital Volume Control 4590.00/2,000 TPA2012D2RTJR 296-17692-1-ND ay Sere Filter Free Class-D Audio an 
TPAO172PWP 296-7000-5-ND | 2W Stereo Audio Power Am 551 441 3.43 oer Alp * ; : : 
TPAO202PWP 296-1940-5-ND | 2W Stereo Audio Power Am 3.22 258 201 TRA2Ot2DeRTIR ARUN er Free Class-D Audio aemnamran 
TPAQ202PWPR 296-1940-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 3.22 258 2.01 Sete : parva a 
TPAQ202PWPR 296-1940-2-ND | 2W Stereo Audio Power Am 3646.00/2,000 TPAQOI2D2YZHR een Son a bree Glass-D: Audio nes aR dep 
TPAQ211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Am| 1.75 1.40 1.05 a 2: : : : 
TPAO2T1DGNA 296-2456-1-ND | 2W Mono Audio Power Am 175 1401.05 TRA2OT2D2YZHR ATES AND tue Free Class-D Audio AETNOMAIT 
ALAA ee eset aw Mong Audio rout AMD 2240.00/2,500 TPA3001D1PWPR 296-14200-1-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp 5.00 4.00 3.38 
-2457-5- tereo Audio Power Amp wit TPA3001D1PWPR 296-14200-2-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp 6250.00/2,000 
TPAQ212PWPR oo | eee Peas re on 4 Scag TPASOO2D2PHPR aaa Dg OW Glass-D Audio Amp with 
A ee ' DC Volume Control . 6.60 5.28 446 
Select Gain Set/Mux Control... feed 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA3002D2PHPR 296-14201-2-ND | 9W Class-D Audio Amp with 
TPA0212PWPR 296-2457-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 DC Volume Control 4125.00/1,000 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TPA3003D2PFB 296-15037-ND 3W Class-D Audio Amp with 
TPA0213DGQR 296-7001-1-ND 2w Mono Audio Power Amp DC Volume Control 3 6.00 4.80 4.05 
with Headphone Drive. 245 1.97 1.53 TPA3004D2PHPR 296-15038-1-ND | 12W Class-D Audio Amp with 
TPA0213DGQR 296-7001-2-ND 2W Mono Audio Power Amp DC Volume Control 6.50 5.20 4.39 
with Headphone Drive. 3432.50/2,500 TPA3004D2PHPR 296-15038-2-ND | 12W Class-D Audio Amp with 
TPA0222PWP 296-2458-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 DC Volume Control 4063.00/1,000 
Select Gain Set/Mux Contrdl.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA3005D2EVM 296-18924-ND Evaluation Module for TPA3005D: em —- — 
TPAQ222PWPR 296-2458-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA3005D2PHPR 296-17058-1-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 Power Amp 11.80 885 6.64 
TPAQ222PWPR 296-2458-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA3005D2PHPR 296-17058-2-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 Power Amp 3688.00/1,000 
TPA0223DGQR 296-7002-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA3007D1EVM 296-18925-ND Evaluation Module for TPA3007D e273 — — 
with Headphone Drive. 245 197 153 TPA3007D1PW 296-15792-5-ND | 6.5W Audio Power Amp 439 351 273 
TPA0223DGQR 296-7002-2-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA3008D2EVM 296-18926-ND 6278 — — 
with Headphone Driv 3432.50/2,500 TPA3008D2PHP 296-17210-ND 
TPAQ232PWP 296-2459-5-ND _| 2W Stereo Power Amplifier. 3.94 3.15 2.45 Power Amp 48-HTOFP 6.20 4.96 4.19 
TPAO233DGOR 296-7003-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA3100D2PHPR 296-19603-1-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
with Headphone Drive 259 2.07 1.61 Amp NEW!... . 48-HTOFP 7.00 5.60 4.73 
TPA0233DGQR 296-7003-2-ND 2W Mono Audio Power Amp TPA3100D2PHPR 296-19603-2-ND 20W Stereo Class-D Audio Power 
with Headphone Drive... 3622.50/2,500 Amp NEWS... 48-HTOFP 4375.00/1,000 
TPAO242PWP. 296-2460-5-ND _| 2W Stereo Power Amplifier. 3.60 2.88 2.24 TPA3100D2RGZR 296-19423-1-ND gr stereg ase Audio Power Lia ty See 
TPA0243DGOR 296-7004-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp np : : : : ; 
with Headphone Drive 259 207 1.61 TPA3100D2RGZR 296-19423-2-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power ten 
TPA0243DGQR 296-7004-2-ND | 2W Mono Audio Power Amp FoASIDIDOPHE ARS CE pre 
with Headphone Drive. 3622.50/2,500 620 496 4.19 
TEAbeserne ica “rh Secrce jut Power Amp wi TPA3101D2PHP 296-19554-2-ND | 10W Stereo Class-D Audio Power 
gital Volume Control/Memory ....24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
- Amp NEW! 48-HTOFP 1007.50/250 
TPAO253DGQR 296-7006-1-ND | 1W Mong ual Power Amp ‘Gaerne es TPA3101D2RGZR 296-19424-1-ND | 10W Stereo Class-D Audio Power 
wit eau pone Die foe Amp NEW! 48-OFN 6.20 4.96 4.19 
TPAQ2530GQR caouoeah Umm) 1W Mono Audio Power Amp TPA3101D2RGZR ‘| 296-19424-2-ND | 10W Stereo Class-D Audio Power 
with Headphone Drive... 1920.00/2,500 Amp NEW! _...48-QFN 9610.00/2,500 
TPAO312PWP 296-10817-5-ND 2W Stereo Power Amplifier. 2.48 1.98 1.54 TPA3200D1DCP 296-18302-5-ND 20W Mono Digital Input Audio 
TPA1517DWP. 296-7007-5-ND 6W Stereo Audio Power Am 2.50 2.00 1.50 ; 44-HTSSOP 5.90 4.72 3.99 
TPA1517DWPR 296-7007-1-ND 6W Stereo Audio Power Am 2.25 1.80 1.40 TPA4411EVM 296-17385-ND — 62.78 re 
TPA1517DWPR 296-7007-2-ND 6W Stereo Audio Power Amp. 2550.00/2,000 TPA4411MRTJT 296-18278-1-ND 
TPA1517NE 296-7008-5-ND | 6W Stereo Audio Power Am 2.03 1.62 1.22 190 152 144 
TPA2000D1GQCR 296-15638-1-ND | 2W Class-D Filterless Mono TPA4411MRTJT 296-18278-2-ND | 80mW Capless Stereo Headphone 
Audio Power Amp. 2:59 2.07 1.61 Driver 266.00/250 
TPA2000D1GQCR 296-15638-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono TPA4411RTJT 296-17312-1-ND | 80mW 
Audio Power Amp. 3622.50/2,500 Driver. 2.00 1.60 1.20 
TPA2000D1PW 296-7009-5-ND 2W Class-D Filterless Mono TPA4411RTJT 296-17312-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Audio Power Amp. ..16-TSSOP 2.36 «1.89 1.47 Driver. 280.00/250 
TPA2000D1TPWRQ1 = | 296-18920-1-ND 2W Class-D Filterless Mono TPA4411YZHR 296-18666-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 
Audio Power Amp. 16-TSSOP 3.26 2.61 2.03 i 16-DSBGA 1.90 152 1.14 
TPA2000D1TPWRQ1 | 296-18920-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono TPA4411YZHR 296-18666-2-ND 
Audio Power Amp ...16-TSSOP 3698.00/2,000 6-DSBGA 2919.00/3,000 
TPA2000D2PWP. 296-2467-5-ND OW Filterless Stereo Class-D TPA4860D 296-7013-5-ND 1W Mono Audio Power Amp 6-SOIC 1.25 1.00 75 
Audio Power Amplifie 4-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 TPA4861D 296-7014-5-ND | 1W Mono Audio Power Amp 125 100 75 
TPA2000D2PWPR 296-2467-1-ND | 2W Filterless Stereo Cla: TPA4861DR 296-7014-1-ND | 1W Mono Audio Power Amp 125 100 75 
Audio Power Amplifier...... 24-HTSSOP 3.26 _2.61__2.03 Lidl Oe ee ee : : Mano Audio Power Ang 3 1600.00/2,500 
TPA2000D2PWPR 296-2467-2-ND | 2W Filterless Stereo Class-D 7015-1 tereo Audio Power Amp w/Bass 
Audio Power Amplifier... 24-HTSSOP 3698.00/2,000 Boost/DC Volume Control.............. 28-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 
TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND OW Filterless Stereo Class-D TPA6010A4PWPR 296-7015-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
Audio Power Amplifier... 24-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 Boost/DC Volume Control.. 5738.00/2,000 
TPA2000D2PWR 296-13382-2-ND OW Filterless Stereo Class-D TPAG011A4PWP 296-16919-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp. 257 206 1:60 
Audio Power Amplifier...... 24-HTSSOP 3698.00/2,000 Mes Perea ae See Ne ty Stereo Audio ewes yu rte aie 
TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND | 2W Class-D Filterl sbeo (Grey ets; AMUlo ower Amp. es 
is Buseea : TPA6OT7A2PWPR | 296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 208 1.66 1.25 
Audio Power Amp. 32-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 7 
eres 0G TPA6O17A2PWPR 296-12506-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 2158.00/2,000 
TPA2001D1PW 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono : . 
; : TPA6O20A2RGWR 296-18667-1-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 
Audio Power Amp....... .16-TSSOP) 1.88 1.50 1.13 Power Amp 259 207 4.61 
TPAZO01D2FWP eoueoc eNom) 1W Class-D Stereo Audio | TPAGO20A2RGWR —*| 296-18667-2-ND _| 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 
Power Amp 4-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 Power Amp 4347.00/3,000 
OUD NPR Re pc ce eee Ausio bya Se ea TPAGODIAAN 296-16249-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 210 168 1.26 
+pA200DSPWER srearcoomn Tein Sia ci : : ‘ TPA6O3OA4PWP 296-13866-5-ND | 3W Stereo Audio Power Amp 315 252 1.96 
is aA SRO-AUaLD diTeSOP ea TPA6100A2DGKR 296-7016-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Am 135 113 90 
sr pRDOOED DEH asain AeA "eesop Melee 00 aon TPAG100A2DGKR 296-7016-2-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp -MSOP 1462.50/2,500 
TRUST ERR SSO HAW Gee ato Pee P Soy as TPA6100A2DR 296-7017-1-ND___| 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1.05 88 70 
; i Se wiaese) AUdIO Towel AMP: ; : : 2 TPA6100A2DR 296-7017-2-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1137.50/2,500 
TPA2005D1DRBR 296-15131-2-ND | 1.1W Class-D Audio Power Amp..... 1911.00/3,000 TPAG101A2D 296-7018-5-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp B-S0lc 1.05 88 70 
TPA2005D1GQYR 296-15073-1-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio TPAG101A2DGKR 296-7019-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp -MSOP 1.35 143 90 
Power Amp..... - IS-VFBGA 1.47 1.23.98 TPAG101A2DGKR 296-7019-2-ND | S0mW Ultra-LV Audio Power Amp -MSOP 1462.50/2,500 
TPA2005D1GQYR 296-15073-2-ND —_| 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio TPAG102A2D 296-7020-5-ND —_| 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1.05 88 70 
Power Amp... + 1S-VEBGA 1592.50/2,500 TPAG102A2DGKR 296-7021-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp.......8-MSOP 1.35 113 90 
TPA2005D1ZQYR 296-18921-1-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1462.50/2,500 
Power Amp..... ie 147 1.23 98 TPA6110A2DGN 296-10843-5-ND | 150mW Stereo Power Amp.. nh CS ies 
TPA2005D1ZQYR 296-18921-2-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio TPA6111A2DGN 296-10845-5-ND | 150mW Stereo Power Am ieee eee 
Power Amp... 1592.50/2,500 TPA6111A2DR 296-10846-1-ND | 150mW Stereo Power Amp.. 1331.06 80 
TPA2008D2EVM 296-18922-ND Evaluation Module for TPA2008D2 e278 — — (Continued) 
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XAS INSTRI N AMP Part No. Part No. Description 1 25 100 
= : CDC351DW 296-6703-5-ND _| Tri-State 3.3V Clock Driver 941 848 7.52 
a Digi-Key a Price Each CDC351IDB 296-15849-5-ND —_ Tri-State 3.3V Clock Driver 10.83 9.75 8.65 
Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 CDC3511DW 296-15850-5-ND Tri-State 3.3V Clock Driver 10.83 9.75 8.65 
TPA6111A2DR 296-10846-2-ND | 150mW Stereo Power Amp. 910.00/2,500 CDC391D 296-6704-5-ND 1-6 Clock Driver w/Selectable Polarity..16-SOIC 680 5.44 4.59 
Teen eile ay {som Stereo pou Amp. eee Hae CDC509PWR 296-6705-1-ND___[3.3V PLL Clock Driver. 24-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
2 -2-| im ereo Power Amp. - . | 91 ) i 
TPAG120A2DWP 296-16920-5-ND | High Fidelity Headphone Amp. 428 3.42 "2.66 CbGsOaEWR Pocgense Dim &3V PLL Glock Drive a USSOF 120100, 27000 
y CDC536DB 296-6707-5-ND —_/3.3V PLL Clock Drive 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
TPA6120A2EVM 296-18927-ND Evaluation Module for TPA6120A2. 12684 — — CDCca36DBR 996-6707-1-ND  133V PLL Clock Drive >BSSOP 450 360 280 
5 ala i 5. }-6707-2-| 7 lock Drivel | 5100. \ 
TPA6203A1DGNR 296-19604-1-ND Audio Power wre eae CDC536DBR 296-6707-2-ND | 3.3V PLL Clock D 28-SSOP 100.00/2,000 
: : : CDC582PAH 296-6708-5-ND __[3.3V PLL Clock Drive 52-TOFP 8.33 7.50 6.65 
ice ea eRETDEAM CDCSB6PAH 296-6709-5-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 2-TOFP 9.33 840 7.45 
TeaszosarcavA__| 296-12758-1-ND_|1.25W Mono bi 129408 86 | Cocszan. —faaparta-snD | 1SaMMe Clock Synteszerirver.-S6-SS0P 385 308 240 
TPAG203A1GQVR 296-12753-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp .. 7397.50/2,500 cDC925DL 996-6715-5-ND |133MHyz Clock cvethesier Driver BESSOP 545 436 339 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-1-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp .. 1.29 108 86 cee Ee | , ; % : : ; 
' : CDC930DL 296-15611-5-ND _|133MHz Diff. Clock Syn./Driver. 56-SSOP_ 2.68 2.15 1.67 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp .. 1397.50/2,500 cpces0DGG Feet 153MEc Diff. Clock Syn (Dri a-TSS0P Ee 
TPAG204MDRBR ‘| 296-17059-1-ND | 1.7W Diff. Audio Power Amp 192 1.44 1.08 E eeaenes eit: Glock Syn JD rer # oS eae 
TPAB204M1DRBR _| 296-17059-2-ND _|1.7W Diff. Audio Power Am 1842.00/3,000 Coe Boece mm coe Clock Synthesizar/Driver..... 10-8807 amet 
TESCO EVM peg eee NDA Evaluation Module for TPAG204A1. CE ee ea CDC2351DB 296-12628-5-ND |TH-St 3.3, 1-10 Line Clock Driver... 24-8S0P 866 7.80 692 
TRAB2 THAI DGN aig Seccgeg toma &:1W Mono Diff. Audio Power Amp an mee cDC2351DW 296-6680-5-ND __|Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver... 24-SOIC_ 866 780 6.92 
TPA6211A1DRBR 296-17101-1-ND —_|3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 1.30 1.04 78 roe : : : : 
TPA6211A1DRBR 296-17101-2-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 1998.00/3,000 CDC2351QDB 296-9434-5-ND Tri-State 1-10 Buffer Clock Driver 24-SSOP 10.16 9.15 8.12 
TPA6211A1EVM 296-18929-ND Evaluation Module for TPA6211A1. 78 — — COeRe Neb WE pave hn Ube A a eee ae Syaeean es eh ee 
TRF1123IRTMR 296-18253-1-ND [2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 950 7.60 6.42 pooelacs Molale s. WOCK DIWVer. i utes 
TRF11231RTMR 296-18253-2-ND |2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 17670.00/3,000 COC2509CPW 296-15080-5-ND —_/3.3V PLL Clock Driver: 4-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
TRF1223IRTMR 296-18254-1-ND  |3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 8.33 7.50 665 CDC2509CPWR 296-6683-1-ND__|3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
TRF1223IRTMR 296-18254-2-ND 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 18225.00/3,000 CDC2509CPWR 296-6683-2-ND _/3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 5202.00/2,000 
UA741CD 296-11106-5-ND _| General Purpose Op Amp. AO 322A CDC2510APWR 296-6684-1-ND ‘| 3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 11.60 9.28 7.83 
UA741CDR 296-15051-1-ND General Purpose Op Amp 40 32 24 CDC2510APWR 296-6684-2-ND 3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 14326.00/2,000 
UA741CDR 296-15051-2-ND General Purpose Op Amp 270.00/2,500 CDC2510BPWR 296-6685-1-ND 3.3V PLL Clock Drivel 8-TSSOP 11.60 9.28 7.83 
UA741CP 996-11107-5-ND General Purpose Op Amp. 40 Sp ay CDC2510BPWR 296-6685-2-ND 3.3V PLL Clock Drive: 8-TSSOP 14326.00/2,000 
UA747CN 296-12963-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 96 80 64 CDC2510CPW 296-6686-5-ND _/3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 459 3.68 2.86 
UC31780P 296-12754-5-ND _| Full Bridge Power Amp 5.90 4.72 3.99 CDC2510CPWR 296-6686-1-ND /3.3V PLL Clock Driver. 24-TSSOP 459 3.68 2.86 
UC3901D 296-11338-5-ND | Isolated Feedback Generato! 461 369 2.87 CDC2510CPWR 296-6686-2-ND 3.3V PLL Clock Drive 5202.00/2,000 
UC3901N 296-11339-5-ND _| Isolated Feedback Generato! 4.61 3.69 2.87 oes ee a oe Rey aT pone Diva Loree fae 
VCA810AID 296-17491-5-ND High Gain Adjust Range, Wideband, 5 5 B25 E jock Drivel .00/2, 
Voltage Controlled Amp 12.50 11.25 9.98 CDC2516DGGR 296-6687-1-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 5.52 442 3.73 
VCA8101D 296-17317-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband, CDC2516DGGR 296-6687-2-ND _/ Tri-State 3.3V PLL Clock Driver. 6900.00/2,000 
Voltage Controlled Amp... 9.58 8.63 7.65 CDC2582PAH 296-6689-5-ND /3.3V Clock Driver... 8.33 7.50 6.65 
VCA2611¥/250 296-15778-1-ND | Dual Variable Gain Amp CDC2586PAH 296-6690-5-ND —_/ Tri-State 3.3V PLL Clock Driver. 933 840 7.45 
with Low Noise Preamp.... 17.03 15.89 14.76 CDC5801ADBOR 296-19401-1-ND Low Jitter Clock Multipler/ 
VCA2611Y/250 296-15778-2-ND | Dual Variable Gain Amp Divider NEWE.... 590 472 3.99 
with Low Noise Preamp... 48-TOFP 3617.75/250 CDC5801ADBOR 296-19401-2-ND — | Low Jitter Clock Multipler/ 
VCA2612¥/250 VCA2612YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TOFP 20.63 19.25 17.88 Divider NEW!... y 9145.00/2,500 
VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp 4382.75/250 CDC5801DBQ 296-13774-5-ND —_| Low Jitter Clock Multiplier/Divider 5.96 4.77 4.03 
VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp 16.95 15.82 14.69 CDC5806PW 296-17107-5-ND —_| Three PLLs Based Clock Generato 484 3.87 3.01 
VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp 3602.00/250 CDC7005-EVM 296-17044-ND Evaluation Module for CDC7005 Series .........— 25496 — — 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250CT-ND Duet anal Gall Amp teat ASH AB CDC7005GVAT 296-17399-1-ND _|3.3V High PerformanceClock Synthesizer/ 
veAbeiavioeo MOOeTY PEGE Dial Vanatle Gain : : : Jitter Cleaner ..64-BGA 15.00 14.00 13.00 
Hal Vvaiabie eal Amp CDC7005GVAT 296-17399-2-ND — |3.3V High PerformanceClock Synthesizer/ 
With Input Buffer. 29s Sa250) Jitter Cleaner -. 64-BGA 3187.50/250 
VCA2615RGZT 296-19304-1-ND Tati Variable Gain Amp janine CDC7005RGZT 296-18220-1-ND — /3.3V High Performance Clock Synthesizer/ 
Ps sean : : : Jitter Cleaner 48-QFN 16.50 15.40 14.30 
VGA261SRGZT EOCaIe3 0-2 ag Oual Low Noise Variable Gain Amp CDC7O05RGZT 296-18220-2-ND _|3.3V High Performance Clock Synthesizer/ 
with Preamp ABSHMCMASY Jitter Cl 48-QFN 3506.25/250 
VCA2616YT VCA2616YT-ND Dual Variable Gain Amp rer. {s/GAnee _ e 
i ‘ CDC7005ZVAT 296-15744-1-ND 3.3V High PerformanceClock Synthesizer/ 
with Low Noise Preamp 17.03 15.89 14.76 4 
VCA2617RHBT 296-18347-1-ND | Dual Variable Gain Am 1458 13.13 11.64 eocroneriAt RSET eae a mois TEN SER Tee 
VCA2617RHBT 296-18347-2-ND | Dual Variable Gain Amp ... 2789.00/250 hate 4 ? 
VCA2618YT 296-14062-1-ND | Dual Variable Gain Amp sitter Cleaner 84-BGA 3506.25/250 
with Input Buffer 15.41 13.88 12.31 CDCF2509PW 296-15356-5-ND  /3.3V PLL Clock Drive 4-TSSOP 7.12 570 481 
VCA2618YT 296-14062-2-ND Dual Variable Gain Amp CDCF2510PW 296-6718-5-ND 4-TSSOP 7.12 5.70 4.81 
ce ee | oe pe SS, | Matte 
VCA2619YT 296-19047-ND Dual Variable Gain Am 15.41 13.88 12.31 ae ee 0 . ee 
VCA8613YT 296-15991-5-ND 38.10 35.56 33.02 CDCF5801DBQ 296-18405-5-ND Clock Multiplier with Delay Control and 
SBATOO1 LI-501-ND Aid ees ee Phase Alignment. ea 6.96 4.77 4.03 
CDCFR83ADBQ 296-18599-5-ND  |533MHz Direct Rambus™ Clock 
Generator. 428 342 2.66 
AUDIO : BB, i 
% TEXAS INSTRUMENTS VOLUME CONTROL eee ee es ae 3.82 344 2.68 
Tale Digi-Key Price Each CDCLVD110VF 296-13712-5-ND Programmable Low Voltage 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 Clock Driver 2-LOFP 9.35 8.42 7.47 
PGA2310PA 296-19113-5-ND _ | Stereo Audio Volume Control................ 16-Dip 1658 14.93 13.24 CDCLVPTIOVE eA) eee Coe oaeoune armen 
PGA4311U PGA4311U-ND 4-Channel Audio Volume Control 28-SOIC 991 893 7.92 hein ; ; : 
x : ; ‘ CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND Clock Buffer with Prog. Divider 830 6.64 5.61 
PGA4311UA PGA4311UA-ND | 4-Channel Audio Volume Control 28-SOIC 11.75 10.58 9.38 ater 296-17045-2ND | Clock Butter with Prog, Divider Reise 
CDCM1804RGET 296-18094-1-ND  /1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
BUS LVCMOS Output and Programmable 
id TEXAS INSTRUMENTS SOLUTIONS Divider is .-24-QFN 10.08 9.08 8.05 
TL. Digi-Key Pries Eatin CDCM1804RGET 296-18094-2-ND ane chet Bi Plus Add aa 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Divider UEpULANG Frogrammane >i OF eeRRnEEE 
Clock Drivers CDCM1804RTHT 296-17928-1-ND  /1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
CDC111FN 296-6675-5-ND 3.3 Differential Clock Driver... 28-PLCC 12.83 11.55 10.25 LVCMOS Output and Programmable 
cDC203DW 296-6676-5-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driv 20-SOIC 6.90 5.52 4.66 Divider es . 10.08 9.08 8.05 
cDC203DWR 296-6676-1-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Drive 20-SOIC 6.90 552 4.66 CDCM1804RTHT 296-17928-2-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 
CDC203DWR 296-6676-2-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driv 20-SOIC 8626.00/2,000 LVCMOS Output and Programmable 
cDC204DW 296-6677-5-ND _| 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 6.00 4.80 4.05 Divider... f 1928.50/250 
CDC204DWR 296-6677-1-ND _|6-Bit Inverter/Clock Drive 20-S0IC 6.00 4.80 4.05 CDCM7005RGZT 296-18208-ND 3.3V High Performance Clock 
CDC204DWR 296-6677-2-ND 6-Bit Inverter/Clock Drive: 7500.00/2,000 Synthesizer/Jitter Cleaner 17.78 16.59 15.41 
cDCc208DW 296-6678-5-ND Dual 1-to-4 Clock Driver 8.20 6.56 5.54 CDCM7005ZVAT 296-18221-1-ND _[3.3V High Performance Clock 
CDC318ADL 296-1383-5-ND 1-18 Line Clock Driver 3.11 249 1.94 Synthesizer/Jitter Cleaner 17.78 16.59 15.41 
CDC319DB 296-17640-5-ND 1-10 Line Clock Driver 3.22 2.58 2.01 CDCM7005ZVAT 296-18221-2-ND 3.3V High Performance Clock 
CDC328AD 296-6693-5-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity. 7.10 568 4.80 Synthesizer/Jitter Cleaner 3777.25/250 
CDC328ADR 296-6693-1-ND —_| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 740 5.68 4.80 CDCP1803RGET 296-18095-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC328ADR 296-6693-2-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity. 11005.00/2,500 Programmable Divider. 7.00 560 4.73 
CDC328ADBR 296-6694-1-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 7.10 568 4.80 CDCP1803RGET 296-18095-2-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC328ADBR 296-6694-2-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity. 8876.00/2,000 Programmable Divider............... 1137.50/250 
CDC329AD 296-6696-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 620 496 4.19 CDCP1803RTHT 296-17880-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC337DW 296-6697-5-ND 1-8 Clock Driver with Clear 8.40 6.72 5.67 Programmable Divider................ 7.00 560 4.73 
CDC339DB 296-6698-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear .. 7.00 5.60 4.73 CDCP1803RTHT 296-17880-2-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer with 
CDC339DBR 296-6698-1-ND 1-8 Clock Driver with Clear .. 7.00 560 4.73 Programmable Divider... 1137.50/250 
CDC339DBR 296-6698-2-ND__| 1-8 Clock Driver with Clear .. 8750.00/2,000 CDCR61APW 296-14633-5-ND  |Rambus™ Clock Generator. 302 242 188 
CDC339DW 296-6699-5-ND [1-8 Clock Driver with Clear .. 7.00 5.60 473 CDCR81DBQR 296-6720-1-ND | Direct Rambus™ Clock Generato 470 377 293 
cDC340DW 296-6700-5-ND | 1-8 Clock Driver with Tight AC Spe 8.40 6.72 5.67 CDCR81DBQR 296-6720-2-ND | Direct Rambus™ Clock Generato 6582.50/2,500 
cDC341DW 296-6701-5-ND —_| 1-8 Clock Driver with Tight AC Spe 9.00 7.20 6.08 CDCR83ADBQ 296-18600-5-ND  /400MHz Direct Rambus™ Clock 
CDC351DBR 296-6702-1-ND —_| Tri-State 3.3V Clock Drivel 941 848 7.52 Generator. . 374 2.99 2.33 
CDC351DBR 296-6702-2-ND _| Tri-State 3.3V Clock Drivel 13956.00/2,000 (Continued) 
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Tele Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CDCR83DBQ 296-12165-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller....100-LQFP 8.61 7.76 6.88 
Clock Generator... 3.74 2.99 2.33 TSB14AA1AIPFB 296-15048-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 14.24 12.83 11.38 
CDCU877AGQLT 296-16826-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 4.56 3.85 TSB14AA1APFB 296-14214-5-ND | 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 9.83 8.85 7.85 
CDCU877AGQLT 296-16826-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 926.25/250 TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TQFP 10.83 9.75 8.65 
CDCU877ARHAT 296-19539-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver NEW! 5.70 4.56 3.85 TSB15LV01IPFC 296-15678-ND High Performance Link Layer... 9.06 7.25 6.12 


CDCU877ARHAT 296-19539-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver NEW! 926.25/250 TSB41AB1GQE 296-15735-ND One-Port Cable Transceiver/Arbite! 3.38 2.70 2.10 
CDCU877ARTBT 296-16827-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 4.56 3.85 TSB41AB1 PAP 296-11074-ND One-Port Cable Transceiver/Arbite 3.38 270 2.10 
CDCU877ARTBT 296-16827-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 926.25/250 TSB41AB1PHP 296-11075-ND One-Port Cable Transceiver/Arbite 3.38 270 2.10 
aa eee Feeesay Tey eRCRCGHEe 5.70 Garett TSB41AB2P AP 296-11076-ND | Two-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-HTOFP 4.16 3.33 2.59 
-16828-2- : . E TSB41AB1ZQE-64 | 296-19564-ND _| IEEE 1394a-2000 One-Port Cable 
CDCU877BZQLT 296-18287-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 4.56 3.85 296-19564-ND Transceiver/Arbiter NEW........ 3.38 2.70 2.10 
Coc ace eae 1 Ee cosenee 570 aa fe TSB41AB3IPFP 296-13422-ND _| IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 
cDCU877GQLT 296-16758-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 926.25/250 acpi AaanED area tee ieeedgaa pone tbat Gauls BO-HTOEP ema 
COCU877RHAT 296-18645-1-ND_| 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 __4.56_3.85 Transceiver/ArbItEr ......ssesrcecee 80-HTOFP 6.00 4.80 4.05 
CDCU877RHAT 296-18645-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 926.25/250 TSB41BA3ATPFPEP | 296-18178-ND _| IEEE 1394b Three-Port Gable 
CDCU877RTBT 296-16759-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 4.56 3.85 Transceiver/Arbiter ....ssesteesen 80-HTOFP 49.46 46.16 42.87 
cDCU877RTBT 296-16759-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 926.25/250 
CDCU877ZQLT 296-16760-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver. 5.70 456 3.85 SBA IBASEE EE EEA EECA GREP MEW wen 858 AGG 
eDEUS E2001 eoCalGZ60.2:N DMEM 1-8V PLL Glock Driver. Suess TSB41LVO4APFP 296-11078-ND _| Four-Port Cable Transceiver/Arbiter . 1083 975 8.65 
CDCV304PW 296-12420-5-ND | 140MHz GP PCI-X Clock Buffer . 2.36 1.89 1.47 TSB41LVOGAPZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter... 100-HTOFP 10.66 9.60 8.52 
pace ancae Se eaNn Sey PLE Bae ae ae ae TSB42AC3PZT 296-16848-ND _| 1394 Link Layer Controller 100-TOFP 10.83 9.75 8.65 
opeveeoueck Soe OEM SAN BLL Clad met : : ; TSB42AAQIPZT 296-13618-5-ND | StorageLynx 1394 Link Layer Controller 
: ek Driver. SEEMED for ATA/ATAPI Storage Products.......100-TOFP 9.83 8.85 7.85 
cDCVEs0IDGG 296-14164-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver with ge Products... ; Heh 
Site Serta ltertace.. Beh aan art TSB43AB21AIPDTEP | 296-18179-ND _ Integrated 1394a-2000 OHCI 
COCVESSIPW 296-14305-5-ND | 2.5V, 1:4 PLL Clock Drive Pemeetmee) | ocprapoiapot EO Pha inlae coe 126 TOF eae 
CDCV55PW 296-12200-5-ND | 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 259 207 1.61 y nike taver Control 126-TOFP BEG aEIG 
CacaesrWa 996-12000-1-ND | 2.8V, 1:4 PLL Glock Drive A) Om AIG, TSB43AB22APDT 296-12569-ND | 1394a Link Layer Controller...........128-TOFP 6.50 5.20 4.39 
cocvassPwA Be ESTONIGM 25V 4:4 PLL Clack Drive 2932.00/2,000 TSB43AB23IPDTEP | 296-19531-ND —_| Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link 
CDCV857ADGG 296-11575-5-ND _ |2.5V PLL Clock Driver. 5.36 4.29 3.34 Fayer Controle NEWT 128-TORP ee 
epEVASTADGGR SOGHASTEECNIIMMM| 2 BV PLL Clock Driver, CaCO TSB43AB23PDT 296-12408-ND —_| IEEE-1394 Controller. 128-TOFP 7.26 5.81 4.91 
CDCV857ADGGR 296-11575-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 6070.00/2,000 TSBA43AB23PDTG4 ea eer “Citi BRYAN 18-Torp Wee eTGT 
CDCV857AGQLR 296-13775-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 587 470 3.66 : = d Hal aa 
CDCV857AGQLR 996-13775-2-ND _|2.5V PLL Clock Driver. 3263.00/1,000 TSB43AB23PGE 296-14328-ND | OHCI Phy/Link Layer Controller........144-LOFP 7.26 5.81 4.91 
CDCV857BDGG 296-14165-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 5.98 479 4.04 TSB43CB43APGF 296-14329-ND ene” with Streaming ve Lor eee 
CDCV857BGQLR 296-15358-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 646 5.17 437 udio ae Ue 4 ASSES 
CDCV857BGQLR 296-15358-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 4038.00/1,000 TSBB1BA3PFP 296-14215-S-ND | 1394b Three-Port Cable 
CDCV857BIDGG 296-13857-5-ND 2.5V PLL Clock Driver. 694 556 4.69 Transceiver/Arbiter ..........e-ceesees 80-HTQFP 9.25 8.33 7.39 
CDCV857DGGR 296-6722-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 7.04 5.64 4.76 TSB82AA2|PGEEP 296-18180-ND OHCI-Lynx 1394b Link Layer 
cDCV857DGGR 296-6722-2-ND___| 2.5V PLL Clock Driver. 8800.00/2,000 Controller . 144-LOFP 48.93 45.67 42.41 
CDCVFI11FN 296-12421-5-ND | 1:9 Diff. LVPECL Clock Driver . 7 11.63 1047 9.29 TSB82AA2PGE 296-14445-ND OHCI-Lynx 1394b Link Layer 
CDCVF310PW 296-17358-ND 2.5V-3.3V High-Performance Clock Controller. 144-LOFP 11.11 10.01 8.88 
461 369 287 Pci 
CDCVF857DGG 296-16634-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 5.98 4.79 4.04 PCI1510GGU 296-12730-ND Single Slot CardBus Controller.............144-BGA 6.16 4.93 4.16 
CDCVF857GQLR 296-16989-1-ND__| 2.5V PLL Clock Driver. 6.46 5.47 4.37 PCI1510PGE 296-12731-ND Single Slot CardBus Controller. 144-LOFP 6.16 4.93 4.16 
CDCVF857GQLR 296-16989-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 4038.00/1,000 PCI1510ZGU 296-15728-ND _| Single Slot CardBus Controller. 44-PBGA 6.16 4.93 4.16 
CDCVF857RHAT 296-18288-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 712 5.70 4.81 PCI1520GHK 296-12279-5-ND | PC Card Controller -209-BGA 7.44 596 5.03 
CDCVF857RHAT 296-18288-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver. 1157.00/250 PCI15201GHK 296-16944-ND __| PC Card Controller .208-BGA 8.20 6.56 5.54 
CRE VER ca Feec Cosa Fe bleClonk Bier De ee PCI15201PDV 296-16945-ND _| PC Card Controller 208-LOFP 8.20 6.56 5.54 
-16635-2- : . : PCI1520PDV 296-12280-5-ND | PC Card Controller 7.44 5.96 5.03 
CDCVF2310PW 296-12019-5-ND | 2.5-3.3V, 1:10 General Purpose High PCI1520ZHK 296-16918-ND —_| PC Card Controller... 7.44 5.96 5.03 
Power Clock Buffer s 461 369 287 PCI2040GGU 296-9633-5-ND —_| PCI-to-DSP Bridge Controle 15.83 14.77 13.72 
CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND | 2.5-3.3V, 1:10 General Purpose Hig PCI2040PGE 296-9634-ND PCI-to-DSP Bridge Controle 15.83 14.77 13.72 
Power Clock Buffer ne 461 3.69 2.87 PCI2050BGHK 296-15213-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge. 15.83 14.25 12.64 
CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND | 2.5-3.3V, 1:10 General Purpose Hig! PCI2050BPDV 296-14347-ND —_| 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge. 15.83 14.25 12.64 
Power Clock Buffer 5228.00/2,000 PCI2050BPPM 296-15344-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge. 15.83 14.25 12.64 
CDCVF2505D 296-6723-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver. 178 142 1.07 PCI2060ZHK 296-19316-ND PCI to PCI Bridge NEW! 15.83 14.25 12.64 
CDCVF2505PW 296-9437-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver. 178 1.42 1.07 PCI2250PCM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridge. 10.16 9.15 8.12 
coevtecocey, (BREET oMN oc out ctx once Remcemeen| | Pol2sorcr 296-9640-ND | 32-Bit, 33MHz PCI+to-PCI Bridge. 10.16 915 8.12 
CDCVF2509PWR _| 296-6724-1-ND__|3.3V PLL Clock Driver. 482 3.86 3.00 Bole MAZtik ad or cytherea Qencte oca-paca MRARCRE eRe 
- — - - - -Port ink-Layer Controller....209- R i h 
aie Seen aa an cae pee 1 Ber PCI4510GHK 296-13623-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHCI 
-18407-5- ; iver. ‘ 86 3 2-Port PHY/Link Layer Controller ...209-PBGA 11.40 10.26 9.10 
Cocvr2stopWR | 2968725-1.ND | 3.3V PLL Clock Driver. 482 383 300 | POMSTOPDV 296-8365-ND PC Card and integrated 1384a-2000 OHCI 
CDCVF2510PWR | 296-6725-2-ND__|3.3V/ PLL Clock Driver. 5458.00/2,000 seine reck merc a Tc. a 
CDCVF25081D 296-12270-5-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Drive 268 215 1.67 i on : aie 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND | 3.3V. 1:8 PLL Clock Drive 268 215 1.67 pGlsS20GHK poo 0G ND Peon OH cean 
CDCVF25081DR 296-12270-2-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Drive 3747.50/2,500 PHY/Link Layer Controller 957-RGA WISOaRE RESTO 
cDCVF25081PW 296-12271-5-ND | 3.3V, 1:8 PLL Clock Drive 268 215 1.67 : : : ee 
CDCVF25081PWR _| 296-12271-1-ND _| 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver 268 215 1.67 PCI7A11GHK 296-17244-ND —_| PC Card Controller 16.68 15.57 14.46 
CDCVF25081PWR | 296-12271-2-ND |3.3V, 1:8 PLL Clock Drive 3034.00/2,000 Sena pagel PC Card Controlter Wa) ei ies 
CDCVF25084PW 296-15081-5-ND | 3.3V, 1:8 Zero Delay (PLL)xd 7621GHK 296-17307-ND Six-Function PCI Controlle 19.25 17.97 16.68 
Clock Multiplier 551 441 3.43 PCI7621ZHK 296-17308-ND Six-Function PCI Controller... 19.25 17.97 16.68 
ater ULE Auaio System Muttciock ; ae XI02000AZZZ 296-19569-ND _| PCI Express to PCI Bridge NE 22.43 20.93 19.44 
Generator (PLL)... 459 368 2.86 x10200062Z 296-18641-ND _| PCI-Express Bridge 22.43 20.93 19.44 
PLL1705DB0 296-13605-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator .. 293 234 1.82 X102000222 pacgteoa-aN ois) PCI-Express Bridge : 2258) BEE er 
PLL1706DB0 296-13606-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator. 293 234 1.82 xIO2200AGGW Boba OUN ig) PCI Express to PCI Translation 
PLL1707D80 296-14182-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator... 3.15 252 1.96 Bridga NEWT... ven VIB-BGA E2258 SATO T E857 
PLL1708DB0 296-14183-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator... 3.15 252 1.96 XI02200AZGW 296-19567-ND) "| PCI Exprass to PC! Translation 
TB5D1MD 296-15747-5-ND | Quad Differential PECL Driver . 12.00 10.80 9.58 Bridga NEWT... wrens WIBBGA E22 SS2NOMTOT 
TB5D1MDW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Driver . 12.00 1080 958 X1022002GW 296-19486-ND PCI Express to PCI Translation 
TBS5D2HD 296-15749-5-ND | Quad Differential PECL Driver. 12.00 10.80 9.58 Bridge NEWS .... ~ 176-BGA 22.58 21.07 19.57 
TB5D2HDW 296-15750-5-ND | Quad Differential PECL Driver. 12.00 1080 9.58 PECL 
TB5R3D 296-19322-5-ND | Quad Diff. PECL Receiver NEW! 16-SOIG 14.41 12.98 11.51 TB3R1D 296-15945-5-ND | Quad Differential PECL Receiver........... 16-SOIC 14.41 12.98 11.51 
TBSR3DW 296-19323-5-ND _| Quad Diff. PECL Receiver NEW! 16-SOIC 14.41 12.98 11.51 TB3R2D 296-15946-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 14.41 12.98 11.51 
1EEE1394 TB5R1D 296-15947-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 10.80 9.58 
TSBI2LVOIBIPZTEP | 296-18175-ND | IEEE 1394-1995 High Speed, Serial Bus TB5R1DW 296-15948-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 1080 9.58 
Link Layer Controller... 100-POFP 26.20 24.46 22.72 TBSRILDW 296-17535-5-ND _| Quad Differential PECL Receiver 12.00 10.80 9.58 
TSB12LV01BPZT 296-11062-ND | High Performance Link Laye 100-TOFP 14.88 13.40 11.88 TB5R2D 296-15949-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 1080 9.58 
TSB12LV26PZT 296-11065-ND | Open Host Controle! 100-TOFP 7.96 6.37 5.38 TBSR2DW 296-15950-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 10.80 9.58 
TSB12LV32IPZ 296-11066-ND | General Purpose Lin TB5T1D 296-16689-5-ND | Dual Diff. PECL Driver/Receiver 12.00 10.80 958 
Controller. 100-LOFP 9.41 8.48 7.52 TBST1DW 296-16690-5-ND _ | Dual Diff. PECL Driver/Receiver 12.00 10.80 958 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Tae Digi-Key Price Each 
EXAS INSTRU E cc Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
im ma reo, | scion (seas oe 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Lim2g02PWR 296-6600-2-ND . 280.00/2,000 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps CCD Signal LM2902QDRQ1 296-1681 4-1-ND 48 Bis) oye 
Processor/Digitizer 5.90 4.72 3.99 Lm2g020DRQ1 296-16814-2-ND 390.00/2,500 
TLva90-21PFB coca 1051 21Msps CCD Analog BIR 40g a8 TM2903AVODRQ1 | 296-18444-1-ND | Dual Differential Comparator. 60 45 34 
3 ree = : ; : LM2903AVQDRQ1 296-18444-2-ND | Dual Differential Comparator. 487.50/2,500 
ThvOe0;28°68 cecal) (2-BiL 2eMsps CCD Analog Gey GER ARE LIM2g03AVOPWRO1 | 296-17790-1-ND | Dual Differential Comparator. 60 45 34 
Tiveo0-40Pre POREOZACENIDT T0-Bit 40Msos GGD Anal : : : LM2903AVQPWRQ1 | 296-17790-2-ND | Dual Differential Comparator. 400.00/2,000 
HE, GORMSps nalog LM2903D 296-1012-5-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 50 40 30 
Front End 48-TOFP 7.60 6.08 5.13 : 
TSC2000IPW TSC2000IPW-ND | Prog. Touch Screen Controller.........20-TSSOP 5.29 4.23. 3.29 LM2903DGKR 296-16806-1-ND)9))/ Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. SOE Opes) 
VSP10T21PFB 296-12701-ND —_| Video Signal Processor/Digitizer. 7.20 5.76 4.86 LM2903DGKR 296-16806-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 337.50/2,500 
VSP1221PFB 296-12296-ND LP CCD Signal Processor. 7.50 6.00 5.07 Teer eae Dual pa raat int uy 50 Pan eae 
veetiapaY pocalepecaea amg) CCD Vertical Diver tor Digital Am @ma Ges LM2903P 296-6601-5-ND [Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 50.40.30 
VSP2000Y VSP2000Y-ND CCD Signal Processor for Pipes ae un maa a Popa me Jann 50 Pe eae 
Digital Cameras .......... 992 7.94 670 -17322-2- ual Diff. Comparator, Ind. Temp. .00/2, 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 10-Bit 20MHz, Digital Camera LM2903PWR 296-6602-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. -50 40 30 
CCD Signal Processor. 1416 12.75 11.31 LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 280.00/2,000 
VSP2212V VSP2212Y-ND 72-Bit, 20MHz, Digital Camera LM2903QDRQ1 296-15183-1-ND__| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 48.3627 
CCD Signal Processo! 15.98 14.91 13.85 LM2903QDRQ1 296-15183-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 390.00/2,500 
VSP2230Y VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera C LM29030PWRQ1 296-16942-1-ND | Dual Differential Comparator. we 36 OF 
Signal Processor 15.23 14.21 13.20 LM2903QPWRQ1 296-16942-2-ND Dual Differential Comparator. 320.00/2,000 
VSP2232Y VSP2232Y-ND 12-Bit Digital Camera CCD LM2903VQDRQ1 296-19541-1-ND | Dual Differential Comparator NEW! 56 AD 2 
Signal Processor 18.38 17.15 15.93 LM2903VQDRQ1 296-19541-2-ND Dual Differential Comparator NEW! 455.00/2,500 
VSP2254GSJ 296-14396-ND 36MHz, 2-Ch. CCD Processor. 18.90 17.64 16.38 LM29040DRQ1 296-15184-1-ND [Dual Op Amp. 48.3627 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND | Dual Op Amp. 390.00/2,500 
CCD Signal Processor. 9.60 7.68 6.48 LM3302D 296-9546-5-ND Quad Differential Comparato 80 60 45 
VSP2260¥/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera LM3302DR 296-14598-1-ND | Quad Differential Comparato 80 60 45 
CCD Signal Processor. 12000.00/2,000 LIM3302DR 296-14598-2-ND | Quad Differential Comparato! 650.00/2,500 
VSP2262Y VSP2262Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera LM3302N 296-17223-5-ND — | Quad Differential Comparator... 80 60 45 
CCD Signal Processo 15.83 14.77 13.72 LMV3391DR 296-6611-1-ND | Quad Low-Voltage Comparator 96 72 54 
VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital LMV3391DR 296-6611-2-ND —_| Quad Low-Voltage Comparator 780.00/2,500 
CCD Signal Processor... 26058.00/2,000 LMV339IPWR 296-6612-1-ND | Quad Low-Voltage Comparator GS Go 
roy ee — oan Tovosstr _ a LMV339IPWR 296-6612-2-ND _| Quad Low-Voltage Comparator 638.00/2,000 
- _ IZ ignal Processor.. i M id = 4 | | i j: -93-! 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, CCD/CIS Controller... 4025 923 848 TL331IDBVR ZRII AAD Single/Dual Differential Comparator... sores 50 40.30 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 44-Bit 1OMHz CCD/CIS Signal TL331IDBVR 296-10168-2-ND —_| Single/Dual Differential Comparator... SOT-23-5 405.00/3,000 
Pigh Sear Z ignal Ag! aga FAB TLC372CPWR 296-10309-1-ND | Dual Differential Comparator. 84 70 56 
i it : ; ; TLC372CPWR 296-10309-2-ND | Dual Differential Comparator. 744.00/2,000 
SoA STI He ee ecessor a 296-10310-5-ND__ [Dual Differential Comparator 90.75 | 60 
i ae Toes Oles ee TLC372MD 296-10311-5-ND | Dual Differential Comparator. 7.08 90 72 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processor .. 10.66 9.60 8.52 ESIEHS 
7 Ri TLC372QD 296-10312-5-ND Dual Differential Comparator. 96 80 86.64 
VSP3210¥2/K VSP3210YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor .. 15808.00/2,000 Ties Ach 396-10313-5.ND | Quad Differential Comparato i ee 
VSP5000PM 296-14235-5-ND | 12-Bit, 30MHz CCD Signal SSE SH een ; : : 
TLC374CPWR 296-10314-1-ND Quad Differential Comparato! 1.02 85 68 
Frontend SHS 4 7013.66 TLC374CPWR 296-10314-2-ND __| Quad Differential Comparator. 904.00/2,000 
TLC3741D 296-10315-5-ND Quad Differential Comparato: 1.11 nO eeZAl 
TLC3741N 296-10316-5-ND Quad Differential Comparato! edit 93 .74 
EXAS INSTRUME COMPARATORS TLC374MD 296-10317-5-ND __ | Quad Differential Comparato 138 115 92 
TA. Digi-Key Price Each High Speed Comparators 
barliNos atil.o Dessuintion HN) LMi139DR 296-6614-1-ND | Quad GP Differential Comparator. 120 1.00 80 
General Purpose Comparators LM139DR 296-6614-2-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 1300.00/2,500 
L293DNE 296-9518-5-ND _| Quad Half-H Drivers 275 220 171 LM193DR 296-6615-1-ND —_| Dual GP Differential Comparato! 84 6348 
L293NE 296-9519-5-ND —_| Quad Half-H Drivers 275 220 41.71 LM193DR 296-6615-2-ND —_| Dual GP Differential Comparato 682.50/2,500 
LM239DR 296-14590-1-ND Quad Differential Comparato! 48 SCOMmnet LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator with Strobe. fog) A433 
LM239DR 296-14590-2-ND | Quad Differential Comparato 14-SOIC 390.00/2,500 LM211DR 296-14589-1-ND | Differential Comparator with Strobe. 55 AA 88 
LM293AD 296-9530-5-ND Dual Differential Comparato! 8SOIC 48 3627 LM211DR 296-14589-2-ND | Differential Comparator with Strobe. 372.50/2,500 
LM293D 296-9531-5-ND Dual Differential Comparato! 8-SOIC 55 A433 LM211P 296-6617-5-ND Differential Comparator with Strobe. 05 44 33 
LM293DR 296-12848-1-ND Dual Differential Comparato! 8-SOIC 255) 44 33 LM2110D 296-9520-5-ND Differential Comparator with Strobe. 92 69 52 
eae Bee eee ND a paerent omparato 8-SOIC a Oa LM211QDREP 296-18099-1-ND _| Differential Comparator with Strobe. 1441.20 96 
poo aes ual tterential Vornparato D é g LM211QDREP 296-18099-2-ND | Differential Comparator with Strobe. 1560.00/2,500 
LM339AD 296-6604-5-ND__| Quad Differential Comparator. 50 4030 LM211QDRQ1 296-17493-1-ND | Differential Comparator with Strobe. 75 63 50 
LM339ADR 296-6604-1-ND | Quad Differential Comparato 50 40.30 LM211QDRQ1 296-17493-2-ND —_| Differential Comparator with Strobe. 812.50/2,500 
LM339ADR 296-6604-2-ND _| Quad Differential Comparato 337.50/2,500 LM239ADR 296-6618-1-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 60 45 34 
Teoe aa Seah Quad prone pomparatp oo oH ao LM239ADR 296-6618-2-ND __| Quad GP Differential Comparator. 487.50/2,500 
a -1- juad Differential Comparatot dl r e © =A F 7 
LsMPun | PAS _ [oad Ore coma errr | SMES aa a Ct irr Corot. TS 
LM339D 296-1013-5-ND | Quad Differential Comparato 45 36 27 LM239D 296-6620-5-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 60 48 36 
LM339DR 296-1013-1-ND —_ Quad Differential Comparato 45 3627 LM239N 296-6621-5-ND _| Quad GP Differential Comparator. 60 48 36 
eee eee ead paren Cae re Oo LM239PWR 296-15084-1-ND _| Quad GP Differential Comparator. 48.3627 
LM339DBR 296-6606-2-ND _| Quad Differential Comparator ~~ 252.00/2,000 ee 206; Bot ND Bi ctental Comet uta tone Peer 
LM339N 296-1393-5-ND Quad Differential Comparatot .14-Di 45 Bi eae = eS i 4 i ‘ 7 ( i 
‘ LM306P 296-1387-5-ND Differential Comparator with Strobe. 1.29 1.08 86 
LM339PWR 296-6607-1-ND —_| Quad Diff. Comparator, A Grad 14-TSSOP 453687, laerua ee 4 
LM339PWR 296-6607-2-ND —_| Quad Diff. Comparator. A Grade....... 14-TSSOP 252.00/2,000 Tee Boog seta am Orerential lea a Strobe. feet 
LM393AD 296-6608-5-ND —_| Dual Diff. Comparator, A Grad 8solc 50 40 30 a : : : : : 
LM393ADGKR 296-16807-1-ND _| Dual Diff. Comparator, A Grad 8MSOP 50 40 30 esti see eee rial Comparator uit aiahe : 397-5072500 
LM393ADGKR 296-16807-2-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad &-MSOP 337.50/2,500 1389-51 ifferential Comparator with Strobe. 50 : 
LM393ADR 96-14605-1-ND Dual Diff. Comparator. A Grad 8-SOIC 50 40 30 LM311PWR 296-13719-1-ND Differential Comparator with Strobe. 50 40 30 
: apy ee P 7 a E jl 5 LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe. 280.00/2,000 
LM393ADR 296-14605-2-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad 8-SOIC 337.50/2,500 misiene 
LM393AP 296-6609-5-ND | Dual Diff. Comparator, A Grad 8-Dip 50 40 30 Teel200 eoesGG22a:N EMM! Differential Comparator. ety ey ee 
LM393APWR 296-6610-1-ND _| Dual Diff. Comparator, A Grad TSSOP 50 40_——80 Tiniece p06 6830,6, 0 Diferentlal Comparato : i z i a 3 pe 
LMI393APWR 296-6610-2-ND _| Dual Diff. C tor, A Grad 280.00/2,000 robeT-o: igh Speed Differential Comparator. : : : 
iuiaasp 296-1015-5-ND | Dual Differential Comparator Oe 296-6632-5-ND | High Speed Differential Comparator. 270 216 1.68 
LM393DGKR 296-16808-1-ND | Dual Differential Comparato 50 40 30 TL3016CD 296-1793-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 
LM393DGKR 296-16808-2-ND Dual Differential Comparato! 337.50/2,500 TL3016ID 296-1794-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220 lhOmenice 
LM393DR 296-1015-1-ND Dual Differential Comparato: 45 le ad TL3016IPW 296-13615-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2120 kOe 
LM393DR 296-1015-2-ND Dual Differential Comparato' 305.00/2,500 TL3116CD 296-6626-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 
LM393P 296-1398-5-ND Dual Differential Comparato A5 36 D7 TL3116CPWR 296-6627-1-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 
LM393PSR 296-9566-1-ND Dual Differential Comparato 45 36 0.27 TL3116CPWR 296-6627-2-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2080.00/2,000 
LM393PSR 296-9566-2-ND Dual Differential Comparato! 252.00/2,000 TL31161D 296-6628-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. ey al aes? 
LM393PWR 296-14607-1-ND__| Dual Differential Comparato A536 27 TLV3501AIDBVT 296-18248-1-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 3.71 297 2.31 
TM393PWR 296-14607-2-ND | Dual Differential Comparator. 252.00/2,000 TLV3501 AIDBVT 296-18248-2-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 548.75/250 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-1-ND | Quad Differential Comparato 60 45 34 TLV3502AID 296-18301-5-ND _|4.5nS R/R HS Comparator 495 3.96 3.08 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-2-ND | Quad Differential Comparato 487.50/2,500 
LM2901D 296-1385-5-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Tem 50 40 30 Low Power Comparators 
LM2901DR 296-14593-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp... 50 40 30 ree Inet peers Sree cu Te vores poearaor eote 96 Bnan a 
TM2907DR 296-14593-2-ND d Diff. C tor, Ind. Temp... 337.50/2,500 -6633-2- ingle GP Low Voltage Comparator . -23- 00/3, 
TMoapIN Pee obit, Gone in one ete LMV331 IDCKR 296-6634-1-ND _| Single GP Low Voltage Comparator . 96 72 5A 
LM2901PWR 296-6597-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Tem 50 40 .30 LMV331IDCKR 296-6634-2-ND Single GP Low Voltage Comparator. 936.00/3,000 
LM2901 PWR 296-6597-2-ND —_| Quad Diff. Comparator, Ind. Tem 280.00/2,000 LMV393IDDUR 296-17028-1-ND__| Dual Low Voltage Comparator . 80.6045 
LM2901QDRQ1 296-17157-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp... 48 OOMneA LMV393IDDUR 296-17028-2-ND Dual Low Voltage Comparator . 780.00/3,000 
LM2901QPWRQ1 296-18438-1-ND | Quad Differential Comparator. 48 #430. 27 LMV393IDGKR 296-13993-1-ND | Dual GP Low Voltage Comparator 88 66 ~— 50 
LIM29010PWRQ1 296-18438-2-ND | Quad Differential Comparato 320.00/2,000 LMV393IDGKR 296-13993-2-ND | Dual GP Low Voltage Comparator 715.00/2,500 
LM2902D 296-6598-5-ND 50 40 30 LMV393IDR 296-6635-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. -80 60 45 
LM2902KVQDRQ1 296-17027-1-ND 56 42 132 LMV393IDR 296-6635-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 650.00/2,500 
LIM2902KVQDRQ1 296-17027-2-ND 455.00/2,500 (Continued) 
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EXAS INSTRUME COMPARATORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TE 5 TLV3404IN 296-12044-5-ND Quad Open Drain Output Comparator......14-Dip 2.59 2.07 1.61 
re Digi key Tea ai is Cac TLV3501AID 296-17921-5-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator.......8-SOIC 3.38 270 210 
: : ! TLV3502AIDCNT 296-18147-1-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator.....SOT-23-8 5.51 4.41 3.43 
LMV393IPWR 296-6636-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 88 666 50 TLV3502AIDCNT 296-18147-2-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator...... SOT-23-8 814.75/250 
LMV393IPWR 296-6636-2-ND Dual GP Low Voltage Comparato 586.00/2,000 TLV3701CDBVT 296-13377-1-ND | Nanopower Push-Pull 
LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator... 8-SOIC = 1.02 85 = .68 Output Comparator .. SOT-23-5 1.63 1.30 .98 
LP2901D 296-9574-5-ND Quad Differential Comparat 14-S0IC 114 95.76 TLV3701GDBVT 296-13377-2-ND | Nanopower Push-Pull 
LP2901N 296-9575-5-ND Quad Differential Comparato 4-Dip 1.14 95 76 Output Comparator ... SOT-23-5 297.50/250 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator... 114 95.76 TLV37011D 296-12608-5-ND —_| Nanopower Push-Pull 
LP311DR 296-14608-1-ND Differential Comparator. 1.14 LOS Py 76) Output Comparator ..8-SOIC 1.63 1.30 = .98 
LP311DR 296-14608-2-ND | Differential Comparatoi 1235.00/2,500 TLV3701IDBVT 296-13378-1-ND | Nanopower Push-Pull 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparato: 1.14 19576 Output Comparator .. SOT-23-5 1.75 1.40 1.05 
LP339D 296-9578-5-ND Quad Differential Comparato 60.45 34 TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND —_| Nanopower Push-Pull 
LP339DR 296-14609-1-ND Quad Differential Comparato: 14-SOIC -60 45 34 Output Comparator. .. SOT-23-5 245.00/250 
LP339DR 296-14609-2-ND Quad Differential Comparato: 14-SOIC 487.50/2,500 TLV3701IP 296-13379-5-ND Nanopower Push-Pull 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparato 14-Di 60 45 34 Output Comparator. 163 130 98 
TLC339CD 296-10281-5-ND | Quad Differential Comparato 14-SOIC 141 93 74 TLV3701QDBVRQ1 296-16957-1-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC339CN 296-12312-5-ND _ | Quad Differential Comparato 14-Dip 1.41 93.74 Comparator. 1.75 1.40 1.05 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND | Quad Differential Comparato’ 14-TSSOP 1.11 93 74 TLV3701QDBVRQ1 296-16957-2-ND —_| Nanopower Push-Pull Output 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND | Quad Differential Comparato 14-TSSOP 984.00/2,000 Comparator 2688.00/3,000 
TLC3391D 296-1324-5-ND —_| Quad Differential Comparato 14-S0IC 1.20 1.00 .80 TLV3702ID 296-12609-5-ND COUR Core tat een ere 
TLC339IDR 296-1324-1-ND —_| Quad Differential Comparato 14-SOIC 1.20 1.00 80 far z : , 
TLC3391DR 296-1324-2-ND _| Quad Differential Comparato 1300.00/2,500 TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nangpawt Push-Pull ee 
TLC339IN 296-10283-5-ND | Quad Differential Comparator 720 1.00 80 utput Comparator... COM SCOMEEIISS 
TLC339MN 296-10284-5-ND _| Quad Differential Comparato 1.25 1.00 75 TLV3702IDGK 296-12610-5-ND er nanopawet Push-Pull a-vyssop Menomonie 
TLC3521PW 296-17476-5-ND | LinCMOS™ Dual Diff. Comparator 111.9374 TiaTRDODRGI POET Nene conparator: “Be sy Nhe) 
TLC372CD 296-1327-5-ND Dual Differential Comparato 84 70 56 Fale arator BSOIC 238 190 1.43 
TLC372CDR 296-1327-1-ND Dual Differential Comparato 84 aL eOb! TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND Nanopower Pusti-Pull Output i : i ‘ 
TLC372CDR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparator. 910.00/2,500 Comparator _... 8-SOIC 3040.00/2,500 
TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparato! 84 a0) 296) TLV3704IDR 206-12287-41-ND | Quad Nanopower Push-Pull 
TLC372IP 296-1846-5-ND Dual Differential Comparato: -90 75 ~~ 60 Comparator. 259 207 1.61 
TLC374CD 296-1328-5-ND Quad Differential Comparato: 1.02 85 68 TLV37041DR 296-12287-2-ND Quad Nanopow ‘ ; 
TLC374CDR 296-1328-1-ND Quad Differential Comparato! 1.02 85 68 Comparator 14-S0IC 3622.50/2,500 
ee aa aaa pompaae See So TLV3704IN 296-12611-5-ND | Quad Nanopower Push-Pull Comparator...14-Dip 2.59 2.07 1.61 
- -9-| ual Voltage Comparator - A a mf -5- al 
TLC393CDR 296-1329-1-ND | Dual Voltage Comparator 93878 62 mSraEW aaa © cea crgnest Fust Pal OG) aR <a 
TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparator 1007.50/2,500 Low Voltage Comparators 
eT OR ae ene Dual valaee o_o = g e TLC3520D 296-1839-5-ND | Dual Differential Comparator T0285 68 
TLC393CPWR 996-10318-2-ND | Dual Voltage C . ' 7 TLC352CP 296-10285-5-ND —_| Dual Differential Comparator 1.02 0! .68 
ge Comparator Sexe TLC3521D 296-10286-5-ND | Dual Differential Comparator 1119374 
TLC3931D 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparator 1.02 85 = 68 ‘i ; Pi 7 ; : 
TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparator 102 85 G8 TLC352IP 296-10287-5-ND —_| Dual Differential Comparator. a 93 74 
TLC3931DR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparator “4105.00/2,500 TLC354CD 296-10292-5-ND _| Quad Differential Comparato dU RS. 
9 Pi — TLC354CN 296-10293-5-ND Quad Differential Comparatoi -14-Dip) 1.17 98 = 78 
TLO393IP 296-10320-5-ND | Dual Voltage Comparator 102 85 68 TLC354CPW 296-10294-5-ND | Quad Differential Comparato 14-TSSOP 117 98 78 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND | Dual Voltage Comparator 102 85 = 68 TLC3541D 296-10295-5-ND | Quad Differential Comparato 4S0IC 138 1.15 92 
TLC393IPWR 296-10321-2-ND | Dual Voltage Comparator 904.00/2,000 TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND _| Differential Comparator 0T-23-5 75 63 50 
TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND —_| Dual Voltage Comparator 108 90 72 TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND _| Differential Comparator SOT-23-5 975.00/3,000 
TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND__| Dual Voltage Comparator 1170.00/2,500 TLV23521D 296-10517-5-ND | Dual Differential Comparator eS0I0 1.90 +152 1.14 
TLC3702CD 296-1325-5-ND —_| Dual Voltage Comparator 87 7358 TLV2352IP 296-10518-5-ND | Dual Differential Comparator. ip 190 1.52 1.14 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND | Dual Voltage Comparator 87 73 58 TLV2352IPWR 296-10519-1-ND | Dual Differential Comparator. 1.90 1.52 1.14 
TLC3702CDR 296-1325-2-ND Dual Voltage Comparator 942.50/2,500 TLV2352IPWR 296-10519-2-ND —_| Dual Differential Comparator 1976.00/2,000 
TLC3702CP 296-1841-5-ND Dual Voltage Comparator ae 73 58 TLV23541D 296-10520-5-ND _| Quad Differential Comparato! 2.68 2.15 1.67 
TLC3702ID 296-1326-5-ND Dual Voltage Comparator 93.78 62 TLV23541N 296-10521-5-ND | Quad Differential Comparato' 2.68 215 1.67 
TLC3702IDR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparator 93 om O2) TLV2354IPWR 296-10522-1-ND Quad Differential Comparato! 2.68 215 1.67 
TLC3702IDR 296-1326-2-ND —_| Dual Voltage Comparator 1007.50/2,500 TLV2354IPWR 296-10522-2-ND _| Quad Differential Comparato 3034.00/2,000 
TLC3702IP 296-10300-5-ND Dual Voltage Comparator 93 218) 62) 
TLC3702IPW 296-10301-5-ND Dual Voltage Comparator 93 18) 262) 
TLC3702MD 296-12188-5-ND Dual Voltage Comparator 1.11 1930 R74) XAS INSTRI N 
TLC3702MDREP 296-18142-1-ND Dual Voltage Comparator Ply PR) aS) 
TLC3702MDREP 296-18142-2-ND Dual Voltage Comparator 3717.50/2,500 Tm Digi-Key Price Each 
TLC3702QDRQ1 296-18903-1-ND | Dual Voltage Comparator 1.02 85 = 68 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLC3702QDRQ1 296-18903-2-ND | Dual Voltage Comparator 1105.00/2,500 Audio CODECs 
TLGS704GD ZODaIOS0Zz SIDES] Quad Voltage Comparatot a) aly Sy) PCM2900E 296-13034-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface...28-SSOP 8.30 664 5.61 
ae ae ae ue vee cers iz eg a PCM2901E 296-12985-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
-10304-5-| : / : Ended Analog 1/0 and S/PDIF...........28-SSOP 8.30 6.64 5.61 
TLC3704CNSR 296-10304-1-ND |) Quad Voltage Comparator 1.20 1.00 80 PCM2902E 296-12986-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLC3704CNSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparato 1064.00/2,000 Ended Analog /0 and S/PDIF.........28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLOS704CPWR 296-10805-1-ND'__| Quad Voltage Comparator ey) ili) ke) POMO03E 296-12987-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLC3704CPWR 296-10305-2-ND | Quad Voltage Comparato 1064.00/2,000 Ended Analog /O and S/PDIF.......-28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLC3704I1D 296-1843-5-ND_—_/ Quad Voltage Comparator 138 1.15 92 PCM2904DB 296-13478-5-ND | Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
TLC37041N 296-10306-5-ND Quad Voltage Comparato: ist ik Ge Ended Analog I/O and S/PDIF...........28-SSOP 830 6.64 5.61 
TLC3704IPW 296-10307-5-ND | Quad Voltage Gomparato 1.38 1.415 92 PCM2906DB 296-13479-5-ND | Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
TLC3704MD 296-10308-5-ND Quad Voltage Comparator: 1.38 1.10  .83 Ended Analog 1/0 and S/PDIF............ 28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLC3704QDRQ1 296-17830-1-ND Quad Voltage Comparato! 25a OOM: 5 H Ri 
TLC37040DRO1 296-17830-2-ND | Quad Voltage Comparato: 1600.00/2,500 EEMSODE OMe ty re cea 18-Bit, BOD) GER “GR 
TLV27021D 296-12503-5-ND —_/ Nanopower Op Amp and PCM3001E PCM3001E-ND —_| Stereo Audio CODEC 18-8 
Push-Pull Comparator 210) als 2ueals29) Pin Programmable 6.90 5.52 4.66 
TLV2702IDGK 296-13370-5-ND Nanopower Op Amp and PCM3002E PCM3002E-ND 20-Bit, Stereo CODEC, 
Push-Pull Comparator 25 ee a29 Software Control 6.90 5.52 4.66 
TLV3011AIDBVT 296-16745-1-ND 1.8V, Open Drain Comparator PCM3003E PCM3003E-ND 20-Bit, Stereo CODEC, 
with Reference. SOT-23-6 213 1.70 1.28 Hardware Control 6.90 5.52 4.66 
TLV3011AIDBVT 296-16745-2-ND 1.8, Open Drain Comparator PCM3008T PCM3008T-ND 16-Bit, Low Power/Voltage 
with Reference SOT-23-6 297.50/250 Stereo CODEC. 6.20 4.96 4.19 
TLV3011AIDCKT pod iZalEND Tat pen ran Comparator 570.6 HERES PCM3010DB 296-14398-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio Code -24-SS0P 8.00 6.40 5.40 
TIVS0TTAIDGKT FO ENPBARESN OWA 1 BV. Gnen Drain Conivarator - - - : PCM3500E PCM3500E-ND Voice/Modem CODEC: .24-SS0P 5.30 4.24 3.58 
uth Hetatance P SC70-6 997.50/250 PCM3501E PCM3501E-ND Voice/Modem CODEC. .24-SSOP 5.30 4.24 3.58 
TLV3012AIDBVT 296-16830-1-ND | 1.8V.C Pray nian ‘ TLV320AIC22CPT 296-13661-ND Dual Voice Over Internet Protocol 
-8V, Comparator with Voltage Ref. ....SOT-23-6 213 1.70 1.28 (VoIP) Codec 704 564 4.76 
TLV3012AIDBVT 296-16830-2-ND | 1.8V, Comparator with Voltage Ref. .... SOT-23-6 297.50/250 ALLOYS i : E : 
TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND | 1.8V Comparator with Voltage Ref.......SC70-6 243 1.70 1.28 TLVS20AIC23BRHDR = 28GgIo 12151 END) Shoudntone he with Intagrated Sir eee 
TLV3012AIDCKT 296-17118-2-ND | 1.8V, Comparator with Voltage Ref.........SC70-6 297.50/250 TLVS20AIGSSBRHDR | 256-15121-2-ND | Stereo Audio CODEC with Integrated : : : 
TLV3401IDBVR 296-13376-1-ND Nanobavat Open Drain Output e0%33 ee in a Headphone Amp 11160.00/3,000 
comparator. -23-5 d i i = 4 ao aa 
TLV3401IDBVR 296-13376-2-NO | Nanopower Open Drain Output TLV320AIC26IRHB 296-18911-ND Low Power Stereo Audio Code 650 5.20 4.39 
Comparator. SOT-23-5 2496.00/3,000 Central Office CODEC 
TLV3401IDR 296-10707-1-ND Nanopower Open Drain Output TCM38C171IDL 296-1761-5-ND 4-Channel PCM Combo. .48-SSOP 9.70 7.76 6.55 
Comparator. 163 130 .98 TP3054ADW 296-10782-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law)...16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
TLV3401IDR 296-10707-2-ND Nanopower Open Drain Output TP3054AN 296-10783-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law)......16-Dip 2.75 2.20 1.71 
Comparator. 2080.00/2,500 TP3054BDW 296-10784-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law)...16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
TLV3401IP 296-12042-5-ND | Nanopower Open TP3054BN 296-1936-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law)......16-Dip 2.75 2.20 1.71 
Comparator. 1631.30.98 TP3056BDW 296-10785-5-ND | PCM CODEC and Filter 
TLV3402IP 296-12043-5-ND Dual Open Drain Output Comparator .. 2:25 SO NBS (A-law and u-law) 2.86 2.29 1.78 
TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparato! 2.25 1.80 1.35 TP3056BN 296-10786-5-ND | PCM CODEC and Filter 
TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND Dual Nanopower Comparatot 2880.00/2,500 (A-law and u-law) ... 2.86 2.29 1.78 
TLV3402IDR 296-10709-1-ND | Dual Nanopower Comparato! 2.25 1.80 1.35 TP3057ADW 296-10787-5-ND _| PCM CODEC and Filter (A-law). 275 2.20 1.71 
TLV3402IDR 296-10709-2-ND Dual Nanopower Comparatot .8-SOIC 2880.00/2,500 (Continued) 
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EXAS INSTRU ENTS DATA COMMU! TIONS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
USB Transient Suppression 


Ee Diol Key Desintion a brice Eachst SN65220DBVR 296-9694--ND | Single USB Port Transient eer 
TP3057AN 296-10788-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). Cally edt) Al SN65220DBVR 296-9694-2-ND single USB Port Transien' ' ; . 
TP3057BDW 296-10789-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 275 220 41.71 Suppressor 4092.00/3,000 
TP3057BN 296-10790-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 2:75 2.20 71 SN65220DBVT 296-2341-1-ND Single USB Port Transient 
TP3064BDW 296-10791-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law) 275 220 171 Suppressor 90 75 60 
TP3064BN 296-10792-5-ND _| PCM CODEC/Filtering System (u-law) 275 2.20 171 SNOSDD0DBVT 396-2841-2-ND | Single USB Port Transient 
TP3067ADW 296-10793-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 275 220 171 Suppressor 412.50/250 
TP3067AN 296-10794-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 275 220 1.71 SN65220YZBT 296-17206-1-ND | Single USB Port Transient 
TP3067BDW 296-10795-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 275 220 171 Suppressor 96 72 «5A 
TP3067BN 296-10796-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 2.75) 12:20) U7 SN65220YZBT 296-17206-2-ND | Single USB Port Transient 
TP13054ADW 296-10774-5-ND _| PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 247 1.92 Suppressor 99.50/250 
TP13054BDW 296-10775-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law)... 3.08 247 1.92 SN75240P 296-6596-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor 99 #483 66 
TP13054BN 296-10776-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 247 1.92 SN75240PWR 296-6596-1-ND —_| Dual USB Port Transient Suppresso 99 83 66 
TP13057BDW 296-10777-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 3.08 247 1.92 SN75240PWR 296-6596-2-ND Dual USB Port Transient Suppresso 878.00/2,000 
TP13057BN 296-10778-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law). 3.08 247 1.92 SN65240P 296-9695-5-ND —_| Dual USB Port Transient Suppresso 99 83 66 
TP13064BDW 296-10779-5-ND__| PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 2.47 1.92 SN65240PW 296-9696-5-ND Dual USB Port Transient Suppresso 99 83 66 
TP13067BDW 296-10780-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 3.08 2.47 1.92 SN65240PWR 296-9696-1-ND | Dual USB Port Transient Suppressor...6-TSSOP 99 83 60 
TP13067BN 296-10781-5-ND__| PCM CODEC and Filter (A-law) “ 3.08 2.47 1.92 SN65240PWR 296-9696-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor ...8-TSSOP 878.00/2,000 
IrDA Video Decoder / Encoder 
TIR1000IPWR 296-6574-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 2.59 2.07 1.61 TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-Line Adaptive Comb 
TIR1000IPWR 296-6574-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2932.00/2,000 NTSC/PAL Digital Video Decoder......... 80-TQFP 17.18 16.03 14.89 
TIR1000PSR 296-6572-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 245 1.96 1.47 TVP5040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Channel NTSC-PAL 
TIR1000PSR 296-6572-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 2548.00/2,000 Digital Video Decoder..... a 17.18 16.03 14.89 
TIR1000PWR 296-6573-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 245 1.96 1.47 TVP5145PFP 296-13021-5-ND Digital Video Decoder with 
TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 2548.00/2,000 Macrovision Detection 16.58 14.93 13.24 
Ring Controllers TVP5146M2PFP 296-18306-ND Single Chip Digital Video Decoder. 10.41 9.38 8.32 
UCC2750DW 296-2602-5-ND Source Ringer Controller. 28-SOIC. 1241 11.18 9.97 TVP5146PFP 296-16649-ND Digital Video Decoder................ 10.41 9.38 8.32 
UCC2751D 296-2603-5-ND Single Line Ring Generator Controller...16-SOIC 5.29 4.23 3.29 TVP5147M1PFP 296-18307-ND Single Chip Digital Video Decoder 10.00 9.00 7.98 
UCcC2752D 296-2604-5-ND Resonant Ring Generator Controle) 5.29 4.23 3.29 TVP5147PFP 296-16763-ND Digital Video Decoder. . 10.00 9.00 7.98 
UCC3750N 296-11454-5-ND | Source Ringer Controller. 916 8.25 7.32 TVP5150AMIPBSR —| 296-17016-1-ND | NTSC/PAL/SECAM Video Decoder wi 
UCC3750DW 296-2605-5-ND _| Source Ringer Controller. 916 825 7.32 Robust Sync. Detector 8.00 6.40 5.40 
UCC3751D 296-2606-5-ND Single Line Ring Generator Controller...16-SOIC 4.39 3.51 2.73 TVP5150AM1PBSR 296-17016-2-ND | NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with 
UCC3751N 296-11455-5-ND | Single Line Ring Generator Controller......16-Dip 4.39 3.51 2.73 Robust Sync. Detector 5000.00/1,000 
UCC3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controller.....16-SOIC 4.39 3.51 2.73 TVP5150AM1ZQC 296-17075-ND NTSC/PAL/SECAM Vide 
UCC3752N 296-11456-5-ND | Resonant Ring Generator Controller.........16-Dip 4.39 3.51 2.73 “peteoAbES S51 eaeb' Na eet aad a ae 16.00 ee ao 
A = a ideo Decoder i K fe 
SIKSNTIRF SRE SONET Transceivers TVP5150APBSR 296-16846-1-ND _ | NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with 
‘i ultirate Robust Sync. Detector. 10.55 9.50 8.42 
eines Meee arene COE wns JOO-HTOFP OSHS io ORs US TVP5150APBSR 296-16846-2-ND _| NTSC/PAL/SECAM Vide 
~ C onet/SDH Multirate Transceiver OO-HTQFP 55.13 51.45 47.78 Robust Sync. Detector 7818.00/1,000 
SLK2511IPZP 296-13035-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 TVP5150PBS 296-19303-ND NTSC/PAL/SEGAM Video Decoder with mes 
SLK2701IPZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH Robust Sync, Detector 92-TOFP 8.00 640 5.40 
Multirate Transceiver ..... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 = - = = = 
SLK27211PZP 296-13036-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver TPS ICORNE pec cu bum TSC/PAL/SECAM Component 2x10-Bit 
Hy 7 Digital Video Decoder .. 128-HTQFP 13.33 12.00 10.64 
with Enhanced Jitter Tolerance... 100-HTGFP BOS SIRS SORES i:i8 TVP6O00CPFP 296-11094-ND —_| NTSC/PAL Video Encoder. 80-TOFP 1266 11.40 10.11 
UARTs TVP7000PZP 296-18741-ND Triple 8/10-Bit, 150/110 MSPS, Video and 
TLI6C450FN 296-10145-5-ND Async. Communication Element . 2.88 2.31 1.80 Graphics Digitizer ..100-TQFP 8.50 6.80 5.74 
TLI6C450N 296-15115-5-ND | Async. Communication Element 2.88 2.31 1.80 TVP7001PZP 296-19616-ND Triple 8/10-Bit, 165/110MSPS, Video/ 
TL16C451FN 296-10146-5-ND | Async. Communication Element . 482 3.86 3.00 Graphics Digitizer NEWS...... .-100-HTQFP 9.50 7.60 6.42 
TL16C452FN 296-10147-5-ND | Dual Async. Comm. Element... 4.91 3.93 3.06 
TL16C550BPT 296-10152-ND Async. Communication Element . 5.98 479 4.04 A 
TL16C550CFN 296-10153-5-ND Async. Communication Element . 3.38 2.70 2.10 
TLI6C550CIFN 296-10154-5-ND | Async. Communication Element . 376 3.01 234 CONVERSION 
TLI6C550CIPT 296-1786-5-ND Async. Communication Element . 3.76 3.01 2.34 a Price Each 
TL16C550C0N 296-10155-5-ND Async. Communication Element . 3:08) a0) 2510) iB E Description 1 25 100 
TE BGSS0GEe ectalliibeN Damm Async. Communication Element . Sey) 2a) 2 il) ANIC78207/250 296-12621-1-ND | Analog Monitoring/Control Circuit 830 664 5.61 
a eel 296-1787-ND Async. Communication Element . 3.38 2.70 2.10 AMC7820Y/250 296-12621-2-ND _| Analog Monitoring/Control Circuit. 1348.75/250 
‘550CPTR 296-1787-1-ND Async. Communication Element . 3.38 2.70 2.10 AMC7823IRTAT 296-18680-1-ND | Analog Monitoring/Control Circuit. 16.13 15.05 13.98 
rniearts ig Monitoring/Contro! Circull i iH K 
TLI6CSSOCPTR 296-1787-2-ND —_| Async. Communication Element . 1913.00/1,000 AMC7823IRTAT 296-18680-2-ND _ | Analog Monitoring/Control Circuit. 3426.50/250 
TL16C550DIPT 296-16981-ND Async. Communication Element . 3.74 2.99 2.33 —— - 
TL16C550DIRHB 296-17676-ND Async. Communication Element . 3.74 2.99 2.33 Analog-to-Digital Converters 
TLI6C550DPFB 296-18722-ND Async. Communication Element . 342 274 213 ADS574JP ADS574JP-ND 12-Bit, 40KHz Sampling CMOS ADC 30.15 28.14 26.13 
TL16C550DRHB 296-17677-ND Async. Communication Element . 3.42 274 213 ADS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40KHz Sampling CMOS ADC 34.95 32.62 30.29 
TLI6C552AFN 296-1788-5-ND —_| Dual Async. Communication 658 5.27 4.45 ADS774JP ADS774JP-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS AD 34.28 31.99 29.71 
TLI6C552AFNR 296-1788-1-ND —_| Dual Async. Communication 658 5.27 4.45 ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS AD 27.38 25.55 23.73 
TLIGC552AFNR 296-1788-2-ND _| Dual Async. Communication 1069.25/250 ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS AD 32.85 30.66 28.47 
TLI6C552AlFN 296-10159-5-ND | Dual Async. Communication 6.84 5.48 4.62 ADS774KP ‘ADS774KP-ND 42-Bit, 117KHz Sampling CMOS AD 39.75 37.10 34.45 
TLI6C552APN 296-10160-ND Dual Async. Communication 658 5.27 4.45 ADS774KU ADS774KU-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS AD: 32.85 30.66 28.47 
TLIGCSS4AFN 296-6587-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIF 855 7.70 6.83 ADS800U ADS800U-ND 12-Bit, 4OMHz Sampling ADC... 46.28 43.19 40.11 
TL16C554APN 296-6588-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO 8.55 7.70 683 ADS801U ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling AD! 18.83 17.57 16.32 
TL16C750FN 296-2647-5-ND 64-Byte FIFO UART 6.32 5.06 4.27 ADS802U ADS802U-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC. 18.90 17.64 16.38 
TL16C7501PM 296-6591-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, ADS803E ‘ADS803E-ND 12-Bit, 5MHz Sampling ADC 12.33 11.10 9.85 
Low Power Modes... 6 692 5.54 4.68 ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling AD 15.33 13.80 12.24 
TL16C750PM 296-6592-5-ND stngle DART wiivovee : Gone ee bh ADS805E ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling AD 16.49 14.85 13.17 
TL16C752BPT 296-2648-ND 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 532 4.26 3.60 BOE A aOTE ease Hara re ADS8O7E jee TE TEKS 


TL16C752BTPTREP 296-18136-1-ND =| 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 15.14 13.64 12.09 


TLY6C752BTPTREP | 296-18136-2-ND | 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 11226.00/1,000 ADeanevoEn RECO ANTE toot sOMeS Sor ape 322183600 0552789 
TLI6C754BFN 296-2650-5-ND | Quad 64-Byte FIFO UART.... 68-PLCC 11.88 10.70 9.49 i ay amp ing exten 
TL16C754BPN 296-6593-5-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO 80-LOFP 11.88 10.70 9.49 ADSB09V/250 RU SeD YU eDEGNO|| 12-bit, 8OMSPS Sampling ADC GMS Ce) OS 
TL1GC2550PFB 296-18721-ND __| 1.8V/ to 5V Dual UART..... 48-TOFP 5.32 4.26 3.60 ADS8097/250 ADS808Y/2501R-ND)| 12-Bit, 8OMSPS Sampling ADC 8749.75/250 
TLI6PC5648GGM —|296-14404-ND | PCMCIA UART with 64-Byte FIFO...... 100-BGA 9.83 8.85 7.85 | —ADS820U ADSe20: NORE 10-Bit, 20MHz Sampling ADC iz altai) O89 
TL16PC564BLVPZ 296-2651-ND PCMCIA UART ..... 100-LOFP 10.16 915 8.12 ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 4OMHz Sampling AD 19.58 18.27 16.97 
TL16PC564BPZ 296-6594-5-ND Single UART with ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling AD 8.75 7.88 6.99 
PCMICIA Interface 983 885 7.85 ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60MHz Sampling AD 13.99 1260 11.18 


— 190.89 


TLIGPIR552PH 296-6595-5-ND Dual UART with 16-Byte FIFO, DEM-ADS823E 296-18424-ND Evaluation Fixture for ADS823E is = = 
-28-SSOP_ 8.75 7.88 6.99 


Selectable IR and 1284 Modes............. 80-QFP 10.16 9.15 8.12 ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 4OMHz ADC 


USB ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 60MHz ADC .28-SSOP 13.99 12.60 11.18 
= 7 iT ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75MHz ADC .28-SSOP 14.49 13.05 11.58 
Lean BeOS ND Eeitok ten ut oe ee ee ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60MHz ADC. -20-QS0P 5.50 440 3.72 
TUSB2046BIVFR 296-11087-1-ND | 4-Port USB Hub .. 259 207 161 ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND 8-Bit, 60MHz ADC. -20-QSOP 8525.00/2,500 
TUSB2046BIVER 296-11087-2-ND | 4-Port USB Hub 4466.00/1,000 DEM-ADS830E 296-18425-ND Demo Board for ADS830E ..— 190.89 - = 
TUSB2046BVF 296-11088-ND 4-Port USB Hub 232 186 1.45 ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC -20-QS0P 630 5.04 4.26 
TUSB2077APT 296-11089-ND 7-Port USB Hub 439 351 273 DEM-ADS831E 296-18426-ND Demo Board for ADS831E we 190.89 - = 
TUSB2136PM 296-11090-ND 2-Port USB Hub.. 6.50 5.20 4.39 ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND 14-Bit, 10MSPS Self-Calibrating ADC. 27.75 25.90 24.05 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND | USB Streaming Co! 8.90 7.12 6.01 ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND 14-Bit, 10MSPS Self-Calibrating ADC... 5897.00/250 
TUSB3200CPAH 296-11091-ND USB Streaming Controlle 52-TOFP 7.60 6.08 5.13 ADS900E ADS900E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 
TUSB3210PM 296-11092-ND Universal Serial Bus Controlle 64-LQFP 5.00 4.00 3.38 with Internal Ref 710 5.68 4.80 
TUSB3410IVF 296-16757-ND USB-to-Serial Port Controller... 32-LQFP 5.00 4.00 3.38 DEM-ADS9XXE 296-18427-ND Demo Board for ADS900 Series ve 190.89 SS 
TUSB3410UARTPDK | 296-18080-ND Product Design Kit for TUSB341 126.84 - = ADS9O1E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply AD 6.80 544 4.59 
TUSB5052PZ 296-12525-ND. 5-Port USB Hub Controller. 8.72 6.98 5.89 ADS930E ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 
TUSB6250DEMO 296-18081-ND Demo Board for TUSB62 — 126.84 = = with Internal Ref 5.18 4.14 3.22 
TUSB6250PFC 296-19024-ND USB 2.0 HS Capable Function ADS931E ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 4.95 3.96 3.08 
Controller. 80-TQFP 5.60 448 3.78 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wy TEXAS INSTRUMENTS DATA CONVERSION (Continued) 


Tl. Digi-Key — Price Each Ts Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 100 
ADS1100A0IDBVT 1 296-12966-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating .S0T-23-6 4.50 3.60 2.80 ADS12451DGST 296-15742-2-ND _ | 24-Bit, Low Power ADC 1121.25/250 
ADS1100A0IDBVT | 296-12966-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating _ SOT-23-6 665.00/250 ADS1250U ADS1250U-ND ‘| 20-Bit, 25KHz ADC, DSP Interface... 16-SOIC 11.58 10.43 9.25 
ADS1100A1IDBVT | 296-14298-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating .$0T-23-6 4.50 3.60 2.80 ADS1251U ADS1251U-ND | 24-Bit, 20MSPS, Low Power ADC B-SOIG 933 840 7.45 
ADS1100A1IDBVT | 296-14298-2-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating  S0T-23-6 665.00/250 ADS1252U ADS1252U-ND ‘| 24-Bit, 40KHz ADC........... 8-SOIG 933 840 7.45 
ADS1100A2IDBVT _| 296-14299-1-ND__| 16-Bit ADC, Self-Calibrating _S$0T-23-6 4.50 3.60 2.80 ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND _| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADG..........16-SSOP 11.16 10.05 8.92 
ADSTIO0AZIDBVT —_[296-14299-2-ND _ | 16-Bit ADC, Self-Calibrating -S01-23-6 665.00/250 ADS1253E/2K5 296-13060-2-ND | 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC..........16-SSOP  _ 20852.50/2,500 
ADS1100A3IDBVT | 296-14300-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating .$0T-23-6 4.50 3.60 2.80 ADS1254E ADS1254E-ND 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC .........20-SSOP 11.16 10.05 8.92 
ADS1100A3IDBVT  |296-14300-2-ND | 16-Bit ADC. Self-Calibrating " $01-23-6 665.00/250 ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5CT-ND | 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC.........20-SSOP 11.16 10.05 8.92 
ADS1100A4IDBVT | 296-14301-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating 07-236 4.50 3.60 2.80 ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5TR-ND) 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC...........20-SSOP 20352.50/2,500 
ADS1100A4IDBVT | 296-14301-2-ND | 16-Bit ADC. Self-Calibrating " $01-23-6 665.00/250 ADS12551DBT 296-15743-1-ND _ | 24-Bit, 30KSPS, Low Noise AD .20-SSOP_ 11.91 10.73 9.51 
ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating _SOT-23-6 450 3.60 2.80 ADS1255IDBT 296-15743-2-ND 24-Bit, 30KSPS, Low Noise ADC..........20-SSOP 2279.00/250 
ADS1100A5IDBVT | 296-14302-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating  S0T-23-6 665.00/250 ADS1256EVM 296-18360-ND —_| Evaluation Module for ADS1256 wa — (E2118 
ADS1100A6IDBVT | 296-14303-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating -S0T-23-6 4.50 360 2.80 ADS12561DBT 296-15208-1-ND _ | 24-Bit, Low Noise ADC. .28-SSOP 12.74 11.48 10.18 
ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating . SOT-23-6 665.00/250 ADS1256IDBT 296-15208-2-ND | 24-Bit, Low Noise AD! -28-SSOP 2438.50/250 
ADS1110A0IDBVT 296-14461-1-ND__ | 16-Bit ADC with Onboard R .SOT-23-6 4.84 3.87 3.01 ADS1258IRTCT 296-18674-1-ND__| 24-Bit, 16-Channel, ADC 48-QFN 14.58 13.13 _11.64 
ADS1110A0IDBVT 296-14461-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard R - SOT-23-6 715.00/250 ADS1258IRTCT 296-18674-2-ND | 24-Bit, 16-Channel, ADC 2789.00/250 
ADS1110A1|DBVT 296-14462-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard R .SOT-23-6 484 387 3.01 pean PoK Bee SON Ealtayon ea nea ed a oD — fees SS 
Aostrtoaaipvt — |266-14465-1.ND | 18.LADG wih Onboard Ret. SOT238 | 488 387 301 | ADSIZ7IPW | 206-17518-5:ND | 24-8 Wide Bandwidth ADC... 6-TSSOP 983 8.65 7.85 
ADS1110A2IDBVT__| 296-14463-2-ND__| 16-Bit ADC with Onboard Ri _S0T-23-6 715.00/250 ApeoReba ee ED at iMereposet Sampling AC os 2S ee 
= aa Bi F 734 - -Bit, iz Unipo! f A 4 
ADStTiORsIDBVT —|296-14d64-2-ND | 16-BLADG with Onboard Ref. SOr-238 © 74s00250. | ADS1286U ADS1286U-ND_ | 12-Bit Micropower Sampling A 532 426 3.60 
ADS1110A4IDBVT | 296-14465-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref...........SOT-23-6 4.84 3.87 3.01 prelate Pe ena fob, ZOOKHe Unipol ADC... Mey ee 
ADS1110A4IDBVT | 296-14465-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref... . SOT-23-6 715.00/250 ADS1601IPFET Poe ETTEITMMA| 16-Bii. 1 OSMSPS ANC ; Bet “OER (RGR 
ADS1110A5IDBVT _| 296-14466-1-ND__| 16-Bit ADC with Onboard Ref _S0T-23-6 4.84 3.87 3.01 uae eae E i 1k 
ADSTIT0ASIDBVT | 296-14466-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard R ~S0T-23-6 715.00/250 eee oe oe ee anata 
ADS1110A6IDBVT | 296-14467-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref........... SOT-23-6 4.84 387 3.01 ADSIAOSIPEAT Poa eaTe ANTM 46.Bit DEMEPS ADC erecccleansol 
ADS1110A6IDBVT | 296-14467-2-ND _| 16-Bit ADC with Onboard Ref............. SOT-23-6 715.00/250 ADSIAOSEVMA BOR ANMEL Evaluction Module for ADSIGO ie cac 
ADS1110A7IDBVT | 296-14468-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref .S0T-23-6 4.84 3.87 3.01 ANS BOSIPAPT 796-14643-1-ND | 16 Bit, SMSPS ADC 4148 3843 35.69 
ADS1110A7IDBVT _| 296-14468-2-ND__| 16-Bit ADC with Onboard Ref........... SOT-23-6 715.00/250 ADGIEDSIPAET Soa DEES EMSES ADO ve atshan 
ADS1170EVM 296-18356-ND _| Evaluation Module for ADS1110 S20 = = ‘ADS/606EVM DOMES Evalustion Module Fac ADS160 Moa 
ADS1112IDGST 296-15334-1-ND ee ne ann Mxlonboare aan anaes ADS1606IPAPT 296-15759-1-ND | 16-Bit, MSPS ADC 4-HTOFP 42.45 39.62 36.79 
STSTONC ss : ADS16251PAPT 296-15209-1-ND _ | 18-Bit, 1.25MSPS ADC. 64-HTOFP 41.18 38.43 35.69 
ADS1112IDRCT 296-15761-1-ND Te oe wn out Mannie ae ADS16251PAPT 296-15209-2-ND | 18-Bit, 1.25MSPS ADC. 64-HTQFP 8749.75/250 
f ; ; 72 3: ADS1626EVM 296-16740-ND _| Evaluation Module For ADS162 Rao = = 
ADS1112IDRCT 296-15761-2-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard ADS162GIPAPT 296-15877-5-ND | 18-Bit, 1.25MSPS ADC... 64-HTOFP 42.45 39.62 36.79 
Reference .. 958.75/250 ADS2806Y/1K5 ADS2806Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD! 26121.00/1,500 
ADS12010 ADS1201U: NDT 5) High Dynamic Range Modulator IER) Gk ADS2806V/250 ADS2806V/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC... 21.15 19.74 18.33 
ADS1202EVM 296-18357-ND Evaluation Module for ADS1202 co ADS2806Y/250 ADS2806Y/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 4494.50/250 
ADS1202IPWT 296-14064-1-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1KSCT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 27.08 25.27 23.47 
Modulator 5.50 440 3.72 ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD 33438.00/1,500 
ADS1202IPWT 296-14064-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma ADS51021PFB 296-13062-ND | 1.8V Analog Supply, 10-Bit, BSMSPS, 
Modulator 893.75/250 ADC with Internal Referenc 12.74 11.48 10.18 
ADS12031PWT 296-17152-1-ND | 1-Bit, TOMHz Delta-Sigma ADS51031PFB 296-13063-ND | 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 4OMSPS, 
Modulator 6.00 4.80 4.05 ADC with Internal Referenc 941 848 7.52 
ADS12031PWT 296-17152-2-ND | 1-Bit, 1OMHz Delta-Sigma ADS5120CGHK ADS5120CGHK-ND | 10-Bit, CMOS ADC..... .257-BGA 54.23 50.61 47.00 
Modulator sake 975.00/250 ADS5120CZHK 296-19272-ND | 8-Channel, 10 
ADS12031RGTT 296-17908-1-ND _| 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator 6.00 4.80 4.05 CMOS ADC. .257-BGA 58.28 54.39 50.51 
ADS12031RGTT 296-17908-2-ND | 1-Bit, 1OMHz Delta-Sigma Modulator 975.00/250 ADS5121IGHK 296-15074-ND | 8-Channel, 10-Bit, 4OMSPS, 7.8V 
ADS12041RHBT 296-17187-1-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma CMOS ADC .257-BGA 58.28 54.39 50.51 
Modulator 12.41 1118 9.91 ADS5121IZHK 296-19273-ND | 8-Channel, 10-Bit, 4OMSPS, 1.8V 
ADS12041RHBT 296-17187-2-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma CMOS ADC. 257-BGA 58.28 54.39 50.51 
Modulator 2374.75/250 ADS5122CGHK 296-15075-ND | 8-Channel, 10-Bit, 65MISPS, 1.8V 
ADS12051RGET 296-18193-1-ND | Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- CMOS ADC .  257-BGA 64.28 59.99 55.71 
Sigma Modulator... 8.70 6.96 5.88 ADS51220ZHK 296-19274-ND | 6-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V 
ADS1205IRGET 296-18193-2-ND | Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- CMOS ADC .257-BGA 69.15 64.54 59.93 
Sigma Modulator 4413.75/250 ADS52031PFB 296-13446-ND | 3.3V, 10-Bit, Dual 4OMSPS 
ADS12081PW 296-17889-5-ND _ | 2nd-Order Delta-Sigma Modulator. 5.90 4.72 3.99 Apeescuines eran [pu Power ADC. 16.08 14.48 12.84 
ADS1210P ADS1210P-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 17.33 16.17 15.02 REAR ace wand 
ADS1210U ADS1210U-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 16.50 15.40 14.30 Low Power ADC with PGA. 1G SSE ANAS, 
ADS1211E ADS1214E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with ADS5220PFBT 296-16927-1-ND | 12-Bit, 40MSPS ADC 76.28 15.19 1411 
‘Sa i oo Bee one 
ADST21IF MISTAN OL peri aie shy aoa ADS5221 PFBT 296-17557-2-ND | 12-Bit, 6SMSPS ADC 4892.75/250 
TWEEN ADSIDHU-ND 1) D4-Bit, Delta-Sigma ADC with ADS52401PAP 296-17632-ND __| 12-Bit, 40MSPS, 4-Channel ADC. 30.00 28.00 26.00 
4-Channel Input Mux 18.00 16.80 15.60 ADS5242IPAP 296-18643-ND | 12-Bit, 6SMSPS, 4-Channel ADC. 45.00 42.00 39.00 
ADS1219P ADS1212P-ND | 22-Bit Delta-Sigma ADC. 45.74 4418 1257 ADS5270EVM 296-17408-ND —_| Evaluation Module for ADS5270 .. _.— (5 GC 
ADS1212U ADS1212U-ND | 22-Bit, Delta-Sigma ADC. 14.99 13.50 11.97 pret e Sata ee eat Bon As 80-HTOFP po iLO 220) 
ADSIZISE pockets ean mm °2-Pit, Delta-Sigma ADC with ADS5271 IPFP 296-17153.ND | 12-Bit,5OMSPS, 8-Ch. ADC 72.00 67.20 62.40 
&-Ghannel input Mux. ely ey ADS52721PFP 296-18605-ND | 12-Bit, 65MISPS, 8-Ch. ADC. 82.28 76.79 71.31 
rosy rosiavan (api ss aro ses | crime [factory [inshore ‘So ue ta 
ADSielsY MSE em PENRO sean Adan ADS54101PFB 296-13448-ND —_| 12-Bit, 80MSPS'CommsADC 28.50 26.60 24.70 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 916 8.25 7.32 ae ae m u at eee Lee SBZS RSS ZONSSS 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250TR-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 1753.25/250 AoC bila Shon BAGH ah 
ADS1217IPFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC 916 825 7.32 ADS5419-11IPHP 296-16972-ND ; iene 
ADS1217IPFBT 296-12967-2-ND _| 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC 1753.25/250 2943 2065 19.18 
ADS1218¥/250 pseu one Nya 24-Bit, Delta-Sigma ADC. CHE ep fice ADSS421Y/T ADSS421Y/TCT-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC. 4-LOFP 30.23 28.21 26.20 
ADS1218Y/250 ADS1218Y/250TR-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 1753.25/250 ADSS4O1 YF PI TEEADIMATaRNIGy| T4-BiE 40MH-LP ADC TLOFP IDI APIEO 
ADS12221PWT 296-17321-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux. 6.50 5.20 4.39 ADS5422Y/250 ADS5422Y/250CT-ND | 14-Bit, Sampling ADC... 4-LOFP 45.68 42.63 39.59 
ADS12221PWT 296-17321-2-ND__ | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux. 1056.25/250 ADS5422¥/250 ADS5422V/250TR-ND| 14-Bit, Sampling ADC 4-LOFP 9706.00/250 
ADS1224EVM 296-16984-ND__| Evaluation Module for ADS1224 62.78 58.59 54.41 ADSS423EVM 996-17998-ND __| Evaluation Board for ADSS423/24. — fcr 
ADS1224IPWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Chai ADS54231PJY 296-17802-ND 14-Bit, 80MSPS ADC 60.00 56.00 52.00 
Differential Input Mux... 7:20 5.76 4.86 ADS54241PJY 206-17758-ND | 14-Bit, 15MSPS AD 84.00 78.40 72.80 
ADS1224IPWT 296-16923-2-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS5440EVM 296-19293-ND Evaluation Module for ADS5440 NEW! 383.07 — — 
Differential Input Mux... 1170.00/250 ADS54401PFP 296-19395-ND 13-Bit, 210MSPS ADC NEWI.......... 5 63.00 58.80 54.60 
ADS12321PW 296-18589-5-ND | 24-Bit ADC Converter... 780 6.24 5.27 ADS5444EVM 296-19374-ND _| Evaluation Module for ADS5444 NEW! Ay 
ADS12341PW 296-18673-5-ND _ | 24-Bit ADC Converte 9.00 7.20 6.08 ADS54441PFP 296-19536-ND __| 13-Bit, 250MSPS ADC NEW/..........80-HTQFP 88.50 82.60 76.70 
ADS1240E ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 7.60 6.08 5.13 ADSS500EVM 296-18366-ND Evaluation Module for ADS550 a 25498 — 
ADS1241E ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 840 672 5.67 ADS55001PAP 296-16924-ND —_| 14-Bit, 125MSPS ADC... 64-HTOFP 73.50 68.60 63.70 
ADS1241MEVM 296-18358-ND _| Evaluation Module for ADS1241M. 62.78 — — ADSS500OMPAPREP | 296-19488-1-ND | 14-Bit, 125MSPS ADC INI 64-HTOFP 285.00 266.00 247.00 
ADS12421PWT ADS12421PWICT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 8.00 640 5.40 ADSSSO0OMPAPREP — | 296-19488-2-ND | 14-Bit, 125MSPS ADC NEW: 64-HTOFP -234650.00/1,000 
ADS12421PWT ADS12421PWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 1300.00/250 ADS55201PAP 296-17702-ND __| 12-Bit, 125MSPS ADC... 64-HTOFP 41.25 38.50 35.75 
ADS1243IPWT ADS1243IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 8.70 696 5.88 ADS5521IPAP 296-17934-ND 12-Bit, 105MSPS ADC.. 34.50 32.20 29.90 
ADS12431PWT ADS12431PWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 1413.75/250 ADS55221PAP 296-17826-ND | 12-Bit, 80MSPS ADC 25.05 23.38 21.71 
ADS1244EVM 296-18359-ND _| Evaluation Module for AD S26 = = ADS5541IPAP 296-17999-ND | 14-Bit, 105MSPS AD 61.50 57.40 53.30 
ADS1244IDGST 296-14003-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC... 10-MSOP 6.50 5.20 4.39 ADS5542IPAP 296-17852-ND | 14-Bit, 80MSPS ADC 37.50 35.00 32.50 
ADS12441DGST 296-14003-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC 10-MSOP 1056.25/250 ADS5545EVM 296-19452-ND __| Evaluation Module for ADS5545 NEW!.......— 383.07 —  — 
ADS12451DGST 296-15742-1-ND__ | 24-Bit, Low Power ADC. 10-MSOP 6.90 5.52 4.66 (Continued) 
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ie lL Digi-Key Price Each ell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS55531PFP 296-17827-ND Dual 14-Bit, 65MSPS AD 45.00 42.00 39.00 ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch 20.70 19.32 17.94 
ADS7800JP ADS7800JP-ND 12-Bit, 3uS Sampling AD! 45.08 42.07 39.07 ADS7824PB ADS7824PB-ND 12-Bit, 4-Ch. 22.65 21.14 19.63 
ADS7800JU ADS7800JU-ND 12-Bit, 3S Sampling ADC 45.08 42.07 39.07 ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. 19.65 18.34 17.03 
ADS7800KP ADS7800KP-ND 12-Bit, 3S Sampling AD! 54.15 50.54 46.93 ADS7824UB ADS7824UB-ND 42-Bit, 4-Ch. 21.68 20.23 18.79 
eae ee a US Sart Ae at ae si ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC... ip 3 46.58 43.47 40.37 
ul 7804P Bit, 10uS Sampling - 165 19. ADS7825U ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC.......28-SOIC 44.33 41.37 38.42 
ADS7804PB ADS7804PB-ND! | 12-Bit, 1048 Sampling CMOS ADC PE SIE ele ADS7825UB ADS7825UB-ND |16-8it 4-Ch, Sampling CMOS ADC.....28-SOIG 5325 49.70 46.15 
ADS7804U ADS7804U-ND 42-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 21.08 19.67 18.27 ADS7826EVM 296-18369-ND Evaluation Module for ADS7826 "_— (R6os7 8 ans 
ADS7804UB ADS7804UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 28.28 26.39 24.51 ren ny ? i 
ADE ySIEP RReeaTeoNa TEGO SOI CMOS Ane Goa aaa ae ADS7826IDRBT 296-15316-1-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling ADC... 8-SON 315 252 1.96 
e nei Woe ag : é : ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND _|10-Bit, 2.7V, Sampling ADC... 8-SON 465.50/250 
ADS7805U ADS7805U-ND_ | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 31.07 29.00 26.93 ‘ADS7827EVM 296-18370-ND | Evaluation Module for ADS782; Ss o7 = = 
ADS7805UB ADS7805UB-ND — | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 41.69 38.91 36.13 aeeieinn .s : 
: : ADS7827IDRBT 296-15317-1-ND — |8-Bit, 2.7V, Sampling ADC 248 1.98 1.54 
ADS7806P ADS7806P-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADG.. 1913 17.85 16.58 ney ae : 
4 u ADS7827IDRBT 296-15317-2-ND — |8-Bit, 2.7V, Sampling ADC 365.75/250 
ADS7806U ADS7806U-ND LP 12-Bit Sampling CMOS AD 1913 17.85 16.58 ? ¢ 
fi at : ADS7828E/250 296-12402-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC.. 740 5.92 5.00 
ADS7807P ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS AD 43.20 40.32 37.44 t : 
7 : ADS7828E/250 296-12402-2-ND _|12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC.. 1202.50/250 
‘ADS7807PB ADS7807PB-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC... 51.38 47.95 44.53 - - 
i a i ADS7828EB/250 296-12756-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC.. 880 7.04 5.94 
ADS7807U ADS7807U-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADG.. 4110 38.36 35.62 f } 
yi fet i ADS7828EB/250 296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS AD! 1430.00/250 
ADS7807UB ADS7807UB-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC.. 49.35 46.06 42.77 § 
fi Br 1 ADS7829EVM 296-18371-ND Evaluation Module for ADS7829 62:78) oe — 
ADS7808U ADS7808U-ND 12-Bit, 1048 Sampling CMOS ADC 16.28 15.19 14.11 i ; 
ADS7808UB ADS7808UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 21.83 20.37 18.92 AR SeSSBBRET Berea ea tet fe prt 4.84 Se eypEne 
ADS7809EVM 296-17703-ND Evaluation Module for ADS7809. 62.78 acetic wlilitee g : 
ADS7800U ADS7809UND | 16-Bit, 10uS Sampling CMOS AD 31.07 29.00 2693 | ADS78291DRBT 296-15246-1-ND _|12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC. 371297 231 
ADS7809UB ADS7809UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 41.69 38.91 36.13 ADS78291BDRBT 296-15246-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC . 548.75/250 
ADS7810U ADS7810U-ND 12-Bit, 800KHz Sampling CMOS ADC 41.70 38.92 36.14 ADS78301PWT 296-16680-1-ND —_/8-Bit, 8-Channel ADC 3.49 279 2.17 
ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250KHz Sampling ADC 54.23 50.61 47.00 ADS7830IPWT 296-16680-2-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC 515.50/250 
ADS7B12P “ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 18601736 1612 ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND__|12-Bit, S00KHz LP Sampling ADC. 640 5.12 4.32 
ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 17.70 16.52 15.34 ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND 12-Bit, 500KHz LP Sampling ADC. 1040.00/250 
ADS7813P ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 33.60 31.36 29.12 ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampling 
ADS7813U ADS7813U-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 31.95 29.82 27.69 ADC, #2LSB 610 4.88 4.12 
ADS7815U ADS7815U-ND 16-Bit, 250KHz Sampling CMOS ADG...28-SOIC__31.95 29.82 28.76 ADS7835E/250 ADS7835ETR-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampling 
ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADC, +2LSB 991.25/250 
Sampling ADC 459 3.68 2.86 ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampling 
ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADC, +1LSB 7.20 5.76 4.86 
Sampling ADC 678.25/250 ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampling 
ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADC, +1LSB 1170.00/250 
Sampling ADC 5.45 4.36 3.39 ADS7835EVM 296-18372-ND Evaluation Module for ADS7835 6278 — — 
ADS7816EB/250 ADS7816EBTR-ND teat High Speed Micropower ee ADS7841E ‘ADS7841E-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC. 5.36 4.29 3.34 
ampling = .75/25\ ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC 5.70 4.56 3.85 
ADS7816EC/250 ADS7816ECCT-ND | 12-Bit, 200KHz Micropower ADS7841P ADS7841P-ND 42-Bit, 4-Channel Serial Output ADC. 5.04 4.04 3.41 
Sampling ADC........ 542 4.34 3.66 ADS7841PB ADS7841PB-ND —_| 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC 598 4.79 4.04 
ADS7816EC/250 ADS7816ECTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC . 6.20 496 4.19 
Sampling ADC 880.75/250 ADS7842EB ‘ADS7842EB-ND _|12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC . 740 5.92 5.00 
ADS7816P ADS7816P-ND peer a ae Micropower ae ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 3.65 2.92 2.27 
nplin : : : : ADS7844E ADS7844E-ND 42-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 552 442 3.73 
ADS7816PB ADS7816PB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 8555.00/2,500 
aneraiepe sac [eee 5.02 402 313 | aps7ea4eB ADS7844EB-ND _|12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 6.66 5.33 4.50 
sampling ADO Bm car ar ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND |12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 10322.50/2,500 
OTH ROTTSUAD [8 Sie 1a: BEE ee 
aan ; 4 z ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller 840 6.72 5.67 
ADSTSIGUB ASHEN CSIR Ane Micrapawer 502 402 313 | -ADS7846E ADS7846E-ND __|4-Wire Touch Screen Controller 439 351 273 
ADS7816UC ADS7816UC-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7846IGQCR 296-14470-1-ND | 4-Wire Touch Screen Controller 5.36 4.29 3.34 
Sampling ADC 5.04 4.04 3.41 ADS7846IGQCR 296-14470-2-ND —_|4-Wire Touch Screen Controller 7497.50/2,500 
ADS7817EC1/250 ADS7817ECT-ND 72-Bit, Differential Input ADS7846IRGVT 296-15076-1-ND 4-Wire Touch Screen Controller 482 3.86 3.00 
: ileranower Sampling AD 484387 301. | ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND _|4-Wire Touch Screen Controller 711.50/250 
ADS7817ETR/250 ADS7817ETR-ND | 12-Bit, Differential Input > : a ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller 439 3.51 2.73 
Micropower, Sampling ADC................ 715.00/250 ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND —_|8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ADC, +2LSB. 750 6.00 5.07 
Micropower, Sampling ADC................ 5.10 4.08 3.45 ADS7852Y/250 ADS7852YTR-ND —_|8-Channel, 12-Bit 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADC, #2LSB. 1218.75/250 
Micropower, Sampling ADC................ 828.75/250 ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND |8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817EC/250 ADS7817ECCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ADC, #1LSB. 8.90 7.12 6.01 
Micropower, Sampling ADC................ 5.70 4.56 3.85 ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND |8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND ‘2-8 Divan in Rees ADC, +1LSB. 1446.25/250 
icropower, Sampling ADC......cee .25/25| ADS7861E ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
ADS7817U ‘ADS7817U-ND 72-Bit, Differential Input Sampling Serial ADC... 810 6.48 5.47 
Micropower, Sampling ADC... 439 3.51 2.73 ADS7861EB ADS7861EB-ND —_| Dual 12-Bit, SOOKHz Simult. 
ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input Sampling Serial ADC, +1LSB.. 980 7.84 6.62 
Micropower, Sampling ADC............. 484 3.87 3.01 ADS7861IBRHBT 296-19570-1-ND [Dual S00KHz, 12-Bit ADC NEW! 2-OFN 8.83 7.95 7.05 
ADS7817UC ADS7817UC-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7861IBRHBT 296-19570-2-ND Dual S00KHz, 12-Bit ADC NEW! 2-QFN 1689.50/250 
Micropower, Sampling AD| 580 Ae 858 ADS7861IRHBT 296-19571-1-ND | Dual 500KHz, 12-Bit ADC NEW! 2-OFN 9.00 7.20 6.08 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, SO0KHz ADC (+2 LSB). 5.50 4.40 3.72 ADS7861IRHBT 296-19571-2-ND | Dual SOOKHz, 12-Bit ADC NEW! 4462.50/250 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+2 LSB). 893.75/250 ADS7862Y/250 ADS7862YCT-ND ‘| Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB). 6.50 5.20 4.39 Sampling Parallel ADC, +2LSB............ 32-TOFP 10.50 9.45 8.38 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB). 1056.25/250 ADS7B6DV/250 ADS7B62VTR:ND [Dual 12-Bit, S00KH2 Simul 
ADG7818P ADSTSTSHzND Aa 12-Bit, S00KHz ADC (x1 LSB). DORs UORES SS Sampling Parallel ADC, +2LSB...........32-TOEP 2008.25/250 
ADS7818PB ADS7818PB-ND 12-Bit, 500KHz ADC (£1 LSB). 6.00 4.80 4.05 ADS7862YB/250 ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND Poa ioe aq seg) aes Sampling Parallel ADC, +1LSB............ 32-TOFP 12.41 11.18 9.91 
ampring E : = ADS7862YB/250 ADS7862YBTR-ND |Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND eu ET MlcropOUsE Feed Sampling Parallel ADC, +1LSB .32-TOFP 2374.75/250 
sola i ‘ADS7864V/250 ADS7864YCT-ND _|12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC...........48-TOFP 1225 11.03 9.78 
ADS7822EB/250 ADS7822EBCT-ND at a. Micronower AGP Ges bin ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND  |12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 2342.75/250 
AbS780925/060 ANGERS jo Ml : : ; ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND |12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC .48-TOFP 13.91 12.53 11.11 
i Ss mall Dee CUES ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND |12-Bit, S500KHz, 6-Channel ADC .48-TOFP 2661 50/250 
ADS7822EC/250 ADSFRAAEREEND Se OTA Mi : ADS7866IDBVT 296-18216-1-ND _|1.2V, 12-Bit, 200KSPS, Mini ADC........SOT-23-6 4.61 3.69 2.87 
Sampling ADC 439 351 273 ADS7866IDBVT 296-18216-2-ND _|1.2V, 12-Bit, 200KSPS, Mini ADG........ SOT-23-6 681.75/250 
- oy = : : : ADS7867IDBVT 296-18217-1-ND —|1.2V, 10-Bit, 200KSPS, Mini ADC........SOT-23-6 349 279 2.17 
ADS7B22EC/250 ASE OBA) yo pe comaee mss ADS7867|DBVT 296-18217-2-ND | 1.2V, 10-Bit, 200KSPS, Mini ADC........ SOT-23-6 515.50/250 
' : ADS7868IDBVT 296-18218-1-ND — |1.2V, 8-Bit, 200KSPS, Mini ADC 2.25 1.80 1.35 
ADS7822EVM 296-18367-ND Evaluation Module for ADS7822 . 6278 — vorolt, Gay 
ADS7899P ADS7822P-ND 42-Bit, 2.7V, Micropower ADS7868IDBVT 296-18218-2-ND _|1.2V, 8-Bit, 200KSPS, Mini ADC 315.00/250 
Sampling ADC 331 2.65 2.06 ADS7869IPZTR 296-18373-1-ND [Analog Motor Control Front-End 21.90 20.44 18.98 
ADST820U ADS7820U-ND T2-Bit, 2.7V, Mi ADS7869IPZTR 296-18373-2-ND | Analog Motor Control Front-End 18031.00/1,000 
Samipliag ADC. 331 265 206 | ADS7870EA ADS7870EA-ND —_|12-Bit, Data Acquisition System 830 664 5.61 
ADS7822UB ADS7822UB-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 2 : ‘ ADS7870EVM 296-18374-ND Evaluation Module for ADS7870 6278, — 
Sampling ADC 374 299 233 ADS7871EVM 296-18375-ND Evaluation Module for ADS7871 6 21/6 
ADS7822UC ADS7822UC-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS78711DB 296-14757-5-ND | 14-Bit, 48KSPS DAS with ADC... 833 7.50 6.65 
Sampling ADC 4.07 3.26 2.54 ADS7881EVM 296-18376-ND Evaluation Module for ADS7881 126.94 — = 
ADS7823-28EVM 296-18368-ND Evaluation Module for ADS7823-28 272 — — ADS7881IPFBT 296-15779-1-ND | 12-Bit, 4MSPS, Low Power SAR 
ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC. 630 5.04 4.26 C 48-TOFP 13.49 12.15 10.78 
ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC. 1023.75/250 ADS7881IPFBT 296-15779-2-ND | 12-Bit, 4MSPS, Low Power SAR 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC. 750 6.00 5.07 48-TOFP 2582.00/250 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250TR-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC. 1218.75/250 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Ta: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS7881IRGZT 296-19489-1-ND | 12-Bit, MSPS, Low Power SAR ADS8370IRHPT 296-18272-2-ND | 16-Bit, GOOKHz Pseudo-Diff. Input, 
ADC NEW! 13.49 1215 10.78 ADC..... 28-QFN 4382.75/250 
ADS7881IRGZT 296-19489-2-ND | 12-Bit, MSPS, Low Power ADS8371EVM 296-17122-ND Evaluation Module for ADS837 a 126.84 — 
ADC NEW!... 2582.00/250 ADS8371 IBPFBT 296-16683-1-ND | 16-Bit, 750KHz ADC... 24.15 22.54 20.93 
ADS7886SBDBVT 296-19305-1-ND | 12-Bit, MSPS Micro Power, Mini ADS8371IBPFBT 296-16683-2-ND _ | 16-Bit, 750KHz ADC... 5132.00/250 
SAR ADC NEWH........ vs 4.84 3.87 3.01 ADS8371IPFBT 296-16684-1-ND _ | 16-Bit, 750KHz ADC... 18.00 16.80 15.60 
ADS7886SBDBVT 296-19305-2-ND 12-Bit, 1MSPS Micro Power, Mini ADS83711PFBT 296-16684-2-ND 16-Bit, 750KHz ADC 3825.00/250 
SAR ADC NEW......... 715.00/250 ADS8372EVM 296-18273-ND | Evaluation Module for ADS837 oe — 12684 — 
ADS7886SBDCKT 296-19306-1-ND | 12-Bit, MSPS Micro Power, Mini ADS8372IBRHPT 296-18274-1-ND | 16-Bit, 600KHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
ADS7886SBDCKT 296-19306-2-ND 12a MSPS Meio Bavien Mi cae mou Ae = BON Ee mee 
~ -2-| Bit, icro Power, Mini = ray 
SIRADC EWE TARGHEE ADS8372IBRHPT 296-18274-2-ND ia Sook Fully-Diff. Pseudo- Bipolar ait See, 
ADS7886SDBVT 296-19307-1-ND | 12-Bit, MSPS Micro Power, Mini ADS8372IRHPT 296-18275-1-ND _ | 16-Bit, 600KHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
SAR ADC NEW.......... 4.28 342 266 Input, ADC ..28-QFN 21.45 20.02 18.59 
ADS7886SDBVT 296-19307-2-ND ae oes Eo Power, Mini STEPH ADS8372IRHPT 296-18275-2-ND _ | 16-Bit, 600KHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
i VB ses ss : Input, ADC. 28-QFN 4558.25/250 
PDS TEReED ERT, cacao ot (MSPS Micro Power, Mint Gee (Re Ses ADSBB0EVMI 296-18380-ND | Evaluation Module for ADS838 _— 
i d d : s ADS8380|BRHPT 296-17633-1-ND | 18-Bit, 600KHz ADC... 28-QFN 33.60 31.36 29.12 
ADS7886SDCKT paca se ANE 12-bit, MSPS Micro Power, Mini ADS8380IBRHPT 296-17633-2-ND | 18-Bit, 600KHz AD 28-OFN 7140.00/250 
ApS7ae7s0aVT SIEESRENDS | 1 aan on TAPS Alcs Bake 831.75/250 ADS83801RHPT 296-17634-1-ND | 18-Bit, 600KHz AD 28-QFN 27.23 25.41 23.60 
7887; aIS266-13 RAR ARG, icro Power, Mini ae) ath nee ADS83801RHPT 296-17634-2-ND _| 18-Bit, 600KHz ADC... 28-QFN 5785.25/250 
ROSA ae i iar ; : : ADS8381EVM 296-17397-ND | Evaluation Module for ADS838 Sa 
ADS TEBSDENT paca) 10-5, | 2SMSPS Micro Power, Min! SAFER ADS8381IBPFBT 296-16685-1-ND | 18-Bit, 580KHz ADC... STORP 3248 30.31 28.1 
: “ : ADS8381IBPFBT 296-16685-2-ND | 18-Bit, 580KHz AD 8-TOFP 6901.00/250 
ADS7867SDGKT BocalScoTI Cig 10-Bit, 1.25MSPS Micro Power, Mini ae ee, ADS8381IPFBT 296-16686-1-ND | 18-Bit. 580KHz AD 8-TOFP 27.53 25.69 23.86 
: , : : : ADS8381IPFBT 296-16686-2-ND _| 18-Bit, 580KHz ADC... 8-TOFP 5849.00/250 
ADS7887SDCKT 296-18267-2-ND | 10-Bit, 1.25MSPS Micro Power, M a 
° ial OTERO ADSB382EVM 296-17514-ND __| Evaluation Module for ADS838 _— 
ADS7888SDBVT 296-18268-1-ND | 8-Bit, 1.25MSPS Micro Power, Mini ADS8382IBRHPT 296-17519-1-ND | 18-Bit, 600KHz MPU Sampling ADC 35.18 32.83 30.49 
238 190 1.43 ADS8382IBRHPT 296-17519-2-ND | 18-Bit, G00KHz MPU Sampling ADC 7474.75/250 
EIRTRGEOT ADS8382IRHPT 296-17520-1-ND | 18-Bit, 60OKHz MPU Sampling ADC 27.98 26.11 24.25 
Per BeeSDENT AAD 932.50/250 ADS8382IRHPT 296-17520-2-ND _| 18-Bit, G00KHz MPU Sampling ADC 5944.75/250 
— ova | Bese, (SM. (Rata ON an om 
2.38 1.90 1.43 -14065-1- Bit, z Unipolar Input ADC . : ! ‘ 
ADS7888SDCKT 296-18269-2-ND ADS8383IBPFBT 296-14065-2-ND 18-Bit, 500KHz Unipolar Input ADC . 6741.50/250 
i 332.50/250 ADS83831PFBT 296-14066-1-ND | 18-Bit, S0OKHz Unipolar Input ADC . 23.63 22.05 20.48 
ADS78901PFBT 296-16681-1-ND | 14-Bit, 1.25MSPS LP SAR ADC. 48-TOFP 15.75 1470 13.65 ADS83831PFBT 296-14066-2-ND__| 18-Bit, S00KHz Unipolar Input ADC . 5020.25/250 
ADS7890IPFBT 296-16681-2-ND | 14-Bit, 1.25MSPS LP SAR ADC. 3347.00/250 ADS8401EVM 296-18382-ND Evaluation Module for ADS8401 ... x = = 
ADS7891EVM 296-17713-ND _| Evaluation Module for ADS7891 Pa ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
ADS7891IPFBT 296-16682-1-ND | 14-Bit, 3MSPS LP SAR ADC 17.33 16.17 15.02 34.88 32.55 30.23 
ADS7891IPFBT 296-16682-2-ND | 14-Bit, 3MSPS LP SAR ADC 3681.50/250 ADS8401 IBPFBT 296-14067-2-ND 
‘ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 7411.00/250 
Serial ADC, +2LSB..... 8-MSOP 9.03 813 7.21 ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND 
ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 2078 19.39 18.01 
Serial ADC, +2LSB..... 8-MSOP 1727.75/250 ADS8401IPFBT 296-14068-2-ND 
ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 4414.75/250 
Serial ADC, +1LSB.... 8-MSOP 10.21. 920 8.16 ADS8402EVM 296-18383-ND __| Evaluation Module for ADS840: 190/89) — 
‘ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower ADS8402IBPFBT 296-14069-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
Serial ADC, +1LSB 8-MSOP 1954.00/250 ADC. 36.53 34.09 31.66 
ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100KHz Bipo! 8-MSOP 9.50 855 7.59 ADS8402IBPFBT 296-14069-2-ND | 16-Bit, 1. 
ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 8-MSOP 1817.00/250 ADI 7761 .50/250 
ADS8321EB/250 ADS8321EBCT-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 8-MSOP 10.75 9.68 8.58 ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND 16-Bi 
‘ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 8-MSOP 2056.00/250 ADC. 21.75 20.30 18.85 
ADS8321EVM 296-18377-ND | Evaluation Module for ADS8321 e278) — 9 — ADSB4021PFBT 296-14070-2-ND _ | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
ADS8322Y/250CT ADS8322V/250CT-ND | 16-Bit, S0OKHz Unipolar ADC... 13.08 11.78 10.45 ADC. 4622.00/250 
ADS8322Y/250TR ADS8322V/250TR-NO_ | 16-Bit, SOOKHz Unipolar ADC. 2502.25/250 ADS8405EVM 296-17635-ND 12684 — 
ADS8322Y/2KCT ADS8322Y/2KCT-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar AD 11.83 10.65 9.45 ADS8405IBPFBT 296-17636-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS ADC 37.43 34.93 32. 44 
‘ADS8322¥/2KTR ADS8322V/2KTR-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC... 17538.00/2,000 ADS84051BPFBT 296-17636-2-ND _ | 16-Bit, 1.25MSPS ADC 7952.75/250 
ADS8322YB/250 296-13772-1-ND | 16-Bit, SOOKHz, Micropower ADS84051PFBT 296-17637-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS ADC 23.33 21.77 20.22 
Sampling ADC ... 15.99 14.40 12.77 ADS8405|PFBT 296-17637-2-ND | 16-Bit, 1.25MSPS ADC 4956.50/250 
ADS8322YB/250 296-13772-2-ND | 16-Bit, S00KH2, Micropower ADS8406EVM 296-17410-ND Evaluation Module for ADS840 > [26 
Sampling ADC 3060.00/250 ADS8406IBPFBT 296-17355-ND 16-Bit, 1.25MSPS Sampling ADC 8-TOFP 39.00 36.40 33.80 
ppseaza Bi250 OSE BPSOEND 16-Bit Hs Bipolar ADC Te, EE ei ADS8406IPFBT 296-17356-ND 16-Bit, 1.25MSPS Sampling ADC 8-TOFP 24.30 22.68 21.06 
- Bit, ipolar | = ei 7 7 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250CT-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC 13.08 11.78 10.45 ADS EAI MERGE! paca accalNC i 16-bit, 2MSPS, [VDE Serial Interface, 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC 2502.25/250 on AD Ew - BOE na Sale| 
725 puna Obit, AS Bipolar suns ADS84101BRGZT 296-19453-2-ND | 16-Bit, 2MSPS, LVDS Serial Interface, 
ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, HS, 1.8V, Micropower SAR ADC NEW!.. . 40455.00/250 
Sampling ADC ... 9.20 7.36 6.21 ADS84101RGZT 296-19454-1-ND _ | 16-Bit, 2MSPS, LVDS Serial interface, 
‘ADS8324E/250 296-15064-2-ND | 14-Bit, HS, 1.8V, Micropower SAR ADC NEW! # 37.95 35.42 32.89 
Sampling ADC 8-MSOP 1495.00/250 SS 
Apes PA TaTeM Evaluation Mod Mon ADS8410IRGZT 296-19454-2-ND 16 Bh SES, a Serial Interface, eee 
ADS83251BDGKT ADS8325IBDGKTCT-ND | 16-Bit, Micropower Sampling ADC 11.71 10.55 9.35 : paaeery : 
Hae H ADS8411EVM 296-18384-ND Evaluation Module for ADS841 ue — (12684 
ADS83251BDGKT ADS8325IBDGKTTR-ND | 16-Bit, Micropower Sampling ADC 2240.75/250 : ; 
nt ; ADS8411 IBPFBT 296-15252-1-ND | 16-Bit, 2MISPS Unipolar Input ADC 4755 44.38 41.21 
ADS8325IBDRBT 296-15722-1-ND 16-Bit, Micropower Sampling ADC 11.71 10.55 9.35 ADS8411IBPFBT 296-15252-2-ND 16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD 40104.50/250 
ADSS325IBDRBT Eaten » Micropower Sampling ADC Bee ADS841TIPFBT 296-15253-1-ND | 16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD 36.30 33.88 31.46 
ADS8341E ADS8341E-ND 6-Bit, 4-Channel, Serial ADC . 12.33 11.10 9.85 It polar inp : 4 ; 
Hr Sonal ; ADS8411IPFBT 296-15253-2-ND | 16-Bit, 2MISPS Unipolar Input AD‘ 7713.75/250 
ADS8341EB ADS8341EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC . 14.24 12.83 11.38 , 
aarat ‘ Sep ADS8412EVM 296-18385-ND | Evaluation Module for ADS841 — figosg = = 
ADS8342EVM 296-18379-ND __| Evaluation Module for ADS8342 126.84 ADSaATOIBPEBT Pocus eEINOMR| 46 Bir OUISPS Ucinclar tifere 
‘ADS83421BPFBT 296-15077-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 22.05 2058 19.11 janie Age PI (OEM RED ER 
ADS8342|BPFBT 296-15077-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 4685.75/250 pt : entrees : ! : 
ADS8342IPFBT 296-15078-1-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 18.68 17.43 16.19 ADS8412IBPFBT 296-15254-2-ND | 16-Bit, 2MSPS Unipolar Differential 
ADS8342IPFBT 296-15078-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 3968.50/250 Input ADC.......... . ; 10582.50/250 
ADS8343E ADS8343E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC . 12.41 11.18 9.94 ADS84121PFBT 296-15255-1-ND eit eure Unipolar Differential aan aR ca vasos 
‘ADS8343EB ADS8343EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC.. 1433 12.90 11.44 : : : 
ADS8344E ADS8344E-ND 46-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 43.33 12.00 10.64 ADS8412PFBT 296-15255-2-ND 16h aes Unipolar Differential pee 
ADS8344EB ADS8344EB-ND —_| 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 15.99 1440 12.77 npu : 
ADS8344N ADS8344N-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 13.33 12.00 10.64 ADS8413IBRGZT 296-19396-1-ND | 16-Bit, 2MSPS, LVDS Serial interface 
ADS8344NB ADS8344NB-ND —_| 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC.... 15.99 14.40 12.77 Aaceutaianer: Son eagaeanh jemi mers La Saree a 51.53 48.09 44.66 
= 5 a i - aa i} eral Intel ace 
ADS83611DB0 296-13812-5-ND pay it, Simultaneous nena STAGC MEN . saevtrnph 
ADS8361IRHBT 296-17411-1-ND | Dual, 500KHz, 16-Bit, Simultaneous ADS8413IRGZT 296-19397-1-ND | 16-Bit, 2MSPS, vos Serial Interface 
Sampling ADG.. 16.08 14.48 12.84 SAR ADC NEW... 7 39.75 37.10 34.45 
ADS8361IRHBT 296-17411-2-ND | Dual, 500KHz, 16-Bit, Simultaneous ADS8413IRGZT 296-19397-2-ND | 16-Bit, 2MSPS, LVDS Serial Interface 
Sampling ADG.... 3 3076.00/250 SAR ADC NEW! - 8447.00/250 
ADS8364Y/250 296-13449-1-ND | 16-Bit, 250KSPS, 6-Ch. Simultaneous ADS8504IBDW 296-18219-5-ND | 12-Bit, 250KSPS Sampling CMOS 
Sampling ADC ... 64-HTOFP 29.93 27.93 25.94 ADC .. 15.75 14.70 13.65 
ADS8364Y/250 296-13449-2-ND | 16-Bit, 250KSPS, 6-Ch. Simultaneous ADS85051BDB 296-18675-5-ND | 16-Bit, 250KSPS Sampling CMOS 
Sampling ADC 64-HTQFP 6359.06/250 ADC 37.50 35.00 32.50 
ADS8370IBRHPT 296-18270-ND _| Evaluation Module for ADS8370 126.640 ADS8505IBDW 296-18676-5-ND | 16-Bit, 250KSPS Sampling G CMOS 
‘ADS83701BRHPT 296-18271-1-ND | 16-Bit, GOOKHz Pseudo-Diff. Input, Apeacceing Teer ADC 37.50 35.00 32.50 
ADC 28.13 26.25 24.38 -18677-5- 
ADS8370IBRHPT 296-18271-2-ND | 16-Bit, asus Pee 19.43 18.13 16.84 
ADC... 5976.50/250 505 -18678-5- 
ADS8370IRHPT 296-18272-1-ND | 16-Bit, G00KHz Pseudo-Diff. Input, 19.43 18.13. 16.84 
ADC... 20.63 19.25 17.88 (Continued) 
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ible Digi-Key Price Each LBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘ADS8508IBDW 296-18679-5-ND | 12-Bit, 250KSPS Serial CMOS Sampling THS14F03IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3MSPS, 1-Ch. 3.3V DSP 
15.75 14.70 13.65 Compatible ADC with FIFO 48-TOFP 18.90 17.64 16.38 
ADS8509IBDB 296-18084-5-ND 37.50 35.00 32.50 THS08421PFB 296-2171-ND 8-Bit, 4OMSPS, 2-Ch. 
ADS85091BDW 296-18085-5-ND | 16-Bit, 250KSPS Serial CMOS ADC 37.50 35.00 32.50 3.3V Parallel ADC... 841 7.58 6.72 
ADS85091DB 296-18086-5-ND | 16-Bit, 250KSPS Serial CMOS ADC 19.43 18.13 16.84 THS1007IDA 296-2823-5-ND | 10-Bit, MSPS, 4-Channel 5V 
‘ADS8509IDW 296-18087-5-ND | 16-Bit, 250KSPS Serial CMOS ADC... 19.43 1813 16.84 Parallel ADC... 870 6.96 5.88 
AFE1230E AFE1230E-ND G.SHDSL/HDSL2 Analog Front End ... 22.95 21.42 19.89 THS10091DA 296-2825-5-ND | 10-Bit, 8MSPS, 2-Ch. Parallel ADC 750 6.00 5.07 
AFE84061ZDQ 296-19537-ND 14-Bit, 85MSPS Dual ADC, 8-Channel THS1030CDW 296-2173-5-ND | 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 750 6.00 5.07 
296-19537-ND Wideband Receiver NEW! 96.00 89.60 83.20 THS10301DW 296-2826-5-ND —_| 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 8.00 640 5.40 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC a 37.50 35.00 32.50 THS10301PW 296-2827-5-ND —_| 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 8.00 6.40 5.40 
DDCT12U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, Input ADC .. 18.15 16.94 15.73 THS1031CDW 296-2174-5-ND_| 10-Bit, SOMSPS, 3-5.5V ADC 8.20 6.56 5.54 
DEM-DDC112U-C 296-18429-ND Evaluation Fixture for DDC112U. — 3307 — — THS1031IDW 296-2828-5-ND | 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 890 7.12 6.01 
DDC112UK DDC112UK-ND | 20-Bit, 2-Channel, I-Input ADC 28-SOIC 23.40 21.84 20.28 THS10311PW 296-2829-5-ND__—_| 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 890 7.12 6.01 
DDC112Y/250 296-16747-1-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC 20.10 18.76 17.42 THS10401DW 296-13329-5-ND —_| 3V, 10-Bit, 4OMSPS CMOS AD 916 825 7.32 
DDC112¥/250 296-16747-2-ND _| 20-Bit Dual Current Input ADC 4271.25/250 THS10401PW 296-13330-5-ND | 3V, 10-Bit, 4OMSPS CMOS AD 916 8.25 7.32 
DDC114IRTCT 296-17162-1-ND | 20-Bit Quad Input ADC 27.00 25.20 23.40 THS1041IDW 296-13331-5-ND Let A eu le ask “ea ata 
DDC114IRTCT 296-17162-2-ND —_| 20-Bit Quad Input ADC 48-QFN 5737.50/250 with and Giamp.. 758.78 7.7 
DDC118IRTCT 296-18258-1-ND | 20-Bit Octal Current ADC 52.80 49.28 45.76 THS10411PW 296-13332-5-ND | 10-Bit, 4OMSPS ADC 
DDC118IRTCT 296-18258-2-ND | 20-Bit Octal Current ADC 11220.00/250 with PGA and Clamp 975 878 7.79 
DEM-CIB 296-18428-ND Evaluation Fixture Computer Interface THS1060CPHP 296-2175-ND 10-Bit, SOMSPS, 1-Channel, 5V 
Board 639.30 = IF Sampling ADC............ 9.58 7.67 6.47 
MSC1200EVM 296-18498-ND | Evaluation Module for MSC1200 a THS1208GDA BOC AIT ND iy) 12-Bit, GMSPS, 4-Channel, 3-5V 
— f IF Sampling ADC 32-TSSOP 12.99 11.70 10.38 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with = 
8051 Microcontroller... 4091 9.83 8.72 THS12061DA 296-2833-5-ND | 12-Bit, GMSPS, 4-Channel, 3-5V 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-2-ND _ Precision ADC/DAC Converter with IF Sampling ADC. 32-TSSOP 15.33 13.80 12.24 
8051 Microcontroller... 2087.75/250 THS1206M-EVM 296-16737-ND Evaluation Module for THS1206M a 8278 — — 
_ THS1206MDAREP 296-18129-1-ND | 12-Bit, MSPS, 4-Channel, 3-5V 
MSC1200Y3PFBT 296-16793-1-ND Precision ADC/DAC Converter with i _ 
8051 Microcontroller... 11.83 10.65 9.45 IF Sampling ADC. S2-TSSOP BASE ZamenGORZ220 
MSC1200Y3PFBT | 296-16793-2-ND _| Precision ADC/DAC Converter with THS1206MDAREP = [eG S22 7G) 12-Bit, (MSPS, 4-Channel, 3-5V 
i IF Sampling ADC 32-TSSOP 43496.00/2,000 
0D Mlcrogonttl ey Base THS12071DA 296-2834-5-ND | 12-Bit, MSPS, 4-Channel 5V 
MSC1201EVM 296-18499-ND Evaluation Module for MSC1201 12684 — — ea pen Tre Ane anne wieey <BEAN 
MSC1201Y3RHHT 296-18074-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 9836-5- -Bi Nee i 5 ; 
THS12091DA 296-2836-5-ND | 12-Bit, 8MSPS, 
and Flash Memory... 36-QFN 10.91 983 8.72 IF Sampling ADC 15.49 13.95 12.37 
MSCI201¥3RHHT — 20GaI EOD DHE Men SS UMlctocomtorer Pen THST2151DW 206-10010-5-ND | 12-Bit, 15MSPS, LP ADC w/ENOB 15.75 14.70 13.65 
eae ; sey whee tas THS1215|PW 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15MISPS, LP ADC w/ENOB 14.58 13.13 11.64 
MSC1202EVM 296-17805-ND Evaluation Module for MSC1201/0: _— 126.84 : 
= - - THS12301DW 296-2837-5-ND | 12-Bit, 30MSPS, 3.3V 1-Ch. ADC. 20.33 18.97 17.62 
MSC1202Y2RHHT 296-17956-1-ND Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller THS12301PW 296-2838-5-ND 12-Bit, 30MSPS, 3.3V 1-Ch. ADC. 16.95 15.82 14.69 
and Flash Memory .36-QFN 850 7.65 6.79 7 7 Bi 
uF THS12401PHP 296-2839-ND 12-Bit, 4OMSPS, 5V IF 
MSC1202Y2RHHT 296-17956-2-ND | Precision, ADC/DAC Sampling ADC 22414 2067 19.19 
and Flash Memory..... 1625.75/250 RAN. -Bi =f 
MSC1202Y3RHHT —_| 296-18075-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller TS AOUprS RIAA Veet USS, 1-Channel 23V ANG orp ROR Coente 
id Flash Memory... 9.08 818 7.25 i i ‘ ° 
anes ! : THS1401QPHPEP 296-18130-1-ND | 14-Bit, 1MSPS, 
MSC1202Y3RHHT 296-18075-2-ND —_| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller with Reference... 48-HTQFP 30.72 28.68 26.63 
and Flash Memory... 1737.25/250 THS1401QPHPEP 296-18130-2-ND | 14-Bit, 1MSPS, 1-Channel 3.3V ADC 
MSC1210Y2PAGT MSC1210Y2PAGT-ND Pri, ADC wth 8051 Microcontroller VEN ere with Reference. 48-HTOFP 6528.00/250 
and Flash Memory... u i i 5 a aT a 
MSC1210Y3PAGT | MSC1210V3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller THS 1403 IPE pee ceeND 1¢ Bit ase. 1-Channel 3.3’ ADG 
with Reference... 16.58 15.47 14.37 
and Flash Memory... 16.13 15.05 13.98 THS1403QPHPEP 296-18131-1-ND | 14-Bit, 3MSPS, 1-Channel 3.3V ADC 
MSC1210Y4PAGT MSC1210Y4PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller with Reference. 48-HTQFP 38.09 35.55 33.01 
and Flash Memory... 16.13 15.05 13.98 THS1403QPHPEP 296-18131-2-ND | 14-Bit, 3MSPS, 1-Channel 3.3V ADC 
MSC1210Y5PAGT MSC1210YS5PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller with Reference... 48-HTQFP 8093.00/250 
and Flash Memory... He SSE) TG THS14081PFB 296-2842-ND 14-Bit, BMSPS, 4-Channel 3.3V ADC 
MSC1211EVM 296-18500-ND Evaluation Module for MSC1211 12684 — — witht Reference... : 29.28 20.79 19.31 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.25 24.50 22.75 THS1408MPHPEP 296-18132-1-ND | 14-Bit, MSPS, 4-Channel 3.3V ADC 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5578.25/250 with Reference 27.14 25.33 23.52 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.93 2513 23.34 THS1408MPHPEP 296-18132-2-ND | 14-Bit, MSPS, 4-Channel 3.3V ADC 
MSC1211Y3PAGT 296-14760-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5721.50/250 with Reference, 48-HTQFP 5766.25/250 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-1-ND 8051 CPU Precision ADC/DAC 29.03 27.09 25.16 THS10064CDA 296-2172-5-ND 10-Bit, 6MSPS, 4-Channel, 
MSC1211Y4PAGT 296-14761-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6167.75/250 3-5V Sampling ADC 32-TSSOP 8.30 6.64 5.61 
MSC1211Y5PAGT 296-14762-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 31.43, 29.33 27.24 THS10064IDA 296-2822-5-ND | 10-Bit, MSPS, 4-Channel, 
MSC1211Y5PAGT 296-14762-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6677.75/250 3-5V Sampling ADC 32-TSSOP 9.80 7.84 6.62 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 25.43 23.73 22.04 THS10082IDA 296-2824-5-ND __| 10-Bit, MSPS 2-Ch. Parallel ADC.....32-TSSOP__ 8.70 6.96 5.88 
MSC1212Y2PAGT 296-14763-2-ND__| 8051 CPU Precision ADC/DAC 5402.75/250 THS120821IDA 296-2835-5-ND | 12-Bit, 8MSPS 2-Ch. Parallel ADC 1649 14.85 13.17 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.33 24.57 22.82 TLCO820ACDB 296-2846-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter..... 4.07 3.26 254 
MSC1212Y3PAGT 296-14764-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5594.00/250 TLCO820ACDBR 296-2846-1-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter..... 4.07 3.26 2.54 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 28.28 26.39 24.51 TLCO820ACDBR 296-2846-2-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter..... 4616.00/2,000 
MSC1212Y4PAGT 296-14765-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6008.50/250 TLCO820ACDW 296-2847-5-ND __| 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 4.07 3.26 2.54 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 33.68 31.43 29.19 TLCOB20ACFN 296-2848-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 4073.26 254 
MSC1212Y5PAGT 296-14766-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 7156.00/250 TLSOBSOADN Bega ai, Ape Moiied Flesh Converter 2 fe 266 
MSC1213Y2PAGT 296-17429-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 -2850-5-| -Bit, lodified Flash Converter. f sh We 
Microcontroller. 18.98 17.71 16.45 TLCO820AIFN 296-2851-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 439 351 273 
MSC1213Y2PAGT 296-17429-2-ND _| Precision ADC/DAC wi TLCO820AIN 296-2852-5-ND __| 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 459 3.68 2.86 
Microcontroller 4032.25/250 TLC0831CD 296-2853-5-ND | 8-Bit, 31KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 299 240 1.87 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-1-ND _| Precision ADG/DAC with 8051 TLC0831CP 296-2854-5-ND | 8-Bit, 31KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
Microcontroller 19.80 18.48 17.16 TLC0831ID 296-2855-5-ND | 8-Bit, 31KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
MSC1213Y3PAGT 296-17430-2-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC0831 IP 296-2856-5-ND 8-Bit, 31KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC.. 3.42 2.74 2:13 
Microcontroller 4207.50/250 TLC0832CD 296-2857-5-ND _| 8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC. 299 240 1.87 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC0832CP 296-2858-5-ND | 8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC. 299 240 1.87 
Microcontroller 21.68 20.23 18.79 TLC0832ID 296-2859-5-ND | 8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-2-ND _| Precision ADC/DAC with 8051 TLC0832IP 296-2860-5-ND 8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 2.58 2.01 
Microcontroller 4606.00/250 TLC0834CD 296-2861-5-ND | 8-Bit, 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC. 341 249 1.94 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLCO834CN 296-2862-5-ND 8-Bit, 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC.. 3.31 2.65 2.06 
Microcontroller 23.93 22.33 20.74 TLC08341D 296-2863-5-ND | 8-Bit, 2OKSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC. 331 265 2.06 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TAN Se sit ay ul a sos ze ae 
Microcontroller 5084.00/250 -2865-5- -Bit, , 8-Ch. 5V Serial i : d 
MSC1214V2PAGT 296-17433-1-ND | Precision ADG/DAG with 8051 TLCO838CN 296-2866-5-ND —_| 8-Bit, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC. 331 2.65 2.06 
Micracontroller 18.23 17.01 15.80 TLCO838IDW 296-2867-5-ND__| 8-Bit, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC. 3.31 2.65 2.06 
MSC1214Y2PAGT 296-17433-2-ND _| Precision ADC/DAC with 8051 TLCO838IN 296-2868-5-ND | &-Bit, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC. 353 2.83 2.20 
Microcontroller 3872.75/250 TLCO838IPW 296-2869-5-ND —_| 8-Bit, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC. 331 2.65 2.06 
MSC1214Y3PAGT 296-17434-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC5401DW 296-2919-5-ND _| 8-Bit, 75KSPS, 12-Ch. 5V Serial AD! 396 3.17 247 
Microcontroller 19.05 17.78 16.51 TLCS40IFN 296-2920-5-ND | 8-Bit, 75KSPS, 12-Ch. 5V Serial ADC....20-PLCC 3.96 3.17 247 
MSCiD14V3PAGT 296-1 7434-2-ND | Precision ADG/DAC with 8051 TLCS40IN 296-2921-5-ND __| 8-Bit, 75KSPS, 12-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip__3.96__3.17_2.47 
Microcontroller 4048.25/250 TLC5411DW 296-2922-5-ND —_| 8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 338 270 2.10 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLOS41 IFN 296-2923-5-ND —_| 8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 3.38 2.70 2.10 
Microcontroller 20.93 19.53 18.14 TLC541 IFNR 296-1331-1-ND | 8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. i 3.38 270 2.10 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-2-ND _| Precision ADC/DAC wi TLC541IFNR 296-1331-2-ND | 8-Bit, 4OKSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-PLCC 1913.00/4,000 
Meena 44465250 __ | “eeeacow ———] 6-19825ND EAN 2OKSPS-Ti-ch BV Seral ADC. SUSOIC 322 258 —2aT 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 5 1332-5. “Bit, 25KSPS, 11-Ch. : 58 2! 
jes on DGD i 93.18 2163 20.09 TLC542CDWR 296-1332-1-ND _| 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 3.22 258 2.01 
MSC1214YSPAGT 296-17436-2-ND _ | Precision ADC/DA TLC542CDWR 296-1332-2-ND | 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 3646.00/2,000 
Microcontroller. 4924.75/250 TLC542CN 296-2924-5-ND —_| 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 3.22 258 2.01 
THS14FO1IPEB 296-2843-ND 14-Bit, MSPS, 1-Ch. 3.3V DSP TLC542|DW 296-1333-5-ND___| 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 342. 274 2.13 
Compatible ADC with FIFO.......ccce 48-TOFP 16.08 14.48 12.84 (Continued) 
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1B Digi-Key Price Each LL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC542IDWR 296-1333-1-ND | 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-SOIG 3.42 2.74 2.13 TLC35451D 296-12499-5-ND | 14-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial ADC......8-SOIG 8.33 7.50 6.65 
TLC542IDWR 296-1333-2-ND | 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 20-SOIC 3876.00/2,000 TLC35451DGK 296-13506-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial 
TLCB42IFN 296-1334-5-ND —_| 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 342 2.74 2.13 ADC with Auto Power Down... -MSOP 8.33 7.50 6.65 
TLCS42/FNR 296-1334-1-ND | 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 342 274 2.13 TLC3548EVM 296-18900-ND Evaluation Module for TLC3548 eis = = 
TLCS42IFNR 296-1334-2-ND__| 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 1938.00/1,000 TLC3548IDW 296-10290-5-ND _ | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. Unipolar ADC ..24-SOIG 11.41 10.28 9.12 
TLC542IN 296-2927-5-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3165-2192) 2127 TLCO3548IPW 296-10291-5-ND 44-Bit, 200KSPS, 8-Ch. 
TLCS45CFN 296-2928-5-ND —_| 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.20 4.96 4.19 Unipolar ADC 1141 10.28 9.12 
TLCS45CN 296-2929-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.50 5.20 4.39 TLC3574EVM 296-18901-ND Evaluation Module for TLC3574 62.78 see 
TLC5451FN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.60 5.28 4.46 TLC3574IDW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. LP ADC 11.41 10.28 9.12 
Usa ee sue es ae aL a at ae se TLC35741PW 296-10297-5-ND _| 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. LP ADC 11.41 10.28 9.12 
-2934-5- “Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC ...8- . . / TLC3578EVM 296-18902-ND Evaluation Module for TLC3578 2 — — 
TLC548CP 296-2935-5-ND —_| 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC....8-Dip 2.93 2.34 1.82 -40298-5-| MAE ONOKEPS" Ch 
i ‘ TLC3578IDW 296-10298-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. LP ADC 14.41 12.98 11.51 
TLC5481D 296-2936-5-ND —_| 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC..8-SOIG 2.93 2.34 1.82 recanted fet 
4 a : TLC3578IPW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. LP ADC 14.41 12.98 11.51 
TLCS48IP 200-2937-0;ND) | 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC ...6-Dip | S100 9 2435 1189 TLC45411D 296-12500-5-ND | 16-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial ADC 11.41 10.28 9.12 
TLC549CD 296-1335-5-ND__| 8-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... SOIC 2.26 1.80 _ 1.35 TindsdqiDGk 296-13825-5-ND | 16-Bit.5V, 200KSPS. LP Serial ADC ie) ave) ORB 
TLC549CDR 296-1335-1-ND | 8-Bit, 40KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC....-SOIC 2.25 1.80 1.35 TICasasiD 296-12501-5-ND | 16-Bit- BV, 200KSPS. LP Serial ADC TAC DE ROH 
TLC549CDR 296-1335-2-ND | 8-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADG.....8-SOIC 2880.00/2,500 ; : 
! TLC4545IDGK 296-12746-5-ND | 16-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial ADC 11.41 10.28 9.12 
TLC549CP 296-1853-5-ND —_| 8-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 238 1.90 1.43 Leeper SORTA a. fit DOMSPS 1-Chanrel § OV 
TLC5491D 296-1854-5-ND —_| 8-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.25 1.80 1.40 bi F eae earh ine. ; Gn aim Aae 
TLC5491P 296-1855-5-ND __| 8-Bit, 40KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2.36 1.89 1.47 UH epGeG SET ia AUN : 4 : 
* L TLC5510INS 296-2939-5-ND | 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
TLC15141D 296-2180-5-ND __| 10-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC... 580 464 3.92 High Sheed SeriaIADC Bae ae aa 
TLC1514IPW 296-2870-5-ND —_| 10-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V eel : : : 
Serial ADC _16-TSSOP 5.80 464 3.92 TLCS510INSR 296-2939-1-ND | 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
TLC1518IDW 296-2181-5-ND | 10-Bit, 400KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.90 5.52 4.66 High Speed Serial ADC ... 5.02 4.02 3.13 
TLC1518I1PW 296-2871-5-ND 10-Bit, 4OOKSPS, 8-Ch. 5V TLC5510INSR 296-2939-2-ND 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
Serial ADC. 20-TSSOP 6.90 5.52 4.66 High Speed Serial ADC... 5686.00/2,000 
TLCTSa1CDW 296-2872-5-ND | 10-Bit, S2KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.40 5.12 4.32 TLCSS101PW ESC 21s Nag) 6-Bit, 20MSFS 1-Channal 5.0V 
TLC1541CFN 296-2873-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLCC 6.40 512 4.32 High Speed Serial ADC 5.02 4.02 3.13 
TLC1541CN 296-2874-5-ND —_| 10-Bit, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC 6.80 5.44 4.59 TLC5540CNSR 296-10336-1-ND | 8-Bit, 4OMSPS, 1-Channel 5.0V 
TLCO1541IDW 296-2875-5-ND | 10-Bit, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 6.90 5.52 4.66 High Speed PAR ADC 513 4.11 3.20 
TLC15411N 296-2182-5-ND _| 10-Bit, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC 7.30 5.84 4.93 TLCS540CNSR 296-10336-2-ND | 8-Bit, 4OMSPS, 1-Channel 5.0V 
TLC15411FN 296-2876-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 6.90 552 4.66 High Speed PAR ADC 5814.00/2,000 


TLC1542CcDW 296-2877-5-ND —_| 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.00 4.00 3.38 TLCSS40INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 4OMSPS, 1-Channel 5. 
TLC1542CFN 296-2878-5-ND —_| 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 5.00 4.00 3.38 High Speed PAR ADC 5.56 445 3.46 
TLC1542CN 296-2879-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip 5.00 4.00 3.38 TLC5540INSR 296-10338-2-ND | 8-Bit, 4OMSPS, 1-Channel 5.0V 
TLC1542IDW 296-2880-5-ND _| 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC__5.40 4.32 3.65 High Speed PAR ADC 6298.00/2,000 


TLC15421N 296-2881-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip 540 4.32 3.65 TLC55401PW 296-2184-5-ND 8-Bit, 4OMSPS 1-Channel 5. 

TLC1542QFN 296-2882-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 6.20 4.96 4.19 High Speed PAR ADC . 5.56 4.45 3.46 
TLC1543CDB 296-2883-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 4.07 3.26 2.54 TLC7135CDW 296-2185-5-ND 4.5-Digit, .0O3KSPS, 1-Ch. 

TLC1543CDW 296-1804-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.07 3.26 2.54 Differential Input ADC. 416 3.33 259 
TLC1543CDWR 296-1804-1-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC = 4.07 3.26 2.54 TLC7135CN 296-10350-5-ND | 4.5-Digit, .003KSPS, 1-Ch. 

TLC1543CDWR 296-1804-2-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 4616.00/2,000 Differential Input ADC. 416 333 2.59 


TLC1543CFN 296-1805-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.07 3.26 2.54 TLV0831CD 296-2944-5-ND | 8-Bit, 49KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial AD 
TLC1543CN 296-2885-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip 4.28 3.42 2.66 TLVO831CP 296-2187-5-ND | 8-Bit. 49KSPS, 1-Ch. 3.3 Serial AD 
TLC15431DW 296-2886-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIG 4.28 3.42 2.66 TLV08311D 296-2945-5-ND __| 8-Bit, 49KSPS. 1-Ch. 3.3V Serial ADC 
TLC15431FN 296-2887-5-ND __| 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.28 -3.42_2.66 TLVOBSTIP 296-2946-5-ND | 8-Bit, 49KSPS. 1-Ch. 3.3V Serial AD 


315 2152 1.96 
315 252 1.96 
3.38 2.70 2.10 
3.38 2.70 2.10 


TLC15431N 296-2888-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip 4.50 3.60 2.80 TLV0832CD 296-2947-5-ND 8-Bit, 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC...8-SOIC 3.15 252 1.96 
TLC1543QDB 296-2889-5-ND —_| 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ..20-SSOP 4.93 3.95 3.07 TLV0832CP 296-2948-5-ND | 8-Bit, 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 3.15 2.52 1.96 
TLO1543Q0W 296-2890-5-ND_ | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIG_ 4.93 3.95 3.07 TLV0832ID 296-2188-5-ND | 8-Bit, 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC...8-SOIC 3.38 270 2.10 
TLC1543QDWREP 296-18138-1-ND AT, eokoee, tbl 5V Bees Gea TLV0832IP 296-2949-5-ND —_| 8-Bit, 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 3.38 2.70 2.10 
: : z : TLV0834CD 296-2189-5-ND | 8-Bit, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V Serial ADC... 3.26 261 203 
TLGTSASQDWREP usec 10-21, S8KSPS, 11-Ch. SV Sen TLv08341D 296-2950-5-ND | 8-Bit, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V Serial ADC...14-SOIC 3.49 279 247 
ricissaore PORE 1G-HIL 3aKSPS LLLCh BV Soul ADE. ONES GoM TLVO834IN 296-2951-5-ND —_| 8-Bit, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V Serial ADC......14-Dip 3.49 2.79 2.17 
TLC1549CD 296-2892-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. BV Serial ADC... 405 324 252 TEER cea ecaca cum Cotes Wor: 4h. dav 46-13s0P WORE 
TLC1549CP 296-1806-5-ND _| 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 4.28 3.42 2.66 en PG RGUESEAIIMMMA B-BI, 37 9KSPS SG oa : : : 
TLC15491D 296-2893-5-ND _| 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 439 351 273 HALES aan NS. Bets AGT ARE 
TLC15491P 296-2894-5-ND ‘| 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC. 461 369 287 4 z E 4 4 
TLC155010W 296-2895-5-ND | 10-Bit, 164KSPS, 10-Ch. 5V TLVOB38IDW 206:2190-5-ND/ | 8-Bit, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.2V 
Parailel Out ADC 780 624 527 Serial ADC... .20-S0IG 3.49 279 2.17 
TLO1551IOW 296-2896-5-ND | 10-Bit, 164KSPS TLVO838IN 296-2953-5-ND _| 8-Bit, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 3.49 2.79 2.47 
Parallel Out ADC.... a 6.70 5.36 4.53 TLV0838IPW 296-2954-5-ND | 8-Bit, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V 
TLC2543CDB 296-2897-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC 846 677 5.72 Serial ADC.... 349° 2.79 247 
TLC2543CDW 296-1307-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-SOIC 8.46 6.77 5.72 TLVS71IDW 296-2207-5-ND | 8-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 
TLC2543CDWR 296-1307-1-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC. 8.46 6.77 5.72 2.7-5.5V Parallel ADC ....scncesennen 24-SOIC 5.29 4.23 3.29 
TLC2543CDWR 296-1307-2-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-SOIC 10576.00/2,000 TLV5711PW 296-2988-5-ND | 8-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 
TLC2543CFN 296-2898-5-ND __| 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC 8.46 6.77 5.72 2.7-5.5V Parallel ADC ...eoreseene 24-TSSOP_ 5.29 4.23 3.29 
TLC2543CN 296-1816-5-ND _| 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC... 846 677 5.72 TLV15041D 296-2191-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC25431DB 296-2899-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 9.02 7.22 6.09 2.7-5.V Serial ADC 5.30 4.24 3.58 
TLC2543IDW 296-2900-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 9.02 7.22 6.09 TLV1504IPW 296-2955-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC25431FN 296-2901-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 9.02 7.22 6.09 2.7-5.5V Serial ADC... 5.30 4.24 3.58 
TLO25431N 296-1817-5-ND _| 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip _9.02__7.22 6.09 TLV1508IDW 296-2192-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC25511D 296-2909-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC....8-SOIC 8.40 6.72 5.67 2.7-5.5V Serial ADC 6.30 5.04 4.26 
TLC2551IDGK 296-2910-5-ND ‘| 12-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 840 6.72 5.67 TLV15081PW 296-2956-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC25521D 296-2911-5-ND ‘| 12-Bit, 40OKSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC....8-SOIC 840 6.72 5.67 2.7-5.5V Serial ADC... 6.30 5.04 4.26 
TLC2552IDGK 296-2912-5-ND 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 840 6.72 5.67 TLV1543CDB 296-2958-5-ND 40-Bit, 200KSPS, 11-Ch. 3.3V 
TLC25541D 296-2913-5-ND __| 12-Bit, AOKSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC...16-SOIC__ 10.08 9.08 8.05 Serial ADC 459 368 286 
TLC25541PW 296-2914-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V TLV1543CDW 296-1878-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 11-Ch. 3.3V 
Serial ADC .16-TSSOP 9.50 8.55 7.59 Serial ADC 459 3.68 2.86 
TLC25551D 296-2915-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC....8-SOIC 840 6.72 5.67 TLVi543CN 296-2957-5:ND | 10-Bit, DOOKSPS 11.Ch.3.3V 
TLC25551DGK 296-2916-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serizl ADC A AOR B00 
Serial ADC SHOOTS? TLV15431DB 296-2959-5-ND —_| 10-Bit, 200KSPS, 11-Ch. 3.3V 
TLC25581DW 296-2917-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, &-Ch. 5V Serial ADC 493 3.95 3.07 
Serial ADC 950 855 7.59 TL1544CD 296-2960-5-ND | 10-Bit, 85KSPS, 4-Ch. 
TLC25581PW 296-2918-5-ND Tee ers 8-Ch. 5V Fea ea eas 2.7-5.V Serial ADC... 439 351 273 
TLC2574EVM 296-18897-ND__| Evaluation Module for oo = — ia ica) 10 oe Bone, Oe ia der eeas 
TLG257410W eS auba| 12-Bit, Z00KSFS, 4Ch. dan bo ee Gag TLV15441D 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85KSPS, 4-Ch. 
TLC25741PW 296-10256-5-ND | 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch, wiiedaing amocacnm ee at SES BE 
Serial Out ADC 8.83 7.95 7.05 : S, 8-Ch. 
TLC2578EVM 296-18898-ND _| Evaluation Module for 62.78 EE =a a DNs ISS 
tee SID cea aaubag| '2-Bit, Z00KSFS, &-Ch. Gs ARN Fae 2.7-5.V Serial ADC... 872 6.98 5.89 
TLO2578IPW 296-10258-5-ND | 12-Bit, 200KSPS. 8.Ch : : ; TLV1548QDBREP 296-18146-2-ND | 10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
Serial Out ADC... 966 870 7.72 2.7-5.5V Serial ADC... 10900.00/2,000 
TLC35411D 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, ; ; ; TLV1548QDBRQ1 296-16956-1-ND | 10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
ADC with Auto Power Down 8.33 7.50 6.65 2.7-5.5V Serial ADC.... 5.80 464 3.92 
TLC35411DGK 296-13505-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial TLV1548QDBRQ1 296-16956-2-ND | 10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
ADC with Auto Power Down. 8-MSOP 8.33 7.50 6.65 2.7-5.5V Serial ADC.... sevens 20-SSOP 7250.00/2,000 
TLC3544EVM 296-18899-ND _| Evaluation Module for TLC354 — [eo TLV1549CD 296-2963-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC..8-SOIC 4.16 3.33 2.59 
TLC35441DW 296-10288-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. Unipolar 1032 9.68 8.58 TLV1549CP 296-2964-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 3.3V-Serial ADC.....8-Dip 4.39 3.51 2.73 
TLC35441PW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. TLV15491D 296-2194-5-ND __| 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC...8-SOIC 4.39 3.51 2.73 
Unipolar ADC J 10.32 9.68 8.58 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 605 
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Lele Digi-Key Price Each wih Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV15491P 296-2965-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC......8-Dip 4.61 3.69 2.87 TSC2046IPWR 296-15049-1-ND Low Voltage I/O Touch Screen 
TLV1562CDW 296-2195-5-ND 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. Controller. 16-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
2.7-5.5V Parallel ADC 8.30 6.64 5.61 TSC2046IPWR 296-15049-2-ND Low Voltage I/O Touch Screen 
TLV1562CPW. 296-2966-5-ND 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. Controller. 16-TSSOP 5387.50/2,500 
2.7-5.5V Parallel ADC 8.30 6.64 5.61 TSC2046IRGVR 296-15050-1-ND Low Volt. 1/0 Touch Screen Controller....16-QFN 4.07 3.26 2.54 
TLV1562IDW 296-1879-5-ND 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. TSC2046IRGVR 296-15050-2-ND Low Volt. 1/0 Touch Screen Controller ....16-QFN 5702.50/2,500 
2.7-5.5V Parallel ADC 8.90 7.12 6.01 TSC2100EVM 296-19021-ND Evaluation Module for TSC2100 126.84 => = 
TLV1562IPW 296-1880-5-ND 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. TSC2100IDA 296-15903-5-ND Prog. Touch Screen Controller. 7.90 632 5.34 
2.7-5.5V Parallel ADC... 8.90 7.12 6.01 TSC2100IRHB 296-17926-ND Prog. Touch Screen Controller. 7.90 632 5.34 
TLV1570CDW 296-2196-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Controller Evaluation 
2.7-5.5V Serial ADC... 7.60 6.08 5.13 se 126.84 118.39 109.93 
TLV1570CPW 296-2967-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2101IRGZ 296-17512-ND Audio Codec w/Integrated Headphone Speaker, 
2.7-5.5V Serial ADC.. 7.60 6.08 5.13 Amp/Touch Screen Controller................ 48-QFN 9.90 7.92 6.69 
TLV1570IDW 296-1881-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2102IDA 296-15679-5-ND Programmable Touch Screen 
2.7-5.5V Serial ADC... 8.10 6.48 5.47 Controller with Audio DAC............... 32-TSSOP 7.40 5.92 5.00 
TLV1570IPW 296-1882-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2200IPW TSC2200IPW-ND | Programmable Touch Screen Controller 
2.7-5.5V Serial ADC 8.10 648 5.47 with 12-Bit, 125KHz ADC 
TLVi571CDW 296-2197-5-ND | 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. and Keypad Interface 28-TSSOP DROME 3 2maC 00) 
2.7-5.5V Parallel ADC... 740 5.92 5.00 TSC2200IRHB 296-16693-5-ND —_| Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
TLV15711DW 296-2968-5-ND —_| 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 125KHz ADC and Keypad Interface 540 4.32 3.36 
2.7-5.5V Parallel ADC... 7.90 632 5.34 TSC2200IRHBR 296-16694-1-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12: 
TLV1571|PW 296-2969-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 125KHz ADC and Keypad Interface... 540 4.32 3.36 
2.7-5.5V Parallel ADC... 790 6.32 5.34 TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND —_| Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
TLV1572CD 296-2970-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 125KHz ADC and Keypad Interface....... 32-QFN 9072.00/3,000 
2.7-5.5V Serial ADC... 6.60 5.28 4.46 TSC23001IPAG 296-14060-ND Programmable Touch Screen Controller 
TLV1572ID 296-1883-5-ND | 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. with Audio Codec... 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 
2.7-5.5V Serial ADC... 740 5.68 4.80 TSC2301EVM 296-19022-ND | Evaluation Module for TSC2301 ww 19089 — — 
TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC23011GQZR 296-15713-1-ND | Programmable Touch Screen Controller 
27-5 5V Parallel ADC... 770 6416 5.20 with Audio Codec..... 120-BGA 9.90 7.92 6.69 
TLV15781DA 296-2971-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2301IGQZR 296-15713-2-ND Programmable Touch Screen Controller 
if with Audio Codec..... 120-BGA 15345.00/2,500 
TLV2541CDGK 296-2199-5-ND Seok TA SIDKSPS OCR ee Sass TSC2301IPAG 296-15680-ND Programmable Touch Screen Controller 
2.7-5.5V Serial ADC... 770 6416 5.20 with Audio Codec... SED Wee (iiss 
TLV2541 1D 296-2972-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. TSC2302IRGZ 296-19023-ND Programmable Touch Screen 
2.7-5.5 Serial ADC... 8.20 6.56 5.54 ae a ce — cull) ay {Sits 
9973-5. Bi zi ~ E -Bit, Low Power Analog-Signal 
Tevas4tIDGK Bee ee eee Ch. 8.20 656 5.54 Processor/Digitizer .. 8-TQFP 6.30 5.04 4.26 
TLV2542CDGK 296-2200-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. Audio Analog-to-Digital Converters 
2.7-5.5V Serial ADC. 770 6.16 5.20 DF1706E DF1706E-ND Digital Filter for PCM1704. 17.48 16.31 15.15 
TLV25421D 296-2974-5-ND | 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for PCM1760. 23.27 21.72 2017 
2.7-5.5V Serial ADC.. 8.20 6.56 5.54 DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for PCM1760. 23.27 21.72 20.17 
TLV2542IDGK 296-2975-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. PCM1760U-L PCM1760U-L-ND | Dual 20-Bit ADC..... 2417 22.56 20.95 
2.7-5.5V Serial AD 8.20 6.56 5.54 PCM1800E PCM1800E-ND Single-Ended 20: 5.20 4.16 3.51 
TLV2543CDBR 296-10643-1-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3. PCM1801U PCM1801U-ND | 16-Bit, Stereo Audio ADC 540 432 3.36 
Serial Out ADC... 846 6.77 5.72 PCM1802DB PCM1802DB-ND | 24-Bit, 96KHz Delta-Sigma 
TLV2543CDBR 296-10643-2-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V Stereo ADC end 670 536 453 
Serial Out ADC... 10576.00/2,000 PCM1803ADB 296-19473-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-Bit, 
TLV2543CDW. 296-2977-5-ND 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V 96KHz Stereo ADC NEW! a 2.36 1.89 1.47 
Serial ADC . 8.46 6.77 5.72 PCM1803DB 296-17658-5-ND —_| Single Ended, Analog Input 24-Bit, 
TLV2543CN 296-2978-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V Q6KH7z Stereo AD 236 1.89 1.47 
Serial ADC .. 8.46 6.77 5.72 PCM1804DB PCM1804DB-ND 24-Bit, 192KHz Delta: 
TLV25431DB 296-2201-5-ND 12-Bit, 66KSPS, Stereo ADC a 8.66 7.80 6.92 
Serial ADC .. 9.02 7.22 6.09 PCM1807PW 296-18703-5-ND | Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 
TLV2543IDW 296-2979-5-ND 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V 96KHz, Stereo ADC.. 14-TSSOP 2.25. 1.80 1.40 
Serial ADC .. 9.02 7.22 6.09 PCM1850PJT 296-16929-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC 32-TOFP 9.60 7.68 6.48 
TLV25431N 296-2980-5-ND 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V PCM1851PJT 296-16930-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC 960 7.68 6.48 
Serial ADC .. 9.02 7.22 6.09 PCM4201PW 296-18031-5-ND | 24-Bit, Low Power, Single Channel 
TLV2544CD 296-2202-5-ND 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. Audio ADC 5.00 4.00 3.38 
2.7-5.5V Serial ADC 840 6.72 5.67 PCM4202EVM 296-17597-ND 254.96 a 
TLV25441D 296-2981-5-ND 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. PCM4202DBT 296-17438-1-ND High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
2.7-5.5V Serial ADC. 9.00 7.20 6.08 Stereo Audio ADC... .28-SSOP 9.08 8.18 7.25 
TLV2544|PW 296-2982-5-ND 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. PCM4202DBT 296-17438-2-ND High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
2.7-5.5V Serial ADC ..16-TSSOP 9.00 7.20 6.08 Stereo Audio ADC... 1737.25/250 
TLV25440D 296-13365-5-ND | 2.7V to 5.5V, 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. PCM4204EVM 296-18513-ND Evaluation Module for PCM420: 254.96 = = 
LP, Serial ADC w/Autopower-Down.....16-SOIC_ 8.66 7.80 6.92 PCM4204PAPT 296-17439-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
TLV2545CDGK 296-2203-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. 4-Channel Audio ADC. 13.24 11.93 10.58 
2.7-5.5V Serial ADC... G10) 6.16) 75:20 PCM4204PAPT 296-17439-2-ND High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
TLV25451D 296-2984-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. 4-Channel Audio ADC. 2534.00/250 
TLV254510GK ooe-20es-s.no | 12-B 1 40/200KSPS, 36h canes Be om patinie Analogetodigita! Converter 
a Pe ert Serial ADC. : 8.20 6.56 5.54 AFE1302Y/250 AFE1302YCT-ND Analog ADSL Front End. 8-TQFP 16.73 15.61 14.50 
TLv2548CDW 206-2204-5-ND 27 to 55V, 12-Bit, 200KSPS, 8-Ch. AFE1302Y/250 AREA SDA NTEAND) Analog ADSL Front End. 3554.00/250 
LP, Serial ADC w/Autopower-Down.....20-SOIC_ 9.70 7.76 6.55 Digital-to-Analog Converters 
TLV2548IDW 296-2986-5-ND 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200KSPS, 8-Ch. DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 21.81 20.36 18.91 
LP, Serial ADC w/Autopower-Down.....20-SOIC 8.66 7.80 6.92 DAC712PB DAC712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28.50 26.60 24.70 
TLV2548IPW 296-2987-5-ND 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200KSPS, 8-Ch. LP, DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 26.33 24.57 22.82 
Serial ADC w/Autopower-Down........ 20-TSSOP 8.66 7.80 6.92 DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 21.75 20.30 18.85 
TLV2548QDW 296-13366-5-ND 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200KSPS, 8-Ch. LP. DAC712UB 296-14008-5-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 25.28 23.59 21.91 
Serial ADC w/Autopower-Down 10.00 9.00 7.98 DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface 25.05 23.38 21.71 
TLV2553IDW 296-12227-5-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC . 6.80 544 4.59 DAC714U DAC714U-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface 21.75 20.30 18.85 
TLV2553IPW 296-15633-5-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC . 6.80 544 4.59 DAC715P DAC715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 27.48 25.65 23.82 
TLV2556IDW 296-12502-5-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC DAC715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 23.78 22.19 20.61 
with Internal Reference 7.10 5.68 4.80 DAC715UB DAC715UB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 27.60 25.76 23.92 
TLV2556IPW 296-13000-5-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC DAC716P DAC716P-ND 16-Bit, DAC 27.48 25.65 23.82 
with Internal Reference. 7.10 568 4.80 DAC716PB DAC716PB-ND 16-Bit, DAC 31.25 29.17 27.08 
TLV5535|PW 296-2206-5-ND 8-Bit, 35MSPS 1-Ch. 3.3V 5.40 432 3.36 DAC716PK DAC716PK-ND 16-Bit, DAC 29.13 27.19 25.25 
TLV5580CDW 296-1912-5-ND 8-Bit, 80MSPS 1-Ch. 3.3V LP ADC 17.91 16.72 15.53 DAC716U DAC716U-ND 16-Bit, DAC 23.78 22.19 20.61 
TLV5580CPW 296-1913-5-ND 8-Bit, 80MSPS 1-Ch. 3.3V LP ADC ....28-TSSOP 17.91 16.72 15.53 DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, DAC 27.60 25.76 23.92 
TLV5580IDW 296-1914-5-ND 8-Bit, 80MSPS 1-Ch. 3.3V LP ADC.......28-SOIC 19.26 17.98 16.70 DAC716UK DAC716UK-ND 16-Bit, DAC 25.50 23.80 22.10 
TLV5580IPW 296-1915-5-ND 8-Bit, 80MSPS 1-Ch. 3.3V LP ADC ....28-TSSOP 19.26 17.98 16.70 DAC725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, 255.00 238.00 221.00 
TLV5734PAG 296-12955-5-ND —_| 8-Bit, 30MSPS 3-Ch. DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DA 16.50 15.40 14.30 
3.3V, Very Low Power ADC. 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 DAC813AU DAC813AU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 18.90 17.64 16.38 
TSC2003IPW 296-14330-5-ND | 12C Touch Screen Controller 16-TSSOP 5.06 4.05 3.15 DAC813JP DAC813JP-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC... 23.66 22.08 20.51 
TSC2046EVM 296-17516-ND Evaluation Module for TSC2046 . 6278 — — DAC813JU DAC813JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 18.90 17.64 16.38 
TSC2046EVM-PDK 296-17518-ND Evaluation Module for TSC2046-PDK 190.89 -_- = DAC900E DAC900E-ND 10-Bit, 165MSPS DAC...... 7.98 6.39 5.39 
TSC2046IGQCR 296-13811-1-ND Low Voltage I/O Touch Screen DAC900U DAC900U-ND 10-Bit, 165MSPS Current Out DAt 7.98 639 5.39 
Controller... 48-VFBGA 4.28 3.42 2.66 DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165MSPS DAC............. 9.41 848 7.52 
TSC2046IGQCR 296-13811-2-ND Low Voltage I/O Touch Screen DAC902U DAC902U-ND 12-Bit, 165MSPS Current Out DAC 9.41 848 7.52 
Controller... 1 48-VFBGA 5985.00/2,500 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ele Digi-Key Price Each TBE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DAC904E DAC904E-ND 14-Bit, 165MSPS DAC.... 11.63 10.47 9.29 DAC7614UB DAC7614UB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 11.40 10.26 9.10 
DAC904U DAC904U-ND 14-Bit, 165MSPS Current Out DAC 11.63 10.47 9.29 DAC7615E DAC7615E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC... 11.16 10.05 8.92 
DAC908E DAC908E-ND 8-Bit, 165MSPS DAC 5.52 442 3.73 DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC908U DAC908U-ND 8-Bit, 165MSPS Current Out DA 5.52 442 3.73 DAC, +2 LSB... 16.43 14.79 13.12 
DAC1220E DAC1220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DAC 11.08 9.98 8.85 DAC7615PB DAC7615PB-ND Quad Serial-In 12- 
DAC1220EVM 296-17265-ND Evaluation Module for DAC1220 62.78 a DAC, +1 LSB... 15.62 14.58 13.54 
DAC1221E DAC1221E-ND 16-Bit, DAC... eeeeecone 8.75 7.88 6.99 DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12- 
DAC2900Y/250 DAC2900Y/250CT-ND | 10-Bit, 125MSPS Dual DAC 10.45 941 8.34 DAC, +2 LSB... 11.16 10.05 8.92 
DAC2900Y/250 DAC2900Y/250TR-ND | 10-Bit, 125MSPS Dual DAC 1998.50/250 DAC7615UB DAC7615UB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC2902Y/250 DAC2902V/250CT-ND | 12-Bit, 125MSPS Dual DAC 16.82 15.70 14.58 DAC, +1 LSB... 12.00 10.80 9.58 
DAC2902Y/250 DAC2902V/250TR-ND | 12-Bit, 125MSPS Dual DAC 3573.25/250 DAC7616EB DAC7616EB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LS! 9.66 8.70 7.72 
DAC2904Y/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit, 125MSPS DAC 18.81 17.56 16.31 DAC7616UB DAC7616UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSI 9.66 8.70 7.72 
DAC2904Y/250 296-13071-2-ND —_| Dual, 14-Bit, 125MSPS DAC 3997.25/250 DAC7617EB DAC7617EB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LS! 9.66 870 7.72 
DAC2932PFBT 296-15714-1-ND | Dual, 12-Bit, 4OMSPS DAC. 15.33 13.80 12.24 DAC7617UB DAC7617UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LS 966 8.70 7.72 
DAC2932PFBT 296-15714-2-ND__| Dual, 12-Bit, 4OMSPS DAC . 2932.50/250 DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +2LSB. 5.50 4.40 3.72 
DAC5571EVM 296-18410-ND Evaluation Module for DAC5571 “ 62.78 = = DAC7621EB DAC7621EB-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +1LSB. 6.40 5.12 4.32 
DAC5571IDBVT 296-17199-1-ND 2.7V-5.5V, |2C Interface, Volt. Output DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, 

8-Bit DAC 2.48 1.98 1.49 Mid-Scale Reset... 16.83 15.71 14.59 
DAC5571IDBVT 296-17199-2-ND | 2.7V-5.5V, 12C Interface, Volt. Output DAC7624PB DAC7624PB-ND 42-Bit, Quad DAC, +1LSB, 

8-Bit DAC 346.50/250 Mid-Scale Reset. 17.85 16.66 15.47 
DAC5573EVM 296-16741-ND Evaluation Module for DAC5573 62.78 —) DAC7624U DAC7624U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, 
DAC5573IPW 296-16636-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Volt. Out, DAC 5.10 4.08 3.45 Mid-Scale Reset... 16.23 14.61 12.96 
DAC5574EVM 296-18411-ND Evaluation Module for DAC5574 62.78 ee DAC7624UB DAC7624UB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1LSB 
DAC5574IDGS 296-16665-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Volt. Out, DAC 510 4.08 3.45 Mid-Scale Reset. : 15.60 14.56 13.52 


DAC5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC5652 


a DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAC, +: 
DAC5652IPFB 296-17892-ND Dual, 10-Bit, 200MSPS DAC 11.40 10.11 Zero-Scale Reset ..... 16.83 15.71 14.59 
DAC5662IPFB 296-17242-ND Dual, 12-Bit, 200MSPS DAC 14.24 13.23 DAC7625PB DAC7625PB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, 
DAC5672IPFB 296-17549-ND Dual, 14-Bit, 200MSPS DAC 18.55 17.23 Zero-Scale Reset..... 17.85 16.66 15.47 


DAC5674IPHP 296-15726-ND 14-Bit, 40OMSPS DAC 
DAC5675AIPHP 296-18215-ND 14-Bit, 40OMSPS DAC 
DAC5686EVM 296-17515-ND Evaluation Module for DAC5686 
DAC5686IPZP 296-16695-5-ND —_| 16-Bit, SOOMSPS, Dual-Ch. DAC 


21.00 19.50 DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, 
35.00 32.50 Zero-Scale Reset ..... 
DAC7625UB DAC7625UB-ND —_ | 12-Bit, Quad DAC, #1L$B, 
Zero-Scale Reset ..... 


16.23 14.61 12.96 


15.60 14.56 13.52 


DAC5687EVM 296-18682-ND Evaluation Module for DACS687 DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2. 9.75 878 7.79 
DAC5687IPZP 296-17935-ND 16-Bit, SOOMSPS, 2x-8x Interpolating DAC7631EB DAC7631EB-ND | 16-Bit, Low Power (2.5mW) 17.50 10.35 9.18 
Dual-Channel DAC DAC7632VFR 296-12630-1-ND | 16-Bit, Dual DAC.... 17.41 15.68 13.90 


DAC6571EVM 296-18412-ND Evaluation Module for DAC6571 2 DAC7632VER 296-12630-2-ND | 16-Bit, Dual DAC 12906.00/1,000 
DAC6571IDBVT 296-18413-1-ND oat 12C Interface, Volt. CHM et Oa DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad DA\ 29.93 27.93 25.94 
-Bi “23-6 3, 79 2. DAC7634EB DAC7634EB-ND __|16-Bit, Quad DA\ 34.73 32.41 30.10 
DAC6571IDBVT 296-18413-2-ND | 2.7V to 5.5V, 12C Interface, Volt. Output, DAGTEAINEDSO DAGTSATVAGEENDII 16-81 5V DAC. T aSAMETITOSHEIOIES 
eaerer SENG a OR ae SOT-23-6 515.50/250 DAC7641YB/250 DAC7641YBTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC. 2534.00/250 
16742" . er DAC7641¥/250 DAC7641YCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC. 11.58 10.43 9.25 
DAC65731PW 296-16637-5-ND | Quad, 10-Bit, LP. Volt. Out, DAC 488 4.12 DAC7641Y/250 DACT641YTR-ND | 16-Bit. SV. DAC. 9915, 25/250 
Paneeeaines ae ease Hore ATCT ars DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 17.48 16.31. 15.15 
aL Cob ose, 1, 10-Bit, LP, Volt. Out, Hh DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 3713.50/250 
eer paced aces ae se ee ae ae DAC7643VFT DAC7643VETCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 17.48 1631 15.15 
E -Bit, Serial-in, LP, R/R, ; DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 3713.50/250 
DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DA\ “80T-23-6 505.50/250 DACTEAAE BREE MEAIGA| 16-bit CuadiParallel «8V DAG cen 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DA 8-MSOP 3.71 297 231 DACTEAAED: BeCTME ITM 1G-Bit, Quat/Parallel =5V. DAC Briee Cole, ann 
DAC7513E/250 DAC7513ETR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DA 8-MSOP 548.75/250 DACZESAEVIN BOSEIROTINA IMEEM Evaluation Module for DAC7BS: a 
DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DA ~SOT-23-8 3.60 2.88 2.24 BARTeeNGT 396-17887-ND | 16-BiL, Guad Vottaye Out, DAC AEN acs cos gage 
DAC?S13N/250 DROTSISNTR NDI) 12-Bit, Serial In, LP RR DA - $0T-23-8 532.00/250 DAC7664YCT 296-16928-1-ND | 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. 4-LOFP 40.20 37.52 34.84 
Ha See reo ud 12-BIt, CMOS DAC. & Dip FEIGSTO SS ee soy | pacTee4vcT 296-16928-2-ND | 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC. 4-LOFP —_8542.50/250 
SAReTAKE RRR OM Coed tacit ons pas Pee ee DACT7714U DAC7714U-ND __|12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC....16-SOIC_ 16.32 15.24 14.15 
DACTEATAKI Se ePUTTOI| Guad 12-bit GMOS DAG. ‘Ea SHE One DAC7714UB DAC7714UB-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC... 17.96 16.76 15.57 
eT : a DAC7715U DAC7715U-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC.... 17.18 16.03 14.89 
DAC7S45GLU DAG TSAO GTUEND) eat CMS Sea DAC apace mutees DAC7715UB DAC7715UB-ND | 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC.... 16-SOIC 18.90 17.64 16.38 
DACTSAIL DRED i$ mi cane r) : HS) iy DAC7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC 17.75 16.57 15.38 
H (MPU Compatible)...» amy 209 GR DAC7724NB DAC7724NB-ND __|12-Bit, Quad Parallel DAC 19.02 17.76 16.49 
DAC7551IDRNT 296-18583-1-ND _| 12-Bit, Voltage Output, DAC 349 279 217 Beets RRS aaa aut re Be ie ie ee 
DAC7551IDRNT 296-18583-2-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC... 12-SON 515.50/250 BACT OAK BRC ZEMIN 12-Bi Guad Parallel DAG Teas GG ase 
DAGTS52IRGTR APZAND wie od aaa Ge DAC7725NB DAC7725NB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC 19.02 17.76 16.49 
4 - : ee DAG7725UB DAC7725UB-ND _|12-Bit, Quad Parallel DAC 18.68 17.43 16.19 
BAG ESENGIR oe | Gane rereanaaTD DAC7731EC DAC7731EC-ND | 16-Bit, Low Power DAC.... 15.90 14.84 13.78 
DACTSSSIRGTT SGGHEGEMENIMML 12-Bit Dual Uliciog Glick Vol = DAC7734E DAC7734E-ND _| Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC..... 4718 44.03 40.89 
5 hat DA: ralow:Gllich;; voltage Ben VER Oey DAC7734EB DAC7734EB-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 51.90 48.44 44.98 
BacresaineTe Pee ANA 12-Hh Dual Uitwlow etek: Voltage ; Hla SE DAC7734EC DAC7734EC-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC...48-SSOP 60.90 56.84 52.78 
Output DAC le eneanpey DAC7741¥/250 296-14009-1-ND | 16-Bit, Single Channel DAC... 15.99 14.40 12.77 
DACT554EVM 296-17893-ND _| Evaluation Module for DAG7S54 eRe DAC77417/250 296-14009-2-ND _|16-Bit, Single Channel DA 3060.00/250 
DACTESAIDGS RGGETEETENIDMM 12-Bi Quad, Voltace Outout DA Gaus TOME DAC7741YB/250 296-12702-1-ND | 16-Bit, Single Channel DAC... 16.50 15.40 14.30 
BAG veeainiEn pee ate ANAMME| 97) t 5:2 49-Rie Octat Ukralng ; cadet DAC7741YB/250 296-12702-2-ND | 16-Bit, Single Channel DAC. 3506.25/250 
cliee Velaze ONGIEDAG sci) 41455 G2 DAC7741YC/250 DACT741YC/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 18.15 16.94 15.73 
BAC AER PETAR © 7V in'5 SV 10-Bit Octal U ' Ba DAC7741YC/250 DAG7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC 3857.00/250 
Glitch, Voltage Output DAC... 37908,00/3,000 DAC7742V/250 296-14169-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 15.99 14.40 12.77 
DAC75711DBVT 296-14345-1-ND | 12-Bit, I2C Voltage Output DAC . 394 3.15 245 DACT?42¥/250 296-14169-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 3060.00/250 
DACTS71IDBVT 996-14345-2-ND | 12-Bit, 12C Voltage Output DAC. semenpEe DAC7742YB/250 296-14167-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 16.50 15.40 14.30 
DAC7573EVM Baie a NGI Evalustion Module For DAC7573, mae DAC7742YB/250 296-14167-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 3506.25/250 
DACTS73IPW 296-15745-5-ND | 12-Bit, Quad, Low Power. Voltage ; DAC7742YC/250 296-14168-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 18.15 16.94 15.73 
Output 12C Interface DAC eecccccccee 16-TSSOP 10.25 9.23 8.18 DAC7742YC/250 296-14168-2-ND — | 16-Bit, Mono Parallel DAC 3857.00/250 
RIRCorEIE = DACT744E DAC7744E-ND Quad Parallel 16-Bit DAC . 47.18 44.03 40.89 
DAG/S/AIDGSR AEE ea eS 1-msop RODS owes DAC7744EB DAC7744EB-ND | Quad Parallel 16-Bit DAC. 51.90 48.44 44.98 
DAC7S74IDGSR 296-15227-2-ND | 12-Bit. Quad, Low Power, Voltage : ata DAC7744EC DAC7744EC-ND | Quad Parallel 16-Bit DAC . 60.90 56.84 52.78 
Output I2C Interface DAC 49680.00/2,500 DAC7800LU 296-12976-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DA 29.36 27.40 25.45 
DAG7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC 5.86 4.69 3.96 SSHuite Ree aeaoae Hae Bie ary are 
DAC7611PB DAC7611PB-ND | 12-Bit, Serial General Purpose DAC 672 538 454 4 ual 12-Bit, Monolithic ; 61 30. 
DAC7611U DAC7611U-ND _| 12-Bit, Serial General Purpose DAC 5.45 4.36 3.39 Hehe Ea ee tela Boat ae aA ares ante rae 
DAC7611UB DAC7611UB-ND | 12-Bit, Serial General P DAC 5.70 456 3.85 -12978-5- Bit, ; 62 17. 
Bacveiall RCE DIEM 49-Bi' DiaiSeial GP DAC eunieaacieaies, | _DACTaO2LP DAC7802LP-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAC 33.47 31.24 2901 
DAC7612UB DAC7612UB-ND _| 12-Bit, Dual/Serial GP DAC... 6.30 5.04 4.26 DAC7802LU 296-12980-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 30.36 28.34 26.32 
DACT6I3E DACT613E-ND 1 12-Bit- Voll. Out Mono Parallel DAC7811EVM 296-18684-ND | Evaluation Module for DAC7811 Oh 2 = 
DAC #2LSB 5.00 400 3.38 DAC78211PW 296-19540-5-ND | 12-Bit, Parallel In, Multiplying 
DAC7613EB DAC7613EB-ND —_| 12-Bit, Volt. Out Mono Parallel DAC NEW!.... 630 5.04 4.26 
DAC #ILSB......... 580 464 3.92 DACB043UC DAC8043UC-ND _| Serial-In 12-Bit DA 8.55 7.70 6.83 
DAC7631EVM 296-17621-ND __| Evaluation Module for DAC7631 Son = = DACB043U DAC8043U-ND ——_| Serial-In 12-Bit DAC... 6.84 5.48 4.62 
DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC. 10.61 9.56 8.48 DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND 16-Bit, Low Power DAC 6.60 5.28 4.46 
DAC7614EB DAC7614EB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC. 11.40 10.26 9.10 DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND 16-Bit, Low Power DAC 1072.50/250 
DAC7614P DAG7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 16.43 14.79 13.12 DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 6.28 5.03 4.24 
DAG7614PB DAC7614PB-ND —_| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 15.62 14.58 13.54 DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC 1020.50/250 
DAC7614U DAC7614U-ND __| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 10.61 956 8.48 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 607 


we TEXAS INSTRUMENTS DATA CONVERSION (Continued) 


ine Digi-Key Price Each Tal: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
DAG8531IDRBT 296-15727-1-ND _ | 16-Bit, Low Power, R/R Output DAG... 628 5.03 4.24 PCM4104PFBT 296-16926-2-ND | 24-Bit, 200KHz, 4-Ch. Audio DAG 1737.25/250 
DAG8531IDRBT 296-15727-2-ND _ | 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 1020.50/250 THS5641AIDW 296-2989-5-ND | 8-Bit, 100MSPS 3-5V Single DAC 552 442 3.73 
DACB532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAG 891 8.03 7.12 THS5641AIPW 296-2990-5-ND | 8-Bit, 100MSPS 3-5V Single DAC 552 442 3.73 
DAC8534EVM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 . 6278 — = THS5651AIDW 296-2992-5-ND | 10-Bit, 125MSPS 3-5V Single DA\ 856 6.85 5.78 
DAC8534IPW 296-13718-5-ND | Quad Channel, Low Power, 16-Bi THS5651AIPW 296-2287-5-ND _| 10-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC... 856 6.85 5.78 
Serial Input DAC... 14.58 13.13 11.64 THS5661AIDW 296-2995-5-ND | 12-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC... 1045 941 8.34 
DAC8541Y/250 996-12427-1-ND 16-Bit, Low Power DAC 6.60 5.28 4.46 THS5661AIPW 296-2288-5-ND 12-Bit, 125MSPS 3-5V Single DA 10.45 9.41 834 
DAC8541Y/250 996-12427-2-ND 16-Bit, Low Power DAC... 1072.50/250 THS5671AIDW 296-2998-5-ND 14-Bit, 125MSPS 3-5V Single DA 11.63 10.47 9.29 
DAC85441PFB 296-17092-ND Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DAC......48-TQFP 16.24 14.63 12.97 THSS671AIPW 296-2289-5-ND 14-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC.. 11.63 10.47 9.29 
DAC8551IDGKT 296-18290-1-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage THS8083A95PZP 296-13345-ND Triple 8-Bit, 95MSPS, 3.3V Video and 
Output DAC..... 618 495 418 Graphics Digitizer w/Digital PLL....100-HTQFP 14.23 12.81 11.36 
DAC8551IDGKT 296-18290-2-ND el iy aw Glitch, Voltage ree THS8133BCPHP 296-2999-ND ers 3-5V Triple eran, 
utput 25/251 ¢ : : : . 
DACB554EVM 296-19429-ND Evaluation Module for DAC8554 NE 6278 — THS8134BCPHP 296-3001-ND OTe Bae 3-5V Triple qececaaan eae 
DACB554IPW 296-18310-5-ND | 16-Bit, Quad Ch., Ultralow Glitch, Volt : b : ; 
Outrut EE co acs asp THS8135PHP 296-13049-5-ND _| Triple 10-Bit Video DAC. 833 7.50 6.65 
DACESS5IPW 296-19402-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultralow Glitch, TLC5602CDW 296-3003-5-ND | 8-Bit, 30MSPS SV Single Video DAC 331 265 2.06 
Voltage Out DAC NEWS. 45.60 1456 13.50 TLC5615CD 296-3004-5-ND | 10-Bit, 12.5, SV Single Serial DAC 4.07 3.26 2.54 
DAC8571IDGKR 296-14307-1-ND _ | 16-Bit, Low Power 12C DAC 8-MSOP 590 472 3.99 ae poeeseNO ea oe yy oat ae ae ao aa ee) 
DAC8571IDGKR 296-14307-2-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAC 8-MSOP 9145.00/2,500 te ite OUS ioe Sila vera ; : : 
DAC8574EVM 296-18415-ND __| Evaluation Module for DAC8574 0... 62.78 561510 296-3007-5-ND__| 10-Bit, 12.5ys, 5V Single Serial DAC 4.28 3.42 2.66 
DAC85741PW 296-14170-5-ND | 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC...........16-TSSOP 15.38 14.35 13.33 Uae can BREEAM a nat enteral A aera: 
DAC8580EVM 296-19403-3-ND | Evaluation Module for DAC8580 NEW!. 62178), ea rata ‘ ; : : 
aa ‘ TLC5620CD 296-1861-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DAC 3.38 270 2.10 
DACBS80IPW 296-18311-5-ND | 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage TLC5620CN 296-1862-5-ND | 8-Bit. 101s. 5V Quad Serial DA 3.60 288 224 
Output DAC... 16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 TLC562010 296-1339-5-ND _| 8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DAC... 3.60 288 224 
DAC8581EVM 296-19404-3-ND _| Evaluation Module for DAC8581 NE 62.78 TIGSES0IDR eee Crime 5710s 76V Quad SenaliDAC Fay GaP Bia 
DAC8S581IPW 296-18312-5-ND | 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage TLC56201DR 296-1339-2-ND | 8-Bit, ‘he 5V Quad Serial DAC... ~5040.00/2,500 
Output DAC... 16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 TLC56201N 296-3012-5-ND —_| 8-Bit. 101s, 5V Quad Serial DA 3.83 3.06 2.38 
DAC8801EVM 296-18416-ND Evaluation Module for DAC88O1 — 27S TLC5628CDW 296-1864-5-ND | 8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC... 551 4.41 3.43 
DAC8801IDGKT 296-17641-1-ND | 14-Bit Multiplying DAC. 10.08 9.08 8.05 TLC5628CN 296-1865-5-ND __| 8-Bit, 10us, 5V Octal Serial DAC... 510 4.08 3.45 
DAC8801IDGKT 296-17641-2-ND_| 14-Bit Multiplying DAC 1928.50/250 TLC5628I0W 296-3013-5-ND | 8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC 520 416 3.51 
DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND | 14-Bit Multiplying DAC. 10.08 9.08 8.05 TLC5628IN 296-3014-5-ND | 8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC... 550 440 3.72 
DAC8801|DRBT 296-17642-2-ND _| 14-Bit Multiplying DAC............ 1928.50/250 TLC7225CDW 296-3015-5-ND | 8-Bit, 5s, 5-15V Quad Parallel DAC 5.02 4.02 3.13 
DAC8802IPW 296-19405-5-ND | Dual Serial Input 14-Bit Multiplying TLC72251DW 296-3016-5-ND | 8-Bit, 5s, 5-15V Quad Parallel DAG 5.36 4.29 3.34 
12.08 10.88 9.65 TLC7226CDW 296-3017-5-ND 8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 459 3.68 2.86 
DAC8803IDBT 296-18685-1-ND TLC7226CN 296-3018-5-ND | 8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 782 386 3.00 
: erntvnrn 23:18) 22:195 20161 TLC7226IDW 296-3019-5-ND —_| 8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC 493 3.95 3.07 
DAC8803IDBT 296-18685-2-ND —_| Quad Serial Input 14-Bit Multiplying TLC7226IN 296-2296-5-ND 8-Bit, 511s, 15V Quad Parallel DAC 5.24 420 3.27 
DAC.... 5052.25/250 TLC7524cD 296-1866-5-ND | 8-Bit, 0.1s, 5-15V Single 
DAC8811EVM 296-18417-ND Evaluation Module for DAC8811 . — 6278 — Parallel Multiplying DAC 341 249 1.94 
DAC8811IBDGKT 296-17643-1-ND 16-Bit Multiplying DAC. 8-MSOP 15.58 14.03 12. 44 TLC7524CFN 296-1867-5-ND 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Single 
DAC8811IBDGKT 296-17643-2-ND__| 16-Bit Multiplying DAC 2980.25/250 Parallel Multiplying DAC . 3.11 249 1.94 
DAC8811IBDRBT 296-17644-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC. 15.58 14.03 12.44 TLC7524CN 296-1868-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Single 
DAC8811IBDRBT 296-17644-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC. 2980.25/250 Parallel Multiplying DAC A6-Dip 3.31 2.65 2.06 
DAC8811ICDGKT 296-17645-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC 16.13 15.05 13.98 TLC7524CPW 296-3020-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Single 
DAC8811ICDGKT 296-17645-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 3426.50/250 Parallel Multiplying DAC ....csocs-e 16-TSSOP 3.11 249 1.94 
DAG8811ICDRBT 296-17646-1-ND _| 16-Bit Multiplying DAC. 16.13 15.05 13.98 TLC7524EN 296-1869-5-ND | 8-Bit, 0.tys, 5-15V Single 
DAC8811ICDRBT 296-17646-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 3426.50/250 Parallel Multiplying DAC 3.74 2.99 2.33 
DAC8812IBPW 296-19406-5-ND | Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying TLC75241D 296-3021-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Single 
DAC NEW: 13.99 12.60 11.18 Parallel Multiplying DAC 3.31 2.65 2.06 
DAG8812IGPW 296-19407-5-ND | Dual, Serial Inpul TLC75241FN 296-3022-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Single 
DAC NEW'!... 16.24 14.63 12.97 Parallel Multiplying DAC role O502106) 
DAC8814IBDBT 296-18608-1-ND TLC75241N 296-3023-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5-15V Single 
31.80 29.68 27.56 Parallel Multiplying DAC 3.53 2.83 2.20 
DAC8814IBDBT 296-18608-2-ND TLC7528CDW 296-1340-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5-15V Dual 
6757.50/250 Parallel Multiplying DAC 3.31 265 2.06 
DAC8814ICDBT 296-18609-1-ND | Quad, Serial In 16 TLC7528CDWR 296-1340-1-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Dual 
DAC 36.45 34.02 31.59 Parallel Multiplying DAC 3.31 2.65 2.06 
DAC88141CDBT 296-18609-2-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying TLO7528CDWR 296-1340-2-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5-15V Dual 
DAC... 7745.75/250 Parallel Multiplying DAC 3748.00/2,000 
DAC8830IBDT 296-18025-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage TLC7528CFN 296-3024-5-ND oh, a us, f a ree Be Oa ae 
Output DAC... Teel RES ei TLC7528CN 296-1871-5-ND | -Bit 01 ne i ; ee 
DAC8830IBDT 296-18025-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage ASUS phan Multiplying bac aay Bs aK 
Output DAC... 2964.50/250 : : ! d 
DAC8830ICDT 296-18026-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage TLO7S28EDW ec One SN Ue orn 
Output DAC... TE TSB IA TLC7528EN 296-3026-5-ND | 8-Bit tus, 5-19V Dual cannes 
DAC8830ICDT 296-18026-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage tS 
Parallel Multiplying DAC . 3.96 3.17 2.47 
Output DAC... 3044.00/250 TLC7528IDW 296-3027-5-ND | 8-Bit, O.1us, 5-15V Dual 
DACB830IDT 296-18027-1-ND | 2.7Vto 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage ST Mh 
Parallel Multiplying DAC 3031 2800 2.20 
DUIRUEDAG Heo SIS TLC75281FN 296-3028-5-ND | 8-Bit, 0.1us, 5-15V Dual 
DACB830IDT 296-18027-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DAC 353 2.83 2.20 
Output DAC... 2789.00/250 TLC7528IN 296-3029-5-ND | 8-Bit, O.4us, 5-15V Dual ; ae 
DAC8831IBD 296-18028-5-ND 2.7V to 5.5V, 16+ Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DAC .20-Dip 353 283 2.20 
Output DAC... 14.24 12.83 11.38 TLC7528IPW 296-3030-5-ND | 8-Bit, 0.1y's, 5-15V Dual 
DAC8831ICD 296-18029-5-ND 2.7V to 5.5V, 16+ Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DAC 3.53 283 2.20 
Output DAC... 14.58 13.13 11.64 TL76280DW 296-3031-5-ND | 8-Bit, O.4us, 11-14V Dual 
DAC8831ID 296-18030-5-ND 2.7V to 5.5V, 16: Bit Low Power, Voltage Parallel Multiplying DAC 3.53 2.83 2.20 
Output DAC. 13.24 11.93 10.58 TLC7628CN 296-3032-5-ND | 8-Bit, 0.1yis, 11-14V Dual 
DAC8832ICRGYT 296-19588-1-ND 16-Bit Ultra Low Power, Voltage Output Parallel Multiplying DAC. 322 258 2.01 
DAC NEW.......... 15.91 14.33 12.71 TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND _| 8 to 96KHz Stereo DSP DAC 450 3.60 2.80 
DAC8832ICRGYT 296-19588-2-ND 16-Bit Ultra Low Power, Voltage Output TLv5604CD 296-2297-5-ND 10-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad 
DAC NEW......... 3044.00/250 Serial DAC. 740 5.92 5.00 
PCA9306DCUR 296-17988-1-ND Dual Bidirectional 12C Bus/SMBus Voltage TLV5604CPW 296-3033-5-ND 10-Bit, 3's, 2.7-5.5V Quad 
Level Translator 8-VSSOP 90 215) 160 Serial DAC 740 5.92 5.00 
PCA9306DCUR 296-17988-2-ND —_ | Dual Bidirectional |2C Bus/SMBus Voltage TLV56041D 296-1916-5-ND | 10-Bit, 31s, 2. 
Level Translator .... 8-VSSOP 1170.00/3,000 Parallel DAC. 7.90 632 5.34 
PCM1602APT 296-18701-1-ND =| 24: Bit, 192KHz Sampling 6-Channel Enhanced TLV56041PW 296-1917-5-ND 10-Bit, 3s, 2.7-5.5V Quad 
Multilevel Delta-Sigma DAC... 5.60 448 3.78 Parallel DAC.... 16-TSSOP 7.90 632 5.34 
PCM1602APT 296-18701-2-ND | 24-Bit, 192KHz Sampling 6-Channel Enhanced TLV5606CD 296-2298-5-ND | 10-Bit, 3 or Sus, 
Multilevel Delta-Sigma DAC... 910.00/250 Serial DAC... .8S0IC 293 2.34 1.82 
PCM1606E 296-13111-5-ND 24-Bit, 6-Channel, Enhanced Multilevel. TLV56061D 296-3034-5-ND 10-Bit, 3 or Ops, 2.7-5.5V Single 
Delta-Sigma DAC 450 3.60 2.80 Serial DAC 8SOIC 3.15 252 1.96 
PCM1609APT 296-18702-1-ND | 24-Bit, 192KHz Sampling 8-Channel Enhanced TLV56061DGK 296-3035°5-ND |10-Bit, 3 or Sys, 2.7-5.5V Single 
Multilevel Delta-Sigma DAC............48-LQFP 6.40 5.12 4.32 Serial DAC... 315 252 1.96 
PCM1609APT 296-18702-2-ND _ | 24-Bit 192KHz Sampling 8-Channel Enhanced TLV5608IDW 296-3036-5-ND | 10-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal 
Multilevel Delta-Sigma DA 48-LOFP 1040.00/250 Serial DAC... 980 7.84 6.62 
PCM1702U PCM1702U-ND | 20-Bit Advance Sign Magnitude 20-SOIG 18.60 17.36 16.12 TLV56081PW 296-3037-5-ND | 10-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal 
PCM4104EVM 296-18512-ND Evaluation Module for PCM4104. — 26g Serial DAC 980 7.84 6.62 
PCM4104PFBT 296-16926-1-ND _ | 24-Bit, 200KHz, 4-Ch. Audio DAG 9.08 8.18 7.25 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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DATA CONVERSION (Continued) 


Tale Digi-Key Price Each ipl: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV56101IDW 296-3038-5-ND ‘| 12-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal TLV5637CD 296-2316-5-ND | 10-Bit, 11s, 2.7-5.5V Dual Serial DAC.....8-SOIC 6.40 5.12 4.32 
Serial DAC. 1416 12.75 11.31 TLV56371D 296-3075-5-ND | 10-Bit, 11s, 2.7-5.5V Dual Serial DAC.....8-SOIC 6.80 5.44 4.59 
TLV56101PW 296-3039-5-ND | 12-Bit, 1/3ps, 2.7-5.5V Octal TLV5638CD 296-2317-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ps, 2.7-5.5V 
Serial DAC. 14.16 12.75 11.31 Dual Serial DAC... ..8-SO0IG 7.50 6.00 5.07 
TLV5610IYE 296-17097-ND 12-Bit, 1/3us, 2 TLV56381D 296-3076-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7-5.5V 
Serial DAC . .20-WCSP 14.16 12.75 11.31 Dual Serial DA 8-SOIC 8.00 640 5.40 
TLV5613CDW 296-2299-5-ND | 12-Bit, 1s, 2.7 TLV5638MDREP 296-18149-1-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V to 5.5V 
Parallel DAC 5.20 416 3.51 Dual Serial DAC... cove BSOIC 15.30 14.28 13.26 
TLV5613CPW 296-1918-5-ND TLV5638MDREP 296-18149-2-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V to 5.5V_ 
520 4.16 3.51 Dual Serial DA 8-SOIC 30982.50/2,500 
TLV5613IDW 296-1919-5-ND | 12-Bit, 1s, 2. TLV56380D 296-3077-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5ps, 2. 
Parallel DAC 560 448 378 Dual Serial DAC... .8-SO0IG 9.20 7.36 6.21 
TLV56131PW 296-1920-5-ND ‘| 12-Bit, 1us, 2.7-5.5V Single TLV5639CDW 296-2318-5-ND | 12-Bit, 1us, 2.7-5.5V Single 
Parallel DA\ ...20-TSSOP 5.60 4.48 3.78 Parallel DAC 6.90 5.52 4.66 
TLV5614CD 296-2300-5-ND | 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...16-SOIC 12.41 11.18 9.91 TLV5639IDW 296-3078-5-ND ‘| 12-Bit, 1s, 2. 
TLV5614CPW 296-3040-5-ND | 12-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad Parallel DAC 740 5.92 5.00 
Serial DAC. .16-TSSOP 12.41 11.48 9.91 TLV56391PW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 1uis, 2. 
TLV56141D 296-1921-6-ND | 12-Bit, 3us 2.7-5.5V Quad Serial DAC... 16-SOIG 13.33 12.00 10.64 Parallel DAC... 20-TSSOP__7.40 5.92 _5.00 
TLV56141PW 296-1922-5-ND 12-Bit, 3p, 2.7-5.5V Quad Audio Digital-to-Analog Converters 
Serial DAC. ..16-TSSOP 13.33 12.00 10.64 
TLV5616CD 296-2301-5-ND | 12-Bit, 3s, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....8-SOIG 520 416 3.51 DF1704E DF1704E-ND pi tamaiaea ly Interpolation o8.ssop Weenie 
TLV5616CDR 296-2301-1-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....8-SOIC 5.20 4.16 3.51 eee PETITE cine el Motitcomat tei Sioee BE) Wey id 
TLV5616CDR 296-2301-2-ND | 12-Bit, Sys, 2.7-5.5V Quad Serial DAC..... 8-SOIC 8060.00/2,500 ‘Audio DAC : ae 20-080P 4.39 351 273 
TLV5616CP 296-3041-5-ND | 12-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 5.20 416 3.51 pSp1791DB 296-15082-5-ND | 24-Bit, 192Kiiz Sampling. Audio. ; : : 
TLV56161D 296-1923-5-ND | 12-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....8-SOIG 5.60 4.48 3.78 Stereo DAC y 98-SS0P 6.30 5.04 496 
TLV56161DR 296-1923-1-ND | 12-Bit, 3y1s, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....8-SOIGC 5.60 4.48 3.78 : : : : : : 
TLV5616IDGK 296-3042-5-ND | 12-Bit. 3s, 27-5 5V Quad DSD1792DB 296-15310-5-ND | 24-Bit, 192KHz Sampling, Audio 
Serial DAC. B-MSOP 5.60 448 378 Stereo DAC ; svesnne 28-SS0P 20.48 19.11 17.75 
TLVS616IDA 206-1923-2-ND | 12-Bit, 3s, 2.7-5.5V Quad Serial DAC.... 8-SOIC 8680.00/2,500 DSD1793DB pec ieceociaama| oe leak Sampling, Audio e-csop Were ee 
TLV5617ACD 296-2302-5-ND | 10-Bit, 25s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 5.06 4.05 3.15 psp17940B 296-15311-5-NO | 24-Bit. 192KHz Sampling. Audio. : s ; 
TLV5617AID 296-3043-5-ND | 10-Bit, 25s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 5.40 4.32 3.36 Stergo DAC ; o8-SSOP 20.48 4941 17.75 
TLV5618ACD 296-2303-5-ND | 12-Bit, 25s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 810 6.48 5.47 : ssc : : : 
TLV5618AID 296-3044-5-ND _| 12-Bit, 2.5us 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 8.70 6.96 5.88 DSD1796DB 296-18431-ND pees Sampling, Audio oa-ssop MOenenoeen 
TLV5618AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5us, 2.7-5.5V Dual Serial DAC.....8-Dip 870 6.96 5.88 : a 7 a ; ; : : 
TLV5618A0D 296-2304-5-ND | 12-Bit, 25s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIG 8.33 7.50 6.65 ate EOE Se Ee Pee eS 
TLVS61910W pci (or, 1S,2 7-5-8 Single a eoe ed a0 PCMG9AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DA 16.73 15.61 14.50 
TLV56191PW 296-2305-5-NO | 12-Bit, tus, 27-5 5V Single : ; 3 PCMGQAP-J PCM69AP-J-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC... 18.98 17.71 16.45 
re soa am | Fie |FEieng” /Suiestsemesaus oa goSok re el tm 
7 7 | ual 18-Bit, Bi udio Wh 5. 5 
TIVSCTSCOWREP aaa pao ats, 2:7V-55V Sinale eens PCM69AU-J PCMB9AU-J-ND | Dual 18-Bit, BiCMOS Audio DA 1898 17.71 16.45 
FANNS61 SU BWAEP: 296-18148-2-ND | 12-Bit, 1ys, 270: : : : PCM69AU-K PCM69AU-K-ND _| Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC... 26.78 24.99 23.21 
Parallel DAC... 19538,00/2,000 PCM1600Y PCM1600Y-ND 24-Bit, 96KHz, 6-Channel DAC. 830 6.64 5.61 
TLV5620CD 296-3047-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7.5 25V Quad PCM1602KY PCM1602KY-ND | 24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC 710 5.68 4.80 
Serial DAC . 225 180 1.40 PCM1602Y PCM1602Y-ND 24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC 650 5.20 4.39 
TLV5620CN 796-2306-5-ND | 8-Bit, 1Ous, 2.7-5.25V Quad Serial DAG...14-Dip 259 2.07 1.61 eeeeay eS oem bi 182k, 6-Ghannel DAG 9.20 7.36 6.21 
TLV56201D 296-3048-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7-5.25V Quad 5 PBit, 192KH2, 6-Channel DAG.......48-MOFP ERG ZOE TBS 
Serial DAC. 236 189 1.47 PCM1608KY PCMI608KY-ND | 24-Bit, 192KHz, 8-Channel DAC 48-LOFP 9.50 7.60 6.42 
TLV56201N 296-3049-5-ND | B-Bit, 10s, 2.7-5.25V Quad Serial DAC...14-Dip 281 225 1.75 PCI1608Y PCM1608Y-ND | 24-Bit, 192KHz, 8-Channel DAC 8.60 6.88 5.81 
TLV5621ID 296-2307-5-ND | 8-Bit. 10s, 27-5 25V Quad PCM1680DBQ 296-18004-5-ND | 24-Bit, 192KHz, Enhanced Multilevel, 
Serial DAC. : 371 297 231 Delta-Sigma, Audio DAC... = 3.38 270 210 
PCM1702P PCM1702P-ND BiCMOS Advanced Sign Magnitude 
TLV5623CD 796-2308-5-ND | 6-Bit, 3ys, 2.7-5.5V Single Serial DAC... @SOIC 2.48 1.98 1.49 
TLV5623CDGK 296-3051-5-ND | 8-Bit, 3s. 2.7-5.5V Single Serial DAC..8-MSOP 248 1.98 1.49 20-Bit DAC -880B THD ......... 18.60_17.36_16.12 
TLV56231D 296-3052-5-ND | 8-Bit, 3s, 2.7-5.5V Single Serial DAC....8-SOIC 2.48 1.98 1.54 PCM1702P-J PCM1702P-J-ND | 20-Bit, CMOS Advanced Sign 
TLV56231DGK 296-3053-5-ND | 8-Bit, 3us, 2.7-5.5V Single Serial DAC..8-MSOP 2.48 1.98 1.54 Magnitude Audio DAC..........-..» 21.38 19.95 18.53 
TLV5624CD 296-2309-5-ND | 8-Bit. 1.0-3.5ps, 2 PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit, CMOS Advanced Sign 
Serial DAC. 3.60 2.88 2.24 Magnitude Audio DAC... _ 28.95 27.02 25.09 
ae ere PCM1702U-J PCM1702U-J-ND | 20-Bit, BICMOS Advanced Sign 
TLV56241D 296-3054-5-ND | 8 Bi i o rai 2 ee Magnitude. oA AES GAGS 
TLV5624IDGK 296-3055-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5y!s, PCM1702U-K PCM1702U-K-ND | BiCMOS Advanced Sign Magnitude 
Single Serial DA 3.83 3.06 2.38 20-Bit, D/A -96dB THD 28.95 27.02 25.09 
TLV5625CD 296-2310-5-ND 8-Bit, 3 or 10ys, 2 PCM1704U PCM1704U-ND 24-Bit, 96KHz Audio DAC, 
Serial DAC 383 3.06 2.38 0.0030%THD 20.40 19.04 17.68 
: PCM1704U-J PCM1704U-J-ND | 24-Bit, 96KHz Audio DAC, 
TLV56251D 296-3056-5-ND pot or 10s, 2.7-5.5V Dual <a TLODDSSTHD BiGh Sn ee 
TLV5626CD 296-2311-5-ND —_| 8-Bit, 1s, 2.7-5.5V Dual Serial DA 4.28 342 2.66 PCM1704U-K PCM1704U-K-ND | 24-Bit, 96KHz Audio DAC, 
TLV56261D 296-3057-5-ND —_| 8-Bit, 11s, 2.7-5.5V Dual Serial DAC........ 4.50 3.60 2.80 0.0015%THD 36.15 33.74 31.33 
TLV5627CD 296-2312-5-ND 8-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....16-SOIC 4.61 3.69 2.87 PCM1710U PCM1710U-ND prea on aa Sigma Arerereanre 
TLV56271D 296-3058-5-ND | 8-Bit, 3ys, 2.7-5.5V Quad Serial DAC....16-SOIC 4.95 3.96 3.08 C : ‘ : : 
TLV56271PW 296-3059-5-ND | 8-Bit, 3's, 2.7-5.5V Quad Serial DAC..16-TSSOP 4.95 396 3.08 PCM1716E PCMI716E-ND | 24-Bit, Stereo 96KHz Sampling DAC....28-SSOP 5.40 4.32 _ 3.36 
TLV5628CDW 296-3060-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7-5.5V Octal Serial DAC..16-SOIC 4.95 3.96 3.08 PCM1717E PCM1717E-ND Stereo Audio DAC 6.70 5.36 4.53 
TLV5628CN 296-2313-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7-5.5V Octal Serial DAC... 518 4.14 3.22 PCM1718E PCM1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD. 6.70 5.36 4.53 
TLV5628IDW 296-3061-5-ND __| 8-Bit, 10us, 2.7-5.5V Octal Serial DAC.. 5.29 4.23 3.29 aah ae as Ae Oa ~88dB THD. 8.92 7.14 6.03 
TLV5628IN 296-3062-5-ND | 8-Bit, 10us, 2.7-5.5V Octal Serial DAC 5.00 4.00 3.38 ‘ _ 
TLV56291DW 296-3063-5-ND | 8-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal MPEG2/AC-3 Compatible 439 3.51 2.73 
Serial DAC. 6.30 5.04 426 PCM1723E PCM1723E-ND Stereo DAC w/Programmable PLL 5.29 4.23 3.29 
TLV56291PW 296-3064-5-ND 8-Bit, 1/3s, 2.7-5.5V Octal PCM1725U PCM1725U-ND 16-Bit, Stereo 96KHz Sampling DAC 2.93 2.34 1.82 
Serial DAC. 630 5.04 4.26 PCM1727E PCM1727E-ND Stereo DAC with Prog. Dual PLL.. 630 5.04 4.26 
PCM1728E PCM1728E-ND 24-Bit, 96KHz Stereo Audio DAC 630 5.04 4.26 
TIABSOIDW pcos uco AND pe 2 14.74 13.28 11.78 PCM1730E PCM1730E-ND 24-Bit, 192KHz Stereo Audio DAC. 8.33 7.50 6.65 
TLV5630IPW 296-3066-5-ND 12-Bit, 1/3ys, 2.7-5: 5V Octal PCM1733U PCM1733U-ND 18-Bit, Low Cost Stereo DAC 3.04 243 1.89 
Serial DAC . 14.74 13.28 11.78 PCM1737E PCM1737E-ND 192KHz Stereo Audio DAC 7.40 5.92 5.00 
TLV5631IDW 296-3067-5-ND 10-Bit, 1/3ys, 2 PCM1738E PCM1738E-ND 24-Bit, 192KHz Stereo Audio 875 7.88 6.99 
Serial DAC. 933 840 7.45 PCM1739E PCM1739E-ND 192KHz Stereo Audio DAC 7.40 5.92 5.00 
TLVS6311PW 296-3068-5-ND | 10-Bit, 1/3ys, 2. PCM1740E PCM1740E-ND PLL DAC with VCXO...... 6.30 5.04 4.26 
Serial DAC. 933 840 7.45 PCM1741E PCM1741E-ND 24-Bit, 96KHz Audio DAC. 3.49 2.79 217 
TLV5632IDW 296-3069-5-ND 8-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal PCM1742E PCM1742E-ND 24-Bit, 192KHz Audio DAC BHA Cay | 
Serial DAC. 670 536 453 PCM1742KE PCM1742KE-ND — | 24-Bit, 192KHz Audio DAC 4.05 3.24 2.52 
TLV5632IPW 296-3070-5-ND 8-Bit, 1/3ys, 2.7-5.5V Octal PCM1744U PCM1744U-ND 24-Bit, Low Cost Stereo DAC 3.04 2.43 1.89 
Serial DAC. 6.70 5.36 4.53 PCM1748E PCM1748E-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC 2.70 2.16 1.68 
TLV5633CDW 296-2314-5-ND 12-Bit, 1s, 2.7-5.5V Single PCM1748E/2K PCM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 3060.00/2,000 
Parallel DAC ....ecccccccscccsscsescsescsseesseeessee 20-SOIC 9.40 7.52 6.35 PCM1748KE PCM1748KE-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC. 2.93 2.34 1.82 
TLV5633IDW 296-3071-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7-5.5V Single PCM1748KE/2K PCM1748KETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 3316.00/2,000 
Parallel DAC... 841 758 672 PCM1750U PCM1750U-ND —_| Dual 18-Bit, Audio DAC. 8-SOIC 35.78 33.39 31.01 
TLV56331PW 296-3072-5-ND | 12-Bit, 1's, 2.7-5.5V Single PCM1753DBQ 296-16651-5-ND | 24-Bit, 192KHz Audio DAC 236 1.89 1.47 
Parallel DAC 8.41 7.58 6.72 PCM1754DBQ 296-16652-5-ND | 24-Bit, 192KHz Audio DAC 236 1.89 1.47 
TLV5636CD 296-2315-5-ND | 12-Bit, ys, 2.7-5.5V Single PCM1755DBQ 296-16653-5-ND | 24-Bit, 192KHz Audio DAC 236 1.89 1.47 
Parallel DAC... 730 584 4.93 PCM1770PW 296-13470-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
TLV56361D 296-3073-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7-5.5V Single DAC with Headphone Amplifier........ 16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
Parallel DAC 7.80 6.24 5.27 PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
TLV5636IDGK 296-3074-5-ND 12-Bit, 11s, 2.7-5.5V Single DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VOQFN 3.71 2.97 2.31 
Parallel DAC... 7.80 6.24 5.27 (Continued) 
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EXAS INSTRU ENTS DATA CONVERSION (Continued) 


iE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
PCM1771PW 296-13472-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 

DAC with Headphone Amplifier. 16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
PCM1771RGA 296-13473-ND Low Voltage, Low Power, Stereo 0 

DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VQFN 3.71 2.97 2.31 
PCM1772PW 296-13474-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 

DAC with Lineout Amplifier. ..16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
PCM1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 

DAC with Lineout Amplifier. .-20-VQFN 3.71 2.972.381 
PCM1773PW 296-13476-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo udio 

DAC with Lineout Amplifier. ..16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo ‘Audio 

DAC with Lineout Amplifier. we 20-VOFN 3.71 2.97 2.31 
PCM1780DBQ 296-17959-5-ND — | 24-Bit, 192KHz, Enhanced Multilevel, 

Delta-Sigma, Audio DAC... : 2.25 1.80 1.40 
PCM1781DBQ 296-17960-5-ND | 24-Bit, 192KHz, Enhanced Multi evel, 

Delta-Sigma, Audio DAC... 8 2.48 1.98 1.54 
PCM1782DBQ 296-17961-5-ND | 24-Bit, 192KHz, Enhanced Muttilevel, 

Delta-Sigma, Audio DAC.............-.: 16-SSOP 225 1.80 1.40 
PCM1791ADB 296-15091-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 6.30 5.04 4.26 
PCM1792DB 296-15313-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 20.48 19.11 17.75 
PCM1793DB 296-15092-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 6.30 5.04 4.26 
PCM1794DB 296-15314-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 20.48 19.11 17.75 
PCM1796DB 296-18510-5-ND 24-Bit, 192KHz, Advanced Segment, 

Audio Stereo DAC ..28-SSOP 10.83 9.75 8.65 
PCM1798DB 296-18511-5-ND 24-Bit, 192KHz, Advanced Segment, 

Audio Stereo DAC 10.83 9.75 8.65 
PCM2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC. 9.66 870 7.72 
PCM2704DB 296-15273-5-ND Stereo Audio DAC with USB Interface..28-SSOP 5.90 4.72 3.99 
PCM2705DB 296-15274-5-ND Stereo Audio DAC with USB and 

S/PDIF Output... $90 4.72 3.99 
PCM2706PJT 296-15275-5-ND Stereo Audio DAC with USB and 

S/PDIF Output. 6.80 5.44 4.59 
PCM2707PJT 296-15276-5-ND Stereo Audio DAC with USB and 

S/PDIF Output. 6.80 5.44 4.59 

Voltage-to-Current Converter 

XTR110AG 296-13640-5-ND Precision Voltage-to-Current 

Converter/Transmitter. 58.14 54.27 50.39 

Voltage-to-Frequency Converters 

VFC32KP. VFC32KP-ND Voltage-to-Frequency and 

Frequency-to-Voltage Converter-............. 14-Dip 9.60 7.68 6.48 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to-Frequency and 

Frequency-to-Voltage Converter......... 14-SOIC 960 7.68 6.48 
VFC110AP VFC110AP-ND High Frequency Voltage-to-Frequency 

Converter... 18.98 17.71 16.45 
VFC320BP 296-12616-5-ND Voltage-to-| Frequency and 

Frequency-to-Voltage Converter-............. 14-Dip 19.80 18.48 17.16 
VFC320CP VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and 

Frequency-to-Voltage Converter...........- 14-Dip 21.75 20.30 18.85 


EXAS INSTRUME 


‘A TRANSMISSION 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
4-20mA Transmitters/Receivers 

RCV420JP RCV420JP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver ......16-Dip 7.10 5.68 4.80 
RCV420KP. RCV420KP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver ..... 10.08 9.08 8.05 
XTR101AP XTR101AP-ND Precision, Low Drift, 4-20mA 

2-Wire Transmitter. 14.49 13.05 11.58 
XTR101AU XTR101AU-ND Precision, Low Drift, 4-20mA 

2-Wire Transmitter... 14.49 13.05 11.58 
XTR105P XTR105P-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation and Linearization 9.33 840 7.45 
XTR105PA XTR105PA-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation and Linearization 8.00 640 5.40 
XTR105U XTR105U-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC_ 9.33 8.40 7.45 
XTR105UA XTR105UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 8.00 640 5.40 
XTR106P XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitter 9.33 840 7.45 
XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitte 8.00 640 5.40 
XTR106U XTR106U-ND 4-20mA Current Transmitte! 9.33 840 7.45 
XTR106UA XTR106UA-ND 4-20mA Current Transmitter 8.00 640 5.40 
XTR108EA/2K5 XTR108EACT-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 6.70 5.36 4.53 
XTR108EA/2K5 XTR1IO8EATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 10385.00/2,500 
XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current 

Converter/Transmitter.... 11.83 10.65 9.45 
XTR110KU XTR110KU-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current 

Converter/Transmitter.... 11.83 10.65 9.45 
XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation 9.33 840 7.45 
XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation 8.00 640 5.40 
XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation 9.33 840 7.45 
XTR114UA XTR114UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 

Sensor Excitation 8.00 640 5.40 
XTR115U XTR115U-ND. 4-20mA Current Loop Transmitter .. 2.93 2.34 1.82 
XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter .. 2.36 1.89 1.47 
XTR116U XTR116U-ND. 4-20mA Current Loop Transmitter .. 2.93 2.34 1.82 
XTR116UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter .. 2.36 1.89 1.47 
XTR117AIDGKT 296-18744-1-ND 4-20mA Current Loop Transmitter .. 2.48 1.98 1.49 
XTR117AIDGKT 296-18744-2-ND 4-20mA Current Loop Transmitter . 346.50/250 
XTR117AIDRBT 296-19487-1-ND | 4-20mA Current Loop 

Transmitter NEW!. 2.48 1.98 1.49 
XTR117AIDRBT 296-19487-2-ND | 4-20mA Current Loop 

Transmitter NEWS... 346.50/250 
XTR300AIRGWT 296-19535-1-ND Industrial Analog Current/Voltage 

Output Driver NEW!... 5.40 4.32 - 
XTR300AIRGWT 296-19535-2-ND Industrial Analog Current/Voltage 

Output Driver NEW! 182.25/50 
XTR300EVM 296-19618-ND Evaluation Module for XTR300 NEW! 62.78 - = 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


USle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADSL Drivers 
TCM1050D 296-9980-5-ND Dual Transient Voltage Suppressot 8-SOIC 2.23 1.78 1.34 
THS6002CDWP 296-1765-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 8.83 7.95 7.05 


THS6002IDWP 
THS6007|PWP. 


296-1766-5-ND 
296-10060-5-ND 


Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 
Dual Diff. Line Driver LP Receiver....28-HTSSOP 


8.83 7.95 7.05 
916 8.25 7.32 


THS6012CDWP 296-2372-5-ND Dual Differential ADSL Driver 712 5.70 4.81 
THS6012IDWP 296-1767-5-ND Dual Differential Line Driver. 7.32 5.86 4.95 
THS6012IGQER 296-10062-1-ND | Dual Differential Line Driver. 7.70 616 5.20 
THS6012IGQER 296-10062-2-ND | Dual Differential Line Driver. 11935.00/2,500 

THS6022CPWP 296-1768-5-ND Dual Differential Line Driver. 5.22 418 3.53 
THS6022IPWP 296-1769-5-ND Dual Differential Line Driver. 5.42 434 3.66 
THS6032CDWP 296-2373-5-ND Low Power ADSL Line Driver. 910 7.28 6.15 


THS6032IDWP 
THS6032IGQER 


296-10065-5-ND 
296-10066-1-ND 


Low Power ADSL Line Drive 
Low Power ADSL Line Drive 


910 7.28 6.15 
910 7.28 6.15 


THS6032IGQER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver. 14105.00/2,500 

THS6032IVFP 296-12689-ND Low Power ADSL Line Drive 910 7.28 6.15 
THS6042ID 296-12315-5-ND | High Speed ADSL CPE Line Drive: 5.22 418 3.53 
THS6042IDDA 296-12667-5-ND | High Speed ADSL CPE Line Driver. 5.22 418 3.53 
THS60431D 296-12316-5-ND | High Speed CPE Line Driver w/SD 5.32 4.26 3.60 
THS60431PWP 296-12317-5-ND | HS CPE Line Driver with SD. 5.70 4.56 3.85 
THS6052ID 296-11984-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 646 5.17 4.37 
THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 646 5.17 4.37 
THS6052IDR 296-11984-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver 646 517 4.37 
THS6052IDR 296-11984-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver 10012.50/2,500 

THS60531D 296-12318-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD....14-SOIC 6.46 5.17 4.37 
THS6053IPWP 296-11985-5-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD 646 5.17 4.37 
THS6053IPWPR 296-11985-1-ND —_/ Dual HS ADSL Line Driver with SD .. 646 517 4.37 
THS6053IPWPR 296-11985-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD 8076.00/2,000 


THS6062CD 296-2374-5-ND Dual ADSL Differential Receiver... §.29 4.23 3.29 
THS6072CD 296-2375-5-ND Low Power ADSL Differential Receiver 5.02 4.02 3.13 
THS6092ID 296-12319-5-ND Dual HS ADSL SPE Line Driver... 459 3.68 2.86 
THS6092IDDAR 296-12669-1-ND Dual HS ADSL SPE Line Driver 459 3.68 2.86 
THS6092IDDAR 296-12669-2-ND Dual HS ADSL SPE Line Driver 6425.00/2,500 
THS60931D 296-11986-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD 459 3.68 2.86 
THS60931PWP 296-12320-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver 

with Shutdown... 459 3.68 2.86 


THS6132VFP 296-13744-5-ND High Efficiency Class-G ADSL 

Line Driver. 8.30 6.64 5.61 
THS6182D 296-14977-5-ND LP Dissipation ADSL Line Drivel 5.60 448 3.78 
THS6182DW 296-14978-5-ND LP Dissipation ADSL Line Drivel 5.60 448 3.78 
THS6182DWEVM 296-18856-ND Evaluation Module for THS6182DW.. 126.84 = = 
THS6182RHFR 296-15338-1-ND LP Dissipation ADSL Line Drivel 5.60 448 3.78 
THS6182RHFR 296-15338-2-ND LP Dissipation ADSL Line Drivel 10416.00/3,000 
THS6182RHFEVM 296-18857-ND Evaluation Module for THS6182RHF. 126.84 =-> = 
THS6184RHFT 296-17862-1-ND | Dual Port, Low Power Differential XDSL 

Line Driver Amp. Tce sh eee 
THS6184RHFT 296-17862-2-ND | Dual Port, Low Power Differential XDSL 

Line Driver Amp. -24-QFN 4925.00/1,000 

Ethernet 

DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical 

Coding Sublayer (PCS)... 289-PBGA 161.60 150.83 140.05 
TLK1002ARGET 296-19420-1-ND Dual Signal Conditioning 

Transceiver NEI .-24-QFN 11.00 9.90 8.78 
TLK1002ARGET 296-19420-2-ND Dual Signal Conditioning 

Transceiver NEW!. 2103.75/250 
TLK1201AIRCP. 296-18299-ND Gigabit Ethernet Transceiver 9.70 7.76 6.55 
TLK1201ARCP 296-16797-ND Gigabit Ethernet Transceiver 8.10 648 5.47 


TLK1201IRCP 


296-13362-ND 


Gigabit Ethernet Transceiver 


9.78 7.83 6.61 


TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver... 13.99 12.60 11.18 
TLK1521IPAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer/ 

Deserializer. 15.75 14.70 13.65 
TLK2201AJRGQE 296-18904-1-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 8.50 680 5.74 
TLK2201AJRGQE 296-18904-2-ND 1.0-1.6Gbps Etherent Transceiver 918.08/160 
TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 8.10 648 5.47 
TLK2201BIRCP. 296-18300-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 930 7.44 6.28 
TLK2201BRCP 296-16728-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 7.70 6.16 5.20 
TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 9.78 7.83 6.61 
TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 816 653 5.51 
TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 8:16) 16:53) 75:51 
TLK2208AGPV 296-15328-5-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 

Transceiver .289-BGA 47.25 44.10 40.95 
TLK2208BGPV 296-15724-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 

Transceiver ..289-BGA 47.25 44.10 40.95 
TLK2226GEA 296-19514-ND 6-Port Gigabit Ethernet 

Transceiver NEW!. -196-BGA 29.48 27.51 25.55 
TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6-2.5Gbps Transceive: 64-HVOFP 18.90 17.64 16.38 
TLK2521|IPAP 296-15315-ND 1.0-2.5Gbps Transceive: 64-HTQFP 18.90 17.64 16.38 
TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6-2.7Gbps Transceive! 64-HVOFP 18.90 17.64 16.38 
TLK2711IRCP 296-12215-ND 1.6-2.7Gbps Transceivel 64-HVQFP 18.90 17.64 16.38 
TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceive: 80-BGA 18.90 17.64 16.38 
TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceivel 4-HVQFP 25.28 23.59 21.91 
TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND 10Gbps Ethernet Backplane Xcvr. 289-PBGA 103.95 97.02 90.09 
TLK3104SCGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane 

Transceiver 189.00 176.40 163.80 
TLK3114SAGNT 296-12747-ND Quad High Speed Serial Transceiver . “289-PBGA 103.95 97.02 90.09 
TLK3114SCGNT 296-15738-ND Quad High Speed Serial Transceiver ..289-PBGA 86.63 80.85 75.08 
TLK40151GPV 296-14198-5-ND —_| 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver. 289-PBGA 44.10 41.16 38.22 
TLK41201GPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver. .289-BGA 36.00 33.60 31.20 
TLK4211EARGTT 296-19286-1-ND —_| 4.25Gbps Cable and PC Board 

Equalizer .-16-QFN = 9.08 98.18 9 7.25 
TLK4211EARGTT 296-19286-2-ND —_| 4.25Gbps Cable and PC Board 

Equalizer sovseeeeeeeeeee 1 6-QFN 1737.25/250 
TLK42501GPV 296-17047-ND 1.0-2.5Gbps Quad Transceiver. .289-BGA 128.00 96.00 72.00 
TLK10021GWQ 296-18660-ND XAUI to XFI Transceiver 83.37 77.82 72.26 
TLK10021ZWQ 296-18661-ND XAUI to XFI Transceiver 83.37 77.82 72.26 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 950 7.60 6.42 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 950 7.60 6.42 


(Continued) 
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we Texas INSTRUMENTS _ DATA TRANSMISSION (Continued) 


TL. Digi-Key — Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Lia 206 ASBE ND P2sGhs Ehemet-lranscelyah aoe Heo oe SN6S5LVDS1DBVR 296-6919-2-ND —_| High Speed Differential Line Driver... SOT-23-5 1521.00/3,000 
-15960-5- i . ; , ; SN65LVDS2D 296-12139-5-ND | High Speed Differential Line Receiver....8-SOIC 1.48 118  .89 
Eee tte eae eal Power Interrace Swich for Fer 3.83 3.06 2.38 SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND | High Speed Differential Line Receiver.. SOT-23-5 1.17 .98 78 
17831 Pail Fee eee sa-HTOre ERROR ete SN6S5LVDS2DBVR 296-6920-2-ND —_| High Speed Differential Line Receiver .. SOT-23-5 1521.00/3,000 
quip EC site : ! : SNGSLVDSIGDRFT —_| 296-17441-1-ND__| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 5.70 4.56 3.85 
__LcD _ SNGSLVDSIGDRFT | 296-17441-2-ND _| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 926.25/250 
BUFO7702PWPR 296-15354-1-ND —_/ Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65LVDS16EVM 296-17857-ND Evaluation Module for SN65LVDS16.... 6278 — — 
20-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 SN65LVDS17DRFT —‘| 296-17442-1-ND _| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 570 4.56 3.85 
BUFO7702PWPR 296-15354-2-ND SN65LVDS17DRFT —‘| 296-17442-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 926.25/250 
ROrOTOSENE Perse rscmce PREPaTes (9 SNGSLVDS18DRFT _| 296-17443-1-ND__| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butter 484 3.87 3.01 
248 1.98 154 SNGSLVDSI8DRFT | 296-17443-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ... 715.00/250 
sae - : : : SNGSLVDSI9DRFT —| 296-17444-1-ND _| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 484 3.87 3.01 
BUFO/Z03MIPWE cabal cca aN Cima) ‘8X, 6-Channel, Gam aaa moar niet SNGSLVDS19DRFT ‘| 296-17444-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butter 715.00/250 
Ee : y ‘ SNGSLVDS20DRFT ‘| 296-17176-1-ND _| LVDS Repeater/Translator 7.30 5.84 4.93 
BUFI1705AIPWPR | 296-19399-1-ND | 22V Supply, 
Coraction Buffer MEW! o8-TSSOP 3.94 3.15 2.45 SNGSLVDS20DRFT _| 296-17176-2-ND _| LVDS Repeater/Translator 1186.25/250 
BUFII705AIPWPR | 296-19399-2-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma SN65LVDS22D 296-1426-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater. 5.29 423 3.29 
Correction Buffer NEWE............. 28-TSSOP 4462.00/2,000 SN65LVDS22PW 296-12024-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater. 5.29 4.23 3.29 
BUF16820AIDAPR 996-19538-1-ND 14-Ch. Gamma Voltage SN65LVDS31-32BEVM | 296-9740-ND Evaluation Module for SN65LVDS31 and 
Generator NEW'..... 32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 62.78 a ae 
BUF16820AIDAPR 296-19538-2-ND | 14-Ch. Gamma Voltage SNGSLVDS31-32EVM | 296-9741-ND Evaluation Module for SN65LVDS31 and 
Generator NEW!..... 32-HTSSOP 6376.00/2,000 78 — 
BUF20820AIDCPR 296-19400-1-ND | 18-Channel Gamma Voltage SN6SLVDS31D 296-6922-5-ND | Quad High Speed Differential Driver. 284 227 1.77 
Generator NEW!. 8-HTSSOP 6.50 5.20 4.39 SN6S5LVDS31NS 296-2350-5-ND —_| Quad High Speed Differential Driver. 284 227 41.77 
BUF20820AIDCPR 296-19400-2-ND | 18-Channel Gamma Voltage SN65LVDS31 PW 296-12329-5-ND | Quad High Speed Differential Driver. 2.84 2.27 1.77 
Generator NEW... 8126.00/2,000 SN65LVDS32BDR 296-6923-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 473 3.78 2.94 
TFPIO1APZP 296-9987-ND pee ti ral Hace eae age ane SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND Quad High Speed Diff. Line Driver 6615.00/2,500 
wil itter Immunity a . 4 i AGHIOS P rane ; 
remime _[rsosmao [itches tor $68 1 U8 | Besaeen, eee, [asta cows —icisee Em 2a I 
TFP201APZP 296-9989-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver, SN65LVDS33D 296-9742-5-ND —_| Quad High Speed Diff. Line Driver 3.02 242 1.88 
with HSYNC Jitter Immunity........ 7.00 5.60 4.73 SN6SLVDS33MDREP | 296-19498-1-ND | Quad High Speed Diff 
TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver 7.00 5.60 4.73 iling Drlvec NEW? AGH FEO Ban 
TFP401APZP 296-9991 -ND 165MHz PanelBus DVI Receiver, . ue 3 : ! 
with HSYNC Jitter Immunity 8.00 640 5.40 SNGSLVDS33MDREP | 296-19498-2-ND | Quad High Speed Diff. 
‘i Line Driver NEW! 13795.00/2,500 
TFP401PZP 296-9992-ND 765MHz PanelBus DVI Receiver 8.00 640 5.40 , 
TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver 9.08 818 7.25 SN6SLVDS33PW BSA SND ; ) , SU eae et) 
TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus Digital Transmitter... 6.00 4.80 4.05 SN65SLVDS34D 296-9744-5-ND Dual High Speed Diff. Line Driver. 243 1.94 1.46 
LV SNGSLVDS84AQDGG | 296-9747-5-ND _| Flatlink™ Transmitter 4.82 3.86 3.00 
SNSLV1021DB 296-12856-5-ND [10:1 LVDS Serializer 836 669 5.65 Seo t ACL | Beem Can ponseuer ae SS al) 
SN65LV1023ADB 296-15176-5-ND | 10:1 LVDS Serializer 874 7.00 590 SLVDSBAAQDGGR ae iegu ama Fatlink™ Transmitter SOME aly 
SNGSLVDS8GAQDGGR | 296-9748-1-ND —_| Flatlink™ Receiver 4.82 3.86 3.00 


SN65LV1023ARHBR =| 296-19317-1-ND | 10:1 LVDS Serializer 8.74 7.00 5.90 


: har SN6SLVDS86AQDGGR | 296-9748-2-ND _/Flatlink™ Receiver 5458.00/2,000 
SNG5LV1023ARHBR | 296-19317-2-ND | 10:1 LVDS Serializer NEW: 16257.00/3,000 7 

SN65LV10230B 296-12857-5-ND _|10:1 LVDS Serializer 8-SSOP 9.28 8.36 7.41 SNGSLVDS93DGG_—| 296-1429-5-ND_| LVDS SERDES Transmitter 6.58 5.25 4.43 
SNG5SLV1212DB 296-15383-5-ND | 10:1 LVDS Deserializer B-SSOP 884 7.08 597 SN6SLVDS94DGG 296-1430-5-ND _—_| LVDS SERDES Receiver 656 5.25 4.43 


SN65LV1224BDB 296-17327-5-ND | 10:1 LVDS Deserializer. 8-SSOP 8.74 7.00 5.90 SN65SLVDS95DGG 296-1431-5-ND 6.56 5.25 4.43 
SNGSLV1224BRHBT | 296-19318-1-ND | 10:1 LVDS Deserializer 32-0FN 9.70 7.76 6.55 SN6SLVDS9SDGGRQ1 | 296-16950-1-ND 656 5.25 4.43 
SNGSLV1224BRHBT | 296-19318-2-ND | 10:1 LVDS Deserializer NEW: 2-OFN 1576.25/250 SNGSLVDS9SDGGRQ1 | 296-16950-2-ND 8200.00/2,000 
LVCP SNGSLVDS96DGG _| 296-1434-5-ND 656 5.25 4.43 
SN6SLVCP22D 296-15190-5-ND LVDS Crosspoint Switch 514. 412 347 SN65LVDS100D 296-13624-5-ND 2Gbps Differential Translator/Repeater...8-SOIC 545 4.36 3.39 
SN6SLVCP22PW 296-15191-5-ND | LVDS Crosspoint Switch . 514 412 347 enh soe sesodtl) iff. Tran 5.45 4.36 3.39 
SNOSLVCP22-23EVM | 296-18522-ND _| Evaluation Module for SNGSLVCP22-23.......— 62.78 — — Se O1D pa egisbec gy eag) 2Gbps Differential Transtator/Repeater BO es gee 
SN6SLVCP23D 296-15192-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch . 16-S0IC 9.88 7.91 667 SNESLVDSIO1DGK = — BOBS aeahDim 2Gbps Diti. Translator/Repeate 545 436 3.39 
SN65LVCP23PW 296-15193-5-ND _| LVPECL Crosspoint Switch . 16-TSSOP_ 9.88 7.91 6.67 SNGSLVDS104D 296-2344-5-ND__| 1:4 LVDS Clock Buffer 425 3.41 2.65 
SN65LVCP40RGZ 296-17506-ND DC to 4GBPS Dual 1:2 SN65LVDS104PW 296-6915-5-ND 1:4 LVDS Clock Buffe 4.25 3.41 2.65 


425 3.41 2.65 
425 3.41 2.65 
6.72 5.38 4.54 
6.72 5.38 4.54 
840 7.56 6.71 
840 7.56 6.71 
12448.00/2,000 
840 7.56 6.71 
8.40 7.56 6.71 


12448.00/2,000 


Mux/Repeater/Equalizer...........c.cccoe 48-QFN 26.10 24.36 22.62 SN6S5LVDS105D 296-2345-5-ND | 1:4 LVDS Clock Butte! 
LVDM SN65LVDS105PW 296-6917-5-ND —_| 1:4 LVDS Clock Buffe 
SNGSLVDS108DBT — | 296-2346-5-ND —_| 8-Port LVDS Repeatel 
SN65LVDMO050D 296-1416-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 4.16 3.33 2.59 SN65LVDS109DBT 296-2347-5-ND Dual 1:4 LVDS Repeat 
SNGSLVDMOSOPW —| 296-12020-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 Spadare ; 
SN65LVDM050QD01 | 296-15385-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver.... 16-SOIC 4.34 348 271 Sreupeitencen Beran a eiupe dere 
SNG5LVDMOSOQDRQ1 | 296-15386-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...... 16-SOIC 4.34 348 2.71 SNESLVDS1ie0GcR [BGaERtReRNOM 4:16 LDS Resoct 
SN65LVDMO50QDRQ1 | 296-15386-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver ..... 16-SOIC 6080.00/2,500 : epeaier 
Se - SNGSLVDS117DGG | 296-2349-5-ND —_| Dual 8-Port LVDS Repeate 
SN65LVDM051D 296-1417-5-ND Dual Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 4.16 3.33 2.59 SNGSLVDS117DGGR _ | 296-2349-1-ND Dual 8-Port LVDS Repeate! 
SNGSLVDMOS1PW —| 296-12021-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 pi 
SNG5SLVDMO510D01 | 296-15387-5-ND | HS Differential Line Driver/Receive 434 348 271 SNGSLVDS117DGGR | 296-2349-2-ND__| Dual 8-Port LVDS Repeate 
SN65LVDM051QDRQ1 | 296-15388-1-ND —_| HS Differential Line Driver/Receive 434 348 271 SN6SLVDS125ADBT | 296-18524-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoin' 


SNG5LVDMO51QDRQ1 | 296-15388-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receive 6080.00/2,500 h 38-TSSOP 12.25 11.03 9.78 
SNGSLVDM22D 296-1421-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater a73378 2.94 SNGSLVDS125AEVM | 296-18525-ND Evaluation Module for SNGSLVDS125A........— 6278  — — 
SN65LVDM22PW 296-12023-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 473 3.78 2.94 SN65LVDS125DBT 296-15729-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint 
SN65LVDM31D 296-6905-5-ND —_| HS Differential Line Drive 16-SOIG 2.93 234 1.82 Switch, 13.78 12.41 11.00 
SNG5LVDM31-32BEVM | 296-9736-ND Evaluation Module for SN6SLVDM31 and SNGSLVDS150PW 296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multiplier 588 471 3.97 
LVDS32B.... S 62.78 — SN65LVDS151DA 296-9738-5-ND —_| Muxit™ Serializer Transmitter 482 3.86 3.00 
SN65LVDM176D 296-1418-5-ND HS Differential Line Transceiver Ce TEE) SN65LVDS152DA 296-9739-5-ND Muxit™ Receiver/Deserializer. 482 3.86 3.00 
SNGSLVDM176DGK | 296-6903-5-ND —_|HS Differential Multipoint Transceiver...8-MSOP 3.22 2.58 2.01 SN6SLVDS179D 296-1424-5-ND _| Single HS Differential Driver/Receiv 254 2.04 1.59 
SN65LVDM179D 296-1419-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver “SOIC 3.22 2.58 2.01 SN65LVDS179DGK 296-6918-5-ND Single HS Diff. Driver/Receiver ... 2.54 2.04 1.59 
SN6SLVDM179DGK — | 296-6904-5-ND_—_/ HS Differential Line Driver/Receive 3.22 2.58 2.01 SN65LVDS180D 296-1425-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver. 254 2.04 1.59 
ee eo aISeO SNORE] HS Differential Line Driver/Raceive ae si) 200) SNGSLVDS180PW | 296-12053-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver. 254 204 1.59 
SN65LVDM180PW 296-12022-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver...14-TSSOP 3.22 258 2.01 SNG6S5LVDS180PWRQ1 | 296-16949-1-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver... 266 2.13 1.66 
SN6SLVDM320DGG | 296-13125-5-ND | 8-Bit, HS Differential Registered SN65LVDS180PWRQ1 | 296-16949-2-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver. 3010.00/2,000 
Transceiver... 12.74 11.48 10.18 SN6SLVDS250DBT _ | 296-16931-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch ... 12.91 11.63 10.31 


SN75LVDM976DGG | 296-1760-5-ND ~—_| 9-Channel Dual-Mode Transceiver . 14.66 1320 11.71 


SN75LVDM976DL _| 296-6934-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver . 1466 13.20 1171 SNGSLVDS250EVM = 296=16985-ND_" Eval. Module for SN6SLVDS250, GE) GG) Bee 
SN75LVDM977DGG | 296-2365-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver 1466 13.20 1171 otibslDes78) poco) Quad High Speed Diff. Receiver Se Be NE 
Ge Se) ih SNGSLVDS348PW | 296-12648-5-ND__| Quad High Speed Diff. Receiver 3.02 242 1.88 


SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver . 
SN65LVDM1676DGG_ | 296-9734-5-ND 16-Channel Transceive! 


14.66 13.20 11.71 


1085 977 866 SN6SLVDS352PW 296-12649-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver 


3.40 2.72 2.12 


eNGSLYDAMerTnGG, Eee tec Ghonee once eed SNGSLVDS386DGG _| 296-2353-5-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 932 7.46 6.30 

Lvps SNGSLVDS386DGGR | 296-2353-1-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 932 7.46 6.30 

SNGSLVDS386DGGR | 296-2353-2-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 11650.00/2,000 

SN65CML100D 296-13870-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater........ 8-SOIC 545 436 3.39 SN65LVDS386EVM 296-9745-ND Evaluation Module for SN65LVDS386 62.78 Si 

SNOSCML100DGK —_| 296-13871-5-ND__| 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater 545 436 3.39 sneslvDs3870GG | 296-2354-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Driver... oe TR GSD 

SN65LVDS047D 296-6909-5-ND —_| LVDS Quad Differential Line Driver 245 197 153 hei ; some 
SNesLvDSO47PW | 296-6910-5-ND —_| LVDS Quad Differential Line Driver 245 197 153 SNESLVDSSB7EVM __ [ESE 72EsND Evaluation: Mode oh SNeS=YDSSe e278 


SN6SLVDS388ADBT | 296-6926-5-ND Octal LVDS Receiver 
SN6SLVDS389DBT 296-2356-5-ND 8-Channel, High Speed Di 


5.49 440 3.42 
5.49 440 3.42 
2.84 2.27 1.77 
2.84 2.27 1.77 
2.84 2.27 1.77 


SN65LVDS048AD 296-6911-5-ND __| Quad High Speed Diff. Line Receiver ... 16-SOIC_ 2.45 197 1.53 
SNESLVDSO48APW | 296-6912-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver ...16-TSSOP 245 1.97 1.53 ese ‘ gh St 
SNBSLVDSO49PW | 296-15341-6-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver...... 16-TSSOP 2.10 1.68 1.26 | GNPavOSseDD | | 2UB-BURT-S-HD | High Speed Ot ne Receiver. 
SN65LVDSO50D 296-1422-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 3.03 2.36 HO eee i ANG OCeel 
SNGSLVDSOS0PW —| 296-12051-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver..16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 SN65LVDS391D 296-6929-5-ND_| High Speed Differential Drive 


SN6SLVDS051D 296-1423-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 3.78 3.03 2.36 SNGSLVDS391PW | 296-6930-5-ND | High Speed Differential Drive OI er Te 
SN65LVDSO51PW | 296-12052-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 SN6SLVDS1050PW =| 296-6916-5-ND —_/ HS Differential Line Receiver 3.78 3.03 2.36 
SNGSLVDSO51PWRQ1 | 296-16948-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.87 3.10 2.41 SNGSLVDS3486BDR | 296-6925-1-ND —_| Quad LVDS Receiver 3.40 2.72 2.12 
SN65SLVDS051PWRQ1 | 296-16948-2-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 4386.00/2,000 SN6SLVDS3486BDR | 296-6925-2-ND —_| Quad LVDS Receiver wos 4757.50/2,500 

SN65LVDS1D 296-12138-5-ND High Speed Differential Line Driver 8-SOIC 1.17 98 78 SN65LVDS3486D 296-1427-5-ND High Speed Differential Line Receiver... 2.84 2.27 1.77 


SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND High Speed Differential Line Driver 


“07-235 117 98 78 (Continued) 
% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! «x 
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we TEXAS INSTRUMENTS ___ DATA TRANSMISSION (Continued) 


LeLE Digi-Key Price Each Bb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 4! 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SwBsLVDsa63760R |29s6931-1.ND | Dual LVDS Recever nn 243 198 146 a 
| “ae ual eCEIVEF ..... A as e. 7 i, i, ‘ 
SNGSLVDS9637BDR | 296-6931-2-ND _| Dual LVDS Receiver..... 3105.00/2,500 AM26C31CD ESC U8 NOR Cuad Differential Line Driver OOO mma co 
SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND —_| Dual HS Differential Receiv 2.43 1.94 1.46 AM26C31CDBR 296-6782-1-ND | Quad Differential Line Driver 90 75 60 
SN65LVDS9637DGK _ | 296-12003-5-ND _| Dual HS Differential Receive 243 1.94 1.46 Ree eecerate ua ate re iat “ia Ce 
SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-1-ND | Dual HS Differential Receive 243 194 1.46 puller ee vat erent ee rver. : : : 
SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-2-ND _ | Dual HS Differential Receive 3105.00/2,500 AM26C311D 2OUs678820: NOES! Quad Differential Line Driver isi) ibs) 
SN65LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND Dual HS Differential Receiver 2.36 1.89 1.47 AM26C31IN 296-6785-5-ND Quad Differential Line Driver 135 113 .90 
SN65LVDS9638D 296-1433-5-ND Dual HS Differential Driver 243 1.94 1.46 AM26C31QD 296-13867-5-ND | Quad Differential Line Driver 2.95 236 1.84 
SNGSLVDS9638DGKR | 296-12004-1-ND _| Dual HS Differential Drive 243 1.94 1.46 AM26C32CD 296-6786-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 80 
SNGSLVDS963BDGKR | 296-12004-2-ND | Dual HS Differential Drive 3105.00/2,500 AM26C32CN 296-6787-5-ND | Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 80 
SN65LVDS9638DGN | 296-6933-5-ND Dual HS Differential Drive 236 1.89 1.47 AM26C32ID 296-6788-5-ND Quad Differential Line Receiver 135 113 90 
SNG5MLVDO80DGG —_| 296-15783-5-ND _ Halt-Duplex Multipoint LVDS satecap MOCoeere AM26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Differential Line Receiver 135 143 90 
ine Transceiver.... 4° l 4 . AM26C32IDR 296-14471-2-ND | Quad Differential Line Receiver 1462.50/2,500 
SN65MLVD082DGG | 296-15833-5-ND oe ee Multipoint LVDS Sanevetes AM26C32IN 296-6789-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 135 113 90 
ine Transceiver.... | i i AM26C320D 296-13868-5-ND | Quad Differential Line Receiver 295 236 1.84 
SHSSMLVD2010 BOE 487 800 Multipcint Lvs Line Dinar renanet ceoe ae aut ae AM26LS31CD 296-1010-5-ND. Quad Differential Line Driver Bho 63 50 
2 -14188-5- ultipoint ine Driver/Receiver... 14- ; 17 2.47 AM26LS31CDR 296-1010-1-ND | Quad Differential Line Dri 7 63 50 
SN@SMLVO206D —*| 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver....8-SOIC 396 317 247 | AamoeisaicoR PEER TETSMM Guicd Ditterenticl Line Driver Benen 
SNG5MLVD207D 296-14190-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...14-SOIG 3.96 3.17 2.47 etc eee sar natal 
- H ; AM26LS31CN 296-1374-5-ND Quad Differential Line Driver Bho 163) 50) 
SN75LVDS31D 296-12325-5-ND _| Quad HS Differential Driver. 16-SOIG 2.84 227 1.77 AMDBISS2ACD Bee OT EAM | Guiad Differential Line Recelver i 
SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND | Quad HS Differential Driver. 6-TSSOP 284 227 177 AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND __| Quad Differential Line Receiver 75 «6350 
SN75LVDS31PWR 296-12005-1-ND | Quad HS Differential Driver. 16-TSSOP 284 227 1.77 AMDELS22ACDR PORES Gua Differential Line Receh ere (OISHISIEOO 
SN75LVDS31PWR 296-12005-2-ND | Quad HS Differential Driver . 16-TSSOP 3214.00/2,000 aNoelcosAchl Fe PARI ain 4 Biren rine Receior Ea 
SN75LVDS32D 296-12326-5-ND | Quad HS Differential Driver . 16-SOIG 2.84 2.27 1.77 Helen ae uecenel ‘ d : 
SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND__| Quad HS Differential Driver 16-TSSOP__ 2.84 2271.77 AMR6LS32ACNSR = RO O20 gig ama) Cuad Differential Line Recelver TS eel. ae 
= : - - - - AM26LS32ACNSR 296-6790-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver 666.00/2,000 
SN75LVDS82DGGR | 296-6666-1-ND __| Flatlink™ Receive 5eTSSOP 4.25 341 2.65 AMD ALS54 IDE: Bape ane aN Ouse Differential Line Recelver ap a eB 
SN75LVDS82DGGR | 296-6666-2-ND _| Flatlink™ Receive 56-TSSOP 4820.00/2,000 uretenielr ! : ! ! 
SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND Flatlink™ Transmi 56-TSSOP 3.96 3.17 2.47 AM26LS32AIDR 296-13065-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 
SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-1-ND —_ Flatlink™ Transmitte! 48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 AM26LS32AIN 296-13066-5-ND | Quad Differential Line Receiver 80 60 45 
SN75LVDS84ADGGR__| 296-6668-2-ND _| Flatlink™ Transmitte! 48-TSSOP 4718.00/2,000 AM26LS33ACD 296-6791-5-ND | Quad Differential Line Receiver 80 60 45 
SN75LVDS86ADGG | 296-1998-5-ND _| Flatlink™ Receive 48-1SS0P 4.16 3.33. 2.59 AM26LS33ACDR 296-14473-1-ND | Quad Differential Line Receiver 80 = 6045 
SN75LVDS86ADGGR __| 296-6671-1-ND Flatlink™ Receive! 48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 
SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-2-ND _| Flatlink™ Receive 48-TSSOP 4718.00/2,00 AM26LS33ACN 296-6792-5-ND | Quad Differential Line Receiver 80. 60 45 
SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND _| Flatlink™ Receivel 48-TSSOP 3.87 310 2.41 AM26LV31CD 296-6793-5-ND —_| Quad Differential Line Driver 90 75 60 
SN75LVDS88BPFD ‘| 296-6673-5-ND —_‘| FT LCD-Panel Timing Controller AM26LV31IDR 296-18088-1-ND | Quad Differential Line Driver 1.20 1.00 80 
with LVDS Interface 714 5.72 4.82 AM26LV31IDR 296-18088-2-ND | Quad Differential Line Driver 1300.00/2,500 
SN75LVDS050D 296-12321-5-ND | Dual Low Voltage Diff. Driver/Revr. 322 258 201 AM26LV31INSR 296-18089-1-ND _| Quad Differential Line Driver 1 ah 3 
SN75LVDS051D 296-12322-5-ND —_| Dual Low Voltage Diff. Driver/Revr. 3.22 2.58 2.01 AM26LV31INSR 296-18089-2-ND | Quad Differential Line Driver 1170.00/2,000 
SN75LVDS179D 296-12323-5-ND —_| Low Voltage Diff. Driver/Receiver 2.27 1.82 1.42 AM26LV32CD 296-6794-5-ND Quad Differential Line Receiver 90.75) 60 
SN75LVDS180D 296-12324-5-ND | Low Voltage Diff. Driver/Receive 227 1.82 1.42 AMP6LV32CDR 296-6794-1-ND __| Quad Differential Line Receiver ‘902 75~—SCO 
SN75LVDS386DGG _| 296-9975-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receive 814 6.52 5.50 AMP6LV32CNSR 296-6796-1-ND | Quad Differential Line Receiver ‘00275 
SN75LVDS386DGGR | 296-9975-1-ND_—_| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver..... 814 6.52 5.50 AM26LV32CNSR 296-6796-2-ND __| Quad Differential Line Receiver 798.00/2,000 
SN7SLVDS386DGGR | 296-9975-2-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 10176.00/2,000 AM26LV32IDR 296-18090-5-ND | Quad Differential Line Receiver 6SOIc 1.20 1.00 80 
SN75LVDS387DGG | 296-2367-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Driver 814 6.52 5.50 eee ee LT ; ‘ 
4 F ‘ AM26LV32INSR 296-18091-1-ND Quad Differential Line Receiver 16-SOP 1.20 1.00 80 
SN75LVDS389DBT | 296-2369-5-ND ‘| 8-Ch., High Speed Diff. Driver. 549 440 3.42 AMSaIVaSINGR Pape STATA Quad Differential Li : 
& re ; ‘ ‘ y ~ -2- uad Differential Line Receiver 16-SOP 1064.00/2,000 
SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND Dual High Speed Differential Receiver.....8-SOIC 2.43 1.94 1.46 ‘ 
SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND _| Dual High Speed Differential Driver.......8-SOIC 243 1.94 1.46 AM26S10CD 296-6797-5-ND | Quad Bus Transceiver 6SOIG 1.20 1.00.80 
“vor wen : : : AM26S10CN 296-6798-5-ND __| Quad Bus Transceiver 16-Dip 1.32 1.10 88 
M26LV32CDR 296-6794-2-ND cd Differential Line Recei 16-SOP 975.00/2,500 
SNGSLVDT2D 296-12140-5-ND _| High Speed Diff. Line Receiver “BS0IG 148 1.18 89 -7037-5- ea a a al i ! 
: see Wi 7 MC3486D 296-7037-5-ND Tri-State Quad Diff. Line Receiver 6-SOIC as 63.50 
SNGSLVDT2DBVR 296-6896-1-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver .S0T-23-5 117 98 78 SB i f \ 7 
SN6SLVDT2DBVR 296-6896-2-ND High Speed Diff. Line Recei S0T-23-5 4521.00/3,000 MC3486DR 296-14624-1-ND —_| Tri-State Quad Diff. Line Receiver 6-SOIC as) 63.50 
hae Seer ae nepeNer ies ae MC3486DR 296-14624-2-ND | Tri-State Quad Diff. Line Receiver 6-SOIC 812.50/2,500 


SN65LVDT14PW 296-12736-5-ND _| High Speed Diff. Driver/Receiver........ 20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 MC3486N 


SN6SLVDT14QPWREP | 296-19499-1-ND | Memory Stick™ Interconnect Extender 206:7038:5:NDI | Tri-State Quad Diff. Line Receiver 


-16-Dip 7963) 50 


Chipset with LVDS, One Driver Plus MC3487DR 296-14625-1-ND | Quad Differential Line Driver 15 163), 50) 
Four Receivers NEW!. _20-TSSOP 966 870 7.72 MC3487DR 296-14625-2-ND | Quad Differential Line Driver 812.50/2,500 
c mo 7 akTM MC3487N 296-1408-5-ND Quad Differential Line Driver ads 63 50 
SHESLVDTIMOPWHEF  Gaiaaadaaiaall| "Gre wth LVDS Gre nee as SN65176BDR 296-14636-1-ND | Differential Bus Transceive 88 66 «50 
Four Receivers NEW! 20-TSSOP 14326.00/2,000 SN65C1167NSR 296-9699-1-ND__| Dual Differential Driver/Receive 2.93 2.34 1.82 
SN65LVDT32BDR 296-6897-1-ND Quad LVDS Receiver 4.73 3.78 2.94 SN65C1167NSR 296-9699-2-ND Dual Differential Driver/Receive 3316.00/2,000 
SN65LVDT32BDR 296-6897-2-ND Quad LVDS Receiver 6615.00/2,500 SN65C1168PWR 296-14348-1-ND Dual Differential Driver/Receivel 188 1.50 1.13 
SN65LVDT33D 296-9749-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver. 3.02 242 1.88 SN65C1168PWR 296-14348-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receivel 1950.00/2,000 
SNG6SLVDT33PW 296-9750-5-ND —_| Quad, High Speed Diff. Receiver. 3.02 242 1.88 SN65HVDO5D 296-12988-5-ND —_| High Output RS-485 Transceive! 3.42 2.74 2.13 
SN65LVDT34D 296-9751-5-ND Dual, High Speed Diff. Receiver 243 194 1.46 SN65HVDO5P 296-15215-5-ND__| High Output RS-485 Transceiver. 3142) 2.74) 2:18 
SN65LVDT41 PW. 296-12738-5-ND High Speed Diff. Driver/Receiver. 4.93 3.95 3.07 SN65HVDO6D 296-12989-5-ND 3.31 265 2.06 
SN65LVDT100D 296-15389-5-ND 2Gbps Diff. Translator/Repeate: 5.45 436 3.39 SN65HVDO6P 296-15095-5-ND 3.31 265 2.06 
SN65LVDT100DGK 296-15390-5-ND —_| 2Gbps Diff. Translator/Repeate 5.45 4.36 3.39 SN65HVD07D 296-12990-5-ND 3.22 258 2.01 
SN65LVDT101D 296-15391-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate: 545 436 3.39 SN65HVD07P 296-19415-5-ND | High Output RS-485 Transceiver NEW!...8-Dip 3.22 258 2.01 
SN65LVDT101DGK 296-15392-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeate 5.45 4.36 3.39 SN6SHVDO8D 296-14010-5-ND | Wide Supply Range RS-485 Transcvr.....8-SOIC 4.28 = 3.42 2.66 
SNGSLVDT125ADBT | 296-16979-ND —_| 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SNGSHVDOBP 296-14011-5-ND | Wide Supply Range RS-485 
SN65LVDT250DBT 296-16932-ND IVb tai Gas Switel 38-TSSOP = ae na ee eee ye 
SN65LVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receiver 3.02 242 188 SES VpIbGD Fee eA Soy Coase ee Sam ermree 
SN6SLVDT348PW 296-12650-5-ND | Quad, HS Differential Receiver 3.02 2.42 1.88 SN6SHVD11D 096-12646-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver. 385 308 240 


SN65LVDT352PW 296-12651-5-ND —_| Quad, HS Differential Receiver 3.40 2.72 2.12 


SN65LVDT386DGG | 296-2360-5-ND __| 16-Ch., High Speed Diff. Receive 9.32 7.46 6.30 SN6SHVD11P 296-18521-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver . 3.85 3.08 2.40 
: mee SN65HVD110D 296-14013-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver . 493 395 3.07 

SNGSLVDTS386DGGR | 296-2360-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receive 9.32 7.46 6.30 eNELIVDIOD Pa Ae ERIM | aay Re As Tomcclcr Rar caeee bass 

SNGSLVDT386DGGR | 296-2360-2-ND | 16-Ch.. High Speed Diff. Receive 11650.00/2,000 ‘ : es ED 


SN6SHVD12IDREP 296-18121-1-ND —_| 3.3V RS-485 Transceiver .. 
SN6SHVD12IDREP 296-18121-2-ND _| 3.3V RS-485 Transceiver .. 


830 6.64 5.61 


SN65LVDT388ADBT | 296-6899-5-ND Octal LVDS Receiver ... 12865.00/2,500 


SN65LVDT390D 296-6900-5-ND High Speed Diff. Line Receive! 


5.49 440 3.42 
204 e227 INT. 


SN65LVDT390PW 296-6901-5-ND__| High Speed Diff. Line Receiver. 284 227 177 SN@SHVD12P 296-13862-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 3.74 299 2.33 
SNGSLVDT3486BDR | 296-6898-1-ND | Quad LVDS Receiver 340 272 212 SN6SHVD20D 296-14184-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN6SLVDT3486BDR | 296-6898-2-ND | Quad LVDS Receiver 4757.50/2,500 Transceiver 371 297 2.31 
SN6SLVDT9637BDR | 296-6902-1-ND —_| Dual LVDS Receiver 425 3.41 2.65 SN65HVD21D 296-14185-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVDT9637BDR | 296-6902-2-ND _| Dual LVDS Receiver 5952.50/2,500 Transceiver . 371 2.97 2.31 
SN75LVDT386DGG__| 296-2370-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receive 814 652 5.50 SN65HVD21MDREP | 296-19496-1-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN75LVDT386DGGR | 296-2370-1-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receive 814 652 5.50 Transceiver NEW!. 8.24 6.60 5.57 
SN75LVDT386DGGR | 296-2370-2-ND —_| 16-Ch., High Speed Diff. Receive 10176.00/2,000 SN65HVD21MDREP — | 296-19496-2-ND _| Extended Common-Mode RS-485 
SN75LVDT1422PAG 296-18076-ND 14-Bit Full Duplex Serializer/ Transceiver NEW!. 12772.50/2,500 
Deserializer 740 5.92 5.00 SN65HVD21P 296-15096-5-ND Extended Common-Mode 

LVP Transceiver 3 fl S723 
SN6SLVP16DRFT 296-17445-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer...9-SON 5.70 4.56 3.85 SN6SHVD22D 296-14186-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN6SLVP16DRFT 296-17445-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffe 926.25/250 Transceiver 371 297 2.31 
SNG5SLVP16EVM 296-18530-ND Evaluation Module for SNGSLVP16.... Qe = = SN@SHVD22P 296-15097-5-ND _| Extended Common-Mode 
SN65LVP17DRFT 296-17446-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffe 5.70 4.56 3.85 Transceiver 371 297 2.31 
SN65LVP17DRFT 296-17446-2-ND _| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ... 926.25/250 SN65HVD23D 296-15230-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SNOSLVP18DRFT 296-17447-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .. 484 3.87 3.01 Transceiver 4.05 3.24 2.52 
SN6SLVP18DRFT 296-17447-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ... 715.00/250 SN6SHVD23P 296-15231-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN6S5LVP18EVM 296-19430-ND Evaluation Module for SN65LVP18 NEW! 278 — — Transceiver 4.05 3.24 252 
SN65LVP19DRFT 296-17448-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ... 4.84 3.87 3.01 SN65HVD24D 296-15232-5-ND _| Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVP19DRFT 296-17448-2-ND 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ... 715.00/250 Transceiver 40S, 3:24) 2152: 
SN65LVP20DRFT 296-17177-1-ND | LVPECL Repeater/Translator 970 7.76 6.55 SN6SHVD24P 296-15233-5-ND —_| Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVP20DRFT 296-17177-2-ND LVPECL Repeater/Translator 1576.25/250 Transceiver 4.05 3.24 2.52 
SN65LVP20EVM 296-18531-ND Evaluation Module for SN6SLVP20 78 — — (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
612 (t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy TEXAS INSTRUMENTS ___ DATA TRANSMISSION (Continued) 


LIE Digi-Key Price Each blb Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
SN65HVD33DR 296-18704-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver....14-SOIC 4.16 3.33 2.59 SN65LBC182D 296-12167-5-ND _ | Differential Bus Transceive 220) 76" 162 
SN65HVD33DR 296-18704-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver... 14-SOIC 5827.50/2,500 SNG6SLBC182P 296-12734-5-ND _| Differential Bus Transceivet 2.20 1.76 1.32 


SN65HVD34DR 296-18705-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver....14-SOIC 4.16 3.33 2.59 SN65LBC184D 296-9733-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 2.93 2.34 1.82 

SN65HVD34DR 296-18705-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver... 14-SOIC 5827.50/2,500 SN65LBC184P 296-2343-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 2.93 2.34 1.82 

SN65HVD35DR 296-18706-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver....14-SOIC 4.16 3.33 2.59 SN65176BD 296-9693-5-ND___| Differential Bus Transceiver. 88.6650 

SN65HVD35DR 296-18706-2-ND _| 3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver... 14-SOIC 5827.50/2,500 SN65176BP 296-1415-5-ND _| Differential Bus Transceive 88.6650 

SN65HVD53DR 296-18707-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 SN75HVD12P 296-14047-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver .. 2.99 240 1.87 

Wee ae 3.94 345 2.45 SN75HVD1176D 296-15346-5-ND | Profibus RS-485 Transceiver 2.99 240 1.87 

SN6SHVD530R 296-18707-2-ND | High Output F SN75LBC031D 296-6864-5-ND —_| High Speed Transceivet.... 3.04 2.43 1.89 

sae Ca 5512.50/2.500 SN75LBC172DW 296-6865-5-ND _| Quad LP Differential Line Drive 3.13 2.51 1.95 

SN6SHVD54DR 296-18708-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 , SN75LBC172N 296-6866-5-ND | Quad LP Differential Line Drive 3.13 251 1.95 

Transceiver .............. 3.94 315 2.45 SN75LBC173D 296-6867-5-ND Quad LP Differential Line Receive: 220 i 76032) 

8708-2 i z 2 SN75LBC173N 296-6868-5-ND | Quad LP Differential Line Receivel 2.20 1.76 1.32 

eneaeaen cla ceaaiaem | 120 Cutout Full Duplex RS-Aa expen SN7SLBC1740W ‘| 296-6869-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 331 265 2.06 

SNGSHVDSSDR 296-18709-1-NO | High Output Full-Dupiex RS-a8s Botts SN75LBC174N 296-6870-5-ND _| Quad LP Differential Line Drive 3.31 2.65 2.06 

Transceiver 394 345 245 SN75LBC175D 296-6871-5-ND | Quad LP Differential Line Receivel 210 1.68 1.26 

-18709-2- i “ill-Duplex RSs ; : , SN75LBC175N 296-6872-5-ND | Quad LP Differential Line Receivel 210 1.68 1.26 

eneppeere eis ceicaamm| 28 Ouut FulrDuplex RS-485 SeAENDETD SN75LBC176AD 296-6873-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 230 184 138 

SN6SHVD230DR 296-11654-1-ND | 3.3V CAN Transevr w/Standby Mode . 3.04 243 1.89 Se aca Pe an ie ces onsets ree Wee 

SN65HVD230DR 296-11654-2-ND | 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode . 4252.50/2,500 STARA SEEEOTOSMAIMM Differential Bus Transcelve A SamTTOMETIO7 
SN65HVD2300D 296-13123-5-ND | 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode . 349 2.79 2.17 SN yRIBCHTEDR Ree OMAR Difereutil Bus Tonsccivet ae ie ereca 

SN65HVD231D 296-12206-5-ND | 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mod 3.04 2.43 1.89 Saree Rea EAM Disterortil Bus Transcaive Pea ieatatitan 

eNbSHNDESTAD ecbaIZZ0S:NDI 3.3V CAN Transevr with Sleep Mode. eee) 27) 2 SN75LBC179AD 296-6876-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr Pair 220 1.76 1.32 

SN6SHVD2310DRQ1 | 296-15380-1-ND | 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode... 3.60 2.88 2.24 SN75LBC179AP 296-6877-5-ND__| LP Differential Line Driver/Revr Pair 2.20 1.76 1.32 


SNESHVD231QDRO1 ERG S ey gam] ooV CAN Transcvr with Sleep Mod eM SN75LBC179D 296-6878-5-ND __| LP Differential Line Driver/Rcvr Pairs, 158 1.26 95 
oNeaHyDed20 otgleceaeg omg) &2V CAN Transcelver BEE) Gee te SN75LBC179P 296-6879-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr Pair 158 1.26 95 
SNESHVD23200 Boca omg) 3 SV GAN Transceiver 0100 Qualified 82) Ba) 210 SN75LBC180AD 296-6880-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr Pair 236 1.89 1.47 
SN6SHVD2320DR01_| 296-15381-1-ND__| 3.3V/ CAN Transceiver Q100 Qualified 3.38270 2.10 SN7SLBC180AN 296-6881-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr Pair 236 189 147 


SN65HVD232QDRQ1_ ‘| 296-15381-2-ND | 3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified ..... 4725.00/2,500 SN75LBC180D 296-6882-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pair: 2.00 1.60 1.20 
SN65SHVD233D 296-14639-5-ND —/ 3.3V CAN Transceive . 3.38 2.70 2.10 SN75LBC180N 296-6883-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr Pairs.......14-Dip 2.00 1.60 1.20 
SN65HVD234D 296-15228-5-ND 3.3V CAN Transceivet : 3.26 261 2.03 SN75LBC180RSAT 296-19552-1-ND LP Differential Line Driver/ 

SN65HVD235D 296-15229-5-ND | 3.3V CAN Transceivel : 3.38 2.70 2.10 Receiver Pair NEWI................. 243 194 1.46 
SN6SHVD251D 296-13816-5-ND__| CAN Transceiver: 215 1.72 1.29 SN75LBC180RSAT 296-19552-2-ND | LP Differentail Line Driver/ 

SN65HVD251P 296-19281-5-ND —_| CAN Transceiver: 245) e720 1:29) Receiver Pair NEW!.. 339.50/250 
SN65HVD485EDGKR_ | 296-17174-1-ND _| Half-Duplex RS-485 Transceiver . 2.38 1.90 1.43 SN75LBC182D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceive 2.00 1.60 1.20 
SN65HVD485EDGKR_ | 296-17174-2-ND _| Half-Duplex RS-485 Transceiver . 3040.00/2,500 SN75LBC184D 296-2364-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 2.70 216 1.68 
SN65HVD485EDR 296-17175-1-ND Half-Duplex RS-485 Transceiver. 1.68 1.34 1.01 SN75LBC184P 296-6884-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 2.70 216 1.68 


SN65HVD485EDR 296-17175-2-ND Half-Duplex RS-485 Transceiver. 2145.00/2,500 SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND Multichannel ElA-232 
SN65HVD485EP 296-17498-5-ND Half-Duplex RS-485 Transceiver. 1.68 1.34 1.01 Driver/Receiver... 450 3.60 2.80 
SN65HVD1050D 296-19416-5-ND EMC Optimized CAN SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND Multichannel ElA-232 

Transceiver NEW! 1.30 1.04 .78 Driver/Receiver... 5100.00/2,000 
SN65HVD1176D 296-15345-5-ND —_| Profibus RS-485 Transceive 3.31 2.65 2.06 SN75LBC241DW 296-6886-5-ND Low Power LinBiCMOS Multiple Drivers 
SN65HVD3082ED 296-14640-5-ND _| Low Power RS-485 Transceivel 2:1 Sle 2ele20 and Receivers 270 216 1.68 


257 2.06 1.60 SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceive 
915 1.72 1.29 SN75LBC776DW 296-6890-5-ND Single-Chip GeoPort™ Transceive: 
915 172 1.29 SN75LBC777DW 296-6891-5-ND Single-Chip Geoport/AppleTalk™ 


2.57 2.06 1.60 Transceiver 
238 1.90 1.43 SN75LBC784DWR 296-6892-1-ND Quad RS-423-B Driver/Receive 


248 1.98 1.54 
473 3.78 2.94 


SN65HVD3082EDGK | 296-17929-ND Low Power RS-485 Transceive 
SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 
SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceive 
SN65HVD3085EDGK =| 296-17171-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceive 
SN65HVD3088ED 296-17172-5-ND _| Low Power RS-485 Transceive 


3.60 2.88 2.24 
5.18 414 3.22 


SNOSHVD3088EDGK | 296-17173-5-ND _| Low Power RS-485 Transceive 279 224 1.74 SN7SLBC7B4DWR (2S SBIZa2aNM| Quad RS-423-B Driver/Receivel asso lial eats 
SN65LBC031D 296-9700-5-ND —_| High Speed CAN Transceive 3.38 2.70 2.10 SN75LBC786DW 296-6893-5-ND i assoc MOC 
SN65LBC0310D 296-9701-5-ND High Speed CAN Transceive! 3.94 315 2.45 SN7SLBC968DL 296-6894-5-ND 9-Channal! us Tranccalvec wn 


SN65LBC031QDR 296-9701-1-ND High Speed CAN Transceive! 
SN65LBC0310DR 296-9701-2-ND High Speed CAN Transceive! 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND Triple Differential Transceive 


3.94 3.15 2.45 
5512.50/2,500 
6.88 5.51 4.65 


-56-SSOP 15.99 14.40 12.77 
-56-SSOP 23.10 21.56 20.02 
.56-SSOP 19019.00/1,000 


Active Termination 
SN75LBC978DLR 296-6895-1-ND 9-Channel Differential Transceiver. 
SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND 9-Channel Differential Transceiver. 


SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceive 688 5.51 4.65 6700-5. ‘ A i 

SN6SLBC171DB 296-9704-5-ND _| Triple Differential Transceiver 6.88 551 465 pe cles Fe pet ee : ane fo oe 
SN65LBC171DW 296-9705-5-ND Triple Differential Transceive 6.88 5.51 4.65 SN75107BD 296-6802-5-ND Dual Line Receiver 4-SOIC ‘80 60 ae 
SN65LBC172A16DW | 296-15174-5-ND | Quad LP Differential Line Drive 455 364 2.83 SNE IOTDE GER ICOMIMA Duel Line Recalver ceblk ee 


SN65LBC172ADW | 296-9706-5-ND —_| Quad LP Differential Line Drive 455 3.64 2.83 SN75107BDR 296-14946-2-ND | Dual Line Receiver FS0IC €50.00/2,500 
SN65LBC172AN 296-12283-5-ND | Quad LP Differential Line Drivel 455 3.64 2.83 SN75107BN 96-6803-5-ND | Dual Line Receiver 44Dip 80.60.45 
SN65LBC172DW 296-9707-5-ND Quad LP Differential Line Drive 3.40 2.72 212 SN75110AD 296-6804-5-ND Dual Line Driver 4-SOIC 80 60 45 
SN65LBC172N 296-9708-5-ND Quad LP Differential Line Drive 3.40 2.72 212 SN75110ADR 296-14947-1-ND | Dual Line Driver 4-SOIC 80 60 .45 
SN65LBC173AD 296-9709-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.84 227 1.77 SN75110ADR 296-14947-2-ND | Dual Line Driver 4-SOIC 650.00/2,500 
SN65LBC173AN 296-9710-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.84 2.27 1.77 SN75110AN 296-6805-5-ND Dual Line Driver -14-Dip 80 60 45 


SN65LBC173D 296-9711-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 
SN65LBC173N 296-9712-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 
SN65LBC174A16DW | 296-15175-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 
SN65LBC174ADW 296-9713-5-ND Quad LP Differential Line Drive 
SN65LBC174AN 296-12284-5-ND | Quad LP Differential Line Drive! 
SN65LBC174DW 296-9714-5-ND Quad LP Differential Line Drive 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND Quad LP Differential Line Drive 
SN65LBC175AD 296-9716-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 
SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver. 


2.43 1.94 1.46 $N75112D 296-6806-5-ND Dual Line Driver 
243 1.94 1.46 SN75112DR 296-6806-1-ND Dual Line Driver 
4.73 3.78 2.94 SN75112DR 296-6806-2-ND Dual Line Driver 
473 3.78 2.94 SN75112N 296-6807-5-ND Dual Line Driver 
4.73 3.78 2.94 SN75113N 296-6809-5-ND Dual Differential Line Driver .. 
3.60 2.88 2.24 SN75114N 296-6811-5-ND Dual Differential Line Driver .. 
3.60 288 2.24 SN75115D 296-6812-5-ND Dual Differential Line Receiver . 
2.66 2.13 1.66 SN75115N 296-6813-5-ND Dual Differential Line Receiver . 
266 2.13 1.66 SN75116N 296-6814-5-ND Differential Line Transceiver. 


4-SOIC {997 y-Sc 00) 
4-SOIC soo ue oc 00) 
4-SOIC 1072.50/2,500 

-14-Dip 299 eeocunerO0) 
16-Dip 2.25 1.80 1.40 
16-Dip 2.38 1.90 1.43 
SOIC 2.38 1.90 1.43 
16-Dip 2.38 1.90 1.43 
3.49 2.79 2.17 


SN65LBC175D 296-9717-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 230 184 1.38 SN75117P 296-6820-5-ND —_| Differential Line Transceiver. 3.94 3.15 2.45 
SN65LBC175DW 296-12460-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 230 1.84 1.38 SN75118N 296-6821-5-ND —_| Differential Line Transceiver. 4.05 3.24 2.52 
SN65LBC175N 296-9718-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 230 1.84 1.38 SN75119P 296-6822-5-ND _| Differential Line Transceiver. 4.05 3.24 2.52 
SN65LBC176AD 296-9719-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 2.27 182 1.42 SN75121N 296-6823-5-ND | Dual Line Driver 2.25 1.80 1.35 
SN65LBC176AP 296-9720-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver. 2.27 182 1.42 SN75123N 296-6825-5-ND__| Dual Line Driver 2.25 1.80 1.35 
SNGSLBCI76AQD | 296-9721-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 236 1.89 1.47 SN75124N Bab Co2o NOR Triple Line Receiver... ese Oa S5 
SN65LBC176D 296-9722-5-ND —_| Quad LP Differential Bus Transceiver . 190 152 114 ee Pee ae oe nce Hee aa 
SN65LBC176P 296-9723-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver .. 1.90 1.52 1.14 SN75150D 96-6830-5-ND Dual Line Driver 120 100 80 
SN65LBC176QD 296-9724-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 2.00 1.60 1.20 SN75150DR 996-14948-1-ND | Dual Line Driver 120 1.00 80 
SN65LBC176QDRQ1__| 296-16947-1-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver . 2.00 1.60 1.20 SuTsIE00R Fy ae Dial line Dri SeTROOCZETE 
SN6SLBCT76QDRO1 | 296-16947-2-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 2560.00/2,500 SNTSIB0P pasate AM Dual Ling Driver BDip 1.20. 1.00.” .80 
SN65LBC179AD 296-9725-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2.30 1.84 1.38 SN75154D 296-6832-5-ND Quad Differential Line Receiver 6-SOIC 1.20 1.00 .80 
SN65LBC179AP 296-9726-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2.30 1.84 1.38 SN75154N 296-6833-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 120 1.00 80 
SN65LBC179D 296-9727-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 1e7Sin lA 2een OY, SN75155D 296-6835-5-ND Line Driver and Receiver B-SOIC 1.20 1.00 .80 
SN65LBC179P. 296-9728-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 1.78 142 1.07 SN75155DR 296-14949-1-ND Line Driver and Recelve B-SOIC 1.20. 1.00 30 
SN65LBC180AD 296-9729-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs... 2.54 2.04 1.59 SN75155DR 296-14949-2-ND _| Line Driver and Receiver 8-SOIC ; 4300.00/2,500 
SN65LBC180AN 296-9730-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2.54 2.04 1.59 SN75155P 296-6836-5-ND Line Driver and Receive: 8-Dip 120 1.00 .80 
SN65LBC180D 296-9731-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2:20 alibi do2 SN75157D 296-6837-5-ND Dual Differential Line Receiver . B-SOIC 1.80 1.44 1.08 
SN65LBC180N 296-9732-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 2-20 ene Olmnt oe) SN75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver. 8-Dip 1.80 1.44 1.08 
SN65LBC180RGVT 296-17365-1-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs..... 2.30 1.84 1.38 SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Driver .. 35m 52mo6 
SN65LBC180RGVT 296-17365-2-ND —_| LP Differential Line Driver/Recvr Pairs....16-QFN 322.00/250 SN75158P 296-6840-5-ND Dual Differential Line Driver .. 3.15 252 1.96 
SNGSLBC180RSAT | 296-19550-1-ND _| LP Differential Line Driver/ SN75158PSR 296-6841-1-ND | Dual Differential Line Driver. 315 252 1.96 
Receiver Pair NEW... 243 1.94 1.46 SN75158PSR 296-6841-2-ND Dual Differential Line Driver .. 3570.00/2,000 
SNGSLBC180RSAT —_| 296-19550-2-ND _| LP Differential Line Driver/ SN75159D 296-6842-5-ND __| Dual Differential Line Driver. 270 216 1.68 
Receiver Pair NEWS... 339.50/250 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 613 


4 Texas INSTRUMENTS 


DATA TRANSMISSION (Continued) 


Tals Digi-Key Price Each 1blh Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75159N 296-6843-5-ND —_| Dual Differential Line Driver... 14-Dip 2.70 2146 1.68 MAX208CDBR 296-18490-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75160BDW 296-6844-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver.... ssseesseeeee 24-SSOP 1560.00/2,000 
SN75160BDWR 296-14950-1-ND —_| Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 MAX208CDWR 296-18491-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75160BDWR 296-14950-2-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2080.00/2,000 Driver/Receiver.... ne 1.50 1.20 .90 
SN75160BN 296-6845-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 MAX208CDWR 296-18491-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver.... ees 1560.00/2,000 
SN75161BDWR 296-14951-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 MAX208IDBR 296-18492-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
$N75161BDWR 296-14951-2-ND | Octal GP Interface BusTransceiver . 2080.00/2,000 Driver/Receivel 1.63 130 .98 
SN75161BN 296-6847-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 MAX208IDBR 296-18492-2-ND 5V Multichannel 
SN75162BDW 296-6848-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 4.73 3.78 2.94 Driver/Receiver.... a 4690.00/2,000 
SN75172DWR 296-14952-1-ND | Quad Differential Line Drivel 1.83 146 1.10 MAX208IDWR 296-18493-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75172DWR 296-14952-2-ND —_| Quad Differential Line Drive 1898.00/2,000 Driver/Receiver... a 163 130 .98 
SN75172N 296-6850-5-ND | Quad Differential Line Drive 183 146 1.10 : = 
§N751730D 296-6851-5-ND —_| Triple Line Driver/Receive 4.05 324 252 MAX208IDWR 206-1849372-ND Stee Line venue aan 
SN751730N 296-6852-5-ND Triple Line Driver/Receiver-.. 4.05 3.24 2.52 f Ee payne 5 ‘ 
SN75173D 296-6853-5-ND _| Quad Differential Line Receive 183 146 1.10 MaenaGnen ATA ABD che ea Reeee ne 1g) Ag) Ba 
SN75173DR 296-14953-1-ND | Quad Differential Line Receive 183 146 110 MA@TICDBR POG NTEM SY Multichannel : ; : 
SN75173DR 296-14953-2-ND | Quad Differential Line Receive 2335.00/2,500 DiveeiRecsl 4560.00/2,000 
SN75173N 296-6854-5-ND | Quad Differential Line Receive 183 146 1.10 PBT ORSNCTs suede es 
SN75174DWR 296-6855-1-ND _| Quad Differential Line Driver 155 1.24 93 MAX211CDWR 296-18495-1-ND ne RS-232 Line er eee 
SN75174DWR 296-6855-2-ND —_| Quad Differential Line Drivel 1612.00/2,000 i ecieseasnaie ae : : : 
SN75174N 296-1735-5-ND | Quad Differential Line Drive 130 1.04 78 MAX211CDWR 296-18495-2-ND | SV Multichannel RS-232 Line 
$N75175D 296-6856-5-ND | Quad Differential Line Receive 130 104 78 Driver/ReceiVver ...esecescenees 845.00/1,000 
SN75175DR 296-14954-1-ND | Quad Differential Line Receive 130 104 78 MAX211IDBR 296-15170-1-ND | 5V, Multiple RS-232 Line Driver/ 
SN75175DR 296-14954-2-ND _| Quad Differential Line Receive 1665.00/2,500 Receive 1.63130 98 
SN75175N 296-1736-5-ND | Quad Differential Line Receive 130 1.0478 MAX211IDBR 296-15170-2-ND | SV, Multiple RS-232 Line Driver/ 
SN75176AD 296-6857-5-ND Differential Bus Transceiver. 80 60 45 Receiver. cesneunaes 1690.00/2,000 
SN75176ADR 296-14955-1-ND —_| Differential Bus Transceiver. 80 60 45 MAX211IDWR 296-18496-1-ND | SV Multichannel RS-232 Line 
SN75176ADR 296-14955-2-ND Differential Bus Transceiver. 650.00/2,500 Driver/Receiver.... cor 1.63 130 98 
SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceiver. 80 60 45 MAX211IDWR 296-18496-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176BD 296-1275-5-ND Differential Bus Transceiver. 80 60 45 Driver/Receiver.... 845.00/1,000 
SN75176BDR 296-1275-1-ND Differential Bus Transceiver. 80 60 45 MAX222CDWR 296-18497-1-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receive! 1.75 1.40 1.05 
SN75176BDR 296-1275-2-ND Differential Bus Transceiver. 650.00/2,500 MAX222CDWR 296-18497-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receive: 1820.00/2,000 
SN75176BP 296-1739-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 80 60 45 MAX222IDWR 296-17256-1-ND | 5V, Dual RS-232 Line Driver/Receive 1.88 150 1.13 
SN75178BP 296-6858-5-ND__| Differential Bus Repeater: 2.25 1.80 1.35 MAX222IDWR 296-17256-2-ND | 5V, Dual RS-232 Line Driver/Receiver... 18-SOIC 1950.00/2,000 
SN75179BD 296-6860-5-ND Differential Driver/Receiver Pai 1.29 1.08 .86 MAX232D 296-6936-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 =OeIEGO! 
SN75179BDR 296-14956-1-ND —_| Differential Driver/Receiver Pair 1.29 1.08 86 MAX232DR 296-14619-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver Ci Enna) 
$N75179BDR 296-14956-2-ND —_| Differential Driver/Receiver Pai 1397.50/2,500 MAX232DR 296-14619-2-ND | Dual RS-232 Driver/Recei 975.00/2,500 
SN75179BP 296-6861-5-NO _| Differential Driver/Receiver Pair. 129 108 86 | maxosopw Faaeccigy TR CCo Ana Pe he 
SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver 125 1.00 75 MAX232DWR 996-14620-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver 90 25 ‘60 
See 26 Sea NS Gia Ted Line Drive ees ait Pe MAX232DWR 296-14620-2-ND _| Dual RS-232 Driver/Receiver 798.00/2,000 
2 =1- uad Line Receiver. r i é 7 at zi = 7 
SN75189DR 296-14957-2-ND | Quad Line Receiver. 390.00/2,500 esa peace gop eum Dual EIA-232 Driver/Receive $6 8064 
MAX232IDW 296-6939-5-ND —_| Dual EIA-232 Driver/Receive' 96 80 64 
SN75976A1DGG 296-9925-5-ND | 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver 16.13 15.05 13.98 : ‘ 
tone re : : MAX232IDWR 296-14621-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 96 80 64 
SN75976A1DL 296-9926-5-ND __| 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver.....56-SSOP 16.13 15.05 13.98 : : 
: - MAX232IDWR 296-14621-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 852.00/2,000 
SN75976A2DGG 296-2363-5-ND | 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver...56-TSSOP 22.20 20.72 19.24 MAX2391N 296-6940-5-ND __| Dual EIA-232 Driver/Receive eS ay 
$N751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip 4.84 3.87 3.01 - ; - ; = 
SN751177NSR 296-6817-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 439 351 273 MAX232N 296-1402-5-ND__| Dual E1A-232 Driver/Receive 90 75 60 
SN751177NSR 296-6817-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 4972.00/2,000 MAX232NSR 296-15895-1-ND | Dual EIA-232 Driver/Receivel 90 75 60 
SN751178N 296-6818-5-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 484 387 3.01 HRN Serene ue ST Beate OMG ; en ure 
SN751178NSR 296-6819-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 439 351 273 pemdagls ae eee ve teeeaees : : é 
SN751178NSR 296-6819-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 4972.00/2,000 MAX8221CDBR 2962050872: NDEES| 1-Channel, R5-252 Driver/Racelver ... 1430.00/2,000 
TL3695DR 296-15009-1-ND Differential Bus Transceiver. 1.25 1.00 75 MAX3221CPWR 296-9594-1-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver . 138 1.10 .83 
TL3695DR 296-15009-2-ND | Differential Bus Transceiver. 1600.00/2,500 MAX3221CPWR 296-9594-2-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver ... 1430.00/2,000 
TL3695P 296-10172-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 125 OO Zo MAX3221EIPWR 296-19383-1-ND 1-Channel, RS-232 
UA9637ACD 296-11149-5-ND | Dual Differential Line Receiver 75 63. ~«50 Driver/Receiver NEWE!..........0...... 16-TSSOP 7.80 585 4.23 
UA9639CP 296-11150-5-ND _| Dual Differential Line Receiver 90 75 60 MAX3221EIPWR 296-19383-2-ND | 1-Channel, RS-232 
RS-232 Driver/Receiver NEW... 3510.00/2,000 
caer RSH FAB ie 96-2 Oru 7 ESS BSS 
GD75232DBR 296-6947-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 400.00/2,000 MAX3221 IPWR 296-9596-1-ND __| 4-Channel’ RS-232 Driver/Receiver ‘gay sion) 
G75232DW pecgeenceg omg Multiple RS-232 Driver/Recelver. oe mee MAX3221IPWR 296-9596-2-ND —_| 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver ~ 1560.00/2,000 
GD75232DWR 296-6948-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 60 45 34 MAXa229CDBR Bee IRIN 3-5.5V. Mittichannal RS.232 ce oe 
GD75232DWR 296-6948-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 400.00/2,000 fie paisyRcaGE ae da 4a 
GD75232PWR 296-6950-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 60 45 34 - : : Z 
GD75232PWR 296-6950-2-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver 400.00/2,000 MAX3222CDBR 296-13082-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
GD75323DW 296-6951-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 92 69 52 Line Driver/Receiver... 2210.00/2,000 
LT1030CD 296-9589-5-ND | Quad Low Power Line Drive 2.00 160 1.20 MAX3222CDWR 296-13083-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
LT1030CN 296-1401-5-ND —_| Quad Low Power Line Drive 4-Dip 2.00 160 1.20 Line Driver/Receiver 213 1.70 1.28 
MAX202CDR 296-18480-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver..16-SOIC 96.80.64 MAX3222CDWR eooaS Oe -N ig 3-5.5V, Multichannel RS-232 
MAX202CDR 296-18480-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 1040.00/2,500 Line Driver/Receiver.. 2210100/2,000 
MAX202CDWR 296-18481-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 96 80 64 MAX3222CPWR 296-13084-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
MAX202CDWR 296-18481-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 852.00/2,000 Line Driver/Receiver 213 170 1.28 
MAX202CPWR 296-18482-1-ND | 5V Dual RS-232 Line MAX3222CPWR 296-13084-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver haa 96 80 64 Line Driver/Receiver ... 2210.00/2,000 
MAX202CPWR 296-18482-2-ND 5V Dual RS-232 Line MAX3222IDBR 296-13085-1-ND 3-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver 16-TSSOP 852.00/2,000 Line Driver/Receiver 2.25 1.80 1.35 
MAX202IDR 296-18483-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 1.02 85 68 MAX3222IDBR 296-13085-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
MAX202IDR 296-18483-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 1105.00/2,500 Line Driver/Receiver ... 2340.00/2,000 
MAX202IDWR 296-18484-1-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ...16-SOIC 1.02 85 68 MAX3222IDWR 296-13086-1-ND 3-5.5V, Multichannel RS-232 
MAX202IDWR 296-18484-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 904.00/2,000 Line Driver/Receiver 213 170 1.28 
MAX202IPWR 296-18485-1-ND | 5V Dual RS-232 Line MAX3222IDWR 296-13086-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
MAX2021PWR 296-18485-2-ND - Del nese Li 7 167880? Line Driver/Receiver... 2340.00/2,000 
184852: Dual RS-292 Line MAX3222IPWR 296-13087-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver. 16-TSSOP 904.00/2,000 Line Driver/Receiver 20-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
MAX207CDBR 296-18486-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line MAX3222IPWR 296-13087-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
Driver/Receiver. ; 150 1.20 .90 Line Driver/Receiver... 20-TSSOP 2340.00/2,000 
MAX207CDBR 296-18486-2-ND SE ult ene Reese Line Sa ONPOO0 MAX3223CDBR 296-13088-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
: es , rag Line Driver/Receiver ..20-SSOP_— 1.75 1.40 1.05 
pera a coca ala SV Multichannel RS-232 Line MAX3223CDBR 296-13088-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
Diver Hievelver SOT ZOO Line Driver/Receive 1820.00/2,000 
MARZOTCOWR: EEDA ea eed Rennie MAX3223CDWR 296-13445-1-ND | 3-5.5V Multichannel R j 
= a 5 Ro ; en Line Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 
MAZOTIDBR alae © Muttichannel RS-232 Line MAX3223CDWR 296-13445-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver-.. 163 130 .98 Line Driver/Recei 4820.00/2.000 
MAX207IDBR 296-18488-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line ie Tey Here el ee po0i25 
Driver/Receiver-.. 1690.00/2,000 MAX3223CPWR 296-13089-1-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 
MAX207IDWR 296-18489-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line Ling Driver/Receiver Hoe! Oa 02 
Driver/Recaiver . 163 130 98 MAX3223CPWR 296-13089-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
MAX2071DWR 296-18489-2-ND | 5V Multichannel RS-~ Line Driver/Receive 1820.00/2,000 
Driver/Receiver .. 1690.00/2,000 MAX3223IDBR 296-13090-1-ND 3-5.5V Multichannel R 
MAX208CDBR 296-18490-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line Line Driver/Receiver 213 1.70 1.28 
Driver/Receiver 1.50 1.20.90 
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ible Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
MAX32231DBR 296-13090-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3223DBR 296-13486-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 2210.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ... 20-SSOP 3978.00/2,000 
MAX3223IDWR 296-13091-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3223DWR 296-13487-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 213) 1-70) 128 RS-232 Line Driver/Receiver 351 2.81 2:19 
MAX3223IDWR 296-13091-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver . 2210.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 3978.00/2,000 
MAX32231IPWR 296-13092-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3223PWR 296-13488-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 213 1.70 1.28 RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 3.51 2.81 2.19 
MAX3223IPWR 296-13092-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3223PWR 296-13488-2-ND —_| 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 2210.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 3978.00/2,000 
MAX3232CDBR 296-13093-1-ND — | 3-5.5V Multichannel RS-2: SN65C3232DBR 296-15374-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 RS-232 Line Driver/Receiver .16-SSOP_ 3.78 3.03 2.36 
MAX3232CDBR 296-13093-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232DBR 296-15374-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1560.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 4284.00/2,000 
MAX3232CDR 296-13094-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-2: SN65C3232DR 296-15375-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1:60 120) —.90 RS-232 Line Driver/Receiver 3.78 3.03 2.36 
MAX3232CDR 296-13094-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232DR 296-15375-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1920.00/2,500 RS-232 Line Driver/Receiver . 5292.50/2,500 
MAX3232CDWR 296-13095-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232DWR 296-15376-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 150 1.20 .90 RS-232 Line Driver/Receiver 3.78 3.03 2.36 
MAX3232CDWR 296-13095-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232DWR 296-15376-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1560.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 4284.00/2,000 
MAX3232CPWR 296-13096-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232PWR 296-15377-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1.75 140 1.05 RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
MAX3232CPWR 296-13096-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3232PWR 296-15377-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver ... 16-TSSOP 1820.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 4284.00/2,000 
MAX3232ECPWR 296-19263-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Driver/Receiver ...16-TSSOP 1.63 1.30 —.98 RS-232 Line Driver/Receiver 4.05 3.24 252 
MAX3232ECPWR 296-19263-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line SN65C3238DBR 296-12733-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Driver/Receiver ... 16-TSSOP. 1690.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 4590.00/2,000 
MAX3232EIPWR 296-19436-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line SN65C3238DWR 296-13118-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Driver/Receiver NEWS... .16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 RS-232 Line Driver/Receiver 4.05 3.24 2.52 
MAX3232EIPWR 296-19436-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line SN65C3238DWR 296-13118-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Driver/Receiver NEWS... 16-TSSOP 1820.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 2295.00/1,000 
MAX3232IDBR 296-13097-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3238PWR 296-13119-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1.63 1.30.98 RS-232 Line Driver/Receiver-......... 28-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
MAX3232IDBR 296-13097-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3238PWR 296-13119-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1690.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver............ 28-TSSOP 4590.00/2,000 
MAX3232IDR 296-13098-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243DBR 296-13120-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 163 1.30 .98 RS-232 Line Driver/Receiver .28-SSOP 4.32 3.46 2.69 
MAX3232IDR 296-13098-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243DBR 296-13120-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 2400.00/2,500 RS-232 Line Driver/Receiver .--28-SSOP 4896.00/2,000 
MAX3232IDWR 296-13099-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1.88 1.50 1.13 RS-232 Line Driver/Receiver 432 346 2.69 
MAX3232IDWR 296-13099-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243DWR 296-13121-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 2448.00/1,000 
MAX3232IPWR 296-13100-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243PWR 296-13122-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver . 1.88 1.50 1.13 RS-232 Line Driver/Receiver-.......... 28-TSSOP 4.32 3.46 2.69 
MAX3232IPWR 296-13100-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3243PWR 296-13122-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 

Line Driver/Receiver 1690.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver . 4896.00/2,000 
MAX3238CDBR 296-9597-1-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi 1,68) 50) ants. SN65C23243DGGR 296-13114-1-ND 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 540 432 3.36 
MAX3238CDBR 296-9597-2-ND Multichannel RS-232 Driver/Rev! 1950.00/2,000 SN65C23243DGGR 296-13114-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 6120.00/2,000 
MAX3238CPWR 296-9598-1-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi TEE at) hak} SN65C23243DLR 296-13115-1-ND 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 5.40 432 3.36 
MAX3238CPWR 296-9598-2-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi 1950.00/2,000 SN65C23243DLR 296-13115-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 3060.00/1,000 
MAX3238IDBR 296-9599-1-ND Multichannel RS-232 Driver/Rev 2:13! 1-70) 1.28 SN75C185DW 296-1753-5-ND Low Power Multiple Driver/Receiver 1.50 1.20 90 
MAX3238IDBR 296-9599-2-ND Multichannel RS-232 Driver/Rev 2210.00/2,000 SN75C185DWR 296-14972-1-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 150 1.20 90 
MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | Multichannel RS-232 Driver/Rev 2.23 1.78 1.34 SN75C185DWR 296-14972-2-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 1560.00/2,000 
MAX3238IDBRQ1 296-15187-2-ND__| Multichannel RS-232 Driver/Rev! 2314.00/2,000 SN75C185N 296-9974-5-ND Low Power Multiple Driver/Receiver........20-Dip 1.50 1.20 90 
MAX3238IPWR 296-9600-1-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi 2.13 1.70 1.28 SN75C188D 296-6965-5-ND Quad Low Power Line Driver 68 Sl 39 
MAX3238IPWR 296-9600-2-ND Multichannel RS-232 Driver/Rev! 2210.00/2,000 SN75C188DBR 296-6966-1-ND Quad Low Power Line Driver 68 rail 39 
MAX3238IPWRQ1 296-15189-1-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi 2.28 1.78 1.34 SN75C188DBR 296-6966-2-ND Quad Low Power Line Driver 452.00/2,000 
MAX3238IPWRQ1 296-15189-2-ND Multichannel RS-232 Driver/Revi 2314.00/2,000 SN75C188DR 296-14973-1-ND Quad Low Power Line Driver 68 roi 39 
MAX3243CDBR 296-6941-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.38 01.10 83 SN75C188DR 296-14973-2-ND Quad Low Power Line Driver 552.50/2,500 
MAX3243CDBR 296-6941-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1430.00/2,000 SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Driver ... 68 51 39 
MAX3243CDWR 296-6942-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.38 1.10 83 SN75C189AD 296-1755-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 51 39 
MAX3243CDWR 296-6942-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 715.00/1,000 SN75C189ADBR 296-6967-1-ND Quad Low Power Line Receiver 68 LM) 39 
MAX3243CPW 296-6943-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 138 110 83 SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver 452.00/2,000 
MAX3243CPWR 296-6943-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 138 1.10 .83 SN75C189ADR 296-14974-1-ND Quad Low Power Line Receiver 68 fy 39 
MAX3243CPWR 296-6943-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1430.00/2,000 SN75C189ADR 296-14974-2-ND Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 
MAX32431DBR 296-6944-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.50 1.20 90 SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 a5 39 
MAX32431DBR 296-6944-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1560.00/2,000 SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 Ly) 39 
MAX3243IDWR 296-6945-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 150 1.20 .90 SN75C189DR 296-14975-1-ND Quad Low Power Line Receiver 68 Ly) 39 
MAX3243IDWR 296-6945-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 780.00/1,000 SN75C189DR 296-14975-2-ND Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 
MAX3243IPWR 296-6946-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver: 1.50 1.20  .90 SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 51 39 
MAX32431IPWR 296-6946-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1560.00/2,000 SN75C198D 296-6970-5-ND Quad Low Power Line Drivers.. 2.81 2.25 1.75 
MC1488N 296-1404-5-ND | Quad Line Driver............. 55 4433 SN75C1154DW 296-6958-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver 1.26 1.05 84 
MC1489AN 296-9602-5-ND Quad Line Receiver. 64 48 36 SN75C1154N 296-6959-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver 1.26 1.05 84 
MC1489N 296-1405-5-ND___| Quad Line Receive 56 4232 SN75C1167DBR 296-6960-1-ND _| Dual Differential Driver/Receive 125 1.00 75 
SN65C1154N 296-11855-5-ND | Quad Low Power Driver/Receivei 4.28 3.42 2.66 SN75C1167DBR 296-6960-2-ND Dual Differential Driver/Receive: 1300.00/2,000 
SN65C3221DBR 296-13116-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 125008 75 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SSOP 2.97 2.38 1.85 SN75C1167NSR 296-6962-1-ND Dual Differential Driver/Receive! 125 10) 
SN65C3221DBR 296-13116-2-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75C1167NSR 296-6962-2-ND Dual Differential Driver/Receivel 1300.00/2,000 

RS-232 Line Driver/Receiver............- 16-SSOP 3366.00/2,000 SN75C1168N 296-6963-5-ND Dual Differential Driver/Receive! 125 
SN65C3221PWR 296-13117-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75C1168NSR 296-6964-1-ND Dual Differential Driver/Receivel 150 «1.20 ©=.90 

RS-232 Line Driver/Receiver............ 16-TSSOP 2.97 2.38 1.85 SN75C1168NSR 296-6964-2-ND Dual Differential Driver/Receivel 1560.00/2,000 
SN65C3221PWR 296-13117-2-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75C1168PWR 296-14971-1-ND _ Dual Differential Driver/Receive 125 1.00 75 

RS-232 Line Driver/Receiver............ 16-TSSOP 3366.00/2,000 SN75C1168PWR 296-14971-2-ND Dual Differential Driver/Receivel 1300.00/2,000 
SN65C3222DBR 296-15371-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible SN75C1406D 296-12934-5-ND —_| Triple Low Power Driver/Receiver 144 120 96 

RS-232 Line Driver/Receiver ........... 20-SSOP_ 4.05 3.24 2.52 SN75C1406DW 296-1751-5-ND _| Triple Low Power Driver/Receiver 144 120 96 
SN65C3222DBR 296-15371-2-ND —_| 3-5.5V Multichannel Compatible SN75C1406DWR 296-1751-1-ND Triple Low Power Driver/Receiver 144 120 .96 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SSOP 4590.00/2,000 SN75C1406DWR 296-1751-2-ND Triple Low Power Driver/Receiver 1276.00/2,000 
SN65C3222DWR 296-15372-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver 16-Dip 144 1.20 96 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SOIC 4.05 3.24 252 SN75C3221DBR 296-13322-1-ND 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3222DWR 296-15372-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatible Line Driver/Receiver seuss 16-SSOP 2.43 1.95 1.52 

RS-232 Line Driver/Receiver............-. 20-SOIC 4590.00/2,000 SN75C3221DBR 296-13322-2-ND | 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3222PWR 296-15373-1-ND 3-5.5V Multichannel Compatible Line Driver/Receiver .... seseessseee 16-SSOP 2754.00/2,000 

RS-232 Line Driver/Receiver 20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 SN75C3221PWR 296-13323-1-ND | 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3222PWR 296-15373-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatib Line Driver/Receiver 16-TSSOP 2.43 1.95 1.52 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 4590.00/2,000 SN75C3221PWR 296-13323-2-ND 3-5.5V, Single Channel Compatible 
SN65C3223DBR 296-13486-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 2754.00/2,000 

RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 3.51 2.81 2.19 
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iblb Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN75C3222DBR 296-15613-1-ND RS-232 Compatible Line SN75189ADR 296-1277-2-ND Quad Line Receiver 390.00/2,500 
Driver/Receiver 351 2:81 219 SN75189AN 296-1744-5-ND Quad Line Receiver 48 roo 2h 
SN75C3222DBR 296-15613-2-ND RS-232 Compatible Line SN75189D 296-1745-5-ND Quad Line Receiver 48 Rlsp  eclp 
Driver/Receiver 3978.00/2,000 SN75189N 296-6955-5-ND Quad Line Receiver 48 530 ai 
SN75C3222DWR 296-13040-1-ND RS-232 Compatible Line SN75196DW 296-6956-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive: 1.14 1950/6 
Driver/Receiver.. 3.51 2.81 2.19 SN75196DWR 296-12930-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 114 95 76 
SN75C3222DWR 296-13040-2-ND | RS-232 Compatible Line SN75196DWR 296-12930-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 1010.00/2,000 
Driver/Receiver . 3978.00/2,000 SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive: 1.14 05 8.76 
SN75C3222PWR 296-14342-1-ND RS-232 Compatible Line SN75451BPSR 296-13316-1-ND Dual Peripheral Drive 80 60 45 
Driver/Receiver........ a 3.51 2.81 2.19 SN75451BPSR 296-13316-2-ND _| Dual Peripheral Drive 532.00/2,000 
SN75C3222PWR 296-14342-2-ND | RS-232 Compatible Line SN75454BPSR 296-13317-1-ND | Dual Peripheral Drive 80 60 45 
Driver/Receiver “ 3978.00/2,000 SN75454BPSR 296-13317-2-ND | Dual Peripheral Drive 532.00/2,000 
SN75C3223DBR 296-13499-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN752232DGGR 296-12331-1-ND | Dual RS-232 Port... 1.25 1.00 75 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SSOP 2.97 2.38 1.85 SN752232DGGR 296-12331-2-ND Dual RS-232 Po 1300.00/2,000 
SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Po 1.25 1.00 75 
RS-232 Line Driver/Receiver aeeiaiches 20-SSOP 3366.00/2,000 §N752232DLR 296-12332-2-ND Dual RS-232 Po 650.00/1,000 
Siiateeeoae ee eeC Oia) 2-5:5¥, Multichannel Compatible TL1454060WR 296-10140-1-ND | Triple RS-232 Driver/Receive 1301.04 78 
Rio22 Life: Driver/ Receives sissies 20-SOIC MCGEE SS TL1454060WR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receive 1352.00/2,000 
SN75C3223DWR 296-13500-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible TL145406N 296-10141-5-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 130 1.04 78 
RS-232 Line Driver/Receiver ........... 20-SOIC 3366.00/2,000 UA9636ACD 296-11147-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 80 60 45 
SN75C3223PWR 296-13501-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible UAQ636ACDR 296-15055-1-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate ‘80. 60 45 
RS-232 Line Driver/Receiver........ 20-TSSOP 2.97 2.38 1.85 UA9636ACDR 296-15055-2-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 650.00/2,500 
SN75C3223PWR 296-13501-2-ND_} 3-5.5V, Multichannel Compatible UAQ636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 80 60 45 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 3366.00/2,000 i ial Li “eit . { 7 
u 4 a UA9637ACDR 296-15056-1-ND Dual Differential Line Receiver . us 63 50 
SN75C3232DBR 296-15614-1-ND Oe ots Vos Drea Pe a DP UA9637ACDR 296-15056-2-ND _| Dual Differential Line Receiver. 812.50/2,500 
SN75C3232DBR 296-15614-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible HReeseecis Pen mm 3) irerential Hine Recaler ioe vest 
RS-232 Line Driver/Receiver ........... 16-SSOP 3952.00/2,000 Taaessepk ASIA aa St apes Ge Nene Biel : 4 é 
SN75C3232DR 296-15615-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible AUS ual High Speed Diff. Line Driver. 487.50/2,500 
cere ‘ " UA9638CP 296-15059-5-ND Dual High Speed Diff. Line Driver. .60 45 34 
RS-232 Line Driver/Receiver BAO 2S 257 : i E 
= 7 UC5170CQ 296-11352-5-ND Octal Line Driver with Strapped 
SN75C3232DR 296-15615-2-ND a oey, Motctanne pomp ee Te cap ane Mode Selection... 5.98 4.79 4.04 
y ine Driver/Receiver.............. | 50/2,51 : se ‘ 
SN75C3232DWR 296-15616-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatibie UC5180CQ 296-11354-5-ND Low Speed Async. Octal Line Revi 5.70 4.56 3.85 
RS-232 Line Driver/Receiver ........- 16-SOIC 349 279 217 scsi 
SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN75970B2DGG 296-9921-5-ND SCSI Differential Converter Control 22.35 20.86 19.37 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 3952.00/2,000 SN75970B2DL 296-9922-5-ND SCSI Differential Converter Contro! 22.35 20.86 19.37 
SN75C3232PWR 296-15617-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN75971B2DGG 296-9923-5-ND SCSI Differential Converter - Data 20.40 19.04 17.68 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 3.49 2.79 217 SN75971B2DL 296-9924-5-ND SCSI Differential Converter - Data 20.40 19.04 17.68 
SN75C3232PWR 296-15617-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible SN75976A2DL 296-1278-5-ND 9-Channel Differential Transceiver. 22.20 20.72 19.24 


RS-232 Line Driver/Receiver 16-TSSOP 3952.00/2,000 SN75976A2DLR 296-1278-1-ND 9-Channel Differential Transceiver. 22.20 20.72 19.24 


SN75C3238DBR 296-12743-1-ND_| _RS-232 Line Driver/Receivel 3.51 2.81 2.19 SN75976A2DLR 296-1278-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 18278.00/1,000 
SN75C3238DBR 296-12743-2-ND | RS-232 Line Driver/Receivel 3978.00/2,000 UCC5642MWP 296-12333-5-ND | 9-Line LVD Only SCSI Terminator 
SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible with Regulator... 5.56 4.45 3.46 
RS-232 Line Driver/Receiver..............- 28-SOIC 3.51 281 2.19 Switches 
SN75C3238DWR 296-13324-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible WANASOADBVA SSSSTEICEMIOMN SV Analog Swi 
# 1g Switc 718 165 oe 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 1989.00/1,000 i 
5 MAX4594DBVR 296-17649-2-ND | 5V Analog Switc 1014.00/3,000 
SN75C3238PWR 296-13325-1-ND SE TERR a-tssop Meee MAX4594DCKR 296-17650-1-ND | 5V Analog Switch 78 65 52 
i i ; 81 2. MAX4594DCKR 296-17650-2-ND | 5V Analog Switc 1014.00/3,000 
SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatib! MAX4595DBVR 296-17651-1-ND | 5V Analog Swit a 
RS-232 Line Driver/Receiver.........28-TSSOP 3978.00/2,000 MAXAS9EDBVR SETAE Analog suit aT 
SN75C3243DBR 296-13326-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible MAXASOSDEKR CPCI eV Ancien Seiten Fruian ies 
RS-232 Line Driver/Receiver ............- 28-SSOP 3.24 2.60 2.02 MAX4595DCKR 996-17652-2-ND | 5V fess Swit "4014.00/3,000 
SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible MAX4S96DBVR OEE Sy Analog Sale a ay ep 
RS-232 Line Driver/Receiver .......... 28-SSOP 3672.00/2,000 MAX496DBVR 996-17653-2-ND | 5V Analog Switel “**4014,00/3,000 
eoveene ceca) oy, ulchanel Compete on-scic MCMC MAX4596DCKR 296-17654-1-ND | 5V Analog Switc 765.52 
sN75C32430WR ‘| 296-13327-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible pee ERS Ta NO) V Analog Saft “gil 0073.000, 
S207 Eine Dever Race 1B36.00/1,000 MAX4597DBVR 296-17658-2-ND | 8V Analog Suite © 1014.00/3,000 
SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible Dee aon pa 
RS-232 Line Driver/Receiver.........28-TSSOP 3.24 2.60 2.02 MAKeoa7DERR EEOC ZESBRIENDME| SV Analog Swite ii 133 _ 
SN75C3243PWR 296-13058-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible Ke 296-17656-2-ND | SV Analog Switch... “ 1014.00/3,000 
RS-232 Line Driver/Receiver...... 28-TSSOP 4148.00/2,000 S2055DR 296-18886-1-ND bas Bane -In, 1-Out, 3-Circuit wre Jean ag 
SN75C23243DGGR__| 296-13320-1-ND_| 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 48-TSSOP 4.28 3.42 2.66 eee ene ere : 4 } 
SN75C23243DGGR | 296-13320-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP 4846.00/2,000 TieeObs0F REAR be pea acre -in, 1-Out, 3-Circutt meena 
SN75C23243DLR 296-13321-1-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 4.28 3.42 2.66 TIEDOESEWR DGGE SECGH ENO Wide Bandwidthiccoa oe aes 
SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 2423.00/1 000 52055 -18889-1- ide Bandwidth, 2-In, 1-Out, 3-Circuit 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ... 248 1.98 149 Video Switch we 16-TSSOP 756350 
SN75LP196DBR 296-6974-2-ND__| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2574.00/2,000 TL52055PWR 296-18889-2-ND be pes asta -In, 1-Out, 3 eu 8600 see naan 
SN75LP196DWR 296-6975-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receive 248 198 1.49 aye wu Freee obs Were 
SN75LP1960WR 296-6975-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receive 2574.00/2,000 eae ecvalecoeN DRE) 3-to-1 DVVHDM! Switch... 80-TOFP 7.00 5.60 _ 4.73 
SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver...20-SSOP 248 1.98 1.49 TS3A5017DBQR 296-17581-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Swite 16-SSOP 96.7254 
SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 TS3A5017DBOR 296-17581-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 16-SSOP 780.00/2,500 
SN75LP1185DW 296-6972-5-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SOIC_ 2.48 1.98 1.49 Sener Perea Weill Str nalog Switch ” pas 96 male ‘ oa 
SN7SLP1185DWR | 296-6972-1-ND_| LP Multiple RS-282 Driver/Receiver....20-SOIC 248 1.98 149 | je2i01706 ey EUnet. NY 
SN75LP1185DWR 296-6972-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ..... 20-SOIC 2574.00/2,000 im nalog Swite é : : 
SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver...24-SSOP 2.36 1.89 1.47 TS3A5017DR 296-17583-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 6-SOIC 780.00/2,500 
SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....24-SSOP 2678.00/2,000 TS3A5017PWR 296-17584-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 6-TSSOP 96725 
SN75LPE185DW 296-1759-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....24-SOIC 2.36 1.89 1.47 TS AEOInECA 28 eet ND et Set put euch G TsO ee IE, 
@ a i = i - tah tet -Ohm Nalog switc! = 3 a 4 
SHZSLVATSTADR RSS agaimg) Miltichanne! RS-238 e oe-ssop 3.26 261 203 | .1S3A5018DBQR 296-17609-2-ND__| 10-Ohm SPDT Analog Switch 16-SSOP 780.00/2,500 
SN75LV4737ADBR 296-6977-2-ND Multichannel RS-232 Line : : : TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND 10-Ohm SPDT Analog Switch 6-TVSOP 96 12 54 
Driver/Receiver with Enable 3698.00/2,000 TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 6-TVSOP 638.00/2,000 
SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Driver 2.25 1.80 1.40 Lede penne one Bae fag pata Pe 96 eats zo 
SN75113NSR 296-13312-2-ND | Dual Differential Line Driver 2550.00/2,000 eae ron naiog ewe ees 
SN75116NSR 296-13313-1-ND | Tri-State Differential Line Transceiver. 349 2.79 2.17 TS3A5018PWR 296-17612-1-ND__| 10-Ohm SPDT Analog Switch 6-TSSOP_ 96 725 
SN75116NSR 296-13313-2-ND | Tri-State Differential Line Transceiver. 3952.00/2,000 TS3A5018PWR 296-17612-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch .. 638.00/2,000 
SN75121NSR 296-13314-1-ND | High Speed Dual Line Driver 2.25 180 1.35 TS3L100DBOR 296-17354-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75121NSR 296-13314-2-ND__| High Speed Dual Line Drive 2340.00/2,000 LAN Switch... 438 fd) 83 
SN75154NSR 296-13315-1-ND | Quad Line Receiver. 720 100 80 TS3L100DBQR 296-17354-2-ND_) Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75154NSR 296-13315-2-ND | Quad Line Receiver 1064.00/2,000 LAN Switch 1770.00/2,500 
SN75185DBR 296-18833-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 75 63 50 TS3L100DGVR 296-19011-1-ND 
SN75185DBR 296-18833-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 666.00/2,000 16-TVSOP 1.38 1.11 83 
SN75185DW 296-1740-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 75 63 | 50 TS3L100DGVR 296-19011-2-ND 
SN75185DWR 296-1740-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 75 63 50 : : 16-TVSOP 1438.00/2,000 
SN75185DWR 296-1740-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 666.00/2,000 TS3L1000R 296-19012-1-ND ) Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
SN75185N 296-6953-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. *75) 63) 50 Switel 6-SOIC 1.38 1.11.83 
SN75186DW 296-6954-5-ND | Quad Driver/Receiver with Loopback. 2.25 180 1.40 TS3L100DR 296-19012-2-ND 
SN75188D 296-1276-5-ND 483627 1770.00/2,500 
SN75188DR 296-1276-1-ND 48 «36 27 TS3L100PWR 296-19013-1-ND 
SN75188DR 296-1276-2-ND 390.00/2,500 438 ddd) 163 
SN75188N 296-1742-5-ND 48 3627 TS3L100PWR 296-19013-2-ND 
SN75189AD 296-1277-5-ND | Quad Line Receiver. 48 «3627 1438.00/2,000 
SN75189ADR 296-1277-1-ND _| Quad Line Receiver . 48.3627 (Continued) 
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il Digi-Key Price Each 
EXAS INSTRU NTS DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a 5 TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 56 42 32 
Te DIO Key Spee 7 ace Eacia ee TS5A3159DBVR 296-17319-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 546.00/3,000 
: : on : ub TS5A3159DCKR 296-17303-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 56 42 32 
TS3L100RGYR 296-17302-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN TS5A3159DCKR 296-17303-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 546.00/3,000 
witch.... : : : A315 -19530-1- -Ohm nalog Switch NEW! : : ; 
Switch 1.38 1411 83 TS5A3159MDBVREP | 296-19530-1-ND__| 1-Ohm SPDT Analog Switch 2.38 1.90 1.43 
TS3L100RGYR 296-17302-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN TSSA3159MDBVREP | 296-19530-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch NEW! 3648.00/3,000 
Switch... 719.00/1,000 TS5A3166DBVR 296-17740-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48° «436.27 
TS3L110DBQR 296-17392-ND pia 1 Mux/Demux LAN Tenens TS5A3166DBVR 296-17740-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 
witch... : : : TS5A3166DCKR 296-17741-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . AB B67 
TS3L110DGVR 296-19014-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND _| 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 
Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 4 3867 
Haase sree au Dem 188 150 1.13 TS5A3167DBVR 296-17752-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 
1 -19014-2- ua 9 TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48 88 
Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 
Mux/Demux... -.16-TVSOP 1950.00/2,000 TS5A3357DCUR 296-17404-1-ND _| Single 5-Ohm SP3T Analog Swite 81 68 54 
TS3L110DR 296-17455-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND | Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 1053.00/3,000 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND | 5V Analog Switch SOT-235 45 36 27 
4-Channel Mux/Demux 188 150 1.13 TS5A4594DBVR 296-17705-2-ND | 5V Analog Switc SOT-23-5 366.00/3,000 
TS3L110DR 296-17455-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND | 5V Analog Switc SC70-5 45 36 27 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A4594DCKR 296-17706-2-ND _| 5V Analog Switc 366,00/3,000 
4-Channel Mux/Demux 2400.00/2,500 TS5A4595DBVR 296-17707-1-ND | 5V Analog Switch 45 36 0.27 
TS3L110PWR 296-19015-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A4595DBVR 296-17707-2-ND | 5V Analog Switc 366.00/3,000 
Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switc A 86 ay 
Mux/Demux 188 150 113 TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND | 5V Analog Switc 366.00/3,000 
TS3L110PWR 296-19015-2-ND Quad SPDT Hig! TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND 5V Analog Switc! A5 sy 
Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switc 366.00/3,000 
Mux/Demux... ....16-TSSOP 1950.00/2,000 TS5A4596DCKR 296-17710-1-ND | 5V Analog Switc 45 3627 
TS3L110RGYR 296-17456-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND | 5V Analog Swite 366.00/3,000 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND | 5V Analog Swite PAG SG ei) 
4-Channel Mux/Demux. 188 150 4113 TS5A4597DBVR 296-1711-2-ND_| SV Analog Swite 366.00/3,000 
TS3L110RGYR 296-17456-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND | 5V Analog Switc 45 36.27 
LAN Switch, Differential 8-Channel to TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND | 5V Analog Switc : 366.00/3,000 
{utc som | esses [eveeno_| vn et aes Sa 
z oa Bi Bi 51 57| -17076-2- -Ohm nalog Swite 7.50/2,5 
TS3L301DGGR 296-17533-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux Teeasisaneen 296-18508-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Avalog 
LAN Switch... . 3.22 258 2.01 Sith NEWT sousor WETTER aTe 
TS3L301DGGR 296-17533-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux we Resse : : : : 
LAN Switch... > 3646.00/2,000 TS5A23159DGSR 296-18598-2-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog 
TS3L301DGVR 296-17534-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux Switch NEW!. 1137.50/2,500 
pusiini S $22 288 201 | Teerost6oDGSR | 296-18039-2-ND | Analog Sten °° 197502500, 
TS8L301DGVR ediadcdaum| 'C ca <0 8 Bt SPOT Mun/Demux see Oa Oa TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND _| Analog Switch 1.05 88 70 
sane i . ae TS5A23166DCUR 296-17906-2-ND | Analog Switch 1365.00/3,000 
TSeyes0DEOl Beto ea perked wi Wigs Banowidi Video om se TS5A23167DCUR 296-17985-1-ND | 5V Analog Switc 1.05 88 70 
TS3V330DB0R 296-19016-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A23167DCUR 296-17985-2-ND | 5V Analog Switc 1365.00/3,000 
' TS5L100DBOR 296-17040-1-ND 
Switch... 1007.50/2,500 clerk aifeh aS 
TS3V330DGVR 296-19017-1-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth Video TSSLIN0DROR CoAT TAT ORD 
Switch... .-16-TVSOP 93 78 62 4770.00/2.600 
TS3V330DGVR 296-19017-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5L1000R 296-19019-1-ND pong 
Switch... ..-16-TVSOP 824.00/2,000 se Aish) fe 
TS3V330DR 296-19018-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS511000R 296-19019-2-ND : : : 
Switch .... 93.78 62 
1770.00/2,500 
TS3V330DR 296-19018-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5L100PWR 396470414 -ND 
Switch... 1007.50/2,500 138 141 83 
TS3V330PWR 296-18212-1-ND oat Wide Bandwidth Video setscor J TS5L100PWR 296-17041-2-ND 
eer sete peneens WO : : ; 1438.00/2,000 
TS3V330PWR 296-18212-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TSSL100RGYR 296-17042-1-ND | Quad SPDT Wide B 
Switch... .-- 16-TSSOP 824.00/2,000 Switch 1.38 111 83 
TS3V330RGYR 296-17053-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5LI00RGYR 296-17042-2-ND 
Switch... 93 “One 62, 41222.00/1,000 
TS3V330RGYR 296-17053-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5V330DBOQR 296-17089-1-ND 
Switch... 412.00/1,000 93 «78 «62 
TS3V340DBQR 296-17815-1-ND ae SPOT High Bandwidth i ee, TS5V330DBQR 296-17089-2-ND 
ideo Swite : i ‘ ds 16-SSOP 1007.50/2,500 
TS3V340DBOR 296-17815-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V3300R 296-19020-1-ND andwidth Vide 
Video Switch 1332.50/2,500 os 93 78 62 
TS3V340DGVR 296-17816-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V330DR 296-19020-2-ND andwidth Video 
Video Switch -16-TVSOP 1.23 1.03 82 i 1007.50/2,500 
TS3V340DGVR 296-17816-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V330PWR 296-17043-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
Video Switch... o.16-TVSOP 1090.00/2,000 Switch tas 9378 62 
TS3V340DR 296-17817-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V330PWR 296-17043-2-ND andwidth Vide 
Video Switch.. 1.23 1.03 82 824.00/2,000 
TS3V340DR 296-17817-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V330RGYR 296-17090-1-ND 
Video Switch 1332.50/2,500 93 78 62 
TS3V340PWR 296-17818-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5V330RGYR 296-17090-2-ND 
Video Switch -16-TSSOP 1.23 1.03 82 412.00/1,000 
TS3V340PWR 296-17818-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 
Video Switch ..16-TSSOP 1090.00/2,000 
TS3V340RGYR 296-18174-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video XAS INSTRUMEN TAL LOGIC 
Switch... 135 143 90 PEKey PRERETEIR 
TS3V340RGYR 296-18174-2-ND Grd SO High Basi Video a Phere pace Deneiniien Pha. 5 ae 
TS5A1066DBVR 296-17585-1-ND _| Bilateral Single Analog Switch. “80T-23-5 40 32 24 4000 Family 
TS5A1066DBVR 296-17585-2-ND | Bilateral Single Analog Switch. . SOT-23-5 324.00/3,000 CD4001BE 296-2028-5-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A1066DCKR 296-17586-1-ND | Bilateral Single Analog Switch. SC70-5 40 32 24 CD4001BM 296-3500-5-ND CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 
TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND | Bilateral Single Analog Switch. .SC70-5 324.00/3,000 CD4001BNSR 296-12627-1-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 
TS5A2053DCUR 296-17751-1-ND | Single Channel 10-Ohm SPDT Analog CD4001BNSR 296-12627-2-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 280.00/2,000 
Switch 60 45 34 D4001BPWR 296-14076-1-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 50.40 30 
TS5A2053DCUR 296-17751-2-ND | Single Channel 10-Ohm SPDT Analog CD4001BPWR 296-14076-2-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 280.00/2,000 
Switch... 585.00/3,000 CD4001UBE 296-14077-5-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 
TS5A2066DCUR 296-17877-1-ND | Dual Channel 10-Ohm SPST Analog CD4002BE 296-2029-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate .. 50 40 30 
Switch... 60 45 34 CD4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gat 50 40 30 
TS5A2066DCUR 296-17877-2-ND | Dual Channel 10-Ohm SPST Analog CD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate .. 280.00/2,000 
Switch.... 585.00/3,000 CD4002BPWR 296-14239-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate .. 50 40 30 
TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND | SPDT Analog Switch 705 88 70 CD4002BPWR 296-14239-2-ND | Dual 4-Input NOR Gat 280.00/2,000 
TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND | SPDT Analog Switch 1365.00/3,000 CD4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter 50 40 30 
TS5A3157DBVR 296-17587-1-ND 10-Ohm SPDT Analog Switch. . SOT-23-6 45 ee Bi CD4007UBM. 296-3502-5-ND |Dual Complementary Pair Plus Inverter: 50 40 30 
TS5A3157DBVR 296-17587-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch . . SOT-23-6 366.00/3,000 CD4009UBE 296-2030-5-ND_|Hex Inverter Buffer......... 50 40 30 
TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND__| 10-Ohm SPDT Analog Switch. SC70-6 45 3627 CD4009UBPWR 296-14240-1-ND | CMOS Hex Buffer/Convertel 50 40 30 
TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch. -SC70-6 366.00/3,000 CD4009UBPWR 296-14240-2-ND | CMOS Hex Buffer/Converte 280.00/2,000 
TS5A3159ADBVR 296-19265-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch NEW!...SOT-23-6 56 42 32 CD4010BE 296-2160-5-ND | Hex Buffer/Converter . 48.3627 
TS5A3159ADBVR 296-19265-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch NEW... SOT-23-6 546.00/3,000 CD4010BPWR 296-14084-1-ND | Hex Buffer/Converter . 50 40.30 
TS5A3159AYZPR 296-18671-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 75 63 50 CD4010BPWR 296-14084-2-ND | Hex Buffer/Converter . 280.00/2,000 
TS5A3159AYZPR 296-18671-2-ND__| 1-Ohm SPDT Analog Switch 975.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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bli Digi-Key Price Each blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
CD4011BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 50 40.30 CD4040BPWR 296-12761-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4011BM 296-3507-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 50 40.30 Counter/Divider.... 144-TSSOP 155 44-33 
cre brepaepteretate 8 Basigl | commorun [aston Sap 8 Ania Ban 
les 3 50/2; Counter/Divider 4-TSSOP 308.00/2,000 
CD4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 50__40_30 CD4041UBE 296-2164-5-ND_| Quad True/Complement Butte 14-Dip 96 7254 
cay pee eee anray Cuan 2: Input MAND Gat. 260100/2;000 D4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Butte 41SS0P 96 725A 
ogy Quad 2-Input NAND Gate.. Dene CD4041UBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buff 4-TSSOP 638.00/2,000 
CD4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 280.00/2,000 Mad” rues sop emeiit Suite , poe 
CD4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 50 40 30 Oe po eee Oe ogg) Guad D-Type Latch -16-Dip a Cm 
CD4011UBM 296-14245-5-ND |Quad 2-Input NAND Gate. 50.40 30 CD4043BE eb Uo Nom Tri-State Quad NOR COREE Ome 
CD4012BE 96-2032-5-ND [Dual 4-Input NAND Gat yy cD4043BDW 296-14269-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Late 60 45 34 
CD4012BM96 296-14246-1-ND | Dual 4-Input NAND Gat 50 40 30 CD4043BNSR 296-14105-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch.. 60 45 34 
CD4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gat 337.50/2,500 CD4043BNSR 296-14105-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch. 400.00/2,000 
CD4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gat 50 40 «3 CD4043BPWR 296-14106-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
CD4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gat 280.00/2,000 CD4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Late! 400.00/2,000 
CD4013BE 296-2033-5-ND Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 50 640 ~«30 CD4044BE 296-2051-5-ND_| Quad NAND R/S Latch 60 45 34 
D4013BM 296-12972-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 50 40.30 CD4044BNSR 296-12762-1-ND | Quad NAND R/S Latch 62) Go 0 
CD4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 50 40 30 CD4044BNSR 296-12762-2-ND | Quad NAND R/S Latch 346.00/2,000 
CD4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 280.00/2,000 CD4045BE 296-3512-5-ND_ | Divide by N-Counter... 56 42 32 
CD4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 50 40 3 CD4045BPWR 296-14107-1-ND | Divide by N-Counter 562«O42StCD 
eoteee ery tae aoe aoe Ep Hop = ee CD4045BPWR 296-14107-2-ND | Divide by N-Counte 372.00/2,000 
| -5- -Stage Static Shift Register. 4 g ‘ rr BL 7 
CD4014BPWR 296-14248-1-ND |8-Stage Static Shift Register Pmecomeed | imesisa BR TA Ric pret ro oP ern 
aati b power Phase Lock Loop eve. fod, Al 
CD4014BPWR 296-14248-2-ND |8-Stage Static Shift Register. 320.00/2,000 CHaOAeBHGE 296-14108-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 478.00/2,000 
CD4015BE 296-2035-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 60 45 34 CBADdBREWR Bera ncenID| Mi oe 
— 7 jicropower Phase Lock Loop 56 AD 22: 
CD4015BPWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 60 45 34 CD4046BPWR 296-14109-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 372.00/2,000 
CD4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 16-TSSOP 280.00/2,000 s a 
CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch AS 36 27 CD4047BE 296-2053-5-ND_/ CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BM 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch 55 A433 Multivibrator: 52 3930 
CD4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch 55 44 33 CD4047BNSR 296-14110-1-ND. CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch... 308.00/2,000 Multivibrator: 50 40.30 
CD4017BE 296-2037-5-ND | 10 Decade Counter/Divide! 4 Ser oO eeeT, cD4047BNSR 296-14110-2-ND | CMOS Low Power 
CD4017BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divide - i) Multivibrator 308.00/2,000 
CD4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divide: 16-SOP 308.00/2,000 CD4047BPWR 296-13642-1-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divide 16-TSSOP_ 504030 Multivibrator 50 40 30 
CD4017BPWR 296-14252-2-ND |10 Decade Counter/Divide 308.00/2,000 D4047BPWR 296-13642-2-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4018BE 296-14236-ND |CMOS Presettable Divide-by-N Counte: 56 A2 poe Multivibrator. 308.00/2,000 
Cush [eliezto|auesemenneouseerncome. (esr “"sosioon’ | S088 [seas [ee — 
iy bee resettable Divide-by-N Gounter...... ly ANE CD4049UBE 296-2055-5-ND | Hex Inverting Buffer/Converter . ey 
CD4019BE 296-2038-5-ND_|Quad AND/OR Select Gate 16-Dip_ 60 45 _—34 CD4049UBNSR 296-14112-1-ND | Hex Inverting Butfer/Converter . 50 40.30 
CD4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary CD4049UBNSR 296-14112-2-ND | Hex Inverting Buffer/Converter . 308.00/2,000 
CbARDORNSR menos Ho eB Se CD4050BE 296-2056-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer/Converter.. 48 3627 
It Ripple-Carry Binary = BF CD4050BDWR 296-14270-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 50 40 30 
CD4020BNSR 296-14097-2-ND : : a CD4050BDWR 296-14270-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte: 308.00/2,000 
Counter/Divider 320.00/2,000 CD4050BNSR 296-14113-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 50 40 30 
CD4021BE 296-2040-5-ND |8-Stage Static Shift Register 48 36 my] CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converte 308.00/2,000 
cD40218M 296-14255-5-ND |8-Stage Static Shift Register 48 3627 D4051BE 296-2007-8:ND) | 8-Channel Analog Mux/Demux.- ae a) ld 
CD4021BPWR 296-14256-1-ND |8-Stage Static Shift Register. Me By CD4051BM96 296-14271-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . AB 3627 
CD4021BPWR 296-14256-2-ND |8-Stage Static Shift Register. 320.00/2,000 CD4051BM96 296-14271-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 390.00/2,500 
CD4022BNSR 296-14098-1-ND | Octal Counter/Divide 45 3627 CD4051BNSR 296-14115-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 52 39 30 
CD4022BNSR 296-14098-2-ND | Octal Counter/Divide 346.00/2,000 CD4051BNSR 296-14115-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 346.00/2,000 
CD4022BPWR 296-14257-1-ND | Octal Counter/Divide 45 SC ne7, CD4051BPWR 296-11993-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. AS 36 BT 
CD4022BPWR 296-14257-2-ND | Octal Counter/Divide 346.00/2,000 CD4051BPWR 296-11993-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 320.00/2,000 
CD4023BE 296-2041-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. A336) 27 CD4051BQPWRQ1 296-17760-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 56 4232 
CD4023BNSR 296-14099-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 50 40 _.30 CD4051BOPWRQ1 296-17760-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 372.00/2,000 
CD4023BNSR 296-14099-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 308.00/2,000 CD4052BE 296-2058-5-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux . 48 rOGH) 27 
CD4024BE 296-2042-5-ND_ |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. AB 3627 CD4052BM96 296-14272-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux . 50 40 30 
pat a ae sam eee tune. figs | oetzme_ [ara haan oon saves 
CD4024BPWR 296-12760-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. 50 40. 3 ree See eo eran ae Bp 50 ate at 
CD4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter.....14-TSSOP 308.00/2,000 CD4052BPWR 296-14273-1-ND | 4-Channel ‘Analg Mux/Demux. 55 on : 33 
CD4025BE 296-2043-5-ND_ Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip 50-4030 aa eer Beem OMA A-Channel Analog Mux/Demux. ee aaa 
CD4025BM96 296-14100-1-ND |Triple 3-Input NOR Gate 14-S0I0 50 40 30 renaninel ena Og MUX SMU ie 
i CD4053BE 296-2059-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 200 A433 
CD4025BM96 296-14100-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 337.50/2,500 ud 9 
CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider 16-Dip 75 ~=—63——50 CD4053BM96 296-14274-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 
CD4026BPWR 296-14261-1-ND |Decade Counter/Divider 6-TSSOP 1.02 85 68 CD4053BM96 296-14274-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 372.50/2,500 
cD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divider 16-TSSOP 904.00/2,000 CD4053BPWR 296-14117-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 55 4433 
CD4027BE 296-2044-5-ND |Dual JK Master/Slave Flip- ..16-Dip 55 An 33 CD4053BPWR 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 308.00/2,000 
cD4027BM 296-3511-5-ND_ | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 16-SOIC = 554483 CD4054BE 296-3514-5-ND_| CMOS 4-Segment LCD Driver... 52.3930 
CD4027BNSR 296-14101-1-ND [Dual JK Master/Slave Flip-Flop 50 40 30 CD4055BE 296-14275-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 80 60 .45 
CD4027BNSR 296-14101-2-ND |Dual JK Master/Slave Flip-Flop 308.00/2,000 CD4056BE 296-14118-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 62 AT 25 
CD4027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 5 Ad 33 CD4059AE 296-3515-5-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 2.48 1.98 1.54 
CD4027BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 308.00/2,000 CD4060BE 296-2060-5-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4028BE 296-2045-5-ND_|BCD-to-Decimal Decoder. 52 39 ©.30 and Oscillator 48 36 27 
CD4028BM96 296-16702-1-ND | BCD-to-Decimal Decoder. 50 40 30 TD4060BPWR 296-14119-1-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
ets pee Ba edt OCD-to-Decimal Decoder Baars and OSCIIAtOT .-acsecsecneeseenene 55 4433 
ra wali. }-to-Decimal Decoder . E: a . A 
cD4028BNSR 296-12724-2-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 308.00/2,000 eeter ne ooatailceatb)| 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4029BE 296-2046-5-ND | Preset Up/Down Binary Counte 1520) 39") 20 ébanéabe SPSS Pelereaee e oe 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter... 60 48 36 aaa eeneeti — ance “s = " 
iF ai Fl is BI ‘ Ba ‘ 
mee SET oe ee ay counter 13 oe, | coan3eNsR 296-14121-2-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 478,00/2,000 
cD40308M 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 55 4438 CD4066BE 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch. 55 A433 
CD4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch. 55 4433 
CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 308.00/2,000 CD4066BM96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch. 55 44 33 
CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 ~—.30 CD4066BM96 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch. 372.50/2,500 
CD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 14-TSSOP 308.00/2,000 CD4066BNSR 296-14122-1-ND | Quad Bilateral Switch. 55 4483 
CD4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divider 16-Dip 1.38 1.10 83 CD4066BNSR 296-14122-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 
CD4034BE 296-14237-ND |CMOS 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial CD4066BPWR 296-14123-1-ND | Quad Bilateral Switch. 55 44 33 
Input/Output Bus Register 24-Dip 1.88 1.50 1.13 CD4066BPWR 296-14123-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 
CD4035BE 296-2163-5-ND CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4067BE 296-3517-5-ND_ | Single 16-Channel Analog Mux/Demwx.........24-Dip 1.38 1.15 .92 
Out Shift Register 144° 120 96 CD4068BE 296-14124-5-ND | 8-Input NAND/AND Gate i 48 «4.36027 
CD4035BPWR 296-14267-1-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel cp4068aMg6 296-15355-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate 55 «4d 
ebagaskewrk aexpenenn PT Tee Wan 0) cD40688M96 296-15355-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate 372.50/2,500 
as Raglstor POT eUOoTOCd CD4068BNSR 296-14125-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate 55 44 33 
CD4040BE 296-2048-5-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary ee Fe | eat NAND/AND Gate auamenicaty 
Counter/Divider 48 36 «27 }-3518-5-ND | Hex Inverter a5 A433 
CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary poate ey Bee aieeghom| Hex Inverter Me 
Counter/Divider 50 40 30 CD4069UBM96 296-14476-1-ND | Hex Inverter 50 40 30 
CD4040BNSR 296-13770-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary CD4069UBM96 296-14476-2-ND | Hex Inverter 372.50/2,500 
Counter/Divider 308.00/2,000 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each Pale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4069UBNSR 296-14126-1-ND 55 4483 CD4518BE 296-2076-5-ND | Dual BCD Up Counter .... 53 40 ~—-.30 
CD4069UBNSR 296-14126-2-ND 308.00/2,000 CD4518BNSR 296-14157-1-ND | Dual BCD Up Counter 48 8887 
CD4069UBPWR 296-14127-1-ND 55 4433 CD4518BNSR 296-14157-2-ND | Dual BCD Up Counter 320.00/2,000 
CD4069UBPWR 296-14127-2-ND 308.00/2,000 CD4520BE 296-2077-5-ND_| Dual Binary Up Count a 68 
CD4070BE 296-14128-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 05 A433 CD4521BE 296-14158-5-ND | 24-Stage Frequency Divider 76 57 AB 
CD4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4522BE 296-3531-5-ND | Programmable BCD Divide-by-N Counter.....16-Dip 53 40.30 
CD4070BNSR 296-14129-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier 64 48 «36 
CD4070BNSR 296-14129-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4527BNSR 296-14159-1-ND | BCD Rate Multiplier 56 4232 
CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50. 4080 CD4527BNSR 296-14159-2-ND | BCD Rate Multiplier 372.00/2,000 
CD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4527BPWR 296-14160-1-ND | BCD Rate Multiplier 56 4232 
CD4071BE 296-2062-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 55 4433 CD4527BPWR 296-14160-2-ND | BCD Rate Multiplier 372.00/2,000 
¢D4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gat: 50 40 30 CD4532BE 296-3533-5-ND_ | 8-Bit Priority Encoder A8 36.27 
¢D4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 50 40 30 CD4532BPWR 296-14161-1-ND | 8-Bit Priority Encoder 48 36.27 
¢D4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 280.00/2,000 CD4532BPWR 296-14161-2-ND | 8-Bit Priority Encoder 320.00/2,000 
CD4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 5040-30 CD4536BE 296-3534-5-ND | CMOS Programmable Timer. 2 54 A 
CD4072BE 296-2063-5-ND_| Dual 4-Input OR Gate. 55 4433 CD4536BNSR 296-14304-1-ND | CMOS Programmable Timer. 64 «48 36 
CD4072BNSR 296-14132-1-ND | Dual 4-Input OR Gate. 50 40 30 CD4536BNSR 296-14304-2-ND | CMOS Programmable Timer. 426.00/2,000 
CD4072BNSR 296-14132-2-ND | Dual 4-Input OR Gate 280.00/2,000 CD4541BE 296-2078-5-ND | Programmable Timer. 55 A433 
CD4073BE 296-2064-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 55 4433 CD4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Timer. 55 AA 33 
¢D4073BM 296-3520-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 554433 D4541BM96 296-3536-1-ND_| Programmable Timer. 55 44 33 
CD4073BNSR 296-14133-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 55 44 33 CD4541BM96 296-3536-2-ND | Programmable Timer. 372.50/2,500 
Coase Eee ae sete Sole An Coy Be seein CD4543BE 296-2079-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 48 36.27 
5 ala nple 3-Inpu ate “ / : CD4543BPWR 296-17106-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 48 sel re 
CD4073BPWR 296-14134-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 308.00/2,000 CD4543BPWR 296-17106-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 320.00/2,000 
CD4075BE 296-2065-5-ND_| Triple 3-Input OR Gate . 5544.33 CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demu: EQ fo EP 
CD4075BM 296-14279-5-ND | Triple 3-Input OR Gate . 55 4433 CD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 72 54 A 
CD4075BNSR 296-14136-1-ND | Triple 3-Input OR Gate . 55 44 33 CD4572UBE 296-14287-5-ND | CMOS Hex Gate...... 99 83 66 
GOAOTSBNSR 20 196 280 ile Sapa OR Gate Sanpete CD4585BE 296-2080-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 72 54 A 
-14137-5-ND | 4-Bit D-Type Registe f . : CD4724BE 296-2169-5-ND_| 8-Bit Addressable Latch. 80 60 45 
CD4077BE 296-13771-5-ND | CMOS Quad Exclusive NOR Gate . 48 36.27 CD4724BPWR 296-14162-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 80 60 .45 
¢b4077BM 296-9406-5-ND | CMOS Quad Exclusive NOR Gate . 55 A433 CD4724BPWR 296-14162-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 532.00/2,000 
CD4078BE 296-3521-5-ND_| 8-Input NOR/OR Gate .. 55 A433 CD14538BE 296-14074-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrato 80 60 45 
¢b4078BM 296-14138-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 A433 CD14538BNSR 296-14075-1-ND | Dual Precision Monostable Multivibrato 80 60 45 
CD4078BNSR 296-14139-1-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 A433 CD14538BNSR 296-14075-2-ND | Dual Precision Monostable Muttivibrator.... 532.00/2,000 
CD4078BNSR 296-14139-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate... 308.00/2,000 CD14538BPWR 296-12018-1-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4081BE 296-2066-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 55 A488 Multivibrator.... 80.60 45 
cD4081BM 296-14280-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 55 4433 CD14538BPWR 296-12018-2-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 268 Multivibrator... 532.00/2,000 
CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 308.00/2,000 D40102BE 296-14079-5-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync 
eae — eases aes Sade a 2 2 
-14141-2-ND | Quad 2-Input ate 00/2, D40102BPWR 296-14241-1-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 55 (A483 Down Counter .. 96 80 64 
CD4085BE 296-3522-5-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate 84 6348 Wor ee - 
cD4o85BPWR 296-14143-1-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate. 14-TSSOP 84-63. 4g.«|« COMOIORBPWR eid Se mane 
CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 14-TSSOP 558.00/2,000 (D40103BE 296-14080-5-ND | 8-Bit Binary 8-Stage Sync. 
CD4086BE 296-14281-5-ND | Expandable 4-Wide/2-Input AND/OR Down Counter 96 80 64 
Invert Gate... ever 92 6952 CD40105BE 296-14242-5-ND | CMOS FIFO Register 1.28 10277 
CD4089BE Boe LES NE) Binary Rate Muttiplier 1.20 1.00.80 CD40106BE 296-3503-5-ND | Hex Schmitt Trigger 50. 40 30 
CD4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplie 120 1.00 80 pres ete 
epanscePwi Ree ices hte Mult GRMN DUR CD40106BM96 296-14081-1-ND | Hex Schmitt Trigger 50 40 30 
neuewee HAY Fie MUTE BION sninssenen ae CD40106BM96 296-14081-2-ND | Hex Schmitt Trigger 337.50/2,500 
CD4093BE 296-2068-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 55 44 33 CD40106BPWR 296-14082-1-ND | Hex Schmitt Trigger 50 40 30 
CD4093BM 296-3524-5-ND_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 55 (A483 CD40106BPWR 296-14082-2-ND | Hex Schmitt Trigger 280.00/2,000 
CD4093BNSR 290-1 145-1-ND)) Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger wD _ CD40107BE 296-3504-5-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive Dip 56 42 32 
CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 308.00/2,000 CD40107BPSR 296-14083-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive 54D 
cD4093BPW 296-14146-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 55 A488 is : : ; ; 
ee D40107BPSR 296-14083-2-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive 372.00/2,000 
CD4093BPWR 296-13873-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger: 50 4030 CD40109BE 296-3505-5-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter : 80 60 45 
CoapeRE Se beret aergat tenant ot gg oop ae sa cD40109BPWR 296-12163-1-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter... 16-TSSOP 114 95 76 
CD4094BPWR 296-13860-1-ND | 8-Bit Shift Register with Latch. {6TSSOP 5544.33 ee oioeeeye Seer) cued pow-tian Voltage Level Stifter... 16-TSSOP ee 
CD4094BPWR 296-13860-2-ND | 8-Bit Shift Register with Latch . 16-TSSOP 308.00/2,000 Counter/Latehy Display Brier 1G) “Ion en 
CD4097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux 1.88 1.50 1.13 cD40117BE 296-14244-5-ND | Programmable Dual 4-Bit Terminator 96 72 54 
CD4098BE 296-3526-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. 53 40.30 €D40147BE 296-14247-5-ND | 10-4 BCD Priority Encoder. 144 95 76 
CD4098BM 296-16736-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. A8 oOnered rar =a = = : 
f 8 Bi CD40161BE 296-2170-5-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 56 A232 
CD4099BE 296-2070-5-ND | 8-Bit Addressable Latch... 53 40 30 oa 
0407-1 - _Bi CD40161BNSR 296-14091-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 56 A232 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 48.36.27 a 
. CD40161BNSR 296-14091-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 372.00/2,000 
CD4099BPWR 296-9407-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 320.00/2,000 Oe Be Bit Bi 
CD40161BPWR 296-14249-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 56 p42 eo, 
CD4502BE 296-2166-5-ND | CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer. A8 36 0.27 7 9. -Bit Bi 
CD40161BPWR 296-14249-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 372.00/2,000 
CD4502BNSR 296-14148-1-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer A 36 OF CDd0T74BE Peeae GRIN = 
CD4502BNSR 296-14148-2-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer. 320.00/2,000 Seles ; 
eel ener cn CD40175BE 296-14251-5-ND 48 36 27 
CD4503BE 296-2071-5-ND_| Tri-State Hex Buffer... 53 40 30 
: CD40175BPWR 296-14093-1-ND 48 36 27 
CD4504BE 296-3527-5-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 % L5H] 
' CD40175BPWR 296-14093-2-ND 320.00/2,000 
CD4504BM96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 CD40192BE 296-3509-5-ND | Presettable U 
7 p/Down BCD Counter 
CD4504BM96 296-14150-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 650.00/2,500 (Dual Clock with Reset 5 423 
CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 
a 9. 7 i _ CD40192BNSR 296-14096-1-ND | Presettable Up/Down Counte! 56 42 32 
CD4504BPWR 296-12010-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 16-TSSOP 532.00/2,000 
: - CD40192BNSR 296-14096-2-ND | Presettable Up/Down Countei 372.00/2,000 
CD4508BE 296-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch 24-Dip 155 124 93 CD40193BE 996-3510-5-ND_ | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4510BNSR 296-14152-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 16-SOP 52 39 30 (Dual Clock with Reset) 2 5h At 
CD4510BNSR 296-14152-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 16-SOP 346.00/2,000 Pees ‘ : ; 
CD4510BPWR 296-14153-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 523930 eat saben AURA secrete enedel oe aes 
CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 346.00/2,000 de Ei : : : 
CD40193BPWR 296-14253-2-ND | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4511BE 296-2072-5-ND | BCD-to-7 Segment LED (Dual Clock with Reset) 496,019,000 
AL Gp me ge CD40194BE 296-14254-5-ND | 4-Bit Bidirectional Univ. Shift Registe 7 65) 62 
SDAOHIENSR poe salglig) BCD-to-7 Segment LED CD40257BE 296-14259-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multipl 80.60.45 
Latch/Decoder/Driver ASI oO mec 27, bal tet TOTTI PG sista i : : 
D4511BNSR 296-3528-2-ND | BCD-to-7 Segment LED ABT Family 
Latch/Decoder/Driver 320.00/2,000 CABT16245AMDLREP | 296-19490-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW!....48-SSOP 450 3.60 2.80 
CD4511BPWR 296-3529-1-ND | BCD-to-7 Segment LED CABT16245AMDLREP | 296-19490-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEWS... 48-SSOP 2550.00/1,000 
Latch/Decoder/Driver 16-TSSOP 48 186) a27i SN74ABT125D 296-1019-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 4-SOIC 64 48 36 
CD4511BPWR 296-3529-2-ND | BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125DR 296-1019-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-SOIC 64 4836 
Latch/Decoder/Driver 16-TSSOP 336.00/2,000 SN74ABT125DR 296-1019-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-SOIC 520.00/2,500 
CD4512BE 296-2073-5-ND | 8-Channel Data Selecto: ..16-Dip 52 39.30 SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . .14-SSOP 64 48 36 
CD4512BM96 296-16676-1-ND | 8-Channel Data Selecto! 16-SOIC 55 AASB SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. .14-SSOP 426.00/2,000 
CD4512BM96 296-16676-2-ND | 8-Channel Data Selector .. 16-SOIC 372.50/2,50 SN74ABT125N 296-3876-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 14-Dip 64-4836 
CD4514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 114° 95 76 SN74ABT125PWR 296-3877-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-TSSOP 70 53 40 
CD4514BM 296-14282-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 80 60 45 SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-TSSOP 468.00/2,000 
CD4515BE 296-2168-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 90 75 60 SN74ABTI25RGYR | 296-13888-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 14-0FN 80 60 45 
CD4515BM 296-14284-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 80 60 45 SN74ABT125RGYR | 296-13888-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 14-QFN 266.00/1,000 
CD4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Counter. 64 48 36 SN74ABT126DR 296-1020-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-SOIC 64 48 36 
CD4516BPWR 296-3530-1-ND | Binary Up/Down Counter. 64 48 36 SN74ABT126DR 296-1020-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-SOIC 520.00/2,500 
CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter . 16-TSSOP 426.00/2,000 SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. -14-SSOP 64 48 36 
CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Register. 16-Dip 1.25 1.00 75 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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ile Digi-Key Price Each 1B Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ..... 426.00/2,000 SN74ABT540N 296-4024-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 96 E24 
SN74ABT126N 296-3879-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 SN74ABT541BDBR 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 92 ie) eye 
SN74ABT126PWR 296-3880-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 70 53 40 SN74ABT541BDBR 296-4025-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 
SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 468.00/2,000 SN74ABT541BDW 296-4026-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel 92 69 52 
SN74ABT126RGYR _| 296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 80 60 45 SN74ABT541BDWR | 296-14668-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 192 te GS a5 
SN74ABT126RGYR 296-13889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 266.00/1,000 SN74ABT541BDWR 296-14668-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 612.00/2,000 
SN74ABT240ADBR _| 296-3959-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50 SN74ABT541BN 296-4027-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 96 7254 
SN74ABT240ADBR —_| 296-3959-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 See anbWn Soar Ve a Ree 92 oF aap aoe 
SN74ABT240ADW 296-3960-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 16500! z eS ie k fe ee 
SN74ABT240ADWR 296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50. SN74ABT543ADBR 296-4029-1-ND Ti-State Octal Registered Transceive -90 75.60 
SN74ABT240ADWR | 296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 SN74ABTS43ADBR | 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 798.00/2,000 
u “6 oe ‘ SN74ABT543ADW 296-4030-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 90 gy a0) 
SN74ABT240AN 296-3961-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50 Hy ; i 
us a a H SN74ABT543ADWR 296-14669-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 90" 75) 60 
SN74ABT240APWR 296-3962-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 = 50 ; M ‘ 
: SN74ABT543ADWR 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 798.00/2,000 
SN74ABT240APWR 296-3962-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 : vey a ; : 
‘ ‘ SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: ieee hale} 8/0) 
SN74ABT241ADBR 296-3963-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66.50 : : ; 
z 5 SN74ABT543APWR 296-4032-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 1.05 88 §.70 
SN74ABT241ADBR 296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 + GLI a A i 
. i SN74ABT543APWR 296-4032-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 932.00/2,000 
SN74ABT241ADW = 296-8964-5;NDS) Tri-State Octal Butter/Driver-. 288) 66) 250 SN74ABT573ADBR —_| 296-4033-1-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 80 60 45 
SN74ABT241ADWR | 296s1466351-ND)) Tri-State Octal Bufter/Driver.. 538 ee OO aod SN74ABT573ADBR —_| 296-4033-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 532.00/2,000 
SN74ABT241ADWR | 296514663;2-ND) Tri-State Octal Bufter/Driver.. 586.00/2,000 SN74ABT573ADW | 296-1045-5-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC_ 80.6045 
SN74ABT241AN 296-3965-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. $8__—66_—-50 SN74ABTS73ADWR | 296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 80. 60. 45 
SN74ABT241APWR | 296-3966-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 50 SN74ABT573ADWR | 296-1045-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 532.00/2,000 
SN74ABT241APWR — | 296-3966-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 SN74ABT573AGQNR | 296-12087-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 1144 95 76 
SN74ABT244ADBR 296-1037-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 SN74ABT573AGQNR ‘| 296-12087-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 505.00/1,000 
SN74ABT244ADBR 296-1037-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 SN74ABT573ARGYR 296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 92 69 52 
SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 80-60-45 SN74ABT573ARGYR | 296-13891-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 306.00/1,000 
SN74ABT244ADWR 296-1038-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 SN74ABT573AN 296-4034-5-ND | Tri-State Octal Transparent D- “Type Latcl 80 160) 45 
SN74ABT244ADWR 296-1038-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 SN74ABT573APWR 296-4035-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 80 60 45 
SN74ABT244AN 296-3967-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. -80 60 45 SN74ABT573APWR 296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D- ae Latch . 532.00/2,000 
SN74ABT244ANSR 296-15878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 SN74ABT574ADBR 296-4036-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 80 60 45 
SN74ABT244ANSR 296-15878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 SN74ABT574ADBR 296-4036-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ABT244APWR 296-3968-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60 45 SN74ABTS74ADW 296-1046-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ABT244APWR | 296-3968-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 532.00/2,000 SN74ABT574ADWR ‘| 296-1046-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ABT245BDBR 296-1039-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 72 54 At SN74ABTS74ADWR 296-1046-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ABT245BDBR _| 296-1039-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 SN74ABT574AGQNR _| 296-12088-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 114.9576 
SN74ABT245BDGVR ___| 296-3969-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 80 60 45 SN74ABT574AGQNR | 296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 
SN74ABT245BDGVR | 296-3969-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74ABTS74AN 296-4038-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ABT245BDW 296-1040-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 72 54 A SN74ABTS74APWR | 296-4039-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 86.60 «45 
SN74ABT245BDWR | 296-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver eT deat SN74ABTS74APWR | 296-4039-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ABT245BDWR | 296-1040-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 SN7AABTS74ARGYR _ [ZODaISED2aleNB]| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ey AS) 
SN74ABT245BGQNR __ | 296-12461-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.14 105/76) Bo adetareta SH eR a aoe note Flip-Flop 138 ar 
= 2. i i 4040-1 - ti-State Octal Bus Transceiver .. ; y : 
SN7AABTASBGONR [EADgte evar I State Octal Bus Transceiver 308 OOH, 000 SN74ABT620DBR | 296-4040-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1198.00/2,000 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 72 540 At 4 ‘ 
SN74ABT245BNSR 296-15879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ‘72 BA At SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.35 113 .90 
: E SN74ABT620N 296-4042-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 135 113" .90) 
SN74ABT245BNSR 296-15879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 - : 
SN74ABT245BPWR | 296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2 54 A SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.35 1.13 90 
SN74ABT245BPWR | 296-3971-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 SATB TeeDER ee teaeeatiog 11 State Orta! Bus Transceiver 1198.00/2,000 
‘ 4 - Fo: ti-State Octal Bus Transceiver .. ike) i 10) 
SN74ABT245BRGYR | 296-13890-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 88 66 50 SN74ABT623DWR 996-14672-1-ND | Tri-State Octal Bus Ti i 135 113 90 
SN74ABT245BRGYR | 296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 293.00/1,000 | te ictal Bus Trance ver .. : ; : 
a : SN74ABT623DWR 296-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1198.00/2,000 
SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 7 7 * 
. oe e ic SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 1.35 113 90 
SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop... 532.00/2,000 i i 
SN74ABT2730W 996-1042-5-ND | Octal D-Type Flip-Fl 30 0 & SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 135 1-13) .90 
ay arr ten el Lge : Re SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1198.00/2,000 
SN74ABT273DWR | 296-1042-1-ND | Octal D-Type Flip-Flo 80 60 AS SN74ABT640DW 296-4047-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 135 113 90 
Sane aaa Ae ee als a SE ee SN74ABT640DWR __| 296-14673-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 135 113 90 
é iad a s i F ‘ SN74ABT640DWR 296-14673-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 1198.00/2,000 
SN74ABT273PWR___ | 296;3073=1-ND)| Octal D-Type Filp-Flo Ay A) SN74ABT640N 296-4048-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 135 113 | 90 
SN74ABT273PWR | 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Fiop.. 532.00/2,000 SN74ABTB40PWR | 296-4049-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 135 113 90 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80 60 45 SN74ABT640PWR | 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1198.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646ADBR _| 296-4050-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 138 115 92 
SN74ABT3730W 296-1043-5-ND_ Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80 6045 SN74ABT46ADBR | 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT373DWR 296-1043-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80.6045 SN74ABT646ADGVR | 296-4051-2-ND_ | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT373DWR 296-1043-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register..... ikl! alae ee 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 88 66 50 SN74ABT646ADWR 296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe abet) ataksy 2 
SN74ABT373NSR 296-15880-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80 60 45 SN74ABT646ADWR 296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT373NSR 296-15880-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646ANT. 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe! 1.38 #115 92 
SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 80.60.45 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1.38 115 92 
SN74ABT373PWR 296-4004-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADBR 296-4005-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop Ea Gy) 5) SN74ABT646DGVR 296-4055-1-ND_ | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe let! abe £2 
SN74ABT374ADBR 296-4005-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT646DGVR 296-4055-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.... ise Whiby Be 
SN74ABT374ADWR 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop -80 60 45 SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 248 1.98 1.54 
SN74ABT374ADWR 296-1044-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 138) 115.92 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 .45 SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1224.00/2,000 
SN74ABT374APWR 296-4007-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20) 60) 45 SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND Ti-St. Octal Bus Transceiver/Registe 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT374APWR 296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND Ti-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 3570.00/2,000 
SN74ABT377ADBR 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 80 60 45 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Regis 3.15 252 1.96 
SN74ABT377ADBR 296-4008-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 532.00/2,000 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe S115) 252) 1196 
7 rE . tet SN74ABT652ADBR 296-4062-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: Tle) hal seh) 
SN74ABT377ADWR 296-4009-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 80 60 45 ‘ : ‘ 
SN74ABT377ADWR 296-4009-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 532.00/2,000 SN74ABT652ADBR 296-4062-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 1250.00/2,000 
. Bel ie ip- SN74ABT652ADW 296-1047-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 1.44 #118 .94 
SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 80 60 45 i 4 
7 eae . aa SN74ABT652ADWR 296-1047-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 141 1.18 94 
SN74ABT377APWR 296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 80 60 45 a : ; 
= SN74ABT652ADWR 296-1047-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 1250.00/2,000 
SN74ABT377APWR 296-4011-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 532.00/2,000 eB 7 : ; 
A SN74ABT652ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 55) hea 93) 
SN74ABT533ADBR 296-4012-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch.. 80 60 45 . bey eo : A 
‘ SN74ABT652DBR 296-4064-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 1.41. #118 .94 
SN74ABT533ADBR 296-4012-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 7 ; ; 
‘ SN74ABT652DBR 296-4064-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1250.00/2,000 
SN74ABTS33ADW = | 296-4013-5:ND))) Tri-State Transparent 0-Type Late SOE CORES SN74ABT652DW 296-4065-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 141 118 | 94 
SN74ABTS33ADWR | 296-4013-1-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch. 80__-60_.45 SN74ABT652DWR | 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 141 118 94 
SN74ABTS33ADWR | 296-4013-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 4250.00/2,000 
SNR TOE ae i State Transparent ne Type Latch. 80 ye an SN74ABT652NT 296-4066-5-ND_| Tri-State Octal Transceiver/Register.. 141 118 94 
es Proves Walispatent Tipe rats ve SN74ABT657ADBR —_| 296-4067-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transcei 
SN74ABTS34ADBR | 296-4015-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 80 60 45 ‘with Paity Generator... aie <u HOR 
SN74ABT534ADBR 296-4015-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT657ADBR 296-4067-2-ND_ | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534ADW 296-4016-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 with Parity Generator... 2132.00/2,000 
SN74ABT534ADWR 296-4016-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74ABT657ADW 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534ADWR 296-4016-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 with Parity Generato 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT534APWR 296-4017-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74ABT657ADWR 296-14676-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534APWR 296-4017-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 with Parity Generator... 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 {660 SN74ABT657ADWR 296-14676-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT540DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 586.00/2,000 with Parity Generator... 2132.00/2,000 
SN74ABTS40DW 296-4023-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 66 = 50 SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT540DWR 296-14667-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 88 66 50 with Parity Generator. 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT540DWR _| 296-14667-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 586.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


a TEXAS INSTRUMENTS __ DIGITAL Loaic (Continued) 


elk Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT821ADBR —_| 296-4088-1-ND_ Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 1.16 87 SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT821ADBR | 296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1.20 1.00  .80 
SW a earn ee eral jie is te is ar SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1064.00/2,000 
-14677-1- kv -Bi ip- : . : SN74ABT16240ADLR_ | 296-3884-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-SSOP 1.20 1.00 80 

SN74ABTB21ADWR__ [296sT467ic2:ND)| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74ABT16240ADLR_| 296-3884-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-SSOP 532.00/1,000 
See IANL Bae ASO SND dictate TO Bi Bus Interface Flp=Hop 1s me ar SN74ABT16241ADGGR | 296-3885-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
chen PSUS ot ule Te tiaue clip oP. : : : SN74ABT16241ADGGR | 296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 8-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABTE23DBR = PUG LOE gv) Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop . I SCE:00/2, 000) SN74ABT16241ADGVR | 296-3886-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT823DW 296-4091-5-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop . 145 116 87 ; : : : : : 
SN74ABT16241ADGVR | 296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1064.00/2,000 


SN74ABT823DWR 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop . TES eG eee 


-48-SSOP 1.20 1.00 80 


SN74ABT16241ADL 296-3887-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 


SNTAABTSZSD WA PAG EE TES NG Ire State 8-BIt Bus Interface Ae aa SN74ABTT6241ADLA | 296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver “A8-SSOP 1.20 1.00.80 
SN74ABT827DBR 596-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Butfer/Driver ........... 145 116 87 SN74ABT16241ADLR | 296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1508 .00/2,000 SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT827DW 296-4095-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 145. 116. 87 SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABTEO7DWR 796-14680-1-ND| Tr-State 10-Bit Burfer/Driver 4511687 SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 80 
SN74ABT827DWR 296-14680-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1064.00/2,000 
SN74ABT827NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 145 116 .87 SN74ABT16244ADL 296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
SN74ABT827PWR 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1:45 446 187 SN74ABT16244ADLR_ | 296-1024-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
SN74ABT827PWR 96-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74ABT16244ADLR | 296-1024-2-ND J Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 
SN74ABT833DW 296-4098-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver . 1.38 110) 83 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiv 1.20 1.00 _.80 
SN74ABT833NT 296-4099-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver .. 138 110 83 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 7064.00/2,000 
SN74ABT841ADBR | 296-1049-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 110 83 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00 80 
SN74ABT841ADBR | 296-1049-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 
SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 110 83 SN74ABT16245ADL | 296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00 80 
SN74ABTS41ADWR | 296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 140 33 SN74ABT16245ADLR | 296-1026-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00 80 
SN74ABT841ADWR | 296-14681-2-ND Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADLR | 296-1026-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 532.00/1,000 
SN74ABT841ANT 296-4101-5-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 110 83 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 132 110 88 
SN74ABT841APWR | 296-4102-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 1.10 83 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1170.00/2,000 
SN74ABT841APWR | 296-4102-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADL —_| 296-1029-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.......48-SSOP 1.32 110 .88 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch.. 138 110 83 SN74ABT16373ADLR_| 296-1029-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.......48-SSOP__1.32. 1.10.88 
Se ee eee Tere PEEleD Gee Lie eee eee SN74ABT16373ADLR | 296-1029-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch........48-SSOP 585.00/1,000 
SN74ABTRS20W | 296-41055-ND | 8--Bit Panty Bus Transceiver. 428 342 266 | ShranpriesraaDGGR| 296900-2ND | TrState 16-8 D-1ype Fp Fo. ‘2, 170002,000 
SN74ABT853NT 296-4106-5-ND_| 8-9-Bit Parity Bus Transceiver . 4.28 3.42 2.66 SN74ABT16374ADL | 296-1030-5-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.32 110  .88 
SN74ABT861NT 296-4109-5-ND | Tri-State 10-Bit Transceiver... 205 1.64 1.23 SN74ABT16374ADLR_| 296-1030-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop Age AiO) 86 


SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 2.05 1.64 1.23 


SN74ABT16374ADLR | 296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 585.00/1,000 


SITAR TSSSDER  Beceeteatiag) 1 State &-Bit Bus transceiver. 996 20/2000 | SN74ABT16470DGGR | 296-3901-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 8.00 640 5.40 
SN74ABTABSDWA  RESCEARMESMIGM | Th.State 9-Bit Bus Tranccelver, oH eM PAGS SN74ABT16470DGGR_ | 296-3901-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 10000.00/2,000 
SN74ABT2240ADBR | 296-3045-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver....20-SSOP. 88. —~.66 50 Sete es eonGGk SERA Uist CER ee eee Se eee 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver .....20-SSOP 586.00/2,000 : ae : : See 
SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver......20-SOIC 88  .66 50 SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2932.00/2,000 
SN74ABT2240ADWR_ | 296-3946-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver......20-SOIC 88 66 50 SN74ABT16500BDL_— | 296-3904-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 259 2.07 1.61 
SN74ABT2240ADWR _ | 296-3946-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 Se one ae Tee Te ais Tas er Ht 
SN74ABT2240ANSR | 296-13128-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 36650 Hise 2a I Bit Univ. i 00/1, 

SN74ABT2240ANSR | 296-13128-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 SN74ABT16501DGGR_| 296-3905-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 259 2.07 1.61 
SN74ABT2240APWR __ | 296-3947-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 96 72 #854 SN74ABT16501DGGR_ | 296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 2932.00/2,000 


2.59 2.07 1.61 
1466.00/1,000 


SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ...20-TSSOP 638.00/2,000 SN74ABT16501DLR 296-1031-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 
SN74ABT2241DBR 296-3948-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 0-SSOP 88 66 50 SN74ABT16501DLR 296-1031-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 


SN74ABT2241DBR 296-3948-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver .....20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20  .90 
SN74ABT2241DW 296-3949-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver .....20-SOIC 88 66 .50 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 
SN74ABT2241DWR 296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ...... 20-SOIC ASS OOMEEOU. SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.50 1.20.90 
SN74ABT2241DWR 296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ..... 20-SOIC 586.00/2,000 SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver..........20-Dip 88 66 ~—.50 SN74ABT16540ADLR = | 296-14655-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.50 1.20 .90 
SN74ABT2241PWR 296-3951-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ...20-TSSOP 96 72 54 SN74ABT16540ADLR | 296-14655-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 
SN74ABT2241 PWR 296-3951-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ...20-TSSOP 638.00/2,000 SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 135) 113) 90) 
SN74ABT2244ADBR 296-1036-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 88 66 50 SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1198.00/2,000 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 135 113 .90 
SN74ABT2244ADWR _| 296-3952-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 88 66 ~—.50 SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1198.00/2,000 
SN74ABT2244ADWR_ | 296-3952-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 586.00/2,000 SN74ABT16541 ADL 296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 15) Way 490) 
SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver.........20-Dip 88 66 50 SN74ABT16541ADLR_ | 296-1032-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 135 113 .90 
SN74ABT2244APWR_ | 296-3954-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ...20-TSSOP 88 66 50 SN74ABT16541ADLR | 296-1032-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 599.00/1,000 


SN74ABT2244APWR_ | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 


20-TSSOP 586.00/2,000 4 sid -! Bil fl 5 
SN74ABT2O45DBR 996-3955-1-ND | Tri-State Octal Xevr/Line/MOS Driver. SN74ABT16543DGGR_ | 296-3911-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 


20-SSOP 88 66 50 150 1.20 .90 


ee eee eat SN74ABT16543DGGR_| 296-3911-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 1560.00/2,000 

3955-2: Pe : vonne 204 00/2, SN74ABT16543DLR | 296-1033-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 150 120 90 
SN74ABT2245DW | 296-3956-5-ND | Tri-State Octal Xovr/Line/MOS Driver......20-SOIC 88 66.50 SPOR Th Sicte 1G-Bit Re istered Teneeciver 

: : i SN74ABT16543DLR 296-1033-2-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 780.00/1,000 

SN74ABT2245DWR | 296-14661-1-ND| Tri-State Octal Xcvr/Line/MOS Driver... 20-SOIC 88 66 50 SH4ABTI@EOUDLE— | DUESUTDS-NOTTicSiaip TELAT lint Bus Tiances Hie Sew 

SN74ABT2245DWR | 296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver......... 20-SOIC 586.00/2,000 FP Stae ee ees auscee : ; : 

SN74ABT2245N 296-3957-5-ND_| Tri-State Octal Xcvr/Line/MOS Driver.........20-Dip__ 88.66.50 SN74ABTIGGOODLR  (PeGgoe 7 aybg) Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transcetve A625 00/1000 


SN74ABT16601DGGR | 296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 

SN74ABT16601DGGR | 296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 
ey Tseor 145 Se SN74ABT16601DL 296-3913-5-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 
~” 4508.00/2,000 SN74ABT16601DLR 296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 
450 360 2.80 SN74ABT16601DLR 296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 


5.43 4.35 3.67 
6792.00/2,000 

5.43 4.35 3.67 

5.43 4.35 3.67 
3396.00/1,000 


SN74ABT2245PWR 296-3958-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 
SN74ABT2245PWR 296-3958-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 
SN74ABT2827DWR 296-3974-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 
SN74ABT2827DWR 296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 
SN74ABT2952ADBR__| 296-3975-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 


20-TSSOP 88 66 50 


SN74ABT2952ADBR | 296-8975-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.... 5100.00/2,000 SN74ABT16623DGGR | 296-3914-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 439 3.51 2.73 
SN74ABT2952ADW | 296-3976-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.... 450 3.60 2.80 SN74ABT16623DGGR | 296-3914-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4972.00/2,000 
SN74ABT2952ADWR_ | 296-14665-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register-.... 450 3.60 2.80 SN74ABT16623DL 296-3915-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver, 439351 2.73 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .. 5100.00/2,000 SN74ABT16623DLR =| 296-3915-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 439 3.51 2.73 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. 450 3.60 2.80 SN74ABT16623DLR 296-3915-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2486.00/1,000 
SN74ABTS400ADWR | 296-4018-1-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver 3.60 288 2.24 SN74ABT16640DGGR | 296-3916-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 5.61 449 3.79 
SN74ABT5400ADWR | 296-4018-2-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver 2040.00/1,000 SN74ABT16640DGGR | 296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 7012.00/2,000 
SN74ABT5401DW 296-4019-5-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver 3.60 288 2.24 SN74ABT16640DLR _| 296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.66 4.53 3.82 
SN74ABT5402ADWR | 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver 3.89 3.12 2.43 SN74ABT16640DLR | 296-3917-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3536.00/1,000 
SN74ABT5402ADWR | 296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver 2206.00/1,000 SN74ABT16646DGGR_ | 296-3918-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Registe 2a Sia OGedlees 
SN74ABTS403DWR | 296-4021-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver 389 312 2.43 SN74ABT16646DGGR_| 296-3918-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Registe! 2210.00/2,000 
SN74ABT5403DWR ‘| 296-4021-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver 2206.00/1,000 SN74ABT16646DLR —_| 296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...... 213° 1.70 1.28 
Oe Boe ss 8 AD Fe eed rane eer ls rane oat 13 aa) SN74ABT16646DLR 296-1035-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register-..... 1105.00/1,000 
-" fol it ican lest Device w/Octal Bus Iranscvi Je si i = -5-| j-! Bi f ji 

SN74ABTB2ASDWR | 296-14679-2-ND| Scan Test Device w/Octal Bus Tansovt.. go18.002,000_ | SwraasTiess20cA | 2a6-14087-1ND | Trst, 16-51 Bus Tansceve Register 283 238 182 
SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr..... 9.70 7.76 6.55 SN74ABT16652DLR | 296-14657-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...... 1658.00/1,000 
SN74ABT8543DW 296-4108-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr...... 9570) 727695655 SN74ABT16657DGGR_ | 296-3920-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver 

SN74ABT8646DL 296-4112-5-ND | Scan Test Device with Octal with Parity Gen/Checke ...-.csereenen 3.38 2.70 2.10 


S70) 7-76) 6.55 


Bus Transceiver/Register. 
SN74ABT8646DW 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal 
Bus Transceiver/Register. 
SN74ABT8652DL 296-4114-5-ND | Scan Test Device with Octal 
Bus Transceiver/Register. 


SN74ABT16657DGGR_ | 296-3920-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
with Parity Gen/Checker-.................0 56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74ABT16657DLR 296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
with Parity Gen/Checker 
SN74ABT16657DLR 296-3921-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 


9170) 7-76) 16.55 


9.70 7.76 6.55 .56-SSOP 3.38 2.70) 2.10 


SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvi 970 7.76 6.55 ith Parity Gen/Check 4913.00/1,000 
SN74ABT8952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcv 9.70 7.76 6.55 Welt ality BBD/E NECKS: Hou 

SN74ABT8996DW 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 8.33 7.50 6.65 SN74ABT16821DGGR_ | 296-3922-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. G38) 2:70) 250) 
SN74ABTBOOGDWR | 296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 3337.50 6.65 SN74ABT16821DGGR_ | 296-3922-2-ND J Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3826.00/2,000 
SN74ABT8996DWR 996-4117-2-ND {08K Mdchee ble Rea ba 12350.00/2,000 SN74ABT16821DLR 296-3923-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop 3.38 2.70 2:10 
SN74ABT8996PWR 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Por 8.33 7.50 "6.65 SN74ABT16821DLR 296-3923-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 1913.00/1,000 


42350.00/2,000 SN74ABT16823DGGR_| 296-3924-1-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 2.36 1.89 1.47 
1.20. 1.00.80 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


SN74ABT8996PWR 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Po 
SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 621 


4 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


ett Digi-Key Price Each 1B Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT16823DGGR_ | 296-3924-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 2678.00/2,000 SN74ABTE16246DLR | 296-4120-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABT16823DLR | 296-3925-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 236 1.89 1.47 Bus Transceiver... ..48-SSOP 9.50 7.60 6.42 
SN74ABT16823DLR | 296-3925-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 1339.00/1,000 SN74ABTE16246DLR_ | 296-4120-2-ND J Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABT16825DL 296-3926-5-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 236 1.89 1.47 Bus Transceiver... ...48-SSOP 5938.00/1,000 
SN74ABT16825DLR _ | 296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 236 1.89 147 F 
7 = 7 ABTH Family 
SN74ABTI6825DLR | BOGSIASSBAZAND) Ti-State 18-Bit Butfer/Driver EU E SN74ABTH245DBR | 296-4138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. "20-SS0P 84 -63—«AB 
SN74ABT16827DLR | 296-3928-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 236 1.89 1.47 i : 
‘ i ‘ SN74ABTH245DBR 296-4138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. .20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ABT16827DLR | 296-3928-2-ND J Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 1339.00/1,000 : ; 
a iia 9 Bi i SN74ABTH245DGVR =| 296-4139-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-TVSOP dfs 163) 50) 
SN74ABT16833DLR 296-3929-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceivi 2.36 1.89 1.47 ' 7 
as. 9 Bit Park ; SN74ABTH245DGVR_— | 296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-TVSOP 666.00/2,000 
SN74ABT16833DLR | 296-3929-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiv 1339.00/1,000 ! 4 
SN74ABT16841DL 996-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DWR 296-4140-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-SOIC 84 63 48 
D-Type Latch . 281 225 4175 SN74ABTH245DWR | 296-4140-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 0-SOIC 558.00/2,000 
SN74ABT16841DLR | 296-14659-1-ND| Tri-State 20-Bit B rf SN74ABTH245N 296-4141-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. -20-Dip 84 63 48 
Oe oe ee Eee 
SN74ABT16841DLR | 296-14659-2-ND J Tri-State 20-Bit Bus-Interf 4142-2 i . d 00/2, 
Typeset 4594,00/4,000 SN74ABTH25245DW | 296-4143-5-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver...24-SOIC_ 4.93 395 3.07 
SN74ABT16843DGGR | 296-3931-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH25245NT 296-4144-5-ND Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceive .24-Dip 4.93 3.95 3.07 
D-Type Latch... 270 216 1.68 SN74ABTH32245PZ | 296-4145-ND _ Tri-State 36-Bit Bus Transceiver... 100-LOFP 15.00 14.00 13.00 
SN74ABT16843DGGR_ | 296-3931-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH32316PN 296-4146-ND Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger. bes oseates 80-TOFP 15.54 14.51 13.48 
D-Type Latch... 3060.00/2,000 SN74ABTH32543PZ 296-4147-ND Tri-State 36-Bit Registered Bus 
SN74ABT16843DLR 296-3932-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Transceiver... 15.75 14.70 13.65 
D-Type Latch... 270 216 1.68 SN74ABTH16244DGGR| 296-4122-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver . 48-TSSOP 1.20 100 80 
SN74ABT16843DLR | 296-3932-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH16244DGGR | 296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver . 48-TSSOP 1064.00/2,000 
D-Type Lath... 1530.00/1,000 SN74ABTH16244DL | 296-4123-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver . 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16853DLR | 296-3933-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver. 8.00 6.40 5.40 SN74ABTH16244DLR | 296-4123-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver . 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16853DLR | 296-3933-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver. 5000.00/1,000 SN74ABTH16244DLR_| 296-4123-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver . 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT16863DLR__| 296-3934-1-ND _| Tri-State 18-Bit Bus Transceive 6.20 4.96 4.19 SN74ABTH16245DGGR| 296-4124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 80 
SN74ABT16863DLR | 296-3934-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver... 3875.00/1,000 SN74ABTH16245DGGR | 296-4124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DGGR_| 296-3935-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceive! 3.26 2.61 2.03 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00 .80 
SN74ABT16952DGGR_ | 296-3935-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-TSSOP 3698.00/2,000 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DLR —_| 296-3936-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 3.26 2.61 2.03 SN74ABTH16245DL _ | 296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00 80 
SN74ABT16952DLR _ | 296-3936-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 1849.00/1,000 SN74ABTH16260DL | 296-1446-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 770616 5.20 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DLR_ | 296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 616 5.20 
Bus Transceiver... 56-TSSOP 7.80 6.24 5.27 SN74ABTH16260DLR | 296-1446-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 4813.00/1,000 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-2-ND Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16460DGGR| 296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 616 5.20 
Bus Transceiver... .56-TSSOP 9750.00/2,000 SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch... 9626.00/2,000 
SN74ABT18245ADL | 296-3938-5-ND San tas Device Mit EB Fan cates SN74ABTH16460DL | 296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch....... 770 6.16 5.20 
Ms aS CaIVET : : 245.27 SN74ABTH16823DGGR | 296-4129-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 5.20 416 3.51 
SN74ABT18245ADLR | 296-3938-1-ND Sea fest Device wilt 2-6 Serna en SN74ABTH16823DGGR | 296-4129-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 6500.00/2,000 
ies : : : SN74ABTH16823DLR | 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 5.20 4.16 3.51 
SN74ABT18245ADLR | 296-3938-2-ND Sea West Davie wit: EROTNeTD SN74ABTH16823DLR_| 296-4130-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-SSOP 3250.00/1,000 
ae Saar ; aise SN74ABTH32318PN | 296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ Bus Exchange 1458 13.13 11.64 
SNT4ABTI@502PM [SCS S bam Oca Test Device with 1-Bit Registered F400 4SEOC ALOT SN74ABTH32501PZ | 296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver... 1650 15.40 14.30 
SN74AATISSO4PM IeLGeaGAN TRIB Scan Test Device with DO-BR Universal : : : SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.29 108 86 
Ki Bie ae BY08 WHET Ase NDING IS Rea «RD {Me SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1144.00/2,000 
SN74ARTIRB4ODGGR [BERSOMETNOM| Scan Text Device with 1-Bk Ing : : ; SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.29 108 86 
f : SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1144.00/2,000 
SNTAART1R64000GR [COERCION eee eS eae SN74ABTH162245DL_ | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 129 108 86 
Bus Transceiver . 45068.00/2,000 SN74ABTH162260DLR | 296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch. 556 445 3.46 
—— a ae SN74ABTH162260DLR | 296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Late 3149.00/1,000 
SN7AABTT@G400L Soe Zacauuug) call Test Device with 18-Bit Inv ee a ysmatn SN74ABTH182502APM| 296-4131-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18646PM | 296-3943-ND _ Scan Test Device with 18-Bit Registered ; aw Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
Taasceler 4524 13.73 1247 SN74ABTH182504APM | 296-4132-ND | Scan Test Device with 20-Bit 
SN74ABT18652PM — | 296-3944-ND _| Scan Test Device with 18-Bit Registered Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
Transeelver. 1524 13.73 12.17 SN74ABTH182646APM| 296-4133-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
7 Transceiver/Register. 15.09 14.09 13.08 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 120 1.00 80 Regist 
xu 9-1 i Bi i SN74ABTH18502APM | 296-4134-ND Scan Test Device with 
SNTAABT162244DGVR | 296.3884-1.ND_|TSlate 16-81 Bufer/Driver 120 1.00.80 Universal Bus Transoever 15.44 13.90 1233 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1064.00/2,000 SN74ABTH18502APMR| 296-14683-1-ND Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DL _| 296-1021-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00.80 Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162244DLR_ | 296-1021-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 120 1.00 80 SN74ABTH18502APMR] 296-14683-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DLR | 296-1021-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 Universal Bus Transceiver 11444.00/1,000 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1.20 1.00 80 SN74ABTH18504APM | 296-4135-ND | Scan Test Device with 20-Bit 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1064.00/2,000 Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162245DL _| 296-9754-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1.20 1.00 80 SN74ABTH18646APM | 296-4136-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162245DLR | 296-1022-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 720 1.00 80 Transceiver/Register..... 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162245DLR | 296-1022-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 532.00/1,000 SN74ABTH18652APM | 296-4137-ND | Scan Test Device with 18- 
SN74ABT162500DL 296-3890-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. Swale yeh | Transceiver/Register.... 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162500DLR_ | 296-14652-1-ND/ Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. Olen eal SN74ABTH25245DWR | 296-14684-1-ND| Tri-St. 25-Ohm Octal Bus Transceive 4.93 3.95 3.07 
SN74ABT162500DLR _| 296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 2104.00/1,000 SN74ABTH25245DWR_| 296-14684-2-ND | Tri-St. 25-Ohm Octal Bus Transceivel 5584.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR | 296-3891-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 371 297 231 ABTR Family 
SN74ABT162501DGGR | 296-3891-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 4208.00/2,000 SN74ABTR2245DBR 1 206-4148-4-ND |] Tri-State Octal Transceiver/Li 
SN74ABT162501DLR | 296-1027-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 371 297 231 ieee ath acura om GLB 
SN74ABT162501DLR | 296-1027-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 2104.00/1,000 sn7aapTR224spBR | 296-4148-2-ND | Tri-State Octal Tra ; : : 
SN74ABT162601DGG_| 296-3892-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver.....56-TSSOP_ 4.82 3.86 3.00 Memory Driver 558.00/2,000 
SN74ABT162601DGGR | 296-3802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 5458.00/2,000 SN74ABTR2245DW | 296-4149-5-ND_| Tri-State Octal Transceiver/Line/ ie 
SN74ABT162601DLR | 296-1028-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 482 3.86 3.00 Memory Driver... 84.4 «63—StCB 
SN74ABT162601DLR | 296-1028-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 2729.00/1,000 Sean i oT 
SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-1-ND | Tr-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 293 234 1.82 SN7AABTR2245PWR  /ZEGRSTSOAIEND Uae aaah oo-ts307 Pe 
SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-2-ND_| Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 3316.00/2,000 SN74ABTRO245PWR | 296-4150-2-ND | Tri-State Octal Transcsiver/l ine! 
SN74ABT162823ADLR | 296-3804-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 293 234 182 Memory Driver 20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ABT162823ADLR | 296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop 1658.00/1,000 ~ — 
SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 473 3.78 2.94 AC Family 
SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 5356.00/2,000 74AC11004DW 296-4152-5-ND J Hex Inverter 750 120 90 
SN74ABT162827ADL__| 296-3896-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3.60 2.88 2.24 74AC11004DWR 296-4152-1-ND | Hex Inverter 1.50 1.20 90 
SN74ABT162841DGGR | 296-3897-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 74AC11004DWR 296-4152-2-ND | Hex Inverter 1560.00/2,000 
D-Type Latch... 270 216 1.68 74AC11004N 296-4153-5-ND | Hex Inverter... ee) Le 0) 
SN74ABT162841DGGR | 296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 744C11008N 296-4154-5-ND_| Quad 2-Input Po 150 120 90 
D-Type Latch... 3060.00/2,000 74AC11008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 750 120 90 
SN74ABT162841DL —_| 296-3898-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 1560.00/2,000 
D-Type Latch... 270 2.16 1.68 74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 1.50 120 90 
ABTE Family 74AC11032DBR 296-4157-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 1.50 120 90 
SN74ABTE16245DGGR | 206-9755-1-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11032DBR 296-4157-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 1560.00/2,000 
Bus Transcelve! 810 648 547 74AC11032N 296-4158-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 150 120 90 
SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-2-ND | Tri-State 16-Bit | 74AC11074D 296-4159-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 1.50 1.20 90 
Bus Transceiver 40126.00/2,000 74AC11074PWR 296-4160-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 150) 1:20" 290) 
SN74ABTE16245DL —_| 296-9756-5-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 744C11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Flip-Flo 1560.00/2,000 
Bus Transceiver 8.10 648 5.47 74AC11086D 296-4161-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 1.50 1.20  .90 
SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 1.75 1.40 1.05 
Bus Transceiver ..48-TSSOP 9.50 7.60 6.42 74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demuttiplexer 1.75 140 1.05 
SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-2-ND | Tri-State 11-Bit Inciden 74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demuttiplexer 1820.00/2,000 
Bus Transceiver ..48-TSSOP 11876.00/2,000 74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 234 188 1.46 
SN74ABTE16246DL —_| 296-4120-5-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11240DBR 296-4167-2-ND_| Octal Buffer/Line Driv .24-SSOP 2652.00/2,000 
Bus Transceiver 9.50 7.60 6.42 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


622 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


LBL Digi-Key Price Each qa Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SSOP 2.34 188 1.46 SN74ACO4MDREP 296-18122-1-ND| Hex Inverter 93 78 62 
74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Driver. . 24-SSOP 2652.00/2,000 SN74ACO4MDREP 296-18122-2-ND| Hex Inverter 1007.50/2,500 
74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-SOIC 2.34 188 1.46 SN74ACO4N 296-4290-5-ND | Hex Inverter 40 32.24 
74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. 24-TSSOP 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4PWR 296-1054-1-ND | Hex Inverter 46 37 26 
74AC11244PWR 296-1000-2-ND_| Octal Buffer/Line Driver. 24-TSSOP 2652.00/2,000 SN74ACO4PWR 296-1054-2-ND_| Hex Inverter 252.00/2,000 
74AC11245DW 296-4170-5-ND_| Octal Bus Transceiver .. 24-SOIC 2.34 1.88 1.46 Se eee END aia Bb AW Bales 45 ee eet 
74AC16244DGGR 296-15845-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive 48-TSSOP 1.38 1.10 83 4291-2. - . 00/2, 
74AC16244DGGR 296-15845-2-ND | 16-Bit Butfer/Line Drive 48-TSSOP 4430.00/2,000 SN74ACO8DR 296-1055-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 46 37 26 
74AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Butfer/Line Drive 8-SSOP 138 140 83 Ryo ite 256; 1065-2 ,ND puetl 3-Input AND Gate ie 297-012.500) 
74AC16244DLR 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive 438 140.63 SWFAGOEEWH OMOETE a Ne : anna 
74AC16244DLR 296-14452-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive 715.00/1,000 SN74AC1ODBR FRESE) Tiple 3-Input NAND Gate ao an 
De ae ‘ ea é ‘ 5 7. -4293-2- riple 3-Input ate. .00/2, 
74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver. 1.50 1.20 90 SN74AC10DBR 996-4293-2-ND | Triple 3-1 NAND G: 280.00/2,000 
74AC16374DLR 296-14453-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 138 110 83 SN74AC10DR 996-4294-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gat ay ay 
74AC16374DLR 296-14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 715.00/1,000 SN74AC10DR 296-4294-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat ~"' 337°50/2,500 
CD74AC00E 296-4214-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate. 60 45 34 ; —— 
SN74ACTOPWR 296-4295-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 30 40 30 
CD74AC00M 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 56 4232 SN74AC10PWR 296-4295-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 280.00/2,000 
CD74ACO0M96 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 56 42 82 SN74AC11DBR 296-4296-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 
CD74ACOOM96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 455.00/2,500 SN74AC11DBR 296-4296-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 280.00/2,000 
CD74AC02M96 296-4216-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 200) 42h de SN74AC11D 296-4297-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate... ko) 
CD74AC02M96 296-4216-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 455.00/2,500 SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 50 40. +30 
CD74AC04E 296-4217-5-ND | Hex Inverter... 60 45 34 SN74AC11DR 296-4297-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 337.50/2,500 
CD74AC04M96 296-4218-1-ND_| Hex Inverter... 56 42 32 SN74AC11PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 50 40 30 
CD74AC04M96 296-4218-2-ND | Hex Inverter... 455.00/2,500 SN74AC11PWR 296-4298-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 280.00/2,000 
CD74ACO5E 296-4219-5-ND | Hex Inverte 60 45 34 SN74AC14DBR 296-4299-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 49 40 27 
CD74AC05M 296-4220-5-ND_| Hex Inverter... 56 A288 SN74AC14DBR 296-4299-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 270.00/2,000 
CD74AC08M 296-1377-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 42 32 SN74AC14D 296-4300-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 fof 26) 
CD74ACO8M96 296-14477-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 42 32 Bo ap Peo NE ee Schmit Wgget Inverter: AB pe ae 
CD74AC08M96 296-14477-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 455.00/2,500 -4300-2- lex Schmitt-Trigger Inverter. 30/2, 
CD74AC10M96 296-4222-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 56 4232 SN74AC14N 2064301z5:NDB| Hex Schmitt-Trigger Inverter. jl) 8s 
CD74AC10M96 296-4222-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 455.00/2,500 SN74AC14PWR 296-4302-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AB 3627 
CD74AC14M 296-1981-5-ND_| Hex Inverter Schmitt Trigger 56 42~—«COD Siberia Peete Geo nooo Secor or aiaae 
CD74AC14M96 296-1981-1-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 56 4232 SN74AC32DR 596-1059-1-ND | Quad ae OR Gate ‘45. 36~CO7 
CD74AC14M96 296-1981-2-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 455.00/2,500 SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad aa OR Gate ~~ 305,00/2,500 
CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 60 45 34 P a 
cD74AC20M 296-4238-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gat 564232 Se Peep SNe NOM) Quad 2-Input OF Gate, Se ewan 
-4317-2- uad 2-Inpu ate. .00/2, 
CD74AC32M96 296-1985-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 56 4232 SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 50. 40. 30 
CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 455.00/2,500 SN74AC32PWR 296-4319-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 4 36 a 
aS ae N een Duet pe ai ah rile oc oe a a SN74AC32PWR 296-4319-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 
tase 1ND) Dual D-Type Flip-Flop with Set/Resel ‘ ’ : : SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-T) 
CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Rese 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset... i © 
CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Rese' 56 42 32 SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Rese' 455.00/2,501 Flip-Flop with Clear and Preset... A6 FOri2O) 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Rese' 68 51 39 SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Rese' 56 iy 3 Flip-Flop with Clear and Preset 297.50/2,500 
CD74AC138E 296-4225-5-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe! 68 Ki) 39 SN74AC74DBR 296-4341-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC138M. 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe! 56 42 i2 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SSOP. 50 40 30 
CD74AC139M96 296-4227-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer . Se 42 32 SN74AC74DBR 296-4341-2-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer . 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset 280.00/2,000 
CD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-Input Multiplexer 7% 57 43 SN74AC74MDREP 296-18123-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Typ' 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND_| 8-Input Multiplexer 617.50/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset 93.78.62 
CD74AC15396 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexe 76 57 43 SN74AC74MDREP 296-18123-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC153M96 996-4229-2-ND | Dual 4-Input Multiplexe 617.50/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset... 1007.50/2,500 
CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer. 72 54. 4 SN74AC74N 296-4342-5-ND Pua asiive etge-Wovered/D-Wyne een ey 
CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer .. 2 oS ANT dil SN74AC7ANSR 096-13129-1-ND Bictbsenieced e-Triggered Dl 9 i i 
CD74AC161M 296-4232-5-ND_| 4-Bit Synchronous Binary Counte 64 48 36 Flip-Flop with Garand Psat yp ‘3 a oF 
CD74AC163E 296-4233-5-ND 4-Bit Synchronous Binary Counter ... 68 251) 239) SN74AC74NSR 296-13129-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counte: 64 48 = 36 reer i 
H . Flip-Flop with Clear and Preset... 252.00/2,000 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counte 520.00/2,500 SN74AC74PWR 296-1064-1-ND_ | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74AC164E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register. 68 51 39 Flip-Flop with Clear and Preset... 441SS0P 45 «23627 
Ae, aa epee ore with Rese “ = 2 SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
7 ~ 1 -| -8 Line Decoder/Demux.. 25 Hl ns Flip-Flop with Clear and Preset 4-TSSOP 252.00/2,000 
CD74AC238M96 296-4239-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux....... 1600.00/2,500 SN74AC86D 296-4343-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 46 «437 «26 
CD74AC240M 296-4240-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80 60 45 SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate A5 36 «27 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND ay State Now vetting Octal anne SN74AC86DBR 296-4344-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 252.00/2,000 
uffer/Line Driver 4 : SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC86PWR 296-4346-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 46.37 26 
Buffer/Line Driver 532.00/2,000 SN74AC86PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 252.00/2,000 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 
Bus Transceiver 80 .60 A5 SN74AC240DBR 296-4303-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 426.00/2,000 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DW 296-4304-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 
Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74AC240DWR 296-14686-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 
CD74AC253M 296-4242-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux. 16-SOIC 80 60 A5 SN74AC240DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 426.00/2,000 
CD74AC257M 296-4243-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux . 16-SOIC 78 65 52 SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2. od Al 
CD74AC273E 296-1378-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset i 75 63 ~~ «50 SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 
CD74AC273M96 296-14481-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 75 «63~—CO50 SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 426.00/2,000 
CD74AC273M96 296-14481-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 666.00/2,000 vnc OR eETE TState ctl a Prive 50 ae a 
CD74AC280E 296-4245-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.....14-Dip 80 60 45 pes neotaie Oot Sune ne arvel oe 
cD74AC280M96 296-4246-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker..14-SOIC 80 60 45 SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50 3829 
e a Ri se f SN74AC241DWR 296-1056-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 38 = .29 
CD74AC280M96 296-4246-2-ND | 9 Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.. 14-SOIC 650.00/2,500 SN74AC241DWR 96-1056-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 332.00/2,000 
eae |. Beebe 9 scoonst | suntan [2964808580 | Stu Ocal urns be oe 
GOTaACSTAN 396-9411-S-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop a ay SN74AC241PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50.38 29 
: : : ; : SN74AC241PWR 296-4309-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 332.00/2,000 
Se aeeuanee STEN eee Oot Ye rio Hop -80 OTA SN74AC244DBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 
AACS: eee ri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2, SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 
CD74AC541E 200:8248:o:NDB Tri-State Octal Buffer/Ling Driver. 80 6045 SN74AC244DWR 296-1057-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 
CD74AC541M96 206e16677-1-ND)| Tri-State Octal Buffer/Ling Driver. £)__0) a SN74AC244DWR 296-1057-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.0072,000 
CD74AC541M96 296-16677-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 532.00/2,000 SN74AC244N 96-4311-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 80. 60. 45 
CD74AC573E 296-1379-5-ND_| Octal Transparent Latch 80 6045 SN74AC244NSR 296-4312-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 
CD74AC573M96 296-14483-1-ND | Octal Transparent Latch 80 60 «45 SN74AC244NSR 296-4312-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 
CD74AC573M96 296-14483-2-ND | Octal Transparent Latch 532.00/2,000 SN74AC244PWR 296-4313-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80.60 45 
SN74ACO0D 296-1052-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate. 14S0lG 453627 SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 
SN74ACOODR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 14-SOIC LB ee ey SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 .45 
SN74ACOODR 296-1052-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 305.00/2,500 SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74ACOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .14-Dip 50.40.30 SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 
SN74ACOOPWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-TSSOP 453687, SN74AC245DWR 296-1058-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 80.60 45 
SN74ACOOPWR 296-4288-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate. 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74AC04D 296-1053-5-ND | Hex Inverter... 14S0IC 45086 SN74AC245IDWREP | 296-19500-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NE 218 174 131 
SN74ACO4DR 296-1053-1-ND | Hex Inverte 14-SOIC 458627 SN74AC245IDWREP | 296-19500-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NE 2262.00/2,000 
SN74ACO4DR 296-1053-2-ND | Hex Inverte: 14-SOIC 305.00/2,500 SN74AC245N 296-4315-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74AC04DBR 296-4289-1-ND | Hex Inverte: 4-SSOP 45 6 27 SN74AC245PWR 296-4316-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74ACO4DBR 296-4289-2-ND_| Hex Inverter... 252.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


iBe Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AC245PWR 296-4316-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver... 532.00/2,000 74ACT16240DLR 296-14454-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 689.00/1,000 
SN74AC373DBR 296-4320-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 80.60.45 74ACT16244DGGR —_| 296-1004-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 133 1.06 .80 
SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 532.00/2,000 74ACT16244DGGR 296-1004-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 1378.00/2,000 
SN74AC373DWR 296-4321-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 80 60 45 74ACT16244DL 296-1005-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 133 1.06 .80 
SN74AC373DWR 296-4321-2-ND Tii-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 532.00/2,000 74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 133 1.06 .80 
a aeencs aaa weet a ed jansparent eae 80 ys ae 74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 689.00/1,000 
eo i-State Octal D- Type Transparent Latch... 20~ 00/2, 74ACT16245DGGR —_| 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Tr i 133 1.06 80 
SN74AC373PWR 206-4323-1-ND) | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch =O ame OO a3 ancTi62450GGR | 296-4203-2-ND | Ti-State 16-Bit Bus Transceiver 1378,00/2,000 
SN74AC373PWR 296-4323-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 532.00/2,000 4006-4. i. Bi i (a 
: : 74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 1.33 1.06 .80 
SN74AC374DBR 296-4324-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80___.60_.45 74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 689.00/1,000 
SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 74ACT16373DL 296-1007-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch 133 1.05.80 
SN74AC374DWR 296-1060-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 iad 5 Gt 4e-RHE TC 
‘ : 74ACT16373DLR 296-1007-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch 1.33 1.06 .80 
SN74AC374DWR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 74ACT16373DLR 296-1007-2-ND | Tri-St 16-Bit D-T 
: : 4 ype Transparent Latch 689.00/1,000 
SN74AC374PWR 206-4325-1-ND) | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop SSO ae 00 ae: 2 74ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 133 1.06 | 80 
SN74AC374PWR 206-4325-2-ND) | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532,00/2,000 74ACT16374DLR 296-1008-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 133 1.06 80 
SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.20. 1.00 .80 7AACT16374DLR 996-1008-2-ND | Tri - 7 
4 7 -2-| ri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 689.00/1,000 
SN74AC533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1064.00/2,000 74ACT16543DL 96-1009-5-ND. | Tri ‘| 
5 rs 7. . ~ 5 -| ri-State 16-Bit Registered Transceiver. 153" 1225 192 
SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.20 1.00 .80 4 ¥ ; ‘ 
. rie e . 74ACT16543DLR 296-1009-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. (ibe alee 
SN74AC533PWR 296-4328-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 1.20 1.00 .80 ; e ; ‘ 
: 5h a . 74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 793.00/1,000 
SN74AC533PWR 296-4328-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 1064.00/2,000 : ‘i 
5 ; 74ACT16623DLR 296-4204-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 545 436 3.39 
SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 «44534 - - - 
SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3086.00/1,000 
SN74AC534DW 296-4330-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 ‘A534 74ACT16646DL 296-4205-5-ND Ti-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . Pee ase! apy 
SN74AC534N 296-4331-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 74ACT16646DLR 296-4205-1-ND_ | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 2.93 2.34 1.82 
SN74AC534PWR 296-4332-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop my “G 74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register .. 1658.00/1,000 
SN74AC534PWR 296-4332-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 700.0072,000 74ACT16651DL 296-4206-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 8.36 6.69 5.65 
SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 1.20 1.00.80 74ACT16657DL 296-4207-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 8.98 8.09 7.17 
SN74AC563DBR 296-4333-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1064.00/2,000 74ACT16823DL 296-4208-5-ND_| Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 640 5.12 4.32 
SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...20-SOIC 1.20 1.00 80 74ACT16823DLR 296-14457-1-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 640 5142 4.32 
SN74AC563PWR 296-4335-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 1.20. 1.00 80 74ACT16823DLR 296-14457-2-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 4000.00/1,000 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 7064.0072,000 7AACTIG825DL Boba 2OueeNOM| Tri-State 18-Bit Butfer/Line Driver. Gey ie a8 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 141 1418 94 74ACT16825DLR 296-4209-1-ND Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver. 640 512 4.32 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 80 60 45 74ACT16825DLR 296-4209-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver. 4000.00/1,000 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 532.00/2,000 74ACT16841DL 296-4210-5-ND | Tri-State 20-Bit D-Type Latch. 640 512 4.32 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC .80 60 45 74ACT16863DL 296-4212-5-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver . 6.40 512 432 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...20-SOIC 80 60 .45 74ACT16952DLR 296-4213-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 746 5.97 5.04 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 532.00/2,000 74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 4663.00/1,000 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 80 60 45 CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4SOI0 56 4232 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 532.00/2,000 CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-SOIC 56 42 32 
SN74AC574DBR 296-4339-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 0-SSOP_ 80.6045 CD74ACTOOM96 296-14485-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 455.00/2,500 
SN74AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 cD74AcTO2M 296-4251-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate . 56 4232 
SN74AC574DW 296-1062-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-S0IC = 8060S 45 CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . i (2 eB 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIc =.80, 6045 CD74ACTO2M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 455.00/2,500 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC §32.00/2,000 CD74ACTO4E 296-14487-5-ND | Hex Inverter 60 A534 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 CD74ACTO4M 296-1983-5-ND | Hex Inverter 56 Mo 92) 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .............. 20-TSSOP 532.00/2,000 CD74ACT04M96 296-1983-1-ND | Hex Inverter 56 42) 132) 
ACT Family CD74ACTOSE 296-12763-5-ND | Hex Inverter with Open-Drai 14-Dip jG 
74ACT11000DR 296-14295-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 148 118 .89 CD74ACTOSM 296-4252-5-ND_| Hex Inverter with Open-Drai 4-SOIC 56 42 32 
“ -9- " 7 5! 7 -1- jex Inverter with Open-Drai | 4 
74ACT11000DR 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 1887.50/2,500 oe eteenee pee vase 5 1 i i the , _ aoe 6 fel fap aa 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter...... 148 118 89 -14488-2- ex Inverter with Open-Drain. I 
74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 148 118 .89 CD74ACTO8M 296-4253-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4-SOIC 56 42.32 
74ACT11008N 296-4179-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 148 1.18 89 CD74ACTO8M96 296-14489-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4S0I0 56 4282 
74ACT11030DR 296-4180-1-ND | 8-Input NAND Gate 148 #118 89 CD74ACTO8M96 296-14489-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate 1887.50/2,500 CD74ACT14E 296-12765-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inve 14-Dip 60 Cy ee 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 148 118 .89 CD74ACT14M. 296-1380-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte: 4-SOIC 56 r42een oe. 
74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 1534.00/2,000 CD74ACT14M96 296-14492-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte! 4-SOIC 56 4282 
74ACT11032DR 296-4182-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 1481.18 89 CD74ACT14M96 296-14492-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 4-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 1887.50/2,500 CD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 60 45 34 
74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 148 118 89 CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 56 «4232 
74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT32M 296-4278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate i} {2 sp 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 148 1.18 89 CD74ACT32M96 296-14499-1-ND | Quad 2-Input OR Gate (5622 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT32M96 296-14499-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 455.00/2,500 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 1534.00/2,000 CD74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 4-SOIC 56 42 32 
74ACT11074NSR 296-13059-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT74M96 296-14503-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 4-SOIC 56 42 32 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 148 1.18 .89 CD74ACT74M96 296-14503-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset 4-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11074NSR 296-13059-2-ND uid Positive Fuge "Guered D-Type feaonsgtd CD74ACT86E 296-4286-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 60.4534 
IPSTOP WL Ulead acs [ese) Me CD74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set/R 6-SOIC 56 4282 
74ACT11139D 296-4185-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demux. 1.75 1.40 __ 1.05 CD74ACT112M96 296-12764-1-ND Dual, Neg., 7 K Flip Flop ‘wth Setiost 6-SOIG 60 453 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux. 1.75 1.40 1.05 CD74ACT112M96 296-12764-2-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset 487.50/2,500 
74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux. 1820.00/2,000 CD74ACT138E 296-14490-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.... 68 51 39 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 236 1.89 1.47 CD74ACT138M 296-4255-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 56 42 32 
74ACT11240NT 296-4188-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 236 189 1.47 j 
: ty CD74ACT138M96 296-14491-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux By (2 A 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND Ti-State Octal Buffer/Line Driver. 2.36 1.89 1.47 CD74ACT138M96 296-14491-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 455.00/2,500 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 2678.00/2,000 CD74ACT139E 296-4256-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 68 51-39 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 236 1.89 1.47 CD74ACT139M 296-4257-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux.. 56 42S 
74ACT11244DWR | 296-1001-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 236 189 1.47 Covaactisimas  (SSeMETEBeONTE] a1 beta eer ainsi i Se 
74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 2678.00/2,000 : = = 
JAACT11244NT 996-4190-5-ND | Tri pee CD74ACT151M96 296-12766-2-ND | 8-1 Data Selectors/Multiplexei 520.00/2,500 
= -5=I ti-State Octal Buffer/Line Driver .. 2.36 1.89 1.47 
: 7 ° CD74ACT153E 296-4258-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer... 68 oil 39 
74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 2.36 1.89 1.47 - 5 | 
i - : CD74ACT153M 296-4259-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 56 42 82 
74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 2678.00/2,000 CD74ACT153NSR 296-18400-1-ND | Dual 4-In i 
: ; jput Multiplexer 56 42 = 32 
74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2.36 1.89 1.47 CD74ACT153NSR 296-18400-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer 372.00/2,000 
74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2678.00/2,000 - - - 
4499-5 - i. f CD74ACT157E 296-4260-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe Dm Oo ea 
74ACT11245DW 296-4192-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 2.36 1.89 1.47 7 
TAACT11245NT 296-4193-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2361.89 1.47 CDIaACTo7M poeg2clee NOM) Quad 2-Input Multiplexer ca mmeee 
JAACTI1245PWR 296-1003-1-ND_ | Tri ¢ ; ; : CD74ACT157PWR 296-15079-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 64 48 36 
eal NER Tri-State Octal Bus Transceiver OBL ER) at CD74ACTi57PWR | 296-15079-2-ND| Quad 2-Input Muttil 426.00/2,000 
74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2678.00/2,000 eae | Cuad 2-Input Multiplexe ae 
74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. 213° 1.70 1.28 CD74ACT158M96 296-4262-1-ND_| Quad 2-Input Multiplexe $269 82 
74ACT11257DBR 296-4194-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. 2210.00/2,000 Cai Sera Peds é ar ee Een 
zi -5-| -! a i 4 07 | -Bit synchronous Binary Counter = I 7 
TAAGTIT57DWR | 296-4195-1.ND | Stat Quad 2-1 Multpover. 213 170. 128 | CO7AACTIGIM | 2964264-5-ND |4-BitSynehronous Binary Counter... 1SOIC 64-4836 
7AACT11257DWR 296-4195-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 2910.00/2,000 CD74ACT164E 296-4265-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register.....14-Dip 72 54 41 
7AACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker. 297 182 142 CD74ACT164M 296-1381-5-ND_| 8-Bit Serial-In/Paralle!-Out Shift Register. 72 54M 
74ACT11286DR 296-4196-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker lo eau dd? CD74ACT164M96 296-14493-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register..14-SOIG 72544 
TAACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 3182.50/2,500 CD74ACT164IM96 296-14493-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registe 585.00/2,500 
74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 2.36 189 1.47 CD74ACT174M96 296-14494-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 6S0IG 8060S 
74ACT11373DBR 296-4197-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 2678.00/2,000 CD74ACT174M96 296-14494-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 6-SOIC 650.00/2,500 
74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 236 1.89 1.47 CD74ACT240M96 296-12767-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 0-SOIC 80.60.45 
74ACT11374DW 296-4199-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 236 1.89 1.47 CD74ACT240M96 296-12767-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 0-SOIC 532.00/2,000 
74ACT11543DWR 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceive 5.18 4.14 3.22 CD74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive O-SOIG = =6.80 S605 
74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceive 2933.00/1,000 CD74ACT241M96 296-4268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 0-SOIC 532.00/2,000 
74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-State Octal Register Bus Trans 8.36 6.69 5.65 CD74ACT244E 296-4269-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 20-Dip 80 60 45 
74ACT11652DWR 296-4201-2-ND_| Tri-State Octal Register Bus Transceiver. 5225.00/1,000 CD74ACT244M 296-4270-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... SOIC 80.6045 
74ACT16240DLR 296-14454-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 1.33 1.06.80 (Continued) 
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ie ll Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT244M96 296-14495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SOIC 80 60 45 SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT244M96 296-14495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 20-SOIC 532.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-TSSOP 463728 
CD74ACT245E 296-14496-5-ND J Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr.......20-Dip 80 60 45 SN74ACT74PWR 296-4446-2-ND |Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT245M 296-4271-5-ND_ | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transevr....20-SOIC 80 60 45 Flip-Flop with Clear and Preset 4-TSSOP 252.00/2,000 
CD74ACT245M96 296-14497-1-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr.... 20-SOIC .80 60 45 SN74ACT86D 296-1463-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOIC 45 36 12 
CD74ACT245M96 296-14497-2-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr. 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SSOP 45 36 127 
CD74ACT273E 296-4272-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-Dip = 806045 SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND [Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SSOP 252.00/2,000 
CD74ACT273M 296-4273-5-ND__| Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC = 80.6045 SN74ACT86DR 296-9757-1-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-S0IG 45 36 27 
CD74ACT273M96 296-14498-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-solc = 80 605 SN74ACT86DR 296-9757-2-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOIC 305.00/2,500 
CD74ACT273M96 296-14498-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT86N 296-4503-5-ND |Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-Dip 50 40 30 
CD74ACT273SM96 | 296-4274-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SsoP 806045 SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND [Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 453627 
CD74ACT273SM96 | 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 0-SSOP 532.00/2,000 SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-TSSOP 252.00/2,000 
CD74ACT280M96 296-12768-1-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker .. 14-SOIC 80 60 45 SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND {Tri-State Octal Buffer/Driver... .20-SSOP 56 42 32 
CD74ACT280M96 296-12768-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker .. 14-SOIC 650.00/2,500 SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND {Tri-State Octal Buffer/Drivel .20-SSOP 372.00/2,000 
CD74ACT283E 296-4275-5-ND_|4-Bit Binary Adder with Fast-Carry 16-Dip_ 8060S SN74ACT240DWR _| 296-4378-1-ND_|Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOIC_ 564232 
CO eanerionG ea ena louise ane Pee au ve 130 SN74ACT240DWR | 296-4378-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 0-SOIC 372.00/2,000 
-4277-5- 5 i : : : SN74ACT240N 296-4379-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Dri .20-Di 56 42 (fe 
COP4ACTA74E Page TSN Tri-State Octal D-Type Flip-Flop a) 8) SN74ACT240PWR — |296-4380-1-ND_Tr-Stte Ocal BuferDrve oTssoP 86 4232 
CD74ACT374M96 296-14500-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 -4380-2- i - : : , 
: i SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive (0-TSSOP 372.00/2,000 
eae ee ue pet pee Hero a ee SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SS0P_—56— 4232 
- -5- ri-State Octal Buffer/Line Driver .. a J ‘ 7 Ene a a 7 
CD74ACTS41M 296-4280-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . ‘30 60 45 Se Renin Cee Wied nee paeunihe aan ae Se ace 
CD74ACT541M96 296-14501-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 80 60 45 ARE . ‘ I ; ; : 
' ine or SN74ACT241N 296-4383-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive .20-Dip 56 42 32 
CD74ACT541M96 296-14501-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 532.00/2,000 S Le a ‘ e 
: SN74ACT241 PWR 296-4384-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TSSOP 564282 
oN ae Teste Osa Tana aa: 2 = Z SN74ACT241PWR __| 296-4384-2-ND__ Tri-State Octal Buffer/Drive 0-TSSOP 372.00/2,000 
CD74ACTS73M96 —_—_‘| 296-14502-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. “ 532.00/2,000 ST ARc | BBeame ear State Dota) Buttor/rva a ecne MMEER CH IaTER 
CD74ACT623M96 296-4283-1-ND_ | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. 2.00 1.60 1.20 SN74ACT244DW 96-1070-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive “00-SOIC 80 60. 45 
CD74ACT623M96 296-4283-2-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. 2080.00/2,000 SN7aACToAdDWE BT MENG Ti-State Octal Butter/Drive osc MRCORMTCOMmEE 
CD74ACT652M 296-4284-5-ND | Tri-State Octal-Bus Transceiver/Register. 163 1.30 .98 H f x ‘ = 
SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND__|Tri-State Octal Buffer/Driver.. 532.00/2,000 
oe peepee | Quad 2-Input NAND Gate. “os a SN74ACT2441DWREP | 296-19502-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 218 174 1.31 
SN7AACTOODBR eg ig RUM Quad 2-Input NAND Gate. ee Oe SN74ACT2441DWREP_ | 296-19502-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 2262.00/2,000 
SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN TIACOEIN Pao i See Geel Bafe Dri ah a) 2 
SN74ACTOODR 296-14690-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. AS 36) 7 SN74ACTOAAPWR: REC TthState Octal BureuDtiver ene Ue 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 305.00/2,500 Teotate Doe eure ere : : : 
SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 
SN74ACTOON 296-4348-5-ND [Quad 2-Input NAND Gate. 50. 6.40 ~—«30 ! - 
a ea Hi SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND_ |Tri-State Octal Bus Transceiver .. 80 60 45 
SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 45 36 27 ! : 
% Gy 4 SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 H ; 
SN74ACT04D 296-1065-5-ND | Hex Inverter... AG 37. «206 SN74ACT245DW 296-1072-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74ACTOADR 296-1065-1-ND_|Hex Inverte 46 37.26 SOUT SERRE sae cera) as Transceher Seer 
SN74ACTOADR 296-1065-2-ND | Hex Inverte 297.50/2,500 lt 5 anes ri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2; 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND_ | Hex Inverte: A5 36° 37 SN74ACT245N 296-1460-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 
SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND_ | Hex Inverte: 252.00/2,000 SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 
SN74ACTO4N 296-4351-5-ND_ | Hex Inverte: FAC OO MO, SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND _|Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74ACTO4PW 296-4352-5-ND | Hex Invertet AS 36 «27 SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND _|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 80 60 45 
Sesame — a ao Heres * lad | auccaw  SEsetse [ee caoteumar ae con ree 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND  |Hex Inverter. 252.00/2,000 4421-5 - ri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...... 20- f : J 
SN74ACTO8D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 45 36 27 SN74ACT373N 296-4422-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latc! .20-Dip 80 60 45 
p 
SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 45 36 27 SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. .80 60 45 
SN74ACTO8DR 296-1066-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gat 305.00/2,500 SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 532.00/2,000 
SN74ACTO8DBR 296-4353-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 450 s0n 27 SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80.6045 
SN74ACTOSDBR 296-4353-2-ND_ | Quad 2-Input Positive AND Gate... 4-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ACTOSIDREP 296-19501-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NEW!..14-SOIC 1.26 1.05 84 SN74ACT374DW. 296-1077-5-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ACTOSIDREP 296-19501-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NEW... 14-SOIC 1365.00/2,500 SN74ACT374DWR 296-1077-1-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ACTO8N 296-4354-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... 50.40.30 SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ACTO8NSR 296-13130-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 45 3627 SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80.6045 
SN74ACTO8NSR 296-13130-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 532.00/2,000 
SN74ACTOSPWR 296-4355-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 45 3627 SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . a 
SN74ACTO8PWR 296-4355-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND _|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ..... 360.00/2,000 
SN74ACT10DR 296-4360-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 40 32.24 SN74ACT533DW 296-4425-5-ND__|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 54 AL 31 
SN74ACTIODR 296-4360-2-ND Triple 3-Input NAND Gate. 270.00/2,500 SN74ACT533N 296-4426-5-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 540A 3 
SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND Triple 3-Input NAND Gate. 45 4.3627 SN74ACT533PWR 296-4427-1-ND [Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. Sduees ect 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND Triple 3-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND  |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 360.00/2,000 
SN74ACT10PWR 296-4361-1-ND Triple 3-Input NAND Gate. Al 32 DA SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ec 
SN74ACT10PWR 296-4361-2-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate. 224.00/2,000 SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND  |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 360.00/2,000 
SN74ACTI1D 296-1455-5-ND_ [Triple 3-Input AND Gate... AS 8b SN74ACT534DW 296-4429-5-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 54 AL 8 
SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND_ Triple 3-Input AND Gate 45° 3627 SN74ACT534DWR 296-4429-1-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 540A 
SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND |Triple 3-Input AND Gate 252.00/2,000 SN74ACT534DWR 296-4429-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 360.00/2,000 
SN74ACT11N 296-4363-5-ND_ Triple 3-Input AND Gate 50 4030 SN74ACT534PWR 296-4430-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop S46 A 8t 
CWE oe OO nae 4S oe at SN74ACTS34PWR ‘| 296-4430-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 360.00/2,000 
-4364-2- riple 3-Inpu ate .00/2, SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND__|Tri-St. Octal D-Type Transparent ; 5A at 
SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inv 40 3224 SN74ACTS63DBR 296-4431-2-ND_ |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 360.00/2,000 
SN74ACT14DR 296-1068-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 40 3224 SN74ACT563DW 296-4432-5-ND _|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 5 AL Ot 
a ae re Oe END te scumite agen vera 8 Be SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 «48 «36 
eeebisla EX SCN: IGGBIINVETEEL, : é i SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 
SN74ACT14DBR 296-4367-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 224.00/2,000 SN74ACT564DW 296-4434-5-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 4936 
So vale Pe Seem agg) ex Schmitt-Trigger Inverter oo Oma SN74ACTS64PWR | 296-4435-1-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64.«48~—«36 
aS6O-1-ND) | Hex Schmitt-Trigger Inverter. $s eal SN74ACTS64PWR ‘| 296-4435-2-ND__ Tri-State Octal D-Type Flip-Fl 426.00/2,000 
SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 ate Protas Dora ps rlip=op Neue 
SN74ACT32D 596-1074-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 45 36. 207 SN74ACT573DBR 296-4436-1-ND _Tri-St. Octal D-Type Transparent . 80 60 45 
p = = 2 SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND  |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ..... 532.00/2,000 
pe ae Peon OG tele Dim) Quad 2-Input OF Gate. oe eed SN74ACT573DW 296-4437-5-ND__|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .. 80.60 45 
SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND Quad 2cinput OF Gat 45 36 27 SN74ACT573N 296-4438-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latc! 80 60 45 
SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 959 00/2,000 SN74ACT573PWR 296-4439-1-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 80 60 45 
ei ‘ a SN74ACT573PWR 296-4439-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 532.00/2,000 
SN74ACT32N 296-4388-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate.. 50 40 30 : : 
SNTAACTS2PWR 596-4389-1-ND [Quad 9-Input OR Gate 7 SN74ACT574DBR 296-4440-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ACT39PWR 996-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 252.00/2,000 SN74ACT574DBR 296-4440-2-ND_ [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ACT74D 296-1079-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT574DW 296-4441-5-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80.60.45 
Flip-Flop with Clear and Preset... 46 «37 «26 SN74ACTS74N 296-4442-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80.60.45 
SN74ACT74DR 296-1079-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT574PWR 296-1078-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Prese! 46 237”~=C« SN74ACT574PWR 296-1078-2-ND__ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 
SN74ACT74DR 296-1079-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND 10-Bit Bus Termination Array... 2.30 1.84 1.38 
Flip-Flop with Clear and Preset.............. 14-SOIC 297.50/2,500 SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND |10-Bit Bus Termination Array 2945.00/2,500 
SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1073DWR 296-14693-1-ND 16-Bit Bus Termination Array 2590p 07 eea6l 
Flip-Flop with Clear and Preset...............- 14-SSOP 46 37 «86 SN74ACT1073DWR 296-14693-2-ND 16-Bit Bus Termination Array 2932.00/2,000 
SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DBR | 296-4365-1-ND Tri-State 7-Bit Bus Interface... 84 70 56 
Flip-Flop with Clear and Preset........... 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT1284DBR _ | 296-4365-2-ND_|Tri-State 7-Bit Bus Interface... 744.00/2,000 
SN74ACT74N 296-4444-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND [Tri-State 7-Bit Bus Interfac 84 «70 ~=—«56 
Flip-Flop with Clear and Preset................... 14-Dip 45 36 27 SN74ACT1284DWR 296-1067-1-ND _|Tri-State 7-Bit Bus Interfac GE) 
SN74ACT74NSR 296-13131-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284DWR | 296-1067-2-ND_ Tri-State 7-Bit Bus Interfac 744.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset.................. 14-SOP 50 40 30 SN74ACT1284PWR 296-4366-1-ND _|Tri-State 7-Bit Bus Interfac p84) 70)0 06 
SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74ACT1284PWR | 296-4366-2-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface... 744.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset...............-- 14-SOP. 280.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 625 


wy Texas INSTRUMENTS _ DIGITAL Loaic (Continued) 


bth Digi-Key Price Eacho iblb Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ACT8990FN 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master 27.00 25.20 23.40 SN74AHC74D 296-1105-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. Lr 
SN74ACT8990FNR 296-4505-1-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master 27.00 25.20 23.40 SN74AHC74DR 296-1105-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. AG 37.26 
SN74ACT8990FNR 296-4505-2-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master 11250.00/500 SN74AHC74DR 296-1105-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 297.50/2,500 
SN74ACT8997DW 296-4506-5-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 833 7.50 6.65 SN74AHC74DBR 296-4621-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. LG ey es 
SN74ACT8997DWR __| 296-15977-1-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 8.33 7.50 6.65 SN74AHC74DBR 296-4621-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 252.00/2,000 
SN74ACT8997DWR 296-15977-2-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 6175.00/1,000 SN74AHC74DGVR 296-4622-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 50 40 30 
SN74ACT16245QDLREP | 296-18124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 5.33 4.27 3.32 SN74AHC74DGVR 296-4622-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 280.00/2,000 
SN74ACT16245QDLREP | 296-18124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 3022.00/1,000 SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 53 CO Shp 
AHC Family SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 46 «387 26 
SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 46. 37.26 SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset.. 252.00/2,000 
SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74AHC74QDRQ1 ‘| 296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 64° «4836 
SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50 40 30 SN74AHC74QDRQ1 ‘| 296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 520.00/2,500 
SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 280.00/2,000 SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 64 48 36 
SN74AHCOODR 296-4509-1-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 3726 SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 426.00/2,000 
SN74AHCOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 297.50/2,500 SN74AHC74RGYR 296-13904-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 52 109) 30 
SN74AHCOON 296-4510-5-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. i a gp) SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 173.00/1,000 
SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. Ay SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate LG Bis 
SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate A637 26 
SN74AHCOOPWR 296-1080-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. A637 SN74AHC86DR 296-4625-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 297.50/2,500 
SN74AHCOOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 46 3726 
SN74AHCOOQPWRQ1 | 296-17742-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 60 45 34 SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 252.00/2,000 
SN74AHCOOQPWRQ1 | 296-17742-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 400.00/2,000 SN74AHC86N 296-4627-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 53 vl oey) 
SN74AHCOORGYR 296-13893-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. ie 44 33 SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 40 32 «24 
SN74AHCOORGYR 296-13893-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 154.00/1,000 SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 224.00/2,000 
SN74AHCO2D 296-4511-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate A6 EOC) SN74AHC86RGYR 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate -60 iby sh! 
SHON eee e ts eD lua Dieu Nou ea AG ona mere SN74AHCB6RGYR 296-13905-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 200.00/1,000 
4511-2. x 50/2, SN74AHC123ADBR | 296-4525-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrat 55 44 33 
SN74AHCO2DBR 296-4512-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate AG 37 SN74AHC123ADBR ‘| 296-4525-2-ND Dual Reig Monostable Multvibrator 308.00/2,000 
SN74AHCO2DBR 296-4512-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 SN74AHC123ADGVR | 296-4526-1-ND_ | Dual Retrig Monostable Multivibrator Ro 5 al 
SN74AHCO2DGVR 296-4513-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 SN74AHC123ADGVR__| 296-4526-2-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrato 400.00/2,000 
SN74AHCO2DGVR =| 296-4513-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 280.00/2,000 SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator... fe hl aS 
SN74AHCO2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ix ee cy SN74AHC123ADR 996-4597-2-ND_| Dual Retr he 
9 Monostable Multivibrator... 372.50/2,500 
SN74AHCO2PWR 296-4515-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate M6 3 26 SN74AHC123APWR | 296-4528-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator 55 A438 
SN74AHCO2PWR 296-4515-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 ; a : y : 
SN74AHC123APWR 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrato! 308.00/2,000 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 60 45 34 4500-1 i 
SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 200.00/1,000 SNTAAAGIDEDER PUREASPOOAIDML Tii-Stats Quad Bus Buffer G AIBIOUFAN00 
SN74AHCO4D 296-4516-5-ND_ | Hex Inverter. 46 3726 uate eee et olate Quad Bus Butter Gate. Hae 
SN74AHCO4DR 296-4516-1-ND | Hex Inverte! AG 37. 26 SN74AHC125DR 296-4530-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 255) A433 
SN74AHCO4DR 296-4516-2-ND | Hex Inverter . 297 50/2,500 SN74AHC125DR 296-4530-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 372.50/2,500 
ea : SN74AHC125N 296-4531-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 4433 
SN74AHCO4DBR 296-4517-1-ND_ | Hex Inverter. 46 «37 ~—(26 SN7AAHCIOEPAR Pee PeSETNOM| Tri-State Gund Bus Butter Gat aes 
SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND | Hex Inverte 252.00/2,000 eleva rong HAG SUS Hane Gale : : : 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverte 50 40 30 SN74AHC125PWR 296-1083-2-ND TriState Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 
SN74AHCO4DGVR 996-4518-2-ND | Hex Inverte: 280.00/2,000 SN74AHC125QPWRQ1 | 296-17494-1-ND TriState Quad Bus Buffer Gate .. 52 ee 8h) 
SN74AHCO4N 296-4519-5-ND_| Hex Inverter. 53 42° 32 SN74AHC1250PWRQ1 | 296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 344.00/2,000 
SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND | Hex Inverter... 46 Sys SN74AHC125RGYR 296-13897-1-ND TriState Quad Bus Buffer Gate .. 48 36 (27 
SN74AHCO4PWR 296-1081-2-ND_ | Hex Inverte 252.00/2,000 SN74AHC125RGYR 296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 160.00/1,000 
SN74AHCO4QDRQ1 ‘| 296-18532-1-ND | Hex Inverte! AL 3325 SN74AHC126DBR 296-4532-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 4433 
SN74AHCO4QDRQ1 ‘| 296-18532-2-ND | Hex Inverte! 277.50/2,500 SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-1-ND | Hex Inverter. i651 24400 0193 SN74AHC126DGVR ‘| 296-4533-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 55 44 33 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-2-ND | Hex Inverter... a 754.00/1,000 SN74AHC126DGVR ‘| 296-4533-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 
SN74AHCO5D 296-1997-5-ND | Hex Inverter with OD Output 46 rol 226) SN74AHC126DR 296-4534-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. noo) 44 33 
SN74AHCOSDT 296-1997-1-ND | Hex Inverter with OD Output AGIs (26) SN74AHC126DR 296-4534-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 372.50/2,500 
SN74AHCOSDR 296-1997-2-ND | Hex Inverter with OD Output 297.50/2,500 SN74AHC126N 296-4535-5-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 4433 
SN74AHCOSN 296-1464-5-ND_| Hex Inverter with OD Output 534232 SN74AHC126PWR | 296-4536-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 
SN74AHCOSPWR 296-4520-1-ND | Hex Inverter with OD Output AG eT 26 SN74AHC126PWR 296-4536-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 308.00/2,000 
SN74AHCOSPWR 296-4520-2-ND | Hex Inverter with OD Output 252.00/2,000 SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate 55 A438 
SN74AHCO8D 296-4523-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 46 38726 7465-14 
SN74AHCO8DBR ——| 296-4521-1-ND_ | Quad 2-Input Positive AND Gat 0 23 i eee POE cuit RAND Gate Ear 
7 SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Gate 372.50/2,500 
ee eee sp zane | sncoen |e 0 (Gna 5 thao 
-4522-1- x : / : SN74AHC132DBR 296-4537-2-ND | Quad NAND Gat 308.00/2,000 
SN74AHCOBDGVR | 296-4522-2-ND_ | Quad 2-Input Positive AND Gat 280.00/2,000 SN7ANCiazpGvA  BGRTEENEI Gund NAND Geto Fees 
SN74AHCO8DR 296-4523-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat AG 38726 SN74AHC1S2DGVA 1 296-4538-2-ND | Ouad NAND Gat ——a08.00/2,000 
SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 297.50/2,500 bailed a ate 00/2, 
SN74AHCO8N 996-4524-5-ND | Quad 2-In i : SN74AHC132N 296-1466-5-ND | Quad NAND Gate 55 44 33 
put Positive AND Gat 53 42.32 
SN74AHCORNSR DORSIEIEAREND] Quad D-input Postiive AND Gal ie SN74AHC132PWR 296-4539-1-ND | Quad NAND Gate 55 44 33 
pun ose ne : ; : SN74AHC132PWR 296-4539-2-ND | Quad NAND Gate 308.00/2,000 
SN74AHCO8NSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 Pa 
mt ! SN74AHC132RGYR _| 296-13898-1-ND | Quad NAND Gate LO a 
SN74AHCO8PWR 296-1082-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 46 «38726 
SN74AHCO8PWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 SN74AHC132RGYR | 296-13898-2-ND | Quad NAND Gate 160.00/1,000 
SN74AHCO8QDRQ1 _| 296-18533-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 60 45 34 Soe pep . ee report = i 8 
z ay a a ~ -1- -8 Line Decoder/Demultiplexer 4 d i 
SNaAHONeRCYS, i BeGHeRSEIN Gucd Scheut beste AND Gag ee SN74AHC138DR 296-4540-2-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demuttiplexer 372.50/2,500 
SN74AHCO8RGYR —_| 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 173.00/1,000 SN74AHCI3QDBR___ 20GsIbsSIEIEND | 3-8 Line Decoder/Demultiptexer oy 8 
SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG 87) SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74AHC138N 296-4542-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer fb) 44" 33) 
SN74AHC14DGVR 296-4549-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 55 A433 SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 A433 
SN74AHC14DGVR 296-4549-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 308.00/2,000 SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 O86 SN74AHC138RGYR 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 60 A534 
SNZAAHC IADR 29610852: ND Hes Scum Wage! Ivara : Gea SN74AHC138RGYR 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 200.00/1,000 
7: }-4550-5-| ex Schmitt-Trigger Inverter. A} 4 Z SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer A) 44° 33 
SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter. A6 SOVaO! SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer. 55 44 33 
SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHC14QDRQ1 296-18534-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60 A534 SN74AHC139DGVR 296-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 48 FOO Eat 
SN74AHC14QDRQ1_—_| 296-18534-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 487.50/2,500 SN74AHC139DGVR | 296-4545-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 320.00/2,000 
SN74AHC14QPWRQ1_| 296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60.45 34 SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 44 33 
SN74AHC14QPWRQ1 | 296-13863-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 400.00/2,000 SN74AHC139PWR 296-4547-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer CoS dd uecs 
SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 34 SN74AHC139PWR 296-4547-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 200.00/1,000 SN74AHC139RGYR _| 296-13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 60 45 34 
SN74AHC32DBR pap eceg vom) Quad 2-Input Positive OR Gate M6 3? 26 SN74AHCT39RGYR | 296-13900-2-ND| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 200.00/1,000 
SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 64 «48 | «36 
SN74AHC32DGVR = /296-4594=1-ND\j Quad 2-Input Positive OR Gate sO iene sO eee 0 SN74AHC157DBR —_| 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 64 48 36 
SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 280.00/2,000 -A550-2- s i 
te SN74AHC157DBR 296-4552-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 426.00/2,000 
SN74AHC32DR 296-4595-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate AG POV seco eae 2 A 
Re SN74AHC157DGVR 296-4553-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 64 48 36 
SN74AHC32DR 296-4595-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 297.50/2,500 : 
A065 a He SN74AHC157DGVR ‘| 296-4553-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 426.00/2,000 
SN74AHC32N 296-4596-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 5) 42.32 7 
SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe: 64 48 36 
SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate Cy a aa H 
EERE i He SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 520.00/2,500 
SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 H 
s ay z a SN74AHC157N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe: 64 48 36 
SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate A687 26 SNTAAHCIETNSR Bae ee Quad 2-1 Data Selactor/Multio eo ae 
SN74AHC32PWR 296-1099-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 ual ata SBI GTOr/ MIUTPIBXS : : a 
SN74AHC32QDRQ1__| 296-17497-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 60 45 34 beer a ead ay neta Saeco mutes = ee 
SN74AHC320DRQ1 ‘| 296-17497-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 487.50/2,500 Bebe luad 2-1 Data Selactor/Multiplexe| ! ; : 
SNTAANGSPGDRGI Bec eaNay Quad 2: Input Positive OR Gate Pee SN74AHC1S7PWR | 296-4555-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 426,00/2,000 
SN74AHC32QPWRQ1 | 296-17540-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 400.00/2,000 SN74AHC157RGYR 296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 64 48 36 
SN74AHC32RGYR 296-13903-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate 60 45 34 SN74AHC157RGYR _| 296-13902-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 213.00/1,000 
SN74AHC32RGYR 296-13903-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 200.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Te Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 100 A433 SN74AHC573DWR 296-4612-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 «34 
SN74AHC158DBR 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 308.00/2,000 SN74AHC573DWR —‘| 296-4612-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 400.00/2,000 
SN74AHC158DGVR 296-4557-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. zs A433 SN74AHC573N 296-4613-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 66 AN) ath} 
SN74AHC158DGVR | 296-4557-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........ 16-TVSOP 308.00/2,000 SN74AHC573PWR —*| 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 34 
SN74AHC158DR 296-4558-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 16-SOIC 554488 SN74AHC573PWR _| 296-1104-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 400.00/2,000 
SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 16-SOIC 372.50/2,500 SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 6 45 34 
SN74AHC158PWR | 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.......16-TSSOP 55 44 33 SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74AHC158PWR | 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........ 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC574DWR | 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 
SN74AHC174D 296-1467-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIG 554433 SN74AHC574DWR —(| 296-4615-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 554433 SN74AHC574N 296-4616-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 38 
SN74AHC174DBR 296-4578-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 308.00/2,000 SN74AHCS74PWR | 296-4617-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 
SN74AHC174N 296-1468-5-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 16-Dip 55 4433 SN74AHC574PWR | 296-4617-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74AHC174PWR | 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 554433 SN74AHC594D 296-15394-5-ND | 8-Bit Shift Register... 96 72 54 
SN74AHC174PWR | 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 54 
SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC595N 296-4619-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 54 
SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 400.00/2,000 SN74AHC595PWR | 296-4620-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 5A 
SN74AHC240DGVR | 296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC595PWR —‘| 296-4620-2-ND__ Tri-State 8-Bit Shift Register. 638.00/2,000 
SN74AHC240DGVR | 296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC4066DGVR | 296-17112-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 
SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC4066DGVR | 296-17112-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 
SN74AHC240DWR _| 296-4580-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC4066DR 296-15256-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 
SN74AHC240DWR | 296-4580-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC4066DR 296-15256-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 812.50/2,500 
SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 66 50 38 SN74AHC4066PWR | 296-15257-1-ND/ Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 
SN74AHC240PWR | 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC4066PWR | 296-15257-2-ND/ Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 
SN74AHC240PWR | 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC4066RGYR | 296-15258-1-ND/ Quad Bilateral Analog Switch 84 70 ~=56 
SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC4066RGYR _ | 296-15258-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 372.00/1,000 
SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC16240DGGR |296-4560-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 138 115 92 
SN74AHC244DGVR | 296-4584-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC16240DGGR | 296-4560-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4224.00/2,000 
SN74AHC244DGVR | 296-4584-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC16240DGVR | 296-4561-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 115 92 
SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 60 45 34 SN74AHC16240DGVR | 296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1224.00/2,000 
SN74AHC244DWR —_| 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. ‘60 4.4534 SN74AHC16240DL __| 296-4562-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 115 92 
SN74AHC244DWR | 296-1096-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 700.00/2,000 SN74AHC16244DGGR |296-4563-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 738 115 92 
SN74AHC244N 296-4585-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 66 50 38 SN74AHC16244DGGR_ | 296-4563-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1224.00/2,000 
SN74AHC244PWR | 296-1097-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 60 45 34 SN74AHC16244DGVR | 296-4564-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 138 145 92 
SN74AHC244PWR | 296-1097-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC16244DGVR_ | 296-4564-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1224.00/2,000 
SN74AHC244QDWRA1 | 296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 70 53 40 SN74AHC16244DL__| 296-4565-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 145 92 
SN74AHC244QDWROI | 296-17495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 468.00/2,000 SN74AHC16373DGGR | 296-4566-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 138 1.15 92 
SN74AHC244QPWR 296-17013-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 96 N72 SN74AHC16373DGGR_ | 296-4566-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1224.00/2,000 
SN74AHC244QPWR | 296-17013-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 SN74AHC16373DGVR | 296-4567-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 1.15 92 
SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 48 36 © ©.27 SN74AHC16373DGVR_ | 296-4567-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1224.00/2,000 
SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 320.00/2,000 SN74AHC16373DL 296-4568-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 1.15.92 
SN74AHC245DGVR | 296-4587-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 80. 60 45 SN74AHC16373DLR ~— | 296-4568-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 138 115 92 
SN74AHC245DGVR | 296-4587-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74AHC16373DLR_— | 296-4568-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 612.00/1,000 
SN74AHC245DW 296-4588-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 48 «36027 SN74AHC16374DGGR | 296-4569-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 138 1.15 — .92 
SN74AHC245N 296-4589-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver Sig) SN74AHC16374DGGR | 296-4569-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1224.00/2,000 
SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 57 4333 SN74AHC16374DGVR_| 296-4570-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 138 (115 9? 
SN74AHC245NSR 296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 380.00/2,000 SN74AHCT6374DGVR | 296-4570-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1224.00/2,000 
SN74AHC245PWR | 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceiver 48 (3627 SN74AHC16374DL | 296-4571-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.38 145 92 
SN74AHC245PWR | 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver 320.00/2,000 SN74AHC16540DGGR | 296-4572-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 138 145 92 
SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 5e 4232 SN74AHC16540DGGR | 296-4572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1224.00/2,000 
SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 SN74AHC16540DGVR_ | 296-4573-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 145 92 
SN74AHC273DGVR | 296-4591-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 60 45 34 SN74AHCTG540DGVR |296-4573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver {224.00/2,000 
SN74AHC273DGVR | 296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 400.00/2,000 SN74AHC16540DL | 296-4574-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 138 145 92 
SN74AHC273DW 296-1470-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 «4232 SN74AHC16541DGGR | 296-4575-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 145 92 
SN74AHC273DWR —-| 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 4232 SN74AHC16541DGGR | 296-4575-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1224.00/2,000 
SN74AHC273DWR __ | 296-1470-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 SN74AHC16541DGVR_ | 296-4576-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 145 92 
SN74AHC273N 296-1471-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 36 42D SN74AHC16541DGVR |296-4576-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver {224.00/2,000 
SN74AHC273PWR | 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 4232 SN74AHC16541DL __| 296-4577-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.38 145 92 
SN74AHC273PWR | 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 i 
SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Buff/Driver...... - 1.05 88 70 AHCT Family 
SN74AHC367DR 296-4597-2-ND_| Tri-State Hex Buff/Driver 16-SOIC 1137.50/2,500 SN74AHCTOOD 206-4629-5-ND) | Quad 2-Input NAND Gate 46 37 26 
SN74AHC373DBR | 296-4598-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.....20-SSOP 60 45 34 SN74AHCTOODR Ba C20 GNOM) Quad 2-Input NAND Gate Se es 
' SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 297.50/2,500 
SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHGTOODBR 996-4630-1-ND_ | Quad 2-Input NAND Gat ig ae oe 
SN74AHC373DGVT | 296-17111-1-ND | Tri-State Octal Transp. 7 64 Ma eu ate ; : : 
SN74AHC373DGVT | 296-17111-2-ND | Tri-State Octal Transp. 478.00/2,000 SN7AAHCTOODBR ___[2E0stG0=220) Quad 2-Input NAND Gate 252002000 
SN74AHC3730W 296-4599-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTOODGVR =) 296-4631-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 4030 
SN74AHC373N 296-4600-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66.50.38 SN7AAHCTOODGVR = (ZECSRGS ggg) Quad 2-Input NAND Gate 260100/2,000 
SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53 4232 
SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 A534 SN74AHCTOOPWR 296-4633-1-ND | Quad 2-I NAND G 
SN74AHC373NSR | 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 ele uad 2-Input ate 5 Ne ae 
! SN74AHCTOOPWR | 296-4633-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74AHC373PWR (| 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. 60 45 34 a 
SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND_| Tri-State Octal Transp. 400.00/2,000 SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 60 45 34 
SN74AHC374DBR | 296-1101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SER LEIPSCEAi Be een eS Bee a SGnoaey 
SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCTOOOPWRO! (DuBRREeienn Quad 2-Ineut RAND Ca ona 
SN74AHC374DGVR | 296-4601-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SN74AHCTOORGYR  (aSRRaTCMENTS Gi + btse NAND on ay ea an 
SN74AHC374DGVR | 296-4601-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 alSSUBaIGND| Quad 2-Input ale : ee 
SN74AHC374DWR 296-4602-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SAE ORGY ee Bua nDU NAN Gate Z on 00 DOOR 
SN74AHC374DWR | 296-4602-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 peer -Inpu ae : : ‘ 
SN74AHC374N 296-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50.38 SN74AHCTO2DR Bas Coa GOS) Cuad 2-Input NOR Gate.. Bh a 
SN74AHC374PWR | 296-1102-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SN7AAHCTO2DR Baby bode om) Quad 2-Input NOR Gata. 207;50/2,500 
SN74AHC374PWR | 296-1102-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN7AAHCTO2DBR _ [2S0stGgbaTENDA| Quad 2-Input NO R Gate s/s 
SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. dB £2 gp SN74AHCTO2DBR 296-4636-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 252.00/2,000 
SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 372.00/2,000 SE RUE ERE G aoe Ne eae 45 ATED TG. 
SN74AHC540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 3 0" -4637-2- i . 00/2, 
SN74AHC540DWR ‘| 296-4605-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 4232 SN74AHCTO2N 296-4638-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 53 A232 
SN74AHC540DWR —‘| 296-4605-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO2PWR | 296-4639-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate . 46 37 __—26 
SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. SOM A2m mo? SN74AHCTO2PWR 296-4639-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate . 252.00/2,000 
SN74AHCS40PWR | 296-4607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. a SN74AHCTO2RGYR = — | 296-13907-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 320 398 
SN74AHC540PWR 296-4607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO2RGYR —_/ 296-13907-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 173.00/1,000 
SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 4232 SN74AHCTOADBR 296-4640-1-ND | Hex Inverter 46 37 6 
SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO4DBR 296-4640-2-ND_| Hex Inverter 252.00/2,000 
SN74AHC541DGVR___| 296-12740-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. wi 3 kP SN74AHCTO4DGVR =| 296-4641-1-ND Hex Inverter 50. 40 30 
SN74AHC541DGVR | 296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO4DGVR =| 296-4641-2-ND | Hex Inverter 280.00/2,000 
SN74AHC541DWR 296-4609-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. AB {2 Sp SN74AHCTOADR 296-4642-1-ND | Hex Inverter AG 87 26 
SN74AHC541DWR 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTOADR 296-4642-2-ND | Hex Inverter 297.50/2,500 
SN74AHC541N 296-4610-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. A 42 Bp SN74AHCTOAN 296-4643-5-ND_| Hex Inverter 534232 
SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56.4232 SN74AHCTOANSR 296-13139-1-ND | Hex Inverter 4 37 «26 
SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO4NSR 296-13139-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 
SN74AHC541PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 56 42 32 SN74AHCTO4PWR 296-1106-1-ND | Hex Inverter AG 8 226 
SN74AHC541PWR | 296-1103-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 372.00/2,000 SN74AHCTO4PWR =| 296-1106-2-ND_| Hex Inverter 252.00/2,000 
SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEI 66 50 37 SN74AHCTO4RGYR | 296-13908-1-ND | Hex Inverter 55 443 
SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEI 436.00/2,000 SN74AHCTOARGYR | 296-13908-2-ND| Hex Inverter 154.00/1,000 
SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 46 37 26 
SN74AHC573DBR 296-4611-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTO8DR 296-4644-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 46 37 26 
SN74AHC573DGVR 296-13818-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60) 245) 34 SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 297.50/2,500 
SN74AHC573DGVR 296-13818-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTO8DBR 296-4645-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate AG 3726 
SN74AHC573DW 296-4612-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 (Continued) 
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els Digi-Key Price Each blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74AHCT126PWR | 296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 (A488 
SN74AHCTO8DGVR | 296-4646-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate.. 50 40 30 SN74AHCT126PWR | 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 
SN74AHCTO8DGVR 296-4646-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 280.00/2,000 SN74AHCT126QDRQ1_ | 296-17134-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 85 69 47 
SN74AHCTO8N 296-4647-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 53 42 30 SN74AHCT126QDRQ1_ | 296-17134-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . §52.50/2,500 
SN74AHCTOSNSR 296-13140-1-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate. AGM OTe SN74AHCT132D 296-1472-5-ND | Quad Positive NAND Gate 
e -2-| E iti with Schmitt-Trigger. BB) A433 
SN74AHCTOSNSR 296-13140-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate... 252.00/2,000 ul 
SN74AHCTO8PWR 296-1107-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 46 37S 26 SN74AHCT132DBR —_—| 296-4661-1-ND Ouad: SSAOICTaere eee 
SN74AHCTO8PWR ‘| 296-1107-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 C : : : 
SN74AHCTO8QDRQ1 | 296-18292-1-ND auad 2:lapit Positive AND at 60 ae ” 34 SN74AHCT132DBR | 296-4661-2-ND SE oe ND Gate ena 
SN74AHCTO8QDRQ1_| 296-18292-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gat 487.50/2,500 with schmitt: Trigger. sue) 
— SN74AHCT132N 296-1473-5-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTO8QPWRAQX | 296-18535-1-ND| Quad 2-Input Positive AND Gat 60 45 34 with Schmitt-Trigger 55 Ad S83 
SN74AHCTO8QPWRAQ1 | 296-18535-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gat 400.00/2,000 sage a : : : 
SN74AHCTO8RGYR | 296-13909-1-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate... 75 63 50 SN74AHCTIS2NSR— BSGaIS TSI EEND StH Sone Tanger ed A 88 
SN74AHCTO8RGYR | 296-13909-2-ND] Quad 2-Input Positive AND Gate 333.00/1,000 erst i : : : 
eN7AAHCTIan Re TOCTNTM| Hos Scheitt Toner | ig SN74AHCT132NSR —_| 296-13141-2-ND] Quad Positive NAND Gate 
7 1474-5" ex Schmitt-Trigger Inverter. : 37 with Schmitt-Trigger Input 308.00/2,000 
SN74AHCT14DR 296-1474-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. A6 By eS SN74AHCT132PWR 296-4662-1-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 with Schmitt-Trigger. 55 44.33 
SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG 3726 SN74AHCT132PWR 296-4662-2-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 with Schmitt-Trigger.... 308.00/2,000 
SN74AHCT14DGVR__| 296-4673-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. AD 36) SN74AHCT138D 296-4663-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 488 
SN74AHCT14DGVR | 296-4673-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74AHCT138DBR —_| 296-4664-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 55 4433 
SN74AHCT14RGYR | 296-13912-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 34 SN74AHCT138DBR _| 296-4664-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer -16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14RGYR | 296-13912-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 200.00/1,000 SN74AHCTI38DGVR | 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 6-TVSOP 55 44 33 
SN74AHCT14N 296-4674-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter BS 82 SN74AHCT138DGVR | 296-4665-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 6-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT14NSR 296-13142-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG FOvmEEO SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer i) a3) 
SN74AHCTI4NSR 296-13142-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter 252.00/2,000 SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 372.50/2,500 
SN74AHCT14PWR 296-1110-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. ie 2 2G SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 8. 
SN74AHCT14PWR | 296-1110-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74AHCT138PWR | 296-1109-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 33 
SN74AHCT14QDRQ1 296-18293-1-ND|} Hex Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 34 SN74AHCT138PWR 296-1109-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHCT14QDRQ1__| 296-18293-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter 487.50/2,500 SN74AHCT138AGYR | 296-13911-1-NDJ 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 52. 39 30 
SN74AHCT140PWROT | 296-13654-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter ay ao SN74AHCT138RGYR | 296-13911-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 173.00/1,000 
SN74AHCT14QPWRA1 | 296-13654-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 400.00/2,000 SNZARACTISED BHC AOSIREANDE| Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexar 5s) 
4798-5. : it : SN74AHCT139DBR __| 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexei 16-SSOP. 55.48 
SN74AHCT32D 296-4728-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate AG EOrin20) 7 
SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate ‘46 37—«—O26 SN74AHCT139DBR_—_| 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe .16-SSOP 308.00/2,000 
7 oH s ia SN74AHCT139DGVR | 296-4669-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe: 255 44 33 
SN7AAHCT32DBR___2OGSI2U;22NDM| Quad 2-Input Positive OR Gate 252/00/2,000 SN74AHCT139DGVR | 296-4669-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe 308.00/2,000 
SN74AHCT32DGVR | 296-4730-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 53 4232 SN74AHCT139DR 296-14702-1-ND| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 554433 
SN74AHCT32DGVR | 296-4730-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 294.00/2,000 ae ; : 
a uM SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe 372.50/2,500 
74AHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 46 ravi 9226) a _e q . 
Ha SN74AHCT139N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexei Gb) 44 33 
SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 297.50/2,500 SN74AHCT139PWR — | 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe 35 OAS 38 
SN74AHCT32N 296-4732-5-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 5342 32 SN74AHCT139PWR | 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe! 308.00/2,000 
SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate AB 37.26 SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 56 i ey 
SN74AHCT32NSR 296-13144-2-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHCT157DBR —_| 296-4676-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux ES sh a 
SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate AG 37 6 SN74AHCT157DBR _| 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux .16-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT32PWR 296-1119-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHCT157DGVR | 296-4677-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 6-TVSOP 483627 
SN74AHCT32QPWRQ1 | 296-18537-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate Al 33.25 SN74AHCT157DGVR_—_| 296-4677-2-ND_ | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 320.00/2,000 
SN74AHCT32QPWRAQH | 296-18537-2-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate 230.00/2,000 SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux AB 86 
SN74AHCT32RGYR | 296-13913-1-ND] Quad 2-Input Positive OR Gate 60 45 34 SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 390.00/2,500 
SN74AHCT32RGYR | 296-13913-2-ND] Quad 2-Input Positive OR Gate 200.00/1,000 SN74AHCT157PWR | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 53 40 Bt 
SN74AHCT74D 296-4769-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Prese 46 «8726 SN74AHCT157PWR | 296-4678-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 352.00/2,000 
SN74AHCT74DBR 296-4770-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.... 14-SSOP AB 387.26 SN74AHCT158D 296-4679-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 55 44 33 
SN74AHCT74DBR 296-4770-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.... 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCTIS8PWR | 296-4680-1-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 5544 __.33 
SN74AHCT74DGVR ‘| 296-4771-1-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Prese! 53, 1420 32 SN74AHCTIS8PWR | 296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 308.00/2,000 
SN74AHCT74DGVR | 296-4771-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset...... 14-TVSOP 294.00/2,000 SN74AHCT174D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 2 64 Al 
SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.....14-SOIC 46 = .37_—S «26. SN74AHCT174DBR —_| 296-4702-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear -16-SSOP 7254 
SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset 297.50/2,500 SN74AHCT174DBR | 296-4702-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear -16-SSOP 478.00/2,000 
SN74AHCTTAN 296-4772-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with CleariPrese! a SN74AHCT240DBR__| 296-4716-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver .20-SSOP_ 604534 
SN74AHCT74PWR | 296-4773-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 46 37—~=C« SN74AHCT240DBR __| 296-4716-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive -20-SSOP 400.00/2,000 
Leen fe i ; : : SN74AHCT240DWR ‘| 296-4717-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHCT74PWR | 296-4773-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset...... 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74aHCTOAOOWR  WOSRREAREMIPM t1i-Stete octal ButteyDri Acaen Dat 
SN74AHCT74RGYR | 296-13914-1-ND] Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.......14-OFN 48 .36 .27 ees Protea OClapSUnar PANG ea 
5 Eni _ nie F tr SN74AHCT240N 296-4718-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 66 50  .38 
SN74AHCT74RGYR _ | 296-13914-2-ND| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.......14-QFN 160.00/1,000 SN74AHCT240NSR  BEBMAPASENEY Th-Stote Octal BuffenDrive meer 
Soe cece | Bee earese rag cua Se ynpud Exclusive OR Gate. Pipe en Bian: SN74AHCT240NSR | 296-13444-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74ancraepeve  BGeRSERNIGM| Guad > ifn EclicWo DRGs ae aes SN74AHCT240PWR ‘| 296-4719-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 60 45 34 
elas 3 ’ : : : SN74AHCT240PWR ‘| 296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHCT86DGVR | 296-4775-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 252.00/2,000 SN74AHCT244DBR | 296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SSOP 60.4534 
SN74AHCT86DR 296-4776-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 46 37 __.26 SN74AHCT244DBR _| 296-4720-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivei -20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT86DR 296-4776-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 297.50/2,500 SN74AHCT244DGVR_ | 296-4721-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHCT86N 296-4777-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 53 42 32 SN74AHCT244DGVR | 296-4721-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHCT86PWR | 296-4778-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat AO 32 24 SN74AHCT244DW 296-4722-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHCT86PWR 296-4778-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 224.00/2,000 SN74AHCT244DWR 296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 
SN74AHCTB6RGYR__| 296-13915-1-ND| Quad 2-Input Exclusive OR Gate.. AB 3627 SN74AHCT244DWR __| 296-4722-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHCT86RGYR 296-13915-2-ND| Quad 2-Input Exclusive OR Gat 160.00/1,000 SN74AHCT244N 296-4723-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 66 50 38 
SN74AHCT123ADBR | 296-4648-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 55 4433 SN74AHCT244NSR —_| 296-13143-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74AHCT123ADBR | 296-4648-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 308.00/2,000 SN74AHCT244NSR —_| 296-13143-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHCT123ADGVR_ | 296-4649-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 56 4232 SN74AHCT244PWR ‘| 296-1116-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60 45 34 
SN74AHCT123ADGVR_ | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 372.00/2,000 SN74AHCT244PWR | 296-1116-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74AHCT123ADR 296-4650-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 55 44 33 SN74AHCT244QPWR | 296-13865-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drivet 88 66 50 
SN74AHCT123ADR | 296-4650-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 372.50/2,500 SN74AHCT244QPWR | 296-13865-2-ND} Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
SN74AHCT123APWR_ | 296-4651-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 55 4438 SN74AHCT245DBR —_—| 296-4724-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 45 34 
SN74AHCT123APWR_ | 296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 308.00/2,000 SN74AHCT245DBR_ | 296-4724-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 
SN74AHCT125D 296-4652-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 SN74AHCT245DGVR_| 296-4725-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 60.45 34 
5 -1- - SN74AHCT245DGVR ‘| 296-4725-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 
SN7AAHCTISDR [eg eeeg atom) State Quad Bus Butter Gate Sa aes SN74AHCT2450W | 296-1117-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 4534 
SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 372.50/2,500 ! } 
7 oe a SN74AHCT245DWR 296-1117-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74AHCT125DBR —_| 296-4653-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 4483 SN74AHCTOAEDWR  BORERRREANIDM TriState Octal Bus Transest ARDS 
SN74AHCT125DBR __| 296-4653-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SNYAALICTOAGH paeei achn Teste Orel Be Seeecivee ey ae ee 
SN74AHCT125DGVR__ | 296-4654-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 A483 pate Gate de ansee Nel : : : 
7 SN74AHCT245PWR 296-1118-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 60 45 34 
SN74AHCT125DGVR | 296-4654-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 Doi ‘a ‘ 
; SN74AHCT245PWR 296-1118-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
SN74AHCTI25N 296-4655-5-ND) | Tri-State Quad Bus Buffer Gate Ga) SN74AHCT245RGYR | 296-18536-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 60 453d 
SN7AAHCTIZ5PWR = ESDSIIDE ENGR) Tri-State Quad Bus Buffer Gate le SN74AHCT245RGYR | 296-18536-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. “~~ 200.00/1,000 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SN74AHCT273DBR _| 296-4726-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea "20-SSOP 60 45 34 
SN74AHCT125QPWRQ1 | 296-16700-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 85 ___.69__—7 SN74AHCT273DBR | 296-4726-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea ~20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT125QPWRQ1 | 296-16700-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 468.00/2,000 SN74AHCT273DW 296-13489-5-ND| Octal D-Type Flip-Flop with Clea 0-SOIC ICO MeeS ened 
SN74AHCT125RGYR | 296-13910-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 60 45 34 SN74AHCT273PWR | 296-4727-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 20-TSSOP = 60458 
SN74AHCT125RGYR | 296-13910-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 200.00/1,000 SN74AHCT273PWR | 296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT126DBR 296-4656-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 SN74AHCT367DBR 296-4733-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver -16-SSOP_ 1.05 88 ~—.70 
SN74AHCT126DBR__| 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SN74AHCT367DBR _| 296-4733-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver -16-SSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 Ad 38 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 105 88 70 
SN74AHCT126DGVR_— | 296-4657-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 4433 SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Butfer/Driver 105 88 70 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 372.50/2,500 SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND_| Tri-State Hex Butfer/Driver 1137.50/2,500 
SN74AHCT126N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 (Continued) 
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ell: Digi-Key Price Each bl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
SN74AHCT367PWR | 296-4736-1-ND | Tri-State Hex Butfer/Driver 16-TSSOP 1.05 88 70 SN74AHCT16374DLR_ | 296-4695-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop -48-SSOP 780.00/1,000 
SN74AHCT367PWR | 296-4736-2-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Drivel 16-TSSOP 932.00/2,000 SN74AHCT16540DGGR) 296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.60 1.28 96 
SN74AHCT373DBR —_| 296-4737-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 60 45 34 SN74AHCT16540DGGR | 296-4696-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1664.00/2,000 
SN74AHCT373DBR —_| 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .....20-SSOP 400.00/2,000 SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.60 1.28 96 
SN74AHCT373DW 296-4739-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SOIC_ 60-4534 ee plea a a a : an ae 
SN74AHCT373DWR | 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal T tD-TypeLatch......20-SOIC «604534 Lf 5 le ri-State 16-Bit Buffer/Driver : : ; 
SN7AAHCTI7IDWR | 296-4739-2-ND | THLSt. Octal Transparent D-lype Latoh 20-8016 400.00/2,000 SN74AHCT16541DGGR/ 296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.60 1.28.96 
SN74AHCT373N 296-4740-5-ND_| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch i> = 66t«CSSC SN74AHCT16541DGGR| 296-4699-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1664.00/2,000 
-1- i-! iS { F : SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.60 1.28 .96 
SN74AHCT373PWR 296-4741-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 (34 
% -2- i-! S SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1664.00/2,000 
SN74AHCT373PWR 296-4741-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 . i : 
SN74AHCT374DBR 296-4742-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCT16541DL 296-4701-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.60 1.28.96 
Edge-Triggered Flip-Flop.... 60 45 34 AHCU Family 
SN74AHCT374DBR 296-4742-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCU04D 296-9759-5-ND | Hex Inverter A6 37.26 
Edge-Triggered Flip-Flop... 400.00/2,000 SN74AHCU04DBR 296-9760-1-ND | Hex Inverter 46 BO ee! 
SN74AHCT374DGVR =| 296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCU04DBR 296-9760-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 
Edge-Triggered Flip-Flop.... 80 60 45 SN74AHCU04DGVR 296-9761-1-ND | Hex Inverter 50 40 30 
SN74AHCT374DGVR | 296-4743-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCU04DGVR 296-9761-2-ND | Hex Inverter 280.00/2,000 
Edge-Triggered Flip-Flop... 532.00/2,000 SN74AHCU04N 296-9762-5-ND | Hex Inverter 46 37 ees 
SN74AHCT374DWR 296-4744-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCU04PWR 296-9763-1-ND | Hex Inverter AB 37.26 
Edge-Triggered Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHCU04PWR 296-9763-2-ND_| Hex Inverter 252.00/2,000 
SN74AHCT374DWR 296-4744-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCU04RGYR 296-13916-1-ND | Hex Inverter AB 36 2 
Edge-Triggered Flip-Flop... 400.00/2,000 SN74AHCU04RGYR 296-13916-2-ND | Hex Inverter 160.00/1,000 
SN74AHCT374N 296-4745-5-ND | Tri-State Octal D-Type Microgate Fa 
Edge-Triggered Flip-Flop... 66 50 38 SN74AHC1GOODBVR | 296-1087-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . SO mmC OMNES, 
SN74AHCT374PWR | 296-4746-1-ND Te tndeied ae Ge ry en ee SN74AHC1GOODBVR | 296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 306.00/3,000 
Rea Prose: < % # SN74AHC1GOODCKR =| 296-8741-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . 39 RO2 eae? 
SN74AHCT374PWR | 296-4746-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHC1GOODCKR | 296-8741-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 306.00/3,000 
Edge-Triggered Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1G02DBVR_| 296-1088-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate Ooms Jae 
SN74AHCT540DBR 296-4747-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC1G02DBVR | 296-1088-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT540DBR 296-4747-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1G02DCKR | 296-8742-1-ND_ | Single 2-Input NOR Gate 39 #432 «4.22 
SN74AHCTS40DGVR =| 296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC1G02DCKR | 296-8742-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT540DGVR_ | 296-4748-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO4DBVR_ | 296-1089-1-ND | Single Inverter Gate Bey eb 
SN74AHCT540DW 296-4749-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .60 45 34 SN74AHC1GO4DBVR__ | 296-1089-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT540DWR 296-4749-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .60 45 34 SN74AHC1GO4DCKR | 296-1090-1-ND | Single Inverter Gate 39 er ee) 
SN74AHCTS40DWR 296-4749-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO4DCKR_ | 296-1090-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT540N 296-4750-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 66 50 38 SN74AHC1GO4DRLR_ | 296-19375-1-ND| Single Inverter Gate NEW: 42 nob; 24 
SN74AHCTS40PWR 296-4751-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 A534 SN74AHC1GO4DRLR | 296-19375-2-ND| Single Inverter Gate NEW! -SOP 444.00/4,000 
SN74AHCT540PWR 296-4751-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO4QDCKRQ1 | 296-17248-1-ND | Single Inverter Gate AB FCtmee 20) 
SN74AHCT541 DBR 296-4752-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 A534 SN74AHC1G04QDCKRQ1 | 296-17248-2-ND | Single Inverter Gate ... 357.00/3,000 
SN74AHCT541DBR 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO8DBVR =| 296-1091-1-ND_ | Single 2-Input AND Gate ee se 
SN74AHCT541DWR 296-4754-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 AS 34 SN74AHC1GO8DBVR =| 296-1091-2-ND | Single 2-Input AND Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT541DWR 296-4754-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1GO8DCKR | 296-8743-1-ND | Single 2-Input AND Gate 39 102) 2 
SN74AHCT541IDWREP| 296-19503-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NE! eee ily ee SN74AHC1GO8DCKR | 296-8743-2-ND | Single 2-Input AND Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT541IDWREP| 296-19503-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 1224.00/2,000 SN74AHC1GO8DRLR | 296-19376-1-ND| Single 2-Input AND Gate NEW! 42 35 24 
SN74AHCT541N 296-4755-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 66 50 38 SN74AHC1GO8DRLR | 296-19376-2-ND| Single 2-Input AND Gate NEW! “SOP 444.00/4,000 
SN74AHCT541NSR 296-13145-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 SN74AHC1G14DBVR =| 296-1092-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 39 Foo uemeee 
SN74AHCT541NSR 296-13145-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74AHC1G14DBVR =| 296-1092-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 306.00/3,000 
SN74AHCT541PWR 296-1120-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45.34 SN74AHC1G14DCKR | 296-8748-1-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverter. 39 pO2mee. 
SN74AHCT541 PWR 296-1120-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 400.00/2,000 SN74AHC1G14DCKR | 296-8748-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 306.00/3,000 
SN74AHCT573DBR 296-4756-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G32DBVR | 296-1093-1-ND | Single 2-Input OR Gat ee) eh 
SN74AHCT573DBR 296-4756-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32DBVR | 296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gat 306.00/3,000 
SN74AHCT573DGVR_ | 296-4757-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gat eh) 2 
SN74AHCT573DGVR _ | 296-4757-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32DCKR _ | 296-8749-2-ND_| Single 2-Input OR Gat 306.00/3,000 
SN74AHCT573DW 296-4758-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G32DRLR | 296-19378-1-ND | Single 2-Input OR Gate NEWE. A235 24 
SN74AHCT573DWR | 296-4758-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G32DRLR | 296-19378-2-ND| Single 2-Input OR Gate NEW!. 444.00/4,000 
SN74AHCT573DWR ‘| 296-4758-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G32TOBVROQ1 | 296-17421-1-ND| Single 2-Input OR Gat 46 37 26 
SN74AHCT573N 296-4759-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50 38 SN74AHC1G32TDBVRQ1 | 296-17421-2-ND | Single 2-Input OR Gat 357.00/3,000 
SN74AHCT573PWR | 296-1121-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 ETE Pa el aun pes 7" _ 39 ne ae 
SN74AHCT573PWR 296-1121-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 7 Z <a ingle 2-Input Exclusive ate . Be) 
Siri | ara ay [a aloe i o. TE eee oes 
SN74AHCT574DBR 296-4760-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fl 400.00/2,000 a id 2 : BEE 
SN74AHGTS740GVR | 296-4761-1-ND | Tii-State Octal D-Type Flip-Flop 60 ag sa | SN74AHCIGI25DBVR | 296-8744-1-ND | Tri-State Single Bus Buter Gate 39 2 
SN74AHCTS74DGVR | 296-4761-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHC1G125DBVR_| 296-8744-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 306.00/3,000 
SHARCTSOUR aT O-| T-te s-h io oe OC BS 
SN74AHCT574DWR 296-4762-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 a 4 - - oa ae 
SN74AHCTS74N 296-4763-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ay om ee SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 39 «322 
G eu fr _ hae i; é : SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. SOT-23-5 306.00/3,000 
TANCE Reece eermanog) re State Octal ees Feces SO OORT. SN74AHC1G126DCKR | 296-8747-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate gc70-5 3932 
SATAN 2arATESSHD | nt ep wv pte eo BIRSRan a OT Maree eT 
SN74AHCT594DBR 296-4766-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 96 BID. od . Sf ‘ ‘ ; 
seis ; f SN74AHC1G126DRLR | 296-19377-2-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW! -SOP 476.00/4,000 
SN74AHCT594DBR 296-4766-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register....... 16-SSOP 638.00/2,000 = a ; 
eesti : : SN74AHC1GU04DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate 39 5O2 nee 
SN74AHCTS94PWR 296-4767-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register... 16-TSSOP 96 72 (54 a Ou ; 
tse : F SN74AHC1GU04DBVR | 296-1095-2-ND_| Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT594PWR 296-4767-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register... 16-TSSOP 638.00/2,000 : 
SN = rarer ; SN74AHC1GU04DCKR | 296-8751-1-ND | Single Inverter Gate 39 1o2m 22: 
74AHCT595D 296-14308-5-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 96 72054 ‘i ey f 
race : SN74AHC1GU04DCKR | 296-8751-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCTS95DBR | 296-13490-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register 6-SSOP 96 72 54 SN74AHCTIGOODBVR | 296-1111-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 01235 4«439=«i«G 
SN74AHCT595DBR 296-13490-2-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register 6-SSOP 638.00/2,000 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . , 306.00/3, 000 
SN74AHCTS95PWR — | 296-9758-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 6-TSSOP 96 72 54 SN74AHCT1GOODCKR | 296-4703-1-ND_| Single 2-Input NAND Gate. Bey es a 
SN74AHCT595PWR 296-9758-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP. 638.00/2,000 SN74AHCTIGOODCKR | 296-4703-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate ; = 306.00/3 000 
SN74AHCT16240DGGR| 296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74AHCT1G02DBVR | 296-4704-1-ND | Single 2-Input NOR Gate... 39° «2 
SN74AHCT16240DGGR] 296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO2DBVR | 296-4704-2-ND_ | Single 2-Input NOR Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16240DGVR| 296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1.50 1.20  .90 SN74AHCT1GO2DCKR | 296-4705-1-ND | Single 2-Input NOR Gate 39 #32 2 
SN74AHCT16240DGVR/ 296-4682-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO2DCKR | 296-4705-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16240DL 296-4683-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP_ 150 1.20  .90 SN74AHCTIGO4DBVR | 296-1112-1-ND_ | Single Inverter Gate 39 32. 2D 
SN74AHCT16244DGGR] 296-4684-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74AHCT1GO4DBVR | 296-1112-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16244DGGR| 296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO4DCKR | 296-4706-1-ND | Single Inverter Gate ee <P 
SN74AHCT16244DGVR| 296-4685-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1GO4DCKR | 296-4706-2-ND | Single Inverter Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16244DGVR| 296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DBVR_ | 296-1113-1-ND | Single 2-Input AND Gate 39 py el 
SN74AHCT16244DL 296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 150 1.20  .90 SN74AHCTIGO8DBVR | 296-1113-2-ND | Single 2-Input AND Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16245DGGR| 296-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 48-TSSOP 1.50 1.20  .90 SN74AHCT1GO8DCKR | 296-4707-1-ND | Single 2-Input AND Gate 39 nO2s 2 
SN74AHCT16245DGGR| 296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DCKR | 296-4707-2-ND | Single 2-Input AND Gate 306.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR| 296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1GO8DRLR | 296-19593-1-ND| Single 2-Input AND Gate A2 35 24 
SN74AHCT16245DGVR| 296-4688-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 48-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO8DRLR_ | 296-19593-2-ND| Single 2-Input AND Gate NEW! OT-553 444.00/4,000 
SN74AHCT16245DL 296-4689-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive! 48-SSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. SO1-23-5 39 EE 
SN74AHCT16373DGGR| 296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-TSSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1G14DBVR | 296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74AHCT16373DGGR]| 296-4690-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ..... 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate. SOT 39 wey ee 
SN74AHCT16373DGVR| 296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-TVSOP 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCT16373DGVR| 296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .....48-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1G32DBVR_| 296-1115-1-ND | Single 2-Input OR Gat 39 10202 
SN74AHCT16373DL 296-4692-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 8-SSOP 1.50 1.20  .90 SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-2-ND | Single 2-Input OR Gat 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DGGR] 296-4693-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 48-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74AHCT1G32DCKR | 296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gat 39 732) 22 
SN74AHCT16374DGGR| 296-4693-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCT1G32DCKR | 296-4713-2-ND | Single 2-Input OR Gat 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DGVR) 296-4694-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo} 48-TVSOP 1.50 1.20 90 SN74AHCTIG86DBVR | 296-4714-1-ND | Single 2-Input Exclusi : 39 4.3222 
SN74AHCT16374DGVR] 296-4694-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 48-TVSOP 1560.00/2,000 SN74AHCTIG86DBVR_| 296-4714-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate . 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR_ | 296-4695-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-SSOP_ 1.50 1.20 90 (Continued) 
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BIE Digi-Key Price Each bls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AHCTIGS86DCKR | 296-4715-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate ie SN74ALS240ADWR ‘| 296-14724-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver 75 63 50 
SN74AHCT1G86DCKR | 296-4715-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 306.00/3,000 SN74ALS240ADWR 296-14724-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 666.00/2,000 
SN74AHCT1G125DBVR| 296-4708-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 39 32.22 SN74ALS240AN 296-14725-5-ND) Tri-State Octal Buffer/Drive: 20-Dip as) Aish Sit) 
SN74AHCT1G125DBVR] 296-4708-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 306.00/3,000 SN74ALS243ANSR | 296-13149-1-ND] Tri-State Quad Bus Transceiver. 14-SOP 3.83 3.06 2.38 
SN74AHCT1G125DCKR| 296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 393222 SN74ALS243ANSR__| 296-13149-2-ND| Tri-State Quad Bus Transceiver. 4336.00/2,000 
SN74AHCT1G125DCKR} 296-4709-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 306.00/3,000 SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. CP ey ee 
SN74AHCT1G125DRLR] 296-19379-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate AG 3726 SN74ALS244CDWR | 296-1124-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 92 69 52 
SN74AHCT1G125DRLR| 296-19379-2-ND} Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW! 476.00/4,000 SN74ALS244CDWR 296-1124-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 612.00/2,000 
SN74AHCT1G126DBVR| 296-4710-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat . SOT-23-5 39 202, 22. SN74ALS244CN 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 92 (690) 52) 
SN74AHCT1G126DBVR| 296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat . SOT-23-5 306.00/3,000 SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 96 72 54 
SN74AHCT1G126DCKR] 296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-SOT .39 ge ee SN74ALS245ADWR 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 96 72. 54 
SN74AHCT1G126DCKR| 296-4711-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 5-SOT 306.00/3,000 SN74ALS245ADWR | 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 638.00/2,000 
ALB Family SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1962) ead 
SN74ALB16244DGGR | 296-9764-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND| Tri-State Quad 2-1 Line Mux. 78 65 52 
SN74ALB16244DGGR | 296-9764-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5738.00/2,000 Sen ee arse ata Ae Me aa eee 
SN74ALB16244DGVR | 296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5.06 4.05 3.15 -14729-1-ND] 8-Bit Addressable Latch. i : ; 
SN74ALB16244DGVR | 296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5738.00/2,000 SN74ALS259DR 296-14729-2-ND) 8-Bit Addressable Latch. 2687.50/2,500 
SN74ALB16244DL 296-9766-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS273N 296-1493-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 75 «66350 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND) Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2869.00/1,000 UALS ee 7iaraae Reaister a 3.60 2.88 2.24 
SN74ALB16245DGGR | 296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 5.06 4.05 3.15 7 ) -13150-2- ri-State 8-Bit, Universal Shi 
SN74ALB16245DGGR | 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 5738.00/2,000 Storage Register. 4080.00/2,000 
SN74ALB16245DGVR_| 296-9768-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 5.06 4.05 3.15 SN74ALS373ADWR | 296-14735-1-ND] Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 84 70 56 
SN74ALB16245DGVR | 296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 5738.00/2,000 SN74ALS373ADWR =| 296-14735-2-ND} Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 744.00/2,000 
SN74ALB16245DLR | 296-9769-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 5.06 4.05 3.15 SN74ALS373AN 296-1496-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 84-7056 
SN74ALB16245DLR__ | 296-9769-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 2869.00/1,000 SN74ALS374ADWR | 296-1128-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 92 69 52 
ALS Family SN74ALS374ADWR — | 296-1128-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 612.00/2,000 
SN65ALS176D 206-9698-5-ND | Differential Bus Transceiver . 175 140 1.05 Shee Peg ceeatog 'i-State Octal D-Type Flip-Flop Dip ae 
. 7 : SN74ALS520N 296-14739-5-ND| 8-Bit Identity Comparato 20-Dip 141 1.18 94 
SN65ALS176DR 296-14637-1-ND| Differential Bus Transceiver .. id ae) Nes) SN74ALS521NSR 96-13151-1-ND| 8-Bit Identity Comparato 20-SOP 138 10 33 
SN65ALS176DR 296-14637-2-ND| Differential Bus Transceive 2240.00/2,500 SN74ALSSSINSR Bee eet -a-BitldanthG , S0SOF Me ERC 
SN65ALS180DR 296-14638-1-ND| Differential Driver and Receiver Pair 2.38 190 1.43 ee Pl identity Lomparatol " pale 
SN65ALS180DR 296-14638-2-ND| Differential Driver and Receiver Pair 3040.00/2,500 SN74ALS534ADWR | 296-14740-1-ND} Tri-State Octal D-Type Flip-Flop O-SOIG 2.03 1.62 1.22 
SNOSALSS44NSR 996-15214-1-NDI Di - - SN74ALS534ADWR | 296-14740-2-ND] Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 2106.00/2,000 
- -1- ifferential Interface LD Driver 3.60 288 2.24 - i 
: : SN74ALS540DWR 296-14741-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Drive 0-SOIC 1.70 1.36 1.02 
SN65ALS544NSR 296-15214-2-ND| Differential Interface LD Driver 4080.00/2,000 SN74ALS540DWR 996-14741-2-ND| Tris 7 
SNGSALS1176DR —_| 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver . 3.94 3.15 245 SISTA) TriState Octal Buffer/Drive 6A16:00/2,000. 
SNGSALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver 5512.50/2,500 SN74ALS540-1NSR | 296-13152-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 5.27 4.22 3.28 
SN74ALSOOAD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 60. 45. 3A SN74ALS540-1NSR | 296-13152-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Line Drive 6248.00/2,000 
Sa : SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 111 9374 
SAAS DER [BeeeSceest ae) Cua 2 input MAND Gate. 8 aateD OR SN74ALS541DWR | 296-14742-1-ND| Tri-State Octal Butfer/Line Drive 111 9374 
SN74ALSO0ADR 296-1477-1-ND | Quad 2 Input NAND Gate. @ ds SN74ALS541DWR 296-14742-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive! 984.00/2,000 
SN74ALSOOADR 296-1477-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 487.50/2,500 SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 111 ~=6.93—S74 
SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 66 50 38 SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 1.11 93 74 
5001-24 z SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 984.00/2,000 
ae treeae Beceem) cued te ee ay SN74ALS573CDW | 296-1129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 92 69 52 
SN74ALSO2ADR 296-14705-2-ND| Quad 2-Input NOR Gate ~~ 487.50/2,500 SN74ALS573CDWR 296-1129-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 92 169) 7:52. 
SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 62 AT ; 35 SN74ALS573CDWR 296-1129-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latc! 612.00/2,000 
SN74ALS04BD 296-1122-5-ND | Hex Inverter... 60 45 34 SN74ALS573CN 296-1502-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latc! 92 169) 52 
SN74ALSO4BDBR 96-5004-1-ND | Hex Inverte 60. 45.34 SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 92 69 52 
SN74ALSO4BDBR 296-5004-2-ND | Hex Invert 400.00/2.000 SN74ALS574BDWR | 296-14745-1-ND] Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 92 69 52 
SN7AALSO4BDR Sa OeINGA| ex Inverts eee SN74ALS574BDWR _ | 296-14745-2-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 612.00/2,000 
SN74ALSO4BDR 296-1122-2-ND | Hex Inverter... 487.50/2,500 SN74ALS574BN 296-1504-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop LG Ee 
SN74ALS04BN 296-1481-5-ND | Hex Inverter... (62m AT OD) SN74ALS580BNSR 296-13154-1-ND] Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74ALSO5ADR 296-14707-1-ND| Hex Inverte 60. 45 34 Latch .... 2.34 1.88 1.46 
SN74ALSO5ADR 296-14707-2-ND| Hex Inverte 487.50/2,500 SN74ALS580BNSR 296-13154-2-ND] Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74ALSO5AN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with OC ey as Latch .... 2652.00/2,000 
SN74ALS08D 296-1123-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 60 45 34 SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver 3.51 281 2.19 
SN74ALSO8DR 296-1123-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 60 45 34 SN74ALS641A-1DW | 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 317 254 1.98 
SN74ALS08DR 296-1123-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 487.50/2,500 SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Outpu 2.61 2.09 1.63 
SN74ALSO8N 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 62 47) 35 SN74ALS652ANT 296-14747-5-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 497 3.98 3.10 
SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND| Triple 3-Input NAND Gate. 60 45 34 SN74ALS688N 296-14748-5-ND| 8-Bit Identity Comparator 439 3.51 2.73 
SN74ALS10ADR 296-14712-2-ND| Triple 3-Input NAND Gate. 487.50/2,500 SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND| Dual 4-Bit D-Type Flip-Flop 275 220 171 
SN74ALS11ADR 296-14713-1-ND| Triple 3-Input AND Gate 80.60 45 SN74ALS996DWR 296-5098-1-ND | 8-Bit READ-BACK Latch. 9.66 7.73 6.53 
SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND| Triple 3-Input AND Gate 650.00/2,500 SN74ALS996DWR 296-5098-2-ND | 8-Bit READ-BACK Latch. 12076.00/2,000 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 80 60 45 SN74ALS996NT 296-1507-5-ND | 8-Bit READ-BACK Latch. 966 7.73 653 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 650.00/2,500 SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND| Hex Inverting Buffer... 96.80 64 
SN74ALS27ADR 296-14731-1-ND| Triple 3-Input NOR Gate 88 66 ~=—50 SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND| Hex Inverting Buffer... 1040.00/2,500 
SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND| Triple 3-Input NOR Gate 747.50/2,500 SN74ALS1005NSR 296-13146-1-ND| Hex Inverting Buffer with OC Outputs 138 110 .83 
SN74ALS30AN 296-1494-5-ND | 8-Input NAND Gate... 58 4433 SN74ALS1005NSR — | 296-13146-2-ND] Hex Inverting Buffer with OC Outputs 1508.00/2,000 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 60 45 34 SN74ALS1034D 296-5007-5-ND | Hex Non-Inverting Driver i153) G1l22\8 792 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 487.50/2,500 SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND| Hex Non-Inverting Buffer 96 80 64 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 60 45 34 SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND| Hex Non-Inverting Buffe 1040.00/2,500 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND| Quad 2-Input NAND Buffe 60 45 34 SN74ALS29827NT | 296-14732-5-ND| Tri-State 10-Bit Buffer... 5.20 416 3.24 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND| Quad 2-Input NAND Buffe 487.50/2,500 SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND| Quad Interface Bus Transceiver 437 350 2.72 
iene eat ean Dual D-Type Flip-Flop... eo oh a SN75ALS057DWR 296-12932-2-ND) Quad Interface Bus Transceiver 4948.00/2,000 
2 Bile : . : SN75ALS057N 296-9927-5-ND | Quad Interface Bus Transceiver 4.37 3.50 2.72 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND i 585.00/2,500 SN75ALSO85DW 296-12933-5-ND| Dual Channel Driver/Receiver 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND_| Dual D-Type Flip-Flop. 72 54 At SN75ALSOB5NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver 9.50 7.60 6.42 
SN74ALS86DR 296-14751-1-ND| Quad 2-Input Exclusive OR Gat 14-S0IC 55 ASB SN75ALS160DW 96-9932-5-ND | Octal Bus Transceiver 238 190 143 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND) Quad 2-Input Exclusive OR Gat 14-SOIC 367.50/2,500 SN75ALS161N 96-9933-5-ND | Octal Bus Transceiver 560 448 378 
i | Eepelaecee debe B82 | swsustzow _|20508-5_|oc s esbe nat 2 
yee 2.01; : & ; : ; SN75ALS162DWR 296-14963-1-ND] Octal Bus Transceiver 470 3.77 2.93 
SN74ALS13BADR ___ [EESGRUNATESZAND| 3-8 Line Decoder/Damux. ees Gano SN75ALS162DWR | 296-14963-2-ND| Octal Bus Transceiver... 5330.00/2,000 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. 6-Dip 80 60 45 1 ean 
SN75ALS163DWR 296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceiver. 5.30 424 3.58 
SN74ALS139DR 296-14715-1-ND) Dual 2-4 Decoder/Demux. 16-SOIC 886680 SN75ALS163DWR _| 296-9935-2-ND | Octal Interface Bus Transceiv 6626.00/2,000 
SN74ALS139DR 296-14715-2-ND| Dual 2-4 Decoder/Demux. 16-SOIC 715.00/2,500 es sete / : a 
SN74ALS139N 96-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 6-Dip 88 66 50 SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver. §.52 442 3.73 
= 4 ard ‘ ; i i SN75ALS171ADW 296-9937-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver. S524 4S 
awe iOR oan rors ea ea aD ee SN75ALS171DWR | 296-9938-1-ND | Triple Differential Bus Transceiver. 5.14 412 3.47 
w Lad ees - ‘ : SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceiver. 6426.00/2,000 
SARL Beebe] usd 3-088 Data Selector Mux 8 Pre zal SN75ALS172ADW | 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Drive 3.26 261 2.03 
44719-5- cae Dl a SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Drive 3.26 2.61 2.08 
SN74ALS157AN 296-14719-5-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 6-Dip 75 63 50 ! rene : 
SN74ALS158NSR 296-13147-1-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-SOP_ 2.13 1.70 1.28 Seo Fe Gad pear ie Toa an ao nee 
SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/M 16-SOP 2340.00/2,000 9952-5: uad Differential Line Driver. : : : 
SN7AALSIBIBN 996-1487-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Coun ieDip 98 Ee SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receiver. 286 229 178 
SN74ALS163BN 296-1488-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counte 6-Di Ws op SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receiver. 286 2.29 1.78 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 6-SSOP 3.04 243 1.89 SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND_| Quad Differential Line Receiver. 3238.00/2,000 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 6-SSOP 3622.00/2,000 SN75ALS176AD 296-9955-5-ND | Differential Bus Transceive 175° 140 1.05 
SN74ALS169BNSR | 296-13148-1-NDJ 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte 16-SOP 1.05 88 70 SN75ALS176ADR 296-14964-1-ND) Differential Bus Transceiver 175 1.40 1.05 
SN74ALS169BNSR 296-13148-2-ND| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte: 984.00/2,000 SN75ALS176ADR 296-14964-2-ND| Differential Bus Transceivet 2240.00/2,500 
SN74ALS175DR 296-14721-1-ND| Quad D-Type Flip-Flop... 88 66 50 SN75ALS176BD 296-9956-5-ND | Differential Bus Transceivel C5 al 400 105 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND| Quad D-Type Flip-Flop... 715.00/2,500 SN75ALS176BDR 296-14965-1-ND| Differential Bus Transceiver ... 1.20 1.00 .80 
SN74ALS193AN 296-14722-5-ND| 4-Bit Sync. Binary Counte (53 120 G2 (Continued) 
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LEE Digi-Key Price Each 1blb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75ALS176BDR 296-14965-2-ND) Differential Bus Transceiver . .8-SOIC 1300.00/2,500 SN74ALVC125D 296-1510-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 52-39) 30. 
SN75ALS176BP 296-9957-5-ND | Differential Bus Transceiver . 8-Dip 155 1.24 93 SN74ALVC125DR 296-1510-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . we |: 0) 
SN75ALS176D 296-9958-5-ND | Differential Bus Transceiver . Ties akeey GR SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 422.50/2,500 
SN75ALS176DR 296-14966-1-ND) Differential Bus Transceiver . 155 1.24 93 SN74ALVC125DGVR ‘| 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . ey sh) st) 
SN75ALS176DR 296-14966-2-ND| Differential Bus Transceiver .. 1985.00/2,500 SN74ALVC125DGVR 296-5113-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 
SN75ALS176P 296-9959-5-ND | Differential Bus Transceiver . 155 1.24 93 SN74ALVC125NSR 296-5114-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . S20. 
SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 1.23 SN74ALVC125NSR 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 
SN75ALS180DR 296-14967-1-ND) Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 1.23 SN74ALVC125PWR 296-5115-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . b02 09) 30) 
SN75ALS180DR 296-14967-2-ND) Differential Driver/Receiver Pail 2625.00/2,500 SN74ALVC125PWR 296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 
SN75ALS180N 296-9961-5-ND_| Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 1.23 SN74ALVC126DGVR__| 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 64 48 36 
SN75ALS181N 296-9962-5-ND | Differential Driver/Receiver Pair ez) att) 1185) SN74ALVC126DGVR 296-5116-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 426.00/2,000 
SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.25 1.80 1.35 SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 62 3930 
SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pail 2340.00/2,000 SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 422.50/2,500 
SN75ALS191D 296-9964-5-ND | Dual Differential Line Driver. 1.25 1.00 75 SN74ALVC126NSR 296-12859-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . Gy ts 
SN75ALS191P 296-9965-5-ND | Dual Differential Line Driver. 25) LOO S75 SN74ALVC126NSR 296-12859-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 
SN75ALS191PSR 296-13318-1-ND/ Dual Differential Line Driver. 1.25 1.00 75 SN74ALVC126PWR 296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . EDe 39 30 
SN75ALS191PSR 296-13318-2-ND) Dual Differential Line Driver. 1300.00/2,000 SN74ALVC126PWR 296-5118-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 
SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Driver. 80 60 45 SN74ALVC244DGVR ‘| 296-12862-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Drivel 96.72 54 
SN75ALS192DR 296-14968-1-ND| Quad Differential Line Driver 80 60 45 SN74ALVC244DGVR | 296-12862-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drivel 638.00/2,000 
SN75ALS192DR 296-14968-2-ND| Quad Differential Line Driver 650.00/2,500 SN74ALVC244DWR 296-5135-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42.32 
SN75ALS192N 296-15071-5-ND| Quad Differential Line Driver. 80 60 45 SN74ALVC244DWR 296-5135-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 
SN75ALS193D 296-9967-5-ND | Quad Differential Line Receiver 88 66 50 SN74ALVC244IPWREP | 296-19504-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 252 2.02) 1.67 
SN75ALS193N 296-9968-5-ND | Quad Differential Line Receiver. 88 66 50 SN74ALVC2441PWREP | 296-19504-2-ND} Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-TSSOP 2856.00/2,000 
SN75ALS194DR 296-14969-1-ND| Quad Differential Line Driver 1.26 1.05 84 SN74ALVC244NSR 296-12863-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOP 56 42 32 
SN75ALS194DR 296-14969-2-ND| Quad Differential Line Driver 1365.00/2,500 SN74ALVC244NSR 296-12863-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-SOP 372.00/2,000 
SN75ALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver 1.26 1.05 84 SN74ALVC245DGVR | 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. i 
SN75ALS195N 296-9970-5-ND | Quad Differential Line Receiver. Tie ale hh SN74ALVC245DGVR 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 666.00/2,000 
SN75ALS197D 296-9971-5-ND | Quad Differential Line Receiver 60 45 34 SN74ALVC245DWR 296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 56 42 .32 
SN75ALS197DR 296-14970-1-ND| Quad Differential Line Receiver. 60 45 34 SN74ALVC245DWR 296-5138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 372.00/2,000 
SN75ALS197DR 296-14970-2-ND| Quad Differential Line Receiver. 487.50/2,500 SN74ALVC245PWR 296-9774-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 56.42 
SN75ALS197N 296-9972-5-ND | Quad Differential Line Receiver 60 or o4 SN74ALVC245PWR 296-9774-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 372.00/2,000 
SN75ALS197NSR 296-13319-1-ND] Tri-State Quad Differential Line Receiver. 60 A534 SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN75ALS197NSR 296-13319-2-ND) Tri-State Quad Differential Line Receiver. 400.00/2,000 SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN75ALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver..... 1.26 1.05 .84 SN74ALVC16244ADL | 296-5124-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN75ALS1177N 296-9929-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receive! 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16244AGQLR | 296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 188 ASO tas 
SN75ALS1177NSR 296-9930-1-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver... 405 3.24 2.52 SN74ALVC16244AGQLR | 296-9772-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 975.00/1,000 
SN75ALS1177NSR 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver... 4590.00/2,000 SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver ee 0. 7 
SN75ALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver... 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 1300.00/2,000 
SN75ALS1178NSR 296-12185-1-ND) Tri-State Dual Differential Driver/Receiver... 4.05 3.24 2.52 SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver (e255 C0) 75 
SN75ALS1178NSR 296-12185-2-ND| Tri-State Dual Differential Driver/Receiver... 4590.00/2,000 SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 1300.00/2,000 
ALVC Family SN74ALVC16334DL 296-1515-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 125 A000 Er5 
74ALVG164245GRDR | 296-16868-1-ND] Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver... POmmtoommramy | SNTAALVCIGES4DGGR Peo So ging) Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver SUT a et a 
74ALVC164245GRDR_ | 296-16868-2-ND| Tr-St. 16-Bit Level Shifting Transceive 1248,00/1,000 SN74ALVCI6834DGGR HESGgISceeuem) -State 18-Bit Universal Bus Driver cease 
74ALVC164245ZRDR | 296-16869-1-ND| Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceive 160 128 96 SN74ALVC16834DGVR | 206-12860-1-ND) Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver eS oe 
74ALVC164245ZRDR | 296-16869-2-ND| Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver 832.00/1,000 SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-2-ND| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 4642.00/2,000 
CALVC164245IDGGREP| 296-19491-1-ND] Tri-State 16-Bit, Noninverting Bus , SN74ALVC16834DL 296-1516-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 410 3.28 2.55 
Transceiver NE! 3.04 243 1.89 SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 540 4.32 3.65 
; F SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 3375.00/1,000 
GALVETE42451DGGREP RG Saceahg| 17 Slate 16 Bit Noninverting Bus aeeemnara SN74ALVC16B35DGGR | 296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.00 160 ‘1.20 
CALVC1642451DLREP. | 296-18092-1-ND| Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver...48-SSOP 3.04 2.43 1.89 SN74ALVC16B35DGGR [29bTTS/-2:NDA| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2080.00/2,000 
CALVC164245IDLREP | 296-18092-2-ND] Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver... 48-SSOP 1721.00/1,000 SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.00 1.60 1.20 
CALVC164245MDGGREP | 296-19492-1-ND] Tri-State 16-Bit, Noninverting Bus SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2080.00/2,000 
Transceiver NEW! 48-TSSOP 5.04 4.04 3.41 SN74ALVC16835DL 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.00 1.60 1.20 
7 ¥ 7 SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 3.71 297 2.31 
GALVGTBIRASMDGGREP Sale aagaag) (State 16-t, Noninvarting Bus pence SN74ALVC1623340GGR | 296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVCOODGVR 296-5100-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 48° °«236~~(27 SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 3.71 297 2.31 
SN74ALVCOODGVR | 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 320.00/2,000 SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 45. 36~«27 SN74ALVC162334DL | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver on a AA 
SN74ALVC162334DLR | 296-1511-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver h nO Tame: 
Se ilvocer §=— ese eiNa| oad ae MAND ale. ee SN74ALVC162334DLR | 296-1511-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 2104.00/1,000 
SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-1-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Drivel 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCOOPWR | 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 45.36. «27 SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-2-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver.... 80-TVSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVCOOPWR —_| 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN74ALVC162834DL | 296-1512-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 281 2.25 1.75 
SN74ALVCO4D 296-1508-5-ND | Hex Inverter i 36 7 SN74ALVC162834DLR | 296-1512-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2 ec 2omeiero, 
SN74ALVCO4DGVR 296-5105-1-ND | Hex Inverter. 48 36027 SN74ALVC162834DLR | 296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1594.00/1,000 
SN74ALVCo4DGVR | 296-5105-2-ND | Hex Inverter .  320.00/2,000 SN74ALVC162834GR | 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 281 225 1.75 
SN74ALVCO4DR 996-14780-1-ND| Hex Inverter 45° «36~~«O27 SN74ALVC162834GR | 296-5126-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 3188.00/2,000 
SN74ALVCOADR 296-14780-2-ND| Hex Inverte 305.00/2,500 SN74ALVC162834VR | 296-5127-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 281 225 1.75 
SN74ALVCO4PWR 996-5106-1-ND | Hex Invertel rT 36 3 7 SN74ALVC162834VR | 296-5127-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4PWR 996-5106-2-ND | Hex Inverte! s 252.00/2 000 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1.38 1.10 .83 
SN74ALVCO4RGYR | 296-13917-1-ND| Hex Inverte 56 42. 32 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1430.00/2,000 
SN74ALVCO4RGYR | 296-13017-2-ND| Hex Inverter. 186.00/1,000 SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1.38 1.10.83 
SN74ALVCOBDGVR | 296-5107-1-ND. | Quad 2-Input AND Gate 48° «236~~«O7 SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DGVR 296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 320.00/2,000 SN74ALVC162835DL | 296-1513-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1.38 110 .83 
SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Q a P oe SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3.71 297 2.31 
uad 2-Input AND Gate 45 FObIy 220) 7 SEE 3 
SN74ALVCO8DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 305.00/2,500 SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-2-ND Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate AS 36 27 SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver Ol 297) 2:31 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
: SN74ALVC162836DL | 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOBRGYR = 20S gta TEg AND) Quad 2-Input AND Gate Be peng SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver 150 120 90 
SN74ALVCO8RGYR 296-13918-2-ND) Quad 2-Input AND Gate ... 213.00/1,000 - ~ - —— - = = 
SN74ALVC10D 296-1509-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. A5 36 (27 SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-2-ND Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver . : 1560.00/2,000 
SN74ALVC10DR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. ‘5 36 27 SN74ALVC164245DL =| 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver-..... ASO 1:20) 290) 
SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 305.00/2,500 SN74ALVC164245DLR | 296-14781-1-ND} Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 150 1.20 .90 
: . SN74ALVC164245DLR | 296-14781-2-ND} Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver-..... 780.00/1,000 
SN7AALVCIODGVR PERS aIegOg! Triple 3-Input NAND Gate. a ae eel SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 297 238 | 1.85 
SN74ALVC10DGVR 296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 320.00/2,000 5 aT r = ' = 
SN74ALVC10NSR 296-5111-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. AS 36 OT SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1683.00/1,000 
SN74ALVC1ONSR | 296-5111-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC164245KR | 296-15395-1-ND| Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC1OPWR 296-5112-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 45 36 4 7 SN74ALVC164245KR | 296-15395-2-ND| Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver ... 48-VFBGA 1170.00/1,000 
; - = 7 5 SN74ALVCF162834GR | 296-13628-1-ND} Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC10PWR 296-5112-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 252.00/2,000 Universal Bus Driver 56-TSSOP 1.75 140 1.05 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertet 64 48 36 7 Saini = = = 
SN74ALVC14DGVR | 296-5119-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 426.00/2,000 SN74ALVCFI628346R [ZSCAISOCe Sub) Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 45 36 | 27 Universal Bus Driver.... cla teetaeale oe 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 305.00/2,500 SN74ALVCFIG2834LR | SCALSCEI AUD) Tri-State, 3.3\, CMOS 18-Bi 
a Universal Bus Driver... ...56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. A5 36.27 SN74ALVCF162834LR | 296-13629-2-ND| Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14PWR 296-5121-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 Universal Bus Driver 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74ALVC32DGVR 296-5139-1-ND | Quad 2-Input OR Gate.. A5 36.27 ; we — aoa 
SN74ALVC32DGVR ‘| 296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 252.00/2,000 SN74ALVCF162834VR | 296-13630-1-ND) Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate... 45 38) 27 Universal Bus Driver......... 56-TVSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 305.00/2,500 SN74ALVGFIG2834VR [ESGalsoSU Nh) Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
ui lay | Universal Bus Driver.... 56-TVSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gat A5 36.27 SN74ALVCF162835GR | 296-13607-1-ND| Tri-State. 3.3V CMOS 18-Bit 
SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 252.00/2,000 Sy ra U laa RAEI ! a-Tssop MOCoEET COTS 
SN74ALVC32PWR 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 45 36 «27 IVE ESOL BUS i veleas 56 : : 
SN74ALVC32PWR 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 14-TSSOP 252.00/2,000 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 631 


wy TEXAS INSTRUMENTS __ DIGITAL LOGIC (Continued) 


Te Digi-Key Price Each mi Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCF162835GR | 296-13607-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit SN74ALVCH16270DLR |296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Universal Bus Driver. 2340.00/2,000 Bus Exchanger. ..56-SSOP 1.75 140 1.05 
SN74ALVCF162835LR | 296-13608-1-ND Whee Seated eae tan nis SN74ALVCH16270DLR | 296-5201-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
EMI EL Sat BUS I TVEL cee : 3 3 Bus Exchanger. -56-SSOP 910.00/1,000 
SNZAALNCFI62B3SLR | gist) 11 State, 33V CMOS Teel aFooar 00 SN74ALVCH16271DGGR | 296-5202-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
= a Bus Exchanger. 56-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
SN7AALVCEI62B3SVR, Ege alata) (1 State, 33 CMS Tet eerie SN74ALVCH16271DGGR |296-5202-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
‘ 40_R} js > ‘ Bus Exchanger. 4360.00/2,000 
SN74ALVCF162835VR | 296-13609-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
Ndi Bid Dies Paneon SN74ALVCH162710L | 296-5203-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
: Bus Exchanger. 3.85 3.08 2.40 
ALVCH Family ‘i : 
SN74ALVCH16282DBBR | 296-5210-1-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered 
74ALVCH16244GRDR_ | 296-16870-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 240 192 1.44 Bus Exchanger 750 6.00 5.07 
74ALVCH16244GRDR_ | 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1248.00/1,000 - on 
74ALVCH16244ZRDR | 296-16871-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 160 128 | 96 SN7AALVCHI62820BBR | 2ObsSZ 0b eae onan 
74ALVCH16244ZRDR_ | 296-16871-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 832.00/1,000 ‘ gears ae ee 
74ALVCH16245GRDR_ | 296-16872-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 240 1.92 1.44 e aAlvGitesabecn Te Lida tae ae re Ea pp teers 
& 9. =! Bj A - ag oo ri-state 16-Bit Universal Bus Driver F 7 
eee ee eGR eee coe eg y).Siate 16-BIt Bus Transcelve Fr ae SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 371 2.97 2.31 
74ALVCH16245ZRDR_ | 296-16873-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 832.00/1,000 SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
74ALVCH16373GRDR_ | 296-16874-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 371 297 2.31 
D-Type Latch 240 192 1.44 SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver S71 2097 231 
T4ALVCH16373GRDR_ | 296-16874-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver 4208.00/2,000 
D-Type Latch 1248.00/1,000 SN74ALVCH16344DLR |296-5223-1-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Driver. 371 207 231 
74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16344DLR | 296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver.... 2104.00/1,000 
D-Type Late! 160 1.28 96 SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latc 1.25 1.00 75 
74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-2-ND | Tri-State 16-Bi SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1300.00/2,000 
D-Type Latch 832.00/1,000 SN74ALVCH16373DL | 296-5225-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 4.25 1.00 75 
74ALVCH32973ZKER | 296-18282-1-ND AG ar Bus Transceiver and Transparent Bee cerry ean SN74ALVCH16373DLR | 296-14784-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1:25 eed OO) 
“Type Late : 702. SN74ALVCH16373DLR | 296-14784-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 650.00/1,000 
T4ALVCH329732KER | 296-18282-2-ND ee Aig ONT a0 SN74ALVCH16373KR | 296-9776-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 2.05 1.64 1.23 
CALVCH16245IDLREP_| 296-19493-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW. BAECS) | ee eee ora [BEE CEERET toeceiect ona Arenas 
CALVCH16245IDLREP | 296-19493-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW!... 5888.00/1,000 elenen . SSE c Ge cece ; ae 
SN74ALVCHDAADGVA ESSE OEREIEN OM Tr-State Octal Buttor/Driver. me es ao SN74ALVCH16374DGGR |296-1144-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1300.00/2,000 
SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.250 1.00.75 
SN74ALVCH244DW | 296-1517-5-ND Tri-State Octal Butfer/Driver. 60 45 34 SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH244DWR __| 296-1517-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60.45 34 SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 650.00/1,000 
SN74ALVCH244DWR | 296-1517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 SN74ALVCH16374KR | 296-9777-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-1-ND Tri-State Octal Butfer/Driver. 60 45 34 SN74ALVCH16374KR_|296-9777-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1040.00/1,000 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-2-ND Tri-State Octal Butfer/Driver. 400.00/2,000 SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-1-ND Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH245DGVR_ | 296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 90 ey {i Bus Exchanger. 1.38 1.10 .83 
SN74ALVCH245DGVR_ | 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 798.00/2,000 SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-2-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH245DWR_ | 296-6277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 80 -60 45 Bus Exchanger. 1430.00/2,000 
SN74ALVCH245DWR_ | 296-6277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74ALVCH16409DL_ | 296-5228-5-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH245PWR_ | 296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 Bus Exchanger. me 1.38 140 .83 
See voLarepera [Benen ee inert eioh SN74ALVCHT6500DGGR |296-5229-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 138 110 83 
SNTHALVOHSTSDGVR. | 296-6285-2-ND_|Ti-Sate Octal Transp. $86.002000 | Suranivertosoonun |296-s2a0-1.ND [TiS 18-81 Un us Tansceher.-S6SS0P 198 110.83 
SN74ALVCH373DWR | 296-6284-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 60 45 : aby A i ; : 
SN74ALVCH373DWR | 296-6284-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 715.00/1,000 
SN74ALVCH373GQNR | 296-15400-1-ND TriState Octal Transp, D.ype late 114. 95 76 SN74ALVCH16501DGGR |296-1145-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.38 110 83 
SN74ALVCH373GQNR_ | 296-15400-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 505.00/1,000 SN74ALVCH16501DGGR | 296-1145-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1430.00/2,000 
SN74ALVCH373PWR | 296-6285-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch $0 60. 45 SN74ALVCH16501DL | 296-5231-5-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 138 110 83 
SN74ALVCH373PWR_ | 296-6285-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ALVCH16501KR_~ | 296-9778-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivet 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVCH374PWR _ | 296-12462-1-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triqgered SN74ALVCH16501KR = | 296-9778-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 1170.00/1,000 
ige-Trigg 
D-Type Flip-Flop... 20-TSSOP = 926s SN74ALVCH16524DGGR | 296-5232-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH374PWR | 296-12462-2-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered Bus Transceiver... 8.00 6.40 5.40 
D-Type Flip-Flop .... 20-TSSOP 612.00/2,000 SN74ALVCH16524DGGR | 296-5232-2-ND Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 100 75 Bus Transceiver... ee 10000.00/2,000 
SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1300.00/2,000 SN74ALVCH16524DL | 296-12870-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 8.00 6.40 5.40 
SN74ALVCH16240DL_ | 296-5186-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 25) 51100) ns SN74ALVCH16525DL | 296-12871-5-ND J Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 100 75 Bus Transceiver... 1.88 150 113 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND_|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 650.00/1,000 SNT4ALVCHI6525066R |296-5033-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered 
SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 100 75 Bus Transceiver 488 150 1.43 
SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1300.00/2,000 ere ef i : : i 
SN74ALVCH162440GVR | 296-5187-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 1.00 75 SN74ALVCHIGS25DGGR (eC Sane Te Panoaricnn 
SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1300.00/2,000 Y os : eda 
SN74ALVCH16244DL_ | 296-5188-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 100 75 SN74ALVCH16543DGGR | 296-5236-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 7.25 1.00 is SN74ALVCH16543DGGR | 296-5236-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 650.00/1,000 SN74ALVCH16543DL | 296-5237-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..... 163 1.30 98 
SN74ALVCH16244KR_ | 296-5189-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 41.88 1.50 1.13 SN74ALVCH16543DLR | 296-14785-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...... 1.63 130 .98 
SN74ALVCH16244KR_ | 296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 975.00/1,000 SN74ALVCH16543DLR | 296-14785-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 845.00/1,000 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 1.25 1.00.75 SN74ALVCH16600DGGR | 296-5238-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 484 3.87 3.01 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 7300.00/2,000 SN74ALVCH16600DGGR | 296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 5482.00/2,000 
SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 125) L008 75 SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver.......56-SSOP 4.84 3.87 3.01 
SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1300.00/2,000 SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 2741.00/1,000 
SN74ALVCH16245DL__ | 296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 125° 1.00.75 SN74ALVCH16601DGGR | 296-1146-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 163 1.30 .98 
SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1.25 1.00 __.75 SN74ALVCH16601DGGR | 296-1146-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 1690.00/2,000 
STV COEER ERERER EINEM Tice cen co nonce 138 aU H000, | SN74ALVCHT6601DL_]296-5240-5-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 163 130 98 
SN74ALVGHIG245KR [SCRE SHPORTHMTH-Stute 16-Bit Bus Transceiver A RAMIALMED SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.63 130 .98 
SN74ALVCH62600G6R | 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch. 125 100° 75 SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 845.00/1,000 
SN74ALVCH162600GGR | 296-1140-2-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 1300.00/2,000 SN7AALVCHIGEABDGGR PREC oeeegig team Ie St. 16-Bit Bus Transceiver/Register BS eA ites 
SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch 725 1.00 75 SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch. *~ 650.00/1,000 SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 213 1.70 1.28 
yp 1, 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 2210.00/2,000 
Bus Exchanger... ae 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN74ALVCH16646DL | 296-5244-5-ND_ | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register-.... 213° 1.70) 1.28 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registere SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...... 243 1.70 1.28 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 1820.00/2,000 SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 1105.00/1,000 
SN74ALVCH16269DL | 296-5199-5-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16721DGGR | 296-1147-1-ND Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .. 163 1.30 98 
Bus Exchanger......., 175 1.40 1.05 SN74ALVCH16721DGGR | 296-1147-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .. 1690.00/2,000 
SN74ALVCHI6269KR | 296-9775-1ND) | Tr-St. 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16721DGVR | 296-5245-1-ND_ | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 1.63 1.30 98 
sn7aaivonisosakr [REREEROM Te ce ee S6-VFBGA Soma Comal SN74ALVCH16721DGVR | 296-5245-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 1690.00/2,000 
Bus Exchanger 4999.00/1,000 SN74ALVCH16721DLR |296-5246-1-ND_| Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop ... 163 130 98 
SSenGAC = DLT RGA = SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .. 845.00/1,000 
SINCE Semi 175 140 105 |  SN74ALVCHi6820DGGR |296-5247-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/ 349 279 2.17 
SN74ALVCH16270DGGR | 296-5200-2-ND |Tri-State 12-24-Bit Registered ‘ ; : SN74ALVCH16820DGGR | 296-5247-2-ND_| Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F 3952.00/2,000 
Bus Exchanger... 4820.00/2,000 SN74ALVCH16820DLR |296-5248-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F 349 279 217 
SN74ALVCH16270DL | 296-5201-5-ND Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16820DLR |296-5248-2-ND_| Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F.......56-SSOP 1976.00/1,000 
Bus Exchanger. 1.75 140 1.05 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Tale Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 

SN74ALVCH16821DGGR | 296-5249-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162334DL | 296-5179-5-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4.05 3.24 2.52 
Flip-Flop . ‘es 3.49 2.79 217 SN74ALVCH162334GR | 296-5180-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4.05 3.24 2.52 

SN74ALVCH16821DGGR | 296-5249-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162334GR | 296-5180-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4590.00/2,000 
Flip-Flop .. ones 3952.00/2,000 SN74ALVCH162334VR | 296-12864-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4.05 3.24 2.52 

SN74ALVCH16821DL | 296-5250-5-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162334VR | 296-12864-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4590.00/2,000 
Flip-Flop . 3.49 2.79 217 SN74ALVCH162344DL | 296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125° 1.00 75 

SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125 100 75 
Flip-Flop . - 3.49 2.79 2.17 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 1300.00/2,000 

SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162344VR | 296-12865-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 125 1.00 75 
Flip-Flop .. 1976.00/1,000 SN74ALVCH162344VR | 296-12865-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 1300.00/2,000 

SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-1-ND | Tri-State 18 1.75 1.40 1.05 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 

SN74ALVCH16825DGGR | 296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 175 140 1.05 Latch... 48-TSSOP 1.25 1.00.75 

SN74ALVCH16825DGGR | 296-5252-2-ND J Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 1820.00/2,000 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-2-ND | Tri-State 16-1 

SN74ALVCH16825DL | 296-5253-5-ND J Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 1.75 140 1.05 Latch.... 48-TSSOP 1300.00/2,000 

SN74ALVCH16827DGGR | 296-5254-1-ND J Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 188 150 113 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 

SN74ALVCH16827DGGR | 296-5254-2-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 1950.00/2,000 Latch... 56-VFBGA 1.88 1.50 1.13 

SN74ALVCH16827DL | 296-5255-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 188 150 1.13 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-2-ND | Tri-State 16-1 

SN74ALVCH16831DBBR | 296-5256-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver. 5.80 4.64 3.92 Latch... 975.00/1,000 

SN74ALVCH16831DBBR | 296-5256-2-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver. 7250.00/2,000 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 

SN74ALVCH16832DGGR | 296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver. 580 464 3.92 Latch... 1.25 100 75 

SN74ALVCH16832DGGR | 296-5257-2-ND_| Tri-State 1-4 Address Register/Driver . 7250.00/2,000 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-2-ND | Tri-State 16-1 

SN74ALVCH16835DGGR | 296-1149-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 150 120 90 Latch... 650.00/1,000 

SN74ALVCH16835DGGR | 296-1149-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 1560.00/2,000 SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND | Tri-State 16-Bit D-lype Flip-Flop 125 100 75 

SN74ALVCH16835DGVR | 296-5258-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 150 120 90 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 

SN74ALVCH16835DGVR | 296-5258-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 1560.00/2,000 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1300.00/2,000 

SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .. 1.50 1.20.90 SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver. 213 1.70 1.28 

SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 780.00/1,000 SN74ALVCH162525GR | 296-5194-1-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceiver...56-TSSOP_ 2.13 1.70 1.28 

SN74ALVCH16835KR | 296-5260-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-VFBGA 2.48 198 1.49 SN74ALVCH162525GR | 296-5194-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver... 56-TSSOP 2210.00/2,000 

SN74ALVCH16835KR | 296-5260-2-ND J Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ...... 56-VFBGA 1287.00/1,000 SN74ALVCH162601DL | 296-5195-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 1.25 1.00 75 

SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 1.25 1.00 .75 
D-Type Late 56-TSSOP 4.50 3.60 2.80 SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver......56-SSOP 650.00/1,000 

SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceiver...56-TSSOP_ 1.25 1.00 _.75 
D-Type Latch... 5100.00/2,000 SN74ALVCH162601GR | 296-5196-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver... 56-TSSOP 1300.00/2,000 

SN74ALVCH16841DL | 296-6266-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 56-SSOP 315 252 1.96 
D-Type Late 371 297 231 SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .. 1785.00/1,000 

SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-1-ND | Tri-State 18-B 371 297 2.31 SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 315 252 1.96 

SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 4208.00/2,000 SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND_| Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .. 3570.00/2,000 

SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 371 297 231 SN74ALVCH162820DL | 296-5206-5-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 

SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 2104.00/1,000 with Dual Output. 175 1.40 1.05 

SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver wi SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
Parity-Generator/Checker dia 3.38 2.70 2.10 with Dual Output... 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 

SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with SN74ALVCH162820GR | 296-5207-2-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
Parity-Generator/Checke 3826.00/2,000 with Dual Output. 56-TSSOP 1820.00/2,000 

SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 56-SSOP 1.50 1.20 90 
12-Bit Universal Bus Driver 8.50 6.80 5.74 SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .. 56-SSOP 780.00/1,000 

SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162827GR | 296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 1.50 120 90 
12-Bit Universal Bus Driver 10626.00/2,000 SN74ALVCH162827GR | 296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .. 1560.00/2,000 

SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-1-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .. 1.50 1.20.90 
12-Bit Universal Bus Driver 850 680 5.74 SN74ALVCH162827VR | 296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driv 1560.00/2,000 

SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162830GR | 296-5211-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 2.00 1.60 1.20 
12-Bit Universal Bus Driver 10626.00/2,000 SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 2080.00/2,000 

SN74ALVCH16903DL | 296-12873-5-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162831GR | 296-5212-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver...80-TSSOP 5.84 4.68 3.95 
12-Bit Universal Bus Driver... a 8.50 6.80 5.74 SN74ALVCH162831GR | 296-5212-2-ND_| Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver ... 80-TSSOP 7300.00/2,000 

SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162832GR | 296-5213-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver...64-TSSOP 7.00 5.60 4.73 

SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 1430.00/2,000 SN74ALVCH162832GR | 296-5213-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver ...64-TSSOP 8750.00/2,000 

SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 150 120 90 SN74ALVCH162835DL | 296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-2-ND J Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 1560.00/2,000 SN74ALVCH162835GR | 296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.....56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74ALVCH16952DL _| 296-6273-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 138 140 83 SN74ALVCH162835GR | 296-5215-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .....56-TSSOP 2080.00/2,000 

SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver: 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 715.00/1,000 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ..... 56-TVSOP 2080.00/2,000 

SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 3.94 315 2.45 
D-Type Latch ss 259 2.07 1.61 SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3.94 315 2.45 

SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH162836GR | 296-5216-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 4462.00/2,000 
D-Type Latch = 2932.00/2,000 SN74ALVCH162836VR | 296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 3.94 3.15 2.45 

SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 4462.00/2,000 
D-Type Latch... ate 259 2.07 1.61 SN74ALVCH162841DL | 296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 

SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch... 2stSe ecOe 28, 
D-Type Latch... ee 2932.00/2,000 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 

SN74ALVCH16973DLR | 296-15399-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch 2131.70 1.28 
D-Type Latch .. 2.59 2.07 1.61 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 

SN74ALVCH16973DLR | 296-15399-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch 2210.00/2,000 
D-Type Latch... 1466.00/1,000 

SN74ALVCH32244KR | 296-6279-1-ND J Tri-State 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA 5.18 414 3.22 ALVCHG Family 

SN74ALVCH32244KR | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 2933.00/1,000 SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-1-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 

SN74ALVCH32245KR_| 296-6280-1-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver QG-LFBGA 5.18 414 3.22 Exchanger with Byté Mask... 80-TSSOP 9.00 7.20 6.08 

SN74ALVCH32245KR | 296-6280-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceive “96-LFBGA 2933.00/1,000 SN74ALVCHG1622806R | Z2bsGZECeaNO| Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 

SN74ALVCH32374KR | 296-6281-1-ND_| Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flo "O6-LFBGA 5.18 414 3.22 Exchanger with Byte MASK... aim HIN lay 

SN74ALVCH32374KR | 296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flo '96-LFBGA 2933,00/1,000 SN74ALVCHG162082GR | ZobaIZBZaa IGN) Tri-State 18-to-36-Bit 

SN74ALVCH32501KR | 296-6282-1-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver...... 114-BGA 8.80 7.04 5.94 Registered Bus Exchanger... B0-TVSOP BESOUa/e20IIbI08 

SN74ALVCH32501KR | 296-6282-2-ND_| Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver....... 114-BGA 5500.00/1,000 SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-2-ND | Tri-State 18-to-36-Bit 

SN74ALVCH32973KR | 296-15321-1-ND| 16-Bit Bus Transceiver/Transparent Registered Bus Exchanget...........--..--+ 80-TVSOP 11250.00/2,000 
D-Type Latch 96-LFBGA 5.18 4.14 3.22 ALVCHR Family 

SN74ALVCH32973KR | 296-15321-2-ND] 16-Bit Bus Transceiver/Transparent SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 1.20 1.00 80 
D-Type Latch. ; -S6-LFBGA 2939:0001,000) SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 1064.00/2,000 

SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver B-SSOP 1.25 1.00 __.75 SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1.20 1.00 80 

SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 650.00/1,000 SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 532.00/1,000 

SN74ALVCH162244GR | 296-5175-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver q250) 100N 75) SN74ALVCHR16269AGR | 296-1280-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVCH162244GR | 296-5175-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1300.00/2,000 Bus Exchanger. 56-TSSOP 188 150 1.13 

SN74ALVCH162260DL | 296-5176-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch. 138 1410 83 4280-24 im ~4-Bit Regi 

SN74ALVCH162260GR_| 296-1138-1-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.....56-TSSOP__ 1.38 110 83 eciaitaamaaa pinot inheoletered 4950.00/2,000 

SN74ALVCH162260GR | 296-1138-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.....56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVCH162268DL | 296-5177-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger. 188 150 1.13 
Bus Exchangev.... 138 110 83 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVCH162268GR | 296-5178-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger. 975.00/1,000 
Bus Exchanger... 1.38 1.10 88 SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVCH162268GR | 296-5178-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger. 188 150 113 
Bus Exchanger..... .. 56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVCH162268KR | 296-15396-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger. 1950.00/2,000 
Bus Exchangev.... . 56-VEBGA 2.25 1.80 1.35 SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 

SN74ALVCH162268KR | 296-15396-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus Exchanger. 790 632 5.34 
Bus Exchanger... .. 56-VFBGA 1170.00/1,000 (Continued) 
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SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND| Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244DL | 296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 140 88 
Bus Exchanger... 2 9876.00/2,000 SN74ALVTH162244GR | 296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 140 88 
SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1170.00/2,000 
Bus Exchanger 2 794 6.36 5.36 SN74ALVTH162244LR | 296-12879-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32 110 .88 
SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244LR_| 296-12879-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 585.00/1,000 
Bus Exchanger 4963.00/1,000 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TVSOP 1.50 1.20 90 
SN74ALVCHRIG6G01GR | 296-1150-1-ND | Tri-State 18-Bit Uni 5 188 150 1.13 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver...... 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ALVCHR16601GR | 296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 1950.00/2,000 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-1-ND| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 1.88 150 1.13 Bus Transceiver... 48-TSSOP 1.32 1.10 .88 
SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 975.00/1,000 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 1.88 150 1.13 Bus Transceiver... 48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ALVCHRIGGOIVR | 296-12878-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 1950.00/2,000 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR162245DL | 296-12875-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 1.20 1.00 .80 Bus Transceiver... 132 110 88 
SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 4.84 3.87 3.01 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
ALVCHS Family Bus Transceiver... 585.00/1,000 
74ALVCHS162830AGR | 296-17630-1-ND| Tri-State 1-2-Bit Address Driver.......... 80-TSSOP 5.00 4.00 3.38 SH7ARIVTHIB2245VR (gala) State 2.543. 16-8 eae 
74ALVCHS162830AGR | 296-17630-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 6250.00/2,000 BUS. TEATSEE NOT ort ae : : : 
SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Drive 405 324 2.52 SN74ALVTH162245VR | 296-13157-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv! 1560.00/2,000 
SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Drive 4590.00/2,000 SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 2.93 2.34 1.82 
ALVTH Family SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3316.00/2,000 
SN74ALVTH162827LR | 296-15401-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 293 234 1.82 
SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 1.32 110 88 SN74ALVTH162827LR_| 296-15401-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 1658.00/1,000 
SN74ALNTHIG240DLR | Peso eoogaNog| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.. 585.00/1,000 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-TVSOP 293 234 1.82 
SN74ALVTH16240GR | 296-6297-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP 132 110 88 SN74ALVTH162827VR |296-6304-2-ND | Tri-St 2.6V/3.3V, 20-Bit Butfer/Driver.. 56-TVSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16240GR | 296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP 1170.00/2,000 : ean ee 
SN74ALVTH16240VR__| 296-6298-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20 90 ALVTHR Family 
SN74ALVTH16240VR | 296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 7560.00/2,000 SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.....48-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244DL | 296-1519-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 132 110 88 SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr.....48-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 132 110 88 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.....56-VFBGA 2.48 1.98 1.54 
SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 585.00/1,000 SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr..... 56-VFBGA 1403.00/1,000 
SN74ALVTH16244GR _| 296-6299-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 1.32 110 88 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr.......48-SSOP__1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 1470.00/2,000 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.......48-SSOP 884.00/7,000 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 233 1.86 1.40 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr.....48-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 1209.00/1,000 SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.V, 16-Bit Bus Transovr.....48-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVTH16244VR | 296-6301-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 155 124 93 AS Family 
SN74ALVTH16244VR | 296-6301-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 1612.00/2,000 
SN74ALVTHT6245DLR | 296-13158-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr. 155 124 «93 Seaerne Fe eee ce Se aap aane 
SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr. 806.00/1,000 SNTAASOON pope e enn ico imsit NAND Ede airy oa aa 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.....48-TSSOP 1.55 1.24 93 SN 7AKGbODR SoG RSeINA Gud SIDSIENOR cas ‘sole ‘a9 dibs 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-2-ND) Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.....48-TSSOP 1612.00/2,000 ey ACTOR Soest NTA Quen ol P THOR ae, “SOIC Mmenozsorereon 
SN74ALVTH16245KR_| 296-18541-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.....56-VFBGA 6.00 4.80 4.05 vat ene ue 2 sours 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr..... 56-VFBGA 3750.00/1000 SN74AS02N 296-14789-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 1.29 1.08.86 
SN74ALVTH16245VR | 296-13160-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1.70 1.36 1.02 SN74AS04DR 296-14790-1-ND | Hex Inverter 96 72 Od 
SN74ALVTH16245VR_ | 296-13160-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr..... 48-TVSOP 1768.00/2,000 SN74AS04DR 296-14790-2-ND | Hex Inverter 780.00/2,500 
SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch......48-SSOP 1.32 110  .88 SN74AS04N 296-1522-5-ND | Hex Inverter 96 72 54 
SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ...... 48-SSOP 585.00/1,000 ea ener eee nae 15 Te 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch... 48-TSSOP 132 110 88 "6333-2: riple 3-Input NAND Ga 50/2, 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ....48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AS21NSR 296-13162-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 1144 95 76 
SN74ALVTH16373KR | 296-9782-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch....56-VFBGA 2.36 189 1.47 SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 1010.00/2,000 
SN74ALVTH16373KR | 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch .... 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74AS27D 296-6350-5-ND | Tri-State Triple Positive NOR Gate. 96 7254 
SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch....48-TVSOP 155 124 93 SN74AS32DR 296-6354-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 96.72 —54 
SN74ALVTH16373VR | 296-6307-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch .... 48-TVSOP 1612.00/2,000 SN74AS32DR 296-6354-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 780.00/2,500 
SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.......48-SSOP 132 110 88 SN74AS138N 296-14793-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 1.68 1.34 1.01 
SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.......48-SSOP 585.00/1,000 SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 1.68 1.34 1.01 
SN74ALVTH16374GR | 296-6309-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1.32 110 88 SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Muttiplexer 1742.00/2,000 
SN74ALVTH16374GR _| 296-6309-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.....48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AS194D 296-6341-5-ND_| 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 2.70 2.16 1.68 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-TypeF/F.....56-VFBGA 2.36 1.89 147 SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 2.70 2.16 1.68 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F..... 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74AS194DR 296-6341-2-ND_| 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 3780.00/2,500 
SN74ALVTH16374VR | 296-6311-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.....48-TVSOP 1.55 1.24 93 SN74AS253AD 296-11843-5-ND | Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selector/Mux 2.99 240 1.87 
SN74ALVTH16374VR | 296-6311-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.....48-TVSOP 1612.00/2,000 SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage. 259 2.07 1.61 
SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage . 2932.00/2,000 
Universal Bus Transceiver 3.38 2.70 2.10 SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 3.24 260 2.02 
SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outp! 616 4.93 4.16 
Universal Bus Transceiver 1913.00/1,000 SN74AS760DWR 296-14795-1-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output. 412 3180 2.57 
SN74ALVTH16601GR | 296-6313-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output 4666.00/2,000 
Universal Bus Transceiver 3.38 2.70 2.10 SN74AS874NT 296-6381-5-ND_ | Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered F/F.... 5.18 414 3.22 
SN74ALVTH16601GR | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS1000ADR 296-14791-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver. 138 140 83 
Universal Bus Transceiver 3826.00/2,000 SN74AS1000ADR 296-14791-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver. 1760.00/2,500 
SN74ALVTH1G601VR | 296-6314-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Drive 138 1.10 83 
Universal Bus Transceiver ae 3.38 2.70 2.10 SN74AS1004ADR 296-14792-2-ND | Hex Inverting Drive: 1760.00/2,500 
SN74ALVTH16601VR | 296-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal 
SU7AALVTHiea2ioL [CORMECOERIOEL Theeto rer oo SSO eal SN74AUCTGOODBVR | 296-13164-1-ND Sole Pt Rate WD Gale 50 AB 
Bus-Interface Flip-Flop age oan Ban SN74AUC1GOODBVR | 296-13164-2-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 393.00/3,000 
: : : : : SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-1-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 50 4128 
SN74ALVTH16821DLR [286519202 -NDI) Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 393.00/3,000 
SN7AALVTH16821 DLR [ERRECD ONO Tree ae cb Se 2) 2A SN74AUC1GOODRLR _| 296-19319-1-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NEW a) 8B 
Bus-Interface Flip-Flop 4913.00/1,000 SN74AUCIGOODRLR | 296-19319-2-ND| Single 2-In. Positive NAND Gate NEW! 524.00/4,000 
SN74ALVTH16821GR | 296-6315-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Hos SN74AUC1GOOYEAR | 296-15422-1-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 96 72 54 
Bus-Interface Flip-Flop 3.38 270 210 SN74AUC1GOOYEAR | 296-15422-2-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 936.00/3,000 
SN74ALVINIGS2IGR IPOSOHIS=RNOM Tii-Slate 25W73.3V 20-bit SN74AUC1GOOYEPR | 296-18545-1-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 96 72 54 
Bus- Interface Flip-Flop aRRONDANE SN74AUC1GOOYEPR | 296-18545-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 936.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR | 296-6316-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit ane SN74AUCIGOOYZPR | 296-18546-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 48 36027 
Bus-Interface Flip-Flop 338 270 210 SN74AUC1GOOYZPR | 296-18546-2-ND| Single 2-Input Positive NAND Gate 468.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR | 296-6316-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 50 41 28 
Bus-Interface Flip-Flop 3826.00/2,000 SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 393.00/3,000 
SN74ALVTHI6B27DL | 296-6317-5-ND | Ti-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 338 2.70 210 ee oer Sma Pout pos a aa 20 Te ae 
SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 3.38 270 2.10 -13167-2-ND | Single 2- iti : 00/3, 
SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Bufter/Driver. 1913.00/1,000 SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 500 AT 28 
SN74ALVTH16827GR_ | 296-6318-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 338 270 2.10 SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 524.00/4,000 
SN74ALVTH16827GR_| 296-6318-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 3826.00/2,000 SN74AUC1GO2YEAR | 296-13724-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 96 7254 
SN74ALVTH16827VR | 296-6319-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 338 270 2.10 SN74AUCTGO2YEAR _|296218724-2:ND)/ Single 2-Input Posttive NOR Gate . 936.00/3,000 
SN74ALVTH16827VR | 296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver. 3826.00/2,000 SN74AUC1GO2YEPR — | 296-18547-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 96 72 «54 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver......96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 SN74AUCTGO2YEPR — | 296-18547-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 936.00/3,000 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver......96-LFBGA 2550.00/1,000 SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-1-ND | Single Inverter Gate 50 41 28 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DBVR =| 296-13168-2-ND | Single Inverter Gate 393.00/3,000 
Transparent D-Type Latch 96-LFBGA 5.40 4.32 3.36 SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-1-ND | Single Inverter Gate 50 Al28) 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DCKR =| 296-13169-2-ND | Single Inverter Gate 393.00/3,000 
Transparent D-Type Latch 96-LFBGA 3060.00/1,000 SN74AUC1GO4DRLR-~| 296-18313-1-ND | Single Inverter Gate 50 AL 28 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DRLR ‘| 296-18313-2-ND | Single Inverter Gate 524.00/4,000 
D-Type Flip-Flop . 96-LFBGA 4.95 3.96 3.08 SN74AUC1GO4YEAR =| 296-13725-1-ND | Single Inverter Gate 96 72 «54 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4YEAR | 296-13725-2-ND | Single Inverter Gate 936.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 2805.00/,000 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 25 100 
SN74AUC1GO4YEPR — | 296-15260-1-ND| Single Inverter Gate . 96 72.~«—BA SN74AUC1G32YEPR | 296-18557-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate DSBGA 96 72 54 
SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-2-ND| Single Inverter Gate .. 936.00/3,000 SN74AUC1G32YEPR | 296-18557-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1GO4YZAR | 296-14350-1-ND| Single Inverter Gate . 96 72 54 SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate DSBGA cOC Rn 2emnod 
SN74AUCIGO4YZAR | 296-14350-2-ND| Single Inverter Gate .. 936.00/3,000 SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1G04YZPR | 296-15261-1-ND| Single Inverter Gate .. AB a3 Gay SN74AUC1G32YZPR | 296-18558-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. DSBGA 56 iV ge 
SN74AUC1GO4YZPR _ | 296-15261-2-ND| Single Inverter Gate. 468.00/3,000 Suances oe Assen Sing 2 Input Posive OR Gate 05864 ‘ 546.0073.000, 
SN74AUCTGOSDBVR | 296-12652-1-ND| Single Inverter Buffer/D th 7 -15427-1-ND | Single Bilateral Analog Switc! “23-5 AE OO arc ae 
Open Drala Outi 50 4128 | SN74AUC1GE6DBVR | 296-15427-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5 393.00/3,000 
-49652-2-ND | Si var wil i : ‘ SN74AUCIGG6DCKR | 296-15428-1-ND | Single Bilateral Analog Switch Sc70-5 50 41 28 
SNAG ee (nian aeARTACIT SN74AUC1GEGDCKR | 296-15428-2-ND | Single Bilateral Analog Switch $C70-5 393,00/3,000 
SN74AUCIGO6DCKR | 296-12653-1-ND/ Single Inverter Buffer! , SN74AUCIG66YEAR =| 296-15429-1-ND | Single Bilateral Analog Switch .. DSBGA 96 a2 
Open Drain Output 50 4128 SN74AUCIGBBYEAR | 296-15429-2-ND| Single Bilateral Analog Switch ...5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUCTGOBDCKR | 296-12653-2-ND| Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUCTG740CTR ECCI) aerate al ata fhe ug 39 
Open Drain Output. 393.00/3,000 f iti a ji 5 
SN74AUC1GO6YEAR | 296-15423-1-ND/| Single Inverter Butfer/Driver with SN74AUCIG74DCTR (2aGatso53 27ND) single Hostive Edge: Iogeted siamo 
Open Drain Output. 96 a2) 354! — ype np OP 7 Ss 
SN74AUC1GO6YEAR — | 296-15423-2-ND/ Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-1-ND sel eae ae 
Open Drain Output 936.00/3,000 = oH ro croc 4 ‘ 3 
SN74AUCIGO6YZPR | 296-18548-1-ND] Single Inverter Buffer/Driver with SNAG addi Doerr 546.00/3,000 
Open Drain Output AS 36 27 - a ‘i itive-Edae Tri oe 
SN74AUGIGO6YZPR | 296-18548-2-ND| Single Inverter Buffer/Driver with SNUG ed Oi os pw 
Open Drain Output ee 468.00/3,000 = a 7 a eo ; = = 
SN74AUC1GO7DBVR | 296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G74YEPR =| 296-16733-2-ND | Single Positive: Edge-Triggered 
f D-Type Flip-Flop .. .8-DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output. 50 Al 28 
‘ UR sss d i s SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-1-ND | Single D-Type Flip-Flo SOT-23-6 46 37 28 
SN74AUCIGO7DBVR | 296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-2-ND | Single D-Type Flip-Flo SOT-23-6 372.00/3,000 
enraaucteorocxn | PEER Open Drain Ouraut i 393.00/3,000 SN74AUC1G79DCKR __ | 296-14309-1-ND | Single D-Type Flip-Flo SC70-5 46.3728 
ef al Ingle BUITer/U Fiver wi SN74AUCIG79DCKR | 296-14309-2-ND | Single D-Type Flip-Flo $C70-5 372.00/3,000 
Open Drain Output. SC70-5 50428 SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 96 72 54 
SN74AUC1GO7DCKR | 296-12464-2-ND| Single Buffer/Driver wi SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 936.00/3,000 
SITaRIGIGOTVERA TET ee a 393.00/3,000 SN74AUC1G79YEPR _ | 296-18561-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
~ 1 ingle Buffer/Driver wi D-Type Flip-Flo} DSBGA 96 72 54 
Open Drain Output. 96 7254 SN74AUCIG79YEPR | 296-18561-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO7YEAR | 296-13726-2-ND | Single Buffer/Driver wi D Type Flip-Flop | ....5-DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output............ 936.00/3,000 SN74AUC1G79YZPR | 296-18562-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO7YEPR — | 296-18549-1-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop ... ....5-DSBGA 60 uy SE 
Open Drain Output............. 96.72 —«54 SN74AUCIG79YZPR | 296-18562-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGO7YEPR | 296-18549-2-ND | Single Buffer/Driver with D-Type Flip-Flop .. 5-DSBGA 585.00/3,000 
Open Drain Output......... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCIGBODBVR | 296-15431-1-ND | Single D-Type Flip-Flo $0T-23-6 46 37 28 
SN74AUC1GO7YZAR | 296-14014-1-ND] Single Buffer/Driver with SN74AUC1GB0DBVR | 296-15431-2-ND | Single D-Type Flip-Flo SOT-23-6 372.00/3,000 
Open Drain Output.......... 5-DSBGA 96 72 54 SN74AUC1GB0DCKR | 296-14310-1-ND | Single D-Type Flip-Flo SC70-5 46 37 28 
SN74AUC1GO7YZAR | 296-14014-2-ND/ Single Buffer/Driver with SN74AUC1GB0DCKR | 296-14310-2-ND | Single D-Type Flip-Flo $C70-5 372.00/3,000 
Open Drain Output.......... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1GBOYEAR _ | 296-14352-1-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 96.7254 
SN74AUCIGO7YZPR | 296-18550-1-ND| Single Buffer/Driver with SN74AUCIGBOYEAR | 296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output.......... 5-DSBGA 48 36 27 SN74AUC1G80YEPR — | 296-15889-1-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 96 72 54 
SN74AUC1GO7YZPR | 296-18550-2-ND/ Single Buffer/Driver with SN74AUG1G80YEPR | 296-15889-2-ND | Single D-Type Flip-Flo DSBGA 936.00/3,000 
Open Drain Output. .5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUC1GB0YZPR | 296-15890-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 60 45 34 
SN74AUC1GO8DBVR _ | 296-13170-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .SOT-23-5 50.4128 SN74AUC1GB0YZPR__ | 296-15890-2-ND | Single D-Type Flip-Flo .5-DSBGA 585.00/3,000 
SN74AUCTGOBDBVR | 296-13170-2-ND| Single 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 SN74AUCIGBEDBVR | 296-15432-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . $oT-23-5 50 ATSB 
SN74AUC1GO8DCKR | 296-13171-1-ND| Single 2-Input Positive AND Gate 50 41.28 SN74AUC1G86DBVR | 296-15432-2-ND| Single 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74AUC1GO8DCKR _ | 296-13171-2-ND| Single 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 SN74AUC1G86DCKR | 296-15433-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . Sc70-5 50 41 28 
SN74AUC1GO8DRLR | 296-18294-1-ND| Single 2-Input Positive AND Gate 50 4128 SN74AUC1G86DCKR | 296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUC1GO8DRLR | 296-18294-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 524.00/4,000 SN74AUCIG86YEAR | 296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 96 We gt! 
SN74AUCTGOBYEAR | 296-15424-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 96 «72 ~=SA SN74AUCTGBGYEAR — | 296-15434-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YEAR — | 296-15424-2-ND| Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCIGB6YEPR | 296-18563-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA = .96_— 72 
SN74AUC1GO8YEPR | 296-15098-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 96 72 54 SN74AUC1G86YEPR | 296-18563-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YEPR | 296-15098-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G86YZAR | 296-15435-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA =.96 7254 
SN74AUC1GO8YZAR _| 296-14015-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 96 72 54 SN74AUCTG86YZAR__| 296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZAR _ | 296-14015-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G86YZPR | 296-18564-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 48 3627 
SN74AUC1GO8YZPR | 296-15099-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate “DSBGA 48St«C«GSSC«T SN74AUC1G86YZPR__ | 296-18564-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZPR | 296-15099-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate -DSBGA 468.00/3,000 SA ATE B06 BBS ND inside Cus Bute Gate sores 50 aah OH fare 
SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter .S0T-23-5 50 41 28 -12657-2-ND | Tri- 23. 00/3, 
SN74AUC1G14DBVR_| 296-12880-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter _ S0T-23-5 393,00/3,000 SE UTE EBERe aa reste Bs putter Hate ais 200) aa im 
SN74AUCTGI4DCKR | 296-13172-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter 50 Al 8 -12658-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5 00/3, 
Srawercaen [a 2280] Soest ae woman, | Srulbesta (ites fru ne ee) 
SNTAAUCIGIAYEAR  Paegh ace g igh ay Single Schmit: Trigger Inverter elie SN74AUC1G125YZAR | 296-15426-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate DSBGA 96 72 54 
SN74AUGIGIAYEAR  PeOgiaZ2 Reh Single Schmitt: Tigger Inverter celal SN74AUC1G125YZAR_| 296-15426-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate DSBGA ___936.00/3,000 
SN74AUC1GI4YEPR _| 296-18553-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 96 neo : eee 
SN74AUCIGI4VEPR | 296-18553-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 936.00/3,000 Se TAUREN SOL | Bee eee Pea ni ciate Bus Butor Gate Re can aman 
SN74AUCIG14YZAR _ | 296-14016-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 96 72 54 Notas: BUS BUNEr Gale AUS 
Bae or aa SN74AUC1G126DBVR | 296-12659-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 50 41 2 
SN7AAUGIGI4YZAR Zag Lyra) Single Schmitt-Trigger Inverter Bae SN74AUC1G126DBVR | 296-12659-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate S0T-23-5 393.00/3,000 
SN74AUC1G14YZPR =| 296-18554-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter AB 360.27 SN74AUC1G126DCKR | 296-12660-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gat SC70-5 50 4128 
SN74AUC1G14YZPR _ | 296-18554-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 468.00/3,000 Dest Us PUTeE es : : : 
' a SN74AUCIGI26DCKR | 296-12660-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUCTGI7DBVR | 296-12654-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffel 807235 ~—«50OASCt«“‘ SN74AUCIGIDGYEPR RGRMRECORIIG Tri-State Bus Butter Gate A 
SN74AUC1G17DBVR | 296-12654-2-ND| Single Schmitt-Trigger Buffel . S0T-23-5 393.00/3,000 eel a 3 ; 5 
! ne SN74AUC1G126YEPR | 296-18552-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate ... 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1G17DCKR | 296-13173-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffel Sc70-5 50 41 28 A eee : oa 
! ne SN74AUC1G240DBVR | 296-12661-1-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate SOT-23-5 46 37 28 
SN74AUC1G17DCKR | 296-13173-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffel 393.00/3,000 Rea eueti Al 11. ; oa 
! ill SN74AUC1G240DBVR_| 296-12661-2-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate SOT-23-5 372.00/3,000 
SN74AUC1G17DRLR | 296-18646-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 50 AL .28 = r 
¥ ee SN74AUCIG240DCKR | 296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate sc7o5 50S 
SN74AUCIGI7DRLR  /'296-18646-2-ND) Single Schmitt-Trigger Butte 524.00/4,000 SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUC1GI7YEAR | 296-13728-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffel 96 72 54 eatin 77. ‘ Pol 
! gle SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-1-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate DSBGA 96 72 54 
SN74AUCIGI7YEAR | 296-13728-2-ND| Single Schmitt-Trigger Buffe 936.00/3,000 SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-2-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1G17YEPR | 296-18555-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 96 72 54 464101-4-ND | Tic i : 
! Holy SN74AUC1G240YZPR_| 296-15101-1-ND | Tri-State Butfer/Driver Gate DSBGA 48367 
SN74AUGIGI7YEPR [I2SGaLEBEBze:NB)) Single Schmitt-Trigger Butte gee, 000 SN74AUC1G240YZPR | 296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUCIGI7YZAR | 296-14017-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffe 62 od SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-1-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 50 41 28 
SN74AUCIGI7YZAR  /:296-14017-2-ND)| Single Schmitt-Trigger Butte 936.00/3,000 SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-2-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 393,00/3,000 
SN74AUCIGI7YZPR | 296-18556-1-ND Single Schmitt-Trigger Buffe 48 3627 SN74AUG1GUO4DCKR | 296-13175-1-ND | Single Inverter Gate sc70-5 50 4128 
SN74AUCIGI7YZPR | 296-18556-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 468.00/3,000 SN74AUC1GUO4DCKR | 296-13175-2-ND | Single Inverter Gate 070-5 393.00/3,000 
SN74AUCIGIODBVR RIGAMZESaIEND) 1-of-2 Decoder/Demux 50 amare 28 SN74AUCTGUOAYEAR | 296-14019-1-ND | Single Inverter Gate DSBGA 96 «72S 
SN74AUC1G19DBVR | 296-17895-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4YEAR | 296-14019-2-ND | Single Inverter Gate DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1G19DCKR | 296-17896-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 50 Al 28 SN74AUC1GUO4YEPR | 296-15848-1-ND | Single Inverter Gate DSBGA 96 72 54 
SN74AUC1G19DCKR | 296-17896-2-ND| 1-of-2 Decoder/Demux 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4YEPR | 296-15848-2-ND | Single Inverter Gate DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUCIGI9DRLR | 296-18711-1-ND| 1-of-2 Decoder/Demux 4 3325 SN74AUC2GOODCTR _| 296-18565-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 8-SSOP 665038 
SN74AUCTGISDRLR _ | 296-18711-2-ND| 1-of-2 Decoder/Demux 444.00/4,000 SN74AUC2GOODCTR | 296-18565-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 645.00/3,000 
SN74AUCIGISYZPR | 296-17897-1-ND| 1-of-2 Decoder/Demux 50.38.29 SN74AUC2GOODCUR | 296-18566-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 66 50 38 
SN74AUCIG19YZPR | 296-17897-2-ND| 1-of-2 Decoder/Demux 489.00/3,000 SN74AUC2GOODCUR | 296-18566-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 645.00/3,000 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-1-ND| Single 2-Input Positive OR Ga 50 41.28 SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 90 75 60 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-2-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 393.00/3,000 SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 1170.00/3,000 
SN74AUC1G32DCKR _ | 296-12656-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 50. 41.28 SN74AUC2GO0YZPR | 296-18568-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat i a nee) 
SN74AUCTG320CKR | 296-12656-2-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 393.00/3,000 SN74AUC2GOOYZPR | 296-18568-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 663.00/3,000 
SN74AUC1G32DRLR | 296-18647-1-ND| Single 2-Input Positive OR Gat al 2 SN74AUC2GO2DCTR | 296-18569-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 66 50 .38 
SN74AUC1G32DRLR | 296-18647-2-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 524.00/4,000 SN74AUC2GO2DCTR | 296-18569-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 645.00/3,000 
SN74AUC1G32YEAR | 296-13729-1-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 96 72 54 SN74AUC2GO2DCUR _ | 296-18570-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 66 50 38 
SN74AUC1G32YEAR _ | 296-13729-2-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 936.00/3,000 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each wih Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUC2G02DCUR | 296-18570-2-ND) Dual 2-Input Positive NOR Gat 645.00/3,000 SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G02YEPR | 296-18571-1-ND| Dual 2-Input Positive NOR Gat 90 ahs eit) D-Type Flip-Flop 663.00/3,000 
SN74AUC2GO2YEPR — | 296-18571-2-ND| Dual 2-Input Positive NOR Gat 1170.00/3,000 SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate ACCME OO MeO, 
SN74AUC2GO02YZPR | 296-18572-1-ND| Dual 2-Input Positive NOR Gat 68 51 3 SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2G02YZPR _| 296-18572-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 663.00/3,000 SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate LOCI DO MNCS. 
SN74AUC2G04DBVR | 296-18573-1-ND| Dual Inverter Gate 52 39 30 SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO4DBVR | 296-18573-2-ND| Dual Inverter Gate. 507.00/3,000 SN74AUC2G86YEPR =| 296-19061-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 90 Ate) 
SN74AUC2G04DCKR | 296-16688-1-ND| Dual Inverter Gate... 52 39° 3 SN74AUC2G86YEPR —_| 296-19061-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 1170.00/3,000 
SN74AUC2GO4DCKR | 296-16688-2-ND | Dual Inverter Gate .. 507.00/3,000 SN74AUC2G86YZPR =| 296-19062-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 68 Dill oe 
SN74AUC2GO4YEPR | 296-18574-1-ND| Dual Inverter Gate. 90 75.60 SN74AUC2G86YZPR__| 296-19062-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO4YEPR — | 296-18574-2-ND | Dual Inverter Gate .. 1170.00/3,000 SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate ... 66 50 38 
SN74AUC2GO6DBVR =| 296-18575-1-ND| Dual Inverter Buffei 52 3930 SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6DBVR | 296-18575-2-ND J Dual Inverter Buffer/Drive 507.00/3,000 SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
SN74AUC2GO6DCKR | 296-17052-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output...SC- 70 52 39 -30 SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO6DCKR __| 296-17052-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output....SC-70 507.00/3,000 SN74AUC2G125YZPR_ | 296-16800-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. 68 51 39 
SN74AUC2GO6YEPR | 296-18576-1-ND| Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate ... 663.00/3,000 
with OD Output... + 6-DSBGA 90 75.60 SN74AUC2G126DCTR | 296-18885-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
SN74AUC2GO6YEPR | 296-18576-2-ND| Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126DCTR | 296-18885-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
with OD Output... + 6-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
SN74AUC2GO6YZPR ‘| 296-18577-1-ND| Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate ... 645.00/3,000 
with OD Output... . B-DSBGA 685139 SN74AUC2G126VZPR | 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. 68 51 39 
SN74AUC2GO6YZPR | 296-18577-2-NDJ Dual Inverter Buffer/Driver_ SN74AUC2G126YZPR | 296-16801-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
with OD Output... ..6-DSBGA 663.00/3,000 SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2G07DBVR | 296-15736-1-ND| Dual Buffer/Driver with OD Outpu . SOT-23-6 52 39 30 SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2G07DBVR | 296-15736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output . SOT-23-6 507.00/3,000 SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 A) 3 
SN74AUC2GO7DCKR _ | 296-18763-1-ND| Dual Buffer/Driver with OD Outpu .S$0T-23-6 523930 SN74AUC2G240DCUR | 29618882-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver 645.00/3,000 
SN74AUC2G07DCKR | 296-18763-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 507.00/3,000 SN74AUC2G240YZPR | 296-16802-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 68 ill 39) 
SN74AUC2GO7YEPR — | 296-18772-1-ND/ Dual Buffer/Driver with OD Outpu 90 75 60 SN74AUC2G240YZPR_ | 296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 663.00/3,000 
SN74AUC2G07YEPR | 296-18772-2-ND| Dual Buffer/Driver with OD Outpu 1170.00/3,000 SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 Sy) 3 
SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu Gb) sl SN74AUC2G241DCTR_ | 296-18883-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7YZPR__ | 296-18774-2-ND| Dual Buffer/Driver with OD Output 663.00/3,000 SN74AUC2G241DCUR |296-18884-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver 6 50 38 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 66 «5038 SN74AUC2G241DCUR | 296-18884-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 645.00/3,000 SN74AUC2G241YEPR | 296-16803-1-ND J Tri-State Dual Buffer/Driver 90 75 60 
SN74AUC2G08DCUR | 296-18823-1-ND| Dual 2-Input Positive AND Gate 66 50.38 SN74AUC2G241YEPR | 296-16803-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 1170.00/3,000 
SN74AUC2GO8DCUR | 296-18823-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 645.00/3,000 SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-1-ND | Dual Inverter Gate... 52 39) 30)! 
SN74AUC2GO8YEPR _ | 296-18863-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 90 75 60 SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-2-ND| Dual Inverter Gat 507.00/3,000 
SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 1170.00/3,000 SN74AUC2GU04YZPR_ | 296-19064-1-ND | Dual Inverter Gat 68 51 39 
SN74AUC2G08YZPR | 296-17833-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 68 51 39 SN74AUC2GU04YZPR_ | 296-19064-2-ND | Dual Inverter Gat 663.00/3,000 
SN74AUC2GO8YZPR | 296-17833-2-ND/ Dual 2-Input Positive AND Gate 663.00/3,000 SN74AUCOORGYR 296-16749-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 88 66 .50 
SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-1-ND| Dual 2-Input Positive OR Gate . 66 50.38 SN74AUCOORGYR 296-16749-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate.. 293.00/1,000 
SN74AUC2G32DCTR _ | 296-18886-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate. 645.00/3,000 SN74AUCO2RGYR 296-16750-1-ND| Quad 2-Input Positive NOR Gate 68.66. 50 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-1-ND| Dual 2-Input Positive OR Gate . 66 50 38 SN74AUCO2RGYR 296-16750-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 293.00/1,000 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 645.00/3,000 SN74AUCO4RGYR 296-16751-1-ND | Hex Inverter... 88 66 50 
SN74AUC2G32YEPR | 296-18896-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 90 BY OW OU) SN74AUCO4RGYR 296-16751-2-ND | Hex Inverter 293.00/1,000 
SN74AUC2G32YEPR | 296-18896-2-ND| Dual 2-Input Positive OR Gate . 1170.00/3,000 SN74AUCO6RGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w 88 66 50 
SN74AUC2G34DBVR_| 296-17231-1-ND | Dual Buffer Gate 3239 __.30 SN74AUCO6RGYR —_| 296-16752-2-ND| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Output 293.00/1 000 
SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-2-ND/ Dual Buffer Gate 507.00/3,000 SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output.. 14-QFN 88 66 = 50 
SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-1-ND 52 39° 8 SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output.. 14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-2-ND 507.00/3,000 SN74AUCO8RGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 88 66 = 50 
SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-1-ND 66 50.38 SN74AUCO8RGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DRLR _ | 296-18648-2-ND 860.00/4,000 SN74AUCT4RGYR —_| 296-18265-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 140FN 88 6650 
SN74AUC2G34YEPR | 296-19050-1-ND 90 75 60 SN74AUC14RGYR 296-18265-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invert 14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34YEPR | 296-19050-2-ND 1170.00/3,000 SN74AUC17RGYR 296-18544-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer 14-QFN 88 66 50 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-1-ND 68 51 3 SN74AUC17RGYR 296-18544-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer 14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-2-ND 226.00/1,000 SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. 14-QFN 88 66.50 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-1-ND| SPDT Analog Switch / SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 293.00/1,000 
Mux/Demux.... 66 5038 SN74AUC34RGYR 296-19066-1-ND | Hex Buffer Gate........... 88 866 50 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-2-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC34RGYR 296-19066-2-ND | Hex Buffer Gate.. 293.00/1,000 
Mux/Demux.... 645.00/3,000 SN74AUC74RGYR 296-17820-1-ND | Dual Positive-Edge- 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-1-ND| SPDT Analog Switch / 2:1 Analog Flip-Flop ... 88 66 50 
Mux/Demux.... 66 6.50.38 SN74AUC74RGYR 296-17820-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-2-ND| SPDT Analog Switch / 2:1 Analog Flip-Flop 293.00/1,000 
Mux/Demux.... 645.00/3,000 SN74AUC126RGYR 296-18543-1-ND | Tri-State Q 99 83 66 
SN74AUC2G53YZPR | 296-19052-1-ND| SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC126RGYR 296-18543-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 439.00/1,000 
Mux/Demvx.... 68 a) 8) SN74AUC240RGYR 296-15436-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 144 1.20.96 
SN74AUC2G53YZPR_—_| 296-19052-2-ND | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUC240RGYR 296-15436-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 638.00/1,000 
Mux/Demux.... 663.00/3,000 SN74AUC244RGYR 296-15437-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 144 1.20 .96 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 66 50.38 SN74AUC244RGYR 296-15437-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 638.00/1,000 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 645.00/3,000 SN74AUC245GQNR 296-17032-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 1.80 1.44 1.08 
SN74AUC2G66DCUR | 296-19054-1-ND| Dual Bilateral Analog Switch 66 150)) 38) SN74AUC245GQNR 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 936.00/1,000 
SN74AUC2G66DCUR | 296-19054-2-ND/ Dual Bilateral Analog Switch 645.00/3,000 SN74AUC245RGYR —_| 296-15438-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 144° 1.20 96 
SN74AUC2G66YZPR | 296-19055-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 68 51.39 SN74AUC245RGYR 296-15438-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 638.00/1,000 
SN74AUC2G66YZPR_| 296-19055-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch .... 663.00/3,000 SN74AUC245ZQNR | 296-19284-1-ND/ Tri-State Octal Bus Transceiver . 144 1.20 96 
SN74AUC2G79DCTR | 296-19056-1-NDJ Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC245ZONR 296-19284-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 638.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .. 66 50 © .38 SN74AUC16240DGGR_ | 296-15408-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2138 1.70 1.28 
SN74AUC2G79DCTR | 296-19056-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16240DGGR | 296-15408-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop . 645.00/3,000 SN74AUC16240DGVR_ | 296-15409-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2138 1.70 1.28 
SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggere SN74AUC16240DGVR_ | 296-15409-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 66 50.38 SN74AUC16240GQLR | 296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3.15 252 1.96 
SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16240GQLR | 296-15410-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1785.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .. -VSSOP 645.00/3,000 SN74AUC16244DGGR | 296-15411-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2138 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YEPR | 296-16640-1-ND| Dual Positive-Edge- SN74AUC16244DGGR | 296-15411-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 90 76) .60 SN74AUC16244DGVR_ | 296-15412-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2138 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YEPR | 296-16640-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16244DGVR_ | 296-15412-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC16244ZQLR | 296-17031-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3.72 2.79 210 
SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-1-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16244ZQLR | 296-17031-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1209.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 68 fs) SN74AUC16245DGGR_ | 296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2138 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16245DGGR_ | 296-15413-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 663.00/3,000 SN74AUC16245DGVR_ | 296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 213 1.70 1.28 
SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-1-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16245DGVR_| 296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop . 8-SSOP 66 50.38 SN74AUC16245GQLR | 296-15415-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3.15 252 1.96 
SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-2-ND| Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16245GQLR | 296-15415-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1785.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .. 645.00/3,000 SN74AUC16245ZQLR =| 296-19283-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2.33 1.86 1.40 
SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-1-ND| Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16245ZQLR =| 296-19283-2-ND | Tri-State 16-Bi i 1209.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-VSSOP 66 Aa8)) 8} SN74AUC16373DGVR_ | 296-15417-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered Latch 2131.70 1.28 
D-Type Flip-Flop . 8-VSSOP 645.00/3,000 SN74AUC16373DGVR_ | 296-15417-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-1-ND| Dual Positive-Edge- Triggered Latch ..... 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 90 ahs Ast) SN74AUC16374DGGR | 296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2GBOYEPR | 296-16817-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop ... 243 1.70 1.28 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC16374DGGR | 296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2G80YZPR 296-16818-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type Flip-Flop 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 68 51.39 (Continued) 
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SN74AUC16374DGVR_| 296-15419-1-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-1-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger 
D-Type Flip-Flop .. 48-TVSOP 213 1.70 1.28 2: 50 A128 
SN74AUC16374DGVR_ | 296-15419-2-ND Tek teen Edge-Triggered aRaSOR panned SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-2-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger 
-Type Flip-Flop . - .00/2, Inverter 2 393.00/3,000 
SN74AUC16374GQLR | 296-13919-1-ND ie ia Edge-Triggered se-vreca MERC SN74AUP1G14DRLR | 296-18314-1-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger 
-Type Flip-Flop .. =" B : 2s Inverter. OT-553 43 34.26 
SN74AUC16374GQLR_ | 296-13919-2-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUPIG14DRLR | 296-18314-2-ND | Low Power Single Schmitt: 
D-Type Flip-Flop 56-VFBGA 1785.00/1,000 Inverter... SOT-553 460.00/4,000 
SN74AUC16501DGGR | 296-15420-1-ND| Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr......56-TSSOP 3.38 270 2.10 SN74AUP1G17DBVR | 296-19077-1-ND | Low Power Single Schm ; 
SN74AUC16501DGGR | 296-15420-2-ND| Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr......56-TSSOP 3826.00/2,000 Buffer S0T-23-5 50 41 28 
SN74AUC16501DGVR_| 296-15421-1-ND| Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr......56-TVSOP_ 3.38 2.70 2.10 SN74auP1G170BVR | 296-19077-2-ND | Low Power Single Schmi i ; : 
SN74AUCTG5SO1DGVR | 296-15421-2-ND| Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr...... 56-TVSOP 3826.00/2,000 Butter... S0T-23-5 393.00/3,000 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-1-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 4.28 3.42 266 ERS - : 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-2-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 2423.00/1 000 SN74AUPIGT7DCKR Tee ane raw Power Single a sc70-5 ECs 
SN74AUC32245GKER_ | 296-13610-1-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceivel .96-LFBGA 4.28 3.42 2.66 ; : : 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-2-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceive '96-LFBGA 2423.00/1,000 SNZAAUPIGT7OCKR, (SE araigaag| ow Power Single Schr Sass conan 
SN7AAUGSOSTAGKER [SC gL ogi) Tk State 32-bit Edge-Triggared oe-ureca Meets SN74AUP1G17DRLR | 296-18295-1-ND | Low Power Single Schm ‘ 
eps OD : s : Buffer... SOT-553 6433426 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-2-ND| Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1GI7DRLR | 296-18295-2-ND | Low Power Single Schmi 
D-Type Flip-Flop .. 96-LFBGA 2423.00/1,000 -18295-2- 
Buffer... 460.00/4,000 
AUCH Family SN74AUP1G17YZPR | 296-19078-1-ND | Low Power Single Schm : 
SN74AUCH240RGYR | 296-15443-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-0FN 1.32 1.10 88 nite ee 48 #4236 «27 
SN74AUCH240RGYR | 296-15443-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-QFN 585.00/1,000 SN74AUP1G17YZPR | 296-19078-2-ND | Low Power Single Sch 
SN74AUCH244RGYR | 296-19068-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-OFN 1.82 1.10 | .88 nufiee ee SDSHEA ccaaneate 
SN74AUCH244RGYR | 296-19068-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-OFN 585.00/1,000 SU7ZAUPIGSDDBVA PGCREU TORENT Low Power Single Sciavut Pat = eases 
SN74AUCH245RGYR _| 296-15444-1-ND| Tri-State Octal Bus Transc 20-QFN 1.32 1.10 88 OR Gis ee 507-23-5 (ccs 
SN74AUCH245RGYR | 296-15444-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-OFN 585.00/1,000 sear Sees fs : : 3 
SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 SN74AUPTG320BVR ea 7 ah) ra Howe omaie® Input Positive ae aenenRaTa 
SN74AUCH16244DGGR| 296-15440-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2210.00/2,000 te Rea = j nok 
SN74AUCH16244DGVR| 296-15441-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 SN7AAUPYGS2NCKR | ASE algte| ow. rower Single 2-Input Posiive 50705 (es 
SN74AUCH16244DGVR| 296-15441-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 2210.00/2,000 al ie ie a d : d 
SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-1-ND] Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-VFBGA 3.15 252 1.96 SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-2-ND | Low Power Single 2-Input Positive 
SN74AUCH16244GQLR| 296-15442-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1785.00/1,000 OR Gate... 8670-5 393.00/3,000 
SN74AUCH16374DGGR| 296-17625-1-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F DH Guame7ON e286) SN74AUP1G32DRLR | 296-18315-1-ND | Low Power Single 2-Input Positive 
SN74AUCH16374DGGR| 296-17625-2-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F......48-TSSOP 2210.00/2,000 OR Gate...... 43 3426 
SN74AUCH16374DGVR| 296-19067-1-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F ......48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 SN74AUP1G32DRLR | 296-18315-2-ND | Low Power Single 2-Input Positive 
SN74AUCH16374DGVR| 296-19067-2-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F ...... 48-1VSOP 2210.00/2,000 OR Gate OT-553 460.00/4,000 
SN74AUCH16374GQLR| 296-15251-1-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F.....56-VFBGA 315 252 1.96 SN74AUP1G34DBVR | 296-19080-1-ND | Low Power Single Buffer Gat SOT-23-5 504128 
SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-2-ND| Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F ...... 56-VFBGA 1785.00/1,000 SN74AUP1G34DBVR | 296-19080-2-ND | Low Power Single Buffer Gate S0T-23-5 393.00/3,000 
SN74AUCH32244GKER | 296-15445-1-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 4.28 3.42 2.66 SN74AUP1G34DCKR | 296-19081-1-ND | Low Power Single Buffer Gate $c70-5 = 50 A128 
SN74AUCH32244GKER | 296-15445-2-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver... 96-LFBGA 2423.00/4 000 SN74AUP1G34DCKR | 296-19081-2-ND | Low Power Single Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUCH32374GKER | 296-17836-1-ND| Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-1-ND | Low Power Single Buffer Gate OT-553 43 34 26 
Flip-Flop . 4.28 342 2.66 SN74AUPIG34DRLR | 296-18715-2-ND | Low Power Single Buffer Gate .. OT-553 460.00/4,000 
SN74AUCH32374GKER | 296-17836-2-ND| Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-1-ND | LP Configurable Multiple 
Flip-Flop 2423.00/1,000 Function Gate . $0T-236 45 36 27 
AUCU Family SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-2-ND Le Configuraie Multiple — Pe 
unction Gate. -23-( 4 
SN74AUCUO4RGYR | 296-19069-1-ND] Hex Inverter 14-0FN 88 6650 : 
SN74AUCUO4RGYR _ | 296-19069-2-ND) Hex Inverter... 14-OFN 293.00/1,000 SN74AUP1G57DCKR | 296-19083-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 36.27 
AUP Family SN74AUP1G57DCKR =| 296-19083-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 
SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 236) 227) 
SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-1-ND] Low Power Single 2-Input Positive SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 
NAND Gate SOT-23-5 50 41.28 SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 48.36.27 
SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-2-ND| Low Power Single 2-Input Positive SN74AUP1G57YZPR _ | 296-17367-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 468.00/3,000 
NAND Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1G58DBVR | 296-16819-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 45 36 | .27 
SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-1-ND Low Power Single 2-input Posi Bie ee ee SN74AUP1G58DBVR | 296-16819-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 366.00/3,000 
ale 2 Z 2 SN74AUP1G58DCKR =| 296-16820-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 2o0) ei) 
SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-2-ND boul ower ungle e=input Positive ecaomeard SN74AUP1G58DCKR _ | 296-16820-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 
= ey ius SN74AUP1G58DRLR ~= | 296-18612-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate A5 Foot 
SN74AUPIGOODRLR | Boca ZiaT ND poy owe otngle eeinpu Posi soT-s3 Mee SN74AUP1G58DRLR | 296-18612-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 
TOMI Low Power Singin ding Beatie 3 : : SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 48 3627 
SN74AUPTGOODRLR (ogi aacaba Low Power Single 2-Input Post cenanaane SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... 468.00/3,000 
= SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-1-ND| Low Power Single 2-Input Positive D-Type Flip-Flop 40 322d 
NAND Gate 48 36.27 : : ! 
SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-2-ND| Low Power Single 2Input Posi SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
NAND Gate. 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop... . SOT-23-5 324.00/3,000 
SN74AUP1G02DBVR | 296-19070-1-ND| Low Power Single SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-1-ND | LP Single Positive-Edge- iggered 
NOR Gate... 50 A .28 D-Type Flip-Flop. 8070-5 40 Bie 
SN74AUP1GO2DBVR _ | 296-19070-2-ND| Low Power Single 2-Input Posi SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
NOR Gat.....cccccssssssnssesesntntnnsee SOT-23-5 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 8670-5 324.00/3,000 
SN74AUP1G02DRLR | 296-18649-1-ND| Low Power Single 2-Input Posi SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
NOR Gate... SOT-553 43 «34.26 D-Type Flip-Flop NEW!. SOT-553 45867 
SN74AUP1G02DRLR_= ‘| 296-18649-2-ND| Low Power Single 2-Input Positive SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
NOR Gate... .-SOT-553 460.00/4,000 D-Type Flip-Flop NEW!. SOT-553 488.00/4,000 
SN74AUPTGOADBVR | 296-19071-1-ND| Low Power Single Inverter Gat $0735 50 41 28 SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO4DBVR | 296-19071-2-ND| Low Power Single Inverter Gat _ SOT-23-5 393.00/3,000 D-Type Flip-Flo SOT-23-5 403224 
SN74AUP1G04DCKR | 296-19072-1-ND| Low Power Single Inverter Gat 50 AL .28 SN74AUP1G80DBVR _ | 296-17841-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO4DCKR | 296-19072-2-ND| Low Power Single Inverter Gat 393.00/3,000 D-Type Flip-FIOP oo eseeeoe S0T-23-5 324.00/3,000 
ee, eae row ower Single inverter Ga 43 aan ae SN74AUP1G80DCKR | 296-19084-1-ND | LP Single Positive-Edge- Triggered 
-19285-2-ND| Low Power Single Inverter Gat 00/4, D-Type Flip-Flop. 8C70-5 40-3224 
SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-1-ND Low Power Single Inverter soroa-s Comme SN74AUP1GB0DCKR | 296-19084-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
uffer/Driver “23-50 : : D-Type FFlip-Flop.... SC70-5 324.00/3,000 
SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-2-ND rae fount eae Inverter Sgr oats ar goaond SN74AUPIGS7DBVA | 296-19085-1-ND |LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 45. ~~«36 27 
= == SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 5064.00/3,000 
SN74AUP1GO6DCKR | 296-17562-1-ND oo ower Single Inverter sc7o-5 Wore SN74AUP1G97DCKR _ | 296-19086-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 36 27 
SN74auPicoenckn |\PeeRTEeOeNE Hae rel SUI ae : : SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 
BIG Dre —— ReaMAGTA SN74AUP1G97DRLR _ | 296-18316-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 45 3627 
SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-1-ND| Low Power Single Buffer/Drive “S0T-23-5 40 32 24 SO re enue poh ee on ip Ce eMInne funn aa if See 
See eo DEVE Beeb eocoeeay | LOW eRe » 801255 cen SN74AUP1G97YZPR | 296-17369-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate “ 468.00/3,000 
ROH “3070.5 fd 4 ; SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate...SOT-23-6 45 36 27 
SN AAUPIGOSDBVR | BEEEGREETING] Low Done 2 Wet POctive AND Gals SoCo3-2 (ECORI alae? SN74AUP1G98DBVR_ | 296-19087-2-ND [LP Configurable Multiple Function Gate... SOT-23-6 366.00/3,000 
SN74AUP1GO8DBVR _ | 296-19074-2-ND| Low Power 2-Input Positive AND Gate . SOT-23-5 393.00/3,000 Soe ieearten poe Sous if Conflguranle ee Fungo Gate AS eee Pr 
= rg 7: - -2- onfigurable Multiple Function Gate 00/3, 
SNAAUPIGDBDCKR |296-19075-2.ND| Low Power 2Input Poste AND Gate ® sania | SN7AAUPIG9BDRLR | 296-18651-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate A536 27 
SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-1-ND| Low Power 2-Input Positive AND Gate ciemecammmeo) «| SN7AAUPIGOBDALR [bai Bea 23ND) LP Configurable Multiple Function Gate ASSMAN 
SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-2-ND| Low Power 2-InPut Positive AND Gate 460.00/4,000 SN7AAUPIGOBYZPR _[2S0aI/SZ0aTRND}| LP Configurable Multiple Function Gate... ai) 8) 2 
SN74AUP1GO8YZPR 296-17366-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 48 3600 7) SN74AUP1G98YZPR 296-17370-2-ND LP Configurable Multiple Function Gate. 468.00/3,000 
SN74AUP1GO8YZPR _ | 296-17366-2-ND| Low Power 2-Input Positive AND Gate 468.00/3,000 SN74AUP1G99DCTR | 296-19089-1-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple 
SN74AUP1G14DBVR | 296-18213-1-ND| Low Power Single Schmitt-Trigger Function Gate 200) 425732 
Inverter 50 A 28 SN74AUP1G99DCTR | 296-19089-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple 
SN74AUP1G14DBVR | 296-18213-2-ND| Low Power Single Schmit Ingger Function Gate 546.00/3,000 
Inverter. 393.00/3,000 (Continued) 
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LEE Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-1-ND} Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC4T245DGVR_ | 296-18054-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Function Gate 56 42 132) Transceiver 798.00/2,000 
SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-2-ND) Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC4T245DR 296-17930-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Function Gate 8-VSSOP 546.00/3,000 Transceive! 16-SOIC .90 210) .60 
SN74AUP1G125DRLR | 296-18713-1-ND} Tri-State Low Power Single Bus Buffer SN74AVC4T245DR 296-17930-2-ND | Tri-State, 4- 
Gate oe 43 34 26 Transceive! 975.00/2,500 
SN74AUP1G125DRLR | 296-18713-2-ND] Tri-State Low Power Single Bus Buffer SN74AVC4T245PWR | 296-18056-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Gate... 460.00/4,000 Transceive! 16-TSSOP .90 215) .60 
SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-1-ND} Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer SN74AVC4T245PWR | 296-18056-2-ND | Tri-State, 4-Bit, 
Gate... 50 AL 28 Transceive! 16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-2-ND} Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer SN74AVC4T245RGYR | 296-18231-1-ND | Tri-State, 4- 
Gate... 393.00/3,000 Transceive! 99 83 66 
SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-1-ND} Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer SN74AVC4T245RGYR =| 296-18231-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 
Gate... -50 A 28 Transceive! 16-QFN 439.00/1,000 
SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-2-ND] Tri-State, Low Power, Single Bus Buffer SN74AVC8T245DGVR_ | 296-18206-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
Gate... 393.00/3,000 Transceive! 24-TVSOP 1.25 1.00 (5) 
SN74AUP1G126DRLR | 296-18603-1-NDj Tri-State, Low Power, Single Bus SN74AVC8T245DGVR_ | 296-18206-2-ND | Tri-State, 8- 
Buffer Gate . A3 34.26 '4-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74AUP1G126DRLR | 296-18603-2-ND} Tri-State, Low Power, Single Bus SN74AVC8T245PWR_ | 296-19100-1-ND | Tri-State, 8-Bit, 
Buffer Gate 460.00/4,000 Transceive 24-TSSOP) 1.25 1.00 75 
SN74AUP1G240DBVR | 296-17917-1-ND} Tri-State, Low Power, Single SN74AVC8T245PWR | 296-19100-2-ND | Tri-State, 8- 
Buffer/Driver.. 40 32.24 Transceive 24-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74AUP1G240DBVR | 296-17917-2-ND} Tri-State, Low Power, Single SN74AVC8T245RHLR = | 296-17859-1-ND | Tri-State, 8- 
Buffer/Driver.. 324.00/3,000 Transceiver 25 OO E75: 
SN74AUP1G240DCKR | 296-17918-1-ND} Tri-State, Low Power, Single SN74AVC8T245RHLR_= | 296-17859-2-ND | Tri-State, 8-Bit, 
Buffer/Driver.. 40 32 24 Transceive: 650.00/1,000 
SN74AUP1G240DCKR | 296-17918-2-ND} Tri-State, Low Power, Single SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-1-ND | Tri-State, 16: 
Buffer/Driver 324.00/3,000 Transceive 3.15 262 1.96 
SN74AUP1T57DBVR | 296-17524-1-ND] Single Supply Voltage Translator .. - SOT-23-6 59 A433 SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-2-ND | Tri-State, 16: 
SN74AUP1T57DBVR | 296-17524-2-ND| Single Supply Voltage Translator .. . SOT-23-6 447.00/3,000 48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AUP1T57DCKR =| 296-17525-1-ND] Single Supply Voltage Translator .. -SC70-6 59 Ad 8. SN74AVC16T245DGVR | 296-19091-1-ND 
SN74AUP1T5S7DCKR =| 296-17525-2-ND] Single Supply Voltage Translator .. 870-6 447.00/3,000 48-TVSOP 315 2.52 1.96 
SN74AUP1TS8DBVR | 296-17526-1-ND} Single Supply Voltage Translator .. . SOT-23-6 55 Ad 8. SN74AVC16T245DGVR | 296-19091-2-ND | Tri-State, 16-Bit, 
SN74AUP1T58DBVR__| 296-17526-2-ND| Single Supply Voltage Translator .. . SOT-23-6 447.00/3,000 Transceiver... 48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74AUP1T58DCKR | 296-17527-1-ND] Single Supply Voltage Translator .. .8C70-6 55. A433 SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-1-ND | Tri i 
SN74AUP1T58DCKR | 296-17527-2-ND] Single Supply Voltage Translator .. .SC70-6 447.00/3,000 56-VFBGA 5.18 4.14 3.22 
SN74AUP1T97DBVR | 296-17563-1-ND] Single Supply Voltage Level Translator .... SOT-23-6 55 Ad 8. SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-2-ND 
SN74AUP1T97DBVR | 296-17563-2-ND] Single Supply Voltage Level Translator .... SOT-23-6 447.00/3,000 56-VFBGA 2933.00/1,000 
SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-1-ND| Single Supply Voltage Level Translator........SC70-6 300) A438. SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-1-ND | Tri-State, 16-Bit, 
SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-2-ND] Single Supply Voltage Level Translator $C70-6 447.00/3,000 Transceiver 56-VFBGA 347 278 2.16 
SN74AUP1T97YZPR | 296-17899-1-ND] Single Supply Voltage Level Translator 72) 154 Tl SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-2-ND 
SN74AUP1T97YZPR | 296-17899-2-ND] Single Supply Voltage Level Translator 702.00/3,000 56-VFBGA 1964.00/1,000 
SN74AUP1T98DBVR | 296-17528-1-ND] Single Supply Voltage Translator .. . SOT-23-6 59 Ad 8. SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-1-ND 
SN74AUP1T98DBVR__ | 296-17528-2-ND] Single Supply Voltage Translator .. . SOT-23-6 447.00/3,000 6-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-1-ND] Single Supply Voltage Translator .. 8070-6 #55) 44 33 SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-2-ND i 
SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-2-ND] Single Supply Voltage Translator .. 8070-6 447.00/3,000 Transceiver... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
PCA9306DCTR 296-18509-1-ND] Dual Bidirectional 12C Bus AND SMBus SN74AVC20T245DGVR | 296-19095-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Voltage Level Translator .... 90 .75 60 Transceivel 56-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
PCA9306DCTR 296-18509-2-ND] Dual Bidirectional 12C Bus AND SMBus SN74AVC20T245DGVR | 296-19095-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
Voltage Level Translator ..... 1170.00/3,000 Transceiver 56-TVSOP. 3826.00/2,000 
AVC Family SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-1-ND T-State 20-Bit, --vecca [ne 
= , ransceive 56-' 5. ! k 
TAAVCATAZASZOLR Gg COSaauB) 11 State 16 Bit Dual Supply Bus Sé-VFBGA 6.53 5.22 408 | SN74AVC2OT245GQLR | 296-19096-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
7AAVCA164245ZQLR | 296-17203-2-ND| Tri-State 16-6i Aranscewvers SGVEBGA SMG 
Tranacelvar, _ 56-VFBGA 3698.00/1,000 SN74AVC20T245ZOLR | 296-19097-1-ND Ti-Siate, 20-6 Dual Supply Bus seveacn A 
- BE i- - ransceiver-... | i i E 
TAAVCAHTEA245ZOLR (PSG QEDaia| TeState 16-Bit Dual Supply Bus venca PRENCCMEEe Ned | SN7AAVC20T245Z0LR [eee oog 24ND Trae, 20, Dual Supnly Bus svroaa WALA 
7 ° ransceivel 56-' rl 
74AVCAH164245ZQLR | 296-17204-2-ND 1 Stata 18 Bi Dual Supply Bus eo ee nn SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-1-ND | Tri-State, 24 
74AVCB164245Z0LR | 296-18284-1-ND| Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 83-BGA 5.00 4.00 _ 3.38 
Transceiver. ..56-VEBGA 4.55 3.64 2.83 SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 
74AVCB164245ZQLR | 296-18284-2-ND) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3125.00/1,000 
Transceiver. ...56-VEBGA 2576.00/1,000 SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-1-ND | Tri-State, 24-Bit Du are ant Bed 
74AVCB324245ZKER =| 296-17788-1-ND Me State S22Brt Dual Supply Bus PP cs as ce SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-2-ND 
74AVCB3242452KER | 296-17788-2-ND) Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus I 2129.00/1,000 
Transceiver. 96-LFBGA 2805.00/1,000 SN74AVC32T245GKER | 296-19098-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
74AVCBH324245ZKER | 296-18351-1-ND) Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus Transceive Q6-LFBGA 5.00 4.00 3.38 
Transceiver. 96-LFBGA 4.95 3.96 3.08 SN74AVC32T245GKER | 296-19098-2-ND | Tri-State, 32. 
+ Y Transceive: 96-LFBGA 3125.00/1,000 
TAAVOBHS242452KER Gg bb) 11 State 32: Bit Dual Supply Bus gelenan en SN74AVO32T245ZKER | 296-19099-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
74AVCH16T245ZQLR | 296-18352-1-ND| Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... S6-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
Transceiver. ..56-VEBGA 347 2.78 2.16 SN74AVC32T245ZKER | 296-19099-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
74AVCH16T245ZQLR | 296-18352-2-ND) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver - 2168.00/1,000 
cece SS-VFBGA _196400/1,000_] SNranVet6a440GGR | 29697832 ND | State 16-8 Bute/rive *®% 40,002,000, 
5 -9783-2- ri-State 16-Bit Buffer/Driver . .00/2, 
TAAVCH2OT2ASZOLR PRGg SSS aaub) 11 State 20-bit Dual Supply Bus se-vraca MOAT SN74AVC16244DGVR_ | 296-9784-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 3.60 288 2.24 
7AAVCH20T245Z0LR | 296-18953-2-ND| Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus ; ; : SN74AVC16244DGVR_ | 296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 
Transceiver. ... 56-VEBGA 2104.00/1,000 SN74AVC16244GQLR | 296-9785-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3.96 3.17 2.47 
SN74AVCIT45DBVR | 296-19094-1-ND| Tri-State, Single SN74AVC16244GQLR | 296-9785-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2244.00/1,000 
Bus Transceiver $0T-23-6 56 42 32 SN74AVC16245DGGR_ | 296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3.60 2.88 2.24 
SN74AVC1T45DBVR | 296-19094-2-ND| Tri-State, Single-Bit Dual Supply, SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 
Bus Transceive! 546.00/3,000 SN74AVC16245DGVR_ | 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 3.60 2.88 2.24 
SN74AVCITA5DCKR | 296-17992-1-ND| Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16245DGVR_ | 296-9786-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 
TranscoNver: 70 56 42 SN74AVC16269DGGR | 296-9787-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVCIT4SDCKR | 296-17992-2-ND) Tri-State, Sing Bus Exchanger... 56-TSSOP 4.46 3.57 2.78 
Transcuiver. 567.00/3,000 SN74AVC16269DGGR | 296-9787-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-1-ND] Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus Bus Exchanger. 56-TSSOP 5050.00/2,000 
Transceiver: 60 453d SN74AVC16269DGVR | 296-9788-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-2-ND] Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus Bus Exchanger........ 446 357 2.78 
Transceiver’ 585,00/3,000 SN74AVC16269DGVR_ | 296-9788-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 
SN74AVC2T45DCTR | 296-17232-1-ND] Tri-State, Dual Bus Exchanger..... - 5050.00/2,000 
Transceiver. 76 57 43 SN74AVC16334DGGR_| 296-9789-1-ND_| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 3.60 2.88 2.24 
SNTAAVC2TA5DCTR | 296-17232-2-ND| Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16334DGGR | 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 
Transcuiver. 741.00/3,000 SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 3.60 2.88 2.24 
SN74AVC2T45DCUR | 296-17993-1-ND| Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 
Transcuivar. 76 57 43 SN74AVC16373DGGR_ | 296-9791-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC2T45DCUR | 296-17993-2-ND| Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch 3.60 2.88 2.24 
Transceiver. 741.00/3,000 SN74AVC16373DGGR_ | 296-9791-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC2T45YZPR | 296-17858-1-ND) Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch 48-TSSOP 4080.00/2,000 
Transceiver. -DSBGA 80 60 45 SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC2T45YZPR | 296-17858-2-ND] Tri-State, Dual pply, D-Type Latch 48-TVSOP 3.60 2.88 2.24 
Transceive: -_ 8-DSBGA 780.00/3,000 SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74AVC4T245DGVR | 296-18054-1-ND) Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus D-Type Latch 48-TVSOP. 4080.00/2,000 
Transceiver ss .- 16-TVSOP 90.75 60 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AVC16373GQLR | 296-9793-1-ND [Tri-State 16-Bit Transparent SN74AVCHIT45YZPR | 296-17372-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Latch .. 3.96 317 247 Transceiver............. 468.00/3,000 
SN74AVC16373GQLR | 296-9793-2-ND eee eet manson PAA GOA G00 SN74AVCH2T45DCTR = | 296-19108-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bi 
-Type Latch ... 00/1, Transceivel yee ec 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-1-ND__|Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 3.60 2.88 2.24 SN74AVCH2T45DCTR | 296-19108-2-ND| Tri-State Dual-Bi 
SN74AVC16374DGGR | 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 4080.00/2,000 Transceiver... 702.00/3,000 
SN74AVC16374DGVR | 296-9795-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 3.60 288 2.24 SN74AVCH2T45DCUR | 296-19109-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374DGVR_ | 296-9795-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 4080.00/2,000 Transceiver... 80 60 45 
SN74AVC16374GQLR_ | 296-9796-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 3.96 317 247 SN74aVCHET45DCUR |296-19109-2-ND| Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374GQLR_| 296-9796-2-ND_|Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 2244.00/1,000 Tansealier. cs. 780.00/3,000 
SN74AVC16646DGGR_ | 296-9797-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Registe! 3.38 2.70 2.10 SN74AVCH4T245DGVR | 296-18055-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16646DGGR | 296-9797-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register......... 3826.00/2,000 Transceiver 90 75 60 
SN74AVC16646DGVR_ | 296-9798-1-ND_ |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 3.38 270 210 TERRES Ti = 
SN74AVC16646DGVR_ | 296-9798-2-ND_ |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 3826.00/2,000 SN7AAVCHATASDGVR eer Ze ae Dual Supply, Bus Rae 
SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-1-ND_|Tri-State 22-Bit Flip-Flop cc 419 3.35 2.61 SN74AVCH4T245DR | 296-18032-4-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus ee 
SN74AVC16722DGGR | 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop... 4744.00/2,000 Thanscelver.. ’ 90 75 60 
SN74AVC16827DGGR | 296-9800-1-ND Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3.38 270 2.10 SN74AVCH4T245DR | 296-18082-2-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, B : 7 ‘ 
SN74AVC16827DGGR | 296-9800-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3826.00/2,000 Thee GAa@UEAN 
SN74AVC16827DGVR_ | 296-9801-1-ND Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3.38 270 2.10 SNTAAVCHATOISPWR”IBORETEDEPEIENTSN Tii-State 4-BI; ag Sac mae 
SN74AVC16827DGVR_| 296-9801-2-ND_|Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3826.00/2,000 aL Te Taieeher, Dru Ry SS “aa Gh 
SN74AVC16834DGGR_ | 296-9802-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 248 1.98 1.54 : : : : 
SN74AVC16834DGGR | 296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 2806.00/2,000 SNAAVCHATEASPWR Egy State ©Bi, Tsao O00 
SN74AVC16834DGVR_ | 296-9803-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 248 1.98 1.54 ; f as 
SN74AVC16834DGVR | 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 2806.00/2,000 SNPAAVCRATRASR GYR diac) cite 2 Dual Supply, Bus eres 
SN74AVC16835DGGR_| 296-9804-1-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 248 1.98 1.54 ueUSeNEE : : : 
SN74AVC16835DGGR | 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 2806.00/2,000 SN74AVCHAT245RGYR |23651825222ND Sates Dual Supply, Bus Bae 
SN74AVC16835DGVR_ | 296-9805-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 2.48 1.98 1.54 : f Noull 
SN74AVC16835DGVR | 296-9805-2-ND_|Tri-State 18-Bit Univ. Bus Drive 2806.00/2,000 SN74AVCHET245DGV | 29Cal7232:NDag) Tri-State 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-1-ND |Transceiver for Memory Card Transceiver 1.25 1.00.75 
Interface . 200 160 1.20 SN74AVCHET245PWR | 296-19112-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-2-ND | Transceiver for Memory Card Transceive' 4-TSSOP 1.25 1.00.75 
Interface ...48-TSSOP 2080.00/2,000 SN74AVCH8T245PWR_ | 296-19112-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406GQCR__ | 296-17558-1-ND Transceiver for Memory Card Transceiver 24-TSSOP 1300.00/2,000 
Interface .48-VFBGA 2.97 2.38 1.85 SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406GQCR _ | 296-17558-2-ND |Transceiver for Memory Card Transceiver 56-VFBGA 5.20 416 3.51 
Interface ..48-VFBGA 4157.50/2,500 SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406LZQSR_ | 296-19595-1-ND | Transceiver for Memory Card Transceiver 56-VFBGA 3250.00/1,000 
Interface NEWE........... .48-VEBGA 163 1.30 98 SN74AVCH16T245GR | 296-18283-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406LZQSR_ | 296-19595-2-ND | Transceiver for Memory Card Transceiver 48-TSSOP 315 2.52 1.96 
Interface NEW! ... 48-VFBGA 2080.00/2,500 SN74AVCH16T245GR | 296-18283-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406ZQCR 296-17829-1-ND | Transceiver for Memory Card Transceiver 48-TSSOP 3570.00/2,000 
Interface 48-VFBGA 2.20 1.76 1.32 SN74AVCH16T245VR | 296-19103-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA406ZQCR 296-17829-2-ND | Transceiver for Memory Card Transceiver 48-TVSOP 3.15 2.52 1.96 
Interface...... -- 48-VEBGA 2815.00/2,500 SN74AVCH16T245VR | 296-19103-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA164245GR | 296-14450-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 48-TVSOP 3570.00/2,000 
Transceiver. ~-A8-TSSOP 3.15 2.52 1.96 SN74AVCH20T245GR | 296-17819-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA164245GR_ | 296-14450-2-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceive! 6-TSSOP 3.38 270 2.10 
Transosiver.. Si AOTSSOF: Sedona) SN74AVCH20T245GR | 296-17819-2-ND | Tri-State 20-Bi 
SN74AVCA164245VR_ | 296-15446-1-ND ae 16-Bit Dual Supply Bus aa-1vsop Meno Transceiver 56-TSSOP 3826.00/2,000 
ransceiver. ..48- e i = ar cr Bi 
SN74AVCA164245VR | 296-15446-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH20T245KR | 2ocaIU UCR pe 20-Bit Dual Supply Bus seairacn WECOMemter 
Transceiver. Seydalyeical sn7aavenzoTe4sKr |298-19106-2-ND | Ti-state 20-Bt Dual Supply B een ele 
SN74AVCAH164245GR | 296-14754-1-ND | Tri-State 16 3.15 2.52 1.96 tee sce seeRGR Peete 
SN74AVCAH164245GR | 296-14754-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 3570.00/2,000 eee Ta nai pra 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 5.20 416 3.51 SNTAAVCH2OT245 VR Cee Oey ral Supply Bus se-Tvsop Meee oer 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3250.00/1,000 - : : : : 
SN74AVCAH164245VR | 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 315 252 1.96 SN74AVCH20T245VR | 296-19107-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCAH164245VR | 296-14063-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 3570.00/2,000 sh7tavouoaToAsercr One nReeENG Pu ascpvaee Sear 3826.00/2,000 
SN74AVCB164245GR | 296-15448-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 7 a aUCccaiaND) 'r!-State 24-bit Dual Supply Bus 
Transceiver 3.15 2.52 1.96 Transceiver... 2 OO OU S38 
SN74AVCB164245GR | 296-15448-2-ND |Tr-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH24T245GRGR | 296-17663-2-ND | Tri-State 24-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver . 3570.00/2,000 Transceiver 3125.00/1,000 
SN74AVCB164245KR | 296-15449-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-1-ND | Tri-State 24-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver. ..56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 Transceivel 3.76 3.01 2.34 
SN74AVCB164245KR | 296-15449-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN7AAVCH24T2452RGR |286—I766--2:ND)) Tri-State 24-Bi 
Transceiver. ... 56-VEBGA 3250.00/1,000 Transceiver. 2129.00/1,000 
SN74AVCB164245VR_ | 296-15550-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH32T245KR |) 296-19110-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver. ..48-TVSOP 3.15 2.52 1.96 Transceiver 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVCB164245VR_ | 296-15550-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH32T245KR | 296-19110-2-ND | Tri-State 2-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver . .-48-TVSOP 3570.00/2,000 Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVCB324245KR | 296-19101-1-ND [Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH32T2452KER | 296-19111-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver .. 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 Transceiver 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74AVCB324245KR | 296-19101-2-ND [Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCH32T245ZKER | 296-19111-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver .96-LFBGA 3250.00/1,000 Transceive! 2168.00/1,000 
SN74AVCBH164245GR | 296-14002-1-ND |Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr...48-TSSOP_ 3.15 2.52 1.96 BCT Family 
SN74AVCBH164245GR | 296-14002-2-ND [Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr... 48-TSSOP 3570.00/2,000 SNO4BCTIOEAD 396-9600-5:. NDT] Tri-State Quad Bus Buffer Gate 700 60 DO 
SN74AVCBH164245KR [seal oo IND eee eee Supply Bus se-vtnen MECC SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Butfer/Driver..... 405 3.24 252 
ereanhn ae we a ; : : SNG4BCT25244NT  |296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer/Driver 24-Dip 6.00 4.80 4.05 
SNTARVCBHTGA2ABKR Sl olacalg re Suate 16 Bit Dual Supply Bus sain, spenoor aon SN74BCT244DWR — |296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver. O-SOIC 293 234 182 
- = = ee SN74BCT244DWR 296-1152-2-ND_| Octal Buffer/Drive 0-SOIC 3316.00/2,000 
SN74AVCBH164245VR | 296-15552-1-ND [Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus shi ; 
ranscahier Wee 85 am a 74BCT245DWR 296-1164-1-ND | Octal Bus Transceiver O-SOIC 293 234 1.82 
SN74AVCBH164245VR | 296-15552-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Sree aailse See st thei de ire 0-SOIC 3316.00/2,000 
Transceiver .. ..48-TVSOP 3570.00/2,000 o a s z 
-47352-4-ND [Tri Bi D-Type Flip-Flop .. 293 234 1.82 
SN74AVCBH324245KR | 296-17352-1-ND [Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus : ‘ 
i e SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
Transceiver . 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 : 
SN74AVCBH324245KR | 296-17352-2-ND Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus D-Type Flip-Flop . 3316.00/2,000 
Transceiver .. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74BCT543DW 296-12335-5-ND Tri-State Octal Register Transceiver 
SN74AVCHIT45DBVR_ | 296-19104-1-ND |Tri-State Sing with Output. ; 810 6.48 5.47 
Transceiver. SOT-23-6 56 42 32 SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. 315 2.52 1.96 
SN74AVCHIT4SDBVR_ | 296-19104-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 3570.00/2,000 
Transceiver. SOT-23-6 546.00/3,000 SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. S15) 215201196) 
SN74AVCHIT45DCKR_ | 296-19105-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 3570.00/2,000 
Transceiver. 56 42 ‘aby SN74BCT652DWR 296-1155-1-ND | Octal Bus Transceiver 7.00 560 4.73 
SN74AVCHIT45DCKR. | 296-19105-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus SN74BCT652DWR 296-1155-2-ND_| Octal Bus Transceiver 8750.00/2,000 
Transceiver .. 546.00/3,000 SN74BCT2414DW 296-13176-5-ND | Memory Decoder with On-Chip 
SN74AVCHIT45YZPR_ | 296-17372-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus Supply Voltage Monitor........... eee 20-SOIC 315 252 1.96 
Transceiver 48 3627 (Continued) 
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et Digi-Key Price Each Bll Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
Bus Switch Family (CBT) SN74CB3016245DLR_| 296-19119-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch........ 48-SSOP 4235.00/1,000 
74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-1-ND| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch.......54-LFBGA 297 2.38 1.85 SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......56-TSSOP 2.43 1.95 1.52 
74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-2-ND| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch..........54-LFBGA 1683.00/1,000 SN74CB3016811DGGR | 296-19120-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Swit 56-TSSOP 2754.00/2,000 
SN74CB3Q3125DBQR | 296-19123-1-ND| Quad FET Bus Switch 6-SSOP 84 70 56 SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 56-TVSOP 243 1.95 1.52 
SN74CB303125DBQR | 296-19123-2-ND| Quad FET Bus Switch 910.00/2,500 SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! 56-TVSOP 2754.00/2,000 
SN74CB3Q3125DGVR_| 296-19124-1-ND| Quad FET Bus Switch 84.70 56 SN74CB3016811DLR | 296-19122-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch........56-SSOP 243 1.95 152 
SN74CB303125DGVR_ | 296-19124-2-ND| Quad FET Bus Switch 744.00/2,000 SN74CB3016811DLR_ | 296-19122-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switc! .56-SSOP 1377.00/1,000 
SN74CB3Q3125PWR_ | 296-16804-1-ND| Quad FET Bus Switch 93 78 6: SN74CB3Q32245GKER | 296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3125PWR_ | 296-16804-2-ND| Quad FET Bus Switch 824.00/2,000 Bus Switch......... . Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74CB303244DBQR | 296-19125-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 84 «70 56 SN74CB3032245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB303244DBQR_| 296-19125-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 910.00/2,500 Bus Switch... 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74CB303244DGVR | 296-19126-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 4. «70 ~«SO SN74CB30322452KER | 296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB303244DGVR_| 296-19126-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 744.00/2,000 Bus Switch .. 3.83 3.06 2.38 
SN74CB303244GQNR | 296-17033-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 143 114 86 SN74CB30322452KER | 296-17666-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB303244GQNR | 296-17033-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 741.00/1,000 Bus Switch .. 96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74CB303244PWR _ | 296-17824-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 84.70 56 SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switc! SOT-23-5 87.738 
SN74CB303244PWR | 296-17824-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 744.00/2,000 SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switc! $0T-23-5 1731.00/3,000 
SN74CB3Q3244RGYR | 296-19127-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch ib) Ga SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switc! C-70 87 73 58 
SN74CB303244RGYR | 296-19127-2-ND) 8-Bit FET Bus Switch 505.00/1,000 SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switc! 4131.00/3,000 
SN74CB303244ZQNR | 296-17034-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 114 95 76 SN74CB3T3125DGVR_ | 296-19151-1-ND | Quad FET Bus Switch. 1.25 100 75 
SN74CB303244ZQNR_| 296-17034-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 505.00/1,000 SN74CB3T3125DGVR_| 296-19151-2-ND | Quad FET Bus Switch. 1300.00/2,000 
SN74CB303245DBQR | 296-19128-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 84° 70 56 SN74CB3T3125PWR | 296-17426-1-ND | Quad FET Bus Switch. 725 100 75 
SN74CB303245DBQR | 296-19128-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 910.00/2,500 SN74CB3T3125PWR | 296-17426-2-ND | Quad FET Bus Switch. 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3245DGVR | 296-19129-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 14) 9576 SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 125 1.00 75 
SN74CB303245DGVR | 296-19129-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 1010.00/2,000 SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1600.00/2,500 
SN74CB303245PWR _| 296-19130-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 84 70__—56 SN74CB3T3245DGVR_| 296-19152-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 
SN74CB303245PWR | 296-19130-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 744.00/2,000 SN74CB3T3245DGVR_ | 296-19152-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch. 1300.00/2,000 
SN74CB303245RGYR | 296-19131-1-ND| 8-Bit FET Bus Switch 114 95-76 SN74CB3T3245DWR | 296-18214-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3245RGYR | 296-19131-2-ND| 8-Bit FET Bus Switch 505.00/1,000 SN74CB3T3245DWR | 296-18214-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch. 4300.00/2,000 
SN74CB303251DBQR | 296-191321-ND) 1-of-8 FET Mux/Demux. cS Ooo SN7ACB3TS245PWR | 296-18196-1-ND | 8.Bit FET Bus Switch . 1.25 1.00 | 75 
eee ae See vere av Munem a a SN74CB3T3245PWR__ | 296-18196-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1300.00/2,000 
- 1-1 -Or- 1U: lemux. a 2 “ = ae -of-: 
SN74CB303251DGVR | 296-19133-2-ND| 1-018 FET Mux/Demux rasc0y2000. | SNraceaTs253DB0R | 296-19153-2ND | Dua of Mux/Demux "6000/2500" 
SN74CB30325 1PWR | 296s1820551ND) 1-o1-8 FET Mux/Demux, 8420 56 SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 125 100.75 
SN7ACB3032511FWR fZebgIseUSaNG) 1-of8 FET Mux/Demux. 744.00/2,000 SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux ~ 1300.00/2,000 
SN74CB303253DBQR_| 296-17283-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/De 84.70 56 SN74CB3T3253DR | 296-19155-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 426° 100 75 
SNP ACBSOSeSSDEOR Pea eye) Cua bord FET Mux/Demux ot 000 /2:500 SN74CB3T3253DR | 296-19155-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 7600.00/2,500 
Berge Dual t-of-4 FET Mux/Demux ee a SN74CB3T3253PWR | 296-19156-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 125 100 75 
SN74CB303253DGVR_| 296-19134-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 1010.00/2,000 SN7ACR3Ta2S32WR  PURRETEEE MIG Dusl 4-4 MugDemux me fsontocetnod 
SN7ACBEQ3253PWR eagle soggy Dual 1-of-4 FET Mux/Demux Coie Oe oe SN74CB373257DGVR_ | 296-19157-1-ND | 4-Bit, 1-0f-2 FET Mux/Demux 125 100 | 75 
SN7ACBSOS253PWR _TEBBRIBISSeaND| Dual t-of-4 FET Mux/Demux EE O2000 SN74CB3T3257DGVR_| 296-19157-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux ~1300.00/2,000 
SN74CB303253RGYR | 296-19136-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 114 95 76 SNTACBITS057PWR. — ECRRIRGECRIMIEN 4-8, 1-cF22 ET MuGD aera 
SN74CB3Q3253RGYR | 296-19136-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 505.00/1,000 Ls 57 BUSS ORNL 4-Bit, 1-of~ ux/Demux 2 il =e) 
8N74CB3032570B0R | 296-17511-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu (gai ei7oWeise SN74CB3T3257PWR | 296-17850-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 
SN74CB303257DBQR | 296-17511-2-ND| 4-Bit. 1-of-2 FET Mux/Demu 910.00/2,500 SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1.25 100 75 
-49137-1-ND| 4-Bit. 1-of- SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 
SN74CB303257DGVR_| 296-19137-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 114.95 76 Se ACR ecyeD GU BeaHEee ATL Say Le Vote Det Cer Bye concn ‘oR Ta a 
SN74CB303257DGVR_| 296-19137-2-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 1010.00/2,000 SL a : : : 
SN74CB303257PWR | 296-19138-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 84.70. 5G SN74CB3T3306DCUR | 296-15554-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 
SN74CB303257PWR_ | 296-19138-2-ND] 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 744.00/2,000 SN74CB3T3383DBQR | 296-19158-1-ND 10-Bit FET Bus Exchange Switch .. e2b ea L05) 84 
SN74CB303257RGYR | 296-16834-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 40S 7G, SN74CB3T3383DBQR | 296-19158-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switc! 1365.00/2,500 
SN74CB30Q3257RGYR | 296-16834-2-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 505.00/1,000 SN74CB3T3383DGVR_ | 296-19159-1-ND 10-Bit FET Bus Exchange Switch .. A605) 84 
SN74CB303305PWR | 296-16809-1-ND| Dual FET Bus Switch 100.7557 SN7ACB3T3383DGVR_| 296-19159-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch. 1118.00/2,000 
SN74CB3Q3305PWR_ | 296-16809-2-ND| Dual FET Bus Switch 666.00/2,000 SN74CB3T3383DWR_~ | 296-19160-1-ND 10-Bit FET Bus Exchange Switch 126) 1105) 84 
SN74CB3Q3306APWR | 296-15102-1-ND| Dual Low Voltage FET Bus Switch 1.00 75 57 SN74CB3T3383DWR | 296-19160-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Swite 1118.00/2,000 
SN74CB3Q3306APWR | 296-15102-2-ND| Dual Low Voltage FET Bus Switch 666.00/2,000 SN74CB3T3383PWR | 296-19161-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switc 1.26 1.05 84 
SN74CB30Q3345DBQR_| 296-19139-1-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 1144.95.76 SN74CB3T3383PWR__ | 296-19161-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switcl 1118.00/2,000 
SN74CB303345DBOR | 296-19139-2-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 1235.00/2,500 SN74CB3T3384DBQR _| 296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 
SN74CB303345DGVR_ | 296-19140-1-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 114 95 76 SN74CB3T3384DBQR | 296-17842-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3345DGVR_| 296-19140-2-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 1010.00/2,000 SN74CB3T3384DWR | 296-19162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 
SN74CB303345PWR | 296-19141-1-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 114 95 76 SN74CB3T3384DWR | 296-19162-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3345PWR _ | 296-19141-2-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 1010.00/2,000 SN74CB3T3384PWR | 296-19163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 4.25 1.00 75 
SN74CB303345RGYR | 296-19142-1-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 738 115 92 SN74CB3T3384PWR__| 296-19163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3345RGYR_| 296-19142-2-ND| 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 612.00/1,000 SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 245 1.97 1.53 
SN74CB303384ADBOR | 296-17353-1-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 114 95 76 SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 
SN74CB303384ADBOR | 296-17353-2-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 1235.00/2,500 SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 245° 1.97 1.53 
SN74CB303384ADGVR| 296-19143-1-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 114.95 76 SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 
SN74CB303384ADGVR| 296-19143-2-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 7010.0072,000 SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3Q3384APWR | 296-19144-1-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 114 95 76 SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2470.00/2,000 
SN74CB303384APWR | 296-19144-2-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 1010.00/2,000 SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 238 1.90 1.43 
SN74CB3Q6800DBQR | 296-19145-1-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 80 605 SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2470.00/2,000 
SN74CB3Q6800DBQR_| 296-19145-2-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 650.00/2,500 SN74CB3T16211DLR | 296-19149-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 238 190 1.43 
SN74CB306800DGVR | 296-19146-1-ND| 10-Bit FET Bus Switch . 80. 60 «45 SN74CB3T16211DLR | 296-19149-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1235.00/1,000 
Se cee esas Seem oat EET ols oil 8 rou SN74CB3116212DGGR | 296-17667-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switc 2.38 1.90 1.43 
-17084-1- i : : / : SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch .. 2470.00/2,000 
SN74CB3Q6800PWR _ | 296-17084-2-ND| 10-Bit FET Bus Switch . . 532.00/2,000 SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-1-ND D4 Bit FET Bus Bchaige Switch 56-TVSOP 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3016210DGGR | 296-17178-1-ND| 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 1.90__1.52__1.14 SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switc 56-TVSOP 2470.00/2,000 
SHZACBOTESIDDERR Beane ND ae Law Voltage Fel is Suh ae oe, SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Swite 56-VFBGA 2.36 189 1.47 
- 1-1 -Bit Low Voltage us Switcn . i Pe EH S 9 -Bj i % 
SN74CB3016210DGVR | 296-19113-2-ND| 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 1976.00/2,000 SN7ACBST1G212201R | ZEG goo gest) 24-Bit FET Bus Exchange Swite! 56-VFBGA Use une 
4 H SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 46 37 .26 
SN74CB3Q16210DLR_ | 296-19114-1-ND| 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 1.90 152 1.14 ceed 7 ie 
d H SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 357.00/3,000 
SN74CB3Q16210DLR_ | 296-19114-2-ND| 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 988.00/1,000 Ba nea ; ; i 
BN74CBaQ16211DGVR GSR REVAMING! 24 Bit FEED SV/a 2V Low Vettage High SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch SC70-5 46 37 26 
Bandwidth Bus Switch sectvsoP WRMCCRme COME SN74CBT1G125DCKR_| 296-6410-2-ND_| Single FET Bus Switch SC70-5 357.00/3,000 
SN74CB3016211DGVR | 206-17628-2-ND| 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN7ACBTIGSB4DBVR (POGSCMiG NOM Single FET Bus Switch 45 3627 
Bandwidth Bus Switch SeeOe emaanaany SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch 366.00/3,000 
SN74CB3016211DGGR| 296-17629-1-ND| 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High a SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch 45 36.27 
. ; ge High is 
Bandwidth Bus Switch " s6-TSSOP 1.90 152 144 SN74CBT1G384DCKR_| 296-6412-2-ND_| Single FET Bus Switch 366.00/3,000 
SN74CB3016211DGGR| 296-17629-2-ND| 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 2.48 1.98 1.54 
Bandwidth Bus Switch _...56-TSSOP 1976.00/2,000 SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch 2806.00/2,000 
AT7aGAs “Bi 7 SN74CBT3125CDBQR | 296-19187-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 
ceca | Na a 190 162 114 SN74CBT3125CDBOR | 296-19187-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455,00/2,500 
SN74CB3016211DLR | 296-17786-2-ND| 24-Bit FET 2.5/3 3V Low V ff SN74CBT3125CDBR _| 296-19188-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 
a BOI Ene SUE oes 988,00/1,000 SN74CBT3125CDBR _ | 296-19188-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DGGR| 296-17593-1-ND| 16-Bit FET Bus Switch . 2.38 1.90 (1.43 SN74CBT3125CDGVR_ | 296-19189-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 422 
SN74CB3Q16244DGGR| 296-17593-2-ND| 16-Bit FET Bus Switch . 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-1-ND] 16-Bit FET Bus Switch . 2.38 190 1.43 SN74CBT3125CDR 296-19190-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 42 32 
SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-2-ND| 16-Bit FET Bus Switch . 2470.00/2,000 SN74CBT3125CDR 296-19190-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 
SN74CB30Q16244DLR_ | 296-19116-1-ND| 16-Bit FET Bus Switch . 238 190 1.43 SN74CBT3125CPWR _ | 296-19191-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56.4232 
SN74CB3Q16244DLR_| 296-19116-2-ND| 16-Bit FET Bus Switch . 1235.00/1,000 SN74CBT3125CPWR | 296-19191-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 
SN74CB3016245DGGR| 296-19117-1-ND| 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 238 1.90 143 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-1-ND | Quad FET Bus Switch. 80 60 45 
SN74CB3Q16245DGGR| 296-19117-2-ND| 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 2470.00/2,000 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-2-ND | Quad FET Bus Switch. 266.00/1,000 
SN74CB3Q16245DGVR | 296-19118-1-ND| 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125D 296-1165-5-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 
SN74CB3Q16245DGVR | 296-19118-2-ND| 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 2470.00/2,000 SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND_| Quad FET Bus Switch. 56 4232 
SN74CB3Q16245DLR_| 296-19119-1-ND| 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch. 2.38 1.90 1.43 (Continued) 
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ELE Digi-Key Price Each bls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
SN74CBT3125DR 296-1165-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT3253RGYR | 296-13925-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 72 54 A 
SN74CBT3125DBQR | 296-6413-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 4238 SN74CBT3253RGYR | 296-13925-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 239.00/1,000 
SN74CBT3125DBQR | 296-6413-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT3257CDBQR | 296-19209-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56 4232 
SN74CBT3125DBR —_| 296-6414-1-ND | Quad FET Bus Switch 56. AR SN74CBT3257CDBQR_ | 296-19209-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 455.00/2,500 
SN74CBT3125DBR 296-6414-2-ND_| Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3257CDBR _| 296-19210-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux Mi 42 ee 
aN AeT eope 2b ee SLND out EEL Bus owicl 56 eta ate SN74CBT3257CDBR | 296-19210-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 372.00/2,000 
SN74CBT3125PWR | 296-6416-1-ND_ | Quad FET Bus Switch 564232 UC eoeccok SEU SEOERIAL score (eta ter Me oem ee aaaianor 
: SN74CBT3257CDR _| 296-15340-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 455.00/2,500 
SN74CBT3125PWR | 296-6416-2-ND | Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 ena A.B; tote 
i SN74CBT3257CPWR | 296-19211-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56 4232 
Se epee ee a re ms awe ie ae a SN74CBT3257CPWR_ | 296-19211-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 372.00/2,000 
SN7ACBTS1260 Rae ENTTM| Ound FET Bus Switch ao SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux a2 54 Al 
pee 4 SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 239,00/1,000 
SN74CBT3126DR 296-1537-1-ND | Quad FET Bus Switch 56 4232 4 
ene: SN74CBT3257D 296-1168-5-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2 54 A 
SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 SNPACRTAOS7DR BOREEAEONOM| 4-H {-ot2 FET MuiD i ees 
SN74CBT3126DBQR _| 296-6417-1-ND_| Quad FET Bus Switch (Som OmG2 SNAG TaceDR — (BaGHHGROMNDM| a-bie {once EET Muvhomen OO 
SN74CBT3126DBOR | 296-6417-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 a a eee. 
SN74CBT3126DBR _| 296-6418-1-ND. | Quad FET Bus Switch 56. 42.” 30 SN74CBT3257DBOR | 296-6435-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 64 «4886 
SN74CBT3126DBR 296-6418-2-ND | Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3257DBQR | 296-6435-2-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 520.00/2,500 
SN74CBT3126DGVR | 296-6419-1-ND_ | Quad FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT3257DBR 296-6436-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 64 48 36 
SN74CBT3126DGVR_ ‘| 296-6419-2-ND | Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3257DBR 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 426.00/2,000 
SN74CBT3126PWR | 296-6420-4-ND | Quad FET Bus Switch 62D SN74CBT3257PWR | 296-6437-1-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 64 48 36 
SN74CBT3126PWR | 296-6420-2-ND | Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3257PWR | 296-6437-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 426.00/2,000 
SN74CBT3126RGYR | 296-13921-1-ND] Quad FET Bus Switch 712) SAN eA SN74CBT3257RGYR | 296-13926-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 80 660 «45 
SN74CBT3126RGYR | 296-13921-2-ND] Quad FET Bus Switch 239.00/1,000 SN74CBT3257RGYR | 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 266.00/1,000 
SN74CBT3244CDBQR_| 296-19193-1-ND| Octal FET Bus Switch 56 A232 SN74CBT3305CDR —_| 296-19213-1-ND | Dual FET Bus Switcl 56 42 (32 
SN74CBT3244CDBQR | 296-19193-2-ND| Octal FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT3305CDR__| 296-19213-2-ND | Dual FET Bus Swite 455.00/2,500 
SN74CBT3244CDBR —_ | 296-19194-1-ND| Octal FET Bus Switch 56 82 SN74CBT3305CPWR | 296-19214-1-ND | Dual FET Bus Swite Be 2) ep 
SN74CBT3244CDBR__ | 296-19194-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3305CPWR | 296-19214-2-ND | Dual FET Bus Swite 372.00/2,000 
SN74CBT3244CDGVR | 296-19195-1-ND| Octal FET Bus Switch 72 54 Al SN74CBT3306CDR 296-19215-1-ND | Dual FET Bus Switc! 56 42 32 
SN74CBT3244CDGVR_ | 296-19195-2-ND| Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 SN74CBT3306CDR 296-19215-2-ND | Dual FET Bus Switc! 455.00/2,500 
SN74CBT3244CDWR | 296-19196-1-ND| Octal FET Bus Switch a re SN74CBT3306CPWR | 296-16755-1-ND | Dual FET Bus Swite 56 42-32 
SN74CBT3244CDWR__ | 296-19196-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 467552. i 
SN74CBT3244CPWR | 296-19197-1-ND] Octal FET Bus Switch ommmOMeme] | SUTICETSSOSCPWR eetg epee nea fe aus Suitch Saeed 
! SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switc Bo 2" kp 
SN74CBT3244CPWR__ | 296-19197-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3306DR 996-1540-1-ND_| Dual FET Bus Switc 56 48D 
SN74CBT3244CRGYR_| 296-19198-1-ND| Octal FET Bus Switch 72 54M SN74CBT3306DR 296-1540-2.ND_| Dual FET Bus Swit! ” 455 -00/2,500 
SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-2-ND| Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 -6438-1-| i aa 
SN74CBT3306PWR__| 296-6438-1-ND_| Dual FET Bus Switcl 56 42 32 
SN74CBT3244DBQR | 296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch 64 48 36 SN - 
sibs H 74CBT3306PWR | 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Swite 372.00/2,000 
SN74CBT3244DBQR | 296-6421-2-ND | Octal FET Bus Switch 520.00/2,500 SN7ACBTAS4¢CDBOR [SERERRTEEAND! e-Bit FET Aue Switch Be eo 
SN74CBT3244DBR _| 296-6422-1-ND_| Octal FET Bus Switch 72 54 A th 5 ee ciegigt | &-Bit FET Bus Switch . me é 
SN74CBT3244DBR __| 296-6422-2-ND_| Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 SN74CBT3345CDBOR | 296-19216-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . SEEM 
- SN74CBT3345CDBR | 296-19217-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 4232 
SN7ACBTS244DGVR OD eg AND! Octal FET Bus Switch TE as ak SN74CBT3345CDBR | 296-19217-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3244DGVR | 296-6423-2-ND | Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 J oe ee 
SN74CBT3244DW 296-1538-5-ND | Octal FET Bus Switch 72 54 A SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 72 54 Al 
SN74CBT3244DWR 296-14796-1-ND| Octal FET Bus Switch 72 540 AM SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch z 478.00/2,000 
SN74CBT3244DWR__| 296-14796-2-ND| Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 SN74CBT3345CDWR | 296-19219-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 4 2 
SN74CBT3244GONR | 296-12089-4-ND| Octal FET Bus Switch a8 SN74CBT3345CDWR | 296-19219-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 
SN74CBT3244GQNR | 296-12089-2-ND| Octal FET Bus Switch 359.00/1,000 SN74CBT3345CPWR __| 296-19220-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 5642 _32 
SN74CBT3244PW. 296-1166-5-ND | Octal FET Bus Switch yo el SN74CBT3345CPWR | 296-19220-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 
SN74CBT3244PWR | 296-1166-1-ND | Octal FET Bus Switch 64 48 36 SN74CBT3345CRGYR | 296-19221-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 80 60 45 
SN74CBT3244PWR _| 296-1166-2-ND_| Octal FET Bus Switch 426.00/2,000 SN74CBT3345CRGYR | 296-19221-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 266.00/1,000 
SN74CBT3244RGYR | 296-13922-1-ND| Octal FET Bus Switch 72 54 A SN74CBT3345DBR —_| 296-6439-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 36 
SN74CBT3244RGYR | 296-13922-2-ND| Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 SN74CBT3345DBR _| 296-6439-2-ND_| 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 
SN74CBT3245ADBQR | 296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch 2 54 A SN74CBT3345DGVR | 296-6440-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64 «48 ~—«36 
SN74CBT3245ADBQR | 296-6424-2-ND | Octal FET Bus Switch 585.00/2,500 SN74CBT3345DGVR | 296-6440-2-ND_ | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 
SN74CBT3245ADBR __| 296-6425-1-ND_| Octal FET Bus Switch 64 48 36 SN74CBT3345DW 296-6441-5-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 36 
SN74CBT3245ADBR | 296-6425-2-ND | Octal FET Bus Switch 426.00/2,000 SN74CBT3345DWR | 296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 «36 
atone pen ease NG _ ial Bie Suitoh 2 hie a SN74CBT3345DWR__| 296-14798-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 
| Per ctal us Switc! i # 7 4 -| Bit i 
SN74CBT3245ADW | 296-6426-5-ND_ Octal FET Bus Switch 64-4836 SATACETSSASPWR Pec cpaiog| © eit FET Bus Switch Cea eee 
} SN74CBT3345PWR | 296-6442-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 
SN7ACBT3245ADWR_ [296s14797=1-ND) Octal FET Bus Switch fy ey SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 64 48 | (36 
SN74CBT3245ADWR_ | 296-14797-2-ND | Octal FET Bus Switch 426.00/2,000 SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 520.00/2,500 
SN74CBT3245AGQNR | 296-12090-1-ND| Octal FET Bus Switch 10s: 8s. 70 19293-1- Bi z i : 
: SN74CBT3383CDBR__ | 296-19223-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 64 48 36 
SN74CBT3245AGQNR | 296-12090-2-ND| Octal FET Bus Switch 466.00/1,000 oh - ; 
SN74CBT3245APWR |296-6427-1-ND | Octal FET Bus Switch 75 63 50 7ACBT3383CDBR | 296-19223-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 426.00/2,000 
SN74CBT3245APWR | 296-6427-2-ND_| Octal FET Bus Switch 666.00/2,000 SN74CBT3383CDGVR_ | 296-19224-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 80 60 45 
SN74CRTA245ARGYR IBUGEEOSSEENIT 0 - SN74CBT3383CDGVR_ | 296-19224-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 532.00/2,000 
ee epigh a Octal FET Bus Switch HOD pie ak SN74CBT3383CDWR | 296-19225-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swi Gt AB 
SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-2-ND| Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 eee sae us-Exchanga Swits : : : 
H 4 SN74CBT3383CDWR _ | 296-19225-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 426,00/2,000 
SN74CBT3245CDBQR | 296-19199-1-ND| Octal FET Bus Switch 56 42D J i : 
SN74CBT3245CDBQR | 296-19199-2-ND| Octal FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT3383CPWR | 296-19226-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 64 48 36 
SN74CBT3245CDBR _| 296-19200-1-ND| Octal FET Bus Switch 5B A2«C8e SN74CBT3383CPWR | 296-19226-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 426.00/2,000 
SN74CBT3245CDBR | 296-19200-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3383DBQR | 296-6443-1-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 56 A282 
SN74CBT3245CDGVR_ | 296-19201-1-ND| Octal FET Bus Switch 68 Gio ee) SN74CBT3383DBQR =| 296-6443-2-ND 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3245CDGVR_ | 296-19201-2-ND| Octal FET Bus Switch 452.00/2,000 SN74CBT3383DBR__| 296-6444-1-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 56 42.32 
SN74CBT3245CDWR | 296-17282-1-ND| Octal FET Bus Switch ‘SCION G? SN74CBT3383DBR | 296-6444-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switcl 372.00/2,000 
SN74CBT3245CDWR__| 296-17282-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 56 4232 
SN74CBT3245CPWR | 296-19202-1-ND| Octal FET Bus Switch 56 42 ~«B2 SN74CBT3383DWR | 296-14799-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 56 4232 
SN74CBT3245CPWR | 296-19202-2-ND| Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3383DWR | 296-14799-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Swite 372.00/2,000 
SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-1-ND | Octal FET Bus Switch H 2A SN74CBT3383PWR _| 296-6446-1-ND_| 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 56 42.32 
SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-2-NDJ Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 SN74CBT3383PWR | 296-6446-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 372.00/2,000 
SN74CBT3251D 296-6428-5-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demux: 64 4836 SN74CBT3384ADBQR | 296-6447-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CBT3251DBQR — | 296-6429-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 64 A886 SN74CBT3384ADBQR | 296-6447-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3251DBQR | 296-6429-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 520.00/2,500 SN74CBT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 42 32 
Seer ine Seat ioe aa Mio em 64 ipeaine ae SN74CBT3384ADBR__| 296-6448-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
| ee -or- lux/Demux. £ 7 r 
2 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 80 60 45 
SN7ACBT3251PWR __ [ASGROASTEIEHDR| 1-0F-8 FET Mux/Demux; CAO eo SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 532.00/2,000 
SN74CBT3251PWR | 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 426.00/2,000 SN74CBT3384ADW | 296-1169-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56. 42. 32 
SN7ACBTS251RGYR | 29bsI S92 SIND} 1-o1-8 FET Mux/Demux; sSO OO nara SN74CBT3384ADWR | 296-1169-1-ND_ | 10-Bit FET Bus Switch 56.42 32 
SN74CBT3251RGYR | 296-13924-2-ND| 1-of-8 FET Mux/Demux 266.00/1,000 ARG ae i 
SN74CBT3384ADWR _ | 296-1169-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBQR | 296-19204-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux ee ee - - 
eons cota SN74CBT3384APWR | 296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 564282 
SN74CBT3253CDBQR_| 296-19204-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 455.00/2,500 4 ! 
SN74CBT3384APWR_ | 296-1170-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBR __ | 296-19205-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56. 42 32 ; : 
oe bes SN74CBT3384CDBQR_ | 296-19227-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 4232 
SN74CBT3253CDBR _ | 296-19205-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 372.00/2,000 ; : 
rannctad ate SN74CBT3384CDBQR_| 296-19227-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3253CDR —_| 296-19206-1-NDJ Dual 1-of-4 FET Mux/Demux el 2 SN7ACBTa34CDBR  (OGRERSSHETIUG| 40-Ait CET Bus Switch Qo ue eo 
SN74CBT3253CDR __| 296-19206-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 455.00/2,500 Us al 2e0al bit FET Bus Swite io __s ‘ 
SN74CBT3253CPWR__ | 296-19207-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 756 me Ce. ee Sern he renaus awit a See 
SN74CBT3253CPWR | 296-19207-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/D 372.00/2,000 sical Bi us Swite ‘ : : 
SN74CBT3253CRGYR_ | 296-19208-1-ND Dual 1-0f4 FET Mux/Demux m2) me At SN74CBT3384CDGVR_ | 296-19229-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 532.00/2,000 
SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-2-ND] Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 239.00/1,000 SN74CBT3384CDWR | 296-19230-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 4232 
SN74CBT3253D 296-6432-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 72 54. At SN74CBT3384CDWR__| 296-19230-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3253DBQR _ | 296-6433-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 64 4836 SN74CBT3384CPWR | 296-19231-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 564282 
SN74CBT3253DBQR | 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 520.00/2,500 SN74CBT3384CPWR | 296-19231-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3253DBR —_| 296-6434-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 64 48 36 SN74CBT3861DBQR | 296-6450-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch trades ONMures 
SN74CBT3253DBR _| 296-6434-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 426.00/2,000 SN74CBT3861DBQR | 296-6450-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1760.00/2,500 
SN74CBT3253PWR | 296-1167-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 64 48 36 SN74CBT3861DGVR | 296-6451-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.38 140 83 
SN74CBT3253PWR__| 296-1167-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 426.00/2,000 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ible Digi-Key Price Each Ibe Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT3861DGVR | 296-6451-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-TVSOP 1430.00/2,000 SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! iste) aN 263 
SN74CBT3861DWR 296-6452-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1.38 1.10 .83 SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1404.00/2,000 
SN74CBT3861DWR 296-6452-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 1430.00/2,000 SN74CBT16212CDLR_ | 296-19172-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1350 108i) e261 
SN74CBT3861PWR 296-6453-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 1.38 1.10 .83 SN74CBT16212CDLR_= | 296-19172-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 702.00/1,000 
SN74CBT3861PWR 296-6453-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 1430.00/2,000 SN74CBT16213DGGR_ | 296-6391-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc! 1.30 1.04.78 
SN74CBT6800ADBQR | 296-6454-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16213DGGR_ | 296-6391-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 1352.00/2,000 
with Precharged Output. 163 1.30 98 SN74CBT16213DL 296-6392-5-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switcl 1.30 1.04 .78 
SN74CBT6800ADBQR | 296-6454-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 125i OOReeea 
with Precharged Output. 2080.00/2,500 SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 1300.00/2,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214CDLR | 296-19174-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 1255 1.00 7ez5 
with Precharged Output. 1.63 1.30.98 SN74CBT16214CDLR_ | 296-19174-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 650.00/1,000 
SN74CBT6800ADBR — | 296-6455-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16214DGGR_ | 296-6393-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 1.38 1.10 .83 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16214DGGR_ | 296-6393-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 1430.00/2,000 
SN74CBT6800ADGVR_ | 296-6456-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DGGR_ | 296-6395-1-ND | Synchronous 16-Bit, 1-of-2 FET 
with Precharged Output. 163 1.30 98 Mux/Demux. 56-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT6800ADGVR_ | 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DGGR | 296-6395-2-ND | Synchronous 16-Bit 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 Mux/Demux. 56-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT6800ADW 296-6457-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DLR 296-6396-1-ND | Synchronous 16-Bit, 1-of-2 FET 
with Precharged Output. 163 130 98 Mux/Demux. 1-257 L008 275) 
SN74CBT6800ADWR_ | 296-6457-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DLR 296-6396-2-ND | Synchronous 1 
with Precharged Output. 163 130 98 Mux/Demux. 650.00/1,000 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DGGR | 296-1161-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 735 113 90 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16233DGGR | 296-1161-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1198.00/2,000 
SN74CBT6800APWR_ | 296-6458-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1:2 OOo 
with Precharged Output. 24-TSSOP 1.63 1.30 .98 SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1300.00/2,000 
SN74CBT6800APWR_ | 296-6458-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DLR 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 25d OOM ero 
with Precharged Output. 24-TSSOP 1690.00/2,000 SN74CBT16233DLR _ | 296-6398-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 650.00/1,000 
SN74CBT6800CDBQR | 296-19232-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch (255 OOM eco) 
with Precharged Output. 1.63 1.30.98 SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDBQR_ | 296-19232-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 125d OOM o) 
with Precharged Output. 2080.00/2,500 SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDBR | 296-19233-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDLR_ | 296-19177-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch ea Os 
with Precharged Output. 1.63 1.30 .98 SN74CBT16244CDLR_ | 296-19177-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT6800CDBR | 296-19233-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244DGGR_ | 296-6399-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16244DGGR_| 296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDGVR_ | 296-19234-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244DGVR_ | 296-6400-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 25 ied OOM co) 
with Precharged Output. 1.63 1.30 98 SN74CBT16244DGVR_ | 296-6400-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244DLR —_| 296-6401-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 125 1.00 75 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16244DLR —_| 296-6401-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT6800CDWR | 296-19235-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 2d OO mero 
with Precharged Output. 1.63 1.30.98 SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDWR | 296-19235-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 125i a OME Zo 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CPWR | 296-19236-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245CDLR_ | 296-19180-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1 25d OO ees) 
with Precharged Output. 1.63 1.30 98 SN74CBT16245CDLR_ | 296-19180-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT6800CPWR | 296-19236-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245DGGR_| 296-6402-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 
with Precharged Output. 1690.00/2,000 SN74CBT16245DGGR | 296-6402-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6845CDBQR | 296-19237-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 iA Oe 2 SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 25 OOM eno 
SN74CBT6845CDBQR | 296-19237-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT6845CDBR —_ | 296-19238-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch pO to uce SN74CBT16245DLR —_| 296-6404-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch A259 100K 75) 
SN74CBT6845CDBR | 296-19238-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT16245DLR _| 296-6404-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT6845CDGVR_| 296-19239-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 72 54 41 SN74CBT16292DGGR | 296-1162-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT6845CDGVR_ | 296-19239-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 478.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor............ 56-TSSOP 1.38 1.10 .83 
SN74CBT6845CDWR_ | 296-19240-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT16292DGGR_ | 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT6845CDWR | 296-19240-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 with Internal Pulldown Resistot............ 56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT6845CPWR_ | 296-19241-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT16292DGVR_ | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT6845CPWR __ | 296-19241-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 1.38 1.10 .83 
SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch “(2 oA aAl SN74CBT16292DGVR_ | 296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 239.00/1,000 with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch. 150 1.20 .90 SN74CBT16292DL 296-1534-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch. 1560.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor..............56-SSOP 1.38 110 .83 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch. 1.50 1.20.90 SN74CBT16292DLR 296-1534-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 1560.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor..............56-SSOP 1.38 1.10 83 
SN74CBT16209ADL 296-1531-5-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch... 150 1.20 .90 SN74CBT16292DLR 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 135 113 .90 with Internal Pulldown Resistot..............56-SSOP 715.00/1,000 
SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16390DGGR_ | 296-1163-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 135 1.13 90 Bus Switch 56-TSSOP 5.06 4.05 3.42 
SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16390DGGR_ | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210CDLR = | 296-19166-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 135 1.13 .90 Bus Switch... 56-TSSOP 6326.00/2,000 
SN74CBT16210CDLR =| 296-19166-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 599.00/1,000 SN74CBT16390DGVR_ | 296-6406-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210DGGR_ | 296-6386-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 35) lh) 90 Bus Switch 56-TVSOP 5.06 4.05 3.42 
SN74CBT16210DGGR_| 296-6386-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16390DGVR_ | 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT16210DGVR_ | 296-6387-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 135 1.13 .90 Bus Switch 56-TVSOP 6326.00/2,000 
SN74CBT16210DGVR_ | 296-6387-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16390DL 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bi 
SN74CBT16210DL 296-6388-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 135 113 .90 Bus Switch... .56-SSOP 5.06 4.05 3.42 
SN74CBT16210DLR 296-6388-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch .. 135 113 90 SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CBT16210DLR 296-6388-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch .. 599.00/1,000 SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 123) Ge ee SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2 OOMueeno. 
SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 150 1.20 .90 SN74CBT16800CDLR _| 296-19183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch Zoi OOREeno 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1560.00/2,000 SN74CBT16800CDLR | 296-19183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT16211ADL 296-1532-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1.35 1.13 90 SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.25 4.00.75 
SN74CBT16211ADLR = | 296-1532-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 135 113 .90 SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT16211ADLR = | 296-1532-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 599.00/1,000 SN74CBT16811CDGVR | 296-19185-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1 25a OOReeeo 
SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 2:25) 91,80) 035 SN74CBT16811CDGVR | 296-19185-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 
SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1170.00/1,000 SN74CBT16811CDLR | 296-19186-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch EZ C075) 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1.35 113 90 SN74CBT16811CDLR = | 296-19186-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1198.00/2,000 SN74CBT16861DGGR | 296-6407-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 138 1.10 83 SN74CBT16861DGGR_ | 296-6407-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2806.00/2,000 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 1430.00/2,000 SN74CBT16861DGVR_ | 296-6408-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
SN74CBT16211CDLR = | 296-19169-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . Bot alta) 9.90 SN74CBT16861DGVR_ | 296-6408-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2806.00/2,000 
SN74CBT16211CDLR | 296-19169-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 599.00/1,000 SN74CBT16861DLR 296-6409-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 150 1.20 .90 SN74CBT16861DLR 296-6409-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1403.00/1,000 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1560.00/2,000 SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 155) 1:24 293) w/Internal Pulldown Resistor . 270 216m eo8 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 1612.00/2,000 SN74CBT162292DGGR | 296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212ADLR_ | 296-1159-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 150 1.20  .90 w/Internal Pulldown Resistor 56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 780.00/1,000 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 2.70 2.16 1.68 w/Internal Pulldown Resistor . 56-TVSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1530.00/1,000 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch... 1.35 1.08 .81 w/Internal Pulldown Resistor 56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212CDGGR| 296-19170-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 1404.00/2,000 (Continued) 
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Tale Digi-Key Price Each 1plb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74CBT162292DL —_| 296-1533-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTLV3125DR —_| 296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
with Internal Pulldown Resistor. ..56-SSOP 2.70 2.16 1.68 SN74CBTLV3125DR 296-9113-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 
SN74CBTD1G125DBVR| 296-12211-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting...SOT-23-5 55 44 33 SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD1G125DBVR| 296-12211-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-1-ND_| Single FET Bus Switch with Level Shifting...SC70-5 5544 SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 81 68 54 
SN74CBTD1G125DCKR| 296-6476-2-ND_| Single FET Bus Switch with Level Shifting...SC70-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 
SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting...SOT-23-5 55 44 3 SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3126DBOR | 296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-1-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting...SC70-5 55 4433 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-2-ND | Single FET Bus Switch with Level Shiftin 447.00/3,000 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD3305CDR _ | 296-19243-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 56 A282 SN74CBTLV3126DR | 296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 8. 66. «50 
SN74CBTD3305CDR __ | 296-19243-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 455.00/2,500 SN74CBTLV3126DR | 296-9117-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 
SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 2 fs SN74CBTLV3126PWR | 296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 372.00/2,000 SN74CBTLV3126PWR | 296-9118-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586,00/2,000 
SN74CBTD3306CDR _ | 296-19244-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 428: SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 81 68 54 
SN74CBTD3306CDR | 296-19244-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 
SN74CBTD3306CPWR | 296-17989-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 56 42 32 SN74CBTLV3245ADBQR | 296-9119-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD3306CPWR | 296-17989-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 372.00/2,000 SN74CBTLV3245ADBQR | 296-9119-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch. 715.00/2,500 
SN74CBTD3306D 296-6477-5-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 56 4232 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD3306DR 296-14800-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting Aj SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD3306DR 296-14800-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3245ADW | 296-1544-5-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch. 88 66 = .50 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting. 56 a2 oe. SN74CBTLV3245ADWR| 296-1544-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 66 «50 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-2-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting 372.00/2,000 SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD3384CDBQR | 296-18052-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 66 50 
Shifting nee 64 4836 SN74CBTLV3245APWR| 296-9121-2-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD3384CDBQR | 296-18052-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 81 «6854 
Shifting 520.00/2,500 SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch. 359.00/1,000 
SN74CBTD3384CDBR_ | 296-17537-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 66 50 
Shifting sss 64 48 36 SN74CBTLV3251DBOR | 296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 715.00/2,500 
SN74CBTD3384CDBR | 296-17537-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 66 50 
Shifting eee 426.00/2,000 SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 586.00/2,000 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DR | 296-9128-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 66 50 
Shifting 75 63 50 SN74CBTLV3251DR —_| 296-9128-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 715.00/2,500 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-2-ND ey Bus Switch with Level ABR GO O00 SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 88 66 50 
f wissen 00/2, SN74CBTLV3251PWR_ | 296-9129-2-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 586.00/2,000 
SN74CBTD3384CDWR | 296-19246-1-ND te ey alee with Level eae ee SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux @ ol 
ng : : : SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 359.00/1,000 
SN74CBTD3384CDWR | 296-19246-2-ND ita with Level POARTBET SN74CBTLV3253DBOR | 296-9130-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux..... 88 66 50 
f sssise 00/2, SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 
SN74CBTD3384CPWR | 296-17538-1-ND ‘Shc Level Pythian cer SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND_| Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 
aenmaniaa ai a : : é SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 
SN7ACBTDS364CPWR [eoSaose aD pede Bus Syren wis Pavel Mao O00 SN74CBTLV3253DR | 296-9132-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 
SN74CBTD3384DB0R | 296-6479-1-ND | 70-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 64 4836 SNAGBTIVaSESPWR (ESRRTCaRBNTTE| Lon Vole biel iceka EET Musbontoe mae 
: t do SN74CBTLV3253PWR_ | 296-9133-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 
SN74CBTD3384DBQR | 296-6479-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 520.00/2,500 ose af 
: ! Me SN74CBTLV3253PWR_| 296-9133-2-ND_| Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux... 16-TSSOP 586.00/2,000 
SN7ACBTD33640BR AP ey ecpighiog 10-Bit FET Bus Switch wiLevel Shiftin De pts te SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-1-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux..16-QFN 81 68 54 
SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 426.00/2,000 9 : : : 
Pe i : a SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-2-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-QFN 359.00/1,000 
SN74CBTD3384DGVR_| 296-6481-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 92 69 52 SN7ACHTLV3DE7D  DOMGTOMIGINIM| Low Volt 4-Bit, loo? FET Mun/Demum.  16-S0IC Mea Mm HME 
SN74CBTD3384DGVR_ | 296-6481-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 24-TVSOP 612.00/2,000 areas * AB dank: re : ‘ : 
? : SN74CBTLV3257DBOR | 296-9135-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-SSOP 88 66 _.50 
SN7ACBTDS3040W [2oogu, agg 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting... 24-SOIC Zags Maes au SN74CBTLV3257DBOR | 296-9135-2-ND_| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 16-SSOP 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DWR | 296-6482-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 64 48 36 ee - ee 
oe: Bi H ‘ft 2 SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-TVSOP 88 66 50 
SN74CBTD3384DWR | 296-6482-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...... 24-SOIC 426.00/2,000 } 
Sacro [erie | Gare a Sc Siasuron” [estes (Liat sai rgrerisomna sesue ae Sa 
is oc], Ow Volt. 4-Bit, 1-01; lux/Demux - . i - 
SNTACHTDSSE4PWA IESRSIR GEORG SS CO SN74CBTLV3257DR | 296-9137-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74CBTLV3257PWR_ | 296-9138-1-ND_| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 88 66 50 
SN74cBTD3861DBaR | 296-6483-1-ND 64 Cee SN74CBTLV3257PWR_ | 296-9138-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 
picge: Bi i ‘ft , ‘ ; SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux......16-QFN 81.6854 
SN74CBTD3861DBQR | 296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 520.00/2,500 ; 
-6484-1- Bi i itt SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 359.00/1,000 
SN74CBTD3861DBR _ | 296-6484-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 64 48 3 | f 
: : a SN74CBTLV3383DBOR | 296-9139-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 66 50 
SN74CBTD3861DBR | 296-6484-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting. 426.00/2,000 SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND_| LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 715.00/2,500 
SN74CBTD3861DGVR | 296-6485-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP 80 60 45 Z shes 
-6485-2- Bi Be wi tal CHR od: SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 105 88 70 
SN74CBTD3861DGVR | 296-6485-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TVSOP 532.00/2,000 ! : 
SN74CBTD3861DW | 296-6486-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 64.4836 SN74CBTLVS383DGVR Peace Uvog) LV 10-Bit FET Bus-Exehange Switch . 932:00/2,000 
SN74CBTD3861PWR _ | 296-6487-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TSSOP_ 64.4836 SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 88 6650 
= - = SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 66 50 
SN74CBTD3861PWR | 296-6487-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TSSOP 426.00/2,000 H : 
§N74CBTD16210DGGR| 296-1171-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 SN7ACBTLV3363DWR_|206z1545:2:NDE| LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586,00/2,000 
SN74CBTD16210DGGR| 296-1171-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TSSOP 2806.00/2,000 SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 66 50 
SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 SN74CBTLV3383PWR_ | 296-9141-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586.00/2,000 
SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND_| 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TVSOP 2806.00/2,000 po crrnens Se Ne Low Yoliage 105i FET Bis Switch 88 HEeeB an 
SN74CBTD16210DL | 296-1541-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 248 1.98 1.54 aula OW Vola Oe! US We Be 
SN74CBTD16210DLR | 296-1541-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 248 198 1.54 SN74CBTLV3384DGVR | 296;9143-1:ND_ | Low Voltage 10-Bit FET Bus Swite fy} _ 
SN74CBTD16210DLR_ | 296-1541-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shiftin 1403.00/1,000 SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 586.00/2,000 
SN74CBTD16211DGGR| 296-1172-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 2.70 216 1.68 SN74CBTLV3384DW | 296-1546-5-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBTD16211DGGR| 296-1172-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 56-TSSOP 3060.00/2,000 pe reivcce arta See aH volige (oe EET Bee 88 beau ae 
SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TVSOP 270 216 1.68 Pr OW Voltage 1-3 US owns Buus 
SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..56-TVSOP 3060.00/2,000 SN7ACBTLVS3B4PWR _[20bsSTSAaIENDIB| Low Voltage 10-Bit FET Bus Swite 5a) 
SN74CBTD16211DL _ | 296-1542-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....56-SSOP 2.70 2.16 1.68 SN74CBTLV3384PWR_ | 296-9144-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 586.00/2,000 
SN74CBTH16211DGGR| 296-6461-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold.....56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 SN74CBTLV3857DBOR | 296-9145-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 
SN74CBTH16211DGGR| 296-6461-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold .....56-TSSOP 3366.00/2,000 Internal Pulldown Resistor sa 88 8666 = 50 
SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold......56-SSOP 2.97 238 1.85 SN74CBTLV3857DBOR | 296-9145-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800DBQR | 296-6492-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 163 130 98 Internal Pulldown Resistor n-ne 715.00/2,500 
SN74CBTK6800DBQR | 296-6492-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 2080.00/2,500 SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800DGVR_ | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 163 130 98 Internal Pulldown Resistor ‘ 88 66 «50 
SN74CBTK6800DGVR_| 296-6493-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . 1690.00/2,000 SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND Law Voltage 10-Bit Fl Bis Switch with ea nas 
SN74CBTK6800DWR | 296-6494-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 163 130 98 intemal Pulldown Resistor .00i2: 
SN7ACRTKESOODWR ESRtOMONNOM| 10-bit KET Bus Switch '1690.00/2,000 SN74CBTLV3857DW | 296-9147-5-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 163 130 .98 Internal Pulldown Resistor “ 886650 
SN74CBTK6800PWR | 296-6495-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 1690.00/2,000 SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND_| 16-Bit FET Bus Switch . 3.47 2.78 2.16 Internal Pulldown Resistor ss 88 66 .50 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 3928.00/2,000 SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 347 2.78 2.16 Internal Pulldown Resistor .......-.--o--- 586.00/2,000 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 3928.00/2,000 SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK16245DLR | 296-6490-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 347 2.78 2.16 Internal Pulldown Resistor “ 8866 50 
SN74CBTK16245DLR_| 296-6490-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch . 1964.00/1,000 SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch. 96-LFBGA 6.00 480 4.05 Internal Pulldown Resistor-...... 586.00/2,000 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch .96-LFBGA 3750.00/1,000 SN74CBTLV3861DBOR | 296-9149-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 ~—«50 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switc .$0T-23-5 60 45 34 SN74CBTLV3861DBQR | 296-9149-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 715.00/2,500 
SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch......... SOT-23-5 585.00/3,000 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 92. 69 52 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-1-ND_| Low Voltage Single FET Bus Switch SC70-5 60-4534 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 612.00/2,000 
SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 585.00/3,000 SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 88 66 50 
SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 88 6.66 50 SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-2-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 
SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 715.00/2,500 SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 66 «50 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch........14-TVSOP 88 66 50 SN74CBTLV3861NSR_| 296-13182-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch......... 14-TVSOP 586.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ise Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch.......24-TSSOP 88 66 50 74F Family 
SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch. 586.00/2,000 SN74FOODR 296-1176-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45 a eye 
SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 2.25 1.80 1.40 SN74FOODR 296-1176-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 1275.00/1,000 SN74F02DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 45 eG Ay 
SN74CBTLV16210GR _| 296-6497-1-ND_| Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74F02DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210GR | 296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 2080.00/2,000 SN74F04D 296-1177-5-ND_| Hex Inverter 45 3627 
SN74CBTLV16210VR | 296-6498-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74FO4DR 296-1177-1-ND_| Hex Inverter 45 36 27 
SN74CBTLV16210VR_ | 296-6498-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch. 2080.00/2,000 SN74FO4DR 296-1177-2-ND | Hex Inverter 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 45 367 
SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-2-ND_| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 1040.00/1,000 SN74F08DR 296-1178-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . A536 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 2.00 1.60 1.20 ane ea ate ae = ae 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 2080.00/2,000 -14802-1-ND | Triple 3-Inpu a : : : 
RIM (on yohee od Br CET Bu ei ues SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211VR | 296-9100-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 2.00 1.60 1.20 \ 
SN74CBTLV16211VR_ | 296-9100-2-ND_| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch. 2080.00/2,000 ees pee Suogigay| Tile 3-Input AND Gate. GD 0 al 
AGE sc i i : SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-1-ND_| LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2.00 1.60 1.20 : 
: - SN74F27DR 296-3576-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 45 36.27 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-2-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 1040.00/1,000 SN74F27DR 996-3576-2-ND Tl Trinle 3 
. : ple 3-Input NOR Gate. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212GR | 296-9102-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2.00 1.60 1.20 SN74E30DR 296-3581-1-ND_ | 8-In 
; put NAND Gate 45 dG) 245 
SN74CBTLV16212GR | 296-9102-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2080.00/2,000 SeRtos 
: SN74F30DR 296-3581-2-ND | 8-Input NAND Gate 305.00/2,500 
SN7ACBTLV16212VR | 296-9103-1-ND_ | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2.00 1.60 1.20 SN74F32DR 296-1182-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 45. ~~ 3627 
SN74CBTLV16212VR__| 296-9103-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 2080.00/2,000 SN74F32DR 296-1182-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 45 min ee 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/4,000 SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 45 36 27 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F74DR 296-1183-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 45 36.27 
SN74CBTLV16292VR_| 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F74DR 296-1183-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292VR_ | 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F74N 296-1558-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop. 48° 38.29 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F86DR 296-14825-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 44 33 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/1,000 SN74F86DR 296-14825-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 372.50/2,500 
SN74CBTLV16800GR | 296-9107-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F86N 296-3602-5-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 44 38 
SN74CBTLV16800GR _| 296-9107-2-ND_| LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN7AFAENSR 2OGSISISEaIEND)| Quad 2-Input Exclusive OR Gate dikes ik) 
SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 200 1.60 1.20 eer eonsh Peer ety Bad input Exclusive OR Gate z 308 072,000, 
SN74CBTLV16800VR | 296-9108-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SNV4FI25DR BORa Oe ai Site Gin a Ai Stale a he 
acalata | L) |  aee i a ie des aes ees tae SN74F125DR 296-1179-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer. 372.50/2,500 
SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux sea oe eee Bus Butlen Gate a a 
with Internal Pulldown Resistor.......... 3570.00/2,000 i =14804-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 372.50/2,500 
: SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 200 44 33 
SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F138DR 296-14805-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 55 AA 38 
with Internal Pulldown Resistor.............. 56-SSOP 3.15 2.52 1.96 SN74F138DR 296-14805-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 372.50/2,500 
SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F138N 296-3552-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 55 448 
with Internal Pulldown Resistor.............. 56-SSOP 1785.00/1,000 SN74F151BDR 296-14806-1-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer Wy Le ee 
SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F151BDR 296-14806-2-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer 455.00/2,500 
with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 315 2.52 1.96 SN74F153DR 296-14807-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mu: 55 44° 33 
SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-2-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F153DR 296-14807-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mu 372.50/2,500 
with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 3570.00/2,000 SN74F153NSR 296-13184-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux.. EB A4 3 
SN74CBTR16861DGGR| 296-12336-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 272 218 170 SN74F153NSR 296-13184-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux.. 308.00/2,000 
SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 3086.00/2,000 SN74F157ADR 296-14808-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 55 44 38 
SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 2.72 2418 1.70 SN74F157ADR 296-14808-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 372.50/2,500 
SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-2-ND |20-Bit FET Bus Switch . 3086.00/2,000 TN ease Sh ack ane Coun = a 3 
SN74CBTR16861DLR_ | 296-12337-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 272 2418 170 -14809-1- A : : : : 
SN74CBTR16861DLR_ | 296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1543.00/1,000 SN74F161ADR 296-14809-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 455.00/2,500 
SN74CBTS3306DR 296-9157-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky SN74F161ANSR 296-13185-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 560 42 32 
Diode Clamping a 92 #469 «(C52 SN74F161ANSR 296-13185-2-ND | Syne. 4-Bit Binary Counter. 372.00/2,000 
Sane oe SN74F163AN 296-14810-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 56 4232 
SN7ACBTSS306DR = BEC aD Tc. Schottky deen ene SN74F174ADR 296-1481 1-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 5239 30 
Noreen ‘te Es via SN74F174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 422.50/2,500 
SN7ACBTS2206PWR eC SSE Besa tae with Schottky ey a SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 6SOIc 52 39 —~30 
or ee Heaneraee : : : SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 422.50/2,500 
Serra TT NR Te errno win Schottky F008 O00 SN74F240DWR 296-14813-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 2 54° A 
SNTAGHTSSS5]0 OR ESERRSCEEN{0-RI he = SF ah aE ee SN74F240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 478.00/2,000 
Us AER peas ad win Schottky Sass ees SN74F244DBR 296-3570-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 48 «36 
: ious : : : SN74F244DBR 296-3570-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Butter/Drive 64 4836 
Diode Clamping 747.50/2,500 SN74F244DWR 296-1180-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
SN74CBTS3384DBR — | 296-9160-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F244N 296-1553-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 68 51 39 
Diode Clamping... 92 69 52 SN74F245DBR 296-3571-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 64. «48 «36 
SN74CBTS3384DBR — | 296-9160-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F245DBR 296-3571-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 426.00/2,000 
Diode Clamping 612.00/2,000 SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 64 48 36 
SN74CBTS3384DW | 296-9161-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F245DWR 296-1181-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver .. 64 48 36 
Diode Clamping 92 (69a o2) SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 426.00/2,000 
SN74CBTS3384PWR | 296-9162-1-ND_ | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F245N 296-3572-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 72 
Diode Clamping a 92 6952 SN74F251BDR 296-14814-1-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux. 62 AT 35 
SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND |10-Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74F251BDR 296-14814-2-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux 505.00/2,500 
Diode Clamping oe 612.00/2,000 SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 62 AT 35 
SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged SN74F257DR 296-1555-1-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 62 AT BE) 
Out/Schottky Clamping Diode... 163 130 .98 SN74F257DR 296-1555-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 505.00/2,500 
SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged SN74F260DR 296-14815-1-ND | Dual 5-Input NOR Gat 4-S0IC 62 47-35 
Out/Schottky Clamping Diode... 2080.00/2,500 Seon sya Ol Seinput NOR ae . 43010 . 05 002 90) 
SN74CBTS6B00DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 7 -14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker . : : : 35 
Dut/Schottly Chrnnine Diode ..24-TvsoP PEIRREOImea) | _SN74F250B0R 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker . 505.00/2,500 
SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged SN74F373DWR 296-14817-1-ND | Tri-State, Octal Transparent 
Out/Schottky Clamping Diode............ 24-TVSOP 1690.00/2,000 D-Type Latch 64 48 36 
SN74CBTS6800DWR ~ | 296-9165-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Precharged SN74F373DWR 296-14817-2-ND | Tri-State, Octal Transparent 
Out/Schottky Clamping Diode... MEE LS) _ 8 SN74F374DWR 296-14818--ND | TH-Stt, Octal Edge ggered ba che 
SN74CBTS6800DWR | 296-9165-2-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Precharged pea So aoe eee 
Out/Schottky Clamping Diode 1690.00/2,000 D-Type Flip-Flop . Ge 63) 89 
SN74CBTS6800PWR | 296-9166-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged ; SN74r3740WR ESL EIR AID) TOVREA eee imaPaaTt 
Out/Schottky Clamping Diode............... 163 1.30 .98 Sig rf eae pee 
SN74cBTS6800PWR | 296-9166-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged Saran Boe soee stm) Tri State, Octal Edge-Triggered 
Out/Schottky Clamping Diod 24-TSSOP 1690.00/2,000 D-Type Hip Fab . se aa ae 
ut/Schotthy Clamping Diode... - Kee SN74F374NSR 296-13186-1-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky D-Type Flip-Flop ... 64 48 86.36 
Diode Clamp... ...56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74F374NSR 296-13186-2-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-2-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky D.type FlipFlop ABORT 
Diode Clamp ....-vvorenn os 3826.00/2,000 SN74F521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparato 2 54° A 
SN74CBTS16211DL | 296-1547-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparator . 478.00/2,000 
Diode Clamp... 3.38 2.70 2.10 SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 
Diode Clamp... 2 3.38 2.70 2.10 SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 
SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 532.00/2,000 
Diode Clamp... i 3826.00/2,000 SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1.05 88 70 
SN74CBTS16212DL —_| 296-1548-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 932.00/2,000 
Diode Clamp 3.38 270 2.10 (Continued) 
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LE Digi-Key Price Each ill, Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ......20-SOIC 64 48 36 CY74FCT2245TSOC 296-9439-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 72 54 41 
SN74F573DWR 296-14822-2-ND Ti-St. Octal Transparent D-Type Latch ...... 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP 1.68 1.34 1.01 
SN74F574DWR 296-14823-1-ND Hao nie Ri ea eae CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux... 16-QSOP 2145.00/2,500 
oh Ip srr : A 4 CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latc! 0-SOIC Bre. 54 AL 
STarorape coaiacecaal| Wi State, Octal Edge- Triggered ‘onenadin CY74FCT2541ATOCT _ | 296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 2 54 Al 
eee: aul CY74ECT2541ATOCT | 296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver : 585.00/2,500 
SN74F574N 296-14824-5-ND eS eae Tg, CY74FCT2574ATQCT | 296-13635-5-ND | Tri-State High Speed, Low Power, Octal 
- Shia oes , i 5 D-Type Flip-Flop ... .20-QSOP 72 54 A 
SN74F1016DWR 296-3544-1-ND ae bis TeAIRcHOn Atay ee ea CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver.......24-QSOP 2.00 1.60 1.20 
sss [aac | at et Be CTT IME. oases 4450 ___ scsi, 
RC Bus Termination Array 4080.00/2,000 zs ee e id d S x 
- CY74FCT2827ATOCT | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Butter 2560.00/2,500 
FCT Family CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-1-ND | 16-Bit Butfer/Line Driver 135 113 | 90 
7AFCT162244ATPVCT | 296-14458-1-ND| 16-Bit Buffer/Line Drive 120 1.00 80 CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... ”4198.00/2,000 
SE ee REAR bere eat suite ne Ne (50 aes CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. dS inoiee 90 
Te opadciGAny paeetiocee hin et AUR Alas Dilek ARGUE CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1198.00/2,000 
vARCTIBOSTAATPACT aRAMUECRENG 16-Bit D-Type cert Feria icaaiaran CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
7 - = - - D-Type Latch icky lake elo) 
74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND| 16-Bit D-Type Latch. 7064.0072,000 Racin 1: Bi 
74FCT162501ATPVCT | 296-14460-1-ND| 18-Bit Registered Transceive 4.20 1.00 .80 CYPAFCTIGS73CTPACT eae o aU yee ieee rasparen neRoNRCAT 
74FCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND| 18-Bit Registered Transceiver 532.00/1,000 CVTAFCTI6BTSCTPVO | 296-12687-END] Tri-State 16-8 7 mee 
74FCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND| 18-Bit Registered Transceivel 1.20 1.00 80 7 7 -12687-5-ND | Tri-State 16-Bit, canes ype ie une 
74FCT162823CTPVCT | 296-17320-1-ND| 18-Bit Bus Interface Regist 1.20 1.00.80 : : : 
eee oes menace Neg CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-1-ND ype Flip 135 113 90 
74FCT162823CTPVCT | 296-17320-2-ND| 18-Bit Bus Interface Registel 532.00/1,000 
eres ge) CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1198.00/2,000 
CD74FCT244M 296-9413-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. e186) 260) 52 CY74FCT16374TPVC | 296-12273-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Fl 435 113 90 
CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 99 83 66 HROEBIE UR PIEE LUBE FUE TIOD s : : 
CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 96 72 54 CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1.38 1.10 .83 
CD74FCT374M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop .... 78 65 «52 CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1430.00/2,000 
CD74ECT623M 996-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcei D0-S0IG 470377293 CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 1.38 110 83 
CD74FCT843AM 296-9420-5-ND Tsk DeWypelateh. 20-SOIC 4.95 3.96 3.08 CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 2366.00/2,000 
CY29FCTS2CTOCT —_| 296-18408-1-ND| 8-Bit Registered Transc 4-SSOP 315 252 1.96 CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 135 143 90 
CY29FCTS2CTACT —_| 296-18408-2-ND| 8-Bit Registered Transceiver 4-SSOP 4410.00/2,500 CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver.... 599.00/1,000 
CY29FCTS20ATSOCT _ | 296-14562-1-ND| Tri-State Multilevel Pipeline Registe 24-SOIG 3.15 2.52 1.96 CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.35 113.90 
CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-2-ND| Tri-State Multilevel Pipeline Registe 24-S0IC 5738.00/2,000 Future Bus Family 
CY74FCT138ATQCT | 296-14563-1-ND| 1-of-8 Decode 6SSOP 99 83 6 Ea Bh 7 
CY74FCT138ATOCT 296-14563-2-ND| 1-of-8 Decode 6-SSOP 1072:50/2,500 SN74FB2031RC A eel 9-Bit Addrass/Data ‘Transcetver. 8.91 8.03 7.12 
: SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver... 916 825 7.32 
CY74FCT157CTOCT | 296-12272-5-ND| Tri-State Quad 2-Input Multiplexe 6-SSOP 99 83 66 et f+ ‘ i 
. SN74FB2033KRC 296-3605-ND 8-Bit TTL/BTL Registered Transceivel 10.33 9.30 8.25 
CY74FCT157CTSOC _ | 296-9438-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer. 16-SOIG 99 8366 SNyAFHOQAORG BSE CONDOM 8-BIt TTLIBTL Tranccely BO-OFP AMON oiEerer 
ue a aaa Gareinn count ey ae BE oRD ane SN74FB2041ARC 296-3607-ND | 7-Bit TTL/BTL Transceiv 52-OFP 9.58 8.63 7.65 
CY74FCT240ATQCT —_| 296-14569-1-ND| Tri-State 8-Bit Butfer/ O-SSOP 7254 A GTL Family 
CY74FCT240ATOCT —_| 296-14569-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL2006PWR | 296-17670-1-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator 188 150 1.13 
CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP_ 72,54 SN74GTL2006PWR —_| 296-17670-2-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator 1950.00/2,000 
CY74FCT240TOCT 296-14570-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL2007PWR | 296-17963-1-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 
CY74FCT244ATQCT —_| 296-13854-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP 72 54 44 Translator 1.88 150 1.13 
CY74FCT244ATQCT —_ | 296-13854-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL2007PWR —_| 296-17963-2-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 
CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-S0IG 725A Translator 1950.00/2,000 
CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SOIC 478.00/2,000 SN74GTL1655DGGR ‘| 296-1184-1-ND | 16-Bit Universal Bus Transceivel 64-TSSOP 10.16 9.15 812 
CY74FCT244CTACT | 296-14006-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive O-SSOP 7254S SN74GTLI655DGGR | 296-1184-2-ND | 16-Bit Universal Bus Transceive 64-TSSOP 15068.00/2,000 
CY74FCT244CTOCT | 296-14006-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL16612DGGR | 296-9808-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 56-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT244TQCT 296-14572-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive O-SSOP 72 54d SN74GTL16612DGGR | 296-9808-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 56-TSSOP 8250.00/2,000 
CY74FCT244TQCT 296-14572-2-ND Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive '0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTL16612DL 296-9809-5-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT244TSOCT | 296-14573-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SOlC 72ST SN74GTLI6616DGGR | 296-1185-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceive 56-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCT244TSOCT —_| 296-14573-2-ND] Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 478.00/2,000 SN74GTL16616DGGR | 296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceive 56-TSSOP 14080.00/2,000 
CY74FCT245ATPC 296-14574-5-ND/ Tri-State 8-Bit Transceiver: 2 54 SN74GTL16616DLR | 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 9.00 7.20 6.08 
CY74FCT245ATQCT —_| 296-14575-1-ND| Tri-State 8-Bit Transceiver. 12 pe ode SN74GTL16616DLR | 296-9810-2-ND_| 17-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 7040.00/1,000 
eae all Pasay ee Fee aero! 4 Seater SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND | 18-Bit Bus Transceive 64-TSSOP 9.08 8.18 7.25 
= bea ri-otate 6-Bit Transceiver. R f . 7 rt 
SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-2-ND | 18-Bit Bus Transceive 64-TSSOP 13462.00/2,000 
CY74FCT257ATQCT | 296-13620-1-ND| Tri-State Quad 2-Input Multiplexe 6-0SOP 72 54 A SN74GTL16923DGGR_ | 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Ti G4TSSOP 891 803 712 
BUA CTRSTATOT. Bebe ee peat a) (rt State Quad 2-Input Multiplexe ag. etl) SN74GTL16923DGGR_|296-9811-2-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 13214,00/2,000 
1-1 ri-otate 6-Bit Latcn. - A F a 7 
CY74FCT373ATQCT | 296-14576-2-ND| Tri-State 8-Bit Latch. 0-SSOP 585.00/2,500 GTLP Family 
CY74FCT374ATQCT _| 296-14577-1-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP 7254 AT SN74GTLP817DGVR | 296-13205-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 394 315 2.45 
CY74FCT374ATOCT 296-14577-2-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP817DGVR =| 296-13205-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 4462.00/2,000 
CY74FCT374TQCT 296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP Je 54. A SN74GTLP817DWR 296-12338-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 3.94 315 2.45 
CY74FCT374TQCT 296-9442-2-ND | Tri-State 8-Bit Register '0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP817DWR 296-12338-2-ND GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 4462.00/2,000 
CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-1-ND| Quad 2-Input Registe 120 90 68 SN74GTLP817PWR _| 296-12339-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 3.94 3.15 2.45 
CY74FCT399CTSOCT _| 296-13007-2-ND | Quad 2-Input Registe 798.00/2,000 SN74GTLP817PWR | 296-12339-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 4462.00/2,000 
CY74FCTS40CTOCT | 296-13855-5-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 2 54 Al SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 259 207 1.61 
CY74FCT541ATPC 296-14578-5-ND| Tri-State 8-Bit Butfer/Line Drive 72 54 A SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 2932.00/2,000 
CY74FCT541ATOCT | 296-13699-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive iD u ode SN74GTLP1394DR | 296-9813-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 259 207 1.61 
CY74FCTS41ATQCT | 296-13699-2-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 585.00/2,500 SN74GTLP1394DR __| 296-9813-2-ND_| 2-Bit Bus Transceiver. 3622.50/2,500 
CY74FCT541CTQCT 296-12629-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72 54 A SN74GTLP1394PWR | 296-9814-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 259 207 1.61 
CY74FCTS41CTOCT | 296-12629-2-ND| Tri-State 6-Bit Buffer/Line Drive 585.00/2,500 SN74GTLP1394PWR | 296-9814-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 2932.00/2,000 
CY74FCTS41CTSOCT | 296-12274-5-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 72 54 A SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to 
CY74FCT541TOCT 296-18409-1-ND| Tri-State 8-Bit Butfer/Line Drive ceo with Split LVTTL Port. 281 225 1.75 
CY74FCT541TQCT 296-18409-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 585.00/2,500 SN74GTLP1395DGVR_ | 296-12465-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. 
CY74FCTS43ATOCT — | 296-14579-1-ND| Tri-State 8-Bit Latched Registered with Split LVTTL Pott. essences 20-TVSOP 3188,00/2,000 
RSEEROGT TE saat Pee (2 eae SN74GTLP1305DWR | 296-12466-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. 
-14579-2- with Split LVTTL Port 7 281 225 1.75 
Transceiver 585.00/2,500 e Hell -Bi -to-( 
CY74FCTS74ATOCT | 296-14580-1-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SsOP 7254 SUT PSNR ee van Sotto AARNE 
CY74FCTS74ATQCT — | 296-14580-2-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1395GONR_ | 296-13189-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. 
CY74FCT574TQCT 296-14581-1-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP_ 72,54 with Split LVTTL Port Ai DEP AGS 
CY74FCT574T0CT 296-14581-2-ND| Tri-State 8-Bit Register 0-SSOP 585.00/2,500 SEIT TRH : : : 
CY74FCT646ATOCT | 296-14582-1-ND| Tri-State 8-Bit Register 4-SSOP 120 90 68 SNTAGTLPISOSGONR (ao icagag| Oval | ar ya toente Bus Transovt. “Fae AGH AOD 
CY74FCT646ATQCT 296-14582-2-ND| Tri-State 8-Bit Register Transceiver. 975.00/2,500 SN74GRLP1395PWR | 296-12467-1-ND | Dual 1 PRLVTTICR GTLP Bus T pai 
CY74FCTB21ATOCT — | 296-14583-1-ND| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop To 54 41 aah split IVETE BD 7 us Transove. AG BIR 4B 
CY4FCTB21ATOCT | 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 585.00/2,500 SN7AGRLPIRO5PWR [PEREIEREEMTIAT Die 1 Unt LVTTL Ae QTL Bus Tansee 
CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register. 1.05 88 .70 with Split LVTTL Port. 3188.00/2,000 
CY74FCT821CTQCT 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register. WP 54 AL - P a - - 
CY74FCT821CTQCT | 296-14585-2-ND) Tri-State 10-Bit Bus Interface Register. 585.00/2,500 SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered 
CY74FCT827ATSOC — | 296-9443-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer... 2 54 A Transceiver 48-TSSOP 5.50 440 3.72 
CY74FCT827CTQCT _| 296-15180-1-ND| Tri-State 10-Bit Buffe' Pa SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-2-ND ane -GTLP Registered saeeon Ra aan 
CY74FCT827CTACT | 296-15180-2-ND| Tri-State 10-Bit Butte 585.00/2,500 I cole 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-5-ND| Tri-State 10-Bit Buffe GR SN74GTLP2033DGVR_| 296-12469-1-ND | 8-Bit L/TTL-to-GTLP Registered 
CY74FCT2244ATQCT | 296-14566-1-ND| Tri-State 8-Bit Butfer/Line Driv 2 54 A Transceiver. 48-TVSOP 5.50 4.40 3.72 
CY74FCT2244ATQCT | 296-14566-2-ND] Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 585.00/2,500 SNTAGTLPOOSIDGVR | 256-12469-2-ND | &-Bit LVTTL-t0-GTLP Registered 
CY74FCT2244CTQCT _| 296-14567-1-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 2A Transceiver. ..48-TVSOP 6876.00/2,000 
CY74FCT2244CTOCT | 296-14567-2-ND| Tri-State 6-Bit Buffer/Line Drive 585.00/2,500 SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj,-Edge-Rate Register 
CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 2 54 A Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter....56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 
CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 585.00/2,500 SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 712 54 41 Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter.... 56-VFBGA 3625.00/1,000 
CY74FCT2245TSOCT _ | 296-14568-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 
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inh Digi-Key Price Each ale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-1-ND ]8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register SN74GTLPH16916VR | 296-13209-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
Transcvr with Split LVTTL Port.............48-TSSOP 5.50 4.40 3.72 Transcvr w/Buffered Clock Outputs ......56-TVSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-2-ND ee LVTTL+ fe STLP Ad-Edge Rat Register age Rare GOATS SN74GTLPH16927GR_ | 296-15556-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
ransevr with Spli 0 00/2, Source Sync. Clock Output ..56-TSSOP 7.00 5.60 4.73 
SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-1-ND ee OE ae ar elge Rate ee oe Per anne SN74GTLPH16927GR_| 296-15556-2-ND | 18-Bit UVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
HAnSevE WaLoph OE veces OM : s : Source Sync. Clock Output 56-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP2034DGVR_ | 296-13192-2-ND [8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register urce oy PU ose 
Transevr with Split LVTTL Port 48-TVSOP 6876.00/2,000 SN74GTLPH16927KR_ | 296-15557-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
: iy e ere i -Edqe-Rate Reni arias, Source Sync. Clock Output 850 680 5.74 
SHAT ere MMMM Te conver ot Sea cor ceVraGA RECOM mete? SN74GTLPH16927KR_| 296-15557-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP2034GQLR | 296-13193-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Source Syne. Clock Output... 5313.00/1,000 
Transceiver with Split LVTTL Port......... 56-VFBGA 3625.00/1,000 SN74GTLPH16927VR_ | 296-15558-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
p 1, 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-1-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver Source Sync. Clock Output 8.50 6.80 5.74 
with Split LVTTL Port. ..20-TVSOP 2.81 2.25 1.75 SN74GTLPH16927VR_ | 296-15558-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver Source Sync. Clock Output 10626.00/2,000 
with Split LVTTL Port. 3188.00/2,000 SN74GTLPH16945GR | 296-13210-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4.05 3.24 252 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTI SN74GTLPH16945GR_ | 296-13210-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4590.00/2,000 
with Split LVTTL Port, 281 225 1.75 SN74GTLPH16945VR_| 296-13211-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4.05 3.24 2.52 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-2-ND CAR eSIEMPL Bae Bus Transceiver sie yea SN74GTLPH16945VR_ | 296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4590.00/2,000 
d wenee 2 00/2, SN74GTLPH32912KR | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 833 7.50 6.65 
SN7AGTLP21385GQNR | 296-13197=1-ND Pareto aaa re SEO CGS Gee SN74GTLPH32912KR | 296-15559-2-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 6175.00/1,000 
SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-2-ND [Dual 1-Bit LVTTL-to-GTiP Bus Transceiver ia vie EP SE eee ee ev tucc Cie ae eee arye 
with Split LVTTL Port. .. 20-VFBGA 1785.00/1,000 ATE BUTT Gd ViBGk QUERY : : : 
SN74GTLP21395PWR | 296-13198-1-ND [Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH32916KR 296=15560-2:ND)) 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 
with Split LVTTL Port ..20-TSSOP 2.81 2.25 1.75 with Buffered Clock Output...... 6175.00/1,000 
SN74GTLP21395PWR | 296-13198-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH32945KR_ | 296-12472-1-ND 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. §.06 4.05 3.15 
with Split LVTTL Port. -20-TSSOP 3188.00/2,000 SN74GTLPH32945KR_| 296-12472-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 2869.00/1,000 
SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate HC Family 
Foastered Transcalver with Spit _as-tssop MECH CD74HCO0E 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4. 4836 
SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj-Edge Rate a= SD eH COOM peop eieayem| luad 2-Input NAND Gate oe Ome 
Pcalstaran ararsealvek wih Gell CD74HCOOMg6 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate iB BG By 
I VPT POrband IPSec anc AB TSCOP 6876.00/2,000 CD74HCOOMg6 296-14504-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 390.00/2,500 
SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate CD74HCO2E 296712770;5:ND)/ High Speed, Quad 2-Input NOR Gate SAS NCO 
Registered Transceiver with CD74HCO3M96 296-12771-1-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
Split LVTTL Port . 48-TVSOP 5.50 4.40 3.72 with Open Drain 48 3627 
SN74GTLP2203SDGVR | 296-13200-2-ND |6-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate CD74HCO3M96 296-12771-2-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate 
Registered Transceiver with with Open Drain... 390.00/2,500 
Split LVTTL Port. 48-TVSOP 6876.00/2,000 CD74HCO4E 296-12772-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . 64.48 36 
SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-1-ND tard tancbelet ta CD74HC04M 296-17318-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . 48 3607 
i CD74HCO4M96 296-14505-1-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . Ae enc Cheer 
Split LVTTL Port...  56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 cD74HC04M96 296-14505-2-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . 390.00/2,500 
SN74GTLP220SSGOLR | 296-13201-2-ND |8-Bit LVITL-GTLP Adj-Edge Rate CD74HCO8E 296-12773-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 64 48 36 
Repistered Uansee et wit on ADR GnONG CD74HCO8M 296-9169-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 48 36.27 
SNAGTLP2D0¢ADEGR BERERONOE ENED & Fee LVTTL-GTLP Aa fdgeRaie ae CD74HCO8M96 296-14506-1-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 48 (367 
Register Transovr w/Split LVTTL Port...48-TSSOP 5.50 440 3.72 CD74HCO8M96 296-14506-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 390.00/2,500 
ae Se : SEABEL CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 64 48 «36 
——— "Regie Tens vrSile LVFTL Por... 48-TSSOP 6876.00/2,000 COHEN peg meaty) Triple S-Input NAND Gat als 2a 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj,-Edge-Rate CD74HC10M96 296-14507-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 483627 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port...48-TVSOP 5.50 4.40 3.72 CD74HC10M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 390.00/2,500 
SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC11M 296-9170-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 48 3627 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port... 48-TVSOP 6876.00/2,000 CD74HC11M96 296-12779-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. AB 360.27 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 390.00/2,500 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port...56-VFBGA 5.50 4.40 3.72 CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Invert 64 A836 
SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter... 48 «4.36.27 
Register Transcvr w/Split LVTTL Port... 56-VFBGA 3438.00/1,000 CD74HC14M96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter... 48 436 «27 
GTLPH Family CD74HC14I96 296-9179-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte! 390.00/2,500 
SN74GTLPH306DGVR | 296-13212-1-ND ]8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 405 3.24 252 CD74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 48 36 27 
SN74GTLPH306DGVR | 296-13212-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4590.00/2,000 CD74HC27E 296-12802-5-ND | High Speed Triple 3-Input NOR Gate. 64 4836 
SN74GTLPH306DWR | 296-12341-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceive 4.05 3.24 2.52 CD74HC30E 296-9196-5-ND 18-Input NAND Gat 53 AD 32 
SN74GTLPH306DWR | 296-12341-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 4590.00/2,000 eee a 
SN74GTLPH1612DGGR| 296-13206-1-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-R eee Boe eeeeayom) © nput NAND Gate imei 2 
7 -13206-1- vaWersal Pearce ec ate AEG. nebol ATE CD74HC30M96 296-14521-1-ND | 8-Input NAND Gate 46 37 26 
L é : i : CD74HC30M96 296-14521-2-ND | 8-Input NAND Gate..... 297.50/2,500 
SN74GTLPH1612DGGR] 296-13206-2-ND ie et eT ae Ad) Edge hale rer “GATACIT CD74HC32E 296-12803-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 64.48 36 
SN74GTLPH1616DGGR| 296-11932-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transce 64-TSSOP 8.50 680 5.74 CD74HC32M 296-12804-5-ND ) HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 48 36027 
SN74GTLPH1616DGGR| 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiv 64-TSSOP 10626.00/2,000 CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate..... AB 3627 
SN74GTLPH1627DGGR| 296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 7.50 6.00 5.07 CD74HC32M96 296-14522-2-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 390.00/2,500 
SN74GTLPH1627DGGR| 296-15555-2-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 9376.00/2,000 CD74HC73M96 296-14540-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset. 60 AS 84 
SN74GTLPH1645DGGR| 296-12470-1-ND |16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3.94 3145 2.45 CD74HC73M96 296-14540-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset. 487.50/2,500 
SN74GTLPH1645DGGR| 296-12470-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4462.00/2,000 CD74HC74E 296-12819-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 64 4836 
SN74GTLPH1645DGVR| 296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3.94 3.15 2.45 CD74HC74M 296-12820-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 48.36.27 
SN74GTLPH1645DGVR| 296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4462.00/2,000 CD74HC74M96 296-14541-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 48 36 27 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 450 3.60 2.80 CD74HC74M96 296-14541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 390.00/2,500 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 2550.00/1,000 CD74HC75E 296-9240-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Late! 88 (OOM OO! 
SN74GTLPH1655DGGR) 296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, High Speed, Magnitude Comparato 81.685 
Universal Bus Transceiver 850 6.80 5.74 CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator 816854 
SN74GTLPH1655DGGR| 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate Heat : ; 
Universal Bus Transceiver 10626.00/2,000 CD74HC85M96 296-9242-1-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 81 68 = 54 
SNTAGTLPHOZASGKFA | 206190192 -ND 130-Bit LVTTL-GTLP Adj Edge: fats — CD74HC85I96 296-9242-2-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 877.50/2,500 
Bos Transcelver... 114-LEBGA 5.30 4.24 3.58 CD74HC86E 296-12822-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 72 54 Al 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-2-ND |32-Bit LVTTL-GTLP Adj CD74HC93M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 81 68 = 54 
Bus Transceiver 14-LFBGA 3313.00/1,000 CD74HC93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counte: 877.50/2,500 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver. 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver .. 4125.00/1,000 with Set and Rese 2 54 At 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver. 610 4.88 4.12 CD74HC112M96 296-12777-1-ND | Dual, Negative, J-K 
SN74GTLPH16612GR_ | 296-9816-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver .. 7626.00/2,000 with Set and Reset... 64 48 36 
SN74GTLPH16912GR_ | 296-13207-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC112M96 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
Bus Transceive 6.50 5.20 4.39 with Set and Reset... 520.00/2,500 
SN74GTLPH16912GR | 296-13207-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC112PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
Bus Transceiver 8750.00/2,000 with Set and Reset... 64 48 36 
SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-1-ND be panies -GTLP Universal se-vsop MRCoRCe ie CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
us Transceiver + 00> F is . ith Set and R i 426.00/2,000 
SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal we ae 2 
Bus Transceiver ..56-TVSOP 8750.00/2,000 CD74HC123E 296-9171-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74GTLPHI6O16GR | 296-13208-1-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus Multivibrators with: Reset BD ee 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 CD74HC123M 296-9172-5-ND) | Dual Retriggerable Monostable 
SN74GTLPH16916GR_ | 296-13208-2-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus Multivibrators with Reset 48 3627 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs ......56-TSSOP 8750.00/2,000 CD74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74GTLPH16916VR_ | 296-13209-1-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus Multivibrator with Rese 483627 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 (Continued) 
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qa Digi-Key Price Each IRIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC123M96 296-14508-2-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC299M 296-9195-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 80 60 45 
Multivibrator with Reset 16-SOIC 390.00/2,500 CD74HC299M96 296-14520-1-ND| Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 80 60 45 
CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 532.00/2,000 
Multivibrators with Reset 48 ob) 27, CD74HC354E 296-9198-5-ND | Tri-State 8-Input Mux/Register 88 66 50 
CD74HC123PWR 296-12780-2-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC367M96 296-14523-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
Multivibrators with Reset 320.00/2,000 Non-Inverting/Inverting 76 57 AB 
CD74HC125E 296-12781-5-ND/ Tri-State High Speed Quad Buffer i EE CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
CD74HC125M 296-9173-5-ND_| Tri-State High Speed Quad Buffer 64 48 36 Non-Inverting/Inverting... 617.50/2,500 
CD74HC125M96 296-14509-1-ND| Tri-State High Speed Quad Buffer 64 48 36 CD74HC373E 296-12805-5-ND/ Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 96 72 (54 
CD74HC125M96 296-14509-2-ND| Tri-State High Speed Quad Buffer 520.00/2,500 CD74HC373M 296-9422-5-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 76 57 AB 
CD74HC126E 296-12782-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 72 54 AL CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . BnG) 57 48 
CD74HC126M 296-12783-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 64 48. «36 CD74HC373M96 296-14524-2-ND Tr-St. Octal Transparent D-Type Latch . 506.00/2,000 
CD74HC126M96 296-14510-1-ND| Tri-State High Speed Quad Buffer 64 48 36 CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 96 72 54 
CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 520.00/2,500 FAR eAMGe See ae Ute oe eae Sees Bs ee S 
CD74HC132E 296-12784-5-ND| Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gat 2 54 A -14525-1- is < ip- : : : 
CD74HC132M 296-9175-5-ND_| Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gat 64.48.36 CO74HC374M96 eousIsoeve2aNO Tri-State Octal D-Type Flip-Flop B0G:00/2,000) 
CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-Input Schmiti-Trig. NAND Gat 644836 ee ee pateyieeacnem Dual Decade Ripple Counter . Gf wy 
. tel “ Pao is CD74HC390M96 296-14526-1-ND| Dual Decade Ripple Counter . 60 45 34 
CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate ..... 14-SOIC 520.00/2,500 { 
i" eel wt H CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counter. 487.50/2,500 
CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, cD A 
with Address Latch... 53 40 30 74HC423E 296-9229-5-ND Dual Retrig. Monostable Multivibrator 
ataleae peal coat 2-8 Line Decoder/Damux, CD74HC540E 296-12812-5-ND ii ane Buffer/Line Drive = es 
Inverting/Non-Inverti 7254 al -12612-5- ‘ : . : 
iverting/Nonlivertng, CD74HC541E 296-12813-5-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 96 72 «54 
CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
irvatting Norclnvarting, wm oh aR CD74HC541M 296-12814-5-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 
Gavaiciseuse PORE EENT 3-5 Li ie der 9 : : : CD74HC541M96 296-14538-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 
inverting/hion-inverting, wm uh CD74HC541M96 296-14538-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 
CD74HC138M96 296-14511-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC573E 296-12815-5-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 96 12 54 
Inverting/Non- : CD74HC573M96 296-12816-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . -80 60 45 
g/Non-Inverting 520.00/2,500 ; 
: CD74HC573M96 296-12816-2-ND| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 532.00/2,000 
CD74HC139M96 296-14512-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 64 48 36 CD74HC574E 296-12817-5-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 96 72 54 
CD74HC139M96 296-14512-2-ND| Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 520.00/2,500 CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ‘30 «60S 
SN74HC139QPWRQ1_ | 296-18717-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 52 39 ~©.30 oe — ares 
: CD74HC595DWR 296-18401-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 80 «6045 
SN74HC139QPWRQ1 | 296-18717-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 344.00/2,000 Ses a Bienen ec. 
BR vALICATE BeRPe MIME 10.4 Line Priority Enend rape einer CD74HC595DWR 296-18401-2-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 532.00/2,000 
z aos oe E Ine PrOrity ENGOCSE : z : CD74HC595M96 296-18402-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 80 60 45 
CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 64 48 36 CD74HC595M96 296-18402-2-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 650.00/2,500 
COO TUGIeaN Ne ei pee eae sha a 50 pea CD74HC595NSR 296-18403-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 80 60 45 
Ot t-5" “16 Line Decoder/Demuttiplexer : : : CD74HC595NSR 296-18403-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 532.00/2,000 
CD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer 60 45 34 CD74HC595SM96 296-18404-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 80 60 45 
CD74HC164E 296-12788-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register. FI. 54 AL CD74HC595SM96 296-18404-2-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register. 532.00/2,000 
CD74HC164M 296-12789-5-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC597M96 296-16704-1-ND| High Speed CMOS Logic 8-Bit 
Shift Register. oats 64 48 36 Shift Register. 1.05 88 —.70 
CD74HC164M96 296-14514-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC597M96 296-16704-2-ND| High Speed CMOS Logic 8 
Shift Register. ss 64 48 36 Shift Register. 1137.50/2,500 
CD74HC164M96 296-14514-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HC646M 296-9235-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe 2.00 1.60 1.20 
Shift Register. 520.00/2,500 CD74HC652EN 296-14539-5-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register........ 1.50 1.20 90 
CD74HC165E 296-12790-5-ND| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register.....16-Dip 72 54 41 CD74HC670M96 296-9236-1-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC165M 296-12791-5-ND| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Register File 1.20 1.00 80 
Shift Register. 64 48 36 CD74HC670M96 296-9236-2-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 
CD74HC173PWR 296-12792-1-ND| Tri-State Quad D-Type Flip-Flop A 38827 Register File 1300.00/2,500 
CD74HC173PWR 296-12792-2-ND| Tri-State Quad D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switch. 80 60 45 
CD74HC174E 296-14515-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Rese 72 54 A CD74HC4016lM96 296-9205-1-ND | Quad Bilateral Switch. 80 60 45 
CD74HC192PWR 296-12793-1-ND | Presettable Synchronous CD74HC4016M96 296-9205-2-ND | Quad Bilateral Switch.. 650.00/2,500 
4-Bit Up/Down Counters. 60 45 34 CD74HC4017M96 296-12808-1-ND | High Speed Decade Counter/Divider. 56 42 32 
CD74HC192PWR 296-12793-2-ND | Presettable Synchronous CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Divider. 455.00/2,500 
4-Bit Up/Down Counters... 400.00/2,000 CD74HC4017PWR 296-9423-1-ND | High Speed Decade Counter/Divider. 56 Aon 62: 
CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Registe i ee CD74HC4017PWR 296-9423-2-ND_| High Speed Decade Counter/Divider. 372.00/2,000 
CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Registe (4B 627, CD74HC4020M96 296-12809-1-ND| HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter. 50 -.40__—30 
CD74HC19496 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Registe 96 80 64 CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter. 372.50/2,500 
CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Registe 390.00/2,500 CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. 53 40.30 
CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register...16-TSSOP 48 ~=—.36—.27 OE ANCARAG IGG See a ae eely pone oun a aa a 
e en "Rit RID) m7 ri FF n - al og -otage Binary Counter. P x a 
Saree aa | ern Un Sor og ageme, | corancaoamas | Sotasr-24b| fe Bray Counter savin 
CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Registe 612.00/2,000 CD74HC4046AE 296-9208-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .. 60 45 34 
CD74HC221E 296-9187-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Rese 66 50 38 CD74HC4046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 45 34 
CD74HC221M96 296-17789-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset.. 60 45 34 AoA eAdetae Spe Phase: Locked Loom wath ve 60 ieee Be 
CD74HC221PWR 296-12796-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset....16-TSSOP 60 45 34 CD7AHCADMEAPWR  NBEERPRTOERMTIM PrnsscLockedkLocd <s aes 
2 out ae ¥ -9210-1- jase-Locked-Loop with VCO... 60 45 34 
CD74HC221PWR 296-12796-2-ND| HS Dual Mono Multivibrator w/Reset...... 16-TSSOP 400.00/2,000 - 
el 3-40-28 Li CD74HC4046APWR | 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 400.00/2,000 
CD74HC237M96 296-12797-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux CD74HG4049E 296-9211-5-ND_| Hex Inverting Buffe 62 47 35 
with Address Latches 64 48 36 ened : : ‘ ; 
cD74HC237M96 296-12797-2-ND| 3-to-8 Line Decoder Demux ae eel Bob O2IeasNDR Hex inverting Butte HS ge 
with Address latches 520.00/2,500 74HC4049PWR 296-15717-1-ND | Hex Inverting Butte 56 42 32 
CDTaHCOS7PWR PRS eT 310-3 Line Decoder Denaacils ! CD74HC4049PWR 296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffe 372.00/2,000 
a ES CMOS Logic... eT VEU He ow ww CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 554488 
; 4 : : CD74HC4050M 296-9214-5-ND | Hex Non-Inverting Butte 50 40 30 
CD74HC237PWR 296-13813-2-ND ee Decoder Demux HS, be cai 006 cD74HC4050M96 —_| 296-14529-1-ND| Hex Non-Inverting Butte 50 40 30 
Enrica POOR 340-8 Li Da fan Me CD74HC4050M96 296-14529-2-ND| Hex Non-Inverting Buffe 337.50/2,500 
PUMIEESA re iting eine ali 8 oH CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffe 50 40 30 
CD74HC238PWR 296-13814-1-ND | 3-t0-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS So mate wh Bean HO CMOS LIE Mey Maori: 48 Cee 
Logic, Inverting/Non-Inverting ........... 16-TSSOP 483687 CD74HC4051M 296-9216-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 55 A483 
CD74HC238PWR 296-13814-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS CD74HC4051M96 296-14530-1-ND| HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 50 40 30 
Logic, Inverting/Non-Invertin 320.00/2,000 CD74HC4051M96 296-14530-2-ND| HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 372.50/2,500 
CD74HC243M96 296-9189-1-ND_| Tri-State Quad Bus Transceiver COREA MESS CD74HC4051PWR | 296-13031-1-ND| HS GMOS Logic Analog Mux/Demux 30 40 30 
CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver 487.50/2,500 CD74HC4051PWR 296-13031-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 308.00/2,000 
CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 96 Ha) DA! CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 53 40 © ©.30 
CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 76 743 CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 48 36 27 
CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 716 yf RS CD74HC4052M96 296-14531-1-ND| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 48 36 «27 
CD74HC244M96 296-14516-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 506.00/2,000 CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 390.00/2.500 
CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 96 7254 CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 483627 
CD74HC245M 296-9421-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 7 57 43 CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 320.00/2,000 
CD74HC245M96 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 16 Lyf 43 CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 55 44 199) 
CD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 506.00/2,000 CD74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 50 40.30 
CD74HC259M 296-9192-5-ND_| 8-Bit Addressable Latch 157 A8 CD74HC4053M96 296-14532-1-ND| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 
CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 76 57 43 CD74HC4053M96 296-14532-2-ND| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 337.50/2,500 
CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 617.50/2,500 CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 
CD74HC273E 296-12801-5-ND| Octal D-Type Flip-Flop with Reset 0-Dip 96 72 54 CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 280.00/2,000 
CD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4059I96 296-9221-1-ND_| CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 248 1.98 1.49 
Checker 846348 CD74HC4059M96 296-9221-2-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 2574.00/2,000 
CD74HC280M96 296-14518-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillato 48 aa) i 
Checke 14-SOIC 682.50/2,500 CD74HC4066E 296-14533-5-ND | Quad Bilateral Switch 48 BT 88 
CD74HC283E 296-14519-5-ND | 4-Bit Binary Ful 16-Dip 62 AT 35 CD74HC4066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switch. 8) 44 8) 
CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop.. 6-Dip 218 1.74 1.31 CD74HC4066M96 296-9224-1-ND_| Quad Bilateral Switch. 50 40.30 
CD74HC299E 296-9194-5-ND_| Tri-State 8-Bit Universal Shift Register i 80.60 45 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Lele Digi-Key Price Each Tells Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switch 372.50/2,500 SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 
CD74HC4066PWR 296-16703-1-ND| High Speed CMOS Logic Quad SN74HC14N 296-1577-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 53 «4282 
Bilateral Switch... 50 40 30 SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG FOV eee 
CD74HC4066PWR 296-16703-2-ND | High Speed CMOS Logic Quad SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter.. 252.00/2,000 
Bilateral Switch 308.00/2,000 SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG rove 
CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demu: 24-SOIC 712 54 AL SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 
CD74HC4067SM96 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demu: 4-SSOP 88 66 .50 SN74HC14QDRQ1 296-19248-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. All 33.265 
CD74HC4067SM96 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demu: 586.00/2,000 SN74HC14QDRQ1 296-19248-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 277.50/2,500 
CD74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate . 48 Ee ey SN74HC14QPWRQ1 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. A4 eye 
CD74HC4075M96 296-14534-1-ND| Triple 3-Input OR Gate . 48 S60) 27) SN74HC14QPWRQ1 296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 244.00/2,000 
CD74HC4075M96 296-14534-2-ND | Triple 3-Input OR Gate . 390.00/2,500 SN74HC20DR 296-8263-1-ND_ Dual 4-Input NAND Gate 46 37 26 
CD74HC4075PWR 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate . 52 39 30 SN74HC20DR 296-8263-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 297.50/2,500 
CD74HC4075PWR 296-9228-2-ND_| Triple 3-Input OR Gate. 346.00/2,000 SN74HC20N 296-12892-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 53 4232 
CD74HC4094M 296-14290-5-ND| Tri-State 8-Stage Bus Register. 48 «4.36.27 SN74HC20NSR 296-12893-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate AB ot c0) 
CD74HC4094M96 296-14535-1-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register. 48.36.27 SN74HC20NSR 296-12893-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 252.00/2,000 
CD74HC4094M196 296-14535-2-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register. 390.00/2,500 Roane Pees ENDS pia alae postive aD eae oe oY 38 
CD74HC4316M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch with Level -14842-1- ; : : : 
que ek m Bw SN74HC21DR 296-14842-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 297.50/2,500 
CD74HC4316IM96 296-14536-1-ND| Quad Analog Switch with Level SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 63 ADO 
Tanebtise. = ard PD Bw SN74HC21NSR 296-13216-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 463726 
A556. SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 
GD ZAC OMG: RD Gund enaog Sw with Level eeSaNDET SN74HC21PWR 296-15846-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate US ay a 
CD74HC4351E 296-9231-5-ND_| Analog Mux/demux with Latch Mo aan ES SN74HC21PWR 296-15846-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 
Cc ee ; SN74HC21QPWRQ1 | 296-18317-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate a 3825 
CD74HC4511E 296-14537-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 80 60 45 SN74HC210PWROT 596-18317-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 230.00/2,000 
CD74HC4511M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ Mel aN pUR POSE ate ee 
i SN74HC27D 296-8298-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate. 46 «37 ~=26 
Driver a) SN74HC27DR 296-14848-1-ND| Triple 3-Input NOR Gat 46 37 26 
CD74HC4515M 296;9233-5:ND ole Tine Dacoder/Demux Bee Aa a SN74HC27DR 296-14848-2-ND Triple input NOR Gate. “ 297.50/2,500 
ea74ricds3ae POA PeTENT Dual Ri He Hee : ; : SN74HC27N 296-12896-5-ND| Triple 3-Input NOR Gate. eo 2 32 
MOT eHeblGIMNieibratok, we SN74HC27NSR 296-8299-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 46 «37 26 
CD74HC4538M 96-9234-5-ND_| Dual Retriggerable Precision : : : SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 252.00/2,000 
gg 
‘eh SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. © Sf 26 
Monostable!Multivibratote eh Sa SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 37 —«—26 
CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector. 193 154 1.16 SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 297 .50/2,500 
CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector. 1.93 154 116 SN74HC32DBR 296-8301-1-ND_ | Quad 2-Input OR Gate in apoB 
CD74HC7266M 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. 78 65 52 SITaHCaI0BR SORIBaTTEPANGAT Guad D-Input OR Gat eee TOUIZC0N 
CD74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counte ‘81 «6854 poe e bier en ert ee 
cp SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. Ss 2 
74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter... 81 68 54 SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 376 
CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 78 65 52 SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate  959'00/2,000 
CD74HC40105M96 | 296-9203-1-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Registe 78 65 52 SN74HC42D 296-8331-5-ND_ | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10). 96 72 54 
CD74HC40105M96 | 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Registe 845.00/2,500 SN74HC42DR 296-8331--ND | 4-10-10 Line Decoder (1 of 10). 967254 
SN74HCOOD 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 460 37.26 SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10 780.00/2,500 
SN74HCOODR 296-1187-1-ND_| Quad 2-Input NAND G 46.37 —=«26 { ). : 
ae oa Hee au ana a ee hi SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10). 96 72 54 
e “2 luad 2-Inpu' ale. 00/2, SN74HC74D 296-1204-5-ND | Dual we Type Positive-Edge-Triggered 
ie |. Eeepiaten tg ets ip wh Cet “0 
a luad 2-Inpu ale... 4 3 J SN74HC74DR 296-1204-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge TH ered 
SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 Flip- Flop with TlasPracck. a 464 2387~=té« 
eo seine Gua an “ a. 46 5 ss wa SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
7: = -2-| juad 2-Input ate .. 52.00/2, Flip-Flop with Clear/Preset... 297.50/2,500 
SN74HCOOQDRQ1 296-18232-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... AL 33.25 SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
SN74HCOOQDRQ1 296-18232-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 277.50/2,500 Flip-Flop with Clear/Preset... 46 3726 
SN74HC02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 46 fon 226) SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 46 so 228) Flip-Flop with Clear/Preset. 252.00/2,000 
SN74HC0O2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 297.50/2,500 SN74HC74N 296-1602-5-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 46 37.26 Flip-Flop with Clear/Preset.. ER 42, 132 
SN74HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 53 iy sy Flip-Flop with Clear/Preset 46 pot ee2O. 
SN74HCO2NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate AG 37.26 SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset... 252.00/2,000 
SN74HCO2PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate AG Eola 26) SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered 
SN74HCO2PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset... AGB 3726 
pl A A ‘ 
SN74HCO2QPWREP | 296-19505-1-ND| Quad 2-Input NOR Gate 7 57 (43 SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO2QPWREP _| 296-19505-2-ND| Quad 2-Input NOR Gate NEW! 506.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset 252.00/2,000 
SN74HCO3D 296-9817-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output 46 «37 ~—(6 SN74HC74QPWRQ1 — | 296-19255-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3DR 296-14826-1-ND| Quad 2-In. NAND Gate with OD Output AG 37 «26 Flip-Flop with Clear/Preset.... A435 27 
SN74HCO3DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output 297.50/2,500 SN74HC74QPWRQ1 | 296-19255-2-ND J Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output 4Dip 53 4232 Flip-Flop with Clear/Preset... 244.00/2,000 
SN74HC04D 296-1189-5-ND | Hex Inverte 46 37 «26 SN74HC86D 296-8374-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Ga‘ 46 37.26 
SN74HCO4DBR 96-19247-1-ND | Hex Inverter. 4637.26 SN74HC86DR 296-14859-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 46 37 ~=—26 
SN74HCO4DBR 296-19247-2-ND| Hex Inverter... 252.00/2,000 SN74HC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 297.50/2,500 
SN74HCO4DR 296-1189-1-ND | Hex Inverte! AG is7 ng SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate f0d) BAD eeoe: 
SN74HCO4DR 296-1189-2-ND | Hex Inverte! 297.50/2,500 SN74HC86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 40 32 24 
SN74HCOAN 296-1566-5-ND | Hex Inverter. km i SN74HC86PWR 296-8376-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 224.00/2,000 
SN74HCO4NSR 296-12883-1-ND | Hex Inverter... 4637 ~«26 Saas pec Mean) Dual J-K Fip-flop with Clear and Presa Oe tee! 
SUA HCOANSR pecgle sea Hex Inverte AeAMEieay SN74HC109DR 296-14827-2.ND| Dual -K FlipFiop with Clear and Preset... 168010 305.00/2,600 
Sr a Bee reg Hex Inverta Oi nS 1e 4 8 SN74HC109N 296-8212-5-ND | Dual -K Flip-Flop with Clear and Preset....16-Dip 53.4232 
Sea Pega eee Nog Hex Inverte Bete SN74HC1120 296-8215-5-ND_| Dual JK Flip-Flop with Clear and Preset. 554433 
SN74HCO5D 296-1190-5-ND_| Hex Inverter with OD. AG A728 SN74HCLIODR Se er Oi “TRH P iii Clearand ae 
SN74HCOSDR 296-1190-1-ND_| Hex Inverter with OD. 46 376 SN74HC112DR 296-14829-2-ND Dual J-K Flip-Flop with Cleai andiPresd “~ 372.50/2,500 
SN74HCOSDR 296-1190-2-ND | Hex Inverter with OD. 297.50/2,500 SN74HC112N 96-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Prese oO) Re 
SN74HCOEN 296-1568-5-ND | Hex Inverter with OD. 53 4232 SN74HC125D 296-1192-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 55) 4433 
SN74HC08D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 460 37.26 SN74HC125DR 296-1192-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 55 4433 
SN7AHCORDR EOCaIISISTNE Quad 2-Input AND Gate ORES eee SN74HC1250R 296-1192-2-ND | Quad Tr-Slate Bus Buffer Gate . 372.50/2,500 
SN74HCOBDR eocgILS TNR) Quad 2-Input AND Gate B97 50/2;000 SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 55 Ad 33 
SN74HCOBN 296-1570-o-ND) | Quad 2-Input AND Gate tee SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 
SN74HCO8NSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 26 SN74HC125N 296-1572-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate . As BB OT 
SN74HCO8NSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. a8 6582 
SN74HCOBPWR 296-8210-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate M6 37 SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 97.50/250 
SN74HCO8PWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . i Gh ge 
SN74HC10D 296-8213-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. AG 3726 SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 55 4433 
SN74HC10DR 296-14828-1-ND/ Triple 3-Input NAND Gate. AG SN74HC126DBR 296-8220-2-ND_ | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 
SN74HC10DR 296-14828-2-ND/ Triple 3-Input NAND Gate. 297.50/2,500 SN74HC126DR 296-14831-1-ND| Quad Tri-State Bus Buffer Gate . Be ge 
SN74HC10N 296-8214-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 5342 32 SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 372.50/2,500 
SN74HC11D 296-8216-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gat 46 «37 ~=—«26 SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . a 36 
SN74HC11DR 296-14830-1-ND| Triple 3-Input Positive AND Gat 46.37 26 SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 55 4433 
SN74HC11DR 296-14830-2-ND| Triple 3-Input Positive AND Gat 297.50/2,500 SN74HC126NSR 296-8222-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 
SN74HC11N 296-8217-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gat Be we SN74HC126PWT 296-16822-1-ND| Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 78 65 52 
SN74HC11NSR 296-12885-1-ND| Triple 3-Input Positive AND Gat AG 3726 SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 97.50/250 
SN74HCTINSR 296-12885-2-ND| Triple 3-Input Positive AND Gat 252.00/2,000 SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 55 4433 
SN74HC11PWR 296-13611-1-ND| Triple 3-Input Positive AND Gat AB 376 SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In...... 55 4433 
SN74HC11PWR 296-13611-2-ND| Triple 3-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74HC132DBR 296-8225-2-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In...... 308.00/2,000 
SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. a 37 «6 SN74HC132DR 296-14832-1-ND| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 55 4433 
SN74HC14DR 296-1194-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 fof 226) (Continued) 
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Tale Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC132DR 296-14832-2-ND| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In...... 14-SOIC 372.50/2,500 SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ~..20-SSOP 400.00/2,000 
SN74HC132N 296-1573-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In........14-Dip 48 36 27 SN74HC244DW 296-1196-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 60 45 34 
SN74HC132PWR 296-8226-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 55. Ad 8 SN74HC244DWR 296-1196-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 
SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 308.00/2,000 SN74HC244DWR 296-1196-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 
SN74HC138D 296-1193-5-ND_ | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 59 44.33 SN74HC244MDWREP_| 296-18125-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 143 1.14 86 
SN74HC138DR 296-1193-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 55 A433 SN74HC244MDWREP | 296-18125-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 7482.00/2,000 
SN74HC138DR 296-1193-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 372.50/2,500 SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 166 508 38 
SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 55 44 33 SN74HC244NSR 296-8274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 
SN74HC138DBR 296-8227-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 308.00/2,000 SN74HC244NSR 296-8274-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 
SaaS aL ca a pacar ek = cb a SN74HC244PWR 296-8276-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 
-12886-1-ND| 3-to-8 Line Decoder/Demux. , : : SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Dri 400.00/2,000 
SN74HC138NSR 296-12886-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 308.00/2,000 sete NOM (Wi-State Octal Bufter/LIne Driver 1 
‘ SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 60 45 34 
SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 55 44 a8 = Ly i i 
7 SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
SN74HC138PWR 296-8228-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 308.00/2,000 AO: i ‘ 
SN74HC139D 96-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/D 44 33 SN74HC245DW 296-1197-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 60 45 34 
ena ee R5 pt os ne Poe eT. 2 as SN74HC245DWR 296-1197-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74HC139DR 296-14833-2-ND| Dual 2-4 Line Decoder/Demux. ~~ 372.50/2,500 Sea RRIWR Reale eae (i State Gola! Rus Transcelvar. eee 
SNTANG SoM Pee eee eghieg| Dual 2-4 Line Decoder/Demux. ah aD By SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. ‘60 4534 
SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 55 4433 SATALICOASNER, peor MIM TiState Octal Bus Trancceiver. a aT 
SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 308.00/2,000 estate OGie bus Waniscelvel.: eye) 
7 — SN74HC245PWR 296-8279-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 A534 
SN74HC148D 296-8232-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder. 55 A433 ; = 
. _E air Rites SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder. 55 44 33 ; 
i _B_| 4 i SN74HC251D 296-8280-5-ND_ | Tri-State Data Selector/Mu: 158) 42 32 
SN74HC151D 296-8235-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux . 00 44 33 : 
SN74HC151DR 996-14834-1-ND| 8-1 Line Data Selector/Mux.. 35 Odd 383 SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mu: 53 42 32 
SN74HC151DR 596-14834-2-ND| 8-1 Line Data Selector/Mux.. 372.50/2,500 SN74HC251DBR 296-12894-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux.. 294.00/2,000 
Scien Pasa | Leber Be 2 | Saget —osseecse tress Deine 
SN74HC153D 296-8237-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 4) 44 E a ae le " 
SN74HC153DR 296-14835-1-ND] Dual 4-1 Line Data Selector/Mux. 55 44 33 SN74HC251N 296-1585-5-ND_| Tri-State Data Selector/Mu 35 44 38 
SN74HC153DR 296-14835-2-ND| Dual 4-1 Line Data Selector/Mux .. 372.50/2,500 SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mu: 53 4232 
SN74HC153PWR 296-12888-1-ND| Dual 4-1 Line Data Selector/Mux. 55 4433 SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux.. 294.00/2,000 
SN74HC153PWR 296-12888-2-ND| Dual 4-1 Line Data Selector/Mux. 308.00/2,000 SN74HC253D 296-8281-5-ND_| Tri-St. Dual 4-1 Line Data Sele 4836.27 
SN74HC153N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 48 ober SN74HC253DBR 296-8282-1-ND Tr-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.... 16-SSOP 48 OOMee 
SN74HC157D 296-8239-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 48 36 27 SN74HC253DBR 296-8282-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux....16-SSOP 320.00/2,000 
SN74HC157DR 296-14836-1-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux AB 36 eT SN74HC253DR 296-14845-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/ 
SN74HC157DR 296-14836-2-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux 390.00/2,500 16-SOIG 48 3627 
-SN74HC157N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux Ll SN74HC253DR 296-14845-2-ND 6-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 48 36.27 SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 53 «40 30 
SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 320.00/2,000 SN74HC257D 296-8284-5-ND_| Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 53 A232 
SN74HC161D 296-8243-5-ND | 4-Bit Syne. Bi ee! ie SN74HC257DR 296-14846-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 15de42) ee 
SN74HC161DR 296-14837-1-ND| 4-Bit Syne. Bi 55 A433 SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 355.00/2,500 
SN74HC161DR 296-14837-2-ND| 4-Bit Sync. Bi 372.50/2,500 SN74HC257N 296-8285-5-ND_| Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 55 A433 
oe ee eee eND ae gnc. i ee oH 30 SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 53 2 32 
-8245-5- -Bit Sync. Bi : SN74HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.. 294.00/2,000 
SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Sync. Bi 48 36027 SN74HC257PWR 296-8287-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line 
SN74HC163NSR 296-12889-1-ND| 4-Bit Sync. Binary Counter. Do) 44 33 Data Selector/Mux... 53 42 32 
SN74HC163NSR 296-12889-2-ND| 4-Bit Sync. Binary Countel 308.00/2,000 SN74HG257PWR 296-8287-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line 
SN74HC164D 296-8247-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 190) A4 8 Data Selector/Mux.... 294.00/2,000 
SN74HC164DR 296-14838-1-ND| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 55 4433 SN74HC259D 296-8290-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 33. 4232 
SN74HC164DR 296-14838-2-ND| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 372.50/2,500 SEMA 9 bit Aude etalon 
: eee SN74HC259DR 296-14847-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 53 4? 32 
SN74HC164N 296-8248-5-ND 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register.... 48 36 1th SN74HC259DR 296-14847-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 355.00/2,500 
SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 155 44 33 SN74HC259N 296-8291-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. 55 44 33 
SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 308.00/2,000 SN74HC259NSR 296-12895-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. Ge fh eB 
SN74HC165D 206-8249-5-ND! | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. HG ae SN74HC259NSR 296-12895-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 294.00/2,000 
SN74HC165DR 296-8250-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 4433 SN7AUCOROPWR PaocIMeNAM| a-Bit Addressable Latch ma wo eo 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 372.50/2,500 : : : : : 
: iets SN74HC259PWR 296-8292-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 294.00/2,000 
SN74HC165N 296-8251-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 48 3607 en : ' 
H 4 f SN74HC266D 296-8293-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 44-33 with Open-Drain Outpu 53 42 32 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 308.00/2,000 : : : : 
SN74HC165PWR 296-8253-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 554433 SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
SN74HC165PWR 296-8253-2-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 308.00/2,000 with Open-Drain Output. 55 44 33 
SATANGEGD [286-254-510 6 Prle Lou St ease. a Re | eee a 
SN74HC166DR 296-14839-1-ND] 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 44 33 SNraics aw PaeETTaMCRIBM| octal D<Tros Fliocaos aj a ee 
SN74HC166DR 296-14839-2-ND| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 372.50/2,500 ctal D-type riip-Hl0p : : : 
SN74HC166N 296-8255-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. LD TG SN74HC273DWR 296-1198-1-ND 55 4433 
SN74HC166NSR 296-13214-1-ND| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 4433 SN74HC273DWR 296-1198-2-ND 308.00/2,000 
SN74HC166NSR 296-13214-2-ND| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 308.00/2,000 SN74HC273N 296-1587-5-ND i ; 48 36.27 
SN74HC174D 296-1195-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 55 ‘44 «33 SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 755) 44 33 
SN74HC174DBR 296-19249-1-ND| Hex D-Type Flip-Flop with Clea 55 44. 33 SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 308.00/2,000 
SN74HC174DBR 296-19249-2-ND| Hex D-Type Flip-Flop with Clea 308.00/2,000 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 55 A438 
SN74HC174DR 296-1195-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clea 55 488 SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 
SN74HC1740R 296-1195-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 372.50/2,500 SN74HC365D 296-8303-5-ND_| Tri-State Hex Butfer/Line Driver 2 8c 20 
SN74HC174N 296-1579-5-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 48 3627 SN74HC365N 296-8304-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 52 39 30 
SN74HC174NSR 296-13215-1-ND| Hex D-Type Flip-Flop with Cleat 55 4433 SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 52 39 30 
SN74HC174NSR 296-13215-2-ND| Hex D-Type Flip-Flop with Cleai 308.00/2,000 SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 346.00/2,000 
SN74HC175D 296-8256-5-ND_| Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 55 44 33 SN74HC367D 296-8305-5-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Line Driver ke 8) 3 
SN74HC175DR 296-14840-1-ND| Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 5 44.33 SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver sp 39 30 
SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 372.50/2,500 SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 422.50/2,500 
Sup ae eae ear SND _ D-type Hip Flop ie a a ee a SN74HC367N 296-8306-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 64 48 36 
ete Mad Dele eID OD: Wit teal : Y : SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver ey 
SN74HCITSPWR [ZS ESSNID) Quad D-Type Flip-Flop with Clear. eve OZ 000 SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 346.00/2,000 
So eEe pea Parone Tees Bee Coin oe oS ae SN74HC368D 296-8307-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 52 39 = 30 
-14841-1-ND| 4- . : : : SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Dri 52 39 30 
SN74HC1910R 296-14841-2-ND| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte 390.00/2,500 Beeld ty cits ee BuffeclLine Dice 
i 5 SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 422.50/2,500 
SN74HC191N 296-8260-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte: 53 40.30 7 7 
SN74HC191NSR 296-12890-1-ND| 4-Bit : SN74HC368N 296-8308-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver... i eit A333 
ync. Up/Down Binary Counte! 48 FOOMet ' 
SN74HC19INSR 296-12890-2-ND| 4-Bit $ Up/ Bi Count 320.00/2,000 SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 60 45 34 
Site ap RaRORCRNAM Abit Src, UoDown Commer at SN74HC373DBR 296-8309-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 400.00/2,000 
Dual Clock with Clear). er. a 3h SN74HC373DW 296-1200-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 60 45 34 
SN74HC193N 296-8262-5-ND eine Up/Down Counter B : SN74HC373DWR 296-1200-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 60 A534 
(Dual Clock with Clear) 53 40 230 SN74HC373DWR 296-1200-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 400.00/2,000 
SN74HC193NSR 996-12801-1-ND| 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 66 50.38 
(Dual Clock with Clear) 48 36 27 SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch -60 45 34 
SN74HC193NSR 296-12891-2-ND| 4-Bit Sync. Up/Down Counter P : : SN74HC373NSR 296-8310-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 400.00/2,000 
(Dual Clock with Clear) 320.00/2,000 SN74HC373PWR 296-8311-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . -60 45.34 
SN74HC240DW 296-8267-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 60 45 34 SNTAHCHTIEWR BOG S112 ND Le ‘Ovial Tangparent D- Type Latch .. ie 00007 000 
SN74HC240DWR 296-14843-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 60 45 34 8312-1 ri-State Octal D-Type Flip-Flop : . : 
SN74HC240DWR 296-14843-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 400.00/2,000 SN74HC374DBR 296-8312-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 66 50 38 SN74HC374DW 296-1201-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 
SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 60 45 34 SN74HC374DWR 296-1201-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60.45 34 
SN74HC240PWR 296-8269-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 400.00/2,000 SN74HC374DWR 296-1201-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74HC241DW 296-8270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 56 4232 SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 «5038 
SN74HC241N 296-8271-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 62 47 35 SN74HC374NSR 296-8313-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 (34 
SN74HC241PWR 296-19250-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 56 42 «82 SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74HC241PWR 296-19250-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 372.00/2,000 SN74HC374PWR 296-8314-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45.34 
SN74HC244DBR 296-8273-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 60 45 34 (Continued) 
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Lal Digi-Key Price Each wel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘J 25 100 
SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ............. 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74HC4851QDRQ1 | 296-17266-2-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux : 610.00/2,500 
SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable...20-SOIG 48 36 27 SN74HC4851QPWRQ1 | 296-19551-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEWI!...16-TSSOP 7557 AB 
SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable....20-SOP 48 36 27 SN74HC4851QPWRQ1 | 296-19551-2-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEW! 500.00/2,000 
SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable 320.00/2,000 SN74HC4852DGVR 296-19252-1-ND) Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 64 48 36 
SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable 53.40 30 SN74HC4852DGVR 296-19252-2-ND| Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 426.00/2,000 
SN74HC393D 296-8317-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50 40.30 SN74HC4852DR 296-19253-1-ND| Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 64 48 ~—.36 
SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50.40.30 SN74HC4852DR 296-19253-2-ND| Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 520.00/2,500 
SN74HC393DBR 296-8318-2-ND_ Dual 4-Bit Binary Counter 280.00/2,000 SN74HC4852N 296-17301-5-ND] Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 64 48 36 
SN74HC393DR 296-14851-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50 40 30 SN74HC4852PWR 296-19254-1-ND) Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 64 48 36 
wenene ae Pua EY a 5 eee SN74HC4852PWR 296-19254-2-ND| Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.... 16-TSSOP 426.00/2,000 
i 8319-5 ual 4-Bit Binary Counter... a ‘ SN74HC7001D 296-8363-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input... 141 1.18 94 
Se Aeeaunie ee eee ie ey aang ne 56 Pe Rte SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input .. 141 148 94 
8333-2 i iver. 00/2, SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input . 2.00 160 1.20 
SN74HC540N 296-8334-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 624735 Seen onc ate wy Senunit rage nn 
i 2 4 SN74HC7002N 296-8366-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input. 2.00 1.60 1.20 
ean one A a ee vue 56 oni an SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input... 2.25 180 1.40 
-14855-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 00/2, SN74HC7032N 296-8368-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input......... 2.25 180 1.40 
SN74HC541DW 296-1202-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 56 A232 7 
; i ; HCT Family 
SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 56 42 32 
SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 372.00/2,000 oe FN ued 2 hip nan Gate. o a % 
SN74HC541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 62 “47 35) 7 +5 -| juad 2-Input ate ! x 27 
SN74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 56 «42 ~«B2 CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND) Quad 2-Input NAND Gat AS 36 27 
SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 372.00/2,000 CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND) Quad 2-Input NAND Gat 390.00/2,500 
SN74HC541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . iy Be ee CD74HCTO2E 296-2082-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate . 64 AB) 8 
SN74HC541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 372.00/2,000 CD74HCT02M 296-12825-5-ND| Quad 2-Input NOR Gate..... 48367 
SN74HC573ADW 296-1203-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 60.45 34 CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 14-Dip 534282 
SN74HC573ADWR | 206-1203-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 60 45 34 CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 4S0IG 46 37 .26 
SN74HC573ADWR ‘| 296-1203-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch 400.00/2,000 CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 297.50/2,500 
SN74HC573AN 296-1596-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 66 50 .38 CD74HCTO4E 296-2083-5-ND | Hex Inverter/Buffer. 64 48 36 
SN74HC573APWR 296-8338-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Typ 60 A584 CD74HCTO4M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffer. 48 i960 07. 
SN74HC573APWR 296-8338-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 CD74HCTO4M96 296-14543-1-ND| Hex Inverter/Buffer. 48 RR fy 
SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 CD74HCTO4M96 296-14543-2-ND] Hex Inverter/Buffer. 390.00/2,500 
SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 CD74HCTO4PWR 296-17123-1-ND| Hex Inverter/Buffer. 48 (3627 
SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 CD74HCTO4PWR 296-17123-2-ND| Hex Inverter/Buffer. 320.00/2,000 
SN74HC574N 296-1598-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 38 084-5. ; 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 aos re eee ND a a AW fale of ea 38 
SN74HC574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 CD74HCTO8M96 296-14544-1-ND) Quad 2-Input AND Gate . AS 86a 
SN74HC590AD 296-8340-5-ND_| Tri-State 8-Bit Binary Counte 60 45 34 CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND) Quad 2-Input AND Gate . 390.00/2,500 
SN74HCS90ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counte! 60 45 34 CD74HCT10E 296-2086-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 64 48 36 
Sere Pa ay youn caxcher core wo 8720802, | corer ——Faaeai 5 | pt ND ee 2 
: a naty : s 3 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND) Triple 3-Input NAND Gat 48 36.27 
SN74HC5S90ADWR 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counte! 60 A584 5 oH i a 
t it Bi CD74HCT10M96 296-14545-2-ND) Triple 3-Input NAND Gat 390.00/2,500 
SN74HC590ADWR —_| 296-14856-2-ND| Tri-State 8-Bit Binary Counte 400.00/2,000 OORT A. So 
: eee CD74HCT11E 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. 53 4232 
SN74HC5S90AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counte! 66 50 38 ‘ [4 P qi 
Silt Gort Pinaly | : CD74HCT11M96 296-9249-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 45 3627 
SN74HC594DW 296-8342-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register... 16-SOIC 15. 63 50 7 
aaGk. Bib Shit Banister wi i on CD74HCT11M96 296-9249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 305.00/2,500 
SN74HC594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register......16-Dip 15 1630) eet 
> Te 7 CD74HCT14E 296-2093-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 64 48 36 
SN74HC595D 296-8344-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIG 60 45 34 ee ar 
; RED . CD74HCT14M 296-9253-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter.. AB 36 (27 
SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 60 A584 2 oy are 
; pacity i CD74HCT14M96 296-14548-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. AB SCO 
SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 487.50/2,500 ovale anae Bo IeEANT| tox Schmittctriccer | conanaSit 
SN74HC595DW 296-8345-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 60) 45°. 04 nlssaez22N0| Hex Schmitt-Triggar Inverter.. 00/25 
SN74HC595DWR 296-14858-1-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register 60 45 34 CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gat 538 4232 
SN74HC595DWR 296-14858-2-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register 400.00/2,000 CD74HCT3OE 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gate 530 A232 
SN74HC595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 66) 50) 38 CD74HCT3OM 296-9267-5-ND | 8-Input NAND Gate 4600 37 26 
eyes i ; : ' : CD74HCT32E 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 64 48 36 
SN74HC623DW 296-8346-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 6.20 416 3.51 CD74HCT32M 296-12842-5-ND| Quad 2-1 ORG 48 36 07 
SN74HC623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 5.20 416 3.51 Us E12B42=5:ND| Quad 2-Input OR Gate. : : : 
SN74HC640DW 296-8348-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 1.35 113 90 COTAHCTSEMOG POG BSS ND Oued 2: Input on _ 48 a 808 ae 
SN74HC640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.35 1.13 90 FI ne" luad 2-Input OR Gate. 00/2, 
SN74HC645DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 CD74HCT73E 296-9297-5-ND Pawnee ag eae as 
SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.20 1.00 80 is Boel. A 4 : 
SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. 1.20 1.00 80 CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K 
SN74HC646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. 1.20 1.00 .80 Flip-Flop with Reset. : 1 80.6045 
SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . 1.50 1.20 .90 CD74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset.....14-Dip 64 48 36 
SN74HC652NT 296-8355-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . 1.88 1.50 1.13 CD74HCT74M 296-9299-5-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 3.31 265 2.06 Flip-Flop with Set and Reset (ABie Oneal 
SN74HC682DWR 296-8356-2-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 3748.00/2,000 CD74HCT74M96 296-14561-1-ND| Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC682N 296-8357-5-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 3.31 2.65 2.06 Flip-Flop with Set and Reset AB 3627 
SN74HC684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-S0IC 5.80 4.64 3.92 CD74HCT74M96 296-14561-2-ND| Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HC684N 296-8359-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator i 6.00 480 4.05 Flip-Flop with Set and Reset... 390.00/2,500 
SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 81 68 54 CD74HCT86E 296-2133-5-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive OR 
SN74HC688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 81 «68 «54 Gate.. ee 72 54 Al 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 81 IOS TOA! CD74HCT86M 296-8201-5-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive OR 
SN74HC688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparator 718.00/2,000 Gate.. os 64 48 36 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counte 244i 23 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive O! 
SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Bit 54418 Gate... a 64 48 «36 
See AAR RA Bai eo fern i ot A fl CD74HCT86M96 296-8201-2-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive OR 
| -1 = -Bit Async. E E Gate.. 520.00/2,500 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND_| 12-Bit Async. Bi 360.00/2,000 CD74HCT109E 296-2085-5-ND 80.60 45 
SN74HC4040DR 296-14852-1-ND | 12-Bit Async. Bi a4 Al gl CD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Flip-Flop 
SN74HC4040DR 296-14852-2-ND | 12-Bit Async. 440.00/2,500 with Set and Reset 48 «#43627 
SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Async. Bit 540 OAT CD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable 
SN74HC4040PWR 296-8325-1-ND_| 12-Bit Async. Bit 54 AH Multvinetor with Reset 53 40 30 
SN74HC4040PWR 296-8325-2-ND | 12-Bit Async. Binar 360.00/2,000 CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC4060D 296-8326-5-ND sane sey Binary Counter a a oe Multivibrator with Reset 4B 36 27 
an scillator . : . r :: 
CD74HCT125E 296-2089-5-ND | Tri-State Quad Buffer. 72 54 Al 
SN74HC4060DR AEE al a ere CD74HCT125M96 —_| 296-12829-1-ND) Tri-State Quad Buffer. 644836 
ASO : : : CD74HCT125M96 296-12829-2-ND) Tri-State Quad Butter . 520.00/2,500 
SN74HC4060DR 296-14853-2-ND) 14-Stage Async CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer. 53 40 30 
sciranibanaint sopeomasnin | a a ee 855, 010/2,500 CD74HCT126M 296-12830-5-ND| Tri-State Quad Buffer 4836.27 
ard celle mB 2 @ CD74HCT126M96 | 296-14546-1-ND| Tri-State Quad Buffer. AGC mNZ7 
SN74HC4066D 296-8327-5-ND_| Quad Bilateral Analog Switch 50 40 30 CD74HCT126M96 296-14546-2-ND| Tri-State Quad Buffer , 390.00/2,500 
SN74HCA066DBR Fo oa Quad Bl - CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 53 40 30 
| = t= juad Bilateral Analog Switch 50 40.30 i aay _ it Tri i 
: : CD74HCT132M96 296-12831-1-ND) Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 4S0IG 48 36 27 
SNAHCAO6EDBR 22652 Om Quad Bilateral Analog Switch ines CD74HCT132M96 _| 296-12831-2-ND| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 390.00/2,500 
SN74HC4066DR 296-14854-1-ND Quad Bilateral Analog Switch 50 40.30 aad gger. es 
SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 337.50/2,500 CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch 50 40 30 Inverting/Non-Inverting i a, ae 
SN74HC4066PWR | 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 50. 40. 30 CD74HCT138M 296-12832-5-ND| 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066PWR _| 296-8330-2-ND_ | Quad Bilateral Analog Switch 280.00/2,000 Inverting/Non-Inverting 64 4836 
SN74HC4851DGVR —_| 296-19251-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux 72 54M CD74HCT138M96 296-14547-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DGVR —_| 296-19251-2-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux 478.00 Inverting/Non-Inverting 64 4836 
SN74HC4851DR 296-15740-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 64 48 36 CD74HCT138M96 296-14547-2-ND] 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 520.00/2,500 Inverting/Non-Inverting I 520.00/2,500 
SN74HC4851N 296-15741-5-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux 64 48 = .36 CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demu 16-Dip ate. 54. Al 
SN74HC4851PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 64 48 36 CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder 16-Dip = 604584 
SN74HC4851PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 426.00/2,000 CD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Muttiplexer.... 6SOIC 4838627 
SN74HC4851QDRQ1_| 296-17266-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux mm 7 6 (Continued) 
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Tet Digi-Key Price Each ill: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT153E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer... 48 «3627 CD74HCT574PWR 296-17126-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ............. 20-TSSOP 76S 
CD74HCT153M 296-9255-5-ND | Dual 4-Input Multiplexe 48 3627 CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 506.00/2,000 
CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer. 72 54 41 CD74HCT597E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 96 Te) etek 
CD74HCTI61E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset 6-Dip 53 40 30 CD74HCT597M96 296-12844-1-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 1.05 88 70 
CD74HCT161M 296-9256-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset .. 16-SOIC 48 ml Pal CD74HCT597M96 296-12844-2-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 1137.50/2,500 
CD74HCT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counter... i 534030 CD74HCT646M96 296-9293-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 2.00 160 1.20 
CD74HCT164E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register. 53.40.30 CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 2080.00/2,000 
CD74HCT164M 296-9257-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC 48 36 27 CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File.... : 473 3.78 2.94 
CD74HCT164IM96 296-14549-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 88 66 50 
Shift Register. ee 48 ay 4 CD74HCT688M 296-9295-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 80 60.45 
CD74HCT164M96 296-14549-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter... 48367 
Shift Register.. 390.00/2,500 CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counte! 56 42 32 
CD74HCT165E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register...... 158) 40.30 CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter 70 oe 40 
CD74HCT165M 296-9258-5-ND | Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out CD74HCT4040M96 296-14558-1-ND | 12-Stage Binary Counter 64 48 36 
Shift Registel A836 27 CD74HCT4040M96__| 296-14558-2-ND | 12-Stage Binary Counter... 520.00/2,500 
CD74HCT16596 296-14551-1-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register...16-SOIC 48 36 27 CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with VC 60 45 34 
CD74HCT165I96 296-14551-2-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 16-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT4046AM96 | 296-14559-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 45 34 
CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register......16-Dip A038, 40 30 CD74HCT4046AM96_—_‘| 296-14559-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO... 487.50/2,500 
CD74HCT166M 296-9259-5-ND Syevonous et Parallel-In/Serial-Out ee CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 5259.39), =30) 
ift Register... a d : : CD74HCT4051M 296-9276-5-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux . 50.40.30 
CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Rese 53 40.30 CD74HCT4051M96 | 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 50 40 30 
CD74HCT174M 296-9260-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Rese AB 36027 CD74HCT4051M96 | 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 337.50/2,500 
CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Rese PAs cO er CD74HCT40510M9601 | 296-17264-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 59 48 36 
CD74HCT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset... 390.00/2,500 CD74HCT4051QM96Q1 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 397.50/2,500 
CD74HCT175E 296-2101-5-ND_| Quad D-Type Flip-Flop with Reset 53.40 _.30 CD74HCT4052E 296-2120-5-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 56 A232 
CD74HCT175M96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset 48 367 CD74HCT4052M96 —‘| 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 80 20 
CD74HCT175M96 296-12837-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset 390.00/2,500 CD74HCT4052M96 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 422.50/2,500 
CD74HCT191M 296-9261-5-ND Tp DeHRCat a 4-Bit Binary ee it CD74HCT4053E 296-2121-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 55 A433 
: ! é CD74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 50 40 30 
CD74HCT221M96 296-9263-1-ND_| Dual Mono Multivibrator with Reset 7254 CD74HCT4053PWR__| 296-9279-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50.40.30 
SOPALOAMIte eee a 585.00/2,500 CD74HCT4053PWR | 296-9279-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 280.00/2,000 
‘ oe etOro: CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillato 68 POI 39: 
Inverter/Noninverting ... fs CD74HCT4066M96 | 296-9281-1-ND_| Quad Bilateral Switch 68 5139 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND_| Tr-St. Inverting Octal Buffer Line Driver. CMM, | coranctansemos  (SaeaaR INEM cued piintordl Switch mame tecrotenn 
TENGE ean Pee eg et ee Driver. 716 a 4 CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switch. 68 51 39 
ee 1-1 ri-state Octal Buffer/Line Driver nee 3 “ . 3s] =! z ift-; z 
CD74HCT241M96 | 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 400.00/2,000 ener ee he a - 2 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND eet ee Logic Quad et eaten CD74HCT4094M 296-14291-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . ‘96 7254 mnraicrisier BETAS anus hey ced 38 a 2 
CD74HCT244M 296-12839-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 20-01 76748 CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver..... 7% 57 43 
CD74HCT244M96 296-14552-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SOIC 76 57 48 CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 
CD74HCT244M96 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 506.00/2,000 f 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 96 72 54 wat npue ated ep SANG 
CD74HCT245M 296-12840-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 75743 COAT #eeOE peo eagy | Dual Binary Up-Counter. oe 
= Z z CD74HCT4520M 296-9285-5-ND | Dual Binary Up-Counter. 56 42.32 
CD74HCT245M96 | 296-14553-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 16 or AB CD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.....16-Dip 72. 54.41 
CD74HCT245M96 296-14553-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 506.00/2,000 CD74HCT4538M 296-9286-5-ND_| Dual Retrig. Precision Monostable 
SN74HCT245NSR 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 84 Mufiikigter 72 54 a 
SUT oE | BeRBSeeeevS neces oct aus Tanscelver Peer CD74HCT7046AM | 296-9296-5-ND | PLL with VCO and Loc 185 148 1.11 
Heo alei eg? NBUL MUTLIpIe xa, : é : CD74HCT40103M 296-9272-5-ND | 8-Stage Sync. Down Counter. 81.68 54 
CD74HCT253E 206-2107-5:ND)| Tri-State Qual 4-Input Multiplexer ys CD74HCT40105E 296-2117-5-ND |4 Bits x 16 Words FIFO Register 78 65 52 
CD74HCT253M 296-9265-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer .60 45 34 
: SN74HCTOOD 296-8377-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 46 «8726 
CD74HCT257E 296-2108-5-ND | Tri-St. Quad 2-Input Mux, Non-Invert Out..... 96 Sue OA 
CD74HCT258E 296-2146-5-ND | Tri-State Inverting High Speed CMOS Logic SH7GHCTOODR eee ee ogigt oy) Quad 2-Input NAND Gat A ee 
Guid >-(nput Multiples =. SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 297.50/2,500 
: p e : ! : SN74HCTOON 296-1603-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gat 53 4232 
CD74HCT259E 296-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch... 62 AT 35 STAC TOOPWE Pome aTARENIM| Quad D-Input NAND Gat ie 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 96 72 54 P : : 3 
: : SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 252.00/2,000 
CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 16 7 248) 
: : SN74HCTO2D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 46 «8726 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 6 57 43 SN74HCTO2DR 996-14861-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 46 37286 
CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 506.00/2,000 me : : ; 3 
TE 596-2147-5-ND | High Speed CMOS Logic 9-8 SN74HCTO2DR 296-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 297.50/2,500 
Odd/Even Parity Generator/Checker.........14-Dip 64 48 36 oH Pee eet am | cued 2eInput NOR Gata. SS Et ee se 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register.....20-SOIC 72 54 41 SNTAHCTOADR Boe E RIO Hex Inverter ie ae oR 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic eb SERED HIOM| Hex invert OO Comp GiT 
8-Input Multiplexer/Register.. 132 110 88 oe Nel eh pe 
= é : SN74HCTO4N 296-1605-5-ND_| Hex Inverter 63 4232 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic SN74HCTO4PWR 996-8382-1-ND | Hex Inverter 16 37 26 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Invert.............. 16-Dip 64 48 36 ‘ ; - 
peaa fy ' : SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex 
a SN74HCTO8D 296-8383-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . AS «687 86 
Buffer ine. Diival, NON NVelEs Gy a 88 SN74HCTOSDBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 26 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTOBDBR Baer Quad Scleput ANBICaiee oe eaMDIT 
Buffer/Line Driver, Non-Invert. §20.00/2,500 = zs 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 64. «48~—CO SN74HCTO8DR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 463726 
Aone: ; SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 297.50/2,500 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-State Inverting Hex Buffer/Line Drive 64 48 36 
foie if ‘ ; SN74HCTO8N 296-1606-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 53 (422 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch..... 96 Ea et SN74HCTOBPWR 296-8385-1-ND | Quad 2-I AND G; 46 3 26 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch...20-SOIC 76 57 43 7 8385-1 uad 2-Input ate . : 37 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ip 96 72 54 SN74HCTO8PWR 296-8385-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 252.00/2,000 
CD74HCT374M96 | 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 7 57 48 SN74HCT140 206:8391-5:ND})| Hex Schmitt-Trigger Inverter. as ai 2 
. iy oF . re SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. A6 37 26 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 ee 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable a 57 648 SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 
CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 52 .39~=— 30 SN74HCTI4DGVR=——_ | 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 55 A438 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. 52 39 30 pe acca He Ser Trager vere ik Ee 
CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. 62 39 30 5 ane ex schmitt: trigger inverter. : ; : 
CD74HCT393M96 296-14556-1-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. ‘52 39 = «30 SN74HCT14DR 296-14864-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. 422.50/2,500 SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 53 42.32 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Driver...20-Dip 96 72 54 SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 6 
CD74HCTS41E 296-2127-5-ND_| Tri-State Octal Buffer Line Driver... 20-Dip 96 72 54 SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 
CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 460 37.26 
Buffer Line Driver 7 57 43 SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gate AS BT 2G 
CD74HCT541M96 296-9288-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 252.00/2,000 
Buffer Line Drivel 7 ST 43 SN74HCT32DR 296-14868-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 «8726 
CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Invel SN74HCT32DR 296-14868-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 297.50/2,500 
Buffer Line Driver e 506.00/2,000 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gate Bo 4232 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latch. 60 45 34 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. AG 87 26 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop 135 113 .90 SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 
CD74HCT573E 296-2128-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 96 72 54 SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Prese AG 3726 
CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 76 57 48 SN74HCT74DR 296-1211-1-ND_| Dual D-Type F/F with Clear and Preset....... 14-SOIC 46 37.26 
CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 506.00/2,000 SN74HCT74DR 296-1211-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with 
CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 16 57 43 Clear and Preset... 4-SOIC 297.50/2,500 
CD74HCT573M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 506.00/2,000 SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop..... .14-Dip | 53 A282 
CD74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 96 72 54 SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with 
CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 76 57 43 Clear and Preset 14-TSSOP 463726 
CD74HCT574M96 296-9292-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 (Continued) 
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Tals Digi-Key Price Each mi Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with HCU Family 
Clear and Preset 14-TSSOP 252.00/2,000 CD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffer. 4S0IC 48 36 27 
SN74HCT125D 296-1206-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 165 44 33 SN74HCU04D 296-9819-5-ND | Hex Inverter 4-SOIC AG 37 (26 
SN74HCT125DR 296-1206-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 55 44-33 SN74HCU04DR 996-14872-1-ND | Hex Inverter 4-SOIC AG Ba 7 26) 
SN74HCT125DR 296-1206-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 372.50/2,500 SN74HCU04DR 296-14872-2-ND | Hex Inverter 4-SOIC 297.50/2,500 
SN74HCT125N 296-8386-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ..14-Dip 53 40.30 SN74HCUO4N 296-9820-5-ND_| Hex Inverter .14-Dip BOOP AZ uno? 
SN74HCT138D 296-8387-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 16-SOIC 4) 44 33 SN74HCU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter 4-TSSOP AG wy a 
SN74HCT138DR 296-14863-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 16-SOIC 155 44 33 SN74HCU04PWR 296-9821-2-ND_ | Hex Inverter 4-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HCT138DR 296-14863-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 16-SOIC 372.50/2,500 HSTL Family 
SN74HCT138N 296-1608-5-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 53 40.30 SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 55 44 nS) Address Latch . 450 3.60 2.80 
SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 308.00/2,000 SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. aa) 44 33 Address Latch . 5100.00/2,000 
SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 53 40.30 SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL- y 
SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 205) 44 33 Latch with Input Pullup Resistors. 7.50 6.00 5.07 
SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 308.00/2,000 SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address 
SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux 56 42° 32 Latch with Input Pullup Resistors......... 48-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux 56 eee ee SN74HSTL162822DGGR | 296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT240DW 296-8398-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 60 45 34 Address Latch . 8.00 640 5.40 
SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 60 45.34 SN74HSTL162822DGGR | 296-9822-2-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 
SN74HCT240DWR | 296-14865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 Address Latch... gL O000100/2,000 
SN74HCT240N 296-8399-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 66 50.38 LS Family 
SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 60 45 34 SN74LSOODR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 62) 397) 30) 
SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 400.00/2,000 SN74LSO0DR 296-14873-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate.. 422.50/2,500 
SN74HCT240PWR 296-13631-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45.34 SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252) Se gl 
SN74HCT240PWR 296-13631-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 SN74LSOONSR 296-3616-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 346.00/2,000 
SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 60 45 34 SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 52.39 __.30 
SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 400.00/2,000 SN74LSO0PSR 296-13220-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 346.00/2,000 
SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 SN74LS02DR 296-14874-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 52 39 30 
SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 SN74LS02DR 296-14874-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 422.50/2,500 
SN74HCT244DWR | 296-1207-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.0072,000 SNTAESOEN pobgleaieagvog| Quad 2-Input NOR Gate. Be ene 
SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 66 50 38 SNZATSOENSR EOC SOLE ZNO Quad 2-Input NOR Gate . 26 002,000 
SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 60 45 34 SN74L803N 296-3620-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OC Output..... 52 3930 
SN74HCT244NSR ‘| 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 400.00/2,000 See es Beoe eee Hex inverter eee 
SN74HCT244PWR __| 296-8402-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60.45 34 SNTAISOADR PSReMIA AORTA Hix inverter SS SEDER 
SN74HCT244PWR | 296-8402-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 SN74LSO4N 996-1629-5-ND | Hex Inverter 52. 3930 
SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver S600 45 od SN74LSO5D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output 5D 39 30 
SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 SN74LSO5DBR 296-3622-1-ND | Hex Inverter with OC Output. 59 39 «= 30 
SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 SN74LSO5DBR 296-3622-2-ND | Hex Inverter with OC Output. ~~ 346.00/2,000 
SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60.45 34 SN74LSO5N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Output. 52 39 30 
SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 SN74LS05DR 296-1630-1-ND | Hex Inverter with OC Output. 52 39 30 
SN74HCT245N 296-1612-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 66 50 38 SN74LS05DR 296-1630-2-ND | Hex Inverter with OC Output. 422.50/2,500 
SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 A534 SN74LSO6DR 296-14876-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 
SN74HCT245PWR 296-8404-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 High-Voltage Output .... i -90 ei OuaeE GO! 
SN74HCT257DR 296-14866-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux..... 6.4232 SN74LSO6DR 296-14876-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with Ot 
SN74HCT257DR 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux..... 16-SOIC 455.00/2,500 High-Voltage Output... a 975.00/2,500 
SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 6-Dip 62 A? 35 SN74LSO6N 296-15069-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with 0 
7: 7: -8407-1- ictal D-Type Flip-Flop with Clear. & ! 5 igh-Voltage Output.... | i 4 
SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND | Octal D-Type Flip-Fl ith Cl 6 42 32 High-Voli 01 90 60 
SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 SN74LS07D 296-3626-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output .. 90 75160! 
SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 rA2eeoe SN74LS07DBR 296-3627-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output .. 14-SSOP 90 ish Aci) 
SN74HCT273DWR | 296-14867-1-ND| Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 4232 SN74LS07DBR 296-3627-2-ND_| Hex Buffer/Driver with HV Output.. 14-SSOP 798.00/2,000 
SN74HCT273DWR 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 4S0IC 998366 
SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 62 4735 ana So er eND Hex ae Hy putea: seu Speen 
SN74HCT273PWR | 296-8409-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 56 4232 -14878-5-ND | Hex Buffer/Driver wi utput.. -Dip : | 
SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 a eoteh poe eee 2A Hex Buen Diet we HV Output. Pets . EN 
SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 60 45 34 Ld UE uad 2-Input AND Gate .. s eat) 
e By i < SN74LS08DR 296-14879-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4-SOIC 52) 39.30 
SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 60 45 (34 
f 154 a a SN74LS08DR 296-14879-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 4-SOIC 422.50/2,500 
SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 400.00/2,000 . 
: SN74LS08N 296-1633-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 14-Dip 52 39 © 30 
SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 66 Aq 8k ‘i 
: SN74LSO9DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Outpu' 4-SOIC spe 39 30 
SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 66 POOUCS SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 422.50/2,500 
SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 438.00/2,000 = Ey 7 a i : 
; SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate.. 14-Dip 152) 39.30 
SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 A5 34 a it Tri es 
i SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4-SOIC hs) 44 33 
SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74LS14DR 296-1212-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4-SOIC Asia) ‘AA 33 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Flip-Flo 60) 45 3d SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4-SOIC 372.50/2,50 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND _| Tri-State Octal Transp. D-Type Flip-Flop....20-SSOP 400.00/2,000 SN74LS14N 296-1643-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-Dip 5340-30 
SN74HCT374DW 296-1209-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 60 45°34 SN74LS20N 296-3670-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 48 36.27 
SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 60 45 34 SN74LS21N 296-3672-5-ND | Dual 4-Input AND Gat 14-Dip 48 36 27 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 400.00/2,000 SN74LS27N 296-14890-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 14-Dip 88 66 50 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ..20-Dip 66 50.38 SN74LS30N 296-3693-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-Dip 48 36.27 
7. 77 -8416-5- ictal D-Type Flip-Flop with Clock Enable... 20- Jl E : 7: 2 -1- uad 2-Input a E ; 27 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Fl ith Clock Enable... 20-SOIC 6 42 32 SN74LS32DR 296-14891-1-ND | Quad 2-1 OR G SOIC 48 36 2) 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable '0-Dip 62 AT 35 SN74LS32DR 296-14891-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 4-SOIC 390.00/2,500 
SN74HCT540DW 296-8418-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SOIC 56 VY 2 SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip A8 360.27 
SN74HCT540DWR 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SOIC 56 fue oe: SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output. 4-SOIC 1.20 1.00 .80 
SN74HCT540DWR 296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 20-SOIC 372.00/2,000 SN74LS33DR 296-14892-2-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output. I 1300.00/2,500 
SN74HCT540N 296-8419-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 20-Dip 56 42 32 SN74LS38N 296-1664-5-ND_| Quad 2-Input NAND Buffer ... 14-Dip_ 644836 
SN74HCT541DW 296-1618-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. 56 42. 32 SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-Dip 1.35 «1:13.90 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND| Octal Buffer/Line Driver. 56 42 32 SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-SOP 1.35 113 .90 
SN74HCT541DWR | 296-14870-2-ND/ Octal Buffer/Line Driver. 372.00/2,000 Slee Cee onan cer aes eon Poe 
suvanoTs7apen | 296-6420-1-ND | TiS. Ot D-ypeTansparet Latch 6045 _ag_ | _SW7a.szaaon __[206-14800-2-nD | DualO-Type FipFop 4-soie ___422'502500 
SN74HCTS73DBR | 296-8420-2-ND_ | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 400.00/2,000 SN7atS TaN poe PbceaNOM Dual D- Type Flip-Flop. 1 Dip ee eo 
SN74HCT573DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Tr SN74LS85N 296-14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip 92 6962 
: ype Transparent Latch a ee SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-016 48 36 27 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 60 a5 ccs P ‘i ; 7 
: SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOIC 390.00/2,500 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch... 20-SOIC 400.00/2,000 ‘ - 
: ‘ SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 48 eT 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch......20-Dip 66 POOMeEOS. — 
7 r SN74LS92D 296-3747-5-ND | Divide-by-Twelve Counter .. 4-SOIC 158 1.26 95 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-T by 
; ; y-Twelve Counte! 14-SOP 1.58 126 95 
SN74HCTS74DWR =| 296-14871-1-ND} Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60) 45 84 SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counte 14-SOP 1638.00/2,000 
SN74HCT574DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counte! 14-Dip 1.58 1.26 "95 
SN74HCT574N 296-1623-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 0 38. SN74LS122N 296-3639-5-ND_| Retriggerable Mono: i es) 163) 50 
SN74HCTS74PWR__| 296-8421-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 604534 SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator 7 0 
SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator. 666.00/2,000 
SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 5.27 422 3.28 SN74LS123D 296-1635-5-ND | Dual Monostable Multivibrato 68 51 39 
SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 SN74LS123DR 996-14881-1-ND | Dual Monostable Multivibrato: 68 51 39 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 SN74LS123DR 296-14881-2-ND | Dual Monostable Multivibrato 552.50/2,500 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. 1.26 1.05 84 SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrato: 68 51. 39 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . ‘ieee Wakey 92 SN74LS125AD 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer .. 68 51 39 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 1.50 1.20 .90 SN74LS125ADR 296-1637-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffe 68 51 39 
SN74HCT652DWR 296-1624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 1.50 1.20 .90 SN74LS125ADR 296-1637-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffe §52.50/2,500 
SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 1560.00/2,000 SN74LS125AN 296-1638-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer .. 68 el 39 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....... 24-Dip 150 1.20 .90 (Continued) 
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Lol Digi-Key Price Each tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LS126ADR 296-14882-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer .... 68 51.39 SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter 166.00/1,000 
SN74LS126ADR 296-14882-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 552.50/2,500 SN74LVO5ADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Output.. 60 45 34 
SN74LS138DR 296-14883-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. 68 Si) 39 SN74LVO5ADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output.. 400.00/2,000 
SN74LS138DR 296-14883-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. 552.50/2,50 SN74LVO5ADR 296-3758-1-ND | Hex Inverter with OD Output.. 60 A534 
SN74LS138N 296-1639-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. 68 Si) .39 SN74LVO5ADR 296-3758-2-ND_| Hex Inverter with OD Output.. 487.50/2,500 
SN74LS139AN 296-1640-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder 68 1.39 SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND | Hex Inverter with OD Output.. 60 A534 
SN74LS145N. 296-1641-5-ND | BCD-To-Decimal Decoder/Driv 15 63 50 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Output.. 400.00/2,000 
SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder..... 6-Dip 1.14 95-76 SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out..... 60 A534 
SN74LS151N 296-1644-5-ND | 8-1 Data Selector/Multiplexe: 6-Dip 88 66 50 SN74LVO6ADBR 296-3760-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out..... 400.00/2,000 
SN74LS157DR 296-14884-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 68 51.39 SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out... 60 45.34 
SN74LS157DR 296-14884-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 552.50/2,500 SN74LVOGADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out. 400.00/2,000 
SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux kei t) SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out. 60 45 34 
SN74LS157NSR 296-3659-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 452.00/2,000 SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out. 487.50/2,500 
SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter .. 6-Dip 76 57 AB SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out. 60 45 34 
SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND_ | 4-Bit Synchronous Binary Counter . 16-SOP 452.00/2,000 SN74LVO6APWR 296-3763-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out. 400.00/2,000 
SN74LS164N. 296-1647-5-ND | 8-Bit Shift Register ...... 4-Dip 68 51.39 SN74LV07AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.. 60 45 34 
SN74LS165AN 296-14885-5-ND | Parallel Load 8-Bit Shift Register. 6-Dip 68 1.39 SN74LV07ADR 296-3764-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 60 45 34 
SN74LS175N 296-1648-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop. i 80 60 45 SN74LV07ADR 296-3764-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.. 487.50/2,500 
SN74LS191N 296-14886-5-ND | Sync. Up/Down Counter with SN74LV07ADBR 296-3765-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.. 60 45 34 
Down/Up Mode Control. 81 68 54 SN74LVO7ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 400.00/2,000 
SN74LS193N. 296-1649-5-ND | 4-Bit Up/Down Counter. 81 68 54 SN74LV07ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 60 45 34 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. 80 60 45 SN74LV07ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.. 400.00/2,000 
SN74LS240DWR 296-1650-1-ND | Octal Buffer/Line Driver. 80 60 45 SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out.. 60 45 34 
SN74LS240DWR 296-1650-2-ND | Octal Buffer/Line Driver. 532.00/2,000 SN74LV07APWR 296-3767-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 400.00/2,000 
SN74LS240N 296-1651-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. .80 60 45 SN74LVO8AD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. AG 137° 26 
SN74LS241N 296-14887-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 80 60 45 SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. TACO EO 
SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80 60 45 SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 252.00/2,000 
SN74LS244DWR 296-1213-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80 60 45 SN74LVO8ADGVR 296-3769-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. ke} fg 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 532.00/2,000 SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 294.00/2,000 
SN74LS244N 296-1653-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80.6045 SN74LVO8AMPWREP | 296-19441-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEI CY) fee 
SN74LS245DW 296-1214-5-ND | Octal Bus Transceiver 80 8660 «45 SN74LVO8AMPWREP = |296-19441-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NE 400.00/2,000 
SN74LS245DWR 296-1214-1-ND | Octal Bus Transceiver .. .80 60 45 SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. AG 13726 
SN74LS245DWR 296-1214-2-ND | Octal Bus Transceiver §32.00/2,000 SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 270.00/2,000 
SN74LS245N 296-1655-5-ND | Octal Bus Transceiver ... 80 60 45 SN74LVO8ARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 50.38 29 
SN74LS247D 296-3678-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver .. 20 OOM oO) SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 166.00/1,000 
SN74LS247N 296-3679-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver .. 1.20 1.00 .80 SN74LV10AD 296-3771-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate... AG 37. 26 
SN74LS251N 296-14888-5-ND | Tri-State 8-1 Data Selector/Mux... 84 63 «48 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat AG 37 26 
SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 84 63 «48 SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 297.50/2,500 
SN74L$259BN 296-14889-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 92 69 62 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 46 378 | 26 
SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 252.00/2,000 
OC Outpu 92 69 52 SN74LV10ADGVR _|296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 50 38 29 
SN74LS273DWR 296-3682-1-ND | Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 332.00/2,000 
SN74LS273DWR 296-3682-2-ND | Octal D-Type Flip-Flo I 532.00/2,000 SN74LV10APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 46 3726 
SN74LS273N 296-1657-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flo} 0-Dip = 80 605 SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74LS279ANSR 296-13222-1-ND | Quad S-R Latch 16-SOP 967254 SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 60 45 34 
SN74LS279ANSR 296-13222-2-ND | Quad S-R Latch 16-SOP 638.00/2,000 SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 400.00/2,000 
SN74LS368AN 296-3702-5-ND | 6-Bit Buffer/Line Driver. 6-Dip 96 72 54 SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 60 45 (34 
SN74LS373DW 296-1659-5-ND_| Octal D-Type Latch 20-SOIG = 806045 SN74LV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 400.00/2,000 
SN74LS373DWR 296-14893-1-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 80 60 45 SN74LV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 60 45 34 
SN74LS373DWR 296-14893-2-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 487.50/2,500 
SN74LS373N 296-1660-5-ND_| Octal D-Type Latch 20-Dip_ 8060.45 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 60 45 34 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Octal D-Type Flip-Flo} 20-S0IC 80 60S SN74LV11APWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 400.00/2,000 
SN74LS374DWR 296-14894-1-ND | Octal D-Type Flip-Floy 80 605 SN74LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG 3726 
SN74LS374DWR 296-14894-2-ND | Octal D-Type Flip-Floy 532.00/2,00 SN74LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG 3726 
SN74LS374N 296-1662-5-ND | Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 SN74LV14ADR 296-1678-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 
SN74L§377N 296-1663-5:ND) | Octal D-Type Filp-Flop... ua) ie SN74LVT4ADBR 296-3783-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46437 ~=—CoB 
SN74LS393N 296-1665-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 90.75 60 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 
SN74LS399N 296-14895-5-ND | Quad 2-Input Mux with Storage 1.35 1.08 81 SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 53 A 82 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrato 145 116 87 SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 294.00/2,000 
SN74LS541DWR 296-3716-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. dy) SN74LV14AMPWREP  |296-19442-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 60 45 34 
SN74LS541DWR 296-3716-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 666.00/2,000 SN74LVI4AMPWREP  |296-19442-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW!. 400.00/2,000 
SN74LS541N 296-1666-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... iy KS) SN74LV14APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AG. $37) 296 
SN74LS595DR 296-14896-1-ND | 8-Bit Shift Register with Output Late 6.60 5.28 4.46 SN74LV14APWR 296-3785-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 270.00/2,000 
SN74LS595DR 296-14896-2-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 10230.00/2,500 SN74LV14ARGYR 296-13935-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 50. 38 29 
SN74LS595N 296-15070-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 6.60 5.28 4.46 SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 166.00/1,000 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver 1.29 1.08 86 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 80 60 5 
SN74LS645-1NSR 296-13224-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2.38 1.90 1.43 SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate ‘30 60 .45 
SN74LS645-1NSR 296-13224-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2470.00/2,000 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 650.00/2,500 
SN74LS682N 296-14898-5-ND | 8-Bit Magnitude/Identity Comparato 158 1.26 95 SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 80 60 .45 
SN74LS688N 296-1667-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator e750 40 AOS: SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 532.00/2,000 
LV Family SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 80.6045 
SN74LVO0AD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. AQ 40.27 SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 532.00/2,000 
SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. A6 3f 26 SN74LV20APWR 296-3796-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 80 60 45 
SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 297.50/2,500 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 532.00/2,000 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. AG 37f 26 SN74LV21ADR 296-9839-1-ND_| Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 
SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 650.00/2,500 
SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 53 42 32 SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 
SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 294.00/2,000 SN74LV21ADBR 296-3798-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 532.00/2,000 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. AG bo eee Ol SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND | Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 532.00/2,000 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. AG 37.26 SN74LV21APWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gat 80 60 45 
SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gat 532.00/2,000 
SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50 ih) SN74LV27ADR 296-3813-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 
SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 166.00/1,000 SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 487.50/2,500 
SN74LV02AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 60 A584 SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45.34 
SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 60.45.34 SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 400.00/2,000 
SN74LVO02ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 400.00/2,000 SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 45 34 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 60 A534 SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 400.00/2,000 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 400.00/2,000 SN74LV27APWR 296-3816-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 60 A534 
SN74LVO2APWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 60 A534 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 400.00/2,000 
SN74LV02APWR 296-14902-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 400.00/2,000 SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 46°37 ~—26 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 50 Sty) SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . AG 37 26 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 166.00/1,000 SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 
SN74LV04AD 296-1672-5-ND | Hex Inverter 49 AQ 27 SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 53 42 32 
SN74LVO04ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter AG 37.26 SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 294.00/2,000 
SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND 252.00/2,000 SN74LV32AMPWREP  |296-19445-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NET Oe 
SN74LVO04ADGVR 296-3756-1-ND 53 A232 SN74LV32AMPWREP | 296-19445-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEI 400.00/2,000 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND 294.00/2,000 SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. AG an 426 
SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND AG 37.26 SN74LV32ANSR 296-13232-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 
SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND 252.00/2,000 SN74LV32APWR 296-3819-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate. 46 37.26 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND 50 38 29 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description al 25 100 
SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 270.00/2,000 SN74LV165AD 296-1681-5-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 88 «660 
SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate : 60 45 34 SN74LV165ADGVR —_| 296-14316-1-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Register .. 88 66 50 
SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 200.00/1,000 SN74LV165ADGVR —_| 296-14316-2-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Registe 586.00/2,000 
SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 50 40 30 SN74LV165ADR 296-1681-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe 88 8666 50 
SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop 50.40 __—30 SN74LV165ADR 296-1681-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register... 715.00/2,500 
SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 280.00/2,000 SN74LV165AMPWREP | 296-19443-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift 
eer aa caterers iene eae rae MEW WeTsor 12 110 
-9842-2- F | c .00/2, SN74LV165AMPWREP | 296-19443-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift 
SN74LV74AMPWREP | 296-19446-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 80 60-45 Ie eMEWE : 
! Register NEW! 6-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74LV74AMPWREP _| 296-19446-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop NEW! 532.00/2,000 SN74LV165APWR 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe 6-TSSOP 88 66 50 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND 50 A030 SN74LV165APWR 296-3790-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register........... 16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-2-ND 280.00/2,000 
SN7aVTAARGYR Fae BEREGATD a ag ae SN74LV165ARGYR —_| 296-13937-1-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Registe 16-OFN 78 65 52 
aa : ; : SN74LV165ARGYR —_| 296-13937-2-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Registe 346.00/1,000 
SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND 200.00/1,000 ' He a 
Seen , ; SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register. 90 75 60 
SNZALVEBAD 2ebslGgSsseND) Quad 2-Input Exclusive OR Gat a) ei) SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Register 798.00/2,000 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 50. 40 30 . a pode 
GVEA | : SN74LV16GADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe 90 75 60 
SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 280.00/2,000 : ne et 
SN74LV86ADGVR ‘| 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 483627 SN7ALVIGGADGVR |. 296-9835-2-ND))) 8-Bit Parallel Load Shift Regista 798,00/2,000 
SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 320.00/2,000 SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register. pO neo. 00 
SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 50. 40. 30 SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register... 975.00/2,500 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 280.00/2,000 SN74LV166APWR 296-9837-1-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Registe 90.75 __.60 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator Asieecon 627, SN74LV166APWR 296-9837-2-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Registe 798.00/2,000 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74LV174ADR 296-14903-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 64 48 36 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 48 360.27 SN74LV174ADR 296-14903-2-ND] Hex D-Type Flip-Flop with Clear 520.00/2,500 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND_| Dual Retrig. Monostable Multivibrator 390.00/2,500 SN74LV174APWR 296-3792-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 64 48 36 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 48° 367 SN74LV174APWR 296-3792-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear 426.00/2,000 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND_| Dual Retrig. Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74LV175AD 296-1682-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 88. «.66.~—0 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 60 45 34 SN74LV175ANSR 296-13229-1-ND| Quad D-Type Flip-Flop with Clea 88 66 50 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 200.00/1,000 SN74LV175ANSR 296-13229-2-ND| Quad D-Type Flip-Flop with Clea 586.00/2,000 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50.40 30 SN74LV175APWR 296-3793-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clea 388 66-50. 
SN74LV125ADBR 296-14314-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 40 30 SN74LV175APWR 296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 586.00/2,000 
SN74LV125ADBR 296-14314-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Monostable Multivibrator... 1.20 1.00 80 
SN74LV125ADGVR =| 296-3775-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50, 4030 SN74LV221ADR 296-3801-1-ND | Dual Monostable Multivibrato 1.20 100 80 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 SN74LV221ADR 296-3801-2-ND | Dual Monostable Multivibrato: 1300.00/2,500 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 5040 _.30 SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND | Dual Monostable Multivibrato 1.20 1.00 80 
SN74LV125APWR 296-3776-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND | Dual Monostable Multivibrator... 1064.00/2,000 
SN74IV125ARGYR — | 296-18932-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate LD pe SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 4 48 36 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 200.00/1,000 Sh74LVO40ADBR 996-3802-2-ND_| TriState Octal Butfer/Drive 496.00/2,000 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 50 40 30 SN7aLvo40ADGVR  (ORRERROSEENDM| Tri-State Octal But ditt aD RR ata 
SN74LV126ADBR 296-15718-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 40 30 onde MY EAL : : ‘ 
: SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver... 466.00/2,000 
SN74LV126ADBR 296-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 Seta t : 
! SN74LV240ADW 296-1683-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 64 48 36 
SN74LV126ADGVR _| 296-14191-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 40 .30 : ; 
SN74LV126ADGVR _| 296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 SN74LV240APWR 296-12348-1-ND) Tri-State Octal Buffer/Drive 64 486 
SN74LV126ADR 296-14021-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 50. 40. 30 SN74LV240APWR 296-12348-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
SN74LV126ADR 296-14021-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 337.50/2,500 ST VeEaAnaS ae fea ae aa 64 none pase 
SN74LV126APWR 296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 40 30 Sere We napetea lt ect Pek 
SN74LV126APWR —_| 296-12992-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,000 SN74LV244ADGVR_| 296-3805-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 80__60_45 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate .. 50 40 30 Gaon See whee ae TR a eta 
SN74LV132ADR 296-1675-1-ND 50 40 30 -1684-5- ri-State Octal Buffer/Driver.. ‘ : j 
SN74LV132ADR 296-1675-2-ND 337.50/2,500 SN74LV244AMDWREP | 296-19444-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 0-SOIG 96 80 64 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND 3040 30 SN74LV244AMDWREP | 296-19444-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver NEW! 0-SOIC 852.00/2,000 
SN74LV132ADBR 996-3777-2-ND 280.00/2,000 SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 20-SOP 64 48 36 
SN74LV132ADGVR | 296-3778-1-ND 50 40 .30 SN74LV244ANSR 296-13230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-S0P 426.00/2,000 
SN74LV132ADGVR | 296-3778-2-ND | Quad NAND Gate... 280.00/2,000 SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 64 48 36 
SN74LV132APWR 296-3779-1-ND_| Quad NAND Gate 50 40.30 SN74LV244APWR 296-3806-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 426.00/2,000 
SN74LV132APWR 296-3779-2-ND | Quad NAND Gat 280.00/2,000 SN74LV244ARGYR | 296-13938-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 
SN74LV138AD 296-1676-5-ND 50 40 .30 SN74LV244ARGYR _ | 296-13938-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 266.00/1,000 
SN74LV138ADR 296-1676-1-ND 50 40 30 SN74LV244ATDGVR | 296-19256-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver... a 58) Ad 
SN74LV138ADR 296-1676-2-ND i 337.50/2,500 SN74LV244ATDGVR | 296-19256-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver... 510.00/2,000 
SN74LV138APWR 296-3780-1-ND_| 3-8 Decoder/Demultiplexe 5040 __.30 SN74LV244ATDWR ‘| 296-19257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 
SN74LV138APWR 296-3780-2-ND_| 3-8 Decoder/Demultiplexe 280.00/2,000 SN74LV244ATDWR | 296-19257-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
SURE YE Fee = pouges emu 60 san aan aa SN74LV244ATPWR __| 296-19258-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver... 64 48 36 
od ne a ecoder/Demultiplexel A A = -9 =! i 
| [Ue ges | Bravest [Sess tomes anree. eae 
—= Ea ere geaa gs Oval 7-4 Decoder Dario ex POU ANG SN7ALV244ATRGYR | 296-19259-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 234.00/1,000 
SN74LV139APWR 296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe! 50 40 30 SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND Tri State Octal Bus Transceiver . 64 48 36 
SN74LV139APWR 296-3782-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexe' 280.00/2,000 SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 426.00/2,000 
SN74LV139ARGYR —_| 296-13934-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexel 60 45 (34 SN74LV245ADGVR | 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 AS 
SN74LV139ARGYR __| 296-13934-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer... 200.00/1,000 SLAB Seen fee hele pls Hansa . = Salar 
SNTALVISTADBR  eeeeece atm Cuad 2-1 Line Data Selector/Mux Bare COI 80 SN74LV245AGQNR | 296-12091-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 75 63 50 
SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 SN7ALVOASAGONR  POSEMOOGHONNE tiesiste Octal Bus Tron Raanatoan 
SN74LV157ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 6.66 50 74LV245AGQ -12091-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 00/1, 
SN74LV157ADGVR | 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 64 AB 86 
SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 66 ©.50 SN74LV245ANSR 296-13231-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. 426.00/2,000 
SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 715.00/2,500 SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 64 «64886 
SN74LV157APWR 296-9833-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 66 © ©«.50 SN74LV245APWR 296-3809-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. 426.00/2,000 
SN74LV157APWR 996-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 SN74LV245ARGYR 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . -80 60 45 
SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 88 86.6650 SN74LV245ARGYR | 296-13939-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 266.00/1,000 
SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 586.00/2,000 SN74LV245ATDBR __| 296-17767-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74LVIGIADGVR | 296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 88 66 50 SN74LV245ATDBR _| 296-17767-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74LV161ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 586.00/2,000 SN74LV245ATDGVR | 296-17768-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74LV161ADR 296-13227-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 88 66.50 SN74LV245ATDGVR _ | 296-17768-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 715.00/2,500 SN74LV245ATDWR _| 296-17769-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 
SN74LV161APWR | 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 88 __—66_50 SN74LV245ATDWR | 296-17769-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
SN74LV161APWR 296-12344-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 586.00/2,000 SN74LV245ATNSR | 296-17770-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 88 «666 50 SN74LV245ATNSR 296-17770-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 532.00/2,000 
SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 586.00/2,000 SN74LV245ATPWR _| 296-17771-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver .. 80.60 45 
SoA GSADGNR | Beceeercem | 4 ce oMme. Binary Count Sa CaD ORS SN74LV245ATPWR | 296-17771-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 532,072,000 
= yne. = ry s i SN74LV245ATRGYR 296-17772-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 80 60 5 
SN74LV163ADR 206-11666=1-ND)) 4-Bit Sync. Binary Counta 88 66 50 SN74LV245ATRGYR — | 296-17772-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver . 266.00/1,000 
SN74LV163ADR 296-11666-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 715.00/2,500 SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 6 m c7ountGa 
SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 88 66 50 BEDI 2 cae ah : ‘ ; 
’ : SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear.. 638,00/2,000 
SN74LV163APWR 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 586.00/2,000 - : 
SN7ALVi63ARGYR | 296-13936-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 7 65. 52 SN74LV273ADGVR | 296-3810-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 96724 
oat ani - SN74LV273ADGVR —_| 296-3810-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 638.00/2,000 
SN74LVI63ARGYR | 296-13936-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 346.00/1,000 ; i 
SN7ALVIG4AD Bae eNO 8-bit Parallel-Out Serial Sh SN74LV273ADW 296-3811-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 
g 88 66 50 ; i 
SN74lV164ADBR 996-4787-1-ND_ | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Regi SN74LV273ADWR 296-14904-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 
ister Se Oona SN74LV273ADWR | 296-14904-2-ND| Octal D-Type Flip-Flop with Cl 638.00/2,000 
SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 7427; $14904-2:ND| Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 00/2, 
SN74LV164ANSR 296-13228-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 88 66 50 SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 96.72 54 
SN74LV164ANSR 296-13228-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 SN74LV273APWR 296-3812-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 638.00/2,000 
SN74LV164APWR 296-3788-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 88 66 50 SN74LV273ARGYR 296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 87 73 ——58 
SN74LV164APWR 296-3788-2-ND_| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 SN74LV273ARGYR | 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 386.00/1,000 
SN74LV164ARGYR | 296-18207-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 78 65 52 SN74LV367ADGVR _| 296-13491-1-ND| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 1.05 88-70 
SN74LV164ARGYR _ | 296-18207-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 346.00/1,000 (Continued) 
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ine Digi-Key Price Each Bl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV367ADGVR | 296-13491-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-TVSOP 932.00/2,000 SN74LV4051ARGYR — | 296-13945-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 399.00/1,000 
SN74LV367APWR 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-TSSOP 1.05 88 70 SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 88 674 59 
SN74LV367APWR 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 16-TSSOP 932.00/2,000 SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 782.00/2,000 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent SN74LV4052ADGVR 296-12706-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 15 Ais Ast) 
Latch 20-SSOP_ 64.4836 SN74LV4052ADGVR | 296-12706-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 666.00/2,000 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV4052ADR 296-16707-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 
SN74LV373ADWR 296-16657-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ......20-SOIC 64 48 36 SN74LV4052ADR 296-16707-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 812.50/2,500 
SN74LV373ADWR 296-16657-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 426.00/2,000 SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . A} (is) Af0) 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 64 48 36 SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . RAG 63 50 
SN74LV373AGQNR 296-12092-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 76 1743) SN74LV4052APWR 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 15 163g o0! 
SN74LV373AGQNR 296-12092-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 253.00/1,000 SN74LV4052APWR 296-3831-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 666.00/2,000 
SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 64 48 36 SN74LV4052ARGYR 296-13946-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 90 pi5t) 260) 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 426.00/2,000 SN74LV4052ARGYR 296-13946-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 399.00/1,000 
SN74LV373ARGYR 296-13942-1-ND Tr-St. Octal D-Type Transparent Latch 80 60 45 SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 75 63 50 
SN74LV373ARGYR 296-13942-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 266.00/1,000 SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 812.50/2,500 
SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 4886 SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 
SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. a 16300) 
SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 48 36 SN74LV4053APWR 296-3833-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. oleh sy 10) 
SN74LV374AGQNR | 296-12093-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 90 75 60 SN74LV4053APWR ‘| 296-3833-2-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 650.00/2,000 
SN74LV374AGQNR 296-12093-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 399.00/1,000 SN74LV4053ARGYR 296-13947-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 90 fy Aad) 
SN74LV374APWR 296-3820-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 644886 SN74LV4053ARGYR | 296-13947-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 399.00/1,000 
SN74LV374APWR 296-3820-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch mo sy i0) 
SN74LV374ARGYR | 296-13943-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop “3 Si ES SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 812.50/2,500 
SN74LV374ARGYR 296-13943-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 253.00/1,000 SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch BVO OO mmr OO 
SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 75 63 50 SN74LV4066APW 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch is 0 
SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LV4066APWR 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch a 63-50 
SN74LV393ADGVR —_‘| 296-13233-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 7 63 50 SN74LV4066APWR ‘| 296-3836-2-ND_| Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 
SN74LV393ADGVR 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LV4066ARGYR =| 296-13948-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 90 75 60 
SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 7 63 50 SN74LV4066ARGYR | 296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 399.00/1,000 
SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 812.50/2,500 SN74LV4320AGKFR | 296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating 
SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 15 163 oO CompactFlash™ Interface 114-LFBGA 540 4.32 3.65 
SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LV4320AGKFR | 296-17919-2-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating 
SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter enol 63 50 CompactFlash™ Interfac 14-LFBGA 3375.00/1,000 
SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LV8151DGVR 296-18748-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal S 
SN74LV540ADGVR 296-14319-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 96 ECU Ror Trigger Buffer ... 24-TVSOP 87 73 «58 
SN74LV540ADGVR | 296-14319-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 638.00/2,000 SN74LV8151DGVR | 296-18748-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 
SN74LV540ADWR 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 96 ee tel Trigger Buffer 772.00/2,000 
SN74LV540ADWR 296-3837-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 638.00/2,000 SN74LV8151DWR 296-18749-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi 
SN74LV541ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 78 65 52 Trigger Buffer 87 p78. 
SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 692.00/2,000 SN74LV8151DWR 296-18749-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 
SN74LV541ADW 296-1689-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 18 16552: Trigger Buffer ....... 24-SOIC 772.00/2,000 
SN74LV541APWR 296-13700-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 78 65 5D SN74LV8151NT 296-17840-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi 
SN74LV541APWR 296-13700-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 692.00/2,000 Buffer «.occseeneentneenesstentneenetntenetetce 24-Dip «87.7358 
SN74LV541ARGYR 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 78 65.52 SN74LV8151PWR 296-17994-1-ND | Tri-State 10-1 
SN74LV541ARGYR __| 296-13949-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 346.00/1,000 Trigger Buffer 24-TSSOP «87.—s«73St«CSB 
SN74LV541ATDGVR — | 296-19261-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 86 7258 SN74LV8151PWR 296-17994-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 
SN74LV541ATDGVR — | 296-19261-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 766.00/2,000 Trigger Buffer 24-TSSOP 772.00/2,000 
SN74LV541ATDWR | 296-18662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. fe EA SN74LV8153PWR 296-18750-1-ND | Serial-to-Parallel Interface . 20-TSSOP 1.38 1.10 .83 
SN74LVS41ATDWR | 296-18662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 638.00/2,000 SN74LV8153PWR 296-18750-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . 20-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74LVS41ATPWR | 296-18698-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 967254 SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface . 20-TSSOP 161 129 97 
SN74LV541ATPWR | 296-18698-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 638.00/2,000 SN74LV81530QPWRQ1 | 296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . 20-TSSOP 1674.00/2,000 
SN74LV541ATRGYR — | 296-18725-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. A/c CO MOS SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface 48-TSSOP 3.04 2.43 1.89 
SN74LV541ATRGYR — | 296-18725-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 351.00/1,000 SN74LV161284DGGR | 296-1215-2-ND_| 19-Bit Bus Interface 48-TSSOP 3442.00/2,000 
SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND__ Tri-State Octal D-Type Latch 64 48 8 SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface “48-SSOP 3.04. 2.43 1.89 
SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 426.00/2,000 SN74LV161284DLR ‘| 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface .48-SSOP 3.04 2.43 1.89 
SN74LV573ADW 296-1690-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 644836 SN74LV161284DLR | 296-3786-2-ND_| 19-Bit Bus Interface .48-SSOP 1721.00/1,000 
SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch 64 48 36 LVC Family 
SN74LV573ADWR 296-1690-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 426.00/2,000 - - 
SN74LV573AGONR | 296-12094-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch 147-98 | 78 IPIGI25QDCKRO1 — /296-18348-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate: SC70-5 RCo cae Ao 
SN74LV573AGQNR | 296-12094-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch 519.00/1,000 Heed : Peer era Tri-State Single Bus Buffer Gate eae a os nD 
SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 64 «4836 1P1631570DBVRa1 | 296-18349-2-ND 807-236  597.00/3,000 
SN74LV573APWR 296-3840-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch 426.00/2,000 {P1G31570DCKRG1 | 296-15610-1-ND | SPDT Analog Switch c706 80 60 45 
SN74LV573ARGYR | 296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 7% 57 43 9 Swi : : : 
SN74LV573ARGYR | 296-13950-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 253.00/1,000 1P1G31570DCKRO1 | 296-15610-2-ND | SPDT Analog Switc $C70-6 780.00/3,000 
SN74LV573ATDWR __| 296-18743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch Ce MMaCo en SNA RICe oa ey alae Ne oe See 39 ena ne 
SN74LV573ATDWR | 296-18743-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 320.00/2,000 SN74LVCIGoODcKR  SeeRereetnnTa 2: Input NAND ccs an ae oD 
SN74LV573ATPWR | 296-18745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 48 3627 SN74LVCIGOODCKR | 296-9846-2-ND_ | 2-Input NAND Gate ~*" 306.00/3,000 
SN74LV573ATPWR | 296-18745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 320.00/2,000 p ae 
SN74LV573ATRGYR | 296-18746-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 72 54 At SN74LVC1GOODRLR | 296-18007-1-ND | 2-Input NAND Gate 42 352A 
SN74LV573ATRGYR | 296-18746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 239.00/1,000 oe veCeOyEAL Se an Sua ioe cae aaa ra eae 
Se eobgl EAS NOM) Tri-State Octal D- Type Flip-Flop ga SNTALVGIGOOYEAR | 296-14002-2-ND | Single 2-Input Posive NAND Gate  a10018,000 
SN74LV574AGQONR ‘| 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 78 65 52 SN7alvciGoovzaR — |296-14023-41-ND | Si a Pa P t Positive NAND Gat 7 57 48 
SN74LV574AGQNR | 296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 346.00/1,000 ee oe Single <= npur F ositve ae : : ! 
SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64. 448° «36 SN74LVCTGOOYZAR | 296-14023-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 741.00/3,000 
SN74LV5744PWR | 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 SN7AIVCIGOOYZPR — |:286-14353=1-ND)| Single 2-Input Positive NAND Gate He ane 
SN74LVS74ARGYR | 296-18951-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 7 57 43 SANS aay Z Rl eeee eeecem ry cmngee input Postiive MAND Gate eae 
SN74LV574ARGYR | 296-13951-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 253.00/1,000 i eo ee we a : : ‘ 
renehe sam SN74LVC1GO2DRLR _| 296-18318-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 444.00/4,000 
SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 718 GR Be . = 
SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND_| 8-Bit Shift Register w/Output Register 692.00/2,000 SN74LVC1GO2YEAR — | 296-14024-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 76 57 AB 
SN74LV595ADR 296-18747-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register... 96 72 54 SN ANRIERTAN a Sto > Rea Ebel oe ae: ss Ses 
SNraLVeoeapwe — (BEER RGRINM | Thur ook ont Route 9g 97800, | snzatvcrgozvzaR | 296-13249-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate. 741.00/3,000 
SN74LV595APWR | 296-3843-2-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register 638.00/2,000 SN7ALVCIGOSDRLA  [2aBaMBOOEaIENBY Single Inverter Gate ae 
SN74LV595ARGYR | 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 87 8647358 SN74LVC1GO4DRLR | 296-18008-2-ND | Single Inverter Gate 444.00/4,000 
SN74LV595ARGYR 296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 386.00/1,000 SNeANRIEDNEAG ey single iivertet ae 16 Ete ae 
= an) Rit i i Peo ingle Inverter Gate a A 
SNALVAMAUACE | BeeeeoNEE occas pre counter 170 et 0n2,000, | SN74LVCIGO4YEPR | 296-14354-1-ND | Single Inverter Gate 7 57 | 43 
SN74LV4040ADGVR | 296-3822-1-ND_| 12-Bit Async. Bi 420 100 80 SN74LVC1GO4YEPR | 296-14354-2-ND | Single Inverter Gate 741.00/3,000 
SN74LV4040ADGVR 296-3822-2-ND | 12-Bit Async. Bi 1064.00/2,000 SN74LVC1G04YZAR 296-14025-1-ND | Single Inverter Gate 716 ror 43 
SN74LV4040APWR | 296-3824-1-ND_| 12-Bit Async. Bil 1.20 1.00  .80 SrA CIBER gobi Oeo 2 ND Single inverter a ; Foe 
= -9-| Bil i 7 -14355-1- ingle Inverter Gate at : 3 
cNeatvanauantre — |BeEEceReEMIGL occ Aone tad tae gg | SN7ALVC1GO4YZPR | 296-14355-2-ND | Single Inverter Gate 426,00/3,000 
SN74LV4040ARGYR | 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Bi 638.00/1,000 SN74LVC1GO6DBVR | 296-8483-1-ND_| Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4051ADBR | 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 with OD Output 3932.22 
SN74LV4051ADBR 296-3825-2-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 SN74LVC1GO6DBVR | 296-8483-2-ND_ | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4051ADGVR | 296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 with OD Output ; 306.00/3,000 
SN74LV4051ADGVR | 296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 SN74LVC1GO6DCKR =| 296-8484-1-ND_| Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...SC70-5 46.376 
SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 ~©.50 SN74LVC1GO6DCKR 296-8484-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...SC70-5 357.00/3,000 
SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 812.50/2,500 SN74LVC1GO6DRLR 296-18009-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output... SOP-5 42 35.24 
SN74LV4051AN 296-3828-5-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 SN74LVCTGO6DRLR | 296-18009-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output... SOP-5 444,00/4,000 
SN74LV4051ANSR | 296-17113-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 7 63 50 SN74LVC1GO6YEPR —/ 296-18752-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4051ANSR | 296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 with OD Output : 76 57 43 
SN74LV4051APWR | 296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 SN74LVCIGO6YEPR | 296-18752-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4051APWR | 296-3829-2-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 with OD Output .-.5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV4051ARGYR _ | 296-13945-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 90 75 60 
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ial Digi-Key Price Each ral Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1GO7DBVR =| 296-8485-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output........ SOT-23-5 AG ait ai SN74LVC1G32YZPR 296-14365-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output........ SOT-23-5 357.00/3,000 SN74LVC1G34DBVR | 296-17893-1-ND| Single Buffer Gat SOT-23-5 39 te2), 22) 
SN74LVC1GO7DCKR =| 296-8486-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output A6 37.26 SN74LVC1G34DBVR_—_‘| 296-17893-2-ND | Single Buffer Gat SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-2-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output 357.00/3,000 SN74LVC1G34DCKR =| 296-17230-1-ND | Single Buffer Gat $C70-5 39 32.22 
SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 46 37.26 SN74LVC1G34DCKR _| 296-17230-2-ND | Single Buffer Gat $C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1GO7DRLR ‘| 296-18010-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 476.00/4,000 SN74LVC1G34DRLR =| 296-18017-1-ND| Single Buffer Gat - SOP-5 42 35.24 
SN74LVC1G07YEAR 296-13251-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 76 57 43 SN74LVC1G34DRLR =| 296-18017-2-ND -SOP-5 444.00/4,000 
SN74LVC1G07YEAR 296-13251-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 741.00/3,000 SN74LVC1G34YZPR 296-18773-1-ND DSBGA 53 A232 
SN74LVC1G07YZAR 296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 76 57 43 SN74LVC1G34YZPR 296-18773-2-ND | Single Buffer Gate... DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G07YZAR 296-14026-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 741.00/3,000 SN74LVC1G38DBVR 296-17846-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 

SN74LVC1GO8DCKR =| 296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 39 roe 22) Drain Output SOT-23-5 39 to2 222) 
SN74LVC1GO8DCKR | 296-11602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 

SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 42 35.24 Drain Output SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 444.00/4,000 SN74LVC1G38DCKR =| 296-17907-1-ND | Single 2-Input NAND Gate wi 

SN74LVC1G08YEAR 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 76 (or 43) Drain Output 5070-5 39 32.22 
SN74LVC1G08YEAR 296-12474-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G38DCKR =| 296-17907-2-ND| Single 2-Input NAND Gate with Open 

SN74LVC1G08YEPR 296-14357-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 76 57 43 Drain Output .5C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1GO08YEPR 296-14357-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G38YZPR 296-18783-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 

SN74LVC1G08YZAR 296-13252-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 76 57 48 Drain Output ...5-DSBGA 58 A232 
SN74LVC1G08YZAR 296-13252-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G38YZPR 296-18783-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 

SN74LVC1GO8YZPR | 296-14358-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 53. 42 32 Drain Output... 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G08YZPR 296-14358-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 SN74LVC1G57DBVR =| 296-15574-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. SOT-23-6 39 32.22 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 55 A433 SN74LVC1G57DBVR =| 296-15574-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 447.00/3,000 SN74LVC1G57DCKR =| 296-15575-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 39 m2) 22 
SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 59 A438. SN74LVC1G57DCKR =| 296-15575-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 
SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 447.00/3,000 SN74LVC1G57DRLR__| 296-18653-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. AG 37.26 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 52 39 3 SN74LVC1G57DRLR =| 296-18653-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 476.00/4,000 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate . 507.00/3,000 SN74LVC1G57YEAR 296-14293-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 76 57.43 
SN74LVC1G10DBVR =| 296-18755-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate.......... SOT-23-6 39 no2 ne: SN74LVC1G57YEAR 296-14293-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 741.00/3,000 
SN74LVC1G10DBVR | 296-18755-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate . SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC1G57YZPR 296-18784-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 53 A238 
SN74LVC1G10DCKR 296-17844-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gat 39 32 22 SN74LVC1G57YZPR 296-18784-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 426.00/3,000 
SN74LVC1G10DCKR | 296-17844-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gat 306.00/3,000 SN74LVC1G58DBVR =| 296-15576-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 39 e222 
SN74LVC1G10YZPR 296-18756-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 50 38 29 SN74LVC1G58DBVR =| 296-15576-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 
SN74LVC1G10YZPR 296-18756-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 489.00/3,000 SN74LVC1G58DCKR =| 296-15577-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 39 32.22 
SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 39 32.22 SN74LVC1G58DCKR =| 296-15577-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 306.00/3,000 
SN74LVC1G11DBVR 296-16810-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G58DRLR 296-18654-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 6 Oreo 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 39 roo iee SN74LVC1G58DRLR =| 296-18654-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 476.00/4,000 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G58YEAR 296-14294-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 76 A es 
SN74LVC1G11YZPR 296-18757-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 50 38.29 SN74LVC1G58YEAR 296-14294-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 741.00/3,000 
SN74LVC1G11YZPR 296-18757-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 489.00/3,000 SN74LVC1G58YZPR 296-18785-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 53 42 32 
SN74LVC1G14DRLR 296-18014-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. AG 37) 296 SN74LVC1G58YZPR 296-18785-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate. 426.00/3,000 
SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 476.00/4,000 SN74LVC1G66DBVR =| 296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switch .. SOT-23-5 AG AY 8 
SN74LVC1G14YEAR 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 76 57 43 SN74LVC1G66DBVR =| 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5 357.00/3,000 
SN74LVC1G14YEAR 296-13037-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 741.00/3,000 SN74LVC1G66DCKR =| 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch C-70-5 A5 36.27 
SN74LVC1G14YEPR 296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 76 57.43 SN74LVC1G66DCKR =| 296-13254-2-ND| Single Bilateral Analog Switch C-70-5 366.00/3,000 
SN74LVC1G14YEPR 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 741 .00/3,000 SN74LVC1G66DRLR | 296-18018-1-ND | Single Bilateral Analog Switch OT-533 A5 POOMNEEZ 
SN74LVC1G14YZAR 296-13038-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 76 57 43 SN74LVC1G66DRLR =| 296-18018-2-ND | Single Bilateral Analog Switch (0T-533 488.00/4,000 
SN74LVC1G14YZAR 296-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 741.00/3,000 SN74LVC1G66YEAR 296-13255-1-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 76 57 43 
SN74LVC1G14YZPR 296-14363-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 53 A232 SN74LVC1G66YEAR 296-13255-2-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G14YZPR 296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter ea 426.00/3,000 SN74LVC1G66YEPR 296-18786-1-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 16 57 43 
SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffe . S0T-23-5 36 100K 20! SN74LVC1G66YEPR 296-18786-2-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe . SOT-23-5 282.00/3,000 SN74LVC1G66YZAR 296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 16 57 43 
SN74LVC1G17DCKR | 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 39 Ce SN74LVC1G66YZAR 296-14029-2-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G17DCKR | 296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 306.00/3,000 SN74LVC1G66YZPR 296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA A8 moon ear 
SN74LVC1G17DRLR | 296-18585-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 39 ae 2 SN74LVC1G66YZPR 296-15108-2-ND | Single Bilateral Analog Switch DSBGA 468.00/3,000 
SN74LVC1G17DRLR = | 296-18585-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 408.00/4,000 SN74LVC1G79DBVR__| 296-9849-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . SOT-23-5 39 Roguered) 
SN74LVC1G17YEAR 296-15566-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffel 76 57 43 SN74LVC1G79DBVR =| 296-9849-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G17YEAR 296-15566-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 741.00/3,000 SN74LVC1G79DCKR =| 296-9850-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . $C70-5 39 to2) ed 
SN74LVC1G17YZAR 296-15567-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffel 76 57.43 SN74LVC1G79DCKR =| 296-9850-2-ND _| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . $C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G17YZAR _| 296-15567-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 741.00/3,000 SN74LVC1G79DRLR | 296-18019-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 

SN74LVC1G17YZPR 296-18761-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 53 42.32 D-Type Flip-Flop SOT-533 AG pola 2O) 
SN74LVC1G17YZPR —_| 296-18761-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffe 426.00/3,000 SN74LVC1G79DRLR | 296-18019-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 

SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu: 42 35.24 D-Type Flip-Flop ... SOT-533 476.00/4,000 
SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu: 333.00/3,000 SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 

SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 8070-6 718 59.43 D-Type Flip-Flop NEW! $¢70-5 1.50 1.20 .90 
SN74LVC1G18DCKR =| 296-15569-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 459.00/3,000 SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-2-ND | Single Positive-Edge-Trigg 

SN74LVC1G18YEAR 296-15570-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 76 COE AG: D-Type Flip-Flop NEW!.. ..-5C70-5 2304.00/3,000 
SN74LVC1G18YEAR 296-15570-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 741.00/3,000 SN74LVC1G79YEAR 296-14030-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G18YZAR 296-15571-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu: 716 aye EI D-Type Flip-Flop .. _...5-DSBGA 16 is7 48 
SN74LVC1G18YZAR 296-15571-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 741.00/3,000 SN74LVC1G79YEAR 296-14030-2-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G19DBVR =| 296-16982-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 42 someed D-Type Flip-Flop .. ...5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G19DBVR | 296-16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 SN74LVC1G79YEPR 296-18787-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G19DCKR =| 296-17991-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 42 35.24 D-Type Flip-Flop .. .-.5-DSBGA 16 57 48 
SN74LVC1G19DCKR | 296-17991-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 333.00/3,000 SN74LVC1G79YEPR —_| 296-18787-2-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G19DRLR | 296-18319-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 49 AQ .27 D-Type Flip-Flop DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G19DRLR =| 296-18319-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 512.00/4,000 SN74LVC1G79YZAR 296-15578-1-ND | Single Positive Edg 

SN74LVC1G19YEPR 296-18762-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 76 (Of 43) D-Type Flip-Flop ...5-DSBGA 716 57 43 
SN74LVC1G19YEPR 296-18762-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 741.00/3,000 SN74LVC1G79YZAR 296-15578-2-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G19YZPR 296-18586-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 48 36.27 D-Type Flip-Flop ... ....5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G19YZPR 296-18586-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 468.00/3,000 SN74LVC1G79YZPR 296-18788-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 

SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 39 rocmeen ec) D-Type Flip-Flop ...5-DSBGA 53 42 32 
SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G79YZPR 296-18788-2-ND | Single Positive Edge-Triggeret 

SN74LVC1G27DCKR =| 296-18764-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 40 toes, 224 D-Type Flip-Flop ...... 5-DSBGA 426.00/3000 
SN74LVC1G27DCKR =| 296-18764-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 324.00/3,000 SN74LVC1G80DBVR__| 296-9851-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . SOT-23-5 39 pOCmme ees 
SN74LVC1G27YEPR 296-18765-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 76 57 48 SN74LVC1G80DBVR =| 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G27YEPR 296-18765-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G80DCKR =| 296-9852-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . $C70-5 39 32.22 
SN74LVC1G27YZPR 296-18766-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 53 42 3 SN74LVC1G80DCKR =| 296-9852-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . $C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G27YZPR 296-18766-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 426.00/3,000 SN74LVC1G80YEAR 296-15579-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . DSBGA 76 Ore 43) 
SN74LVC1G29DCTR 296-18767-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50 38.29 SN74LVC1G80YEAR 296-15579-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop .. DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G29DCTR 296-18767-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 SN74LVC1G80YEPR 296-18789-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . DSBGA 76 S743: 
SN74LVC1G29DCUR | 296-18768-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50 38.29 SN74LVC1G80YEPR 296-18789-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop .. DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G29DCUR | 296-18768-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 SN74LVC1G80YZAR 296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . DSBGA 76 57 43 
SN74LVC1G29YZPR 296-18769-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 50 38.29 SN74LVC1G80YZAR 296-14031-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop .. DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G29YZPR 296-18769-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 489.00/3,000 SN74LVC1G80YZPR 296-18790-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . DSBGA 53 42 3 
SN74LVC1G32DBVR__| 296-9847-1-ND_| Single 2-Input Positive OR Gat - SOT-23-5 39 SEP SN74LVC1G80YZPR 296-18790-2-ND | Positive-Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G32DBVR =| 296-9847-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate . SOT-23-5 306.00/3,000 SN74LVC1G86DBVR =| 296-9853-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate .. SOT-23-5 36 ee) 
SN74LVC1G32DCKR =| 296-9848-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 39 noe ee SN74LVC1G86DBVR =| 296-9853-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 282.00/3,000 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G86DCKR =| 296-9854-1-ND_ | 2-Input Exclusive OR Gate. 39 aye ed 
SN74LVC1G32DRLR | 296-18016-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 48 TOO eri SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-2-ND_| 2-Input Exclusive OR Gate .. 306.00/3,000 
SN74LVC1G32DRLR 296-18016-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 624.00/4,000 SN74LVC1G86DRLR 296-18613-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . AG 37°06 
SN74LVC1G32YEAR 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 76 ST 43 SN74LVC1G86DRLR =| 296-18613-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate .. 476.00/4,000 
SN74LVC1G32YEAR 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G86YEAR 296-15580-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . 76 AE ES 
SN74LVC1G32YZAR 296-14028-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 76 ST 43 SN74LVC1G86YEAR 296-15580-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G32YZAR 296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G86YEPR 296-18791-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . 716 5? 48 
SN74LVC1G32YZPR _ | 296-14365-1-ND| Single 2-Input Positive OR Gat 530 AD? (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCIG86YEPR | 296-18791-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 741.00/3,000 SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch. $C70-6 297.00/3,000 
SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 7 57 43 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch. DSBGA 50 389 
SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 741 .00/3,000 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch. DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1G86YZPR —_ | 296-18792-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 53 Oe SN74LVC1G374DBVR_ | 296-18776-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop SOT-23-6 38 31 24 
SN74LVC1G86YZPR _ | 296-18792-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 426.00/3,000 SN74LVC1G374DBVR_| 296-18776-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop SOT-23-6 297.00/3,000 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-1-ND | Configurable Multiple Function Gate.......SOT-23-6 39 32 22 SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop SC706 3831 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-2-ND | Configurable Multiple Function Gate......... SOT-23-6 234.00/3,000 SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop SC70-6 297.00/3,000 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 30) 30 SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop DSBGA 6.5038 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 234.00/3,000 SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1G97DRLR 296-18655-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 4G 7) 206 SN74LVC1G386DBVR_ | 296-18779-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . SOT-23-6 39 FOCMmEZS, 
SN74LVC1G97DRLR | 296-18655-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 476.00/4,000 SN74LVC1G386DBVR | 296-18779-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . SOT-23-6 306.00/3,000 
SN74LVC1G970DCKRQ1| 296-17671-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 46 37 26 SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . S) 8B 
SN74LVC1G97QDCKRQ1| 296-17671-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 357.00/3,000 SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 306.00/3,000 
SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-1-ND | Configurable Multiple Function Gate WO Sg SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . SIGN 57 943 
SN74LVC1G97YEAR _ | 296-14366-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 Snares aoe nla SpE we -_ a 5 Ua 
SN74LVC1G97YEPR — | 296-16851-1-ND | Configurable Multiple Function Gat Ve sor oe 187621) Single 3-Input Positive ate . : : : 
BINA Conticucbla Mukiols Function Gate SN74LVC1G386YZPR _ | 296-18782-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate . 489.00/3,000 
SN74LVC1G97YEPR 296-16851-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 . 
ABET ‘ ; ‘ SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND | SPDT Analog Switch 50 40 30 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 76 or 243) SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-2-ND | SPDT Analog Swi 405 00/3,000 
SN74LVC1G97YZAR — | 296-14367-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 7. 5 EU nalog Swite! 5.0/3, 
SN74LVC1G97YZPR __ | 296-16852-1-ND| Configurable Multiple Function Gate 50 38 29 SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-1-ND | SPDT Analog Swite 50.40 __.30 
SN74LVC1G97YZPR | 296-16852-2-ND| Configurable Multiple Function Gate 489.00/3,000 SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-2-ND | SPDT Analog Switc 405.00/3,000 
ee : : : SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-1-ND | SPDT Analog Switch As he 
SN74LVC1G98DBVR =| 296-15583-1-ND | Configurable Multiple Function Gate A235 24 SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-2-ND | SPDT Analog Swit 624.00/4,000 
SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 333.00/3,000 navog Switc AVES 
eevee : 4 : SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-1-ND | SPDT Analog Swite 76 57 6B 
SN74LVC1G98DCKR 296-15584-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 39 Ogee, : 
; ; , SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-2-ND | SPDT Analog Swite 741.00/3,000 
SN74LVC1G98DCKR 296-15584-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 234.00/3,000 : 
: - - SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-1-ND | SPDT Analog Switc A 86 
SN74LVC1G98DRLR 296-18656-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 46 romeo! . ou 5 
! 4 : SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-2-ND | SPDT Analog Switch... 468.00/3,000 
SN74LVC1G98DRLR 296-18656-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 476.00/4,000 SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-1-ND | Single 3-Input Positive SOT-23-6 40 39 24 
SN74LVC1G98QDCKRAQ1| 296-17672-1-ND | Configurable Multiple Function Gate AB aT «S86 dl si, 41,3. taint o : : ; 
i 4 : SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-2-ND | Single 3-Input Positive OR-AND Gate...... SOT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 357.00/3,000 SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-1-ND | Single 3-Input Positive OR-AND Gate SC70-6 ‘AO 32° 24 
SNTALVCIGOBYEAR _[ZSBaISSBBalaNG] Configurable Multiple Function Gate 8 SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-2-ND | Single 3-Input Positive OR-AND Gate... SC70-6 324,078,000 
SN74LVC1G98YEAR | 296-14368-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-1-ND_| Single Inverter Gate $0T.23-5 39 «2322 
SN74LVC1G98YEPR —_| 296-18793-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 16) 30% 9 43 SN74LVC1GUO4DBVR_ | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gat SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G98VEPR | 296-18793-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 SN74LVCIGUO4DCKR | 296-8488-1-ND_| Single Inverter Gate obo vooeined 
SN74LVC1G98YZAR | 296-14369-1-ND | Configurable Multiple Function Gate JG) 167 143 SN74LVC1GUO4DCKR | 296-8488-2-ND | Single Inverter Gate 324.00/3,000 
SN74LVC1G98YZAR _ | 296-14369-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 741.00/3,000 SN7ALVCIGUO4DRLR | 296-18657-1-ND | Single Inverter Gate a ao 
SN74LVC1G99DCTR 296-18590-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GU04DRLR_ | 296-18657-2-ND | Single Inverter Gate 432.00/4,000 
Function Gate 55 A433 SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-1-ND | Single Inverter Gate 7 37 8 
SN74LVC1G99DCTR | 296-18590-2-ND a ia Configurable Multiple oon oan SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-2-ND | Single Inverter Gate 741.00/3,000 
unction Gate 00/3, SN74LVC1GUO4YZAR_| 296-14033-1-ND | Single Inverter Gate 76 57 48 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-1-ND Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVCTGUO4YZAR | 296-14033-2-ND | Single Inverter Gate 741.00/3,000 
Function Gate 55 44 33 SN74LVC1GU04YZPR_ | 296-14370-1-ND | Single Inverter Gate 53 42 Bi 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4YZPR | 296-14370-2-ND | Single Inverter Gate 426.00/3,000 
Function Gate 447.00/3,000 SN74LVC1GXO4DBVR_ | 296-17821-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88 66 50 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GXO4DBVR_| 296-17821-2-ND | Crystal Oscillator Driver. 858.00/3,000 
Function Gate 52 3930 SN74LVCTGXO4DCKR | 296-18796-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88 «.66.~=—«B0 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-2-ND) Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GXO4DCKR_ | 296-18796-2-ND | Crystal Oscillator Driver. 858.00/3,000 
Function Gate 507.00/3,000 SN74LVC1GXO4DRLR_ | 296-18614-1-ND | Crystal Oscillator Driver. 88 66 50 
SN74LVC1G123DCTR_ | 296-18758-1-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator 50 Beye) SN74LVC1GXO4DRLR | 296-18614-2-ND Crystal Oscillator Driver. 1144.00/4,000 
SN74LVC1G123DCTR | 296-18758-2-ND | Single Retriggerable Mono Muttivibrator 489.00/3,000 SN74LVC1TASDBVR | 296-16843-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G125DRLR | 296-18012-1-ND | Tri-State Single Bus Butfer Gate... AB 87 «6 Bus Transceiver SOT-23-6 62.3930 
SN74LVC1G125DRLR | 296-18012-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 476.00/4,000 SN74LVCIT45DBVR | 296-16843-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 16 of 48) Bus Transceiver SOT-23-6 507.00/3,000 
SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 741.00/3,000 SN74LVCIT45DCKR | 296-16844-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 2 Bus Transceiver. SC70-6 523930 
SN74LVC1G125YZPR_ | 296-18759-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 426.00/3,000 SN74LVCIT4SDCKR | 296-16844-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126DRLR_ | 296-18013-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gat 48 36 27 Bus Transceiver $C70-6 507.00/3,000 
SN74LVC1G126DRLR_| 296-18013-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 624.00/4,000 SN74LVCTTASYEPR | 296-17207-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 76 57 43 Bus Transceiver... 84 6348 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gat 741.00/3,000 SN74LVCITASYEPR — | 296-17207-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 7 57 43 Bus Transceiver... 819.00/3,000 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 741.00/3,000 SN74LVCITASYZPR | 296-17018-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YZAR_| 296-14027-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gat E76 eS TAInAS Bus Transceiver 56 A232 
SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 741.00/3,000 SN7ALVCITASYZPR | 296-17018-2-ND restate Single. 2 Dua Supply aaaan 
SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-1-ND | Tri-State Single Bus Butfer Gate 53 42 (8e Be ee 
SN74LVC1G126YZPR_ | 296-14361-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 426.00/3,000 SN7ALVG2GOODCTR (ERB g AEB ii gh) Dual 2-Input Positive NAND Gat Beas oad ek 
SN74LVC1G132DBVR_ | 296-17888-1-ND | Single 2-Input NAND Gate “SOT-23-5 393222 SN7ALVC2GOODCTR = Baha tqz4N0) Dual 2-Input Positive NAND Gate... FUN 
SN74LVC1G132DBVR_| 296-17888-2-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 306.00/3,000 SN74LVG2GO0DCUR  [2aGal826al.NU)} Dual 2-Input Positive NAND Gate, ee SORE! 
SN74LVC1GT32DCKR | 296-18760-1-ND | Single 2-Input NAND Gate ay a SN74LVC2GOODCUR | 296-13258-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate.. 468.00/3,000 
Fe el Sinai 2- SN74LVC2GOOWDCTREP | 296-19507-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate NEW!.......8-SM 1.62 1.30 .98 
SN74LVC1G132DCKR_ | 296-18760-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 306.00/3,000 ” 
Dead <1... SN74LVC2GOOWDCTREP | 296-19507-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate NEW! 2496.00/3,000 
SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 76 57 6B a 
oo ne, SN74LVC2GOOYEAR — | 296-15585-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate... 92 69 52 
SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 741.00/3,000 SN74LVCOGOOVEAR  BERBESEPNTS!| Dual D-Inout Positive NANID Gat aepanaOna 
SN74LVC1G132YZPR_ | 296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 153ne 42m? Male? NPULEOSIIIVE a aU 
SN74LVC1G132YZPR | 296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 426.00/3,000 SN7ALVC2GOOYZAR POC MOS ayo) Dual 2-Input Positive NAND Gat ete) ee 
oo eee SN74LVC2GOOYZAR | 296-14034-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 897.00/3,000 
SN7ALVCIGISODCTR AG IE2agl Ni 2-to-4 Line Decoder. Col aa ae SN74LVC2GO0YZPR | 296-18797-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 5443 
SN7ALVCIGIZ9DCTR | 296-18235;2-ND)| 2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 SN74LVC2GO0YZPR | 296-18797-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat ~~ 567.00/3,000 
SN7ALVCIGISODCUR |296-1820351-ND)| 2-to-4 Line Decoder. $B la SN74LVC2GO2DCTR | 296-13259-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 5239 30 
SN74LVC1G139DCUR_| 296-18203-2-ND | 2-to-4 Line Decoder. 468.00/3,000 SNTALVCOGO2DCTR — ReGen ent Dual 2-input PosttivelNOR Gat esi TEIOTG 
SN74LVCIG175DBVR | 296-17617-1-ND | Single D-Type F/F with Async. S0T-23-6 «439 ~«SO 2D SN74LVODqCODCUR  BeaeeeeaeENG! busi 2 input Pa tNOR Cae ay as oF 
SN74LVC1G175DBVR_ | 296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with Async. . SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC2G02DCUR | 296-13260-2-ND | Dual 2-input Positive NOR Gate ” 468.00/3,000 
SN7ALVC1G175DCKR | 296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Asyne. 39 3222 SN74LVC2G02YEAR —_| 296-13731-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 92 69 52 
SN7ALVCIGI75DCKR [POSSI GG2B ah Single D-Type Fi with Asyne. Sess way SN74LVC2GO2VEAR _| 296-13731-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate ~_897.00/3,000 
SN7ALVCIGI75YZPR [OBall@@ialaNDI] Single D-Type FF with Asyn. oe) __e SN74LVC2GO2YEPR | 296-18798-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 2 69 52 
SN7ALVC1GI75YZPR Og Sieh Single D-Type FF with Asyne. “ELAM al) SN74LVCOGO2YEPR | 296-18798-2-ND | Dual -Input Positive NOR Gate ~_ 897.00/3,000 
SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-1-ND | Tri-State Single Butfer/Drive 76 o7 8 SN74LVC2G02VZAR | 296-14035-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate GOmnICOWNRIED 
SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 741.00/3,000 SN74LVC2G02VZAR | 296-14035-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate ~ 307 '00/3,000 
SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 76 67 6 AB SN74LVC2G02YZPR__| 296-18799-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate cave samuns 
SN74LVC1G240YEPR_ | 296-15850-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 741.00/3,000 SNT4LVCOGO2YZPR | 296-18799-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 567,003,000 
SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-1-ND | Tri-State Single Buffer/Drivel 53. 42 32 SN74LVC2GO4DBVR | 296-13261-1-ND | Dual Inverter Gate 40. 32. 24 
SN74LVC1G240YZPR_ | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Butfer/Drive 426.00/3,000 SN74LVC2GO4DBVR | 296-13261-2-ND | Dual Inverter Gate ”~ 394:00/3,000 
SN74LVC1G332DBVR_ | 296-18587-1-ND | 3-Input Positive OR Gate . 39 a2 SN74LVC2GO4DCKR | 296-13262-1-ND | Dual Inverter Gate 40. 32 24 
SN74LVC1G332DBVR_ | 296-18587-2-ND | 3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 SN74LVC2GO4DCKR | 296-13262-2-ND | Dual Inverter Gat 324.00/3,000 
SN74LVC1G332DCKR_ | 296-15943-1-ND | 3-Input Positive OR Gate . 3032 SN74LVCOGO4VEAR 1296-13730-1-ND | Dual Inverter Gat commnGONNENSD 
SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-2-ND | 3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 SN74LVC2GO4YEAR | 296-13732-2-ND ‘ 897.00/3,000 
SN74LVC1G332DRLR_ | 296-18652-1-ND | 3-Input Positive OR Gate . AG romeo) SN74LVC2G04YEPR 296-18800-1-ND 92 69 52 
SN74LVC1G332DRLR_ | 296-18652-2-ND | 3-Input Positive OR Gate . 476.00/4,000 SN74LVC2GO04YEPR 296-18800-2-ND 897.00/3,000 
SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-1-ND | 3-Input Positive OR Gate .. 76 187 42) SN74LVC2G04YZAR 296-13733-1-ND | Dual Inverter Gat 92 i169: 52 
SN74LVC1G332VEPR_| 296-15875-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 741.00/3,000 SN74LVC2GO4YZAR | 296-13733-2-ND | Dual Inverter Gate. 397.00/3,000 
SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-1-ND | 3-Input Positive OR Gate . 58 46 35 SN74LVC2GO6DBVR | 296-13492-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G332YZPR_ | 296-15853-2-ND | 3-Input Positive OR Gate . 465.00/3,000 with Open-Drain Output... 40 2 04! 
SN74LVC1G373DBVR_ | 296-18588-1-ND | Tri-State Single D-Type Lat ‘ 3a 3 2 SN74LVC2GO6DBVR | 296-13492-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G373DBVR_ | 296-18588-2-ND | Tri-State Single D-Type Late . SOT-23-6 297.00/3,000 with Open-Drain Output......:.ccccoseor 324.00/3,000 
SN74LVC1G373DCKR_ | 296-18775-1-ND | Tri-State Single D-Type Late -SC70-6 383i (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LVC2GO6DCKR | 296-13493-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YEAR 296-15594-1-ND| Dual Bilateral Analog Switch. 92 69.52 

with Open-Drain Output. 40 seve | cyl SN74LVC2G66YEAR 296-15594-2-ND| Dual Bilateral Analog Switch. 897.00/3,000 
SN74LVC2GO6DCKR | 296-13493-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YZAR 296-14041-1-ND| Dual Bilateral Analog Switch. 92 Be 

with Open-Drain Output. 324.00/3,000 SN74LVC2G66YZAR 296-14041-2-ND| Dual Bilateral Analog Switch. 897.00/3,000 
SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YZPR 296-14373-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch. 58 448 

with Open-Drain Output. A738 29 SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-2-ND| Dual Bilateral Analog Switch. 567.00/3,000 
SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74DCTR 296-13273-1-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 381.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset 48 rO0) 20) 
SN74LVC2GO6YEAR 296-13734-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74DCTR 296-13273-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 92 1s) ge Flip-Flop w/Clear and Preset... 468.00/3,000 
SN74LVC2GO6YEAR | 296-13734-2-ND/ Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-1-ND] Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 897.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset 48 36 27 
SN74LVC2GO6YEPR 296-18801-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74DCUR =| 296-12755-2-ND| Single Positive-Edge-Triggere 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 92 69 52 Flip-Flop w/Clear and Preset dat 468.00/3,000 
SN74LVC2GO6YEPR 296-18801-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74YEAR 296-15595-1-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 897.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset... ss 92 69.52 
SN74LVC2GO6YZAR | 296-13735-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74YEAR | 296-15595-2-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 92.6952 Flip-Flop w/Clear and Preset ....8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO6YZAR 296-13735-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74YEPR 296-14374-1-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 897.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset... ....8-DSBGA 92 Ya) Be 
SN74LVC2G06YZPR 296-17987-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74YEPR 296-14374-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 58 44 33 Flip-Flop w/Clear and Preset... ....8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-2-ND| Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-1-ND] Single Positive-Edge-Triggered D-Type 

with Open-Drain Output. 6-DSBGA 567.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset... ..8-DSBGA 92 69 «52 
SN74LVC2G07DBVR ‘| 296-13494-1-ND| Dual Buffer/Driver with OD Outpu . SOT-23-6 40 32 24 SN74LVC2G74YZAR 296-14042-2-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO7DBVR | 296-13494-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu' 324.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset... ....8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO7DCKR —_| 296-13495-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 40 Ro2 ed SN74LVC2G74YZPR 296-14375-1-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G07DCKR | 296-13495-2-ND| Dual Buffer/Driver with OD Outpu' 324.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset ....8-DSBGA 58 44 33 
SN74LVC2GO7YEAR __| 296-13736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 92.69.52 SN74LVC2G74YZPR —_| 296-14375-2-ND| Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G07YEAR 296-13736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu' 897.00/3,000 Flip-Flop w/Clear and Preset a 567.00/3,000 
SN74LVC2G07YZAR 296-13737-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu' 92 69h 52 SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G07YZAR 296-13737-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu' 897.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 8 36 0.27 
SN74LVC2G08DCTR 296-13263-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate A8 noOl eee SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-2-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G08DCTR 296-13263-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 
SN74LVC2G08DCUR | 296-13264-1-ND| Dual 2-Input Positive AND Gate 48 ROOM2T: SN74LVC2G79DCUR =| 296-17254-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G08DCUR | 296-13264-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. A8 36 0.27 
SN74LVC2GO8YEPR 296-16734-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 92 169) y202) SN74LVC2G79DCUR =| 296-17254-2-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G08YEPR 296-16734-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 897.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. ....8-VSSOP 468.00/3,000 
SN74LVC2GO8YZAR 296-14036-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 92 69.52 SN74LVC2G79YEPR 296-15982-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggeret 
SN74LVC2GO8YZAR | 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 897.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. -8-DSBGA 926952 
SN74LVC2GO8YZPR 296-14371-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 58 44 3. SN74LVC2G79YEPR 296-15982-2-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G08YZPR 296-14371-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 567.00/3,000 D-Type Flip-Flo 897.00/3,000 
SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-1-ND| Dual Schmitt-Trigger Inverter 40 32 24 SN74LVC2G79YZPR 296-15983-1-ND| Dual Positive-Edg 
SN74LVC2G14DBVR__| 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte 324.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 58 44 33 
SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte A024 SN74LVC2G79YZPR _| 296-15983-2-ND] Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter 324.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 567.00/3,000 
SN74LVC2G14YEAR 296-13970-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte 92 69 52 SN74LVC2G80DCTR =| 296-18810-1-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G14YEAR 296-13970-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte 897.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. A8 36 0.27 
SN74LVC2G14YZPR 296-18803-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte! 58 44 3 SN74LVC2G80DCTR 296-18810-2-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G14YZPR | 296-18803-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverte 567.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 
SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. .SOT-23-6 40 32 24 SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-1-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Butter. 324.00/3,000 D-Type Flip-Flop. A836 27 
SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. 40 32 24 SN74LVC2G80DCUR =| 296-17083-2-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G17DCKR __| 296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. 324.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 
SN74LVC2G170DCKRQ1| 296-18297-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. “A738. 29 SN74LVC2GB0YEPR —_ | 296-15984-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G170DCKRQ1| 296-18297-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer . 381.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 92 69 52 
SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-1-ND J Dual Schmitt-Trigger Buffer . 92 69 52 SN74LVC2GB0YEPR | 296-15984-2-ND| Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G17YEAR — | 296-14039-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. 897.00/3,000 D-Type Flip-Flo 897.00/3,000 
SN74LVC2G17YEPR 296-18805-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer . 92 69 52 SN74LVC2G80YZPR 296-15985-1-ND| Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer. 897.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 58 4433 
SN74LVC2G32DCTR | 296-13267-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 48 «3627 SN74LVC2GB0YZPR | 296-15985-2-ND/ Dual Positive-Edge- 
SN74LVC2G32DCTR — | 296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop ... 567.00/3,000 
SN74LVC2G32DCUR _ | 296-13268-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 48 «436027 SN74LVC2G86DCTR | 296-13274-1-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate AB 3627 
SN74LVC2G32DCUR __| 296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 468.00/3,000 SN74LVC2G86DCTR =| 296-13274-2-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 92 469 «52 SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-1-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate AB ence 27) 
SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 897.00/3,000 SN74LVC2GB6DCUR | 296-13275-2-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 92 69 52 SN74LVC2G86YEAR | 296-13972-1-ND] Dual 2-Input Exclusive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G86YEAR | 296-13972-2-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G32YZAR 296-14040-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 92 169) 52) SN74LVC2G86YEPR 296-18811-1-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 92 is) ee 
SN74LVC2G32YZAR — | 296-14040-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 897.00/3,000 SN74LVC2G86YEPR | 296-18811-2-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G32YZPR 296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 58 Aes! SN74LVC2G86YZAR 296-15709-1-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2G32YZPR | 296-15350-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate . 567.00/3,000 SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-2-ND| Dual 2-Input Exclusive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G34DBVR _ | 296-13496-1-ND| Dual Buffer Gate. 48 a yi SN74LVC2G125DCTR | 296-12164-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. 48 FOOmet 
SN74LVC2G34DBVR___| 296-13496-2-ND | Dual Buffer Gate. SOT-23-6 468.00/3,000 SN74LVC2G125DCTR =| 296-12164-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G34DCKR 296-13497-1-ND | Dual Buffer Gate. SC70-6 48 KG Ey/ SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48 36 wr 
SN74LVC2G34DCKR 296-13497-2-ND | Dual Buffer Gate. SC70-6 468.00/3,000 SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G34DRLR 296-18020-1-ND | Dual Buffer Gate. SOP-5 48 36 7 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. 92 69 poe 
SN74LVC2G34DRLR — | 296-18020-2-ND| Dual Buffer Gate. SOP-5 624.00/4,000 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. 897.00/3,000 
SN74LVC2G34YEAR 296-13740-1-ND | Dual Buffer Gate. -DSBGA 92 69.52 SN74LVC2G125YZAR =| 296-14037-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 (Be 
SN74LVC2G34YEAR 296-13740-2-ND | Dual Buffer Gate. -DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G34YEPR 296-17087-1-ND| Dual Buffer Gate. -DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G125YZPR =| 296-15109-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 4A 8 
SN74LVC2G34YEPR 296-17087-2-ND | Dual Buffer Gate. -DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G125YZPR =| 296-15109-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2G34YZAR 296-13741-1-ND| Dual Buffer Gate. -DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48 36 LAE 
SN74LVC2G34YZAR 296-13741-2-ND | Dual Buffer Gate. -DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G126DCTR =| 296-12554-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G38DCTR 296-17010-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 8-SSOP. 48 36 Ty/ SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48 36 PAE 
SN74LVC2G38DCTR 296-17010-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat 8-SSOP. 468.00/3,000 SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G38DCUR 296-18808-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat -VSSOP 48 36 27 SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 ne. 
SN74LVC2G38DCUR 296-18808-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat -VSSOP 468.00/3,000 SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G38YZPR 296-18809-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat -DSBGA 58 44.33 SN74LVC2G126YZAR =| 296-14038-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 roo oe 
SN74LVC2G38YZPR 296-18809-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat -DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G53DCTR 296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux . 8-SSOP. 52 39 30 SN74LVC2G126YZPR_ | 296-15587-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 A4 foo 
SN74LVC2G53DCTR 296-13269-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 507.00/3,000 SN74LVC2G126YZPR =| 296-15587-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2G53DCUR —_| 296-13270-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 48.3627 SN74LVC2G132DCTR_| 296-17056-1-ND| Dual 2-Input NAND Gate ASCOT 27) 
SN74LVC2G53DCUR __| 296-13270-2-ND | Dual Analog Mux/Demux . 468.00/3,000 SN74LVC2G132DCTR =| 296-17056-2-ND| Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G53YEAR | 296-13702-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 92 469 «52 SN74LVC2G132DCUR | 296-18802-1-ND Dual 2-Input NAND Gate 48 4.36) 27 
SN74LVC2G53YEAR | 296-13702-2-ND J Dual Analog Mux/Demux. 897.00/3,000 SN74LVC2G132DCUR | 296-18802-2-ND| Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 92 69 52 SN74LVC2G132YEPR | 296-17729-1-ND/ Dual 2-Input NAND Gate 92 69 52 
SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 897.00/3,000 SN74LVC2G132VEPR_| 296-17729-2-ND| Dual 2-Input NAND Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G53YZPR 296-14372-1-ND | Dual Analog Mux/Demux . 58 44.33 SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-1-ND| Dual 2-Input NAND Gate 64 A836 
SN74LVC2G53YZPR —_| 296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux . 567.00/3,000 SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-2-ND) Dual 2-Input NAND Gate 624.00/3,000 
SN74LVC2G66DCTR 296-13271-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 48 36 27 SN74LVC2G157DCTR =| 296-13266-1-ND| Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 48 36 27 
SN74LVC2G66DCTR 296-13271-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 SN74LVC2G157DCTR =| 296-13266-2-ND| Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 468.00/3,000 
SN74LVC2G66DCUR 296-13272-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 48 36 7, SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-1-ND| Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 48 36 27 
SN74LVC2G66DCUR _ | 296-13272-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each LE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. id 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu 468.00/3,000 SN74LVC3G14YZPR | 296-18817-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. Te yee 
SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu -DSBGA =.92 698 SN74LVC3G14YZPR —_| 296-18817-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu -DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffe 60 45 34 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu -DSBGA 692 Olmos SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 585.00/3,000 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-2-ND| Single 2-1 Line Data Selector/Mu -DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G170CUR | 296-18818-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Butter. @y ae 
SN74LVC2G157YZAR | 296-15708-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mu -DSBGA 92 69 52 SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 585.00/3,000 
SNPALVGOGIS7Y2PR | 296-18804-1-ND| Single 2-1 Line DalaSelecto/MUX... @-DSBGA SB 4d a3 | SNZSLVGSGITYZPR | 296-18819-1-ND Triple Schmit-Tgger But ee 
-18804-1- 7 a ; Ae SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buff 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YZPR_ | 296-18804-2-ND| Single 2-1 Line Data Selector/Mu 567.00/3,000 SN74LVG3G340CTR | 296-13285-1-ND | Tible Butler Gate. poeta wes 
SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 50 38.29 SN74LVC3G340CTR | 296-13285-2-ND | Triple Buffer Gate 585 00/3,000 
Srey (ea ee) thal bee og US, | -SLESOCU ae Dr oe Soa 
-13739-1- i ; 39 SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-2-ND | Triple Buffer Gat 585.00/3,000 
SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Drive 507.00/3,000 SN74LVC3G34VEAR | 296-14046-1-ND | Triple Butter Gate Rie oes 
SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 92 69 52 14046-2-ND | Tri 
4 i SN74LVC3G34VEAR | 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate 1053.00/3,000 
ee ee awe Dae see oo ae SN74LVC3G34VZPR | 296-15111-1-ND | Triple Buffer Gate DBAs 
ia -1- fi-otate Dual Buffer/Drive! r a * % ear rn 
SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Drive 897.00/3,000 SNTALVGSGODDGIA (Ean The tmewter Gate See Oe 
SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver 92 69 52 SN74LVC3GUO4DCTR | 296-18820-2-ND | Triple Inverter Gate ~ 780,00/3,000 
SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 897.00/3,000 Beast tr Gh 
Se aIVeataagYoPR, BReeRO CRNA Vicon: Deed boa Pieris SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-1-ND | Triple Inverter Gate 80 60 45 
—— oS cat me a 2 ara SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-2-ND | Triple Inverter Gate 780.00/3,000 
i men ri-otate Dual Buffer/Drive! i A s 7 -| 7 
SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 50 38 29 SNZALVGSGUOAYEPR | BbbgIBe2 RNG) Triple Inverter Gate 2 a 08 Bod 
} } SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-2-ND | Triple Inverter Gate 1053.00/3,000 
SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver 489.00/3,000 SN74LVC3GUO4YZPR_| 296-16824-1-ND | Triple Inverter Gate Dp el aM 
SN74LVC2G241DCUR | 296-11936-1-ND] Tri-State Dual Buffer/Drive 5239 30 SN74LVC3GUO4YZPR | 296-16824-2-ND | Triple Inverter Gate 799 (00/3,000 
SN7ALVC2G241DCUR_| 296-11936-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Drive 507.00/3,000 SN74LVGBT245DGVR. | 296-19287-1-ND | Ti-State 8-Bit Dual Supply Bus 
ene. Meet oeoree tase MEW 106s 
3 men ri-otate Dual Bulfer/Drive! if f % 9. re Ri 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 92 69 52 SNTALVGBT2ASDGVR (EB oe) Tt State 0-Bit Dual Supply Bus enn 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 897.00/3,000 SNALVCBTOASRHLR CRMRCCRETENDN Tri State 8-Bit Dual Sunaly Bus pha! 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive $2 69 52 Tone NEWLO ap RE 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Drivel 897.00/3,000 SN7ALVCST245RHLR | 296-18595-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supp ; ac 
SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Drive 58 4433 Tianscelver EWE. 519.00/1,000 
SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver 567.00/3,000 SATALVGETDASPW RSERIE Eee Til-State B-B Dua Sacoee au 
SN74LVC2GUO4DBVR_ | 296-13276-1-ND | Dual Inverter Gate. LO) eel Taiscaver MEW oa-Tssop PCOReTGRees 
SN74LVC2GUO4DBVR_| 296-13276-2-ND | Dual Inverter Gate. 324,00/3,000 SNTALVCSTOASPWR  |BEREIREEEEEMIN Tri State 8-Bit Dual Scaaiy Bu Z a 
SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-1-ND | Dual Inverter Gate. 4 32 24 pene Supply . 
Transceiver NEW!.. 24-TSSOP. 1890.00/2,000 
SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-2-ND | Dual Inverter Gate. 324,00/3,000 SATALNCOOAD PAP eOTE TOM Guccl D-Input NAND Gah WM in op 
SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND| Dual Inverter Gate. 92 69 «52 PI : aaa: 
SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND| Dual Inverter Gate. 897.00/3,000 SN74LVCOOADR 296-1694-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4S0ic 49407 
43743-1 SN74LVCOOADR 296-1694-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-SOIC 320.00/2,500 
SN74LVC2GUO4YZAR_| 296-13743-1-ND | Dual Inverter Gate. 22. 69 62 
SI7AIVCOGUOAVZAAS EER SN74LVCOOADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 4027 
a ate Gy Dual Inverter Gate. cya SN74LVCOOADBR —_| 296-8430-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 270.00/2,000 
SN74LVC2GUO4YZPR_ | 296-14376-1-ND| Dual Inverter Gate. 5B 448 SNTALVCOOAPWR —_|BURHET SEERA Oued O-Inout NAND Gate fg eR oe 
SN74LVC2GUO4YZPR_ | 296-14376-2-ND| Dual Inverter Gate 567.00/3,000 p 3 aoe: 
SN74LVCOT45DCTR | 296-16845-1-ND | Tri-State Dual-Bi SN74LVCOOAPWR | 296-1216-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 270.00/2,000 
Bus Transceive 72 54 «At SN74LVCOOARGYR —_| 296-13954-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 39 30 
SPERMS AT Tic cB SN74LVCOOARGYR —_| 296-13954-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 172.00/1,000 
SN7ALVGETASDCTR: (Sat Se Saag) |" Slate Dual Bit Dual Supply anawnane SN74LVCO2AD 296-8433-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4940.27 
SN74LVC2T45DCUR | 296-17014-1-ND Tri-State Dual-Bit Dual Supply SN741VCO2ADR 296;848371-ND) | Quad 2-Input NOR Gate - a) fl) 2a 
Bus Transceiver 72 54 41 SN74LVCO2ADR 296-8433-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 320.00/2,500 
SN74LVC2T45DCUR | 296-17014-2-ND| Tri-State Dual-Bit ee ee aera on alae 51 en ae 
Bus Transceiver 702.00/3,000 7. -8432-2- luad 2-Input ate . .00/2, 
SN74LVC2T45YEPR | 296-17035-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply ey aiveaoacing ee AD La 2 Input Non ate 40 San aie 
Bus Transceive! 8-DSBGA 84 ef Ol meeDb) i mo luad 2-Inpul ate . 00/2, | 
SN74LVC2T45YEPR | 296-17035-2-ND| Tri-State Dual-Bit Dual Supply SN74LVCO2ZARGYR | 296-13955-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 60 45 34 
Bus Transceiver 8-DSBGA 1092.00/3,000 SN74LVCO2ZARGYR —_| 296-13955-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 200.00/1,000 
SN74LVC2T45YZPR | 296-17036-1-ND| Tri-State Dual-Bit Dual Supply SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND | Hex Inverter 49 40 (27 
Bus Transceiver 8-DSBGA 16 yet SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND | Hex Inverter wk) 40.27 
SN74LVC2T45YZPR | 296-17036-2-ND| Tri-State Dual-Bit Dual Supply SN74LVCO4ADR 296-1218-2-ND_| Hex Inverter 320.00/2,500 
Bus Transceive 741.00/3,000 SN74LVCO4ADBR 296-1217-1-ND | Hex Inverter 49 40 eo) 
SN74LVC3G04DCTR | 296-13278-1-ND| Triple Inverter G: 60 45 34 SN74LVCO4ADBR 296-1217-2-ND_| Hex Inverter 270.00/2,000 
SN74LVC3GO4DCTR | 296-13278-2-ND| Triple Inverter Gate 585.00/3,000 SN74LVCO4ADGVR — | 296-8435-1-ND_ | Hex Inverter 55 A438 
SN74LVC3G04DCUR _ | 296-13279-1-ND| Triple Inverter Gate 60 45 34 SN74LVCO4ADGVR | 296-8435-2-ND_ | Hex Inverter 308.00/2,000 
SN74LVC3GO4DCUR | 296-13279-2-ND| Triple Inverter Gate 585.00/3,000 SN74LVCO4APWR —_| 296-1219-1-ND__| Hex Inverter 49 4027 
SN74LVC3GO4YEAR — | 296-14043-1-ND| Triple Inverter Gate 81 6854 SN74LVCO4APWR | 296-1219-2-ND | Hex Inverter 270.00/2,000 
SCONES pea peace pie era Gate OO OO SN74LVCO4AQDREP | 296-18126-1-ND | Hex Inverter 4126) 102) 77 
-15710-1-ND J Triple Inverter Gate : 6 SN74LVCO4AQDREP | 296-18126-2-ND | Hex Inverter 1632.50/2,500 
SN74LVC3G04YZAR 296-15710-2-ND | Triple Inverter Gate 1053.00/3,000 SN74LVCO4ARGYR 296-13956-1-ND | Hex Inverter 52 39 ~©=6.30 
SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-1-ND| Triple Inverter Gate 72 54. Al SN74LVCO4ARGYR _| 296-13956-2-ND | Hex Inverter 173.00/1,000 
SN74LVC3G04YZPR —_| 296-15110-2-ND | Triple Inverter Gate 702.00/3,000 SN74LVCO6AD 296-1696-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 49° «40 «27 
SN74LVC3GO6DCTR — | 296-13280-1-ND) Triple Inverter Buff SN74LVCOBADBR 296-14399-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 40 32.24 
with Open Drain Outputs 60 45 34 SN74LVCOBADBR 296-14399-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OD 224,00/2,000 
SN74LVC3GO6DCTR | 296-13280-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO6ADR 296-14905-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD AS eee AO mer, 
with Open Drain Outputs 585.00/3,000 SN74LVCO6ADR 296-14905-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 320.00/2,500 
SN74LVC3GOBDCUR | 296-13281-1-ND) Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO6ADGVR | 296-8436-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 60 4534 
with Open Drain Outputs 8-vssoP 60454 SN74LVCO6ADGVR | 296-8436-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 400.00/2,000 
SN7ALVC3G06DCUR | 296-13281-2-ND) Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCOBAPWR —_| 296-8437-1-ND_ | Hex Inverter Butfer/Driver with OD 49 40 27 
with Open Drain Outputs 8-VSSOP 585.00/3,000 SN74LVCOGAPWR ——_| 296-8437-2-ND_ | Hex Inverter Butfer/Driver with OD 270.00/2,000 
SNAIVG3GOGYEAR  [USGgISS2IU)| Triple Inverter Butfer/Driver SN74LVCOBARGYR _| 296-13957-1-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OD 60 45 34 
ith Open Drain Output 8-DSBGA 816854 
Wine) SEs : Ad SN74LVCOBARGYR | 296-13957-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 200.00/1,000 
SN7AIVG3GOGYEAR  [ESGgl SSS S200) Triple Inverter Butfer/Driver SN74LVCO7AD 296-8441-5-ND | Hex Buffer/Driver with 0! 49 40 27 
with Open Drain Outputs 8-DSBGA 1053.00/8,000 SN74LVCO7ADR 296-8441-1-ND | Hex Butfer/Driver with 0! 49.4027 
SN7ALVCOGOGVEPR: (POS TEE aii) Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVCO7ADR 296-8441-2-ND_| Hex Butffer/Driver with 0! 320.00/2,500 
h Open Drain O 8-DSBGA 81 68 54 
swith Open Drain Outputs Z UNE erie a SN74LVCO7ADBR _| 296-8439-1-ND_| Hex Buffer/Driver with 0 51 At 29 
SN74LVC3GO6YEPR 296-18814-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 5 r 
with Open Drain Outputs 8-DSBGA 4053,00/3,000 SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND_|Hex Buffer/Driver with O 280.00/2,000 
SI7AIVCIGUBVZPR—IDSEHIBGTEEIENINY Tviote Inverter ButforfOives SN74LVCO7ADGVR | 296-8440-1-ND_ | Hex Buffer/Driver with 0 56 4232 
be Oren Dra Outputs ee a SN74LVCO7ADGVR | 296-8440-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with 0 372.00/2,000 
: : : ent SN74LVCO7APWR | 296-8442-1-ND_ | Hex Buffer/Driver with 0 49 4027 
SN7ALVCOGOGYZPR SRI ILD) ee dee DOU perantann SN74LVCO7APWR _| 296-8442-2-ND_|Hex Buffer/Driver with OD. 270.00/2,000 
SN74LVC3GO7DCTR _ | 296-13282-1-ND/ Triple Buffer/Driver with OD Outputs 60 45 34 SN74LVCO7ARGYR —_| 296-13958-1-ND | Hex Buffer/Driver with 0 ‘60 45 at 
SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-2-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 585.00/3,000 SN74LVCO7ARGYR —_| 296-13958-2-ND | Hex Buffer/Driver with 0 200.00/1,000 
SN74LVC3GO7DCUR | 296-13283-1-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs 60 6.45 34 SN74LVCOBAD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 49 40 27 
; nce wi : aes SN74LVCO8ADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 49 4027 
SN74LVC3G07DCUR =| 296-13283-2-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs 585.00/3,000 
SN74LVC3GO7YEAR — | 296-14044-1-ND) Triple Buffer/Driver with OD Outputs 81 «684 SN74LVCO8ADR 296-1697-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 320.00/2,500 
SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-2-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 1053.00/3,000 SN74LVCOBADBR 296-1220-1-ND Quad 2-Input AND Gate . 49 A027 
SN74LVC3GO7YZAR | 296-15711-1-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs Bt «668~— A SN74LVCO8ADBR 296-1220-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 270.00/2,000 
SN74LVC3GO7YZAR — | 296-15711-2-ND| Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 1053.00/3,000 SN74LVCOBAPWR 296-1221-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 49 40 a7 
SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-1-ND/ Triple Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 3 SN74LVCO8APWR 296-1221-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 270.00/2,000 
SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. 585.00/3,000 SN74LVCO8ARGYR _ | 296-13959-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 50.38.29 
SN74LVC3G14DCUR _ | 296-13006-1-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 60 45 34 SN74LVCOBARGYR | 296-13959-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 166.00/1,000 
SN74LVC3GT4DCUR | 296-13006-2-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 585.00/3,000 SN74LVC10AD 296-8443-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 45 36.27 
SN74LVC3G14YEAR | 296-14045-1-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 81 684 SN74LVC10ADBR 296-8444-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gat a5 3B 
SN74LVC3G14YEAR | 296-14045-2-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 1053.00/3,000 SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 
SN74LVC3G14VEPR | 296-18816-1-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 81.68 5A SN74LVC1OAPWR | 296-8445-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 4536 27, 
SN74LVC3G14VEPR | 296-18816-2-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter. 1053.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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ile Digi-Key Price Each {ell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC10APWR 296-8445-2-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LVC139ADBR | 296-8461-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux.. 16-SSOP 60 45 34 
SN74LVC10ARGYR | 296-13960-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 66 50 38 SN74LVC139ADBR —| 296-8461-2-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demur 400.00/2,000 
SN74LVC10ARGYR 296-13960-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 219.00/1,000 SN74LVC139AGQNR =| 296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 1 te By) 
SN74LVC14AD 296-1699-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. AQ) 40) 127, SN74LVC139AGQNR | 296-13236-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 333.00/1,000 
SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 49 40) 2 SN74LVC139APWR | 296-8462-1-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demur 45 36.27 
SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 320.00/2,500 SN74LVC139APWR | 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demut 252.00/2,000 
SN74LVC14ADBR 296-8463-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 43° 407 SN74LVC139ARGYR | 296-13964-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: Euroa al 
SN74LVC14ADBR 296-8463-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 270.00/2,000 SN74LVC139ARGYR | 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demut 239.00/1,000 
SN74LVCI4ADGVR | 296-8464-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 55 44 33 SN74LVC157AD 296-1700-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu Bi GS) 
SN74LVCI4ADGVR__| 296-8464-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 308.00/2,000 SN74LVC157ADBR 296-8465-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu By ES) 
SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 49 40 27 SN74LVC157ADBR | 296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 308.00/2,000 
SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 270.00/2,000 SN74LVC157ADR 296-14907-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 5 4 8 
SN74LVC14AQDREP | 296-19596-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-SOIC 483627 SN74LVC157ADR 96-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/M 372.50/2,500 
SN74LVC14AQDREP | 296-19596-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW. 390.00/2,500 SN7ALVCISTAPWR — (BGERDOEMIRMTIM Gund 2-1 Data Selector Mu eee 
eon ele ae ee 52 Tan wa SN74LVC157APWR | 296-1225-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mu 308.00/2,000 
eee) Hex Schmitt- Trigger Inverter. 00/1, SN74LVC157AQPWRQ1 | 296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/M 6 52 39 
SN74LVC32AD 296-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 49° A027 SN7ALVCIS7AOPWROI |296-17743-2-ND |Quad 2-1 Sets sa soee MI. 362.00/2,000 
SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gat A940 27 an one aa ! : 
SN74LVC157ARGYR | 296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux.. 66 50 38 
SC OROCR erase quad input Ok nal i eer SN74LVCI57ARGYR ~— | 296-13966-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 219.00/1,000 
nlesaale tage a : ! : SN74LVC240ADBR __ | 296-8494-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 
SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 270.00/2,000 SN74LVC240ADBR | 296-8494-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 
SN74LVC32APWR 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 49 4027 eee . : 
SN74LVC240ADGVR | 296-8495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SN7ALVG32APWR = /296-1236-2-ND" | Quad 2-Input OR Gat 270.00/2,000 SN74LVC240ADGVR | 296-8495-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 586.00/2,000 
SN74LVC32ARGYR | 296-13819-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 50 38 29 SN74LVCO4OADW 996-8496-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive Bay ego en 
SN74LVC32ARGYR __ | 296-13819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 166.00/1,000 SN7ALVCOADADWR  (BORBTGERENDMN Tri-State Octal Butter/Drive a vow 
SN74LVC74AD 296-1240-5-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 49 «4027 ae — = : ; = 
SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 49 40 27 Sey RAURNR.  BEEEGEEEERTT set oer cencraver og 0702.00. 
SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 320.00/2,500 SN74LVED40QNSR  (eaeteaosb AND Tei Orel alld Ma onog ond 
SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 49 40 27 Fae er Outer Tve) ee 
aa ui ‘ Fa SN74LVC240APWR — | 296-8498-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN7ALVC74ADBR _[2BGaI2SS22 NDI) Tri-State Dual D-Type Hip-Flop aria veasald SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74LVC74APWR 296-1241-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 49 «40 27 SNTALVC244ADBA IEREEMOUHMNIOM| Ti-State Octal ButteriDr ae ® 
SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 270.00/2,000 SN7ALVCOAAADBR FIR ATE Taser Biffeh Dhar Som amaann 
SN74LVC74AQPWRQ1 | 296-17492-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 144) 36m 027) 7 pened ri-State Octal Buffer/Drive 00/2, 
SN7ALVC74AQPWRO1 | 296-17492-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 246.00/2,000 SNTALVCRA4ADGVR | 2OGSS00 END Tei-Stats Octal Butfer/Drive 0 ge 
SN74LVC74ARGYR _| 296-13977-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 60.45 34 Se LYGAAApC BEERS thon oe coe eae 
SN74LVC74ARGYR | 296-18977-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 200.00/1,000 Ls aizevals ri-State Octal Buffer/Drive =) aaa 
SN74LVC86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 49. 40° 27 SN74LVC244ADWR_—|296-1229-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivei 308.00/2,000 
SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 49 «40 (87 SN74LVC244AGQNR | 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 75 63  .50 
SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/2,000 SN74LVC244AGQNR | 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 333.00/1,000 
SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat Ag 4027 SN74LVC244AN 296-8501-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 (34 
SN74LVCBGADR 396-14915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 320.00/2,500 SN7ALVC244ANSR__ | 296-17115-1-ND | TH-State Octal Butfer/Drive 55 A433 
SN74LVC86APWR 296-1242-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 49 40 27 SN74LVC244ANSR 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 308.00/2,000 
SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 270.00/2,000 SN74LVC244APWR | 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 55 A488 
SN74LVC86ARGYR 296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 56 42) 32) SN74LVC244APWR 296-1230-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 308.00/2,000 
SN74LVC86ARGYR _| 296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 186.00/1,000 SN74LVC244ARGYR | 296-13967-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive $8 Sl 88 
SN74LVC112AD 296-8449-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN7ALVC244ARGYR__ | 296-13967-2-ND | Ti-State Octal Butfer/Driver 226.00/1,000 
Flip-Flop with Clear/Preset. N72) 54 A SN74LVC245ADBR 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 255) 44 33 
SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADBR —| 296-1231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset. ETou ode Al SN74LVC245ADGVR =| 296-8502-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 
SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADGVR | 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset. 585.00/2,500 SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 255) 44 33 
SN74LVC112ADBR | 296-8447-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADWR | 296-1232-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 55 4488 
Flip-Flop with Clear/Preset. af: 54 At SN74LVC245ADWR 296-1232-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 308.00/2,000 
SN74LVC112ADBR —_| 296-8447-2-ND_| Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245AGQNR | 296-12098-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 75 63 50 
ip-Flop with Clear/Preset. i i 7: 5 a -2- ri-State Octal Bus Transceiver .. if i 
Flip-Flop with Clear/P 478.00/2,000 SN74LVC245AGQNR | 296-12098-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 333.00/1,000 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245AN 296-8503-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
Flip-Flop with Clear/Preset. --16-TVSOP 7254 SN74LVC245ANSR 296-13632-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 45 34 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ANSR —_| 296-13632-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset. ... 16-TVSOP 478.00/2,000 SN74LVC245APWR 296-1233-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 A584 
SN74LVC112APWR 296-8450-1-ND Pua Neg: tage: Ig 7 ‘ 16:7886P a ar SN74LVC245APWR 296-1233-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
Ip-Flop with Clear/Preset = 10> : : : SN74LVC245ARGYR 296-13968-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 68 Sil 39 
SN74LVC112APWR | 296-8450-2-ND SO rk Glabioce Ape SN74LVC245ARGYR | 296-13968-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 226.00/1,000 
: 00/2, SN74LVC257AD 296-8504-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 58 42 ae 
SN74LVC125AD 296-8453-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate AD 3627 SN74LVC257ADBR —_| 296-12903-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu 58 42 a2 
SN74LVC125ADR 296-8453-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate A536 27 SN74LVC257ADBR ‘| 296-12903-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 372.00/2,000 
Se veieanoe Soe eeean i Stale aa Bus Buiter Gals i ee SN74LVC257ADR 296-8504-1-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 60 45 34 
| ‘ol ri-otate Qua us Buffer Gate ., x if ry 
} SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 487.50/2,500 
SN7ALVC125ADBR__| 296-8452-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 238.00/2,000 SN74LVC257APWR | 296-8506-1-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 56 42 «32 
SN74LVC125ANSR =| 296-13234-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate AZ 3426 SN74LVC257APWR ‘| 296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 372.00/2,000 
oat pee ese ND i Stale a a Buiter aa +9 ee SN74LVC257AQDRQ1 | 296-18658-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: fal 6S 
1222-1 ‘ : : : SN74LVC257AQDRQ1_ | 296-18658-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/MI 595.00/2,500 
SN74LVC125APWR | 296-1222-2-ND_| Tri-State Quad Bus Butter Gate 252.00/2,000 Hlals Cian 21 ate selector M2 
SN7ALVCIDSARGYR BSRGGCMEND| Tri-State Guad Bus Butter Gate ay RN aD SN74LVC257ARGYR | 296-13969-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu 68 51 39 
- : : : SN74LVC257ARGYR | 296-13969-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu 226.00/1,000 
SN74LVCI25ARGYR | 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 219.00/1,000 ena : 
SN74LVC126AD 296-8457-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 43 34 26 SN74LVC373ADBR 296-1237-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. A8 36 27 
SN7ALVCI26ADR | 296-8487-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buter Gate 433426 | SuraLvoa7aaDGVA | 296-8510-1-ND_|I-tat Ocal Transp, Type Latch a8 8550 
SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 287.50/2,500 a - 
SN74LVC126ADBR 296-8455-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 43 34 26 74LVC373ADGVR | 296-8510-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.. 586.00/2,000 
SN74LVC12GADBR 296-8455-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 238.00/2,000 SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 48 robe ee2i 
ay ee Notas Wuad Bus: Suite gale ee SN74LVC373ADWR ‘| 296-8511-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 48 86) 27 
7ALVC126ADGVR | 296-8456-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 52 39 30 as " : 
SN74LVC126ADGVR 296-8456-2-ND | Tri SN74LVC373ADWR 296-8511-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 320.00/2,000 
| -2- ri-State Quad Bus Buffer Gate 346.00/2,000 ' 
SN74LVC126ANSR 296-13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 43 34 26 SN74LVC373AGQNR ___| 296-12099-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 90 oi 60! 
SN74LVC126ANSR __| 296-13704-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 238.00/2,000 SN74LVC373AGQNR — | 296-12099-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 399.00/1,000 
SN74LVC126APWR | 296-8458-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate (SSINEAANNSS SN74LVC373AN 296-12905-5-ND) Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. fo 
SN74LVC126APWR 296-8458-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 308.00/2,000 SN74LVC373APWR 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 48 36 0.27 
oo a aes SN74LVC373APWR | 296-8512-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 320.00/2,000 
SN74LVC126ARGYR | 296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 66 50 .38 SN74LVES73ARGYR  (EREGTREMIGH Tri-State Octal Transo, DeTyoe Latch aq ae 28 
SN74LVC126ARGYR | 296-13962-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 219.00/1,000 Hretale Uotat Transp. P= lype Eaten, : Z : 
SN74LVC138AD 96-8459-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 4S 36 «27 SN74LVC373ARGYR — | 296-13973-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 266.00/1,000 
SN74LVC138ADBR | 296-8460-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. ecmemecommerg | SNTALVCS7IADBR (2B Bal Sighb Tri-State Octal D-Type Alp-Flop A te el 
SN74LVC138ADBR | 296-8460-2-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demux. 252.00/2,000 SN74LVC374ADBR —| 296-8513-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 
-13235-1-ND | 3-8 Li : SN74LVC374ADGVR | 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 88 66 50 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 66 50 38 ! ; 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 438.00/2,000 SN74LVC374ADGVR__[296+12906-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 586.00/2,000 
SN74LVC138ADR 296-14906-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. A536 27 SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 36027 
SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 305.00/2,500 SN7ALVC374ADWR =] 296-1701-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop A836 27 
SN74LVC138AGQNR ~— | 296-12096-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 75 63 50 SN74LVC374ADWR | 296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 333.00/1,000 SN74LVC374AN 296-12907-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 68 51.39 
SN74LVC138APWR | 296-1223-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. A 86 SN74LVC374APWR | 296-1238-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 367 
SN74LVC138APWR _| 296-1223-2-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demux. 252.00/2,000 SN74LVC374APWR | 296-1238-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 
SN74LVC138AQDRQ1 | 296-19474-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux NE 53 42 ~~ 32 SN74LVC374ARGYR | 296-14910-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 68 5139 
SN74LVC138AQDRQ1_ | 296-19474-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux NE! 355.00/2,500 SN74LVC374ARGYR | 296-14910-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 226.00/1,000 
SN74LVC138ARGYR 296-13963-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 66 50 38 SN74LVC540ADBR 296-8516-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 56 142 oe 
SN74LVC138ARGYR | 296-13963-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 219.00/1,000 SN74LVC540ADBR 296-8516-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel 372.00/2,000 
SN74LVC139AD 296-1698-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux.. A 86 OF (Continued) 
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660 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy Texas INSTRUMENTS _ DIGITAL Loic (Continued) 


TH Digi-Key Price Each LEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC540ADGVR | 296-12908-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 1 63 50 SN74LVC861APWR ‘| 296-12915-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 
SN74LVC540ADGVR 296-12908-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 666.00/2,000 SN74LVC863ADBR 296-8557-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 205 1.64 1.23 
Be ea ree ND Wee oc Suey DING 56 a0 OD ‘ie SN74LVC863ADBR —_—| 296-8557-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 
es Hi Wer. 00/2, SN74LVC863ADGVR | 296-8558-1-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2.05 1.64 1.23 
Sea ee awe na ee 64 a a SN74LVC863ADGVR _ | 296-8558-2-ND__| Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 
ig m2" I ri-otate Octal Buffer/Driver.. A A ai 5. | -Bj Rt 
SN74LVC541ADBR | 296-8518-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 48 36 Sere Ce SADW i Becece er ail] vir ctate &-Bit Bus Transcelvar a tes 
4 SN74LVC863APWR 296-8560-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541ADBR —‘| 296-8518-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 336.00/2,000 ean i iol ; 
; ; SN74LVC863APWR 296-8560-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 
SN74LVC541ADGVR =) 296-8519-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 80 60.45 SN74LVC1404DCTR 996-17257-1-ND | Oscillator Driver 81 68 54 
SN7ALVC541ADGVR _ |296-8519-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. 532.00/2,000 SNVALVGI404DGTR  BOBERSETEMNDN Osclater Driver, 1053.00/3,000 
SN74LVC541ADW 296-8520-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 48 36 SN74LVC1404YEPR 996-18751-1-ND | Oscillator Driver. 735.113 90 
SN74LVC541ADWR | 296-14912-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. L383 Bi : ! 
Nast oiol Hs : SN74LVC1404YEPR | 296-18751-2-ND| Oscillator Driver. 1755.00/3,000 
SN74LVC541ADWR | 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 : : 
etal Hi i SN74LVC1404YZPR | 296-18082-1-ND| Oscillator Driver. 90 475) (6 
SN74LVC541ANSR 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 48 36.27 : i 
Seat i : SN74LVC1404YZPR | 296-18082-2-ND| Oscillator Driver. 1170.00/3,000 
SN74LVC541ANSR __ | 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 : 
; : SN74LVC2244ADGVR_ | 296-12901-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver 80 60 45 
SN74LVC541APWR 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 48 36 0.27 > 7 
SN74LVC541APWR | 296-8521-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 SN7ALVC2244ADGVR | 296-12901-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 
SN74LVC541ARGYR — | 296-13974-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 88 6.66.50 SN7ALVC2244ADW | 296-8490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74LVC541ARGYR | 296-13974-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 293.00/1,000 SN74LVC2244ADWR | 296-8490-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 2 54 A 
SN74LVC543ADBR 296-8522-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 105 88 70 SN74LVC2244ADWR__ | 296-8490-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 
SN74LVC543ADBR | 296-8522-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver 982.00/2,000 SN7ALVC2244ANSR__[286sI9256s1=ND)| Tri-State Octal Buffer/Drive fi) 
SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 105 88 70 SN7ALVC2244ANSR | 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74LVC543APWR — | 296-8524-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 1.05 88 70 SN7ALVC2244APWR | 296-8491-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74LVC543APWR | 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver ....24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVC2244APWR | 296-8491-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver....... 400.00/2,000 
SN74LVC573ADBR 296-8525-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 48 36 SN74LVC2952ADBR 296-12904-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1.05 88 70 
SN74LVC573ADBR 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 336.00/2,000 SN74LVC2952ADBR__| 296-12904-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 932.00/2,000 
SN74LVC573ADGVR ‘| 296-8526-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. a2 54 (41 SN74LVC2952ADW 296-8507-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe! 1.05 88 .70 
SN74LVC573ADGVR | 296-8526-2-ND_| Tri-State Octal Transp. 478.00/2,000 SN74LVC2952APWR | 296-8508-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register... 1.05 88 70 
SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 48 36 SN74LVC2952APWR | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 932.00/2,000 
SN74LVC573ADWR | 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ASCOT SN74LVC4245ADBR | 296-8514-1-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-V Shifte 90 75 60 
SN74LVC573ADWR | 296-14913-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SN74LVC4245ADBR__ | 296-8514-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifte 798.00/2,000 
SN74LVC573AGQNR | 296-12100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 90 75 60 SN74LVC4245ADW | 296-8515-5-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifte 4-SOIC 90 .75 60 
SN74LVC573AGQNR | 296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 399.00/1,000 SN74LVC4245ADWR | 296-14911-1-ND/ Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifte 4-SOIC 90 75 60 
SN74LVC573AN 296-8528-5-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74LVC4245ADWR | 296-14911-2-ND| Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-V Shifte 4-SOIC 798.00/2,000 
SN74LVC573APWR__| 296-8529-1-ND_| Tri-State Octal Transp. A836 27 SN74LVC4245APWR | 296-12183-1-ND | Octal Tri-St. Xcvr. 3.3V-5V Shifter. 4-TSSOP 90 75 60 
SN74LVC573APWR | 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SN74LVC4245APWR__ | 296-12183-2-ND | Octal Tri-St. Xcvr. 3.3V-5V Shifter. 4-TSSOP 798.00/2,000 
SN74LVC573ARGYR | 296-13975-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 =60) SB SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 114 9576 
Se NCo aaa Bae: 1aere eNO d-siate Oc rane: > Whe Latch 0 oe ot eno SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1010.00/2,000 
8530-1 ri-State Octal D-Type Flip-Flop : : : SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN7ALVCS74ADBR___[:296>8530"2:NDI | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 336.00/2,000 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-2-ND Tir State 16-88 Blfer/Drver. 1508.00/2,000 
celal 26 aT ND in Site Ota De ypelileetlop 72 earn aal SN74LVC16244ADL _| 296-1227-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . (SAG OS eG 
2 -2- ri-State Octal D-Type Flip-Flop .00/2, = rp Bil i 
SN74LVC574ADW | 296-8531-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 48 36 SN7ALVCIG244ADLR  EeCgleoian ug 16-Bit Butter/Driver DA Ae ae 
; ! SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-2-ND | 16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 
SN74LVC574ADWR | 296-14914-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ES ee aa kt St Bh 
! l SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 270 216 1.68 
Sereoneate aoe Testa Ooi De Fioces ‘i ae SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1530.00/1,000 
12101-1- i F | : : : SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC574AGQNR | 296-12101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 399.00/1,000 rotate: |G: IE Butrey Driver 
aod ie Hs : Heh SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1170.00/1,000 
SN74LVC574AN 296-12910-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 ' 4 ! 
ty i: : et SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.95 156 1.17 
SN74LVC574APWR | 296-8532-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 36 27 ! H ! 
feeerh Heil SN74LVC16244AZQLR | 296-16642-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1014.00/1,000 
SN74LVC574APWR | 296-8532-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 ' : : 
- - SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74LVC574ARGYR | 296-13976-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 68 51 39 Cae ai ; 
} : SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 754.00/1,000 
SN74LVC574ARGYR | 296-13976-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 226.00/1,000 : : - 
SN74LVC646ADBR | 296-8533-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1.26 1.05 | 84 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 114 95-76 
SN74LVC64GADBR ‘| 296-8533-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1118.00/2,000 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1010.00/2,000 
SN74LVC64GADW 296-8534-5-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 126 1.05 84 ST aCie nana een Ea elt 1 ARR ane 
SN74LVC646APWR 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1.26 1.05 84 el aes i ne ; Spf 
SN74LVC646APWR | 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Reaister. 1418.00/2,000 SN7ALVCIE245ADL __[BObrBAMAzo:NOIS| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 11S 2ST 
SN74LVC652ADBR —| 296-8536-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 105 88 70 SN74LVC16245ADLR | 296-8474-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114 95 76 
SN74LVC652ADBR —| 296-8536-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 932.00/2,000 SN74LVC16245ADLR_ | 296-8474-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 505.00/1,000 
SN74LVC652ADW. 296-8537-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1.05 88 70 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.70 216 1.68 
SN74LVC652APWR | 296-8538-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 105-8870 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1530.00/1,000 
SN74LVC652APWR | 296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 932.00/2,000 SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.25 1.80__1.35 
SN74LVC821ADBR | 296-8539-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1170.00/1,000 
SN74LVC821ADBR ‘| 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 87 
SN74LVC821ADGVR | 296-8540-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 
SN74LVC821ADGVR | 296-8540-2-ND Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821ADW 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 D-Type Latch 11495 76 
SN74LVC821ADWR | 296-1703-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop 96 80 64 SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821ADWR | 296-1703-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop 852.00/2,000 D-Type Latch 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC821APWR 296-8541-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop... 96 80 6: SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821APWR | 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop... 852.00/2,000 D-Type Latch 48-TVSOP 145 1.16 87 
SN74LVC823ADBR —| 296-8542-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 75 63 50 SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADBR —| 296-8542-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 666.00/2,000 D-Type Latch 48-TVSOP 1508,00/2,000 
SN74LVC823ADGVR ~~ | 296-8543-1-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 1.05 88 .70 SN74LVC16373ADLR | 296-13243-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADGVR _ | 296-8543-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TVSOP 932.00/2,000 D-Type Latch 1144 95 76 
SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop........24-SOIG_ 75 63 50 SN74LVC16373ADLR | 296-13243-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TSSOP 165) die) 0) D-Type Latch 505.00/1,000 
SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....24-TSSOP 666.00/2,000 SN74LVC16373AGQLR | 296-13244-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC827ADBR —| 296-8545-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 4-SSOP 141 93 74 D-Type Latch 270 216 1.68 
SN74LVC827ADBR _| 296-8545-2-ND_| Tri-State 10-Bit Butfer/Driver 4-SSOP 984.00/2,000 SNTALVCTOS73AGOLR | 296-13244-2-ND | Tr-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 2evsOP 111 93 74 DeType Latch 5G-VEBGA 4530.00/1,000 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-2-ND_| Tri-State 10-Bit Butfer/Driver 24-TVSOP 984.00/2,000 SN74LvC163730GGR | 296-11848-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent : 
SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SOIG 1.11 93 .74 D-type Latch 4g-TSSOP 144 95 76 
SN74LVC827APWR | 296-8548-1-ND | Tri-State 10-Bit Butfer/Driver 24-TSSOP 1.11 93 74 SN7ALVC163730GGR | 296-11848-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent : : ; 
SHTALVCHZ2ADBR —|296-12912--ND| Wi-Siate {OK BferDrver... 248807 TAT 9374 oe 22-1ss0° EE 
~ cal I ri-otate 10-bit Buffer/Driver - i. * z z wa ra Bit 
SN74LVC828ADBR —_| 296-12912-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 4-SSOP 984.00/2,000 SN7ALVC 1637 oOL Ee ND oe fe anranenarent “ORR 
SN74LVC828ADGVR | 296-12741-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP 111 93 .74 ; ; ; : ; 
SN74LVC828ADGVR | 296-12741-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP 984.00/2,000 SNZALNCTGS7S0LR iaaicaalaiag we uate 16-2 Transparent i4qs Gs 6 
SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver iit suzaiverea7anLR  BGREREMEOUNTEL Tr Site 46-8 Thanconcat : : : 
SN74LVC828APWR | 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver inl Se ae D-Type Latch P 505.00/1,000 
SN74LVC828APWR | 296-8549-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 984.00/2,000 SATALVGIC374AUGGR EUEMEOMERPNTEL Tit-Stats-46°BI Eancciicced — 
SN74LVC841ADBR | 296-8550-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latc! 1.70 136 1.02 7. 7 -13245-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggere 
SN74LVC841ADBR | 296-8550-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 D-Type Flip-Flop .. 48-TSSOP 1.14 95 76 
SN74LVC841ADGVR | 296-8551-1-ND_| Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 170 136 1.02 SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-2-ND ae Leet Fuge Mngaered sess agnasans 
SN74LVCB41ADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN7ALVCIEa74NDGVR BCRTEEMERPNT Th: St te 16 Bit Paneincuea . woe 
SN74LVC841ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 Dae Ai ige-Iriggere sevsop PERE Ces 
SN74LVC841APWR | 296-8553-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 D-Type FIIP-FIOP Z AS 1. 87 
SN74LVC841APWR =| 296-8553-2-ND_ | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC861ADBR _| 296-12914-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 D-Type Flip-Flop 1508.00/2,000 
SN74LVC861ADBR | 296-12914-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN74LVC16374ADLR | 296-13247-1-ND Le te a ih saan 8 ae 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 D- FOP : : : 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 SN74LVC16374ADLR | 296-13247-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus Transceivel 2.05 1.64 1.23 D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 
SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceive' 2105) 640-23) (Continued) 
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teLL Digi-Key Price Eacho Tas Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-1-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCE1612840LR | 296-16922-2-ND| 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
D-Type Flip-Flop . .56-VFBGA 2.70 216 1.68 Transceiver sescsseee 48-SSOP 4183.00/1,000 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-2-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCE161284VR | 296-18824-1-ND/ 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
D-Type Flip-Flop .. ... 56-VFBGA 1530.00/1,000 Transceiver 48-TVSOP 2.28 1.82 1.37 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-1-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCE161284VR | 296-18824-2-ND| 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
D-Type Flip-Flop . 2:25) 1:80) 71:35 Transceiver 48-TVSOP 2366.00/2,000 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-2-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered LVCH Family 
D-Type Flip-Flop .... 4170.00/1,000 maa aa 7 Bi 
SN7ALVC16374AZRDR | 296-16886-1-ND| Tri-State 16-Bit Edge- Triggered PALVCHIGT2ASZOLR [SG aigia (te State 16-Bit Dual Supply Bus PRON oa G8 LB 
D-Type Flip-Flop .. WS) ake EY " 9. i q i ‘ 3 
SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered TALVCHI6T245 20 LR TEE aL ase es 56-VFBGA 4079.00/1,000 
D-Type Flip-Flop . 754.00/1,000 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-1-ND) Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC16374DGGR _ | 296-11833-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver NEW!...... 48-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
suvaivciearanecn (eeeieaeenNT ae fee eags Hecate 114 95.76 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
. sa % “a e Transceiver NEW!.. 48-TSSOP 1950.00/2,000 
D-Type Flip-Flop ......... 1010.00/2,000 SN74LVCH16T245KR | 296-18718-1-ND| 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiv 56-VFBGA 2.70 216 1.68 
SN74LVC16374DLR —/ 296-11851-1-ND/ Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH16T245KR | 296-18718-2-ND| 16-Bit Dual-Supply Bus Transceivel 56-VFBGA 1530.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .... 114 95 76 SN74LVCH244ADBR__| 296-8607-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. .20-SSOP_ 60,4584 
SN74LVC16374DLR | 296-11851-2-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH244ADBR | 296-8607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 400.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .... . 505.00/1,000 SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... (SO) OWN 45) 
SN74LVC16543DGGR | 296-9844-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 2.70 2.16 1.68 SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 532.00/2,000 
SN74LVC16543DGGR_ | 296-9844-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver........... 3060.00/2,000 SN74LVCH244ADWR_ | 296-14917-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 
SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 163 1.30  .98 SN74LVCH244ADWR_ | 296-14917-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ....56-TSSOP 2535.00/3,000 SN74LVCH244APWR | 296-8610-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45. 34 
SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-TVSOP 1.63 1.30 .98 SN74LVCH244APWR_ | 296-8610-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 
SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ....56-TVSOP 1690.00/2,000 SN74LVCH244ARGYR | 296-13979-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Drivel 80 60 45 
SN74LVC16646ADLR =| 296-15563-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 163 130 98 SN74LVCH244ARGYR | 296-13979-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive! 266.00/1,000 
SN74LVC16646ADLR | 296-15563-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 845.00/1,000 SN74LVCH245ADBR 296-8611-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 45 34 
SN74LVC32244GKER | 296-8509-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH245ADBR 296-8611-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
SN74LVC32244GKER =| 296-8509-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH245ADGVR_ | 296-8612-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 88 66 50 
SN74LVC32245GKER | 296-9855-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH245ADGVR_ | 296-8612-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 586.00/2,000 
SN74LVC32245GKER | 296-9855-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH245ADW 296-8613-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 60 A5 34 
SN74LVC32245ZKER _ | 296-15336-1-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceivel .96-LFBGA 3.71. 2.97 2.31 SN74LVCH245ADWR_ | 296-14918-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. ‘60 445 «34 
SN74LVC322452KER | 296-15336-2-ND| Tri-State 2-Bit Bus Transceivel 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH245ADWR | 296-14918-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 700.00/2,000 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-1-ND| Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 90 75 60 
.96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 399.00/1,000 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-2-ND SN74LVCH245APWR | 296-1247-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 64 488 
D-Type Latch .. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH245APWR _ | 296-1247-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 426.00/2,000 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-1-ND| Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCH245ARGYR | 296-13980-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 75 63 50 
D-Type Latch .. 96-LFBGA 3.71 297 2.31 SN74LVCH245ARGYR_ | 296-13980-2-ND/ Tri-State Octal Bus Transceiver .. 333.00/1,000 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-2-ND| Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 
D-Type Latch .. - 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4010.00/2,000 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-1-ND| Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered D-Type SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 11495 76 
Flip-Flop a Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-2-ND| Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered D-Type SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 
Flip-Flop . .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1010.00/2,000 
SN74LVC161284DGGR | 296-8466-1-ND | Tri-State 19-Bi 141 118 94 SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.45 116 87 
SN74LVC161284DGGR | 296-8466-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interfac 1250.00/2,000 SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 
SN74LVC161284DL 296-8467-5-ND_| Tri-State 19-Bit Bus Interfaci 141 1:18.94 SN74LVCH16244ADL | 296-1243-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver he eG 
SN74LVC161284DLR | 296-8467-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interfac 141 148 94 SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 
SN74LVC161284DLR | 296-8467-2-ND_| Tri-State 19-Bit Bus Interfac 625.00/1,000 SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114. 95 76 SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1010.00/2,000 SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1530.00/1,000 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.45 116.87 SN74LVCH16244AGRDR| 296-16887-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2.25 180 1.35 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74LVCH16244AGRDR| 296-16887-2-ND) Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1170.00/1,000 
SN74LVC162244ADLR | 296-13239-1-ND/ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.45 116 87 
SN74LVC162244ADLR | 296-13239-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND) Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 754.00/1,000 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 270 216 1.68 SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 114 95 76 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1530.00/1,000 SN74LVCHT6245ADGGR | 296-1244-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 7070.00/2,000 
LVCC Family SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 114 95 76 
: —— SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1010.00/2,000 
CLYCC3245AIDWREP | 296-18096-1-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver with SN74LVCH16245ADL_ | 296-1245-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114-95 | 76 
cvecao4sainwrep [poeeeceeonNn aust Gupu ovens * 236 1.89 1.47 SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114.95 76 
“Adjustable Output Voltage AERIDGTD SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 505.00/1,000 
SN7ALVCCa245ADBR BUETSECEEEOM Tri-State Octal Bus Transcalvor eee SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 270 216 1.68 
with Adjustable Output Voltage oa-ssop ETO EECE ITD SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1530.00/1,000 
ie eee : g : SN74LVCH16245AGRDR| 296-16889-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2.25 1.80 1.35 
SN7ALVCC3245ADBR | 296-8563-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16245AGRDR| 296-16889-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1170.00/1,000 
envalvecacasanw (CCRRERETORRO Ton stable Output Voltage nnn 24-S80P 232:00/2,000 SN7ALVCH16245AZRDR | 296-16890-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 1.16 87 
with Adjustable Output Voltage o4-soic METOC Ee eT SN74LVCH16245AZROR | 296-16890-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 754.00/1,000 
SN74LVCCR245QDWR (EGRRMOTEMENEN Tri-State Octal Bus Transcenon : f ; SN74LVCH16373ADGGR| 296-8583-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 114 95 76 
Sith Adlietable OutaunVttans 24-8010 MERCER SN74LVCH16373ADGGR| 296-8583-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1010.00/2,000 
AITLAG RUE YOTAD Bases its : : d SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 145 116 87 
SN7ALVCC3245ADWR | 296-14916-2-ND oH Sia Ota Ba Larscaniet Sh euie ee SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 7508.00/2,000 
SN7ALVCCR0450NSR [PORE DaMEND dia StROCEIIBGet ahaa coo . tan SN74LVCH16373ADL | 296-8585-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 114.95 76 
Sr Adiccble Outaut Voll o4-sop [EIST SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 114 95 76 
WIE A UST IG: OURD UL OTE EB: ieseasst : : : SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 505.00/1,000 
SN7ALVCC3245ANSR | 296-17208-2-ND Trae ea ee alsa oor BRO E ICD SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 270 216 1.68 
SE Se ae Ie OAD OU eesti sual) SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1530.00/1,000 
SN7ALVCC3245APWR | 296-8564-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 114. 95 | 76 
with Adjustable Output Voltage.......... 1.05 88.70 SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1010.00/2,000 
SN7ALVCC3245APWR | 296-8564-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 145 116 87 
with Adjustable Output Voltage........... 932.00/2,000 SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 4508.00/2,000 
SN74LVCC4245ADBR = | 296-8565-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Fl 744 05 76 
with Adjustable Output Voltage............. 1.05.88 70 HOG Toe EE Ly De cup: t OR : ¢ : 
: : SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 
SN7ALVCC4245ADBR | 296-8565-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2.70 216 | 1.68 
with Adjustable Output Voltage............. 932.00/2,000 SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1530.00/1,000 
SN74LVCC4245ADW | 296-8566-5-ND Tain arene Gist Volege@ (RES cae 3 SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 248 198 1.54 
: : : : SN74LVCHTG540ADGGR | 296-8591-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2806.00/2,000 
SN7ALNCCARASANSE (Taga) Sale Oct ua bus vase Saat east 554 SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 248 1.98 1.54 
with Adjustable Output Voltage... M5 oth SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2806.00/2,000 
SN74LVCC4245ANSR | 296-17209-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver SN74LVCH16540ADL_ | 296-8593-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 2.48 1.98 1.54 
with Adjustable Output Vottage.. 932.00/2,000 SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.35 113 90 
SNTALVGCAPASAPWR: (SSE fauaiieg) Ti State Octal Dual Bus Transcelver (Eo cee 3 SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1198.00/2,000 
SN7AlVCCAOA5APWR [BORE RETERNOM Trt Susie Octal Dual Bus Transuoe : f ; SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 145 116 87 
ree SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 
with Adjustable Output Vottage........ 282,00/2,000) SN74LVCH16541ADL | 296-8596-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 135 113° 90 
LVCE Family SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Tr : 1.25 100.75 
SN74LVCE1612840GGR | 296-18822-1-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 7300.00/2,000 
Transceiver 2.28 1.82 1.37 SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 1.65 132 .99 
SN74LVCE1612840GGR | 296-18822-2-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 1716.00/2,000 
Transceiver 2366.00/2,000 SN74LVCH16543ADL | 296-8598-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..... 1.65 132 .99 
SN74LVCE161284DLR | 296-16922-1-ND | 19-Bit IEEE STD SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..... 1.65 132 99 
Transceiver 2.28 1.82 1.37 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Eacha ll: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 56-SSOP 858.00/1,000 SN74LVCZ240APWR | 296-9873-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver.. 932.00/2,000 
SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-1-ND| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 .70 
SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-2-ND| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 56-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 932.00/2,000 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ244ADWR | 296-9875-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 1.05 88 .70 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Register ......56-TSSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ244ADWR__ | 296-9875-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Drivel 932.00/2,000 
SN74LVCHT6646ADGVR | 296-9859-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.....56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ244APW | 296-9876-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 1.05 88.70 
SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register ......56-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ244APWR | 296-9876-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 105 88 70 
SN74LVCH16646ADL | 296-8600-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Registe 6-SSOP 2.00 1.60 1.20 Seen pee nD Te iate Octal Burton Dive re ENG) 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register .....56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 -9877-1- ti-State Octal Bus Transceiver . : : . 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Register...... 56-TSSOP 2080.00/2,000 ee ee ree Bis Transco ; it ee 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 Rolog a HeStI8 Cra SUS ansceiver : : 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register ...... 56-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADL | 296-8603-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register.......56-SSOP 2.00 1.60 1.20 SNA EoOIEA OWE Gagan it State Oct Bis Transceliet: no a af 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver e an it ? 3 3 5 
epee SN74LVCZ245APWR | 296-9879-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 932.00/2,000 
with Parity Gen/Checker 64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 = = - + 
STETBTDGGR DSF S@7FEND | TE Ure Bs an | ee ee ze 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-1-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver.....56-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SNTALVCCIGSHOADEVR [POD g GD AIAND) Tri-State 16-Bit Buffer/Driver BE) a ntl 
! ee : SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2932.00/2,000 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-2-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceivel 56-TSSOP 4080.00/2,000 a a Bi i 
: he : SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 259 207 1.61 
SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-1-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver.......56-TVSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 7466.00/1,000 
SN74LVCH16952ADGVR| 296-12916-2-ND| Tri-State 16-Bit Register Transceiver...... 56-TVSOP 4080.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 438 110 83 
SN74LVCH16952ADL | 296-8606-5-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceivel 6-SSOP 3.60 2.88 2.24 SN7ALVCZ16244ADGGR | 296-9868-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4430.00/2,000 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 200 160 1.20 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2080.00/2,000 
SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-1-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transcei .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16244ADLR 1296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 700 160 1.20 
SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-2-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1040.00/1,000 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-1-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch....96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch ....96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2080.00/2,000 
SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16245ADGVR_| 296-13612-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flo} .96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2080.00/2,000 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 (9576 SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2.00 160 1.20 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1040.00/1,000 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 9576 SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 3.89 312 2.43 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1010.00/2,000 SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 2206.00/1,000 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.45 116 87 SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 3.89 312 243 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 2206.00/1,000 
SN74LVCH3222440KR | 296-15599-1-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 3.89 3.12 2.43 
SN74LVCH322244AKR | 296-15599-2-ND| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver .. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2206.00/1,000 
LVCHR Famil SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 1.75 140 1.05 
- : y SN74LVCZ161284AGR_| 296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 1820.00/2,000 
74LVCHR32245AZKER | 296-18354-1-ND] Tri-State 32-Bit Bus Transceive 96-LFBGA 349 279 217 LVT Famil, 
74LVCHR32245AZKER | 296-18354-2-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 1976.00/1,000 - y 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 48-TSSOP 114 95 76 SN74LVT125D 296-1249-5-ND _ Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer. 1.20 1.00.80 
-9860-2- i- Bi f SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffe 1.20 1.00 .80 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1010.00/2,000 ! 
-14400-1- i. Bi i SN74LVT125DBR 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffe 1064.00/2,000 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 243 1.94 1.46 : 
- - - SN74LVT125DR 296-1249-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffe 1.20 1.00 80 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1261.00/1,000 ees i 
} : d SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffe 1300.00/2,500 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1.14 95 76 7 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceivel 505.00/1,000 SN7ALVTI25NSR Bac ge ag IRND) Tri-State 3.3 ABT Quad Bus Buffer. Tay, 0 
: : : er SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer... 1064.00/2,000 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 145 1.16 .87 SN74LVT125PWR 996-1250-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 420 1.00 80 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1508.00/2,000 SN7ALVT125PWR 996-1250-2.ND | TriState 2.2V ABT Quad Bus Buffer *“4084,00/2,000 
SN74LVCHR32245AKR | 296-18825-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 96-LFBGA 4.05 3.24 2.52 SN74LVT1250QPWREP | 296-19508-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus . ice 
SN74LVCHR32245AKR | 296-18825-2-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 2295.00/1,000 Buffer NEW! 554 443 3.45 
SN74LVCHR162245ADL | 296-8618-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 114. 95.76 SN7ALVTI250PWREP 1 296-19508-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus 
LVCR Family Buffer NEW... 6274.00/2,000 
SN74LVCR2245ADBR | 296-8621-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 80 60 45 SN74LVT240ADBR 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 68 .54 
SN74LVCR2245ADBR_ | 296-8621-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SAA OAeRU Bt arty Teale ey At etal Buto/Driva a Ae ae OO 
SN74LVCR2245ADGVR | 296-8622-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 75 63 50 i ood eZ 5 L s 4 : 
SN74LVCR2245ADGVR | 296-8622-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 666.00/2,000 SN74LVT240ADWR | 296-14925-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive Bi 684 
SN74LVCR2245ADWR | 296-8623-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 80 60 45 SN74LVT240ADWR | 296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 718.00/2,000 
SN74LVCR2245ADWR 1 296-8623-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 532.00/2,000 SN74LVT240APWR | 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 87 7358 
SNVAIVCRODASAGONR SGEREADEEPNT triStcte Octul Bus Tranccoiver 105 ou2.000 | suzaivrzaoapwe — | 296-8647-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 772.00/2,000 
SN74LVCR2245AGQNR | 296-12103-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver “ 486.00/1,000 SN7ALVT244BDBR___[ZEOSBCSBalENDM| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffar/Drive oe) ae 
SN74LVCR2245ANSR_ | 296-13288-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 80 60 45 SN74LVT244BDBR 296-8648-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 
SN74LVCR2245ANSR_ | 296-13288-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drivel 92 69 52 
SN7ALVCROD45APWR 1 996-8624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcelver 0a COMES SN74LVT244BDWR | 296-14926-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 92 69 52 
SN74LVCR2245APWR_ | 296-8624-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 SN74LVT244BDWR | 295; 14926-2:ND) Tri-State 3.2V ABT Octal Buffer/Drive 612,00/2,000 
! ! SN74LVT244BGQNR | 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 147123 98 
SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver ero 63 50 7 r 
SN74LVCRO245ARGYR | 296-13981-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 333.00/1,000 SN74LVT244BGQNR | 296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 652.00/1,000 
i ‘ ‘ pie SN74LVT244BPWR | 296-8649-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 92 69 52 
SNTALVGRIE245ADGGR [EBSIDSUIAIEND| Tri-State 16-Bit Bus Transcelve e2O RA TOMILE2 SN74LVT244BPWR | 296-8649-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 612.00/2,000 
SN7ALVCRIG2ASADGGR Peg OUI Ay) Tri-State 16-Bit Bus Transceive eae el) SN74LVT244BRGYR | 296-13982-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Driver.......20-QFN 3.24 2.43 1.76 
SN7ALVCRIG24SADGVR PEEDgIOcgl a) Tri-State 16-Bit Bus Transceive PEN) he Meee SN74LVT244BRGYR | 296-13982-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Drive ___729,00/1,000 
SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2288.00/2,000 SN7ALVTO4SBDBR | D96-B6504-ND 1 THEE 3.3V ABT Octal Bus Transceiver <a 
Se AYO Cate ALD (BEER CE] esc tera cus Transcalva Dada anogas SN74LVT245BDBR —_| 296-8650-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver... “ 612.00/2,000 
Hrotate 1OrBit BUS: lanscelve| wei SN74LVT245BDW 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 92 69 52 
SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-1-ND| Tri-State 32-Bit Bus Transceive .96-LFBGA 4.05 3.24 2.52 SN74LVT245BDWR 296-8651-1-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver .. 92 69 «52 
SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceivel .96-LFBGA 2295.00/1,000 SN74LVT245BDWR 296-8651-2-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 612.00/2,000 
SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 48-TSSOP 114 95 76 105-7. : , 
SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceive 48-TSSOP 1010.00/2,000 SRANTTEASBGONR PRS eRRND Test 3.3V ABT Octal Bus Transcelver Tee apaea 
SN74LVCR162245DL_| 296-8620-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 8-SSOP 114 9576 SN74LVT245BNSR | 296-13294-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 92 69 52 
SN74LVCR162245KR =| 296-12707-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceive 56-VFBGA 2.43 1.94 1.46 SN74LVT245BNSR 296-13294-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 612.00/2,000 
SN74LVCR162245KR_| 296-12707-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver............ 56-VFBGA 1261.00/1,000 SN74LVT245BPWR | 296-8652-1-ND_| Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 92 69 52 
LVCU Family SN74LVT245BPWR | 296-8652-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 
Ee SN74LVT245BRGYR | 296-13983-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 81 6854 
SHTALVCUCIAD pee eae Te NOM Hex Inverter. ee SN74LVT245BRGYR | 296-13983-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 359.00/1,000 
SN74LVCU04ADR 296-9861-1-ND | Hex Inverte ah Al oN : : : 
xu int 74LVT543PWR 296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive: 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCU04ADR 296-9861-2-ND | Hex Inverte 585.00/2,500 SNTALVIRASBWR poReooeeANA Tris ! : 
SN74LVCUO4ADBR 96-9862-1-ND | Hex Inverte 2 ‘bal leat ~ ee ti-State Octal Registered Transceiver 2080.00/2,000 
-9862-2- SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND | Octal Transparent Latch. 20-SSOP 2.00 160 1.20 
SN74LVCUO4ADBR _| 296-9862-2-ND_| Hex Inverter.. 478.00/2,000 
SN74LVGUO4ADGVA  ESSESRGSERNIMN Hex Inverter ae SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND | Octal Transparent Latch . 20-SSOP 2080.00/2,000 
Bt SN74LVT573DWR 296-1255-1-ND | 3.3V Octal Transparent Latch 0-SOIC 2.00 1.60 1.20 
74LVCUO4ADGVR | 296-9863-2-ND | Hex Inverte 478.00/2,000 one i 
SN74LVCUD4APWR  (DORSRESERNDE| Hex invert a aaa SN74LVT573DWR 296-1255-2-ND | 3.3V Octal Transparent Latch 0-SOIC 2080.00/2,000 
eNvalvcuoaapwr  \euetanecehin ex live ter He cman SN74LVT574PWR 296-1257-1-ND_| Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop......20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
7 eee SN74LVT574PWR 296-1257-2-ND_| Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop 2080.00/2,000 
LVCZ Family SN74LVT8980ADW | 296-13498-5-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 105 88 ~70 (IEEE STD 1149.1)....... 892 7.14 6.03 
SN74LVCZ240ADBR 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74LVT8980ADWR | 296-15986-1-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 105 88 70 (IEEE STD 1149.1)...... 8.92 7.14 6.03 
SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74LVT8980ADWR | 296-15986-2-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVCZ240ADWR _ | 296-9872-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 105 88 70 (IEEE STD 1149.1)....... ae 11150.00/2,000 
SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74LVT8986GGV | 296-14927-5-ND | 3.3V Linking Addressable Scan Port. 8.06 645 5.45 
SN74LVCZ240ANSR ‘| 296-12993-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. its 6 70) SN74LVT8986PM 296-14928-5-ND | 3.3V Linking Addressable Scan Port. 8.06 6.45 5.45 
SN74LVCZ240ANSR | 296-12993-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74LVTB996DW 296-8656-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCZ240APW | 296-9873-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 105 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ240APWR __ | 296-9873-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 1.05 88 70 (Continued) 
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Tal Digi-Key Price Each THE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 
SN74LVT8996DWR | 296-8656-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port LVTH Family 
Transceiver (IEEE STD 1149.1).........--00 9.00 7.20 6.08 CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TSSOP 5.28 423 3.57 
SN74LVT8996DWR | 296-8656-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver... 48-TSSOP 6600.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1)....c.cs00 11250.00/2,000 CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 
SN74LVT8996PW 296-8657-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port TraMSCOiVEL .scesescesctsceenssneentneeeee 48-TSSOP 2.70 216 1.68 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) ..ccaes- 9.00 7.20 6.08 CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 
SN74LVT8996PWR | 296-8657-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port Transceiver 48-TSSOP 3060.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1)............. 9.00 7.20 6.08 CLVTH16374IDLREP | 296-19494-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVT8996PWR | 296-8657-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port D-Type Flip-Flop NEW............ 48-SSOP 6.86 5.49 4.64 
Transceiver (IEEE STD 1149.1 41250.00/2,000 CLVTH16374IDLREP 296-19494-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVT16240DGGR_| 296-8633-1-ND_| Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 90 D-Type Flip-Flop NEW: 48-SSOP 4288.00/1,000 
SN74LVT16240DGGR | 296-8633-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 1560.00/2,000 TALVTH1622442RDR_| 296-16876-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Dri S4BGA 1.32 110 _.88 
SN74LVT16240DLR 296-8634-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 150 120 90 7ALVTH162244ZRDR | 296-16876-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 585.00/1,000 
SN74LVT16240DLR 296-8634-2-ND_ | Tri-St, 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 7ALVTH162245GRDR | 296-16877-1-ND Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceive 54-BGA 1.75 1.40 1.05 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 150 120 .90 Sell cepa eee ee TS oY acon Bus Waneeey Ae iene 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-2-ND_| Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Dri 1560.00/2,000 -16878-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceive : : . 
u Ie BuiTer OTe d 7ALVTH162245ZRDR__| 296-16878-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 663,00/1,000 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 90 : 1 : 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drivel 1560.00/2,000 TALVTH162374GRDR | 296-16879-1-ND Up ee enantio ee Fe pnt 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 150 120 90 es eee ox : : : 
SN7ALVT16244BDLR_ | 296-8637-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 7ALVTH1G2374GRDR Eee ane ai iggered manana 
SN7ALVT16244BGQLR | 296-8638-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 2.25 180 1.35 7ALVTH162374ZRDR | 296-16880-1-ND | Tri-State 3.3V, 16 ; 
SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .... 48-TVFBGA 1170.00/1,000 D-Type Flip-Flop 428 102 77 
SN74LVT16244BGRDR | 296-16893-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.........54-BGA 2.25 1.80 1.35 Ee s a = : : : 
SN74LVT16244BGRDR | 296-16893-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1170.00/1,000 7ALVTHTG29742RDR Coe Se ANE pea Edge- Triggered eSRaMAGE 
SN74LVT16244BZRDR | 296-16894-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 54-BGA 1.50 1.20 90 SN74LVTH125D 296-1708-5-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buife Ro ea 
SN74LVT16244BZRDR | 296-16894-2-ND | Tr-St, 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver. 780.00/1,000 SN74LVTH125DR 296-1708-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffe 360+«~«SttC 
SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. . 2.25 1.80 1.40 SN74LVTH125DR 996-1708-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffe! 455.00/2,500 
SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 2550.00/2,000 SN74LVTHI25DBR | 296-B658-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffe 6 4232 
SN74LVT16245ADL__ |296-8639-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 225 1.80 1.40 SN74LVTH125DBR —_| 296-8658-2-ND_ | Tri-State ABT Quad Bus Butfe 372.00/2,000 
SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 1:50 1:20' 90 SN74LVTH125DGVR ‘| 296-8659-1-ND_ | Tri-State ABT Quad Bus Buffe Gh Fi £6) 
SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.. 1560.00/2,000 SN74LVTH125DGVR ‘| 296-8659-2-ND_ | Tri-State ABT Quad Bus Buffe! 452.00/2,000 
SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.. 175 140 1.05 SN74LVTH125PWR | 296-8660-1-ND_ | Tri-State ABT Quad Bus Buffe 62 47 35 
SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-2-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 1820.00/2,000 SN74LVTH125PWR 296-8660-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 372.00/2,000 
SN74LVT16245BDLR | 296-8642-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 1.75 1.40 1.05 SN74LVTH125RGYR | 296-13984-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffe 72 54 AL 
ae ares eee me aD O SN74LVTH125RGYR — | 296-13984-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffel 239.00/1,000 
7 5 -8643-1- ri-State 3. -Bit Bus Xev : : 5 SN74LVTH126DBR ‘| 296-8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffe 56 4232 
SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.. 1403.00/1,000 SN74LVTH126DBR _| 296-8661-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffe 372.00/2,000 
SN74LVT16500DGGR | 296-14920-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Uni SN74LVTH126DGVR | 296-8662-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffel 56 42 22 
Bus Transceiver... 272 248 1.70 SN74LVTH126DGVR | 296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffel 372.00/2,000 
SN74LVT16500DGGR | 296-14920-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH126DR 296-8663-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Butfe 56 mie4olees 
Bus Transceiver 3086.00/2,000 SN74LVTH126DR 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffei 455.00/2,500 
SN74LVT16500DLR 296-8644-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-bit Univ. SN74LVTH126PWR 296-8664-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffe 62 A735 
Bus Transceiver... 272 248 1.70 SN74LVTH126PWR | 296-8664-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffel 372.00/2,000 
SN74LVT16500DLR | 296-8644-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH240DBR —_| 296-8706-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 88 6.66 50 
Bus Transceiver 1543.00/1,000 SN74LVTH240DBR 296-8706-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 586.00/2,000 
SN74LVT16501DGGR_ | 296-1252-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH240DWR 296-8707-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivel 88 66 50 
Bus Wanecaver.. 272 248 1.70 SN74LVTH240DWR__| 296-8707-2-ND_|Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 586.00/2,000 
SN74LVT16501DGGR | 296-1252-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Un SN74LVTH240GQNR | 296-12106-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivet 1.47 1.23 98 
ciety savaam | Sictint |S uu [sae arose 0 BN 
SN74LVT16501DLR | 296-14921-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. 8708-1 ri-State ctal Buffer/Drive : : : 
Bienes 272 2.48 170 | SNZ4LVTH240PWR | 296-8708-2-ND_| TriState ABT Octal Buffer/Drive 638.00/2,000 
SN74LVT16501DLR | 296-14921-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Un SN7ALVTH240RGYR__ | 296-13985-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 78.65 52 
Bas Transceiver. 1543,00/1,000 SN74LVTH240RGYR — | 296-13985-2-ND [Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 346.00/1,000 
SN74LVT16543DGGR | 296-14922-1-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceiver. 272 2418 1.70 ST ean pe et ND Hee el oa eure DN 88 Bee on aie 
SN74LVT16543DGGR_ | 296-14922-2-ND | 3.3V, 16-Bit Registered Transceiver . 3086.00/2,000 We Cha Sutter Elva! ae 
, : SN74LVTH241DW 296-1715-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 88 86.6650 
SN74LVT16543DLR 296-8645-1-ND | Registered Transceiver. 2.72 218 1.70 i i 
! 4 SN74LVTH241PWR _ | 296-8709-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 96.72 54 
SN74LVT16543DLR 296-8645-2-ND | Registered Transceiver. 1543.00/1,000 - = 
aa oi : SN74LVTH241PWR | 296-8709-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 638.00/2,000 
SN74LVT16646DGGR_| 296-14923-1-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 410 3.28 2.55 : : 
SNTAIVTISS46DGGR  SHEHEEREPAINA 3 3V16-BR Bus Tianscel SEANTTCG SN74LVTH244ADBR | 296-1269-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivel 80 60 45 
Uf alg 22722Nb) 3.3V, 16-bit Bus Transcelver 00/2, SN74LVTH244ADBR | 296-1269-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 
SN74LVT16952DGGR | 296-1253-1-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 2.90 2.33 1.81 SN74LVTH244ADW | 296-1270-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 80 660 6.45 
oy vriceeapren Sei eve aac eortta Fe ee ee SN74LVTH244ADWR _ | 296-1270-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 80.60 45 
gs aceon ‘ : ; : SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 532.00/2,000 
SN7ALVT16952DLR __|296-1254-2-ND_|3.3V, 16-Bit Bus Transceiver. : 1645.00/1,000 SN74LVTH244AGQNR_ | 296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 99 83 66 
SN74LVT18512DGGR | 296-8646-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74LVTH244AGONR | 296-12107-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 439.00/1,000 
Universal Bus Transceiver ... seo 6.00 480 4.05 SN74LVTH244APWR | 296-1271-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive! 80 60 45 
SN74LVT18512DGGR | 296-8646-2-ND 3 SV ABT Sean Test Device with 18-Bit ree PR at av SN74LVTH244APWR | 296-1271-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 532.00/2,000 
niversal Bus Transceiver . : 00/2, SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 270 216 1.68 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-1-ND_|3.3V ABT 32-Bit Buffer/Drive .96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivel 3060.00/2,000 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Drive 96-LFBGA 2550.00/1,000 SN74LVTH244ARGYR_ | 296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 92 69 52 
SN74LVT32244GKER | 296-8653-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver......96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 SN74LVTH244ARGYR_ | 296-13986-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drivei 306.00/1,000 
SN74LVT32244GKER | 296-8653-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver......96-LFBGA 2550.00/1,000 SN74LVTH245ADBR__| 296-8710-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80.60 45 
SN74LVT162240DGGR | 296-8625-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ADBR — | 296-8710-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 532.00/2,000 
Bus Buffer/Driver 1.50 1.20 90 SN74LVTH245ADW 296-8711-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive! 80 60 45 
SN74LVT162240DGGR | 296-8625-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ADWR_ | 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80 6.60 45 
Bus Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74LVTH245ADWR_ | 296-8711-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 532.00/2,000 
SN74LVT162240DGVR | 296-8626-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245AGQNR_| 296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 20-BGA 1.35 113 90 
Bus Buffer/Driver. 1.50 1.20 90 SN74LVTH245AGQNR_ | 296-12108-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive! 599.00/1,000 
SN74LVT162240DGVR | 296-8626-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245APWR | 296-1272-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80 6.60 45 
Bus Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74LVTH245APWR | 296-1272-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive! 532.00/2,000 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive po? mer OO EOD: 
Bus Buffer/Driver 150 120 90 SN7ALVTH245ARGYR | 296-13987-2-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceive 306.00/1,000 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-2-ND_ | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH273DBR 296-8712-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 80 60 = 45 
Bus Buffer/Driver. 780.00/1,000 SN74LVTH273DBR 296-8712-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea §32.00/2,000 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-1-ND_| Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20 90 SN74LVTH273DWR | 296-14934-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 80 60) 45 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74LVTH273DWR | 296-14934-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 532.00/2,000 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-1-ND_ | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 SN7ALVTH27SPWR __|206s127851:NDIS| ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea fy) 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74LVTH273PWR | 296-1273-2-ND_ | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 532.00/2,000 
SN74LVT162244ADLR | 296-8630-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 SN74IVTHS73DBR = 296-8718-1-ND) | Tri-State ABT Octal 0-Type Late £0 i ae 
SN74LVT162244ADLR_ | 296-8630-2-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Butfer/Driver. 780.00/41,000 SN74LVTH373DBR | 296-8718-2-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Late 532.00/2,000 
: - : SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Late 80 60 45 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....56-VFBGA 1.50 1.20 90 aie i : 
' ; ! SN74LVTH373PWR _| 296-8720-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Late 80.60 45 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver..... 56-VFBGA 780.00/1,000 - 
; ; : SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Late 532.00/2,000 
SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....54-BGA 2.25 1.80 1.35 : ; 
: ; ‘ SN74LVTH374DBR —_| 296-8721-1-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 80 60 45 
SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....... 54-BGA 1170.00/1,000 ges iS # Hill 
SN74LVT162244AZRDR | 296-16892-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....54-BGA 1.50 1.20 90 SNTAIVTHS7ADBR— [EOGS 2 Gyegh om lt State ABT Octal D-Type Flip-Flop SAVOY 
! ou : L : : : SN74LVTH374DW 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 
Se vues eer iste oeY eae een ae Fe OOS SN74LVTH374DWR _ | 296-8722-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 80 60 45 
robeT-t- fi-State 3. “Bit Bus Xevr.. Z : : : SN74LVTH374DWR | 296-8722-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 532.00/2,000 
SN74LVT162245ADGGR | 296-8631-2-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr........48-TSSOP 1560.00/2,000 SN7ALVTH374PWR | 296.8723-1-ND_|THi-State ABT Octal D-type Flip Flop aye 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 8-SSOP 150 1.20 90 SN74LVTH374PWR | 296-8723-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . ”~ 532,00/2,000 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.. 8-SSOP 780.00/1,000 SN74LVTH540DBR 296-8724-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 90-SSOP 1.41. 1.18 94 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr........56-VFBGA 2.70 216 1.68 SN74LVTH540DBR _| 296-8724-2-ND_|Tri-State ABT Octal Buffer/Driver ... 1250.00/2,000 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr......... 56-VFBGA 1530.00/1,000 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Eacha Tel: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘l 25 100 
SN74LVTH540DW 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .. 141 118 94 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver........ 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH540PWR 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .. 141 118 94 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 532.00/1,000 
SN74LVTHS40PWR | 296-8726-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 1250.00/2,000 SN74LVTH16245AGQLR| 296-8681-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTHS41DBR | 296-8727-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 1411.18 | 94 SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 910.00/1,000 
SN74LVTH541DBR __| 296-8727-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 1250.00/2,000 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTH541DW 296-8728-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 141 118 | 94 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 1770.00/1,000 
SN74LVTHS41PWR | 296-8729-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 1411.18 94 SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 150 120 90 
SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 1250.00/2,000 SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 780.00/1,000 
SN74LVTH543DBR | 296-8730-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register 1.35 143  .90 SN74LVTH162541DGGR| 296-8682-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.75 140 1.05 
SN74LVTH543DBR 296-8730-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register..... 1198.00/2,000 SN74LVTH162541DGGR| 296-8682-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.. 1820.00/2,000 
SN74LVTH543DGVR 296-8731-1-ND /Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TVSOP 1.35 1.13 .90 SN74LVTH162541DL | 296-8683-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.75 140 1.05 
SN74LVTH543DGVR 296-8731-2-ND Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register 24-TVSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH543DW 296-1717-5-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register 24-SOIC 1.35 113 .90 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 1064.00/2,000 
SN74LVTHS43PWR 296-8732-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 1.35 1.13.90 SN74LVTH16373DL 296-8685-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 120 1.00 .80 
SN74LVTH543PWR 296-8732-2-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register ....24-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16373DLR_ | 296-8685-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 120 1.00 .80 
SN74LVTHS73DBR =| 296-8733-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DLR | 296-8685-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 48-SSOP 532.00/1,000 
D-Type Latch... 80 60) 45 SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch........48-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS73DBR | 296-8733-2-ND_ | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch......... 48-TVFBGA 1170.00/4,000 
SuPALTIEaB RISTO ype Latch 7 532.00/2,000 SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 2.25 1.80 1.35 
7ALVTHS7 -1718-5- Devoe Lah tal Transparent aa seh ae SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 1170.00/1,000 
- : : : SN74LVTH16373ZRDR | 296-16900-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 150 120 90 
SN7ALVTHS73DWR | 296-14935-1-ND lente aa ABT Octal Transparent is Sean SN74LVTH16373ZRDR | 296-16900-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 780.00/1,000 
ey easontn ene 2 : : : SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 150 120 .90 
SN74LVTH573DWR 296-14935-2-ND eee ABT Octal Transparent PNR SH7ALVTH63740GGR 296-1260-2-ND Tit ABT 16-8 D-Type Fi og Ht 02.00 
SN74LVTH573GQNR | 296-12109-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 7. 7 -1264-5- ri-State Bit D-Type : : : 
D-Type Latch. 147 123 98 SN74LVTH16374DLR | 296-1264-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 120 100 .80 
SN74LVTHB73GONR |296-12709-2-ND |TH-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN7ALVTHI6374D/R PAGO gee) ("State ABT 16-Bit D- Type FE SAA aLY 
‘ SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 48-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 
swiss Si 34 Tas ee | ee eee es — oe 
D-Type Latch .. 80 60 45 -16901-1- i Bit D- 54 : : : 
SN74LVTHS73NSR | 296-1800-2-nb |Tr-state, 3.3V, ABT Octal Transpareni SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 1170.00/1,000 
D-Type Latch .. 532.00/2,000 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 150 120 .90 
SN74LVTH573PWR ‘| 296-8734-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent pot steer party ee pe ea i a La 
D-Type Latch .. . 80 60 45 -8689-1- ri-State -Bit Univ. Bus Xcvi H : : 
gnvalvtis7apwr | 296-8734-2-ND_ {Tri-State 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-2-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xovr. . 1560.00/2,000 
D-Type Latch .. fs 532.00/2,000 SN74LVTH16500DL 296-8690-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. . 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTHS73RGYR — | 296-13988-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcv 3.38 270 2.10 
D-Type Latch .. 96 7254 SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcv 1913.00/1,000 
SN74LVTHS73RGYR | 296-13988-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xevr. . 163 130 .98 
D-Type Latch 319.00/1,000 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xovr. . 1690.00/2,000 
SN74LVTHS74DBR | 296-8735-1-ND_ Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 80 605 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvi 175 140 1.05 
SN74LVTHS74DBR 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74LVTH16501DLR | 296-14930-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcv! 910.00/1,000 
SN74LVTHS74DW 296-1719-5-ND_|Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 8060-45 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.75 1.40 1.05 
SN7ALVTHS74DWR | 296-1719-1-ND_ Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1820.00/2,000 
SN74LVTHS74DWR_ | 296-1719-2-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 175 1.40 1.05 
peo eee ea 296-12110-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 1A7 1.23.98 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 138 1.10 83 
7ALVTHS74GQNR — /298=12110-2-ND)| Tri-State ABT Octal D-Type Fllp-Flop 652.00/1,000 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr/Register 1430.00/2,000 
SN74LVTHS74PWR _|296-8736-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 ; Prete gi ates 
! ! SN74LVTH16543DL —_| 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 138 140 .83 
SN7ALVTHS74PWR | 296-8736-2-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74LVTH16543DLR_ | 296-1710-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 138 110 83 
SN74LVTH574RGYR | 296-13989-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 276 207 1.50 SN74LVTH16543DLA | 296-1710-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xevr Regi : : : 
: ./Register 715.00/1 000 
SAL VTISIODcR, (BEER eee Teo ABT oct nae aur SN74LVTHT6646DGGR | 296-1266-1-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr Register 175 140 7.05 
SN7ALVTHG46DBR | 296-8737-2-ND_| Tr State ABT Octal Bus Xovr Register ~~ 932.00/2,000 SIAL THI GGG GGR TEES coneeiog| Wr clate ABT 16-Bit Xovr/Repitar eb tae ons 
= ma 7m = -1711-5- ri-State Bit Xcvr./Register E : A 
Se Teen BEEBE EAST Nice por orca cus Rowe Reiser LOS pee Sa SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 236 189 1.47 
neuter ey SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Regist 2678.00/2,000 
SN74LVTH646DW 296-1720-5-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register 105 88 70 Teetale TLAGVISINGGISIET: suk 
SN74LVTH646PWR ‘| 296-8738-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.05 88 .70 SN74LVTH16652DL_—_/ 296-1712-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 236 1.89 1.47 
SN74LVTHG46PWR __| 296-8738-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 932.00/2,000 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver 2.30 1.84 1.43 
SN74LVTH6S2DBR | 296-8739-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 188 150 1.13 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver: 2602.00/2,000 
SN74LVTH652DBR__—‘| 296-8739-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register 1950.00/2,000 SN74LVTH16835DL__| 296-8695-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver. 2.30 1.84 1.43 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.88 1.50 1.13 SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.... Wes ass ihalee 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 2028.00/2,000 
SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register 1.88 150 1.13 SN74LVTH16952DL | 296-1713-5-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 195 156 1.17 
SN74LVTHG52PWR | 296-8740-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 788 150 1.13 SN74LVTH16952DLR | 296-14931-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 195 156 1.17 
SN74LVTHG52PWR ‘| 296-8740-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DLR_ | 296-14931-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 1014.00/1,000 
SN74LVTH2245DBR | 296-8704-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 80 66045 SN74LVTH18502APM | 296-8699-ND | ABT Scan Test Device 
SN74LVTH2245DBR 296-8704-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 532.00/2,000 with 18-Bit Transceiver... 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH2245DGVR | 296-12921-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 18 65 52 SN74LVTH18502APMR | 296-14932-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 692.00/2,000 Transceiver 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH2245DW 296-1714-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 80 60 45 SN74LVTH18502APMR | 296-14932-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 
sraimoceom |eane sip (sasts Sk rc * clea de joni 
-8705-2- ri-State tal Bus Transceiver 00/2, SN74LVTH18504APM | 296-8700-ND —_| ABT Scan Test Device with 20-Bit 
SN74LVTH2952DBR _ | 296-8714-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 1.20 1.00.80 Transceiver 660 5.28 4.46 
SN74LVTH2952DBR_— | 296-8714-2-ND [Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1064.00/2,000 SN74LVTH18504APMR | 296-14933-1-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit 
SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TVSOP 1.20 1.00 80 Transceiver 660 528 446 
SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register....24-TVSOP 1064.00/2,000 -14933-2- i 
SN74LVTH2952DW | 296-1716-5-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Xevr /Register rieoimmcrtonimiamogy | SN74EVTHIBGOGAPMAR USS AZT Scat test Devi with 20-Bi 4125.00/1,000 
SN74LVTH2952PWR ‘| 296-8715-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register 1.20 1.00 .80 SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-1-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 
SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register 1064.00/2,000 Transceiver 660 5.28 4.46 
SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00  .80 - 
SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-2-ND_|Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver 1064.00/2,000 Se eR Ta ye een Uaversal Bus bavesne coETaMATD 
SN74LVTH16240DL | 296-8675-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 SNTALVTH18512006R [EGETOTEENDM ABT Sean Test Device Pas 
SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00.80 With d@-Bit Tanscaiver eactssop PRG ROME OAM G 
SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-bit Buffer/Driver 7064.00/2,000 SN7ALVTH1851206GR ESRETOETNDM| ABT Scan Test Device | : : : 
SN74LVTH16241DL | 296-12919-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 i , ; 
‘ 3 i with 18-Bit Transceiver... 64-TSSOP 8250.00/2,000 
SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 : : 
SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1064.00/2,000 SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-1-ND | ABT Scan Test Device 
SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 with 20-Bit Transceiver... 64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-2-ND | ABT Scan Test Device 
SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver 120 1.00 | .80 with 20-Bit Transcelver......... 64-TSSOP 6250. 00/2, 009 
SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 80 SN74LVTH18646APM | 296-8703-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 
SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 Transceiver and Registers ... G4-LOFP 13.66 12.30 10.91 
SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.25 1.80 1.35 SN74LVTH18652APM | 296-12994-5-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit 
SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1170.00/1,000 Transceiver and Register....... 4-LOFP 13.66 12.30 10.91 
SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 225 1.80 1.35 SN74LVTH32244GKER | 296-8716-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1170.00/1,000 SN74LVTH32244GKER | 296-8716-2-ND_ | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1.50 1.20 .90 SN74LVTH32245GKER | 296-9882-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver.......96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 SN74LVTH32245GKER | 296-9882-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver........96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74LVTH1G245ADGGR |296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceive 720. 7.00 .80 SN74LVTH32373GKER | 296-8717-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch Q6-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceive 4064.00/2,000 SN74LVTH32373GKER | 296-8717-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceive 150 120 .90 SN74LVTH32374GKER | 296-9883-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop ......96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceive 1560.00/2,000 SN74LVTH32374GKER | 296-9883-2-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop ......96-LFBGA 2168.00/1,000 
SN74LVTH16245ADL | 296-8680-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 1.20 1.00.80 (Continued) 
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SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.20 1.00 .80 SN74S1053DWR 296-14936-2-ND] 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 Bus-Termination Array 20-SOIC 2652.00/2,000 
SN74LVTH162240DL | 296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 8-SSOP 1.20 1.00 .80 SN74S1053PWR 296-13703-1-ND] 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1.20 1.00 .80 Bus-Termination Array 20-TSSOP 2.34 1.88 1.46 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74S1053PWR 296-13703-2-ND] 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162241DL | 296-12917-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.............48-SSOP 1.20 1.00 .80 Bus-Termination Array. 20-TSSOP 2652.00/2,000 
SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..48-TSSOP 1.20 1.00 .80 SN74S1053N 296-1727-5-ND | 16-Bit Termination Array -20-Dip_ 2.34 1.88 1.46 
SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver... 48-TSSOP 1064.00/2,000 SSTL Family 
SNTALVTHIG2244DL_ FES g ego Tri-State 2.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-SSOP Ema Cima SN74SSTL16837ADGGR| 296-9886-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver....64TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SNTALVTHT62244DLR_ESBaIZSUaIgNDM) Tri-State 2.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver... ey) ii ely SN74SSTL16837ADGGR) 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver ..... 64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162244DLR | 296-1259-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..... 48-SSOP 532.00/1,000 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-1-ND | 20-Bit SSTL_3 Butter. 4-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162244KR_~— | 296-13296-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 2.00 1.60 1.20 _- bos -Bit ~ . 
SN74LVTH162244KR | 296-13296-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 1040.00/1,000 oracerLieserbeen era it eee Hee a recee AER a ae 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 1.20 1.00 80 SN748STL16857DGGR | 296-9887-2-ND | 14-Bit Registered Butfer 8-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 1064.00/2,000 = = 
SN74LVTH162245DL | 296-8670-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv1 1.20. 1.00 .80 SSTU Family 
SN74LVTH162245DLR | 296-8670-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 1.20 1.00 .80 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-1-ND} 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162245DLR | 296-8670-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv1 532.00/1,000 18-Input and Output... ..96-LFBGA 5.30 4.24 3.58 
SN74LVTH162245KR | 296-13297-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162245KR__| 296-13297-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr......... 56-VFBGA 1040.00/1,000 18-Input and Output 96-LFBGA 3313.00/1,000 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-1-ND| 25-Bit Config. Registere L 
D-Type Latch... ..48-TSSOP 1.20 1.00 .80 18-Input and Output... -96-LFBGA 9.18 8.27 7.33 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-2-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Late! 1064.00/2,000 18-Input and Output 96-LFBGA 6805.00/1,000 
SN74LVTH162373DL | 296-12918-5-ND | Tri-State ABT SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-1-ND] 25-Bit Config. Registere L 
D-Type Latch ... 1.20. 1.00.80 18-Input and Output... i 9.18 8.27 7.33 
SN74LVTH162373KR | 296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND| 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Latch ... 2.00 1.60 1.20 18-Input and Output... .--96-LFBGA 6805.00/1,000 
SN74LVTH162373KR | 296-12665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-1-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Latch a 1040.00/1,000 18-Input and Output... .96-LFBGA 9.18 8.27 7.33 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-2-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
..48-TSSOP_ 1.20 1.00 _—.80 18-Input and Output... ..96-LFBGA 6805.00/1,000 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop .... ... 48-TSSOP 1064.00/2,000 18-Input and Output... .-96-LFBGA 5.30 4.24 3.58 
SN74LVTH162374DLR | 296-14929-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND} 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop .... 120 1.00 80 18-Input and Output... ...96-LFBGA 3313.00/1,000 
SN74LVTH162374DLR | 296-14929-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-1-ND} 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop .... 532.00/1,000 18-Input and Output... 96-LFBGA 5.30 4.24 3.58 
SN74LVTH162374KR | 296-13298-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND] 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop .... ... 56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 18-Input and Output... 3313.00/1,000 
SN74LVTH162374KR | 296-13298-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-1-ND| 25-Bit Configurable Registered Buffer 
D-Type Flip-Flop .......... , 56-VFBGA 1040.00/1,000 with Address-Parity Test..........-..0c.--00 96-LFBGA 10.61 9.56 8.48 
SN74LVTH182502APM | 296-8696-ND ABT Scan Test Device with 18-Bit Xevr......64-LQFP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-2-ND| 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH182504APM | 296-8697-ND ABT Scan Test Device with 20-Bit Xcvr......64-LQFP 6.60 5.28 4.46 with Address-Parity Test........0.....0 96-LFBGA 7867.00/1,000 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr...64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTU32866GKER | 296-18826-1-NDj 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. ..64-TSSOP 8250.00/2,000 with Address-Parity Test... 96-LFBGA 610 488 4.12 
SN74LVTH182652APM | 296-14323-ND 3.3V ABT Scan Test Devic 13.66 12.30 10.91 SN74SSTU32866GKER | 296-18826-2-ND| 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-1-ND J Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bi with Address-Parity TeSt..........sc.sss0 96-LFBGA 3813.00/1,000 
D-Type Flip-Flop .... Q96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 SN74SSTU32866ZKER | 296-18827-1-ND| 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered with Address-Parity Test... 96-LFBGA 6.10 4.88 4.12 
D-Type Flip-Flop . 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74SSTU32866ZKER | 296-18827-2-ND| 25-Bit Configurable Registered Buffer 
LVTZ Family with Address-Parity Test........cccsseee 96-LFBGA 3813.00/1,000 
SN74LVTZ244DBR 296-12927-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver-.... 80 60 45 SSTV Family 
SN74LVTZ244DBR 296-12927-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 532.00/2,000 7ASSTVF32852ZKFR | 296-18355-1-ND] 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTZ244DW 296-11806-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 80 60 45 SSTL_2 Inputs and Outputs 4.95 3.96 3.08 
SN74LVTZ244PWR 296-12928-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 80 60 45 74SSTVF32852ZKFR | 296-18355-2-ND] 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTZ244PWR 296-12928-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver ....20-TSSOP 532.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs................ 114-LFBGA 2805.00/1,000 
LVU Family SN74SSTV16857DGGR| 296-13302-1-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
= as Inputs and Outputs i 2490 00) 1:28 
Tie Beaute suamaucnes SSS | secon crremrena ort tira ar 
Sain, (ae teset| ene 9 M88, | onssrnecin|aeracss40| Bina sILS S| URN 
SN74LVU04ADGVR _| 296-12929-2-ND | Unbuffered Hex Inverte 400.00/2,000 ats ang ; ews 
SN74LVU04APWR | 296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 60 45 34 SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND "Tie Ginn with SSTL_2 SE 
SNALVUOAALIOYE Seer aR eEND teen te pete 48 ae SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-1-ND| 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVUO4ARGYR _| 296-13990-2-ND | Unbuffered Hex Inverte 160.00/1,000 SSTL_2 Inputs and QUpUts nnn 64-TSS0P ee oo 
MLVD Family SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND| 13-26-Bit Registered Buffer with 
SSTL_2 Inputs and Outputs ... 64-TSSOP 2806.00/2,000 
SN65MLVD047D 296-16855-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive: 3.26 2.61 2.03 SN74SSTV16859RGQ8 | 296-18828-1-ND] 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN65MLVD047PW 296-16856-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive! 3.26 2.61 2.03 SSTL_2 Inputs and Outputs........... 56-QFN 2.48 1.98 1.54 
SN65MLVD128DGG 296-16849-ND | 1:8 LVTTL to MLVDS Repeater. 760 6.08 5.13 : =e -96-Bi 7 i 
SN@SMLVD1290GG | 296-16850-ND | Dual 1:4 LVTTL to MLVDS Repeater. oo i Re ea il _.5e-08N [esosonrenon 
SNGSMLVO200AD __| 296-16667-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver.... 3.31 2.65 2.06 SN7ASSTV16859RGQR| 296-14377-1-ND| 13-26-Bit Registered Buffer with j 
SN65MLVD200D 296-12207-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver. 3.31 265 2.06 SSTL_2 Inputs and Outputs .56-QFN 2.48 1.98 1.54 
SN65MLVD202AD 296-16668-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver.... 3.31 2.65 2.06 SN74SSTV16859RGOR | 296-14377-2-ND| 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN65MLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver. 3.31 265 2.06 SSTL_2 Inputs and Outputs ...56-QFN 2806.00/2,000 
SN65MLVD204AD 296-16669-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver 3.31 2.65 2.06 = Ea -48-Bi 7 F 
SN65MLVD204D 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/ 331 265 2.06 SN7ASSTVS2852GKFR oe SO atAND ee ere ce +14-LEBGA WCCO 
SN65MLVD205AD 296-16670-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver..... 3.31 2.65 2.06 SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-2-ND} 24-48-Bit Registered Buffer with ‘aad : ‘ : 
SN65MLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver. 3.31 2.65 2.06 SSTL_2 Inputs and Outputs ............... 114-LFBGA 2805.00/1,000 
74S Family SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-1-ND| 24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S00N 296-1723-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 78 (ee SSTL_2 Inputs and Outputs ................ 114-LFBGA 4.95 3.96 3.08 
SN74S04N 296-1724-5-ND | Hex Inverter 78 165702) SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-2-ND| 24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74S10N 296-14937-5-ND | Triple 3-Input Positive NAND Gate... i 84 SHO} OO! SSTL_2 Inputs and Outputs 14-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74S37NSR 296-13301-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer. 14-SOP 144 1.20 .96 SN74SSTV32867GKER | 296-13305-1-ND| 26-Bit Registered Buffer with 
SN74S37NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer. 1276.00/2,000 Inputs and LVCMOS Outputs .96-LFBGA 5.50 4.40 3.72 
SN74S38D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC. 144 #120 96 SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND| 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74S38DR 296-14939-1-ND | Quad 2-Input NAND with OC 144 1.20 96 Inputs and LVCMOS Outputs ..96-LFBGA 3438.00/1,000 
SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with OC 1560.00/2,500 SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND| 26-Bit Registered Buffer with 
SN74S38N 296-1733-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 144 1.20 .96 SSTL_2 Inputs and Outputs ..........0....... 96-LFBGA 5.50 4.40 3.72 
SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop....... -90 SiOpm 60)! SN74SSTV32877GKER | 296-13306-2-ND| 26-Bit Registered Buffer with 
SN74S138AN 296-1728-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe: 1.20 1.00 .80 SSTL_2 Inputs and Outputs a 3438.00/1,000 
SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 0-Dip 2.28 1.82 1.37 SN74SSTVF16857GR | 296-13636-1-ND} 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74S244N 296-1730-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 0-Dip 2.28 1.82 1.37 Inputs and Outputs i 2:13) 170) 1:28 
SN74S280N 296-14938-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker 4-Dip 228 1.82 1.37 SN74SSTVF16857GR =| 296-13636-2-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74S1051DR 296-14193-1-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array... 2.34 1.88 1.46 Inputs and Outputs ee 2210.00/2,000 
SN74S1051DR 296-14193-2-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array... 3275.00/2,500 SN74SSTVF16857VR =| 296-13637-1-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74S1053DW. 296-1726-5-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Inputs and Outputs... 2 Se knOl ti2o! 
Bus-Termination Array... 2.34 1.88 1.46 SN74SSTVF16857VR_ | 296-13637-2-ND] 14-Bit Registered Buff 
SN74S1053DWR 296-14936-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
Bus-Termination Array 2.34 1.88 1.46 (Continued) 
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SN74ABT3612-30PCB | 296-3988-ND  |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLOFP 15.73 14.16 12.56 


ee Dlg Mey bree zy ee eae SN74ABT3612-30PQ | 296-3989-ND —/64x36x2 Bi- “FIFO Memory......132-BOFP 15.73 14.16 12.56 
CLULUE Clue SScrniion g. SN74ABT3614-15PCB | 296-3996-ND — |64x36x2 Bi- . FIFO Memory.....120-HLOFP 15.18 13.67 12.12 
SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SN74ABT3614-15PQ | 296-3997-ND — |64x36x2 Bi- FIFO Memory........132-BQFP 15.18 13.67 12.12 


Inputs and Outputs, .64-TSSOP 5.13 4.11 3.20 SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND _|64x36x2 Bi- FIFO Memory.....120-HLQFP 14.96 13.47 11.95 

SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-2-ND aes Buffer wi ant eg SPH AGN SN74ABT3614-20PQ |296-3999-ND  |64x36x2 Bi FIFO Memory.......132-BQFP 14.96 13.47 11.95 
and 01 1 4- 50/2, SN74ABT3614-30PCB | 296-4000-ND — |64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....120-HLOFP 15.73 14.16 12.56 

SN74SSTVF16859GR | 296-18830-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SN74ABT3614-30PQ | 296-4001-ND —_|64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 15.73 14.16 12.56 
Inputs and Outputs -64-TSSOP 2.48 1.98 1.54 SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND —/512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 


17.82 16.64 15.45 
10.56 9.51 8.44 
10.56 9.51 8.44 
15.35 14.33 13.30 

540 432 3.36 


SN74SSTVF16859GR_ | 296-18830-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 


Inputs and Outputs, 2806.00/2,000 SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND _[512x18x2 Bi-Dir. As 
y ‘ . Async. FIFO Memory 
SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-1-ND /13-26-Bit Registered Buffer wi SN74ABT7820-25PN | 296-4085-ND —_|512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 


Inputs and Outputs. f y fT i-Di 
SN74SSTVFi68598 | 296-18831-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SAAB TT 2 COrH [Bee ceca oxi Aiea Memory 


248 1.98 1.54 


Inputs and Outputs. 2806.00/2,000 w Eni 
SN7ASSTVFT6B59SR | 296-18832-1-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 ee aaa pu pai a ian ; Gots 
Inputs and Outputs. 2.48 1.98 1.54 ‘i . ‘ 
SN74SSTVE16859SR | 296-18832-2-ND |13-26-Bit Registered Buffer with SSTL.2 OWL Peer ava be ee eae Sea ass 
Inputs and Outputs. 2806.00/2,000 3 ie amet 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-1-ND |24-48-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SN74ACT2228DW 296-4372-5-ND_ |Dual 256x1 FIFO Memory. 5.40 4.32 3.36 
Inputs and Outputs —TH4LEBGA 4.95 3.96 3.08 SN74ACT2228DWR | 296-15973-1-ND [Dual 256x1 FIFO Memory. 5.40 4.32 3.36 
SN74SSTVFS2852KR | 296-15612-2-ND [24-48-Bit Registered Buffer with SSTL_2 SN74ACT2228DWR | 296-15973-2-ND Dual 256x1 FIFO Memory. 6120.00/2,000 
Inputs and Outputs..... .114-LFBGA 2805.00/1,000 SN74ACT2229DW 296-4373-5-ND_ |Dual 256x1 FIFO Memory. 6.00 4.80 4.05 
TTL Famili SN74ACT2229DWR | 296-15974-1-ND |Dual 256x1 FIFO Memory. 6.00 480 4.05 
: uty SN74ACT2229DWR | 296-15974-2-ND |Dual 256x1 FIFO Memory. 3750.00/1,000 
SNIOKHT5541DW 296-9688-5-ND [Tri-State ECL to TTL Translator 720 5.76 4.86 SN74ACT2235-20PAG | 296-4374-ND —_|1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 


SN1OKHT5541NT 296-9689-5-ND [Tri-State ECL to TTL Translator 7.20 5.76 4.86 


SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 11.55 10.40 9.22 


SN7400N 206-1404 1--ND (Quad 2-Input NAND Gate. TOS) 88) 70 SN74ACT2235-60FN | 296-4376-5-ND |1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory... 10.66 960 852 
aN Egle caranencg ex Inverter... We WS SN74ACT3622-20PCB | 296-4392-ND  |256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memor 1782 16.64 15.45 
SN7406D 296-1017-5-ND [Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Outpu 96 80.64 EI Oy: Vorsee ; : é 
SN7406DR F96-1017-1-ND [Hex Inverter Buen Driver wAV Output 3 SN74ACT3622-20PQ | 296-4393-ND _|256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......132-BQFP 17.82 16.64 15.45 
' : ; d SN74ACT3622-30PCB_ | 296-4394-ND __|256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......120-TOFP 15.35 14.33 13.30 
SN7406DR 296-1017-2-ND Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output.. 1040.00/2,500 any 
-4435-5- i SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND  |256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......132-BOFP 15.35 14.33 13.30 
SN7406N 296-1435-5-ND [Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output. 1.05 88 70 
SN7407D 296-1018-5-ND [Hex Butfer/Driver with OC HV Output C3 a al SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND — |512x36 Clocked FIFO Memory.. 120-TOFP 17.82 16.64 15.45 
SN7407DR 296-1018-1-ND__ [Hex Buffer/Driver with OC HV Output . ‘6 4«O80St SN74ACT3631-20PQ | 296-4399-ND —_|512x36 Clocked FIFO Memor 132-BOFP 17.82 16.64 15.45 
SN7407DR 296-1018-2-ND [Hex Buffer/Driver with OC HV Output . 1040.00/2,500 Scere eee Beer poe a Menor Aegis ee en eee 
SN7407N 296-1436-5-ND_ Hex Buffer/Driver with OC HV Output . 96 80 64 L “30PQ EaaOils 512x386 Clocked FIFO Memory. “BOFP 15.35 14.3313, 
SN7414NSR 296-13127-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 1.29 1.08 86 SN74ACT3632-20PCB | 296-4404-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....120-TOFP 17.82 16.64 15.45 
SN7414NSR 296-13127-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. 4144.00/2,000 SN74ACT3632-20PQ | 296-4405-ND _|512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....132-BQFP 17.82 16.64 15.45 
SN7416N 296-14646-5-ND [Hex Inverter with OC HV Outpu 420 1.00  .80 SN74ACT3632-30PCB | 296-4406-ND _|512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....120-TOFP 15.35 14.33 13.30 
SNT417N 296-14647-5-ND Hex Buffer with OC HV Output. 114.9576 SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND — |512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....132-BOFP 15.35 14.33 13.30 
SN7438N 296-14648-5-ND |Quad 2-Input NAND Butte 1.08 rOdu 72! SN74ACT3641-20PCB_ | 296-4410-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 120-TOFP 21.78 20.33 18.88 
SN74128NSR 296-13126-1-ND |2-Input NOR Line Drive 1.35 1.08 81 SN74ACT3641-20PO | 296-4411-ND _|1Kx36 Clocked FIFO Memory {32-BOFP 21.78 20.33 18.88 
SN74128NSR 296-13126-2-ND |2-Input NOR Line Drivel 1404.00/2,000 SN74ACT3641-30PCB | 296-4412-ND —_|1Kx36 Clocked FIFO Memory 120-TOFP 21.78 20.33 18.88 
SN74154N 296-8757-5-ND _|4-Line to 16-Line Decoder/Demu: . 2.30 1.84 1.43 SN74ACT3641-30PQ | 296-4413-ND —_|1Kx36 Clocked FIFO Memory 132-BOFP 21.78 20.33 18.88 
VMEH Family SN74ACT3651-15PQ | 296-4415-ND —_|2Kx36 Synchronous FIFO Memory..........132-BOFP 30.69 28.65 26.60 
SA7AVMEHOUS0TADGGR, RESESIZEEEEIENIGIIG-EI Universal’Bus Tranecelver and Two SN74ACT3651-20PCB_| 296-4416-ND __[2Kx36 Synchronous FIFO Memory 120-TOFP 24.75 23.10 21.45 
1-Bit Bus Transceivers se 486 3.89 3.03 SN74ACT3651-20PQ | 296-4417-ND _|2Kx36 Synchronous FIFO Memory..........132-BOFP 24.75 2310 21.45 
SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Tw SN74ACT3651-30PCB | 296-4418-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 120-TQFP 22.28 20.79 19.31 
4-Bit Bus Transceivers... ....48-TSSOP. 5508.00/2,000 SN74ACT3651-30PQ | 296-4419-ND —_|2Kx36 Synchronous FIFO Memory 22.28 20.79 19.31 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-1-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND —_| 1Kx18 Strobed FIFO Memory. 10.56 9.51 8.44 
4-Bit Bus Transceivers... _48-TVSOP 4.86 3.89 3.03 SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND _|1Kx18 Strobed FIFO Memory 10.56 9.51 8.44 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND 512x18 Clocked FIFO Memory.. 7.92 6.34 5.35 
4-Bit Bus Transceivers _...48-TVSOP 5508.00/2,000 SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND |512x18 Clocked FIFO Memor 792 6.34 5.35 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-1-ND |512x18 Clocked FIFO Memor 792 6.34 5.35 
1-Bit Bus Transceivers .56-VEBGA 6.40 512 4.32 SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-2-ND |512x18 Clocked FIFO Memor 4950.00/1,000 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-2-ND |8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7803-40DL__| 296-4452-5-ND_|512x18 Clocked FIFO Memory.. 6.60 5.28 4.46 
1-Bit Bus Transceivers 56-VFBGA 4000.00/1,000 SN74ACT7804-20DL | 296-4453-5-ND |512x18 Strobed FIFO Memory.. 792 6.34 5.35 
SN74VMEH22501DGGR| 296-13309-1-ND |Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7804-20DLR_ | 296-15975-1-ND |512x18 Strobed FIFO Memor 792 6.34 5.35 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7804-20DLR_ | 296-15975-2-ND |512x18 Strobed FIFO Memor 4950.00/1,000 
Port, and Feedback Path .48-TSSOP 4.64 3.71 2.89 SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-1-ND |512x18 Strobed FIFO Memor 6.60 5.28 4.46 
SN74VMEH22501DGGR| 296-13309-2-ND Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7804-40DLR_| 296-4454-2-ND_|512x18 Strobed FIFO Memory.. 4125.00/1,000 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7805-15DLR | 296-15976-1-ND |256x18 Clocked FIFO Memory... 792 634 5.35 
Port, and Feedback Path 48-TSSOP 5254.00/2,000 SN74ACT7805-15DLR | 296-15976-2-ND |256x18 Clocked FIFO Memor 4950.00/1,000 
SN74VMEH22501DGVR| 296-13310-1-ND Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND |256x18 Clocked FIFO Memor 14.96 13.47 11.95 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-1-ND |256x18 Clocked FIFO Memor 7.92 634 5.35 
Port, and Feedback Path ovens 48-TVSOP 4.64 3.71 2.89 SN74ACT7805-25DLR_| 296-4457-2-ND _|256x18 Clocked FIFO Memory. 4950.00/1,000 
SN74VMEH22501DGVR} 296-13310-2-ND State me Sara eta ae SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND |256x18 Clocked FIFO Memory... 594 476 4.01 
Pak A rasdhsek Poh i ABSTROP 5054.00/2,000 SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND |256x18 Strobed FIFO Memon 14.96 13.47 11.95 
POM ANC HBG CDEC ats. aes edule SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND |2Kx9 Clocked FIFO Memon 17.82 16.64 15.45 
SN7AVMEH22501GOLR PEEGgI SST Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7807-20PAG | 296-4463-ND 2x9 Clocked FIFO Memor 17.82 16.64 15.45 
tig ot Bus tance vets wil Split Eee Fao RRA z3 SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND _|2Kx9 Clocked FIFO Memory. 10.56 9.51 844 
SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-2-ND |Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and ; cara See a eT oP Pee emacs cccge FIFO Memory. 10.56 951 8.44 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL 74ACT7807-40FN | 296-4466-5-ND |2Kx9 Clocked FIFO Memor 11.55 10.40 9.22 
Port. and Feedback Path "__56-VEBGA 4375.00/1,000 SN74ACT7807-40PAG | 296-4467-ND — |2Kx9 Clocked FIFO Memon 11.55 10.40 9.22 


SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND |2Kx9 Strobed FIFO Memon 17.82 16.64 15.45 
17.82 16.64 15.45 
10.56 9.51 8.44 
10.56 9.51 8.44 
15.35 14.33 13.30 


SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memor\ 
a TEXAS INSTRUMENTS DIGITAL RADIO SN74ACT7808-25FN | 296-4470-5-ND |2Kx9 Strobed FIFO Memon 


SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memor' 
SN74ACT7808-30FN | 296-4472-5-ND |2Kx9 Strobed FIFO Memon 


Lan Dob aey Deserinion a ee SN74ACT7808-30PAG | 296-4473-ND —|2Kx9 Strobed FIFO Memory.. 15.35 14.33 13.30 
DIT40961PW DIT4096IPW-ND SV, 96KHz Digital Audio Transmitter......28-TSSOP 3.49 2.79 2.17 SN74ACT7B08-40FN _ 2 GatalfalabaNDM] 2kx9 Strobed FIFO Memory... it Smal OOo 22 


11.55 10.40 9.22 


| i iter. 28- SN74ACT7808-40PAG | 296-4475-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memon 

Pere Pee eR yee toe outa Audio Transmitter ...28-TSSOF ee coca SN74ACT7811-18FN | 296-4478-5-ND _|1Kx18 Clocked FIFO Memory. 1782 1664 1545 
GC2011A-PQ 296-12260-ND 60-QFP 150.00 a A SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
GC4016-PB 296-12264-ND [Digital Quad Downconverter 60-PBGA 60.00 ea SN74ACT7811-20FN 296-4480-5-ND |1Kx18 Clocked FIFO Memory. 13.74 12.38 10.98 
GC4116-PB 296-12266-NO [Digital Quad Upconverter.. 160-PBGA 72.007 SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND _|1Kx18 Clocked FIFO Memory 13.74 12.38 10.98 
GC5016-PB 296-15780-ND Wideband, Quad Digital Down/Up SN74ACT7811-25FN 296-4482-5-ND |1Kx18 Clocked FIFO Memory. 10.62 9.60 8.52 

Converter........ ...252-PBGA 43.13 = i SN74ACT7811-25PN ‘| 296-4483-ND. 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 10.66 9.60 852 
GC5016-PBZ 296-17306-ND Wideband, Quad Digital Down/Up SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND 64x18 Clocked FIFO Memory 7.92 634 5.35 

Converter. ne 252-PBGA 43.13 — — SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND [64x18 Clocked FIFO Memory 7.26 5.81 4.91 
GC50181ZDL 296-19311-ND _[8-Ch. Wideband Receiver NEW! ..305-BGA 75.00 70.00 65.00 SN74ACT7813-40DL__| 296-4487-5-ND [64x18 Clocked FIFO Memory 6.60 5.28 4.46 


SN74ACT7814-20DL_ | 296-4488-5-ND [64x18 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7814-40DLR | 296-4489-1-ND |64x18 Strobed FIFO Memory 


4 TEXAS INSTRUMENTS SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-2-ND |64x18 Strobed FIFO Memory 
Ube) LACE SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 


7.92 6.34 5.35 
6.60 5.28 4.46 

4125.00/1,000 
17.82 16.64 15.45 


Ibis Digi-Key Price Each SN74ACT7881-15PN | 296-4491-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 SN74ACT7881-20FN 296-4492-5-ND |1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
PCA8550DBR 296-9630-1-ND  /Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interface ....16-SSOP 1.38 1.10 .83 SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
PCA8550DBR 296-9630-2-ND |Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interface .... 16-SSOP 1430.00/2,000 SN74ACT7881-30FN — | 296-4494-5-ND |1Kx18 Clocked FIFO Memory 15.35 14.33 13.30 
PCA8550DR 296-9631-1-ND /Non-Volatile 5-Bit Reg. 16-SOIC 138 110 83 SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 15.35 14.33 13.30 
PCA8550DR 296-9631-2-ND /Non-Volatile 5-Bit Reg. 16-SOIC 1760.00/2,500 SN74ACT7882-15FN | 296-4496-5-ND_ _|2Kx18 Clocked FIFO Memory. 22.28 20.79 19.31 


PCA8550PWR 296-9632-1-ND__|Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interface..16-TSSOP 1.38 1.10.83 SN74ACT7882-20FN | 296-4498-5-ND _|2Kx18 Clocked FIFO Memory, 
PCA8550PWR 296-9632-2-ND _|Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interface .. 16-TSSOP 7430.0072,000 SN74ACT7882-20PN | 296-4499-ND —_|2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ABT3612-15PCB | 296-3984-ND  [64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory..... 120-HLOFP 15.18 13.67 12.12 SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND _|2Kx18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ABT3612-15PQ | 296-3985-ND  [64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BOFP 15.18 13.67 12.12 SN74ACT7882-30PN | 296-4501-ND —_|2Kx18 Clocked FIFO Memory. 20.79 19.41 18.02 
SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND  [64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory..... 120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 SN74ALS232BN 296-6039-5-ND_[16x4 Asynchronous FIFO Memory. 5.40 4.32 3.36 
SN74ABT3612-20PQ | 296-3987-ND _[64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.......132-BOFP 14.96 13.47 11.95 (Continued) 


22.28 20.79 19.31 
22.28 20.79 19.31 
20.79 19.41 18.02 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 667 


Texas INSTRUMENTS 


FIFO MEMORY (Continued) 


ol Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description ‘l 25 100 
SN74ALVC7803-20DL_ | 296-5161-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 7.92 634 5.35 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-1-ND} 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory... 7.92 634 5.35 


SN74ALVC7803-20DLR 


296-15978-2-ND 


512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 


4950.00/1,000 


SN74ALVC7803-25DL | 296-5162-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7803-40DL_| 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 6.60 5.28 4.46 
SN74ALVC7804-25DL | 296-5164-5-ND | 512x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 7.92 6.34 5.35 


SN74ALVC7805-20DLR 
SN74ALVC7805-20DLR 


296-15979-1-ND 
296-15979-2-ND 


256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 
256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 


14.96 13.47 11.95 
11090.30/1,000 


Re Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCF8575CDWR 296-17915-1-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. 2.03 1.62 1.26 
PCF8575CDWR 296-17915-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. 2296.00/2,000 
PCF8575CPWR 296-17916-1-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. 24-TSSOP 2.03 1.62 1.26 
PCF8575CPWR 296-17916-2-ND |16-Bit, Remote |/O Expander for |2C 

AND SMBus. 24-TSSOP 2296.00/2,000 
PCF8575DBQR 296-17806-1-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. ...24-QS0P 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DBQR 296-17806-2-ND |16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. ...24-QSOP 2835.00/2,500 
PCF8575DBR 296-17856-1-ND |16-Bit, Remote 1/O Expander for |2C 

AND SMBus. ...24-SS0P 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DBR 296-17856-2-ND |16-Bit, Remote |/O Expander for |2C 

AND SMBus. .24-SSOP 2296.00/2,000 
PCF8575DGVR 296-17792-1-ND |16-Bit, Remote 

AND SMBus. 24-TVSOP 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DGVR 296-17792-2-ND 

24-TVSOP 2296.00/2,000 

PCF8575PWR 296-17807-1-ND |16-Bit, Remote 1/O Expander for |2C 

AND SMBus. 24-TSSOP 2.03 1.62 1.26 
PCF8575PWR 296-17807-2-ND |16-Bit, Remote 

AND SMBus. 24-TSSOP 2296.00/2,000 
PCA9535RGER 296-19548-1-ND |16-Bit Remote I2C AND SMBus, Low Power 

1/0 Expander NEW... .24-QFN 2.30 1.84 1.38 
PCA9535RGER 296-19548-2-ND |16-Bit Remote l2C AND SMBus, Low Power 

1/0 Expander NEW! 3534.00/3,000 
PCA9539DBQR 296-19266-1-ND |16-Bit Remote l2C AN 

1/0 Expander NEWS... Het) all alee 
PCA9539DBQR 296-19266-2-ND |16-Bit Remote I2C AND SMBus, Low Power 

1/0 Expander NEWS... ....24-QSOP 3307.50/2,500 
PCA9539RGER 296-19549-1-ND |16-Bit Remote |2C AND SMBus, Low Power 

1/0 Expander NEW... .24-QFN 2.36 1.89 1.47 
PCAQ539RGER 296-19549-2-ND |16-Bit Remote |2C AND SMBus, Low Power 

1/0 Expander NEWS... 1 24-QFN 3969.00/3,000 
PCA9555RGER 296-19591-1-ND |16-Bit Remote |2C AND SMBus, 

1/0 Expander NEW! 2.39 1.91 1.49 
PCA9555RGER 296-19591-2-ND |16-Bit Remote |2C AN 

1/0 Expander NEWS... E 4008.00/3,000 
PCA9557RGYR 296-19472-1-ND |8-Bit Remote I2C AND SMBus Low Power | 

1/0 Expander NEWS... lecoumentt4 OleO5) 
PCA9557RGYR 296-19472-2-ND |8-Bit Remote I2C AND SMBus Low Power 


1/0 Expander NEW! 


910.00/1,000 


Texas INSTRUMEN 


SN74ALVC7805-25DL | 296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 6-SSOP 7.92 634 5.35 
SN74ALVC7805-40DL | 296-5167-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 6-SSOP 5.94 4.76 4.01 
SN74ALVC7806-25DL | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 6-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 6-SSOP 7.92 634 5.35 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND} 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 6-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-2-ND} 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 6-SSOP 4950.00/1,000 
SN74ALVC7813-25DL | 296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 6-SSOP 26 5.81 4.91 
SN74ALVC7813-40DL | 296-5171-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 6-SSOP 660 5.28 4.46 
SN74ALVC7814-25DL | 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 6-SSOP 7.26 5.81 4.91 
SN74ALVC7814-40DL | 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 6.60 5.28 4.46 
SN74V215-7PAG 296-9897-ND 512x18 Sync. FIFO Memory.. 8.36 669 5.65 
SN74V215-10PAG 296-9894-ND 512x18 Sync. FIFO Memory.. 8.00 640 5.40 
SN74V215-15PAG 296-9895-ND 512x18 Sync. FIFO Memory.. 766 613 5.18 
SN74V225-7PAG 296-9901-ND 1024x18 Sync. 938 7.51 6.34 
SN74V225-10PAG 296-9898-ND 1024x18 Sync. 9.04 7.24 6.11 
SN74V225-15PAG 296-9899-ND 1024x18 Sync. 8.70 696 5.88 
SN74V225-20PAG 296-9900-ND 1024x18 Sync. 8.36 6.69 5.65 
SN74V235-7PAG 296-9905-ND 2048x18 Sync. 8.81 7.94 7.04 
SN74V235-10PAG 296-9902-ND 2048x18 Sync. 8.53 7.68 6.81 
SN74V235-15PAG 296-9903-ND 2048x18 Sync. 9.90 7.92 6.69 
SN74V235-20PAG 296-9904-ND 2048x18 Sync. 9.56 7.65 646 
SN74V245-7PAG 296-9909-ND 4096x18 Sync. 965 869 7.71 
SN74V245-15PAG 296-9907-ND 4096x18 Sync. 9.08 818 7.25 
SN74V245-20PAG 296-9908-ND 4096x18 Sync. 8.81 7.94 7.04 
SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 22.37 20.88 19.39 
SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND| 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 32.91 30.72 28.53 
SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 21.74 20.29 18.84 
SN74V263-10PZA 296-12477-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 21.11 19.70 18.30 
SN74V263-15PZA 296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 20.46 19.10 17.74 
SN74V273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 24.30 22.68 21.06 
SN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 23.66 22.08 20.51 
SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 23.01 21.48 19.95 
SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 22.37 20.88 19.39 
SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 26.22 24.48 22.73 
SN74V293-6GGM 296-18205-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 40.77 38.06 35.34 
SN74V293-6PZA 296-12491-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 28.13 26.25 24.38 
SN74V293-7PZA 296-12492-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory... 27.50 25.67 23.83 
SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory ... 26.85 25.06 23.27 
SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 26.22 24.48 22.73 
SN74V3640-7PEU 296-14940-ND | 1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory .128-LQFP 18.35 17.13 15.90 
SN74V3650-7PEU 296-14941-ND | 2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory .128-LQFP 19.97 18.64 17.31 
SN74V3660-7PEU 296-14942-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory -128-LQFP 21.74 20.29 18.84 
SN74V3680-7PEU 296-14944-ND | 16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LQFP 25.58 23.87 22.17 
SN74V3690-6PEU 296-14945-ND | 32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LQFP 28.13 26.25 24.38 
4% Texas INSTRUMENTS FILTERS 
ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLCO4ID 296-10230-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter .8-SOIC 2.59 2.07 1.61 
TLC14CD 296-10239-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.38 1.90 1.43 
TLCO141D 296-10240-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.25 1.80 1.40 
UAF42AP UAF42AP-ND. Universal Active Filter, -108db THD 12.58 11.33 10.05 
UAF42AU UAF42AU-ND Universal Active Filter ... 12.58 11.33 10.05 
4 Texas INSTRUMENTS INTEGRATORS 
Tol Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 25 100 
ACF2101BU ACF2101BU-ND | Low Noise, Dual, Switched Integrator. 24-SOIC 23.33 21.77 20.22 
1VC102U IVC102U-ND Prec. Switched Integrator Trans. Amp 14-SOIC 910 7.28 6.15 


4% Texas INSTRUMENTS 


VO EXPANDERS 


Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCF8574ADGVR 296-17437-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for l2C Bus...20-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
PCF8574ADGVR 296-17437-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for l2C Bus...20-TVSOP 1950.00/2,000 
PCF8574ADWR 296-13105-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu 1.88 1.50 1.13 
PCF8574ADWR 296-13105-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for l2C Bu: 1950.00/2,000 
PCF8574AN 296-13106-5-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus.. 1.88 1.50 1.13 
PCF8574APWR 296-13107-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for l2C Bus...20- TSSOP 1.88 1.50 1.13 
PCF8574APWR 296-13107-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for l2C Bus...20-TSSOP 1950.00/2,000 
PCF8574ARGYR 296-15150-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bu: 2.00 1.60 1.20 
PCF8574ARGYR 296-15150-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bu: 1040.00/1,000 
PCF8574DGVR 296-17364-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus...20-TVSOP_ 1.88 «1.50 1.13 
PCF8574DGVR 296-17364-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus...20-TVSOP 1950.00/2,000 
PCF8574DWR 296-13108-1-ND it, Remote 1/0 Expander for l2C Bu 1.88 1.50 1.13 
PCF8574DWR 296-13108-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for l2C Bu: 1950.00/2,000 
PCF8574N 296-13109-5-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus.. Pp Piss S0 eis 
PCF8574PWR 296-13110-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C Bus “20-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
PCF8574PWR 296-13110-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for 12C Bus ..20-TSSOP 1950.00/2,000 
PCF8574RGYR 296-15173-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bu: 2.00 1.60 1.20 
PCF8574RGYR 296-15173-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus.. 1040.00/1,000 
PCF8575CDBQR 296-17913-1-ND | 16-Bit, Remote |/O Expander for |2C 

AND SMBus. 2.03 1.62 1.26 
PCF8575CDBQR 296-17913-2-ND | 16-Bit, Remote 1/O Expander for |2C 

AND SMBus. 2835.00/2,500 
PCF8575CDGVR 296-17914-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

AND SMBus. 2.03 1.62 1.26 
PCF8575CDGVR 296-17914-2-ND | 16-Bit, Remote 1/O Expander for |2C 

AND SMBus. 2296.00/2,000 


talk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver 84 E/O eG) 
DS3680N 296-9485-5-ND | Quad Telephone Relay Driver .90 A) 
SN75437ANE 296-14959-5-ND | Quad Peripheral Driver. BAY ids ise 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver. 1.88 1.50 1.13 
SN75451BD 296-9912-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60.45 
SN75451BDR 296-14960-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75451BDR 296-14960-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 
SN75451BP 296-1746-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75452BDR 296-14961-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75452BDR 296-14961-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 
SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. .80 60 45 
SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 
SN75453BP 296-1748-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75454BP 296-9914-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver. 1.14 HOGG! 
SN75463P 296-9916-5-ND | Dual Peripheral Driver. ihekee lak ch) 
SN75468N 296-9917-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Arra <5) 1630-50) 
SN75469N 296-9918-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Arra 16-Dip 80 60 45 
SN75471P 296-9919-5-ND | Dual Peripheral Driver. 8-Dip 80 60 45 
SN75477DR 296-14962-1-ND | Dual Peripheral Driver. SOIC 80 60 45 
SN75477DR 296-14962-2-ND | Dual Peripheral Driver. 8-SOIC 650.00/2,500 
SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. 8-Dip 80 60 45 
SN75472P 296-1749-5-ND | Dual Peripheral Driver. 8-Dip 80 60 45 
TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Current LED Driver.. 100-HTQFP 7.40 5.92 5.00 
TLCS905PAP 296-2379-ND Constant Current LED Driver. 64-HTQFP 5.70 4.56 3.85 
TLC5911PZP 296-2381-ND Constant Current LED Driver.. 100-HTQFP 9.00 7.20 6.08 
TLC5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Registe -48-SSOP 248 1.98 1.54 
TLC5921DAP 296-10349-5-ND | LED Driver with Shift Register ... 2:68 2160 1.67. 
TLC5922DAP 296-15843-5-ND | 16-Channel LED Driver 3.04 243 1.89 
TLC5923DAP 296-17731-5-ND | 16-Channel LED Driver 315 252 1.96 
TLC5923RHB 296-19333-ND | 16-Channel LED Driver NEI 3.15 2.52 1.96 
TLC5923RHBT 296-19334-1-ND | 16-Channel LED Driver NEW! 349 2.79 217 
TLC5923RHBT 296-19334-2-ND | 16-Channel LED Driver NEW!. 515.50/250 
TLC5930PWP. 296-15631-5-ND | 12-Channel LED Driver 8.30 6.64 5.61 
TLC5940PWP. 296-17733-5-ND | 16-Channel LED Driver 428 342 2.66 
TLC5940RHB 296-18021-ND | 16-Channel LED Driver 428 342 2.66 
TPIC2810D 296-13746-5-ND | 8-Bit, LED Driver with I2C Interfac 2152 ele 28 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array 64 48 36 
ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array 64 48 = «36 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array 520.00/2,500 
ULN2003AIDR 296-15407-1-ND | Darlington Transistor Array 64 48 36 
ULN2003AIDR 296-15407-2-ND | Darlington Transistor Array §20.00/2,500 
ULN2003AIN 296-16971-5-ND | Darlington Transistor Array 64 48 36 
ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND | Darlington Transistor Array 64 48 36 
ULN2003AIPWR 296-17785-2-ND | Darlington Transistor Array 426.00/2,000 
ULN2003AN 296-1979-5-ND | Darlington Transistor Array 64 48 = 36 
ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array 64 48.36 
ULN2004ADR 296-15067-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array 64 48 (36 
ULN2004ADR 296-15067-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array 520.00/2,500 
ULN2004AIDR 296-17022-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array 64 48 36 

(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


668 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ELE Digi-Key Price Each 
TEXAS INSTRUMENTS LINEAR PERIPHERAL DRIVERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


— - TPS2393DBT 296-17388-ND |Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
iL Digi-Key es, Price Each Power Manager 4.61 3.69 2.87 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 TPS2393EVM 296-18943-ND _ | Evaluation Module for TPS2393 —_— = 
ULN2004AIDR 296-17022-2-ND| High-Voltage, High-Current TPS2393PW 296-13669-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
Darlington Transistor Array ... 520.00/2,500 Power Manager inks 4.05 3.24 2.52 
ULN2004AIN 296-17051-5-ND] High-Voltage, High-Current TPS2398DGK 296-15731-5-ND |Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. -MSOP 2.68 2.15 1.67 
Darlington Transistor Array ... 64 48 36 TPS2398EVM 296-18944-ND | Evaluation Module for TPS2398 ... — 6278 — — 
ULN2004AINSR 296-17023-1-ND| High-Voltage, High-Current TPS2399DGK 296-15732-5-ND |Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. 215 1.67 
Darlington Transistor Array ... 64 48 36 TPS2399EVM 296-18945-ND | Evaluation Module for TPS2399 - = 
ULN2004AINSR 296-17023-2-ND | High-Voltage, High-Current TPS2490EVM-001 296-18946-ND _| Evaluation Module for TPS2490: - = 
Darlington Transistor Array... 426.00/2,000 TPS2491EVM-002 296-18947-ND Evaluation Module for TPS2491-002 = 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | High-Voltage, High-Current TPS2491DGS 296-16906-ND | Positive High-Volt. Power-Limiting 
Darlington Transistor Array 64 48 = 36 Hot-Swap Controller... 3.06 2.38 
ULN2803AN 296-19046-5-ND | Darlington Transistor Array... Weekley eo) UC2914DW 296-12245-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.24 6.96 
ULN2803ADWR 296-15777-1-ND| Darlington Transistor Array... 15 63 50 UC2914N 296-2502-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 7.73 6.85 
ULN2803ADWR 296-15777-2-ND | Darlington Transistor Arra\ 666.00/2,000 UC3914DW 296-11347-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 6.88 5.81 
ULQ2003ADR 296-11570-1-ND| Darlington Transistor Arra\ 1.08 190) 572 UC3914N 296-2327-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 6.88 5.81 
ULQ2003ADR 296-11570-2-ND | Darlington Transistor Arra\ 1170.00/2,500 UCC2912DP 296-16715-5-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager .. 432 3.65 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-1-ND | Darlington Transistor Array... 2.38 1.90 1.43 ucc2912PWP 296-16716-ND | Prog. Hot-Swap Power Manage! 432 3.65 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND | Darlington Transistor Array 3040.00/2,500 UCC2913D 296-2328-5-ND | Neg. Volt Hot-Swap Power Manager. 2.97 2.31 
ULQ2004ADR 296-13535-1-ND | High-Voltage High-Current Darlington UCC2913N 296-12247-5-ND |Neg. Volt Hot-Swap Power Manager. 297 231 
Transistor Array... 1:08) 290.72 UCC2915DP 296-2329-5-ND | 15V Hot-Swap Prog. Power Manager f 6.64 5.61 
ULQ2004ADR 296-13535-2-ND | High-Voltage High-Current Darlington UCC2917D 296-2330-5-ND |Pos. Floating Hot-Swap Power Manager....16-SOIC 5.06 4.05 3.15 
Transistor Array 1170.00/2,500 UCC2917N 296-12249-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manage! 16-Dip 5.06 4.05 3.15 
ULQ2004AN 296-15700-5-ND | High-Voltage High-Current Darlington UCC2919D 296-2331-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 5.60 448 3.78 
Transistor Array UCC2919PW 296-12251-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 5.60 4.48 3.78 
UCC2921D 296-2332-5-ND |Latching Negative Floating 
Hot-Swap Power Manager. 416. (3.33 2:59; 
Texas INSTRUMENTS UCC3912DP 296-2333-5-ND_ | Prog. Hot-Swap Power Manage! 518 414 3.22 
UCC3912PWP. 296-12031-5-ND | Prog. Hot-SwapPower Manager 5.18 414 3.22 
iblb Digi-Key Price Eacho UCC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....8-SOIC 3.38 2.70 2.10 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 UCC3913N 296-6770-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager....... 8-Dip 3.38 2.70 210 
Analog Multiplexers/Multipliers UCC3915DP 296-2336-5-ND i onarnmaee Hot-Swap patie rae tracr 
MPC506AP MPC506AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 9.03 8.13 7.21 vee ie SOIC Tes ; Ae 
MPC506AU MPC506AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 903 813 721 UCC3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager........16-Dip 5.10 4.08 3.45 
MPC507AP MPC5O7AP-ND_ | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 9.03 813 7.21 UCC3915PWP 296-6772-5-ND_|7-15V Prog. Hot-Swap 
MPC507AU MPC507AU-ND_| Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 903 8.13 7.21 Power Manager... 24-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 
MPC5O8AP MPC5O8AP-ND_ | 8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexer. 5.32 4.26 3.60 UCC39161DP 296-6773-5-ND i eae saps AGA Sea 
MPC508AU MPC508AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 532 426 3.60 aes : mates : 
MPC509AP MPCS509AP-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS. 5.32 426 3.60 ucessi7D acim OS? patna Hot-Swap nthe aaa ona 
MPC509AU MPC509AU-ND_ | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS. 590 4.72 3.99 wt ager : 
MPY634KP MPY634KP-ND_ | Wideband Precision Analog Multiplier 17.63 16.45 15.28 UCC3917N 296-6774-5-ND rose eat eae reer 
MPY634KU MPY634KU-ND_| Wideband Precision Analog Multiplier 19.73 18.41 17.10 uce3918DP 296-2338-5-ND_ | Low On-Resistance Hot-Swap 
Power Manager 283 5.29 423 3.29 
i UCC3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 5.29 423 3.29 
w% TexAS INSTRUMENTS OPTICAL SENSORS UCC3919PW 296-6777-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller ... 5.09 4.03 3.29 
ae ri UCC3921D 296-2340-5-ND | Neg. Floating Hot-Swap Power Manager... 3.60 288 2.24 
Leth Digi-Key Price Eacho . 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ~«100 UCC3921N 296-6779-5-ND Pe Mae Floating Hot-Swap an) Oa me 
OPT101P OPT101P-ND Mono Photodiode Transimpedance Amp 8-Dip 550 440 3.72 b oh = a : 
OPT101P-J OPT101P-J-ND | Mono Photodiode Transimpedance Amp.....8-SMD 5.50 440 3.72 UCCSBISIPWFTR een pov hee 916 895 7.32 
OPT301M OPT301M-ND__| Integrated Photodiode and Amplifie T0-99-8 58.53 54.63 50.73 UCC39151PWPTR 206-11995-2-ND |7-15V Programmable Hot-Swap 
Power Manager 13586.00/2,000 
Texas INSTRUMEN POWER CONTROL/ Peripheral 
MANAGEMENT PRODUCTS TPS2363PFB 296-19556-ND | PClExpress Server Dual Slot Hot 
Te Digi-Key Price Each Plug Controller NEI 8-TQFP = 4.73 3.78 92.94 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
F TPS2370PW 296-15040-5-ND | Power Interface Switc 3.83 3.06 2.38 
CCFL Drivers TPS2375D 296-17061-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controlle 2.25 180 1.40 
UCG2a72N pou ou Nom CCFL Driver Controller eS oA etd TPS2375EVM 296-17039-ND | Power-Over-Ethernet Powered Device 
UCC2973PW 296-13533-5-ND | BICMOS CCFL Driver Controlle 6.00 4.80 4.05 valuation tdadile fe ke ss 
eee reales BICMOS CCFL Driver Controle a8 ae $3 TPS2375PW 296-17062-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controlle 225 180 1.40 
Teena Renae SA COMIC OMaTOS TPS2375PW-1 296-17903-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controllei 281 225 1.75 
: : : TPS2376D 296-17063-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controlle! 2.25 180 1.40 
Hot Plug TPS2376PW 296-17064-ND | |EEE 802.3af PoE Powered Controllei 2.25 180 1.40 
HPC3130APBK 296-9510-ND | Hot Plug Controller -128-LOQFP 15.59 14.04 12.45 TPS2377D 296-17065-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controle 2.25 1.80 1.40 
HPC3130APEM 296-9511-ND 120-QFP 15.59 14.04 12.45 TPS2377D-1 296-17904-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controllei 281 2295 1.75 
HPC3130APGE 296-9512-ND 144-LOFP 15.59 14.04 12.45 TPS2377PW 296-17066-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controllei 2.25 180 1.40 
HPC3130PBK 296-9513-ND .128-LQFP 15.59 14.04 12.45 TPS2384PJD 296-19557-ND | Quad Integrated Power Sourcing Equipment 
HPC3130PBM 296-9514-ND 120-QFP 15.59 14.04 12.45 Power Manager MEW... 64-TOFP 7.80 6.24 5.27 
TPS2340APFP 296-15639-ND | Dual Slot PCI Hot Plug Power TPS65160APWPR 296-18305-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller... .. 80-HTOFP 12.25 11.03 9.78 TFT LCD Panels te . 450 3.60 2.80 
TPS2342PFP 296-17347-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power TPS651 60APWPR 296-18305-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller... . 80-HTQFP 11.66 10.50 9.31 TFT LCD Panels oe - 5100.00/2,000 
TPS2343DDP 296-18062-5-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power TPS65160PWPR 296-17905-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller... 80-HTSSOP 12.50 11.25 9.98 TFT LCD Panels = 450 3.60 2.80 
Hot-Swap TPS65160PWPR 296-17905-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monit 
TPS23001PW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 20-TSSOP 3.60 2.88 2.24 TFT LCD Panels esreseeeeceee 2B-TSSOP 5100.00/2,000 
TPS2301IPW 296-2320-5-ND_ | Dual Hot-Swap Power Controller. 20-TSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS655202VDR 296-18342-1-ND | Power Management IC for Digital Still 
TPS2306DW 296-11642-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 16-SOIC 3.60 2.88 2.24 Camera - 113-BGA 7.90 6.32 5.34 
TPS23101PW 296-2321-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 20-TSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS655202VDR 296-18342-2-ND / Power Management IC for Digital Still 
TPS2311IPW 296-2322-5-ND_| Dual Hot-Swap Power Controller. 20-TSSOP 3.60 2.88 2.24 Camera 2 113-BGA 12245.00/2,500 
TPS23201D 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.04 2.43 1.89 TPS6SS60RGTR 296-19478-1-ND | Integrated Photo Flash Charger 
TPS23201PW 296-2323-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.04 2.43 1.89 and IGBT Driver NEW! 16-OFN 2.13 1.70 1.28 
TPS2321ID 296-6767-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.04 2.43 1.89 TPS65560RGTR 296-19478-2-ND | Integrated Photo Flash Charger 
TPS2321|PW 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.04 2.43 1.89 and IGBT Driver NEW!............ 16-QFN 3264.00/3,000 
TPS$2330ID 296-6768-5-ND_| Single Hot-Swap Power Controlle 281 2.25 1.75 TPS75003RHLR 296-17835-1-ND | Triple Supply Power Management IC 20-QFN 4.28 3.42 2.66 
TPS2330IPW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller 281 225 1.75 TPS75003RHLR 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management IC 20-QFN 7182.00/3,000 
TPS2331ID 296-6769-5-ND_| Single Hot-Swap Power Controlle 281 225 4175 TPS75003RHLT 296-19438-1-ND | Triple Supply Power Mgmt IC NEW! 20-QFN 4.73 3.78 2.94 
TPS2331IPW 296-2326-5-ND_| Hot-Swap Power Controller .. 281 225 41.75 TPS75003RHLT 296-19438-2-ND | Triple Supply Power Mgmt IC NEW! 698.25/250 
TPS2345PW 296-12714-5-ND | Hot-Swap Power Manager... 740 5.92 5.00 UC563DP 296-11362-5-ND | 32-Line VME Bus Bias Generator... 5.06 4.05 3.15 
TPS2346PW. 296-12956-5-ND | Optical Network Hot-Swap UC56010P 296-11357-5-ND | 18-Line 5V SE Terminator for 
Power Manager 740 5.92 5.00 SCSI and Fast SCSI 8.26 661 5.58 
TPS2350D 296-16959-5-ND | Hot-Swap Power Manager 428 342 2.66 UcS603DP BOCHISSE: SEND] 9-Line SV SE Terminator for 
TPS2350PW 296-18941-5-ND | Hot Swap Power Manager 4.50 3.60 2.80 SCSI and Fast SCSI 5.24 4.20 3.27 
TPS2390DGK 296-13511-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap UCC3916DP 296-2255-5-ND | SCSI Termpower Manager 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
Controller... 225 1.80 1.40 UCC5510MWP 296-6730-5-ND | 9-Line SCSI Multi Terminator. 36-SOP 4.07 3.26 2.54 
1P$2391DGK 296-13512-5-ND | Simple Negative 48V Hot- Swap UCC5519PWP 296-15066-5-ND | 9-Line SCSI Multi Terminator. 28-HTSSOP_ 2.79 2.24 1.74 
Controller 1.80 1.40 UCC5606DP 296-6731-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminato Te-SOIC 3.11 249 1.94 
TPS2390EVM 796-18942-ND | Evaluation Module for TPS239 ——— UCC5606PWP 296-6732-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminato 341 249 1.94 
TPS2392PW 296-13668-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap UCC5614DP 296-6735-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminato 341 249 1.94 
Power Manager = 405 3.24 259 UCC5614PWP 296-6736-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminato 341 249 1.94 
TPS2393APW 296-17247-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap UCC5617DWP 296-6737-5-ND_|18-Line 3-5V SCSI SE Terminator 470 3.77 2.93 
Power Manager é 4.05 3.24 252 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 669 


IBIE Digi-Key Price Each 
Texas INSTRUME POWER CONTROL/MGMT. PRODUCTS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL851CDR 296-18895-2-ND | Sonar Ranging Control 6047.50/2,500 


TA. Digi-Key a Price Each TL851CN 296-19329-5-ND | Sonar Ranging Control NEI 16-Dip 4.32 346 2.69 
Part No. Part No. Description 1 25 ~~ 100 TL852CDR 296-17139-1-ND | Sonar Ranging Receiver 6-SOIC 4.32 3.46 2.69 
UCC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator. ATOMS 770293 TL852CDR 296-17139-2-ND | Sonar Ranging Receiver 6-SOIC 6047.50/2,500 


UCC56180P 296-6739-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator. 5.24 4.20 3.27 TL852CN 296-19330-5-ND | Sonar Ranging Receiver NEW! 432 346 2.69 
UCC5619MWP 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator TPIC8101DWR 296-15132-1-ND | Knock Sensor Interfact 558 447 3.48 
for Fast/Ultra SCSI. 5.70 4.56 3.85 TPIC8101DWR 296-15132-2-ND | Knock Sensor Interfact 6324.00/2,000 
UCC5620MWP 296-6743-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 5.70 4.56 3.85 UC2950T 296-13022-5-ND | Half-Bridge Bipolar Switch 560 4.48 3.78 
UCC5621MWP 296-6744-5-ND | 27-Line SV SE Terminator 5.70 4.56 3.85 UC3717AN 296-11258-5-ND | Stepper Motor Drive Circui 6.60 5.28 4.46 


UCC5622MWP 296-6746-5-ND | 27-Line SV SE Terminator UC3770AN 296-11259-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circut 5.56 445 3.46 

for Fast/Ultra SCSI. 570 4.56 3.85 UC3770BN 296-11260-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circuit. 5.04 4.04 3.41 
UCC5628FQP 296-6747-ND —_| 14-Line 3-5V SCSI M 5.36 4.29 3.34 UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Drivel 8.00 640 5.40 
UCC5629FQP. 296-6748-ND 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 48-LQFP 5.36 4.29 3.34 UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Drivel 8.00 640 5.40 
UCC5630AFQP 296-6749-ND 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 48-LOFP 556 445 3.46 UC3872DW 296-11328-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller.. 6.00 4.80 4.05 


6.00 4.80 4.05 
6.00 4.80 4.05 


UCC5630AMWP 296-6750-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 
UCC5631AFQP 296-6751-ND 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 


36-SOP 4.28 3.42 2.66 UC3872M 296-11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller.. 
48-LOFP 5.56 4.45 3.46 UC3872N 296-11330-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. 


UCC5631AMWP. 296-6752-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 36-SOP 4.28 3.42 2.66 UCC2305DW 296-13023-5-ND | HID Lamp Controller 983 885 7.85 
UCC5638FQP 296-6753-ND 15-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 48-LQFP 5.24 4.20 3.27 UCC2305N 296-13633-5-ND | HID Lamp Controlle 11.41 10.28 9.12 
UCC5639FQP 296-6754-ND 15-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 48-LOQFP 536 429 3.34 UCC3974PW 296-12405-5-ND | Dual Cold Cathode 

UCC5640PW24 296-6755-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 24-TSSOP 2.99 2.40 1.87 Fluorescent Lamp Controllet 743 5.94 4.62 


UCC5640PW28 296-6756-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 28-TSSOP 2.99 2.40 1.87 UCC3977PW 296-12615-5-ND | Dual Transformer Controller . 2.25 1.80 1.40 


UCC5670MWP 296-12964-5-ND| 9-Line Multimode SCSI Terminator. 3.96 317 2.47 

UCC5672MWP 296-6760-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 4.28 3.42 2.66 

UCC5672PWP 296-6761-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 428 342 2.66 RUMEN Phe acta h 

UCC5673MWP 296-6762-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 4.28 3.42 2.66 

UCC5673PWP 296-6763-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 4.28 3.42 2.66 DE Digi-Key Price Each 

UCC5680PW24 296-11565-5-ND| 9-Line 3-5V LVD Terminator for Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SCSI - Ultra3 SCSI.......-.. 299 2.40 1.87 Audio Differential Line Drivers 


UCC5680PW28 296-11566-5-ND| 9-Line 3-5V LVD Terminator for 


SCSI - Ultra3 SCSI 299 240 1.87 DRVIS4PA DARA) Auiio Bélanced tine Diver 
: ‘i pu 439 3.51 2.73 
UCC5686PM 296-11567-ND | 27-Line 3-5V LVD Terminator for DRV134UA DRV134UA-ND Audio Balanced Line Dri 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI... 6.66 5.33 4.50 with Differential Out 
A re put 439 3.51 2.73 
UCC5687PM 296-11568-ND | 27-Line 3-5V LVD Terminator for DRV135UA DRV135UA-ND Audio Balanced Line Driver 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI... 6.66 5.33 4.50 ith Di f 
Fi ; with Differential Output. 4.39 3.51 2.73 
UCC5696PN 296-14234-5-ND | 27-Line LVD SCSI Terminato! 11.08 9.98 8.85 
Power + Array Battery Management 
; 7 5 BQ20Z80DBT 296-17638-5-ND Advanced Gas Gauge... 9.26 741 6.26 
TPICA4HOIDA 296A 952:5:NDI| 4-Channel High-Side Driver 3.83 3.06 2.38 BQ20Z80DBTR-V102 | 296-19275-1-ND | SBS-Compliant Gas Gauge. 920 7.36 6.21 
Power + Logic BQ20Z80DBTR-V102 | 296-19275-2-ND SBS-Compliant Gas Gauge. 11500.00/2,000 
TPIC6A259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 2.99 240 1.87 BQ20Z80DBTV101 296-18681-1-ND Advanced Gas Gauge ... 9.26 7.41 — 
TPIC6A259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 3.85 3.08 2.40 BQ20Z80DBTV101__| 296-18681-2-ND__| Advanced Gas Gauge 312.55/50 
TPIC6A595DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 2.59 2.07 1.61 BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management 3.83 3.06 2.38 
TPIC6AS95NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 270 2.16 1.68 BQ2000PW 296-12359-5-ND Multichemistry Switchmode 
TPICGAS96DW 296-9008-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 259 2.07 1.61 Charge Management. 3.83 3.06 2.38 
TPIC6A596NE 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 2.70 2.16 1.68 BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Managemen' 3.83 3.06 2.38 
TPIC6B259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable L: AbvOUn aloGeu 02 BQ2000TPN-B5 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management 3.83 3.06 2.38 
TPIC6B259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 1.70 1.36 1.02 BQ2000TPW 296-12360-5-ND Multichemistry Switchmode 
TPIC6B273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switc! ig) iets 1a Charge Management. 3.83 3.06 2.38 
TPIC6B273DWR 296-1350-1-ND | Power Octal D-Type Latch. 1.70 1.36 1.02 BQ2000TSN-B5 296-9316-5-ND Multichemistry Charge Management 3.83 3.06 2.38 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch 1768.00/2,000 BQ2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge Controller . 236 1.89 1.47 
TPIC6B273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch. 1.70 1.36 1.02 BQ2002CSN 296-931 8-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6B595DW 296-1351-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 1.26 1.05 .84 BQ2002DSN 296-9319-5-ND Fast Charge Controller . 236 1.89 1.47 
TPIC6B595DWG4 296-19555-5-ND| Power 8-Bit Shift Register NEW! 1.26 1.05 .84 BQ2002EPN 296-9320-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6B595DWR 296-1351-1-ND_| Power 8-Bit Shift Register 1.41. 118 94 BQ2002ESN 296-9321-5-ND Fast Charge Controller . 236 1.89 1.47 
TPIC6BS95DWR 296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Register 1250.00/2,001 BQ2002FPN 296-9322-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6B595N 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 141° 118 .94 BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6B596DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 1.26 1.05 .84 BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controller . 236 1.89 1.47 
TPIC6C595D 296-2019-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 99 83.66 BQ2002GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6C595N. 296-2020-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 1.05 AE dd) BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6C596D 296-9014-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 99 83 66 BQ2002SN 296-9327-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6C596DR 296-19451-1-ND| Power 8-Bit Shift Register NEW: 1.05 88 .70 BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6C596DR 296-19451-2-ND| Power 8-Bit Shift Register NEW! 1137.50/2,500 BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controller . 2.36 1.89 1.47 
TPIC6C596N 296-9015-5-ND_ | Power 8-Bit Shift Register ....... 1.05 88 70 BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
TPIC6C596PW 296-19605-5-ND| Power 8-Bit Shift Register NEI 1.02 85 68 BQ2003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controller . 4.95 3.96 3.08 
TPIC43T01DA 296-10866-5-ND| Three-Phase Brushless Motor BQ2004EPN 296-9332-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
RPM Controller. 5.06 4.05 315 BQ2004ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
TPIC44L01DB 296-10867-5-ND| 4-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controller . 4.95 3.96 3.08 
TPIC44L02DB 296-10868-5-ND| 4-Channel Serial BQ2004PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 BQ2004SN 296-9337-5-ND Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
TPIC46L01DB 296-10869-5-ND| 6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2005S 296-9338-5-ND Dual Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 
Pre-FET Driver 2.25 1.80 1.40 BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 6.16 5.20 
TPIC46L02DB 296-10870-5-ND| 6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND Battery Gas Gauge 7.50 6.00 5.07 
Pre-FET Driver 2.25 1.80 1.40 BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 616 5.20 
TPIC46LO3DB 296-10871-5-ND| 6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2013HSN-A514 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge 740 5.92 5.00 
Pre-FET Driver... 2.25 1.80 1.40 BQ2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge 7.40 5.92 5.00 
TPICO107BDWP 296-10857-5-ND| PWM Control Intelligent H-Bridge. 450 3.60 2.80 BQ2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 6.16 5.20 


428 342 266 
428 342 2.66 


TPICO108BDWP 296-10858-5-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 
TPICO108BDWPR 296-10858-1-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 


5.18 414 3.22 BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monitor. 
518 414 3.22 BQ2018TS-E1 296-2222-5-ND Battery Power Monitor 


TPICO108BDWPR 296-10858-2-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 5866.00/2,000 BQ2019PW 296-9348-5-ND Advanced Battery Mo! 439 351 2.73 
TPIC1021DR 296-17542-1-ND| LIN Physical Interface 1.38 1.10 83 BQ2022DBZR 296-16825-1-ND 1K-Bit Serial Eprom with SD 281 2:25 1.75 
TPIC1021DR 296-17542-2-ND| LIN Physical Interfaci 1760.00/2,500 BQ2022DBZR 296-16825-2-ND 1K-Bit Serial Eprom with SD 4725.00/3,000 

TPIC2101D 296-10860-5-ND| Single Phase Low-Side Pre-FET Driver 248 1.98 1.54 BQ2023PW 296-11861-5-ND Battery Power Monitor. 450 3.60 2.80 
TPIC2101N 296-10861-5-ND| Single Phase Low-Side Pre-FET Driver 248 1.98 1.54 BQ2031PN-A5S 296-9349-5-ND Lead Acid Fast Charge. 5.60 448 3.78 
TPIC2603DW 296-10863-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver. 5.29 4.23 3.29 BQ2031SN-A5S 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charge. 5.60 448 3.78 
TPIC2603NE 296-10864-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver. 6.29 4.23 3.29 BQ2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge ..... 7.70 616 5.20 
TPIC2701N 296-10865-5-ND| 7-Channel Common-Source Driver .. 6-Dip 4.50 3.60 2.80 BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND Gas Gauge IC with SMBus Interface 6-SOIC 7.70 616 5.20 
TPIC6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 20-SOIC 2.70 2.16 1.68 BQ2050HSN-A508 296-9353-5-ND Lithium-lon Gas Gauge... 7.40 5.92 5.00 
TPIC6259N 296-9001-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch i 2.70 216 1.68 BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gauge (id) ale 0) 
TPIC6273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch... 2.70 216 1.68 BQ2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge .. 8.00 640 5.40 
TPIC6273N 296-1953-5-ND_ | Power Octal D-Type Latch. Zu 0ee cul Gime .60) BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-lon Fast Charge. 5.18 414 3.22 
TPIC6595DW 296-1349-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 241 1.93 1.50 BQ2054SN 296-9357-5-ND Lithium-Ion Fast Charge. 5.18 414 3.22 

TPIC6595DWR 296-1349-1-ND | Power 8-Bit Shift Register 2.50 2.00 1.56 BQ2057CDGK 296-11991-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6595DWR 296-1349-2-ND | Power 8-Bit Shift Register 2830.00/2,000 Management for 1 Cell. 2.25 1.80 1.35 

TPIC6595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 250 2.00) 1.56 BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6596DW 296-9003-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 241 1.93 1.50 Management for 1 Cel 2.25 1.80 1.35 

TPIC9201N 296-19606-5-ND| Microcontroller Power Supply and Multiple BQ2057CDGKR 296-11991-2-ND Li-lon LDO Linear Charge 

Low Side Driver NEWS... a i 1.44 1.20 96 Management for 1 Cell. 2880.00/2,500 

BQ2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
N RUME Management for 1 Cell. 2:25) 1:80) 1:35 

BQ2057CTS 296-9359-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
TEGRATED CIRC Management for 1 Gel 2.25 180 1.35 


bls Digi-Key Price Each BQ2057DGK 296-11992-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 

Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Management for 1 Cell. 2.25 1.80 1.35 
PGASO9AIPWT 296-16726-1-ND| Smart Programmable Senso 16-TSSOP 650 5.20 4.9 BQ2057DGKR 296-11992-1-ND Li-lon LDO Linear Charge 

PGA3O9AIPWT 296-16726-2-ND| Smart Programmable Senso 16-TSSOP 1056.25/250 Management for 1 Cell 2.25 1.80 1.35 
PGA309EVM-EU 296-18515-ND | Evaluation Module for PGA309-EU .. — 25496 — = BQ2057DGKR 296-11992-2-ND | _Li-lon LDO Linear Charge 

PGA309EVM-US 296-18516-ND | Evaluation Module for PGA309-US . 254.96 - = Management for 1 Cell 2880.00/2,500 
TL851CDR 296-18895-1-ND | Sonar Ranging Control 16-SOIC 4.32 3.46 2.69 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
670 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Lele Digi-Key Price Eacha ell, Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ‘ll 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
BQ2057PDGK 296-15351-5-ND —_| Li-lon LDO Linear Charge Mgmt. 270 2.16 1.68 BQ24024DRCR 296-17054-2-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 6048.00/3,000 
BQ2057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt. 2.25 1.80 1.35 BQ24025DRCR 296-15760-1-ND —_| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3.60 288 2.24 
BQ2057TS 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt. 2.25 1.80 1.35 BQ24025DRCR 296-15760-2-ND —_| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 6048.00/3,000 
BQ2057TSN 296-9362-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt. 270 216 1.68 BQ24026DRCR 296-17305-1-ND —_ Li-lon/Li-Pol Charger 3.60 288 2.24 
eas seas Toe we ae ae wot. at es ro BQ24026DRCR 296-17305-2-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger 6048.00/3,000 
s HO" J-10n inear Charge Mgmt. A ri i > A il -Chi 
BQ2057WTS 296-9365-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge Mgmt. 270 216 1.68 SORAnSOnHER emaaAMnAan| sore. ON Management Ri 7G). abe 
BQ2060A-E619DBQ | 296-18388-5-ND —_| SBS 1.1 Compliant Gas Gauge IC. 6.00 4.80 4.05 -17909-2-1 ingle-Chi ; : . 
BO2OGOAEVM-001 | 296-18389-ND _| Evaluation Module for BQ2060A- — (eee, | SO24030RHIR een gee oe Management caRARATAR 
BOQ2060AEVM-002 | 296-18390-ND Evaluation Module for BQ2060A-002. 12684 — — BQ24032ARHLR 296-18285-1-ND —_| Single-Chip Charge and System 
BOQ2060SS-E411 296-12268-5-ND as ren SBS v1.1 Nine eas Power-Path Management IC 518 414 322 
B02063DB0 296-12199-5-ND —_| Battery Gas Gauge 780 6.24 527 BQ24032ARHLR B96 16255 NO MS) Single-Chip Charge and System 
Ba20830BT ogi C Oe) S25 Compliant Gas Gauge B024035RHLR o96-t7a03-1-np | SingleChip Charge and System ee 
Hor BO2254 Bee Hak OS Power-Path Management IG 5.18 414 3.22 
BOZOSSDBT-VIPS — ZeeaIZeS ZANE mmm S65 Compliant Gas Gauge B024035RHLR 296-17808-2-ND | Single-Chip Charge and System ee ene 
for 8029311 9.00 7.20 6.08 : 
‘ Power-Path Managment IC 8694.00/3,000 
BQ2084DBT 296-15343-5-ND SBS Compliant Gas Gauge BODd038RHLT 296-18286-4-ND Single-Chip Chi 7S 
for BQ2931 8.08 647 5.46 R a i i Deh Wena an Ph an BA 
B02084EVM-001 296-18391-ND Evaluation M — (eee Power-Path Management o d 5 
. BQ24038RHLT 296-18286-2-ND Single-Chip Charge and System 
BO2084RTTR-V140 | 296-19398-1-ND | SBS v1.1 Compliant Gas Gauge Bowel Path Maracenantit a AGFN ABR TIDE 
for use with the BQ29312 NEW!.......36-QFN 8.00 6.40 5.40 : 9 : 
BO2OB4RTTR-V140 | 296-19398-2-ND —_| SBS vt.1 Compliant Gas Gauge BQ24100EVM 296-17258-ND Evaluation Module for BQ241 — - - 
for use with the BQ29312 NEW! 14880.00/3,000 BO24100RHLR 296-17154-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 4733.78 2.94 
BQ2085DBT 296-14071-5-ND___| SBS Compliant Battery Gas Gauge. 918 7.35 6.20 aoe oon eect Hote ND peor Sheet Sere S pees a 008 
A a uy i; - ~| I we m = — 
BROCSEDETA  BREeESO ccs Gomme tetany 8 Gauge. Slee reas ae et BQ24103RHLR 296-17155-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 20-0FN 495 3.96 3.08 
BO2085DBTR 296-15962-2-ND —_| Gas Gauge for BO29311 . “41476 .00/2,000 BQ24103RHLR 296-17155-2-ND__| Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 8316.00/3,000 
BQ2201PN 296-9369-5-ND SRAM Nonvolatile Controller | 416 3.33 2.59 BQ24105EVM 296-17260-ND Evaluation Module for B02410: — 27 — — 
BQ2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller | 416 3.33 2.59 BQ24105RHLR 296-17159-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7.00 5.60 4.73 
BQ2205LYPW 296-16973-5-ND | Power Monitoring and Switching Controller BQ24105RHLR 296-17159-2-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger 13020.00/3,000 
for 3.3V SRAM 16-TSSOP 3.94 3.15 2.45 BQ24108RHLR 296-17398-1-ND Li-lon/Li-POL Charge Management 4.95 3.96 3.08 
BQ2954PN 296-9387-5-ND Lithium-lon Fast Charger 5.00 4.00 3.38 BQ24108RHLR 296-17398-2-ND Li-lon/Li-POL Charge Managemen 8316.00/3,000 
BQ2954SN 296-9388-5-ND Lithium-Ion Fast Charger 5.00 4.00 3.38 BO24113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for B024113 — 28 — — 
BQ4010MA-85 296-9389-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS 910 819 7.27 BQ24113RHLR 296-17156-1-ND —_ Li-lon/Li-Pol Charger 4.95 3.96 3.08 
BO40TOYMA-70 296-9390-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS . 910 819 7.27 BQ24113RHLR 296-17156-2-ND —_ Li-lon/Li-Pol Charger 8316.00/3,000 
BQ4011MA-100 296-9391-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 100nS... 10.50 9.45 8.38 BQ24115EVM 296-17262-ND Evaluation Module for BQ24115 at —_ — 
BQ4011YMA-70 296-9393-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 1050 945 8.38 BQ24115RHLR 296-17160-1-ND __| Li-lon/Li-Pol Charger 7.00 560 4.73 
BQ4011YMA-100 296-9392-5-ND 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS . 1050 945 8.38 BO24115RHLR 296-17160-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 13020.00/3,000 
BQ4013YMA-70 296-9394-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS ... 13.29 11.97 10.62 BQ24120RHLT 296-19572-1-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Polymer 
BO4013YMA-70N 296-9395-5-ND {28Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS ... 3.29 11.97 10.62 Charge Management IC NEW! 5.29 4.23 3.29 
BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ... 13.29 11.97 10.62 BQ24120RHLT 296-19572-2-ND | Single Chip Switchmode Li-Ion, 
BQ4014IMB-85 296-9397-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS... 25.20 23.52 21.84 Charge Management IC NEW!. 781.50250 
BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS . 25.20 23.52 21.84 BQ24123RHLT 296-19573-1-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li- Polymer 
BQ4015MA-70 296-9399-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS.... 27.72 25.88 24.03 Charge Management IC NEWf...........20-QFN 4.95 396 3.08 
BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS . 27.72 25.88 24.03 BQ24123RHLT 996-19573-2-ND Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Polymer 
BQ4015YMA-85 296-9401-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS.... 27.72 25.88 24.03 Charge Management IC NEW.......... 731.50/250 
BQ4016MC-70 296-9402-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS i 32.76 30.58 28.40 BQ24200DGN 296-12409-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
BQ4016YMC-70 296-9403-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 32.76 30.58 28.40 Charge Management... 213 170 1.28 
B0Q4017MC-70 296-9404-5-ND 2048Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS. 63.00 58.80 54.60 BOD4S0i1DGN 796-12410-5:ND 
BO20851DBT-ViP2 | 206-17465-5-ND | Gas Gauge for BO20311 866 7.80 692 243 170 128 
B024001PWP 296-9378-5-ND Single Cell Li-lon Charge B024202DGN 996-12411-5-ND 
Managemen 270 216 1.68 Charge Management... 218 170) 128 
BQ24001RGWR 296-12968-1-ND —_| Single Cell Li BQ24203DGN 296-12412-5-ND | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li 
Management. 2.70 2.16 1.68 Charge Management... wi 213 eet 70n-28 
BQ24001RGWR 296-12968-2-ND —_| Single Cell Li-lon Charge BO24204DGN 296-12415-5-ND }4.2V, 500mA, Lilon and Li-Pol 
Management. 4536.00/3,000 Charge Management... Bak aya) alee} 
Baz4002PWP 296-9379-5-ND sMacoeneine Charge OR AS anh BQ24205DGN 296-12414-5-ND — | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li- 
‘ , 5 ‘i i Charge Management... 213) 1:70" 1:28 
Ba24002RGWR 296-12969-1-ND —_| Single Cell Li B024400D 296-12622-5-ND —_| Programmable NiCd/NiMH Charge 
Management. 2.70 2.16 1.68 Management 3.49 2.79 2417 
BQ24002RGWR 296-12969-2-ND) | Single Cell Li-lon Charge BO24400PW 296-12623-5-ND __| Programmable NiCd/NIMH Charge 
Management 1536.00/5.000 Management TSSOP 3.49 2.79 2.17 
Ba24003PWP 296-9380-5:ND MURDERER Charge Ae weer ARS BQ24401D 296-12624-5-ND | Programmable NiCd/NiMH Charge 
7 ‘ c i ss Management... ..8-S0IC 3.49 2.79 217 
BQ24003RGWR 296-12970-1-ND OMEosinehLe Charge AEE ats B024401PW 296-12625-5-ND —_| Programmable NiCd/NIMH Charge 
- z g Management. ..8-TSSOP 3.49 2.79 2.17 
BQ24003RGWR 296-12970-2-ND single Cell Li-lon Charge Paterna Bo24700PW 296-12361-5-ND | Battery Charger Controller/Selector 
BQ24004PWP 296-9381-5-ND Liniuneton Baton Charger. 20-HTSSOP 3.60 ° O88 "2.24 with DEN 24-1880? Ee Cee 
BO24005PWP 296-9382-5-ND Lithium-Ion Battery Charger. O-HTSSOP 360 288 2.24 ee cccaeeccaaciamms| Ceuery Charger ControllarSelector 
B024006PWP 296-9383-5-ND Lithium-lon Battery Ch O-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 with DEN 24-TSS0P ecm 
seus aihiumeton Battery‘ narger. i : : : BQ24702PW 296-15264-5-ND —_| Battery Charger Controller and 
BQ24007PWP. 296-9384-5-ND eng Calon Charge Manageme utssop MOE System Power Selector... 620 4.96 4.19 
Bo2doo7ReWR | 286-2871-1.NO | single Gal Li-ion Gare Management eee ae Ba24703PW 296-15113-5-ND | Battery Charger ContolerSelecior aes 
Imer-Enabie. s & H i 
d , with DPM 620 4.96 4.19 
BQ24007RGWR 296-12971-2-ND single Gallen Charge fener BQ24703RHDR 296-17828-1-ND Battery Charger Conrolier/Selecor Chg ne 
- ~ wh is s 8 
BO24008PWP 296-9385-5-ND Lithium-Ion Battery Charger. 270 216 168 STRESAETG 
B024010DRCR 96-13714-1-ND Single Chip, Li-lon Charge BQ24703RHDR 296-17828-2-ND ater Chalget Controller/Selector REET 
Management. 2.36 1.89 1.47 ‘ Chaya 
' ment BQ24721EVM 296-19455-ND Evaluation Module for 8024721 NEWE.......— 19089 — — 
BQ24010DRCR 296-13714-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge BQ24721RHBT 296-19276-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 
Management. 3969.00/3,000 . 
BODAOTSDACA DOSASTISACND Single Chi Sync. Switch-Mode Charge 8.55 7.70 6.83 
Menadenert ae a ae BO24721RHBT 296-19276-2-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi- 
B024012DRCR 296-13715-2-ND _| Single Chip, Li-lon Charge sapien bi aaa Syne. Switch-Mode Charger 1635.25/250 
Management 3969.00/3,000 }-14073-5-ND ie Li-lon and Li-Pol AG BIRD OE 
Baeso1SDRCR ZA SMEG on Charge age sim ace BQ25010RHLR 296-17639-1-ND __| Charger and DC/DC Converte 495 3.96 3.08 
BODAOTSDRGR 296-13716-2-ND | Single Chip, BO25010RHLR 296-17639-2-ND | Charger and DC/DC Convertel 8316.00/3,000 
Manageniott 3969.00/3,000 BQ25012RHLR 296-17804-1-ND Charge/Power Management. 495 3.96 3.08 
BQ24014DRCR 296-18392-1-ND Single Chip, Li-lon Charge BQ25012RHLR 296-17804-2-ND Charge/Power Management. a 8316.00/3,000 
Management 236 1.89 1.47 BQ26150DCKR 296-18601-1-ND Battery Pack Security and Authentication 
8024014DRCR 296-18392-2-ND —_| Single Chip, Li-lon Charge IC. SC70-5 2.93 2.34 1.82 
Management 3969.00/3,000 BQ26150DCKR 296-18601-2-ND Battery Pack Security and Authentication 
BQ24020DRCR 296-14072-1-ND _| Li-lon/Li-Pol Charge 360 288 224 IC. 4914.00/3,000 
BQ24020DRCR 296-14072-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger .. 6048.00/3,000 BQ26200PW 296-12626-5-ND High Performance Battery ‘Monito 450 3.60 2.80 
BQ24022DRCR 296-14397-1-ND Single Cell Li-lon Charge BQ26220EVM-001 296-18397-ND Evaluation Module for BQ26220-001 . a 12684 - = 
Management. 3.60 2.88 2.24 BQ26220PW 296-14004-5-ND High Performance Battery Monitor with 
BQ24022DRCR 296-14397-2-ND —_| Single Cell Li-lon Charge Voltage and Temperature... .8-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
Management. 6048.00/3,000 BQ26221PWR 296-17161-1-ND High Performance Battery Monito 461 369 2.87 
BQ24022EVM 296-18393-ND Evaluation Module for BQ24022 . 62.78 — = BQ26221PWR 296-17161-2-ND High Performance Battery Monito 5228.00/2,000 
B024023DRCR 296-15182-1-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charger... 3.60 2.88 2.24 BQ26231PW 296-12269-5-ND —_| Battery Coulomb Counter: 3.38 2.70 2.10 
BQ24023DRCR 296-15182-2-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charge 10-SON 6048.00/3,000 BQ2650X-TESTER —_| 296-17263-ND System Tester for B026500/BQ26501 . - - 
BQ24023EVM 296-18394-ND Evaluation Module for — eer BQ26500EVM-001 _| 296-18398-ND Evaluation Module for BQ26500-001 .... - - 
BQ24024DRCR 296-17054-1-ND _| Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger . 3.60 2.88 2.24 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Eacha ill. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BQ26500PW 296-15848-5-ND —_| Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery TPS65552ADGQR 296-19363-2-ND Integrated Photo Flash Charger and 
aasastonw peeaare NG Sra cont TSSOP 5.29 4.23 3.29 IGBT Driver NEW! ....ccccccesccen 10-MSOP 3150.00/2,500 
-16775-1- ingle- TPS65552ARGTR 296-19364-1-ND | Integrated Photo Flash Ch d 
Gas Gauge B-TSSOP 5.29 4.23 3.29 ‘IG81 Driver NEW! G-OFN 225 1.80 1.40 
BQ26500PWR 296-16775-2-ND _| Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery TPS65552ARGTR | 296-19364-2-ND —_| Integrated Photo Flash Charger and 
Gas Gauge. 8-TSSOP 5992.00/2,000 IGBT Driver NEWS... 16-QFN 3780.00/3,000 
BQ26501PW 296-16925-5-ND SEE -lon and LiPol Battery Beet een. cee TPS65800RTOR 296-19613-1-ND _| Integrated Single Gell Li-Ion Battery and 
x ea si i 3 i : Power Management IC NEWS... 10.83 9.75 8.65 
BO27000DRKR ACES POE caine. ton.an sin Aa) 2e8 TPS65800RTOR 296-19613-2-ND —_| Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
BQ27000DRKR ceca) 8170! Coll I-lon and L-Pol Battery ee TPS65800RTOT 296-19365-1-ND Gore serail attery ie aesg 
Gas Gauge 9300.00/3,000 REISS 
BO27000EVM 296-18309-ND Evaluation Module for 027000 . 726.84 and Power Management IC NEW!....56-QFN Dili} 1N510:73 59.51 
BQ27200DRKR 296-17521-1-ND Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery TPS65800RTQT 296-19365-2-ND Integrated Single Cell Lithium-lon Battery 
Gas Gauge 520 416 3.51 and Power Management IC NEWI......56-QFN 2279.00/250 
BQ27200DRKR 296-17521-2-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery TPS68000DBTR 296-19561-1-ND Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
Gas Gauge. 9672.00/3,000 CCFL Controller NEW!. ..30-TSSOP 5.00 400 3.38 
BO20311PW 396-13067-5-ND | Sand 4 Cell Lion or Lithium-Polymer TPS68000DBTR 296-19561-2-ND HOt Eine ese a Ful ae a EAM 
Battery Protection = 24-TSSOP Be2smeccsmmeces | | VUE CONT ONCE OR BW oscneente a eu 
BQ29312APW 296-18644-5-ND 2, 3, and 4 Cell Lithium-lon or Lithium-Polymer UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Charger 5.50 440 3.72 
Battery Protection ..24-TSSOP 2.93 2.34 1.82 Uc2909DW 296-12527-5-ND | Switchmode Lead-Acid 
BQ29312PW. 296-15247-5-ND 2, 3, and 4 Cell Lithium-lon or Lithium-Polymer Battery Charger... 610 488 412 
Battery Protection w.24-TSSOP 2.93 2.34 1.82 UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charger 6.10 488 412 
BQ29330DBT 296-18607-5-ND 2, 3, and 4 Cell Lithium-lon or Lithium-Polymer UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charger 5.50 440 3.72 
assanapwl peg (eat ENT See Cen er -80-TSSOP 3.26 2.61 2.03 UC3906N 296-11621-ND Lead-Acid Battery Charger 550 440 3.72 
-15331-5- and 4 Cell Li-lon Battery UC3906Q 296-12193-5-ND | Lead-Acid Battery Charger 550 4.40 3.72 
Protection... 1.26 1.05.84 UC3909DW 296-11345-5-ND —_| Lead-Acid Switchmod 
8029401PW 296-16673-5-NO | 2to 4 Cell Licion Battery Protection 120 100 80 ‘Charge Menagemert. ai AE ane 
BQ29410PW 296-19574-5-ND Norege Brotegton Tan or 4-Cell stssop Moen oe UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmod 
ton Batteries as _ : : A Charge Management. 6.10 4.88 4.12 
Ba29411PW pecmecucacuomm| vCa0e Protection for 2. 9, or s-tssor HPCs UCC3911DP-1 296-11540-5-ND | 2-Cell Lithium-Ion Protector Circuit... 16-SOIC 4.84 3.87 8.01 
BQ29412DCT3R 296-19277-1-ND _| Volt. Protection for 2, 3, or 4-Cell Li-lon Teesepee Sires Saal ron HA eee peor ao sel aot 
, w - =" -O"| '-Cell Lithium-lon Protector Circu - i x A 
BQDSRDCTAR S077 OND ne PRCA ace 118) _iLik) £9) UCC3911DP-4 296-11543-5-ND | 2-Cell Lithium-Ion Protector Circuit... 16-SOIC 4.84 3.87 3.01 
Eee Baise TOR HON Ei OF ESE EEe Aecorccd UCC3952DP-1 296-11552-5-ND | Lithium-Ion Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 
B029412PW 296-19456-5-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Call gor UCC3952DP-2 296-11553-5-ND _| Lithium-lon Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 
Li-lon Batteries MEW! 135 143 90 UCC3952DP-3 296-11554-5-ND —_ Lithium-Ion Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 
£V2300 296-18432-ND Evaluation Module for Interface Board 6278 — — Weseeesn Be eae Fare aed pes oa an ae 
7 a 5 - ~ -5-| ithium-lon Protector Circui i f i 
TPSS600D25PW alga am) Cattery Backup Supervisor _-1atssop WECM TOD UCC3952PW-2 296-11557-5-ND | Lithium-Ion Protector Circuit 394 315 245 
TPS61100RGER 296-15141-1-ND —_| Dual Output, Single Cell Boos! UCC3952PW-3 296-11558-5-ND —_| Lithium-lon Protector Circuit 3.94 3.15 2.45 
Converter... 416 3.33 2.59 UCC3952PW-4 296-11559-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.94 315 245 
TPS61100RGER 296-15141-2-ND —_| Dual Output, Single Cell Boost UCC3956DW 296-11560-5-ND —_| Lithium-Ion Battery Circuit 461 369 2.87 
Converter... 6993.00/3,000 UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-Ion Battery Circuit 461 3.69 2.87 
TPS61103RGER 296-15142-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UCC3957M-1 296-2234-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 349 2.79 2.17 
Converter... 416 3.33 2.59 UCC3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 349 2.79 217 
TPS61103RGER 296-15142-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost UCC3957M-3 296-2236-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.49 2.79 217 
Converter... 6993.00/3,000 UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.49 2.79 217 
TPS61106RGER 296-15143-1-ND —_| 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost Buck Regulators 
Converter... AGW srodu 259) ~ TI 
TPS61106RGER 206-15143-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost MC33063ADR 296-17763-1-ND oe Switching aes 
Converter... 6993.00/3,000 ? es ceeeseeenat ¥ Ss : 
TPS61107RGER 296-15144-1-ND —_| 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost MC33063ADR 296-17763-2-ND | 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
Converter... 416 3.33 2.59 Regulator. ass 1007.50/2,500 
TPS61107RGER 296-15144-2-ND —_| 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost MC33063AP 296-17764-5-ND —_] 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
Converter... 6993.00/3,000 Regulator eee 93.78 62 
TPS61130EVM-206 | 296-18974-ND Evaluation Module for TPS61130-206 ........... — oe — — MC33063AQDRQ1 | 296-18690-1-ND_—_| 1.5 Boost/Buck/Inverting Switching 
TPS61130PW 296-13521-5-ND —_| Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Regulator oe 1.09 91 73 
Cell Sepic Converter ...16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 MC33063AQDRQ1 296-18690-2-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
TPS61130RSAR 296-16921-1-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Regulator ie 1182.50/2,500 
Cell Sepic Converter 461 3.69 2.87 MC34063ADR 296-17765-1-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
TPS61130RSAR 296-16921-2-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Regulator ae 18 ICSeO2, 
Cell Sepic Converter 1 7749.00/3,000 MC34063ADR 296-17765-2-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
TPS61131PW 296-13522-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Regulator. ds 845.00/2,500 
Cell Sepic Converter . 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 MC34063AP 296-17764-5-ND | 1.5 Boost/Buck/Inverting Switching 
TPS61132PW 296-13523-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Regulator. 93 78 62 
Cell Sepic Converter sven IE-TSSOP 4.61 3.69 2.87 TPPMO115D 296-11987-5-ND __| Switch Mode Sync. Buck Controller. 342 274 2.13 
TPS61132RSAR 296-18975-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPPMO115DR 296-11987-2-ND | Switch Mode Sync. Buck Controller. 4787.50/2,500 
Cell Sepic Converter 1 461 3.69 2.87 TPS5110PW 296-15672-5-ND | Sync. Buck PWM Controller with 
TPS61132RSAR 296-18975-2-ND —_| 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual NMOS LDO Controller 529 423 3.29 
Cell Sepic Converter i 7749.00/3,000 es 7 % i i ‘ 
TPSGSO10EVM-230 | 296-18988-ND Evaluation Module for TPS65010-230.........— 126.84. — | — TESS 120081 pecs becoNo Dual Out Buck Controller... SED Gane oe) 
TPS5130PT 296-15673-ND Triple Sync. Buck Controller wi 
TPS65010RGZR 296-15241-1-ND Power and Battery Management IC for NMOS LDO Controller. 730 5.84 4.93 
Li-lon Powered Systems... 6.60 5.28 4.46 = ; > 
ae ee Trecuie [amuse spt ancuma ro ae te 
Li-lon Powered Systems... 10230.00/2,500 p sd : ; % 
TPS65011EVM-049 _ | 296-18989-ND Evaluation Module for TPS65011-049 28 — La ee hia poet eae Saint Satay ae cs us 
TPS65011RGZR 296-16813-1-ND Power/Battery Management 660 5.28 4.46 5 ee . lt fi : : 
TPS65011RGZR 296-16813-2-ND —_| Power/Battery Management 10230.00/2,500 TPS54972PWP 296-15675-5-ND__| Sync. PWM Switcher 8.40 6.72 _ 5.67 
TPS65012RGZR 296-16831-1-ND Power/Battery Management 6.60 5.28 4.46 TPS5615PWP 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller 740 5.92 5.00 
TPS65012RGZR 296-16831-2-ND Power/Battery Management 10230.00/2,500 TPS5618PWP 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller 740 5.92 5.00 
TPS65013RGZT 296-17390-1-ND Linear Charger Mgmt for Single Li TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller 740 5.92 5.00 
Li-Polymer Cells Wef0)e bulbnea:20. TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller 740 5.92 5.00 
TPS65013RGZT 296-17390-2-ND Linear Charger Mgmt for Single TPS40000DGQ 296-13051-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
Li-Polymer Cells 48-QFN 1251 .25/250 Synchronous Buck Controller 2.48 1.98 1.49 
TPS65014RGZT 296-17695-1-ND Power/Battery Manag 48-QFN 7.70 6.16 5.20 TPS40001DGQ 296-13052-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
TPS65014RGZT 296-17695-2-ND Power/Battery Management -48-QFN 1251.25/250 Synchronous Buck Controller............ 410-MSOP 2.10 1.68 1.26 
TPS65020RHAT 296-18582-1-ND eles IC for Li-lon Powered Bere ue TPS40002DGQ 296-13053-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
bs B Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 2.48 1.98 1.49 
TPS65020RHAT 296-18582-2-ND Power Management IC for Li-lon Powered TPS40003DGQ 296-13054-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
System 40-QFN 1348.75/250 Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 2.10 1.68 1.26 
TPS65021RHAT 296-19362-1-ND | Power Management TPS40004DGQ 296-15715-5-ND _| Low-Input, Voltage Mode 
Power System NEWE.. 8.30 6.64 5.61 
TPS65021RHAT 296-19362-2-ND —_| Power Management IC for Li-ion Synchronous Buck Controller 230 1.84 1.43 
7 TPS40005DGQ 296-15716-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
Fower System NEWT at 1200 Synchronous Buck Controller 2.48 1.98 1.49 
TPS65030YZKT 296-19560-1-ND Power Management IC for TPS40007DGQ 296-17067-ND Low-Input, High-Efficiency, Syne. 
USB-OTG NEW.......... 610 4.88 4.12 Blick Cartroller. 270 216 1.68 
TPS65030YZKT 296-19560-2-ND Power Management IC for 2 : : 
USB-OTG NEW! a. 991.25/250 TPS40007EVM-001 | 296-18949-ND Evaluation Module for TPS40007-001...... — 62.78 
TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-1-ND _| Triple Output LCD Supply NEW! 428 342 2.66 TPS40009DGQ 296-17068-ND aie Hoel Efficiency, Sync. ge yge Gye 
TPS65140IPWPROT |296-19612-2-ND _| Triple Output LCD Supply NEW! 4846.00/2,000 luck Controller... } : : 
TPS65145RGER 296-16904-1-ND | Triple Output LCD Supply w/Regulator....24-OFN 3.60 288 2.24 TPS40009EVM-001 | 296-18950-ND Evaluation Module for TPS40009-001 . — 
TPS65145RGER 296-16904-2-ND —_| Triple Output LCD Supply w/Regulator....24-QFN 6048.00/3,000 TPS40020PWP 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 
TPS65552ADGQR 296-19363-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and Buck Controller, 16-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 
IGBT Driver NEWS...... 2.25 1.80 1.40 , 
(Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS40021PWP 296-16714-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. TPS54973PWP 296-14414-5-ND | 9A Sync. Buck Switcher 840 6.72 5.67 
Buck Controller 16-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 TPS54980EVM-022 | 296-18967-ND Evaluation Module for TPS54980-022...........— 14.28 — — 
TPS40021EVM-001 | 296-18951-ND Evaluation Module for TPS40021-001 .. 6278 — — TPS54980PWP 296-14415-5-ND | 9A Sync. Buck PWM Switcher..........28-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 
TPS40050PWP 296-15042-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...1G-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 TPS60240DGKR 296-12510-1-ND —_| 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS400500QPWPRQ1 | 296-16963-1-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 Buck-Boost Converter. 2.59 207 1.61 
TPS400500PWPROI |296-16963-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 TPS60240DGKR 296-12510-2-ND | 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS40051PWP. 296-15043-5-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 252 1.96 Buck-Boost Converter. 3622.50/2,500 
TPS40051QPWPRQ1 |296-16964-1-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 TPS60241DGKT 296-12241-1-ND —_| Zero-Ripple Switched Cap 
TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-2-ND Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 Buck-Boost Converter. 261225) a7) 
TPS40053PWP 296-15044-5-ND _| Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 TPS60241DGKT 296-12241-2-ND —_| Zero-Ripple Switched Cap 
TPS40054PWP 296-18952-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller. 16-HTSSOP 3.04 2.43 7.89 Buck-Boost Converter 415.75/250 
TPS40055EVM-001 | 296-18953-ND Evaluation Module for TPS40055-001 62.78 — — TPS60242DGKT 296-12511-5-ND —_| 2.7V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS40055EVM-002 | 296-18954-ND Evaluation Module for TPS40055-002 62.78 _ = Buck-Boost Converter. 281) 2267 1-75) 
TPS40055PWP 296-17510-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 TPS60243DGKT 296-12512-5-ND —_| 3V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS40057PWP. 296-17235-ND Wide-Input Sync. Buck Controlle: 6-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 Buck-Boost Converter. Bil Bee ae 
TPS40060EVM 296-18955-ND Evaluation Module for TPS40060. 62.78 = — TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter .. 4.28 342 2.66 
TPS40060PWP 296-14389-ND Wide-Input Sync. Buck Controlle: P [os Si2 6296) TPS62101D 296-10977-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter .. 4.28 342 2.66 
TPS40061PWP 296-14390-ND Wide-Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.15 252 1.96 TPS62102D 296-10978-5-ND —_| Adjustable Sync. Buck Converter .. 4.28 3.42 2.66 
TPS40070PWP 296-16773-ND Syne. Buck Controller 6-HTSSOP 3.04 243 1.89 TPS62103D 296-10979-5-ND —_| Adjustable Sync. Buck Converter .. 4.28 3.42 2.66 
TPS40071EVM-001 _|296-18956-ND Evaluation Module for TPS40071-001 — 6278 — — UCC2541 PWP 296-19371-ND High Efficiency Sync. Buck PWM 
TPS40071PWP 296-16774-ND Sync. Buck Controller 16-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 Controller NEWS... 2 3.26 2.61 2.03 
TPS40074EVMO001 | 296-18726-ND Evaluation Module For TPS40074... 273 — — UCC2541RHBR 296-19372-1-ND | High Efficiency Sync. Buck PWM 
TPS40074RHLR 296-18670-1-ND Midrange Input Sync. Buck Controlle: GFN 3.04 243 1.89 Controller NEW! 3.26 261 2.03 
TPS40074RHLR 296-18670-2-ND —_| Midrange Input Sync. Buck Controller ...20-QFN 5103.00/3,000 UCC2541RHBR 296-19372-2-ND —_| High Efficiency Sync. 
TPS40091PW 296-17212-5-ND _| Prog. Sync. Buck Controller... 24-TSSOP 4.28 3.42_-2.66 Controller NEW!... 5481.00/3,000 
TPS40100RGET 296-18077-1-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 3.60 2.88 2.24 UCC3585D 296-11448-5-ND Low Voltage Buck Controller. 93 2.34 1.82 
TPS40100RGET 296-18077-2-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 532.00/250 UCC3585M 296-11450-5-ND Low Voltage Buck Controller. 2.93 2.34 1.82 
TPS40130DBT 296-17348-ND 2-Phase Sync. Buck Controller... 30-TSSOP 2.93 2.34 1.82 UCC3585N 296-11451-5-ND Low Voltage Buck Controller. 2.93 234 1.82 
TPS40130EVM-001 | 296-17491-ND Evaluation Module for TPS40130 a = — UCC27221PWP 296-14216-5-ND —_| Predictive Sync. Buck Driver 3.04 243 1.89 
TPS40130RHBR 296-19360-1-ND 2-Phase Sync. Buck Controller NEWE...32- OFN 2.93 2.34 1.82 UCC27222PWP 296-14217-5-ND Predictive Sync. Buck Driver 14-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 
TPS40130RHBR 296-19360-2-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller NEW!...32-OFN 4914.00/3,000 Ucc27223PWP 296-19035-5-ND___| Predictive Sync. Buck Driver (4-HTSSOP 3.49 2.79 2.17 
TPS40130RHBT 296-18727-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller. .32-QFN 3.26 261 2.03 DC-to-DC Converters 
TPS40130RHBT 296-18727-2-ND _| 2-Phase Sync. Buck Controller 32-0FN 482.25/250 0722MG 0722MG-ND Dual-Isolated DC/DC Converter.......20-OmniPak 324.30 302.68 281.06 
TPS40190DRCR 296-18340-1-ND —_| Sync. Buck Controller . 2.48 1.98 1.49 DCP021212DU 296-9446-5-ND ‘| 2W Unregulated DC/DC Converter 11.75 10.58 9.38 
TPS40190DRCR 296-18340-2-ND__| Sync. Buck Controller . 3801.00/3,000 DCP021212U 296-9447-5-ND _—_| 2W Unregulated DC/DC Converter 11.75 10.58 9.38 
TPS40190EVM-001 | 296-19477-ND Eval. Module for TPS40190-001 NEW!. 6278 — — DCP021215DP 296-19408-5-ND | 2W Unregulated DC/DC 
TPS40222DRPT 296-19361-1-ND | 1.6A, 1.25MHz Buck Converter NEW! 2.00 1.60 1.20 Converter NEW! 11.58 10.43 9.25 
TPS40222DRPT 296-19361-2-ND | 1.6, 1.25MHz Buck Converter NEW!....6-SON 280.00/250 DCPOD1515U 396-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 11.75 10.58 9.38 
TPS51100DGQ 296-17851-5-ND ae DDR Termination 1o-msop MOTT ennen DCP022405U 296-12367-5-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Ou 11.75 10.58 9.38 
TPS51100EVM-001 _|296-17268-ND__| Evaluation Module for TPS51100 we pengeet2De ccicacaciuomm| WY Unregulated BC/DC “iy OG GAG 
TASEI GEV 001 20618959: ND Evaluation Modul for Teasvile- 0 en pee ; 7 F me DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 11.75 10.58 9.38 
5 -17243-| ync. Buck Controller . + wi ! i e Esa 
TPS51116RGE 296-18584-5-ND —_| Complete DDR/DDR2 Memory DEPOZAETBDR poaeabe La) 2W Unregulated 90/0 Ey OR SER 
Solution Sync. Buck Controller.............. 24-QFN 2.70 216 1.68 DCP010505BP DCPO10505BP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS51116RGET 296-18638-1-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 5V In, 5V Out 8.91 8.03 7.12 
Syne. Buck Controller 3.04 2.43 1.89 DCP010505BP-U DCPO10505BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS51116RGET 296-18638-2-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 5V In, 5V Out 8.91 8.03 7.12 
Sync. Buck Controller 449.00/250 DCPO10505DBP DCPO10505DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54010PWP 296-17288-5-ND 14A Output Sync. Buck PWM 5V In, Dual +5V Out... 983 885 7.85 
Switcher .... 883 7.95 7.05 DCPO10505DBP-U —_| DCP010505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54310PWP 296-12509-5-ND _| Sync. Buck PWM Converter 5.29 4.23 3.29 5V In, Dual +5V Out... 983 885 7.85 
TPS54311PWP. 296-12679-5-ND Sync. Buck PWM Converter 5.29 4.23 3.29 DCP010507DBPUE4 | 296-18686-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 
TPS54312PWP 296-12680-5-ND | Sync. Buck PWM Converter 5.29 4.23 3.29 DC/DC Converters 9.83 8.85 7.85 
TPS54313PWP 296-12681-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter 5.29 4.23 3.29 DCPO10507DBPE4 | 296-18687-5-ND —_| Miniature 1W Isolated Unregulated 
TPS54314PWP 296-12682-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter 5.29 4.23 3.29 DC/DC Converters... 7 983 8.85 7.85 
TPS54315PWP. 296-12683-5-ND Sync. Buck PWM Converter 6.29 4.23 3.29 DCP010512BP DCP010512BP-ND | Isolated DC-DC Converter, 
TPS54316PWP 296-12684-5-ND | Sync. Buck PWM Converter 5.29 423 3.29 5V In, 12V Out 8.91 8.03 7.12 
TPS54350MPWPREP |296-19527-1-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. PWM DCP010512BP-U DCPO10512BP-U-ND | Isolated DC/DC C 
Switcher NEW! 16-HTSSOP 8.20 6.56 5.54 5V In, 12V Out... 8.91 8.03 7.12 
TPS54350MPWPREP | 296-19527-2-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. PWM DCP010512DBP DCP010512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
Switcher NEW! ..16-HTSSOP 10250.00/2,000 5V In, Dual 12V Out... 983 885 7.85 
TPS54352PWP 296-17069-ND @.BV to 20V Input, 3A Output, Sync. DCP010512DBP-U —_| DCP010512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Converter 6-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 5V In, Dual 12V Out.... 9.83 8.85 7.85 
TPS54353PWP 296-17070-ND 4.5V to 20V Input, DCP010515BP DCP010515BP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Converter... ‘AG-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 5V In, 15V Out... 8.91 8.03 7.12 
TPS54354PWP 296-17071-ND 4.5 to 20V Input, 3A Output, Sync. DCP010515BP-U DCPO10515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Converter... 16-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 5V In, 15V Out... 8.91 8.03 7.12 
TPS54355PWP 296-17072-ND @.5V to 20V input, 3A Output, Sync. DCP010515DBP DCP010515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
PWM Converter.......... 16-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 5V In, Dual 15V Out.... 9.83 8.85 7.85 
TPS54356EVM-058 | 296-18963-ND Evaluation Module for TP — 1423 — = DCP010515DBP-U —_| DCP010515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54356PWP 296-17073-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Syne. 5V In, Dual 15V Out.... 8.91 8.03 7.12 
PWM Converter... 1 461 3.69 2.87 DCPO11512DBP DCPO11512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54357PWP 296-17074-ND @.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. 15V In, Dual #12V Out 9.83 8.85 7.85 
PWM Converter.......... 1 461 3.69 2.87 DCP011512DBP-U —_| DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54373EVM-237 | 296-18964-ND Evaluation Module for TP 1423 — — 15V In, Dual +12V Out... 983 8.85 7.85 
TPS54373PWP 296-14327-5-ND | 3A Sync. Buck Switcher 5.29 4.23 3.29 DCPO11515DBP DCP011515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54380EVM-001 | 296-18965-ND Evaluation Module for TP$54380-001 14230 — 15V In, Dual +15V Out... 9.83 8.85 7.85 
TPS54380PWP 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM Switcher.........20-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 DCPO11515DBP-U | DCP011515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54610MPWPREP |296-19433-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Fselhronous 15V In, Dual +15V Out... 983 8.85 7.85 
Buck PWM Switcher NEW!.........28-HTSSOP 12.56 11.31 10.03 DCP012405BP DCP012405BP-ND _ | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54610MPWPREP |296-19433-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Fselhronous 24V In, 5V Out.... 8.91 8.03 7.12 
Buck PWM Switcher NEWf.........28-HTSSOP 18624.00/2,000 DCP012405BP-U DCPO12405BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54613MPWPREP |296-19528-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck 24V In, SV Out.... 8.91 8.03 7.12 
PWM Switcher NEW!. 8-HTSSOP 12.56 11.31 10.03 DCP012415DBP DCP012415DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54613MPWPREP |296-19528-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Outpu 24V In, Dual +15V Out... 9.83 8.85 7.85 
PWM Switcher NEW..... 28-HTSSOP 18624.00/2,000 DCP012415DBP-U —_| DCP012415DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54615MPWPREP |296-19529-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck 24V In, Dual +15V Out... 14-GullWing 9.83 8.85 7.85 
PWM Switcher NEW..... 28-HTSSOP 12.56 11.31 10.03 DCP020503P DCP020503P-ND _| 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out.........14-Dip 11.58 10.43 9.25 
TPS54615MPWPREP |296-19529-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck DCP020503U DCP020503U-ND — | 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out......28-SOIC 11.75 10.58 9.38 
PWM Switcher NEW!. 28-HTSSOP 18624.00/2,000 DCP020505P DCP020505P-ND —_| 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out.........14-Dip 11.58 10.43 9.25 
TPS54673PWP 296-13828-5-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. DCP020505U DCP020505U-ND — | 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out......28-SOIC 11.75 10.58 9.38 
Buck Switcher. 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 DCP020507P DCP020507P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out.........14-Dip 11.58 10.43 9.25 
TPS54680PWP 296-13829-5-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck DCP020507U DCP020507U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out......28-SOIC_ 11.75 10.58 9.38 
PWM Switcher (Swift™) ........-... 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 DCP020509P DCPO20509P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out.........14-Dip 11.58 10.43 9.25 
TPS546800PWPREP |296-18153-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck DCP020509U DCP020509U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out......28-SOIC 11.75 10.58 9.38 
PWM Switcher (Swift™) ........... 28-HTSSOP 15.41 13.88 12.31 DCP020515DP DCP020515DP-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, +15V Out..... 1158 10.43 9.25 
TPS54680QPWPREP |296-18153-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck DCP020515DU DCP020515DU-ND | 2W DC/DC Conv., 5V In, +15V Out 11.75 10.58 9.38 
PWM Switcher (Swift™) 8-HTSSOP 22848.00/2,000 DCP021205P DCP021205P-ND _| 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out. 11.58 10.43 9.25 
TPS54810PWP. 296-12715-5-ND Sync. Buck PWM Converter 8-HTSSOP 7.90 6.32 5.34 DCP021205U DCP021205U-ND 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out. 11.75 1058 9.38 
TPS54873PWP 296-13830-5-ND | 4V to 6V Input, 8A Sync. DCP021212DP DCP021212DP-ND | 2W DC/DC Conv., 12V In, #12V Out.........14-Dip 11.58 10.43 9.25 
Buck Switcher. 28-HTSSOP 7.90 6.32 5.34 DCP021212P DCP021212P-ND — | 2W DC/DC Conv., 12V In, 12V Out ip 11.58 10.43 9.25 
TPS54880PWP 296-13831-5-ND —_| 4V to 6V Input, 8A Sync. Buck DCP021515P DCP021515P-ND | 2W DC/DC Conv., 15V In, 15V Ou 11.58 10.43 9.25 
PWM Switcher (Swift™) ........... 28-HTSSOP 7.90 6.32 5.34 DCP022405DP DCP022405DP-ND__| 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Ou 11.58 10.43 9.25 
TPS54973EVM-017 _ |296-18966-ND Evaluation Module for TPS54973-017.... 1423 — (Continued) 
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DCP022405P DCP022405P-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, 5V Out... 1158 10.43 9.25 REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250CT-ND | 3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCP022415DP DCP022415DP-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +15V Out 4-Dip 11.58 10.43 9.25 DC/DC Converter..... 248 1.98 1.49 
DCRO10503P DCRO10503P-ND —_| Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V 8Dip 9.91 8.93 7.92 REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250TR-ND | 3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCRO10503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 28-SOIC 10.50 9.45 8.38 DC/DC Converter .... 346.50/250 
DCRO10505P DCRO10505P-ND _| Isolated DG/DC Converter, 5V to 5V ip 9.91 893 7.92 REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2K5CT-ND | 5V, 50mA Switched-Cap 
DCR0O10505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 945 8.38 DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 
DCRO11203P DCRO11203P-ND —_| DC/DC Converter, 12V to 3V.... 991 893 7.92 REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2KSTR-ND | 5V, 50mA Switched-Cap 
DCRO11203U 296-9452-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 9.45 8.38 DC/DC Converter..... 2880.00/2,500 
DCRO11205P DCRO11205P-ND —_| DC/DC Converter, 12V to 5V.... 991 893 7.92 REG71050DDCT 296-17420-1-ND | 60mA Buck/Boost Converter 1.78 142 1.07 
DCRO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 9.45 8.38 REG71050DDCT 296-17420-2-ND | 60mA Buck/Boost Converter 248.50/250 
DCRO12403P 296-9454-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 991 893 7.92 REG71055DDCT 296-15370-1-ND | 60mA Switched-Cap Buck/Boos 
DCRO12403U 296-9455-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 9.45 8.38 Converter... 1.78 1.42 1.07 
DCRO12405P 296-9456-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 9.91 8.93 7.92 REG71055DDCT 296-15370-2-ND | 60mA Switched-Cap Buck/Boost 
DCRO12405U 296-9457-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 1050 9.45 8.38 Converter 248.50/250 
DCRO21205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 1216 10.95 9.71 TPS2490DGS 296-17085-ND Positive High-Volt. Power-Limiting 
DCRO21205P-U 296-18420-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 12.16 10.95 9.71 Hotswap Controller. 3.83 3.06 2.38 
DCRO22405P 296-9459-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 1216 10.95 971 TPS5102IDBT 296-2260-5-ND Dual DC/DC Controle 550 440 3.72 
DCRO22405P-U 296-17138-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 12.16 10.95 9.71 TPS51031DB 296-2261-5-ND Multimode DC/DC Controller. 20-SSOP 3.83 3.06 2.38 
DCV010505DP 296-13450-5-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5120QDBTREP | 296-18639-1-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buc! 
5V In, 5V Out 15.08 13.58 12.04 DC/DC Controller... 30-TSSOP 13.31 11.99 10.63 
DCV010505P DCVO10505P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5120QDBTREP | 296-18639-2-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
5V In, 5V Out 14.16 12.75 11.31 DC/DC Controller... 30-TSSOP 19736.00/2,000 
DCV010505P-U DCVO10505P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5124DBT 296-15863-5-ND | Dual Channel, Sync. Step-Down 
5V In, 5V Out 14.16 12.75 11.31 PWM Controller... ee 484 3.87 3.01 
DCV010512DP DCV010512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5124EVM 296-18960-ND Evaluation Module for TPS512 62.78 — — 
5V In, Dual 12V Out 15.08 13.58 12.04 TPS5140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency 
DCV010512DP-U DCVO10512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 4-TOFP 8.83 7.95 7.05 
5V In, Dual 12V Out 15.08 13.58 12.04 TPS5300DAP 296-12508-5-ND | CPU Power Supply Controlle 2-TSSOP 6.90 5.52 4.66 
Dcvo10512P DCV010512P-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5430DDA 296-19447-5-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down Swift™ 
5V In, 12V Out 14.16 12.75 11.31 Converter NEW! a 8SOIC 4.16 3.33 2.59 
DCV010512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5430EVM-136 | 296-19432-ND Evaluation Module for TPS5430-136 NEW!.— 14.23 — — 
5V In, 12V Out. 14.16 12.75 11.31 TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controller .30-SSOP_ 6.80 5.44 4.59 
DCV010515DP DCVO10515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 8-SOIC 210 168 1.26 
5V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 TPS6734IDR 296-3225-1-ND 12V, 120mA Boost Converter 8-SOIC 210 1.68 1.26 
DCV010515DP-U DCVO1051SDP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6734IDR 296-3225-2-ND 12V, 120mA Boost Converter 8-SOIC 2687.50/2,500 
5V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 8-Dip 210 168 1.26 
DCV010515P DCVO10515P-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS67351D 296-10982-5-ND _| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-SOIC 210 1.68 1.26 
SV In, 15V Out 14.16 12.75 11.31 TPS67351DR 296-10982-1-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter BSOIC 210 1.68 1.26 
DCVO010515P-U DCVO010515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6735IDR 296-10982-2-ND —_| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 8-SOIC 2687.50/2,500 
SV In, 15V Out 14.16 12.75 11.31 TPS6735IP 296-10983-5-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter ip 210 168 1.26 
DCV011512DP DCVO11512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS6755ID 296-10984-5-ND —_| Adj., 200mA DC/DC Converter .. 236 189 1.47 
15V In, Dual 12V Out.... 15.08 13.58 12.04 TPS6755IP 296-10985-5-ND _| Adj., 200mA DC/DC Converter .. 236 1.89 1.47 
DCV011512DP-U DCV011512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 1PS23750PWPR 996-18669-1-ND | 100V. IEEE 802 Saf PD and DO/DC 
teViln Dualit WOU UOC MRIS SERIE Controle... 20-HTSSOP 338 270 210 
DCVO11512DP-U/700 | DCVO11512DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 1PS23750PWPR 296-18669-2-ND | 100V, IEEE 802 3af PD and DG/DG 
1V In, Dual 12V Out.... 7919.10/700 Controller... 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
DCVO11515DP DCVO11515DP-ND Minh fealated DGC Comveliah (coat anise nOd TPS40052PWP 296-15751-5-ND _| Wide Input Sync. Buck Controller....16-HTSSOP 3.15 252 1.96 
i a I ie se : ; : TPS40090EVM-002 | 296-18957-ND Evaluation Module for TPS40090-002..........— 6278 — — 
DEVOTISISOP-U TRCMOIS TSE GSU NER) Mini, isolated DC/DC Converter, TPS40090PW 296-15881-5-ND | Multiphase Sync. Buck Controller.....24-TSSOP 428 3.42 2.66 
15V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 Me 
— TPS40120PW 296-17389-ND Programmable Feedback Divider .....14-HTSSOP 1.47 1.23 .98 
DCVO11515DP-U/700 | DCVO11515DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS40200EVM-001 | 296-19607-ND Evaluation Module for TPS40200 NE" oye ee es 
sauiioaaes Tacs PRT ae SOD TPS51020DBT 296-15896-5-ND___| Sync. Dual DC/DC Controller 5.40 4.32 3.36 
DAV In, 5V Out ; 1416 1275 1131 TPS51020EVM-001 | 296-18958-ND Evaluation Module for TPS51020-001.......... — 27% — — 
sift War fen i . : TPS51117PW. 296-19425-5-ND. Singe Sync. Step-Down 
DCV012405P-U DCV012405P-U-ND Din Eaated BODE Converter, meee Cocverat WEA sa-Tssop WO ORCL OMG 
ae - : : TPS51120EVM-001 | 296-19608-ND Evaluation Module for TPS51120 NE! — 128 — — 
DCVO12405P-U/700 | DCVO12405P-UTR-ND Lente DC Converter, ae TPS51120RHBT 296-18341-1-ND | Dual Current Mode, Sync. Step-Down 
Reset qed Controller. oe 5.50 440 3.72 
dala Se cena! 1"), Solated DOING Converter, 4508 1358 12.04 | TPS51120RHBT | 296-18341-2-ND | Dual Current Mode, Sync. Step-Down 
DCV012415DP-U DCV012415DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, Controller 32-OFN 893.75/250 
( : TPS51124RGET 296-19295-1-ND | Dual Sync. Step: . 24-QFN 5.00 4.00 3.38 
20¥ilny DualstSV-OUt (SOR RIG SBRIZOS TPS51124RGET 296-19295-2-ND | Dual Sync. Step-Down Controller..........24-QFN 812.50/250 
DCV012415DP-U/700 | DCVO12415DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPSS4010EVM-067 | 996-17269-ND Evaluation Module for TPS54010. aN oo = 
24V In, Dual 15V Out.... 7919.10/700 : : 
-9590-5- itched- TPS54110EVM-044 | 296-18961-ND Evaluation Module for TPS54110-044 . — 423 — — 
aaa en nto 200 1.60 120 | TPS54350EVM-235 | 296-18962-ND _| Evaluation Module for TPS54350-235 ie = = 
-14618-1- itched: ‘ : : TPS54350PWP 296-15882-5-ND — | Sync. Buck PWM Converter 16-HTSSOP 4.61 3.69 2.87 
LT1054CDWR 296-14618-1-ND Switched-Cap. Voltage Converter 
with Regulato 200 160 1.20 XILINXPWR-079 296-19048-ND Evaluation Module for Xilinx FPG, - = 
CTD [-TEAO Sc ap. oa ae mune _ Reg com Wee an _ 
with Regulator 2080.00/2,000 5 z a = = 
-9591-5- had XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA - = 
LT1054CP 296-9591-5-ND Switched-Cap. Voltage Converter 
with Regulator 200 1.60 1.20 XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA - = 
LT10541IDW 296-9592-5-ND Switched-Cap. Voltage Converter TPS54610PWP. 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A Continuous 
with Regulator 293 2.34 1.82 Buck Converter 3.3V Out 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
LT1054IDWR 296-17595-1-ND | Switched-Cap. Voltage Converter TPS54611PWP 296-12124-5-ND a pee vote a Continues sasaTssop MCE 
with Regulator 2.93 2.34 1.82 luck Converter 0.9 Ou al : : 
_ -9- i 8 TPS54612PWP. 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
LT1054IDWR 296-17595-2-ND Switched-Cap. Voltage Converter Buck Cl ge OVOiR o8-HTSSop WREHOMEECCmmetee 
with Regulator 3316.00/2,000 luck onverter 1.2¥ Qui z : ; 
LT10541P 296-17596-5-ND | Switched-Cap. Voltage Converter TPS54613PWP 296-12126-5-ND coe ae vara a man oe-uTssop WEEE 
with Regulator i 2.93 2.34 1.82 uck Converter T.oV Ou! 128° z E 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Convert -80T-23-6 1.78 1.42 (1.07 TPS54614PWP 296-12127-5-ND —_| Low Input Voltage 6A Continuous 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND —_| 2.5V, 30mA DC/DC Convert . SOT-23-6 248.50/250 Buck Converter 1.8V Out 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND —_| 2.7V, 30mA DC/DC Convert .S0T-23-6 1.78 1.42 1.07 TPS54615PWP 296-12128-5-ND —_| Low Input Voltage 6A Con 
REG710NA-2.7/250 | 296-12134-2-ND 2.7V, 30mA DC/DC Convert . SOT-23-6 248.50/250 Buck Converter 2.5V Out .-28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-ND _| 3.3V, 30mA DC/DC Converter... -SOT-23-6 1.78 142 1.07 TPS54672PWP 296-12130-5-ND | Track-Termination Sync. PWM 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-2-ND | 3.3V, 30mA DC/DC Converter... -S0T-23-6 248.50/250 Switcher with Integrated FETs .....28-HTSSOP _6.70__5.36_4.53 
REG710NA-3/250 | 296-12136-1-ND —_| 3.0V, 30mA DC/DC Converte SOT-23-6 1.78 142 1.07 TPS54900PW 296-13408-5-ND | Programmable 4-Channel Step-Down 
REG710NA-3/250 | 296-12136-2-ND —_| 3.0V, 30mA DC/DC Convert . SOT-23-6 248,.50/250 DC/DC Converter .... 1150 1035 918 
REG710NA-5/250 | 296-12137-1-ND —_| 5.0V, 30mA DC/DC Convert SOT-23-6 1.78 142 1.07 TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter. 2.81 2.25 1.75 
REG710NA-5/250 __| 296-12137-2-ND__| 5.0V, 30mA DC/DC Converter... _ SOT-23-6 248.50/250 TPS60101PWP 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter. 2.36 1.89 1.47 
REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52KSCT-ND | 2.5V, 50mA Switched-Cap TPS60110PWP 296-2265-5-ND 5V, 0.3, DC/DC Converte 2.93 2.34 1.82 
DC/DC Converter 2.25 180 1.35 TPS60111PWP 296-2266-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter. 259 207 1.61 
REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52K5TR-ND| 2.5V, 50mA Switched-Cap TPS60120PWP 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter. 281 225 1.75 
DC/DC Converter 2880.00/2,500 TPS60121PWP 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter. 281 225 1.75 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72K5CT-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap TPS60122PWP 296-2269-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter. 236 189 147 
DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter. 236 189 147 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72K5TR-ND| 2.7V, 50mA Switched-Cap TPS60124PWP 296-10948-5-ND | 3.3V, 200mA, DC/DC Converter. 281 225 1.75 
DC/DC Converter 2880.00/2,500 TPS60125PWP 296-10949-5-ND | 3.3V, 200mA, DC/DC Converter. 281 225 1.75 
REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2K5CT-ND | 3V, 50mA Switched-Cap TPS60130PWP 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converte 293 234 1.82 
DC/DC Converter 225 180 1.35 TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converte 293 234 1.82 
REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2KSTR-ND | 3V, 50mA Switched-Cap TPS60132PWP 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter. 259 207 1.61 
DC/DC Converter 2880.00/2,500 (Continued) 
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Lek Digi-Key Price Each ale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS60133PWP 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter. 20-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 TPS60503DGS 296-12516-5-ND | 1.5V, 250mA High Efficiency 
TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converte O-HTSSOP 2.36 189 1.47 Step-Down Charge Pump 2.00 1.60 1.20 
TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converte O-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 TPS61000DGS 296-3217-5-ND Adj., 100mA Boost Converte 2.25 1.80 1.35 
TPS60140PWPR 296-2275-2-ND | 5V, 0.1A, DC/DC Converte (0-HTSSOP 2678.00/2,000 TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converte 2.25 1.80 1.35 
TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converte O-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 ue ee coment _ _ = —— ie ee a 
a a4 a a - IO" OV, im. joost Converter... a F I 
TPS60141PWPR 296-2276-1-ND BV, 0.1A, DC/DC Converte 20-HTSSOP 2:36 7.89 1.47 apes ionic Soe onteta SAN TOO ACR Gomer: Boe eR aaa 
TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converte (0-HTSSOP 2678.00/2,000 
TP60200DGS 296-10954-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converte 225 1.80 1.35 
Charge Pump........... AO-TSSOP 2.36 1.89. 1.47 TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converte 225 1.80 1.35 
TescoomtDes aay 2 0A Lol TPSETOTODGS ——] 296-1096-5-ND | a Synchronous Boos! Conver Dad 198 154 
Charge PUM. ...censee .10-TSSOP 2.36 1.89 1.47 -10969-5-| B . : : : 
TPSADOODGS ee ER TPS61011DGS. 296-10970-5-ND __| 1.5V Synchronous Boost Converter. 248 198 154 
Charee Pum PP 40-TSSOP 238 190 1.43 TPS61012DGS 296-10971-5-ND 1.8V Synchronous Boost Converter. 248 1.98 1.54 
TPS60203DGS 296-10958-5-ND 3.3V 60 A Ma Ripple. aa ¥ : i TPS61013DGS 296-10972-5-ND 2.5V Synchronous Boost Converter. 248 1.98 1.54 
haige Pi fib ‘pple jo-Tssop WOCREmE IRS TPS61014DGS 296-10973-5-ND —_| 2.8V Synchronous Boost Converter. 248 198 1.54 
TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS61015DGS 296-10974-5-ND 3.0V Synchronous Boost Converter .. 248 1.98 1.54 
Pump LP DC/DC Converter 10-MSOP 236 189 41.47 TPS61016DGS 296-10975-5-ND 3.3V Synchronous Boost Converter... 248 1.98 1.54 
P — - - - TPS61020DRCR 296-15752-1-ND Synchronous Boost Converter .. 315) 252) 1196 
TPS60204DGSR 296-12365-2-ND —_| Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS61020DRCR 296-15752-2-ND —_| Synchronous Boost Converter . 5292.00/3,000 
easterlies Eee pum pene omer ssa 10-MSOP 3307.50/2,500 TPS61020EVM-025 _ | 296-18969-ND Evaluation Module for TPS61020-025 . 6278 — 
i PURSE Pi ate iG viet ‘PP ie large Jo-msop MOGEMen acme TPS61024DRCR 296-15753-1-ND | Synchronous Boost Converter. 3.15. 252 1.96 
ump IN eB esse tes : : : TPS61024DRCR 296-15753-2-ND | Synchronous Boost Converter .. 5292.00/3,000 
TPS60205DGSR 296-12366-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge . i 
P LP DCIDC Cl 40-MSOP 3307.50/2,500 TPS61025DRCR 296-15844-1-ND Synchronous Boost Converter .. Sab) 2.52) 1.96 
ump LF DG/DG'Gomverter. eos : snes TPS61025DRCR 296-15844-2-ND | Synchronous Boost Converter . 5292.00/3,000 
TPS60210DGS 296-10959-5-ND aay, te Low Ripple ioatssop Meee TPS61026DRCT 296-19558-1-ND _| Sync. Boost Converter NEW!. 3.71 297 231 
age PUMP.............-+- TO - 5 / TPS61026DRCT 296-19558-2-ND Sync. Boost Converter NEW!. 548.75/250 
TPS60211DGS 296-10961-5-ND  Geenin - Ripple ioatssop WEEE TPS61027DRCR 296-15754-1-ND | Synchronous Boost Converter . 3.15 252 1.96 
bas sa gato 8 Q 3 TPS61027DRCR 296-15754-2-ND Synchronous Boost Converter .. 5292.00/3,000 
TPS60212DGS 296-10962-5-ND —_| 3.3V, 100mA Low Ripple TPS61028DRCR 296-18078-1-ND — | Sync. Boost Converter with 1.5A 
Charge Pump... ac ...10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 Switch. 245) 252 4196 
TPS60213DGS 296-10963-5-ND | 3.3V, 50mA Low Ripple TPS61028DRCR 296-18078-2-ND | Sync. Boost Converter with 1.54 
Charge Pump ..10-TSSOP 2.38 «1.90 1.43 Switch. 5292.00/3,000 
TPS60230EVM-047 =| 296-18968-ND Evaluation Module for TPS60230-047 ...........- — 62.78 _ - TPS61029DRCT 296-19559-1-ND Sync. Boost Converter NEW! a71 297 2:31 
TPS60230RGTT 296-17136-1-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61029DRCT 296-19559-2-ND Sync. Boost Converter NEW! 548.75/250 
with PWM Brightness Control ............. 16-QFN 3.71 2.97 2.31 TPS61030PWPR 296-14416-1-ND Single/Dual Cell Boost Converte 473 3.78 2.94 
TPS60230RGTT 296-17136-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61030PWPR 296-14416-2-ND Single/Dual Cell Boost Converter. 5356.00/2,000 
with PWM Brightness Control .. .16-QFN 548.75/250 TPS61030RSAR 296-16660-1-ND Adj., Synchronous Boost Converter .. 473 3.78 2.94 
TPS60231EVM-047 =| 296-17608-ND Evaluation Module for TPS60231 — R627 = = TPS61030RSAR 296-16660-2-ND Adj., Synchronous Boost Converter .. 7938.00/3,000 
TPS60231RGTR 296-17490-1-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61031PWPR 296-14417-1-ND Single/Dual Cell Boost Converte 4.73 3.78 2.94 
with PWM Brightness Control .. 16-QFN 3.15 2.52 1.96 TPS61031PWPR 296-14417-2-ND Single/Dual Cell Boost Converter. 5356.00/2,000 
TPS60231RGTR 296-17490-2-ND White LED Charge Pump Current Source TPS61031RSAR 296-16661-1-ND 3.3V, Synchronous Boost Converter 4.73 3.78 2.94 
with PWM Brightness Control 5292.00/3,000 TPS61031RSAR 296-16661-2-ND 3.3V, Synchronous Boost Converter 7938.00/3,000 
TPS60300DGSR 296-13410-1-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61032PWPR 296-14418-1-ND | Single or Dual Cell Boost Converter....16-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
High Effic. Charge Pum 10-MSOP 2.38 1.90 1.43 TPS61032PWPR 296-14418-2-ND | Single or Dual Cell Boost Converter..... 16-TSSOP 5356.00/2,000 
TPS60300DGSR 296-13410-2-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA TPS61032RSAR 296-16662-1-ND _| 5V, Synchronous Boost Converter 16-QFN 4.73 3.78 2.94 
High Effic. Charge Pump... 3040.00/2,500 TPS61032RSAR 296-16662-2-ND 5V, Synchronous Boost Converter 16-QFN 7938.00/3,000 
TPS60301DGSR 296-13411-1-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61040DBVR 296-12685-1-ND —_| LP DC/DC Boost Converter .. SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
High Effic. Charge Pum 238 190 1.43 TPS61040DBVR 296-12685-2-ND —_| LP DC/DC Boost Converter SOT-23-5 3648.00/3,000 
TPS60301DGSR 296-13411-2-ND —_| Single Cell to 3V, 20mA D TPS61041DBVR 296-12686-1-ND — | LP DC/DC Boost Converte SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
High Effic. Charge Pump... 3040.00/2,500 TPS61041DBVR 296-12686-2-ND _| LP DC/DC Boost Converte SOT-23-5 2880.00/3,000 
TPS60302DGSR 296-13412-1-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61042DRBR 296-14449-1-ND —_| Constant Current LED Driver 270 216 168 
High Effic. Charge Pump... 238 1.90 1.43 TPS61042DRBR 296-14449-2-ND —_| Constant Current LED Driver 4536.00/3,000 
TPS60302DGSR 296-13412-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, TPS61043DRBR 296-16675-1-ND Constant Current LED Driver 248 1.98 1.49 
High Effic. Charge Pump... 3040.00/2,500 TPS61043DRBR 296-16675-2-ND Constant Current LED Driver.... 3801.00/3,000 
TPS60303DGSR 296-13413-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61045DRBR 296-14419-1-ND Adjustable LCD Boost Converte! 3.04 2.43 1.89 
High Effic. Charge Pump... 2.38 1.90 1.43 TPS61045DRBR 296-14419-2-ND Adjustable LCD Boost Converte! 5103.00/3,000 
TPS60303DGSR 296-13413-2-ND —_| Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61058DRCR 296-18728-1-ND | Sync. Boost Converte! 213 1.70 1.28 
High Effic. Charge Pump... 3040.00/2,500 TPS61058DRCR 296-18728-2-ND —_| Sync. Boost Converter 3264.00/3,000 
7PS60310DGSR 206-134141-ND | Sinale Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61059DRCT 296-19426-1-ND —_| Sync. Boost Converter 236 1.89 1.47 
igh Efficiency Charge Pump TPS61059DRCT _| 296-19426-2-ND__| Sync. Boost Converter NEW!. 349.25/250 
with Snooze Mode 236 1.89 1.47 TPS61059EVM-141 296-19609-ND Evaluation Module for TPS61059 NE! 62.78 — _ 
TPS60310DGSR 296-13414-2-ND Single Cell to 3.3V, 2 TPS61060DRBR 296-17500-1-ND Constant Current LED Driver: 3.04 243 1.89 
High Efficiency Charge Pump TPS61060DRBR 296-17500-2-ND —_| Constant Current LED Driver 5103.00/3,000 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61060YZFR 296-19296-1-ND —_| Constant Current LED Driver 3.26 2.61 2.03 
; TPS61060YZFR 296-19296-2-ND _| Constant Current LED Driver 5481.00/3,000 
TPS60311DGSR 296-13415-1-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output : 
High Efficiency Charge Pump 7 TPS61060YZFT 296-17745-1-ND _| Constant Current LED Driver 360 2.88 224 
with Snooze Mode 236 1.89 1.47 TPS61060YZFT 296-17745-2-ND Constant Current LED Driver. §32.00/250 
TPS60311DGSR 296-13415-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61061DRBR 296-17499-1-ND Constant Current LED Driver 3.04 2.43 1.89 
High Efficiency Charge Pump TPS61061DRBR 296-17499-2-ND | Constant Current LED Driver 5103.00/3,000 
with’ Snooze Mode -40-MSOP 3307.50/2,500 TPS61061EVM-091 | 296-17517-ND Evaluation Module for TPS61061-091 . 278 — — 
TRITON RPTHTETHO_ [Se ow 394 nda Oe relonvrr —[iseifacan Gos Gre pb 8 da 
High Efficiency Charge Pump 5 at 4 : 
F TPS61062DRBR 296-17502-1-ND Constant Current LED Driver. 3.04 243 1.89 
with Snooze Mode 2.36 1.89 1.47 ‘ 
beers : TPS61062DRBR 296-17502-2-ND —_| Constant Current LED Driver 5103.00/3,000 
TPSB0312DGSR Seale AD gis nee TPS61062VZFT 296-17747-1-ND __| Constant Current LED Driver 3.60 288 2.24 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61062YZFT 296-17747-2-ND | Constant Current LED Driver...............8-DSBGA 532.00/250 
TPS60313DGSR | 296-13417-1-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS10700OCR ERMAN SLE OTUS Boost Convertor wih oe EC 
High Efficiency Charge Pump TPS61070DDCR 296-17151-2-ND __| Synchronous Boost Converter with 
TPS60313DGSR o96-13417-2-ND | single Cel to 3, 20m Bua Gutpt peta ge GOOMA Switeh = 1SOK6 SeH5 0051000 
De eee . TPS61070EVM-062 | 296-18971-ND Evaluation Module for TPS61070-062..........— 6278 — — 
High Efficiency Charge Pump 4 
F TPS61071DDCR 296-17227-1-ND Synchronous Boost Converter with 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 00mA Switch 238 1.90 1.43 
TPS60400DBVT 296-12013-1-ND | 60mA Charge Pump Volt. Inverter... SOT-23-5 1.02 85 68 oe - ; : : E 
TPSGO400DBVT | 296-12013-2-ND | 60mA Charge Pump Volt. Inverter... SOT-23-5 127.50/250 TPSSIOTIDDCR  eialiaamm| ncrronaus Boost Converter with aMRNAGTD 
TESeoatIDEME eee ec igeg ome) OOMA Charge Pump Volt. Inverter... SOT-23-5 (iE CZAR commence TPS61090EVM-029 | 296-18972-ND | Evaluation Module for TPS61090-029........— 6278 — — 
TPS60401DBVT 296-12014-2-ND | 60mA Charge Pump Volt. Inverter ..... SOT-23-5 127.50/250 : : 
TPS61090RSAR 296-15259-1-ND —_| Sync. Boost Converter with 2A Switch....16-QFN 383 3.06 2.38 
TPS60402DBVT 296-12015-1-ND__| 60mA Charge Pump Volt. Inverter.....S0T-23-5 1.02 _.85 _.68 TPS61090RSAR 296-15259-2-ND —_| Sync. Boost Converter with 2A Switch....16-OFN 6426.00/3,000 
TPS60402DBVT 296-12015-2-ND | 60mA Charge Pump Volt. Inverter ...... SOT-23-5 127.50/250 TPS61091RSAR 296-15239-1-ND _| Sync. Boost Converter with 2A Switch....16-QFN 3.83 3.06 2.38 
TPS60403DBVT 296-13418-1-ND —_| Unregulated 60mA Charge Pump TPS61091RSAR 296-15239-2-ND __| Sync. Boost Converter with 2A Switch. ...16-QFN 6426.00/3,000 
Voltage Inverter S0T-23-5 1.02 8568 TPS61092RSAR 296-15240-1-ND _| Sync. Boost Converter with 2A Switch....16-OFN 3.83 3.06 2.38 
TPS60403DBVT 296-13418-2-ND —_| Unregulated 60mA Charge Pump TPS61092RSAR 296-15240-2-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch....16-QFN  6426.00/3,000 
Voltage Inverter S01-23-5 127.50/250 TPS61100PW 296-13515-5-ND _| Adj., Dual Output, Single Cell - ee 
TPS60403QDBVRQ1_ | 296-18036-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump Boost Converter. 20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
Voltage Inverter SOT-23-5 1.141 93.74 TPS61103PW 296-13516-5-ND —_| 3.3V, Dual Output, Single Cell 
TPS60403QDBVRQ1_ | 296-18036-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump Boost Converter... 20-TSSOP 416 3.33 2.59 
Voltage Inverter - S0T-23-5 1443.00/3,000 TPS61106PW 296-13517-5-ND _| 3.3V, Dual Output, Single Cell 
TPS60500DGSR 296-17015-1-ND _| 250mA Step-Down Charge Pump........10-MSOP 2.00 1.60 1.20 Soost Convertor 20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS60500DGSR 296-17015-2-ND 250mA Step-Down Charge Pump....... 10-MSOP 2560.00/2,500 TPS61107PWR 296-13750-1-ND Dual Output, Single Cell 
TPS60501DGS 296-12514-5-ND —_| 3.3V, 250mA High Efficiency Boost Converter. 20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
Step-Down Charge Pump 2.00 1.60 1.20 TPS61107PWR 296-13750-2-ND Dual Output, Single Cel 
TPS60502DGS 296-12515-5-ND | 1.8V, 250mA High Efficiency Boost Converter. 20-TSSOP 4718.00/2,000 
Step-Down Charge Pump 2.00 1.60 1.20 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each 1BIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS61120PW 296-13518-5-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62054DGS 296-14211-5-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter...10-MSOP 4.16 333 259 
Cell Boost Converter. 16-TSSOP 4.39 3.51 2.73 TPS62056DGS 296-14212-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS61121PW 296-13519-5-ND | 3.3V, Dual Output, Sing) ual TPS62200DBVR 296-12716-1-ND —_| Adj., High Efficiency Step-Down, 
Cell Boost Converter ...16-TSSOP 4.89 3.51 2.73 DC/DC Converter .... ... SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS61121RSAR 296-18973-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62200DBVR 296-12716-2-ND —_| Adj., High Efficiency Step-Down, 
Cell Boost Converter 439 3.51 2.73 DC/DC Converter .... .. SOT-23-5 3072.00/3,000 
TPS61121RSAR 296-18973-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62201DBVT 296-12717-1-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Cell Boost Converter 1 7371.00/3,000 DC/DC Converter .... ... $0T-23-5 2.25 1.80 1.35 
TPS61122PW 296-13520-5-ND —_| 3.6V, Dual Output, Single Ce TPS62201DBVT 296-12717-2-ND —_| 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Cell Boost Converter ea 439 3.51 2.73 DC/DC Converter..... ... SOT-23-5 315.00/250 
TPS62000YEGT 296-15776-1-ND | High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62202DBVR 296-16730-1-ND | 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter... 12-WCSP_ 3602.88 2.24 DC/DC Converter..... .S0T-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS62000YEGT 296-15776-2-ND | High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62202DBVR 296-16730-2-ND _| 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter .. 12-wesP 532.00/250 DC/DC Converter..... ... SOT-23-5 3072.00/3,000 
TPS62000YZGT 296-19610-1-ND | High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62202DBVT 296-12718-1-ND —_| 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter NEW!.. 12-WCSP 3.60 288 2.24 DC/DC Converter .... 807-235 2.25 1.80 1.35 
TPS62000YZGT 296-19610-2-ND | High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62202DBVT 296-12718-2-ND —_| 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter NEW!.. 12-WCSP §32.00/250 DC/DC Converter .... _.. SOT-23-5 315.00/250 
TPS62005QDGSRQ1 | 296-19427-1-ND eS esa ee aa Power, Be eran TPS62203DBVT 296-12719-1-ND | 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
C f.. . s . DC/DC Converter..... ...$0T-23-5 2.25 1.80 1.35 
TPS62005QDGSRQ1 | 296-19427-2-ND Paes doa ny Power, mene TPS62203DBVT 296-12719-2-ND | 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
DC/DC C . 50/2, DC/DC Converter SOT-23-5 315.00/250 
TPS62006DGSR 296-11617-1-ND High Efficiency Step-Down, TPS62204DBVT 296-12720-1-ND 1.6V, High Efficiency 
oo CNET Oe Convener “ 3.15 2.52 1.96 DC/DC Converter... .S0T-23-5 2.25 1.80 1.35 
Me=24 igh Efficiency Step-Down, TPS62204DBVT 296-12720-2-ND _| 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
OG/DC Converter 4410.00/2,500 DC/DC Converter... _.. $OT-28-5 315,00/250 
TPS62007DGS 296-12517-5-ND | 3.3V High Efficiency Step-Down, TPS62205DBVT 296-12721-1-ND —_| 2.5V, High Efficiency Step-Down, 
DG/DC Converter 3.15 2.52 1.96 DC/DC Converter... 807-238-5225 1.80 1.35 
TPS62007DGSR 296-11618-1-ND “3 ey Step-Down, iG oe ae TPS62205DBVT 296-12721-2-ND | 2.5V, High Efficiency Step-Down, 
. Ls : : DC/DC Converter..... ... SOT-23-5 315.00/250 
TPS62007DGSR 296-11618-2-ND | 3.3V High Efficiency Step-Down, TPS62207BVT 296-171074-ND | 1.2V, High Eff. Syno. Step-Down 
DC/DC Converter 4410.00/2,500 SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
TPS62008DGS 296-15676-5-ND 600mA High Efficiency, Step-Down, o Dy 
Dene Converer AiG OER ieS TPS62207DBVT 296-17197-2-ND 
vonverte| L : : ... SOT-23-5 315.00/250 
TPS62020DGQR 296-15250-1-ND etm a Efficiency Step-Down sen aan aes TPS62208DBVR 296-16966-1-ND | 2.8V, High Efficiency Step-Down, 
FIORE : i : DC/DC Converter... .. $0T-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPSE20200GQR alec uae coOmA High Efficiency Step-Down aOmneRDeT TPS62208DBVR | 296-16966-2-ND | 2.8V, High Efficiency Step-Down, 
On eEL ss sss DC/DC Converter... ... SOT-23-5 3072.00/3,000 
TPS62020DRCR 296-15897-1-ND | 600mA High Efficiency Step-Down PS62220DDCT 296-15793-1-ND | Adj, 400mA. High Efficiency 
Converte: 3.60 2.88 2.24 i : 
; Step-Down Converter ..............:-+ TSOT-23-5 3.49 2.79 217 
TPS62020DRCR 296-15897-2-ND Soa eOnnaNatT TPS62220DDCT 296-15793-2-ND | Adj., 400mA, High Efficiency 
= esha Step-Down Converter TSOT-23-5 515.50/250 
TPS62020EVM-019 | 206718076:ND Evaluation Module for TPS62020-019 arts TPSG2220EVM-014 | 296-18979-ND Evaluation Module for TPS62220-014.......— 6278 — — 
TPS62021DGQR 296-17179-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Dea ee 
Slaxcbamatatvarer agi Ae 2an TPS62221DDCT 296-15794-1-ND | 1.5V, 400mA, High Efficiency 
Tesez02106aR | 296-17179-2-ND | 600mA/1.25MbHz High oe aie Step Down Converter TS01-23-5 Se 
Sus Houie Canverae 5040.00/2.500 TPS62221DDCT 296-15794-2-ND | 1.5V, 400mA, High Efficiency 
TPS6D021DRCR Poe FBUREIDIee| GOOTA/.2SMH High Ef ar Step-Down Conver ist iSON2e paSIBIZ50 
Tes Sie DERDCORETGE, oe, 40-son MERIC TPS62221EVM-014 | 296-18980-ND Evaluation Module for TPS62221-014........... So. = = 
P ‘cer oeecrecemaamaas 5: : : TPS62222DDCT 296-15795-1-ND —_| 1.8V, 400mA, High Efficiency 
TPS62021DRCR 296-17180-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Stas DaWn Content 780-23-5 WEAR 
Slep-Down/Gonverten UCase) tesszzz200cT —_| 296-15795-2-ND | 1.8V, 400mA, High Eficir eee cane 
TPS62026DGQR 296-17693-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency ea Dou COR Tenioee BiRTRBER 
Step-Down Converter... 3.60 2.88 2.24 P ut : 
TPSGD06DGOR 396-17605-2-ND | 600mA/T-25Wz High Efficiency TPS62223DDCR 296-17025-1-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, 
Step-Down Converter 5040.00/2,500 Step-Down Converter . 3.38 2.70 2.10 
apaaneis : os TPS62223DDCR 296-17025-2-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, 
TPS62026DRCR 296-17694-1-ND | 600mA/1.25MHz High Step-Down Corverter 0a 5670.00/3,000 
Step-Down GOnvartet Sey 28) aa TPS62223DDCT 296-17104-1-ND | 400mAV1 25MM, High Eficioncy, ae 
TPS62026DRCR 296-17694-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency stan Deany Carert ys an) Ba Oey 
Step-Down Converter... 6048.00/3,000 Sp: DOWN GONVeNel sts : : : 
TPS6D040DGOR 396-15019-1-ND ~~ |12A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62223DDCT 296-17104-2-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, 
Step-Down Converter... 428 3.42 2.66 Step-Down Converter... 548.75/250 
TPS62040DGQR 296-15219-2-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62224DDCT 296-15796-1-ND —_} 1.6V, 400mA, High Efficiency 
Slep-Down Converter SECM ea) TPS62224DDCT 296-15796-2-ND arava i een 
TPS62040DRCR 296-15898-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency -15796-2- tee m 7 igh Enric eae (ORDER 
Step-Down Converter... 428 3.42 2.66 tep-Down Converter... 723-5 548.75/25} 
TPS62040DRCR 396-15898-2-ND |1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62227YZGT 296-19611-1-ND | 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down 
Step-Down Converter... 7182.00/3,000 Converter NEW... TSOT-23-5 3.71 2.97 2.31 
TPS62040EVM-229 | 296-18977-ND Evaluation Module for TPS62040-229 6278 — — TPS62227Y2GT BoC TOOT NE ay 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down 
. ean " il Converter NEWS... TSOT-23-5 548.75/250 
TPS62042DGQR 296-15220-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 
a TPS62228DDCT 296-17453-1-ND | 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down 
Step-Down Converter... 428 342 2.66 Gander 371 297 231 
SELMER AE Seon Gono 586,012,500 TPS62228DDCT | 296-17453-2-ND _|1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down 
TPS62042DRCR 296-15899-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency Converter... TSOT-23-5 548.75/250 
Step-Down Converter ... 428 3.42 2.66 TPS62229DDCT 296-17454-1-ND vem : Beis bere oat 
TPS62042DRCR 296-15899-2-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Effici ve . s . 
Step:DowtiGoriveitét mERANDATD TPS622290DCT | 296-17454-2-ND | 1.7V, 400mA, 1.25MH2 Step-Down 
= —— —— Converter... TSOT-23-5 548.75/250 
TPS62043DGQR 296-15221-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Effi 
Step-Down Coivertét t- AG) au ORS TPSGOS00EVNI-085 | 206-18981-ND Evaluation Module for TPS62300-085 ......... — 
TPS62043DGQR 296-15221-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62300YZDR 296-18280-1-ND —_ 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter... 5985.00/2,500 Converter ve 4.39 351 273 
TPS62043DRCR 296-15900-1-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62300YZDR 296-18280-2-ND —_ 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter 4.28 342 2.66 Converter ws 7371.00/3,000 
TPS62043DRCR 296-15900-2-ND —_ | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62301DRCR 296-17990-1-ND | 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter... 7182.00/3,000 Converter ss 416 3.33 2.59 
TPS62044DGQR 296-15222-1-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62301DRCR 296-17990-2-ND | 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter... 4.28 342 2.66 Converter ws 6993.00/3,000 
TPS62044DGQR 296-15222-2-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62301YZDR 296-17290-1-ND —_500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter... 5985.00/2,500 Converter a 439 3.51 2.73 
TPS62044DRCR 296-15901-1-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62301YZDR 296-17290-2-ND —_ 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter... 428 342 2.66 Converter... 7371.00/3,000 
TPS62044DRCR 296-15901-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62302DRCR 296-18982-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter 416 3.33 2.59 
Step-Down Converter 7182.00/3,000 TPS62302DRCR 296-18982-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter 6993.00/3,000 
TPS62046DGQR 296-15223-1-ND 1.2A, 1.25MHz, High Ef TPS62302YZDR 296-17292-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter A398 5l) 2a. 
Step-Down Converter... 4.28 342 2.66 TPS62302YZDR 296-17292-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter 7371 .00/3,000 
TPS62046DGQR 296-15223-2-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62303DRCR 296-18983-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter 416 333 2.59 
Step-Down Converter... 5985.00/2,500 TPS62303DRCR 296-18983-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter 6993.00/3,000 
TPS62046DRCR 296-15902-1-ND 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62303YZDT 296-17291-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter 484 387 3.01 
Step-Down Converter... 428 342 2.66 TPS62303YZDT 296-17291-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter 715.00/250 
TPS62046DRCR 296-15902-2-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency TPS62304DRCR 296-19297-1-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
Step-Down Converter 7182.00/3,000 Converter............ is 416 3.33 2.59 
TPS62046EVM-229 | 296-18978-ND Evaluation Module for TPS62046-229 — 28 — — TPS62304DRCR 296-19297-2-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
TPS62050DGSR 296-14392-1-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 Converter.......... re 6993.00/3,000 
TPS62050DGSR 296-14392-2-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter.... 10-MSOP 5827.50/2,500 TPS62304YZDR 296-19298-1-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
TPS62051DGS 296-14209-5-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 Converter... 439 351 2.73 
TPS62052DGS 296-14210-5-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 
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TL Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS62304YZDR 296-19298-2-ND __| 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down NEW! Isolators NEW! 
Converte 8-CSP 7371.00/3,000 mOTaT 7 a 
reszasoren | zoessonnio |18180 SS tam aie 4m em | SOO | RETRRRRD | SSVSV Hon See Do oat Eanes 
TPS62305DRCR 296-18984-2-ND | 1.875V, Sync. Step-Down Converter.......10-QFN 6993.00/3,000 z : 2 ee : é : 
TPS62305YZDR 296-18250-1-ND —_| 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Microprocessor Supervisory Circuit Drivers 
Converter... 439 3.51 2.73 TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj., Supply Voltage Superviso! chy es 
TPS62305YZDR 296-18250-2-ND | 1.875V, 500mA, 3MH TL7700CPWR 296-13050-2-ND | Adj., Supply Voltage Supervisoi 3188.00/2,000 
Converter... 7371.00/3,000 TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monito! 56 4232 
TPS62311YZDR 296-18251-1-ND | 1.5V, 500mA, TL7702ACDR 296-1295-1-ND 2.53V Supply Monito! 56 42 «32 
Converter... 439 3.51 2.73 TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monito! 455.00/2,500 
TPS62311YZDR 296-18251-2-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TL7702ACP 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monito! 56 42032 
Converter... 7371.00/3,000 TL7702AID 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monito 64 48 36 
TPS62313YZDR 296-18304-1-ND | 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TL7702AIDR 296-15017-1-ND | Supply Voltage Super 64 48 36 
Converter... 439 3.51 273 TL7702AIDR 296-15017-2-ND Supply Voltage Supervisor §20.00/2,500 
TPS62313YZDR 296-18304-2-ND 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monito! 64 48 36 
COMME ene 7371.00/8,000 TL7702BCD 296-1296-5-ND | 2.53V Supply Monito 60 45 34 
TPS62320DRCR 296-18985-1-ND__| Adj., Sync. Step-Down Converter 10-OFN 4.16 3.33 2.59 TL7702BCDR 996-1296-1-ND 2'53V Supply Monitor Go 
TPS62320DRCR 296-18985-2-ND Adj., Sync. Step-Down Converter. 10-QFN 6993.00/3,000 TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monito! 487.50/2,500 
TPS62320YEDT 296-17293-1-ND | Adj. Sync. Step-Down Converter. 8-CSP 484 3.87 3.01 TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monit f) i 
TPS62320YEDT | 296-17293-2-ND —_| Adj. Sync. Step-Down Converter 8-CSP 715.00/250 TL7702810A 29615018-1-ND | 2.53 Supply Monito mal 
TPS62320YZDT 296-17294-1-ND | Adj. Sync. Step-Down Converter 8-CSP 4.84 3.87 3.01 : = : - < 
} TL7702BIDR 296-15018-2-ND | 2.53V Supply Monitor 585.00/2,500 
TPS62320YZDT 296-17294-2-ND _| Adj. Sync. Step-Down Converter. 8-CSP 715.00/250 Le Reape SATA Seay Susie MeniG BAe a 
TPS62321DRCR 296-18986-1-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converte TO-OFN 446 333 259 erate ( ea : ; : 
TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monito! 56 «4232 
TPS62321DRCR 296-18986-2-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converte 10-OFN 6993.00/3,000 TL7705ACDR 996-1297-1-ND 4'58V Supply Monito O48 
TPS62321YEDT 296-17295-1-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converte 8-CSP 484 387 3.01 TL7708ACDR Be Ss OSES) SEV Supply Monit ”” 455.00/2.600 
TPS62321YEDT 296-17295-2-ND —_| 1.5V. Sync. Step-Down Converte 8-CSP 715.00/250 : pry ono ees 
TPS62321YZDT 296-17296-1-ND _| 1.5V, Sync. Step-Down Converte 8-CSP 4.84 387 3.01 re area pe Supply Monto Pa a ae 
TPS62321YZDT 296-17296-2-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converte 8-CSP 775.00/250 TeepeAcbae Fe Aecy Seek Monto Sore as 
TPS63700DRCT 296-18729-1-ND | DC-DC Inverter. O-SON 5.20 4.16 3.51 TL770AID poet aecy sites Meni . mes maar 
TPS63700DRCT 296-18729-2-ND | DC-DC Inverter. 10-SON 845.00/250 7705 pcre -S8V Supply Monito 4 uh 
TPS63700EVM139 | 296-18730-ND Evaluation Module For TPS6370 — [ee TL770SAIDR 296-15019-1-ND__| 4.55V Supply Monito! 64 4836 
TPS64200DBVT 296-15704-1-ND _| Adj., Step-Down Controller . .SOT-23-6 1.50 120 90 TL7705AIDR 296-15019-2-ND | 4.55V Supply Monito! 520.00/2,500 
TPS64200DBVT 296-15704-2-ND __| Adj, Step-Down Controller. ~S0T-23-6 210.00/250 TL7705AIP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monito 64 4836 
TPS64201DBVT 296-15705-1-ND —_| Adj., Step-Down Controller . .SOT-23-6 150 1.20 .90 TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monito 60 45 34 
TPS64201DBVT 296-15705-2-ND —_| Adj., Step-Down Controller . . SOT-23-6 210.00/250 TL7705BCDR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Monito 60 45 34 
TPS64202DBVT 296-15706-1-ND | Adj., Step-Down Controller . .S0T-23-6 1.50 120 90 TL7705BCDR 296-1298-2-ND 4.55V Supply Monito! 487.50/2,500 
TPS64202DBVT 296-15706-2-ND _| Adj., Step-Down Controller . _ SOT-23-6 210.00/250 TL7705BCP 296-3242-5-ND 4.55V Supply Monito! 60 45 34 
TPS64202EVM-023 | 296-18987-ND Evaluation Module for TPS64202-023 .... 62780 — TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monito 7 54° 
TPS64203DBVT 296-15707-1-ND —_| Adj., Step-Down Controller . .S0T-23-6 1.50 120 90 TL7705BIDR 296-15020-1-ND | 4.55V Supply Monito! 72) 5A Al 
TPS64203DBVT 296-15707-2-ND —_| Adj., Step-Down Controller . _ SOT-23-6 210.00/250 TL7705BIDR 296-15020-2-ND | 4.55V Supply Monitor 585.00/2,500 
TPS65100EVM-030 | 296-18990-ND Evaluation Module for TPS65100-030 6278, — TL7705BIP 296-3244-5-ND 4.55V Supply Monito! De a 
TPS65100PWPR 296-17082-1-ND __| Triple Output LCD Supply 3.94 3.15 2.45 TL7705B0D 296-3245-5-ND 4.55V Supply Monito 788 150 1.13 
TPS65100PWPR 296-17082-2-ND | Triple Output LCD Supply 4462.00/2,000 TL7709ACD 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monitor. 141 118 94 
TPS65100RGER 296-18991-1-ND | Triple Output LCD Supply 3.94 3.15 2.45 TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monitor 141 148 94 
TPS65100RGER 296-18991-2-ND | Triple Output LCD Supply 6615.00/3,000 TL7712ACD 296-3249-5-ND 10.8V Supply Monito 84.70 «56 
TPS65105PWPR 296-18992-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7712ACDR 296-15021-1-ND 10.8V Supply Monito 84 70 56 
and VCOM Buffer 24-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 TL7712ACDR 296-15021-2-ND | 10.8V Supply Monito 910.00/2,500 
TPS65105PWPR 296-18992-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monito: 84 70 56 
and VCOM Buffer... 4462.00/2,000 TL7715ACD 296-3251-5-ND Supply Voltage Superviso 141 118 94 
TPS65105RGER 296-18993-1-ND Triple Out LCD Supply TL7715ACP 296-3252-5-ND Supply Voltage Supervisor. 141 118 94 
and VCOM Buffer : 3.94 315 2.45 TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Circuit 163 1.30 98 
TPS65105RGER 296-18993-2-ND Triple Out LCD Supply with Lineal TL7726CDR 296-15022-1-ND Hex Clamping Cire 163. 1.30.98 
and VCOM Buffer : 6615.00/3,000 TL7726CDR 296-15022-2-ND —_| Hex Clamping Circ 2080.00/2,500 
TPS65110RGE ELEVA Te aioe HTPS*LCO Bias oa-orn [Cee TL7726CP 296-3254-5-ND | Hex Clamping Circ 1.63 130 98 
i ; 4 3 : TL77261D 296-3255-5-ND Hex Clamping Circ 1.75 140 1.05 
TPS65110RGER 296-15841-1-ND teaWerainniee ur o4-orn Mee te TL77261P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circ 1.75 140 1.05 
TPS65110RGER 296-15841-2-ND —_| Triple Charge Pump LTPS-LCD Bias TL7733BCDR 296-12952-1-ND | Supply Voltage Supervisor COMI AS mS 
TPS65120EVM-076 | 296-18994-ND Evaluation Module for TPS65120-076.......... 0 = = iss FU upply Voltage Supervisor Co ED 
TPS65120RGTR 296-17181-1-ND _| Single Inductor, Quad Output, TFT ene Bee Se aam| SUPPLY Votan Superisor He Pate an 
Display... 3.04 243 1.89 a Be Upply Voltage Supervisor ses 
TPS65120RGTR 296-17181-2-ND | Single Inductor, Quad Output, TFT TL7733BIP 296-13357-5-ND —_| Supply Voltage Supervisor 720 54 At 
Display... 5103.00/3,000 TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/Voltage Detecto: 12 54 Al 
= En 7 TL7757CDR 296-15023-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 12 54 Al 
TPSEGIZIRGTR aia po grec Quad Output, TET amy ace. ee TL7757CDR 296-15023-2-ND | 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 585.00/2,500 
TPS65121RGTR 296-17182-2-ND Single Inductor, Quad Output, TFT TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector M2 sod Al 
Display... oe 5103.00/3,000 TL7757CLPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector 72 54 Al 
TPS65123RGTR 296-17183-1-ND | Single Inductor, Triple Output. T TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector. 478.00/2,000 
Display... 20 3.04 243 1.89 TL7757CPK 296-3259-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector .80 60 45 
TPS65123RGTR 296-17183-2-ND | Single Inductor, Triple Output, TFT aes Eee cai joey supe Tate baaeat Fr eer De 
Display... Be 5103.00/3,000 -3260-5- .55V Supply Monitor/Volt. Detector : J : 
TPS65124EVM-076 | 296-18995-ND Evaluation Module for TPS65124-076 6278 — TL7757ILP 296-3261-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 30. 60 45 
TPS65124RGTR 296-17184-1-ND Single Inductor, Triple Output, TFT TL7757|PK 296-3262-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 88 66 50 
Display... at 3.04. 2.43 1.89 TL7757|PK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 293.00/1,000 
TPS65124RGTR 296-17184-2-ND | Single Inductor, Triple Output, TFT TL7759CD 296-3263-5-ND 4.55V Supply Monitor 147 123 98 
Display... 5103.00/3,000 TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monito! 1.47 123 98 
TPS65130EVM-063 | 296-18996-ND Evaluation Module for TPS65130-063 62.78 _— _ TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monito! {LAT oo ngs: 
TPS65130RGER 296-17080-1-ND Positive/Negative Output DC/DC TL7759CPWR 296-1299-2-ND 4.55V Supply Monito 1304.00/2,000 
Converter... 5.18 4.14 3.22 1L7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Monito 215 1.72 1.29 
TPS65130RGER 296-17080-2-ND Positve/Nepative Output DC/DC Shane TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND | 4.55V Dual Supply Monito 215 1.72 1.29 
onverter. 00/3, TL7770-5CDWR 296-15024-2-ND 4.55V Dual Supply Monito! 2236.00/2,000 
SIAC” | SEE [Giaccone scary “ES ax aie | TIMES, [ROMEESTE [CED Gmp tw ce 
-17349-1- . . : . TL7770-5IDW 296-3267-5-ND 4.56V Dual Supply Monito 2.25 1.80 1.40 
TPS65131RGET 206-17849r2:ND) | Dual Output BC/DC Converter. 1072.50/250 TL7770-12CDWR | 296-12954-1-ND —_| Dual Power Supply Supervisor 270 216 1.68 
TPS65140EVM-031 296-18997-ND Evaluation Module for TPS65140-031 ... 62.78 => = 1L7770-12CDWR 296-12954-2-ND Dual Power Supply Supervisor 3060.00/2,000 
TPS65140PWPR 296-18998-1-ND Triple on {CD Supply with Linear er utssop eae TLC7701ID 296-3268-5-ND 4.1V Supply Monitor. 1.55 124 93 
TPS65140PWPR | 296-18998-2-ND —_| Triple Out LCD Supply with Linear Reg, ele aan Ns Fa | ty a Monier: Peet ee 
nd POW), GO0U sasaesseeamre SSOP Svan TLC7701IPWR 296-2609-1-ND | 1.1V Supply Monitor. 155 124 93 
TPS65140RGER coe cea ig) ible Out LCD Supply with Linear Rag. Benny Oey TLC7701IPWR 296-2609-2-ND | 1.1V Supply Monitor. 1612.00/2,000 
TPS65140RGER 296-18999-2-ND __| Triple Out LCD Supply with Linear Reg. ; ew re wg Za SeP IDE) 1.1V Supply Monitor. MS Te a 
and PawerGaod. i 6048.00/3,000 77010P 296-3271-5-ND 1.1V Supply Monitor. 168 134 1.01 
TPS65145PWPR 296-19000-1-ND —_| Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TLC77031D 296-3272-5-ND —_| 2.63V Micropower Supply 
and Power Good... BA HTSSOP 360 288 224) tue7zoaie 296-3273-6-N0 | 263V Miropower Supply semis 
TPSGST45PWPR OD PONG Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 
UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter. 3.38 270 210 TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V Micropower Supply 
UCC3941DTR-3 296-2280-2-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter. 4725.00/2,500 Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 
UCC3941D-5 296-2281-5-ND 1V to 5V Sync. Boost Converter. 4.05 3.24 2.52 TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply 
UCC3941DTR-5 296-2281-1-ND {V to 5V Sync. Boost Converter. 3.38 270 210 Voltage Supervisor 2106.00/2,000 


UCC3941DTR-5 
UCC3941N-5 
UCC39412D 


296-2281-2-ND 
296-3229-5-ND 
296-2278-5-ND 


1V to 5V Sync. Boost Converter. 
5V Synchronous Boost Converte! 
Low Power Sync. Boost Converter. 


4725.00/2,500 
405 3.24 2.52 
3.38 2.70 2.10 


TLC7703QD 


296-2610-5-ND 


2.63V Micropower Supply 
Voltage Supervisor 


RY aks) 
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% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


bls Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC77030P 296-13359-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3123J18DBVT 296-3291-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor Dsl Samnlevomare9| Supervisory Circuit ... SOT-23-5 2.38 = 1.90 1.43 
TLC77051D 296-1872-5-ND 4.55V Supply Monitor. 155 124 93 TPS3123J18DBVT 296-3291-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7705|P 296-3276-5-ND 4.55V Supply Monitor. 155 1.24 93 Supervisory Circuit - SOT-23-5 332.50/250 
TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Supply Monitor. 1.55 1.24 93 TPS3124G15DBVR | 296-10893-1-ND eres jiotege Processor 507-235 WERE? 
TLC7705IPWR 296-3277-2-ND 4.55V Supply Monitor. 1612.00/2,000 2 OU Teo) Es : : 
TLC77050D 296-3278-5-ND 4.55V Sunply Monitor. 168 134 1.01 TPS3124G15DBVR =| 296-10893-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit .. SOT-23-5 3264.00/3,000 
i TPS3124G15DBVT 296-3292-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor ate) GE Tee Supervisory Circuit S0T-23-5 238 1.90 143 
TLG77250D SSH HEAD gate Bie cpaa eyes TPS3124G15DBVT | 296-3292-2-ND _| 4 40V, Ultralow Voltage Processor 
“ 2 = : Supervisory Circuit .- SOT-23-5 332.50/250 
TLC77250P 296-13360-5-ND | 2.25V Micropower Supply TPS3124J12DBVR | 296-108094-1-ND | 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 215 1.72 1.29 Supervisory Circuit 807-235 213 170 1.28 
TLC7725QPWR 296-3283-1-ND | 2.25V Micropower Supply TPS3124J12DBVR | 296-10894-2-ND —_| 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 215 1.72 1.29 Supervisory Circuit vn. SOT-23-5 3264.00/3,000 
TLC7725QPWR 296-3283-2-ND 2.25V Micropower Supply TPS3124J12DBVT —_| 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 2236.00/2,000 Supervisory Circuit ..S0T-23-5 2.38 1.90 1.43 
TLC77251P 296-2611-5-ND 2.25V Micropower Supply TPS3124J12DBVT | 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 Supervisory Circuit .. SOT-23-5 332.50/250 
TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Micropower Supply TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor 2.03 1.62 1.22 Supervisory Circuit ... SOT-23-5 2.138 1.70 1.28 
TLC7733IP 296-3284-5-ND 2.93V Micropower Supply TPS3124J18DBVR 296-10895-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor BOR) TG ahee Supervisory Circuit . SOT-23-5 3264.00/3,000 
TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Micropower Supply TPS3124J18DBVT 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor 203 n62ie ii22) Supervisory Circuit ... SOT-23-5 = 2.388 «1.90 1.43 
TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Micropower Supply TPS3124J18DBVT 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor 2106.00/2,000 Supervisory Circuit .. SOT-23-5 332.50/250 
TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Micropower TPS3125G15DBVR 296-10896-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Monitor 215 1.72 1.29 Supervisory Circuit . SOT-23-5 1.90 152 1.14 
TLC77330P 296-3287-5-ND 2.93V Micropower Supply TPS3125G15DBVR 296-10896-2-ND ees Processor sabe a neona 
Voltage Monitor 2 Se e720 29) Stee) ee 
TLC77330PWR 296-3288-1-ND | 2.93V Micropower Supply TPS3125G15DBVT | 296-2613-1-ND  oInecey Cliche Processor 507-23-5 MGs 
Voltage Monitor Zi omemile (2 d-20) ate 2 F ss 
TLC77330PWR 296-3288-2-ND | 2.93V Micropower Supply TPS3125G15DBVT = — 298-26 13-2-NB  cisaNison Cla BTOGBESOL cei aacapet 
Voltage Monitor 8-TSSOP 2236.00/2,000 — : 
TLC77330PWREP | 206-18143-1-ND | 2.93V Micropower Volt. Supervisor...8TSSOP 4.75 380 296 TPSS126/12DBVR | 2SCRi USS 7a TEND ee tre Processor 03-5 TOC 
TLC7733QPWREP 296-18143-2-ND 2.93V Micropower Volt. Supervisor.....8-TSSOP 5380.00/2,000 % 9. * ° si é 
TPS3125J12DBVR 296-10897-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E12DBVR 296-13393-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit. SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 225 1.80 1.35 TPS3125J12DBVT —_| 296-2614-1-ND 1.08V, Ultralow Voltag 
TPS3103E12DBVR 296-13393-2-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit ... SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 
Supervisory Circuit pUt28-6 esse eats TPSS125/12DBVT | 206-2614-2-ND | 7.08V, Uliralow Voltage Processor 
TPS3103E15DBVR 296-13394-1-ND 1.48V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit wa. SOT-23-5 283.50/250 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 TPS3125J18DBVR 296-10898-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E15DBVR 296-13394-2-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit ..- SOT-23-5 1.90 152 1.14 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVR 296-10898-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103H20DBVR 296-13395-1-ND 1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit .-- SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supervisory Circuit... $0T-23-6 2.25 1.80 1.35 TPS3125J18DBVT 296-2615-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103H20DBVR 296-13395-2-ND 1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVT 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltag 
TPS3103K33DBVR —_| 296-13396-1-ND —_| 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit vo». SOT-23-5 283.50/250 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 TPS3125L30DBVR 296-10899-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103K33DBVR | 296-13396-2-ND —_| 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit w- $OT-23-5 1.90 1.52 1.14 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125L30DBVR 296-10899-2-ND nen uilralow Noliage Processor saree seeeAaRD 
- = - a upervisory Circui .... SOT-23+ .00/3, 
TPS3106EO9DBVT 296-13397-1-ND 0.86V, Ultralow Supply: Current/Supply: Voltage TPS3125L30DBVT 096-2616-1-ND 2 64V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 Supervisory Circuit 507-235 203 162 122 
TPS3106E09DBVT 296-13397-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3125L30DBVT 296-2616-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 
Tpsstoaciepavn « REREEMMMEMMNNL 1.520; Ultalan SergicGunartiSunckyvotage” ee Supervisory Circuit ~- 8OT=23-5 BEV 
: eee ae ‘S2N, Ultralow Supply-Current/Supply: Voltage TPS3126E12DBVT | 296-10900-1-ND | 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 Supervisary Circuit 507-235 243 170 128 
TPS3106E16DBVR 296-13398-2-ND 1.52V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3126E12DBVT 296-10900-2-ND rent Asati Voltage Processor = . ‘ z 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 3456.00/3,000 Supervisory Circuit ... SOT-23-5 297.50/250 
TPS3106K33DBVR 296-13399-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3126E15DBVT 296-10901-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33DBVR | 296-13999-2-ND Perna alo eee Current/Supph oe Ieee sees Supervisory cult 501235 BAZ SZOaNZE 
BSc se OW SUP Py UUrTenuy Uppy oage TPS3126E15DBVT  |296-10901-2-ND | 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit -SOT-23-6 3456.00/3,000 Supervisory Circuit wu. SOT-23-5 297.50/250 
TPS3110E09DBVR 296-13400-1-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3126E18DBVT 296-10902-1-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 Supervisory Circuit ... SOT-23-5 2.138 1.70 «1.28 
TPS3110E09DBVR 296-13400-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3126E18DBVT 296-10902-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit . SOT-23-6 3780.00/3,000 Supervisory Circuit. SOT-23-5 297.50/250 
TPS3110E12DBVR 296-13401-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Curren TPS3128E12DBVT 296-10903-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... 2.25 1.80 1.40 Supervisory Circuit ... SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
TPS3110E12DBVR | 296-13401-2-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E12DBVT 296-10903-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit -SOT-23-6 3780.00/3,000 Supervisory Circuit woe SOT-23-5 332.50/250 
TPS3110E15DBVR 296-13402-1-ND 1.43V, Ultralow Supply-Curren TPS3128E15DBVT 296-10904-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... 225 1.80 1.40 Supervisory Circuit .. SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
TPS3110E15DBVR ‘| 296-13402-2-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E15DBVT 296-10904-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 3780.00/3,000 Supervisory Circuit +. SOT-23-5 332.50/250 
TPS3110K33DBVT | 296-13403-1-ND | 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E18DBVT —_/ 296-10905-1-ND Taneniese Cie: Processor 507:23-5 MRCMCOMEa 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 248 1.98 1.54 te GS . 5 : 
TPS3110K33DBVT _| 296-13403-2-ND 2.94 utraiow Suppy-Curen/Suppy-Vliage. pie TPSS128E18DBVT = og Ne0os ND TSINNiSeu Clini sonane cena 
TPssioacispava (BGeEnAGOeENERMM | 4.404 Ultealew alee pee cad Sue TPS3305-18D 296-2617-5-ND | Dual 2.93/1.68 Volt Monitor. 225 1.80 140 
Supervisory Circuit 213 1.70 1.28 TPS3305-18DGNR 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 2.25 1.80 1.40 
- - “ TPS3305-18DGNR 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 3150.00/2,500 
TPS3123G15DBVR | 296-10890-2-ND —_ 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-25D 296-2618-5-ND Dual 2.93/2.25 Volt Monitor. 2.25 180 1.40 
Supervisory Circuit 3264.00/3,000 TPS3305-25DGNR _| 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 2.25 180 1.40 
TPS3123G15DBVT | 296-3289-1-ND | 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-25DGNR | 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor 3150.00/2,500 
Supervisory Circuit Gs) WY SS TPS3305-330 296-2619-5-ND |_| Dual 4.55/2.93 Volt Monitor. 225 1.80 1.40 
TPSS123G15DBVT = eos 20 UeaaL mag! 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-33DGNR | 296-3301-1-ND —_| Dual 5/3.3 Volt Monitor... 2.25 1.80 1.40 
Supervisory Circuit 332.50/250 TPS3305-33DGNR | 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor 3150.00/2,500 
TPS3123J12DBVR 296-10891-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor. 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit 213 1.70 1.28 TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor. 236 189 1.47 
TPS3123J12DBVR | 296-10891-2-ND _| 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 236 189 1.47 
Supervisory Circuit 3264.00/3,000 TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 236 189 1.47 
TPS3123J12DBVT 296-3290-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18QDRQ1 | 296-17848-1-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 281 2:25) 1.75 
Supervisory Circuit 2.38 1.90 1.43 TPS3306-18QDRQ1__| 296-17848-2-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 3937.50/2,500 
TPS3123J12DBVT 296-3290-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monitor. 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit 332.50/250 TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monitor. 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVR 296-10892-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit Dah nti70n 228) TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 2.36 1.89 1.47 
TPS3123J18DBVR | 296-10892-2-ND —_| 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor: 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit 3264.00/3,000 (Continued) 
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bl Digi-Key Price Each Tal: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ‘ 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor... 236 189 1.47 TPS3802K33DCKR | 296-12386-2-ND | Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3306-33QDRQ1_ | 296-18948-5-ND Dual Processor Supervisory Circuit Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 
with Power Fail . 28) 225) 175 TPS3802L30DCKR 296-13514-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
PS3307-18D 296-2620-5-ND _| Triple 2.93/1.68/1.25 Volt Monitor. 236 189 1.47 Supervisor en eX) 
TPS3307-18DGNR__| 296-3312-1-ND _| Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monito 236 189 1.47 TPS3802L30DCKR | 296-13514-2-ND__| Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3307-18DGNR | 296-8312-2-ND __| Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monito 3307.50/2,500 Supervisor 1560.00/3,000 
TPS3307-18QDRQ1 | 296-15641-1-ND —_| Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monito 281 2.25 1.75 TPS3803-01DCKR | 296-13405-1-ND __| Adj./1.5V Voltage Detector 96 72S 
TPS3307-18QDRQ1 | 296-15641-2-ND —_| Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monito 3937.50/2,500 TPS3803-01DCKR | 296-13405-2-ND —_| Adj./1.5V Voltage Detector 819.00/3,000 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND _| Triple 2.93/2.25/1.25 Volt Monitor. 2.36 189 1.47 TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-1-ND | Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 188 150 1.13 
TPS3307-25DGNR —_| 296-3313-1-ND _| Triple 3.3/2.5/Adj. Volt Monito! 236 189 1.47 TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-2-ND | Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 2880.00/3,000 
TPS3307-25DGNR | 296-3313-2-ND | Triple 3.3/2.5/Adj, Volt Monito 3307 50/2,500 TPS3803-010DCKRQ1 | 296-16960-1-ND _| Adj./1.5V Voltage Detector $c70-5 877358 
TPS3307-33D 996-331 4-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 236 1.89 1.47 TPS3803-01QDCKRQ1 | 296-16960-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 936.00/3,000 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monito 236 1.89 1.47 TPS3803G15DCKR 296-13406-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 96 72 54 
1PS3307-33DR 296-3314-2-ND _| Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 3307.50/2,500 TPS3803G15DCKR | 296-13406-2-ND —_| Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 819.00/3,000 
TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monito 236 1.89 1.47 TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector NEW: $C70-5 1.88 1.50 1.13 
7P83307-33DGNR | 296-8315-1-ND 1 Triple 5/3 3/Adj, Volt Monito 036 1.89147 TPS3803G1SMDCKREP | 296-19525-2-ND__| Adj./1.5V Voltage Detector MEW........SC70-5 2880.00/3,000 
TPS3307-33DGNR 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 3307.50/2,500 TPS3803G15QDCKREP| 296-19526-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector NEW! $c70-5 1.45 116 87 
TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor 1.38 110 .83 TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector NEW! $C70-5 2226.00/3,000 
TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monitor 4462.50/2,500 TPS3803G15QDCKRQ1| 296-16961-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 87 13: 68 
TPS3510P 296-331 8-5-ND 3.5V Power Supply Monitor 1.35 113 .90 TPS3803G15QDCKRQ1| 296-16961-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector SC70-5 936.00/3,000 
TPS3511D 996-15041-5-ND | PC Power Supply Superviso aa Re oe TPS3805H33DCKR | 296-13407-1-ND__| Dual, Adj./3.3V Voltage Detecto $c70-5 877358 
mest |eiemieae [tet sum sere ee ie | Tee |e au cwentoer ers a 
TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervi 175 1.40 1.05 -16962-1- Ad. /3. 51 ; : 
TPS35140 296-13513-5-ND | PC Power Supply Superviso 175 1aoeina) | Trsoorcoancchas agatasezaan | Dut c/3.3 Vtoge Detector. S078 ee a 
TPS3600D20PW 296-10906-5-ND 2V Battery Backup Supervisor i Pua 
for LP Heese : 450 3.60 2.80 Adjustable Hysteresis .............- SOT-23-6 1.50 1.20.90 
7PS3600D33PW 296-12057-5:ND 13.3V Battery Backup Supervi TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND | Dual Voltage Detector with 
for LP Preceseare  ... 14-T8S0P MRROMETEO REE Adjustable Hysteresis SOT-23-6 1755.00/3,000 
TPS3600D33PWR | 296-10907-1-ND _| 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3806J20DBVR =| 296-12012-1-ND | Dual Voltage Detector wi 
for LP Processors 44-TSSOP 518 4414 3.22 Adjustable Hysteresis ............. ... SOT-23-6 1.50 1.20 .90 
TPS3600D33PWR | 296-10907-2-ND —_/ 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3806J20DBVR | 296-12012-2-ND UNAegab Hectic — A FEE OO O00 
for LP Processors. 14-TSSOP 5100.00/2,000 sealed 
= BL TPS3807A30DCKT 296-18602-1-ND 38V, Low Quiescent Current, Dual Channel 
TPS3600D50PW 296-12238-5-ND Sy Befny Backup Superdsar ae Supervisory Circuit. SC70-5 236 189 4147 
TPS3606-33DGS 296-10909-5-ND —_| 3.3V Battery Backup Supervisor i . ; TPS3807A30DCKT | 296-18602-2-ND 3y Law Queen ar : araenper 
for LP Processors 3.26 2.61 2.03 di 3 
eee ; TPS3808G01DBVR | 296-17188-1-ND __| Adj. Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 
TPS3610TSOPW 296-10910-5-ND 5V Battery Backup Supervisor 
fe RARA Retanllg Ze 371 297 231 TPS3808G01DBVR | 296-17188-2-ND __| Adj. Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
ree TPS3808G09DBVR | 296-17189-1-ND —_| 0.9V Voltage Supervisor .. 1.75 1.40 1.05 
TPS3610U18PW AE aD Pe Bat Supervisor ask Bey BE TPS3808G09DBVR | 296-17189-2-ND —_| 0.9V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
: pte : Ses TPS3808G12DBVR | 296-17190-1-ND _| 1.2V Voltage Supervisoi 1.75 1.40 1.05 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Adj. Battery Backup Supervisor TPS3808G12DBVR 996-17190-2-ND 42V Volt i 
for RAM Retention.... 315 252 1.96 -17190-2+ oltage Superviso 2688.00/3,000 
7 -10913-5+ TPS3808G12DRVT | 296-19294-1-ND _| 1.2V Voltage Supervisoi 238 190 1.43 
TPSICTZ-SODGK AOS acai) °y Battery Backup Supervisor ar ast AGE TPS3808G12DRVT | 296-19294-2-ND | 1.2V Voltage Superviso 332.50/250 
cs : —— TPS3808G15DBVR | 296-17191-1-ND _| 1.5V Voltage Supervisoi 1.75 140 1.05 
TPS3618-S0DGKT =—_ | 296-17574-1-ND oy battery backup Supervisor aene seioa a TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND _| 1.5V Voltage Superviso 2688.00/3,000 
resaeis-sonext | 296-17574-2-ND | eV Battery Backup Sup H Ws TPS3808G18DBVR _| 296-17192-1-ND _| 1.8V Voltage Supervisoi 1.75 1.40 1.05 
; TPS3808G18DBVR | 296-17192-2-ND _ | 1.8V Voltage Supervisoi 2688.00/3,000 
rps261@-sa0ck | ERENT 9.5V Gotten: Deovan Supervisor ee TPS3808G25DBVR | 296-17193-1-ND | 2.5V Voltage Superviso 1.75 1.40 | 1.05 
; ; TPS3808G25DBVR | 296-17193-2-ND —_| 2.5V Voltage Supervisoi 2688.00/3,000 
SCE ERE aout Bacup Sa ec RID TPS3808G30DBVR | 296-17194-1-ND _| 3.0V Voltage Superviso! 4.75 1.40 1.05 
M FAB F TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND _| 3.0V Voltage Supervisoi 2688.00/3,000 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 7 
: CTE TPS3808G33DBVR | 296-17195-1-ND | 3.3V Voltage Supervisoi 175 140 1.05 
TPS3620-33DGKR = eta ala dd Bact Batety Supervisor ar oh. ten TPS3808G33DBVR | 296-17195-2-ND —_| 3.3V Voltage Supervisoi 2688.00/3,000 
7 aide ' : baa id TPS3808G50DBVR | 296-17196-1-ND —_| 5.0V Voltage Supervisoi 1.75 1.40 1.05 
TPSIG20-30GKR PEA eam © 2¥ Backup Battary Supervisor MiencaD ent TPS3808G50DBVR | 296-17196-2-ND | 5.0V Voltage Supervisor . 2688.00/3,000 
7P53620-50DGKR 296-17575-4-ND 5 Battery Back Sli - —— TPS3809I50DBVR 296-10914-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 96 a2 04 
ERAMIRGIERIGRS co au ie} age TPS3809I50DBVR | 296-10914-2-ND | 4.55V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 
ies ; aoe TPS3809I50DBVT | 296-2629-1-ND —_| 4.55V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 
TPS3620-50DGKR =— | 296-17575-2-ND _| SV Battery Backup Supervisor TPS3s0gis0DBVT | 296-2629-2-ND ‘| 4.58V supply Voltage Supervisor. 99.50/250 
es re 568) Suc Manton F Pa ereraetty TPS3809I50QDBVRQ1| 296-15642-1-ND —_| 4.55V Supply Voltage Supervisor. 87 73——SB 
‘ : : ooeat TPS38091500DBVRQ1| 296-15642-2-ND _| 4.55V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 
TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor. 7.68 1.34 1.01 eee Uppy To tage oupervsor. le 
TPS3705-33D 96-2623-5-ND 2-93V Supply Monitor 168 134 101 TPS3809J25DBVR 296-10915-1-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 96 Te ! 
; pply Monitor. : et TPS3809J25DBVR | 296-10915-2-ND —_| 2.25V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 
beth eae en See eae sen sunply Mommot oe aD au TPS3809J25DBVT | 296-2630-1-ND —_| 2.25V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 
“SOV Supply Monitor. ea TPS3809J25DBVT —_| 296-2630-2-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 99.50/250 
aieiso/03-200) 2G 262se NOR 4.55V Supply Monitor. NCOs SSE O TPS3809J250DBVRQ1 | 296-15643-1-ND | 2.25V Supply Voltage Supervisor. iS 7m TSMNNLSE 
TPS3705-50DGNR | 296-8320-1-ND __| 4.55V Supply Monitor. 1.68 1.34 1.01 —_— : 
! TPS3809J250DBVRQ1 | 296-15643-2-ND | 2.25V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 
TPS3705-50DGNR —_| 296-3320-2-ND ——_| 4.55V Supply Monitor. 2145.00/2,500 Pee ' 
f TPS3809K33DBVR 296-10916-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 96 12 54 
PS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor. 158 126 95 een H 
} TPS3809K33DBVR | 296-10916-2-ND —_| 2.93V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 
1PS3707-25DGNR | 296-3321-1-ND 2.25V Supply Monitor . 1.58 1.26.95 TPS3809K33DBVT | 296-2631-1-ND | 2.93V Supply Voltage Supervisor. eS 7b Be 
TPS3707-25DGNR _| 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor. 2015.00/2,500 : ir every tne ag : ; : 
EET FOP RIBEEND > ESV SIpBIIMOAT ESRI 7 TPS3809K33DBVT 296-2631-2-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 99.50/250 
z -2626-5-| : upply Monitor... i E i = 4 i 
PS3707-30DGN 96-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor. 158 126 95 TPS3809K33QDBVRQ1 Bee aD 2.93V Supply Voltage Supervisor. 87 7S: 
if TPS3809K33QDBVRQ1| 296-15644-2-ND | 2.93V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 
7PS3707-33D 296-2627-5-ND 2.93V Supply Monitor. 158 1.26.95 TPS3809L30DBVR | 296-10917-1-ND | 2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 
PS3707-33DGN 296-3323-5-ND 2.93V Supply Monitor. 158 126 95 Pai iol ; 
f TPS3809L30DBVR | 296-10917-2-ND | 2.64V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 
a et ay Sune Mentor: a t = = TPS3809L30DBVT _| 296-2632-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 72 5A 
~ | -1- q upply Monitor... i zi Tall F 
TPS3707-S0DGNR | 296-3824-2-ND | 4.55V Supply Monitor. 2015002500 | tpssepaca0apBVRat | 296-15645-1-ND | 2.64V Supply Vollage Supervisor. 877358 
TPSSB00G270CKR CGI OS aa ag) Utra-Small Supply Voltage TPS3809L300DBVRO1 | 296-15645-2-ND | 2.64V Supply Voltage Supervisor. ~ 936,00/3,000 
Supervisor SOT-323-5 147 123 98 TPS3813I50DBVT | 296-10918-1-ND —_| 5V Supervisor with Programmabl 
TPS3800G27DCKR | 296-12382-2-ND__| Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window 807-236 225 180 1.40 
Supervisor. $07-323-5 1560.00/3,000 TPS3813150DBVT | 296-10918-2-ND | BV Supervisor with Programmable 
TPS3801-01DCKR | 296-12383-1-ND | Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window _ 80T-23-6 332.50/250 
Supervisor S0T-323-5 147 1.23 98 TPS3813J25DBVT | 296-10919-1-ND —_| 2.5V Supervisor with Programmable 
TPS3801-01DCKR 296-12383-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window ... SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
Supervisor. SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813J25DBVT | 296-10919-2-ND —_| 2.5V Supervisor with Programmable 
TPS3801E18DCKR 296-12384-1-ND Ultra-Small Supply Watchdog Window ... SOT-23-6 332.50/250 
Supervisor S01-323-5_ 1.47 (1.23.98 TPS3613K33DBVT | 296-10920-1-ND | 3.3V Supervisor with Programmable 
TPS3801E18DCKR 296-12384-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Watchdog Window . SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813K33DBVT | 296-10920-2-ND —_| 3.3V Supervisor with 
TPS3801I50DCKR 296-3325-1-ND 4.55V Supply Monitor. $0T-323-5 1.47 1.23 .98 Watchdog Window ... SOT-23-6 332.50/250 
TPS38011I50DCKR 296-3325-2-ND 4.55V Supply Monitor. SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3813L30DBVT 296-10921-1-ND 3.0V Supervisor with Programmable 
TPS3801J25DCKR 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monitor. SOT-323-5 1.47 1.23 98 Watchdog Window ... SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
TPS3801J25DCKR | 296-3326-2-ND | 2.25V Supply Monitor. S0T-323-5 1560.00/3,000 TPS3813.30DBVT | 296-10921-2-ND | 3.0V Supervisor with Programmable 
TPS3801K33DCKR 296-3327-1-ND 2.93V Supply Monitor. SOT-323-5 1.47 1.23 98 Watchdog Window .. SOT-23-6 332.50/250 
TPS3801K33DCKR —_ | 296-3327-2-ND 2.93V Supply Monitor. SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-33DBVT | 296-2633-1-ND —_| 2.93V Supply Monito SOT-23-5 148 118 89 
TPS3801L30DCKR —_| 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monitor. S0T-323-5 147 1.23 98 7PS3820-33DBVT | 296-2633-2-ND —_| 2.93V Supply Monito S0T-23-5 206 50/250 
TPS3801L30DCKR _| 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor. SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-33QDBVRQ1 | 296-15646-1-ND _| 2.93V Supply Monito S0T-23-5 158 1.26 95 
TPS3801TS50DCKR | 296-12385-1-ND | Ultra-Small Supply Voltage TPS3820-330DBVRQ1| 296-15646-2-ND | 2.93V Supply Monito SOT-23-5 2457.00/3,000 
Supervisor $0T-323-5 147 1.23 98 TPS3820-50DBVT | 296-2635-1-ND —_| 4.55V Supply Monito SOT-23-5 148 148 89 
TPS3801T50DCKR | 296-12385-2-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage TPS3820-50DBVT | 296-2635-2-ND —_| 4.55V Supply Monito SOT-23-5 206.50/250 
Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-500DBVRQ1 | 296-15647-1-ND | 4.55V Supply Monito S0T-23-5 158 126 95 
TPS3802K33DCKR | 296-12386-1-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage TPS3820-500DBVRQ1 | 296-15647-2-ND _| 4.55V Supply Monito SOT-23-5 2457.00/3,000 
Supervisor SOT-323-5 1.47 «1.23.98 (Continued) 
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wie Digi-Key Price Each TL. Digi-Key — Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3823-25DBVR _| 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor. -S01-23-5 138 110 83 UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor 5.70 4.56 3.85 
TPS3823-25DBVR | 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor. . SOT-23-5 2112.00/3,000 Uc39432D 296-11350-5-ND —_| Precision Analog Controller . 551 4.41 3.43 
TPS3823-250DBVRQ1| 296-15648-1-ND 2.25V Supply Monitor. .$0T-23-5 158 1.26 95 UC39432N 296-11351-5-ND Precision Analog Controller . 5.51 4.41 3.43 
TPS3823-250DBVRQ1| 296-15648-2-ND 2.25V Supply Monitor. . SOT-23-5 2457.00/3,000 UCC2946D 296-2645-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3823-30DBVR__| 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor. -SOT-23-5 1.38 110.83 Watch Dog Timer..... 315 252 1.96 
TPS3823-30DBVR 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor. . SOT-23-5 2112.00/3,000 UCC3946D 296-2646-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3823-300DBVRQ1| 296-15649-1-ND  |2.63V Supply Monitor. S0T-23-5 1.58 126 95 Watch Dog Timer... 3.04 2.43 1.89 
TPS3823-30QDBVRQ1| 296-15649-2-ND 2.63V Supply Monitor. . SOT-23-5 2457.00/3,000 UCC3946N 296-11547-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3823-33DBVR | 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor. SOT-23-5 1.38 110 .83 Watch Dog Timer... 3.04 243 1.89 
TPS3823-33DBVR _| 296-1357-2-ND 2.98V Supply Monitor. _ SOT-23-5 2112.00/3,000 MOSFET / MOSFET Drivers 
TPS3623-330DBVRQ1| 296-15650-1-ND _|2.93V Supply Monitor. ~S0T-23-5 158 126 95 : 
TPS3823-33QDBVRQ1| 296-15650-2-ND — |2.93V Supply Monitor. " $0T-23-5 2457.00/3,000 SN75372D 296-3360-5-ND_ | Dual MOSFET Driver .. 2.25 1.80 1.35 
TPS3823-50DBVR _| 296-3335-1-ND 4.55V Supply Monitor “SOT-23-5 138 110 83 SN75372DR 296-14958-1-ND | Dual MOSFET Driver . 2.25 1.80 1.35 
TPS3823-50DBVR —_| 296-3335-2-ND 4.55V Supply Monitor. . SOT-23-5 2112.00/3,000 SN75372DR 296-14958-2-ND | Dual MOSFET Driver . 2880.00/2,500 
TPS3823-50DBVT _| 296-10922-1-ND | 4.55V Supply Monitor. .§0T-23-5 1.48 118 89 SN75372P 296-3361-5-ND Dual MOSFET Driver . 2.25 180 1.35 
TPS3823-50DBVT | 296-10922-2-ND _|4.55V Supply Monitor. ~S0T-23-5 206.50/250 SN75374D 296-3362-5-ND Quad MOSFET Driver....... 2.48 1.98 1.54 
TPS3823-500DBVRQ1| 296-15651-1-ND — |4.55V Supply Monitor. -SOT-23-5 158 126 95 TPS1100D 296-3379-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 10nS......8-SOIC 1.41 1.18 94 
TPS3823-50QDBVRQ1| 296-15651-2-ND 4.55V Supply Monitor. . S0T-23-5 2457.00/3,000 TPS1100PWR 296-13383-1-ND Single P-Channel Enhancement 
TPS3824-25DBVR —_| 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor. SOT-23-5 1.38 140  .83 Mode MOSFETs 141 148 94 
TPS3824-25DBVR _| 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monitor. _ SOT-23-5 2112.00/3,000 TPS1100PWR 296-13383-2-ND —_| Single P-Channel Enhancement 
TPS3824-250DBVRQ1| 296-15652-1-ND _|2.25V Supply Monitor. 807-235 158 126 95 Mode MOSFETs. 1250.00/2,000 
TPS3824-250DBVRQ1| 296-15652-2-ND  |2.25V Supply Monitor. . SOT-23-5 2457.00/3,000 TPS1101D 296-3381-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5n 188 150 1.13 
TPS3824-30DBVR 296-3337-1-ND 2.63V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.38 1.10 83 TPS1101PWR 296-13384-1-ND Single P-Channel Enhancement 
TPS3824-30DBVR | 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monitor. _ SOT-23-5 2112.00/3,000 Mode MOSFETs 488 150 1.13 
TPS3824-30QDBVRQ1| 296-15653-1-ND 2.63V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.58 1.26 95 TPS1101PWR 296-13384-2-ND Single P-Channel Enhancement 
TPS3824-300DBVRO1| 296-15653-2-ND _|2.63V Supply Monitor. ~S0T-23-5 2457.00/3,000 Mode MOSFETs 16-TSSOP 1950.00/2,000 
TPS3824-33DBVR —_| 296-3338-1-ND 2.93V Supply Monitor. -$0T-23-5 1.38 1.10 83 TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET... 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS3624-330D8VAQt] 206-15654-1-ND _|2.93V Supply Monto. 'S0r238 158 128 a5 | | Testt200R Fe al &-Ghannal MOSEL ed 
7PS3824-3300BVRQ1| 296-15654-2-ND__|2.93V Supply Monitor. “S0T-23-5 ___2457.00/9,000 TT ORD. PRO | po oa ee jeer miivar Bo 
TPS3824-50DBVR 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.38 1.10 83 TPS2811P 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert 
TPS3824-50DBVR | 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monitor. _ SOT-23-5 2112.00/3,000 MOSFET Driver... 215 172 129 
TPS3824-500DBVRQ1| 296-15655-1-ND  |4.55V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.58 126 95 aS - 
TPS3824-S00DBVRQ1| 296-15655-2-ND | 4.55V Supply Monitor. " SOT-23-5 2457.00/3,000 TPS2611PW pocaccaucuuams Oual 2A High Speed Invert a ASE A 
TPS3825-33DBVT _| 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.65 1.38 1.10 7p80819D aESE RARE Dual 2A High Speed Noncinvert : ; : 
TPS3825-33DBVT _| 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor. ~S0T-23-5 192.50/250 FET Driver 245 172 1.29 
TPS3825-33QDBVRQ1| 296-15656-1-ND  |2.93V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.38 110  .83 TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A Hig : ; : 
TPS3825-330DBVRQ1| 296-15656-2-ND  |2.93V Supply Monitor. _ SOT-23-5 2145.00/3,000 Per bitier BR 8 
TPS3825-50DBVT —_‘| 296-2637-1-ND 4.55V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.65 1.38 1.10 é _ : : : 
TPS3825-50DBVT _| 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monitor. . SOT-23-5 192.50/250 TPS2812PWR 296-15139-1-ND | Dual 2A High Speed Non-Invert 
TPS3825-500DBVRQ1| 296-15657-1-ND | 4.55V Supply Monitor. "$0235 1.38 110 83 FET Driver. 215 1.72 1.29 
TPS$3825-500DBVRQ1| 296-15657-2-ND | 4.55V Supply Monitor. SOT-23-5 2145.00/3,000 TPS2812PWR 296-15139-2-ND —_| Dual 2A High Sp 
TPS3828-33DBVT —_| 296-2638-1-ND 2.93V Supply Monitor. “SOT-23-5 148 118 | .89 FET Driver oe 2236.00/2,000 
TPS3828-33DBVT _| 296-2638-2-ND 2.93V Supply Monitor. . SOT-23-5 206.50/250 TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary 
TPS3828-330DBVRQ1| 296-15658-1-ND | 2.93V Supply Monitor. .§0T-23-5 1.58 126 95 MOSFET Driver... ss 215 1.72 1.29 
TPS3828-33QDBVRQ1| 296-15658-2-ND | 2.93V Supply Monitor. -S0T-23-5 2457.00/3,000 TPS2813DR 296-1356-1-ND Dual 2A Complementary 
TPS3828-50DBVT | 296-2639-1-ND 4.55V Supply Monitor. SOT-23-5 148 148  .89 MOSFET Driver... Bib ye Vz 
TPS3828-50DBVT 296-2639-2-ND 4.55V Supply Monitor. . SOT-23-5 206.50/250 TPS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary 
TPS3828-500DBVRQ1| 296-15659-1-ND  |4.55V Supply Monitor. .SOT-23-5 1.58 126 95 MOSFET Driver... 8-SOIC 2752.50/2,500 
TPS3828-50QDBVRQ1| 296-15659-2-ND 4.55V Supply Monitor. . SOT-23-5 2457.00/3,000 TPS2813P. 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary MOSFET Driver...8-Dip 215 1.72 1.29 
TPS3836E18DBVT | 296-3339-1-ND T71V Low Current Monitor ~S0T-23-5 238 190 143 TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary 
TPS3836E18DBVT —_| 296-3339-2-ND 1.71V Low Current Monitor . SOT-23-5 332.50/250 MOSFET Driver... ..8TSSOP 2.45 1.72 1.29 
TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-1-ND — |1.71V Low Current Monitor .SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 TPS2813PWR 296-3367-2-ND Dual 2A Complementary 
TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-2-ND —|1.71V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 MOSFET Driver... a ....8-TSSOP 2236.00/2,000 
TPS3836H30DBVT | 296-13003-1-ND __|2.79V Low Current Monitor -SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 PS2814D 296-3368-5-ND Dual 2A High Speed MOSFET Driver 215 172 1.29 
TPS3836H30DBVT 296-13003-2-ND 2.79V Low Current Monitor . SOT-23-5 332.50/250 TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver Play nee) 
TPS3836H30QDBVRQ1 | 296-15661-1-ND 2.79V Low Current Monitor .SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Driver 945 72 429 
TPS3836H30QDBVRQ1 | 296-15661-2-ND 2.79V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Driver 2236.00/2,000 
TPS3836J25DBVT 296-3340-1-ND 2.25V Low Current Monitor -S0T-23-5 2.38 1.90 1.43 TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2A NAND MOSFET Driver. 215 1.72 1.29 
Me ee oy row puree Honor : a oe ae a TPS2815P 296-3370-5-ND Dual 2A HS NAND MOSFET Drive 8-Dip 215 1.72 1.29 
ad Vis ‘a ow Current onitor A -23- " rt . = = a j i 
TPS3836J250DBVRO1 | 296-15662-2-ND  |2.25V Low Current Monitor “S0T-23-5 3900.00/3,000 Toa ebaVE Bee a 2s imeeing MOSEET Dive eae 
TPS3836K33DBVT —_| 296-3341-1-ND 2.93V Low Current Monitor -SOT-23-5 238 1.90 1.43 1PS9817DBVR 296-3372-1.ND AHS Non-Invert MOSFET Driver... SOT-23-5 155 124. 98 
TPS3836K33DBVT | 296-3341-2-ND | 2.93 Low Current Monitor - S01-23-5 332.50/250 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND | 2AHS Non-Invert MOSFET Driver.......SOT-23-5 2382.00/3,000 
TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-1-ND _|2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 ; , iol 
TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 1.55 124 93 
TPS3836K330DBVRQT | 296-15663-2-ND _|2.93V Low Current Monitor ~S0T-23-5 3900.00/3,000 7PS0R@DEVR DESERTED AHS Inverting MOSFET Drive 301235 PaaoeUEIOUG 
TPS3836L30DBVT —_| 296-3342-1-ND 2.64V Low Current Monitor -SOT-23-5 238 190 1.43 TPeoRiSDRVE Dae ETD OA HS Nomnwrt MOSFET Drie SOT.23.5 HEISE MRE TMC 
TPS3836L30DBVT | 296-3342-2-ND 2.64V Low Current Monitor . SOT-23-5 332.50/250 ! : ; d 
TPS3836L300DBVRQ1 | 296-15664-1-ND | 2.64V Low Current Monitor "80T-23-5 225 180 1.40 TPS2819DBVR eaC ecole omg) 24 HS Non-Invert MOSFET Driver....... SOT-23-5 2382,0078,000 
TPS3836L30QDBVRQ1 | 296-15664-2-ND _|2.64V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2828DBVR 296-1986-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Drive S0T-23-5 1.43 1.14.86 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-1-ND _|1.71V Low Current Monitor "S0T-23-5 238 1.90 143 TPS2828DBVR eOUsIObore NOES) 2A HS Inverting MOSFET Drive SOT-23-5 2190.00/3,000 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND 1.71V Low Current Monitor . SOT-23-5 332.50/250 TPS2829DBVR 296-1987-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver......SOT-23-5 1.43 1.14.86 
TPS3837E18QDBVRQ1 | 296-15665-1-ND ‘| 1.71V Low Current Monitor .SOT-23-5 2.25 180 1.40 TPS2829DBVR 296-1987-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver....... SOT-23-5 2190.00/3,000 
TPS3837E18QDBVRQ1 | 296-15665-2-ND —/1.71V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Inverting Fast Syne. 
TPS3837J25QDBVRQ1 | 296-15666-1-ND __|2.25V Low Current Monitor -SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 BUCK FET Driver 2.36 1.89 1.47 
TPS3837J250DBVRQ1 | 296-15666-2-ND | 2.25V Low Current Monitor . S0T-23-5 3900.00/3,000 TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
TPS3837K33DBVT —_| 296-3345-1-ND 2.93V Low Current Monitor .S0T-23-5 2.38 190 1.43 BUCK MOSFET Driver. 2.36 189 1.47 
TPS3837K33DBVT | 296-3345-2-ND 2.93V Low Current Monitor - SOT-23-5 332.50/250 TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
TPS3837K330DBVRQ1 | 296-15667-1-ND  |2.93V Low Current Monitor .S0T-23-5 2.25 180 1.40 MOSFET Driver... 2.36 1.89 1.47 
TPS3837K33QDBVRQ1 | 296-15667-2-ND _|2.93V Low Current Monitor _ SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
TPS3837L30DBVT | 296-3346-1-ND 2.64V Low Current Monitor 7S0T-23-5 238 190 143 MOSFET Driver... wu 14HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS3837L30DBVT | 296-3346-2-ND 2.64V Low Current Monitor _ SOT-23-5 332.50/250 TPS28320 296-2392-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC__2.25 1.80 1.40 
TPS3837L30QDBVRQ1 | 296-15668-1-ND 2.64V Low Current Monitor . SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TPS3837L30QDBVRQ1 | 296-15668-2-ND 2.64V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
TPS3838E18DBVT _| 296-3347-1-ND 1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 BUCK FET Driver. 236 1.89 1.47 
TPS3838E18DBVT | 296-3347-2-ND T71V Low Current Monitor "S0T-23-5 332,50/250 TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
TPS3838E18QDBVRQ1 | 296-15669-1-ND —|1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 BUCK MOSFET Driver 236 1.89 1.47 
TPS3838E18QDBVRQ1 | 296-15669-2-ND —|1.71V Low Current Monitor _ SOT-23-5 3900.00/3,000 395-5. 
TPS3838/25DBVT | 296-3348-1-ND __|2.25V Low Current Monitor “sor-235 238 190 143 | [P8860 ekcacaciaammmm) ("vt Fast Sym. BUCK nea GD ce) 
TPS3838J25DBVT _| 296-3348-2-ND 2.25V Low Current Monitor _ SOT-23-5 332.50/250 TPS2835PWP 296-10885-5-ND _| Invert Fast Sync. BUCK : : 
TPS3838K33DBVT | 296-3349-1-ND 2.93V Low Current Monitor ~S0T-23-5 238 190 143 MOSFET Driver... _A4HTSSOP 2.36 189 147 
TPS3838K33DBVT | 296-3349-2-ND 2.93V Low Current Monitor _ SOT-23-5 332.50/250 -2396-5- iver... 8 
TPS3838K330DBVRQ1 | 296-15670-1-ND —_|2.93V Low Current Monitor "S0T-23-5 225 1.80 1.40 eee ea Ron tmver rast Sie BUGK FET Driver. 6 SOIC BR2ISURLOMIEZS 
TPS3838K33QDBVRQ1 | 296-15670-2-ND | 2.93V Low Current Monitor . SOT-23-5 3900.00/3,000 Sir AST Fast Oye. 
TPS3838L30DBVT | 296-3350-1-ND __|2.64V Low Current Monitor -S$0T-23-5 2.38 1.90 1.43 a ocoaan Wi PON | ean Morel Driver -IG-HTSSOP 2.93 2.34 1.82 
TPS3838L30DBVT | 296-8350-2-ND | 2.64V Low Current Monitor ~S01-23-5 332.50/250 BUCK MOSFER Dish tsutssop MEP EMMOCTEETTO: 
TPS3838L30QDBVRQ1 | 296-15671-1-ND  |2.64V Low Current Monitor .SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 al E d ; 
TPS3838L300DBVRQ1 | 296-15671-2-ND —_|2.64V Low Current Monitor " SOT-23-5 3900.00/3,000 TPS2848PWP. eOUIOECESSSIIDEE) MOSFET Driver with Regulator .....14-HTSSOP BRZ.GIe 2 OmamIZS 
UC2543DW 296-3355-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 16-SOIC 542 434 3.66 TPS2849PWP 296-10889-5-ND MOSFET Driver with Regulator 14-HTSSOP 281 2.25 1.75 
UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 542 434 3.66 hee See eae peer fast Syne Se river.. 8-SOIC aes are ue 
Uc2903DW 296-2640-5-ND uad Voltage Supply Monitor. 551 441 343 -2398-5- ual High Spee river. . 5 : 
ere eS Bower SURELY Mantot aay 7g) age UC2710N 296-2399-5-ND | High Current MOSFET Driver... 720 576 486 
UC3543N 296-3358-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 5.36 4.29 3.34 uc2714D 296-12113-5-ND —_| Complementary Switch FET Driver 
UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 353 283 2.20 with Aux Out 2.36 1.89 1.47 
UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monitor . 4.73 3.78 2.94 (Continued) 
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qals Digi-Key Price Each ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
UC2714N 296-12171-5-ND | Complementary Switch FET Driver TPS2010PWR 296-3385-2-ND 0.2A, 2.7-5.5V High-Side 
with Aux Out... 236 189 1.47 MOSFET Switch. 14-TSSOP 2470.00/2,000 
UC2715D 296-12172-5-ND ecinplarattaty Seer TPS2011AD 296-2556-5-ND 0.6A, 2.7-5.5V High-Side 
with Aux Out 25 1. : MOSFET Switch. 8SOIGC 243 170 1.28 
UC2715DP 296-12173-5-ND Complementary Switch FET Driver TPS2011APWP 296-13804-5-ND 0.6A, 2.7-5.5V High-Side 
with Aux Out sis 2.25 1.80 1.40 MOSFET Switch. 8-HTSSOP 2.13 1.70 1.28 
UC2715N 296-12174-5-ND Complementary Switch FET Driver TPS2011D 296-3386-5-ND 0.6A, 2.7-5.5V High-Side 
with Aux Out 2.25 1.80 1.40 MOSFET Switch. 8SOIG 238 1.90 1.43 
UC3706N 296-11242-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 6.18 414 3.22 TPS2012AD 296-2557-5-ND 1.0A, 2.7-5.5V High-Side 
UC3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 5.80 464 3.92 MOSFET Switch.. .8SO0IG 213 1.70 1.28 
UC3709N 296-11245-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 5.80 464 3.92 TPS2012D 296-1957-5-ND 1.0A, 2.7-5.5V High-Side 
UC3710DW 296-2401-5-ND Complimentary High Current MOSFET Switch. .8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
MOSFET Driver 6.50 520 4.39 TPS2013AD 296-2558-5-ND 1.5A, 2.7-5.5V High-Side 
UC3710N 296-11246-5-ND | High-Current MOSFET Drive 650 5.20 4.39 MOSFET Switch... _8SOIC 213 1.70 1.28 
UC3710T 296-11247-5-ND | High-Current MOSFET Drive 650 5.20 4.39 47531-1- 7 igh Si 
UC3714D 296-11253-5-ND | High-Current MOSFET Drive 2.38 190 1.43 TRe20T SAR WER eoe17531- END ire reaeee a side {4TSSOP 213 170 128 
UC3714DP 296-11254-5-ND High-Current MOSFET Drive 2.38 1.90 1.43 TPS2013APWPR 296-17531-2-ND 2.2A, 2.7-5.5V High-Side 
sarah | Bvtaesap_ |i net Oe i 1b is ee 
o -5- igh-Current rive! F F 3 i z aay Fi raraTt 
UC3715DP 296-11668-5-ND | Complimentary Switch MOSFET Driver 7P62013D REARS STD! (ace eta i e-soic (OC oMCrm 
with Aux Out.. 16-SOIG_ F225 5 2800185 TPS2013DR 296-1353-1-ND | 1.5A, 2.7-5.5V High-Side “ aa 
UC3715N 296-11257-5-ND | High-Current MOSFET Drive 8Dip 2.25 1.80 1.35 MOSFET Switch. _BSOIC 238 190 143 
UCC2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controller. 8-SOIC 5.30 4.24 3.58 TPS2013DR 296-1353-2-ND 1.5A, 2.7-5.5V High-Side 
UCC27321D 296-13670-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 8-SOIC 3040.00/2.500 
MOSFET Driver with Enable... 8-SOIC 248 1.98 1.54 TPSD013PWR PaSeangSEND 1 GA: 97-5 BV Highslide a a 
UCC27321DGN 296-13671-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side MOSEET Swi i, sa-tssop WeoGemme comes 
MOSFET Driver with Enable sc. 8-MSOP 2.70 216 1.68 beh ese : : : 
- . : TPS2013PWR 296-3388-2-ND 1.5A, 2.7-5.5V High-Side 
UCC27321P 296-13672-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 14-TSSOP 2470.00/2,000 
MOSFET Driver with Enable ......-ccsccee 8-Dip 248 1.98 1.54 TPS2014D 996-1354-5-ND O.66A, 4-55 High-Side eee 
UCC27322D 296-13673-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side RYT eg 
MOSFET Driver with Enable .....susuu B-SOIC 248 198 1.54 MOSFET SWIG i ~~ SOIC RRS CMS. CORED 
UCC27322DGN 296-13674-5-ND —_ Single 9A High Speed Low-Side TPS2014DR 296-1354-1-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enable............. 8-MSOP 2.70 216 1.68 MOSFET Switch... --8-SOIC 4.50 3.60 2.80 
UCC27322P 296-13675-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side TPS2014DR 296-1354-2-ND | 0.66A, 4-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enabl 2.48 198 1.54 MOSFET Switeh ~- 8 SOIC RCSD Oa 
ucc273230 296-12528-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET brive 200 160 120 TPS2014P 296-3389-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch...8-Dip__4.50 3.60 _2.80 
UCC27323DGN 296-12529-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drive 225 180 1.35 TPS2015D 296-1355-5-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side 
UCC27323P 296-12530-5-ND _| 4A High Speed Dual MOSFET Drive 2.00 160 1.20 MOSFET Switch .. 8-S0IC 4.50 3.60 2.80 
UCC27324D 296-12531-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drivel 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 296-1355-1-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side 
UCC27324DGN 296-12532-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch... ~8-SOIG 4.50 3.60 2.80 
UCC27324P 296-12533-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drivel 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side 
UCC27325D 296-12534-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drive 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch .. 8-SOIC 6300.00/2,500 
UCC27325DGN 296-12535-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drive 2.00 1.60 1.20 TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switcl 450 3.60 280 
UCC27325P 296-12536-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Drivel 2.00 1.60 1.20 TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27423D 296-15864-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 215 AT 20 1.29 
MOSFET Driver Ane) a ee TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27423DGN 296-15865-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .... 215 172 1.29 
MOSFET Driver 249 Ay) 198 TPS2022D 296-2562-5-ND 1.1A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27423P 296-15866-5-ND | 4A Dual High Speed Low- High-Side MOSFET Switch 215 172 129 
MOSFET Driver 213 170 1.28 TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
ucc27424D 296-15867-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ... 215 172 129 
MOSFET Driver 2.00 160 1.20 TPS2023P 296-12233-5-ND | 1.65, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27424DGN 296-15868-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .... 245 172 1.29 
MOSFET Driver. 2.00 1.60 1.20 TPS2024D 296-2564-5-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27424P 296-15869-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .... 215 172 1.29 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27425D 296-15870-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .... 215 172 129 
MOSFET DIiver:.....s:c-cecssseovseascenercisessien 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27425DGN 296-15871-5-ND 4A Dual High Speed Low-: High-Side MOSFET Switch ..... 2752.50/2,500 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2024P 296-12234-5-ND | 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27425P 296-15872-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ..... 9415 172 4.99 
MOSFET Driver : 2.00 1.60 1.20 TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37321D 296-13684-5-ND Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ..... 915 172 1.29 
MOSFET Driver with Enable................. 8-SOIC 248 1.98 1.49 TPS2030IDRQ1 296-18668-1-ND 0.22, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37321DGN 296-13685-5-ND enale * ttn Spee poe OE os any aa High-Side MOSFET Switch .... 236 1.89 147 
river wil eee | ! E E 
UCC37321P 296-13686-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side ee ee ach Six MOSteT Seite ceRREURSTD 
MOSFET Driver with Enabi BAG 3851-43) |  tpszog0r 296-3392-5-ND |0.22A,2.7-5.5VHot-Swap vie 
UCC37322D 296-13687-5-ND —_| Single 9A High Speed Low- High-Side MOSEET Switch 245 172 1.29 
MOSFET Driver with Enable... 8-SOIC 248 1.98 1.49 7P$2031D 096-2566-5-ND 066A, 2.7-5.5V Hot-Swap ; : : 
UCC37322DGN 296-13688-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch 245 172 1.29 
MOSFET Driver with Enable... 8-MSOP 2.48 1.98 1.54 ee : 
UCC37320P 296-13689-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 7PS2032D Bob 2507 NOI) 1-14, 2.7-5.5V Hot-Swap 
eae High-Side MOSFET Switch ... 215 172 129 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 1.49 PS2033D 296-2568-5-ND 4.65A. 2.7-5.5V Hot-Swa 
UCC37323D 296-15691-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power Hi heSide MOSFET Ane 215 172 129 
MOSTET Diver Tea Ue) He TPS2033P 296-12235-5-ND | 1.65A.2.7-55VHot-Swap j 
UCC37323DGN 296-15692-5-ND | Dual 4A High Speed Low- igh Sie MOBFETS oy i a <a ash 
es 2 1m TPS2034D 296-2569-5-ND 2 2h 27 3 5V Hot rab — 
Ueesrsise aie ceca U2! 4A High Speed Low 1 GD ae High-Side MOSFET Switch... 245 172 1.29 
UCC37324D 296-15694-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 188 150 143 High-Side MOSFET Switch .... 245 172 1.29 
UCC37324DGN 296-15695-5-ND | Dual 4A High Speed Low- TPS2041AD 296-3393-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 MOSFET Switch... idk alte Seley? 
UCC37324P 296-15696-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041BD 296-16927-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V, High-Side 
MOSFET Driver 188 150 113 MOSFET Switc! 1.26 1.05 84 
UCC37325D 296-15697-5-ND | Dual 4A High Speed Low- TPS2041BDGN 296-18930-5-ND ee High-Side ou 
MOSFET Driver . 188 150 113 wit 25 4 75 
UCC37325DGN 296-15698-5-ND | Dual 4A High Spee TPS2041D 296-3394-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Driver 188 150 113 MOSFET Switch... 239 1.91 1.49 
UCC37325P 296-15699-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041P 296-2570-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Driver sdotan 188 150 113 MOSFET Switch. 239 1.91 1.49 
UCD7100PWP 296-18042-5-ND —_| Digital Control Compatible Single Low Side TPS2042AD 296-3395-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
+4A MOSFET Driver 14-HTSSOP 2.48 1.98 1.49 High-Side MOSFET Switch... 213 170 1.28 
UCD7201PWP 296-17924-5-ND | MOSFET Driver with Single Common TPS2042BDGN 296-17060-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
Current Sense 14-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 High-Side MOSFET Switch .... 3.04 2.28 1.71 
Power Distribution Switches TPS2042BDR 296-17002-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2010AD 296-2555-5-ND 0.2A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch ... 1.68 1.34 1.01 
MOSFET Switch 213 170 1.28 TPS2042BDR 296-17002-2-ND —_| Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2010APWP 296-3384-5-ND 0.2A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .... 2145.00/2,500 
MOSFET Switch 213 170 1.28 TPS2042D 296-3396-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.2A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch... 288 231 1.80 
MOSFET Switch... 2.38 190 1.43 (Continued) 
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elE Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4! 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25) 100 
TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
High-Side MOSFET Switch 288 2.31 1.80 High-Side MOSFET Switch .... 288 2.31 1.80 
TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5. TPS2054BDR 296-16988-1-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
High-Side MOSFET Switch ... 4032.50/2,500 High-Side MOSFET Switch 2.38 190 1.43 
TPS2042P 296-2571-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2054BDR 296-16988-2-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5. 
High-Side MOSFET Switch ... 288 231 1.80 High-Side MOSFET Switch 3040.00/2,500 
TPS2043AD 296-3397-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2054D 296-1960-5-ND COE Woe ere 5V eee 
High-Side MOSFET Switch ... 2.30 1.84 1.43 5 T Swit : / 5 
TPS2043BD 296-17211-5-ND —_| Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2055AD 296-3418-5-ND De oe an alte are sgt BR 
High-Side MOSFET Switch ... 1.90 152 1.14 “ : : : 
TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2055D 296-2579-5-ND De en may ed acts 
High-Side MOSFET Switch ... 3.65 292 227 pUTIGN esses : d : 
TPS2043DR 296-2572-1-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2055DR 296-2579-1-ND Cine 2 9\ High alds eres 
High-Side MOSFET Switch ... 3.65 2.92 2.27 coeaeie TT i ; : : 
TP$2043DR 296-2572-2-ND _| Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2055DR pecicoeianommm OS 188.2.7°5.5\ High-Side Dis eno son 
qaRsoadan aggigac6 High-Side MOSFET Switch ... 5102.60/2,500 TPS2055P 296-3420-5-ND | 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
| }-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5' MOSFET Switch 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch ... Ori OEE ie Sune - “ : : : 
TPS20448D 296-18931-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V TRSAOpeAD get PaaS MeSreT Beaten any 203 162 1.22 
High-Side MOSFET Switch ... 210 168 1:26 TPS2056D 296-2580-5-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2 
TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5 High-Side MOSFET Switch 277 222 173 
High-Side MOSFET Switch .... 459 3.68 2.86 TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (tin/2out), 0.345A, 2 
TPS2045AD 296-3400-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 977 2292 173 
MOSFET Switch... 1.43 114.86 TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High High-Side MOSFET Switch 3875.00/2,500 
MOSFET Switch... 239 191 1.49 TPS2057AD 296-3423-5-ND | Triple (2in/3out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2045DR 296-2573-1-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch Ai WA Ww) 
MOSFET Switch... 239 191 1.49 TPS2057D 296-2581-5-ND | Triple (2in/3out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 3.65 2.92 2.27 
MOSFET Switch... 3340.00/2,500 TPS2057DR 296-2581-1-ND | Triple (2in/Sout), 0.345, 2.7-5.5V 
TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 3.65 292 227 
MOSFET Switch... 239 191 1.49 TPS2057DR 296-2581-2-ND | Triple (2in/3out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2046AD 296-3403-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch 5102.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch 203 1.62 1.22 TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7-5. 
TPS2046BDR 296-17246-1-ND —_| Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch 2.38 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch 1.38 110 83 TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5. 
TPS2046BDR 296-17246-2-ND | Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch 1760.00/2,500 TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5. 
TPS2046D 296-2574-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V TPSeceenR 59698 09-3:ND one en ANE 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch Bia Pe ee 2582-2. : 
TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch 6425.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch .... 277 222 1.73 TPS2060DGN 296-18023-5-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current- Limited, 
a iy = 7 Power Distribution Switch .. 2.10 1.68 1.26 
TRS2046DR coo ueoammm Oval (lin/Zout), 0.8454, 2.7-5.5V TPS2061D 296-18024-5-ND | 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, 
High Side MOSFET Switch 3875.00/2,500 Power Distribution Switch : E25) 100 die) 
TPS2046P 206:3405-5:ND| 1) Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7-5.5V TPS2061DGNR 296-17225-1-ND | Current-Limited Power-Distribution 
High-Side MOSFET Switch ... Ai PEE ee Switch. i len GB 
TPS2047AD 296-3406-5-ND | Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V : : : 
High-Side MOSFET Switch 2.45 196 1.47 TPS2061DGNR 296-17225-2-ND Current- Limited Power- Distribution eon 
7PS20478D 296-17403-5-ND __| Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V TPs2062D 296-18933-5-ND sara 
High-Side MOSFET Switch ... 1.90 152 1.14 MOSFET Switch . 158 126 95 
TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2062DGN 296-17536-5-ND | 1A, 2.7-5.5V Dual High-Side 
TPS2047DR 296-2575-1-ND Tin alnraout) Taian oF 5.5V a Sane MOSHE Swieh D8 S298 
PEA Tipie (ein/SOut), 0.3402, €./-9. TPS2063DR 296-17386-1-ND | 1A, 2.7-5.5V Triple High-Side 
High-Side MOSFET Switch 3.83 3.06 2.38 MOSFET Switch : 490 152 144 
TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2063DR 296-17386-2-ND 1A, 2.7-5.5V Triple High-Side 
High-Side MOSFET Switch 5355.00/2,500 MOSFET Switch 2432.50/2,500 
TPS2048AD 296-3408-5-ND Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7-5.5V TPS2064DGN 296-17871-5-ND 
High-Side MOSFET Switch 257 2.06 1.60 2.27 1.82 1.42 
TPS2048DR 296-3409-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2065DGNR 296-17314-1-ND 1A, 2.7-5.5V High-Side 
High-Side MOSFET Switch 488 3.91 3.04 MOSFET Switch.. 148 118 .89 
TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.3450, 2.7-5.5V TPS2065DGNR 296-17314-2-ND | 1A, 2.7-5.5V High-Side 
High-Side MOSFET Switch ... 6835.00/2,500 MOSFET Switc! 1887.50/2,500 
TPS2051AD 296-3410-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2065DR 296-17315-1-ND _| 1A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch..8-SOIC 1.25 1.00 75 
MOSFET Switch 1.50 1.20.90 TPS2065DR 296-17315-2-ND | 1A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 8-SOIC 1600.00/2,500 
TPS2051BDGNR 296-17313-1-ND | 0.7A, 2.7-5.5V Hig TPS2066D 296-18934-5-ND | 1A, 2.7-5.5V Dual High-Side 
MOSFET Switch... 144 1.20 96 MOSFET Switch. 8S0IC 158 1.26 95 
TPS2051BDGNR 296-17313-2-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2066DGNR 296-17316-1-ND 1A, 2.7-5.5V Dual High-Side 
MOSFET SWitCh......-ssessessssesssseenesee 8-MSOP 1560.00/2,500 MOSFET Switch. 1.78 1.42 1.07 
TPS2051BDR 296-16987-1-ND | 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2066DGNR 296-17316-2-ND | 1A, 2.7-5.5V Dual High-Side 
MOSFET Switch... 144 120 96 MOSFET Switch...... a 2272.50/2,500 
TPS2051BDR 296-16987-2-ND —_| 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2067DR 296-17387-1-ND | 1A, 2.7-5.5V Triple High-Side 
MOSFET Suitch Haus TPS2067DR 296-17387-2-ND Fr OT: SAV Tn High-Side eee 
TPS2051D 296-2576-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side a TA ripe Hign-olde 
; MOSFET Switch e 2432.50/2,500 
MOSFET Switch... 2.30 1.84 1.43 5 
TPS2051P 996-3411-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2070DAP 296-3427-5-ND Dual PEMA Power VF Switch, aourscor We 
MOSFET Switch 2.30 1.84 1.43 32+ : : . 
TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A. 2.7-5.5V TPS2071DAP 296-3428-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switch, soarscor Ane 
TPSDOSDEDA Seen ee aR 7 eee TPS2074DB 296-3429-5-ND__| USB Hub Power Cont., Act. Lo 510 408 3.45 
ii ae pie Salen sore SE) G8 TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High........24-SSOP 5.10 408 345 
apnea one ms : 2 : TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2052BDR 296-17451-2-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch 1760.00/2,500 TPS2081D 296-3432-5-ND | Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2052BDGN 296-17459-5-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7-6. High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET: Switch. Ue 2s TPS2082D 296-3433-5-ND | Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
Tesotae) cece Dual (tin/2out), 0.7A, 2.75.50 High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch ne eee A TPS2085D 296-3434-5-ND | Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5. MOSFET Switch, Act. High. 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch ... 277 2.22 1.73 TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V MOSFET Switch, Act. Low. 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch ... 3875.00/2,500 P52087D 296-3436-5-ND | Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V MOSFET Switch, Act. Low. .16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch ... Bit AP Te) TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V 
TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch ... 245 1.96 1.47 TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V 
TPS2053BD 296-18932-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC__ 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch ... 1.90 1.52 1.14 TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V 
TPS2053D 296-2578-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. Low....8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch ... 3.65 2.92 2.27 TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7-5.5V MOSFET Switch, Act. High. 16-SOIC 2.36 «1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch ... 3.65 2.92 227 TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V MOSFET Switch, Act. Low 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch ... 5102.50/2,500 (Continued) 
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ale Digi-Key Price Each ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 +100 
TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High-Side TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual PCMCIA Power Switch. -30-SSOP 552 442 3.73 
MOSFET Switch, Act. Low 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual PCMCIA Power Switch. .30-SSOP 6.36 5.09 4.30 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switc .B-SOIG 1.63 1.30 98 TPS2216DAP 296-3462-5-ND PCMCIA Power Switch Serial 
TPS2100DBVR 296-10878-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 163 130 98 Interface ne ..32-HTSSOP 6.36 5.09 4.30 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 2496.00/3,000 TPS2220ADB 296-18938-5-ND —_| Cardbus Power Interface Switch for Serial 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.........S0T-23-5 1.75 1.40 1.05 PCMCIA Controller. - - 2.03 1.62 1.22 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 245.00/250 TPS2220BDB 296-17773-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch .8-SOIC 163 130 98 PCMCIA Controller. 2 1.78 1.42 1.07 
TPS2101DBVR 296-10879-1-ND —_| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 1.63 1.30 98 TPS2220BPWP 296-17774-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND __| VAUX Power Distribution Switch....... SOT-23-5 2496.00/3,000 PCMCIA Controller nen 2A-HTSSOP RNS Ra Ld 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.......S0T-23-5 1.75 1.40 1.05 TRSCerOnraNT, oa Cg) Cardbus Power Interface Switch for Serial 
PCMCIA Controller. ..24-HTSSOP 2.03 1.62 1.22 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 245,.00/250 TPS0091 PWP: aoe - 
TPS21020 296-2587-5-ND | VAUX Power Distribution Switch........8-SOIC 1.88 1.50 1.1 ingle!P Card Power Interface Switch 
et for PCMCIA Controllers wu14-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS2102DBVR 296-10880-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 188 150 113 TPS2293ADB 296-13015-5-ND | Dual-Slot CardBus 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 2880.00/3,000 interface Switches o4-SS0P 3.85 3.08 2.40 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 TPS2223APWP 296-13016-5-ND Dual-Slot CardBus _ : : : 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch . SOT-23-5 280.00/250 Interface Switches .24-HTSSOP 3.85 3.08 2.40 
TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch 188 150 113 7P52093DB 296-12387-5:ND 1 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2103DBVR 296-10881-1-ND | VAUX Power Distribution Switch......... 188 150 113 Switch with Serial Interface ........... 24-SSOP 416 333 2.59 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND VAUX Power Distribution Switch . SOT-23-5 2880.00/3,000 TPS2223PWP 296-12388-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 Switch with Serial Interface...........24-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 280.00/250 TPS2224ADB 296-13017-5-ND _| Dual-Slot CardBus Interface Switch.....24-SSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS2104D 296-2591-5-ND VAUX Power Distribution Switch .8-SOIC 2.25 180 1.35 TPS2204APWP 296-13018-5-ND | Dual-Slot CardBus 
TPS2104DBVR 296-10882-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 2.25 180 1.35 Interface Switch 416 333 2.59 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 3456.00/3,000 TPS2224DB 296-12389-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch........SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 Switch with Serial Interface............. 24-SSOP 4.59 3.68 2.86 
TPS2104DBVT 296-3447-2-ND VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 332.50/250 TPS2224PWP 296-12390-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch .8-SOIC 2.25 1.80 1.35 Switch with Serial Interface..........24-HTSSOP 4.59 3.68 2.86 
TPS2105DBVR 296-10883-1-ND | VAUX Power Distribution Switch.........SOT-23-5 2.25 180 1.35 TPS2226ADB 296-13019-5-ND | Dual-Slot CardBus Interface Switch....30-SSOP 450 360 2.80 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 3456.00/3,000 TPS2226DB 296-12391-5-ND ie Ea i Sa Fone a0-ss0 Feo 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch........SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 witch with Serial Interface -30- b : : 
TPS2105DBVT 296-3448-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch......... SOT-23-5 332.50/250 TPS2228DB 296-13748-5-ND —_| Dual PC Card Power Interfac: 
TPS2110APWR 296-16935-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 113 for PCMCIA Controllers : 640 5.12 4.32 
TPS2110APWR 296-16935-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2228PWP 296-13749-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch 
TPS2110PW 296-14202-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 1.50 1.13 y 620 4.96 4.19 
TPS2111AEVM-061 | 296-18935-ND _| Evaluation Module for TPS2111A-061 = = SENS Fee eet | cr auation Module for TWS2231 EE 
TPS2111APWR 296-16936-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ek aki) alae} Sutton D4-HTSSOP 2.10 1.68 1.26 
eon Be FAT > inct Auteewrtcring Powcr un 188 ts | TPS2031RGPT 296-18035-1-ND | ExpressCard™ Power Interface Switch .20-FN 2.30 1.84 1.38 
7 < ks a ey TM i -| 
TPS2112APWR 996-16937-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 1413 TPS2231RGPT 296-18035-2-ND ExpressCard™ Power Interface Switch ..20-QFN 322.00/250 
TPS2112APWR 296-16937-2-ND _| 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 Ieee ea aoa Ua) Oval ExpressCard™ Power Interface 
Tesztroneitost | 296-8506-ND | luton Modul for TS2113-06 1423 —" — | rpsoasoerm | zostso4onno | evaluator adi for TPSES50. nna 6078 — 
TPS2113APWR 296-16938-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 pS2g8380N CB CEA Peete Mer See Equipment ‘noe Af AFD 
TPS2113PW 296-14205-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. HSS SOs tas TPS2383PM 296-15138-ND Octal Power Sou 
TPS2114APWR 296-16939-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ilels Sle ial} Power Manager .64-LOFP 12.25 11.03 9.78 
TPS2114APWR 296-16939-2-ND —_ 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2400DBVR 296-17744-1-ND __| Overvoltage Protection Controller.......SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS2114PW 296-14206-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 1.50 1.13 TPS2400DBVR 296-17744-2-ND | Overvoltage Protection Controller...... SOT-23-5 3072.00/3,000 
TPS2115AEVM-061 | 296-18937-ND Evaluation Module for TPS2115A-061 1423) TPS2400DBVT 296-17226-1-ND | Overvoltage Protection Controller.......SOT-23-5 2.00 160 1.20 
TPS2115APWR 296-16940-1-ND___| 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 TPS2400DBVT 296-17226-2-ND —_| Overvoltage Protection Controller........ SOT-23-5 280.00/250 
TPS2115APWR 296-16940-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS54974PWP. 296-15140-5-ND Dual Input Bus 9A Output Sync. Buck PWM 
TPS2115PW 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ihekt aki) alae) Switcher with Integrated FETs .......28-HTSSOP 840 6.72 5.67 
TPS21451PWP 296-13385-5-ND ne Ae me Switch mnicoruolld UC37131D 296-11248-5-ND _| Low Side Smart Power Switch. 8SOIC 484 387 3.01 
ise Times for and Portable UC37132D 296-11249-5-ND High/Low Side Smart Power Swi 6-SOIC 540 4.32 3.36 
Applications... 259 2.07 1.61 UC37132N 296-11250-5-ND —_| High/Low Side Smart Power Switch.......14-Dip 540 4.32 3.36 
TPS2147IDGQ 296-13386-5-ND LDO and Dual Switch with Controlled UC37133D 296-11251-5-ND High Side Smart Power Switch 484 387 3.01 
Rise Times for DSP and Portable UC37133N 296-11252-5-ND High Side Smart Power Switch 4.84 3.87 3.01 
Applications. 248 1.98 1.54 PWM Controllers 
TPS21481DGN 296-13387-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB DRV1O01FKTWT 296-15963-1-ND | PWM Solenoid/Valve Driver. 770 616 — 
Peripheral Power Management........... 8-MSOP 2.48 1.98 1.49 DRV101FKTWT 296-15963-2-ND | PWM Solenoid/Valve Driver. 259.90/50 
TPS21491DGN 296-13388-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid/Valve Driver. 7-70-220 7.70 616 5.20 
Powered Hub Power Management......8-MSOP 2.38 1.90 1.43 DRV102FKTWT 296-15964-1-ND PWM Solenoid/Valve Driver .. 7-DDPAK 7.70 6.16 = 
TPS2155IPWP 296-13389-5-ND | LDO and Dual Switch with Controlled DRV102FKTWT 296-15964-2-ND _| PWM Solenoid/Valve Driver. 259.90/50 
Rise Times for DSP and Portable DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid/Valve Driver .. 7.70 616 5.20 
Applications 2.59le 07 meniol DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Power Switch 
TPS2158IDGN 296-13391-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB PWM Out 416 333 2.59 
Peripheral Power Management........... 8-MSOP 2.48 1.98 1.49 DRV103H/2K5 DRV103H/2KSCT-ND | Low Side D 
TPS2159IDGN 296-13392-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus PWM Out... 416 3.33 2.59 
Powered Hub Power Managemen’ 2.38 1.90 1.43 DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND | Low Side DMOS Power Switch 
TPS2201IDBR 296-3449-1-ND Dual PCMCIA Power Switch, 11.75 10.58 9.38 aaniae ener Bas Oi - : ee 
x wT ii iz | Ow side Driver.. see i a a 
Nr aaa Pe a po bona pone such Pe ae DRV104PWPR 296-15746-1-ND | 1.2AHigh Side PWM Driver..........14-HTSSOP 3.60 288 2.24 
TPS2201 IDFR 296-3450-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 8707.00/1,000 DRV104PWPR 296-15746-2-ND__| 1.2A High Side PWM Driver. 14-HTSSOP 4080.00/2,000 
TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 11.16 10.05 8.92 DRVS90DWP 296-12201-5-ND —_| 1.2A High Efficiency PWM Power 
TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 16550.00/2,000 Driver O-SOIG 12.16 10.95 9.71 
TPS2204APWP 296-15133-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch 416 333 259 PRvesoencn BEAD) | aay ga-venca WCET EGEan 
TPS2205|DBR 296-3455-1-ND Dual PCMCIA Power I/F Switcl 580 4.64 3.92 pAvesoRaca See ECEMeRTD : : : 
TPS22051DBR 296-3455-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switch 7250.00/2,000 48:VFBGA SeIRRERIBIAT 
ESS eCInEA eerie Ba Coin fuel it ae Reece a esa eer DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Driver....32-HLOFP 10.50 9.45 8.38 
- a DRV592VFP 296-12550-ND High Efficiency PWM Power Driver....32-HLOFP 18.75 17.50 16.25 
TPS2206ADAP 296-15134-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switcl 32-TSSOP 473 378 2.94 DRVB9aVFPR 296-13643-1-ND | 43A High Efficiency PWM 
TPS2206ADB 296-14058-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switel 30-SSOP 4.73 3.78 2.94 Pawar Driver. 32-HLOFP 9.83 8.85 7.85 
cr enketeemtaes Patten | bresowm — |raeronsowo | sin tins i 
-3457-2- i 00/2, Power Drivel 32-HLOFP 7287.00/1,000 
Pn eee SSAA | DREN [STREET [atin ene 
A ais Hl 7 : Power Driver... 983 885 7.85 
TPS2206IDBR 296-2246-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 7376.00/2,000 DRV594VFPR 296-13644-2-ND +3A High Efficiency PWM 
TPS2206IDFR 296-13510-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 5.90 472 3.99 Power Driver... 7287.00/1,000 
TPS2206|DFR 296-13510-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 3688.00/1,000 DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp . 6.30 5.04 4.26 
TPS2210APWP 296-15135-5-ND __| PCMCIA Power Interface Switch 2.03 1.62 1.22 DRV1100U DRV1400U-ND High Power Differential Driver Amp. 6305.04 4.26 
TPS2211AIDB 296-3460-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 1.78 142 1.07 DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Drive 6.30 5.04 4.26 
TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND | PCMCIA Power Interface Switch 1.78 142 1.07 DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND | High Power Differential Line Drive 9920.00/2,500 
TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND | PCMCIA Power Interface Switch 1846.00/2,000 SG2524DR 296-12552-1-ND | PWM Controller with Shutdown... 84 70 56 
TPS2211APW 296-18279-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch 1.78 142 1.07 $G2524DR 296-12552-2-ND _| PWM Controller with Shutdown 910.00/2,500 
TPS2211APWP 296-13872-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 1.78 1.42 1.07 SG2524N 296-9685-5-ND PWM Controller with Shutdow! 84 70 56 
TPS2211IDBR 296-3461-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 3520.00/2,000 $G3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM 84 70 56 
TPS2212IDB 296-2247-5-ND Single PCMCIA Power Switch.. 3.26 2.61 203 S$G3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 84 70 56 
TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 542 434 3.66 SN74TVC3010DBQR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp........ 1.63 1.30 .98 
TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 560 448 3.78 SN74TVC3010DBQR_ | 296-9891-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp........24-SSOP 2080.00/2,500 
TPS2216ADAP 296-2250-5-ND Dual PCMCIA Power Switch: 552 442 373 (Continued) 
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bls Digi-Key Price Each Tle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp......24-TVSOP 1.38 1.10 83 TLC2932IPWR 296-10262-1-ND | High Performance PLL. 4-TSSOP 288 231 1.80 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp.......24-TVSOP 1430.00/2,000 TLC2932IPWR 296-10262-2-ND —_| High Performance PLL. 4-TSSOP 3264.00/2,000 
SN74TVC3010PWR | 296-9893-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp......24-TSSOP 1.38 1.10  .83 TLC2933AlPW 296-19332-5-ND —_| High Performance PLL 14-TSOP 3.38 270 2.10 
SN74TVC3010PWR | 296-9893-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clam 1430.00/2,000 TLC2933IPW 296-11907-5-ND —_| High Performance PLL..... 4-TSSOP 288 231 1.80 
SN74TVC3306DCTR_ | 296-13307-1-ND | Dual Voltage Clamp. 138110 83 TLC2934IPWR 296-10263-1-ND___| HP Single Phase Locked Loop . 4-TSSOP 2.77 2.22 1.73 
SN74TVC3306DCTR | 296-13307-2-ND | Dual Voltage Clamp. 2112.00/3,000 TLC2934IPWR 296-10263-2-ND | HP Single Phase Locked Loop . 4-TSSOP 3136.00/2,000 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-1-ND | Dual Voltage Clamp. 138 1.10 83 TLC5941PWP 296-18617-5-ND —_| 16-Ch., LED Driver with Dot Correction and 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-2-ND Dual Voltage Clamp. 2112.00/3,000 Grayscale PWM Control ...28-HTSSOP 3.71. 2.97. 2.31 
SN74TVC16222ADGGR| 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 TLC5941RHB 296-18618-ND 16-Ch., LED Driver with Dot Correction and 
SHPATVCTE222RDEVR 296-9889-1-ND | 22-81 Programmable Vol. Cam OEP aa 0 
7aTVC1 -9889-1- Bit Programmable Volt. Clam s : 25 TPS51001PW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controll 6-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74TVC16222AD6VR| 296-9889-2-ND | 22-Bit Programmable Volt. Clam 2158.00/2,000 ie 396-12403-5-ND _| Hi-Freq. Sync. PWM Contr eTSsoP AROMAT aoa 
SN74TVC16222ADLR | 296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Clam 2.08 166 1.25 -43055-5- i x 
: TPS54372PWP 296-13055-5-ND —_| 3A Output Sync. PWM Switcher ......20-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 
SN74TVC16222ADLR | 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Clam 1079.00/1,000 TPS54616PWPR 296-12288-1-ND —_| Sync.~Buck PWM Converter. ‘OBHTSSOP 670 536 453 
anes a aie PWM Controller... 2 2 a TPS54616PWPR 296-12288-2-ND _| Sync.-Buck PWM Converter. 28-HTSSOP 8376.00/2,000 
TL494CDR 296-1293-2-ND “_422.50/2,500 Mcicedetaali poole a winteyrated FETs GWIFE™) DB-HTSSOP 840 6.72 5.67 
TL494CN 296-1799-5-ND 52 50 30 9 : : : i 
TPS56100PWP 296-2475-5-ND DSP Power Supply Controllei .28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 
eee Se 82 , aa ta ast TPS56300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller... ‘98-HTSSOP 870 696 5.88 
TESST nea oa TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controller. .28-HTSSOP 8.70 6.96 5.88 
TL4O4CPWR 996-10192-2-ND ~ 400.00/2,000 UC1842AMDREP 296-18181-1-ND | Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 457 366 2.85 
care foe oe UC1842AMDREP 296-18181-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 6395.00/2,500 
TL494ID 296-10193-5-ND | PWM Control Circuit 76 457 (43 eps aADW PERE AGIGRINAME| Acvancod Regulating PWM ecole MRCRMGTDIDTEs 
TL494IN 296-10194-5-ND | PWM Controller tee 7 57 43 UGORO4AAN SOT OIA IAAI acvanced Reculsting PWM 16-Dic MEGSEEEDEESTeR 
TL499ACPSR 296-17592-1-ND | Wide Range Power Supply Controller 1.25 1.00 .75 vanced Reguiating 1D is E ; 
: UC2525ADW 296-11153-5-ND _| Regulating PWM... 6-SOIG 396 317 247 
TL499ACPSR 296-17592-2-ND Wide Range Power Supply Controller 1300.00/2,000 UG2505AN 906-11154-5-ND Regulating PWM T6-Di 4703. 2.93 
TL594CD 296-10220-5-ND | PWM Control Circuit 96 72 54 TCocoeenW aha 5 aan ee BW cole eae we aa 
TL594CDR 296-15012-1-ND | PWM Control Circuit 96 72 54 525 TENS egulating 2 HR) od 
TL594CDR 296-15012-2-ND | PWM Control Circuit 780.00/2,500 Uc2526ADW eo egllt Soe vom) Regulating PWM Oe Ga 
TL594CN 296-10221-5-ND___| PWM Control Circuit 84.6348 UG2526AN ZOD TIT SCro.ND AS) Regulating PWM Che ie) 2A) 
SIR a UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Flyback PWM. 270 216 1.68 
TL594CPWR 296-18890-1-ND | PWM Control Circuit 84.63 
TLSO4CPWR 296-18890-2-ND | PWM Control Circuit 558.00/2,000 UC2572N 296-11157-5-ND | Negative Output Flyback PWM. 270 216 168 
TL598CD 296-10225-5-ND | PWM Controllel 135 113  .90 UC2573N 296-11158-5-ND ponies Voltage Supply Aer ener corres 
TL598CN 296-10226-5-ND | PWM Controller. 135 143 90 - . ‘ 
T712cDR 296-15013-1-ND | Differential Compa in ube uc26250W 296-11162-5-ND _| Brushless DC Motor Controller 916 825 732 
TL712CDR 296-15013-2-ND _| Differential Comparato 8-SOIC 1495.00/2,500 Uc2637DW 296-2481-5-ND ne Mant Switch-Mode #40. 5aee 80 
TL1451ACD 296-13350-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIG 2.25 1.80 1.35 OMTEEORE Fas : f ! J 
TL1451ACDBR 296-10133-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 6-SSOP 2.25 1.80 1.35 UC2637N 296-11163-5-ND | DC Motor Switch-Mode Controlle 18-Dip 7.10 5.68 4.80 
TL1451ACDBR 296-10133-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 6-SSOP 2340.00/2,000 uc2638DW 296-2482-5-ND PWM Motor Controller. 7.50 6.00 5.07 
TL1451ACN 296-12197-5-ND _| Dual Channel PWM Controller. 16-Dip 2.25 1.80 1.35 peer See mTe Ha Speed oer Caer a oo ais 
TLI451ACNSR 296-10134-1-ND | Dual Channel PWM Controller. T6-SOIC 225 1.80 1.35 -11164-5-| igh Speed Power Driver. ; / . 
TL1451ACNSR 296-10134-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 2340.00/2,000 uce706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver..... 6.20 4.96 4.19 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-TSSOP 2.25 180 1.35 Uc2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Drive 6-SOIC 6.10 488 4.12 
TL1451ACPWR 296-10135-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-TSSOP 2340.00/2,000 UC2707N 296-11165-5-ND —_| Dual Channel Power Drive 16-Dip 610 488 4.12 
TL1451AMDREP 296-19511-1-ND Dual Channel PWM Controller NEW!...16-SOIC 4.55 3.64 2.83 UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver .. 6-SOIC 7.50 6.00 5.07 
TL1451AMDREP 296-19511-2-ND | Dual Channel PWM Controller NEW! 6362.50/2,500 UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller 6-SOIC 9.00 810 7.19 
TL1451AQD 296-10137-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 236 1.89 1.47 UC2823AN 296-11166-5-ND__| High Speed PWM Controller 16-Dip 9.00 810 7.19 
TL1451AQPWRQ1 | 296-18659-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 238 1.91 1.49 UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controller 6-SOIC 1025 923 818 
TLI451AQPWRQ1 | 296-18659-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 2698.00/2,000 UC2823N 296-11167-5-ND —_| High Speed PWM Controller 16-Dip 365 292 227 
TL1453CD 296-10138-5-ND _| Dual Channel PWM Controller. 2.25 180 1.35 UC2824DW 296-15145-5-ND —_| High Speed PWM Controller 6-SOIG 9.91 8.93 7.92 
TL1453CN 296-10139-5-ND | Dual Channel PWM Controller. 225 1.80 1.35 UC2825ADW 296-2490-5-ND High Speed PWM Controller 6-SOIC 560 448 3.78 
TL1454ACD 296-13792-5-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 225 180 1.40 UC2825AN 296-11168-5-ND__| High Speed PWM Controller 16-Dip 5.60 4.48 3.78 
TL1454ACDBR 296-13793-1-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 250 2.00 1.50 UC2825AQDWREP | 206-19565-1-ND | High Speed PWM Controller NEW!....16-SOIC 11.66 10.50 9.31 
TL1454ACDBR 296-13793-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2550.00/2,000 UC2825AQDWREP | 296-19565-2-ND | High Speed PWM Controller NEW! 17290.00/2,000 
TL1454ACN 296-13794-5-ND _| Dual Channel PWM Control Circuit 2.25 1.80 1.40 UC2825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controller 9.00 810 7.19 
TL1454ACNSR 296-13795-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 250 2.00 1.50 UC2825BN 296-11169-5-ND High Speed PWM Controller 9.00 810 7.19 
TL1454ACNSR 296-13795-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2550.00/2,000 UC2825DW 296-11170-5-ND __| High Speed PWM Controller 3.65 2.92 227 
TL1454ACPWR 296-13796-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 250 2.00 1.50 UC2825N 296-11171-5-ND High Speed PWM Controller S652 92227 
TL1454ACPWR 296-13796-2-ND Dual Channel PWM Control Circuit 2550.00/2,000 UC2827DW-1 296-2492-5-ND Current Fed PWM Controller 740 5.92 5.00 
L2842DR-8 296-12998-1-ND __| Current-Mode PWM Controlle! iD UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller 740 5.92 5.00 
TL2842DR-8 296-12998-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 812.50/2,500 UC2834N 296-11172-5-ND —_| High-Efficiency Regulator Controller........16-Dip 11.41 10.28 9.12 
TL2842P 296-16646-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 75 63 50 UC2842AD 296-11173-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
1L2843D 296-1977-5-ND Current-Mode PWM Controlle 75 63.50 UC2842AD8 296-11174-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 129 
TL2843DR 296-17541-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 7 63 50 UC2842AN 296-11175-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
TL2843DR 296-17541-2-ND__| Current-Mode PWM Controller ... 812.50/2,500 UC2842AQDR 296-15197-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
TL2843DR-8 296-10164-1-ND Current-Mode PWM Controller ... Le 63 50 UC2842AQDR 296-15197-2-ND Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 
UE lag a a eee Tae _ Conical ie Sea UC2842AQD8R 296-15196-1-ND __| Current-Mode PWM Controller 245 1.72 1.29 
1367-1. urrent-Mode ontrolle : : : UC2842A0D8R 296-15196-2-ND | Current-Mode PWM Controll 2752.50/2,500 
TL28440R-8 296-10165-1-ND | Current-Mode PWM Controlle! 1 63.50 UC2842N 296-111765-ND | Current-Mode PWM Controller 2.25 a0. 1.35 
TL2844DR-8 296-10165-2-ND _| Current-Mode PWM Controller ... 812.50/2,500 UC2843AD 296-11177-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 245 172 129 
TL2844P 296-16647-5-ND | Current-Mode PWM Controller ... i Ey UC2843AD8 296-11178-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
Teens aay bert ND eon Mae aN Conall 1 eee Bo UC2843AN 296-11179-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
5 1016-2" urrent-Mode ontrolle 00/2, UC2843AQDR 296-15201-1-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 129 
eee ae cuant Made ae ponte 88 ; 6 i aa UC2843AQDR 296-15201-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 
Utica urrent-Mode ontroller 715.00/2,5 UC2843AQD8R 296-15200-1-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 
TL3842P 296-10174-5-ND | Current-Mode PWM Controller ... 88 66 50 UC2843AQD8R 296-15200-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,50 
Eee ee at paeND ura Mode WM pontrotet 88 et ee UC2843D8 296-11180-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
TL3843DR-8 996-10175-1-ND Current-Mode PWM Controlle! 88 466. 50 UC2843N STIRS Gurrent-Made PWM Controller 2S Tomeleo 
UC2844AD 296-11182-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 
TL3843DR-8 296-10175-2-ND | Current-Mode PWM Controller ... 715.00/2,500 UCoB4AAN 996-11183:5-ND | Current-Mode PWM Controller O45 172 4129 
TL3843P 296-10176-5-ND Current-Mode PWM Controller .. 88 66 50 < — 7 i ‘| i 
UC2844AQD 296-15681-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 230 1.84 1.38 
TL3844DR-8 296-10177-1-ND Current-Mode PWM Controller 88 66 50 f a ty 
UC2844AQD8 296-15682-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 230 1.84 1.38 
TL3844DR-8 296-10177-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 715.00/2,500 OG2844A0DaR ie Gea 
TL3844P 296-10178-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 6550 AIST urrent-Made FWM Controller 225i SOmEISD 
TL3845DR 996-15011-1.ND | Current’Mode PWM Controller ct Ga UC2844AQD8R 296-15683-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 3150.00/2,500 
Tae “ : : : UC2844AQDR 296-15684-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 225 1.80 1.40 
5DR 296-15011-2-ND Current-Mode PWM Controller ... 715.00/2,500 : 9. a 
Tap UC2844AQDR 296-15684-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 3150.00/2,500 
SDR-8 296-10179-1-ND Current-Mode PWM Controller 188 L6bR 50) fe Je 7 
TLaR4eDRe8 areanceonn ie UC2844D8 296-11184-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
- ~ -2- urrent-Mode PWM Controle 715.00/2,500 
-10180-5- | UC2845AD 296-11185-5-ND | Current-Mode PWM Controller 225 180 140 
TL3845P 296-10180-5-ND Current-Mode PWM Controle 88 66 50 
TL5001ACD 296-2479-5.ND PWM Controller Circuit 130 104 78 UC2845AD8 296-11186-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 225 1.80 1.40 
TLS001AGDR eat PWG : UC2845AN 296-11187-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 225 1.80 1.40 
y 1 ont. w/Wide Input Volt Range 1.56 1.30 1.04 2 2 _ 
4 UC2845AQDR 296-15205-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 240 1.92 1.44 
TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1665.00/2,500 UCOBAEACDR BESSON Current-Mode PWM Controller 3072.50/2.560 
TL5O01AIP 296-10203-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.30 104 .78 oe 
TL5001AQDR 296-16812-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 155 124 93 UC2845AQD8R 296-15204-1-ND Current-Mode PWM Controller 279 2.24 1.74 
TL5001AQDR 296-16812-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1985.00/2,500 tae Seana cirene Mace aly pala F Meee eee 
TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Control 729 +108 86 AIS eS urrent-Mode ontroller : : : 
areoniCDR Poe PWM Controle 139750/2,600 uc2e46DW 296-11189-5-ND | Current-Mode PWM Controller 383 306 238 
TL5001CP 296-10205-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 86 UC2846N 296-11190-5-ND_| Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 
TL5001CPSR 296-10206-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 .86 UC2849DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
TL5001CPSR 296-10206-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1144.00/2,000 Controller... ie 740 5.68 4.80 
TL5001ID 296-10214-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.29 1.08 86 UC2849DWTR 296-14446-1-ND | Secondary-Side Current-Mode 
TL50010D 296-10215-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 144 1.20 .96 vieseonw Pasa stan oe ea 710 5.68 4.80 
TL5002CDR 296-10216-1-ND | PWM Controller. 168 134 1.01 -14446-2- econdary-Side Current-Mode 
TL5002CDR 296-10216-2-ND | PWM Controller... 2145.00/2,500 Controller. 4438.00/1,000 
TLC2932AIPW 296-19331-5-ND _| High Performance PLL NEW! 3.38 270 2.10 
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Tee Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UC2849N 296-11191-5-ND Secondary-Side Current-Mode UC3843N 296-11288-5-ND Current-Mode PWM Controller OOH Sb 2ee 4 
Controlle ee 7.10 5.68 4.80 UC3844AD 296-11289-5-ND | Current-Mode PWM Controller 190 1.52 1.14 
UC2851N 296-11192-5-ND Prog. Off-Line PWM Controle! 10.33 9.30 8.25 UC3844AD8 296-11290-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 
UC2853AD 296-19434-ND High Power Factor Pre-Reg. NEW! 248 1.98 1.49 UC3844AN 296-11291-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 
UC2853AN 296-19435-ND High Power Factor Pre-Reg. NEW: 248 1.98 1.49 UC3844D 296-11292-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 
UC2853N 296-11193-5-ND | High Power Factor Pre-Regulato 270 2.16 1.68 UC3844D8 296-11293-5-ND | Current-Mode PWM Controller 7.90 152 1.14 
UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulator 349° 2.79 217 UC3844N 296-11294-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 190 152 1.14 
UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulator 3.49 2.79 247 UC3845AD 296-11295-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 190 1.52 1.14 
UC2854BN 296-11194-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator 349° 2.79 2.17 UC3845AD8 296-11296-5-ND | Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 
ae a L se Power Facior — ie ae ae UC3845AN 296-11297-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 
55, -2497-5-| ‘ower Factor Pre-Regulator. Ei i . - aa 3 
uczasse0W | 296-2498-6.ND | Power Factor Pre-Regultor 141 1028 912 | Yosgaspe 29612995 ND | Current Mode PWM Conta ta 182 114 
UC2855BN ZO SCroNDGS| Power Factor Pre-Regulator HG MOS: he uc3846DW 296-11300-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.60 2.88 224 
Uc2856DW 296-11197-5-ND _ Improved Current-Mode UC3B46N 296-11301-5-ND | Current-Mode PWM Controller 360 288 224 
PWM Controller... 4.05 3.24 2.52 uc3847DW 296-11302-5-ND | Current-Mode PWM Controller 5.70 456 3.85 
UC2856N 296=11198:5-NDI | Improved Current-Mode UC3847N 296-11303-5-ND | Current-Mode PWM Controller 5.70 456 3.85 
vaseeinw arama Cann haem yy oS SR ase uc3848DW 296-11304-5-ND | Avg. Current-Mode PWM Controller 5.00 4.00 338 
Conrail Ode KrOWSF SUPRY Bu ASR: Aan UC3849DW 296-2525-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
‘ ke i Controller. 6.10 488 412 
ee = oe é a ee ere SAO A820 3'86 UC3851N 296-11305-5-ND —_| Prog. Off-Line PWM Controller 950 760 642 
UC3852D 296-11306-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.83 3.06 2.38 
Controller. 540 432 3.36 
Uc2872DW 296-11200-5-ND Lamp Ballast Controle 840 6.72 5.67 UC3852N 296-11307-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.83 3.06 2.38 
UC2875N 996-11201-5-ND Phase Shift PWM Controller 891 8.03 7.12 UC3853D 296-11308-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 248 1.98 1.49 
UC2879DW 296-11202-5-ND Phase Shift PWM Controller 810 648 5.47 UC3853N 296-11309-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 248 1.98 1.49 
UC2879N 296-11203-5-ND | Phase Shift PWM Controller O-Dip 810 648 5.47 UC3854ADW 296-2526-5-ND_| Power Factor Pre-Regulator. 3.04 2.43 1.89 
UC2901D 296-11204-5-ND _| Isolated FB Generator. 14-S0IC 5.60 448 3.78 UC3854AN 296-11310-5-ND | Power Factor Pre-Regulator. 3.04 2.43 1.89 
UC2901N 296-11205-5-ND Isolated FB Generato 4-Dip 5.60 4.48 3.78 UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.04 243 1.89 
uc29010 296-11206-5-ND Isolated FB Generato 20-PLCC 5.60 448 3.78 UC3854BN 296-11311-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.04 2.43 1.89 
UC2903N 296-11207-5-ND Supply/Line Monitor 18-Dip 5.51 4.41 3.43 UC3854DW 296-11312-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 259 2.07 1.61 
UC2906N 996-11208-5-ND Lead Acid Charge Managemen 550 440 3.72 UC3854N 296-11313-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. Bee) tre alGil 
uc2907DW 296-2499-5-ND Load Share Controller...... 5.00 4.00 3.38 UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 950 855 7.59 
UC3524ADW 296-11211-5-ND Advanced Regulating PWM. 3.65 2.92 2.97 UC3855AN 296-11314-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 950 855 7.59 
UC3524AN 296-11212-5-ND Advanced Regulating PWM. 365 2.92 2.97 UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 950 855 7.59 
UC3524D 296-11213-5-ND Advanced Regulating PWM. 203 1.62 1.22 UC3855BN 296-11315-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 9.50 855 7.59 
UC3524N 296-11214-5-ND | Advanced Regulating PWM. 2031.62 1.22 UC3856DW 296-11316-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 
UC3525ADW 296-11215-5-ND Regulating PWM. 925 1.80 1.40 UC3856N 296-11317-5-ND Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 
UC3525AN 296-11216-5-ND —_| Regulating PWM. 2.25 1.80 1.40 UC3861DW 296-14332-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
UC3525AQ 296-11217-5-ND —_| Regulating PWM. 225 1.80 1.40 Controller. 461 3.69 287 
UC3525BDW 296-2503-5-ND. Regulating PWM. 482 3.86 3.00 UC3861N 296-11318-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3525BN 296-11218-5-ND | Regulating PWM. 482 3.86 3.00 Controller. 461 369 2.87 
UC3526ADW 296-11219-5-ND —_| Regulating PWM. 2.25 1.80 1.40 UC3862N 296-11319-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
UC3526AN 296-11220-5-ND —_| Regulating PWM. 225 1.80 1.40 Controller. 461 3.69 287 
UC3526DW 296-11221-5-ND Regulating PWM. 2.25 1.80 1.40 UC3863N 296-11320-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3526N 296-11222-5-ND _| Regulating PWM. 225 1.80 1.40 Controller. 4.61 369 287 
UC3527AN 296-11223-5-ND _| Regulating PWM. a1) 2ar 2c Uc3864DW 296-11321-5-ND | Resonant-Mi 
UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM. 5.00 4.00 3.38 Controller. 4.61 3.69 2.87 
UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Flyback PWM 2.36 1.89 1.47 UC3864N 296-11322-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3572N 296-11224-5-ND —_| Negative Output Flyback PWM 236 1.89 1.47 Controller. 4.61 369 287 
UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 2.36 1.89 1.47 UC3865N 296-11323-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3573N 296-11225-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 236189 e147) Controller. 461 369 2.87 
UC3578N 296-11227-5-ND Buck PWM Stepdown Regulator. 5.90 4.72 3.99 UC3867N 296-11324-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC3625DW 296-11235-5-ND Brushless DC Motor Controle 833 7.50 6.65 Controller. 4.61 3.69 2.87 
UC3625N 296-11236-5-ND Brushless DC Motor Controlle! 8.33 7.50 6.65 UC3868N 296-11325-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC36250 296-15064-5-ND Brushless DC Motor Controle: 8.33 7.50 6.65 Controller. ite 461 3.69 2.87 
UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller. 640 5.12 4.32 UC3875DWP 296-11331-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 9:70) i.76) 16:55) 
UC3637N 296-11237-5-ND DC Motor Drive Controle 640 5.12 4.32 UC3875N 296-11332-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 9:70 7.76' 6.55 
Teese Ee eae ay Motat Conale 60 os is UC3876N 296-11333-5-ND Phase Shift Resonant Controller . 13.08 11.78 10.45 
i HH tor Controller : b 4 UC3879DW 296-11334-5-ND Phase Shift Resonant Controller... 7.40 5.92 5.00 
UC36380 296-13056-5-ND_| Advanced PWM Motor Controlle 6.60 5.28 4.46 UC3879N 296-11335-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 7.40 592 5.00 
UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver. 5.18 4.14 3.22 UC3886D 296-11336-5-ND | Current-Mode PWM Controller 510 4.08 3.45 
UC3705N 296-11240-5-ND —_| High Speed Power Driver 5.18 4.14 3.22 UC3886N 296-11337-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 510 4.08 3.45 
UC3705T 296-11241-5-ND —_| High Speed Power Driver 5.18 4.14 3.22 uc3902D 296-11340-5-ND _| Load Share Controller 416 3.33 2.59 
ee Boe Sie Oca, Output Driver... Si) oe Sie UC3902N 296-11341-5-ND | Load Share Controller... 416 333 2.59 
2513-54 ual Channel Power Driver . 5104.08 3.45 UC3903N 296-11342-5-ND | Quad Supply/Line Monitor 473 378 294 
UC3707N 296-11243-5-ND Dual Channel Power Driver . 510 4.08 3.45 UC3907DW 296-2530-5-ND Load Share Controlle 473 3.78 294 
UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 6.20 496 4.19 UC3907N 296-11344-5-ND Load Share Controlle 473 378 294 
UC3708N 296-12120-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 6.20 496 4.19 UC28023DW 296-15060-5-ND High Speed PWM Controller 2.88 231 1.80 
UC3708NE 296-11244-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 6.20 496 4.19 7 = = = 
UC3823ADW 296-2515-5-ND _| High Speed PWM Controller... 9.80 784 6.62 UC28023N 296-15061-5-ND | High Speed PWM Controller 2.88 2.31 1.80 
- UC28025DW 296-15062-5-ND | High Speed PWM Controller 288 2.31 1.80 
UC3823AN 296-11261-5-ND _| High Speed PWM Controller 980 7.84 662 UC2B025N 296-15063-5-ND | High Speed PWM Controller 88 231 1.80 
UC3823BN 296-11262-5-ND —_| High Speed PWM Controlle! 975 878 7.79 Uccesc40D 296-13429-5-ND | UVLO 7 OV/6.6V, BICMOS Low Power : : : 
UC3823DW 296-11263-5-ND —_| High Speed PWM Controlle! 342 274 213 Current: Made PWMiCcatroller iy <n age 
UC38230, 296-11264-5-ND | High Speed PWM Controle! 342 274 2.13 : 2 : : : 
UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controle 9.75 878 7.79 UCC28C40DGK 296-12570-5-ND a ee Anca an Power e-usop MERC 
i, urrent-Mode ontroller........... | F i fi 
teeeoae, pecan cea tame (10" Speed FIM Contralier i) ee) Ga ucc2sc4oP 296-12571-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
igh Speed PWM Controlle 940! 7:28) 6:15 ; 
UC38254DW 996-2517-5-ND High Speed PWM Controle 530 4.24 3.58 Current-Mode PWM Controller.............. 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3825AN 296-11267-5-ND —_| High Speed PWM Controle 530 4.24 3.58 UCC28641D 296-13430-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825AQ 296-11268-5-ND —_| High Speed PWM Controlle! 530 4.24 3.58 a a a R oe 1.88 1.50 1.13 
UC3825BDW 296-2518-5-ND High Speed PWM Controle 850 7.65 6.79 -12572-5- -OV/6.6V, Bi ow Power 
UC3825BN 296-11269-5-ND High Speed PWM Controlle Si50N 71650 6.79 Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3825DW 296-11270-5-ND | High Speed PWM Controlle 3.42 274 2.13 UCC28C41P 296-12573-5-ND —_| UVLO 7.0V/6.6V, BiCMOS Low Power , 
UC3825N 296-11271-5-ND High Speed PWM Controle 342 274 2.13 Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 7.00 5.60 4.73 UCC28C42D 296-13431-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3827DW-2 296-2520-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controller 7.00 5.60 4.73 Current-Mode PWM Controller... 1.88 1501.13 
UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 7.00 5.60 4.73 UCC28C42DGK 296-12291-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3827N-2 296-2522-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controller 7.00 5.60 4.73 Current-Mode PWM Controller........... S-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator. 941 848 7.52 UCC28C42P 296-13432-5-ND UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3835N 296-2523-5-ND High Efficiency Regulator Controle) 610 4.88 4.12 Current-Mode PWM Controller........-...- 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3836D 296-2524-5-ND High Efficiency Regulator Controle! 6.80 5.44 459 UCC28C43D 296-13433-5-ND —_| UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3836N 296-11276-5-ND | High Efficiency Regulator Controlle 6.80 544 4.59 Current-Mode PWM Controller............. 1.88 1.50 1.13 
UC3841N 296-11277-5-ND —_| Prog., Off-Line, PWM Controller. 860 6.88 5.81 UCC28C43DGK 296-12292-5-ND —_| UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3842AD 296-11278-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller............ 8-MSOP 188 1.50 1.13 
UC3842AD8 296-11279-5-ND _| Current-Mode PWM Controllei 1.90 152 114 UCC28C43P 296-13434-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power 
UC3842ADW 296-13426-5-ND Current-Mode PWM Controle! 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller............... 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3842AN 296-11280-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 UCC28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiCMOS Low Power 
UC3842D 296-13427-5-ND Current-Mode PWM Controllet 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller.............8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3842D8 296-11281-5-ND Current-Mode PWM Controlle! 1.90 1.52 1.14 UCC28C44DGK 296-12574-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3842N 296-11282-5-ND Current-Mode PWM Controlle! TOO aES2 lel 4: Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3843AD 296-11283-5-ND _| Current-Mode PWM Controllei 190 152 114 UCC28C44P 296-12575-5-ND —_| UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3843AD8 296-11284-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller... Testy abet alealk} 
UC3843AN 296-11285-5-ND —_| Current-Mode PWM Controllei 1.90 152 114 UCC28C45D 296-12576-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3843D 296-11286-5-ND Current-Mode PWM Controlle! 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller............. let eT alate} 
UC3843D8 296-11287-5-ND _| Current-Mode PWM Controllei 1.90 152 114 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tel Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description ‘J 25 100 
UCC28C45DGK 296-12293-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power UCC2808APW-1 296-11679-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 188 150 113 UCC2808APW-2 296-11680-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
UCC28C45P 296-13436-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power UCC2808AQDR-101 | 296-17986-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.38 270 2.10 
Current-Mode PWM Controller 1880 4:50) eis} UCC2808AQDR-101 | 296-17986-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 4725.00/2,500 
UCC38C40D 296-13832-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDR-201 | 296-19037-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.38 270 2.10 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808AQDRIEP | 296-18742-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 540 432 365 
UCC38C40DGK 296-13833-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808AQDRIEP | 296-18742-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8370.00/2,500 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808D-1 296-2534-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
UCC38C40P 296-13834-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2808N-1 296-11399-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04. 2.43 1.89 
UCC38C41D 296-13835-5-ND | BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2808N-2 296-11400-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 
PWM Controller: 1-75) 1140) 1205) UCC2809D-1 296-11401-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
UCC38C41DGK 296-13836-5-ND BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2809D-2 296-11681-5-ND Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
UCC38C41P 296-13837-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.38 1.90 1.43 
PWM Controller 1.75 140 1.05 UCC2810DW 296-2536-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM......16-SOIC 6.80 544 4.59 
UCC38C42D 296-13838-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2810N 296-11404-5-ND | Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM.........16-Dip 680 5.44 4.59 
PWM Controller 175 1.40 1.05 UCC2813D-0 296-11682-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
738305. i - 3 UCC2813D-1 296-11405-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
ee oa oa OCMOS Low-Fower Current-Mode 3 dm 8S ucc2813D-2 296-11406-5-ND __| LP BiCMOS Current-Mode PW 293 234 1.82 
UCC38C42P 296-13840-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813D-3 296-11407-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 2.93 2.34 1.82 
175 140 1.05 UCC2813D-4 296-11408-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
UCC38C43D 296-12253-5-ND UCC2813D-5 296-11409-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 2.93 2.34 1.82 
175 140 1.05 UCC2813N-0 296-12055-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
<CTTCeR : = = UCC2813N-1 296-12056-5-ND _| LP BICMOS Current-Mode PW! 293 234 1.82 
aaa ooo CMOS Low Fower Current Mode i 48S UCC28TaN-2 296-12057-5:ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
-43441-5- Bic : ‘ : UCC2813N-4 296-12058-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
aad ceeeeecancmme) “0 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power UCC2813N-5 296-12059-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWI 293 2.34 1.82 
Current-Mode PWM Controller 1.75 1.40 1.05 i 
ucessc44p 296-13842-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode UCC2813PW-0 296-12060-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWI 293 234 1.82 
UCC2813PW-1 296-12061-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 8-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
PWM Controller. 75) 1140) 1205) i" 
CEO EBEHO [BCA ea ‘Gavan |aelassw |lacos rerio oa te 
PWM Controller... 1.75 140 1.05 ! E ‘ i 
; UCC2813PW-4 296-12064-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW 293 234 1.82 
UCC38C44P 296-13442-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, Bi 7 Co : : 
Curent ae Pi acer oo in RO ee eae 
UCC2580D-1 296-11374-5-ND | Single Ended Active PWM NEW! 349 279 217 
Clamp/Reset PWM..... 473 3.78 2.94 z “* = = = 
- UCC28130DR-101 | 296-19428-2-ND | LP BICMOS Current-Mode 
UCC38C45D 296-13844-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode PWM NEW!.. 4882.50/2,500 
PWM Controller 1.75 1.40 1.05 UCC28130DR-301 | 296-17879-1-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWI B-SOIC 349 279 2.17 
UCC38C45DGK 296-13845-5-ND | BiCMOS Low-Power Current-Mode UCC2813QDR-301 | 296-17879-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-SOIC 4882.50/2,500 
ieeasease Bd613e46 S.A ae aualer i Te 175 1.40 1.05 UCC2817AD 296-15954-5-ND _| Power Factor Pre-Regulator. 6-SOIC 2.81 225 1.75 
: 13846-51 SM eaeealen urrent-Mode igeeed ages UCC2817APW 206-15955-5-ND | Power Factor Pre-Regulator. 6-1SSOP 2.81. 2.25. 41.75 
. z UCC2817D 296-11410-5-ND Power Factor Pre-Regulator. 16-SOP 281 225 1.75 
UCC2540EVM-054 =) 296-17270-ND Evaluation Module for UCC2540 6271.8 ae ee UCC2817DW 296-11411-5-ND | Power Factor Pre-Regulator. 16-SOP 281 225 1.75 
Heese eon a era ange ey ae anal a au aa UCC2818AD 296-15956-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
Meeeeeod 2G ISTE ND Single End pulls Giampitaset ene pe UCC2818APW 296-15957-5-ND _| BICMOS Power Factor Pre-Reg.... 281 2295 1.75 
: z aa ing’e End Acuve Glamp/nese : - : : UCC2818D 296-13428-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulator.... 16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC2580N-1 296-11378-5-ND__| Single End Active Clamp/Reset PWI 473 3.78 2.94 UCC2818DW 296-11412-5-ND — | BICMOS Power Factor Pre-Regulator.... 16-SOIC 2.81 225 1.75 
UCC2580N-2 296-11671-5-ND Single End Active Clamp/Reset PW 473 3.78 2.94 UCC2819AD 296-15958-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulato! Ei) Pa Sees 
UCC2580N-3 296-11672-5-ND Single End ActiveClamp/Reset PW: 473 378 2.94 UCC2819APW 296-15959-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg.... 2B lia 2-con lao 
UCC2580N-4 296-11673-5-ND Single End ActiveClamp/Reset PW! 473 378 2.94 UCC2819D 296-12537-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator.... 2012 O me aeno 
UCC2581D 296-11379-5-ND —_| Micropower Voltage Mode PWM... 259 2.07 1.61 UCC28T9N 296-12538-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Regulator. 281 225 175 
UCC2583D 296-12392-5-ND —_| Switch Mode Secondary UCC2891D 296-15883-5-ND | PWM Controller Clamp......... 3.38 270 210 
Side Post Regulator 461 3.69 2.87 UCC2891EVM 296-19042-ND Evaluation Module for UCC289 e232 — — 
UCC2583N 296-12115-5-ND | Switch Mode Secondary UCC2891PW 296-17240-ND PWM Controller Clamp 248 198 1.54 
Side Post Regulator 461 369 287 ucc2892D 296-15884-5-ND __| PWM Controller Clamp 3.26 261 2.03 
UCC2800D 296-11380-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 UCC2892PW 296-15885-5-ND | PWM Controller Clamp 248 198 1.54 
UCC2800N 296-11381-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4.05 3.24 2.52 UCC2893D 296-15886-5-ND | PWM Controller Clamp 248 198 1.54 
UCC28000DREP 296-18186-1-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 652 5.22 4.41 UCC2893PW 296-17241-ND PWM Controller Clamp 2.48 1.98 1.54 
UCC28000DREP 296-18186-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM. 10105.00/2,500 Ucc2894D 296-15887-5-ND | PWM Controller Clamp 248 198 1.54 
UCC2801D 296-11382-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 252 UcC2894PW 296-15888-5-ND__| PWM Controller Clamp 2.48 1.98 1.54 
UCC2801N 296-11383-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 252 UCC2895DW 296-2537-5-ND BICMOS Advanced Phase Shift 
UCC2801QDREP 296-18187-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 652 5.22 4.41 Resonant Controller. 8.66 7.80 6.92 
UCC2801QDREP. 296-18187-2-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 10105.00/2,500 UCC2895N 296-11418-5-ND —_| BICMOS Advanced Ph 
UCC28010DRO1 296-15685-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 349 279 217 Resonant Controller. 866 7.80 6.92 
UCC2801QDRQ1 296-15685-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 UCC2895PW 296-11419-5-ND | BICMOS Advanced Phase Shift 
UCC2802D 296-11384-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 405 3.24 2.52 Resonant Controller, 8.75 7.88 6.99 
UCC2802N 296-11385-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 252 UCC2897PW 296-17003-5-ND | Adv. Current-Mode PWM 
UCC2802QDREP 296-18188-1-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 652 5.22 4.41 SbaRGFATIT Saran pommel 2.48 1.98 1.54 
UCC2802QDREP 296-18188-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 10105.00/2,500 aia WanGBt GUrTet 
UCC28020DR01 —‘| 296-15686-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 349 2.79 2.17 eee cerscennn | PAaeee Reali errr aa AGL BES tLe 
UCC28020DR01 296-15686-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 PWM Canirolar NEW mc 415.75/250 
UCC2803D 296-11386-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 252 - : — é 
UCC2803N 996-11387-5-ND LP BICMOS Current-Mode PWM 405 3.24 252 UCC2960D 296-11421-5-ND Primary Side Startup Controlle 2.36 1.89 1.47 
UCC28030DREP | 296-18189-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 6.00 480 4.05 UCG2S60P cog iieegopvommm| Primary Side Startup Controlle 236 1.89 1.47 
i UCC2961D 296-11423-5-ND Adv. Primary Side Startup Controlle 2.70 216 1.68 
UCC2803QDREP 296-18189-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 9300.00/2,500 uCc2975PW 096-13437-5-ND | Multi-Tonolacy Pievcelectri¢ 
UCC28030DRQ1 296-15687-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 349 279 247 Teisurmer canalier 5.00 400 3.38 
UCC28030DRQ1 296-15687-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 UGCSSTEPW PARE e en 3-12.5V MulicToool : : : 
UCC2804D 296-11388-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 405 3.24 2.52 Teasanner corioler BOD en aR 
UCC2804N 296-11389-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM 405 3.24 252 ucc2977PW 296-12540-5-ND | 3-13.5V Multi-Topology 
UCC2804QDREP 296-18190-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 6.00 4.80 4.05 Transformer Controller 5.00 4.00 3.38 
UCC2804QDREP 296-18190-2-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 9300.00/2,500 uce3s80D-1 296-11436-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM. 428 342 266 
UCC28040DRQ1 296-15688-1-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 349 279 217 : Sas : : : : 
: UCC3580D-2 296-11437-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM 428 342 2.66 
UCC28040DRQ1 296-15688-2-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 4882.50/2,500 UCC3580D-3 996-11438-5-ND | Active Clamp/Reset PWM ay Gv BGS 
UCC2805D 296-11390-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 405 324 252 UCC3580D-4 296-11439-5-ND Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC2805N 296-11675-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 405 324 252 UCC3580N-1 296-11440-5-ND Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
Tees eat a at Lp as Currant Mode let pote 0 bee UCC3580N-2 296-11441-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM 428 3.42 2.66 
AUN ! Urrerit-Wiode Buns UCC3580N-3 296-11442-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28050DRQ1 296-15689-1-ND__| LP BICMOS Current-Mode PWM 349 279 2.47 UCC3580N-4 296-11443-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28050DRQ1 296-15689-2-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 UCC3581D 296-11444-5-ND —_| Micropower Voltage Mode PWM . 225 180 140 
UCC2805PW 296-13532-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 UCC3581N 296-11445-5-ND Micropower Voltage Mode PWM . 2.25 1.80 1.40 
UCC2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output, UCC3583D 296-11446-5-ND Switch Mode Secondary Side 
Current-Mode PWM... 980 7.84 6.62 Post Regulator... 3.94 3.15 2.45 
UCC2806M 296-11676-5-ND | Low Power, Dual-Output, UCC3583N 296-11447-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
Current-Mode PWM.. 9.80 7.84 6.62 Post Regulator.... 3.94 315 2.45 
UCC2806PW 296-12393-5-ND. Low Power, Dual Output, UCC3588D 296-2540-5-ND 5-Bit, Programmable Output BiCMOS 
Current-Mode PWM Controller 980 7.84 6.62 Power Supply Controller... 6-SOIC 4.73 3.78 2.94 
UCC2807D-1 296-11393-5-ND Programmable Duty Cycle PWM eal 2G Ril UCC3588PW 296-13438-5-ND 5-Bit, Programmable Output BiCMOS 
UCC2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Max-Duty PWM. eal Weve rakhl Power Supply Controller... 3.78 2.94 
UCC2807D-3 296-11678-5-ND Programmable Max-Duty PWM. 461 3.69 2.87 UCC3626DW 296-11452-5-ND Brushless DC Motor Controller 915 8.12 
UCC2807N-2 296-11394-5-ND Programmable Duty Cycle PWM S71 219792131 UCC3626PW 296-11453-5-ND Brushless DC Motor Controller 9.23 8.18 
UCC2808AD-1 296-11395-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PW! 3.04 243 1.89 UCC3800D 296-11457-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 243° 1.89 
UCC2808AD-2 296-11396-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PW! 3.04 243 1.89 UCC3800N 296-11458-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PW 243 1.89 
UCC2808AN-1 296-11397-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PW! 3.04 243 1.89 UCC3800PW 296-11459-5-ND__| LP BiCMOS Current-Mode PWI 2.52 1.96 
UCC2808AN-2 296-11398-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM... 3.04 243 1.89 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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LG Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UCC3801D 296-11460-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 3.04 243 1.89 UCC25702N 296-11366-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 496 4.19 
UCC3801N 296-11461-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC25702PW 296-11367-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 5.04 4.26 
UCC3801PW 296-11462-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 315 252 1.96 UCC25705D 296-11368-5-ND High Speed Voltage-Mode PW! 1.80 1.35 
UCC3802D 296-11463-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 243 1.89 UCC25705DGK 296-12175-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWI 1.80 1.35 
UCC3802N 296-11464-5-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC25705P 296-11369-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM.. 1.80 1.35 
UCC3802PW 296-11465-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 315 252 1.96 UCC25706D 296-11370-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM... 180 1.35 
UCC3803D 296-12195-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 243 1.89 UCC25706DGK 296-11371-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM 1.80 1.35 
UCC3803N 296-11466-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC25706P 296-12114-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWI 1.80 1.35 
UCC3803PW 296-11467-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 315° 2152 1,96 UCC28050D 296-13708-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.30 98 
UCC3804D 296-11468-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC28050P 296-13709-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.30.98 
UCC3804N 296-11469-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 243 1.89 UCC28051D 296-15243-5-ND Transition Mode PFC Controller... 1.30 98 
UCC3804PW 296-11470-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 315 2.52 1.96 UCC28051EVM 296-19036-ND Evaluation Module for UCC28051 - = 
UCC3805D 296-11471-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC28051P 296-15224-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller ... 1.30 98 
UCC3805N 296-11472-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC28083D 296-13676-5-ND —_| Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3805PW 296-11473-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. Sule 2152 1,96) with Prog. Slope Compensation 2.70 2.16 1.68 
UCC3806DW 296-11474-5-ND LP Dual Output Current-Mode PW: 8.20 6.56 5.54 UCC28083P 296-13677-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3806N 296-11475-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 with Prog. Slope Compensation .... ‘ 2.70 216 1.68 
UCC3806Q 296-11476-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM 8.20 6.56 5.54 UCC28083PW 296-14333-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller. 
UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 2.70 2.10 with Prog. Slope Compensation 2.70 216 1.68 
UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 2.70 2.10 ucc28084D 296-13678-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Co 
UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 2.70 210 with Prog. Slope Compensation 270 216 1.68 
UCC3807N-1 296-11477-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 2.70 2.10 UCC28084P 296-13679-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3807N-2 296-11478-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 2.70 2.10 with Prog. Slope Compensation .... i 2.70 2.16 1.68 
UCC3807N-3 296-11479-5-ND —_| Prog. Duty Cycle PWM Controlle 3.38 270 2.10 ucc28084PW 296-14334-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3808AD-1 296-11480-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 with Prog. Slope Compensation ........8-TSSOP 2.70 216 1.68 
UCC3808AD-2 296-11481-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 2.34 1.82 UGC28085D Boca CU Noam) Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3808AN-1 296-13439-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 with Prog. Slope Compensation ........ @-SOIG MR: CRmcalGRaALGB 
UCC3808AN-2 296-11482-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 UCC28085P 296-13681-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3808APW-1 296-11684-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 with Prog. Slope Compensation.............. 2.70 216 1.68 
UCC3808APW-2 296-11685-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 2.34 1.82 UCC28085PW 296-14335-5-ND petals ete ay alll Contrlier zssop MERE? 
UCC3808D-1 296-2544-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 2.34 1.82 WARY PLOQ. ODODE DOM DSHSENON in ; : : 
UCC3808D-2 296-2545-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 UCC28086D eocaI SC oSN bag) Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3808N-1 296-11483-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 293 234 1.82 with Prog. Slope Comp.. 8-SOIC B20 2 1GEaTG8 
UCC3808N-2 296-11484-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.93 234 1.82 UCC28086P 296-13683-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller 
UCC3809D-1 296-11485-5-ND —_| Economy Primary Side Controller... 213 170 1.28 with Prog. Slope Comp. 8-Dip 2.70 2.16 1.68 
UCC3809D-2 296-11486-5-ND | Economy Primary Side Controller. 213 4.70 1.28 UCC28086PW 296-15690-5-ND ea aay Sa PWM Soto sip eat ai eecias 
UCC3809N-1 296-11487-5-ND —_| Economy Primary Side Controlle 213 1.70 1.28 ieesaoesn POTN SN Pri a Fe fn he esl Tae cole MRSC 
UCC3809N-2 296-11488-5-ND | Economy Primary Side Controlle! 213 170 1.28 EUDEMIS Hmalys sts USNR UP BScilalor i : : : 
UCC3809P-1 296-11489-5-ND | Economy Primary Side Controlle 213 1.70 1.28 UCc282200 296-15/50-5:ND) | Interleaved Dual PWM Controller. BS 2 
UCC3809P-2 296-13440-5-ND _| Economy Primary Side Controlle 2.13 1.70 1.28 UGC28220PW 296-15750-5:ND | Interleaved Dual PWM Controller. BES 
UCC3809PW-1 296-11490-5-ND | Economy Primary Side Controlle 213 170 1.28 Ucc26221D potg ier NO Ray) Interleaved Dual FWM Controller. Ao 2a 
7 = Fs 5 5 UCC28221PW 296-15758-5-ND Interleaved Dual PWM Controller. 2.97 2.31 
UCC3809PW-2 296-12395-5-ND Economy Primary Side Controller... 213 1.70 1.28 UCC28510DW 96-14218-5-ND PEC/PWM Combination Controlle 324 259 
UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 — : 
UCC3810N 296-11491-5-ND | 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 2.59 UCC28510N ZOCse19r5: NDI) PEC/PWM Combination Controlle Gas Bee 
UCC3813D-0 296-11492-5-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 ee es aa commoner cone ae a 
UCC3813D-1 296-11493-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 ecaas, opW BoE RSo MEIER PECIPWM Combination Controle Gal Bee 
UCC3813D-2 296-11494-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UCC28512N 996-14223-5-ND | PEC/PWM Combination Controlle 304 259 
UCC3813D-3 296-11495-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 = : 
UCC3813D-4 296-11496-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 200 1.60 1.20 UCC28513DW Eg egg ome) PFC/PWM Combination Controlle OB) eae 
UCC3813D-5 296-11497-5-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 Leese ras Pe STIR Orci Continence ot ee 
UCC3813N-0 296-11498-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 160 1.20 -19040-1 i es 
: UCC28514EVM 296-19040-ND Evaluation Module for UCC28514 
UCC3813N-1 296-11499-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UcC28514N 296-14227-5-ND __| PFC/PWM Combination Controle 324 252 
UCC3813N-2 296-11500-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 TE DOSE OUST TOM PFC/PWM Gomblnation Control TIED 
UCC3813N-3 296-11501-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UCCORSIER BCE OoHENISEE| PECIPWM Combination Controller a) BEB 
UCCABISN-4 2dGalii50s5sf am) LP BICMOS Current-Mode PWM. ZOO CORE 20 UCC28516DW 296-14230-5-ND | PFC/PWM Combination Controlle 3.24 2.52 
UCC3813N-5 296-11503-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UCC28516N 296-14231-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controlle 3.24 2.52 
eee et ea i eine pital a vd Bea ve a UCC28517DW 296-14232-5-ND _| PFC/PWM Combination Controlle! 3.24 2.52 
UcoaBraPN-2 | 296-11506--ND | LP BICMOS Curren-Mode Pw 200 160 120 | (cgossim | 286-14038-N0 | PECIPWIM Combination Control 324 252 
l MITenENOUe EM : Z : UCC28521DW 296-18040-5-ND | Advanced PFC/PWM Controller. 3.24 2.52 
UCC3813PW-4 296-11508-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UCC28528DW 296-18041-5-ND Advanced PFC/PWM Controller 3.24 2.52 
UCC3813PW-5 296-11509-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM. 2.00 1.60 1.20 UCC29002D 296-13024-5-ND Advanced Load Share Controlle 1.80 1.40 
patel pac Oa ecg Ummm ‘Power Factor Pre-Regulator. BS) er UcC290020GK 296-13025-5-ND | Advanced Load Share Controller. 1.80 1.40 
Tecan ow Boe ea eer | Cner Factor Pre-Raguiator Ser aes ucc29002P 296-13026-5-ND | Advanced Load Share Controller. 1.80 1.40 
a -16719- ower Factor Pre-Regulator. a z i UCC29421N 296-2538-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller....16-Dip 3.38 2.70 2.10 
UCC3817D 296-2547-5-ND Power Factor Pre-Regulator 259 2.07 1.61 UCC29421PW 296-12394-5-ND Multimode High-Freq. 
eeu ae ie aa out feu ee aia pee a Ve Sync. Controller... 20-TSSOP 4.84 3.87 3.01 
ic “07 ‘ower Factor Pre-Regulator. - A p im 5. | iah-! -Di 
uccasigao 296-16720-5-ND | Power Factor Pre-Regultor 269 207 161 | Uccaszo1D 296-11425-5ND | Advanced Valage Mode PWM. i4S0IG 590 472 399 
UCC3818AN 296-16721-5-ND_| Power Factor Pre-Regulator, 259 2.07 1.61 UCC35701N 296-11426-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 14-Dip 5.90 4.72 3.99 
UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulator. 2.59 2.07 1.61 UCC35701PW 296-11427-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM. 4-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulator. 2.59 2.07 1.61 UCC35702D 296-11428-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 5.90 4.72 3.99 
UCC3818DW 296-11514-5-ND Power Factor Pre-Regulator 2.59 2.07 1.61 UCC35702N 296-11429-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 5.90 472 3.99 
UCC3818N 296-11515-5-ND Power Factor Pre-Regulator 259 2.07 1.61 UCC35702PW 296-11430-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 6.00 4.80 4.05 
UCC3819AD 296-16723-5-ND | Programmable Output Power Factor UCC35705D 296-11431-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWI 188 150 113 
Pre-Regulator 2.59 2.07 1.61 UCC35705DGK 296-11683-5-ND — | High Speed Voltage-Mode PW 188 150 1.13 
UCC3819AN 296-16724-5-ND Programmable Output Power Factor UCC35705EVM 296-19043-ND Evaluation Module for UCC3570! — 62.78 = _ 
Pre-Regulator 2.59 2.07 1.61 UCC35705P 296-11432-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 188 150 1.13 
UCC3819APW 296-16725-ND Programmable Output Power Factor UCC35706D 296-11433-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWI 188 150 113 
Pre-Regulator 2.59 2.07 1.61 UCC35706DGK 296-11434-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM... 1.88 1.50 1.13 
UCC3837D 296-2548-5-ND N-FET Supply Controlle 4.39 3.51 2.73 UCC35706P 296-15320-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 1.88 1.50 1.13 
UCC3839D 296-11516-5-ND Secondary Side Average Current UCC38050D 296-13710-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.50 1.20 90 
Mode Controller. 2.38 1.90 1.43 UCC38050EVM 296-19044-ND Evaluation Module for UCC38050 — 28 — — 
UCC3884D 296-2551-5-ND Current-Mode PWM Controlle 3.60 2.88 2.24 UCC38050P 296-13711-5-ND Transition Mode PFC Controller ... 1.50 1.20 .90 
UCC3884N 296-11530-5-ND Current-Mode PWM Controlle 3.60 2.88 2.24 UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.50 1.20 .90 
UCC3888D 296-11531-5-ND Off-Line Power Supply Controller .. 1.50 1.20.90 UCC38051P 296-15226-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.50 1.20 .90 
UCC3888N 296-11532-5-ND Off-Line Power Supply Controlle 150 1.20 .90 UCC38083D 296-13690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controlle 1.50 1.20 .90 with Prog. Slope Compensation ........... 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 
UCC3889N 296-11534-5-ND Off-Line Power Supply Controller .. 1.50 1.20 .90 UCC38083P 296-13691-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller 870 6.96 5.88 with Prog. Slope Compensation .... 248 1.98 1.54 
UCC3895N 296-11538-5-ND Phase Shift PWM Controller 8.70 6.96 5.88 UCC38083PW 296-14336-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3895PW 296-11686-5-ND Phase Shift PWM Controller 8.80 7.04 5.94 with Slope Compensation ..8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC3895 296-11539-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller 870 6.96 5.88 UCC38084D 296-13692-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3960D 296-11561-5-ND —_| Primary Side Startup Controller. 238 1.90 143 with Prog. Slope Compensation 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 
UCC3960P 296-11562-5-ND Primary Side Startup Controller. 2.38 1.90 1.43 UCC38084P 296-13693-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3961D 296-11563-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller....14-SOIC 2.36 1.89 1.47 with Prog. Slope Compensation .... 2.48 1.98 1.54 
UCC3961N 296-11564-5-ND | Adv. Primary Side Startup Controller......14-Dip 2.36 189 1.47 UCC38084PW 296-14337-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller _ 
UCC25701D 296-11363-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 6.20 4.96 4.19 with Prog. Slope Compensation........8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC25701N 296-11364-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 6.20 4.96 4.19 UCC38085D 296-13694-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25701PW 296-11365-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP 6.30 5.04 4.26 with Prog. Slope Compensation ......... 8SOIC 248 1.98 1.54 
UCC25702D 296-12194-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 6.20 4.96 4.19 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


bli Digi-Key Price Each ite Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
UCC38085P 296-13695-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller LM40414CIDCKR 296-17944-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation 2.48 1.98 1.54 Voltage Reference. 975.00/3,000 
UCC38085PW 296-14338-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller LM4041CQDBZR 296-17945-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation......... 8-TSSOP 248 1.98 1.54 Voltage Reference. 1.05 88 70 
UCC38086D 296-13696-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller LM4041CQDBZR 296-17945-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation............ 8-SOIC 248 1.98 1.54 Voltage Referenc 4365.00/3,000 
UCC38086P 296-13697-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller ; LM4041DIDBZR 296-17946-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 248 1.98 1.54 Voltage Reference. 72 54. AL 
UCC38086PW 296-14339-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller LM4041DIDBZR 296-17946-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
with Prog. Slope Compensation ........ 8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 Voltage Reference. 702.00/3,000 
UCC38500DW 296-11518-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM LM4041DIDCKR 296-17947-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt 
Controller... : 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference. 80 60 45 
UCC38500N 296-11520-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM LM4041DIDCKR 296-17947-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
Controller... 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference 780.00/3,000 
UCC38501DW 296-11521-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM LM4041DQDBZR 296-17948-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
Controller....... 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference. 81 68 54 
UCC38501N 296-11522-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM LM4041DQDBZR 296-17948-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
Controller... 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference 1053.00/3,000 
UCC38502DW Bobs 2A 022 NO) BICMOS Combined PFC/PWM LT1004CD-1-2 296-9580-5-ND | 1.2V Micropower Integrated 
Controller... 5.29 4.23 3.29 Voltage Referenc 84 70 56 
UCC38502N 296-11523-5-ND eau omolues PEC/PWM arr eer LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND —_| 2.5V Micropower Integrate 
2 g : x Voltage Reference. 84 EOD 56, 
UCC3B503DW 286-12046-5:ND!) BICMOS Combined PFC/P LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND | 1.2V Micropower Integrated 
Controller...... 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference, 84 70 56 
UCC38503N 200-11524-5:ND) 59) BICMOS Combined PFC/PWM LT1004CDR-1-2 296-14610-2-ND | 7.2V Micropower Integrated 
Controls 28) es Bek) Voltage Reference 910.00/2,500 
ucc39002D 296-13027-5-ND —_| Advanced Load Share Controller. B-SOIC 238 1.90 1.43 LT1004CLP-1-2 296-9582-5-ND —_| 1.2V Micropower Integrated 
UCC39002EVM 296-19045-ND Evaluation Module for UCC39002 62.78 = _ Voltage Reference 84 70 56 
ucc39002P 296-13029-5-ND Advanced Load Share Controller 2.38 1.90 1.43 LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated 3 i 
UCC39421N 296-11545-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controlle ip «484 «3.87 3.01 Voltage Referenc 84 «7056 
UCC39421PW 296-2553-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller...16-TSSOP 4.84 3.87 3.01 EE a 4. 7 
UCC39422N 296-11546-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller.......20-Dip 4.84 3.87 3.01 aaa | oo ED) Ee ee Poa 
UCC39422PW 296-2554-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller...20-TSSOP 4.84 3.87 3.01 LT1004cPWR-1-2 296-13077-2-ND 1.2V Micropower Integrated 
UCD8220PWP 296-18592-5-ND Digitally Managed Push-Pull Analog Voltage Reference 744.00/2,000 
Pw Controller... 16-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 LT1004CPWR-2-5 | 296-13078-1-ND _| 2.5V Micropower Integrated 
Schottky Diode Arrays Voltage Reference. EBA Ol DO) 
UC2610N 296-11161-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 5.60 448 3.78 LT1004CPWR-2-5 296-13078-2-ND 2.5V Micropower Integrated 
UC3610DW 296-11230-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 5:29) 4:23" 3:29 Voltage Reference. 744.00/2,000 
UC3610N 296-11231-5-ND Dual Schottky Diode Bridge §.29 423 3.29 LT10041D-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrated 
UC3611DW 296-11233-5-ND Quad Schottky Diode Array. 439) 351 2.73 Voltage Reference. 138° 1.10 «(183 
UC3611N 296-11234-5-ND Quad Schottky Diode Array 439 3.51 2.73 LT10041PWR-1-2 296-13079-1-ND 1.2V Micropower Integrated 
Voltage References Voltage Reference. 138 110 83 
LM285D-1-2 296-9521-5-ND 7.2V Micropower Voltage Reference... 80. 60. 45 (110041PWR-1-2 296-13079-2-ND | 1 alee opower tearatad heen 
LM285D-2-5 296-9522-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 J hes) 
LM285DR-2-5 296-14592-1-ND | 2.5V Micropower Voltage Referenc ‘80 60 45 (110041PWR-2-5 296-13080-1-ND | 2.5V Micropower Integrated 
LM285DR-2-5 296-14592-2-ND —_| 2.5V Micropower Voltage Referenci 650.00/2,500 Voltage Reference 138 1.10 83 
LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 64 48 36 L110041PWR-2-5 296-13080-2-ND | 2.5V Micropower Integrated 
LM285LP-2-5 296-9524-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 64. «48~«COS6 Voltage Reference. sos 1430.00/2,000 
LM336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc 98 66 50 LT1009CDR 296-14611-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 64 
LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc 88 66 50 LT1009CDR 296-14611-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1040.00/2,500 
LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc Gl G3 0) LT1009CLP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 .64 
LM385BD-1-2 296-9556-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 80 60 .45 LT1009CLPR 296-14612-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 64 
LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 LT1009CLPR 296-14612-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 852.00/2,000 
LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND | 2.5V Micropower Voltage Referenc ‘80 60 45 LT1009CPWR 296-13081-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 GA 
LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Referenci 650.00/2,500 LT1009CPWR 296-13081-2-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 852.00/2,000 
LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 80 60 45 LT10091D 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1.05  .88 70 
LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference... 80 60 45 LT10091DR 296-14613-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 105 88 70 
LM385BPWR-1-2 296-13073-1-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 80 60 45 LT10091DR 296-14613-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1137.50/2,500 
LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND —_| 1.2V Micropower Voltage Reference... 532.00/2,000 LT1009ILP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1.05 88 = 70 
LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND —_| 2.5V Micropower Voltage Reference... 80 60 45 LT1009ILPR 296-14614-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 105 88 70 
LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND —_| 2.5V Micropower Voltage Reference... 532.00/2,000 LT1009ILPR 296-14614-2-ND —_| 2.5V Integrated Reference Circuit 932.00/2,000 
LM385D-1-2 296-9560-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 56 42 39 LT1009IPWR 296-15734-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1.05 88 = .70 
LM385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 56 42 32 LT1009IPWR 296-15734-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 932.00/2,000 
LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 56 42 32 REFO2AP 296-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference . 3.11 249 1.94 
LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 56 42 «32 REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference......... 3.11 2.49 1.94 
LM385PWR-1-2 296-13075-1-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference... 56 4232 REFO2BP REFO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference . 5.04 4.04 3.41 
LM385PWR-1-2 296-13075-2-ND _| 1.2\ Micropower Voltage Reference... 372.00/2,000 REFO2BU REFO2BU-ND +5V Voltage Reference. 439 3.51 2.73 
LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 56 4282 REF1O2AP REF1O2AP-ND +10V Precision Voltage 3.94 3.15 2.45 
LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference... 372.00/2,000 REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference 3.94 3.15 2.45 
LM4040C25IDBZR 296-17937-1-ND. 2.5V Precision Micropower Shunt REF102BP REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference 6.50 5.20 4.39 
Voltage Reference 92 69 52 REF102BU 296-17004-5-ND +10V Precision Voltage Reference 6.50 5.20 4.39 
LM4040C25IDBZR 296-17937-2-ND 2.5V Precision Micropower REF102CP 296-17005-5-ND +10V Precision Voltage Reference 9.00 7.20 6.08 
Voltage Reference 897.00/3,000 REF102CU 296-17006-5-ND +10V Precision Voltage Reference 9.00 7.20 6.08 
LM4040C25IDCKR 296-17938-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sink 6.20 416 3.51 
Voltage Reference. .SC70-5 75 63 50 REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference 2.79 224 1.74 
LM4040C25IDCKR 296-17938-2-ND 2.5V Precision Microp REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 2.79 2.24 1.74 
Voltage Reference. 975.00/3,000 REF10041-1.2 REF10041-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 5.45 436 3.39 
LM4040C25QDBZR 296-17939-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt REF10041-2.5 REF10041-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 5.45 436 3.39 
Voltage Reference. 1.05 88 70 REF1112AIDBZT 296-15842-1-ND 1.25V, Shunt Voltage Reference 2.38 1.90 1.43 
LM4040C25QDBZR | 296-17939-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt REF1112AIDBZT 296-15842-2-ND 1.25V, Shunt Voltage Reference SOT-23 332.50/250 
Voltage Reference 1365.00/3,000 REF2912AIDBZT 296-13480-1-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D251IDBZR 296-17940-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... ..SOT-23. 1.88 1.10 83 
Voltage Reference 72 54 A REF2912AIDBZT 296-13480-2-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D25IDBZR 296-17940-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... -SOT-23 192.50/250 
Voltage Reference 702.00/3,000 REF2920AIDBZT 296-13481-1-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D25IDCKR 296-17941-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... ..SOT-23. 1.88 1.10 83 
Voltage Reference 80 60 .45 REF2920AIDBZT 296-13481-2-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D25IDCKR 296-17941-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... .. SOT-23 192.50/250 
Voltage Reference 780.00/3,000 REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D25QDBZR 296-17942-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... ..SOT-23. 1.88 1.10 83 
Voltage Reference 81 68 54 REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D25QDBZR 296-17942-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... .. SOT-23 192.50/250 
Voltage Reference 1053.00/3,000 REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D30IDBZR 296-19437-1-ND 3V Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... ..SOT-23. 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference NEW! 72 54 AL REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4040D30IDBZR 296-19437-2-ND 3V Precision Micropower S| Dropout Voltage Reference... wSOT-23 192.50/250 
Voltage Reference NEWI.................... SOT-23 702.00/3,000 REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4041CIDBZR 296-17943-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... .-SOT-23. 1.88 = 1.10 83 
Voltage Reference 92 69 52 REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4041CIDBZR 296-17943-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... .. SOT-23 192.50/250 
Voltage Reference 897.00/3,000 REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 
LM4041CIDCKR 296-17944-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt Dropout Voltage Reference... .-SOT-23. 1.88 = 1.10 83 
Voltage Reference is 1630 (Continued) 
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Tele Digi-Key Price Each el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 4 25 100 
REF2940AIDBZT | 296-13485-2-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage REG102NA-3/3K —_| 296-17894-2-ND 3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 3780.00/3,000 
Dropout Voltage Referenc .SOT-23 192.50/250 REG102NA-3/250 |REG102NA-3CT-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator........SOT-23-5 2.57 2.06 1.60 
REF3012AIDBZT | REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref.....SOT-23 1.63 1.30 98 REG102NA-3/250 |REG102NA-3TR-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 379.00/250 
REF3012AIDBZT | REF3012AIDBZTTR-ND  1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref. ....SOT-23 227.50/250 REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3CT-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57 2.06 1.60 
REFS020AIDBZT | REFS020AIDBZTCT-ND_| 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......S0T-23 1.63 1.30__.98 REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 
REFSO20AIDBZT | REFS020AIDBZTTR-ND  2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 227.50/250 REG102NA-5/250 |REGIO2NA-SCT-ND | 5VDMOS 250mALDO Regulator.......SOT-23-5 257 2.06 1.60 
REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTCT-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 1.63 1.30 98 REG102NA-5/250 | REG102NA-5TR-ND | 5V DMOS 250mA LDO Regulator. SOT-23-5 379.00/250 
REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref........SOT-23 227.50/250 REG102UA-A REG102UA-A-ND Adj., 250mA LDO Regulator. 8SOIC 2.36 1.89 1.47 
REF3030AIDBZT | 296-18517-1-ND 3V, CMOS Voltage Reference .. .S0T-23 163 130 98 REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator 236 189 41.47 
er ela ae ts ae foliage Feterence = oe _ Bee a REG102UA-2.85 | REG102UA-2.85-ND _| 2.85V, 250mA LDO Regulator 2.36 1.89 1.47 
f .3V, Low Power oltage Ref.......SOT- ‘ : : REG102UA-3 REG102UA-3-ND 3V, 250mA LDO Regulator... 2.36 189 147 
REFSO33AIDBZT | REF3033AIDBZTTR-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref... SOT-23 227.50/250 REGIOOUA33  |REGIO2UA33-ND | 33V, 250mA LDO Regulator Bag AER lee 
REF3040AIDBZT | REF3040AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 1.63 1.30 98 REGIOQUA-5 REGIO2UA-5.ND 5V, 250mA LDO Regulator 236 189 «147 
REFS040AIDBZT | REFS040AIDBZTTR-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref....... SOT-23 227.50/250 REGIO3FA-AKTIT |296-15998-1-ND Adj, 500mA LDO Regulator Be “ay oe 
REF3112AIDBZT _| 296-18518-1-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference . SOT-23 2.81 2.25 1.75 REGIO3FA-AKTIT | 296-15998-2-ND Adj. 500mA LDO Regulator. e489 .70/50 
REFST12AIDBZT _| 296-18518-2-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference. “SOT-23 415.75/250 . : : 
Sonera : REG103FA-A/500 | 296-15940-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 562 450 3.80 
REF3120AIDBZT | 296-17927-1-ND 2.048V, 100A, Voltage Reference..........SOT-23 2.81 2.25 1.75 | 
yaar REG103FA-A/500 | 296-15940-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 1784.50/500 
REF3120AIDBZT | 296-17927-2-ND 2.048V, 100A, Voltage Reference...........SOT-23 415.75/250 
Sar REG103FA-2.5 REG103FA-2.5-ND —_| 2.5V, 500mA LDO Regulator 5.04 4.04 3.41 
REF3125AIDBZT | 296-17509-1-ND 2.5V, 100A, Voltage Referenc .SOT-23 281 2.25 1.75 
Area REG103FA-2.5/500 | 296-15935-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 562 450 3.80 
REF3125AIDBZT _| 296-17509-2-ND 2.5V, 100A, Voltage Referenc .SOT-23 415.75/250 
REG103FA-2.5/500 | 296-15935-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 
REFS133AIDBZT _| 296-18519-1-ND 3.3V, CMOS Voltage Reference $0723. 281 225 1.75 
REF3133AIDBZT | 296-18519-2-ND _—_| 3.3V, CMOS Voltage Reference -SOT-23 415.75/250 REGIOSEA‘2 SKTTT | PRSgISoaag NGM 2-5V, 500mA [D0 Regulator se aw = 
REF3I40AIDBZT | 296-17234-1-ND 4,096V, Low Power CMOS REG103FA-2.5KTTT | 296-15993-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 189.70/50 
Voltage Reference 281 225 1.75 REG103FA-2.7 REG103FA-2.7-ND —_| 2.7V, 500mA LDO Regulator 5.04 4.04 3.41 
REF3140AIDBZT 296-17234-2-ND 4.096V, Low Power CMOS REG103FA-2.7/500 | 296-15936-1-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator 5.62 450 3.80 
Voltage Reference 415.75/250 REG103FA-2.7/500_ | 296-15936-2-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 
REF3212AIDBVT —_| 296-18225-1-ND 1.25V LDO Voltage Reference. 801-236 428 3.42 266 REG103FA-2.7KTTT | 296-15994-1-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator 5.62 450 — 
REF3212AIDBVT | 296-18225-2-ND 1.25V LDO Voltage Reference. . SOT-23-6 631.75/250 REG103FA-2.7KTTT | 296-15994-2-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator 189.70/50 
REF3220AIDBVT | 296-18226-1-ND 2.048V LDO Voltage Referenc .S0T-23-6 4.28 3.42 266 REG103FA-3/500 | 296-15938-1-ND 3V, 500mA LDO Regulator 5.62 450 3.80 
REF3220AIDBVT | 296-18226-2-ND 2.048V LDO Voltage Referenc _ SOT-23-6 631.75/250 REG103FA-3/500 | 296-15938-2-ND 3V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 
REF3225AIDBVT _| 296-18227-1-ND 2.5V LDO Voltage Reference .SOT-23-6 4.28 3.42 2.66 REG1O3FA-3KTIT | 296-15995-1-ND 3V, 500mA LDO Regulator 562 450 — 
REFS225AIDBVT | 296-18227-2-ND 2.5V LDO Voltage Reference - SOT-23-6 631.75/250 REG103FA-3KTIT | 296-15995-2-ND 3V, 500mA LDO Regulator 189.70/50 
REF3230AIDBVT | 296-18228-1-ND 3V LDO Voltage Reference .S0T-23-6 4.28 3.42 2.66 REG103FA-3.3/500 | 296-15937-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulat 562 450 3.80 
REF3230AIDBVT | 296-18228-2-ND 3V LDO Voltage Referenc . S0T-23-6 631.75/250 REG103FA-3.3/500 | 296-15937-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 
REF3233AIDBVT | 296-18229-1-ND 3.3V LDO Voltage Referenc .SOT-23-6 4.28 3.42 2.66 REG103FA-3.3KTTT | 296-15996-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 562 450 — 
REF3233AIDBVT _| 296-18229-2-ND 3.3V LDO Voltage Reference _ SOT-23-6 631.75/250 REG103FA-3.3KTIT | 296-15996-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 189.70/50 
REF3240AIDBVT 296-18230-1-ND 4.096V LDO Voltage Referenct .SOT-23-6 4.28 3.42 2.66 REG103FA-5/500 296-15939-1-ND 5V, 500mA LDO Regulator 562 450 3.80 
REF3240AIDBVT 296-18230-2-ND 4.096V LDO Voltage Referenct - SOT-23-6 631.75/250 REG103FA-5/500 296-15939-2-ND 5V, 500mA LDO Regulator 1784.50/500 
Low Dropout Voltage Regulators REG103FA-5KTIT | 296-15997-1-ND 5V, 500mA LDO Regulator 562 450 — 
LP2981-28DBVR | 296-18472-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator 80. 60 45 REGIO3FA-SKTTT | 296-15997-2-ND SV, 500mA LDO Regulator 189.70/50 
LP2981-28DBVR 296-18472-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato 780.00/3,000 REG103GA-A REG103GA-A-ND Adj., CMOS 500mA LDO Regulator... 4.97 3.98 3.10 
LP2981-30DBVR | 296-17546-1-ND 3V, 100mA LDO Regulato 80 60 45 REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND | 2.5V CMOS 500mA LDO Regulator... SOT-223-5 4.97 3.98 3.10 
LP2981-30DBVR | 296-17546-2-ND 3V, 100mA LDO Regulato 780.00/3,000 REG103GA-2.7 REG103GA-2.7-ND | 2.7V CMOS 500mA LDO Regulato 497 3.98 3.10 
LP2981-33DBVR _| 296-17360-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 80.60 45 REG103GA-3 REG103GA-3-ND 3V CMOS 500mA LDO Regulator. 497 3.98 3.10 
(P2981-33DBVR | 296-17360-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 780.00/3,000 REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND | 3.3V CMOS 500mA LDO Regulato 497 3.98 3.10 
LP2981A-28DBVR | 296-18473-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulatoi 88 66 50 REG103GA-5 REG103GA-5-ND 5V CMOS 500mA LDO Regulator. 497 3.98 3.10 
LP2981A-28DBVR | 296-18473-2-ND 2.8, 100mA LDO Regulato! . 858.00/3,000 REG103UA-A REG103UA-A-ND Adj., DMOS 500mA LDO Regulato 8SOIC 479 384 299 
LP2981A-30DBVR | 296-17545-1-ND 3V, 100mA LDO Regulato -S0T-23-5 88 6650 REG103UA-2.5 REG103UA-2.5-ND | 2.5V DMOS 500mA LDO Regulato! 8SOIC 4.79 3.84 299 
LP2981A-30DBVR_| 296-17545-2-ND 3V, 100mA LDO Regulato - SOT-23-5 858.00/3,000 REG103UA-2.7 REG103UA-2.7-ND | 2.7V DMOS 500mA LDO Regulato! 8-SOIC 4.79 3.84 2.99 
LP2981A-33DBVR | 296-17361-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator -S0T-23-5 «88S GHC REG103UA-3 REG103UA-3-ND 3V DMOS 500mA LDO Regulator. 8SOIC 4.79 3.84 299 
eee ae Hab 2 ND aa no 100 Regulato . sore 5 SE REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND _| 3.3V DMOS 500mA LDO Regulato! 8-SOIC 4.79 3.84 2.99 
oF -18474-1- BV, 150m egulato -$0T-23-5 72 OAC. REG103UA-5 REG103UA-5-ND 5V DMOS 500mA LDO Regulator. 479 3.84 2.99 
LP2985-18DBVR | 296-18474-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato . SOT-23-5 702.00/3,000 je 16004-1-| i ot eee an 
REGIO4FA-AKTTT | 296-16004-1-ND Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 552 4.42 
LP2985-28DBVR _| 296-18475-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator .SOT-23-5 72,54 REGIO4FA-AKTIT | 296-16004-2-ND Adj, CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 
[P2985-28DBVR | 296-18475-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi ~SOT-23-5 702.00/3,000 REG1O4FA-A/500 | 296-15907-1-ND Adj. CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 3.73 
LP2985-33DBVR | 296-18476-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator .S0T-23-5 72.54 REG1O4FA-A/500 | 296-15907-2-ND ‘Adj. CMOS 1A LDO Regulator. 4752.50/500 
LP2985-33DBVR | 296-18476-2-ND ‘| 3.3V, 150mALDO Regulato "S0T-23-5 702.00/3,000 REG OAEND EDO REST REGRET 2 50 GCMOSIALOO Regen Tea ae 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato .SOT-23-5 74.56 AD : : : UeatOle : 
; ora se REG104FA-2.5KTTT | 296-15999-1-ND 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 — 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato _ SOT-23-5 723.00/3,000 
REG104FA-2.5KTTT | 296-15999-2-ND 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi S0T-23-5  .74.—SGSSCAD eee 
REG104FA-2.7/500 | 296-15906-1-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 373 
LP2985A-28DBVR | 296-18478-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 723.00/3,000 ReEG104FA-2.7/500 [SoeeRECREING a TVEMDS IA LDO-RsGUlatSe 4752.50/500 
LP2985A-33DBVR | 296-18479-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatot .SOT-23-5 74.56 AD - : Mle : 
LP2985A-33DBVR_ | 296-18479-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato . SOT-23-5 723.00/3,000 REG104FA-2.7KTTT | 296-16000-1-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 — 
REG101NA-A/250 | REG1O1NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 SEE AcRaGOk Geant eta AL CRS TAINO se jeesvena 
REGT01NA-A/250 | REGIOINA-A/250TR-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator..... SOT-23-5 332.50/250 " roTBs eguiator : 
REG101NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REG104FA-3KTTT | 296-16001-1-ND 3V CMOS 1A LDO Regulator 5.52 442 — 
REG101NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator..... SOT-23-5 332.50/250 REGIO4FA-3KTTT__| 296-16001-2-ND 3V CMOS 1A LDO Regulator 186.30/50 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8CT-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REG104FA-3.3/500 | REGI04FA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator..... SOT-23-5 332,50/250 REG104FA-3.3KTIT | 296-16002-1-ND 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 — 
REG101NA-2.85/250| REG101NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REG104FA-3.3KTTT | 296-16002-2-ND 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 
REG101NA-2.85/250] REG101NA-2.85TR-ND) 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 332.50/250 REG104FA-5/500 | REG104FA-5TR-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator 1752.50/500 
REG101NA-3/250 | REG101NA-3CT-ND | 3V DMOS 100mA LDO Regulator........SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REGIO4FA-SKTIT | 296-16003-1-ND 5V CMOS 1A LDO Regulator 552 442 — 
REG101NA-3/250 | REG101NA-3TR-ND | 3V DMOS 100mA LDO Regulator........ SOT-23-5 332.50/250 REGIO4FA-SKTIT | 296-16003-2-ND 5V CMOS 1A LDO Regulator 186.30/50 
REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3CT-ND_ | 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REG104GA-A REG104GA-A-ND Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 5.02 4.02 3.13 
REG101NA-3.3/250 | REG1O1NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator..... SOT-23-5 332.50/250 REG104GA-2.5 REG104GA-2.5-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 5.02 4.02 3.13 
REG101NA-5/250 | REG101NA-SCT-ND | 5V DMOS 100mALDO Regulator........SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 REG104GA-2.5/2K5 | REG104GA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 7025.00/2,500 
REG101NA-5/250 | REGIO1NA-STR-ND | 5V DMOS 100mA LDO Regulatov........ SOT-23-5 332.50/250 REG104GA-3 REG104GA-3-ND 3V CMOS 1A LDO Regulator 5.02 4.02 3.13 
REG101UA-A REG101UA-A-ND Adj., 100mA LDO Regulator... -8-SOIC 2.38 1.90 1.43 REG104GA-3.3 REG104GA-3.3-ND —_| 3.3V CMOS 1A_LDO Regulator. 5.02 4.02 3.13 
REG101UA-2.5 REGIO1UA-2.5-ND _| 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 REG104GA-3.3/2K5 | REG104GA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 7025.00/2,500 
REG101UA-2.5/2KS | REG101UA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator. 3040.00/2,500 REG104GA-5 REG104GA-5-ND 5V CMOS 1A LDO Regulator 5.02 4.02 3.13 
REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 REG104GA-5/2K5 | REGIO4GA-5TR-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator 7025.00/2,500 
REGION Wher REGION Uae STRAND 3BV DMOS i Doma LO Ragultor 5 eee REG113EA2.5/2K5 _| REG113EA2.52K5CT-ND| 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator. 257 2.06 1.60 
2 2.85. , mi egulatol . : : REG113EA2.5/2K5 | REG113EA2.52K5TR-ND | 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator. 3590.00/2,500 
REGIOIUAS REGLOIUBSS2ND 3V DMOS 100mA LDO Regulato ee) TE) REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852KSCT-ND| 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulato 2.57 2.08 1.60 
REG101UA-3/2KS | REGIO1UA-3TR-ND — | 3V DMOS 100mA LDO Regulato! 3040.00/2,500 REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852K5TR-ND| 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulato 3590.00/2,500 
REG101UA-3.3 REG101UA-3.3-ND —_| 3.3V DMOS 100mA LDO Regulat 238 1.90 1.43 REG113EA-3/2K5 | REG113EA-3/2K5CT-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulator 2.57 2.06 1.60 
REG101UA-5 REG101UA-5-ND 5V DMOS 100mA LDO Regulator. S0-8-50 238 1.90 1.43 REG113EA-3/2K5 _| REG113EA-3/2K5TR-ND| 3V, 400mA DMOS LDO Regulator 3590.00/2,500 
eee See OND re 100mA LDO Reguiato S0-8-50 3040.00/2;500 REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250CT-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator. 288 231 1.80 
: “A. j., 250mA DMOS LDO Reg.. SOT-223-5 268 215 1.67 
REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250TR-ND] 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator... 425.50/250 
REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND | 2.5V, 250mA DMOS LDO Reg. S$0T-223-5 268 215 167 : : 
REG113EA-5/2K5 | REG113EA-5/2K5CT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulator 257 2.06 1.60 
REG102GA-2.8 REG102GA-2.8-ND | 2.8V, 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-5 268 215 1.67 : : 
REG113EA-5/2K5 | REG113EA-5/2K5TR-ND| 5V, 400mA DMOS LDO Regulator 3590.00/2,500 
REG102GA-2.85 | REG102GA-2.85-ND | 2.85V, 250mA DMOS LDO Reg SOT-223-5 268 2.15 1.67 : é : 
REG113NA-2.5/3K _| REG113NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator... 2.63 210 158 
REG102GA-3 REG102GA-3-ND 3V, 250mA DMOS LDO Reg SOT-223-5 268 215 1.67 REGUISNAD SK IREGHONMORIMTRNIDI D3 400mA LOO Recut AGFOINSIOC 
REG102GA-3.3 REG102GA-3.3-ND _| 3.3V, 250mA DMOS LDO Reg. §0T-223-5 268 215 1.67 T13NA-2.5/ 2.5/3KTR-ND | 2.5V, 400m egulator 00/3, 
SET REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KCT-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulato 263 210 158 
5 REG102GA-5-ND 5V, 250mA DMOS LDO Regulator.....SOT-223-5 2.68 215 1.67 é si 
7 REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KTR-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulato 3969.00/3,000 
REG102NA-A/250 | REG102NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57 2.06 1.60 
7 é } ot REG113NA-3/3K | REG113NA-3/3KCT-ND| 3V, 400mA LDO Regulator 263 210 158 
REG102NA-A/250 | REG102NA-A/250TR-ND) Adj., DMOS 250mA LDO Regulator...... SOT-23-5 379.00/250 REGIISNAAK — TREGHTENRERSP AINE 3; 400mA LOO Reculat SSROMWAWI 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57 2.06 1.60 wav segue = 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator..... SOT-23-5 379.00/250 LSD AE Et Lee eH a poms ing Fingulator eee Ase 
REG102NA-2.8/250 | REG1O2NA2.6250CT-ND| 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 257 206 1.60 3. 3, ND) 3.3V, 200m: egulator 00/3; 
REG102NA-2.8/250 | REG102NA2.8250TR-ND| 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator..... SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-5/3K | REG113NA-5/3KCT-ND/ 5V, 400mA LDO Regulator 2.63 210 1.58 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 257 2.06 1.60 REG113NA-5/3K | REG113NA-5/3KTR-ND| 5V, 400mA LDO Regulator 3969.00/3,000 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85TR-ND| 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 379.00/250 REG1117 REG1117-ND Aqj., LDO Positive Regulat 1.90 1.52. 1.14 
REG102NA-3/3K | 296-17894-1-ND 3V DMOS 250mA LDO Regulator........SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 
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POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Tale Digi-Key Price Each Tells Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description al 25 100 
REG1117-2.85 REG1117-2.85-ND 2.85V LDO Positive Regulator. 1.90 1.52 1.14 TPPM0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato: 3.65 292 2.27 
REG1117-3.3 REG1117-3.3-ND 3.30V LDO Positive Regulator.. 1.90 1.52 1.14 TPPM0301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato: 5102.50/2,500 
REG1117-5 REG1117-5-ND 5V LDO Positive Regulator... 1.90 1.52 1.14 TPPM0302DGN 296-10874-5-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato: 3.65 292 2.27 
REG1117A REG1117A-ND Adj., 1A LDO Positive Regulat 2.03 1.62 1.22 TPPM0303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator 245 1.97 1.53 
REG1117A-1.8 REG1117A-1.8-ND 1.8V, 1A LDO Regulator ... 203m 62mm? TPPM0303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 3432.50/2,500 
REG1117A-2.5 REG1117A-2.5-ND 2.5V, 1A LDO Regulato! 2.03 1.62 1.22 TPS71HO1QPWPR | 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator....20-HTSSOP 4.95 3.96 3.08 
REG1117F-3.3/500 | 296-15941-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator .. 245 1.97 1.53 TPS71HO1QPWPR | 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator....20-HTSSOP 5610.00/2,000 
REG1117F-3.3/500 | 296-15941-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator .. 708.50/500 TPS73HD301PWP_ | 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator. 473 3.78 2.94 
REG1117F-3.3KTTT | 296-16005-1-ND 3.3V, 800mA LDO Regulato: -DDPAK 2.45 1.97 = TPS73HD318PWP_ | 296-2667-5-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg 473 3.78 2.94 
REG1117F-3.3KTTT | 296-16005-2-ND 3.3V, 800mA LDO Regulato: 76.30/50 TPS73HD318PWPR | 296-2667-1-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 4.73 3.78 2.94 
REG1117FA/500 296-15942-1-ND Adj., 1A LDO Regulator 2.68) ees) or TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 5356.00/2,000 
REG1117FA/500 296-15942-2-ND Adj., 1A LDO Regulator 773.50/500 TPS73HD325PWPR | 296-8071-1-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. 473 3.78 2.94 
REG1117FAKTTT 296-16006-1-ND Adj., 1A LDO Regulator 2.68 2.15 _ TPS73HD325PWPR | 296-8071-2-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. 5356.00/2,000 
REG1117FAKTTT 296-16006-2-ND Adj., 1A LDO Regulator 83.30/50 TPS712XXEVM-050 | 296-17873-ND Evaluation Module for TPS712X: : 14.23 = = 
REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator OEY Bak Gr TPS715A01DRBT | 296-17614-1-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator. 144 1.20 96 
REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulato 773.50/500 TPS715A01DRBT | 296-17614-2-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator. 180.00/250 
REG1117FA-1.8KTTT | 296-16007-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulato 2.68 2.15 — TPS715A33DRBT | 296-17615-1-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 144 120 96 
REG1117FA-1.8KTTT | 296-16007-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulatot 83.30/50 TPS715A33DRBT | 296-17615-2-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 180.00/250 
REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulato! 2.68 215 1.67 TPS767D301PWP_ | 296-2740-5-ND Dual Adj./3.3V LDO Regulator. 450 3.60 2.80 
REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulato! 773.50/500 TPS767D3010QPWPRQI | 296-19002-5-ND Dual Adj./3.3V LDO Regulator. 6.18 414 3.22 
REG1117FA-2.5KTTT | 296-16008-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulato! 2.68 2.15 — ‘TPS767D318QPWPRQI | 296-19003-5-ND Dual 1.8/3.3V LDO Regulator. 6.18 414 3.22 
REG1117FA-2.5KTTT | 296-16008-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulato 83.30/50 TPS767D318PWP | 296-2741-5-ND Dual 1.8/3.3V LDO Regulator. 450 3.60 2.80 
REG1117FA-5.0/500} 296-15910-1-ND 5V, 1A LDO Regulator . 268 215 1.67 TPS767D325PWP_ | 296-2742-5-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator. 450 3.60 2.80 
REG1117FA-5.0/500 | 296-15910-2-ND 5V, 1A LDO Regulator . 773.50/500 TPS767D3250PWPRQ1) 296-17532-1-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator. 6.18 414 3.22 
REG1117FA-5.0KTTT | 296-16009-1-ND 5V, 1A LDO Regulator . 268 215 _ TPS767D3250PWPRQ1| 296-17532-2-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator. 5866.00/2,000 
REG1117FA-5.0KTTT | 296-16009-2-ND 5V, 1A LDO Regulator . 83.30/50 TPS2140IPWP 296-12564-5-ND Adj. LDO and 3.3V Switch with 


REG1118-2.85 


REG1118-2.85-ND 


2.85V LDO Regulator with 
Source/Sink Capability... 


2.25 1.80 1.35 


TPS2141IPWP 
TPS2150IPWP 


296-12565-5-ND 
296-12566-5-ND 


Dual Current Limit 14-HTSSOP 
Adj. LDO and 5V Switch with 
Dual Current Limit 
Adj. LDO and 3.3V 
Dual Current Limit 


14-HTSSOP 


14-HTSSOP 


2.48 1.98 1.54 
2.48 1.98 1.54 
2.48 1.98 1.54 


TPS2151IPWP 


296-12567-5-ND 


Adj. LDO and 5V Switch with 


Dual Current Limit 14-HTSSOP 


2.48 1.98 1.54 


$N105125DBVR 296-15347-1-ND 150mA LDO Regulator with POK 87 ate) dete} 
$N105125DBVR 296-15347-2-ND 150mA LDO Regulator with POK 1131.00/3,000 
TL750L05CD 296-8000-5-ND 5V, LDO Voltage Regulato 68 ED) 
TL750L05CDR 296-15014-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 68 Dil .39 
TL750L05CDR 296-15014-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato §52.50/2,500 
TL750LO5CKC 296-8001-5-ND 5V, LDO Voltage Regulato 75 63 50 
TL750LO5CKTER 296-13797-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 84 sO OO) 
TL750LO5CKTER 296-13797-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 744.00/2,000 
TL750LO5CLP 296-8002-5-ND 5V, LDO Voltage Regulato 68 Am) 6) 
TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Regulato! 68 51.39 
TL750LO8CLP 296-8005-5-ND 8V, 150mA LDO Regulato! 68 Ail 39 
TL750L10CD 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Regulate 68 1539) 
TL750L10CLPR 296-8007-1-ND 10V, 150mA LDO Regulator 68 i SE) 
TL750L10CLPR 296-8007-2-ND 10V, 150mA LDO Regulator 452.00/2,000 
TL750L12CD 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 68 51.39 
TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 68 Asi] ek) 
TL750M05CKC 296-18891-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1.14 i eT 
TL750MOSCKTER | 296-18892-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato ele 198.78 
TL750MOSCKTER | 296-18892-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1038.00/2,000 
TL750MOSCKTPR | 296-17613-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1.08 ae 
TL750MOSCKTPR | 296-17613-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1404.00/3,000 
TL750M10CKTER | 296-18893-1-ND 10V, LDO Voltage Regulat ily 98 78 
TL750M10CKTER | 296-18893-2-ND 10V, LDO Voltage Regulator 1038.00/2,000 
TL750M10CKTPR | 296-18894-1-ND 10V, LDO Voltage Regulator 1.08 190, 72) 
TL750M10CKTPR | 296-18894-2-ND 10V, LDO Voltage Regulator 1404.00/3,000 
TL751L05CD 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator... 87 ou 200) 
TL751L05CDR 296-15015-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator 87 ey et 
TL751L05CDR 296-15015-2-ND 5V, 150mA LDO Regulatoi 942.50/2,500 
TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator 87 ath teh} 
TL751L10CP 296-8013-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator 87 we ets) 
TL751L12CDR 296-15016-1-ND 12V, 150mA LDO Regulator 87 BLO MeO! 
TL751L12CDR 296-15016-2-ND 12V, 150mA LDO Regulator 942.50/2,500 
TL7700CPSR 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor . Ai aA ee 
TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor .. 3188.00/2,000 
TLV1117CDCYR 296-17598-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 64 48 36 
TLV1117CDCYR 296-17598-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 520.00/2,500 
TLV1117CDRJR 296-19515-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 12 54 AL 
TLV1117CDRJR 296-19515-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 239.00/1,000 
TLV1117CKCS 296-17599-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 88 ‘6bI 7.00! 
TLV1117CKTER 296-17734-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 81 68 54 
TLV1117CKTER 296-17734-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 718.00/2,000 
TLV1117CKTPR 296-17735-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 80 160) 45) 
TLV1117CKTPR 296-17735-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 780.00/3,000 
TLV1117CKVURG3 | 296-19516-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! -PFM 72 54 Al 
TLV1117CKVURG3 | 296-19516-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 585.00/2,500 
TLV1117IDCYR 296-17600-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 72 54 Al 
TLV1117IDCYR 296-17600-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 585.00/2,500 
TLV1117IDRJR 296-19517-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 80 60.45 
TLV1117IDRJR 296-19517-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 266.00/1,000 
TLV1117IKCS 296-17601-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 96 eee 
TLV1117IKTER 296-17736-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 81 68 54 
TLV1117IKTER 296-17736-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 718.00/2,000 
TLV1117IKTPR 296-17737-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 80 60 45 
TLV1117IKTPR 296-17737-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator. 780.00/3,000 
TLV1117IKVURG3 | 296-19518-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 80 60 45 
TLV1117IKVURG3 | 296-19518-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 650.00/2,500 
TLV2217-18KCS 296-18905-1-ND LDO 1.8V PnP Fixed Voltage Regulator... 10-220 84 710 _ 
TLV2217-18KCS 296-18905-2-ND LDO 1.8V PnP Fixed Voltage Regulator... T0-220 28.00/50 
TLV2217-18KTPR | 296-18906-1-ND LDO 1.8V PnP Fixed Voltage Regulator....2-PFM. 84 eHO}y 0) 
TLV2217-18KTPR | 296-18906-2-ND LDO 1.8V PnP Fixed Voltage Regulator... 2-PFM 1092.00/3,000 
TLV2217-18KVURG3 | 296-19519-1-ND LDO 1.8V PnP Fixed Voltage 

Regulator NEW!.......... 84 SiO OO! 
TLV2217-18KVURG3 | 296-19519-2-ND LDO 1.8V Pnp Fixed Voltage 

Regulator NEW!.......... ies .. 3-PFM 910.00/2,500 
TLV2217-25KC 296-17624-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Regulator...TO-220 1.32 1.10 .88 
TLV2217-25KTPR | 296-16031-1-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Regulator. 84 ele 290) 
TLV2217-25KTPR | 296-16031-2-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Regulato: 1092.00/3,000 
TLV2217-25PWR 296-18907-1-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Reg. 84 SOOO: 
TLV2217-25PWR 296-18907-2-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 
TLV2217-33KC 296-10502-5-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 132 1.10 .88 
TLV2217-33KTPR | 296-10503-1-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Regulato: 84 EOD EOO! 
TLV2217-33KTPR | 296-10503-2-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Regulato: 1092.00/3,000 
TLV2217-33PWR 296-12368-1-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 84 S706: 
TLV2217-33PWR 296-12368-2-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 
TPPMO110DWPR =| 296-10872-1-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulato 3.60 2.88 2.24 
TPPMO110DWPR =| 296-10872-2-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulato 4080.00/2,000 
TPPMO111DWP. 296-12507-5-ND Dual LDO Linear Regulator . 3.60 2.88 2.24 


TPS7101QDR 296-1359-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato: Gy) aes alga) 
TPS7101QDR 296-1359-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato: 3937.50/2,500 
TPS7101QP 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato: 2:81) 2025) 7.75) 
TPS7101QPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato: A Bea WG 
TPS7101QPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 2A LDO Regulato: 3188.00/2,000 
TPS7133QD 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator . 281 2:25) 1.75) 
TPS7133QP 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator . Bai 2250 1) 
TPS7133QPWR 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator .. gh ea ae 
TPS7133QPWR 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator . 3188.00/2,000 
TPS7148QD 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator Za 225 7) 
TPS7148QP 296-8048-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulatoi 281) 2.250 eer: 
TPS7150QD 296-8049-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator Poy) aes br) 
TPS7150QP 296-8050-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator 2:81 2:25) 1.75) 
TPS7201QD 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20 90 
TPS7201QDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 150 120 .90 
TPS7201QDR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 1920.00/2,500 
TPS72010P 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. SON 1:20 9.90) 
TPS7201QPWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 150 1.20 .90 
TPS7201QPWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 
TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 50) 200 90) 
TPS7225QP 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7225QPWR 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7225QPWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 
TPS72300D 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 .90 
TPS7230QPWR 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator OO est -200 290 
TPS7230QPWR 296-8055-2-ND. 3.0V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 
TPS7233QD 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7233QP 296-8056-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7233QPWR 296-8057-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7233QPWR 296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 
TPS7248QD 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 150 120 .90 
TPS7248QP 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 150 1.20 .90 
TPS72500QD 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 1.20 .90 
TPS7250QDR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 .90 
TPS7250QDR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1920.00/2,500 
TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 .90 
TPS7250QPWR 296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 1.20  .90 
TPS7250QPWR 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 
TPS7301QD 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 236 1.89 1.47 
TPS7301QDR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS7301QDR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 8-SOIC 3307.50/2,500 
TPS7301QP 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 8-Dip 2.36 1.89 1.47 
TPS7301QPW 296-8061-5-ND. Adjustable 500mA LDO Regulator. 0-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS73250D 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS73250P 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7325QPWR 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset.............0ee 20-TSSOP 248 1.98 1.49 
TPS7325QPWR 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset . 2574.00/2,000 
TPS73300D 296-2662-5-ND 3.0V, 500mA LDO Reg 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7330QDR 296-2662-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7330QDR 296-2662-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset . 3167.50/2,500 
TPS73300P 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Reg 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7330QPWR 296-8065-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset.............000.0. 20-TSSOP 248 1.98 1.49 
TPS7330QPWR 296-8065-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset . 2574.00/2,000 
TPS7333QD 296-8066-5-ND 3.3V, 500mA LDO Reg 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7333QDR 296-8066-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS7333QDR 296-8066-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 3167.50/2,500 
TPS7333QP 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 

with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 

(Continued) 
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als Digi-Key Price Each 1plb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 2500 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS7333QPWR 296-8067-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS71501DCKR 296-12957-1-ND High Input Voltage, Micropower, 
with Delayed Reset 20-TSSOP 248 1.98 1.49 LDO Linear Regulator 1.02 85 © .68 
TPS7333QPWR 296-8067-2-ND Vi DARE pRTSeDP sacra TPS71501DCKR 296-12957-2-ND High Input Voltage, Micropower, 
. 00/2, LDO Linear Regulat 1326.00/3,000 
TPS73480D Zoc-0CessND 4.85V, 500mA LOO Regulator TPS715010DCKRQ1| 296-17748-1-ND High Input Voltage, Micropower. a 
TPS7348QDR 296-8068-1-ND rat a _ lat a DO Linear Regulator Ba 
= il Na iB i. mi egulator = -9-| i i 
Ene are am Delayed Rese 248 198 1.49 TPS71501QDCKRQ1) 296-17748-2-ND Bre ees aad geUCHARTH 
73480 AIA : hs (audiBeeee eT TPS71518DCKR —_| 296-18731-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato! SC70-5 1.02 85 68 
With Delayed ese! sue) TPS71518DCKR —_| 296-18731-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator. $C70-5 1326.00/3,000 
TPS7348QP 296-2664-5-ND a Bole Fog uate Fore rity Ye TPS71519DCKR —_| 296-19479-1-ND 24V, 50mA, LDO Regulator NEW!.....SC70-5 1.02 85 68 
Tracom RG SSHO 5 ht 9 raraaoan [octueias [svi lomeaa tam —sos 10a 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 A y URE : : : 
+PS73600P SORTER eV SOORRAIEDO Reailtc: TPS71523DCKR —_| 296-19480-2-ND 24V, 50mA, LDO Regulator MEW.........SC70-5 1326.00/3,000 
‘with Delayed Reset g 248 198 1.49 TPS71525DCKR | 296-12007-1-ND 2.5V, 50mA High Input LOO. SC70-5 1.02 85 68 
tps7asoapwr | 296-8070-1-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS71525DCKR _| 296-12007-2-ND 2.5V, 50mA High Input LOO. $C70-5 1326.00/3,000 
wibdand ant TSSP oes 108 ad | TESMOOS (ERED (Ry rat oD OTE TO Baa 
a 9 | - 2 | , OOM igh Inpu 7 - i ih 
TPS72500P WR ee aD 5.0¥, 500mA LDO Regulator ' TPS71533DCKR | 296-12008-1-ND 3,3V, 50mA High Input LDO. SC70-5 102 85 68 
with Delayed Reset 20-TSSOP 2574.00/2,000 H 
TPS7415D 296-2668-5-ND 1.5V, 200mA LDO Regulato ‘iy loa TPS71533DCKR —_| 296-12008-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO.. 1326.00/3,000 
TP87418D 296-2669-5-ND 1'8V, 200mA LDO Regulato 150 120 90 TPS71550DCKR _| 296-15046-1-ND BV, 50mA High Input LOO 1.02.85 68 
TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulato: 1.50 1.20 90 TPS71550DCKR 296-15046-2-ND 5V, 50mA High Input LDO 1326.00/3,000 
TPS7430D 296-2671-5-ND 3.0V, 200mA LDO Regulatoi 750 1.20 90 TPS71550QDCKRQ1) 296-18037-1-ND 24V, SOmA, 3.2UA Supply Current 
TPS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulato! 150 120 90 LDO Linear Regulator 1.20 1.00 .80 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg 3.38 2.70 2.10 TPS71550QDCKRQ1) 296-18037-2-ND 24V, 50mA, 3.2HA Supply Current 
TPS70145PWP 296-2653-5-ND Dual, 3.3/1.2V, 500mA LDO Reg. 3.38 270 2.10 LDO Linear Regulator SC70-5 1560.00/3,000 
TPS70148PWP 296-2654-5-ND Dual, 3.3/1.5V, 500mA LDO Reg. 3.38 2.70 2.10 TPS717XXEVM-134 | 296-19614-ND Evaluation Module for TPS717XX NEW! 1423 
TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3/1 BV, 500mA LDO Reg..... 338 270 2.10 TPS72101DBVT —_| 296-13004-1-ND Low Input Voltage, Cap Free 150mA 
TPS70158PWP 296-2656-5-ND Dual, 3.3/2.5V, 500mA LDO Reg......20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 LDO Linear Regulator .....c.cseseere S0T-23-5 1.35 1413  .90 
TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg.............20-HTSSOP 3.38 «2.70 2.10 TPS72101DBVT 296-13004-2-ND Low Input Voltage, Cap Free 150mA 
TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mA LDO Linear Regulator... 168.75/250 
LDO Regulator 20-HTSSOP_ 3.38 2.70 2.10 TPS72115DBVT | 296-12518-1-ND 7.5V, 150mA LDO Regulator $0T-235 1.35 1.13 90 
TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1 SV, 500mA/250mA TPS72115DBVT —_| 296-12518-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 168.75/250 
LDO Regulato O-HTSSOP 3.38 270 2.10 TPS72116DBVT —_| 296-12519-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 1.35 113 90 
TPS70251PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, TPS72116DBVT —_| 296-12519-2-ND 4.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 168.75/250 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS72118DBVT__| 296-12520-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 1.35 113  .90 
TPS70258PWP 296-8020-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA/250mA TPS72118DBVT 296-12520-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 168.75/250 
LDO Regulator O-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS72201DBVR —_| 296-17874-1-ND Adj., 50mA LDO Linear Regulator.......SOT-23-5 1.28 1.03 82 
TPS70302PWP 296-8021-5-ND Dual, Adj., TA/2A LDO Regulator.....24-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 TPS72201DBVR —_| 296-17874-2-ND Adj., 50mA LDO Linear Regulator....... SOT-23-5 1599.00/3,000 
TPS70345PWP 296-8022-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg......24-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 TPS72201DBVT —_| 296-15677-1-ND Adj., 50mA LDO Linear Regulator.......SOT-23-5 1.35 1.13 90 
LS ail ee ep Dual, 33/1 5u, a 100 Reg 0-HTSsOP oe ae oe TPS72201DBVT__| 296-15677-2-ND Adj., 50mA LDO Linear Regulator....... SOT-23-5 168.75/250 
-8024-5-1 ual, 3.3V/1.8V, €9......24- . : : TPS72215DBVT | 296-12521-1-ND 7.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. $0T-23-5 135 143 90 
TPS70358PWP 296-8025-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2ALDO Reg....24-HTSSOP_ 6.29 4.23 3.29 TPS72015DBVT | 296-12521-2-ND 1'5V. 50mA Low Vin, LDO Reo, 807-23-5 168.75/250 
TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Reg...... 5.29 4.23 3.29 TPS72216DBVT 296-12522-1-ND 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. SOT-23-5 1.35 113 90 
TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 TPS72216DBVT 296-12522-2-ND 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. SOT-23-5 168.75/250 
TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 TPS72218DBVT 296-12523-1-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. SOT-23-5 135 113 90 
TPS70451PWP |) 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 TPS72218DBVT | 296-12523-2-ND 7.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. S0T-23-5 168.75/250 
TPS70458PWP 296-8030-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 tesaelas 4 a 
TPS72301DBVT —_| 296-15798-1-ND Adj., 200mA LDO Regulator. SOT-23-5 270 216 1.68 
Mave 206 HOS SND pia fi ADO Reg A 2.70 2.16 1.68 TPS72301DBVT —_| 296-15798-2-ND Adj., 200mA LDO Regulator. SOT-23-5 399.00/250 
pes 2o 1 a-SV/T.2V, TPS72325DBVT _| 296-15799-1-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator SOT-23-5 270 216 1.68 
qpsvoraspwe  [poeanenentn ayo eat 2A) QA iM TPS72325DBVT__| 296-15799-2-ND _| 2.5V, 200mA LDO Regulator SOT-23-5 399,00/250 
LDO Regulator 270 216 1.68 TPS72501DCOR | 296-13524-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1 LDO Linear 
TPS7O7S1PWP | 206-6034-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA Tps7esoipcarn  |PeRmiaeentomnn Pee MNT 208) WEE lee 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 : ; a 
“pies Regulator with Supervisor 3465.00/2,500 
TPS7O758PWP —//286-8085-5-ND nO Renda 125mA oourssop MERTON Me TPS72501DT 296-13805-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear 
: z - Regulator with Supervisor ia 461 369 287 
TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 250mA/125m, 
LDO Be lator. 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS72501DT 296-13805-2-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear 
a Regulator with Supervi 8-SOIC 681.75/250 
5 1a ‘egulator with Supervisor 2 BH re 
TPS70845P WP EY Oa em” _poumssop MOTOR TPS72501KTTT | 296-13525-1-ND _| Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear 
TPS70848PWP | 296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA at at Regulator with Supervisor -DDPAKS 2.93 2.34 1.82 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS72501KTTT 296-13525-2-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear 
TPS70851PWP | 296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA Regulator with Supervisor. -DDPAK-5 845.00/500 
LDO Regulator 20-HTSSOP_ 2.70 2.16 1.68 TPS72515DCOR | 296-12692-1-ND 7.5V, 1A LDO Linear Regulator. 0T-223-5 248 198 154 
TPS70858PWP. 296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA TPS72515DCQR 296-12692-2-ND 1.5V, 1A LDO Linear Regulator. }0T-223-5 3465.00/2,500 
270 216 1.68 TPS72515KTTT —_| 296-12693-1-ND 4.5V, 1A LDO Linear Regulator. T0-263-5 293 234 — 
TPS71025D 296-8043-5-ND 2.81 2.25 1.75 TPS72515KTIT 296-12693-2-ND 1.5V, 1A LDO Linear Regulator. 91.00/50 
TPS71025DR 296-8043-1-ND 281 2.25 1.75 TPS72516DCQ 296-14393-5-ND 1.6V, 1A LDO Linear Regulator. 2.48 1.98 1.54 
TPS71025DR 296-8043-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato! 3937.50/2,500 TPS72516DCOR | 296-14420-1-ND 7.6V, 1A LDO Linear Regulator. 248 1.98 1.54 
TPS71025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulatoi 281 2.25 1.75 TPS72516DCOR —_ | 296-14420-2-ND 4.6V, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 
TPS71025PWR | 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato! 281 225 1.75 TPS72516KTTT —_| 296-15951-1-ND 4.6V, 1A LDO Linear Regulator. De} Be 
TPS71025PWR | 296-8045-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... 20-TSSOP 3188.00/2,000 TPS72516KTTT —_| 296-15951-2-ND 4.6V, 1A LDO Linear Regulator. 91.00/50 
TPS71202DRCT | 296-17696-1-ND Dual 250mA Output, LDO Linear TPS72518DCQR _| 296-12694-1-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 248 1.98 1.54 
Regulator: 2.25 1.80 1.35 TPS72518DCOR | 296-12694-2-ND 7.8V, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 
TPS71202DRCT | 296-17696-2-ND Dual 250mA Output, LDO Linear TPS72518KTTT —_| 296-12695-1-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 293° 2349 — 
Regulator. 315.00/250 TPS72518KTTT —_| 296-12695-2-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 91.00/50 
TPS71219DRCT | 296-17697-1-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS72525DCQR —_| 296-12696-1-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 248 1.98 1.54 
Linear Regulator Papasy abel) asi TPS72525DCOR 296-12696-2-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 
TPS71219DRCT | 296-17697-2-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA Outpu TPS72525KT1T | 296-12697-1-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 293° 234. — 
Linear Regulator 315.00/250 TPS72525KTTT —_| 296-12697-2-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 91.00/50 
TPS71229DRCT | 296-17698-1-ND 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS72615DCOR —_| 296-12958-1-ND 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 Regulator with Supervisor SOT-223-5 248 1.98 1.54 
TPS71229DRCT —_| 296-17698-2-ND 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS72615DCQR —_| 296-12958-2-ND 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
Linear Regulator 315.00/250 Regulator with Supervisor SOT-223-5 3465.00/2,500 
TPS71247DRCT | 296-17699-1-ND 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO TPS72615KT1T | 206-13751-1-ND 7.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 Regulator with Supervisor -DDPAK-5 2.93 234 — 
TPS71247DRCT | 296-17699-2-ND 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO Tps7261sktiT —_| 296-13751-2-ND 4.5V, 1A Low Input Voltage, LD 
Linear Regulator 315.00/250 Regulator with Supervisor . 91.00/50 
TPS71256DRCT — | 296-18281-1-ND 2.8V/2.8V, Dual 25 put, TPS72616DCQR —_| 296-13705-1-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
High PSRR, LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 Regulator with Supervisor S0T-223-5 2.48 1.98 1.54 
TPS71256DRCT —_| 296-18281-2-ND 2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, = : : : 
High PSRR, LDO Regulator 10-SON 315.00/250 TPS72616DCQR 296-13705-2-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
= ~~ i Regulator with Supervisor SOT-223-5 3465.00/2,500 
TPS71257DRCT | 296-17700-1-ND 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO sps7oe1eKTTT | 296-13759-1-ND 4.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
resrizsronct | 296-17700-2N0 | 2esvi2.8eU, Dual SIMA Gu LDS Regulator with Supervisor ~~~ DOPAK-5 (2S alas 
Linear Regulator Pp 10-SON 315.00/250 TPS72616KTIT 296-13752-2-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71319DRCT | 296-17739-1-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, Regulator with Supervisor. -DDPAK:S 91.00/50 
High PSRR LDO Linear Regulator........10-SON 2.48 1.98 1.49 TPS72618DCQR — | 296-12959-1-ND te iL Input Voltage, LDO Linear 709-5 AO 
= 7H Hi = ‘egulator with Supervisor -223-' i | i 
ee OR TT Na eget oo thea MoU O-SON 346.50/250 TPS72618DCOR | 296-12959-2-ND _| 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71334DRCT | 296-17701-1-ND 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LDO Regulator with Supervisor........... SOT-223-5 3465.00/2,500 
Linear Regulator 248 1.98 1.49 TPS72618KTIT 296-13753-1-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
TPS71334DRCT | 296-17701-2-ND 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LDO Regulator with Supervisor -DDPAK-5 2.93 2.34 — 
Linear Regulator 346.50/250 (Continued) 
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als Digi-Key Price Each elk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS72618KTTT 296-13753-2-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73633DBVT 296-15819-1-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
LAC: Tps7seas0c0R | 296-16914-1.ND | 3.30 400mALDO Regulator 225 1801.35 
TPS72625DCQR | 296-12960-1-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Li -16914-1- -3V, : : : 
De ee eee cra en cae TPS73633DCQR | 296-16914-2-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator 2880.00/2,500 
Regulator with Supervisor.............. SOT-223-5 2.48 1.98 1.54 
rsrazsocon | zaviesen2nn | 28 Aon at eae i I Bea —Paerapseet— in ea “ectta 
Regulator with Supervi SOT-223-5 3465.00/2,500 -17884-2-| BV, 00/3, 
-TiS7 SSDS REEEETEEERES RM © SV 1A Lenvncat-Vohene- tig Uieser z TPS73633EVM-066 | 296-19001-ND Evaluation Module for TPS73633-066 . na = = 
erilak tes age, DDPAK-S [etait ae TPS73643DBVR | 296-17498-1-ND 4.3V, 400mA LDO Regulator 2.03 162 1.22 
rpszzeoscrrt 4 ERR STROM 5 VAAL ou ngalt Vellada: EDO : ; TPS73643DBVR | 296-17498-2-ND 4.3V, 400mA LDO Regulator 3111.00/3,000 
Raqulator with Supervigst nga eH TPS73701DCQ 296-19481-5-ND 1A, LDO Regulator NEWE. 150 1.20  .90 
: TPS751010PWP | 296-2673-5-ND Adj., 1.5A LDO Regulator. 20-ATSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73001DBVT__| 296-17576-1-ND 1.22V-5.5V LDO Regulator. : 84 _.63_48 TPS75115QPWP | 296-2674-5-ND 1.5V, 1.5A LDO Regulator 0-HTSSOP 3.60 288 2.24 
TPS73001DBVT —_| 296-17576-2-ND 1.22V-5.5V LDO Regulato - S0T-23-5 87.25/250 TPS75118QPWP | 296-2675-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73018DBVT —| 296-17577-1-ND 1.8V LDO Regulator -S0T-23-5 84638 TPS751250PWP | 296-2676-5-ND 2.5V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73018DBVT 296-17577-2-ND 1.8V LDO Regulator . SOT-23-5 87.25/250 TPS75133QPWP 296-2677-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator 3.60 288 2.24 
TPS73025DBVR 296-17578-1-ND 2.5V LDO Regulator . SOT-23-5 716 Ot esa. TPS752010PWP 296-2678-5-ND ‘Adj. 2A LDO Regulator. 405. 324 252 
TPS73025DBVR 296-17578-2-ND 2.5V LDO Regulator . SOT-23-5 741.00/3,000 TPS75215QPWP. 296-2679-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 405 3.24 252 
TPS73028DBVT _| 296-18063-1-ND 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, TPS75215QPWPREP| 296-18154-1-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 766 6.13 5.18 
LDO Linear Regulator SOT-23-5 84.6348 TPS75215QPWPREP| 296-18154-2-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 9576.00/2,000 
TPS73028DBVT | 296-18063-2-ND 2.8V, 200mA, Low Nois ; TPS752180PWP | 296-2680-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 4.05 3.24 252 
LDO Linear Regulator... . SOT-23-5 87.25/250 TPS752180PWPRQT| 296-15279-1-ND T.BV, 2A LDO Regulator 473378 2.94 
TPS73028YZQT —_‘| 296-18734-1-ND 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, TPS75218QPWPRQ1| 296-15279-2-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 5356.00/2,000 
LDO Linear Regulator... 5-DSBGA 78 6552 TPS75225QPWP | 296-2681-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator 4.05 3.24 252 
7PS73028YZ0T | 296-18734-2-ND 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, TPS752330PWP | 296-2682-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator 4.05 3.24 252 
Terentia seca 4, 9780250 | TesrsPSS0PWPROT | 296-15280-2ND | 33V 24 LOO Regultor “SSS 0OTI00- 
TPS73030DBVT —_| 296-17579-1-ND 3V LDO Regulator .S0T-23-5 84 6348 -15280-2-1 BV, “ 00/2, 
7PS73030DBVT__| 296-17579-2-ND 3V LDO Regulator *30T-23-5 87.25/250 TPS753010PWP | 296-2683-5-ND Adj., 1.54 LDO Regulator. 3.83 3.06 2.38 
aes 4 TPS75301QPWPRQI| 296-15281-1-ND Adj., 1.54 LDO Regulator. 450 3.60 2.80 
TPS73033DBVR _| 296-17580-1-ND 3.3V LDO Regulator -S0T-23-5 76 578 ! 
a TPS753010PWPRQI| 296-15281-2-ND Adj., 1.54 LDO Regulator. 5100.00/2,000 
TPS73033DBVR | 296-17580-2-ND ~S0T-23-5 741.00/3,000 
TPS75315QPWP | 296-2684-5-ND 1.5V, 1.54 LDO Regulator 3.83 3.06 2.38 
TPS73101DBVT —_| 296-15800-1-ND SOT-23-5 144 120 96 
dete tg nd TPS753180PWP | 296-2685-5-ND T.BV, 1.5 LDO Regulator 383 3.06 2.38 
TPS73101DBVT —_| 296-15800-2-ND . SOT-23-5 180.00/250 
TPS75318QPWPRQ1| 296-15282-1-ND 1.8V, 1.54 LDO Regulator 450 3.60 2.80 
TPS73115DBVT —_| 296-15801-1-ND S0T-23-5 144 120 96 
TPS73115DBVT _| 296-15801-2-ND__| 1.5V, 150mA LDO Regulato SOT-23-5 180.00/250 TRS7S31 BOP WFRO| Pog aee rare mmm) 1-2, 1.SALDO Regulator oO Oe 200 
20% 9 : : TPS753250PWP | 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator 3.83 3.06 2.38 
TPS73118DBVT 296-15802-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato .SOT-23-5 1.44 1.20 96 TPS75333QPWP 296-2687-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator 3.83 3.06 2.38 
TPS73118DBVT —_| 296-15802-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato . SOT-23-5 180.00/250 TPS753330PWPROT| 296-15283-1-ND 3.3V,1.5A LDO Regulator 450360 2.80 
TPS73125DBVT 296-15803-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato! .SOT-23-5 1.44 1.20 96 TPS753330PWPRQ1| 296-15283-2-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator..... 5100.00/2,000 
TPS73125DBVT —_| 296-15803-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato - S0T-23-5 180.00/250 TPS75401QPWP | 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulato! 20-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 
TPS73130DBVT 296-15804-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator .SOT-23-5 1.44 1.20 96 TPS75415QPWP 296-2689-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 3.94 3.15 2.45 
TPS73130DBVT | 296-15804-2-ND 3V, 150mA LDO Regulato ~S0T-23-5 780.00/250 TPS75418QPWP _| 296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 3.94 3.15 2.45 
TPS73132DBVT —_| 296-17422-1-ND 3.2V, 150mA LDO Regulatoi S0T-23-5 144 1.20 96 TPS754250PWP | 296-2691-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator 394 3.15 245 
TPS73132DBVT —_| 296-17422-2-ND 3.2V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 180.00/250 TPS754330PWP | 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator 3.94 3.15 2.45 
TPS73133DBVT —_| 296-15805-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi .S0T-23-5 144 1.20  .96 TPS75501KC 296-10988-5-ND Adj., 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73133DBVT _| 296-15805-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi _ SOT-23-5 180.00/250 TPS75501KTTT 296-15992-1-ND Adj., 5A LDO Regulator. 6.00 480 — 
TPS73150DBVT —_] 296-15806-1-ND 5V, 150mA LDO Regulato 907-235 1.44 120 96 TPS75501KTTT 296-15992-2-ND Aqj., 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS73150DBVT —_| 296-15806-2-ND 5V, 150mA LDO Regulato . SOT-23-5 180.00/250 TPS75515KC 296-10990-5-ND 7.5V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 
TPS73201DBVT —_| 296-15807-1-ND Adj., 250mA LDO Regulator SOT-23-5 1.78 142 1.07 TPS75515KTTT 296-15911-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 6.00 480 — 
TPS73201DBVT | 296-15807-2-ND Adj., 250mA LDO Regulator 248.50/250 TPS75515KTTT 296-15911-2-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 202.50/50 
TPS73201DCQR__| 296-16861-1-ND Adj., 250mA LDO Regulator 1.78 142 1.07 TPS75518KC 296-10992-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 
TPS73201DCQR | 296-16861-2-ND Adj., 250mA LDO Regulator 2272.50/2,500 TPS75518KTTT | 296-15912-1-ND 1.8V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80  — 
TPS73201DRBT —_| 296-18079-1-ND Adj., 250mA LDO Regulator 178 142 1.07 TPS75518KTTT 296-15972-2-ND 1.8V, 5A LDO Regulator 202.50/50 
TPS73201DRBT —_| 296-18079-2-ND Adj., 250mA LDO Regulator 248.50/250 TPS75525KC 296-10994-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator 6.00 4.80 4.05 
TPS73215DBVT _| 296-15808-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulato 1.78 142 1.07 Nee a rae ae SND De an me Re 6.00 55 ena = 
TPS73215DBVT__| 296-15808-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulat “SOT-23-5 248,.50/250 -15913-2- . 
TES7aSSnCOR” ESTEE TB 250m courte l TPS75533KC 296-10996-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator 6.00 480 4.05 
-16862-1- “BV, 250mA LDO Regulatoi S0T-223-5 178 1.42 1.07 +pS 
TPS73215DCQR | 296-16862-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulato $01-223-5 2272.50/2,500 roosakTTT — |p200q Sa /4a1END 3.2V, 5A LDO Regulator SW 
g TPS75533KTTT 296-15914-2-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 
TPS73216DBVT —_| 296-17423-1-ND S0T-23-5 1.78 142 1.07 he 
TPS75601KC 296-11947-5-ND Adj., 5A LDO Regulator. TO-220-5 6.00 4.80 4.05 
TPS73216DBVT —_| 296-17423-2-ND . SOT-23-5 248.50/250 a 
TPS75601KTTT 296-15915-1-ND Adj., 5A LDO Regulator. T0-263-5 6.00 480 — 
TPS73218DBVT _| 296-15809-1-ND -S0T-23-5 1.78 142 1.07 TPS75601KTIT 296-15915-2-ND Adj. 5A LDO Ri ee 
j.. ‘egulator. TO-263-5 202.50/50 
TPS73218DBVT | 296-15809-2-ND ~S0T-23-5 248 50/250 
Tpsvaorapcan (Bech eeaaeann ‘ay 960 TPS75615KC 296-11949-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 70-2205 600 480 4.05 
-16863-1- .8V, 250mA LDO Regulator SOT-223-5 178 1.42 1.07 eee 8 = 
_ TPS75615KTTT 296-15916-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 
73218DCOR | 296-16863-2-ND 1.8V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272.50/2,500 Ope ORL 
TPS75615KTTT 296-15916-2-ND 1.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 202.50/50 
TPS73225DBVT _| 296-15810-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulatoi SOT-23-5 1.78 142 1.07 oe pond 
TPS75618KC 296-11951-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05 
TPS73225DBVT__| 296-15810-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulatoi -SOT-23-5 248.50/250 TPS75618KTIT 996-15917-1-ND 1'8V, 5A LDO Regulator 10-2635 600 480 — 
TPS73225DCQR 296-16864-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-5 1.78 1.42 1.07 TPS75618KTTT 296-15917-2-ND T.BV, 5A LDO Regulator T0-263-5 202.50/50 
TPS73225DCQR 296-16864-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 2272.50/2,500 TPS75625KC 296-11953-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 480 4.05 
TPS73230DBVT 296-15811-1-ND 3V, 250mA LDO Regulato! .SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 TPS75625KTIT 296-15918-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO0-263-5 6.00 4.80 oe 
TPS73230DBVT —_‘| 296-15811-2-ND 3V, 250mA LDO Regulato _ SOT-23-5 248.50/250 TPS75625KTTT 996-15918-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 02.50/50 
TPS73230DCQR _| 296-16865-1-ND 3V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 1.78 1.42 1.07 TPS75633KC 296-11955-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator T0-220-5 6.00 4.80 4.05 
TPS73230DC0R | 296-16865-2-ND 3V, 250mA LDO Regulator. SOT-223-5 2272.50/2,500 TPS75633KTIT 296-15919-1-ND 3.3V, 5A LDO Regulator T0-263-5 6.00 480 — 
TPS73233DBVT —_| 296-15812-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulatoi S0T-23-5 1.78 142 1.07 TPS75633KTTT 296-15919-2-ND 3.3V, 5A LDO Regulator T0-263-5 202.50/50 
TPS73233DBVT —_—| 296-15812-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulatoi _ SOT-23-5 248.50/250 TPS75701KC 296-10998-5-ND Adj., 3A LDO Regulator. TO-220 540 4.32 3.65 
TPS73233DCQR —_| 296-16866-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulatoi SOT-223-5 178 1.42 1.07 TPS75701KTIT 296-15920-1-ND Adj., 3A LDO Regulator. T0-263-5 540 432 — 
TPS73233DCQR _| 296-16866-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulatoi SOT-223-5 2272.50/2,500 TPS75701KTTT 296-15920-2-ND Adj., 3A LDO Regulator. TO-263-5 182.25/50 
TPS73250DBVT _| 296-15813-1-ND 5V, 250mA LDO Regulato S0T-23-5 1.78 142 1.07 TPS75715KC 296-11000-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator 70-220 5.40 4.32 3.65 
TPS73250DBVT —_| 296-15813-2-ND 5V, 250mA LDO Regulato _ SOT-23-5 248,.50/250 TPS75715KTTT 296-15921-1-ND 1.5V, 3A LDO Regulator T0-263-5 5.40 432 — 
TPS73250DCQR | 296-16867-1-ND 5V, 250mA LDO Regulato SOT-223-5 178 1.42 1.07 TPS75715KTTT 296-15921-2-ND 1.5V, 3A LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 
TPS73250DCQR 296-16867-2-ND 5V, 250mA LDO Regulato 2272.50/2,500 TPS75718KC 296-11002-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-220 540 432 3.65 
TPS73601DBVT 296-15814-1-ND Adj., 400mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS75718KTTT 296-15922-1-ND 1.8V, 3A LDO Regulator T0-263-5 5.40 4.32 0 — 
TPS73601DBVT | 296-15814-2-ND Adj., 400mA LDO Regulator 315.00/250 Teron RTT Pee eee 7 o a oe ee ee arin eee - 
TPS73601DCQR —_| 296-16909-1-ND Adj., 400mA LDO Regulat 225 180 1.35 -11004-5-| . ; : s 
TPS73601DCQR | 296-16909-2-ND Adi, 400mA LDO Regulator 2880.00/2,500 TPS75725KTTT 296-15923-1-ND 2.5V, 3A LDO Regulator 70-2635 540 432° — 
-17620-1-1 i TPS75725KTTT 296-15923-2-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 
TPS73601DRBT —_| 296-17620-1-ND Adj., 400mA LDO Regulator 238 190 1.43 
TPS73601DRBT | 296-17620-2-ND Adj. 400mA LOO Regulator 332.50/250 TPS75733KC 296-11006-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-220 5.40 4.32 3.65 
TPS75733KTTT 296-15924-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-263-5 540 432 — 
TPS73615DBVT —_| 296-15815-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulato “SOT235 205 1.80 1.35 ere OE 
TPS75733KTTT 296-15924-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 
TPS73615DBVT —_| 296-15815-2-ND 1.5V, 400mA LDO Regulato _ SOT-23-5 315.00/250 aie : oon 
TPS75801KC 296-11957-5-ND Adj., 3A LDO Regulator. TO-220-5 5.40 4.32 3.65 
TPS73615DCQR —_| 296-16910-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulato 225 180 1.35 ecee ; Baa ices 
TPS75801KTTT 296-15925-1-ND Adj., 3A LDO Regulator. TO-263-5 5.40 4.32 
TPS73615DCQR —_| 296-16910-2-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator 2880.00/2,500 TPS75801KTIT 996-15925-2-ND Adj. 3A LDO Regulator. T0-263-5 482.25/50 
TPS73615DRBT _| 296-18640-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulato 8-SON 2.38 1.90 1.43 TPS75B15KC 596-11959-5-ND 7.BV, 3A LDO Regulator 70-0905 540 440 365 
TPS73615DRBT | 296-18640-2-ND T5V, 400mA LDO Regulato -SON 332.50/250 Cee my, nau : : eid 
TPS75815KTTT 296-15926-1-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 5.40 4.32 
TPS73618DBVT —_| 296-15816-1-ND 1.8V, 400mA LDO Regulato SOT-23-5 2.25 180 1.35 TPS75815KTTT 296-15926-2-ND 1'5V. 3A LDO Regulator 10-263-5 182.25/50 
TPS73618DBVT —_| 296-15816-2-ND 1.8V, 400mA LDO Regulato _ SOT-23-5 315.00/250 TPS75818KC 996-11961-5-ND 1'8V, 3A LDO Regulator 70-220-5 540 432 365 
TPS73618DCQR ‘| 296-16911-1-ND 1.8V, 400mA LDO Regulato SOT-223-5 225 1.80 1.35 TPS75818KTIT 296-15927-1-ND 1.8V, 3A LDO Regulator 10-2635 540 432 — 
TPS73618DCQR _| 296-16911-2-ND 1.8V, 400mA LDO Regulato SOT-223-5 2880.00/2,500 TPS75818KTIT 796-15927-2-ND T.8V, 3A LDO Regulator T0-263-5 82.25/50 
TPS73625DBVT _| 296-15817-1-ND 2.5V, 400mA LDO Regulatoi -S0T-23-5 2.25 180 1.35 TPS75825KC 296-11963-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator T0-220-5 540 4.32 3.65 
TPS73625DBVT —_—| 296-15817-2-ND 2.5V, 400mA LDO Regulatoi _ SOT-23-5 315.00/250 TPS75825KTTT 296-15928-1-ND 2.5V, 3A LDO Regulator T0-263-5 540 432 — 
TPS73625DCQR ‘| 296-16912-1-ND 2.5V, 400mA LDO Regulatoi SOT-223-5 2.25 1.80 1.35 TPS75825KTTT 296-15928-2-ND 2.5V, 3A LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 
TPS73625DCQR | 296-16912-2-ND 2.5V, 400mA LDO Regulatoi SOT-223-5 2880.00/2,500 TPS75833KC 296-11965-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-220-5 5.40 4.32 3.65 
TPS73630DBVT__| 296-15818-1-ND 3V, 400mA LDO Regulato S0T-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS75833KTTT 296-15929-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-263-5 540 432° — 
TPS73630DBVT | 296-15818-2-ND 3V, 400mA LDO Regulato ~S0T-23-5 315.00/250 TPS75833KTTT 296-15929-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 
TPS73630DCQR —_| 296-16913-1-ND 3V, 400mA LDO Regulato SOT-223-5 2.25 1.80 1.35 TPS75901KC 296-12369-5-ND Adj., 7.5A LDO Regulator. TO-220-5 640 512 4.32 
TPS73630DCQR —_| 296-16913-2-ND 3V, 400mA LDO Regulato SOT-223-5 2880.00/2,500 TPS75901KTTT 296-15930-1-ND Adj., 7.54 LDO Regulator. T0-263-5 640 512 — 
TPS73632DBVT —_—| 296-17424-1-ND 3.2V, 400mA LDO Regulatoi S0T-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS75901KTTT 296-15930-2-ND Adj., 7.54 LDO Regulator. T0-263-5 216.00/50 
TPS73632DBVT__| 296-17424-2-ND 3.2V, 400mA LDO Regulatoi _ SOT-23-5 315.00/250 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS75915KC 296-12371-5-ND 1BV, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 5.12 432 TPS76518D 296-2715-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 125 100 75 
TPS75915KTTT 296-15931-1-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 512 — TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 1.25 100 75 
TPS75915KTTT 296-15931-2-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1.25 100 75 
TPS75918KC 296-12373-5-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 5.12 4.32 TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1.25 100 75 
TPS75918KTTT 296-15932-1-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 5.12  — TPS76530D 296-2719-5-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 1.25 100.75 
TPS75O18KTTT 296-15932-2-ND T.BV, Fixed Out 7.5A LDO TPS76533D 296-2720-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 72% 100 75 
Regulator... TO-263-5 216.00/50 TPS76550D 296-2721-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator 1.25 100 75 

TPS75925KC 296-12375-5-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 5.12 4.32 TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulato 1.20 1.00 .80 
TPS75925KTTT 296-15933-1-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 512 — TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS75925KTTT 296-15933-2-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 TPS76615D 296-2723-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS75933KC 296-12377-5-ND 3.3V, Fixed Out 7 5ALDO Regulator... 10-220-5 640 5.12 4.32 TPS76615DR 206-2723-2-ND T5V, 250mA LDO Regulator T300.00/2,500 
TPS75933KTTT 296-15934-1-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 640 512 — TPS76618D 296-2724-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS75933KTTT 296-15934-2-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 .80 
TPS76030DBVR —_| 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator SOT-23-5 108 90 72 TPS76627D 296-2726-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS76030DBVR _| 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulator. _ SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS76032DBVR __| 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator. -S0T-23-5 «1.08 90 72 TPS76630D 296-2728-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 7.20 1.00 80 
TPS76032DBVR —_| 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator. . SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS76033DBVR —_| 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . .SOT-23-5 108 90 .72 TPS76650D 296-2730-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS76033DBVR —_| 296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator. . SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS767010D 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76038DBVR _| 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator. SOT-23-5 1.08 90 72 TPS76701QPWP | 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76038DBVR | 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator. ~SOT-23-5 7404.00/3,000 TPS767010QPWPR |296-8076-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76050DBVR 296-8075-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator .. .$0T-23-5 1.08 90 72 TPS76701QPWPR | 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2806.00/2.000 
TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator . . SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76701QPWPREP | 296-18156-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 5.29 4.23 3.29 
TPS76130DBVR 296-11008-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato! .$0T-23-5 141 93 74 TPS76701QPWPREP | 296-18156-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 5992.00/2,000 
TPS76130DBVR _| 296-11008-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator _ SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS76701QPWPRQ1 | 296-16967-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 2.93 2.34 1.82 
TPS76130DBVT 296-2693-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato! -SOT-23-5 1.23 1.03 82 TPS76701QPWPRQ1 | 296-16967-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 3316.00/2,000 
TPS76130DBVT —_| 296-2693-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 153.75/250 TPS76715QD 296-2732-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76132DBVR —_| 296-11009-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator .S0T-23-5 141 93 74 TPS76715QPWP —_ | 296-8077-5-ND 1.5\, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76132DBVR —_| 296-11009-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS76718QD 296-2733-5-ND 1.8\, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76132DBVT 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulato! .S$0T-23-5 123 1.03 82 TPS76718QPWP | 296-8078-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76132DBVT | 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator ~S0T-23-5 153.75/250 TPS76718QPWPRQT | 296-15284-1-ND 1.8\, 1A LDO Regulator 2.93 2.34 1.82 
TPS76133DBVR —_| 296-11010-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulatoi S0T-23-5 111 93 74 TPS76718QPWPRQ1 | 296-15284-2-ND 1.8\, 1A LDO Regulator 3316.00/2,000 
TPS76133DBVR —_| 296-11010-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76133DBVT 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato! .SOT-23-5 123 1.03 .82 TPS76725QPWP | 296-8079-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76133DBVT 296-2695-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato! . SOT-23-5 153.75/250 TPS76725QPWPREP | 296-18157-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 5.29 4.23 3.29 
TPS76138DBVR 296-11011-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulatoi 801-235 141 93 74 TPS76725QPWPREP | 296-18157-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 5992.00/2,000 
TPS76138DBVR 296-11011-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulato! . SOT-23-5 1443.00/3,000 7PS767270D 296-2735-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulato! .S0T-23-5 123 1.03 82 TPS76727QPWP | 296-8080-5-ND 2.7\, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76138DBVT 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulato . S0T-23-5 153.75/250 TPS767280D 296-2736-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76150DBVR _| 296-11012-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato 807-235 141 93 74 TPS76728QPWP | 296-8081-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76150DBVR 296-11012-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato! ~SOT-23-5 1443.00/3,000 7PS767300D 296-2737-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato! .S$0T-23-5 1.23 1.03 82 TPS767300PWP | 296-8082-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76150DBVT 296-2697-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato . S0T-23-5 153.75/250 TPS76733QD 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76201DBVR 296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator......SOT-23-5 1.11 93 74 TPS76733QPWP | 296-8083-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2.48 1.98 1.54 
TPS76201DBVR _| 296-11013-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator....... SOT-23-5 1443.00/3,000 vee aae ae a oe a i a Relate ee aes 
TPS76301DBVR | 296-11014-1-ND Adjustable, 150mALDO Regulator.....SOT-235 84 63 48 -18158-2- SV, egulator 00/2, 
TPS76301DBVR | 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76733QPWPRQI | 296-15285-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2.93 2.34 1.82 
TPS76301DBVT | 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator......SOT-23-5 96 .72 54 TPS767330QPWPRQI | 296-15285-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 3316.00/2,000 
TPS76301DBVT — | 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 99.50/250 TPS767500D 296-2739-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76301QDBVRQ1| 296-18038-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator... SOT-23-5 96 = 725 Mae aaa _ " ro ee ae ie 
TPS763010DBVRQ1| 296-18038-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator -SOT-23-5 936.00/3,000 15286-1- OV, eguiator ‘ : : 
TPS76316DBVR —_| 296-11015-1-ND 16V, 150mA LDO Renilatal “S0T-23-5 = .84.—(iw3ti«B TPS767500PWPRQ1 | 296-15286-2-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 3316.00/2,000 
TPS76316DBVR | 296-11015-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulato _ SOT-23-5 819.00/3,000 TPS768010D 296-2743-5-ND Adj., 1A LDO Regulator. 2.25 180 1.35 
TPS76316DBVT —_| 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulato .SOT-235 96 72 54 TPS768010PWP | 296-8085-5-ND Adj., 1A LOO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76316DBVT _| 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulato _$0T-23-5 99.50/250 Aas pauls a ee me a 7 ae an ene ae 
TPS76318DBVT | 296-2700-1-ND T8V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 «96 = 72S ig I. ‘ Ole 
TPS76318DBVT —_| 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato -S0T-23-5 99.50/250 ieereeot pai oat 5287-1:ND ee i {po ee 286 ae 3 iat 
TPS76325DBVR | 296-11017-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato /S0T-23-5 846348 TPey RD lpeepealenty ATE NAEP pee aes 
TPS76325DBVR —_| 296-11017-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . SOT-23-5 819.00/3,000 qpeveaisopwe _ |suelenaaetnn FeVIN UDO 9 ict Boy i) ace 
TPS76325DBVT 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato .80T-23-5 96 72 54 2M eguiator : : : 
TPS76325DBVT | 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator “SOT-23-5 99.50/250 ee eee d:8¥ (DO Regulator con amiee 
TPS76327DBVR —_| 296-11018-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulatoi .S0T-23-5 84 63 48 TPS7681@0PWPREP (GER TERE ENT 13¥- 1A LOO Reaiistar Bap aga ae 
TPS76327DBVR —_| 296-11018-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulatot . SOT-23-5 819.00/3,000 TPS768i80PWPREP |296-18160-2-ND 13¥. 14 [DO ReaiGtee 5738.00/2,000 
TPS76327DBVT —_| 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulatoi SOT-23-5 96 725d TPS7e81aQPWPRGI (Bee EoRREND 413V, 1A LOO Rey ist Og EN cA 
TPS76327DBVT__| 296-2702-2-ND 2.7\, 150mA LDO Regulator _ SOT-23-5 99.50/250 ou Ura. i i : 

- TPS768180PWPRQT | 296-15288-2-ND T8V, TA LDO Regulator 2678.00/2,000 
TPS76328DBVR __| 296-11019-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator S0T235 ©6.84.—Ss3tCi«CB TPS 7682500 996-2746-5-ND 2'5V, 1A LDO Regulator 995 480° 135 
TPS76328DBVR —_| 296-11019-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 819.00/3,000 Tps7es2s0Pwe | 296-8088-5-ND 2'5V. 1A LDO Regulator 225 180 135 
TPS76328DBVT —_| 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatot .SOT-23-5 96 72 54 TPS76B250PWPREP |296-18161-1-ND >'5V. 1A LDO Regulator 508 405 345 
TPS76328DBVT —_| 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 99.50/250 oy : ‘ ; 

; TPS768250PWPREP | 296-18161-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 5738.00/2,000 
TPS76330DBVR _| 296-11020-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 846348 : : 

: TPS768270D 206-2747-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 225 180 1.35 
TPS76330DBVR | 296-11020-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator -SOT-23-5 819.00/3,000 Tpsveso7apwe — |296-8089-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 295 180 135 
TPS76330DBVT —_| 296-2704-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulatoi .SOT-23-5 96 72 54 7P$768280D 296-2748-5-ND 2'8V, 1 LDO Regulator 295 180 135 
TPS76330DBVT —_| 296-2704-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator . SOT-23-5 99.50/250 Tps768280PWP | 296-8090-5-ND 2'8V, 1A LDO Regulator 295 180 135 
TPS76333DBVR —_| 296-11021-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi .SOT-23-5 84 63 48 7P$768300D 996-2749-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator 295 180 135 
TPS76333DBVR _| 296-11021-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator _ SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76RG00PWP 1296-8007-5-ND SOV 1A LDO Regulator SOS mmIBOINTIaS 
TPS76333DBVT __| 296-2705-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 9672S TPS768330D 996-2750-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 295 180 135 
TPS76333DBVT _| 296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 99.50/250 TPS768330PWP | 296-8092-5-ND 3.3V. 1A LDO Regulator 095 180 135 
TPS76333QDBVRQ1| 296-17749-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator .S0T-23-5 96 72 54 TPS768330PWPRQI | 296-15289-1-ND 3.3V. 1A LDO Regulator 236 189 4147 
TPS76333QDBVRQ1| 296-17749-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi . SOT-23-5 936.00/3,000 TPS768330PWPRQ1 | 296-15289-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2678.00/2,000 
TPS76338DBVT _| 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 96 7254 TPS768500D 396-2751-5:ND BV, 1A LDO Regulator 795 180 135 
TPS76338DBVT __| 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator -SOT-23-5 99.50/250 TPS7e8500QPWP | 296-8093-5-ND 5V, 1A LDO Regulato 095 180 135 
TPS76350DBVR —_| 296-11023-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator .S0T-23-5 84 63 48 TPS768500PWPREP | 296-18162-1-ND 5V, 1A LDO Regulato 506 405 345 
TPS76350DBVR 296-11023-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76850QPWPREP | 296-18162-2-ND 5V, 1A LDO Regulato 5738.00/2,000 
TPS76350DBVT 296-2707-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 84 63 48 TPS768500PWPRAQ1 | 296-15290-1-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 236 1.89 1.47 
TPS76350DBVT__| 296-2707-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulato! -S07-23-5 99.50/250 TPS768500PWPROT | 296-15290-2-ND 5.0V, 1A LDO Regulator... 2678.00/2,000 
TPS76425DBVR 296-11024-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 296) 572):54) TPS76901DBVR 296-11029-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 96 72 54 
TPS76425DBVR 296-11024-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 936.00/3,000 TPS76901DBVR 296-11029-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 
TPS76425DBVT 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato .S0T-23-5 1.08 rola Ol TPS76901DBVT 296-2752-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 1.08 a Gi 
TPS76425DBVT 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 101.25/250 TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 401.25/250 
TPS76427DBVR _| 296-11025-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulatot SOT-23-5 96 7254 TPS7690TODBVRGT | 296-15201-1-ND ‘Adj. 100mA LDO Regulator. a7358 
TPS76427DBVR 296-11025-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 936.00/3,000 TPS76901QDBVRQ1 |296-15291-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 4131.00/3,000 
TPS76427DBVT _| 296-2709-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulatot .SOT-23-5 81 685d TPS76912DBVR —_| 296-11031-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator 96 72 54 
TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato: . SOT-23-5 101.25/250 TPS76912DBVR 296-11031-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 
TPS76428DBVR —_| 296-11026-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatot .S0T-23-5 96 72 54 TPS76912DBVT _| 296-2753-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator 408 81 61 
TPS76428DBVR 296-11026-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulato! - SOT-23-5 936.00/3,000 TPS76912DBVT 296-2753-2-ND T.2V, 100mA LDO Regulator 101.25/250 
TPS76428DBVT __| 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi .S0T-23-5 BT 6BC TPS76915DBVR | 296-11032-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 96 72 54 
TPS76428DBVT —_| 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . SOT-23-5 101.25/250 TPS76915DBVR —_| 296-11032-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 
TPS76430DBVT —_| 296-2711-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator .S0T-23-5 1.08 816 TPS76915DBVT —| 296-2754-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 81 8.68 = 54 
TPS76430DBVT —_| 296-2711-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator . SOT-23-5 101.25/250 TPS76915DBVT_ _| 296-2754-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 101.25/250 
TPS76433DBVR 296-11028-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato! . SOT-23-5 96 So OA TPS76918DBVR 296-11033-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 96 Tp a 
TPS76433DBVR | 296-11028-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi ~S01-23-5 936.00/3,000 TPS76918DBVR —_| 296-11033-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 
TPS76433DBVT —_—| 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator .S0T-23-5 1.08 81 61 TPS76918DBVT —_| 296-2755-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 81 68 54 
TPS76433DBVT —_| 296-2712-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . SOT-23-5 101.25/250 TPS76918DBVT | 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 101.25/250 
TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator..........8-SOIC 1.25 1.00.75 TPS76918QDBVRQ1_| 296-15292-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator ee 
TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator... BSOIC 1.25 1.00 75 (Continued) 
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ile Digi-Key Price Each {ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS76918QDBVRO1 | 296-15292-2-ND TBV, 100mA LDO Regulator... SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77516PWP 296-12401-5-ND 1.6V, 500mA LDO Regulator 2.38 1.90 1.43 
TPS76925DBVR —_| 296-11035-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator .S0T-23-5 96 724 TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 2.38 1.90 1.43 
TPS76925DBVR —_| 296-11035-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato! _ SOT-23-5 936.00/3,000 TPS77518PWP 296-8124-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76925DBVT —| 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator .$0T-23-5 816854 TPS77518QPWPRQH | 296-15297-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS76925DBVT__| 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulato! _SOT-23-5 101.25/250 TPS77518QPWPRQH | 296-15297-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 2806.00/2,000 
TPS76927DBVR 296-11036-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulato! . SOT-23-5 96 ye 54 TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76927DBVR 296-11036-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator . SOT-23-5 936.00/3,000 TPS77525MPWPREP | 296-18165-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 443 3.55 2.76 
Teeeee TOE 206 21ST ND ay om ree Re Ole 81 tn ae TPS77525MPWPREP | 296-18165-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 5024.00/2,000 
-2757-2- NV, - $0T-23- : TPS77525PWP 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulat 238 1.90 1.43 
TPS76928DBVR _|296-11037-1-ND__| 2.8V, 100mA LDO Regulato ‘S0T-23-5 967254 | tpsr7eaap pee at 3.3V, 500mA LOO Regulator Ben) ey Tey 
TPS76928DBVR | 296-11037-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato! ~S0T-28-5 936.00/3,000 RIEGAL 7 
ereoenny; | DaRSEReAn Say. OMIA LDO Revdlata eg a TPS77533MPWPREP | 296-18166-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 743355 2.76 
TPS77533MPWPREP | 296-18166-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 5024.00/2,000 
TPS76928DBVT _—_| 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato! _ SOT-23-5 101.25/250 TP877533PWP 996-8126-5-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator BEN IG) ue 
TPS76930DBVR —_| 296-11038-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato! _ $OT-23-5 936.00/3,000 encaan a ; : : 
TPS77533QPWPRQH | 296-15298-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 248 1.98 1.54 
TPS769300BVT___ (20527 5951END 3.0V, 100mA LDO Regulato -$07-23-5 EOS SIG! TPS77533QPWPRQI | 296-15298-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 2806.00/2,000 
TPS76930DBVT | 296-2759-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato! ~S0T-28-5 107.25/250 ee pasorTTEAIN Adi S00mALDO Raaulator “ATS OMEITOS 
TPS769300DBVRQ1 | 296-15293-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulatoi .S0T-235 87 7358 }. gu ator : : # 
1P8769300DBVR01 |296-15293-2-ND 3.0 100mA LDO Re aati TPS77601PWP 296-8127-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 
OV, gulato _ SOT-23-5 4131.00/3,000 | 
Tps7eo3aDBVR |296-11030-2-ND 33 100mA LDO Re as TPS776010PWPREP | 296-18167-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 421 337 2.62 
3V, gulato _ SOT-23-5 936.00/3,000 ! 
TPS76933DBVT _| 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato: “SOT-23-5 1.08 81 61 TPS776010PWPREP | 296-18167-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 4768.00/2,000 
TPS776010PWPRQX | 296-15299-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 213 1.70 1.28 
TPS76933DBVT | 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato! ~S0T-28-5 107.25/250 bs 
TPS76933QDBVRQ1 | 296-15294-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato: (01-235 87 738 TPS77601QPWPRQI | 296-15299-2-ND Adj., 500A LDO Regulator. 2210.00/2,000 
TPS76933QDBVRQ1 |296-15294-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator _ SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 175 1.40 1.05 
TPS76950DBVR | 296-11041-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato $0T-23-5 96 72 54 TPS77615PWP 296-11053-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS76950DBVR _| 296-11041-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato . S0T-23-5 936.00/3,000 TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 175 1.40 1.05 
TPS76950DBVT | 296-2761-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulatoi "S0T235 1.08 81 61 TPS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS76950DBVT 296-2761-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato _ SOT-23-5 401.25/250 TPS77618QPWPREP | 296-18168-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 421 337 2.62 
TPS76950QDBVRQ1 | 296-15295-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato! .$0T-23-5 877358 TPS77618QPWPREP | 296-18168-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 4768.00/2,000 
TPS769500DBVRQ1 | 296-15295-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulato! _ SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77618QPQPRQ1 | 296-15300-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 213 1.70 1.28 
TPS77001DBVR _| 296-11043-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator.......SOT-23-5 87.73.58 TPS77618QPQPRQ1 | 296-15300-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 2210.00/2,000 
TPS77001DBVR —_| 296-11043-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator........ SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS77001DBVT —_| 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator.......SOT-23-5 93 78 62 TPS77625PWP 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 175 140 1.05 
TPS77001DBVT —_| 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator........ SOT-23-5 116.25/250 TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator 1.75 140 1.05 
TPS77012DBVR | 296-11044-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator. .S0T-23-5 877358 TPS77628PWP 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS77012DBVR _| 296-11044-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator. _ SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 1.75 140 1.05 
TPS77012DBVT | 296-2763-1-ND T.2V, 50mA LDO Regulator. S0T235~«—«93~SCt«TBC*«C«‘ TPS77633PWP 296-8131-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 1.75 140 1.05 
TPS77012DBVT —_—‘| 296-2763-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator . - SOT-23-5 116.25/250 TPS776330PWPROH | 296-15301-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 2413 1.70 1.28 
TPS77015DBVR | 296-11045-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. .$0T-23-5 877358 TPS77633QPWPRQH | 296-15301-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator... 2210.00/2,000 
TPS77015DBVR 296-11045-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. . SOT-23-5 1131.00/3,000 TPS77701D 296-2783-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulato! 236 1.89 1.47 
TPS77015DBVT 296-2764-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. -S0T-23-5 937862 TPS77701PWP 296-8132-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator...20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TESTIOIEDEYT Fie 15y smd tag Regulator. ~SOT2ES ; NBzse0 ; TPS77715D 296-2784-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC_ 2.36 1.89 1.47 
77 -11046-1- BV, 50m egulator . -$0T-23-5 0 8773 TPS77715DR 296-17049-1-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 420 315 237 
Me ane Se eae vey ue aa He . ee pe Pees TPS77715DR 296-17049-2-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out... 8-SOIC 3307.50/2,500 
-2765-1- BY, . -SOT-23-5 : : TPS77715PWP 296-8133-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulat 
TPS77018DBVT _| 296-2765-2-ND 1:8V, 50mA LDO Regulator. “80T-23-5 116.25/250 with Reset Out... 2-uTSsOP MRE EmmeT SCT 
Teer oesD evn rae ome oom pe Reon 801289 re ie ee) TPS77718D 296-2785-5-ND 1.8V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77025DBVT | 296-2766-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. “s0T-23-5 93 78 62 TPS7I718PWP Bao IS deS aD LY oan a eailatot oo-rssop WOCeme rome 
TPS77025DBVT —_—| 296-2766-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator . -$07-23-5 116.25/250 TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg, with Reset Out...8-SOIC 236 1.89 1.47 
TPS77027DBVR__| 296-11048-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator. .SOT-23-5 877358 TPS777aRBWP Boner ieeND 2.5V 7s0mA LDO Reg, = : : f 
TPS77027DBVR | 296-11048-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator. -S0T-23-5 7731 .00/3,000 With Reset Out... 20-HTSSOP 2.36 1.89 147 
TPS77027DBVT —_—‘| 296-2767-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator . .S0T-235 93 «7862 aes : : : 
TPS77027DBVT —_| 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator. SOT-23-5 116.25/250 eee ee BN, 730A TOO Reg. with Reset Out. 2 SOC Te ed 
TPS77028DBVR —_| 296-11049-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . .S0T-235 87 73 58 att fie bik eg. nes Sh ae 
TPS77028DBVR _| 296-11049-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator. _ SOT-23-5 1131.00/3,000 a oe : : : 
TESTOADBT — [RETO —] 2 SALOU Requwtr-—-Sorass we 7p ar | TESEDD,, | RaTERGND | aden TOMAS Renu BSE 228 ta 1a 
TPS77028DBVT _—_| 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . _ SOT-23-5 116.25/250 i a 9 : d : 
TPS77030DBVR | 296-11050-1-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator . $0T-23-5 87 73 58 TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77030DBVR —_ | 296-11050-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator . . S0T-23-5 1131.00/3,000 TPS77815PWP 296-8138-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77030DBVT 296-2769-1-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator. .$0T-23-5 93 78 62 Ue ae Pree ie poms ine Rou aio! bee ve i 
TPS77030DBVT | 296-2769-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator. ~S0T-28-5 116.25/250 -8139-5- -8V, 750m egulator : : : 
TPS77033DBVT | 296-2770-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . -§0T-23-5 93 78 62 TPS77825D 296-2791-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77033DBVT 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator .. . SOT-23-5 116.25/250 TPS77825PWP 296-8140-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77050DBVR —_| 296-11052-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator. SOT-23-5 (8h 75 58 TPS77833D 296-2792-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77050DBVR _| 296-11052-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator. _ S0T-23-5 4131.00/3,000 TPS77833PWP 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 1.40 
TPS77050DBVT 296-2771-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator . .S0T-23-5 6937862 1PS77901DGK 296-8142-5-ND Adjustable, 250mA LDO Reg 1.75 140 1.05 
TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator .. . SOT-23-5 116.25/250 TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 1.75 140 1.05 
TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator........8-MSOP 1.50 120 .90 TPS77925DGK 296-8144-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 175 140 1.05 
TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 1.50 120 .90 TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 1.50 1.20 90 TPS78601DCOR —_‘| 296-13755-1-ND 4.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato BMSOP 150 120 90 Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 
TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulatoi 8-MSOP 1.50 1.20 90 TPS78601DCOR ‘| 296-13755-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato! 8-MSOP 1.50 1.20 .90 Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulato 8-MSOP 150 1.20 .90 TPS78601KTTIT 296-14421-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator........8-MSOP 1.50 120 90 Fast RF1.5ALDO Regulator...........DDPAK-5 360 288 — 
TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.50 1.20 .90 TPS78601KTIT 296-14421-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato: 8-MSOP 1.50 1.20 .90 Fast RF 1.5A LDO Regulator ...DDPAK-5 412.00/50 
TPS77227DGK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato! 8-MSOP 150 1.20 .90 TPS78618DCQR 296-13756-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77228DGK 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulato! 8-MSOP 1.50 1.20 .90 Fast RF 1.5A LDO Regulato 3.04 2.43 1.89 
TPS77233DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 8-MSOP 1.50 1.20 90 TPOTaSTADGOR  TDBESTaTEReENIT 7.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77250DGK 296-8107-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator... BMSOP 150 120 90 --993- 
: Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator........8-MSOP 1.75 140 1.05 rps7a6tskTTT —_| 296-14422-1-ND 4.8V, Ultralow Noise, High PSRA, ast 
TPS77315DGK 296-8109-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 8-MSOP 1.75 140 1.05 RF 1.5ALDO Regulato : An) Of <= 
TPS77316DGK 296-13419-5-ND 250mA LDO Reg. with Reset Output.....8-MSOP 1.75 1.40 1.05 TPSvaeiactit  [peeeinaepeanin 4:8V. Uttralow fotea: El : : 
TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 RESSAILDO Fisgulator DOPAKS 412.00/50 
TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator eMSOP 1.75 140 1.05 TPS7SE25DCOR  TPaBATaTEEENT DEVUIalowNase Han PSRR ~~ : 
TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulato! 8-MSOP 1.75 140 1.05 PeReTSAIDOR a ton... $07-228-6 MENCAM one 
TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 BSL AE Oe eau alo : 4 : s 
ania el TPS78625DCQR —_‘| 296-13757-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulato! 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator......8-MSOP 1.75 1.40 1.05 Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... S01-223-6 4252.50/2,500 
TPS78625KTTT | 296-14423-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast 
TPS77415DGK 296-8116-5-ND T5V, 250mA LDO Regulator 175 140 1.05 BF SLO Rentister DOPAK-S TEC aaa 
TPS77418DGK 296-8117-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 2 guia ie : : 
TPS77427DGK 296-8118-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 TPS78625KTTT 296-14423-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast 
TPS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 RF 1.5A LDO Regulator. “ 112.00/50 
TPS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulatoi 1.75 140 1.05 TPS78628DCOR —_| 296-13758-1-ND 79 Utelow! Noise, High PSAR, sot203-6 Mee 
TPS77450DGK 296-8121-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 175 140 1.05 ast RF 1.5A LDO Regulator.......... ~223- f . : 
TPS77501D 296-2772-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 238 190 1.43 TPS78628DCQR —| 296-13758-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77501MPWPREP | 296-18163-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 443 3.55 2.76 Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS77501MPWPREP | 296-18163-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator 5024.00/2,000 TPS78628KTTT _| 296-14424-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast 
TPS77501PWP. 296-8122-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 2.38 1.90 1.43 RF 1.5A LDO Regulator. .-DDPAK-5 3.60 288 — 
TPS775010PWPROT | 296-15206-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 248 1.98 154 TPS78628KTTT | 296-14424-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast 
TPS77501QPWPRQH | 296-15296-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator 2806.00/2,000 RF 1.54 LDO Regulato DDPAK-5 112.00/50 
TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 143 TPS78630DCOR —_| 296-13759-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS77515PWP 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 
TPS77516D 296-13420-5-ND 1.6V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each LE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS78630DCOR 296-13759-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79318YEQT 296-17026-2-ND 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator 4252.50/2,500 LDO Regulator... 108.75/250 
TPS78630KTTT 296-14425-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79318YZOR — | 296-18064-1-ND 1.8V, 200mA, High 
RF 1.54 LDO Regulator. 3.60 288 — LDO Regulator... 81 6854 
TPS78630KTTT 296-14425-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79318YZOR — | 296-18064-2-ND 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
RF 1.5A LDO Regulator. 112.00/50 LDO Regulator... 1053.00/3,000 
TPS78633DCQ 296-13760-5-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79325DBVR 296-12156-1-ND een High PSRR RF Sai oa ea Sas 
Fast RF 1.5A LDO Regulator 3.04 2.43 1.89 ‘egulator...... ~23~ 5 5 : 
TPS78633DCQR —‘|296-13760-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79325DBVR 296-12156-2-ND Eee High PSRR RF ee Reangaiona 
Fast RF 1.5A LDO Regulator 3.04 2.43 1.89 egulator.... -23- 00/3, 
TPS78633DCQR —|296-13760-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator . 4252.50/2,500 LDO Regulator... SOT-23-5 786552 
TPS78633KTTT 296-14426-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF 
RF 1.54 LDO Regulator. 360 288 — LDO Regulator... SOT-23-5 1014.00/3,000 
TPS78633KTTT 296-14426-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79325YEQEVM | 296-19006-ND Evaluation Module for TPS79325YE! — 23 _— — 
RF 1.54 LDO Regulator. 412.00/50 TPS79325YEQT 296-17233-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS78825DBVR —‘|296-12379-1-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with LDO Regulator... 877358 
In-Rush Current Control... 114 95 76 TPS79325YEQT | 206-17233-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS78825DBVR —_ |296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with LDO Regulator... 108.75/250 
In-RuSh CUFFEME COMO acc saew SOT-29-5 1482.00/3,000 TPS79328DBVR =| 296-12158-1-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78833DBVR —_|296-12380-1-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with LDO Regulator... 88 66 50 
InRugh Current Control. Sor2%5 144 95 76 | TPS79328DBVR | 296-12158-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78833DBVR —_|296-12380-2-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LOO Regulator... 858.00/3,000 
In-Rush Current Control... _ S0T-23-5 4482.00/3,000 TPS79328YEQEVM | 296-19008-ND Evaluation Module for TPS79328YEQ....... — = 
TPS78915DBVR _|296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulatoi "807-235 90 75 60 TPS79328YEQT —_| 296-19009-ND cL DORSREEE, PSRR RF s-nencs [ee 
TPS78915DBVR —_|296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulato . SOT-23-5 1170.00/3,000 Mr. oe : 
TPS78918DBVR —_|296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato: .$0T-23-5 90 75 60 TPS79328YZQT —_| 296-18735-1-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78918DBVR —_|296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator _ SOT-23-5 1170.00/3,000 LDO Regulator... --S-DSBGA 877358 
TPS78925DBVR _|296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator .S0T-23-5 90.7560 TPS79328YZQT — | 296-18735-2-ND 2.a\ 200mA High PSRR RF SSAA een 
TPS78925DBVR _|296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulatoi -SOT-23-5 1170.00/3,000 egulator-.... oe . 
TPS78928DBVR _|296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato! “S0T-235 90 75 60 TPS79330DBVR | 296-12159-1-ND Stee net PSRR RF a ag aa) 
TPS78928DBVR 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato! . SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS79a30DBVA SOs RIE 3V. 200 St pennpe “23-50 : 5 
TPS78930DBVR —_|296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator .SOT-23-5 90 75 6 BU nt ina Rene er percnatccd 
TPS78930DBVR 296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulato! .SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS7OG30VEDEVN IEEE EC THEE Falla cotta a 723-5 ee 58.00/3, 
TPS79015DBVR 296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator . 801-235 108 90 72 fe z valuation Module tor seein er 
TPS79015DBVR —|296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator. "$0T-23-5 1404.00/3,000 TPS79330YEQT —_| 296-16968-1-ND artes High PSRR, RF LDO s-nsica [Crome 
TPS79018DBVR —|296-8152-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator . .SOT-23-5 108 90 .72 oe : : : 
TPS79018DBVR —|296-8152-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator. “$0T-23-5 1404.00/3,000 TPS79330YEQT —_| 296-16968-2-ND v rte High PSRR, RF LOO ae Rao 
TPS79025DBVR —_|296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator . “SOT-23-5 1.08 90 72 egulator. sevneees° .75/25| 
TPS79025DBVR  |296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator. ~S01-28-5 1404.00/3,000 TPS79333DBVR | 296-12961-1-ND 33u fami Ciralow, Noise, High pon se aye aR 
TPS79028DBVR —_‘|296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . “§0T-23-5 1.08 90 72 rpsvagaanava (peepee tenn 4 3.200 n iy nt aheceR, Se : sl 
TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . . SOT-23-5 1404.00/3,000 7 7 aoe fs RELDO hae i oise, Hig geet penta 
TPS79030DBVR —_‘|296-8155-1-ND 3V, 50mA LDO Regulator “SOT-23-5 1.08 90 .72 tpsvagaanavace (Beeeineeitn ‘ ia Ue Se eae 5 58.00/3, 
TPS79030DBVR _|296-8155-2-ND 3V, 50mA LDO Regulator _ S0T-23-5 1404.00/3,000 i AMS san Ma EL IO RScuciaee 501-23-5 (DARTS ome 
TPS79101DBVR —_[296-11864-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator 807-236 1.20 100 80 2 UAT : : : 
TPS79101DBVR —_|296-11864-2-ND Ady” 100: +e TPS79333DBVREP | 296-18172-2-ND 3.3V, 200mA, Ultralow Noise, High 
j., 100mA LDO Regulator. . SOT-23-6 1560.00/3,000 DSNB FREE DOIRSGiEt Soros aesnnAaR 
TPS79101DBVRQ1 |296-15302-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator .S0T-23-5 1.41 148 94 Tps7easapaveci feasmeaneeinn a aN Ul alowihioise HICh PSRR EAE RE purke 
TPS79101DBVRQ1 |296-15302-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator . S0T-23-5 1833.00/3,000 306m nti Reniltto® Fasi S0T29-5| 78 65 52 
TPS79118DBVR _|296-11865-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato .SOT-23-5 1.20 1.00 80 TPs7aa2apBvAG! [sseessoReRn * av UiralowiNletse High PSRR. Fast RF : ‘ : 
TPS79118DBVR _[296-11865-2-ND 7.8V, 100mA LDO Regulato -SOT-23-5 7560.00/3,000 200mA LDO Regulator ee $0T-23-5 4014.00/3,000 
TPS79118DBVRQ1 |296-15303-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato .S0T-23-5 1.41 118 94 TPS7OEDIDCOR WESSRTaMeEIENID Adi, Utralow Notse, High PSHR: Fast AF =. 
TPS79118DBVRQ1 |296-15303-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulato . SOT-23-5 1833.00/3,000 DBbma LOO Linear Reculster... $07.209-6 MRTCoMm Coes 
TPS79133DBVR —_|296-11866-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator .S0T-23-5 1.20 1.00 80 qpsvaaoincan  [eseeiaderennin Adk. Utfaow Nats Han PSRRGELSS RE : : : 
TPS79133DBVR _|296-11866-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator _ SOT-23-5 1560.00/3,000 CERAGINO IIR Regulator: SO ooe 2080.00/2.500 
TPS79133DBVRQ1 |296-15304-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulatoi -S0T-23-5 «141 «+118 ~=94 Tps7a4oipGnr | 296-13526-1-ND Adj, Ultralow Noise, High PSRR. Fast RF pa 
TPS79133DBVRQ1 |296-15304-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . SOT-23-5 1833.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator. -MSOP 163 130 98 
TPS79147DBVR —_‘|296-11867-1-ND 4.7\, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPEVOEDIDGNA  WeSERIasaReRNIT Aa, Uliralow Noise, High PSR Fast AF : : : 
100mA LDO Linear Regulator......... SOT-23-5 1.20 1.00 .80 I. 9 
TPS79147DBVR 96-11867-2-ND 47V. Ult : : 250mA, LDO Linear Regulator... 2080.00/2,500 
ALES .-7\, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79401DGNT | 296-14428-1-ND Adi, Ultralow Noise, High PSR, Fast RF 
100mA LDO Linear Regulator........... SOT-23-5 1560.00/3,000 Doma, LDO Linear Regulator. 175 140 1.05 
TPS79147DBVREP |296-18169-1-ND 4.7V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79401DGNT | 296-14428-2-ND Adi, Ultralow Noise, High PSR. Fast RF 
100mA LDO Linear Regulator........... SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 245.00/250 
TPS79147DBVREP |296-18169-2-ND 4.7\, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS7O41aDCOR | 2964144004.-ND LAV Ultralow Noise, High PSRA. Fast BF 
100mA LDO Linear Regulato! . SOT-23-5 3264.00/3,000 D50mA. LDO Lincsk Reeiuistor . S0T-229-6 WECM eC InCe 
TeS7ST47DBVT Sa Cay Daag) 27\. Utralow Noles, High PSRR, Fast Rs ene TPS79418DCOR —_| 296-14429-2-ND 1.8V, Ultfaiow Noise, High PSR, Fast RF ha rie 
im nga HEGUIALOL : : : 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79147DBVT | —‘]296-13707-2-ND 4.7V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79418DGNR | 296-14213-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79201DBVR —_|296-11868-1-ND iii MORALDORERIAOr beats 1.20 oe 80 250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP TEAS MUS ours 
TPS79201DBVR —|296-11868-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator ‘S0T-23-6  _1560.00/3,000 TPS72418DGNR Cee 1 Aare Nose High PSA Fast AF 2080.00/2.500 
TPS79225DBVR __|296-11869-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator .SOT-23-5 1.20 1.00 80 +4 ay 
: TPS79418DGNT —_| 296-14430-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RE 
TPS79225DBVR —_[296-11869-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulatoi - SOT-23-5 1560.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator... 175 140 1.05 
TPS79228DBVR 296-11870-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulato .S0T-23-5 1.20 1.00 .80 TPS79418DGNT 296-14430-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Re 
reracomnn [ascurceas | Simtophetae’—-arass 20 9° ee ee 
F ae 2 100m eguiator » OUT eo" : é 3 TPS79425DCQR —_| 296-14431-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79230DBVR _|296-11871-2-ND 3V, 100mA LDO Regulato _ SOT-23-5 1560.00/3,000 350mA, LDO Linear Regulator... SOT-223-6 1.63 130 98 
TPS79230DBVT 296-19004-1-ND 38V, 100mA LDO Regulatoi .$0T-23-5 | 1:32 1:10.88 TPS79425DCQR 296-14431-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79230DBVT 296-19004-2-ND 3V, 100mA LDO Regulato! . SOT-23-5 165.00/250 250mA, LDO Linear Regulato! 2 2080.00/2,500 
TPS79301DBVR = 296-12154-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF TPS79425DGNR ‘| 296-13527-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSR 
TPS79301DBVR —|296-12154-2-ND Al. Sona High PSRR R S04 a 260mA, LOO Linear Regulater... ES et 
- -2- ij., 200mA Hig! - -2- 
LDO Regulator S01-23-6 858.00/3,000 iV,  — ea LEG Tin Bete a 2080.00/2,500 
TPS79301DBVREP ]296-18170-1-ND Adj., 200mA, High PSRR RF TPS79425DGNT —_| 296-14432-1-ND 2.5V, Ultfalow Noise, High PSRR. Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-6 228 1.82 1.37 250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 1.75 1.40 1.05 
TPS79301DBVREP |296-18170-2-ND Adj., 200mA, High PSRR RF TPS79425DGNT | 296-14432-2-ND 2.5V,, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-6 3495.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator........... 8-MSOP 245,00/250 
TPS79301DBVRQ1 |296-15305-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF TPS79428DC0R | 296-14433-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-6 78 6552 250mA, LDO Linear Regulator........SOT-223-6 1.63 1.30 .98 
TPS79301DBVRQ1 |296-15305-2-ND Adj., 200mA High PSRR RF TPS79428DCQR ‘| 296-14433-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulatoi . SOT-23-6 1014.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79318DBVR —‘|296-12155-1-ND 1.8V, 200mA Hig TPS79428DGNR | 296-13528-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 88 66 = .50 250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 1.63 1.30.98 
TPS79318DBVR 296-12155-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF TPS79428DGNR | 296-13528-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator... 2080.00/2,500 
TPS79318DBVREP |296-18171-1-ND 7.8V, 200mA, High PSRR RF TPS79428DGNT —_| 296-14434-1-ND 2.8V, Ulttalow Noise, High PSRR. Fast RF 
LDO Regulator: SOT-23-5 2.28 1.82 1.37 250mA, LDO Linear Regulator... fe75) 1:40) 05 
TPS79318DBVREP |296-18171-2-ND 1.8V, 200mA, High PSRR TPS79428DGNT —_| 296-14434-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 3495.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator..... 8-MSOP 245.00/250 
TPS79318DBVRQ1 |296-15306-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF TPS79430DCOR 296-14435-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator SOT-23-5 78 ‘ODMEEOS: 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 1.63 130 98 
TPS79318DBVRQ1 |296-15306-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF TPS79430DCQR | 296-14435-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
LDO Regulator . SOT-23-5 1014.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 
TPS79318YEQEVM |296-19005-ND Evaluation Module for TPS79318YEQ _— hea TPS79430DGNR | 296-13529-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79318YEQT  |296-17026-1-ND 1.8V, 200mA, High PSRR RF 250mA, LDO Linear Regulator... 1.63 130 98 
LDO Regulator. 8738 B (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


LE Digi-Key Price Eacha Tel: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. in 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. {l 25 100 
TPS79430DGNR | 296-13529-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79912YZUT _|[296-18736-2-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator .....5-DSBGA 135.00/250 
250mA, LDO Linear Regulato 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79915DDCR —_‘|296-17777-1-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator. TSOT-23-5. 87 «7358 
TPS79430DGNT —_| 296-14436-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79915DDCR —_‘|296-17777-2-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 4131.00/3,000 
250mA, LDO LinearRegulator... .8-MSOP 1.75 1.40 1.05 TPS79918DDCR 296-17778-1-ND 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 Eye ei EG} 
TPS79430DGNT —_| 296-14436-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79918DDCR _|296-17778-2-ND 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 
250mA, LDO LinearRegulator........... 8- MSOP 245.00/250 TPS79919YZUT _|296-18344-1-ND 7.9V, 200mA LDO Linear Regulator . 708.90 72 
TPS79433DCQR —_—| 296-14437-1-ND SOW else Rear Fas FF 703.4 WOO TPS79919YZUT 296-18344-2-ND 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator . 135.00/250 
a Inear Regulator........ by -{ A he i a etal ii 
rssocan | aeneaan | 28) Shi a a reoomer trmbeno | cateaStmr a regass seth 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79925YZUT __|296-18345-1-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator . 1.08 90 72 
TPS79433DGNR —_| 296-13530-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF _ ; : : : 
350mA, LDO Linear Regulator........MSOP 1.63 130 98 TPS79925YZUT _|[296-18345-2-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator . 135.00/250 
TPSTSRTDGNR —WDBaaSaOENIN 33V, Uitralow Noise, High PSR. Fast RF TPS79927YZUT  |296-18346-1-ND 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator 108 90 72 
; TPS79927YZUT  |296-18346-2-ND 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator . 135.00/250 
250mA, LDO Linear Regulator. ...8-MSOP 2080.00/2,500 : 
TPS794a3DGNT | 296-14438-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRA, Fast RF TPS79928DDCR —|296-17781-1-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator 87 7358 
350mA, LDO Linear Regulator.......8-MSOP 1.75 140 1.05 TPS79928DDCR _|296-17781-2-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator .. 4131.00/3,000 
TPS79433DGNT __| 296-14438-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79928YZUT _|[296-18738-1-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator . 108 90 72 
250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 245.00/250 TPS79928YZUT — |296-18738-2-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator 135.00/250 
TPS79501DCOR 296-13806-1-ND T.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79930DDCT 296-17782-1-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator 93 qi) 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 TPS79930DDCT 296-17782-2-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator ..... 116.25/250 
TPS79501DCQR 296-13806-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79930YZUT 296-18739-1-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator 1.08 ‘SOME Te. 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3307.50/2,500 TPS79930YZUT 296-18739-2-ND 38V, 200mA LDO Linear Regulator 135.00/250 
TPS79516DCQR —_| 296-13807-1-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79933DDCR —|296-17783-1-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator . 87 7358 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 TPS79933DDCR —‘|296-17783-2-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 4131.00/3,000 
TPS79516DC0R | 296-13807-2-ND T.6V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79933YZUT — |296-18740-1-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 
qpszasisncor  |Baneaaoeeinn ; a ro re Regulator ive SOT-223-5 3307.50/2,500 TPS79933YZUT _|296-18740-2-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator .....5-DSBGA 135.00/250 
795 A Ald -8Y, Ultralow Noise, Hig 5 TPS715345DCKR —_|296-18732-1-ND 3.45V, 50mA LDO Regulator 102 85 68 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 2.36 1.89 1.47 TPS715345DCKR —_|296-18732-2-ND 3.45V, 50mA LDO Regulator 1326.00/3,000 
TPS79518DCOR | 296-13808-2-ND pea Noles, Roe Sanaa snr sO 600 TPS726126DCQ —|296-18257-ND 1.26V, 1A, LDO Regulator . 248 1.98 1.54 
pein peee 00/2) TPS730285YZOR — |296-18733-1-ND 2.85V, 200mA LDO Regulato 96 72 54 
TPS79525DCQ 296-14753-5-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS730285YZOR —_|296-18733-2-ND 2.85V, 200mA LDO Regulato 936.00/3,000 
qpsvesgoocon  Peneeenantnn Au Una Note Hb gages SOT-228-5 a TPS736125DRBT  [296-18252-1-ND 1.25V, 400mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
Fast RFLDO Linear Reguiator.......S07-223-5 2.36 189 147 TPS736125DRBT — |296-18252-2-ND 1.25V, 400mA LDO Regulator. 332.50/250 
renantan eA GEBeRR : : j TPS793285DBVR — |296-12157-1-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TrsTasaqncoR | ead Sea AELDO neta ed SOT-223-5 3307.50/2,500 qpsvoazssneva (oR jane ae ae 88 66 50 
TPS79533DC0R __| 296-13810-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator 58.00/3,000 
Tpsvesasocon | ERMER eR 9.20 Citrine Note Kak ES ne ca TPS793285VEQEVM |296-19007-ND Evaluation Module for TPS793285YEQ........— 1423. —  — 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 3307.50/2,500 TPS793285YEQT —_|296-15725-1-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79601DCOR —_| 296-13761-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator... 87.7358 
Fast RF 1A'LDO Regulator 807-223-5248 198 154 TPS793285YEQT — |296-15725-2-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79601DCOR | 296-13761-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High P PSRR, LDO Regulator... 108.75/250 
Fast RF 1A LDO Regulator 3465.00/2,500 TPS793285YZ0R —_|296-18065-1-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF 
TPS79601KTTT 296-14439-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, Hig! LDO Regulator... 81 68 54 
Fast RF 1A LDO Regulator 293 2134 — TPS793285YZOR — |296-18065-2-ND 2.85V, 200mA, High PSRR RF 
TPS79601KTTT —_| 296-14439-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator... ...5-DSBGA 4053.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator 91.00/50 TPS793475DBVR — |296-12160-1-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79618DCOR | 296-13762-1-ND T8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator... SOT-23-5 88 6650 
Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 TPS793475DBVR __|296-12160-2-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79618DCQR 296-13762-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator...... SOT-23-5 858.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator..... 3465.00/2,500 TPS793475DBVREP |296-18173-1-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF 
TPS79618KTTT 296-16664-5-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator..... SOT-23-5 2.28 1.82 1.37 
Fast RF 1A LDO Regulator... 2.93 234 1.82 TPS793475DBVREP |296-18173-2-ND 4.75V, 200mA, High PSRR RF 
TPS79625DCOR 296-13763-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator... SOT-23-5 3495.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator.......... 2.48 1.98 1.54 TPS79901DRVT __|296-19299-1-ND Adj., 200mA LDO Regulator. 120 1.00 80 
TPS79625DCQR | 296-13763-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79901DRVT — |296-19299-2-ND Adj., 200mA LDO Regulator. 150.00/250 
Fast RF 1A LDO Regulator........... 3465.00/2,500 TPS79913YZUR  |296-19615-1-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79625KTTT —_| 296-14441-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, [0 Mines Renilaiy NEW! om 
Fast RF-1A LDO Regulator... Zee ai) Tes79913yZuR — |296-19615-2-ND | 200mA Uttra Low Noise High PSRR ideas 
TPS79625KTTT | 296-14447-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, dl 4287.00/3,000 
qps7oscancon PORTER 2G. Uitte oie Hot ESRC ose TPS7S9T@DRVT —[296-19367--ND | 7.BV, 200mA Uitra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 LDO Linear Regulator NEWH............6-SON il OAT CO aaaag 
Tps7gezepcar | 296-13764-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRA, TPS79918DRVT —_|296-19367-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RFA LDO Regulator. seo 0200 TPS79918YZUR —/296-19482-1-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High pean ia bark 
TPS79628DRBT | 296-17875-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LS : 
Fast RE 1A LDO peatlalie 293 234 1.82 LDO Linear Regulator NEW... .--5-DSBGA 99 83.66 
TPS79628DRBT 296-17875-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79918YZUR 296-19482-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator 432.25/250 LDO Linear Regulator NEWI............5-DSBGA 1287.00/3,000 
TPS79628KTT 296-14442-5-ND 2.8V, Ultralow Noise, High P: TPS79918YZUT |296-19300-1-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator... 2.66 2.13 1.66 LDO Linear Regulator .5-DSBGA 1.08 90 72 
TPS79628KTTT 296-16737-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79918YZUT 296-19300-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator..... 5-DDPAK 2.93 234 — LDO Linear Regulator so 135.00/250 
TPS79628KTTT —_| 296-16737-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79926YZUR _|296-19562-1-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator... 5-DDPAK 91.00/50 LDO Linear Reg. NEW!......... Be 99 83 .66 
TPS79630DCQR —_| 296-13765-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79926YZUR  |296-19562-2-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator... 2.48 1.98 1.54 LDO Linear Reg. NEW!.... 1287.00/3,000 
TPS79630DC0R | 296-13765-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79927DRVT —_‘|296-19368-1-ND 2.7V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Fast RF 1A LDO Regulator............. SOT-223-5 3465.00/2,500 LO Linear Reg. NEW... 1.20 1.00.80 
TPS79630KTTT | 296-14443-1-ND av ae IDO REE s-onpax Mecano TPS79927DRVT _|296-19368-2-ND 2.7V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
s g bees Fl 2 A LDO Linear Reg. NEW... 150.00/250 
TPS79630KTTT | 296-14443-2-ND oe ele LpO Rent EpapAK a Oued TPS79928DRVT —_|296-19369-1-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
Regulator... i : LDO Linear Reg. NEW... .6-SON 1.20 1.00 80 
TPS79633DCQR —_| 296-13766-1-ND Sy talon Nolse, High PSRR, en, TPS79928DRVT 296-19369-2-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
as ‘Regulator : ! : LDO Linear Reg. NEW... .6-SON 150.00/250 
TPS79633DCQR | 296-13766-2-ND Saari LDR sabe ON/800 TPS79928VZUR  |296-19484-1-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79633KTTT —_| 296-14444-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, qpsvsszavzun ROO Errore fag. NEWT.....---..-5-DS0GA ill amc 
Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 — -19484-2- mA Ultra Low Noise High PSRR 
a LO Linear Reg. NEW... ...5-DSBGA 4287.00/3,000 
TPS79633KTTT | 296-14444-2-ND ae RMin boning Honea TPS79932YZUR  |296-19563-1-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
calcu eet 1%, 10m’ Micropower LDQ TPS79932VZUR _|296-19563-2-ND amt Ta eek PSRR —_—_ 
Voltage Regulator 1.02 85 68 a = 
TPS79718DCKR _| 296-11988-2-ND 1.8V, 10mA Micropower LDO LDO Linear Reg. NEW!....... ....5-DSBGA 4287.00/3,000 
Voltage Regulator 1326.00/3,000 TPS799285DDCR ——-|296-17780-1-ND 2.85V, 200mA LDO Linear 
TPS7O7300CKR PCS ©, |OmA Micronower LDO rpsvasossopcr lose-t7zac-2np | anew. Soom Lb0 Linear — ~~ 
Voltage Regulator 1.02 85 = .68 y Bad “GOV, 
TPS79730DCKR _| 296-11989-2-ND 3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1326.00/3,000 Regulator: TSOT-23-5 1131.00/3,000 
TPS79733DCKR —_| 296-11990-1-ND 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg.......SC70-5 1.02 85 68 TPS799285YZUR  |296-19483-1-ND 2.85V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79733DCKR _| 296-11990-2-ND 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. ......SC70-5 1326.00/3,000 LO Linear Reg. NEW... ..5-DSBGA 99 8366 
TPS79901DDCR | 296-17776-1-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-28-5 «87. ~=«73~=«B TPS799285YZUR — |296-19483-2-ND 2.85V, 200mA Ultra Low Noise Ha PSRR 
TPS79901DDCR _| 296-17776-2-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 4131.00/3,000 LDO Linear Reg. NEW... 1287.00/3,000 
TPS79901YZUT —_| 296-18343-1-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator 1.08 90 72 TPS799285YZUT — |296-18737-1-ND 2.85V, 200mA LDO Linear 
TPS79901YZUT —_| 296-18343-2-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator 135.00/250 Regulator. 1.08 90 72 
TPS79912YZUT _| 296-18736-1-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator ... 1.08 90 72 


(Continued) 
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elk Digi-Key Price Each LE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS799285YZUT —_|296-18737-2-ND 2.85V, 200mA LDO Linear UCC284DP-ADJ 296-11417-5-ND Adj., 500A Negative LDO Regulator 5.60 448 3.78 
ear Nae etae Sap , Regulator aoe ae Se Ee * UCC381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 4.28 342 2.66 
uce82T-2 296-15147-5-ND | 2.1V, Fast LDO Regulator 70-2005 Mm | Uccseinp 2p) (aes MIM aciustabin, 18 LD0 Ropsiat soot Pee 
UC282T-3 296-15148-5-ND 2.5V, Fast LOO Regulator -10-220-5 6.20 4.96 4.19 UCC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator. T0-220 540 432 365 
Tee Fee ND Adj, Fast LDO Regulato! -T0-220-5 6.20 4.96 4.19 UCC383T-5 296-8157-5-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator. 70-220 5.40 4.32 3.65 
i pea ol 1.5V, Fast LDO Regulator ~10-263-5 FS CORE ome ce UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator.....T0-220 5.40 4.32 3.65 
UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator .T0-263-5 5.60 4.48 3.78 ! j ‘ 9g : : : 
UcoaaTDKriT-1 — (seetenteNa 1/8V; Fast LDO Regulator 70-28-53 (eeonee (ame UCC383TD-ADJ ‘| 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..T0-263-5 5.49 4.40 3.42 
ucosoTpKtTT.1 — |996-16011-2.ND 4(8V, Fast LDO Regulator "70-2635 --209.25/50 UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-1-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator. T0-263-5 540 486 — 
UCOBSTDKTTT-2 Bennet 34V Fast LDO Regulator Bocres Gon ue UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-2-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator. T0-263-5 182.25/50 
Uc2B2TDKTIT.2 — |296-16012-2-ND 2-1V, Fast LDO Regulator 10-2635 09.25/50 UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-1-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator. T0-263-5 540 432 — 
UC282TDKTTT-3  |296-16013-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator 10-2635 6.20 4.96 4.19 UCC3B3TDKTTT-S  /296-16029-2-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator. T0-263-5 182.25/50 
UC282TDKTTT-ADJ |296-16014-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .T0-263-5 6.20 4.96 — UCC383TDKTTT-ADJ |296-16030-1-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator . T0-263-5 540 432 — 
UC282TDKTTT-ADJ |296-16014-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator . T0-263-5 209.25/50 UCC383TDKTTT-ADJ |296-16030-2-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator . T0-263-5 182.25/50 
UC282TDTR-ADJ —|296-18067-1-ND | 1.2V/Adj., FastLDO Regulator..........T0-263-5 6.20 496 4.19 UccaesbP12 (EBeSIBEEaND ~12V, 0.54 LDO Linear Regulator... 8-SOIG MASE MMRGIIMMIZIS 
UC282TDTR-ADJ —|296-18067-2-ND 1.2V/Adj., Fast LOO Regulator .T0-263-5 1968.50/500 UCC384DP-5 296-8163-5-ND —5V, 0.5A LDO Linear Regulator... 8SOIC 4.39 3.51 2.73 
UC282TDTR-1 296-19030-1-ND 4.5V, Fast LDO Regulator "10-2635 6.20 4.96 4.19 UCC384DP-ADJ ‘| 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulator......8-SOIC 4.39 3.51 273 
UC282TDTR-1 296-19030-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulator .T0-263-5 1968.50/500 UCC2817PW 296-15161-5-ND BICMOS Power Factor Preregulator 281 2.25 1.75 
UC282TDTR-3 296-19031-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator .T0-263-5 6.20 4.96 4.19 UCC2818PW 296-15162-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 281 2.25 1.75 
UC282TDTR-3 296-19031-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulator "T0-263-5 7968.50/500 Ucc3817PW 296-15166-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 2.59 2.07 1.61 
UC285T-1 296-15153-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulator .T0-2205 7.30 5.84 4.93 UCC3818PW 296-15167-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 259 207 1.61 
UC285T-2 296-15154-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulator .T0-220-5 7.30 5.84 4.93 UC3833DWTR 296-13767-1-ND Precision LDO Linear Controller. 540 432 3.36 
Teaser Peat 2.6\, Fast [DO Regulator ee eo ag es UC3833DWTR 296-13767-2-ND Precision LDO Linear Controlle 6120.00/2,000 
- | lj., Fas eguiator. " i I a s 
UC285TOKTIT-  }296-16015-1-ND 7 BV, Fast LDO Regulator “10-2635 7.30 5.84 Voltage Regulators 
UC285TDKTTT-1 —_|296-16015-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulator . T0-263-5 246.40/50 LFC789D25CDR —] 296-17214-1-ND Dual Linear FET Controller 96 72 54 
UC285TDKTTT-2 —|296-16016-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulator .70-263-5 7.30 584 — LFC789D25CDR_—-| 296-17214-2-ND Dual Linear FET Controller 780.00/2,500 
UC285TDKTTT-2 — |296-16016-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulator . 10-263-5 246.40/50 LFC789D25CPWR =) 296-17215-1-ND Dual Linear FET Controller 96 72 54 
UC285TDKTTT-3 _|296-16017-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator .T0-263-5 7.30 5.84  — LFC789D25CPWR | 296-17215-2-ND Dual Linear FET Controller 638.00/2,000 
UC285TDKTTT-3_[296-16017-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulator -10-263-5 246.40/50 LM317LCDR 296-17220-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulatot 4940.27 
UC285TDKTTT-ADJ |296-16018-1-ND 1.2V/Adj., Fast LOO Regulator 10-2635 7.30 584 — LM317LCDR 296-17220-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 320.00/2,500 
UC285TDKTTT-ADJ |296-16018-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator .T0-263-5 246.40/50 LM317MKTPRG3 | 296-18689-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 88 66 50 
UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response LM317MKTPRG3 296-18689-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 858.00/3,000 
LDO Regulator TO-220-5 540 432 3.65 LM317MKVURG3 | 296-19495-1-ND 3-Terminal Adj. Regulator NEW! 88 66 50 
UC382T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response LM317MKVURG3 _|296-19495-2-ND 3-Terminal Adj. Regulator NEW!. 715.00/2,500 
LDO Regulator 70-220-5 5.40 4.32 3.65 LM337KC 296-9550-5-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Reg 93 78 62 
UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response LM337KTER 296-9551-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regula 93 78 62 
LDO Regulator 70-220-5 5.40 4.32 3.65 LM337KTER 296-9551-2-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulato! 824.00/2,000 
UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transien LM337KTPR 296-17847-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulato 92 69 52 
LDO Regulator 70-2205 5.40 4.32 3.65 LM337KTPR 296-17847-2-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulato! 897.00/3,000 
UC382TDKTTT-1 — }296-16019-1-ND 1.5V Fast Transient Response MC79LO5ACDR 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator. 50. 40 ~«30 
Ucasorocrr:1 PER sooo -10-283-5 Es MC79LO5ACDR ‘| 296-1016-2-ND 5\ Fixed Negative Voltage Regulator 337.50/2,500 
cbf roams —waasso | HRI’ (Besetewy | fuel ses 
“i > an i : 7. -9604-5-| ixed Negative Voltage Regulato F “ 3 
UC3B2TDKTTT-2 /286q1602051-NB TEDO eter Response 10-2835 WETS MC7SL12ACLPR _|296-9605-1-ND 12 Fixed Negative Voltage Regulato 40.3224 
7 aR 7 MC79L12ACLPR | 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulato 224.00/2,000 
Nee ee So eres EnERIG MC79L12CLP 296-9606-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg 55 Ad 33 
UC382TDKTTT-3 296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Reg. 50 40.30 
LDO Regulator 70-2635 540 432 — TL-SCSI285KC 296-10125-5-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI 1.50 120 .90 


UC382TDKTTI-3 296-16021-2-ND 2.5V Fast Transient Response TL-SCSI285PWR 296-10126-1-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. 1.50 1.20 .90 


LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 TL-SCSI285PWR | 296-10126-2-ND 2.85 Fixed Volt. Reg. for SCSI 1560.00/2,000 
UC382TDKTTI-ADS |296-16022-5-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response TL317CD 296-11823-5-ND 3-Terminal Adj. Regulator . 40 32 24 
LDO Regulator T0-263-5 540 4.32 3.65 TL317CLP 296-10167-5-ND 3-Terminal Adj. Regulator . 40 gabe aa! 
UC382TDTR-2 296-19032-1-ND 2.4V Fast Transient Response TL317CLPR 296-15008-1-ND 3-Terminal Adj. Regulator . AO 32 A 
LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 3.65 TL317CLPR 296-15008-2-ND 3-Terminal Adj. Regulator . 224.00/2,000 
UC382TDTR-2 296-19032-2-ND 2.1V Fast Transient Response TL317CPWR 296-13351-1-ND 3-Terminal Adj. Regulator . PAGE CTENneG 
LDO Regulator T0-263-5 1714.50/500 TL317CPWR 296-13351-2-ND 3-Terminal Adj. Regulator . 252.00/2,000 
UC382TDTR-3 296-19033-1-ND 2.5V Fast Transient Response TL431ACD 296-1286-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator A5 36 0.27 
LDO Regulator T0-263-5 540 4.32 3.65 TL431ACDBVR 296-15236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A5 ali) ap 
UC382TDTR-3 296-19033-2-ND ae eel ranean Response ee ancien TL431ACDBVR 296-15236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 366.00/3,000 
eguiator a ES i: i = ew Hy ici, 93. 
vcwor _ JAE, D0 Roi 10-2205 690 504 426 | TLisiacoavt —[poe1s000..ND | fe. reion Shunt Regulator... S0F283 650050 
leas faeantsw | fovanilonmmmr oan ga am am | ralcomn (Betraeaye [A pesmi. sees “Sst 
UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator. .T0-220-5 6.30 5.04 4.26 TL431ACDCKR 296-17863-1-ND Adj, Precision Shunt Regulator 40. «432~«2A 
UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator . .T0-263-5 5.70 4.56 3.85 TIAaTACDCKR RORERaESOAN aaiePacel 
UC385TDKTTT-1 _|296-16023-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulato (10-263-5 630 504 — j. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 
: TL431ACDR 296-1286-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 cob) ei 
UC385TDKTTI-1 _|296-16023-2-ND 1.5V, 5ALDO Regulato -T0-263-5 22.65/50 TIAS1ACDR RORTOEeOND Adi. Predicion ShiintiHlatulator 905.00/2.560 
UC385TDKTTT-2 — |296-16024-1-ND 2.1V, 5A LDO Regulato .T0-263-5 6.30 504 — Th4atacke poet oath A 7 Prccionchinth 9 oh 1g an OF 
UC385TDKTTT-2  |296-16024-2-ND 2.1V, 5A LDO Regulato .T0-263-5 212.65/50 ye Pecision onunt Regulator : ; : 
UC385TDKTTT-3 |296-16025-1-ND —| 2.5V, 5A LDO Regulato -70-263-5 6.30 5.04 — TLASTAGLPR eobal 2U/SIEND Adj. Precision Shunt Regulator a0) 8) 2 
UC385TDKTTT-3 _|296-16025-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator... .T0-263-5 212.65/50 TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 252.00/2,000 
UC385TDKTTI-ADJ |296-16026-1-ND 7.2V/Adj., 5A LDO Regulato "10-2635 630 504 — TL431ACP 296-10182-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 36027 
UC385TDKTTT-ADJ |296-16026-2-ND 1.2V/Adj., 5A LDO Regulato! . T0-263-5 212.65/50 TL431ACPK 296-17037-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 55 44 33 
UC385TDTR-3 296-19034-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator... .T0-263-5 6.30 5.04 4.26 TL431ACPK 296-17037-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 154.00/1,000 
UC385TDTR-3 296-19034-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator... .T0-263-5 2000.50/500 TL431ACPSR 296-13352-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 3627 
UC2573D 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulator.......8-SOIGC 2.70 2.16 1.68 TL431ACPSR 296-13352-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 252.00/2,000 
UC2577TDKTTT-ADJ |296-16010-1-ND Step-Up Voltage Regulator. .10-263-5 10.83 9.75 — TL431ACPWR 296-13353-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A5 ai) Pal 
UC2577TDKTTT-ADJ |296-16010-2-ND Step-Up Voltage Regulator T0-263-5 432.25/50 TL431ACPWR 296-13353-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 252.00/2,000 
UC2578DP 296-19029-5-ND Buck PWM Step-Down Voltage TL431AID 296-1288-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 =.30 
Regulator... Seis 6.80 544 4.59 TL431AIDBVT 296-15324-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 15 63.50 
UC2832TDWEP 296-18185-5-ND 4.5V to 36V, Precision LDO Linear TL431AIDBVT 296-15324-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 93.75/250 
Controller... 8.40 7.56 6.71 TL431 AIDBZR 296-17329-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator $oT-23 50 40 30 
UC2834DW 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulator. 11.41 10.28 9.12 TL431AIDBZR 296-17329-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 405.00/3,000 
UC2835D 296-2798-5-ND High-Efficiency Regulator Contro| 8.60 6.88 5.81 TL431AIDCKR 296-17864-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.24 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controle 9.00 810 7.19 TL431AIDCKR 296-17864-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 
eee Freeze ND MNGEBLe Ate nea a ence TL431AIDR 296-1288-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 
ee a : : : : TL431AIDR 296-1288-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 337.50/2,500 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulator. 941 848 7.52 TL431AILP 296-10183-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 
UCC281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1A LDO Regulator..... 4.95 3.96 3.08 tec : : : 
UCC281DP-ADJ 96-2818-5-ND Adjustable. 1A LDO Regulator 495 396 308 TL431AILPR 296-10183-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 
uccoEaT-3 996-11413-5-ND 3 7 3A LDO Regulator ; Ge AGS aap TL431AILPR 296-10183-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 280.00/2,000 
UCC283T-5 296-11414-5-ND 5V, 3A LDO Regulator . 6.20 496 4.19 TL431AlP 296-10184-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 .30 
= E -B i TL431AIPK 296-17038-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 48 ely aif 
Teeny a ES eA TRG wore Ce SoS TLAB1AIPK 296-17038-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 160.00/1,000 
UCC283TD-5 296-15164-5-ND 5V, 3A LDO Regulator. : 560 448 378 TL431AQDBVR 296-17330-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 60 45 34 
UCC283TDKTTT-ADJ |296-16027-1-ND Adj., 3A LDO Regulator "T0-263-5 620 499 — TL431AQDBVR 296-17330-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 585.00/3,000 
UCC283TDKTTT-ADJ |296-16027-2-ND Adj., 34 LDO Regulator .T0-263-5 209.25/50 TL431AQDBZR 296-18864-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23 60 45 34 
UCC283TDKTIT-3 |296-17787-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulato _10-263-5 6.20 4.96 = TL431AQDBZR 296-18864-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 585.00/3,000 
UCC283TDKTTT-3 |296-17787-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulato _T0-263-5 209.25/50 TL431AQDCKR 296-17865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 68 hl 39 
UCC283TDKTTT-5 |296-19039-5-ND 5V, 3A LDO Regulator . 0-263 6.20 496 419 TL431AQDCKR 296-17865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 663.00/3,000 
UCC284DP-12 296-11415-5-ND 12V, 500mA Negative LDO Regulator......8-SOIC 5.60 4.48 3.78 TL431AQPK 296-18236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 76 S748 
UCC284DP-5 296-11416-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator........8-SOIC 5.60 4.48 3.78 (Continued) 
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bls Digi-Key Price Each TA: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL431AQPK 296-18236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... .SOT-89 253.00/1,000 TL432BIDBZR 296-18878-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 780.00/3,000 
TL431BCDBVR 296-18865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato .SOT-23-5 52 39 30 TL432BIPK 296-18243-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 68 51 39 
TL431BCDBVR 296-18865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! . SOT-23-5 507.00/3,000 TL432BIPK 296-18243-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 
TL431BCDBZR 296-18866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! -SOT-23 52 go TL432BQDBVR 296-18879-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 81 68 54 
TL431BCDBZR 296-18866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! -SOT-23 507.00/3,000 TL432BQDBVR 296-18879-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1053.00/3,000 
TL431BCDCKR 296-17866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato SC70-6 523980 TL432BQDBZR 296-18880-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 81 6854 
TL431BCDCKR 296-17866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator . 507.00/3,000 TL432BQDBZR 296-18880-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1053.00/3,000 
TL431BCDR 296-18867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator ... 52.39 30 TL432BQPK 296-18244-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 92 69 52 
TL431BCDR 296-18867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 TL432BQPK 296-18244-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 306.00/1,000 
man crPR Ss at = cs oa 52 scans ane TL432CDBVR 296-17341-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator AQ 82) 24 
17374-2- |. Precision Shunt Regulato 00/2, TL432CDBVR 296-17341-2-ND Adj. Precision Shunt Regulat 324.00/3,000 
TL431BCP 296-18868-5-ND Adj, Precision Shunt Regulato 52 39-30 ye ee int eeeer Eocene Ie 
: Aa TL432CDBZR 296-17342-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 Be ey 
TL431BCPK 296-18058-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 60 45 34 e 9. H Fi 
: eat TL432CDBZR 296-17342-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 
TL431BCPK 296-18058-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 200.00/1,000 . wet ; ‘i 
7 He TL432CPK 296-18245-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 
TL431BCPSR 296-18869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 52 39.30 £ Beit , it 
- — TL432CPK 296-18245-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 140.00/1,000 
TL431BCPSR 296-18869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 346.00/2,000 TIA391DBVR BOReTTaAeEEND AAI/PFACISIORISHUREREAIlat SOT-23-5 [EEASSRG EET; 
TL431BCPWR 296-18870-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato a) eh 1. recision.onunt neguiator: : : : 
* a ; os TL432IDBVR 296-17343-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 366.00/3,000 
TL431BCPWR 296-18870-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 346.00/2,000 ; i 
5 aes ; igi 99 TL432IDBZR 296-17344-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 50 40 30 
TL431BIDBVR 296-18871-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... . SOT-23-5 60 45 34 Hat 
ie i ; igi 99. TL432IDBZR 296-17344-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 405.00/3,000 
TL431BIDBVR 296-18871-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato . SOT-23-5 585.00/3,000 vahtaas 
TL431BIDBZR 96-18872-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 6 45 34 TL432IPK 296-18246-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 55 44 33 
TL431BIDBZR 96-18872-2-ND Adj, Precision Shunt Regulato 585.00/3,000 TL432IPK 296-18246-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 154.00/1,000 
TL431BIDR 96-18873-1-ND Adj, Precision Shunt Regulator . 6 45 34 TL432QDBVR 296-17345-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 56 42 3 
TL431BIDR 296-18873-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 487.50/2,500 TL432QDBVR 296-17345-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 546.00/3,000 
TL431BIP 296-18874-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator ty EY TL432QDBZR 296-17346-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 60 45 34 
TL431BIPK 296-18060-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 68. 51-39 TL432QDBZR 296-17346-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 585.00/3,000 
TL431BIPK 296-18060-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 226.00/1,000 TL432QPK 296-18247-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 60 45 34 
TL431BQDR 296-17886-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 84 63.48 TL4320PK 296-18247-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 200.00/1,000 
TL431BQDR 296-17886-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 682.50/2,500 TL497ACD 296-10195-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 4-SOIC 144 1.20 96 
TL431BQLPME3 296-19380-ND Adj. Precision Shunt Regulator Ni 84 6348 TL497ACDR 296-10195-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 144 1.20 96 
TL431B0PK 296-18237-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator. ‘92. 69 52 TL497ACDR 296-10195-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator 1560.00/2,500 
TL431BQPK 296-18237-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 306.00/1,000 TL497ACN 296-10196-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 144 1.20 96 
TL431BIDCKR 296-17867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 TL497AID 296-10197-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 1.33 1.06 .80 
TL431BIDCKR 296-17867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 585.00/3,000 TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 133 1.06 80 
TL431BILPR 296-17375-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 60.45 34 TL497AIDR 296-10197-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator 1695.00/2,500 
TL431BILPR 296-17375-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 400.00/2,000 TL497AIN 296-10198-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 133 1.06  .80 
TL431BQDBVR 296-17311-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! . SOT-23-5 84 63 48 TL780-05CKC 296-1803-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Volt. Re 81 68.54 
TS IBGDEYE oe ate ND a cee Stunt Aaa - S0T-23-5 4 81 eae TL780-O5CKTER —_| 296-12396-1-ND 5.0V, 1.5 Fixed Positive Voltage Reg. 90 75 60 
e ai sb (cis / : ‘ TL780-05CKTER —_| 296-12396-2-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. 798.00/2,000 
TL431BQDBZR 296-17623-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 819.00/3,000 TL780-05KCS 296-14324-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg. 72 54 41 
Sere Boe BE TEND Ad) Erenision nut Regutatal 84 m Ree mete TL780-12CKC 296-10227-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulato 81.6854 
- ree J. Precision shunt Regulato! i A ¥ 5 ae i: i 
TLasiBOLPR | 296-17376-1-ND | al Precision Shunt Reguato a4 6348 | Thrap-tscKe | astozzss-ND | 16, Fred Positive Va Regulator BB 58 
TL431BQLPR 296-17376-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 558.00/2,000 TL780-15KCS 296-14326-5-ND 45V, Fixed Positive Volt. Re i i 
eet ; . Regulato 72 54 
TL4316D 296-1289-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato 40 32.24 TL1431¢D 296-10129-5-ND Adj. Programmable Shunt Regulato 80 60 45 
TL431CDBZR 296-17331-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 40 32.24 TL1431CDR 296-10129-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulato 80 60 45 
TL431CDBZR 296-17331-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 TLI431CDR SOG TZSZEND ‘Adj. Programmable Shunt Regulato 650.00/2.500 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato TAO G20 24) ! pa) 
Baantl pect TL1431CLPR 296-10130-1-ND Adj. Programmable Shunt Reg. 80 60 45 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 270.00/2,500 ; 
: aa 1 Beanie TL1431CLPR 296-10130-2-ND Adj. Programmable Shunt Reg. 532.00/2,000 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 40 32.24 : 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND | Adj, Precision Shunt Regulator. 324,078,000 TOMO Cewh | BSERSe ene] (nC pronrammable Shunt Raguiata ee 
TLA31CLP 996-1290-ND Ad} Precision Shunt Reguiato Ay ae TL1431CPWR 296-12607-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulator ...8-TSSOP 532.00/2,000 
TLA31CLPR 96-1290-1-ND Adj, Precision Shunt Regulato “40.32 TL14310D 296-10131-5-ND Adj. Programmable Shunt Regulator .. 90 75 60 
TL431CLPR 996-1290-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 224.00/2,000 TL14310DR 296-17021-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulator 120 90 68 
TL431P 296-1798-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 50 40.30 Lbpear nets pe ee a oe enue regina S05 eee 
TL431CPK 296-1991-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 50 40 30 és Be J. Progr Sonu Hegut : g 2 
TLA31CPWR 96-12497-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 4032 TL1431QDREP 296-18135-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulato 2880.00/2,500 
TL431CPWR 296-12497-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 224.00/2,000 TL14310LPR 296-10132-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulatoi ae ee Se 
TL431IDBVR 296-10187-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 45 '6)) 7. TL14310LPR 296-10132-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulato! 1570.00/2,000 
TL431IDBVR 296-10187-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 366.00/3,000 TL2218-285PWR =| 296-10163-1-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulator 3.31 2.65 2.06 
TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator. AS uEECOmEEDT) TL2218-285PWR | 296-10163-2-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulator 3748.00/2,000 
TL431IDBZR 296-17332-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 366.00/3,000 TLV431ACDBVR__| 296-1348-1-ND Low Voltage Adj. SON A282. 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 045 dG) 27. TLV431ACDBVR 296-1348-2-ND Low Voltage Adj. SOT-23-5 546.00/3,000 
TL431IDR 296-1291-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 305.00/2,500 TLV431ACDBZR 296-18912-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 56 42 32 
TL431ILP 296-1292-ND Adj. Precision Shunt Regulator... A5 36.27 TLV431ACDBZR 296-18912-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 546.00/3,000 
TL4311LPR 296-1292-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... USmunocmnnD7. TLV431ACLP 296-10723-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 0-92 56 42 32 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 TLV431 AID 296-10724-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOIC 64 — 48836 
TL431IP 296-10188-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 5 36 0.27 TLV431AIDBVR 296-1984-1-ND Low Voltage Adj. SOT-23-5 64 48 36 
TL431IPK 296-10189-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! hOD aa eno TLV431AIDBVR 296-1984-2-ND Low Voltage Adj. SOT-23-5 624.00/3,000 
TL431IPK 296-10189-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 154.00/1,000 TLV431AIDBZR 296-18913-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 
TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... . $0T-23-5 152 39.30 TLV431AIDBZR 296-18913-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 624.00/3,000 
TL431QDBVR 296-17333-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato . SOT-23-5 507.00/3,000 TLV431AIDR 296-15032-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48.36 
Tuastopezn | 206-173382.ND | Al. recsion Shunt Reguator-S0T-23 ~~ so700a.000 | TLVAS'AIDR | 296-8092-2ND | Tow Voltage Ad. Shunt Reguator aoa 
F 2" } f SOT- 00/3, TLV431 AILP 296-10725-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulat 64 48 36 
TL431QDCKR 296-17869-1-ND Adj, Precision Shunt Regulator . "SC70-6 56 4232 Sivasiagrkce 4 aebteeeatnn PowVollage Adi Shunt: 
TL431QDCKR 296-17869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... -SC70-6 546.00/3,000 Regulator MEW! 84 70» ©.56 
TL4310QPK 296-18238-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato -SOT-89 60 45 34 TLV431AQPKG3 296-19337-2-ND Low Voltage Adj. Shunt 
Tern mm fa cece woce—— i s Ft MEW sz 
ad iol bad le i * £9" . a p ; 
TL432ACDBVR __| 296-17335-2-ND _| Adj, Precision Shunt Regulator... SOT-23-5 324.00/3,000 TLVaCIRGhEvE  eeeeeesbna ree voles a Sameccainas 
TL432ACDBZR 296-17336-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator. ‘S0T-23. 4586S TLV431BCDBZR | 296-17569-1-ND Low Voltage Adj, Shunt Regulator 84. «638 
TL432ACDBZR 296-17336-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator .SOT-23 366.00/3,000 TLv431BcDBzR | 296-17569-2-ND Low Voltage Adj. Sh y ‘ 
; eat jj. Shunt Regulator 819.00/3,000 
TL432ACPK 296-18239-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: -SOT-89 200 44 8 TLV431BCDCKR 296-17794-1-ND Low Volta H 
ay ge Adj. Shunt Regulator 88 66.50 
TL432ACPK 296-18239-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato .SOT-89 154.00/1,000 ; 
TL432AIDBVR 296-17337-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! -SOT-23-5 50.4030 TLV431BCDCKR | 296-17794-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 858.00/3,000 
TL432A1DBVR 296-17337-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato S0T-23-5 405.00/3,000 TIVASIBCLPR ESCO Ne Low Voltage Adj. Shunt Regulator ey Ge 
TL432AIDBZR 296-17338-1-ND Adj, Precision Shunt Regulato “807-23 554438 TLV4S1BCLPR Aleaikliseetly Low Voltage Adj. Shunt Regulator 553-00/2,000 
TL432AIDBZR 296-17338-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato SOT-23 447.00/3,000 TLV431BCPKG3 | 296-19338-1-ND Low Voltage Adj. Shunt 
TL432AIPK 296-18240-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato ‘SOT-89 48 «= 36.27 Regulator NEW! 78 65 52 
TL432AlPK 296-18240-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato .SOT-89 160.00/1,000 TLV431BCPKG3 —_| 296-19338-2-ND Low Voltage Adj. Shunt 
TL432A0DBVR 296-17339-1-ND ‘Adj. Precision Shunt Regulato 801-235. 68. «5139 Regulator NEWI.............. SOT-89 346.00/1,000 
TL432AQDBVR 296-17339-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato _ SOT-23-5 663.00/3,000 TLV431BIDBVR 296-17570-1-ND Low Voltage Adj. SOT-23-5 926952 
TL432AQDBZR 296-17340-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! SOT-23. 4.72 «454M TLV431BIDBVR 296-17570-2-ND Low Voltage Adj. SOT-23-5 897.00/3,000 
TL432AQDBZR 296-17340-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato .SOT-23 702.00/3,000 TLV431BIDBZR 296-17571-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92.69) 52 
TL432AQPK 296-18241-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! -SOT-89 716 Pov enAs TLV431BIDBZR 296-17571-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 897.00/3,000 
TL432A0PK 296-18241-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator. SOT-89 253.00/1,000 TLV431BIDCKR 296-17795-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 96 72 54 
TL432BCDBVR 296-18875-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator........... SOT-23-5 Gk TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 936.00/3,000 
TL432BCDBVR 296-18875-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator . SOT-23-5 663.00/3,000 TLV431BILPR 296-17810-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 269) 52. 
TL432BCDBZR 296-18876-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! ate) 54 AL TLV431BILPR 296-17810-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 612.00/2,000 
TL432BCDBZR 296-18876-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 702.00/3,000 TLV431BIPKG3 296-19339-1-ND Low Voltage Adj. Shunt 
TL432BCPK 296-18242-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator... .60 MAS 24 Regulator MEW!............. 87 TRY ost) 
TL432BCPK 296-18242-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator. 200.00/1,000 TLV431BIPKG3 296-19339-2-ND Low Voltage Adj. Shunt 
TL432BIDBVR 296-18877-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator (CME aed Regulator NEW! occ. SOT-89 386.00/1,000 
TL432BIDBVR 296-18877-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 741.00/3,000 TLV431BQDBVR 296-17572-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator ...... SOT-23-5 99 83.66 
TL432BIDBZR 296-18878-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator. 80.60 45 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


698 (tT063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wy TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


Tals Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV431BQDBVR 296-17572-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator .. 1287.00/3,000 TLVH431BCPKG3 | 296-19345-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator .. 99 83 66 Regulator NEW... 84 70 56 
TLV431BQDBZR 296-17573-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 1287.00/3,000 TLVH431BCPKG3 | 296-19345-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . ite £8 7d) Regulator NEW!. 372.00/1,000 
TLV431BQDCKR 296-17796-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 1365.00/3,000 TLVH431BIDBVR 296-17686-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431BQLPR 296-17811-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 99 «4683—Sfis«CG Regulator... 75 63 50 
TLV431BQLPR 296-1781 1-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 878.00/2,000 TLVH431BIDBVR | 296-17686-2-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
TLV431BQPKG3 ‘| 296-19340-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator... 975.00/3,000 
Regulator NEW! 117 98 78 TLVH431BIDBZR | 296-17687-1-ND Low Voltage, A 
TLV431BQPKG3 ‘| 296-19340-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator... qe 0 
Regulator NEW! 519.00/1,000 TLVH431BIDBZR | 296-17687-2-ND Low Voltage, Adj. 
TLV431CDBVR 296-13616-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . io ee seo) Regulator... 975.00/3,000 
TLV431CDBVR 296-13616-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 507.00/3,000 TLVH431BIDCKR | 296-17798-1-ND Low Voltage, A 
TLV431CDBZR 296-18914-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . ee 8) a Regulator... 81 68 «54 
TLV431CDBZR 296-18914-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 507.00/3,000 TLVH431BIDCKR 296-17798-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431CLP 296-10727-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 52.39 30 Regulator... 1053.00/3,000 
TLV431IDBVR 296-13617-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 60 45 34 TLVH431 BILPR 296-17813-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431 IDBVR 296-13617-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 585.00/3,000 Regulator... 75.63 50 
TLV431IDBZR 296-18915-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 60 145 234) TLVH431BILPR 296-17813-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV431IDBZR 296-18915-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 585.00/3,000 Regulator... 666.00/2,000 
TLV431ILP 296-10729-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator . 60 A534 TLVH431BIPK 296-18623-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV4310PKG3 296-19341-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator... 81 68 54 
Regulator NEW'...... 78 {6DNmnO2 TLVH431BIPK 296-18623-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLV4310PKG3 296-19341-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator... 359.00/1,000 
Regulator NEW!........ 346.00/1,000 TLVH431BIPKG3 | 296-19346-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDBVR | 296-17967-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator NEW!. 90 75 60 
Regulator... oceesceeseeesineseineeeinee S0T-23-5 685139 TLVH431BIPKG3 | 296-19346-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDBVR | 296-17967-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator NEW!. 399.00/1,000 
Regulator 663.00/3,000 TLVH431BQDBVR | 296-17688-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDBZR | 296-17968-1-ND Low Voltage, Regulator... 105 88 70 
Regulator.... 68 5139 TLVH431BQDBVR | 296-17688-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDBZR | 296-17968-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt eS SNA AC ees OD 
Ronit SEAMOHD Regulator... 1365.00/3,000 
JO TALON ies tetcstrnee ws) TLVH431BQDBZR | 296-17689-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDCKR | 296-18043-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator... 405 88 70 
Regulator... so 76 57 AB TLVH431BQDBZR | 296-17689-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431ACDCKR | 296-18043-2-ND a Voltage Adj. Precision Shunt Sn Regulator... 1365.00/3,000 
gulator.... 5 , = Ba 
TLVH431ACPK POPeaCIOC END Low Voltage, Adi, Precision Shunt TLVH431BQDCKR | 296-17799-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
ROQUIaLOT nner SOT-80 FiOS aes TLVH431BQDCKR | 296-17799-2-ND ea viene Precision Shunt ures bee 
TLVH431ACPK 296-18619-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt inciaes 
Regulater pe HECRTAL ORD Regulator... 1443.00/3,000 
TLVH431ACPKG3 | 296-19342-1-ND Low Voltage, Adj. Precision ; Leia oo VESEY ea aa Shunt ai. ae a 
Regulator NEW! 84 6348 era : : : 
TLVH431ACPKG3 | 296-19342-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVHASIBOLPR eee Low Voltage, Adj. 
Regulator: NEW: ZL OU O00 TLVH431BQPK | 296-18624-1-ND tmevetane a ae 
TLVH431AIDBVR ‘| 296-17969-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt eee 
OUSIDE Seis scot SOT-23-5 CRS ruvwesieorK — | 206-18624-2-N0 | Low Voltage Al Faget oe 
TLVH431AIDBVR — | 296-17969-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt ge, Ad: 
Regulator 741.00/3,000 Regulator... 492.00/1,000 
TLVH431AIDBZR ‘| 296-17970-1-ND Low Voltage, TLVH431BQPKG3 | 296-19347-1-ND Low Voltage, A 
Regulator... 76 57. 43 Regulator NEW!. 1.23 1.03 .82 
TLVH431AIDBZR 296-17970-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431BQPKG3 296-19347-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... 741,00/3,000 Regulator NEW... 545.00/1,000 
TLvHagtalocKR | 296-18044-1-ND Low Voltage, Adj, TLVH431CDBVR ‘| 296-18046-1-ND pelts Adj. Precision Shunt a ee 
Regulator... 84 63 48 = d : : 
TLVH431AIDCKR — | 296-18044-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CDBVR 296-18046-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator 670-6 819.00/3,000 Regulator... - 585.00/3,000 
TLVH431AIPK 296-18620-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CDBZR 296-17973-1-ND oa ee Adj. Precision Shunt Ries 
RaglatOtes,:.a) acinar tacts SOT-89 84 63 48 egulator... : : : 
TLVH431AIPK 296-18620-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CDBZR 296-17973-2-ND a brea Adj. Precision Shunt eas G0 O00 
Regulator 0T-89 279.00/1,000 egulator... .00/3, 
TLVH431AIPKG3 296-19343-1-ND Low Voltage, Adj. Precision TLVH431CDCKR 296-18047-1-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
Regulator NEW! 96 es 54 Regulator... 68 il 39 
TLVH431AIPKG3 | 296-19343-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CDCKR | 296-18047-2-ND Low Voltage, Adj. Prec 
Regulator NEW! 319.00/1,000 Regulator... 663.00/3,000 
TLVH431AQDBVR | 296-17971-1-ND Low Voltage, Adj. Precision TLVH431CPK 296-18625-1-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
OGUIALORS sccscseeseosssnseneecteeetencisi SOT-23-5 78 65 52 Regulator... 68 51 39 
TLVH431AQDBVR | 296-17971-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CPK 296-18625-2-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
Regulator OT-23-5 1014.00/3,000 Regulator... 226.00/1,000 
TLVH431AQDBZR | 296-17972-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CPKG3 296-19348-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
PROQUIGLON<.sccesisccscnaiscteceonsesseenneerednchinees SOT-23 78 IGSie oO? Regulator NEW!. 16 por 24d) 
TLVH431AQDBZR | 296-17972-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431CPKG3 296-19348-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator. 1014.00/3,000 Regulator NEW! . 253.00/1,000 
TLVH431AQDCKR | 296-18045-1-ND Low Voltage, TLVH431IDBVR 296-18048-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... 847056 Regulator... 68 51 39 
TLVH431AQDCKR | 296-18045-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431 IDBVR 296-18048-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... 1092.00/3,000 Regulator... 663.00/3,000 
TLVH431AQPK 296-18621-1-ND Low Voltage, Adj. TLVH431IDBZR 296-17974-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431AQPK 296-18621-2-ND ie Tye Pi Shunt gee ee rent etOts eS es 
ni na ow Voltage, recision Shun TLVH431IDBZR 296-17974-2-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
Regulator 0T-89 372.00/1,000 Regulator... 663.00/3,000 
TLVH431AQPKG3 296-19344-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431IDCKR 296-18049-1-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
Regulator NEW!...... 93.78 62 Regulator... 76 57 «643 
TLVH431AQPKG3_— ‘| 296-19344-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH431 IDCKR 296-18049-2-ND Low Voltage, Adj. Precisi 
Regulator NEW! 412.00/1,000 Regulator... 741.00/3,000 
TLVHASTBCOE VR EC aaD eRe Adi Precision o = TLVHAStIPK 296-18626-1-ND Cow Voltage, Adj. Precision Shunt 
= a : : : Regulator... ETB H 57 Ag 
TLVH431BCDBVR | 296-17684-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVHASIIPK 306-18626-2:ND Low Voltage, Adj Precision Shunt 
Regulator... 897.00/3,000 Regulator. 253.00/1,000 
TLVHASIBCOBZA Cee aD Pguiaee: Eeencaners TLVH431IPKG3 —_| 296-19349-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431BCDBZR | 296-17685-2-ND Low Voltage, Adj, Precision Shunt Regulator NEW!. 84 6348 
Regulator... 897.00/3,000 TLVH431IPKG3 296-19349-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
sore Regulator NEW!. ..-SOT-89 279.00/1,000 
TLVH431BCDCKR | 296-17797-1-ND Low Voltage, Adj. Pi Shunt ' : D 
Regulator nn 8070-6 75 63 50 | TLVH4310DBVR | 296-18050-1-ND _| Low Voltage, Adi. Precision Shunt 
TLVH431BCDCKR | 296-17797-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator... SOT-23-5 92 6952 
Regulater pace bade res 975.00/3,000 TLVH4310DBVR | 296-18050-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431BCLPR 296-17812-1-ND Low Voltage, Regulator... SOT-23-5 897.00/3,000 
Regulator... 10-92 92 69 52 TLVH431QDBZR 296-17975-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431BCLPR 296-17812-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator... . 507-23 926952 
Regulator 612.00/2,000 TLVH431QDBZR 296-17975-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH431BCPK 296-18622-1-ND Low Voltage, Regulator... ..SOT-23 897.00/3,000 
Regulator... 75 63 50 TLVH431QDCKR ‘| 296-18051-1-ND Low Voltage, 
TLVH431BCPK 296-18622-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator... ..8C70-6 WB) 1630 eO0 
Regulator... 333.00/1,000 (Continued) 
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TA Digi-Key rae Price Each Tate Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description : Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLVH431QDCKR =| 296-18051-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH432IPKG3 | 296-19358-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulato 8070-6 975.00/3,000 Regulator NEW! 84 63 48 
TLVH4310PK 296-18627-1-ND Low Voltage, TLVH432IPKG3 296-19358-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... 75 63 50 Regulator NEW! 279.00/1,000 
TLVH4310PK 296-18627-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH432QDBZR | 296-17984-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... 333.00/1,000 Regulator... 92 69 «52 
TLVH4310PKG3 296-19350-1-ND Nee ion Shunt a - fs TLVH4320QDBZR 296-17984-2-ND Low Voltage, Adj. 
ninile a Y = Regulator... 897.00/3,000 
TLVH4310PKG3 296-19350-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH4320PK 296-18636-1-ND Low Voltage, Adj. 
Regulator NEW! . 372.00/1,000 Regulator... GB 63 50 
TLVH432ACDBZR_ | 296-17976-1-ND ae ae Adj. Precision Shunt Bs a TLVH4320PK 296-18636-2-ND Low Voltage, Adi. 
guiator... d : : Regulator... 333.00/1,000 
TLVH432ACDBZR_ | 296-17976-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH4320PKG3 296-19359-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
Regulator... - 663.00/3,000 Regulator NEW! 84 70 56 
TLVH432ACPK 296-18628-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt TLVH4320PKG3 | 296-19359-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt 
TLVH432ACPK | 296-18628-2-ND Large am Regulator NEW... Senin eat 
re co Pe ae seas 
TLVHAS2ACPKGS (RZ Sal alam Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA7BLO5ACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 403224 
Regulator EWI. ES GS) ae UA7BLOSACDR | 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 40 32 24 
TLVH432ACPKG3 | 296-19351-2-ND Low Voltage, Adj. Precision UA78LO5ACDR 296-1364-2-ND 5.0V. 100mA Ri g lator. ~~ 970,00/2,500 
POQUIGLOT EWA sissies SoT-8e agonal ea UA7BLOSACLP _| 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator 4032 24 
TLVH432AIDBZR 296-17977-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt a 9 : = = 
suai. ST AB | (yetosacieR | 206-1365-2.ND | S0V,100mA Regulator. ® 0072000" 
TLVH432AIDBZR | 296-17977-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Rota — ? Facelbess 
ria mowson | sone | aetiibsio (So nth * sala 
ee aac ena eau hPrectsion Shunt sorso 469. 43.—«| _UATALOSAIDR_| 296-16903-1-ND__|5.0v, 100mA Regulator. S2meercolecO 
TLVH432AIPK 296-18629-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Taeerbeatie pe ee ay jon Reais s see 
Regulator... 279.00/1,000 -11119-5- OV, 100mA Regulator. : : : 
UA78LOSAIPK 296-17759-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 52 39-30 
TLVH432AIPKG3 | 296-19352-1-ND Low Voltage, Adj. P Shunt f 
Regulator NEW!.........80789 96 72 54 | UA7SLOSAIPK — | (296-17759-2-ND —_|5.0V, 100mA Regulator. 473.00/1,000 
TLVH432AIPKG3 | 296-19352-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LOSCD 20a NZ0::NB 5.0V, 100mA Regulator. pees (ie. 
Regulator NEW!. 319.00/1,000 UA78LOSCLP 296-11121-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 46 «376 
TLVH432AQDBZR_ | 296-17978-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Wasslgcek pent Ea 38 toa ech eal 40 agent an 
Regulator... 78 Ge ee 78L05 -13531-2- 5.0V, 100mA Regulator. 00/1, 
TLVH432AQDBZR | 296-17978-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt iarelpeAGeK ea ratn ano ae oH x on 
Regulator... 1014.00/3,000 -15739-1- OV, 100mA Regulator. E : : 
TLVH432AQPK 296-18630-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO6ACPK 296-15739-2-ND 6.0V, 100mA Regulator. 172.00/1,000 
Regulator... 84 70 56 UA78LO8ACD 296-11123-5-ND 8.0V, 100mA Regulator. EG Si 5 
TLVH432AQPK 296-18630-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 
Regulator... 372.00/1,000 UA78LO8ACLPR | 296-15052-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 
TLVH432AQPKG3 | 296-19353-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO8ACLPR 296-15052-2-ND 8.0V, 100mA Regulator .. 224.00/2,000 
Regulator NEW!. 93 78 62 UA78LO8ACPK 296-11125-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 52. 39 ~=—30 
TLVH432AQPKG3 | 296-19353-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO8ACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 
Regulator NEW! .0.....cccsccscsne SOT-89 412.00/1,000 UA78LOSACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 
TLVH432BCDBZR_ | 296-17979-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO9ACDR 296-15053-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32.24 
Regulator... 92 69 52 UA78LO9ACDR 296-15053-2-ND 9.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,500 
TLVH432BCDBZR | 296-17979-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 3224 
Regulator... 897.00/3,000 UA78LO9ACPK 296-14331-1-ND 9.0V, 100mA Regulator .. 45 ech We 
TLVH432BCPK 296-18631-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78LOSACPK 296-14331-2-ND 9.0V, 100mA Regulator. 126.00/1,000 
Regulator... 7 63 50 UA78L10ACD 296-11129-5-ND 10.0V, 100mA Regulato A) 
TLVH432BCPK 296-18631-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78L10ACLP 296-1996-ND 10.0V, 100mA Regulato 40 32 24 
Regulator... 333.00/1,000 UA78L10ACPK 296-15327-5-ND 70.0V, 100mA Regulato ie ka a 
TLVH432BCPKG3 | 296-19354-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78L12ACD 296-11130-5-ND 12.0V, 100mA Regulato 40 32.24 
Regulator NEW!. 84° 70 56 UA78L12ACDR 296-15054-1-ND 12.0V, 100mA Regulato 40 32.24 
TLVH432BCPKG3_ | 296-19354-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78L12ACDR 296-15054-2-ND 12.0V, 100mA Regulato 270.00/2,500 
Regulator NEWS ...... 372.00/1,000 UA78L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator... 40.32.24 
TLVH432BIDBZR | 296-17980-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78L12ACPK 296-11132-1-ND 12.0V, 100mA Regulator... 45. 36 27 
Regulato 7 63 50 UA78L12ACPK 296-11132-2-ND 12.0V, 100mA Regulato 126.00/1,000 
TLVH432BIDBZR | 296-17980-2-ND rw Voltage, Adj. Precision Shunt Sui mamma UA78L15ACLP 296-11133-5-ND 15.0V, 100mA Regulato 40 32 24 
egulator... tstanentnssnstniune 00/3, UA78L15ACPK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator... 45 36 27 
TLVH432BIPK 296-18632-1-ND aw Voltage, Ad Precision Shunt 507g [Cre UA78L15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator 126.00/1,000 
egulato . : : : UA78MOSCDCYR | 296-12290-1-ND 5.0V, 500mA, Fixed Positive 
TLVH432BIPK 296-18632-2-ND Low Voltage ual d 
7 Voltage Regulator... 56 [AZ eee, 
Regulator... 359.00/1,000 - 
! UA78MOSCDCYR | 296-12290-2-ND 5.0V, 500mA, Fixed Posi 
TLVH432BIPKG3 296-19355-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Voltage Regulator 455.00/2,500 
Regulator NEW! 90 75 60 UA78MO5CKC 296-11134-5-ND 5.0V, 500mA Regulator. 75. 63 50 
TLVHA32BIPKG3 ZSCa ooo aa ORIEL NMA pearontand UA78MO5SCKCS | 296-14000-5-ND 5.0V, 500mA Regulator. 60. 45 34 
eaaated rit pale UA78MOSCKTPR | 296-11135-1-ND 5.0V, 500mA Regulator. 80 60 45 
TLVH432BQDB2R ZSCaI Oe aiENy aie Precision Shunt 08 2 UA78MOSCKTPR | 296-11135-2-ND 5.0V, 500mA Regulator. 780.00/3,000 
eee : : : UA78MOSIDCYR | 296-17616-1-ND 5.0V, 500mA Regulator. 84 «6348 
TLVH432BQDBZR | 296-17981-2-ND gered Precision Shunt (ase a O10 UA78MOSIDCYR | 296-17616-2-ND 5,0V, 500mA Regulator. 682.50/2,500 
Marae = phe UA78MO5IKCS 296-19025-5-ND 5.0V, 500mA Regulator. 84. «63—S(CB 
THASZEPK enna reccingo:oeescision Shunt ve) Ga UA7BMOSIKTPR | 296-18192-1-ND _|5.0V, 500mA Regulator. 846348 
TLVH432B0PK 296-18633-2-ND Low Vaitage, AdsProsistan Shaat UA78MOSIKTPR | 296-18192-2-ND 5.0V, 500mA Regulator. 819.00/3,000 
Rear ee pemnantora UA7BMOSIKTPRGS | 296-18672-1-ND _|5.0V, 500mA Regulator. 84 638 
TIVAAS2BOPKG3 NDORETGaSeIEND Tow Voltage. Adj. Precision Shunt UA78MOSIKTPRG3 | 296-18672-2-ND 5.0V, 500mA Regulator. 819.00/3,000 
Regulator NEW!. 123 103 82 UA78MO5QDCYRQi| 296-17425-1-ND 5.0V, 500mA Regulator. 72 54 Al 
TLVH432B0PKG3 | 296-19356-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78MO5QDCYRQ1| 296-17425-2-ND 5.0V, 500mA Regulator. 585.00/2,500 
Regulator NEW!. 545.00/1,000 UA78MO5QKTPRQ1| 296-19026-5-ND 5.0V, 500mA Regulator. 1.04 78 59 
TLVH432CDBZR | 296-17982-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78MO6CKTPR | 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator. 80 60) 45 
Regulator... 60 45 34 UA78MOGCKTPR | 296-1366-2-ND 6.0V, 500mA Regulator. 780.00/3,000 
TLVH432CDBZR 296-17982-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt UA78MO6CLVURG3| 296-19532-1-ND 6.0V, 500mA Regulator NEW!. 64 48 36 
Regulator... 585.00/3,000 UA78MO6BCLVURG3| 296-19532-2-ND 6.0V, 500mA Regulator NEW! 520.00/2,500 
TLVH432CPK 296-18634-1-ND Low Voltage, UA78MO8CDCYR 296-12612-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 56 AZ ee 
Regulator... 68 5A 39 UA78MO8CDCYR 296-12612-2-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 455.00/2,500 
TLVH432CPK 296-18634-2-ND UA78MO8CKC 296-11136-5-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 75 63 50 
226.00/1,000 UA78MO8CKTPR | 296-11137-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 80 60 «45 
TLVH432CPKG3 | 296-19357-1-ND UA78MO8CKTPR | 296-11137-2-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 780.00/3,000 
76 57 43 UA78MOSCKTPR | 296-11138-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432CPKG3 | 296-19357-2-ND Voltage Regulator... 80 60 45 
253.00/1,000 UA78MOSCKTPR | 296-11138-2-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IDBZR 296-17983-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Voltage Regulato! 780.00/3,000 
Regulator... 68 5139 UA78MO9CKVURG3| 296-19533-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IDBZR 296-17983-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Voltage Regulator NEWS... 64 48 36 
RO QUISD I otecciscnstctisicistcaeceie SOT-23 663.00/3,000 UA78MO9CKVURG3| 296-19533-2-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IPK 296-18635-1-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Voltage Regulator NEW! 520.00/2,500 
Regulator... 76 57 43 UA78M10CKTPR | 296-11140-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IPK 296-18635-2-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Voltage Regulator 877358 
Regulator... 253.00/1,000 (Continued) 
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ill Digi-Key Price Each el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description al 25 100 
UA78M10CKTPR 296-11140-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive BQ48SH-28X6NSH 296-13634-5-ND SNAPHAT™ w/Integrated Battery/Crystal 740 5.92 5.00 

Voltage Regulator 1131.00/3,000 BQ3285EP 296-2595-5-ND RealTime Clock .. 473 3.78 2.94 
UA78M10CKVURG3 296-19534-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive BQ3285ES 296-2596-5-ND RealTime Clock .. 473 3.78 2.94 
Voltage Regulator NEW!. 64 48 36 BQ3285ESS 296-2597-5-ND RealTime Clock .. 473 3.78 2.94 

UA78M10CKVURG3 296-19534-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive BQ3285LDSS 296-2599-5-ND ACPI Compliant RealTime Cloc 4.73 3.78 2.94 
Voltage Regulator NEW!. 520.00/2,500 BQ3285LFSS-A1 296-6518-5-ND ACPI Compliant RTC w/(240x8) NVSRAM....24-SOP 4.73 3.78 2.94 

UA78M12CKC 296-11141-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive BQ3285P-SB2 296-2601-5-ND RealTime Clock 473 3.78 2.94 
Voltage Regulator 5) 63.50 BQ3285S-SB2 296-6519-5-ND RTC with (114x8) NVSRAM .. 24-SOP 473 3.78 2.94 

UA78M12CKTPR 296-11142-1-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive BQ3287AMT-SB2 296-6520-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM TMOD 638 5.11 4.31 
Voltage Regulator 80 60 45 BQ3287EAMT 296-6521-5-ND RTC Module with (242x8) 

UA78M12CKTPR 296-11142-2-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive NVSRAM/Alarm Wake-u| 6.38 5.11 4.31 
Voltage Regulator . 780.00/3,000 BO3287EMT 296-6522-5-ND | RTC Module with (242x8) 

UA78M33CDCYR 296-13424-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive NVSRAM/Alarm Wake-up 638 5.11 4.31 
Voltage Regulator 56 42-32 BQ3287MT-I 296-6523-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 

UA78M33CDCYR 296-13424-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive BQ3287MT-SB2 296-6524-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 
Voltage Regulator. 455.00/2,500 BQ4285EP 296-6525-5-ND RTC with (114x8) NVSRAM 

UA78M33CKC 296-12722-5-ND | 3.3V, 500mA Fixed Pr Alarm Wake-up... 5.29 4.23 3.29 
Voltage Regulator 75 63.50 BQ4285P-SB2 296-6527-5-ND | RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAM 

UA78M33CKTPR 296-13425-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 6.29 4.23 3.29 
Voltage Regulator. 80 60 45 BQ4285S-SB2 296-6528-5-ND | RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAM 

UA78M33CKTPR 296-13425-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Pr Control... 5.29 423 3.29 
Voltage Regulator 780.00/3,000 BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND | RTC Module with (114x8) 

UA79MOSCKC 296-11144-5-ND | 5.0V, 500mA Negative Volt. Regulator 15 63.50 NVSRAM/NVSRAM Control eas 7.22 578 4.88 
UA79MO5CKCS 296-14001-5-ND 5.0V, 500mA Negative Volt. Regulator .... 64 48 36 BQ4802LYDSH 296-15352-5-ND Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor, 

UA79MO5CKTPR 296-11145-1-ND 5.0V, 500mA Negative Volt. Regulator... -80 60 45 External NVSRAM Control .. SNAPHAT* 6.80 5.44 4.59 
UA79MO5CKTPR 296-11145-2-ND | 5.0V, 500mA Negative Volt. Regulator 780.00/3,000 BQ4802YDSH 296-15353-5-ND | Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ 

UA79MO8CKTPR 296-11146-1-ND | 8.0V Negative Voltage Regulator. 80 60 45 External NVSRAM Control _.. SNAPHAT* 6.80 5.44. 4.59 
UA79MO8CKTPR 296-11146-2-ND | 8.0V Negative Voltage Regulator. 780.00/3,000 BO4802LYDWR 296-6530-1-ND —_| Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator 16 Lye 43 External NVSRAM Control 5.63 4.50 3.50 
UA723CDR 296-11102-1-ND | Adjustable, Prec. Voltage Regulator 76 57 AB BO4802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

UA723CDR 296-11102-2-ND | Adjustable, Prec. Voltage Regulator 617.50/2,500 External NVSRAM Control 3125.00/1,000 
UA723CN 296-11104-5-ND | Adjustable, Prec. Voltage Regulator 88 66 = 50 BQ4802LYPW 296-12757-5-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ 

UA733CN 296-11105-5-ND | Differential Video Amplifier 87 7358 External NVSRAM Control..........28-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
UA7805CKC 296-1974-5-ND 5.0V, 1500mA Regulator. 81.68 54 BQ4802YDW 296-6531-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ 

UA7805CKTER 296-11108-1-ND 5.0V, 1500mA Regulator. 81 68 54 External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
UA7805CKTER 296-11108-2-ND | 5.0V, 1500mA Regulator. 718.00/2,000 BOds0DYPW 296-12758-5-ND | Parallel 3V ATC with CPU Supervisor/ 

UA7805CKCS 296-13996-5-ND | Positive Voltage Regulato 60 45 34 External NVSRAM Control 5.00 4.00 3.38 
UA7808CKC 296-11109-5-ND_| 8.0V, 1500mA Regulator. 81.6854 B04822YMA-70 296-6532-5-ND | RTC Module with (8Kx8) 

UA7808CKCS 296-13997-5-ND Positive Voltage Regulato -60 45 34 NVSRAM/Watchdog Timer 13.29 11.97 10.62 
UAreeGeIEt Sea A eo Raa ao ne ae BQ4830YMA-85 296-6533-5-ND _| RTC Module with (32Kx8) NVSRAM 14.69 13.23 11.74 

- -2- .0V, mA Regulator. 00/2, zi 534-5. F 

UA7B10CKC 296-1975-5-ND | 10.0V, 1500mA Regulato 81 68 54 BageeryMi se pe) pa nae eee sais: “hah TAG 
UA7810CKTER 296-17050-1-ND 10.0V, 1500mA Regulato: 81 68 54 BQ4842YMA-85 296-6535-5-ND RTC Module with (128Kx8) ‘ _ 5 
UA7810CKTER 296-17050-2-ND | 10.0V, 1500mA Regulato 718.00/2,000 NVSRAM/Watchdog Timer 18.27 17.06 15.84 
UA78120KC EOSIN) 12.0V, 1500mA Regulato Gh Ge BO4845P-Ad 296-6536-5-ND__| RTC wNVSRAM Control/ Watchdog Timer...28-Dip 5.00 4.00 _ 3.38 
UA7812CKCS 296-13998-5-ND | Positive Voltage Regulato 60 45 34 BOd455-A4 206-6537-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 

UA7812CKTER 296-11112-1-ND 12.0V, 1500mA Regulato 81 68 = 54 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UA7812CKTER 296-11112-2-ND 12.0V, 1500mA Regulator... 718.00/2,000 B04845S-A4N 296-6538-5-ND RTC with USA Control/ a 5 ( 
UA7815CKC 296-11113-5-ND 15V, 1500mA Positive Volt. Regulator 81 68 = 54 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UA7815CKCS 296-13999-5-ND Positive Voltage Regulator... 60 45 34 BO4845YS-A4 296-6539-5-ND RTC with NVSRAM Control/ ‘i i 
UA7815CKTER 296-11114-1-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UA7815CKTER 296-11114-2-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator .. 718.00/2,000 BOdS46VS-AAN 996-6540-5-ND ATC with NVSRAM Control/ = = = 
UA7824CKC 296-11115-5-ND | 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81.68 «54 WeashdaaTinetc Sa Amn 298 
UA7905CKTER 296-17834-1-ND | -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator. 81 68 = 54 BO4847MT 96-6541-5-ND RTC with NISRA ontro| 5 i . 
UA7905CKTER 296-17834-2-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator. 718.00/2,000 Watchdog Timer 832 666 5.62 
UA7908CKCS 296-19027-5-ND | -8V Negative Voltage Regulator 72 54 At BO4847YMT 96-6542-5-ND RTC with NVSRAM Control/ : y ; 
UA7908CKTER 296-19028-1-ND -8V Negative Voltage Regulato 2s tt) 7) Watchdog Timer 832 666 562 
pee i wa a a Negative Voltage Regulator. 1 S00700/2,000 BOAS50VMA-B5 296-6543-5-ND | RTC Module with (612Kx8) NVSRAM....A-MOD 5.63 33.25 30.88 

* a -5- jj., Simple Step Up Volt. Regulator... TO-220-5 10.83 9.75 8.65 BO4852YMC-85 96-6544-5-ND RTC Module with (512Kx8) 

UC29431D 296-11209-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator.....8-SOIC 7.60 6.08 5.13 NVSRAM/Watchdog Timer C-MOD 36.54 34.11 31.67 
UC39431D 296-11348-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator.....8-SOIC 551 441 3.43 9 _ - - - 
UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator: 8-Dip 551 441 3.43 *SNAPHAT requires the BQ48SH-28x6 to complete the two piece module. 

UCC561DP 296-12196-5-ND Low Volt. Diff SCSI 27-Line Reg. Set....16-SOIC 2.57 2.06 1.60 

i XAS SIGNAL 

43 Texas INSTRUMENTS PRECISION IEW TEXAS INSTRUMENTS CONTEOUSES 

GROUND REFERENCE TBE Digi-Key Price Each 
TA. Digi-Key Price Each Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Audio Processors / CODECs 
TLE2425CD 296-1344-5-ND 2.5V Precision Ground Reference ... 143° 1.14 86 AIC111EVM 296-18386-ND Evaluation Module for AIC111 SS 
TLE2425CDR 296-1344-1-ND 2.5V Precision Ground Reference 143° 1.14 86 AIC111RHB 296-15335-ND 1.3V MicroPower DSP Voice Band 
TLE2425CDR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Referenc 1825.00/2,501 Audio Codec 830 6.64 5.61 
TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Referenc 143° 114 86 AICDEVPLATEVM 296-18387-ND Development Platform for DSP-Codec...........— 6278 — — 
TLE24251D 296-6545-5-ND 2.5V Precision Ground Reference .. 143 1.14 86 SRC41841PAG 296-17309-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
TLE24251LP 296-6546-5-ND 2.5V Precision Ground Reference... 143° 1.14 86 Converter... 12.75 11.31 
TLE2426CD 296-6547-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 .78 SRC4190IDB 296-15337-5-ND | 192KHz Stereo Async. Sample Rate 
TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 .78 Converter ee 6.85 5.78 
TLE2426CLPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 .78 SRC4192EVM 296-18834-ND Evaluation Module for SRC4192.. - — 
TLE2426CLPR 296-1994-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1352.00/2,000 SRC4192IDB 296-15234-5-ND 192KHz Stereo Async. Sample Rate 
TLE2426CP 296-6548-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc 1.30 1.04 78 Converter i 12.12 10.75 
TLE24261D 296-1345-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 .78 SRC41931DB 296-15235-5-ND | 192KHz Stereo Async. Sample Rate 
TLE2426IDR 296-1345-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 78 Converter. 28-SSOP 13.46 12.12 10.75 
TLE2426IDR 296-1345-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenci 1665.00/2,500 SRC4194EVM 296-17284-ND. Evaluation M — 254.96 = = 
TLE24261LP. 296-6549-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Referenc: 1.30 1.04 18 SRC4194IPAG 296-17310-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
TLE24261P 296-6550-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference... 1.30 1.04.78 Converter... k 20.93 19.44 

TAS1020BPFB 296-13041-5-ND Stereo USB Audio Interfac 6.08 487 4.11 
TAS3001CPW 296-2208-5-ND Stereo Digital Equalizer... wis 412 330 257 
a Texas INSTRUMENTS Sena ee TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor with CODE 710 568 4.80 
TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.70 6.16 5.20 
Tl. Digi-Key Price Each TAS3103ADBT 296-19553-5-ND | 48-Bit Digital Audio 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Processor NEW!... 8.30 6.64 5.61 
TIBPAL16L8-10CFN 296-10082-5-ND HP Impact-X PAL Circuits 20-PLCC 3.94 3.15 2.45 TAS3103DBT 296-13820-5-ND 48-Bit Digital Audio Processor. 8.30 6.64 5.61 
TIBPALI6L8-10CN | 296-10083-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 20-Dip 3.94 3.15 2.45 TAS5001IPFB 296-12556-ND | Digital Audio PWM Processo 8-TOFP 5.30 4.24 3.58 
TIBPAL16L8-25CN 296-10087-5-ND Low Power, HP Impact PAL Circuit: i 2.40 1.92 1.44 TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Processo 8-TOFP 3605.40 432 3.36 
TIBPAL16R4-15CN 296-10090-5-ND | HP Impact PAL Circuits 2.32 1.86 1.45 TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processo! 8-TOFP 6.70 5.36 4.53 
TIBPAL16R6-15CN 296-10095-5-ND_| HP Impact PAL Circuits 2.35 1.88 1.41 TAS5010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processo! 8-TOFP 6.00 4.80 4.05 
TIBPAL16R8-25CN 296-10098-5-ND Low Power, HP Impact PAL Circuits 2.40 1.92 1.44 TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processo 8-TOFP 10.33 9.30 8.25 
TIBPAL20L8-5CFN 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 16.95 15.82 14.69 TAS5012PFB 296-12214-ND Digital Audio PWM Processo! 8-TOFP 869.25 8.33 7.39 
TIBPAL20L8-SCNT 296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 16.95 15.82 14.69 TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor. 4-TOFP 869.63 8.67 7.69 
TIBPAL20L8-15CFN | 296-10100-5-ND | HP Impact PAL Circuits 3.74 299 2.33 TAS5028PAG 296-17116-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TOFP 9.80 7.84 6.62 
TIBPAL20R4-15CNT | 296-10103-5-ND | HP Impact PAL Circuits 3.74 2.99 2.33 TAS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TOFP 19.58 18.27 16.97 
TIBPAL20R8-7CFN 296-10114-5-ND HP Impact-X PAL Circuits ... 9.74 7.80 6.58 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 701 


THe Digi-Key Price Each 
TEXAS INSTRUMENTS sIGNAL CONTROLLERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= 5 TMP141AIDGKT 296-17923-2-ND Digital Out Temperature Sensor............ 8-MSOP 262.50/250 
TA Digi-Key = Price Each TMP175AIDR 296-17837-1-ND | Digital Temperature Sensor with 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 Two-Wire Interface BS0IC 213 1.70 1.28 
TAS5036BPFC 296-14976-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TQFP 15.69 14.65 13.60 TMP175AIDR 296-17837-2-ND | Digital Temperature Sensor with 
TAS5SO66PAG 296-16772-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM .. 64-TOFP 9.63 8.67 7.69 Two-Wire Interface .. 8-SOIC 2720.00/2,500 
TAS5O76PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM 80-TOFP 18.56 17.32 16.09 
TAS5086DBT 296-17808-1-ND | Audio 6-Channel PWM Processor......38-TSSOP 3.60 2.88 — 
TAS5086DBT 296-17808-2-ND | Audio 6-Channel PWM Processor.......38-TSSOP 112.00/50 XAS INSTRUMEN TIMERS 
TAS5504APAG 296-19509-ND 4-Channel Digital Audio PWM = : 
Processor NEW......... 64-TOFP 7.00 560 4.73 Tl. Digi-Key aa Price Each 
TAS5504PAG 296-18034-ND | 4-Ch. Digital Audio PWM Processor....64-TOFP 7.00 5.60 4.73 Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
TAS5508APAG 296-17475-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TOFP 10.00 7.50 6.65 nD gear nee met o 8 ar 
TAS5508BPAG 296-19417-ND 8-Channel Digital Audio PWM -6501-1- imer. : : : 
cal tid : NESSSDR 296-6501-2-ND —_| Precision Timer. 305.00/2,500 
Processor NEW......... 64-TOFP 8.33 7.50 6.65 NESSSP 096-1411-5-ND Precision Ti 45 36 27 
TAS550BPAG 296-17020-ND | 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TOFP 1055 9.50 8.42 peenion Te ees : PAs 
bd NE555PSR 296-6502-1-ND Precision Timer. 45 SOME 
TAS5518PAG 296-17249-ND 8-Ch. Digital Pulse Width Modutato! 13.24 11.93 10.58 iE ae 
TLC320ACO1CPMR + |296-1982-1-ND | 14-Bit AIC Audio CODEC. 7.02 562 474 SSSPSR 296-6502-2ND_ | Precision Timer. 252.00/2,000 
TLC320AC01CPMR 96-1982-2-ND 14-Bi ‘ NES55PW 296-15086-5-ND Precision Timer. 45 360.27 
ERE Bit AIC Audio CODEC. 386,001,000 NES556D 296-6503-5-ND | Dual Precision Timer 50 40 30 
TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND _| 24-Bit, Stereo CODEC . 6.30 5.04 4.26 NESSEN 996-6504-5-ND _| Dual Precision Timer, 48 «3627 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND Single Channel CODEC with NE556NSR 296-13104-1-ND | Dual Precision Timer.. 150 400. 
Hybrid Op Amps 620 4.96 4.19 NESSONSR 296-13104-2-ND | Dual Precision Timer. 280.00/2,000 
TLC320AD545PT 296-10277-ND ae ae CODEC with Bah OR AAD SA555D 296-9681-5-ND Precision Timer. 48 «3627 
lybrid Op Amps ! : ; SAS55DR 296-14635-1-ND | Precision Timer. A8 3627 
TLV320AIC12KIDBT | 296-19421-5-ND | 16-Bit, 26KSPS Mono SAS55DR 296-14635-2-ND —_ | Precision Timer. 390.00/2,50 
Codec NEW!............ w30-TSSOP 4.05 3.24 2.52 SAS55P 296-9682-5-ND _| Precision Timer. 48.36.27 
TLV320AIC20KIPFB | 296-17965-ND 16-Bit, 26KSPS, Low Power, Highly SE555D 296-9683-5-ND __| Precision Timer. 8470S 
5.00 4.00 3.38 SES55P 296-9684-5-ND _| Precision Timer. 84 «70 «56 
TLV320AIC23BGQE —_| 296-13992-5-ND TLC551CD 296-11822-5-ND | CMOS Timer Vii 937A 
630 5.04 4.26 TLC551CP 296-10333-5-ND | CMOS Timer Ait 83 74 
TLV320AIC23BIGQE 296-15030-ND TLC552CD 296-10334-5-ND CMOS Timer... 148 #118 89 
Portable Audio... 7.00 5.60 4.73 ean PEAS CMOS Timer... Be He 8 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-1-ND | Stereo Audio Codec 670 5.36 453 555 -1336-5- : : cs) 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-2-ND | Stereo Audio Codec 8376.00/2,000 TLGSBSCDR 290132051: ND tS Ob 00 
15949. Bi TLC555CDR 296-1336-2-ND 715.00/2,500 
TLV320AIC23BIZQE ‘| 296-15342-ND 24-Bit Stereo CODEC Ticeeeee Soe eich | CMOS a Re 
Solrreatienre CO ee TLC555CPWR 396-10839-1-ND CMOS Timer: 886650 
a 296-15635-5-ND_| _8-96kH2, Stereo Audio CODEC 6.00 4.80 4.05 Ticeeceeun Soe acoRIG “ © scomanate 
OE 296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for enserar 
: TLC5551D 296-1337-5-ND S529 SA 
Portable Audio bd 6.30 5.04 4.26 TLCSSSIDR 996-1337-1-ND 7 60 48 
TLV320AIC24KIPFB | 296-17966-ND eae ses ae uel ay Ea cass TLCS551DR 296-1337-2-ND__| CMOS Timer. 780.00/2,500 
Diegrated, FrOg., BHBEUN. : : é TLCS55IP 296-1858-5-ND [CMOS Timer. 96 72 54 
TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio Codec Evaluation Module. 126.84 = - TLC5550QDR 296-10341-1-ND CMOS Time 75 ‘63.50 
TLV320AIC28EVM 296-16857-ND Audio Codec Evaluation Module. 12684 —  — TLC555QDR 296-10341-2-ND | CMOS Timer 812.50/2,500 
TLV320AIC28IRGZ | 296-16847-5-ND | Stereo Audio Codec..... 7.90 6.32 5.34 TLC556CD 296-1338-5-ND | Dual CMOS Timer . 4-SOIC 1.02 85 68 
TLV320AIC29IRGZT | 296-19439-1-ND | Stereo Audio Codec NEW! 7.60 6.08 5.13 TLC556CDR 296-1338-1-ND__| Dual CMOS Timer. 4-SOIC 1.02.85 68 
TLV320AIC29IRGZT | 296-19439-2-ND | Stereo Audio Codec NEW! 48-OFN 1235.00/250 TLOS56CDR 296-1338-2-ND | Dual CMOS Timer. 1705.00/2,500 
TLV320AIC31EVM 296-19475-ND Evaluation Module for TLV320AIC31 NEW!..— 62.78 = — = — TLCS5S6CN 296-1859-5-ND ‘| Dual CMOS Timer. 1.02 85 68 
TLV320AIC31EVM-PDK | 296-19476-ND Eval Kit/Demo for TLV320AIC31 NEW!. 19089 — — TLC556ID 296-10343-5-ND | Dual CMOS Timer. 114 95 76 
TLV320AIC31IRHBT — | 296-19422-1-ND | LP Stereo Audio Codec NEW! 7.60 6.08 5.13 TLCSS6IN 296-10344-5-ND | Dual CMOS Timer .. 114 95.76 
TLV320AIC31IRHBT | 296-19422-2-ND | LP Stereo Audio Codec NEW! 1235.00/250 TLCS56MD 296-10345-5-ND__| Dual CMOS Timer . 1.381415 92 
TLV320AIC32IRHB —_| 296-19336-ND LP Stereo Audio Codec NEW! 690 552 4.66 
TLV320AIC331GQE _| 296-19440-ND LP Stereo Audio Codec NEW! 80-VFBGA 7.90 6.32 5.34 FT L 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-1-ND | LP Stereo Audio Codec NEW! 790 632 5.34 1 doc 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-2-ND | LP Stereo Audio Codec NEW!.. 42245.00/2,500 a 
TLV320AIC1103PBS 296-13001-1-ND Programmable PCM Codec with Micrel Digi-Key Price Each 
Amps and Speaker Driver ...32-TOFP 5.60 4.48 3.78 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-1-ND Programmable iM CODEC with Microphone Sea hanes KS8695P 576-1001-ND Multi-Port PCI Gateway-on-a-Chip.....289-PBGA 23.24 21.69 20.14 
mps and Speaker Driver A : 5 KS8695P-MMB-EVAL | 576-1003-ND Board Eval Multimedia KS8695P* — 295000 — — 
TLV320AIC1106PW | 296-15634-5-ND | PCM Codec ae 540 432 3.65 KS8695PX-EVAL 576-1004-ND Board Eval Experiment KS8695PS*. — 52.00 — — 
TLV320AIC1107PWR | 296-12709-1-ND Programmable PCM CODEC with Microphone KS8695X-EVAL 576-1005-ND Board Eval Experiment KS8695X* — 450.00 _ — 
Amps and Speaker Driver. 20-TSSOP 540 4.32 3.65 KS8721B-EVAL 576-1006-ND Board Eval Experiment KS8721B* — 112.50 _ _ 
TLV320DAC23GQE ‘| 296-12027-5-ND | 8-96KHz Stereo Audio DAC. 484 3.87 3.01 KS8721BL-EVAL 576-1007-ND Board Eval Experiment KS8721BL*. 
TLV320DAC23RHDR _ | 296-15636-1-ND | 8-96KHz Stereo Audio DAC. 450 3.60 2.80 KS8721BMC-EVAL 576-1008-ND Board Eval Experiment KS8721 BMC 
TLV320DAC23RHDR | 296-15636-2-ND | 8-96KHz Stereo Audio DAC. 7800.00/3,000 KS8721BT-EVAL 576-1009-ND Board Eval Experiment KS8721BT* . 
TLV320DAC26EVM | 296-17267-ND Evaluation Module for TLV320DAC26 1268 — — KS8721SL-EVAL 576-1010-ND Board Eval Experiment KS8721SL* . 
TLV320DAC26IRHB | 296-17402-ND Low Power Stereo Audio DAC. 590 4.72 3.99 KS8993-EVAL 576-1011-ND Board Eval Experiment for KS8993* 
TWL1102PBS 296-13005-5-ND Voice Band Audio Processor. 5.96 4.77 4.03 KS8993FL-EVAL 576-1012-ND Board Eval Experiment KS8993F* 
TWL1103GQER 296-11095-1-ND | Voice Band Audio Processo! 6.50 5.20 4.39 KS8993M-EVAL 576-1013-ND Board Eval Experiment KS8993M 
TWL1103GQER 296-11095-2-ND | Voice Band Audio Processo 80-VFBGA 10075.00/2,500 kS8993Ml 576-1014-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-1-ND | Voice Band Audio Proceso! 32-TOFP 6.72 5.38 4.54 “ 
TWL1103TPBSQ1 —-| 296-12962-2-ND | Voice Band Audio Proceso 1092.00/250 Ne pico mem) ‘tegrated 3-Port 10/100 Managed 
TWL1103TPBSRO1 —-| 296-16969-1-ND | Voice Band Audio Processo 676 541 4.57 Switch. 
TWL1103TPBSRQ1 —_| 296-16969-2-ND | Voice Band Audio Processo 4225.00/1,000 poe aie ot ony Boag ey ie ne ey 
| i a oard Eval Experimen 
KS8995MA-EVAL 576-1018-ND Board Eval Experiment KS8995MA* 
RUME Sekone KS8995MI 576-1020-ND 
ENSOR 
Te Digi-Key Price Each KS8995X-EVAL 576-1021-ND Board Eval Experiment KS8995X* 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 KS8997-EVAL 576-1022-ND Board Eval Experiment for KS8997* 
z 1-1 igi i KS8999-EVAL 576-1023-ND Board Eval Experiment for KS8999* 
eee amacceimadia| oa! Temperature Sensor wih 200 160 120 | KSZ8695PX 576-1024-ND | Integrated Multi-Port PCI Gateway 
TMP75AIDGKT 296-18637-2-ND | Digital Temperature Sensor with Solution se z AT 17.24 16.01 
Two-Wire Interface 280.00/250 KSZ8721B TR 576-1026-1-ND Low Power 10/100 PHY Transceiver: Glos OS E2I36 
TMP75AIDR 296-17838-1-ND | Digital Temperature Sensor with KSZ8721B TR 576-1026-2-ND Low Power 10/100 PHY Transceiver*.. 2142.00/1,000 
Two-Wire Interface 1.75 140 1.05 KSZ8721B1 576-1027-ND Low Power 10/100 PHY Transceiver*... ake LR siz) 
TMP75AIDR 296-17838-2.ND | Digital T ture S ih KSZ8721BL TR 576-1028-1-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TyaWielietaee. oc. e50i6 2240,00/2,500 Mil Physical Layer Transceiver*.......48-LOFP 3.98 3.19 2.48 
TMP100MDBVREP —| 296-19524-1-ND | Digital Temperature Sensor NEW!....SOT-23-6 5.06 4.05 3.15 KSZ8721BL TR 576-1028-2-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP100MDBVREP 296-19524-2-ND | Digital Temperature Sensor NE . SOT-23-6 8505.00/3,000 Mil Physical Layer Transceiver* 48-LOFP 2257.00/1,000 
TMP100NA/250 296-12749-1-ND | Digital Temperature Sensor. S0T-23-6 2413 1.70 1.28 KSZ8721BLI 576-1029-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP100NA/250 296-12749-2-ND | Digital Temperature Sensor. - SOT-23-6 297.50/250 Mil Physical Layer Transceiver*........48-LOFP 5.40 4.32 3.36 
TMP101NA/250 296-12750-1-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert.....SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 KSZ8721BT 576-1030-ND 2.5V, 10/100BASE-TX/FX Ml Physical 
TMP101NA/250 296-12750-2-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert..... SOT-23-6 315.00/250 Layer Transceiver* ~AB-TOFP 3.89 3.12 2.43 
TMP121AIDBVT 296-15177-1-ND | Digital Temperature Sensor. .SOT-23-6 248 198 1.49 KSZ8721SL TR 576-1031-1-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP121AIDBVT 296-15177-2-ND | Digital Temperature Sensor. . SOT-23-6 346.50/250 Mil Physical Layer Transceivers... 48-SSOP 3.98 3.19 2.48 
TMP122AIDBVT 296-15178-1-ND | Prog. Digital Temperature Sensor......S01-23-6 248 1.98 1.54 KSZ8721SLTR 576-1031-2-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND | Prog. Digital Temperature Sensor....... SOT-23-6 365.75/250 Mill Physical Layer Transceiver*...... 48-SSOP 2257.00/1,000 
TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND | Digital Temperature Sensor with SPI...SOT-23-6 2.48 1.98 1.49 KSZ8842-16MQL 576-1478-5-ND | 16-Bit, 2-Port Ethernet 
TMP123AIDBVT 296-15832-2-ND | Digital Temperature Sensor with SPI... SOT-23-6 346.50/250 Switch NEW... 14.31 12.89 11.43 
TMP124AID 296-16977-ND Digital Temperature Sensor with SPI.......8-SOIC 1.75 1.40 1.05 KSZ8842-32MQL 576-1479-5-ND 32-Bit, 2-Port Ethernet 
TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND | Digital Temperature Sensor w/SPI......SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 Switch NEW... os 15.06 13.56 12.03 
TMP125AIDBVT 296-17690-2-ND | Digital Temperature Sensor w/SPI...... SOT-23-6 315.00/250 KSZ8893MQL 576-1477-5-ND _| Integrated 3-Port 10/100 Managed 
TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND | Digital Out Temperature Sensor..........SOT-23-6 1.88 1.50 1.13 Switch with PHYs NEW... 12.30 11.07 9.82 
TMP141AIDBVT 296-17922-2-ND | Digital Out Temperature Sensor.......... SOT-23-6 262.50/250 KSZ8993 576-1032-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch» 11.31 10.19 9.04 
TMP141AIDGKT 296-17923-1-ND_| Digital Out Temperature Sensor . 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


10/100 ETHERNET (Continued) Gitrel HOT-SWAP POWER CONTROLLERS 


Innaval h Technologu™ RoHS Compliant 


i ict ‘ Micrel Digi-Key Price Each 
ne sey Deseripiion Pio. 4 ite a Part No. Part No. Description Pko. 1 25 100 
3 a i! i MIC2580A-1.0YTS 576-1092-ND Hot-Swap PC! Power Controller......... 24-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
ened pia Single Chip FastEthermet Media pore Pees MIC2582-JYMTR | 576-1093-1-ND | Single-Channel Hot Swap Controller.....8-SOIC 4.68 3.75 2.92 
KSZ8993F-A1 576-1034-ND Single Chip Fast Ethernet Media MIC2582-JYM TR 576-1093-2-ND Single-Channel Hot Swap Controller.......8-SOIC 6552.50/2,500 
Converter* 428-PQFP 15.51 14.48 13.45 MIC2586-2YM 576-1094-ND Single-Channel, Positive High Voltage Hot 
KSZ8993FL 576-1035-ND Single Chip Fast Ethernet Media Swap Controller/Sequencer 14-SOIC_ 6.34 5.08 4.28 
Converter* .128-PQFP 16.53 15.43 14.33 MIC2586R-1YM 576-1095-ND Single-Channel, Positive High Voltage Hot 
KSZ89931 576-1036-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch* ......128-POFP 16.13 15.05 13.98 Swap Controller/Sequencer 6.34 5.08 4.28 
KSZ8993M 576-1037-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed MIC2587-1YM 576-1096-ND Single-Channel, Positive High Voltage Hot 
Switch .. 128-PQFP 9.93 8.94 7.93 Swap Controller. ..8-SOIC 5.42 434 3.38 
KSZ8995M 576-1038-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed MIC2587R-1YM 576-1097-ND Single-Channel, Positive High Voltage Hot 
Switch 128-POFP 1050 9.45 8.38 Swap Controller. .8-SOIC 5.42 4.34 3.38 
KSZ8995MA 576-1039-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed MIC2588-1YMTR 576-1481-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Switch*. 128-PQFP 10.30 9.27 8.22 Swap Controller NEWS... .8-SOIC 344 2.76 2.33 
KSZ8995MAL 576-1040-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed MIC2588-1YMTR 576-1481-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Switch . 128-PQFP 11.65 10.49 9.30 Swap Controller NEWS... ... 8-SOIC 5332.50/2,500 
KSZ8995X 576-1041-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS MIC2588-2YMTR 576-1482-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Switch 128-PQFP 9.18 7.35 6.20 Swap Controller NEW............ «8-SOIC 3.44 2.76 2.33 
KSZ8995XA 576-1042-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS MIC2588-2YMTR 576-1482-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Switch .. .128-PQFP 9.14 7.32 6.17 Swap Controller NEW... ... 8-SOIC §332.50/2,500 
KSZ8997 576-1043-ND Integrated 8-Port 10/100 Switch ......128-PQFP 17.51 16.34 15.18 MIC2589-1YMTR 576-1483-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
KSZ8999 576-1044-ND Integrated 9-Port 10/100 Switch* ......208-PQFP 18.51 17.28 16.05 Swap Controller NEW... 6.34 5.08 4.28 
MIC2981/82YN 576-1158-ND High Voltage High Current Source MIC2589-1YMTR 576-1483-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Driver Array* 2.27 1.82 1.42 Swap Controller NEW... 14-SOIC 9827.50/2,500 
MIC2981/82YWM 576-1159-ND High Voltage High Current Source MIC2589-2YMTR 576-1484-1-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Driver Array* 22 Tee 2d Ae Swap Controller NEWS... 6.34 5.08 4.28 
* RoHS Compliant MIC2589-2YMTR 576-1484-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 


Swap Controller NEW!.... 14-SOIC 9827.50/2,500 
MIC2589R-1YMTR 576-1485-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 


MmitreL BATTERY CHARGERS Swap Controller NEWS... 14-SOIG 6.34 5.08 4.28 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant MIC2589R-1YMTR 576-1485-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 

A i id j Swap Controller NEWS............ 14-SOIC 9827.50/2,500 
palcral biol ey Deerinicn Pea ae MIC2589R-2YMTR | 576-1486-1-ND _ | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 


6.34 5.08 4.28 


Swap Controller NEWS... 


MIC79110YML TR 576-1320-1-ND 1.2A Linear Li-lon Battery Charger. 10-MLF 3.20 256 1.99 MIC2589R-2YMTR 576-1486-2-ND Single-Channel, Negative High Volage Hot 


MIC79110YML TR 576-1320-2-ND 1.2A Linear Li-lon Battery Charger. 10-MLF 8875.00/5,000 Swap Controller NEW!............ 14-SOIC 9827.50/2,500 
MIC2591B-2YTQ 576-1098-ND Dual-Slot PCI Express Hot- Plug 
=e ° Controller. : 17.52 16.36 15.19 
Micrel COMPARATORS MIC2592B-2YTQ 576-1099-ND Dual-Slot PCI Express Hot- Plug 
Innovation Through Technology’ RoHS Compliant Controller... 16.16 15.08 14.01 
Micrel Digi-Key wa Price Each MIC2593-2YTQ 576-1100-ND Dual-Slot PCL Hot-Plug Controller 13.28 11.96 10.61 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC2594-1YMTR 576-1487-1-ND __| Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
MIC6270YM5 TR 576-1315-1-ND | IttyBitty™ Comparator. .SOT-23-5 80 60 45 Swap Controller NEWS............ -8-SOIC 3.44 2.76 2.33 
MIC6270YM5 TR 576-1315-2-ND | IttyBitty™ Comparator. . SOT-23-5 780.00/3,000 MIC2594-1YMTR 576-1487-2-ND _| Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
MIC7211YMS5 TR 576-1318-1-ND IttyBitty™ R/R Input Comparato: . SOT-23-5 15 63 50 Swap Controller NEW... .. 8-SOIC 5332.50/2,500 
MIC7211YM5 TR 576-1318-2-ND_| _ IttyBitty™ R/R Input Comparator ....... SOT-23-5 975.00/3,000 MIC2594-2YMTR 576-1488-1-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Swap Controller NEW! 8-SOIC 3.44 2.76 2.33 
MIC2594-2YMTR 576-1488-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Mmitrel DISPLAY DRIVERS Swap Controller NEWS... .8-SOIC 5332.50/2,500 


Innovation Through Technolagy™ RoHS Compliant MIC2595-1YMTR 576-1489-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 


A ini A Swap Controller NEWS... 6.34 5.08 4.28 
milcrel Dlg Key Description om 9 er MIC2595-1YMTR 576-1489-2-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
Swap Controller NEW/............. 14-SOIC 9827.50/2,500 
Mic2281VD5 TR Bie) 2A PWM Boost Regulator Photo Flash Hea cee MMNC2595-27 MTA 576-1490-1-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
es Gu % 3 ‘ Swap Controller NEWS... 6.34 5.08 4.28 
MIC2291YD5 TR BEAD cia Regulator Photo Flash Sonne MIC2595-2YMTR 576-1490-2-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
MIC2292-15YML TR 576-1078-1-ND stk Swap Controller NEW............ 9827.50/2,500 
185 1.48 4411 MIC2595R-2YMTR 576-1491-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage Hot 
- - - Swap Controller NEW!.... 14-SOIC 6.34 5.08 4.28 


MIC2282-1 SYM TR Eee 4625.00/5,000 WIC2595R-OYMTR | 676-1491-2-ND | Single-Channel, Negative High Voltage Hot 


Swap Controller NEW! 4-SOIC 9827.50/2,500 


MIC2293-15YML TR 576-1079-1-ND 


OS 56 117, 
MIC2293-15YML TR 576-1079-2-ND 


INTEGRATED CIRCUITS 
RoHS Compliant 


4875.00/5,000 


MIC2297-42YML TR 576-1440-1-ND 40V PWM Boost Reg. White LED 


Driver NEW!... 1.98 158 149 i Digi-Key ape Price Each 
MIC2297-42YMLTR | 576-1440-2-ND | 40V PWM Boost Reg. White LED : Part No. Description Pkg. 125100 
Driver NEWS... .. 10-MLF 1027.00/1,000 MICRF610TR 576-1467-1-ND 868-870MHz ISM Band Transceiver 
MIC3287-24YMLTR | 576-1464-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!...8-MLF 1.33 1.06 .80 Module NEW! 11.5x14.1mm 19.01 17.74 16.48 


MIC3287-24YMLTR 576-1464-2-ND 1.2MHz PWM White LED Driver NEW... 8-MLF 6500.00/10,000 MICRF610TR 576-1467-2-ND 868-870MHz ISM er 

MIC4826YMM TR 576-1226-1-ND Low Input Voltage, 160Vpp Output Module NEW!... 11.5x14.1mm 7919.00/500 
Voltage, EL Driver 190 152 1.14 MICRF620TR 576-1468-1-ND 434MHz ISM Band Transceiver 

MIC4826YMM TR 576-1226-2-ND Low Input Voltage, 160Vpp Output Module NEW!... 11.5x14.1mm 19.01 17.74 16.48 
Voltage, EL Driver. 2432.50/2,500 MICRF620TR 576-1468-2-ND 434MHz ISM Band Transceiver 

MIC5400YWM TR 576-1300-1-ND Dual 8-Output, 14-Bit LED Video Module NEW! -11.5x14.1mm 7919.00/500 


Display Driver... 3.38 270 2.10 SY10EL11VZG 576-1370-ND 3.3V, 5V 1:2 Diff. Fanout Buffer 347 2.78 2.16 
MIC5400YWM TR 576-1300-2-ND | Dual 8-Output, 14-Bit LED Video SY10EL152G 576-1371-ND 1:4 Clock Distribution ... 434 348 271 
Display Driver 1913.00/1,000 SY10EL16VZG 576-1372-ND 5\, 3.3V Differential Receiver 297 238 1.85 
MM5450YN 576-1341-ND LED Display Drive 3.98 3.19 2.48 SY10ELT222G 576-1373-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 2.86 229 178 
MMB450YV TR 576-1342-1-ND | LED Display Driver 3.98 3.19 2.48 SY10ELT232G 576-1374-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator 286 2.29 178 
MM5450YV TR 576-1342-2-ND 1150.50/500 SY100E104JY 576-1345-ND Quint 2-Input AND/NAND Gate. 540 432 3.36 
MM5451YN 576-1343-ND 3.87 3.10 2.41 SY100E111LJG TR 576-1346-1-ND —_| 3.3V, 5V, 1:9 Diff. Clock Driver. 6.84 5.48 4.62 
MM5451YV TR 576-1344-1-ND 3.87 3.10 2.41 SY100E1 11LJY TR 576-1346-2-ND _| 3.3V, 5V, 1:9 Diff. Clock Driver. 3257.25/750 
MM5451YV TR 576-1344-2-ND 1118.00/500 SY100E222LTG 576-1347-ND Clock Generator/Buffer LVPECL .. 9.90 7.92 6.69 
SY100E417JG TR 576-1348-1-ND —_| Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 
= Translator .. 28-PLCC 12.69 11.43 10.14 
Elis ts FAN MANAGEMENT ICs SY100E417uY TR 576-1348-2-ND | Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant Translator ... 7143.75/750 


Micrel Digi-Key ag Price Each SYT00EL11VZG TR 576-1340-1-ND | 5.3V, SV, 1.2 Diff. Fanout Buffer 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SY100EL11VZG TR 576-1349-2-ND | 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Buffer 
MICc502YM 576-1241-ND Fan Management IC 8SOIC 195 1.56 1.17 SY100EL152ZG 576-1350-ND 1:4 Clock Distribution ... 
MIC502YN 576-1242-ND Fan Management IC 8-Dip 2.33 1.86 1.40 SY100EL16VZG 576-1351-ND 5V, 3.3V Differential Receiver. 
SY100EL17VZG TR 576-1352-1-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receive: 
5 SY100EL17VZG TR 576-1352-2-ND | 5V, 3.3V Quad Differential Receiver 
mitre HIGH-SIDE LOAD SWITCHES SY100EL32VZG 576-1353-ND —_| 5V/3.3V, 2-Divider. 
ranoveton Tova Yeenseléau™ RoHS Compliant SY100EL33LZG 576-1354-ND 5V/3.3V, 4-Divider. 


2.25 1.80 1.40 
1275.00/1,000 
434 348 271 
2.25 1.80 1.40 
3.60 288 2.24 
2040.00/1,000 
2.48 1.98 1.54 
248 198 1.54 


Micrel Digi-Key Price Each SY100EL57LZG 576-1355-ND 4:1 Differential Multiplexer 4.93 3.95 3.07 
Part No. Part No. Description fl 25 100 SY100EL57ZG 576-1356-ND 4:1 Differential Multiplexer 4.93 3.95 3.07 
MIC94031YM4 TR 576-1327-1-ND | TinyFET™ P-Channel MOSFET .. 117 98 78 SY100EL922G 576-1357-ND Triple LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL 

MIC94031YM4 TR 576-1327-2-ND | TinyFET™ P-Channel MOSFET 1521.00/3,000 Translator .. O-SOIC 6.16 4.93 4.16 
MIC94062YC6 TR 576-1328-1-ND Soft Start High-Side Power Switch SC70-6 1.26 1.05 .84 SY100ELT20VZG 576-1358-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translatoi 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
MIC94062YC6 TR 576-1328-2-ND Soft Start High-Side Power Switch SC70-6 1638.00/3,000 SY100ELT20VZG TR 576-1359-1-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translatot 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
MIC94063YC6 TR 576-1329-1-ND Soft Start High-Side Power Switch 'sc70-6 135 113  .90 SY100ELT20VZG TR 576-1359-2-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translatot 8-SOIC 1275.00/1,000 
MIC94063YC6 TR 576-1329-2-ND Soft Start High-Side Power Switch -SC70-6 1755.00/3,000 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 703 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No, Patt Not ebeinie Pkg. ta “on 
oer a : SY88843VMG 576-1411-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
Micra! Digh Key pean x P Eco Eau = Limiting Post Amp = 9.88 8.90 7.89 
EDS Ub ar, SScriniion 9. SY88933ALKG 576-1451-ND 3.3V, 1.25GBPS PECL High Sensitivity 
SY100ELT22LZG TR | 576-1360-1-ND | 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Limiting Post Amp NEWf..............10-MSOP 13.08 11.82 10.49 
Translator .. 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 SY88933VKG TR 576-1412-1-ND | 3.3V/5V 1.25Gbps PECL Low Power 
SY100ELT22LZG TR | 576-1360-2-ND | 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Limiting Post Amp 774 620 5.23 
Translator .. -8-SOIC 1275.00/1,000 z aT 
SY100ELT2226 576-1361-ND _| Dual TTL-to-Diff. PECL Translator... 8-SOIC_ 2.25 1.80 1.40 peeea hate Skeet Sa aa Low Power season oad 
SYI00ELT23LZG TR | 576-1362-1-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL SY88973VKG 576-1413-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
Translator .- S-SOIG (2 25g CO mat 0 Limiting Post Amp e 9.88 8.90 7.89 
SY100ELT23LZG TR | 576-1362-2-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL Syaa973VMG 576-1414-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
Translator .. .8-SOIC 1275.00/1,000 Limiting Post Am 140-MSOP 998 899 7.97 
SY100ELT232G 576-1363-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translato 8SOIC 2.25 1.80 1.40 9 auld a : : : 
SY100EP11UKG 576-1365-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL SY88982LMG 576-1452-ND 3.3V, 2.7GBPS High Current Low Power 
Fanout Buffer. Se 358 287 2.23 Laser Driver NEW! 16.57 14.97 13.28 
SY100EP14UK4G 576-1366-ND | 2.5V/3.3V/SV, 1:5 LVPECL/PECL/ECL/HSTL S¥82092L MG LCST agg CMa) 3.2V, 4.25GBPS VCSEL Dri Gee Ge) ate) 
GHz Clock Driver. 459 3.68 2.86 SY88992LMG 576-1475-2-ND | 3.3V, 4.25GBPS VCSEL Driver NEW!... 16-MLF 2673.50/500 
SY100EP56VK4G 576-1367-ND 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Dual SY88993AVKG TR 576-1415-1-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
Diff. 2:1 Mux. 493 3.95 3.07 Limiting Post Ami 986 7.89 6.66 
SY100EP111UTG 576-1364-ND SY88993AVKG TR 576-1415-2-ND 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
6.60 5.28 4.46 Limiting Post Amp..... 6163.00/1,000 
SY100EPT22VKZ 576-1368-ND 3.3V/5V Dual LVTTL/LVCMOS-to-D S¥89112UMG 576-1416-ND 2.5/3.3V Low utter, Low Skew 
LVPECL Translator... 2.86 2.29 1.78 Fanout Buffer... 6.62 530 4.47 
SY100EPT23LZG 576-1369-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL- SY89200UMG 576-1417-ND Ultra Precision 1:8 LVDS Fanou 774 6.20 5.23 
Translator .. 286229 1.78 SY89325VMG TR 576-1418-1-ND | 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- 
SY55851AUKG 576-1375-ND Z5V/3V, 3.0GHz CML AnyGate™ to-LVDS Translator 347 278 2.16 
evssaae ike Hesaiean Bc 9.90 7.92 6.69 SY89325VMG TR 576-1418-2-ND | 3.3V/SV 1.5Gbps Diff. 
E H ual to-LVDS Translator 1964.00/1,000 
Translator ... 788 6.31 5.32 SY89327LMG TR 576-1419-1-ND | 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 
SY55857LKG 576-1377-ND 3.3V, 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL Diff. Translator... 347 278 246 
DuiTianslelor 12) _(95)) O82 SY89327LMG TR 576-1419-2-ND | 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 
SY55858UHY 576-1378-ND 2.5V/3.3V, 3.0GHz Dual 2x2 CML 
Crosspoint Switch TH eae) sil SY89329VMG TR 576-1420-1-ND 3 aV/OV BOOM LVTTL/LVCMOS-to- Dif. ae 
SY55859LMG 576-1379-ND 3.3V, 2.7Gbps Dual 2x2 Crosspoint LVPECL Translato! 284 227 177 
Switch... 13.01 11.72 10.39 ; ; : 
SY58023UMG 576-1380-ND Ultra-Low Jitter 2x2 Crosspoint SY89329VMG TR 576-1420-2-ND | 3.3V/SV 800MHz L\ 
Switch... . 43.01 11.72 10.39 LVPECL Translator... 1607.00/1,000 
SY58024UMG 576-1381-ND Ultra-Low Jitter Dual 2x2 C int $¥89421VZC 576-1421-ND 5V/3.3V High Performance PLL 18.60 17.36 16.12 
SWiKh 16.04 1445 1281 SY89429VZC 576-1422-ND | 5V/3.3V Programmable Frequency 
SY58025UMG 576-1382-ND Ultra Precision Dual 2:1 CML Mux. 990 7.92 6.69 Synthesizer 918 827 7.33 
SY58026UMG 576-1383-ND Ultra Precision Dual 2:1 LVPECL Mux. 990 7.92 6.69 SY89465UMG TR 576-1476-1-ND | ‘Precision LVDS 
SY58027UMG 576-1384-ND Ultra Precision Dual 2:1 400mV Buffer NEW!. 6.68 5.35 4.51 
LVPECL Mux.. 9.90 7.92 6.69 SY89465UMG TR 576-1476-2-ND Precision LVDS 1:10 Fanout 
SY58028UMG 576-1385-ND Ultra Precision Diff. CML 4:1 Mu 856 771 6.84 Buffer NEW!. 4175.00/1,000 
SY58029UMG 576-1386-ND Ultra Precision Diff. LVPECL 4:1 Mux. 856 7.71 6.84 SY89473UMG 576-1453-ND Precision LVPECL 1413 12.77 11.32 
SY58030UMG 576-1387-ND Ultra Precision, 400mV Diff. LVPECL SY89542UMG 576-1423-ND 2.5V, 3.2Gbps Dual, Differential 
4:1 Mux. 856 7.71 6.84 2:1 LVDS Mux 592 474 4.00 
SY58031UMG pica Sbe ND) Ultra Precision 1: ian 6g G08 SY89543LMG 576-1424-ND | 3.3V, 3.2Gbps Dual, Differential 
: : : 2:1 LVDS Mux. 592 474 4.00 
Me See ae pecs ! rt ue 1008 ane 138 SY89544UMG 576-1425-ND 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 592 4.74 4.00 
-1391- 2, ‘anout Buffer. ; s : SY89545LMG 576-1426-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 592 4.74 4.00 
ee ets see fae ; 10.00 9.00 7.98 SY89546UMG 576-1427-ND 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 616 4.93 4.16 
mittee 10.00 9.00 7.98 SY89547LMG 576-1428-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 616 4.93 4.16 
SY58037UMG 576-1304-ND | Ultra Precision 4¢-MLF 9.90 891 7.91 ereoeestie picalecoN omg) 22V, SOME? 1:22 Differential HS 
Bes ; Fanout Buffer/Translator 1411 12.71 11.27 
SY58038UMG 576-1395-ND Ultra Precision 8:1 Mu: 44-MLF 9.90 8.91 7.91 Sysonanuiae VERA 5 igV/a iG 2:SGHz 1:4 PEGLIECL 
SY58039UMG 576-1396-ND Ultra Precision 8:1 Mux... 44-MLF 9.90 891 7.91 alate DWE Z aR GH BS; 
SY58040UMG 576-1397-ND Ultra Precision 4x4 CML Switch. 17.33 16.17 15.02 ORBIT : ! : 
SY58051UMG 576-1398-ND Ultra Precision CML AnyGate™.. 13.66 12.30 10.91 SY89831UMG 576-1431-ND Ultra Precision 1:4 LVPECL Fanout 
SY58052UMG 576-1399-ND Ultra Precision CML Data and Clock Buffer/Translator. 786 6.29 5.31 
Synchronizer. 2 13.66 12.30 10.91 SY89832UMG 576-1432-ND 2.5V Ultra Precision 1 
SY58600UMYG TR 576-1400-1-ND —_| Ultra Precision Differential Buffer/Translator 786 6.29 5.31 
Driver/Receiver 421 3.37 2.62 SY89833LMG 576-1433-ND 3.3V Ultra Precision 1: 
SY58600UMYG TR 576-1400-2-ND Ultra Precision Differential CML Line Buffer/Translator. 7.86 6.29 5.31 
Driver/Receiver 2384.00/1,000 SY89840UMG 576-1434-ND 
SY58601UMG TR 576-1401-1-ND | Ultra Precision Differential 800mV LVPECL : : 448 359 279 
421 3.37 2.62 SY89844UMG 576-1454-ND Precision LVDS Runt Pulse Eliminator 
SY58601UMG TR 576-1401-2-ND 2:1 Mux NEW!.. 2 13.08 11.60 
2384.00/1,000 SY89845UMG 576-1455-ND Precision CML Runt Pulse Eliminator 
SY58602UMG TR 576-1402-1-ND 2:1 Mux NEW!.. 13.08 11.60 
ver/Receiver ... 4.21 3.37 2.62 SY89859UMG 576-1456-ND Precision Low Power 615 574 5.33 
SY58602UMG TR 576-1402-2-ND oa Frecisio Differential 400mV LVPECL Bennie SY89871UMG 576-1435-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Ine Driver/Recelver - OUI, Clock Divider/Fanout Buffer 956 7.65 6.46 
SY58627LMG 576-1470-1-ND DG 10 6 GHPS Backplane Receive ee ere SY89873LMG 576-1436-ND 3.3V, 2.0GHz Any Diff. In-to- 
$Y58627LMG 576-1470-2-ND DC to 6.4GBPS S - ‘ Clock Divider/Fanout Buffer a 956 7.65 646 
Buffer NEW! 7 7126,00/1,000 SY89874UMG 576-1437-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Sy69753LHG 576-1408-ND | 3.3V, 155Mbps Clock/Data Recovery....32-TOFP 1596 14.37 12.75 Glock Divider/Franout BuITet sins SAE SRS TG 
SY87729LHI-EVAL 576-1404-ND Board Eval N SY87729 Experiment... — 23250 — — 
SY87729LHG 576-1405-ND 3.3V AnyClock™ 10MHz ~ 365MHz : 
Fractional N Synthesizer... 12.93 11.64 10.33 J adicpeaintpaalarsiaes 
SY87739LHI-EVAL 576-1406-ND Board Eval N SY87739 Experiment 23250 — — P 
SY87739LHG 576-1407-ND Protocol Transparent 3.3V 10MHz ~ 729MHz Micrel Digi-Key =, Price Each 
Fractional N Synthesizer.... pe 14.21 12.80 11.35 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY88149CLKG 576-1471-1-ND | 3.3V, 1.25GBPS PECL Limiting Post MIC59P50YWM 576-1312-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 
Amp NEWS........ 1 852 6.82 5.76 i 511 4.09 3.18 
SY88149CLKG 576-1471-2-ND | 3.3V, 1.25GBPS PECL Limiting Post MIC59P60YN 576-1313-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 
Amp NEW! 5325.00/1,000 Drive 520 4416 3.24 
SY88315BLMG 576-1472-1-ND ay, aanee A Low Power ein we Mecano MIC5800YM TR 576-1301-1-ND | 4-Bit Parallel-Inpu 165 1.32 99 
Lge beanies ‘ : : MIC5800YM TR 576-1301-2-ND | 4-Bit Parallel-Input Latched Drive 2112.50/2,500 
SY88315BLMG 576-1472-2-ND arene Low Power Limiting RONG MIC5800YN 576-1302-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Drive 240 192 1.44 
AupyaaG Tian a MIC5801YN 576-1303-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver 351 281 2.19 
SY88243BLMG SAS GARUL Sit MeL CML Limiting Post Seay oTRAieae MIC5801VV 576-1304-ND | 8-Bit Parallel-Input Latched Drive 365 292 227 
SY88343LMG 576-4473-2-ND 3.3V, 3.2GBPS CML Limiting Post MIC5801YWM 576-1305-ND &-Bit Parallel-Input Latched Drive een ER) asi 
7 MIC5821YN 576-1306-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drivet 2.90 2.33 1.81 
Amp NEW!............... 3016.50/500 Head : 
SY88403BLMG 576-1474-1-ND 3.3, 4.25GBPS CML Low Power Limiting MIC5841YN 576-1307-ND 8Bit Serial-Input Latched Drive 297 238 1.85 
Post Amp NEW......... 16-MLF 9.92 7.94 6.70 MIC5841YWM TR 576-1308-1-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 297 2.38 1.85 
SY88403BLMG 576-1474-2-ND _ | 3.3V, 4.25GBPS CML Low Power Limiting Ove TR ae et Serna ratchad oe ; ja Dae 
Post Amp NEW......... 6200.00/1,000 -1309- -Bit Serial-Input Latched Drivel : : : 
SY88773VKG 576-1408-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power MIC5891YN 576-1310-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source 
Limiting Post Amp 9.88 8.90 7.89 2.25 1.80 1.40 
SY88773VMG 576-1409-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power MIC5891YWM TR 576-1311-1-ND 
Limiting Post Amp 988 8.90 7.89 Driver. 2.25 1.80 1.40 
SY88843VKG 576-1410-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CM MIC5891YWM TR 576-1311-2-ND | 8-Bit Seri 
Limiting Post Amp. 988 890 7.89 Driver. 1275.00/1,000 
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PICREL LDO REGULATORS fFoH!s compliant 
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Micrel Digi-Key - Price Each Micrel Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 

LP2950-03YZ TR 576-1050-1-ND 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg. 1.20. 1.00 .80 MIC5209YU 576-1279-ND Aqj., 500mA Low Noise LDO Reg. 143 1414 86 

LP2950-03YZ TR 576-1050-2-ND | 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg. 1064.00/2,000 MIC5219-3.0YMM TR | 576-1280-1-ND | 3V, 500mA Peak Out LDO Reg. -MSOP 1.78 1.42 1.07 

LP2951-02¥M 576-1051-ND Adj., 100mA Low Dropout Volt. Re 141 93.74 MIC5219-3.0YMMTR | 576-1280-2-ND | 3V, 500mA Peak Out LDO Reg. -MSOP 2272.50/2,500 

LP2951-03YM 576-1052-ND Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg......8-SOIC 1.02.85 68 MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-1-ND | 3.3V, 500mA Peak Out LDO Re: SOT-23-5 143 114 86 

MIC2215-PPMYML TR | 576-1073-1-ND | Triple High PSRR, Low Noise MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-2-ND__| 3.3V, 500mA Peak Out LDO Re SOT-23-5 2190.00/3,000 
uCap LDO ns 2 AST ST 158 MIC5219YM5 TR 576-1282-1-ND | Adj., 500mA Peak Out LDOReg........S0T-23-5 143 144 86 

MIC2215-PPMYML TR | 576-1073-2-ND | Triple High PSRR, Low Noise MIC5219YM5 TR 576-1282-2-ND | Adj., 500mA Peak Out LDO Reg SOT-23-5 2190.00/3,000 
uCap LDO. ee 6815.00/5,000 MIC5231-3.0YM5 TR | 576-1283-1-ND | 3V, Micropower Cap LDO Reg SOT-23-5 1.78 142 1.07 

MIC2215-PPPYMLTR | 576-1074-1-ND | Triple High PSRR, Low Noise MIC5231-3.0YM5 TR | 576-1283-2-ND | 3V, Micropower Cap LDO Reg SOT-23-5 2727.00/3,000 
uCap LDO.. pore 2.52 2.02 1.57 MIC5235YM5 TR 576-1284-1-ND | Adj., Ultra Low Quiescent Curre 

MIC2215-PPPYML TR | 576-1074-2-ND | Triple High PSRR, Low Noise 150mA uiCap LDO Regulator........... SOT-23-5 1.38 140 .83 
uCap LDO 7000.00/5,000 Srey - : 

MIC2920A-3.3WSTR | 576-1116-1-ND | 3.3V, 400mALDO Voltage Reg SOT-223 1.38 1.10 83 Mises 5.1R areal ei ee ae pea _ $0T-23-5 2112.00/3,000 

MIC2920A-3.3WS TR | 576-1116-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Voltage Reg SOT-223 1760.00/2,500 Mics236vM 576-1285-ND Adj., Low Quiescent Current Cap 

MIC2920A-5.0WSTR | 576-1117-1-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Ret SOT-223 1.38 110 83 LDO Reg... . BSOIC 178 142 107 

MIC2920A-5.0WS TR | 576-1117-2-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Ret SOT-223 1760.00/2,500 MIC5237-3.3YU 576-1286-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Reg 0-263 185 4148 41411 

MIC2937A-3.3WU 576-1131-ND 3.3V, 750mA LDO Voltage Reg 248 1.98 1.54 MICEDSQVMM STESIDETANG Aa, Low Quiescent Current S00mA 

MIC2937A-5.0WT 576-1132-ND 5V, 750mA LDO Voltage Ret 248 1.98 154 Cap LDO Regulator _8MSOP 227 182 142 

MIC2937A-5.0WU 576-1133-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg. 225 1.80 1.40 - -4288-1- 

cao eateat 3a "238 too vole re 238 190 148 MIC5247-1.8YM5 TR | 576-1288-1-ND i apm Low Voltage wCap Laer eer 

°3. 576-1135-1 BV, 1.25, foltage Re i it Y e S 9. i 

MIC2940A-5.0WT 576-1136-ND 5\, 1.25A LDO Voltage Reg. 238 1.90 1.43 MICS247-1.87N5 TR EO a pees Low Voltage tap ER ak 936.00/3,000 

MIC2940A-5.0WU 576-1137-ND 5V, 1.254 LDO Voltage Reg. 2.00 1.60 1.20 : sone ; 

MIC2941AWT 576-1138-ND Adj., 1.254 LDO Voltage Re 70-2205 254 2.04 1.59 MIGE2ES-3.3¥08 ea Sebo. Nose] uGap 87 «73~«58 

MIC2941AWU TR 576-1139-1-ND | Adj., 1.254 LDO Voltage Re .70-263-5 2.35 188 1.41 ts -1989-2- 

MIC2941AWU TR 576-1139-2-ND | Adj.. 1.25A LDO Voltage Re “T0-263-5 951.75/750 Mitotoree ics SEND ib NolgeiuCap Kena 

MIC2950-05YZ 576-1140-ND 5V, 150mA LDO Voltage Re 128 102 77 MIc5255-3.3YM5 TR | 576-1290-1-ND_| 3.3V, 150mA Low Noise Cap : 

MIC2950-06YZ TR 576-1141-1-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Ret 128 102-77 CMOS LDO 801-235 96 7254 

MIC2950-06YZ TR 576-1141-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Ret 1326.00/2,000 x 7900-21 

MIC2951-02¥MTR — | 576-1148-1-ND | 5V/ 250mA Low Dropout Rei 120° 1.00. 80 MICE2ES-3-3VM5 TR Pg aaaoam| c); 150m’ Low Noise yap ehious cEROUEETO 

MIC2951-02YMTR | 576-1148-2-ND | 5V, 150mA Low Dropout Re 1300.00/2,500 ics256-2.5YM5 TR | 576-1291-1-NO | 2.5V, 180mA yiGap LOO with - masa 

MIC2951-03YMTR__| 576-1149-1-ND__| 5V, 250mA Low Dropout Reg... 1144 9576 Error Flag _$0T-23:5 78 65 52 

MIC2951-03YM TR 576-1149-2-ND 5V, 150mA Low Dropout Reg... 1235.00/2,500 MIC5256-2.5YM5 TR | 576-1291-2-ND 2.5V, 150mA uCap LDO with 

MIC2951-03YN 576-1150-ND 5V, 150mA Low Dropout Re 1.58 1.26 95 Error Flag fot ... SOT-23-5 1014.00/3,000 

MIC2951-3.3YM 576-1151-ND 3.3V, 150mA Low Dropout Re 95 76 57 : ooSerE ; 

MIC2954-02WS 576-1152-ND | 5V, 250mA Low Dropout Re 180 144 1.08 MICS256-3 OE TR EE aa lees ean 501-23-5 MCSE? 

MIC2954-02VZ 576-1153-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg... 190 152 1.14 MIC5256-3.0YM5 TR | 576-1292-2-ND | 3V, 150mAyCapLDO with ? : 

MIC2954-03WS TR 576-1154-1-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg.. E75 AO OS: Error Flag _.. SOT-23-5 1014.00/3,000 

MIC2954-03WS TR 576-1154-2-ND 5V, 250mA Low Dropout Re: 2240.00/2,500 MIC5256-3.3YM5 TR | 576-1293-1-ND 3.3V, 150mA uCap LDO with 


MIC2954-07YM 576-1155-ND 5V, 250mA Low Dropout Re 
MIC2954-08YM TR 576-1156-1-ND 5V, 250mA Low Dropout Re: 


.- SOT-23-5 21065) 82 


1.78 1.42 1.07 Error Flag 
UB SNe air 


MIC2954-08YM TR | 576-1156-2-ND __| 5V, 250mA Low Dropout Re 2495,00/2,500 MIC5256-3.27M5.TR Ere yg tap LDO wit 1014.00/3,000 
MIC5158YM 576-1243-ND 5V/Adj., Super LDO™ Reg... 3.02 242 1.88 MIC5264-MFYMLTR | 576-1438-1-ND | 150mA uCap Dual LDO Reg. NEW! 87 67358 
MICS190YMM 576-1244-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active MIC5264-MFYMLTR | 576-1438-2-ND | 150mA pCap Dual LDO Reg. NEW: 1930.00/5,000 
iceioiviiN sary Pier ashes tik Gansta 479 3.84 2.99 MIC5265-1.8YD5 TR | 576-1439-1-ND | 150mA uCap LDO Reg. NEW! 48 «3627 
FIBA I. 7 ‘ MIC5265-1.8YD5 TR | 576-1439-2-ND | 150mA uCap LDO Reg. NEW! 468.00/3,000 
Filter/LDO Controller ~10-MSOP Fisloa aloes a3 MIC5270-5.0YM5 TR | 576-1294-1-ND | -5V, uCap Negative LDO Reg 2.00 1.60 1.20 
MIC5200-3.3YM 576-1246-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Ret .8-SOIC 1.38 115 92 MIC5270-5.0YM5 TR | 576-1294-2-ND —5V, Cap Negative LDO Reg 3072.00/3,000 
MIC5200-3.3YS 576-1247-ND 3.3V, 100mA Low Dropout Ret SOT-223 1.29 1.08 .86 MIC5270YMS5 TR 576-1295-1-ND Adj., uCap Negative LDO Reg 2.00 1.60 1.20 
MIcs200-50¥STR | S76e240-1-ND | 6V 10OmALoW Dropout Reg. S0T223 | 120 1108 95 | —MIGS27OYMB-TR__| 876-1296-2-ND_| Ad, uCap Negative LDO Reg Se 
MIC5200-5.0YSTR | 576-1249-2-ND _| SV, 100mA Low Dropout Re SOT-223__1397.50/2,500 eed eae en iene ed eas He Fe ASR ORE 
MIC5201-3.3YMTR | 576-1250-1-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Re “BSOIC 1.38 110 83 MIC5305-3 0YDS 576-1297-1-ND | 3V, 150mA yap Ultra-LDO Reg, 220 165 1.24 
MIC5201-3.3YMTR | 576-1250-2-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Re 8-SOIC 1760.00/2,500 MIC5305-3. OYDS 576-1297-2-ND | 3V. 150mA yap Ultra-LDO Reg, 2445.00/3,000 
MIC5201-3.3YS TR 576-1251-1-ND 3.3V, 200mA Low Dropout Re SOT-223 1.25 1.00 JB MIC5305-3.3YD5 576-1298-1-ND 3.3V 150mA Cap Ultra-LDO R 220 1.65 "1.24 
MIC5201-3.3YSTR | 576-1251-2-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Re SOT-223 1600.00/2,500 MICS305-3 3YD5 igen — EEN tom re ‘Gan UiinLbo Few 9145 0078, 000 
MIC5201-4.8YS 576-1252-ND 4.85V, 200mA Low Dropout Reg 1.25 1.00 75 MiGosigUNLTE 5761299-1-ND | Adj, 500mA Cap Ultra: LDO High 7 Bache 
MIC5201-5.0YM 576-1253-ND 5V, 200mA Low Dropout Reg... 1.38 1.10 .83 PSRR LDO Regulator. 2.25 180 1.35 
MIC5201-5.0YS 576-1254-ND 5V, 200mA Low Dropout Reg.. 1.25 100 75 MIC5319YML TR 576-1299-2-ND | Adi. 500mA uCap Ultra: 
MIC5203-3.3YM4 TR 576-1255-1-ND 3.3V, Cap 80mA LDO Reg. “78, 165) 52 — _ Regulator. 5625.00/5,000 
MICS203-33YM4TR | S76-1255-2.ND!_ | 3.3V, yCap 80mA LDO Reg. ieee Mic29150-33WT | S76-1104-ND | 3.3V, High-Current LDO Reg. 358 287 223 
MICS203-5.0VM4 TR [RSEGRIZSGSIENDIM| 5V, uCap 80mA LOO Rep. ij Mi _ a mic29150-3.3WU | 576-1105-ND —_| 3.3V, High-Current LDO Reg. 245 197 153 
MIC5203-5.0YM4TR | 576-1256-2-ND | 5V, uCap 80mA LDO Reg. 1014.00/3,000 MIC29150-5.0WT 576-1106-ND 5V, High-Current LDO Reg 358 287 223 
MIC5205-2.5YM51TR | 576-1257-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg...... SOT-23-5 60 45 34 MIc29150-5, 0WU 576-1107-ND 3V. High-Current LDO Reg 245 197 153 
MIC5205-2.5YM51R | 576-1257-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 585.00/3,000 Mic29151-3 3WU 576-1108-ND 3.3V, High-Current LDO Reg, 259 207 161 


MIC5205-3.0YM5 TR 576-1258-1-ND 3V, 150mA Low Noise LDO Reg. - SOT-23-5 60 45 34 


MIC5205-3.0YM5TR | 576-1258-2-ND _ | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg......... SOT-23-5 585.00/3,000 MIC20151-5.0WT presi eeND 5V, High-Gurrent LDO Reg 10-220-5 BSH Siss OS ae2 36 
: MIC29151-5.0WU 576-1110-ND 5V, High-Current LDO Reg T0-263-5 259 207 1.61 
MIC5205-3.3YM5TR | 576-1259-1-ND | 3.3V, 150mALowNoise LDO Reg.......SOT-235 60 45 34 Barat Fiche Baan 
! MIC29152WT 576-1111-ND Adj., High-Current LDO Reg. T0-220-5 238 190 1.43 
MIC5205-3.3YM5 TR | 576-1259-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 585.00/3,000 1 2-1- 7 ich. 963 
I! MIC29152WU TR 576-1112-1-ND | Adj., High-Current LDO Reg. T0-263-5 238 1.90 143 
MIC5205-3.6YM5 TR | 576-1260-1-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg.......SOT-23-5 60 45 34 anit fia rope 
k MIC29152WU TR 576-1112-2-ND _| Adj., High-Current LDO Reg. 0-263-5 962.25/750 
MIC5205-3.6YM5 TR | 576-1260-2-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 585.00/3,000 MICoooO SOW ST eETTSaIn SV 400mA LDO Voltage Ri 70-2635 WEOREIC TIO 
MIC5205-5.0YM5 TR | 576-1261-1-ND _| 5V, 150mA Low Noise LDO Reg..........SOT-23-5 «60.4534 : Dasa oltage Reg ; al d 
! Mic29202WU 576-1114-ND Adj., 400mA LDO Voltage Reg. T0-263-5 263 211 1.64 
MIC5205-6.0YM5TR | 576-1261-2-ND | SV, 150mA Low Noise LDO Reg.......... SOT-23-5 585.00/3,000 Fated i a 
: } MIc29204YM 576-1115-ND 5V and Adj., 400mA LDO Volt. Re 8-SOIC 2.00 160 1.20 
MIC5205YM5 TR 576-1262-1-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg.......SOT-23-5 60 45 34 iy Baioe ‘ah y 
| ! MIC29300-12WT 576-1118-ND 12V, High-Current LDO Reg. T0-220 3.02 242 1.88 
MIC5205YM5 TR 576-1262-2-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. ...... SOT-23-5 585.00/3,000 : a a : 
‘ MIC29300-3.3WT 576-1119-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. T0-220 3.02 242 1.88 
MIC5206-3.0YM5 TR | 576-1263-1-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg..........SOT-23-5 90 75 60 wie79300-3 WU ST aa Hah Current (D0 R, 70-053. AALCoRER amen 
MIC5206-3.0YM5 TR | 576-1263-2-ND _| 3V, 150mA Low Noise LDO Rez.......... SOT-23-5 1170.00/3,000 es ne Fea ie eg. * . ; : 
s MIC29300-5.0WT 576-1121-ND 5V, High-Current LDO Reg T0-220 3.02 242 1.88 
MIC5206-3.2YM5TR | 576-1264-1-ND | 3.2V, 150mALow Noise LDO Reg.......SOT-235 90 75 60 7 an i ¢ 
f MIC29300-5.0WU 576-1122-ND 5V, High-Current LDO Reg T0-263 3.02 242 1.88 
MIC5206-3.2YM5 TR | 576-1264-2-ND | 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 1170.00/3,000 f ttiaah liars ee 
: MIC29301-3.3WU 576-1123-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. T0-263-5 439 351 273 
MIC5206-4.0YM5 TR | 576-1265-1-ND | 4V, 150mA Low Noise LDO Reg..........SOT-23-5 90 75 60 eat at pane 
! Mic29302WT 576-1124-ND Adj., High-Current LDO Reg. T0-220-5 2.48 1.98 1.54 
MIC5206-4.0YM5TR | 576-1265-2-ND | 4V, 150mA Low Noise LDO Reg.......... SOT-23-5 1170.00/3,000 — 
Mics207.25YMaTR | 576-1266-4-ND | 2.5V 180mA Low Noise LDO Rea 801235 76 «57 | 43 MIC29302WU TR 576-1125-1-ND | Adj, High-Current LDO Reg. T0-263-5 248 1.98 1.54 
MICEO7-2.5YMETR REESE PIER 2 EV. 180nié Low Noise LDO Reg. SOT23-5 aaa MIC29302WU TR 576-1125-2-ND | Adj., High-Current LDO Reg. 0-263-5 4072.50/750 
: SS ON Ose C9... AUR MIC29303WU 576-1126-ND Adj., High-Current LDO Reg. T0-263-5 5.58 447 3.48 


MIC5207-3.3YM5 TR = | 576-1267-1-ND 3.3V, 180mA Low Noise LDO Re . SOT-23-5 76 57 AB 


MIC5207-3.3YM5 TR | 576-1267-2-ND | 3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 741.00/3,000 eee Sow SENG oy om ing hie ec Lees au ae zee 
MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-1-ND | 5V, 180mA Low Noise LDO Reg........SOT-235 76 57 .43 B a ARE Soe: 
: ape ee wilc29372WT 576-1129-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 70-2205 3.74 2.99 233 
MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-2-ND _| 5V, 180mA Low Noise LDO Reg......... SOT-23-5 741,00/3,000 
MIGSOOTVNIS TF See eae Al, 180mA Low Notse LOO Rag. SUT-22-5 eee MIC29372WU TR 576-1130-1-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 10-2635 3.74 299 233 
i. ! : aa oe MIC29372WU TR 576-1130-2-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Reg. T0-263-5 1618.50/750 
MIC5207YM5 TR 576-1269-2-ND | Adj.. 180mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 741.,00/3,000 micoos00-3'30t area | 33%, High-Current LOO Reg, eo, METOMesCriaeara 


MIC5209-1.8YM 576-1270-ND 1.8V, 500mA Low Noise LDO Ret 
MIC5209-2.5YM TR 576-1271-1-ND 2.5V, 500mA Low Noise LDO Re 
MIC5209-2.5YM TR 576-1271-2-ND 2.5V, 500mA Low Noise LDO Re 


1.35 113 .90 | 
135 113 90 MIC29500-5.0WT 576-1143-ND 5V, High-Current LDO Reg 


1462.50/2,500 MIC29501-3.3WU 576-1144-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 


70-220. 7.08 567 4.78 
T0-263-5 8.14 6.52 5.50 


MIC5209-2.5YSTR | 576-1272-1-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Re 735 (113 ~—~90 MiG2gS02WT iCal ee Cie Adi. High-Current LDO Reg. 70-220-5 eae 
; MIC29502WU TR 576-1146-1-ND | Adj., High-Current LDO Reg. T0-263-5 814 6.52 5.50 
MIC5209-2.5YSTR | 576-1272-2-ND _| 2.5V, 500mA Low Noise LDO Re 1462.50/2,500 icoeenoWil TH ee tM Ae Hen caettno R Tees nears 
MIC5209-3.3YM 576-1273-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Re 135 143 90 Pe ge tiTen 29. : 
: MIC29503WU 576-1147-ND __| Adj., High-Current LDO Reg. 10-263-5 7.92 6.34 5.35 


MIC5209-3.3YS TR 576-1274-1-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Re 
MIC5209-3.3YS TR 576-1274-2-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Re 


Hes) ik) i) 


1462.50/2,500 mic2a752WwWT 576-1157-ND __| Adj., High-Current LDO Reg. 13.16 11.85 1051 


MIC5209-5.0YMTR | 576-1275-1-ND | 5V, 500mA Low Noise LDO Re 735 (1.13 ~—~90 MIGS7100-1.5WS SZ ITED) 15V, 1A Low Volt. uCap LDO Reg ee ae 
mic37100-2.5Ws | 576-1162-ND _| 2.5V. 1A Low Volt. Cap LDO Reg 132 140 88 
MIC5209-5.0YM7R | 576-1275-2-ND _| 5. 500mA Low Noise LDO Reg. 1462.50/2,500 
mic37100-3.3WS | 576-1163-ND —_| 3.3V. 1A Low Volt. Cap LDO Reg 132 110 88 
MIC5209-5.0YS 576-1276-ND —_| 5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 135 113” 90 To eae (REceTeTCRm| cay 14: ,0w Volt UGap 10 Reg. Leena 
MIC5209-5.0YU 576-127-ND 5V, 500mA Low Noise LDO Reg........ 143° 114 86 ! aE ae 9. 2 z 2 
MIc5209YM 576-1278-ND___| Adi., 500mA Low Noise LOO Reg... SOIC 1.35 143 90 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 705 


es * 5 Micrel Digi-Key Price Each 
Cre. Dee gma (Continued) Part No. Part No. Description Pky. 91 25 ~—«*100 
meee eee MIC4428YM TR 576-1206-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
Micrel Digi-Key Price Each Driver... ... 8-SOIC 1365.00/2,500 
Part No. Part No. Description 1 25 100 MIC4429ZN 576-1207-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC37152WR 576-1165-ND Adj., 1.54 Low Volt. wCap LDO Reg. B58 2 a7 223 Bipolar/CMOS/DMOS Process... eae: al 
MIC37301-1.5WR 576-1166-ND 1.5V, 3.0A Low Volt. wCap LDO Reg 410 3.28 2.55 MIC4451YM 576-1208-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.28 1.82 1.37 
MIC37302WR TR 576-1167-1-ND | Adj., 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg. 423 3.39 264 MIC4451YN 576-1209-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 245° 197 153 
MIC37302WR TR 576-1167-2-ND | Adj., 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg, 1833.00/750 MIC4452YM TR 576-1210-1-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 168 134 1.01 
MIC39100-1.8WS 576-1170-ND 1.8V, 1A Low Voltage LDO Reg... 147 123 98 MIC4452YM TR 576-1210-2-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2145.00/2,500 
MIC39100-2.5WSTR | 576-1171-1-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg 147. 123 98 MIC4452YN 576-1211-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 245 1.97 153 
MIC39100-2.5WSTR | 576-1171-2-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg 1592.50/2,500 MIC44522T 576-1212-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 446 357 278 


MIC39100-3.3WS 576-1172-ND 3.3V, 1A Low Voltage LDO Reg 
MIC39100-5.0WS 576-1173-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Re: 


147 1.23 98 MIC4468ZWM 576-1213-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET 


147 1.23 98 Driver. 401 3.21 2.50 


MIC39101-5.0YM 576-1174-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Re: 140 1.12 84 MIC4469YN 576-1214-ND Quad 1.2A Peak Low- 

MIC39102YM 576-1175-ND Adj., 1A Low Voltage LDO Reg... 140 1.12 84 Driver. 421 3.37 262 
MIC39150-1.8WU 576-1176-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg 2.35 1.88 1.41 MIC4469YWM 576-1215-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET 

MIC39150-2.5WU 576-1177-ND 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg 2.35 188 1.41 Driver. 421 3.37 2.62 
MIC39300-1.8WU 576-1178-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg 2.63 2.11 1.64 MIC5011YM 576-1230-ND Minimum Parts High/Low- 

MIC39300-2.5WU TR 576-1179-1-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. 2.63 2.11 1.64 MOSFET Driver 351 281 2.19 


MIC39300-2.5WUTR | 576-1179-2-ND | 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg 1140.75/750 MIC5013YM 576-1231-ND Protected High/L 
MIC39301-1.8WU 576-1180-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg 290 233 1.81 351 281 219 
MIC39301-2.5WU 576-1181-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg 2.90 2.33 1.81 MIC5013YN 576-1232-ND Protected High/Low-Side MOSFET 
MIC39500-2.5WU 576-1182-ND 2.5V, 5A Low Voltage LDO Reg 464 371 2.89 Driver... 421 3.37 2.62 
MIC49150WR 576-1227-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. 3.65 2.92 2.27 MIC5014YM TR 576-1233-1-ND | High/Low-Side MOSFET Driver... 240 1.92 1.44 
Mic491S50YMM 576-1228-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. 3.04243 1.89 MIC5014YM TR 576-1233-2-ND | High/Low-Side MOSFET Driver 3072.50/2,500 
Mic49200-1.2WR 576-1465-1-ND | 2A Low Voltage LDO NEW. 3.20 256 1.99 MIC5014YN 576-1234-ND High/Low-Side MOSFET Driver 259 207 1.61 
Mic49200-1.2WR 576-1465-2-ND | 2A Low Voltage LDO NEW! 1384.50/750 MIC5015YM 576-1235-ND High/Low-Side MOSFET Driver 240 1.92 1.44 
HP a See Ad. oo Low Voltage {D0 Reg, 493 3.95 3.07 MIC5018YM4 TR 576-1238-1-ND | _IttyBitty™ High-Side MOSFET Drive 1.80 1.44 1.08 
muscuala a) oupply LOW VOI. rilgl MIC5018YM4 TR 576-1238-2-ND | IttyBitty™ High-Side MOSFET Driver... SOT-143 2766.00/3,000 
Bandwidth LOO NEW.... 780 6.24 5.27 MIC5021YM TR 576-1239-1-ND | High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 
MIC49500WR 576-1466-2-ND | 5A Dual Supply Low Volt. High MIC5021YM TR 576-1239-2-ND | High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 3465.00/2,500 
Bandwidth LDO NEW... 3714.75/750 MIC5021YN 576-1240-ND High Speed, High-Side MOSFET Driver.......8-Dip 2.50 2.00 1.56 


MIC68200-1.8YMLTR) 576-1469-1-ND 1.8V, 2A Sequencing LDO NEW: 
MIC68200-1.8YMLTR| _576-1469-2-ND 1.8V, 2A Sequencing LDO NEW: 


10-MLF 3.22 2.58 2.01 
8940.00/5,000 


Mitre OPERATIONAL AMPS 


CREEL MOSFET DRIVERS Innavation Through Technology™ RoHS Compliant 
rguh Technet oBu™ RoHS Compliant Micrel Digi-Key Price Each 
Wan Digi-Key Piles Bagh Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
i ‘intl MIC6211YM5 TR 576-1314-1-ND | IttyBitty™ Operational Amp. SOT-23-5 96 72 54 
Bartle: baltiNos Dasciptions : A Le 2S MIC6211YM5 TR 576-1314-2-ND | IttyBitty™ Operational Amp. SOT-23-5 936.00/3,000 
MIC4100YM 576-1183-ND 100V Half Bridge MOSFET Driver............ 8-SOIC 4.03 3.23 2.51 MIC7122YMM TR 576-1317-1-ND Rail-to-Rail Dual Op Amp 8-MSOP 1.44 1.20 .96 
MIC4102YM 576-1184-ND 100V Half Bridge MOSFET Driver............ 8-SOIC 448 3.59 2.79 MIC7122YMM TR 576-1317-2-ND Rail-to-Rail Dual Op Amp.. -MSOP 1560.00/2,500 
MIC4120YME 576-1445-ND 6A Peak Low Side MOSFET MIC7300YM5 TR 576-1319-1-ND | High Output Driver R/R Op Am SOT-23-5 78 65 52 
Driver NEW! 2.61 2.09 1.63 MIC7300YM5 TR 576-1319-2-ND_| High Output Driver R/R Op Amp.......... SOT-23-5 1014.00/3,000 
MIC4123YME 576-1447-ND Dual 3A Peak Low Side MOSFET 
Driver NEW... 2.70 2.16 1.68 3 
MIG4124YME 576-1448-ND Dual 3A Peak Low Side MOSFET ERIicReL POWER SWITCHES 
Driver NEW! 270 2.16 1.68 Innovation Through Technology™ RoHS Compliant 
MIC4125YME 576-1449-ND Dual 3A Peak Low Side MOSFET ici i 
f Micrel Digi-Key Price Each 
icsiseinie isn ee eer: are 2.70 2.16 1.68 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 
SHES a -5A Peak Low-Side Rea hs ads MIC2514YM5 TR 576-1085-1-ND | IttyBitty™ Integrated High-Side 
mer : é 3 Switch NEW... SOT-23-5 2.238 1.78 1.34 
MIC4127YME 576-1186-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC2514YM5 TR 576-1085-2-ND IttyBitty ™ Integrated High-Side 
Driver. 2.32 1.86 1.45 Switch NEW! SOT-23-5 3417.00/3,000 
MIC4128YME 576-1450-ND Dual 1.5A Peak Low Side MOSFET MIC2562A-0YM TR 576-1089-1-ND | PCMCIA/CardBu 
Driver NEW!............ 286 2.29 1.78 Controller. 165 1.32.99 
MIC4129YME 576-1446-ND 6A Peak Low Side MOSFET MIC2562A-0YM TR 576-1089-2-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power 
Driver NEWS... .8-SOIC 2.61 2.09 1.63 Controller. 2112.50/2,500 
MIC4416YM4 TR 576-1187-1-ND | IttyBitty"™™ Low-Side MOSFET Driver....SOT-143 96 80 64 MIC2562A-1YM 576-1090-ND PCMCIA/CardBus Socket Power 
MIC4416YM4 TR 576-1187-2-ND | IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 1248.00/3,000 Controller. 165 132 .99 


MIC4417YM4 TR 576-1188-1-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 96 80 64 MIC2563A-1YSM 576-1091-ND Dual-Slot PCMCIA/Car 
MIC4417YM4 TR 576-1188-2-ND | IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 1248.00/3,000 Controller. 243 1.95 1.52 
MIC4420YM TR 576-1189-1-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 

Bipolar/CMOS/DMOS Proces: -8-SOIC 1.44 1.20 96 
MIC4420YM TR 576-1189-2-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver REPERENCES 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1560.00/2,500 JAG THIS VOR FES OLOUE 2 ompient 
MIC4420YN 576-1190-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Micrel Digi-Key Price Each 

Bipolar/CMOS/DMOS Proces: eee all) alae Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MICc4420ZM 576-1191-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Dri y 5 =H 7 F 

Bipolar/CMOS/DMOS PrOc€SS wn. BSOIG 155 1.24 93 iD EE ci Ge 
MIC4420ZN 576-1192-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver LM4040CYM3-2.5 TR 576-1046-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 

Bipolar/CMOS/DMOS Proces: ihe The hah Voltage Reference... ...SOT-23 585.00/3,000 
MIC4421YM 576-1193-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Dri LM4040DYM3-2.5 TR 576-1047-1-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1.73 1.38 1.04 Voltage Reference... ...SOT-23 A8 rOOMmet 
MIC4422YM TR 576-1194-1-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver LM4040DYM3-2.5TR |  576-1047-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 133 1.06 80 Voltage Reference... .-SOT-23 468.00/3,000 
MIC4422YM TR 576-1194-2-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver LM4040DYM3-4.1 TR 576-1048-1-ND 4.096V, Precision Micropower Shunt 

Bipolar/CMOS/DMOS Process.............. 8-SOIC 1695.00/2,500 Voltage Reference... ..S0T-23 AB 36.27 
MIC4422YN 576-1195-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver LM4040DYM3-4.1 TR 576-1048-2-ND 4.096V, Precision Micropower Shun 

Bipolar/CMOS/DMOS Process ” 158 126 95 Voltage Reference... ...SOT-23 468.00/3,000 
MIC4423YN 576-1196-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver LM4041CYM3-ADJ TR 576-1049-1-ND 1.24V to 10V, Precision Micropower Shunt 

Bipolar/CMOS/DMOS Process = Bee LM4041CYM3-ADJTR | 576-1049-2-ND ioNe Pay Dee Mi Shu oe mo OS 
MIC4423ZN 576-1197-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver i ead e recision Micropower Shun 

Bipolar/CMOS/DMOS Process 230 1.84 1.43 Voltage Reference... 807-23 585.00/3,000 


MIC4424YM 576-1198-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.79 2.24 1.74 CReEL 

MIC4424YN 576-1199-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver K 
Bipolar/CMOS/DMOS Process ...8-Dip 2.93 2.34 1.82 Ieee Te oO 

Mic4424ZN 576-1200-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Micrel Digi-Key Price Each 
Bipolar/CMOS/DMOS Process i 2.30 1.84 1.43 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

MIC4425YN 576-1201-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver LM2576WT 576-1045-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulator........70-220-5 3.06 245 1.91 
Bipolar/CMOS/DMOS Process...............-- 8-Dip 2.43 1.95 1.52 MIC38C43YM 576-1168-ND BiCMOS Current Mode PWM 

MIC4426YM TR 576-1202-1-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Controller* .. 8-SOIC. 2s i ey 229 
Driver. Ws ey a) MIC38HC43YM TR 576-1169-1-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

MIC4426YM TR 576-1202-2-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Controller* 8-SOIC 2.34 1.88 1.46 
Driver. 1462.50/2,500 MIC38HC43YM TR 576-1169-2-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

MIC4426YN 576-1203-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Controller* 8-SOIC 3275.00/2,500 
Driver. 195) Sb eat) MIC2142YM5 TR 576-1062-1-ND Adj., Micropower Boost Converter*.... SOT-23-5 1.68 1.34 1.01 

MIC4427YM TR 576-1204-1-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC2142YM5 TR 576-1062-2-ND Adj., Micropower Boost Converter* .... SOT-23-5 2574.00/3,000 
Driver. 1.44 1.20.96 MIC2171WU 576-1063-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulator* .. TO-263-5 4.10 3.28 2.55 

MIC4427YM TR 576-1204-2-ND Dual 1.54 Peak Low-Side MOSFET MIC2172YM TR 576-1064-1-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator* ....8-SOIC 2.34 1.88 1.46 
Driver. 1560.00/2,500 MIC2172YM TR 576-1064-2-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator* .... 8-SOIC 3275.00/2,500 

MIC4427YN 576-1205-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC2177YWM 576-1065-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator*..... 7.16 573 4.84 
Driver. 1.95 1.56 147 MIC2178YWM 576-1066-ND ., 2.5A Sync. Buck Regulator* 716 5.73 4.84 

MIC4428YM TR 576-1206-1-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET MIC2179YSM 576-1067-ND j.. 1.5A Sync. Buck Regulator* 6.52 5.22 441 
Driver 1.26 1.05 84 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
706 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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REL 


Through Technology™ 


USB/GENERAL PURPOSE SWITCHES 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key ae Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2182YM 576-1068-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck MIC2007YM6TR 576-1460-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* 468 3.75 2.92 Switch NEWS... ... SOT-23-6 1.65 1.32 .99 
MIC2182YSM 576-1069-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck MIC2007YM6TR 576-1460-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* 488 3.91 3.04 Switch NEW! ... SOT-23-6 2535.00/3,000 
MIC2204YML TR 576-1070-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck MIC2008YM6TR 576-1461-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* we 10-MLF 2.79 2.24 1.74 Switch NEWS... .. SOT-23-6 1.65 1.82.99 
MIC2204YML TR 576-1070-2-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck MIC2008YM6TR 576-1461-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* 10: 7750.00/5,000 Switch NEWS... ... SOT-23-6 2535.00/3,000 
MIC2204YMM TR 576-1071-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck MIC2017YM6TR 576-1462-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* 2.59 2.07 1.61 Switch NEW!.... ... SOT-23-6 1.93 1.54 1.16 
MIC2204YMM TR 576-1071-2-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck MIC2017YM6TR 576-1462-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Controller* 1 3622.50/2,500 Switch NEW! .. SOT-23-6 2958.00/3,000 
MIC2205YML TR 576-1072-1-ND Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. * 2.84 2.27 1.77 MIC2018YM6TR 576-1463-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC2205YML TR 576-1072-2-ND Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. * 7875.00/5,000 Switch NEW! ... SOT-23-6 1.93 1.54 1.16 
MIC2207YML TR 576-1441-1-ND 2MHz, 3A PWM Buck Reg.* NEW! 3.62 2.90 2.26 MIC2018YM6TR 576-1463-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC2207YML TR 576-1441-2-ND 2MHz, 3A PWM Buck Reg.* NEW! 10065.00/5,000 Switch NEW!.... 8 2958.00/3,000 
MIC2288YML TR 576-1075-1-ND Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg. 1.78 1.42 1.07 MIC2025-1YM. 576-1057-ND Single-Channel Power Distribution 
MIC2288YML TR 576-1075-2-ND | Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg... 4440.00/5,000 Switch MM8® . 108.8665 
MIC2290YML TR 576-1076-1-ND Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator* 210 1.68 1.26 MIC2025-2YM 576-1058-ND Single-Channel Power Distribution 
MIC2290YML TR 576-1076-2-ND Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator* 5250.00/5,000 Switch MM8® . 1.08 86 9.65 
MIC2295YD5 TR 576-1080-1-ND High Power Density 1.2A Boost Reg.* 2108) 1166) 1:25 MIC2026-1YM TR 576-1059-1-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch. 95 One Or 
MIC2295YD5 TR 576-1080-2-ND High Power Density 1.2A Boost Reg.*... 3186.00/3,000 MIC2026-1YM TR 576-1059-2-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch. 1215.00/2,500 
MIC3172YM 576-1160-ND {00kHz, 1.25A, Switching Regulator... 6-SOIC 2.99 240 1.87 MIC2026-2YM TR 576-1060-1-ND _| Dual-Ch. Power Distribution Switch. OSI /OMEOT 
MIC4575-5.0WU 576-1216-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg.* .....T0-263-5 3.42) 2.74 2.13 MIC2026-2YM TR 576-1060-2-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch. 1215.00/2,500 
MIC4575WU 576-1217-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg.* ...T0-263-5 3.42) 2.74 2.13 MIC2076-2YM. 576-1061-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch. 2.08 1.66 1.25 
MIC4576WT 576-1218-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.* ...TO-220-5 3.38 2.70 2.10 MIC2505-1YM. 576-1081-ND Single 2A High-Side Switch . aby alee eds) 
MIC4576WU TR 576-1219-1-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.* ...T0-263-5 3.53 2.83 2.20 MIC2505-2YM. 576-1082-ND Single 2A High-Side Switch . Piky age) 
MIC4576WU TR 576-1219-2-ND | Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg.*... 10-263-5 1530.75/750 MIC2505YM 576-1083-ND Single 2A High-Side Switch . 245 1.72 129 
MIC4680-3.3YM 576-1220-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ MIC2506YM 576-1084-ND Single 1A High-Side Switch 3.11. 249 1.94 
Buck Regulator* 3.17 2.54 1.98 MIC2545A-1YM 576-1086-ND Programmable Current Limit 
MIC4680-5.0YM TR 576-1221-1-ND 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ High-Side Switch... Qube 20 manera 
Buck Regulator* 3.17 2.54 1.98 
MIC4680-5.0YMTR | 576-1221-2-ND | 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ ONS duct 
Buck Regulator* 4442.50/2,500 mi n 
MIC4680YM TR 576-1222-1-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher’ iS cm uc Jus Sula) GSO 
Buck Regulator* 3.17 2.54 1.98 ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
MIC4680YM TR 576-1222-2-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ Part No. Part No. Description 1 25 100 
Buck Regulator* 4442.50/2,500 ‘i 
7 : ai 7 CS1112YDWFR24 | CS1112YDWFR240SCT-ND | Quad Power Output Driver 6.54 5.24 4.42 
MIC4684YM 576-1223-ND WEEE ee eee se heep uu ate CS1112YDWER24_ | CS1112YDWFR240STR-ND| Quad Power Output Driver 4088.00/1,000 
i 4 ‘ : CS5124XDR8G CS5124XDR8GOSCT-ND | HP, IC Mode PWM Controller*. 3.16 2.75 2.05 
MIC4685WR pice caogmg) dL. 3A SPAK Superswitcher Age aGRe Bea CS5124XDR8G | C$5124XDR8GOSTR-ND | HP, IC Mode PWM Controller*. 8-SOIC 3745.00/2,500 
falcagaavnt BCE RND Adi sooldis 1h Guncrsuchaint : : : CS5171EDR8 CS5171EDRB0SCT-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Regulator..8-SOIC 2.36 1.89 1.60 
Glick Fleglatuk= 344 276 2.15 CS5171EDR8 CS5171EDR8OSTR-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg......... 8-SOIC 3717.50/2,500 
> ROHS Compliant : : : CS5171EDR8G CS5171EDR8GOSCT-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg. 8-SOIC 2.76 2.30 1.94 
CS5171EDR8G CS5171EDR8GOSTR-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg. 8-SOIC 2990.00/2,500 
CS5171GDR8 CS5171GDR80SCT-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg. 8-SOIC 2.32 1.86 1.57 
SUPERVISORS CS5171GDR8 CS5171GDR80STR-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg........ 8-SOIC 3655,00/2,500 
RoHS Compliant CS5171GDR8G | CS5171GDR8GOSCT-ND |1.5A, 280KHz Positive Boost Reg. BSOIG 2.70 225 1.89 
Ta me DEE CS5171GDR8G CS5171GDR8GOSTR-ND | 1.5A, 280KHz Positive Boost Reg. 8-SOIC 2925.00/2,500 
cre Igi-Key rice Eac CS5172EDR8 CS5172EDR80SCT-ND | 1.5A, 280KHz Negative Boost Re 8-SOIC 236 1.89 1.60 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CS5172EDR8 CS5172EDR80STR-ND | 1.54, 280KHz Negative Boost Reg 8-SOIC 3717.50/2,500 
MIC708TYM TR 576-1316-1-ND uP Supervisory Circuit -8-SOIC = 1.70 1.36 1.02 CS5172EDR8G CS5172EDR8GOSCT-ND | 1.5A, 280KHz Negative Boost Reg. 8-SOIC 2.76 2.30 1.94 
eM a ahaa ay pas Me eeeecal ear oe ae Lee CS5172EDR8G | CS5172EDR8GOSTR-ND |1.5A, 280KHz Negative Boost Reg.~....... 8-SOIC 2990.00/2,500 
1321-1 ; SOT: ; : : CS5172GDR8 CS5172GDR8OSCT-ND | 1.5A, 280KHz Negative Boost R 8-SOIG 232 1.86 1.57 
MICBOSRUY TR 576-1321-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit ......SOT-23 546.00/3,000 CS5172GDR8 C85172GDRE0STRND | 1.58, 280KH2 Negative Boost Beg 8-SOIC 3655.00/2,500 
MICBORYC3 TR picieamnm) 65V Microprocessor Reset as meas Osh CS5172GDR8G | CS5172GDR8GOSCT-ND | 1.54, 280KHz Negative Boost Reg.*......8-SOIC 2.70 2.25 1.89 
= x u z CS5172GDR8G CS5172GDR8GOSTR-ND | 1.5A, 280KHz Negative Boost Reg.* 8-SOIC 2925.00/2,500 
MICB09RYC3 TR 576-1442-2-ND cGy Milcroprocessor Reset ee ano CS5173EDR8 CS5173EDRBOSCT-ND |1.5A, 560KHz Pane Boost 4 BSOIC 2.36. 1.89 1.60 
micarmtcoTe [areas | asi tepsisir . TR eee 
Su F eas sae : i : CS5173EDR8G CS5173EDR8GOSTR-ND | 1.5A, 560KHz Positive Boost Reg. 8-SOIC 2990.00/2,500 
MICBIORYC3 TR picaleaueauag) 7-69V Microprocessor Reset aes Ba O00 C85173GDR8 _| CS5173GDR8OSCT-ND |1.5A, 560KHz Positive Boost Reg,.......8SOIC 232 1.86 1.57 
MIC81iLUY TR 576-1324-1-ND | 4.63V Microprocessor Reset Circuit a | Ceres RSS See ateg) ay Seo HHz Positive Boost Reg. 8 SOC rae oom ae 
MIC811LUY TR 576-1324-2-ND | 4.63V Microprocessor Reset Circuit 936.00/3,000 CSEI7AGDRRG — PECHRARURECCRTRININ| 1.54" BG0KHs Pocttive Boost Rec: BS0lc MMe Sonercath 
Neate Se A (EXT ierabeneensii sent ts 98 cc maoget | cSsi7sEDR8  |CSBI7AEDREOSCEND |1 A, SOOKK Negative Boost Rey. 8SOIC 236.189. 1.60 
MIC811SUY TR 576-1325-2-ND 2.93V Mi Reset Circuit 936.00/3,000 a ear ‘ i : 3 
MICSEITUYTR 576-1326-1.ND | 3.08V Microprocessor Reset Circuit Peer ¢85174EDR8 CS5174EDR8OSTR-ND | 1.54, 560KHz Negative Boost Reg. ........8-SOIC 3717.50/2,500 
MICB17TUY TR 576-1326-2-ND | 3.08V Microprocessor Reset Gircult 936.00/3,000 CS5174EDR8G — | CS5174EDRBGOSCT-ND |1-5A, S6OKHz Negative Boost Reg.*.....8-SOIC 2.76 230 1.94 
Mict232MY TR 576-1053-1-ND | uP Supervisory Circuit 123103. 82 CS5174EDR8G | CS5174EDR8GOSTR-ND |1.5A, 560KHz Negative Boost Reg. .......8-SOIC 2990.00/2,500 
MIC1232MY TR 576-1053-2-ND P Supervisory Circuit 1332.50/2,500 CS5174GDR8 CS5174GDR80SCT-ND | 1.5A, S60KHz Negative Boost Reg 8-SOIC 2.32 1.86 1.57 
MIC1232YN 576-1054-ND i supervisory Circuit Ae7oedigo m 1i04 CS5174GDR8 CS5174GDR80STR-ND | 1.5A, S60KHz Negative Boost Reg 8-SOIC 3655.00/2,500 
MIC1815-10UY TR 576-1056-1-ND Microprocessor Reset Circu 93 18) 162) CS5174GDR8G CS5174GDR8GOSCT-ND | 1.5A, 560KHz Negative Boost Reg.* 8-SOIC 2.70 2.25 1.89 
MIC1815-10UY TR 576-1056-2-ND Microprocessor Reset Circuit.. 1209.00/3,000 CS5174GDR8G CS5174GDR8GOSTR-ND | 1.5A, 560KHz Negative Boost Reg.* 2925.00/2,500 
MIC2772-L3L3BML TR | 576-1444-1-ND | Dual Voltage Supervisor NE 8-MLF 1.55 1.24 93 CS5211EDR14 CS5211EDR140SCT-ND | Low Voltage Sync. 4-SOIC 2.72 218 1.70 
MIC2772-L3L3BML TR | 576-1444-2-ND Dual Voltage Supervisor NEW. 3875.00/5,000 CS5211EDR14 CS5211EDR140STR-ND | Low Voltage Sync. 4-SOIC 3812.50/2,500 
MIC2774N-29YM5 TR ‘| 576-1101-1-ND 2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor.. SOT-23-5 1.85 «113 ©=.90 CS5211EDR14G (CS5211EDR14GOSCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller* 4-SOIC 255 213 1.79 
MIC2774N-29YM5 TR 576-1101-2-ND 2.93V, Dual P Low Volt. Supervisor .. SOT-23-5 1755.00/3,000 CS5211EDR14G CS5211EDR14GOSTR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller*.... 2762.50/2,500 
MIC2774N-31YM5 TR 576-1102-1-ND 3.09V, Dual uP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 1.35 1.13 90 CS5211GDR14 CS5211GDR140SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 2.68 215 1.67 
MIC2774N-31YM5 TR 576-1102-2-ND 3.09V, Dual P Low Volt. Supervisor .. SOT-23-5 1755.00/3,000 €S5211GDR14 €S5211GDR140STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controlle 3747.50/2,500 
MIC2776N-YM5 TR 576-1103-1-ND uP Low Voltage Supervisor. .SOT-23-5 1.26 1.05 .84 CS5211GDR14G CS5211GDR14GOSCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller* 249 2.08 1.75 
MIC2776N-YM5 TR 576-1103-2-ND uP Low Voltage Supervisor. . SOT-23-5 1638.00/3,000 CS5211GDR14G CS5211GDR14GOSTR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller* 2697.50/2,500 
MIC8114TUY TR 576-1322-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 80 60.45 CS5212EDR14 CS5212EDR140SCT-ND_| Low Voltage Sync. Buck Controller... radia eaitshs Vi) 
MIC8114TUY TR 576-1322-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 780.00/3,000 CS5212EDR14 CS5212EDR140STR-ND | Low Voltage Sync. 3812.50/2,500 
MIC8115TUY TR 576-1323-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 80 60 45 C$5212GDR14 CS5212GDR140SCT-ND | Low Voltage Sync. 2.68 215 1.67 
MIC8115TUY TR 576-1323-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circuit.......SOT-143 780.00/3,000 CS5212GDR14 (S5212GDR140STR-ND | Low Voltage Sync. 3747.50/2,500 
CS5301GDWR32 | CS5301GDWR320SCT-ND | Three-Phase Buck Controller with Integrated 
TT i Gate Drivers/Power Good.. 2-SOIGC 5.10 459 4.07 
MEREL Ae ering CS5301GDWR32 | CS5301GDWR320STR-ND | Three-Phase Buck Controller with Integrated 
eee Gate Drivers/Power Good 2-SOIC 3825.00/1,000 
Micrel Digi-Key Price Each CS8101YDR8 CS8101YDR80SCT-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 2:32) 86) A145 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CS8101YDR8G CS8101YDR8GOSCT-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 2.78 243 1.81 
MIC1557YM5 TR 576-1055-1-ND | IttyBitty™ RC Timer/Oscillator. .SOT-23-5 99 83 66 CS8101YDR8G CS8101YDR8GOSTR-ND | Micropower SV, 100mA LDO Reg.* 3295.00/2,500 
MIC1557YM5 TR 576-1055-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator. . SOT-23-5 1287.00/3,000 CS8101YDWFR20 | CS8101YDWFR200SCT-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 3.67 294 2.29 
CS8101YDWFR20 | CS8101YDWFR200STR-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 2078.00/1,000 
PT CS8101YDWFR20G | CS8101YDWFR20GOSCT-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 440 3.84 2.86 
Mittel USB TRANSCEIVERS CS8101YDWER20G | CS8101YDWER20GOSTR-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg, 2168.00/1,000 
in Through Technology™ RoHS Compliant CS8101YT5S CS8101YT50S-ND Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 4.70 3.77 2.93 
Micrel Digi-Key Price Each CS8101YT5G CS8101YT5GOS-ND Micropower 5V, 100mA LDO Reg. 5.64 492 3.66 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CS8101YTHAS CS8101YTHASOS-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg........ TO-220-5 4.52 362 2.82 
MIC2555-0YML TR 576-1087-1-ND 24-MLF. 3.53 2.83 2.20 CS8101YTHASG CS8101YTHASGOS-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg.*.... T0-220-5 5.43 4.73 3.52 
MIC2555-0YML TR 576-1087-2-ND 24-MLF 9815.00/5,000 CS8101YTVAS CS8101YTVASOS-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Reg. ...... T0-220-5 4.52 3.62 2.82 
MIC2555-1YML TR 576-1088-1-ND 94-MLF 3.53 2.83 2.20 CS8101YTVA5G CS8101YTVA5GOS-ND_| Micropower 5V, 100mA LDO Reg. TO-220-5 5.43 4.73 3.52 
MIC2555-1YMLTR | 576-1088-2-ND 24-MLF 9815.00/5,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
CS8120YDPR5 —_ | CS8120YDPRSOSCT-ND | 5V, 300mA Linear Regulator 401 Sar 262 LM317BTG LM317BTGOS-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 85 6952 
CS8120YDR14_ | CS8120YDR140SCT-ND | 5V, 300mA Linear Regulato 358 287 2.23 LM317D2TR4G | LM317D2TR4GOSCT-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 98 85 66 
CS8120YDR14 —_ | CS8120YDR140STR-ND | 5V, 300mA Linear Regulato 5007.50/2,500 LM317D2TR4G —_| LM317D2TR4GOSTR-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 346.40/800 
CS8120YN8 CS8120YN80S-ND 5V, 300mA Linear Regulato 347 2.78 2.16 LM317LBD LM317LBDOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 51 39.29 
CS8120YTS CS8120YT50S-ND 5V, 300mA Linear Regulato 448 3.59 2.79 LM317LBDG LM317LBDGOS-ND __[100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 65 53 40 
CS8120YTHA5 CS8120YTHA5OS-ND | 5V, 300mA Linear Regulator 5.09 4.07 3.17 LM317LBZG LM317LBZGOS-ND —_|100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 6 53 40 
S8120YTVA5 CS8120YTVASOS-ND | 5V, 300mA Linear Regulato 5.09 4.07 3.17 LM317LDR2G LM317LDR2GOSCT-ND /100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 47.3829 
S8126-1YT5 CS8126-1YT50S-ND | 5V, 750mA LDO Linear Regulato! 356 2.85 2.22 LM317LDR2G LM317LDR2GOSTR-ND |100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 355, oa, 500 
0S8126-1YT5G CS8126-1YT5GOS-ND | 5V, 750mA LDO Linear Regulator* (NOE eNrea PT i/ LM317LZ LM317LZOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg. A4 af 
CS8151CGN8 CS8151CGN8OS-ND _| 5V, 100mA LDO Linear Reg. 3.02 242 1.88 LM317LZG LM317LZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 58 48 33 
CS8151CGN8G — |CS8151CGN8GOS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 3.62 3.15 2.35 LM317MBDT LM317MBDTOS-ND 500m, Adj. Out, Positive Volt. Reg. S37 58 
CS8151YDPSR7 | CS8151YDPSR70SCT-ND | 5V, 100mA LDO Linear Regulato 560 4.48 3.78 LM317MBDTG LM317MBDTGOS-ND — /500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 109 88 66 
CS8151YDPSR7 | CS8151YDPSR70STR-ND | 5V, 100mA LDO Linear Regulato 2667.00/750 LM317MDTRKG =| LM317MDTRKGOSCT-ND |500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . cs al aa 
CS8151YDWEFR16 | CS8151YDWFRI60SCT-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 491 3.93 3.06 LM317MDTRKG | LM317MDTRKGOSTR-ND |500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 697.50/2.500 
CS8151YDWFR16 | CS8151YDWFR160STR-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 2780.00/1,000 LM317MT LM317MTOS-ND 500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 65 5037 
C€S8151YDWEFR16G | CS8151YDWFRI6GOSCT-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 589 5.13 3.82 LM317MTG LM317MTGOS-ND 500mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* . 7 60 45 
S8151YDWER16G | CS8151YDWFRI6GOSTR-ND| 5V, 100mA LDO Linear Reg. 2899.00/1,000 LM317TG LM317TGOS-ND 1.5, Adj. Output, Positive Volt. Reg.* 74 60 45 
CS8151YNF16 CS8151YNFI60S-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 513 4141 3.20 LM323AT LM323ATOS-ND 3.00, 5V, Positive Voltage Regulator 1.52 1.22.92 
CS8151YNF16G | CS8151YNF16GOS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 616 5.36 3.99 LM324ADR2 LM324ADR20SCT-ND {Single Supply Quad Op Amp AG A030 
CS8151YT7 CS8151YT70S-ND 5V, 100mA LDO Linear Reg. 446 357 2.78 LIM324ADR2 LM324ADR20STR-ND __|Single Supply Quad Op Amp 367.50/2,500 
CS8151YT7G CS8151YT7GOS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. 710-220-7535 4.66 3.47 LM324ADR2G LM324ADR2GOSCT-ND |Single Supply Quad Op Amp 56 4432 
CS8151YTHA7 CS8151YTHA7OS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. .10-220-7 4.91 3.93 3.06 LM324ADR2G LM324ADR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Op Amp 367.50/2,500 
CS8151YTHA7G | CS8151YTHA7GOS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. .10-220-7 5.89 513 3.82 LM324AN LM324AN0S-ND Single Supply Quad Op Amp 49.87.28 
CS8151YTVA7 CS8151YTVA70S-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. .10-220-7 4.91 3.93 3.06 LM324ANG LM324ANGOS-ND Single Supply Quad Op Amp 62 50 38 
CS8151YTVA7G —_| CS8151YTVA7GOS-ND | 5V, 100mA LDO Linear Reg. .10-220-7 5.89 513 3.82 LM324DR2 LM324DR20SCT-ND__|Single Supply Quad Op Amp 52. 40.29 
CS8190ENF16G | CS8190ENF16GOS-ND | Air-Core Tach/Speedo Driver*.. 16-Dip 4.24 3.69 2.75 LM324DR2 LM324DR20STR-ND_— |Single Supply Quad Op Amp 400.00/2,500 
CS8361YDPSR7 | CS8361YDPSR70SCT-ND | 5V Dual Micropower LDO LM324DR2G LM324DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp ot AO 
Regulator... D2-PAK 4.21 3.37 2.62 LM324DR2G LM324DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp 332.50/2,500 
CS8361YDPSR7 | CS8361YDPSR70STR-ND | 5V Dual Micropower LDO Regulator....... D2-PAK 1823.25/750 LM324N LM324NOS-ND Single Supply Quad Op Amp 55 4433 
CS8361YDWFR16 | CS8361YDWFR1GOSCT-ND | 5V Dual Micropower LDO Regulator.....16-SOIC 4.21 3.37 2.62 NS TRIE eae 4 single Suey uae Op aap ie it 4 
| i x + -5A, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. i E i 
CS36TYDWFRT6 | CS8961YOWFRTEOSTR-ND | SV Dual Micropower LDO Regulator... 16-SOIG 2384.00/1,000 [M3378DoTRaG | LMB37BDOTREGOSTR-ND |1-2A° Adl Output, Nec VolL Ren Seu 
S8361YDWER16G | CS8361YDWFRI6GOSCT-ND | 5V Dual Micropower LDO Regulator*...16-SOIC 5.05 4.40 3.28 } 
CS8361VDWFR16G | CS8361YDWFRT6GOSTR-ND| 5V Dual Micropower LDO Regulator*... 16-SOIG -2487.00/1,000 PMea7er Ese 1.58, Adj, Output, Neg. Volt. Reg. a ee 
2 i LM337BTG LM337BTGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. 102 89 69 
S9201YDFR8 CS9201YDFR8OSCT-ND | Micropower 5V, 100mA | 
LDO Linear Regulator 266 2413 1.66 LM337T LM337TOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. 65 52 
CSSEOTVORRS as | Mirapower 5, 100m LmsseoR2 | LMS39DR20SCT-ND [Single Supply Quad Gomparater 24029 
csoooivorree  lereonimraneceortn ie ae SANE aM eM) LM339DR2 LM339DR20STR-ND [Single Supply Quad Comparato ~~ 280.00/2,500 
LDO Linear Regulator* 319 278 207 LM339DR2G LM339DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator Rl 40.29 
csg201voFRs | cs9201VDFREGOSTR-ND | Micropower SV, 100mA : ‘ : LM339DR2G LM339DR2GOSTR-ND [Single Supply Quad Comparator* 4-SOIC 332.50/2,500 
LDO Linear Regulator* 3775.00/2,500 LM339N LM339NOS-ND Single Supply Quad Comparator. i soon 44 a8) 
CS9202YDFR8 | CS9202YDFROSCT-ND | 3.3V, 100mALDO Linear Regulator......8-SOIC 2.66 213 1.66 LM339NG LM339NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 56 4634 
‘ ; : LM350TG LM350TGOS-ND 3.0A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 171 143 120 
€S9202YDFR8 €S9202YDFR8OSTR-ND | 3.3V, 100mA LDO Linear Regulator-........8-SOIC 3717.50/2,500 LMasaDROG Neccmeeasan (et Z 
= : me # - ingle Supply Dual Op Amp AQ rOGumeeco. 
CS9202YDFR8G | CS9202YDFR8GOSCT-ND | 3.3V, 100mA LDO Linear Regulator*......8-SOIC 319 278 2.07 hecenees MASEaGEOE OST ANTOMM| Sinale Sunoly Dual Op Amo* 920.00/2.500 
CS9202YDFR8G | CS9202YDFR8GOSTR-ND | 3.3V, 100mA LDO Linear Regulator’ ......8-SOIC 3775.00/2,500 TWEEN Reo raG aie Sank _ a ri qe 
CS51414EDR8G | CS51414EDR8GOSCT-ND | 1.5, 520KHz Low Voltage Buck Reg.*..8-SOIC 2.82 2.35 1.98 : i . : : : 
taeda a LM358NG LM358NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 584533 
CS51414EDR8G | CS51414EDR8GOSTR-ND | 1.5A, 520KHz Low Voltage Buck Reg.* .. 8-SOIC 3055.00/2,500 4 
: LM385BD-1.2 LM385BD-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 70 53 40 
CS59201GDR8 | CS59201GDR80SCT-ND | Winchester Servo Pream| BSOIC 5.31 4.25 3.31 3 : iy ; bari 
: LM385BD-1.2G | LM385BD-1.2GOS-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode*. 80 65 49 
CS59201GDR8 | CS59201GDR80STR-ND| Winchester Servo Pream| .8-SOIC 7435.00/2,500 LMaa5BD-25R2G | LMS85BD-25R2608CT-ND |2.5V Mi Volt. Ref. Diode* iy Ba oe 
LC03-6R2 LCO3-6R20SCT-ND —_| Low Capacitance Surface Mount TVS ; : oe ee ee 
for HS Data Interface BSOIC 134 146 89 LM385BD-2.5R2G |LM385BD-2.5R2GOSTR-ND |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode*. 635.00/2,500 
Te0a-6RE AGATE oUt [ow Capacitance Surface Mount TVS : : : LM385BZ-1.2 LM385BZ-1.20S-ND —_|1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode........10-92 70 53 40 
e 5 i ai rie Bete Int f ace Moun EAD LM385BZ-1.26 LM385BZ-1.2GOS-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode*......T0-92 80 65 .49 
On Be Data Terrace... AUS LM385BZ-2.5 LM385BZ-2.50S-ND —_|2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 70 53 40 
LM201AN LM201ANOS-ND Non-Compensated Single Op Amp. 15 56 43 ie us i i iode* 
! ie LM385BZ-2.5G | LM385BZ-2.5G0S-ND _|2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode* . 80.65 49 
LM201ANG LM201ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp 85 69 52 = : 5 7 , 
LM211DR2 LM211DR20SCT-ND | Single C LM385D-1.2R2 | LM385D-1.2R20SCT-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 93 74 56 
gle Comparator 61 AB 35 - . if 7 4 
- LM385D-1.2R2 | LM385D-1.2R20STR-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 570.00/2,500 
LM211DR2 LM211DR20STR-ND | Single Comparator. 492.50/2,500 : | ‘ jadax 
: LM385D-1.2R2G | LM385D-1.2R2GOSCT-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode*. 80 65 «49 
LM211DR2G LM211DR2GOSCT-ND | Single Comparator* 69 56 42 ‘: ‘ ‘ jiada* 
: LM385D-1.2R2G | LM385D-1.2R2GOSTR-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode*. 635.00/2,500 
LM211DR2G LM211DR2GOSTR-ND | Single Comparator* 550.00/2,500 : 4 00+ ‘ i 
f LM385Z-1.2 LM3852Z-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 65 OUMEOr 
LM224DR2G LM224DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp*. 53 42 30 - , 
i LM385Z-1.2G LM385Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode*. IB ROO 5 
LM224DR2G LM224DR2GOSTR-ND_| Single Supply Quad Op Amp*. 350.00/2,500 iMaes7. 5 icseecetn 2'5V, Micropower Volt. Ref. Diode Ome 
Liz24n LM224NOS-ND Single Supply Quad Op Amp... 55 4438 LM385Z-2.56 LM385Z-2.5G0S-ND —_|2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode. 75 60 45 
LM224NG LM224NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp*. 56 4634 LM393DR2G LM393DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator*....8-SOIC 49 38 28 
LM239DR2 LM239DR20SCT-ND ines Quad Par er LM393DR2G LM393DR2GOSTR-ND |Low Offset Voltage Dual Comparator*.... 8-SOIC 320.00/2,500 
=i : E ¥ ; LM393N LM393NOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparato: 8-Dip 25 21 16 
LM239DR2G EM239DR2G0SCT:ND! | Single Supply P 5342 __.30 LM393NG LM393NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator*....8-Dip 58 45 33 
LM239DR2G LM239DR2GOSTR-ND | Single Supply Quad Comparator 350.00/2,500 LM833DR2 LM833DR20SCT-ND LN, Audio Dual Op Amp 84 685 
LM239N LM239NOS-ND Single Supply Quad Comparator. 55 4433 LM833DR2G LM833DR2GOSCT-ND LN, Audio Dual Op Amp 75 60 45 
ae aeeueooe i Se Syn oad Pomerat! ae 2 ot LM833DR2G LM833DR2GOSTR-ND LN, Audio Dual Op Amp 592.50/2,500 
‘ Ing'é Supply Dual Op Amp é ‘ 3 LM2574N-005 LM2574N-0050S-ND —_|0.5A, 5V, Step-Down Switching Reg. CL A 
LM258DR2 LM258DR20STR-ND _| Single Supply Dual Op Amp 252.50/2,500 LM2574N-5G LM2574N-5G0S-ND — |0.5A, BV; Step-Down Switching 
LM258DR2G LM258DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp 53 4230 Regulator . 168 141 118 
LM258DR2G LM258DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp 350.00/2,500 LM2575T-005 LM2575T-0050S-ND 1.0A, 5V, Step: 
tele mr |ae tb eo 3 Ts ts 
5 5 H ingle Supply Dual Op Amp 0 : LM2575T-5G LM2575T-5G0S-ND _|1.0A, 5V, Step-Down Switchi 
LIM285D-1.2R2 | LM285D-1.2R20SCT-ND_ | 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode 75 56 43 Rake Be BAS AGA 
LM285D-1.2R2G | LM285D-1.2R2GOSCT-ND | 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode*...8-SOIC 85 69 52 LM2575T-ADJ LM2575T-ADJOS-ND —_|1.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down 
LM285D-1.2R2G | LM285D-1.2R2GOSTR-ND | 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode* ... 8- 675.00/2,500 Switching Regulator... 184 147 1.11 
LM285D-2.5R2 LM285D-2.5R20SCT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode Te 66143) LM2575T-ADJG LM2575T-ADJGOS-ND |1.0A, Adj. Output Voltage, Step- Down 
LM285D-2.5R2G | LM285D-2.5R2GOSCT-ND | 2.5V, Micropower Volt. Reg. Diode* 85 (60 eo2 Switching Regulator* . 247 2:06) 1:78 
LM285D-2.5R2G_ | LM285D-2.5R2GOSTR-ND| 2.5V, Micropower Volt. Reg. Diode 675.00/2,500 LM2576T-005 [M25761-00505-ND  |3.0A, 5V, Step-Down Switching 
LM2852Z-1.2 LM285Z-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode 715 66° 443) Regulator 288 2.40 2.02 
LM2852-1.2G LM285Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode* 85 169i eo2: LM2576T-ADJG LM2576T-ADJGOS-ND |3.0A, Adj. Output Voltage, Step- -Down 
LM285Z-2.5RA LM285Z-2.5RAOSCT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode 15 56 43 Switching Regulator* 249 2.08 1.75 
LM285Z-2.5RAG LM285Z-2.5RAGOSCT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode* . 85 69 52 LM2901DR2G LM2901DR2GOSCT-ND |Single Supply Quad Comparator* 58 42.30 
LM285Z-2.5RAG _ | LM285Z-2.5RAGOSTR-ND | 2.5V, Micropower Voltage Reg. Diode* .... 588.00/2,000 LM2901DR2G LM2901DR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Comparator* 350.00/2,500 
LM293DR2 LM293DR20SCT-ND Low Offset Volt. Dual Comparator... 55 43 31 LM2901N LM2901NOS-ND Single Supply Quad Comparato: 55 44 33 
LM293DR2 LM293DR20STR-ND Low Offset Volt. Dual Comparato: 252.50/2,500 LM2901NG LM2901NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 56 AG 34 
LM293DR2G LM293DR2GOSCT-ND | Low Offset Volt. Dual Comparator* 2 0 LM2902DR2 LM2902DR20SCT-ND Single Supply Quad Op Amp 55 43 31 
LM293DR2G LM293DR2GOSTR-ND | Low Offset Volt. Dual Comparator* 350.00/2,500 LM2902DR2G LM2902DR2GOSCT-ND |Single Supply Quad Op Amp 538 42 30 
LM301AN LM301ANOS-ND Non-Compensated Single Op Amp. 70 5340 LM2902DR2G LM2902DR2GOSTR-ND |Single Supply Quad Op Amp* 350.00/2,500 
LM301ANG LM301ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* 80 65 49 LM2902N LM2902NOS-ND Single Supply Quad Op Amp. 09 44 33 
LM311DR2 LM311DR20SCT-ND | Single Comparator... 53 42 32 LM2902NG LM2902NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp 56 «4634 
LM311DR2G LM311DR2GOSCT-ND | Single Comparator* 158 rAgi edd! LM2903DR2 LM2903DR20SCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparatot ASE) 143) 73 
LM311DR2G LM311DR2GOSTR-ND | Single Comparator* 400.00/2,500 LM2903DR2 LM2903DR20STR-ND__|Low Offset Voltage Dual Comparatoi 295.00/2,500 
LM311N LIM311NOS-ND Single Comparator 55 45 34 LM2903DR2G LM2903DR2GOSCT-ND |Low Offset Voltage Dual Comparator*. 53 42 30 
LM311NG LM311NGOS-ND Single Comparator* 56 46 34 LM2903DR2G LM2903DR2GOSTR-ND |Low Offset Voltage Dual Comparator*. 350.00/2,500 
LM317BD2TR4 LM317BD2TR40SCT-ND | 1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 1.29 112 86 LM2903N LM2903NOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator: 8-Dip A POO MNEZO) 
LM317BD2TR4 | LM317BD2TR4OSTR-ND | 1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg 326.40/800 LM2903NG LM2903NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator*.......8-Dip 54 42 30 
LM317BD2TR4G | LM317BD2TRAGOSCT-ND | 1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. tii St) 3 LM2904DR2 LM2904DR20SCT-ND [Single Supply Dual Op Amp .8S0IG 55 4381 
LM317BD2TR4G | LM317BD2TRAGOSTR-ND | 1.5, Adj. Out, Positive Volt. Reg.* 393.60/800 + RoHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2904DR2 LM2904DR20STR-ND | Single Supply Dual Op Amp 295.00/2,500 MC10EL15D MC10EL15D0S-ND 5V ECL 1:4 Clock Dist. Chi -16-SOIC 540 432 3.36 
LM2904DR2G LM2904DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp 53 42.30 MC10EL16DR2 MC10EL16DR20SCT-ND | 5V ECL Diff. Receiver 8-SOIC 450 3.60 2.80 
LM2904DR2G LM2904DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op MC10EL16DR2 MC10EL16DR20STR-ND 6300.00/2,500 

Amp* ..... 350.00/2,500 MC10EL32D MC10EL32D0S-ND 6.00 4.00 3.38 
LM2904NG LM2904NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp 54 42.30 MC10EL33D MC10EL33D0S-ND 6.00 4.00 3.38 
LM2931AD-5.0R2 | LM2931AD5.0R20SCT-ND| 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 60V MC10EL34D MC10EL34D0S-ND 5V ECL 2, 4, 8 Clock Generation Chip...16-SOIC 7.20 5.76 4.86 

Load Dump Protection... 96 wah ek) MC10EL51D MC10EL51D0S-ND 5V ECL Diff. Clock D-Type Flip-Flop ........ 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
LM2931AD-5.0R2G | LM2931AD-5.0R2GOSCT-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. MC10EL52D MC10EL52D0S-ND 5V ECL Diff. Data/Clock D-Type 

Load Dump Protection* .... 83 67 ~=—.50 Flip-Flop... 5.00 4.00 3.38 
LM2931AD-5.0R2G | LM2931AD-5.0R2GOSTR-ND| 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. MC10EL57D MC10EL57D0S-ND 5V ECL 4:1 Diff. Mux. 7.00 560 4.73 

Load Dump Protection * 655.00/2,500 MC10EL58D MC10EL58D0S-ND 5V ECL 2:1 Mux 6.00 4.80 4.05 
LM2931AT-5.0 LM2931AT-5.00S-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. MC10EL89D MC10EL89D0S-ND 5V ECL Coaxial Cable Drive 5.50 440 3.72 

Load Dump Protection... 1.11 93 74 MC10ELT20D MC10ELT20D0S-ND 5V TTL to Diff. PECL Translator. 4.28 342 2.66 
LM2931AT-5.0G LM2931AT-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. MC10ELT22D MC10ELT22D0S-ND 5V Dual TTL to Diff. PECL 

Load Dump Protection* 14S 12596! Translator 4.28 342 2.66 
LM2931AZ-5.0RA | LM2931AZ5.0RAOSCT-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage MC10ELT25D MC10ELT25D0S-ND -5V Diff. ECL to TTL Translator 428 342 2.66 

Load Dump Protection... 96 7758 MC10ELT28D MC10ELT28D0S-ND 5V TTL to Diff. PECL and Diff. PECL to 
LM2931AZ-5.0RAG | LM2931AZ-5.0RAGOSCT-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. TTL Translator 6.00 4.80 4.05 

Load Dump Protection* .... 83 67 == .50 MC10EP01D MC10EP01D0S-ND 3.3V/5V ECL 4-Input OR/NOR Gate 7.90 632 5.34 
LM2931AZ-5.0RAG | LM2931AZ-5.0RAGOSTR-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with 60V MC10EP05D MC10EPO5DOS-ND 3.3V/5V ECL 2-Input Diff AND/NAND 

Load Dump Protection* .... a 570.00/2,000 Gate 7.90 6.32 5.34 
LM2931CDR2 LM2931CDR20SCT-ND | 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. MC10EPO5DT MC10EPOSDTOS-ND | 3.3V/5V ECL 2-Input Diff AND/NAND 

60V Load Dump Protection 89 72 54 Gate 7.90 632 5.34 
LM2931CDR2G LM2931CDR2GOSCT-ND | 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC10EP16D MC10EP16D0S-ND 

60V Load Dump Protection*.... 17 62 47 6.00 4.80 4.05 
LM2931CDR2G LM2931CDR2GOSTR-ND| 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC10EP16DT MC10EP16DTOS-ND 3.3V/5V ECL Diff. Receiver/ 

60V Load Dump Protection*.... 612.50/2,500 Driver. 6.00 4.80 4.05 
LM2931CT LM2931CTOS-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC10EP17DTR2 | MC10EP17DTR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ 

60V Load Dump Protectio: -T0-220-5 1.08 94 73 Receiver 13.58 12.23 10.84 
LM2931CTG LM2931CTGOS-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. w/60V MC10EP17DTR2 =| MC10EP17DTR20STR-ND | 3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ 

Load Dump Protection* .... TO-220-5 91.13 99 76 Receiver. 24755.00/2,500 
LM2931D-5.0R2 — | LM2931D-5.0R20SCT-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with MC10EP35DR2 MC10EP35DR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flo; 9.66 870 7.72 

60V Load Dump Protection .. 89 472 5A MCi0EP35DR2 | MC10EPS5DR20STR-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 17617.50/2,500 
LM2931D-5.0R2 | LM2931D-5.0R20STR-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with MC10EP35DTR2 | MC10EPS5DTR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Floy 966 870 7.72 

60V Load Dump Protection .. 530.00/2,500 MC10EP35DTR2 | MC10EP35DTR20STR-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Floy 17617.50/2,500 
LM2931D-5.0R2G_ | LM2931D-5.0R2GOSCT-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with MC10EP52DT MC10EP52DTOS-ND 3.3V/5V ECL Diff. Data and Clock 

60V Load Dump Protection*................ 8-SOIC oll 62 47 D-Type Flip-Flop 8.00 640 5.40 
LM2931D-5.0R2G_ | LM2931D-5.0R2GOSTR-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with MC10EP57DTG MC10EP57DTGOS-ND | 3.3V/5V ECL 4:1 Differential 

60V Load Dump Protection*................ 8-SOIC 612.50/2,500 11.90 11.01 8.33 
LM2931T-5.0 LM2931T-5.00S-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with MC10EP89DT MC10EP89DTOS-ND 3.3V/5V ECL Coaxial Cable Driver 8.00 640 5.40 

60V Load Dump Protection .. 91 76 61 MC10EP101FAR2 | MC10EP101FAR20SCT-ND| 3.3V/5V ECL Quad 4-Input OR/NOR 
LM2931T-5.0G LM2931T-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with Gate. 16.03 14.43 12.80 

60V Load Dump Protection® ................ 70-220 1.18 1.03 .79 MC10EP105FAR2 =| MC10EP105FAR20SCT-ND| 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. 
LM2931Z-5.0G LM2931Z-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Reg. with AND/NAND Gate .. 16.03 14.43 12.80 

60V Load Dump Protection*..... 83 67 50 MC10EP116FAR2 | MC10EP116FAR20SCT-ND| 3.3V/5V Hex Diff. Line Receiver/ 
LP2950ACDT-5.0 | LP2950ACDT-5.00S-ND| 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. 98 ati i 16.03 14.43 12.80 
LP2950ACDT-5.0G | LP2950ACDT-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. 96 83 64 MC10EP131FAR2 | MC10EP131FAR2OSCT-ND| 3.3V/SV ECL Quad D-Type Fii 
LP2950ACZ-5.0 LP2950ACZ-5.00S-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg. . 84 63 48 Set/Reset/Diff. Clock... 16.03 14.43 12.80 
LP2950ACZ-5.0G | LP2950ACZ-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg. 299 80 60 MC10EP139DTR2 |MC10EP139DTR20SCT-ND) 3.3V/5V ECL 2/4, 4/5/6, Clock 
LP2950CDT-5.0 LP2950CDT-5.00S-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg. 93 af 53 Generation Chip. 13.74 12.38 10.98 
LP2950CDT-5.0G__| LP2950CDT-5.0GOS-ND _| 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg.*... 1.09 88.66 MC10EP139DWR2 | MC10EP139DWR20SCT-ND| 3.3V/5V ECL 2/4, 4/5/6, Clock 
LP2950CZ-5.0 LP2950CZ-5.00S-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg. ....T0-92 79 60 45 Generation Chip. 13.74 12.38 10.98 
LP2950CZ-5.0G LP2950CZ-5.0GOS-ND | 100mA, 5V, Low Power LDO Volt. Reg.* ..T0-92 93 wk BT MC10EP142FAR2 | MC10EP142FAR20SCT-ND| 3.3V/5V ECL 9-Bit Shift Registe 18.98 17.71 16.45 
LP2951ACDR2G LP2951ACDR2GOSCT-ND | 100mA, 5V, Low Power MC10EP445FAR2 | MC10EP445FAR20SCT-ND) 3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel 

LDO Volt. Reg.*............. 8-SOIC 99 80 60 Converter... 18.98 17.71 16.45 
LP2951ACDR2G LP2951ACDR2GOSTR-ND | 100mA, 5V, Low Power MC10EP451FAR2 | MC10EP451FAR20SCT-ND| 3.3V/5V ECL 6-Bit Diff. Register with 

LDO Volt. Reg.*......... .8-SOIC 782.50/2,500 Master Reset .32-LQFP 18.98 17.71 16.45 
MAX809JTR MAX809JTROSCT-ND | 4V, 3-Pin MPU Reset Monitor .. -SOT-23 68 iy Lal MC10HO16FN MC10HO16FNOS-ND 20.49 19.13 17.76 
MAX809JTR MAX809JTROSTR-ND | 4V, 3-Pin MPU Reset Monitor .. -SOT-23 573.00/3,000 MC10HO16P MC10H016POS-ND 4-Bit Binary Counter.. 16.40 15.31 14.21 
MAX809JTRG MAX809JTRGOSCT-ND | 4V, 3-Pin MPU Reset Monitor .SOT-23 65 53.40 MC10H115FN MC10H115FNOS-ND Quad Line Receiver 3.96 317 2.47 
MAX809JTRG MAX809JTRGOSTR-ND | 4V, 3-Pin MPU Reset Monitor -SOT-23 588.00/3,000 MC10H115P MC10H115POS-ND Quad Line Receiver 3.35 269 2.09 
MAX809LTR MAX809LTROSCT-ND_| 4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor -SOT-23 68 554i MC10H116P MC10H116POS-ND Triple Line Receive 3.35 2.69 2.09 
MAX809LTR MAX809LTROSTR-ND_ | 4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor -SOT-23 573.00/3,000 MC10H124FN MC10H124FNOS-ND Quad TTL-to-MECL Translator with 
MAX809LTRG MAX809LTRGOSCT-ND | 4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . SOT-23 65 53 40 TTL Strobe Input. 6.08 4.87 4.11 
MAX809LTRG MAX809LTRGOSTR-ND | 4.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 588.00/3,000 MC10H125FNR2 =| MC10H125FNR2OSCT-ND | Quad MECL-to-TTL 
MAX809MTR MAX809MTROSCT-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor SOT-23 68 55 At Translator .20-PLCC 6.08 4.87 4.11 
MAX809MTR MAX809MTROSTR-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor -SOT-23 573.00/3,000 MC10H350FN MC10H350FNOS-ND PECL to TTL Translator .. .20-PLCC 12.50 11.25 9.98 
MAX809MTRG MAX809MTRGOSCT-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . .SOT-23 65 53 40 MC10H350P MC10H350P0S-ND PECL to TTL Translator . 16-Dip 15.15 14.14 13.13 
MAX809MTRG MAX809MTRGOSTR-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor*..........S0T-23 588.00/3,000 MC10H601FN MC10H601FNOS-ND | 9-Bit ECL to TTL Translato! .28-PLCC 9.33 8.40 7.45 
MAX809RTR MAX809RTROSCT-ND | 2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor .SOT-23 68 165) 41 MC10H604FN MC10H604FNOS-ND Reg. Hex TTL to ECL Translator .28-PLCC 16.43 14.79 13.12 
MAX809RTR MAX809RTROSTR-ND | 2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor .SOT-23 678.00/3,000 MC10SX1130D MC10SX1130D0S-ND | LED Driver..... -16-SOIC 9.58 863 7.65 
MAX809RTRG MAX809RTRGOSCT-ND | 2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 65 53.40 MC26LS30DR2 MC26LS30DR20SCT-ND | Dual Differential Line Drive -16-SOIC 1.28 «1.03.78 
MAX809RTRG MAX809RTRGOSTR-ND| 2.63V, 3-Pin MPU Reset Monitor*. S0T-23 588.00/3,000 MC26LS30DR2 MC26LS30DR20STR-ND | Dual Differential Line Drive: -16-SOIC 1642.50/2,500 
MAX809STR MAX809STROSCT-ND | 2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor S0T-23 68 «= 55 MC74ACOODR2 _|MC74ACOODR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Gat 14-SOIG 46 3728 
MAX809STR MAX809STROSTR-ND_ | 2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor SOT-23 645.00/3,000 MC74AC02DR2 MC74AC02DR20SCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate -14-SOIC AG fF .28 
MAX809STRG MAX809STRGOSCT-ND | 2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 65 190) 240 MC74AC02DR2 MC74ACO2DR20STR-ND | Quad 2-Input NOR Gate -14-SOIC 365.00/2,500 
MAX809STRG MAX809STRGOSTR-ND | 2.93V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 588.00/3,000 MC74AC02N MC74ACO2NOS-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip AQ 37 28 
MAXB09TTR MAX809TTROSCT-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor ‘$0T-23.~—68tHStC«i MC74ACO8DR2 | MC74ACOBDR2OSCT-ND | Quad 2-Input AND Gate. 14-SOIG 46 8728 
MAX809TTR MAX809TTROSTR-ND_ | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor -SOT-23 573.00/3,000 MC74ACO8DR2__|MC74ACO8DR20STR-ND | Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC 322.50/2,500 
MAX809TTRG MAX809TTRGOSCT-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 65 53.40 MC74AC08N MC74ACO8NOS-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-Dip 49 37.28 
MAX809TTRG MAX809TTRGOSTR-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . SOT-23 588.00/3,000 MC74AC10DR2 MC74AC10DR20SCT-ND | Triple 3-Input NAND Gate -14-SOIC AG Stash 
MAX810MTRG MAX810MTRGOSCT-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 7 2D amen AS MC74AC11D MC74AC11D0S-ND Triple 3-Input AND Gate AL 33.25 
MAX810MTRG MAX810MTRGOSTR-ND | 4.38V, 3-Pin MPU Reset Monitor... SOT-23 642.00/3,000 MC74AC32DR2 —_/ MC74AC32DR20SCT-ND | Quad 2-Input OR Gate rAG eo (ames 
MAX810TTR MAX810TTROSCT-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor .SOT-23 56 ey MC74AC32N MC74AC32NOS-ND Quad 2-Input OR Gate 51 39.29 
MAX810TTR MAX810TTROSTR-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor .SOT-23 546.00/3,000 MC74AC74DR2 MC74AC74DR20SCT-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
MAX810TTRG MAX810TTRGOSCT-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . .SOT-23 val 167 343) 48 39 = 29 
MAX810TTRG MAX810TTRGOSTR-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor* . -SOT-23 642.00/3,000 MC74AC74DR2 MC74AC74DR20STR-ND 
MC10E016FN MC10E016FNOS-ND 5V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 322.50/2,500 

Counter.. 8.33 7.50 6.65 MC74AC74N MC74AC74NOS-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
MC10E116FN MC10E116FNOS-ND | 5V ECL Quint Differential Line Flip-Flop 540 At 3H 

Receiver. OMG) 8:25 1732 MC74AC86DR2 MC74AC86DR20SCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 47 38 © .29 
MC10E131FN MC10E131FNOS-ND 5V ECL p 96) 8:25. 732 MC74AC86DR2 MC74AC86DR20STR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gat 315.00/2,500 
MC10E141FN MCTOE141FNOS-ND | 5V ECL 8-Bit Shift Regulato 916 825 7.32 MC74AC125DR2 —/ MC74AC125DR20SCT-ND | Tri-State Quad Buffer. RADE S22 
MC10E143FN MC10E143FNOS-ND 5V ECL 9-Bit Hold Regulato! 916 8.25 7.32 MC74AC125DR2 —_| MC74AC125DR20STR-ND) Tri-State Quad Buffer. 355.00/2,500 
MC10E151FN MC10E151FNOS-ND 5V ECL 6-Bit D Regulator... 916 8.25 7.32 MC74AC138N MC74AC138NOS-ND 1-8 Decoder/Demux.. 70 53.40 
MC10E195FN MC10E195FNOS-ND 5V ECL Programmable Delay Chip. 916 8.25 7.32 MC74AC273DWR2 | MC74AC273DWR20SCT-ND) Octal D-Type Flip-Flop... Tai 62 46 
MC10E431FN MC10E431FNOS-ND 5V ECL 3-Bit Diff. Flip-Flop SHGi 8:25 1732, MC74AC373DWR2 | MC74AC373DWR20SCT-ND} Tri-State Octal Transparent Latch. anu 62 46 
MC10E1652FN MC10E1652FNOS-ND | 5V ECL Dual ECL Output Comparator MC74AC373DWR2 | MC74AC373DWR20STR-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. 264.00/1,000 

with Latch 20-PLCC 37.50 35.00 32.50 MC74AC373N MC74AC373NOS-ND Tri-State Octal Transparent Latch .. 99 80 60 
MC10ELO4D MC10ELO4D0S-ND ‘| 5V ECL 2-Input AND/NAND Gate............8-SOIC 5.00 4.00 3.38 MC74AC541DWR2 | MC74AC541DWR20SCT-ND) Tri-State Octal Line Driver 88 7158 
MC10EL05D MC10EL05D0S-ND 5V ECL 2-Input Diff. AND/NAND Gate.....8-SOIC 5.00 4.00 3.38 MC74AC541DWR2 | MC74AC541DWR20STR-ND | Tri-State Octal Line Driver................- 303.00/1,000 
MC10EL07D MC1OELO7DOS-ND__| 5V ECL 2-Input XOR/XNOR Gate.........8-SOIG 5.00 4.00 3.38 | + AoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC74AC573DWR2 | MC74AC573DWR20SCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver enh 62 46 MC74HC373AN MC74HC373ANOS-ND_ | Tri-State Octal Non-Inverting 
MC74AC573N MC74AC573NOS-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.05 85 64 Transparent Latch... 1.412 90 68 
MC74AC574DWR2 |MC74AC574DWR20SCT-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 77 62 46 MC74HC374ADWR2 | MC74HC374ADWROSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting 
MC74AC574DWR2 | MC74AC5740WR20STR-ND| Tri-State D-Type Flip-Flop 264.00/1,00 Flip-Flop 82 62 46 
MC74ACTOODR2 —| MC74ACTOODR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate : 37.28 MC74HC374AN MC74HC374ANOS-ND_ | Tri-State Octal Non-Inverting D-Type 
MC74ACTO2DR2 _|MC74ACTO2DR20SCT-ND | Quad 2-Input NOR Gat ACC Taos Flip-Flop 112.90 68 
MC74ACTO4DR2 | MC74ACTO4DR20SCT-ND | Hex Inverter .. 46 Fore MC74HC390ADR2 | MC74HC390ADR20SCT-ND | Dual 4-Stage Binary Ripple 
MC74ACTO4N MC74ACTO4NOS-ND | Hex Inverter . i) Sie BS Counter... o 72 58 44 
MC74ACTO8DR2 | MC74ACTO8DR20SCT-ND | Quad 2-Input AND Gat AG 3728 MC74HC390AN —_ | MC74HC390ANOS-ND_ | Dual 4-Stage Binary Ripple Counter. 63 48 36 
MC74ACTO8N MC74ACTOBNOS-ND | Quad 2-Input AND Gate. AQ 37.28 MC74HC393ADR2_ | MC74HC393ADR20SCT-ND | Dual 4-Stage Binary Ripple Counter. 62 50 38 
MC74ACT14N MC74ACT14NOS-ND _| Hex Inverter Schmitt Trigge A937 28 MC74HC393ADR2_| MC74HC393ADR20STR-ND | Dual 4-Stage Binary Ripple Counter... 412.50/2,500 
MC74ACT32DR2 _ |MC74ACT32DR20SCT-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 «37~=«2B MIC74HC393AN | MC74HC393ANOS-ND | Dual 4-Stage Binary Ripple 
MC74ACT74DR2 | MC74ACT74DR20SCT-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Gi Ge 74) 
Filp-Flop Sg) gt) MC74HC540AN | MC74HC540ANOS-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer/Lit 
MC74ACT86DR2 | MC74ACTBBDRZOSCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate ‘473829 De oReaNer ee “Pp 
MC74ACT86DR2 _|MC74ACT86DR20STR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 315.00/2,500 MC74HC541ADWR® | Mc74HCS41ADWROSCT:ND | Tri-State Octal Non-inverting Buffer! 
MC74ACTI25DR2 | MC74ACT{25DR20SCT-ND | Tri-State Quad Buffer 40. 30 23 Line Driver/Receiver ... 83 «6750 
MC74ACT138DR2_ | MC74ACT{38DR20SCT-ND | 1-8 Decoder/Demux 64 5139 5 7 er 
MC74ACT138DR2_ |MC74ACT138DR20STR-ND | 1-8 Decoder/Demux 385.00/2,500 asm SHCA St oe Nee vers Bute! up Be 
MC74ACT157DR2_ |MC74ACT157DR20SCT-ND | Quad 2-Input Multiplexer AT 357 ° see : : , 
MC74ACT157DR2_ |MC74ACT157DR20STR-ND | Quad 2-Input Multiplexer 395.00/2,500 MC74HCS73AN Se NO ee ie eer tate ing Ape eo ee 
MC74ACT245DWR2 | MC74ACT245DWROSCT-ND | Tri-St. Octal Bi-Directional Transceiver...20-SOI0. 77 62 46 MO74HC574ADWR? | MC74HCS7440WROSCT-ND | Tri-State Octal Non-lnvert ; ; ‘ 
MC74ACT245N MC74ACT245NOS-ND | Tri-St. Octal Bi-Directional Transceive '0-Dip .99 80 © .60 D-type FlipFlop. pas 82 62 46 
MC74ACT373DWR2 |MC74ACT373DWROSCT-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 77 62 46 - — - - - 
MC74ACT374DWR2 |MC74ACTS7ADWROSCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fo G@ @ LB MC74HCS74AN | MC74HCS74ANOS-ND eae Wea ae 
MC74ACTS40DW _ INICISSCISS OD WOS.ND) Tri-State Octal Ling Drive iQ) es) MC74HC589AN | MC74HC589ANOS-ND_ | Tri-State Serial Shift Register ‘69 «52239 
MC74ACTS41DT | MC74ACTS41DTOS-ND | Octal Line Driver. 70 53 40 MC74HC595ADR2 | MC74HC595ADR20SCT-ND | Tri-State Shift Register 72 58 44 
MC74ACT541N | MC74ACT541NOS-ND_ | Octal Line Driver . ‘89 «67 «50 i i if Denk : , : 
‘ vest MC74HC595AN —_|MC74HC595ANOS-ND__| Tri-State Shift Register 70 53 40 
MC74ACT5S73DWR2 | MC74ACTS73DWROSCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 77 62 46 - 7 
MC74ACT574DWR2 | MC74ACT574DWROSCT-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 7 62 46 MG74HC4020AN  |MCZAHCAO20ANOS:ND)) 14-Stage Binary Ripple Counta Cl Cmeeco 
MC74ACT640N _|MC74ACTE40NOS-ND_| Tri-State Octal Inverting Transceiver 1.75 1.40 1.05 Moe iodo ne ROCCHI ee aoe eee eee counts ena 
MC74HCOOADR2 | MC74HCOOADR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate & 4 RICraLICAGAGAN NES aGRAMGENSS AO teres inary Ripple Counte 77.50/2,5 
MC74HCOOAN | MC74HCOOANOS-ND _ | Quad 2-Input NAND Gate ‘614937 tf ue 4 -Stage Binary Ripple Counter Coa aeece 
MC74HCO2ADR2 | MC74HCO2ADR20SCT-ND | Quad 2-Input NOR Gat 5543S MC74HC4046AN_ | MC74HC4046ANOS-ND | PLL CMOS....... 7053 _.40 
MC74HCO2AN MC74HCO2ANOS-ND | Quad 2-Input NOR Gat 61 “AGI a7, MC74HC4051ADTR2 | MC74HC4051ADTOSCT-ND | Analog Mux/Demu: 66 54 .40 
MC74HCO3ADR2 _|MC74HCO3ADR20SCT-ND | Quad 2-In. NAND Gate 55 43 31 MC74HC4051ADWR2 | MC74HC4051ADWOSCT-ND | Analog Mux/Demu 90 72 54 
MC74HCO3ADR2 | MC74HCOADR20STR-ND| Quad 2-In. NAND Gate with OD Out 320.00/2,500 hata awe Haeect ness fel ee Meo ns oa a 
MC74HCO3AN MC74HCO3ANOS-ND | Quad 2-In. NAND Gate with A ! ; : 
OD Out... - 61 49.37 MC74HC4052ADWR2 | MC74HC4052ADWOSTR-ND | Dual Analog Mux/Demu 295.00/1,000 
MC74HCO4ADR2 ~—-| MC74HCO4ADR20SCT-ND | Hex Inverter 55 43 31 MC74HC4052AN MC74HC4052ANOS-ND Dual Analog Mux/Demux .. aro 61 46 
MC74HCO8ADR2 | MC74HCO8ADR20SCT-ND | Quad 2-Input AND Gat 55 43 31 MC74HC4053AD MC74HC4053AD0S-ND | Triple Analog Mux/Demux. 66 54 40 
MIC74HCOBADTR2 | MC7AHCOBADTRZOSCT-ND | Quad 2-Input AND Gat Ty a MC74HC4053ADTR2 | MC7AHC40S3ADTOSCT-ND | Triple Analog Mux/Demux. 68 55 AY 
MC74HCO8AN MC74HCOBANOS-ND | Quad 2-Input AND Gat ‘61 49.~C7 MG74HC4053ADTR2 | MC74HC40S3ADTOSTR-ND | Triple Analog Mux/Demux. 512.50/2,500 
MC74HC14ADR2 | MC74HC14ADR20SCT-ND | Hex Schmitt-Trigger MC74HC4053ADTR2G | MC74HC4053ADTGOSCT-ND | Triple Analog Mux/Demux 68 00) AT 
Inverter... Re (Pp MC74HC4053ADTR2G | MC74HC4053ADTGOSTR-ND | Triple Analog Mux/Demux* 512.50/2,500 
MC74HC14ADTR2G | MC74HC14ADTR2GOSCT-ND ii BBS MC74HC4O5ADWR2 | MC74HC4053ADWOSCT-ND | Triple Analog Mux/Demux. 90 72 54 
MC74HC14ADTR2G | MC74HC14ADTR2GOSTR-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter* 355.00/2,500 MC74HC4053ADWR2 | MC74HC4053ADWOSTR-ND | Triple Analog Mux/Demux. 310.00/1,000 
MC74HC14AN MC74HC14ANOS-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 66 54.40 MC74HC4053AN | MC74HC4053ANOS-ND | Triple Analog Mux/Demux. 7 61 46 
MC74HC32AN MC74HC32ANOS-ND | Quad 2-Input OR Gate. 61 49 «37 MC74HC4060ADR2 | MC74HC4060ADROSCT-ND. 14-Stage Binary Ripple Counter 
MC74HC74ADR2 | MC74HC74ADR20SCT-ND | Dual D-Type Flip-Flo 52 4232 with Oscillator. 72 58 Ad 
MC74HC74AN MC74HC74ANOS-ND _ | Dual D-Type Flip-Flo} 66 54.40 MC74HC4060ADR2 | MC74HC4060ADROSTR-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 
MC74HC86ADR2 | MC74HC86ADR2OSCT-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 46.37 ~«28 with Oscillator 477.50/2,500 
MC74HC86ADR2 | MC74HC86ADR20STR-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 345.00/2,500 MC74HC4060AN | MC74HC4060ANOS-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 
MC74HC86AN MC74HC86ANOS-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. AQ Polo: with Oscillator. 68 EODt 4d 
MC74HC125ADR2 | MC74HC125ADR20SCT-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffe 56 4534 MC74HC4066ADR2 | MC74HC4066ADROSCT-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux. 49 40 30 
MC74HC125ADR2_| MC74HC125ADR20STR-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffei 315.00/2,500 MC74HC4066ADR2G| MC74HC4066ADR2GOSCT-ND | Quad Analog Switch/Mux/ 
MC74HC125AN  |MC74HC125ANOS-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffer........14-Dip 69 56 42 Demux* NEW! 49° 40 30 
MC74HC126ADR2 | MC74HC126ADR20SCT-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffer......14-SOIC 56 45 34 MC74HC4066ADR2G) MC74HC4066ADR2GOSTR-ND | Quad Analog Swi 
MC74HC126ADR2_ | MC74HC126ADR20STR-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffer. 315.00/2,500 Demux* NEWS... 367.50/2,500 
MC74HC126AN MC74HC126ANOS-ND | Tri-State Quad Non-Inverting Buffe ie 69 56 42 MC74HC4066AN | MC74HC4066ANOS-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux. 56 42.32 
MC74HC132ADR2_ | MC74HC132ADR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MC74HC4852ADR2 | MC74HC4852ADROSCT-ND | Analog Mux/Demux... 118 1.03.79 
Trigger Input............. 14-S0IG 56 4584 MC74HC4852ADR2G| MC74HC4852ADR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* NEW!. 1.20 1.05 81 
MC74HCT32ADR2_|MC74HCI2ADRZOSTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MC74HC4852ADR2G) MC74HC4852ADR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* NEW! 1065.00/2,500 
Trigger Input 1 315.00/2,500 MC74HC1GO4DFT1 | MC74HC1G04DFTOSCT-ND | Single Inverte a iy ae 
MC74HC132AN MC74HC132ANOS-ND | Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MC74HCTO4ADR2_| MC74HCTO4ADR20SCT-ND | Hex Inverter .. fi 
Trigger Input 69 56 42 MC74HCTO4AN | MC74HCTO4ANOS-ND | Hex Inverter. oi 49~«OB7 
MC74HC139AN___|MC74HC139ANOS-ND _| Dual 1-4 Decoder/Demux. 58 4438 MC74HCT14ADR2_| MC74HCT14ADR20SCT-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. ky YO ep 
MC74HC157ADR2 | MC74HC157ADR20SCT-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux. 52 A232 MC74HCT14AN MC74HCT14ANOS-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 66 54 40 
MC74HC157ADR2_ | MC74HC157ADR20STR-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux. 315.00/2,500 MC74HCT74ADR2_ | MC74HCT74ADR20SCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with 
MC74HC157AN MC74HC157ANOS-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux. Aye A333 Set/Reset.... 52 vO sey 
MC74HC161AN — |MC74HC161ANOS-ND_| Presettable Counter 55) 423t 5 z sEauat 
MC74HC164ADR2_|MC74HC164ADR2OSCT-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out aac 0 CECILY ee Flap wat appmnea 
Shift Register.... 69 55 AR MC74HCT74AN | MC74HCT74ANOS-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop with 
MC74HC164ADR2 | MC74HC164ADR2OSTR-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Set/Reset... 66 5440 
Shift Register... 455.00/2,500 MC74HCT138AN _ | MC74HCT138ANOS-ND | 1-8 Decoder/Demux... 69 56 42 
MC74HC164AN | MC74HC164ANOS-ND SIR REIGRE eo ad ee MC74HCT244ADTR2 | MC74HCT244ADTOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
# ee 4 s ‘ Line Driver/Receiver .... Jal 57 48 
MC74HCIG5AN — |MICRSTICICCANOS RD) 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out MC74HCT244ADTR2 | MC74HCT244ADTOSTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
Shift Register 68 55 41 
— - - = = Line Driver/Receiver .... 535.00/2,500 
MC74HC174ADR2_| MC74HC174ADR20SCT-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Common MC74HCT244ADTR2G | MC74HCT244ADTGOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
me7anci74anne [MMANOREAReNeTRENA Hose coset fe Line Driver/Receiver™ ...nnenene 20-TSSOP_ 7157 AB 
eee MICT4HCT244ADTR2G | MC74HCT244ADTGOSTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
Eloekand! Reset. eee Line Driver/Receiver* 20-TSSOP 535.00/2,500 
Mea ee cada) 12. 0,08 Fp Flop with Common A Be MC74HCT244ADWR2| MC74HCT244ADWOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
MG7AHCI7SADR2: (RAGE oO S020)| Quad D-Type Filp-Flop with Gammon aan MC74HCT244DWR2 | MC74HCT244ADWOSTR-ND Thess Dee Non arin Butfer/ a 
7 _ i 1 : Line Driver/Receiver.... 272.00/1,000 
MC74HC240AN | MC74HC240ANOS-ND_ | Tri-State Octal Inverting Buffer/L : 
icing Récehnet ot ence “h 6 & WICTAHCT2AAN | MC74HCT244ANOS-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC244AN | MC74HC244ANOS-ND_ | Tri-State Octal Non-Inverting Butfer/Line Line Driver/Receiver...... 112 90.68 
Driver/liina Recaiver.. 112 90 68 MC74HCT245ADWR2_| MC74HCT245ADWOSCT-ND Ti stae Octal Non-Inverting Bus eee 
7 rr 7 transceiver i i 2 
MGTAHCOASADWR2 (AAO Seu nosgaa) State Octal Non-Inverting Bus QR @ MC74HCT245AN | MC74HCT245ANOS-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Bus 
MC74HC245AN | MC74HC245ANOS-ND_ J Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver “ 112.90 68 
Transceiver ..... 1.12 90 68 MC74HCT273ADWR2 | MC74HCT273ADWOSCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Common 
MC74HC273ADWR2 | MC74HC273ADWROSCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Common Clock and Reset... 82 62 46 
Clock and Reset.... 82 62 46 MC74HCT273ADWR2_| MC74HCT273ADWOSTR-ND) Octal D-Type Flip-Flop with Common 
MC74HC273ADWR2 | MC74HC273ADWROSTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Common Clock and Reset 272.00/1,000 
Clock and Reset... 305.00/1,000 MC74HCT373ADWR2_| MC74HCT373ADWOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting 
MC74HC273AN —_| MC74HC273ANOS-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Common Transparent Latch... 82 62-46 
Clock and Reset.... 112 90 68 MC74HCT373ADWR2_| MC74HCT373ADWOSTR-ND| Tri-State Octal Non-Inverting 
MC74HC373ADWR2 | MC74HC373ADWROSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Transparent Latch... 272.00/1,000 
Transparent Latch 82 62 46 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
MC74HCT373AN — | MC74HCT373ANOS-ND | Tri-State Octal Non-Inverting MC74VHC4052DR2G| MC74VHC4052DR2G0SCT-ND | Analog Mux/Demux* NEW! efi 167) 243) 
Transparent Latch a2) 90 68 MC74VHC4052DR2G| MC74VHC4052DR2G0STR-ND | Analog Mux/Demux* NEW! 535.00/2,500 
MC74HCT374ADWR2 | MC74HCT374ADWOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting D-Type MC74VHC4053DTR2 | MC74VHC4053DTOSCT-ND | Analog Mux/Demu 69 56 42 
Flip-Flop. ... 20-SOIC 82 62 46 MC74VHC4053DTR2 | MC74VHC4053DTOSTR-ND | Analog Mux/Demu 520.00/2,500 
MC74HCT541AN | MC74HCT541ANOS-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line MC74VHC4053DTR2G| MC74VHC4053DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* NEW! Al 57 AB 
Driver/Receiver. 112 90 68 MC74VHC4053DTR2G| MC74VHC4053DTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* NEW! 535.00/2,500 
MC74HCT573ADWR2 | MC74HCT573ADWOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting MC74VHCT541 ADT | MC74VHCT541ADTOS-ND | Octal Bus Buffer..... 68 51.39 
Transparent Latch 82 62 46 MC78FC50HT1 MC78FC5OHTIOSCT-ND |5V, Micropower Voltage 
MC74HCT573AN | MC74HCT573ANOS-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Regulator. es Ate Ge 
Transparent Latch 1.12 90 68 MC78FC50HT1 MC78FCSOHTIOSTR-ND |5V, Micropower Voltage Regu! 341.00/1,000 
MC74HCT574ADWR2| MC74HCT574ADWOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting D-Type MC78LO5ACPRE | MC78LO5ACPREOSCT-ND |100mA, 5V, Positive Voltage 
Flip-Flop 2620626. Regulator 49 38 28 
MC74HCT574ADWR2| MC74HCT574ADWOSTR-ND} Tri-State Octal Non-Inverting D-Type MC78LO5ACPRE | MC78LOSACPREOSTR-ND |100mA, SV, Positive Voltage Regulator 228.00/2,000 
Flip-Flop. 272.00/1,000 MC78LO8ACDR2 | MC78LO8ACDR20SCT-ND |100mA, 8V, Positive Voltage Regulator... 8-SOIC 52 40 29 
MC74HCUO04ADR2 | MC74HCU04ADR20SCT-ND | Hex Unbuffered Inverter. 250) 43° 31 MC78LO8ACP. MC78LO8ACPOS-ND 100mA, 8V, Positive Voltage Regulator..... Al 34.23 
MC74LCXOODTR2 | MC74LCXOODTR2OSCT-ND | Low Voltage CMOS Quad MC78L12ABDR2 | MC78L12ABDR20SCT-ND |100mA, 12V, Positive Volt. Bm £2 a 
NAND Gate. 14-TSSOP_ 50-4030 MC78L12ABP MC78L12ABPOS-ND — |100mA, 12V, Positive Volt. 44 36027 
MC74LCXOODTR2 | MC74LCXO0DTR20STR-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input MC78L12ACDR2 | MC78L12ACDR20SCT-ND |100mA, 12V, Positive Volt. 52 40.29 
NAND Gate. 14-TSSOP 335.00/2,500 MC78L12ACDR2 | MC78L12ACDR20STR-ND |100mA, 12V, Positive Volt. 285.00/2,500 
MC74LCX04D MC74LCX04D0S-ND Low Voltage : 14-SOIC 50 40 30 MC78L15ACDR2 | MC78L15ACDR20SCT-ND |100mA, 15V, Positive Volt. 162. 40.2: 
MC74LCX04DTR2G| MC74LCX04DTR2GOSCT-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter 14-TSSOP -50 AL ro MC78L15ACDR2 | MC78L15ACDR20STR-ND |100mA, 15V, Positive Volt. 
MC74LCX04DTR2G| MC74LCX04DTR2GOSTR-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter*......14-TSSOP 377.50/2,500 Regulator... 285.00/2,500 
MC74LCXO8DTR2 | MC74LCXO08DTR20SCT-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input MC78L15ACP. MC78L15ACPOS-ND 100mA, 15V, Positive Volt. AI 34° 23 
AND Gate ... 14-TSSOP 50 40.30 MC78L18ACP. MC78L18ACPOS-ND 100mA, 18V, Positive Volt. AL 34 23 
MC74LCXO8DTR2 | MC74LCXO8DTR20STR-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input MC78L24ACP. MC78L24ACPOS-ND 100mA, 24V, Positive Volt. AL 34.23 
AND Gate 14-TSSOP 335.00/2,501 MC78LC30NTR — |MC78LC30NTROSCT-ND |80mA, 3V, Micropower Voltage Reg....SOT-23-5 1.03 90 69 
MC74LCX244DTR2 | MC74LCX244DTROSCT-ND | Low Voltage CMOS Octal Buff 20-TSSOP_ 614635 MC78LC30NTR | MC78LC30NTROSTR-ND | 80mA, 3V, Micropower Voltage Reg.... SOT-23-5 909.00/3,000 
MC74LCX244DWR2 | MC74LCX244DWROSCT-ND | Low Voltage CMOS Octal Buffer... 86 169i 52) MC78LC33HT1 MC78LC33HT10SCT-ND |80mA, 3.3V, Micropower Voltage Reg.....SOT-89 93 whl tes) 
MC74LCX245DW | MC74LCX245DWOS-ND| Low Volt. CMOS Octal Transceiver. 86 i) ee MC78LC33HT1 MC78LC33HT10STR-ND |80mA, 3.3V, Micropower Voltage Reg.....SOT-89 310.00/1,000 
MC74LCX16244DTR2 | MC74LCX16244D0SCT-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Buffer 1.04 83.63 MC78LC50NTR MC78LC50NTROSCT-ND | 80mA, 5V, Micropower Voltage Reg.... SOT-23-5 1.03 90.69 
MC74LCX16245DTR2 | MC74LCX16245D0SCT-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Transceiver 1.04 83° 163) MC78LC50NTR MC78LC50NTROSTR-ND |80mA, 5V, Micropower Voltage 
MC74LVX4053D MC74LVX4053D0S-ND | Analog Mux/Demux 19 63.48 Regulat SOT-23-5 1095.00/3,000 
MC74LVX4053DG_ | MC74LVX4053DGOS-ND | Analog Mux/Demux* NEW! 80 65 49 MC78MO5BT MC78MO5BT0S-ND 500mA, 5V, Positive Voltage 
MC74VHC1GOODFT2| MC74VHC1GOODFOSCT-ND} Single 2-Input NAND Gate... 60 48 36 Regulator..... 61 AB 35 
MC74VHC1GO0DFT2G) MC74VHC1GOODFT2GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate* NEW! 46 tO2n ed MC78MO6CT MC78MO6CTOS-ND 500mA, 6V, Positive Volt. Regulator A5 34.26 
MC74VHC1GO0DFT2G) MC74VHC1GOODFT2GOSTR-ND} Single 2-Input NAND Gate* NEW! 249.00/3,000 MC78M0scT MC78MO08CTOS-ND 500mA, 8V, Positive Volt. Regulator 67 54. AL 
MC74VHC1G04DFT1] MC74VHC1GO4DFOSCT-ND | Single Inverter. 33.2618 MC78M12BDT MC78M12BDTOS-ND |500mA, 12V, Positive Volt. Regulato! 65 «5087 
MC74VHC1GO04DFT1| MC74VHC1GO4DFOSTR-ND | Single Inverter... 222.00/3,000 MC78M12BT MC78M12BT0S-ND 500mA, 12V, Positive Volt. Regulato! 61 46.35 
MC74VHC1GO04DFT2| MC74VHC1GO4D0SCT-ND | Single Invert 33 26 18 MC78M12CT MC78M12CTOS-ND 500mA, 12V, Positive Volt. Regulato! A5 34 26 
MC74VHC1GO04DFT2| MC74VHC1GO4D0STR-ND | Single Inverter... 222.00/3,000 MC78M15BT MC78M15BT0S-ND 500mA, 15V, Positive Volt. Regulator ..... TO-220 61 AG 35 
MG74VHC1GO4DFT2G | MC74VHC1GO4DFT2GOSCT-ND | Single Inverter* NEW: AG 322 MC78M15CT MC78M15CTOS-ND — /500mA, 15V, Positive Volt. Regulator.....T0-220 45.34.26 
MC74VHC1G04DFT2G | MC74VHC1GO4DFT2GOSTR-ND| Single Inverter* NEW! 249.00/3,000 MC78M24CT MC78M24CTOS-ND — |500mA, 24V, Positive Volt. Regulator.....T0-220 45 34 .26 
MC74VHC1G04DTT1) MC74VHC1GO4DTOSCT-ND | Single Inverter. . SOT-23-5 39 LAN PX) MC78PC30NTR MC78PC30NTROSCT-ND |150mA, 3V, LDO Linear Volt. Reg. SOT-23-5 63 53.42 
MC74VHC1G07DFT1| MC74VHC1G07DFOSCT-ND) Single Non-Inverting Buffer MC78PC30NTR MC78PC30NTROSTR-ND |150mA, 3V, LDO Linear Volt. Reg. SOT-23-5 819.00/3,000 
with Open Drain SOT-353 .20 ae aks) MC78PC33NTR MC78PC33NTROSCT-ND | 150mA, 3.3V, LDO Linear Volt. Reg. ... SOT-23-5 63 53.42 
MC74VHC1G07DFT1| MC74VHC1GO7DFOSTR-ND} Single Non-Inverting Buffer MC78PC33NTRG | MC78PC33NTRGOSCT-ND |150mA, 3.3V, LDO Linear 
with Open Drain SOT-353 222.00/3,000 Volt. Reg.* ..... SOT-23-5 96 77 58 
MC74VHC1G07DTT1| MC74VHC1GO7DTOSCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with MC78PC33NTRG | MC78PC33NTRGOSTR-ND |150mA, 3.3V, LDO Linear 
Open Drain Output... . SOT-23-5 39 vay eX Volt. Reg.* ..... SOT-23-5 912.00/3,000 
MC74VHC1GO8DFT1| MC74VHC1GO8DOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate. ...S0T-353 .20 aie silk MC79LO5ABDR2 | MC79LOSABDR20SCT-ND |100mA, 5V, Negative Volt. Regulator ......8-SOIC A 46.35 
MC74VHC1GO8DFT1| MC74VHC1G08DOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-353 165.00/3,000 MC79LO5ACDR2 | MC79LO5ACDR20SCT-ND |100mA, 5V, Negative Volt. 
MC74VHC1G08DFT2) MC74VHC1GO8DFOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-353 46 32 22 Regulator... 52 40 29 
MC74VHC1GO8DFT2| MC74VHC1GO8DFOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-353 249.00/3,000 MC79LO5ACDR2 =| MC79LOSACDR20STR-ND |100mA, SV, Negative Volt. Regulator 285.00/2,500 
MC74VHC1G08DFT2G | MC74VHC1G08DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* NEW! SOT-353 AG 32.22 MC79LO5ACPRA =| MC79LOSACPRAOSCT-ND |100mA, SV, Negative Volt. Regulator AQ 38 2 
MC74VHC1G08DFT2G | MC74VHC1GO8DFT2GOSTR-ND} Single 2-Input AND Gate* NEW! SOT-353 249.00/3,000 MC79LO5ACPRA | MC79LOSACPRAOSTR-ND |100mA, 5V, Negative Volt. Regulator 228.00/2,000 
MC74VHC1G08DTT1} MC74VHC1GO8DTOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate. S0T-23-5 39292 MC79L12ACDR2 | MC79L12ACDR20SCT-ND |100mA, 12V, Negative Volt. Regulator . 52. 40.29 
MC74VHC1G08DTT1] MC74VHC1GO8DTOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate . . SOT-23-5 222.00/3,000 MC79L12ACDR2 | MC79L12ACDR20STR-ND |100mA, 12V, Negative Volt. Regulator . 285.00/2,500 
MC74VHC1G14DFT1| MC74VHC1G14DFOSCT-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte: ..-SOT-353 33 26) 218 MC79L12ACP MC79L12ACPOS-ND 100mA, 12V, Negative Volt. Regulator . At 34° 23 
MC74VHC1G14DFT1G | MC74VHC1G14DFT1GOSCT-ND | Single Schmitt-Trigger MC79L15ACP. MC79L15ACPOS-ND 100mA, 15V, Negative Volt. Regulator . At 34° 23 
Inverter* NEW!.......... SOT-353 46 roo eree, MC79MO05CT MC79MO5CTOS-ND 500mA, 5V, Negative Volt. Regulator A5 rodeo. 
MC74VHC1G14DFT1G | MC74VHC1G14DFT1GOSTR-ND) Single Schmitt-Trigger MC79M12CT MC79M12CTOS-ND |500mA, 12V, Negative Volt. Regulator . 45° 3426 
Inverter* NEWS.......... -- SOT-353 249.00/3,000 MC79M15CT MC79M15CTOS-ND —_|500mA, 15V, Negative Volt. Regulator... 45 3426 
MC74VHC1G14DTT1| MC74VHC1G14DTOSCT-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte: . SOT-23-5 39 P20 ieat MC100E016FN MC100E016FNOS-ND  |5V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 
MC74VHC1G14DTT1| MC74VHC1G14DTOSTR-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter . SOT-23-5 222.00/3,000 Counter... 8.33 7.50 6.65 
MC74VHC1G32DFT2| MC74VHC1G32DFOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-353 46 m2 nee MC100E111FN MC100E111FNOS-ND  |5V ECL 1:9 Diff. Clock Driver 8-PLCC 8.90 7.12 6.01 
MC74VHC1G32DFT2| MC74VHC1G32DFOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-353 249.00/3,000 MC100E142FN MC100E142FNOS-ND [5V ECL 9-Bit Shift Registe! 916 825 7.32 
MC74VHC1G32DFT2G | MC74VHC1G32DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-353 46 Olu nee, MC100E143FN MC100E143FNOS-ND |5V ECL 9-Bit Hold Register... 916 8.25 7.32 
MC74VHC1G32DFT2G | MC74VHC1G32DFT2GOSTR-ND| Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-353 249.00/3,000 MC100E195FN MC100E195FNOS-ND | 5V ECL Prog. Delay Chip... 916 825° 7.32 
MC74VHC1GS50DFT2| MC74VHC1G50DFOSCT-ND | High Speed CMOS Buffer SOT-353 43 32.23 MC100E452FN MC100E452FNOS-ND | 5V ECL 5-Bit Diff. Register 916 8.25 7.32 
MC74VHC1G50DFT2| MC74VHC1G50DFOSTR-ND | High Speed CMOS Buffer SOT-353 273.00/3,000 MC100EL01D MC100EL01D0S-ND 5V ECL 4-In. OR/NOR .... 5.00 4.00 3.38 
MC74VHC1G50DFT2G | MC74VHC1G50DFT2GOSCT-ND| High Speed CMOS Buffer* NE! SOT-353 46 Be MC100EL05D MC100ELO05D0S-ND 5V ECL 2-In. Diff. AND/NAND B-SOIC 5.00 400 3.38 
MC74VHC1G50DFT2G | MC74VHC1G50DFT2GOSTR-ND| High Speed CMOS Buffer* NEWE.......SOT-353 249.00/3,000 MC100EL07D MC100EL07D0S-ND 5V ECL 2-In. XOR/KNOR 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
MC74VHC1G66DTT1) MC74VHC1G66DTOSCT-ND | Single Supply Analog Switch............... SOT-23-5 39 oe d MC100EL11D MC100EL11D0S-ND 5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer .. 8-SOIC 4.73 3.78 2.94 
MC74VHC1G66DTT1G | MC74VHC1G6EDTTIGOSCT-ND| Single Supply Analog MC100EL16D MC100EL16D0S-ND 5V ECL Diff. Receiver... 8-SOIC 450 360 2.80 
Switch* NEWI............ SOT-23-5 39 sy 23 MC100EL31D MC100EL31D0S-ND 5V ECL D Flip-Flop with Set/Reset 8-SOIC 5.50 440 3.72 
MC74VHC1G66DTT1G | MC74VHC1G66DTTIGOSTR-ND| Single Supply Analog MC100EL32D MCTO0EL32D0S-ND _[5V ECL 2 Divider 8-SOIC 5.00 400 3.38 
Switch* NEWH........... SOT-23-5 246.00/3,000 MC100EL51D MC100EL51D0S-ND —_|5V ECL Diff. Cloc! 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
MC74VHC1G125DFT2 | MC74VHC1G1250SCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer .. SOT-353 33 ef _ aale) MC100EL57D MC100EL57D0S-ND 5V ECL 4:1 Diff. Mux. 6-SOIC 7.00 560 4.73 
MC74VHC1G125DFT2 | MC74VHC1G1250STR-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer. SOT-353 258.00/3,000 MC100EL58D MC100EL58D0S-ND 5V ECL 2:1 Mux... 6.00 4.80 4.05 
M74VHC1G125DFT2G | M74VHC1G125DFT2GOSCT-ND | Tri-St. Non-Inverting Buffer* NEWE....SOT-353 46 ae oe MC100EL90DW MC100EL90DWOS-ND_ |-3.3V/-5V Triple ECL Input to PECL 
M74VHC1G125DFT2G | M74VHC1G125DFT2GOSTR-ND | Tri-St. Non-Inverting Buffer* NEWE....SOT-353 249.00/3,000 Output Translator... 9.00 7.20 6.08 
MC74VHC1G125DTT1 | MC74VHC1G125DOSCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer. . SOT-23-5 39 veh eal MC100EL1648DR2 |MC100EL1648DROSCT-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 8.33 7.50 6.65 
MC74VHC1G126DFT1) MC74VHC1G126DOSCT-ND} Tri-State Non-Inverting Buffer. SOT-353 25 21 16 MC100EL1648DR2 | MC100EL1648DROSTR-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 15187.50/2,500 
MC74VHC1G126DFT1) MC74VHC1G126DOSTR-ND} Tri-State Non-Inverting Buffer. SOT-353 273.00/3,000 MC100EL1648DTR2 | MC100EL1648DTOSCT-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 8.33 7.50 6.65 
MC74VHC1G132DFT1) MC74VHC1G132DOSCT-ND| 2-Input NAND Schmitt-Trigger. SOT-353 3) eal als MC100EL1648DTR2 | MC100EL1648DTOSTR-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 15187.50/2,500 
MC74VHC1G132DFT1) MC74VHC1G132DOSTR-ND} 2-Input NAND Schmitt-Trigger. SOT-353 273.00/3,000 MC100EL1648MEL | MC100EL1648MEOSCT-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 8.33 7.50 6.65 
MC74VHC1GTO4DFT1 | MC74VHC1GTO4DOSCT-ND | Inverting Buffer/CMOS Logic MC100EL1648MEL | MC100EL1648MEOSTR-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 72350.00/2,000 
Level Shifter. SOT-353 332618 MC100ELT23D MC100ELT23D0S-ND | 5V Dual Differential PECL to TTL 
MC74VHC1GTO4DFT1 | MC74VHC1GTO4DOSTR-ND | Inverting Buffer/CMOS Logic Translator 5.13 447 3.33 
Level Shifter. SOT-353 222.00/3,000 MC100ELT24D MC100ELT24D0S-ND | 5V TTL to Differential ECL 
MC74VHC1GTO8DTT1 | MC74VHC1GTO8DOSCT-ND | 2-Input AND Gate/CMOS Logic Translator 4.28 342 2.66 
Level Shifter. -S0T-23-5 39292 MC100ELT25D MC100ELT25D0S-ND  |-5V Diff. ECL to TTL Translator 428 342 266 
MC74VHC1GT66DTT1} MC74VHC1GT66DOSCT-ND | Single Supply Analog Switc! - SOT-23-5 Sel 2) MC100EP05D MC100EPOS5DOS-ND —_‘|3.3V/5V ECL 2-In. Diff. AND/NAND 
M74VHC1GT66DTT1G | M74VHC1GT66DTTIGOSCT-ND | Single Supply Analog 790 632 5.34 
Switch* NEW! . SOT-23-5 39 ay PR) MC100EP08DT MC100EP08DTOS-ND 
M74VHC1GT66DTT1G | M74VHC1GT6BDTTIGOSTR-ND | Single Supply Analog iy 7.90 632 5.34 
Switch* NEW!... - SOT-23-5 246.00/3,000 MC100EP11D MCIO0EP11DOS-ND — /3.3V/5V ECL 1 Fanout Buffer. 6.90 552 4.66 
MC74VHC14DTR2 | MC74VHC14DTR20SCT-ND | Hex Schmitt Inverter 14-TSSOP 53 A232 MC100EP14DTG |MC100EP14DTGOS-ND |3.3V/5V, 1:5 Diff. ECL/PECL/HSTL 
MC74VHC139DTR2| MC74VHC139DTROSCT-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-TSSOP 44 340.25 Clock Driver. 9.05 8.18 7.25 
MC74VHC139DTR2| MC74VHC139DTROSTR-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-TSSOP 375.00/2,500 MC100EP16VTDR2 | MC100EP16VTDROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Diff. 
MC74VHC4052DR2| MC74VHC4052DROSCT-ND | Analog Mux/Demux. 16-SOIC 69 56 42 Variable Output... 9.00 7.20 6.08 
MC74VHC4052DR2| MC74VHC4052DROSTR-ND | Analog Mux/Demux. 16-SOIC 520.00/2,500 © RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC100EP16VTDR2| MC100EP1GVTDROSTR-NO| 3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with MC1488DR2 MC1488DR20STR-ND | Quad Line EIA-232D Drive 395.00/2,500 
Variable Output 13950.00/2,500 MC1488P MC1488P0S-ND Quad Line EIA-232D Drive 14-Dip 65 =.50— 37 
MC100EP16VTDTR2| MC100EP1GVTDTOSCT-ND| 3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with MC1489ADR2 MC1489ADR20SCT-ND | Quad Line EIA-232D Receivel 4-010 74 5945 
Variable Output 9.00 7.20 6.08 MC1489ADR2 MC1489ADR20STR-ND | Quad Line EIA-232D Receivel 417.50/2,50 
MC100EP16VTDTR2| MC100EP16VTDTOSTR-ND| 3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with MC1489AP MC1489APOS-ND Quad Line EIA-232D Receiver 68 51 39 
Variable Output. E 13950.00/2,500 MC1489D MC1489D0S-ND Quad Line EIA-232D Receive nr Vn 
MC100EP17DWR2 | MC100EP17DWR20SCT-ND| 3.3V/SV ECL Quad Diff. Driver/Recvr . 13.58 12.23 10.84 Mc1489P MC1489P0S-ND Quad Line ElA-232D Receive! 65 Ax) Vy 
MC100EP32DT MC100EP32DTOS-ND | 3.3V/5V ECL 2 Divider. 8.00 640 5.40 MC1496P MC1496P0S-ND Balanced Modulator/Demodulator. 98 74 56 
MC1OOEPS5DR2 | MCTOOEPSSDR20SCT-ND | 3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 966 8.70 7.72 MC3303P MC3303P0S-ND Single Supply Quad Op Amp 14-Dip 75 «5643 
MC100EP35DR2 | MC100EP35DR20STR-ND | 3.3V/SV ECL JK Flip-Flop 17617.50/2,500 Mc3403DR2 MC3403DR20SCT-ND_| Single Supply Quad Op Amp 4s0I0 61 46 35 
MC100EP35DTR2 | MC100EP35DTR20SCT-ND| 3.3V/SV ECL JK Flip-Flop 966 8.70 7.72 5 ; 
MC100EP5DTR2 | MCTOOEPSSDTR20STR-ND| 3.3V/SV ECL JK Flip-Flop 17617.50/2,500 Meets) Me iesbOS ND Gecraage Crawbay Sensing ow 
MC100EP40DTR2 | MC100EP40DTR20SCT-ND SevaV ECL Oi Phase-Freq. Rene Mca479P Mc3479P08-ND Stepper Motor Driver 493 430 320 
! : : MC3488AP1 MC3488AP10S-ND | Dual Line Driver... 1.00 84 67 
MC1O0EPS2DT — | MC100EPS2DTOS-ND | 3.3V/SV ECL Diff. MC7805ACT MC7805ACTOS-ND —_| 1A, 5V, Positive Voltage 
D-Type Flip-Flop... 8.00 640 5.40 Regulator “ 57 43 
MCTOOEP57DTG | MC100EP57DTGOS-ND | 3.3V/5V ECL 4:1 Diff. Mux* 17.90 11.01 8.33 NICTBOSBDTAK | MOTEOSBDTRKOSCT-ND | TA, BV, Posilive Vollage Regulato [con aE 
MC100EPSODTR2 | MC1O0EPSODTR20SCT-ND] -3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL/PECL 
Output Translator. " 16.03 1443 12.80 MC7805BDTRK — | MC780SBDTRKOSTR-ND | 1A, SV, Positive Voltage Regulato 707.50/2,500 
MC100EPO16AFAR2 | MC100EPO16AFAOSCT-ND | 3.3V ECL 8-Bit Sync. Binary Up MC7805BT MC7805BTOS-ND yeah Voltage cy des 
Counter. 19.50 18.20 16.90 Gere ee ; : d 
= - MC7806CT MC7806CTOS-ND 1A, 6V, Positive Voltage Regulato! 67 544 
MC100EPO1GFAR2 | MC100EPO1GFAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 8-Bit Sync. Binary U 
Fase cee ae a ‘Aa) (Aa dae MC7808ACT MC7808ACTOS-ND | 1A, BV, Positive Voltage Regulato 7 57 4 
MC100EPO16FAR2 | MC100EPO16FAROSTR-ND) 3.3V/SV ECL 8-Bit Sync. Binary Up MC7808BT MC7808BTOS-ND 1A, BV, Positive Voltage Regulato N87 AB 
Counter. 32110.00/2,000 MC7808CD2T MC7808CD2TOS-ND | 1A, 8V, Positive Voltage Regulato 79 60.45 
MC100EP101FAR2 | MC100EP101FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad 4-Input MC7808CT MC7808CTOS-ND 1A, BV, Positive Voltage Regulato 67 54 AN 
OR/NOR Gate... 16.03 14.43 12.80 MC7809CT MC7809CTOS-ND 1A, 9V, Positive Voltage Regulato 67 54 41 
MC100EP105FAR2 | MC100EP10SFAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. McrichoDet MCZBIPAODZTOSND TAT, Roslve Voltage Regulator. Bg ise BO 
AND/NAND Gate ... 16.03 14.43 12.80 Hl , 12V, Positive Voltage Regulator. : : : 
MC100EP105FAR2 | MC100EP105FAROSTR-ND| 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. MC7812CD2TR4 | MC7812CD2TR4OSCT-ND | 1A, 12V, Positive Voltage 
AND/NAND Gate ... 23762.00/2,000 Regulator... os 1.05 84 63 
MC100EP116FAR2 | MC100EP11GFAROSCT-ND | 3.3V/5V Hex Diff. Line Recvr/Driver... 16.03 14.43 12.80 MC7812CD2TR4 _| MC7812CD2TRAOSTR-ND | 1A, 12V, Positive Voltage Regulator. 222.40/800 
MC100EP131FAR2 | MC100EP131FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad D-Type MC7815ACT MC7815ACTOS-ND | 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. im oP 2 
Flip-Flop 16.03 14.43 12.80 MC7815BT MC7815BTOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. 53 40 30 
MC100EP210SFAR2 | MC100EP210SFAOSCT-ND | 2.5V, 1:5 Dual Differential LVDS MC7815CD2TR4 | MC7815CD2TR4OSCT-ND | 1A, 15V, Positive Voltage 
Driver. 16.91 15.78 14.66 Regulator. 1.05 84 63 
MC100EP445FAR2 | MC100EP445FAROSCT-ND | 3.3V/5V MC7815CD2TR4 | MC7815CD2TR40STR-ND | 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. 222.40/800 
Converter... 18.98 17.71 16.45 MC7818CT MC7818CTOS-ND TA, 18V, Positive Voltage Regulator. ny ae 
MC100EP446FAR2 | MC100EP446FAROSCT-ND 3.3V/5V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input MC7824BT MG7824BTOS-ND 1A, 24V, Positive Voltage Regulator. 53 40 30 
Parallel/Serial Converter... 18.98 17.71 16.45 MC7905ACT MC7905ACTOS-ND —_| 1A, 5V, Negative Voltage Regulator......... 53 40 30 
MC100EPT21D MC100EPT21D0S-ND | 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL MC7905.2CT MC7905.2CTOS-ND 1A, 5.2V, Negative Voltage 
Translator 8.00 640 5.40 Regulator............ a (642) 82 
MCI00EPT21DT | MC100EPT21DTOS-ND oy i Pepe Io WTTL Ben Ween arn MC7906CT MC7906CTOS-ND TA, 6V, Negative Voltage Regulatoi 45. 3426 
~* = = = MC7908CT MC7908CTOS-ND 1A, 8V, Negative Voltage Regulato: 45 34 (26 
MC100EPT23D —_ | MC100EPT23D0S-ND elated LVPECL to LVTTL an ean aid MC7912ACT MC7912ACTOS-ND | 1A, 12V, Negative Voltage Regulator 53 «40.30 
Sea : i : Mc7912CT MC7912CTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator A5 340.26 
MC1O0EPT25D | MC100EPT25D0S-ND aot ECL to +3.3V LVTT anata Aa celad MC7915ACT MC7915CTOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator 45 34 26 
MC100EPT26D MC100EPT26D0S-ND i ‘ ‘ MC7915BT MC7915BTOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator Be 40 30 
8.00 640 5.40 MC7915CT MG7915CTOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator 45 34° 26 
MCTOOEPT26D1 | MC1O0EPT2GDTOS-ND | 3.3V 1:2 Fanout Diff. LVPECL to LVTTL Manan Sea Oe am 1c poe cous Prescale aac peers 
Translator 8.00 6.40 5.40 : “5 5 ‘ : 
MC100EPT622FAR2| MC100EPT622FAOSCT-ND | 3.3V LVTTL/LVCMOS to LVPECL ee aetna uae ae ee = + 4 
Translator .. is 32-LOFP 16.50 15.40 14.30 H uad 2-Inpu ate f : : 
MC100LVE111FNR2| MC100LVE111FNOSCT-ND | 3.3V ECL 1:9 Diff. Clock Driver........... 28-PLCC 8.90 7.12 6.01 MC HOOZUBCE Mc HO7JECRCS NDE buat Complementary Balt lover 2 oe o 
MC1OOLVE222FA | MC100LVE222FAOS-ND| 3.3V ECL 1:15 Diff. Half Clock “ND | Dual Complementary Pair + Inverter... : . : 
Re eee 40.00 9.00 7.98 | MCt4007UBDR2 | Mc14007UBDR20STR-ND| Dual Complementary Pair + Inverter 322.50/2,500 
MCOOLVE310FN | MC100LVE310FNOS-ND| 3.3V ECL 2:8 Di MC14011BCP MC14011BCPOS-ND | Quad 2-Input NAND Gate.. 55 45 34 
Buffer. 8.20 6.56 5.54 MC14011UBCP | MC14011UBCPOS-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 55 (45d 
MC1OOLVELOSD | MC100LVELOSDOS-ND | 3.3V EC if. 6.00 4.80 4.05 MC14012BCP MC14012BCPOS-ND | Dual NAND Gate.... 58 47 36 
MC100LVEL11DR2 | MC1OOLVEL11DROSCT-ND| 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer . 473 3.78 2.94 MC14015BCP MC14015BCPOS-ND | Dual 4-Bit Static Shift 
MC100LVEL11DR2 | MC1OOLVEL11DROSTR-ND| 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer . 6615.00/2,500 Register......... 61 46 35 
MC1OOLVEL11DT | MC1OOLVEL11DTOS-ND | 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer . 473 3.78 2.94 MC14016BCP MC14016BCPOS-ND _| Quad Analog Switch/Quad Mux. 49.37 —28 
MC1O0LVEL13DW | MC1OOLVEL13DWOS-ND | 3.3V ECL Dual 1:3 Fanout Buffer. 10.71 9.65 8.56 MC14017BCP MC14017BCPOS-ND | Decade Counter 62. 4735 
MC100LVEL14DWR2| MC1O0LVEL14DWOSCT-ND | 3.3V ECL 1:5 Clock Dist. Chip. 9.00 7.20 6.08 MC14020BCP MC14020BCPOS-ND | 14-Bit Binary Counter. 75 56 43 
MCTOOLVELT4DWR2| MCTOOLVELT4DWOSTR-ND| 3.3V ECL 1:5 Clock Dist. MC14021BCP MC14021BCPOS-ND | 8-Bit Static Shift Regist 56 4232 
Chip... 20-SOIC 5625.00/1,000 MC14022BCP MC14022BCPOS-ND | Octal Counter... 65 50 37 
MC1OOLVEL16D | MC100LVEL1GDOS-ND | 3.3V ECL Diff. Receiver .BSOIG 4.50 3.60 2.80 MC14023BCP MC14023BCPOS-ND__| Triple 3-Input NAND Gate.. 5847 36 
MCIO0OLVEL29DW | MC1O0LVEL29DWOS-ND MC14023BDR2 | MC14023BDR20SCT-ND | Triple 3-Input NAND Gat 46 (378 
9.00 7.20 6.08 MC14024BCP MC14024BCPOS-ND | 7-Stage Ripple Counter. 58 «4433 
MCIOOLVEL51D | MC100LVEL51D0S-ND | 3.3V ECL Diff. Clock D Flip-Flo| 6.00 480 4.05 MC14024BD MC14024BD0S-ND _| 7-Stage Ripple Counter. 49° 40 30 
MC1O0LVELSODW | MC1OOLVELSODWOS-ND | -3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL MC14025BCP MC14025BCPOS-ND | Triple 3-Input NOR Gate 58 «4736 
Output Translator 9.00 7.20 6.08 MC14027BCP MC14027BCPOS-ND _| Dual J-K Flip-Flop...... (5642 a? 
MCTOOLVEL92DW | MC1OOLVEL92DWOS-ND yee PECL Input to LVPECL Output Ain SER ri MC14029BCP MC14029BCPOS-ND | Binary/Decade Up/Down Counter. 6 50 37 
ranslator : : t. A MC14040BCP MC14040BCPOS-ND | 12-Bit Binary Counter. 64 49 37 
MC1O0LVELT22D | MC100LVELT22D0S-ND | 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. MC14043BCP MC14043BCP0S-ND Quad R-S Latch. 65 50 37 
LVPECL Translator 428 342 2.66 MC14044BCP MC14044BCPOS-ND | Quad R-S Latch. 69 52 39 
MCAOOLVELT23D | MC100LVELT23D0S-ND sey Dual bit LVPECL to LVTTL ee en Mc14046BCP MC14046BCPOS-ND _| Phase Locked Loop 7 53 40 
et : : ; MC14046BDWR2 | MC14046BDWR20SCT-ND | Phase Locked Loop 7 «78 59 
MC1OOLVEP11DT | MC1OOLVEP11DTOS-ND | 2.5V/3.3V ECL 
MC14049BCP MC14049BCPOS-ND _| Hex Inverter/Butfer. 56 «4232 
6.90 5.52 4.66 
MC14049UBDR2 | MC14049UBDR20SCT-ND | Hex Inverter/Butfer. MD 8 
MC1OOLVEP34DR2 | MC1OOLVEP340ROSCT-ND Ee ee roe c4oso8cP lc 40s08¢POS-ND Hex Noninvertng Biter a 2 wp 
MC100LVEP111FA | MC1OOLVEP111FAOS-ND | 2.5V/3.3V, 1:10 Diff. ECL/PECL/HS 5 2 MDene Pn 
Clock Driver... 10.00 9.00 7.98 - 
MC100LVEP210FA | MC1OOLVEP210FAOS-ND | 2.5V/3.3V, 1:5 Dual Diff. ECL/PECL/HSTL Me tneacee Ab ree eA een a a Z 
11.58 10.43 9.25 A . : 
MC1403DR2 MC1403DR20SCT-ND | Low Voltage Reference 1.24 1.08 63 MC14060BCP MC14060BCPOS-ND Yee ena counter aug fap fue ar 
MC1403DR2 MC1403DR20STR-ND | Low Voltage Reference 947.50/2,500 ee : 
MC1413BDR2 MC1413BDR20SCT-ND | High Voltage, High Current Darlington a See Han a ——— ~ — _ 
Transistor Array 68 155 AL | uad Analog Switch/Quad Mux. 1 R 4 
MC1413BDR2 MC1413BDR20STR-ND] High Voltage, High Current Darlington MC14066BDR2 —_| MC14066BDR20STR-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux. 4-SOIC 295.00/2,500 
Transistor Array 535,00/2,500 MC14067BCP MC14067BCPOS-ND | 16-Channel, Analog Mux/Demu 140 147 94 
MC1413BP MC1413BPOS-ND High Voltage, High Current Darlington MC14069UBCP =| MC14069UBCPOS-ND | Hex Inverter ... 55 45.34 
Transistor Array 73 59 «44 MC14069UBDR2 | MC14069UBDR20SCT-ND | Hex Inverter .. 55 4331 
MC1413DR2 MC1413DR20SCT-ND | High Voltage, High Current Darlington MC14069UBDR2 _| MC14069UBDR20STR-ND| Hex Inverter 322.50/2,500 
Transistor Array 74 BOO MME AD) MC14071BCP. MC14071BCPOS-ND Quad 2-Input OR Gat 14-Dip 58 A? 36 
MC1413DR2 MC1413DR20STR-ND | High Voltage, High Current Darlington MC14073BCP MC14073BCPOS-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 58 A786 
Transistor Array .... §52.50/2,500 MC14077BCP. MC14077BCPOS-ND Quad Exclusive NOR Gate . 14-Dip AQ Ae 283} 
MC1455D MC1455D0S-ND Monolithic Timing Circui 58 47 36 MC14077BD MC14077BD0S-ND —_| Quad Exclusive NOR Gate . solic 413825 
MC1455P1 MC1455P10S-ND Monolithic Timing Circuit 56 4232 MC14081BDR2 _| MC14081BDR20SCT-ND | Quad 2-Input AND Gate. 4-SOIC 463728 
MC1488DR2 MC1488DR20SCT-ND_| Quad Line EIA-232D Driver. 67 54 * RoHS Compliant (Continued) 
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MC14082BCP MC14082BCPOS-ND | Dual 4-Input AND Gate.... i 55 4584 MC33269D-3.3 | MC33269D-3.30S-ND /3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO 
MC14093BCP. MC14093BCPOS-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge: 9 37.28 Voltage Regulator... e ... 8-SOIC -90 68 51 
MC14093BDR2 | MC14093BDR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger... 49 40 30 MC33269D-5.0 | MC33269D-5.00S-ND |5V, 800mA, Adj. Output, LDO. 
MC14094BCP MC14094BCPOS-ND | Tri-State 8-Stage Shift/Store Voltage Regulator... . .8SOIG 90 68 51 
Regulato 61 46 85 MC33269DTRK-5.0 | MC33269DTRK-SOSCT-ND |5V, 800mA, Adj. Output, LDO. 
MGC14094BDR2 | MC14094BDR20SCT-ND | Tri-State 8-Stage Shift/Store Voltage Regulato 1.0087 __—a87, 
Regulator... 42 13224) MC33274AP MC33274AP0S-ND Quad, Single Supply, High Slew Rate, 
MC14099BCP MC14099BCPOS-ND | 8-Bit Addressable Latcl 7 65 52 Op Amp 1.26 101 76 
MC14106BCP MC14106BCPOS-ND Hex Schmitt Trigger... 5 39 2.29 MC33275DT-2.5RK | MC33275DT-2.50SCT-ND |2.5V, 300mA, LDO Voltage Regulato! iat, “Tey ze 
MC14106BDR2 MC14106BDR20SCT-ND | Hex Schmitt Trigger AT 38 © 29 MC33363AP MC33363AP0S-ND High Voltage Switching Regulator... 3.35 2.69 2.09 
MC14174BCP MC14174BCPOS-ND Hex D-Type Flip-Flop 58 M433 MC33364D1R2 MC33364D1R20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
MC14490P MC14490POS-ND Hex Contact Bounce Eliminato 512 410 3.19 Controller. 21S 28 
MC14503BCP MC14503BCPOS-ND | Tri-State Hex Non-Inverting Buffer. 72 55 Al MC33364D2R2 | MC33364D2R20SCT-ND pies Conduction Greentine™ SMPS ina coe es 
MC14511BCP MC14511BCPOS-ND | BCD-to-Seven Segment controller. . WS 172 1. 
Cachecsderurer 2 iB i 8 MC33364D2R2 MC33364D2R20STR-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS- 
MiC145118D MC14511BDOS-ND | BCD-to-Seven Segment wcaageanro | MRE ReRec en 2752.50/2,500 
Latch/Decoder/Driver. 51 39 0.29 
Controller... Cais aly te) 
MC14512BCP MC14512BCPOS-ND | 8-Channel Data Selector... 64 49 37 os : : 
MC14513BCP MC14513BCPOS-ND BCD-to-Seven Segment MC33364DR2 MC33364DR20STR-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
Latch/Decoder/Driver... 160129 97 Contr Gite 
; MC33501SNT1 — | MC33501SNTIOSCT-ND | 1V, Rail-to-Rail, Single Op Amp 1.20 1.00 80 
MC14516BCP MC14516BCPOS-ND Binary Up/Down Counter 719 59 45 | ‘ta-Rail_ Si 99 
ea COUNT MC33501SNT1 | MC33501SNT1OSTR-ND | 1V, Rail-to-Rail, Single Op Amp SOT-23-5 1560.00/3,000 
MC14517BDW | MC14517BDWOS-ND | Dual 64-Bit Static Shift Register. 146 147 88 MC33502DR2 MC33502DR20SCT-ND | 1V; Rail-to-Rail, Dual Op Am 8S0I0 146 117. 91 
MC14518BCP =| MCTA518BCROS-ND|_) Dual BCD Up Counter. 268465 MIC33502DR2 | MC33502DR20STR-ND | 1V, Rai-to-Rail, Dual Op Am B-S0Ic _2060.0072,500 
Motas2escp | MO1452886P0S-ND | Dual Mono Muttubraor 7360s | MC33502P | MG3aB02POS-ND_ | 1¥, Rallt-Ral, Dual Op Am Dip 169 1.30 98 
—— -| /, Rail-to-Rail, Single Op Amp E i A 
MC14532BCP MC14532BCPOS-ND | 8-Bit Priority Encode 930 7158 MC33503SNT1 —_| MC33503SNT1OSTR-ND |1V, Rail-to-Rail, Single Op Amp 1560.00/3,000 
MC14536BCP MC14536BCPOS-ND | Programmable Time 76 64 51 MC33560DTBR2 | MC335G0DTBR20SCT-ND | Interface IC for Smartcard Reader/ 
MC14536BDWR2 | MC14536BDWR20SCT-ND | Programmable Time 76 64 54 Writer 420 336 284 
MC14538BCP =| MCTA538BCPOS-ND) | Dual, Retriggerable, Resettable, MC33560DTBR2 | MC33560DTBR2OSTA-ND | Interface IC for Smartcard Reader/ 
Monostable Multivibrator.. 75 56 48 Writer . 6615.00/2,500 
MC14538BDR2 MC14538BDR20SCT-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, MC33560DWR2 MC33560DWR20SCT-ND | Interface i 
Monostable Multivibrator. 61 460) 05 i 420 3.36 2.84 
MC14541BDR2 MC14541BDR20SCT-ND | Programmable Timer... 50 40 30 MC33560DWR2 | MC33560DWR20STR-ND | Interface IC for Smartcard Reader/ 
MC14541BDR2 | MC14541BDR20STR-ND | Programmable Timer... 335.00/2,500 Writer 2678.00/1,000 
MC14543BCP MC14543BCPOS-ND | BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver MC33567D-1R2 | MC39567D-1R20SCT-ND |1.818V Dual Linear Controlle esoic. 79 ~«638SC« 
for Liquid Crystals 16-Dip_ 70530 MC33567D-1R2 — | MC33567D-1R20STR-ND | 1.818V Dual Linear Controlle 8-SOIC 1137.50/2,500 
MC14551BCP MC14551BCPOS-ND | Quad 2-Channel Analog Mux/Demux.......16-Dip. 146 147 88 MC33567D-2R2 | MC33567D-2R20SCT-ND 2.525V Dual Linear Controlle 8SOlc 6.79 «= 63 
MC14557BCP MC14557BCPOS-ND | 1-to-64 Bit Variable Length MC33567D-2R2 | MC33567D-2R20STR-ND | 2.525V Dual Linear Controlle 8-SOIC 1137.50/2,500 
Shift Register... 119 1.00  .80 MC33567D-3R2__| MC33567D-3R20SCT-ND _|2.3V Dual Linear Controlle 8SOlc 79 ~=63_—D 
MC14569BCP MC14569BCPOS-ND | Programmable Divide-By-N Dual 4-Bit MC33567D-3R2 | MC33567D-3R20STR-ND | 2.3V Dual Linear Controlle 8-SOIC 1137.50/2,500 
Binary/BCD Down Counter. 2.90 2.53 1.88 MC33762DM-2525R2 | MC33762DM-2520SCT-ND | 2.5V Dual Ultra Low Noise 
MC14585BCP MC14585BCPOS-ND 4-Bit Magnitude Comparato! 68 ie) oN) Voltage Regulator... 1.08 87 68 
MC33039D MC33039D0S-ND Closed Loop Brushless Motor Adapte 141 148 94 MC33762DM-2525R2) MC33762DM-2520STR-ND | 2.5V Dual Ultra Low Noise LOO 
MC33039P MC33039P0S-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter... 141. 118 94 Voltage Regulator... 2496.00/4,000 
MC33060ADR2 | MC33060ADR20SCT-ND | Fixed Freq., PWM, Voltage Mode WO33762DNF-2B28R2| MO3S7B2DN-ZBZOSCT-ND |2.8V Dual Ultra Low Noise LDO 
Single Ended Controller... 1.12 94 75 Voltage Regulator... 1.08 87 68 
MC33060ADR2 | MC33060ADR20STR-ND | Fixed Freq., PWM, Voltage Mode MC33762DM-2828R2 | MC33762DM-2820STR-ND | 2.8V Dual Ultra Low Noise LDO 
Single Ended Controller... 1212.50/2,500 Voltage Regulator... 2496.00/4,000 
MC33063ADR2 MC33063ADR20SCT-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching MC33762DM-3030R2 | MC33762DM-3030SCT-ND | 3V Dual Ultra Low Noise LDO 
Regulato: 1.08 LOAWnE7D| Voltage Regulator... 1.08 87 68 
MC33063AP1 MC33063AP10S-ND | 1.5A, DC-D MC33762DM-3030R2 | MC33762DM-3030STR-ND | 3V Dual Ultra Low Noise LDO 
Regulator. 1.09 88 66 Voltage Regulator... 2400.00/4,000 
MC33064D-5R2 —_ | MC33064D-5R20SCT-ND | Undervoltage Sensing Circu 8SOIC 93 74 56 MC34025P MC34025P0S-ND High Speed Double-Ended PWM 
MC33064P-5RA | MC33064P-5RAOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circu T0-226AA «693's«w74—Cts«C*SG wacdoennl Se eneee NT Prete havea ee 3.83 3.06 2.38 
MC33072DR2 MC33072DR20SCT-ND SF . PWM, 
MC33074ADR2 —_ | MC33074ADR20SCT-ND 156 1.35 1.04 Single Ended Controller. 1.23 1.03.82 
MeRa077P MecenPAEGENY Cow Noise Dual Op Amp. 130 108 87 MC34063AP1 MC34063AP10S-ND 1A inverting Switch ea 
et i ‘egulator 4 4 dl 
Meoetene — (MCeea eer] Low Noice Quad be anes ae pete MC34064D-5R2 | MC34064D-5R2OSCT-ND | Undervoltage Sensing Circui BSOlc 6937456 
i ‘ i ; MC34071AP MC34071APOS-ND —_ Single Supply Op Am 8Dip 95793 
ee aa 7on26m0, | corto |weztorieoenD Sige Supp op a sae 
MC33152P MC33152P0S-ND High- eed Dual Mosfet MC34072DR2 MC34072DR20SCT-ND | Dual Supply Op Amp.. 8-SOIC 58 AT 36 
175 152 147 MC34072DR2 MC34072DR20STR-ND | Dual Supply Op Amp. 8-SOIC 757.50/2,500 
MC33160P MC33160P0S-ND 700mA, 5V Voltage Regulator... 785.148 1.41 MC34072P MC34072POS-ND Dual Supply Op Amp. 8-Dip 98 7A 56 
MC33163DWR2 | MC33163DWR20SCT-ND | 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switchin MC34074ADR2 —/ MCSHO74ADRZOSCT-ND! | Quad Supply Op Amp: 4-SOIC PESO LC Oma 
Regulator p 9 9 aM) aN G5 MC34074ADR2 _| MC34074ADR20STR-ND | Quad Supply Op Amp. 4-SOIC 1175.00/2,500 
| ; ‘ : MC34074DR2 MC34074DR20SCT-ND | Quad Supply Op Amp 4S0IC 130 1.14 87 
MOORE fo Switching ee MC34074DR2 | MC34074DR20STR-ND | Quad Supply Op Amp 4-SOIC 4157.50/2,500 
MC33164D-3R2 | MC33164D-4R20SCT-ND | BV, Micropower Undervoltage oy einai SEES Te ead i IL Ay 
Sensing Circuit 90 72 54 MC34160DWR2 | MC34160DWR20STR-ND |100mA, 5V Voltage Regulato 6-SOIC __—_936,00/1,000 
MC331640-aRe OC ee a2 Ce ND erect aaa aMeNSTH MC34161DMR2 | MC34161DMR20SCT-ND | Universal Voltage Monitor. @Micro 1.40 88 66 
& ‘ i ' cae MC34161DMR2 | MC34161DMR20STR-ND | Universal Voltage Monitor. 8-Micro 2288.00/4,000 
MO3S1640-SA2 RSS S Sata) SY, Micropower Undervoltage es ere ens MC34161DR2 | MC34161DR20SCT-ND | Universal Voltage Monitor B-SOIG 110 88 66 
TICSSIGAD-GAD— MART OAT ROSTREIT SV Mi 9 Tae : : : MC34161DR2 MC34161DR20STR-ND | Universal Voltage Monitor. 1430.00/2,500 
‘ : ‘ arsine Creal nae vonage eaTeODG MC34163P MC34163P0S-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting 
sing pais Switching Regulator 2.70 216 1.68 
MC33164P-005 | MC33164P-0050S-ND | SV, Micropower Undervoltage MC34164D-3R2 | MC34164D-3R20SCT-ND_ | 3V, Micropower Undervoltage 
Sensing Circuit 83 sit) Sensing Circuit 56 47 38 
MC33171D MC33171D0S-ND Single Supply, Low Power, Op a oe MC34164D-5R2 | MC34164D-SR20SCT-ND | 5V, Micropower Undervoltage é : ; 
2 g 2 Sensing Circuit -56 A738 
MC33171P MC33171POS-ND Single Supply, Low Power, Mic34164P-003 | MC34164P-0030SCT-ND | 3V, Micropower Undervoltage 
Op Amp 98 74 56 Sensing Circult ... TO-2264A 90 7254, 
MC33172DR2 MC33172DR20SCT-ND | Dual Supply, Low Power, Op Ami 70 59 47 MC34164P-003 MC34164P-0030STR-ND |3V, Micropower Undervoltage 
MC33172P MC33172POS-ND Dual Supply, Low Power, Sensing Circuit... TO-226AA 496.00/2,000 
Op Amp 9874 56 MC34164P-005 | MC34164P-0050SCT-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC33174DR2 MC33174DR2OSCT-ND | Quad Supply, Low Power, Op Amp. 98 82 © 66 Sensing Circuit... TO-226AA 90.7254 
MC33174P MC33174POS-ND Quad Supply, Low Power, Op Amp. 105 88 70 MC34164P-005 | MIC34164P-0050STR-ND |5V, Micropower Undervoltage 
MC33179DR2 MC33179DR20SCT-ND | Quad, Low Power, Low Noise, Sensing Circuit .... TO-226AA 496.00/2,000 
Op Amp : 150 1.31 1.01 MC34166T MC34166TOS-ND 3A, Inverting Switching Regulator......T0-220-5 2.33 1.87 1.41 
MC33179DR2 MC33179DR20STR-ND |) Quad, Low Power, Low Noise, MC34166TV MC34166TVOS-ND 3A, Inverting Switching Regulator 233 187 1.41 
Op Amp. 14-SOIC 1335.00/2,500 MC34167T MC34167TOS-ND 5A, Inverting Switching Regulator 281 245 1.82 
MC33179P MC33179P0S-ND Quad, Low Power, Low Noise, Op Amp....14-Dip 1.09 91.73 MC34167TV MC34167TVOS-ND 5A, Inverting Switching Regulator 281 245 1.82 
MC33204P MC33204P0S-ND Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp 152 128 1.07 Mc44604P MC44604P0S-ND High Safety, Pulsed Mode Standby 
MC33260DR2 MC33260DR20SCT-ND | GreenLine™ Compact Power Factor GreenLine™ PWM Controller... 2.88 2.31 1.80 
Controller. 1.88 1.50 1.13 MC44605P MC44605P0S-ND High Safety, Latched Mode, GreenLine™ 
MC33260DR2 MC33260DR20STR-ND | GreenLine™ Compact Power Factor PWM Controller. 3.33 2.67 2.08 
Controller. 2400.00/2,500 MC44608P40 MC44608P400S-ND — |40KHz SMPS Controller 213 170 1.28 
MC33260P MC33260P0S-ND GreenLine™ Compact Power Factor MC44608P75 MC44608P750S-ND 75KHz SMPS Controller 213 ed LOMee28: 
Controller. 1.88 150 1.13 MC44608P100 | MC44608P1000S-ND | 100KHz SMPS Controller. 218 170) 1.28 
MC33262DR2 MC33262DR20SCT-ND | Power Factor Controlle tha ae ie) MCH12140D MCH12140D0S-ND Phase-Frequency Detector Ske vest) Gi 
MC33262DR2 MC33262DR20STR-ND | Power Factor Controlle 1037.50/2,500 MCK12140D MCK12140D0S-ND Phase-Frequency Detector 8.33 7.50 6.65 
MC33262P MC33262P0S-ND Power Factor Controller... ell O2 ZS (Continued) 
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MMBV109LT1 MMBV109LT10SCT-ND | 30V, Silicon Epicap Diode. .SOT-23 A4 33.24 NCN6011DMR2 NCN6011DMR20STR-ND | Low Power Level Shifter ... -10-Micro 4352.00/4,000 


MMBV609LT1 MMBV609LT10SCT-ND J 20V, Silicon Tuning Diode 
MMBV809LT1 MMBV809LT10SCT-ND J 20V, Silicon Tuning Diode 


-SOT-23 34.28 19 NCN6O11DTBR2 | NCNG011DTBR2OSCT-ND | Low Power Level Shifte: 
-SOT-23 34.28 «19 NCN6O11DTBR2 | NCN6011DTBR2OSTR-ND | Low Power Level Shifte: 


4-TSSOP 1.91 153 1.19 
4-TSSOP 2720.00/2,500 


MMBV809LT1 MMBV809LT10STR-ND | 20V, Silicon Tuning Diode SOT-23 285.00/3,000 NCP100SNT1 NCP1O0SNT1OSCT-ND |Sub 1V Precision Adj. Shunt Reg.........5-TSOP 81 68 54 
MMBV2101LT1 | MMBV2101LT1OSCT-ND | 30V, Silicon Tuning Diode ‘$0T-23 44.3324 NCP303LSN45T1 _|NCP303LSN45TIOSCT-ND | 4.5V, Voltage Detector. ‘80.65 49 
MMBV2101LT1 __ |MMBV2101LTIOSTR-ND | 30V, Silicon Tuning Diode S0T-23 252.00/3,000 NCP345SNTI NCP345SNTIOSCT-ND | Over Voltage Protection IC 129 1.08 86 
MMBV2105LT1 | MMBV2105LT1OSCT-ND | 30V, Silicon Tuning Diode ($0T-23. 443324 NCP345SNT1 NCP345SNT1OSTR-ND | Over Voltage Protection IC 1677.00/3,000 
MMBV2105LT1 | MMBV2105LT10STR-ND | 30V, Silicon Tuning Diode SOT-23 252.00/3,000 NCP500SN25T1 | NCPSOOSN25TIOSCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Voltage 
MMBV2109LT1 | MMBV2109LT1OSCT-ND | 30V, Silicon Tuning Diode $0T-23 34.2819 Regulator 74 60 45 
MMBV2109LT1 | MMBV2109LT10STR-ND | 30V, Silicon Tuning Diode SOT-23 285.00/3,000 NCP5SO0SN25T1 — | NCPSOOSN25T10STR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Voltage 
MMBV3102LT1 | MMBV3102LT1OSCT-ND | 30V, Silicon Tuning Diode “S023. .34.—S 2819 Regulator 636.00/3,000 
MMBV3102LT1 —_ | MMBV3102LT10STR-ND | 30V, Silicon Tuning Diode SOT-23 285.00/3,000 NCPSOOSN33T1 — | NCPSOOSNS3TTOSCT-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Volt. Re 74 60 45 
MMBV3700LT1 | MMBV3700LT1OSCT-ND | 200V, High Voltage Silicon Pin Diode.....S0T-23 34 28 19 NCP502SQ15T1 — | NCPS02SQ15TIOSCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86 70), 52 
MMBV3700LT1 —_ | MMBV3700LT10STR-ND | 200V, High Voltage Silicon Pin Diode...... SOT-23 285.00/3,000 NCP502SQ15T1 — | NCP502SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
Mv104 MV1040S-ND Silicon Tuning Diode 40. 433~«25 NCP502SQ18T1 | NCP502SQ18TI0SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86 70 52 
Mv209 MV20908-ND Silicon Epicap Diode a5 ES OD NCP502SQ18T1 | NCP502SQ18T10STR-ND |1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
NB100ELT23LDR2 /NB1O0ELT23LDROSCT-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL NCP5028025T1 | NCP502SQ25TI0SCT-ND |2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86. «70 52 
Translato! ; 428 3.42 2.66 NCP502SQ25T1 | NCP502SQ25T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
NB100ELT23LDR2 |NB100ELT23LDROSTR-ND | 3.3V Dual Diff. NCP502SQ27T1 NCP502SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-5 86 fit) ey 
Translator .. 5985.00/2,500 NCP502SQ28T1 | NCP502SQ28TI0SCT-ND |2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator....SC70-5 86 70 52 
NBIOOELTZSLDTAD MVETOOEIT@aINTOSCNDN 3 aV oual Dif LVPECI to LVTTL NCP502SQ28T1 | NCP502SQ28T10STR-ND |2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-5 684.00/3,000 
Translator ... 428 342 266 NCP5028030T1 | NCPS502SQ30TIOSCT-ND |3V, 80mA CMOS Voltage Regulator . 86. 2«70~«B2 
NB100ELT23LDTR2 | NB100ELT23LDTOSTR-ND | 3.3V Dual Diff. NCP502SQ33T1 NCP502SQ33T10SCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86 eH e202: 
Translator... _8-TSSOP 5985.00/2,500 NCP502SQ50T1 | NCP502SQ50TI0SCT-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator . 86 70 52 
NB1OOLVEP91DWR2 |NB100LVEP91DWOSCT-ND] 2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3.3V/ NGPSTISNISTIG | NGPSTISNISTIGOSCT-ND,) 7.5¥, 150mA CMOS Low 10, LD 
-5V NECL Out Translator... ..20-SOIC_ 16.03 14.43 12.80 Voltage Regulator 75 60 45 
NBTOOLVEP9IMNR2 | NB100LVEP91MNOSCT-ND| 2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3.3V/ NCPSTISNISTIG /NCPSIISNISTIGOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Low 10, LDO 
-5V NECL Out Translator 16.03 14.43 12.80 Voltage Regulator 711.00/3,000 
NBIOOLVEP221FAR2 |NB1OOLVEP221FOSCT-ND | 2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL NGPSTISN25T1G | NGPSTISN2STIGOSCT-ND | 2.5¥, 150mA CMOS Low 10, LD 
Clock Driver... = 1416 12.75 11.31 Voltage Regulator 1% 60 45 
NB1OOLVEP221FAR2 |NB1OOLVEP221FOSTR-ND | 2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL NGPSTISN2ST1G |NCRSIISNZ>TIGOSTR:ND) 2.6¥, 150mA CMOS Low 10, LDO 
Clock Driver... es 15747.00/1,500 Voltage Regulator 711.00/3,000 
NBYOOLVEP222FAR2 |NBYOOLVEP222FOSCT-ND | 2.5V/3.3V, 1:15 Diff. ECL/PECL NGPSTISNS3T1G | NGPSTISNSSTIGOSCT-ND ) 3.3¥, 150mA CMOS Low 10, LD 
Te oer Orel Si TD Se cpstisnaaT1a | NoPsttsnasriGosTa-nD| 3.3¥; oma CMOS Low iG; LO aes 
NB1OOLVEP222FAR2 |NB1OOLVEP222FOSTR-ND | 2.5V//3.3V, 1:15 Diff. ECL/PECL ND | 3.3¥, 150m, 3 Low 10, 
1/2 Clock Driver 18525.00/1,500 Voltage Regulator 711.00/3,000 
NBtooLvEP224raRe |NBtOOLVEP224F0SCT-ND | 2.5v/3.3V. 1:24 Diff NCP512SQ15T1 | NCP512SQ15T10SCT-ND_|1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86 70 52 
Clock Driver... - 24.00 22.40 20.80 NCP5128018T1 | NCP512SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulato ‘86. 70 52 
7 aT NCP512SQ25T1 | NCP512SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 86 70 52 
NT aiminieae UN ISEASIED Soe DIECLIPECE: aERMOTRLEES NCP512SQ25T1 | NCP512SQ25T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 819.00/3,000 
7 - ae eed NCP512S027T1 | NCP512SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulato i iO 
NBCT2T2OFARD ana) © ev Programmable PLL Syne. Clock aan BGA Te NCP512SQ28T1 | NCP512SQ28T1OSCT-ND |2.8V, 80mACMOS Voltage Regulator.....SC70-5 86.7052 
4 i : ee NCP512S030T1 | NCP512SQ30T10SCT-ND |3V, 80mA CMOS Voltage Regulator.......SC70-5 86 70 52 
NBCI2A2E A? elaemuareecuaaag) © 2/°\ Programmable PL Syne. Clock “eeoneapam NCP512S030T1 | NCP512SQ30T10STR-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-5 819.00/3,000 


NCP512SQ33T1 NCP512SQ33T10SCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 
NCP512SQ33T1 NCP512SQ33T10STR-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 
NCP512SQ50T1 NCP512SQ50T10SCT-ND_ | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator . 


$C70-5 286° =/0)) 52: 
$C70-5 684.00/3,000 
$C70-5 206) 70 52. 


NBC12429FNR2 NBC12429FNR20SCT-ND | 3.3V/5V Programmable PLL Sync. Clock 
Generator. 


950 8:55 7.59 


eee mm 81TH) ie SA ee aaa 2asRSUEAD NCP552S028T1 | NCPS552S028T10SCT-ND |2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator....SC70-4 53. 44.~—~.35 
raceme cicmensrm |2B/EVRoanafitSc sar °° RSM | tse: ROOTED aU tionAOS aptamer SB 
NECTEAROFAR2NBCTORARARZOSTAND | 33V/V Programmable PLL Sc. Clock meat NGPSS2SOSOT |NCPSSOSOSOTIOSCEND [8V, Coma CMOS Volage Regulator... SC7O4 53° 4435 
wee nome |= rinnnnie Gi | ONS | TERESI Nae [roman acetone St!” hoos 
wcineme artsy | 38050 ow HS Gk oie Sst | eestity pssst |5 iS te ems 1 


NCP553SQ25T1 NCP553SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-4 80 65 49 
NCP553SQ27T1 NCP553SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-4 80 65 49 
NCP553SQ28T1 NCP553SQ28T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator .....SC70-4 80 65 .49 


NBSG11BAR2 NBSG11BAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe 1:2 Diff. Clock Driver 
with RSECL Output... ... 16-FCBGA 42.00 39.20 36.40 


NBSGTIBAR? ete oh aac cue se-ccaca Malle mented NCP553SQ30T1 | NCPS553SQ30T1OSCT-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator 80. 65 49 
HeSGIIMNR  NREERTMIRPGECIIAEL © 64/3 3V SiGe TO DIEGO : NCP553SQ30T1 — | NCP553SQ30T1OSTR-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator . 762.00/3,00 
with RSECL Output... fom oan TR NCP553SQ33T1 | NCP553SQ33T1OSCT-ND_|3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 80 65 49 
NBSGTABARZ —_|NBSGTABARZOSCT-ND | 2.5V/3.8V Sie Df. 1:4 CockData Driver NCPSCISNTST]  |NCPSBISNNSTIOSCTAND | 1. 1domA CMOS LOO Vat. Re. 36849 
with RSECL Output... 50.40 47.04 43.68 NCPS61SN25T1 | NCPS61SN25TIOSCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Re ‘8065 49 
NBSGI4BAR2 = (NESS USES R20 STE AND) 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:4 Clock/Data Driver NCP561SN27T1 | NGPSG1SN27TIOSCT-ND | 2.7V, 150mA CMOS LDO Volt. Re 80 65 49 
with RSECL Output... 16-FCBGA 21000.00/500 NCP561SN28T1 | NCPS561SN28TI0SCT-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Volt. Re 80. 65 49 
HBSGIAMNR2 ete Veet See Sag ana NCPS6ISNSOTT  |NCPS6ISNSOTIOSCT-ND [5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. 806549 
ba PUTA es saree : d i NCP561SN50T1 | NCPS561SNSOT1OSTR-ND | 5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. 684.00/3,000 
NBSG14MNR2 NBSG14MNR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:4 Clock/Data Driver NCP562SQ15T1 | NCP562SQ15TI0SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
with RSECL Output... 122472.00/3,000 NCP562SQ15T1 | NCP562SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,00 
NBSG16BAR2 NBSG16BAR20SCT-ND perce eo sezceca Mormon NCP562SQ18T1 _| NCP562SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
OUT Ut os saeeeesnesernes 16H : é s NCP562SQ25T1 | NCPS62SQ25TIOSCT-ND |2.5V, 8OmA CMOS LDO Volt. Reg 30 65 49 
NBSGI6BAR2 = —| NBSGI6BARZ0STR:ND)) 2.5V/3.3V SiGe Diff. Recelver/Driver NCP562SQ27T1 | NCP562SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg ‘30 65 49 
with RSECL Output -- 16-FCBGA 14044.00/500 NCP562SQ28T1 | NCP562SQ28TI0SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg ‘80 65 49 
NBSG16VSBAR2 | NBSG16VSBAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver NCP562SQ30T1 NCP562SQ30T10SCT-ND | 3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
wNariable Output Swing.............. 16-FCBGA 37.46 34.96 32.47 NCP562SQ33T1 | NCP562SQ33T1OSCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 80 65 49 
NBSG16VSBAR2 | NBSG16VSBARZOSTR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver NCP562SQ3311 | NCP562SQ33T10STR-ND [3.3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
w/Variable Output Swing ..  16-FCBGA 15606.50/500 NCP562SQ50T1 | NCP562SQ50T10SCT-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
NBSG16VSMNR2 | NBSG16VSMNR2OSCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver NCP563SQ15T1 NCP563SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
w/ariable Output Swing .. 37.46 34.96 32.47 NCP563SQ15T1 | NCP563SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 762.00/3,000 
NBSGS3ABAR2  |NBSG53ABAR2OSCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Selectable Diff. Clock and NCP563SQ18T1 | NCP563SQ18T1OSCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 80.65 49 
Data D Flip-Flop/Clock Divider with NCP563SQ27T1 | NCP563SQ27T1OSCT-ND |2.7V, 8OmA CMOS LDO Volt. Reg 30. 65 49 
Reset and OLS . 16-FCBGA 37.08 34.61 32.14 NCP563SQ27T1 — | NCP563SQ27T1OSTR-ND | 2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 762.00/3,000 
NBSG53ABAR2 NBSG53ABAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Selectable Diff. Clock and NCP563SQ28T1 NCP563SQ28T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 80 65 AQ 
Data D Flip-Flop/Clock Divider with NCP563SQ28T1 | NCP563SQ28T1OSTR-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 762.00/3,000 
Reset and OLS w- 16-FCBGA 15450.00/500 NCP563SQ30T1 | NCP563SQ30T1OSCT-ND | 3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
NBSG8GABAR2  |NBSG86ABAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Smart Gate with NCP563SQ30T1 | NCP563SQ30TTOSTR-ND |3V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
Output Level Select . 16-FCBGA 33.71 31.46 29.22 NCP563SQ50T1 | NCP563SQS0T1OSCT-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 80 65 49 
NBSG8GABAR2 —|NBSG86ABAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Smart Gate with NCP563SQ50T1 | NCP563SQS0T1OSTR-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg 762.00/3,000 
Output Level Select... 14044.00/500 NCP580SQ15T1G | NCPS80SQ1STIGOSCT-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB. 71.5743 
NBSG111BAR2 — |NBSG111BAR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:10 Clock/Data NCPS580SQ15T1G | NCP580SQ1STIGOSTR-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 642 .00/3,000 
Driver with RSECL Out, 45.00 42.00 39.00 NCP580SQ18T1G |NCPS80SO1STIGOSCT-ND |7.8V, 120mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB_ 71 +~«57 «43 
NBSGI11BAR2 _|NBSGITIBARZOSTR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:10 Clock/Data NCP580SQ18T1G | NCP580SQ18TIGOSTR-ND | 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 642.00/3,000 
Driver with RSECL Out. 49-FCBGA 18750.00/500 NCP580SQ25T1G | NCP580SQ25TIGOSCT-ND | 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB. 715743 
NCNGOOODTBR2 | NCNGOOODTBR2OSCT-ND | Compact Smart Card Interface IC.......20-TSSOP 286 2.29 1.94 NCP580SQ25T1G | NCP580SQ25TIGOSTR-ND | 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 642.00/3,000 
NCNGOOODTBR2 | NCNGOOODTBR2OSTR-ND | Compact Smart Card Interface IC.......20-TSSOP 4505.00/2,500 NCP580SQ28T1G | NCP580SQ28TIGOSCT-ND | 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 71.5743 
NCNGOO1DTBR2 _|NCNGOO1DTBR2OSCT-ND | Compact Smart Card Interface IC.......20-TSSOP 3.04 2.43 1.89 NCP580SQ28T1G |NCPS80SQ28TIGOSTR-ND [2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 642.00/3,000 


NCNGOO1DTBR2 — |NCNGOO{DTBR2OSTR-ND | Compact Smart Card Interface IC....... 20-TSSOP 4252.50/2,500 NCP580SQ30T1G | NCPS80SO30TIGOSCT-ND | 3V, 120mA CMOS LDO Regulator*.....SC-82AB 71578 
NCNGOO4AFTBR2 | NCNGO04AFTBR20SCT-ND | Dual SAM/SIM Interface IC 48-TOFP 5.24 4.20 3.27 NCP580SQ30T1G | NCP580SQ30T1GOSTR-ND | 3V, 120mA CMOS LDO Regulator*...... SC-82AB 642.00/3,000 
NCNGOO4AFTBR2 | NCNGOO4AFTBR20STR-ND| Dual SAM/SIM Interface IC 48-TOFP 5942.00/2,000 NCP580SQ33T1G | NCP580SO33TIGOSCT-ND | 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 71573 
NCN6O10DTBR2 |NCNGO10DTBR2OSCT-ND | SIM Card Supply and Level Shifter ...14-TSSOP 2.39 1.91 1.49 NCP580SQ33T1G | NCP580S033T1GOSTR-ND_|3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 642.00/3,000 
NCN6011DMR2__|NCNGO11DMR20SCT-ND_| Low Power Level Shifter : 191153119 | > RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
714 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor 


™ 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


ON Semiconductor | Digi-Key Price Each ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
NCP582DSQ1571G | NCP582DSQ1STIOSCT-ND |1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 69 56 42 NCP1054P136 NCP1054P1360S-ND | 530mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ1571G | NCP582DSQ15T10STR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*.... SC-82AB 660.00/3,000 Power Switching Regulator 1.44 120 96 
NCP582DSQ1871G | NCP582DSQ18T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 69 56 42 NCP1055P44 NCP1055P440S-ND | 680mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ1871G | NCP582DSQ18T10STR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 660.00/3,000 Power Switching Regulator........ 1.44 1.20 96 
NCP582DSQ25T1G | NCP582DSQ25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB_ 695642. NCP1055P100 NCP1055P1000S-ND | 680mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ25T16 | NCPS82DSQ25T10STR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator™... SC-82AB 660.00/3,000 Power Switching Regulator 144 1.20 96 
NCP582DSQ28T1G | NCP582DSQ28TIOSCT-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-824B 69 56 .42 NCP1055P136 NCP1055P1360S-ND a helpeauieiee. Oscillator Tree 
oe eee eee aoe eon Bae SY NCP1200AD40R2 | NCP1200AD40R20SCT-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller . 144 1.20 96 
NOPSEOSOEOIG NOHISOOTOSRAD [toma GOS LO eg ow Ro eee 
NCP5820803371G [NG RSSeDSEESTIOSCIND) 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*.. WD ea ee NCP1200AD60R2 | NCP1200ADG0RZOSTR-ND | 6OKHz PWM Current Mode Controller... 7560.00/2,500 
NCP582DSQ3371G | NCP582DSQ33T10STR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200AD100R2 | NCP1200AD100ROSCT.ND | 100KHz PWM Current Made Controller FteetoomelaG 
NCP582LSQ15T1G | NCP582LSQ15TIOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 69 56 42 NCP1200AD100R2 | NCP1200AD/00ROSTR-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller n"4560.00/2.500 
NCP582LSQ15T1G | NCP582LSQ15TI0STR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200AP40 | NCP1200AP4008-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller . 444° 120. 96 
NCP582LSQ18T1G | NCP582LSQ18TI0SCT-ND |1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB_ 69.5642 NCP1200AP60 | NCP1200AP600S-ND | 6OKHz PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP582LSQ18T1G | NCP582LSQ18T10STR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200AP100 NCP1200AP1000S-ND |1400KHz PWM Current Mode Controller 144 46120 96 
NCP582LSQ25T1G | NCP582LSQ25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 69 LOGIE ae, NCP1200D40R2 NCP1200D40R20SCT-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller .. Wee ab Bil 
NCP582LSQ25T1G | NCP582LSQ25T10STR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D40R2 | NCP1200D40R20STR-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller . 1472.50/2,500 
NCP582LSQ28T1G | NCP582LSQ28TI0SCT-ND )2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 69 56 42 NCP1200D60R2G_ | NCP1200D60R2GOSCT-ND | 6OKHz PWM Current Mode Controller .. 1.36 114 91 
NCP582LSQ28T1G | NCP582LSQ28T10STR-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D60R2G_| NCP1200D60R2GOSTR-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller .. 1472.50/2,500 
NCP582LSQ30T1G | NCP582LSQ30T10SCT-ND |3V, 150mA CMOS LDO Regulator*......SC-82AB 69 56 42 NCP1200D60R2 | NCP1200D60R20SCT-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller . 136114 Ot 
NCP582LSQ30T1G | NCPS82LSQ30T10STR-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* C-82AB 660.00/3,000 NCP1200D60R2 NCP1200D60R20STR-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller .. 1472.50/2,500 
NCP582LSQ33T1G | NCP582LSQ33T10SCT-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 69 56 42 NCP1200D100R2 | NCP1200D100R20SCT-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller .. aeey ila ehh 
NCP582LSQ33T1G | NCP5S82LSQ33T10STR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 660.00/3,000 NCP1200D100R2 | NCP1200D100R20STR-ND | 100KHz PWM Current Mode Controlle 1472.50/2,500 
NCP583SQ15T1G | NCPS583SQ15T1GOSCT-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB_ 856952 A Soaos pea Ui ae suent some contrat vento ee is bd 
NCP583SQ15T1G | NCP583SQ15T1GOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 810.00/3,000 al 2 urrent Mode Controller . : : : 
NCP583SQ18T1G | NCP583SQ18TIGOSCT-ND /1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 85 69 52 eee Sa 5 Reales FO hh een Made Contras a te es 
NCP583SQ18T1G | NCP5S83SQ18T1GOSTR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 810.00/3,000 NCPioasp4on2  INeRionanodeGeTAND Okt PWM Client Mei te Gontrsllse! °4560.00/2,560 
NGPSEBSOZSTIG._|NCPSBISQSTIGOSTRND [2.5 1B0MACMOS LDO Regulator" SC82AB 61000000} NoP1203Dé0R2_| NopiaogbgoRe0sCT-ND_[e0KHz Pw Current Mode Controle. 144120 96 
or = See NCP1203D60R2 | NCP1203D60R20STR-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller. 1560.00/2,500 
NCP583SQ28T1G | NCP583SQ28T1GOSCT-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB 85 69 52 NCP1203D100R2 | NcP1203D100R20SCT-ND | 100KHz PWM Current Made Controller jak sigs 
NCP583SQ28T1G | NCP583SQ28T1GOSTR-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator*... SC-82AB 810.00/3,000 NCP1203100R2 | NCP12030100R208TR-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller 4560.02.50 
NCP583SQ30T1G | NCP583SQ30T1GOSCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator*......SC-82AB 85 69 52 NCP1203P40 NCP1203P4008-ND. | 40KHz PWM Current Mode Controller . 144. 120. 96 
NCP583SQ30T1G | NCP583SQ30T1GOSTR-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Regulator*...... SC-82AB 810.00/3,000 NCP1203P60 NCP1203P600S-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP583SQ33T1G_| NCP583SQ33T1GOSCT-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator*...SC-82AB_ 856952 NCP1203P100 NCP1203P1000S-ND 1 100KHz PWM Current Mode Controller — Tul aa) OG 
NCP583SQ33T1G | NCP583SQ33T1GOSTR-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... SC-82AB 810.00/3,000 NCP1207DR2 NCP1207DR20SCT-ND | PWM Current Mode Controller for Free Ri 
NCP584HSNO9T1G | NCP584HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Reg.*..........SOT-23-5 80 65 49 Quasi-Resonant Operation 4.40 112 84 
NCP584HSNO9T1G | NCP584HSNO9T1GOSTR-ND| 0.9V, 200mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 762.00/3,000 NCP1207DR2 NCP1207DR20STR-ND | PWM Current Mode Controller for Free Running 
NCP584HSN1271G | NCP584HSN12T1GOSCT-ND  1.2V, 200mA CMOS LDO Reg. .S0T-23-5 806549 Quasi-Resonant Operation ..-. 8-SOIC 1792.50/2,500 
NCP584HSN12T1G | NCP584HSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 200mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 762.00/3,000 NCP1207P NCP1207P0S-ND PWM Current Mode Controller for Free Running 
NCP584HSN18T1G | NCP584HSN18T1GOSCT-ND | 1.8V, 200mA CMOS LDO Reg. .SOT-23-5 ©8065 9 Quasi-Resonant Operation 8-Dip 140 142 84 
NCP584HSN1871G | NCP584HSN18T1GOSTR-ND| 1.8V, 200mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 762.00/3,000 NCP1400ASN1971 | NCP1400ASN19TOSCT-ND | 1.9V, 100mA Fixed Freq. PWM P 
NCP584LSNO9T1G | NCP584LSNOST1GOSCT-ND | 0.9V, 200mA CMOS LDO Reg. .SOT-23-5 80 «6549 MPU Switching Regulator. TSOT-23-5 93.7862 
NCPS584LSNO9T1G | NCP584LSNO9T1GOSTR-ND | 0.9V, 200mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 762.00/3,000 NCP1400ASN1971 | NCP1400ASN1STOSTR-ND | 1.9V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP584LSN12T1G | NCP584LSN12T1GOSCT-ND | 1.2V, 200mA CMOS LDO Reg. .SOT-23-5 806549 MPU Switching Regulator. . TSOT-23-5 1209.00/3,000 
NCP584LSN12T1G | NCP5B4LSN12T1GOSTR-ND | 1.2V, 200mA CMOS LDO Reg. ~S0T-23-5 762.00/3,000 NCP1400ASN25T1 | NCP1A400ASN25TOSCT-ND FUPUGHR HES Renee ieee Pe os 
NCP584LSN18T1 | NCPS84LSN18TIOSCT-ND | 1.8V, 200mA CMOS LDO Reg. .SOT-23-5 68 «S54 23 : : ‘ 
NCP584LSN18T1G | NCPSB4LSN18T1GOSCT-ND |1.8V, 200mA CMOS LDO Reg.*.........S0T-23-5 80 65 49 cAI) COSI IF Suite Revie Ste UD das Nag ON ON 
NCP584LSN18T1G | NCP584LSN18T1GOSTR-ND | 1.8V, 200mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 762.00/3,000 : 4 : pad 
NCP585DSNOST1G | NCPSB5DSNOSTIGOSCT-ND|0.9V, 300mA CMOS LDO Reg.*......SOT-235 91.7355 NCP1400ASN27T Teer ESR uLC CN CuieU Suiting Refugees Ste UD 23-5 Ce 
NCP585DSNO9T1G | NCP585DSNO9TIGOSTR-ND| 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg. - SOT-23-5 861.00/3,000 5 5 : 
NCPSB5DSN12T%G | NCP5B5DSN12TIGOSCT-ND|1.2V, 300mA CMOS LDO Reg.*........SOT-23-5 91.7355 Meee eT MMMM vic Suictine Rectan t0T-23-5 conenimacar 
NCP585DSN1271G | NCP585DSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 861.00/3,000 NCP1400ASN33T1 | NCP1400ASNSSTOSCT-ND |3.3V, 100mA Fixed Freq. PWIM Step-Up : 
NCP585DSN1871G | NCP585DSN18T1GOSCT-ND  1.8V, 300mA CMOS LDO Reg. SOT-23-5 91.7355 MPU Switching Regulator. “TSOT-23-5 93 78 62 
NCP585DSN18T1G | NCP585DSN18T1GOSTR-ND| 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg. - SOT-23-5 861.00/3,000 NCP1400ASN33T1 | NCP1400ASN33TOSTR-ND | 3.3V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585HSNO9T1G | NCP585HSNO9T1GOSCT-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg. S0T-23-5 917355 MPU Switching Regulator. _ TSOT-23-5 1209.00/3,000 
NCP585HSNO9T1G | NCP585HSNO9T1GOSTR-ND) 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 861.00/3,000 NCPT400ASNSOT1 | NCP1400ASNSOTOSCT-ND |5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585HSN1271G | NCP585HSN12T1GOSCT-ND/ 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg. .SOT-23-5 917355 MPU Switching Regulator. TSOT-23-5 93 78 62 
NCP585HSN1271G | NCP585HSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 861.00/3,000 NCP1400ASN5OT1 | NCP1400ASNSOTOSTR-ND | 5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585HSN18T1G | NCP585HSN18T1GOSCT-ND | 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg. SOT-23-5 917355 MPU Switching Regulator TSOT-23-5 1209.00/3,000 
NCP585HSN18T1G | NCP585HSN18T1GOSTR-ND] 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg. . S0T-23-5 861.00/3,000 NCP1402SN19T1 | NCP1402SN19T10SCT-ND | 1.9V, 200mA PFM Step-Up Micropower 
NCP585LSNO9T1G | NCP585LSNO9T1GOSCT-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg. $0T-23-5 91 73 55 Switching Regulato SOT-23-5 1.05 88.70 
NCP585LSNO9T1G | NCP585LSNOST1GOSTR-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Reg. . SOT-23-5 861.00/3,000 NCP1402SN19T1 | NCP1402SN19T10STR-ND | 1.9V, 200mA PFM Step-Up Micropower 
NCP585LSN1271G | NCP5S85LSN12T1GOSCT-ND | 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg. .S0T-23-5 91 73 55 Switching Regulator... SOT-23-5 1365.00/3,000 
NCPS585LSN12T1G | NCP585LSN12T1GOSTR-ND| 1.2V, 300mA CMOS LDO Reg. . S0T-23-5 861.00/3,000 NCP1402SN27T1 | NCP1402SN27T10SCT-ND ee Sa ae Wloropower, ors We 
NCP585LSN18T1G | NCP585LSN18T1GOSCT-ND |1.8V, 300mA CMOS LDO Reg.*.........SOT-235 91 73 55 ‘ co : ; : 
NCP585LSN18T1G | NCP585LSN18T1GOSTR-ND | 1.8V, 300mA CMOS LDO Reg. _ S0T-23-5 861.00/3,000 ila ACS eases + Sneha Recalkioe Up MICTOnOWAL sce 4365.00/3,000 
NCP1000P NCP1000POS-ND 0.5A Integrated Off-Line Switching Reg. 155 124 93 ACP 1AQDSNGOTA — WGEIMNDSHaTIecR IN aV-200mA PEM Stanclis Micsaaguier ee 
NCP1001P NCP1001POS-ND 1A Integrated Off-Line Switching Reg. 188 150 1.13 Switching Regulater Ce oO ET oT23-5 METTCRCoEe 
NCP1002P NCP1002P0S-ND 1.5A Integrated Off-Line Switching Reg. 225 1.80 1.35 NCP1402SN33T1 | NCPt4ozsN3sTIOSCT-ND |33V, 200mA PEM Step-Up Micropower : 
NCP1030DMR2 NCP1030DMR20SCT-ND | Low Power PWM Controller with Switching Regulator... SOT-23-5 1.05 .88 .70 
On-Chip Power Switch 2.25 1.80 1.40 NCP1402SN33T1 | NCP1402SN33T10STR-ND | 3.3V, 200mA PFM Step-Up Micropower 
NCP1030DMR2 NCP1030DMR20STR-ND Low Power PWM Controller with Switching Regulator sic Sees r nee SOT-23-5 1365.00/3,000 
On-Chip Power Switch ... 8-Micro 5040.00/4,000 NCP1403SNT1 NCP1403SNTIOSCT-ND | 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC 
NCP1050P44 NCP1050P440S-ND 100mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter 1.08 97 86 
Power Switching Regulator 1.35 113 90 NCP1403SNT1 NCP1403SNT10STR-ND | 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC 
NCP1050P100 NCP1050P1000S-ND | 100mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter. 1677.00/3,000 
Power Switching Regulator f es) ake af NCP1410DMR2 NCP1410DMR20SCT-ND | 250mA Syn 
NCP1050P136 NCP1050P1360S-ND | 100mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter... 158 1.26 95 
Power Switching Regulator : ii ask: Sh) NCP1410DMR2 NCP1410DMR20STR-ND | 250mA Syncs Rect PM Step-Up DC/DC 
NCP1051P44 NCP1051P440S-ND 200mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter... 3224.00/4,000 
foe oh gt 1ss_1s8_o0 | (Tous | mettre [Stine sobs Sr one "Sci 
a - Mm lep-Up Converter. J i 
Meee TO RE Pover Sotehty Renicior. Oscltor 435 113 99 | NCP1421DMR2 | NCP1421DMR20SCT-ND._ | 600mA Sync-Rect PFM Step-Up 
NCP1052P44 NCP1052P440S-ND —_|300mA Mono High Volt. Gated Oscillator : iepiek woptanibiee  WGRGNGHERGSTEa ee ote 2.52 2.02 1.57 
Power Switching Regulator : Hea akikY Ee) ss e is 
a DC/DC Converter .... 5644.00/4,000 
ia | TC Hs TO ee cictarnngs Oscilator Tcimeiolaran NCP1442FR4 NCP1442FR40SCT-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator......7-PowerFLEX 5.60 448 3.78 
: : : NCP1442FR4 NCP1442FR40STR-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator......... 7-PowerFLEX 7000.00/2,000 
NoP1052P136 —INCELOS2R 1360S: See aa Oscilator ee NCP1443FR4 NCP1443FR40SCT-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator........7-PowerFLEX 5.60 4.48 3.78 
; : : : NCP1443FR4 NCP1443FR40STR-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator........ 7-PowerFLEX 7000.00/2,000 
NCP1053P44 NCP1053P440S-ND | 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator NCP1443T NCP1443TOS-ND 4A, 280KHz Boost Regulator. ...10-220-7 5.46 4.37 3.69 
Power Switching Regulator . 1441.20 96 NCP1444FR4 NCP1444FR40SCT-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator........7-PowerFLEX 5.60 4.48 3.78 
NCP1053P100 NCP1053P1000S-ND | 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator. NCP1444FR4 NCP1444FR40STR-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator......... 7-PowerFLEX 7000.00/2,000 
Power Switching Regulato 1.44 1.20.96 NCP1444T NCP1444T0S-ND 4A, 560KHz Boost Regulator. ...10-220-7 5.46 4.37 3.69 
NCP1053P136 NCP1053P1360S-ND | 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator NCP1445FR4 NCP1445FR40SCT-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator.........7-PowerFLEX 5.60 448 3.78 
Power Switching Regulator i 144 120 96 NCP1445FR4 NCP1445FR40STR-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator. . 7-PowerFLEX 7000.00/2,000 
NCP1054P44 NCP1054P440S-ND — |530mA Mono High Volt. Gated Oscillator NCP1445T NCP1445TOS-ND 4A, 560KHz Boost Regulator. ...10-220-7 5.46 4.37 3.69 
Power Switching Regulato! 144° 120 96 NCP1450ASN1971 | NCP1450ASN19TOSCT-ND | 1.9V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC 
NCP1054P100 NCP1054P1000S-ND | 530mA Mono High Volt. Gat Controller. 96.80 64 
Power Switching Regulator 1.44 1.20.96 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


ON Semiconductor | Digi-Key Price Eacha ON Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
NCP1450ASN19T1 |NCP1450ASN19TOSTR-ND| 1.9V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5331FTR2 NCP5331FTR20STR-ND | Two-Phase PWM Controller .. 7450.00/2,000 
Controller. 1248.00/3,000 NCP5332ADWR2 | NCP5332ADWR2OSCT-ND | Two-Phase Buck Controlle 8.32 666 5.62 
NCP1450ASN27T1 |NCP1450ASN27TOSCT-ND | 2.7V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5332ADWR2 | NCP5332ADWR20STR-ND| Two-Phase Buck Controller... 5200.00/1,000 
Controller. 96 80 64 NCP5351DR2 NCP5351DR20SCT-ND | 4A Sync. Buck Power MOSFET Drivel 1.70 1.36 1.02 
NCP1450ASN27T1 |NCP1450ASN27TOSTR-ND| 2.7V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5351DR2 NCP5351DR20STR-ND | 4A Sync. Buck Power MOSFET Drivel 2175.00/2,500 
Controller. 1248.00/3,000 NCP5355DR2 NCP5355DR20SCT-ND | 12V Sync. Buck Power MOSFET Driver 213 170 1.28 
NCP1450ASN30T1 |NCP1450ASN3OTOSCT-ND | 3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5355DR2 NCP5355DR20STR-ND | 12V Sync. Buck Power MOSFET Driver. 2720.00/2,500 
Controller. 96 80 = 64 NCP5424DR2 NCP5424DR20SCT-ND | Dual Sync. Buck Controller ... 6.18 414 3.22 
NCP1450ASN30T1 |NCP1450ASN30TOSTR-ND| 3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5424DR2 NCP5424DR20STR-ND | Dual Sync. Buck Controller ... 7245.00/2,500 
Controller. 1248.00/3,000 NCP5426SN13T2 | NCP5426SN13T20SCT-ND | LDO Regulator/Vibration Mot - 1.13 208) 15) 
NCP1450ASN33T1 /NCP1450ASN33TOSCT-ND | 3.3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCP5426SN13T2 | NCP5426SN13T20STR-ND | LDO Regulator/Vibration Motor Driver. 1197.00/3,000 
Controller. 96 80.64 NCS2001SN1T1 NCS2001SN1T1OSCT-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp.. 140 112 .84 
NCP1450ASN33T1 |NCP1450ASN33TOSTR-ND| 3.3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCS2001SN1T1 NCS2001SN1T1OSTR-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp.. 2151.00/3,000 
1248.00/3,000 NCS2001SN2T1 NCS2001SN2T10SCT-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Amp.. SOT-23-5 140 1.12 84 
NCP1500DMR2 NCP1500DMR20SCT-ND NCS2001SN2T1 NCS2001SN2T1OSTR-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Am, SOT-23-5 2151.00/3,000 
1.55 1.24 93 NCS2001SQ1T1 NCS2001SQ1T10SCT-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Am, SOT-23-5 80 64 48 
NCP1500DMR2 NCP1500DMR20STR-ND NCS2001SQ1T1 NCS2001SQ1T10STR-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Am, SOT-23-5 1230.00/3,000 
so 3176.00/4,000 NCS2001SQ2T1 NCS2001SQ2T10SCT-ND | 0.9V Rail-to-Rail Single Op Am, S¢70-5 80 64 48 
NCP1550SN18T1 | NCP1550SN18T10SCT-ND | 1.8V, 600KHz PWM/PFM Step-Down NCS2002SN1T1 NCS2002SN1T10SCT-ND | Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Am 6-TSOP 96 80 64 
DC/DC Controller cs 1.03 82 62 NCS2002SN1T1 NCS2002SN1T1OSTR-ND | Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp 1248.00/3,000 
NCP1550SN18T1 — /NCP1550SN18T10STR-ND| 1.8V, GO0KHz PWM/PFM Step-Dow! NCS2002SN2T1 NCS2002SN2T10SCT-ND | Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp 96 80 64 
DC/DC Controller a 1599.00/3,000 NCS2002SN2T1 NCS2002SN2T10STR-ND | Sub-One Volt Rail-to-Rail Op Amp 1248.00/3,000 
NCP1550SN19T1 — /NCP1550SN19T10SCT-ND | 1.9V, 600KHz PWM/PFM Step-Dow! NCS2200SN1T1 —_| NCS2200SN1T10SCT-ND | Low Voltage Comparator... es 5 
DC/DC Controller oo 1.03 82.62 NCS2200SN1T1 NCS2200SN1T1OSTR-ND | Low Voltage Comparato: SOT-23-5 2418.00/3,000 
NCP1550SN19T1 | NCP1550SN19T10STR-ND | 1.9V, 600KHz PWM/PFM Step-Down NCS2200SN2T1 NCS2200SN2T10SCT-ND | Low Voltage Comparato: SOT-23-5 1.58 1.26 95 
DC/DC Controller a 1599.00/3,000 NCS2200SN2T1 NCS2200SN2T10STR-ND | Low Voltage Comparato: SOT-23-5 2418.00/3,000 
NCP1550SN25T1 | NCP1550SN25T10SCT-ND | 2.5V, 600KHz PWM/PFM Step-Dow NCS2201SN1T1 NCS2201SN1T1OSCT-ND | Low Volt. Comparator with Enable...... SOT-23-6 90 72 54 
DC/DC Controller... 1.03 82 62 NCS2201SN1T1 NCS2201SN1T1OSTR-ND | Low Volt. Comparator with Enable...... SOT-23-6 1383.00/3,000 
NCP1550SN25T1 —/ NCP1S50SN25T10STR-ND| 2.5V, 600KHz PWM/I NCS2201SN2T1 NCS2201SN2T10SCT-ND | Low Volt. Comparator with Enable...... SOT-23-6 90 nia as 
DC/DC Controller et 1599.00/3,000 NCS2201SN2T1 NCS2201SN2T1OSTR-ND | Low Volt. Comparator with Enable...... SOT-23-6 1383.00/3,000 
NCP1550SN27T1 | NCP1550SN27T10SCT-ND | 2.7V, 600KHz PWM/PFM Step-Dow! NCS2202SN1T1 NCS2202SN1T1OSCT-ND | Low Volt. Comparator with OD. SOT-23-5 90 Ae dat 
DC/DC Controller... 1.03 82 62 NCS2202SN1T1 NCS2202SN1T1OSTR-ND | Low Volt. Comparator with OD. SOT-23-5 1383.00/3,000 
NCP1550SN27T1 | NCP1550SN27T10STR-ND | 2.7V, 600KHz PWM/ NCS2202SN2T1 NCS2202SN2T10SCT-ND | Low Volt. Comparator with OD. SOT-23-5 90 72 54 
DC/DC Controller oe 1599.00/3,000 NCS2202SN2T1 NCS2202SN2T10STR-ND | Low Volt. Comparator with OD. 1383.00/3,000 
NCP1550SN33T1 | NCP1550SN33T10SCT-ND | 3.3V, 600KHz PWM/PFM Step-Dow NCS2203SN1T1 NCS2203SN1T1OSCT-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enable. 90 72 54 
DC/DC Controller 1.03 82 __—.62 NCS2203SN1T1 | NCS2203SN1TOSTR-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enable. 1383.00/3,000 
NCP1550SN33T1 | NCP1550SN33T10STR-ND | 3.3V, 600KHz PWM/PFM Step-Dow NCS2203SN2T1 NCS2203SN2T10SCT-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enable. 90 A ksi! 
DC/DC Controller 1599.00/3,000 NCS2203SN2T1 NCS2203SN2T10STR-ND | Low Volt. Comparator w/OD/Enable. 1383.00/3,000 
NCP1560HDR2 NCP1560HDR20SCT-ND | Full Featured Voltage Mode PWM NCS5000SNT1 NCSS5OO0SNTIOSCT-ND | Integrated RF Schottky Detecto 1.14 95 16 
Controller. 3.38 2.70 2.10 NCS5000SNT1 NCSSOO0SNTIOSTR-ND _| Integrated RF Schottky Detector... 1482.00/3,000 
NCP1560HDR2 NCP1560HDR20STR-ND | Full Featured Voltage Mode PWM NCV7601P NCV7601POS-ND Quad Driver........... 351 281 2.19 
Controlle 4725.00/2,500 NCV8509PDW18R2| NCV8509PDW18ROSCT-ND| Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 3.24 260 2.02 
NCP1571DR2 NCP1571DR20SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 248 1.98 1.54 NCV8509PDW18R2) NCV8509PDW18ROSTR-ND| Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 1836.00/1,000 
NCP1571DR2 NCP1571DR20STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 3465.00/2,500 NCV8509PDW25R2) NCV8509PDW25ROSCT-ND | Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 3.24 260 2.02 
NCP1573DR2 NCP1573DR20SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 2.48 1.98 1.54 NCV8509PDW25R2| NCV8509PDW25ROSTR-ND| Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 1836.00/1,000 
NCP1573DR2 NCP1573DR20STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller 3465.00/2,500 NCV8509PDW26R2| NCV8509PDW26ROSCT-ND| Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 3.24 260 2.02 
NCP1575DR2 NCP1575DR20SCT-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller NCV8509PDW26R2| NCV8509PDW26ROSTR-ND) Sequenced Linear Dual Voltage Reg. 1836.00/1,000 
Adj. Switching Freq 2.48 1.98 1.54 NCV33033DWR2 | NCV33033DWR20SCT-ND | Brushless DC Motor Controller 538 431 3.64 
NCP1575DR2 NCP1575DR20STR-ND | Low Voltage Sync. Buck Controller with NCV33033DWR2 | NCV33033DWR20STR-ND | Brushless DC Motor Controller 3363.00/1,000 
Adj. Switching Freq... 3465.00/2,500 NCV33035DWR2__| NCV33035DWR20SCT-ND | Brushless DC Motor Controller 4.36 349 2.95 
NCP1601ADR2 NCP1601ADR20SCT-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical NCV33163DWR2 | NCV33163DWR20SCT-ND | 2.5A Step-Up/Down/Inverting 
Conduction Voltage Mode Power Factor Switching Regulator ... i 3.02 242 1.88 
Correction Controller... 8SOIG 148 118 89 NCV33163DWR2 | NCV33163DWR20STR-ND | 2.5A Step-Up/Down/Inverting 
NCP1601ADR2 NCP1601ADR20STR-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical Switching Regulator... oe 1709.00/1,000 
Conduction Voltage Mode Power Factor NCV33163P NCV33163POS-ND 2.5A Step-Up/Down/Inverting 
Correction Controller... 8-SOIC 1887.50/2,500 Switching Regulator... 3.02 2.42 1.88 
NCP1601AP NCP1601APOS-ND Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical NGD15N41CLT4 NGD15N41CLT40SCT-ND | 410V, 15A, Ignition IGB 184 148 1.11 
Conduction Voltage Mode Power Factor NGD15N41CLT4 | NGD15N41CLT4OSTR-ND | 410V, 15A, Ignition IGB 2355.00/2,500 
Correction Controller..... sees 8-Dip 1.80 1.44 1.08 NIS5101E1T1 NIS5101E1T10SCT-ND | -48V, Hot Swap Controller. 958 863 7.65 
NCP1601BDR2 NCP1601BDR20SCT-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical NIS5101E1T1 NIS5101E1T10STR-ND | -48V, Hot Swap Controller. 14202.00/2,000 
Conduction Voltage Mode Power Factor NIS5101E2T1 NIS5101E2T10SCT-ND | -48V, Hot Swap Controller. 9155) 8/63) 7:65 
Correction Controller... 8-SOIC 148 118  .89 NIS5101E2T1 NIS5101E2T10STR-ND | -48V, Hot Swap Controller. 14202.00/2,000 
NCP1601BDR2 NCP1601BDR20STR-ND | Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical NL7WB66US NL7WB66USOSCT-ND | Ultra-Small SPST Analog Switc! a 59 48 36 
Conduction Voltage Mode Power Factor NL7WB66US NL7WB66USOSTR-ND | Ultra-Small SPST Analog Switch.............. US8-8 534.00/3,000 
Correction Controller..... 8-SOIC 1887.50/2,500 NL7WB66USG NL7WB66USGOSCT-ND} Ultra-Small SPST Analog 
NCP1601BP NCP1601BPOS-ND Compact Fixed Freq. Discontinuous or Critical Switch* NEW!.. 59 48 36 
Conduction Voltage Mode Power Factor NL7WB66USG NL7WB66USGOSTR-ND| Ultra-Small SPST Analog 
Correction Controller... 1.80 1.44 1.08 Switch* NEW! 534.00/3,000 
NCP1603D100R2 |NCP1603D100R20SCT-ND | PFC/PWM Combo Controlle 349 2.79 217 NL17SZOODFT2 NL17SZOODFT20SCT-ND | Single 2-Input N. 29 24 «(16 
NCP1603D100R2 _|NCP1603D100R20STR-ND| PFC/PWM Combo Controlle 4882.50/2,500 NL17SZOODFT2 NL17SZOODFT20STR-ND | Single 2-Input NAND Gate. 240.00/3,000 
NCP1650DR2 NCP1650DR20SCT-ND | Power Factor Controller... O15) 252 196 NL17SZOODFT2G | NL17SZOODFT2GOSCT-ND| Single 2-Input NAND Gate* NE (OT-353 .38 229020) 
NCP1653DR2 NCP1653DR20SCT-ND | Compact Fixed Freq. Current Mode NL17SZOODFT2G | NL17SZ00DFT2GOSTR-ND) Single 2-Input NAND Gate* NE! 243.00/3,000 
PFC Controle 241 1.93 1.50 NL17SZOOXV5T2 | NL17SZOOXVST20SCT-ND | Single 2-Input NAND Gate 22 18 14 
NCP1653P NCP1653PO0S-ND Compact Fixed Freq. NL17SZ02DFT2 NL17SZ02DFT20SCT-ND | 2-Input NOR Gate 38 229020) 
PFC Controller .. so 2.70 2.16 1.68 NL17SZ02DFT2 NL17SZ02DFT20STR-ND | 2-Input NOR Gate 243.00/3,000 
NCP1729SN35T1 | NCP1729SN35T1OSCT-ND | Switched Capacitance Voltage NL17SZ02XV5T2__| NL17SZ02XV5T2OSCT-ND | 2-Input NOR Gat 22 cilGhS cetle! 
Inverter 83 66 50 NL17SZO2XV5T2 | NL17SZ02XV5T20STR-ND 320.00/4,000 
NCP1729SN35T1 | NCP1729SN35T10STR-ND | Switched Capacitance Voltage NL17SZ04DFT2 NL17SZ04DFT20SCT-ND 38 A) Al) 
Inverter... 1287.00/3,000 NL17SZ04DFT2 NL17SZ04DFT20STR-ND 243.00/3,000 
NCP1800DM41R2_ |NCP1800DM41R20SCT-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge NL17SZO4DFT2G | NL17SZ04DFT2GOSCT-ND) Single Inverter* NEW! 38 p29) 20) 
Controller... alee ial) NL17SZO4DFT2G__| NL17SZ04DFT2GOSTR-ND| Single Inverter* NEW! 243.00/3,000 
NCP1800DM42R2_ |NCP1800DM42R20SCT-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge NL17SZO6DFT2 NL17SZO6DFT20SCT-ND | Single Inverter with OD Output 129) 24 16 
Controller... 1.91 153 1.19 NL17SZO6DFT2 NL17SZO6DFT20STR-ND | Single Inverter with OD Output 240.00/3,000 
NCP1800DM42R2_ |NCP1800DM42R20STR-ND | Single-Cell Lithium lon Battery Charge NL17SZ07DFT2 NL17SZ07DFT20SCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with 
Controller. 4352.00/4,000 29 24 16 
NCP2890DMR2 NCP2890DMR20SCT-ND | 1W Audio Power Amp. 1.20 O62 NL17SZ08DFT2 NL17SZO8DFT20SCT-ND | Single 2-Input AND Gat 38 e220) 
NCP2890DMR2 NCP2890DMR20STR-ND | 1W Audio Power Amp 2496.00/4,000 NL17SZO8DFT2 NL17SZO8DFT20STR-ND | Single 2-Input AND Gate 243.00/3,000 
NCP3712ASNT1 NCP3712ASNT10SCT-ND | Over Voltage Protected High NL17SZO8DFT2G | NL17SZ08DFT2GOSCT-ND| Single 2-Input AND Gate* NEW! (OT-353 38 yA) 
Side Switch. 60 45 34 NL17SZO8DFT2G | NL17SZ08DFT2GOSTR-ND| Single 2-Input AND Gate* NEW! (OT-353 243.00/3,000 
NCP3712ASNT1 NCP3712ASNT10STR-ND | Over Voltage Protected High NL17SZO8XV5T2 | NL17SZ08XVST20SCT-ND | Single 2-Input AND Gate... (OT-553 22 1 14 
Side Switch. SOT-23-6 585.00/3,000 NL17SZ14DFT2 NL17SZ14DFT20SCT-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger. (OT-353 38 p20 20) 
NCP5008DMR2 NCP5008DMR20SCT-ND | Backlight LED Boost Driver. 10-Micro 1.63 1.30 .98 NL17SZ14DFT2 NL17SZ14DFT20STR-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger. 243.00/3,000 
NCP5008DMR2 NCP5008DMR20STR-ND | Backlight LED Boost Driver. i 3328.00/4,000 NL17SZ14DFT2G | NL17SZ14DFT2GOSCT-ND| Single Inverter with Schmitt 
NCP5009DMR2 NCPS5009DMR20SCT-ND | Backlight LED Boost Driver. 1.50 1.20 .90 Trigger* NEW!. .38 29 20 
NCP5009DMR2 NCPS5009DMR20STR-ND | Backlight LED Boost Driver. 3072.00/4,000 NL17SZ14DFT2G | NL17SZ14DFT2GOSTR-ND}| Single Inverter with Schmitt 
NCP5314FTR2 NCP5314FTR20SCT-ND | Two/Three/Four-Phase Buck CPU Trigger* NEW!. 243.00/3,000 
Controller... 5.00 4.00 3.38 NLI7SZ16DFT2 | NLI7SZ16DFT2OSCT-ND | Single Input Buffer OT-353. «228i 
NCP5314FTR2 NCP5314FTR20STR-ND | Two/Three/Four-Phase Buck CPU NL17SZ16DFT2 NL17SZ16DFT20STR-ND | Single Input Buffer (OT-353 240.00/3,000 
Controller... ate 6250.00/2,000 NL17SZ16DFT2G | NL17SZ16DFT2GOSCT-ND | Single Input Buffer* NET (OT-353 38 29 20 
NCP5322ADWR2 | NCP5322ADWR20SCT-ND | Two-Phase Buck Controller. 8.32 6.66 5.62 NL17SZ16DFT2G | NL17SZ16DFT2GOSTR-ND | Single Input Buffer* NET 243.00/3,000 
NCP5322ADWR2 | NCP5322ADWR20STR-ND | Two-Phase Buck Controller. 5200.00/1,000 NL17SZ16XV5T2 | NL17SZ16XV5T2OSCT-ND | Single Input Buffer... #22 cl aie 
NCP5331FTR2 __|NCP5331FTR2OSCT-ND | Two-Phase PWM Controller 5.96 477 4.03 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 25 100 Part No. Part No. Description ‘l 25 100 
NLI7SZ16XV5T2 | NLI7SZ16XV5T2OSTR-ND | Single Input Buffer 320.00/4,000 NLAS44599MNR2 | NLAS44599MINR2OSCT-ND | Dual DPDT Analog Switch 738 110 63 
NL17SZ17XV5T2 | NLI7SZ17XVST2OSCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with NLAS44599MNR2 | NLAS44599MNR20STR-ND| Dual DPDT Analog Switch 2145.00/3,000 
Schmitt Trigger 22 48 «(44 NLASB3157DFT2 | NLASB3157DFT20SCT-ND 7 ee 
NL17SZ32DFT2G | NL17SZ32DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! 38 6.29.20 NLASB3157DFT2 | NLASB3157DFT20STR-ND iplexer.. 423.00/3,000 
NL17SZ32DFT2G _| NL17SZ32DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! 243.00/3,000 NLASB3157DFT2G | NLASB3157DFT2GOSCT-ND|2:1 Multiplexer" NEW! 54 4230 
NL17S274US NLI7SZ74USOSCT-ND | Single D-Type Flip-Flop 4 36 26 NLASB3157DFT2G | NLASB3157DF12GOSTR-ND| 2:1 Multiplexer* NEW! 423.00/3,000 
NL178Z74US NL17SZ74USOSTR-ND | Single D-Type Flip-Flop 363.00/3,000 A ape eas Neo rea ee ee Mud Demy a ea ot 
NLI7SZ86DFT2 | NL17SZ86DFT20SCT-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 22 18 «44 H : : : 
i Paleo init chcweOR Gate NLAST4052DTR2 | NLAST4052DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demu 81 68 54 
NL17SZ86DFT2 | NL17SZ86DFT20STR-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 240.00/3,000 
NL7SZ126DFT2 _| NLI7SZ126DFT2OSCT-ND_| Tri-State Non-Inverting Butfer. 26.2216 NLASTAOS2DTR2 [INE sSTads-UIReOS TaN Analog Mux/Demu eee) 
NLI7SZ126DFT2 | NLITSZ126DFT2OSTR-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer. 285.00/3,000 NLASTASS8DF126, RBS SSS CCSU iL |Low Votage Single Supply SPOT aca Mo 
NL17SZUO4DFT2 | NL17SZUO4DFT20SCT-ND_ | Single Unbuffered Inverte 29 «2416 Lee Sanat é 3 : 
d NLAST4599DFT2G | NLAST4599DFT2GOSTR-NO Low Voltage Single Supply SPDT 
NL17SZUO4DFT2 | NL17SZUO4DFT20STR-ND_ | Single Unbuffered Inverte 240.00/3,000 ‘Analog Switch” NEW!. 07-363 453.00/3,000 
NLV7SZUOAXVST? [ide oe Srevoeulasy Single Unbuffered Inverter 22 18 14 | NLAST4459907R2 | NLAST44599DTROSCT-ND | Dual DPDT Analog Switch 6-TSSOP_ 1.25 1.00.75 
NLI7SZU04XV5T2 [INENISZUOAXVSTOSTR:ND!| Single Unbuffered Inverte 320,00/4;000 NLAST44599DTR2 | NLAST445G9DTROSTA-ND| Dual DPDT Analog Switch 6-TSSOP 7600.00/2,500 
NL27WZO00US NL27WZOOUSOSCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate . 1.00 8767 NLSF595DTR2 — | NLSF595DTR2OSCT-ND SPI Tri-Color LED Drive 6-TSSOP 80 67 54 
NL27WZO0US NL27WZOOUSOSTR-ND | Dual 2-Input NAND Gate . 1065.00/3,000 NLSF595MINR2 | NLSFS595MNR20SCT-ND | SPI Tri-Color LED Drivel 16-0FN 114 95 76 
NL27WZO0USG —_| NL27WZOQUSGOSCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate* NEW: 54 4280 NLSF595MNR2 | NLSF595MNR20STR-ND | SPI Tri-Color LED Drive 16-QFN 1482.00/3,000 
NL27WZOOUSG NL27WZOOUSGOSTR-ND | Dual 2-Input NAND Gate* NEW! 423.00/3,000 NUD3105LT1 NUD3105LT10SCT-ND | Integrated Relay, Inductive 
NL27WZ04DFT2 NL27WZO4DFT20SCT-ND | Dual Inverter....... 42 32.24 Load Driver. ...S0T-23 55 44° 33 
NL27WZO4DFT2G | NL27WZO4DFT2GOSCT-ND | Dual Inverter* NEW: 53.4333 NUD3105LT1 NUDSTOSLTTOSTR-ND | Integrated Relay, Inductive 
NL27WZO4DFT2G_ | NL27WZO4DFT2GOSTR-ND | Dual Inverter” NEW!. 480.00/3,000 Load Driver: 567.00/3,000 
NL27WZO7DFT2 | NL27WZO7DFT20SCT-ND | Dual Buffer with OD Output. Lo NUD3112DMT1 —_ | NUD3112DMT1OSCT-ND | integrated Relay, Inductive 
NL27WZ08US NL27WZOBUSOSCT-ND | Dual 2-Input AND Gate.... 54 42 30 Load Driver 76 57 43 
NL27WZ08USG __| NL27WZOBUSGOSCT-ND | Dual 2-Input AND Gate" NEW! 54 42 30 NUD3112DMT1 | NUD3112DMT10STR-ND |integrated Relay, Inductive 
NL27WZ08USG | NL27WZO08USGOSTR-ND | Dual 2-Input AND Gate* NEW: 423.00/3,000 Load Driver: : 741.00/3,000 
NL27WZ14DFT2 | NL27WZ14DFT20SCT-ND_ | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 42 3224 NUD4011DR2 NUD4011DR20SCT-ND |Low Current LED Driver 1.20 90 68 
NL27WZ14DFT2G | NL27WZ14DFT2GOSCT-ND | Dual Schmitt-Trigger NUD4011DR2 NUD4011DR20STR-ND |Low Current LED Driver 975.00/2,500 
Inverter* NEW! 53 43~C«33 NUF2101MT1 NUF2101MT10SCT-ND |USB Filter with ESD Protection 80 60 45 
NL27WZ14DFT2G_| NL27WZ14DFT2GOSTR-ND| Dual Schmitt-Trigger Inverter” MEW!, SOT-363 480.00/3,000 NUF2221W1T2 — | NUF2221W1T20SCT-ND ype ces leamt Terminator with ESD i AY 
NL2rwei7DFT2 SAA CSa Lg) Qual Non-Inverting Schmitt- : NUFQ201WiT2 | NUF2221WiT2OSTR-ND |USB Upstream Terminator with ESD 
vzrwzt7orre | wtorwerroeToostewn | buat Non Invering Schmit — Frotection Se Coated cal 
9 7 NUF2221W1T2G | NUF2221W1T2GOSCT-ND | USB Upstream Terminator wi 
Trigger Buffer... SOT-363 426.00/3,000 Protection* SOT-363 85 69 52 
NL27WZ32US NL27WZ32USOSCT-ND | Dual 2-Input OR Gat USB-8 54.4230 : : : 
NUF2221W1T2G | NUF2221W1T2GOSTR-ND| USB Upstream Terminator with ESD 
NL27WZ32US | NL27WZ32USOSTR-ND |Dual 2-Input OR Gate... USB-8 423.00/3,000 pert tae ae S0T-363 810.00/3,000 
NL27WZ32USG —_| NL27WZ32USGOSCT-ND | Dual 2-Input OR Gate* NEW! US8-8 54 4230 5 : 
NL27Wz32USG | NL27WZ32USGOSTR-ND | Dual 2-Input OR Gate” NEW! US8-8 423.00/3,000 Te alae mye 2 Hea Co STE TD) utegrateal Pd assve Fier wih ESO GFlip Chip 75 «63.0 
NL387WZO04US NL37WZO4USOSCT-ND | Triple Inverte US8-8 56 4684 NUF2441FCT1G | NUF2441FCT1GOSTR-ND | Integrated Passive Filter with ESD , ; : 
NL387WZ04US NL37WZO4USOSTR-ND | Triple Inverte! US8-8 507.00/3,000 Protection’ .. Flip Chip 975.00/3,000 
NL37WZ06US NL37WZO6USOSCT-ND | Triple Inverter with OD Output. US8-8 72S NUF3101FCT1G | NUF3101FCT1GOSCT-ND |3-Line EMI Filter -Flip Chip 75 6350 
NL37WZ06US NL87WZO6USOSTR-ND | Triple Inverter with OD Output. US8-8 702.00/3,000 NUFSTOTFCT1G | NUFSTOTFCTIGOSTR-ND |3-Line EMI Filter “Flip Chip 975.00/3,000 
NL37WZ07US NL37WZO7USOSCT-ND | Triple Buffer with OD Outpu US8-8 72,4 NUF4105ECT1 NUF4105FCT10SCT-ND y D 
NL37WZ07US NL37WZO7USOSTR-ND | Triple Buffer with OD Outpu US8-8 702.00/3,000 Protection +4 ESD Diodes Flip Chip 80.65.49 
NL37WZ14US NL37WZ14USOSCT-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter US8-8 56.4634 NUF4105FCT1 NUF4105FCTIOSTR-ND |4-Channel, EMI Pi-Filter Array with ESD 
NL37WZ14US NL37WZ14USOSTR-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter USB-8 507.00/3,000 Protection +4 ESD Diodes Flip Chip 762.00/3,000 
NL37WZ16US NL37WZ16USOSCT-ND | Triple Buffer . 56 4634 NUF4107FCT1G | NUFA1O7FCTIGOSCT-ND |4-Channel, EMI Pi-Filter Array with Full 
NL37WZ16US NL37WZ16USOSTR-ND | Triple Buffer 507.00/3,000 USB Filter* 90 75 60 
NL37WZ17US NL37WZ17USOSCT-ND | Triple Non-Inverting Schmitt- NUF4107FCT1G NUF4107FCTIGOSTR-ND | 4-Channel, EMI Pi-Filter rray wi 
Trigger Buffer.......... 56 46.34 USB Filter* Flip Chip 1170.00/3,000 
NLS7WH17US NLS7WZ17USOSTR-ND | Triple Non-Inverting Schmitt: NUF6106FCT1 NUF6106FCTIOSCT-ND |6-Channel, EMI Pi-Filter Array with ESD 
Trigger Buffer... 507.00/3,000 Protection... Flip Chip 90 iy 0) 
NLAS323US NLAS323USOSCT-ND Di SPaT Analog wite 90 75 60 NUF6106FCT1 NUF6106FCT10STR-ND |6-Channel, EMI Filter Array with ESD 
NLAS323US NLAS323USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch 1170.00/3,000 sirsonieen nue RETE ecto A 4 Sa ee 
| i * rv a Pa “ | * 
NLAS323USG NLAS323USGOSCT-NO [Dual SPST Analog Switch* MEW! 113.98 75 a eoogtee tt epee Beta 10-Line EM Fite ieoninanie 
NLAS323USG NLAS323USGOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch* NEW! 1197.00/3,000 | oF ice 
; NUF9OO1FCT1G | NUF9OO1FCT1GOSCT-ND | 10-Line EMI Filter 1.25 1.00 75 
NLAS324US NLAS324USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch US8-8 90 «7560 : tat 
NLAS324US NLAS324USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch US8-8 1170.00/3,000 ele NU EaOG ECTIGOS ND Ore eu Hlter 1920.00/3,000 
NLAS324USG NLAS324USGOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch* NEW!. US8-8 113 98 75 ‘Speed (ata Line pratcation i) PB 
NLAS324USG NLAS324USGOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch” NEW? 1197.00/3,000 NUP2201MRET1 | NUP22O1MRETIOSTR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
wus [uses [rsa * ato ee ed 
ic ual nalog switc! A A a 
NLAS1053US | NLAS1053USOSCT-ND |2:1 Mux/Demux Analog Switc 90 75° 60 NUPZZOIMRC GA Sotelo ete ne (orig ie) PB 
NLAS1053US NLAS1053USOSTR-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Swite 1170.00/3,000 NUP2201MR6T1G | NUP2201MR6T1GOSTR-ND| Low Capacitance Diode TVS Array for High ; eas 
NLAS1053USG __| NLAS1053USGOSCT-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Switch* NEW... 113.98 75 Speed Data Line Protection" 6-TSOP 1182.00/3,000 
NLAS1053USG NLAS1053USGOSTR-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Switch* NEW!. 1197.00/3,000 NUP4201DR2 NUP4201DR20SCT-ND |Low Capacitance Surface Mount TV: 8-SOIC 1.78 1.49 1.25 
NLAS2066US NLAS2066USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch 99 80 60 NUP4201DR2 NUP4201DR20STR-ND |Low Capacitance Surface Mount TVS .....8-SOIC 1927.50/2,500 
NLAS2066US NLAS2066USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch 942.00/3,000 NUP4201MR6T1 | NUP4201MR6T10SCT-ND |Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS2066USG — | NLAS2066USGOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch NEW! 99 80 60 Speed Data Line Protection 6-1! i OF 3A 
NLAS2066USG NLAS2066USGOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch* NEW. 942.00/3,000 NUP4201MR6T1 | NUP4201MR6T10STR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS4051DR2 NLAS4051DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. [Cin CoNmO4. Speed Data Line Protection. . 6-TSOP 1182.00/3,000 
NLAS4051DR2 —_| NLAS4051DR20STR-ND | Analog Mux/Demux. 872.50/2,500 NUPA2OiMAGTIG | NUPA2OIMRETIGOSCT-ND|Low Capacitance Diode TVS Array for High 
NLAS4051DTR2 NLAS4051DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. 1.02 89.69 Speed Data Line Protection*. 6-TSOP 1.11 97 75 
NLAS4051DTR2 NLAS4051DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux. 907.50/2,500 NUP4201MR6T1G | NUP4201MR6T1GOSTR-ND| Low Capacitance Diode TVS Ar y 
NLAS4051DTR2G_| NLAS4051DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 1.02.89 69 Speed Data Line Protection* 1182.00/3,000 
NLAS4051DTR2G | NLAS40SiDTRAGOSTR-ND Analog Mux/Demux® 907.50/2,500 NUPG101DMR2__| NUPG101DMR20SCT-ND | Unidirectional TVS Array... 1.26 1.05 84 
NLAS4052DR2 NLAS4052DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. 81 ‘6854 NUP6101DMR2 NUP6101DMR20STR-ND | Unidirectional TVS Arra\ 2184.00/4,000 
NLAS4052DTR2 | NLAS4052DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux. 81 68 54 NZF220DFT1 NZF220DFT10SCT-ND | EMI Filter with ESD Protection. 55 44-33 
NLAS4053DR2 | NLAS4053DR20SCT-ND. | Triple 2:1 Analog Mux/Demux. ‘8168S NZF220DFT1 NZF220DFT1OSTR-ND__|EMI Filter with ESD Protection. 615.00/3,000 
NLAS4053DTR2__ | NLAS4053DTR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux.. 81.6854 NZF220TT1 NZF220TTIOSCT-ND EMI Filter with ESD Protection. 53 A 30 
nee NZF220TT1 NZF220TT1OSTR-ND {EMI Filter with ESD Protection. 417.00/3,000 
NLAS4053DTR2 | NLAS4053DTR20STR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux. 16-TSSOP 872.50/2,500 TB : 
aA cy ; oa NZMM7VOT4 NZMM7VOT4OSCT-ND EMI Filter with ESD Protection. 770 136 1.02 
NLAS4501DTT1 —_| NLAS4501DTTIOSCT-ND | Single SPDT Analog Switch .S0T-23-5 50 40 30 Iter wt ! 
! H NZMM7VOT4 NZMM7VOT4OSTR-ND | EMI Filter with ESD Protection. 3480.00/4,000 
NLAS4501DTT1G | NLASAS01DTTIGOSCT-ND | Single SPDT Analog Switch* NEW!..SOT-23-5 50 41 31 ; 
t ee $G3525AN $G3525ANOS-ND PWM Control Circuit. 1.80 150 1.20 
NLAS4501DTT1G | NLAS4501DTT1GOSTR-ND | Single SPDT Analog Switch* NEW!.. SOT-23-5 453.00/3,000 STr0e-2FT SETS OUTADSTRIDEM| LSB Fiter with ESD 6 ey 
ALAS EO TTe TOE a oSc ND pete Supaly SPOT soraca Ae STF202-2071 STF202-22T10STR-ND_|USB Filter with ESD Protection 642.00/3,000 
NCASEO[ NEAREST ovo Spiga ee eee ene 
nastsor | nasa yg SoS ee | eairan L3Semmmmatecens eset 7B ME TS 
Analog Switch* NEW... 453.00/3,000 TL431ACDR2 TL431ACDR20STR-ND |2.5V, Programmable Precision Re 322,50/2,500 
NLAS4684MNR2_~_ | NLAS4684MINR2OSCT-ND| Ultra-Low Resistance Dual SPDT TLASTACLP TLASTACLPOS-ND 3.5V, Programmable Precision 
Analog Switch. wer aka ala Ref... 49 38 ~~ 49 
NLAS4684MNR2 | NLAS4684MNR20STR-ND| Ultra-Low Resistance Dual SPDT TL431AIDR2 TL431AIDR20SCT-ND  |2.5V, Programmable Precision Re 51 41 51 
Analog Switch 1842.00/3,000 TL431AIDR2 TL431AIDR20STR-ND |2.5V, Programmable Precision Ref 280.00/2,500 
NLAS4684MNR2G | NLAS4684MNR2GOSCT-ND | Ultra-Low Resistance Dual SPDT TL431AILPRA TL431AILPRAOS-ND —_|2.5V, Programmable Precision Re’ At 34 Al 
Analog Switch* NEWS... 156 1.35 1.04 TL431BIDR2 TL431BIDR20SCT-ND _|2.5V, Programmable Precision Rel ai, Sr) wl 
NLAS4684MINR2G | NLAS4684MNR2GOSTR-ND | Ultra-Low Resistance Dual SPDT TL431CDR2 TL431CDR20SCT-ND —|2.5V, Programmable Precision Re' 47.367 
Analog Switch* NEW! . 1656.00/3,000 TL431CDR2 TL431CDR20STR-ND — |2.5V, Programmable Precision Re 247.50/2,500 
NLAS44599DTR2 _ | NLAS44599DTR20SCT-ND| Dual DPDT Analog Switch 6-TSSOP 1.25 100 75 TL431CLP TL431CLPOS-ND 2.5V, Programmable Precision Re ay Sl 3 
NLAS44599D7R2G | NLAS44599DTR2GOSCT-ND| Dual DPDT Analog Switch’. 16-TSSOP 1.25 1.00 75 TL431IDR2 TL431IDR20SCT-ND _|2.5V, Programmable Precision Re DB By 
NLAS44599DTR2G | NLAS44599DTR2GOSTR-ND| Dual DPDT Analog Switch*. 1600.00/2,500 * ROHS Compliant (Continued) 
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Z Allegro Digi-Key Price Each 
ON Semiconducto INTERGATED CUITS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
A3211EEHLT-T 620-1034-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
ON Semiconductor] Digi-Key Price Each Effect Switches... 2x2-MLPD 1209.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 A321 1 EELLT-T 620-1035-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
ici Effect Switches... 87 0.7358 
TL431IDR2 TL431IDR20STR-ND 2.5V, Programmable Precision Ref. ........8-SOIC 337.50/2,500 - 
TLA31ILPRA TLAB1ILPRAOS-ND | 2.5V, Programmable Precision PSCTIELHLT-T ote Coa ome| Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
a AT 38 «AT Effect Switches... 96 80.64 
TL494CN TL494CNOS-ND Switchmode™ Pulse Width Modulation A3211ELHLT-T 620-1036-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
Control Circui 93 vl 93 Effect Switches... 1248.00/3,000 
UC2843ADR2 UC2843ADR20SCT-ND | High Perf. Current Mode A321 2EEHLT-T 620-1037-1-ND_—_) Micropower, Ultra-Sens! 
Controller. 58 AS 58 Effect Switches... 87 13) -58 
UC2843ADR2 UC2843ADR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 625.00/2,500 A321 2EEHLT-T 620-1037-2-ND _) Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
UC2843AN UC2843ANOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 86 65 86 Effect Switches ... 1131.00/3,000 
UC2844N UC2844NOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 86 65.86 A3212EELLT-T 620-1038-ND Micropower, Ultra-Sens 
UC2845N UC2845NOS-ND High Perf. Current Mode Controller. [7 OTT Effect Switches x2-MLPD 84.70.56 
UC3842ADR2 UC3842ADR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 78 63 78 A321 2ELHLT-T 620-1039-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hal 
UC3842ADR2 UC3842ADR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 617.50/2,500 Effect Switches... 84 70 56 
UC3842AN UC3842ANOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 78 63 .78 A321 2ELHLT-T 620-1039-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
UC3842BN UC3842BNOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 13 toe Effect Switches... 1131.00/3,000 
UC3843AN UC3843ANOS-ND High Perf. Current Mode Controller. Ie (SOMO! A3212EUA-T 620-1040-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
UC3843BN UC3843BNOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 13 ey ash Effect Switches ... 93 De 02 
UC3843BVD1R2 UC3843BVD1R20SCT-ND) High Perf. Current Mode Controller. 1.29 1.08 1.29 A3213ELHLT-T 620-1041-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
UC3843BVDR2 UC3843BVDR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 1.29 1.08 1.29 Effect Switches... 1.05 88 70 
UC3843BVDR2 UC3843BVDR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 1397.50/2,500 A3213ELHLT-T 620-1041-2-ND Micropower, Ultra-Sens 
UC3844BD UC3844BD0S-ND High Perf. Current Mode Controller. 89 «7289 Effect Switches 1365.00/3,000 
UC3844N UC3844NOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 70 163) ..70! A3213LLHLT-T 620-1042-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
UC3845DR2 UC3845DR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 51 43 51 Effect Switches... 1:25) 1:00) 75: 
UC3845DR2 UC3845DR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 550.00/2,500 A3213LLHLT-T 620-1042-2-ND Micropower, Ultra-Sens 
UC3845N UC3845NOS-ND High Perf. Current Mode Controller. 70 8 10 Effect Switches... 1920.00/3,000 
*RoHS Compliant A3213LUA-T 620-1043-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
Effect Switches 1:25, 1.00.75. 
A3230LLHLT-T 620-1044-1-ND Chopper Stabilized Hall Eff 
i 1.23 1.03 .82 
A3230LLHLT-T 620-1044-2-ND Chopper Stabilized Hall Eff 
Allegro Digi-Key Price Each 1599.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 A3230LUA-T 620-1045-ND Chopper Stabilize 
AT101LLHLT-T 620-1000-1-ND | Continuous-Time Switch Fami “$0123. 140 142 84 Switch Es 1.23 1.03.82 
A1101LLHLT-T 620-1000-2-ND Continuous-Time Switch Famil 023 2151.00/3,000 A3240LLHLT-T 620-1046-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1101LUA-T 620-1001-ND Continuous-Time Switch Famii 3-SIP 1.40 112 .84 Hall Effect Switch 1.26 1.05 .84 
A1102LLHLT-T 620-1002-1-ND Continuous-Time Switch Famii 0T23 81.40 112 .84 A3240LLHLT-T 620-1046-2-ND Chopper Stabilized, 
A1102LLHLT-T 620-1002-2-ND Continuous-Time Switch Famil 0723 2151.00/3,000 Hall Effect Switch.... ae 1638.00/3,000 
A1102LUA-T 620-1003-ND Continuous-Time Switch Fami 3-SIP 1.40 112 84 A3240LUA-T 620-1047-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1103LLHLT-T 620-1004-1-ND | Continuous-Time Switch Fami 0T23 «140 «(1.12 84 Hall Effect Switch.... 1.26 1.05 84 
A1103LLHLT-T 620-1004-2-ND Continuous-Time Switch Famii 0723 2151.00/3,000 A3241LLHLT-T 620-1048-1-ND Chopper Stabilized Unipolar 
A1103LUA-T 620-1005-ND Continuous-Time Switch Famii 3-SIP 1.40 112 .84 Hall Effect Switches 1.20 1.00 .80 
A1201LLHLT-T 620-1007-1-ND Continuous-Time Bipolar Switch Family...SOT23 1.48 1.18 89 A3241LLHLT-T 620-1048-2-ND Chopper Stabilized Unipolar 
AY201LLHLT-T 620-1007-2-ND | Continuous-Time Bipolar Switch Fami 2265.00/3,000 Hall Effect Switches 1560.00/3,000 
A1201LUA-T 620-1008-ND Continuous-Time Bipolar Switch Fami 148 118 89 A3242LLHLT-T 620-1049-1-ND | Chopper Stabilized Unipolar 
A1202LLHLT-T 620-1009-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switch Fami 140 112 84 Hall Effect Switches 1.20 1.00.80 
A1202LLHLT-T 620-1009-2-ND Continuous-Time Bipolar Switch Fami 2151.00/3,000 A3242LLHLT-T 620-1049-2-ND Chopper Stabilized Unipolar 
A1202LUA-T 620-1010-ND Continuous-Time Bipolar Switch Family. 140 1.12 84 Hall Effect Switches 1560.00/3,000 
A1203LLHLT-T 620-1011-1-ND Continuous-Time Bipolar Switch Famil 144° 1.20 96 A3242LUA-T 620-1050-ND Chopper Stabilized Unipolar 
A1203LLHLT-T 620-1011-2-ND Continuous-Time Bipolar Switch Fami 2151.00/3,000 Hall Effect Switches... se 1.20 1.00 .80 
A1203LUA-T 620-1012-ND Continuous-Time Bipolar Switch Family. 144 1.20 .96 A3280LLHLT-T 620-1051-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1210LLHLT-T 620-1013-1-ND Continuous-Time Latch Family. 140 112 .84 Hall Effect Latches. 1.26 1.05.84 
A1210LLHLT-T 620-1013-2-ND Continuous-Time Latch Family. 2151.00/3,000 A3280LLHLT-T 620-1051-2-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1210LUA-T 620-1014-ND Continuous-Time Latch Family. 140 1.12 .84 Hall Effect Latches .. ans 1638.00/3,000 
AV211LLHLT-T 620-1015-1-ND Continuous-Time Latch Family ies sky £0) A3280LUA-T 620-1052-ND Chopper Stabilized, Precision 
AV211LLHLT-T 620-1015-2-ND Continuous-Time Latch Family 1755.00/3,000 Hall Effect Latches .. dba Ake Oe O5) 84 
A1211LUA-T 620-1016-ND Continuous-Time Latch Family ie eB} Eo) A3281LLHLT-T 620-1053-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1212LLHLT-T 620-1017-1-ND Continuous-Time Latch Family 148 118 89 Hall Effect Latches .. 62 1:26 105) 284 
A1212LLHLT-T 620-1017-2-ND Continuous-Time Latch Family. 2265.00/3,000 A3281LLHLT-T 620-1053-2-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1212LUA-T 620-1018-ND Continuous-Time Latch Family. 148 1.18 .89 Hall Effect Latche: 1638.00/3,000 
A1301KLHLT-T 620-1019-1-ND Continuous-Time Ratiometric A3281LUA-T 620-1054-ND Chopper Stabilized, 
Hall Effect Sensors 1.26 1.05 .84 Hall Effect Latches 1.26 1.05 .84 
A1301KLHLT-T 620-1019-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3282LLHLT-T 620-1055-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1.20. 1.00 80 
Hall Effect Sensors 1638.00/3,000 A3282LLHLT-T 620-1055-2-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1560.00/3,000 
A1301KUA-T 620-1020-ND Continuous-Time Ratiometric Linear A3282LUA-T 620-1056-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch. 1.20. 1.00.80 
Hall Effect Sensors 1.26 1.05 .84 
A1302KLHLT-T 620-1021-1-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 
Hall Effect Sensors ... 1.26 1.05 .84 
A1302KLHLT-T 620-1021-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear 
Hall Effect Sensors “ sn 1638.00/3,000 Allegro Digi-Key Price Eacho 
A1302KUA-T 620-1022-ND Continuous-Time Ratiometric Linear Part No. Part No Description Pkg. 1 25 100 
Hall Effect Sensors 1.26 1.05 84 A3936SED-T 620-1057-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver......44-PLCC 6.18 4.95 4.18 
A1321LLHLT-T 620-1023-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor fdaaiPawarhingiat : a : 
for High Temperature Operation............ S$OT23. 1.45 1.16 .87 ASQ40KLP-T Ges A) Ee a Mosfet 419 335 261 
A1321LLHLT-T 620-1023-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3940KLW-T 620-1059-ND Full Bridge P Mosfet ‘ 2 3 
for High Temperature Operation 2226.00/3,000 de erode oWeUMuste! 
ATS21LUAT 620-1024-ND Raliometric Linear Hall Effect Sensor Controle gay 
for High Temperature Operation 3SIP 1.45 1.16 87 A3946KLB-T 620-1060-ND Half Bridge Power Mosfet Controller. 2h PA Al 
A1322LLHLT-T 620-1025-1-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor ASQAGKLP-T SENN peapeger one aoe sae 36a AGE 
for High Temperature Operation............ $0T23 145 116 87 Acie ‘i ‘ 
A1322LLHLT-T 620-1025-2-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor ASOAQSLB-T e20jf0basNo DMOS Full Bridge Motor Driver Zi) Be) Ae 
for High Temperature Operation ......... S023 2226.00/3,000 aa aca ae iu eae uoior poet ss a at 
= 7096. 7 Li ~ -1064- ull Bridge Motor Driver k ; ; 
AISEAIUAST ee Oi _..3SiP Roem A3953SB-T 620-1065-ND | Full Bridge PWM Motor Driver. 3.02 242 1.88 
A1323LLHLT-T 620-1027-1-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3959S|B-T 820-1066-ND Full ridge EWM Moron Dnver. SMe Bee ES 
for High Temperature Operation 145 116 87 A3955SB-T 620-1067-ND Full Bridge PWM Microstepping 
A1323LLHLT-T 620-1027-2-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Se Motor Driver eoCimee ola 00 
for High Temperature Operation 2226.00/3,000 A3955SLB-T 620-1068-ND Full Bridge PWM Microstepping 
AV323LUA-T 620-1028-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor Motor Driver 2.88 2.31 1.80 
for High Temperature Operation.............. 3-SIP 1.45 116 87 A3959SB-T 620-1069-ND DMOS Full Bridge PWM Motor Drivel 475 3.80 2.96 
A1373LKB-T 620-1029-ND High Precision, Output Pin Programmable A3959SLB-T 620-1070-ND DMOS Full Bridge PWM Motor Drive: 475 3.80 2.96 
Linear Hall Effect Sensors. 215 1.72 1.29 A3959SLP-T 620-1071-ND DMOS Full Bridge PWM Motor Driver...28-SOIC 4.86 3.89 3.03 
A1374LKB-T 620-1030-ND High Precision, Output Pin Programmable A3966SLB-T 620-1072-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver. 2.36 1.89 1.47 
Linear Hall Effect Sensors. 240) ole aee9 A3967SLB-T 620-1073-ND Microstepping Driver with Translato Bye 220) lg 
A1391SEHLT-T 620-1031-1-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor with A3973SB-T 620-1074-ND Dual DMOS Full Bridge Microstepping 
Tri-State Output 130 1.04 78 PWM Motor Driver ss 6.56 445 3.46 
A1391SEHLT-T 620-1031-2-ND Micro Power 3V Li A3973SLB-T 620-1075-ND Dual DMOS Full Bridge Microstepping 
Tri-State Output.......... 1998.00/3,000 PWM Motor Driver 5.56 445 3.46 
A1392SEHLT-T 620-1032-1-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect A3977KED-T 620-1076-ND Microstepping DMOS Driver 
Tri-State Output............ 1.30 1.04  .78 with Translator... 6.14 492 415 
A1392SEHLT-T 620-1032-2-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor with A3977KLP-T 620-1077-ND Microstepping DMOS Driver 
Tri-State Output... ..6-MLP 1998.00/3,000 with Translator. 6.14 492 415 
A2982ELW-T 620-1033-ND 8-Channel Source Driv 20-SOIC 1.98 1.58 1.19 A3977SED-T 620-1078-ND Microstepping D. 
A3211EEHLT-T 620-1034-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall with Translator... 5.54 444 3.74 
Effect Switches ----2X2-MLPD 93.78.62 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
POWER ICs — RoHS Com; int (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 
= - 74AC244MTR 497-1023-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 208.00/1,000 
Allegro Digi-Key a Price Each 74AC244TTR 497-2913-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 65 5236 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 74AC244TTR 497-2913-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 487.50/2,500 
A3977SLP-T 620-1079-ND Microstepping DMOS Driver 74AC245B 497-1327-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 72 58  A4 
with Translator. 28-TSSOP 5.54 4.44 3.74 74AC245MTR 497-1024-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 10 56.38 
A3979SLP-T 620-1080-ND Microstepping DM 74AC245MTR 497-1024-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 224.00/1,000 
with Translator. -@8-TSSOP 5.54 4.44 3.74 74AC245TTR 497-2914-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 85 68 46 
A3980KLP-T 620-1081-ND Automotive DMOS Microstepping 74AC245TTR 497-2914-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 637.50/2,500 
Driver with Translator... 28-TSSOP 4.84 3.87 _ 3.01 74AC257MTR 497-1025-1-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 65 52 36 
‘A3982SLB-T 620-1082-ND DMOS Stepper Motor Driver 74AC257MTR 497-1025-2-ND__| Tri-State Quad 2-Channel Mux. 487.50/2,500 
with Translator. 3.74 2.99 2.33 74AC374B 497-1328-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop a2. 58 44 
A3983SLP-T 620-1083-ND DMOS Microstepping Driver 74AC374MTR 497-1027-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 81 65 49 
with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 74AC374MTR 497-1027-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 279.00/1,000 
A3984SLP-T 620-1084-ND DMOS Microstepping Driver 74AC541MTR 497-2915-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer. 85 PGB ie 46) 
with Translator, 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 74AC541MTR 497-2915-2-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer. 272.00/1,000 
A6275SLW-T 620-1085-ND 8-Bit Serial Input, Constant Current 74AC573MTR 497-1028-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 65 2s 
Latched LED Driver 155 124 93 74AC573MTR 497-1028-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 208.00/1,000 
A6276ELW-T 620-1086-ND 16-Bit Serial Input, Constant Current 74AC574MTR 497-1029-1-ND | ‘Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 65 =52 36 
Latched LED Drive 245 1.96 1.47 74AC574MTR 497-1029-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 208.00/1,000 
AG277ELW-T 620-1087-ND 8-Bit Serial Input, Co 74AC16244TTR 497-1020-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer... 135 117 90 
Latched LED Driver... 245 1.96 1.47 74AC16244TTR 497-1020-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
‘AGB00SA-T 620-1088-ND DABIC-5 Latched Sink Drivers. 143° 144 ~~ 86 74ACTO2B 497-1330-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 51 39.29 
AG800SL-T 620-1089-ND DABIC-5 Latched Sink Drivers. 158 126 95 74ACTO2MTR 497-1031-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 49 30.23 
AG801SA-T 620-1090-ND DABIC-5 Latched Sink Drivers. 210 168 1.26 74ACTO2MTR AOTAOS1- ZNO) Quad 2-Input NOR Gate 320.00/2,500 
‘AG801SLW-T 620-1091-ND DABIC-5 Latched Sink Drivers. 210 1.68 1.26 74ACTI4MTR 497-1034-1-ND_| Hex Schmitt Inverter. 42.332 
A6810SA-T 620-1092-ND DABIC-IV, 10-Bit Serial Input, 74ACT14MTR 497-1034-2-ND Hex Schmitt Inverter 277.50/2,500 
eo 189146 140 | Fiscriganta | d97-10a3-2-ND | 3-8 inverting Lie Decode 9500/2500. 
ABBIZELWET GRU MEER DABIC-W, 20 BIL Serial Input ne 7AACT240MTR 497-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 75 60 4 
per cas: ranean DABIC-IV, 32-Bit Serial Input ; 74ACT240MTR 497-1040-2-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer. 240.00/1,000 
iatehed Source Diver... 5.06 405 3.42 74ACT244B 497-1331-5-ND __| Tri-State Octal Bus Buffer. 116 101 78 
A6821SA-T 620-1095-ND DABIC-5 8-Bit Serial Input Latched ; : ; 74ACT244MTR 497-1041-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer. 65 52 36 
Sink Driven age 4G ES 74ACT244MTR 497-1041-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 208.00/1,000 
d s 3 74ACT244TTR 497-2916-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer. 65 52 36 
A6821SLW-T 620-1096-ND Pee ee Serial Input Latched pee aan 74ACT244TTR 497-2916-2-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer. 487.50/2,500 
Me els d 74ACT257MTR 497-1042-1-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 60 48 36 
AB430EEKTR-T Gatley) pe penn Current eae 74ACT257MTR 497-1042-2-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 450.00/2,500 
rae : : : 74ACT273B 497-1332-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 72 58 44 
A8430EEKTR-T 620-1097-2-ND | White LED Driver Constant Current 74ACT273MTR 497-1043-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear . ‘80 «5844 
Step-Up Converter 439.50/1,500 74ACT273MTR 497-1043-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 256.00/1,000 
A843GEEJTR-T 620-1098-1-ND Photoflash Capacitor Charger . 1.33 1.06 .80 T4ACT2O9TTR 497-4140-1-ND 8-Bit PIPO Shift Registe 16gu ban 1 
A8436EEJTR-T 620-1098-2-ND Photoflash Capacitor Charger . 1033.50/1,500 74ACT299TTR 497-4140-2-ND 8-Bit PIPO Shift Registe 535.00/2,500 
A8438EEJTR-T 620-1099-1-ND Photoflash Capacitor Charger . 140 1.12 .84 74ACT374TTR 497-4141-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip- 68 54d 
A8438EEJTR-T 620-1099-2-ND Photoflash Capacitor Charger . 1092.00/1,500 74ACT374TTR 497-4141-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 535.00/2,500 
A8450KLB-T 620-1100-ND Automotive Multioutput Voltage Reg. ...24-SOIC 4.14 3.32 2.58 74ACT541MTR 497-1044-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer. 90 ope ee) 
‘AG483EEKTR-T 620-1101-1-ND | 1.2MHz Step-Up Converter for Display T4ACTS41MTR 497-1044-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 288.00/1,000 
Bias Supply. ‘MLP 81 68 54 74ACT573B 497-1334-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 72 58 44 
A8483EEKTR-T 620-1101-2-ND | 1.2MHz Step: 74ACT573MTR 497-1045-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 65 52 36 
Bias Supply. 538.50/1,500 74ACT573MTR 497-1045-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 208.00/1,000 
A8499SLJTR-T 620-1102-1-ND__| High Voltage Step Down Regulator........8-SOIG 1.55 124 93 74ACT1284MTR 497-1032-1-ND__| High Speed IEEE 1284 Transceive 55 44 33 
A8499SLJTR-T 620-1102-2-ND High Voltage Step Down Regulator .8-SOIC 2382.00/3,000 74ACT1284MTR 497-1032-2-ND High Speed IEEE 1284 Transceive: 176.00/1,000 
A8904SLB-T 620-1103-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 74ACT16244TTR 497-1035-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1.35 1.17.90 
with Back-EME Sensing... 24-SOIG 8.46 7.62 6.76 74ACT16244TTR 497-1035-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
A8904SLP-T 620-1104-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 74ACT16245TTR 497-1036-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceive 1.35 1417 90 
with Back-EMF Sensing... 28-TSSOP_ 8.65 7.79 6.91 meen Seer ae eee Trstate ee Bus Transcelve ra So 
-150-' - 7 7 7 7-1037-1- ri-State 16-Bit D-Type Late! ey) Ian oe 
AS ARCE SO FEE oeeteRogmmm current Sensor. Se ee 74ACT16374TTR | 497-1038-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 135 417 90 
ACS754LCB-100-PFF | 620-1107-ND Cuitent Seliger 554 443° 3.45 74ACT16374TTR 497-1038-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 1044.00/2,000 
ACS754LCB-100-PSE_ | 620-1108-ND Current Sensor. 526 401 356 74ACT16541TTR 497-1039-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 135 147 90 
ACS754LCB-130-PFF | 620-1109-ND Curient Sensor. 526 421 356 74ACT16541TTR 497-1039-2-ND__| Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
‘ACS755LCB-050-PFF | 620-1110-ND Current Sensor. 554 443 3.45 TAA CHIG2ATIR eer ace Abia) {TY CMOS 16-Bit Bus Bula TES ies bl 
ACS755LCB-100-PFF | 620-1111-ND Current Sensor. 554 443 3.45 eins Bit Bus Butte 167#°00/2,000 
74ALVCH16374TTR | 497-1047-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.86 155 1.31 
ACS755SCB-050-PFF | 620-1112-ND Current Sensor. 518 4.14 3.22 ! i 
74ALVCH16374TTR | 497-1047-2-ND —_| LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop ...... 1674.00/2,000 
ACS755SCB-100-PFF | 620-1113-ND Current Sensor. 518 4.14 3.22 4 ; 
74ALVCH32245LBR | 497-3705-1-ND | Tri-State Low Voltage, CMOS 32-Bit 
ACS755SCB-150-PSF_| 620-1114-ND Current Sensor. 518 4.14 3.22 Bae Transcalvarc a _96-LFBGA 6.33 5.78 457 
‘ACS755SCB-200-PSF | 620-1115-ND Current Sensor... 518 414 3.22 ST05D i Bi 
ATSEIGLSGTN-T | 620-1116-1-ND | Dynamic Self-Calbrating Peak Detecting TAALVCHS2245LBR ASCs aD State Low Voltage, CMOS 32-Bit an 7012.00/2,000 
Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor.........4-SIP_ 4.32 3.46 2.69 7AALVCR162245TTR | 497-2382-1-ND | 3.6V, 16-Bit Transceiver 8-TSSOP 1.80 1.50 1.26 
ATS616LSGTN-T 620-1116-2-ND | Dynamic Self-Calibrating Peak Detecting 74ALVCR162245TTR | 497-2382-2-ND | 3.6V, 16-Bit Transceiver 8-TSSOP 1620.00/2,000 
Diff. Hall Effect Gear Tooth Senso! 1996.80/800 
[6219DSTR-T 620-1117-1-ND | Dual Full Bridge PWM Motor Driver 389 312 243 
L6219DSTR-T 620-1117-2-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver 2002.00/1,000 STi t H 74HC/HCT/HCU SERIES 
UDN2916B-T 620-1118-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver 353 2.83 2.20 Icroeiectronics 
UDN2916LB-T 620-1119-ND Dual Full Bridge PWM Motor Driver 3.53 2.83 2.20 j j rar j 
UDN2981A-T 620-1120-ND___|_8-Channel Source Drivers el 1 or a | Deserintion eq eee 
UDN2982A-T 62071121-ND 8-Channel Source Drivers TB 152) 1.07 M74HC00B1R 497-1745-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14Dip 4888S 
peace CoC ato) igh Efficlency Charge Pump M74HCOORMI3TR — | 497-1746-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate . Soc 4930283 
wale TED De 185 Si M74HCOORM13TR — | 497-1746-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate.. 320.00/2,500 
ABASDEES IDET. CoO aeatomes) High Efficiency Charge Pump M74HCO2B1R 497-1747-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 48.3829 
White LED Driver 1053.00/1,500 M74HCO2RM13TR | 497-1748-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 49 30 23 
M74HCO2RM13TR | 497-1748-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 320.00/2,500 
" ' 74AC/ACT/ALV SERIES M74HCO3B1R 497-1749-5-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gat 48 3829 
T Microelectronics RoHS Compliant Parts Available M74HCO3RM13TR — | 497-1750-1-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gat 49 30 23 
M74HCO3RM13TR | 497-1750-2-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gat 320.00/2,500 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each M74HC04B1R 497-1751-5-ND Hex Inverter 48 SOO MmEeO. 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 M74HCO4RM13TR 497-1752-1-ND | Hex Inverter... Lye eS 
74AC02B 497-1324-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 51 39 29 M74HCO4RM13TR 497-1752-2-ND Hex Inverter ... 320.00/2,500 
74ACO4MTR 497-1015-1-ND Hex Inverter . ‘55 44 33 M74HCO5B1R 497-1753-5-ND Hex Inverter, Open Drain 250 44 33 
74ACO4MTR 497-1015-2-ND | Hex Inverter . 412.50/2,500 M74HCOSRM13TR — | 497-1754-1-ND | Hex Inverter, Open Drain 52 40 29 
74AC08B 497-1325-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 51 39.29 M74HCOSRM13TR | 497-1754-2-ND | Hex Inverter, Open Drain 340.00/2,500 
74ACO8MTR 497-1016-1-ND__| Quad 2-Input AND Gat 55 44 33 M74HCO8BIR 497-1755-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 48 3829 
74ACO08MTR 497-1016-2-ND Quad 2-Input AND Gat 412.50/2,500 M74HCO8RM13TR 497-1756-1-ND Quad 2-Input AND Gate. 49 30 .23 
74AC14MTR 497-1019-1-ND | Hex Schmitt Inverter... 55 4433 M74HCO8RM13TR ——| 497-1756-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 320.00/2,500 
74AC14MTR 497-1019-2-ND | Hex Schmitt Inverter... 412.50/2,500 M74HC10B1R 497-1759-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 48 «3526 
74AC32MTR 497-1026-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 48 «38.29 M74HC10RM13TR | 497-1760-1-ND __| Triple 3-Input NAND Gate. 49.30.23 
74AC32MTR 497-1026-2-ND__| Quad 2-Input OR Gate. 357.50/2,500 M74HCTORMI3TR | 497-1760-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 320.00/2,500 
74AC74B 497-1329-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear 51 39.29 M74HC11B1R 497-1761-5-ND Triple 3-Input AND Gate 54 44° 33 
74AC74MTR 497-1030-1-ND | Dual D-Type F/F with Preset and Clear..14-SOIC 48 +~=.38——.29 M74HC11RM13TR — | 497-1762-1-ND —_ Triple 3-Input AND Gate 49 30 23 
74AC74MTR 497-1030-2-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear .. 14-SOIC 357.50/2,500 M74HC11RM13TR 497-1762-2-ND Triple 3-Input AND Gate 320.00/2,500 
74AC125MTR 497-1017-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer. 14-SOIC 554488 M74HC14B1R 497-1777-5-ND Hex Schmitt Inverter. AB 38.29 
74AC125MTR 497-1017-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer. 14-SOIC 412.50/2,500 M74HC14RM13TR 497-1778-1-ND Hex Schmitt Inverter. Ag 30.23 
74AC240MTR 497-2911-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-S0I6 68st M74HC14RM13TR — | 497-1778-2-ND | Hex Schmitt Inverter. 320.00/2,500 
74AC240MTR 497-2911-2-ND | Tri-State Octal Bus Butter. 233,001,000 M74HC20B1R 497-1795-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 55 4433 
74AC240TTR 497-2912-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer. ICS O20 eco! M74HC20RM13TR 497-1796-1-ND Dual 4-Input NAND Gate AQ 30 = =.28 
74AC240TTR 497-2912-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer. 487.50/2,500 M74HC20RM13TR 497-1796-2-ND Dual 4-Input NAND Gate .. 320.00/2,500 
74AC244MTR 497-1023-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer 65 5236 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 719 


ST STMicroelectronies 74HC/HCT/HCU SERIES (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M74HC32B1R 497-1819-5-ND Quad 2-Input OR Gate AB 38.29 M74HC299RM13TR | 497-1818-1-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

M74HC32RM13TR 497-1820-1-ND Quad 2-Input OR Gate. AQ 30 23 Async. Clear... 90 He Aa) 
M74HC32RM13TR 497-1820-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 320.00/2,500 M74HC299RM13TR 497-1818-2-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

M74HC42B1R 497-1858-5-ND BCD-to-Decimal Decoder 6-Dip 86 69 52 Async. Clear. 310.00/1,000 
M74HC42RM13TR 497-1859-1-ND BCD-to-Decimal Decoder 6-SOIC 98 85.65 M74HC365B1R 497-1821-5-ND Tri-State Hex Bus Buffe 63 51.38 
M74HC42RM13TR 497-1859-2-ND BCD-to-Decimal Decoder 16-SOIC 865.00/2,500 M74HC365RM13TR 497-1822-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer. 52 40 29 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/O! 63 pin 38 M74HC365RM13TR 497-1822-2-ND Tri-State Hex Bi 

M74HC51RM13TR — | 497-1871-1-ND —_| Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...14-SOIC 5534.26 M74HC367M1R 497-1823-5-ND Tek ts ee ae 99 cela 
M74HC51RM13TR — | 497-1871-2-ND —_| Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...14-SOIC 362.50/2,500 M74HC367TTR 497-1824-1-ND __| Tri-State Hex Bus Buffel 75 48 35 
M74HC73RM13TR _| 497-1884-1-ND __| Dual J-K F/F with Preset and Clear.......14-SOIC__=.49_——«30.——28 M74HC367TTR 497-1824-2-ND __| Tri-State Hex Bus Buffer ”~ 490.00/2,500 
M74HC73RM13TR | 497-1884-2-ND __| Dual J-K F/F with Preset and Clear........ 14-SOIC 320.00/2,500 M74HC368RM13TR | 497-1826-1-ND | Tri-State Hex Bus Buffe: Sole 62 ~40.~«29 
M74HC74B1R 497-1885-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear .....14-Dip 48 BOON 29) M74HC368RM13TR 497-1826-2-ND Tri-State Hex Bus Buffe 6-SOIC , 340.00/2,500 


M74HC74RM13TR | 497-1886-1-ND —_| Dual D-Type F/F with Preset and Clear..14-SOIC 55.34.26 M74HC373B1R 497-1827-5-ND | Tri-State Octal D-type Latch, 


M74HC74RM13TR — | 497-1886-2-ND _| Dual D-Type F/F with Preset and Clear . 14-SOIC 362.50/2,500 M74HC373RM13TR | 497-1828-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. we 


0-SOIC 55 40 .30 


M74HC85B1R 497-1887-5-ND_| 4-Bit Magnitude Comparator 60 44 33 M74HC373RM13TR | 497-1828-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch. 0-SOIC 176.00/1,000 
HS Hee fee eee ok Magnitude Comparatot 55 Ap eee M74HC374B1R 497-1829-5-ND __| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip—~C«SS«iSC«D 
M7alICRBIR joe =e a Eclat SOR Gaia. Foun eal M74HC374RM13TR | 497-1830-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 55 44 30 

Mag Exc usive On kale. d 8 : M74HC374RM13TR | 497-1830-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 176.00/1,000 
M74HC86M1R 497-1890-5-ND —_| Quad Exclusive OR Gate.. 90 72 54 


M74HC377RM13TR 497-1832-1-ND Octal D-Type Flip-Flop... 0-SOIC 60 48 33 


M74HC123B1R 497-1763-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator ....16-Dip 65 AT 36 M74HC377RM13TR 497-1832-2-ND Octal D-Type Flip-Flo 0-SOIC 492.00/1,000 

M74HC123RM13TR — | 497-1764-1-ND ual He faetaele Mono rare M74HC393B1R 497-1833-5-ND | Dual Binary Counter. 14Dip72~«58CAA 
t Gs M74HC393RM13TR | 497-1834-1-ND | Dual Binary Counter. 4S0I0 48 35 26 

M74HC123RM13TR | 497-1764-2-ND _| Dual Retriggerable Mono M74HC393RM13TR | 497-1834-2-ND —_| Dual Binary Counter. 4-S0IC 357.50/2,500 


Multivibrator 


450.00/2,500 M74HC541B1R 497-1873-5-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer. 20-Dip .72~= SBCA 


M74HC12581R 497-1765-5-ND __| Tri-State Quad Bus Burfer 4-Dip 50-40 | 30 Bee : : 
M74HC125RM13TR | 497-1766-1-ND __| Tri-State Quad Bus Buffer 145010 49. ~«30 28 ter aA et eea eae pet Bus puter. dey sa ae 
M74HC125RM13TR | 497-1766-2-ND _| Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 320.00/2,500 MTANGETABIE OEM Wisiate Octal Dove Lita Ae edna 
M74HC132B1R 497-1767-5-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 4Dip 55 40 30 MranesrapuiaTr  ICCROSeEAGEMI ari sicte Octal Datos Latch, eueane ean 
M74HC132RM13TR | 497-1768-1-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate... 14-SOIC 49 30.28 Se ERAS R ieeeeeeeeremmm ir ctate Octal M-type tatch. Rear 
M74HC132RM13TR | 497-1768-2-ND __| Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 320.00/2,500 Hr Fro tite Ga ype ae tals 
M74HC133B1R 497-1769-5-ND 73-Input NAND Gate 4 as 174HC574B1R 497-1877-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .60 44 33 
MV4HCIS3RM13TR MGSEROeENEIMI| 13-Input NAND Gate rae M74HC574RM13TR | 497-1878-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 44 ~«33 
MPAHCISSRMISTR | 497-1770-2.ND | 12-Input NAND Gate HY pean M74HC574RM13TR | 497-1878-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 192.00/1,000 
M74HC138B1R 497-1771-5-ND | 3-to-8 Line Decoder, Inverting 60 4433 M74HC590B1R 497-1879-5-ND | Tri-State 8-Binary Counter Register 63 5138 
M74HC138RM13TR | 497-1772-1-ND__| 3-to-8 Line Decoder, Inverting 4835 26 SNR CEASTR CEERI cece en cu ese ee ay 
M74HC138RM13TR | 497-1772-2-ND | 3-to-8 Line Decoder, Inverting 357.50/2,500 *i : non eo : tants 
M74HC139B1R 497-1773-5-ND | Dual 2-to-4 Decoder/Demux.... 59 4736 74HCSOSRM13TR | 497-1880-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 412.50/2,500 
M74HC139RM13TR | 497-1774-1-ND _| Dual 2-to-4 Decoder/Demux 48 «3526 M74HCS97RM13TR | 497-1881-1-ND | 8-Bit Latch/Shift Register. 55 4030 
M74HC139RM13TR — | 497-1774-2-ND _| Dual 2-to-4 Decoder/Demux 357.50/2,500 M74HCS97RM13TR | 497-1881-2-ND —_| 8-Bit Latch/Shift Register. 412.50/2,500 
M74HC148RM13TR | 497-1776-1-ND _| 8-to-3 Line Priority Encoder 48 35 26 Hebert as peas oe ena compat 15 4 At 
M74HC148RM131R | 497-1776-2-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder 357.50/2,500 dal BBeres Bit Equality Comparator eaniiunlialy 
M74HC151B1R 497-1779-5-ND _| 8-Channel Multiplexer. 54 A488 M74HC688TTR 497-4275-1-ND | 8-Bit Equality Comparator 72 58 Ad 
M74HC151RM13TR | 497-1780-1-ND —_| 8-Channel Multiplexer. 55 40-30 M74HC688TTR 497-4275-2-ND | 8-Bit Equality Comparator 570.00/2,500 
M74HC151RM13TR | 497-1780-2-ND —_| 8-Channel Multiplexer. 412.50/2,500 M74HC4017B1R 497-1835-5-ND | Decade Counter/Divider .. 72 5844 
M74HC153B1R 497-1781-5-ND _| Dual 4-Channel Multiplexer. 60 48 36 M74HC4017RM13TR | 497-1836-1-ND | Decade Counter/Divider Cy ele eld 
M7AHCISSRMITSTR Eee NCO Dual A-Channel Multiplexer —— a M74HC4017RM13TR_ | 497-1836-2-ND __| Decade Counter/Divider 487.50/2,500 
M74HC153RM13TR | 497-1782-2-ND —_| Dual 4-Channel Multiplexer. 412.50/2,500 M74HC4020RM13TR | 497-1837-1-ND | 14-Stage Binary Counte 50 4030 
M74HC155RM13TR | 497-1784-1-ND _| Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder. 554030 M74HC4020RM13TR PASTASS 7-2 NDS) 14-Stage Binary Counter.. 7010012000 
M74HC155RM13TR | 497-1784-2-ND —_| Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder. 412.50/2,500 M74HC4024B1R pot OSo NUM! 7-Stage Binary Counter Gel 
M74HC157RM13TR | 497-1786-1-ND —_| Quad 2-Channel Multiplexer 48.3526 M74HC4024RM13TR | 497-1839-1-ND | 7-Stage Binary Counter 68 4 
M74HC157RM13TR | 497-1786-2-ND | Quad 2-Channel Multiplexer... 357.50/2,500 M74HCA024RM13TR [Cie CSGeANDIEE) 7-Stage Binary Courter e80100/2,000 
M74HC161B1R 497-1787-5-ND __| Sync. Presettable 4-Bit Counter . 65 (A786 M74HC4040B1R 497-1840-5-ND | 12-Stage Binary Counte 68 54 
M74HC161RM13TR | 497-1788-1-ND —_| Sync. Presettable 4-Bit Counter . 48° 3526 M74HC4049B1R 497-1841-5-ND | Hex Buffer/Converter. 860 6952 
M74HC161RM13TR | 497-1788-2-ND —_| Sync. Presettable 4-Bit Counter. 357.50/2,500 M74HC4049RM13TR | 497-1842-1-ND | Hex Buffer/Converter. 49 30.23 
M74HC164B1R 497-1789-5-ND _| 8-Bit SIPO Shift Register ay we ee M74HC4049RM13TR | 497-1842-2-ND | Hex Buffer/Converter. 320.00/2,500 
MMTAHCIESEIR ATEITUESE\ OMI] &-BILPISO Shit Reyister aa M74HC4050B1R 497-1843-5-ND _| Hex Buffer/Converter 158 137 1.05 
M74HC166RM13TR — | 497-1791-1-ND _| 8-Bit PISO Shift Register. 48 35 «26 M74HC4050RM13TR | 497-1844-1-ND |) Hex Buffer/Converter. 60 44 33 
M74HC166RM13TR — | 497-1791-2-ND _| 8-Bit PISO Shift Register. 357.50/2,500 M74HC4050RM13TR | 497-1844-2-ND |) Hex Buffer/Converter. 450.00/2,500 
M74HC174B1R 497-1792-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 55 4030 M74HC4051B1R 497-1845-5-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demux. 17 62 AG 
M74HC174TTR 497-4274-1-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear. Gy Yb ays M74HC4051RM13TR | 497-1846-1-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demux. 68 54 At 
MTAHCITaTIR 497-AD74-2-ND | Hex D-lype Flptlop with Clear EOSIN M74HC4051RM13TR | 497-1846-2-ND _| Single 8-Channel Analog Mux/Demux... 16-SOIC 535.00/2,500 
M74HC175B1R 497-1793-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 68 O54 M74HC4052B1R 497-1847-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demwx........16-Dip 63 51 38 
M74HC175RM13TR 497-1794-1-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear AB 35 26 M74HC4052RM13TR | 497-1848-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 6-SOIC 48 35 26 
M74HC175RM13TR 497-1794-2-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 357.50/2,500 M74HC4052RM13TR | 497-1848-2-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 6-SOIC 357.50/2,500 
M74HC221B1R 497-1797-5-ND Dual Mono Multivibrator . 72 58 44 M74HC4053B1R 497-1849-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu .16-Dip 59 40.30 


M74HCOD1RMISTR | 497-1 798-1-ND | Dual Mono Multivibrator- (GoumNSAMEETA M74HC4053RM13TR_| 497-1850-1-ND___| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 60 44 33 
M74HC221RM13TR 497-1798-2-ND Dual Mono Multivibrator . 535.00/2,500 M74HC4053RM13TR | 497-1850-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 450.00/2,500 
M74HC238B1R 497-1799-5-ND 3-to-8 Line Decoder... 77 62 46 M74HC4060RM13TR | 497-1852-1-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillator.. Als AO 30 
M74HC238RM13TR 497-1800-1-ND 3-to-8 Line Decoder AB 35 ©6286 M74HC4060RM13TR | 497-1852-2-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillator. 412.50/2,500 
M74HC238RM13TR | 497-1800-2-ND _| 3-to-8 Line Decoder 357.50/2,500 M74HC4066B1R 497-1853-5-ND | Quad Bilateral Switch A838 29 
M74HC240B1R 497-1801-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 60 A438 M74HCA06GRM(STR [EAGTeIGSZENDME| Quad Bilateral Switch iy) 
M74HC240RM13TR — | 497-1802-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 55 44 30 M74HC4066RM13TR | 497-1854-2-ND Quad Bilateral Switch 357.50/2,500 
M74HC240RM13TR — | 497-1802-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 176.00/1,000 M74HC4075B1R 497-1855-5-ND Triple 3-Input OR Gate . 114 1.00 77 
M74HC244B1R 497-1803-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, M74HC4075RM13TR_ | 497-1856-1-ND Triple 3-Input OR Gate .. 68 54 AL 
Non-Inverted. 60 A4 33 M74HC4075RM13TR_ | 497-1856-2-ND Triple 3-Input OR Gate .. 535.00/2,500 
M74HC244RMI3TR | 497-1804-1-ND | Tri-State Octal Bus Butter, M74HC4094B1R 497-2985-5-ND__| Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register.....16-Dip 685441 
Non-Inverted.. 1.08 S760 M74HC4094RM13TR | 497-1857-1-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register .. 16-SOIC AB FONE 2O) 
M74HC244RM13TR 497-1804-2-ND Tri-State Octal B M74HC4094RM13TR | 497-1857-2-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register .. 16-SOIC 357.50/2,500 
Non-Inverted 372.00/1,000 M74HC4316B1R 497-1860-5-ND Quad Bilateral Switch 10 56 42 
M74HC245B1R 497-1805-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, M74HC4316RM13TR | 497-1861-1-ND Quad Bilateral Switch 68 54 AL 
Non-Inverted. 60 44° 33 M74HC4316RM13TR | 497-1861-2-ND Quad Bilateral Switch 535.00/2,500 
M74HC245RM13TR — | 497-1806-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, M74HC4520B1R 497-1862-5-ND Dual 4-Bit Binary Counter 72 58 44 
Non-Inverted. 55 44 30 M74HC4520RM13TR | 497-1863-1-ND Dual 4-Bit Binary Counter 68 54 Al 
M74HC245RM13TR 497-1806-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, M74HC4520RM13TR | 497-1863-2-ND Dual 4-Bit Binary Counter 535.00/2,500 
Non-Inverted. 176.00/1,000 M74HC4538B1R 497-1864-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator....16-Dip ae 58 (44 
M74HC251B1R 497-1807-5-ND Tri-State 8-Channel Mux . 55 44° 30 M74HC4538RM13TR_ | 497-1865-1-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator.. 16-SOIC 60 44.33 
M74HC251RM13TR 497-1808-1-ND Tri-State 8-Channel Mux. a55 44.30 M74HC4538RM13TR | 497-1865-2-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator.. 16-SOIC 450.00/2,500 
M74HC251RM13TR 497-1808-2-ND Tri-State 8-Channel Mux. 412.50/2,500 M74HC4543B1R 497-1866-5-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
M74HC253RM13TR 497-1809-1-ND Tri-State Dual 4-Channel Mux .. 8 ee) di} LCD Driver 65 AT 36 
M74HC253RM13TR 497-1809-2-ND Tri-State Dual 4-Channel Mux . 357.50/2,500 M74HC4543RM13TR_ | 497-1867-1-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
M74HC257B1R 497-1810-5-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux 68 54 AL LCD Driver 1.31. 01.14 88 
M74HC257RM13TR 497-1811-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux 8 35.26 M74HC4543RM13TR | 497-1867-2-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
M74HC257RM13TR 497-1811-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux 357.50/2,500 LCD Driver 1165.00/2,500 
M74HC259B1R 497-1812-5-ND 8-Bit Addressable Latch...... 1.05 91 10 M74HC4851B1R 497-1868-5-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demux. 1.65 138 1.16 
M74HC273B1R 497-1813-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 12 58 44 M74HCTOOB1R 497-1891-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 8 1502 
M74HC273RM13TR 497-1814-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 200) 40.30 M74HCT02RM13TR 497-1892-1-ND Quad 2-Input NOR Gate AQ 30.23 
M74HC273RM13TR 497-1814-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 176.00/1,000 M74HCT02RM13TR 497-1892-2-ND Quad 2-Input NOR Gate 320.00/2,500 
M74HC280B1R 497-1815-5-ND 9-Bit Parity Generator . 1.05 91 84 M74HCT04B1R 497-1893-5-ND Hex Inverte! 60 48 36 
M74HC280RM13TR 497-1816-1-ND 9-Bit Parity Generator . A8 135) 26: M74HCTO4RM13TR 497-1894-1-ND Hex Inverte! 52 40.29 
M74HC280RM13TR 497-1816-2-ND 9-Bit Parity Generator 357.50/2,500 M74HCTO4RM13TR 497-1894-2-ND Hex Inverte! 340.00/2,500 
M74HC299B1R 497-1817-5-ND 8-Bit PIPO Shift Register wi M74HCT08B1R 497-1895-5-ND Quad 2-Inpu 50 40.30 
Asyne. Clear. 68 54 41 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
74LVCOBAMTR 497-1073-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each AND Gate 320.00/2,500 
Pe mana roo | cancun | eager t * adbeast 
M74HCTOBRM13TR | 497-1896-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 49° «30.23 -1074-2- ow Voltage ex Inverter. 00/2, 
M74HCTO8RM13TR — | 497-1896-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 320.00/2,500 7ALVC8GAMTR 497-1078-1-ND Vow Vorage CMOS Quad Exclusive oe te 
M74HCT14B1R 497-1901-5-ND | Hex Schmitt Inverter 50 40 30 ate a i i : 
M74HCT14RM13TR — | 497-1902-1-ND | Hex Schmitt Inverter 49 30.23 7ALVC86AMTR 497-1078-2-ND row, votage CMOS Quad Exclusive ana eon 
M74HCT14RM13TR | 497-1902-2-ND | Hex Schmitt Inverter 320.00/2,500 OR Gate 00/2, 
M74HCT14TTR 497-4276-1-ND | Hex Schmitt Inverter (GSNS2N 39 Tarver le ieee) State Low Voltage CMOS Quad eS On 
M74HCT14TTR 497-4276-2-ND | Hex Schmitt Inverter 487.50/2,500 Noaiatet rf ; : 
M74HCT32B1R 497-1909-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 65 5239 tae a ciara State Low Voltage CMOS Quad RAGIREHG 
M74HCT32RM13TR | 497-1910-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. i Bs) pes 
74LVC373AMTR 497-1076-1-ND | Octal D-Type Latch 6 47 36 
MT4HCT32RM13TR | 497-1910-2-ND__| Quad 2-Input OR Gate. | 320.00/2,500 JALVC373AMTR 497-1076-2-ND | Octal D-Type Latch 208.00/1,000 
M74HCT74B1R 497-1922-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.....14-Dip 50 A030 74LVC573AMTR 497-1077-1-ND Octal D-Type Latch 65 47 36 
M74HCT74RM13TR 497-1923-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear .. 14-SOIC AQ 30 0.23 74LVC161284TTR 497-1075-1-ND Low Voltage High Speed IEEE 1284 
M74HCT74RM13TR | 497-1923-2-ND | Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 14-SOIC 320.00/2,500 Transceiver 2.97 2.48 2.08 
M74HCT125B1R 497-1897-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer. 14-Dip 185 A433 74LVC161284TTR 497-1075-2-ND Low Voltage High Speed IEEE 1284 
M74HCT125RM13TR | 497-1898-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer. 14-SOIG 593627 Transceiver 48-TSSOP 2674.00/2,000 
M74HCT125RM13TR | 497-1898-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer. 14-SOIC 382.50/2,500 7ALVCZ161284ATTR | 497-1079-1-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 
M74HCT138RM13TR | 497-1900-1-ND | 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 48 35 26 Transceiver... 48-TSSOP 3.48 3.04 2.26 
M74HCT138RM13TR | 497-1900-2-ND | 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 357.50/2,500 TALVCZ161284ATTR | 497-1079-2-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 
M74HCT174TTR 497-4277-1-ND Hex D-Type Flip-Flop 16-TSSOP 70 «6.56 S42 Transceiver 48-TSSOP 3432.00/2,000 
M74HCT174TTR 497-4277-2-ND__| Hex D-Type Flip-Flop 16-TSSOP 525.00/2,500 TALVTH16244TTR 797-4142-4-ND 1s-7ss0p 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 20-S0I6 55480 : : 581. 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 176.00/1,000 TALVTH16244TTR =| 497-4142-2-ND AatSSOR RRA 
M74HCT245B1R 497-1905-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip a7 62 46 7ALVXOOMTR 497-1080-1-ND Low Voltage GMOS Quad 2-Input i Sakae 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-S0IG 7554 MAND Gals dane a aR 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-SOIC 240.00/1,000 ACINORATR qa7oae eNO as valsae NOS GG Ea : 5 u 
M74HCT273B1R 497-1907-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 60 4433 NAND Gone 320.00/2,500 
M74HCT273RM13TR | 497-1908-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-S0IG «554480 7ALVXO8MTR 497-1081-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-lnput Hae 
M?4HCT273RM13TR | 497-1908-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 20-SOIC 176.00/1,000 AND Gate 2 See: o  @ 
M74HCT367RM13TR = | 497-4278-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer.. 16-SOP 50 40 30 74LVXO8MTR 497-1081-2-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
M74HCT367RM13TR | 497-4278-2-ND __| Tri-State Hex Bus Buffer... 16-SOP 375.00/2,500 AND Gate 320.00/2,500 
M74HCT373TTR 497-4279-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP 70 oGu 42 74LVX14MTR 497-1085-1-ND Low Voltage CMOS Hex Schmitt 
M74HCT373TTR 497-4279-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP 525.00/2,500 Inverter 62 38 .29 
M74HCT374B1R 497-1911-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 63.5188 7ALVX14MTR 497-1085-2-ND | Low Voltage CMOS Hex Schmitt 
M74HCT374RM13TR | 497-1912-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-S0IG =.60 44S 33 Inverter 4-SOIC 405.00/2,500 
M74HCT374RM13TR | 497-1912-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 192.00/1,000 7ALVX126MTR 497-1083-1-ND__| Low Voltag 4-S0IC 49.3028 
M74HCT540B1R 497-1914-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 731 144 88 TALVXT26MTR 497-1083-2-ND | Low Voltage CMOS Quad Bus Buffer 320.00/2,500 
M74HCTS40RM13TR | 497-1915-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 58 46 35 7ALVX157MTR 497-4143-1-ND | Low Voltage Quad 2-Channel Mux 68 54H 
M74HCT540RM13TR | 497-1915-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 184.00/1,000 7ALVX157MTR 497-4143-2-ND | Low Voltage Quad 2-Channel Mux 535.00/2,500 
M74HCT541B1R 497-1916-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer. 60 44. 33 74LVX244MTR 497-1087-1-ND Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer. 65 AT 36 
M74HCT573RM13TR_| 497-1918-1-ND__| Tri-State Octal D-Type Latch 65 47 36 eee ae mH votaae ms oa sos Burr 5 a a 
2 -9-| j-! i 7 x sel ow Volt. ictal Bus Buffer 65 AT c 
MPAHCTS7SRMISTR Dd area eam) rotate Octal D-Type Latch 208) 00/1, 000 7ALVX244TTR 497-2920-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer 487.50/2,500 
M74HCT574B1R 497-1919-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 72 58 44 
M74HCTS74RM13TR | 497-1920-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 655236 TALVX245MTR 497-1088-1-ND row Cong MOS Octal Bus ae ay ya 
M74HCT574RM13TR | 497-1920-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 208.00/1,000 Stee é : é 
M74HCT640RN13TR | 497-1921-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 54M TALVXOFOMITR, pecan Low Voltage CMOS Octal Bus Panrontond 
acta ey ee peoate Octal Bus Transceiver .. ae 1 pO TALVX374MITR 797-1090-1-ND | Low Voltage CMOS Octal D-Type F/I 70lncstyunc8 
He ee ie ig pe ie ape . = ae ee 74LVX374MTR 497-1090-2-ND | Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F 224.00/1,000 
~1925-1- . : : : 7ALVX3245MTR 497-1089-1-ND | Octal Dual Supply Bus Transcei 4-SOIG 1.73 150 1.15 
M74HCU04RM13TR__| 497-1925-2-ND__| Hex Inverter. 320.00/2,500 7ALVX3245MTR 297-1089-2-ND | Octal Dual supply Bus Transceive 4-SOIC 667.00/1,000 
74LVX4245MTR 497-1091-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver! 4-SOIC 1.54 1.34 1.03 
STMicroelectronics 74L SERIES 74LVX4245MTR 497-1091-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceivet 4-SOIC 595.00/1,000 
' i 74LVX16373TTR 497-1086-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch . 8-TSSOP 1.31 114 .88 
Bons Compliant nara Avalable 74LVX16373TTR 497-1086-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch .........48-TSSOP 1016.00/2,000 
$TMicroelectronics Digi-Key Price Each 74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceive 4-SOIC 1.50 1.30 1.00 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 74LVXC3245MTR 497-1092-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceive! 580.00/1,000 
74LCXOOMTR 497-1048-1-ND | LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate......14-SOIC 48 38.29 OMT Pole Desg GD Low Voltage GMOS Hex Inverter. ee 
74L0X04MTR 497-1049-1-ND | LV CMOS Hex Inverter 14-SOIG 48 «=.38— 29 TaLXIeOACTR Pom MENOMM| Low Volnce CMOS Siig ae 
74L0X08MTR 497-1050-1-ND | LV CMOS Quad 2-Input 14-SOIG 48 «©9838 29 invaner g 507.223-5. [CCRe eS 
74L0X74MTR 497-1068-1-ND | LV CMOS Dual D-Type Flip-Flop. 14-SOIG 48 «= 3829 =Ai M1 B046TR POMONA Low Voltagg GMOS Single : : : 
74L0X74MTR 497-1068-2-ND__| LV CMOS Dual D-Type Flip-Flop. 14-SOIC 357.50/2,500 inane g $07-323-51. 357.00/3,000 
74LCX125MTR 497-1051-1-ND | Low Volt. CMOS Quad Bus Buffe T-S0IC «48D NERA i ee 
7ALCX125MTR 497-1051-2-ND | Low Volt. CMOS Quad Bus Butfer........ 14-SOIC 357.50/2,500 aay Sciam 1% Vonage CMOS Single 2-input os. Oconee 
74LCX157MTR 497-1052-1-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Mu 16-SOIG 55 40 30 7ALX1GO8CTR 497-4028-2-ND | Low Voltage GMOS Single 2-Input : : : 
74LCX157MTR 497-1052-2-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Mu 16-SOIC 412.50/2,500 AND Gate $07-323-5L 357.00/3,000 
74LOX244TTR 497-2917-1-ND__| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer......20-TSSOP 70 -—«56—«38 7ALX1GO8STR 497-1252-1-ND | Low Voltage CMOS Single 2-Input Gg 
74LOX244TTR 497-2917-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer... 20-TSSOP 525.00/2,500 AND Gate SOT-23-5L 473525 
74LCX245MTR 497-1062-1-ND LV CMOS Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 75 60 Al 74LX1G08STR 497-1252-2-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LCX245MTR 497-1062-2-ND LV CMOS Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 240.00/1,000 AND Gate SOT-23-5L 297.00/3,000 
74LCX373MTR 497-1064-1-ND | Octal D-Type Latch.. 75 60 41 7ALX1G14CTR 497-4030-1-ND | Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74L0X373MTR 497-1064-2-ND _| Octal D-Type Late! 240.00/1,000 Inverter ese $0T3235L 46358 
74LCX374MTR 497-1065-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 70 56 38 74LX1G14CTR 497-4030-2-ND | Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74LCX541MTR 497-1066-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Butte 70 56 38 Inverter SOT-323-5L 357.00/3,000 
74LCX541MTR 497-1066-2-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffe! 224.00/1,000 74LX1G32CTR 497-4545-1-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LOX541TTR 497-2918-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Butte 70 56 38 OR Gate ..S0T-323-5L 463526 
74LOX541TTR 497-2918-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Bufter......20-TSSOP 525.00/2,500 74LX1G32CTR 497-4545-2-ND | Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LCX573MTR 497-1067-1-ND | Octal D-Type Latch 20-S0I6 70 «5638 OR Gate. S0T-323-5L 357.00/3,000 
74LCX573MTR 497-1067-2-ND | Octal D-Type Latc 20-SOIC 224.00/1,000 74LX1G70CTR 497-4519-1-ND__|_Single Buffer . SOT-323-5L_ 4586.27 
74L0X16240TTR 497-1054-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.39 121 93 74LX1G70CTR 797-4519-2-ND | Single Buffer. S0T-323-5L 405.00/3,000 
74L0X16240TTR 497-1054-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer..... 48-TSSOP 1074.00/2,000 74LX1G126CTR 497-4029-1-ND | Tri-State Single Bus Butter SOT-323-5L 46 35 .26 
74L0X16244TTR 497-1055-1-ND _| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP_ 1.35 147 90 74LX1G126CTR 497-4029-2-ND | Tri-State Single Bus Butfer SOT-323-5L 357.00/3,000 
74L0X16244TTR 497-1055-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer..... 48-TSSOP 1044.00/2,000 TALX1GUO4CTR eicccaalomm) Low Voltage CMOS Single 
74L0X16245TTR 497-1056-1-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver.......48-TSSOP 1.35 147 90 Inverter NEW... SOT-323-5L__—46_—35___—2B 
74L0X16245TTR 497-1056-2-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver.......48-TSSOP 1044.00/2,000 7ALX1GUO4CTR 497-4638-2-ND | Low Voltage CMOS Single 
74LCX16373TTR 497-1058-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 1.35 117 90 Inverter NEW!.. SOT-323-5L 357.00/3.000 
74L0X16373TTR 497-1058-2-ND__| LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 1044.00/2,000 
74L0X16374TTR 497-1059-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1.35 147 90 " ' 
74LCX16374TTR 497-1059-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F ....48-TSSOP 1044.00/2,000 Microelectronics Re Gean Fr Sel dletcad ere 
74L0X16541TTR 497-1060-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.35 147  .90 z : be Lid é 
74L0X16541TTR 497-1060-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer..... 48-TSSOP 1044.00/2,000 STMicroelectronics | Digi-Key = Price Each 
74L0X162244TTR 497-1053-1-ND__| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP__ 1.35 1.17.90 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 
74L0X162244TTR 497-1053-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer..... 48-TSSOP 1044.00/2,000 74V1GOOCTR 497-4031-1-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-323-5L 463526 
74LCXH16245TTR ‘| 497-1070-1-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 74V1GOOCTR 497-4031-2-ND SOT-323-5L 357.00/3,000 
Transceiver 48-TSSOP 146 1.27 98 74V1GO4CTR 497-4032-1-ND SOT-323-5L 44.3425 
74LOXH16245TTR | 497-1070-2-ND | Low Voltage CMOS 16: 74V1G04CTR 497-4032-2-ND SOT-323-5L 342.00/3,000 
Transceiver 48-TSSOP 4132.00/2,000 74V1G04STR 497-1264-1-ND__| Single Inverter. SOT-23-5L 473525. 
T4LOXHR162245TTR | 497-1071-1-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 74V1GO4STR 497-1264-2-ND | Single Inverte OT-23-5L 297.00/3,000 
Transceiver 146 1.27 98 74V1GO8CTR 497-4520-1-ND | Single 2-Input AND Gat SOT-323-5L 70 56 42 
74LCXHR162245TTR | 497-1071-2-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 74V1GO8CTR 497-4520-2-ND | Single 2-Input AND Gate... SOT-323-5L 630.00/3,000 
Transceiver 1132.00/2,000 74V1GO8STR 497-1267-1-ND Single 2-Input AND Gate... . SOT-23-5L 46 Si il 
74LVCO8AMTR 497-1073-1-ND | Low Voltage 74V1GO8STR 497-1267-2-ND__| Single 2-Input AND Gate... . SOT-23-5L 357.00/3,000 
AND Gate 49 30.23 (Continued) 
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1 1 : STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
74V SE S (Continued) Hin 
TMicroelectronics RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
5 = — 5 74VCXH1632245TBR | 497-4146-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each Level Translator 255 243 1.79 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Fi aap z 4 ‘ 
74VCXH1632245TBR | 497-4146-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G14CTR 497-4521-1-ND | Single Schmitt Inverter SOT-323-5L 9.453627 Level Translato 3315.00/3,000 
74V1G14CTR 497-4521-2-ND | Single Schmitt Inverter . SOT-323-5L 405.00/3,000 74VCXH1632245TTR | 497-4147-1-ND —_| 16-Bit Dual Supply 
74V1G14STR 497-1270-1-ND Single Schmitt Inverter SOT-23-5L 81 65 49 Level Translator “ Ge PAY alee) 
74V1G14STR 497-1270-2-ND Single Schmitt Inverter SOT-23-5L 771.00/3,000 74VCXH1632245TTR | 497-4147-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G32CTR 497-4522-1-ND Single 2-Input OR Gate . SOT-323-5L 35) PO2 og. Level Translator 2296.00/2,000 
74V1G32CTR 497-4522-2-ND —_| Single 2-Input OR Gate . S0T-323-5L 585.00/3,000 74VHCOSTTR 497-4148-1-ND | Hex Inverter, Open Drai 65 52 39 
74V1G32STR 497-1271-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5L 39 30 1 74VHCOSTTR 497-4148-2-ND | Hex Inverter, Open Drai 487.50/2,500 
74V1G32STR 497-1271-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5L 306.00/3,000 74VHCO8MTR 497-1102-1-ND___| Quad 2-Input AND Gate 55 342 
74V1G66CTR 497-4035-1-ND | Single Bilateral Switch SOT-323-5L 463526 74VHCO8MTR 497-1102-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 362.50/2,500 
74V1G66CTR 497-4035-2-ND Single Bilateral Switch . SOT-323-5L 357.00/3,000 74VHC14MTR 497-1104-1-ND Hex Schmitt Inverter .. AQ 30 2 
74V1G66STR 497-1273-1-ND | Single Bilateral Switch .S0T-23-5L49—i«80S—iwD 74VHC14MTR 497-1104-2-ND | Hex Schmitt Inverter . 320.00/2,500 
74V'1G66STR 497-1273-2-ND | Single Bilateral Switch SOT-23-5L 384,00/3,000 a cad = a3 ie Let 55 Pre . 
74V1G70STR 497-1274-1-ND | Single Buffer SOT-23-5L 49 30 .23 7 7-1103-2- -8 Line Decode! 50/2,5| 
74V1G70STR 497-1274-2-ND —_| Single Buffer SOT-23-5L 384.00/3,000 74VHC240MTR 497-2925-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 65 «A786 
74V1G125CTR 497-4033-1-ND __| Tri-State Single Bus Buffe .S0T-323-5L 46 35 74VHC240MTR 497-2925-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer. 208.00/1,000 
74V1G125CTR 497-4033-2-ND | Tri-State Single Bus Buffe -S0T-323-5L 357.00/3,000 7AVHC244MTR 497-2926-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer. 6 AT 36 
74V1G125STR 497-1268-1-ND _| Tri-State Single Bus Buffer SOT-23-5L 46 35 24 7AVHC244MTR 497-2926-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer... 208.00/1,000 
74V1G125STR 497-1268-2-ND —_| Tri-State Single Bus Buffe SOT-23-5L 357.00/3,000 7AVHC245MTR 497-1105-1-ND__| Tri-State Octal Bus Transceiver SOSA 
74V1G384CTR 497-4034-1-ND | Single High Speed Bus Switch........SOT-323-5L 46 35 26 74VHC245MTR 497-1105-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 240.00/1,000 
74V1G384CTR 497-4034-2-ND _| Single High Speed Bus Switch......... SOT-323-5L 357.00/3,000 74VHC273MTR 497-1106-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 65 47 36 
74V1G384STR 497-1272-1-ND | Single High Speed Bus Switch SOT-23-5L 49 30 23 7AVHC273MTR 497-1106-2-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear . 208.00/1,000 
74V1G384STR 497-1272-2-ND | Single High Speed Bus Switch SOT-23-5L 384.00/3,000 7AVHC16240TTR 497-2924-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 135 117 90 
74\1T04CTR 497-4144-1-ND Single Inverter... _ SOT-323-5L 39 30 04.22 74VHC16240TTR 497-2924-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer 1044.00/2,000 
74V1T04CTR 497-4144-2-ND | Single Invert . SOT-323-5L 306.00/3,000 7A4VHCT244AMTR 497-2928-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 65 A736 
74V1T04STR 497-1283-1-ND __| Single Invert SOT-23-5L 70 5642 74VHCT244AMTR 497-2928-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer. 208.00/1,000 
74V1T04STR 497-1283-2-ND Single Inverter. SOT-23-5L 630.00/3,000 74VHCT541AMTR 497-2929-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer. HA) SHG 
7AVATOBCTR 497-4036-1-ND | Single 2-Input A eee 7AVHCTS41AMTR | 497-2929-2-ND | Tri-State Octal Bus Butter. 224,00/1,000 
74V1TO8CTR 497-4036-2-ND | Single 2-Input AND Gate. . S0T-323-5L 357.00/3,000 TAVHCTI6373ATTR — | 497-1107-1-ND | 16-Bit D-Type Latch 135 1.17.90 
74VAT14CTR 497-4038-1-ND | Single Schmitt Inverter -SOT-323-5L 46 35 26 TAVHCTI6373ATTR | 497-1107-2-ND__| 16-Bit D-Type Latch... 1044.00/2,000 
74V1T14CTR 497-4038-2-ND _| Single Schmitt Inverter . SOT-323-5L 357.00/3,000 
74V1T14STR 497-1289-1-ND | Single Schmitt Inverter S0T-23-5L 39 ~=—«.30—S «18 ! 1 
74VITI4STR 497-1289-2-ND | Single Schmitt Inverter SOT-23-5L 306.00/3,000 STMicroelectronies 
74V1T66CTR 497-4039-1-ND | Single Bilateral Switch .S0T-323-5L 463526 : i ihe : 
74V1T66CTR 497-4039-2-ND | Single Bilateral Switch . SOT-323-5L 357.00/3,000 STMicroelectronics | Digi-Key iyo Price Each 
74V1T66STR 497-1292-1-ND _| Single Bilateral Switch SOT-23-5L 49.30.28 Part No. Part No. Description 1 10100 
74V1T66STR 497-1292-2-ND | Single Bilateral Switch SOT-23-5L 384,00/3,000 L78LOSABD13TRI 497-1180-1-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator . 48 «3829 
74V1T125CTR 497-4037-1-ND —_| Tri-State Single Bus Bu .$0T-323-5L 46 3526 L78LO5ABD13TRI 497-1180-2-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator . 357.50/2,500 
74V1T125CTR 497-4037-2-ND _| Tri-State Single Bus Buffe . SOT-323-5L 357.00/3,000 L78LOSABUTR 497-1181-1-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator . 90 72 54 
74V1T125STR 497-1287-1-ND Tri-State Single Bus Buffe SOT-23-5L 7056 AD L78LOSABUTR 497-1181-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator . 712.50/2,500 
74V1T125STR 497-1287-2-ND Tri-State Single Bus Buffe SOT-23-5L 630.00/3,000 L78LO5ABZ 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulator . 70 56 42 
74V2G00STR 497-1298-1-ND Dual 2-Input NAND Gate . SOT-23-8L 81 65 49 L78LO5ACD 497-2951-5-ND BV, Positive Voltage Regulator . 48 39.29 
Gaal plea ea TRIG 2 Gate. Seay ha 7m ea L78LO5ACD13TRI 497-1182-1-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator . 55 43 26 
~1300-1- -23-| : : : L78LOSACD13TRI 497-1182-2-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator .. 362.50/2,500 
7AV2G04STR 497-1300-2-ND | Triple Inverte SOT-23-8L 429.00/3,000 L78LO5ACUTR 497-1183-1-ND | 5V, Positve voltage Roguiator. om a AG 
ee pea put zal ao ue area 48 saa ae L78LOSACUTR 497-1183-2-ND _| 5V, Positive Voltage Regulator . 605.00/2,500 
= -2- ual 2-Inpu ate. 23-4 A ¥. 7 | rrr 
74V2G148TR 497-1306-1-ND | Triple Schmitt Inverter. SOT-23-8L 48 35 | 26 eeAReTA TROaer Am, |Past had innia haere 
74V2G14STR 497-1306-2-ND | Triple Schmitt Inverter. SOT-23-8L 429.00/3,000 ie De ede 4 ; : 
‘ a ij 994 L78LO5ACZTR 497-1184-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator . 320.00/2,000 
74V2G32STR 497-4523-1-ND | Dual 2-Input OR Gat SOT-23-8L 81 .65 49 H 
- est i 994 L78LO6ABZ 497-1010-ND 6V, Positive Voltage Regulator .. ole 58 44 
74V2G32STR 497-4523-2-ND _| Dual 2-Input OR Gat SOT-23-8L 771.00/3,000 He 
7 . L78LO6ACD13TRI 497-1185-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator . 81 65.49 
74V2G66STR 497-1308-1-ND | Dual Bilateral Switch SOT-23-8L 55 40 .30 = 
74\V2G66STR 497-1308-2-ND Dual Bilateral Switch SOT-23-8L 495.00/3,000 L78LO6ACD13TRI 497-1185-2-ND 6V, Positive Voltage Regulator .. 642.50/2,500 
74V2G70STR 497-1309-1-ND | Triple Buffer . S0T-23-8. 48 35  .26 ee ean = pee oe sy ee eee peau a 2 oy 
74V2G70STR 497-1309-2-ND —_| Triple Buffer. SOT-23-8L 429.00/3,000 -1186-1- ; Positive Voltage Regulator . : : : 
74V2G125STR 497-1304-1-ND__| Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L 60 .44_—=38 L78LOGACZ-TRI 497-1186-2-ND —_| BV, Positive Voltage Regulator . 496.00/2,000 
74V2G125STR 497-1304-2-ND __| Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L 540.00/3,000 L7BLOBABDISTRI___[AGTRILSTRIENERE| BV, Posttive Voltage Regulator yA) 
74V2G126STR 497-1305-1-ND —_| Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L 48 35 .26 L78LO8ABD13TRI 497-1187-2-ND —_| 8V, Positive Voltage Regulator .. 785.00/2,500 
74V2G126STR 497-1305-2-ND —_| Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L 429.00/3,000 L78LO8ABUTR 497-1188-1-ND —_| 8V, Positive Voltage Regulator .. 90 72 54 
74V2T04STR 497-1311-1-ND | Triple Invertel SOT-23-8L 48 35 .26 L78LO8ABUTR 497-1188-2-ND —_| 8V, Positive Voltage Regulator .. 712.50/2,500 
74V2T04STR 497-1311-2-ND__| Triple Inverte SOT-23-8L 429.00/3,000 L78LO8ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulator . 68 54 
74V2T08STR 497-1314-1-ND Dual 2-Input AND Gate SOT-23-8L 48 35.26 L78LO8ACD13TRI 497-1189-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator .. 205) 44.33 
Tees SS ee AD Dual ul ae ae ae ae eeu L78LO8ACD13TRI 497-1189-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator .. 412.50/2,500 
7 oh 7-1315-1- ri-State Dual Bus Buffer. -23- é SD) L78LO8ACZ 497-2954-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator .. 70 56 42 
74V2T125STR 497-1315-2-ND Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L 429.00/3,000 L78LO8ACZTR 497-1190-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator . 55 44 33 
74V2T126STR 497-1316-1-ND Tri-State Dual Bus Buffer. SOT-23-8L AB 35.26 L78LO8ACZTR 497-1190-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator . 352.00/2,000 
TAveT AOSTA AST AS16:2-ND 1 Site Pual Bus Bute ... SOT-23-8L 429.00/3,000 L78LO9ACD13TRI 497-1191-1-ND QV, Positive Voltage Regulator .. 60 48.36 
Us 7-1095-1- ri-State Low Voltage L78LO9ACD13TRI 497-1191-2-ND —_| 9V, Positive Voltage Regulator . 450.00/2,500 
aes Bus Buffer wen 48-TSSOP TAT EOS Oe L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND | 9V, Positive Voltage Regulator 60 48 36 
TAVCX16244TTR 497-1095-2-ND ie sate ow Voltage CMOS 16-Bit ei a860 TORO L78LOSACUTR 497-1192-2-ND —_| 9V, Positive Voltage Regulator . 450.00/2,500 
UE eee we L78LO9ACZ 497-1012-ND 9V, Positive Voltage Regulator . 60 48 36 
TAVCX16245LBR 497-2921-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78LO9CD13TRI 497-1193-1-ND _| 9V, Positive Voltage Regulator . ‘60 48 36 
Bus iranscelvat 54-TFRGA L78LO9CD13TRI 497-1193-2-ND | 9V, Positive Voltage Regulator 450.0072,500 
74VCX16245LBR 497-2921-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 7a / PACD aT /RESREVGLA OVP achivelVol 9 - iste a eo 
Bus Transceiver 54-TFBGA 3315,00/3,000 fer ae 12, Fositve Voltage Regulator BD eae 
. aa 7 Ri L78L12ACD13TRI 497-1194-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator 487.50/2,500 
74VCX16245TTR 497-3706-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit a 
Bus Transceiver a 4.80 1.50 1.26 L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator hil 62 46 
7aVCX16245TTR 497-3706-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78L12ACUTR 497-1195-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator 605.00/2,500 
Bus Transceiver o 1620.00/2,000 L78L12ACZ 497-2955-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator 70 56 42 
74VCX16373TTR 497-1096-1-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78L12ACZ-TRI 497-1196-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator 0-92 48 38.29 
D-Type Latch 7 180 150 1.26 L78L12ACZ-TRI 497-1196-2-ND | 12V, Positive Voltage Regulator 0-92 304.00/2,000 
74VCX16373TTR 497-1096-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78L15ACZ-TRI 497-1197-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator 0-92 55 44° 33 
D-Type Latch . 1620.00/2,000 L78L15ACZ-TRI 497-1197-2-ND__| 15V, Positive Voltage Regulator 0-92 352.00/2,000 
74VCX16374TTR 497-1097-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78L15CD-TRI 497-1198-1-ND | 15V, Positive Voltage Regulator 8SOIc 66048 S86 
D-Type Flip-Flop. it 1.80 1.50 1.26 L78L15CD-TRI 497-1198-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator 450.00/2,500 
74VCX16374TTR 497-1097-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78L33ACD13TRI 497-1199-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulato! 81 65 49 
D-Type Flip-Flop. 48-TSSOP 1620.00/2,000 L78L33ACD13TRI 497-1199-2-ND —_| 3.3V, Positive Voltage Regulato! 642.50/2,500 
74VCX1632245LBR 497-2922-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver....54-TFBGA 3.51 3.06 2.28 L78L33ACUTR 497-1200-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulato! ial 62 46 
74VCX1632245LBR 497-2922-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver ....54-TFBGA 4992.00/3,000 L78L33ACUTR 497-1200-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulato! 605.00/2,500 
Tvsncsarin |isateceas | Tesioua snes tate’ eran “ogaigagt | UaMeittin, [arta (5) Sune thn ee anes 
7AVEX16322457TR | 497-2923-4-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver..48-TSSOP 2.82 235 198 | [yamosagy | agra6i-eND | eV Provision SOOmA Revulator Ra out eea 
74VCX1632245TTR 497-2923-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver ... 48-TSSOP 2538.00/2,000 L78MOSACDT-TRI 497-1202-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator ‘90 72 54 
TAVCXH16244TTR | 497-1098-1-ND Tistale Taw Voltage CMOS 16-Bit as-tssop MAO eee L78MO5SACDT-TRI 497-1202-2-ND __| 5V, Precision 500mA Regulator 712.50/2,500 
74VCXH16244TTR —_| 497-1098-2-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78MOSCDT 497-2956-5-ND_ | 5V, Positive Voltage Regulator . NOS ee oS 
. L78MO5CDT-TRI 497-1203-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator .. 70 56 42 
Bus Butter peat TS00F HeaD alee sy L78MOSCDT-TRI 497-1203-2-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator 525.00/2,500 
74VCXH16245TTR 497-1099-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit eos Ge Hequiaier . pees 
Bus Transceiver .48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 L78MO05CV 497-2957-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator .. 90 2) 54 
74VCXH16245TTR 497-1099-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78MOGACDT-TRI 497-1204-1-ND | 6V, Precision 500mA 
Bus Transceiver ..48-TSSOP 1620.00/2,000 Regulator oe 90.72 54 
74VCXH16374TTR 497-1101-1-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit L78MO6CV 497-1462-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator .. 2. 58 44 
D-Type Flip-Flop. .48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 L78MO8ABDT-TRI 497-1205-1-ND 8V, Precision 500mA Regulator 99 80 60 
74VCXH16374TTR 497-1101-2-ND Tri-State Low Voltage CM! L78MO8ABDT-TRI 497-1205-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator .... 785.00/2,500 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1620.00/2,000 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


1 1 . STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Microelectronics 253 Conant pants arenane one oman Pat No. Pat Ne. Destiton 110 100 
= a = = L7908ACV 497-4231-5-ND -8V, Negative Voltage Regulato Hes 58 44 
STMicroelectronics —_| Digi-Key 3 Price Each L7908CV 497-1474-5-ND -8V, Negative Voltage Regulato 72 58 44 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 L7912ACV 497-1475-5-ND -12V, Negative 2% Regulator..... 72 58 44 
L78MO8CDT-TR 497-1206-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator 90 72 «54 L7912CD2T-TR 497-1215-1-ND -12V, Negative Voltage Regulator. 1.08 Los OD! 
L78MO8CDT-TR 497-1206-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator 712.50/2,500 L7912CD2T-TR 497-1215-2-ND -12V, Negative Voltage Regulator. 372.00/1,000 
L78MO08CV 497-1463-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator 81 65 49 L7912CV 497-1476-5-ND -12V, Negative Voltage Regulator. 65 52.39 
L78MO9ABV 497-4616-5-ND QV, Precision 500mA Regulator . 1.05 91 70 L7915ACV 497-1477-5-ND -15V, Negative Voltage Regulator. Aes 58 44 
L78MO9ACDT-TR 497-1207-1-ND _| 9V, Precision 500mA Regulator . 116 1.01 78 L7915CD2T-TR 497-1216-1-ND —_| -15V, Negative Voltage Regulator. 116 1.01 .78 
L78MO9ACDT-TR 497-1207-2-ND QV, Precision 500mA Regulator . 1030.00/2,500 L7915CD2T-TR 497-1216-2-ND -15V, Negative Voltage Regulator. 450.00/1,000 
L78MO9CDT-TR 497-1208-1-ND _| 9V, Positive Voltage Regulator 81 6465 = 49 L7915CV 497-1478-5-ND__| -15V, Negative Voltage Regulator. 65 52.39 
L78MO9CDT-TR 497-1208-2-ND QV, Positive Voltage Regulator 642.50/2,500 L7918CV 497-1479-5-ND -18V, Negative Voltage Regulator. 65 By) 
L78M12ABDT-TR 497-1209-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator 99 LOceROM) L7924CV 497-1480-5-ND -24V, Negative Voltage Regulator. 68 54 45 
L78M12ABDT-TR 497-1209-2-ND _| 12V, Precision 500mA Regulator 880.00/2,500 
L78M12ACDT-TR 497-1210-1-ND | 12V, Precision 500mA Regulator 86 «6952 
L78M12ACDT-TR 497-1210-2-ND —_| 12V, Precision 500mA Regulator 677.50/2,500 
L78M12CDT-1 497-4228-5-ND —_| 12V, Precision 500mA Regulator 1.08 87 65 : aa : 
L78M12CDT-TR 497-1211-1-ND _| 12V, Positive 500mA Regulato 90 72 54 STMicroelectronics | Digi-Key a Price Each 
L78M12CDT-TR 497-1211-2-ND _| 12V, Positive 500mA Regulato 712.50/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L781 2CV 497-1464-5-ND —_| 12V, Positive 500mA Regulato 72 58 44 ACS102-STA-TR 497-3113-1-ND | AC Line Switch 0-92 1.50 1.30 1.00 
L78M15ABV 497-1465-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator 86 69 52 ACS102-STA-TR 497-3113-2-ND 0-92 1160.00/2,000 
L78M15ACDT 497-4229-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator 116 101 78 ACS108-5SA 497-2401-ND 168 1.40 1.18 
L78M15CDT-TR 497-1212-1-ND | 15V, Precision 500mA Regulator 4.08 87 65 ACS108-5SN 497-2448-1-ND 210 1.75 1.47 
L78NM15CDT-TR 497-1212-2-ND__| 15V, Precision 500mA Regulator 855.00/2,500 ee Rea we ine Su Bd ae ae 
a -5 -| isi - si igs ine switcl aoe a ‘ E 
eeey procter oem) 10 Precision S0OmA Regulator ee ACS120-7SFP 497-3815-5-ND —_| AC Line Swite "0-220-FPAB 173 1.50 1.15 
L78M18ABDT 497-1466-5-ND 18V, Precision 500mA Regulator 1.80 1.56 1.20 i 
Biel je ACS302-5T3 497-3114-5-ND —_| AC Switch Array, 3 Line O-SOIC 213 1.78 1.50 
L78M24ABV 497-4813-5-ND —_| 24V, Precision 500mA Reg. NE 90 72 54 : 
L78M24CDT-TR 497-1213-1-ND _| 24V. Precision 500mA Re ACST4-7CB 497-4639-5-ND | AC Power Switch NEW! .D-PAK 2.40 2.00 1.68 
i gulator 98 85 65 ; 
L78M24CDT-TR 497-1213-2-ND__| 24V Precision 500mA Regulator 865.00/2,500 ACST4-7CFP 497-3820-5-ND _| AC Power Switch........ .T0-220-FPAB_ 2.40 2.00 1.68 
Branial : ACST4-7CH 497-4640-5-ND | AC Power Switch NEW! PAK 240 2.00 1.68 
L78M24cV 497-1467-5-ND 24V, Precision 500mA Regulato! a2. 58 44 _ x i : ie 
rm ACST4-7SB 497-2555-5-ND —_| AC Power Switch .D-PAK 2.40 2.00 1.68 
L78S05CV 497-1468-5-ND 5V, Positive 2A Regulator. 1.04 RY AG) _70p.” a a 5 . 
ss ACST4-7SB-TR 497-2555-1-ND —_| AC Power Switc .D-PAK 1.50 1.25 1.05 
L78S126V pogo omg 12V, Positive 2A Regulator Ue ae ACST4-7SB-TR 497-2555-2-ND | AC Power Switc “D-PAK 1820.00/2,500 
L78S24cV 497-1470-5-ND | 24V, Positive 2A Regulato 1.04 8363 ACST4-7SFP 497-2568-5-ND _| AC Power Switc -T0-220-FPAB 2.40 2.00 1.68 
L79LO5ABUTR 497-1217-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator. Cj ase ACST6-7SFP 497-3780-5-ND Over Voltage Protected AC 
L79LOSABUTR 497-1217-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 747.50/2,500 Power Switch TO0-220-FPAB 2.25 1.88 1.58 
L79LOSACD13TR 497-1218-1-ND _| -5V, Negative Voltage Regulator. 55 4433 ACST6-7SG 497-3115-5-ND —_| Over Volt. Protected AC Power Switch...D2-PAK 2.25 1.88 1.58 
L79LO5ACD13TR 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 412.50/2,500 ACST6-7ST 497-2547-5-ND Over Volt. Protected AC 
L79LO5ACUTR 497-1219-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 86 69 52 Power Switch. TO-220AB 210 1.75 1.47 
L79LO5ACUTR 497-1219-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 677.50/2,500 ACST8-8CFP 7497-2566-5-ND Over Voltage Protected AC 
L79LO5ACZ 497-2960-5-ND —_| -5V, Negative Voltage Regulator. 70 56 42 Power Switch T0-220-FPAB 2.67 2.23 1.87 
L79LO5ACZ-TR 497-1220-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 48 38.29 ACST8-8CG-TR 497-4151-1-ND Over Volt. Protected AC Power Switch...D2-PAK 2.67 223 1.87 
L79LO5ACZ-TR 497-1220-2-ND _| -5V, Negative Voltage Regulator. 304.00/2,000 ACST8-8CG-TR 497-4151-2-ND —_| Over Volt. Protected AC Power Switch... D2-PAK 1202.00/1,000 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator 70 FOC Ae ACST8-8CT 497-3380-ND Over Voltage Protected AC Power 
L7805ABD2T-TR 497-1170-1-ND _| 5V, Precision 1A Regulator. 1.04.83 58 Switch. TO-220AB_ 2.40 2.00 1.68 
L7805ABD2T-TR 497-1170-2-ND 5V, Precision 1A Regulato 357.00/1,000 AVSO8CB 497-2567-5-ND Auto Voltage Switc TO-220AB 2.22 1.85 1.56 
L7805ABP 497-4226-5-ND 5V, Precision 1A Regulato: 99 80 60 AVS1ACP08 497-3620-ND Auto Voltage Switel ..8-Dip 3.78 3.29 2.45 
L7805ABV 497-2947-5-ND —_| 5V, Precision 1A Regulato 113 98 75 AVS12CB 497-2564-5-ND —_| Auto Voltage Switc! T0-220AB 2.73 2.38 1.77 
L7805ACD2T 497-1440-5-ND —_| 5V, Precision 1A Regulator. 116 1.01 78 DA108S1 497-2696-5-ND Diode Array... 143° 1.24.95 
L7805ACV 497-1441-5-ND__| 5V, Precision 1A Regulato 72 58 Ad DA108S1RL 497-3399-1-ND_| 8 Diode Array 1431.24 95 
7805CD2T 497-2948-5-ND __| 5V, Positive Voltage Regulator 105. «91 ~=—70 DA108S1RL 497-3399-2-ND —_| 8 Diode Array 1262.50/2,500 
L7805CD2T-TR 497-1171-1-ND —_| 5V, Positive Voltage Regulator 86 69 52 DALC112S1 497-2695-5-ND eae Capacitance Array for aan soc MEEte ince 
L7805CD2T-TR 497-1171-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator 295.00/1,000 f ; see OS 4 : : 
L7805CP 497-1442-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator 81 65 49 DALC112S1RL 497-3400-1-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ES| 
L7805CT 497-1005-ND 5V, Positive Voltage Regulator 216 1.80 1.52 Protection 8SOIC 1.24 1.08 83 
L7805CV 497-1443-5-ND _| 5V, Positive Voltage Regulator 55. 4433 DALC112S1RL 497-3400-2-ND epee Capacitance Array for ESD een 
L7806ABD2T-TR AOTLAIZSIENDI GV, Precision 14 Regulato D2-PAK (aI eeu epee DALC208SC6 497-2525-1-ND —_| Low Capacitance Diode Array $0T-23-6 1.24 108 83 
L7806ABD2T-TR 497-1172-2-ND —_| 6V, Precision 1A Regulato D2-PAK 388.00/1,000 toil i H rt 
i DALC208SC6 497-2525-2-ND Low Capacitance Diode Arra\ SOT-23-6 1317.00/3,000 
L7806ABV 497-1444-5-ND 6V, Precision 1A Regulato .T0-220 an 62 46 é z PAY 5 sf 909 
co EMIFO1-10005W5 497-3708-1-ND__| 1 Line EMI Filter. 0T-323-5 143.9875 
L7806CV 497-1445-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator .T0-220 65 SE) - 
_ EMIFO1-10005W5 497-3708-2-ND | 1 Line EMI Filter 0T-323-5 1197.00/3,000 
L7808ABD2T-TR 497-1173-1-ND | 8V, Precision 1A Regulato D2-PAK 113 90 68 3 3789-1. F ‘ io Chi 
aa EMIFO2-MICO2F2 497-3782-1-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection lip Chip = 1.13 108) 275) 
L7808ABD2T-TR 497-1173-2-ND | 8V, Precision 1A Regulato D2-PAK 388.00/1,000 EMIFO2-MICO2F2 497-3782-2-ND —_| 2 Lines EMI Filter, ESD Protection lip Chip 1915.00/5,000 
L7808ABV 497-1446-5-ND | 8V, Precision 1A Regulato T0220 77 62 AB EMIFO2-USB05C2 497-4613-1-ND —_| 2 Lines EMI Filter, ESD Protection lip Chip 143 98  .75 
L7808CD2T-TR 497-1174-1-ND _| 8V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 1.08 87 65 EMIF02-USBO5C2 497-4613-2-ND __| 2 Lines EMI Filter, ESD Protection ip Chi 1915.00/5,000 
L7808CD2T-TR 497-1174-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator 372.00/1,000 EMIFO3-SIMO1 497-3709-1-ND 1.09 Cs 76 
L7808CV 497-2949-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator 70 57 AB EMIFO3-SIMO1 497-3709-2-ND 1850.00/5,000 
L7809ABD2T 497-4227-5-ND 9V, Precision 1A Regulato! D2-PAK 1.24 1.08 .83 EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-1-ND 4 Lines Low Capacitance EMI Filter, 
L7809ABV 497-1447-5-ND 9V, Precision 1A Regulato: .T0-220 1.24 1.08 83 ESD Protection .... ect 94 82 63 
L7809ACD2T-TR 497-1175-1-ND —_| 9V, Precision 1A Regulato D2-PAK 94.8263 EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-2-ND | 4 Lines Low Capacitance EMI Filter, 
L7809ACD2T-TR 497-1175-2-ND _| 9V, Precision 1A Regulato D2-PAK 363.00/1,000 ESD Protection 1595.00/5,000 
L7809CD2T-TR 497-1176-1-ND —_| 9V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 99 80 60 EMIFO6-1 0006F1 497-3710-1-ND | 6 Lines EMI Filte 109.9573 
L7809CD2T-TR 497-1176-2-ND —_| 9V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 341.00/1,000 EMIFO6-10006F1 497-3710-2-ND —_| 6 Lines EMI Filte 1850.00/5,000 
L7809CV 497-1448-5-ND QV, Positive Voltage Regulator .T0-220 65 dele 8h) EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-1-ND 6 Lines Low Capacitance EMI Filte! lip Chip 1.31 1.14 88 
L7812ABV 497-1449-5-ND —_| 12V, Precision 1A Regulator. 70-220 81 65 49 EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-2-ND _| 6 Lines Low Capacitance EMI Filter.......Flip Chi 2230.00/5,000 
L7812ACD2T-TR 497-1177-1-ND _| 12V, Precision 1A Regulator. D2-PAK 1.22.98 73 SSRP105B1 497-4303-5-ND —_| Dual Asymmetrical Overvoltage Protection 
(7812ACD2T-TR 497-1177-2-ND __ | 12V, Precision 1A Regulator 02-PAK 419,00/1,000 for Telecom Line 8S0IC FESO Smea0S 
L7812ACP 497-4939-5-ND 12V, Precision 1A Regulator MEW!...TO-220FP 77 62 46 $71284-01A8 497-2565-5-ND Single Termination Network .. sees .28-QSOP 2.85 2.38 2.00 
L7812ACV 497-1450-5-ND 12V, Precision 1A Regulator. TO-220 72 58 44 $T1394-01SC6 497-3725-1-ND IEEE1394 One Port Cable Termination Network 
L7812CD2T 497-2950-5-ND ‘| 12V, Positive Voltage Regulator . D2-PAK 1.05 91 70 with ESD Protection. creer SOT-23-6 1.13 98 75 
L7812CD2T-TR 497-1178-1-ND | 12V, Positive Voltage Regulator . D2-PAK 99 80 60 ST1394-01SC6 497-3725-2-ND | IEEE1394 One Port Cable Termination Network 
L7812CD2T-TR 497-1178-2-ND __| 12V, Positive Voltage Regulator . 02-PAK 341.00/1,000 with ESD Protection, ~~ SOT-28-6 Hi 7200/8500) 
L7e120P 497-1451-5-ND | 12V, Positive Voltage Regulator.....T0-220FP_ 9885.65 STILO2-P5 POGUES NO) AC torush Current Limiter....... Pentawatt HV2 Maat aa AS ie 
L7812CT 497-1006-ND 12V, Positive Voltage Regulator . ‘TO-3 186 155 1.31 STILO4-P5 497-3175-5-ND AC Inrush Current Limiter PentawattHV2 1.77 1.48 1.24 
' rs ripaaltt STILO4-T5 497-4359-5-ND AC Inrush Current Limiter PentawattHV2 240 2.00 1.68 
L7812CV 497-1452-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator .. a5) A433 STILOS-15 497-4360-5-ND ACI he t Limit Pentawatt 270 225 4189 
L7815ACV 497-1453-5-ND | 15V, Precision 1A Regulator.... 77 62 46 7 pet Plt tablet ut sniawatt ae eas 
L7815CD2T-TR 497-1179-1-ND | 15V Positive Voltage Regulater 9 «8060 STLD20D-C8 497-4361-1-ND _| White LED Power Supply. OT-23-8L 2.25 1.88 1.58 
—— ge Meg - - - - STLD20D-C8 497-4361-2-ND | White LED Power Supply. (OT-23-8L 2925.00/3,000 
L7815CD2T-TR 497-1179-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator .. 341.00/1,000 STLD20D-DEF 497-4362-1-ND White LED Power Su q 
He pply . QFN 2.40 2.00 1.68 
L7815CT 497-1007-ND 15V, Positive Voltage Regulator .. 10-3 216 1.80 152 STLD20D-DEF 497-4362-2-ND White LED Power Supply 3120.00/3,000 
L7815CV 497-1454-5-ND 15V, Positive Voltage Regulator .. .T0-220 8) A433 STPO8C596B1 497-3744-5-ND 8-Bit Constant Current LED Sink ai 
L7818ABV 497-1455-5-ND | 18V, Precision 1A Regulator... 70-220 1.24 1.08 83 Driver. 168 140 1.18 
L7818CV 497-1456-5-ND_| 18V, Positive Voltage Regulator . -T0-220 65 52_—39 STPACOIF2 497-4388-1-ND | RF Detector for Power Amp Control. 750 1.30 1.00 
L7820CV 497-1457-5-ND | 20V, Positive Voltage Regulator . 10-2200 65 5239 STPACO1F2 497-4388-2-ND _| RF Detector for Power Amp Control. 2550.00/5,000 
L7824ACV 497-1458-5-ND —_| 24V, Precision 1A Regulator... 70-220 77 = 6246 STPACO2F1 497-4389-1-ND RF Detector for Power Amp Control. 169 1.47 1.13 
L7824CD2T 497-1459-5-ND | 24V, Positive Voltage Regulator . D2-PAK 1.05 91  .70 STPACO2F1 497-4389-2-ND RF Detector for Power Amp Control. 2870.00/5,000 
L7824CD2T-TR 497-4775-1-ND 24V, Positive Voltage Reg. NEW! D2-PAK 1.04 ARE AGS TN22-1500B-TR 497-3772-1-ND 400V, 1.8A Startlight. 1.58 1.37 1.05 
L7824CD2T-TR 497-4775-2-ND 24\, Positive Voltage Reg. NEW! 357.00/1,000 TN22-1500B-TR 497-3772-2-ND 400V, 1.8A Startlight. 1397.50/2,500 
L7824CT 497-1008-ND 24V, Positive Voltage Regulator . 10-3 216 1.80 152 TPN3021RL. 497-3741-1-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
L7824CV 497-1460-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator . 65 52) 39 Network Interfaces GS dtoS ee ded | 
L7905ACV 497-1471-5-ND -5V, Negative 2% Regulator 77 62 «46 TPN3021RL 497-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
L7905CD2T 497-2959-5-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 1.16 1.01 18 Network Interfaces .. 1787.50/2,500 
L7905CD2T-TR 497-1214-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 99 80 60 USB6B1 497-2727-5-ND Data Line Protectio! 169 147 1.13 
L7905CD2T-TR 497-1214-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 341.00/1,000 USB6B1RL 497-3281-1-ND Data Line Protectio A285 Asti) 285: 
L7905CV 497-1472-5-ND -5V, Negative Voltage Regulator. 65 52 39 USB6B1RL 497-3281-2-ND Data Line Protection............. 1130.00/2,500 
L7906CD2T-TR 497-4230-1-ND _| -6V, Negative Voltage Regulator. 116 101 78 USBDFO2W5 497-3742-1-ND —_| EMI Filter and Line Termination for USB 
L7906CD2T-TR 497-4230-2-ND —_| -6V, Negative Voltage Regulator. D2-PAK 450.00/1,000 Downstream Port 0T-323-5 1.35 1.17 90 
L7906CV 497-1473-5-ND -6V, Negative Voltage Regulator. .T0-220 712 58 44 (Continued) 
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y 1 4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
APPLICATION SPECIFIC DISCRETES (Continued) = 
ST litnltos i compan asta ee <— 
5 5 = . ~ -2- -Stage Ripple Carry Binary 
STeMlcraelectronics 9 Dio hey ae ath aibnce Each Counter/Divider and Oscillator.......... 16-SOIC 450.00/2,500 
anes eens Se —_ g. HCF4066BEY 497-1366-5-ND | Quad Bilateral Switch for Transmission 
USBDFO2WS 497-3742-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB or Multiplexing of Analog or 
Downstream Ports.... S0T-323-5 1437.00/3,000 Digital Signals 55 34 26 
Horcee neue acca) Very Low Capacitance ESD sor:23-6. Come HCR4066MO13TR | 497-1134-1-ND | Quad Bilateral Switch for Transmission 
USBLC6-4SC6 497-4492-2-ND _| Very Low Capacitance ESD , ees or Multiplexing of Analog or 
Protection 50T-23-6 SSS Horaosoworare | 4gr-tta42-No | quad Biter! S arn 
USBUFO1P6 497-3282-1-ND | EMI Filter/Line Termination . $or-666 90 72 5A SE MURIGaER oEAWod ae 
USBUFO1P6 497-3282-2-ND —_| EMI Filter/Line Termination . SOT-666 855.00/3,000 nian ercle. 9 canaNDET 
USBUFO2W6 497-3743-1-ND —_| EMI Filter and Line Terminat lgital Sig) es 
Upstream Ports... S0T-323-6 1.08 87 65 HCF4067M013TR 497-1135-1-ND __| Analog Single 16-Ch. Mux/Demux 45010 171 143 120 
USBUFO2W6 497-3743-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB HCF4067M013TR 497-1135-2-ND Analog Single 16-Ch. Mux/Demux 770.00/1,000 
uastiam Pars SoF-825-6 _1026.0018000_) ferangaumovare — [agr-11a6-t-ND | Hex Inverter 2323 
z = 1 ex Invertel .! Fi : 
RoHS Compliant Part HCF4069UMO13TR | 497-1136-2-ND _| Hex Inverte 320.00/2,500 
E-AVS1ACP08 497-4551-ND Auto Voltage Switch... 3.38 2.94 2.19 HCF4070BEY 497-1368-5-ND | Guad Exclusive OR Gata i es 
HCF4070M013TR 497-1137-1-ND | Quad Exclusive OR Gate 55 3426 
STH | { ' HCF SERIES HCF4070M013TR 497-1137-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 362.50/2,500 
ST ST Microelectronics ; f HCF4071BEY 497-1369-5-ND | Quad 2-Input OR Gat {3B BS 
RoHS Compliant Parts Available 
HCF4071M013TR 497-1138-1-ND __| Quad 2-Input OR Gate.. 49 30.23 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each HCF4071M013TR 497-1138-2-ND Quad 2-In 
ae -1138-2- -Input OR Gate... 320.00/2,500 
PartNo: PartNo: Desoription Ekg a | Oe 00 HCF4073BEY 497-1370-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 65 52 39 
HCF4001BEY 497-1340-5-ND __| Quad 2-Input NOR Gate 55 43 3t tracts ite 
HCF4073M013TR 497-1139-1-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 46 35 26 
HCPAOOIMOTSTR, = Sanna Daag) Quad Z-Input NOR Gat HE eee HCF4073M013TR | 497-1139-2-ND _ Triple 3-Input AND Gate 297.50/2,500 
HCF4001M013TR 497-1110-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gat 362.50/2,500 ae 
HCLADHIBEY 497-1345-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate Thame HCF4081 BEY 497-1371-5-ND _| Quad 2-Input AND Gate 4838.29 
HCF4011MO013TR 497-1114-1-ND__| Quad 2-Input NAND Gate 49.30.28 eee a oly Feehan ney ae A eae 49 ane sn 
HCF4011M013TR 497-1114-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 320.00/2,500 ey i ‘ ote} 
HCF4013BEY 497-1346-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop... 48 435 26 HCF4093BEY 497-1372-5-ND ee ae NAND Schmitt er 
HCF4013M013TR 497-1115-1-ND —_| Dual D-Type Flip-Flo} 553426 : : : 
HCF4013M013TR 497-1115-2-ND | Dual D-Type Flip-Flo 362.50/2,500 HCF4093M013TR 497-1141-1-ND__| Quad 2-Inp 99 49 -30__—28 
HCF4014BEY 497-1347-5-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4094BEY 497-1373-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe 8 ee) 
8-Stage Static Shift Register.................. 16-Dip 63 51 38 HCF4094M013TR 497-1142-1-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe 655) rodeo) 
HCF4014M013TR 497-1116-1-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4094M013TR 497-1142-2-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register... 16-SOIC 362.50/2,500 
8-Stage Static Shift Register............... 16-SOIC 36.55 8426 HCF4099BEY 497-1374-5-ND 8-Bit Addressable Latch 2.08) 44 
HCF4014M013TR 497-1116-2-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4099M013TR 497-1143-1-ND 8-Bit Addressable Latch ;COMOZ OO 
8-Stage Static Shift Register... 362.50/2,500 HCF4099M013TR 497-1143-2-ND 8-Bit Addressable Latch 487.50/2,500 
HCF4015BEY 497-1348-5-ND Dual 4-Stage Static Shift Registe! AB 35.26 HCF4511BEY 497-1375-5-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver ......16-Dip 72 58 44 
HCF4015M013TR 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register... 72 58 Ad HCF4511M013TR 497-1144-1-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver....16-SOIG 60 48 36 
HCF4015M013TR 497-1117-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Registe 570.00/2,500 HCF4511M013TR 497-1144-2-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver 450.00/2,500 
HCF4016BEY 497-1349-5-ND 65 447 «36 HCF4520BEY 497-1376-5-ND __| Dual Binary Up Counter. 16-Dip 68 = 54 
HCF4016M013TR 497-1118-1-ND AQ 3028 HCF4520M013TR 497-1145-1-ND | Dual Binary Up Counter 109 #95 73 
HCF4016M013TR 497-1118-2-ND 320.00/2,500 HCF4520M013TR 497-1145-2-ND | Dual Binary Up Counter. 965.00/2,500 
HCF4017BEY 497-1350-5-ND Decade Counter w/10 Decoded Output .... 16-Dip Ue 62 AG HCF4536BEY 497-1377-5-ND Programmable Timer 72 58 44 
HCF4017M013TR 497-1119-1-ND Daca pout with 10 Decoded eve HCF4538BEY 497-1378-5-ND Dual Monostable Multivibrator. Gi bP xs 
utput.... : : : HCF4538M013TR 497-1146-1-ND __| Dual Monostable Multivibrator. 48 35 26 
HORAOTMOISTR Seam Oscade Counter with 10 Decoded caneiaan HCF4538M013TR | 497-1146-2-ND | Dual Monostable Multivibrator. 357.50/2,500 
HICFAOD0BEV FO7ASSLSND 14 Sage Ripple Carty Binary — HCF4541 BEY 497-1379-5-ND Programmable Timer 565 A433 
SST | pple- HCF4541M013TR 497-1147-1-ND _| Programmable Timer 55 4433 
Counter/Divider 60 4438 HCF4541M013TR 497-1147-2-ND —_| Pro i 
grammable Timer 412.50/2,500 
HOE#02 1BEY, CREED OAR erage Sut a eee eb Cine: HCF4555BEY 497-1380-5-ND __| Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux W762 46 
HCF4021M013TR 497-1120-1-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial HCF4556M013TR 497-4040-1-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux.. 16-SOIC 50 40.30 
Out 8-Stage Static Shift Register... 16-SOIC Ge ‘AO 30 HCF4556M013TR 497-4040-2-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux.. 16-SOIC 375.00/2,500 
HCF4021M013TR 497-1120-2-ND | Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial HCF401 03BEY eo al alecaND poaae tee Sync. 8-Bit Binary fie, ev. Na 
HCEAOD48EV LORS eRRSIND Pienaar aia Teel Bete HCF401 06BEY 497-1342-5-ND__| Hex Schmitt Trigger . 553426 
Counter/Divider 50 40 30 HCF40106MO13TR —_|497-1111-1-ND | Hex Schmitt Trigger . 48 «35 26 
HCF4024M013TR 497-1121-1-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary HCF40106M013TR 497-1111-2-ND Hex Schmitt Trigger .. 357.50/2,500 
Counter/Divider. 49 38 23 HCF40107BEY 497-1343-5-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver.. 50 40 30 
HCF4024M013TR 497-1121-2-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary HCF40107M013TR 497-1112-1-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 8-SOIC 72 58 44 
Counter/Divider 320.00/2,500 HCF40107M013TR | 497-1112-2-ND _| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOIC 570.00/2,500 
HCF4028BEY 497-1354-5-ND —_| BCD to Decimal Decoder. 65 47 36 HCF40109BEY 497-1344-5-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter......16-Dip 77 62 46 
HCF4028M013TR 497-1122-1-ND _| BCD to Decimal Decoder. 48 35 26 HCF40109M013TR —-| 497-1113-1-ND —_| Quad Low-to-High Volt. Level Shifte 62 38.29 
HCF4028M013TR 497-1122-2-ND _| BCD to Decimal Decoder. 357.50/2,500 HCF40109M013TR _| 497-1113-2-ND__| Quad Low-to-High Volt. Level Shifter... 16-SOIC 405.00/2,500 
HCF4030BEY 497-1355-5-ND _| Quad Exclusive OR Gate 60 48 36 
HCF4030M013TR 497-1123-1-ND —_| Quad Exclusive OR Gat 49 30 23 7 F 
HCF4030M013TR 497-1123-2-ND —_| Quad Exclusive OR Gat 320.00/2,500 | | { 
HCF4040BEY 497-1356-5-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary icroe eC rOnics EVA ATION BOARDS 
Counter/Divider. 63 5138 STMicroelectronics —_ Digi-Key Price Each 
HCF4040M013TR 497-1124-1-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Counter/Divider. A835 26 EVAL4971 497-4744-ND Board for L4971 Step Down Switching 
HCF4040M013TR 497-1124-2-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary Regulator NEWf.............. 10.40 =. = 
Counter/Divider. 357.50/2,500 5 4 itchi 
HCF4042BEY 497-1357-5-ND__| Quad Clocked D-Laich p ® oi ae ome, ng) <= = 
‘eoawin [srausote | Sarasa ou oo ee ae a 
HCF4047BEY 497-1358-5-ND | Low Power Monostable/Astable ee Saree pe Ele ea Oa aaah ol ee ms eas 
Muniby ator Ne ee EVALS973D 497-4134ND Evaluation Board for L5973 (300 ee 
HORAOA7MOTSTR accede Cor) power Monostable/Astabie 6547 ~—36.—«|~«EVAL6206PD 497-4135-ND —_| Evaluation Board for L6206.. 2250 
HOF4047MO13TR | 497-1126-2-ND | Low Power Monostable/Astable EVAL6207N eceicem) “02 10" DC Motors or Stepper 
487.50/2,500 lotors NEW! .........0....0.... 26.00 — — 
HCF4049UBEY 497-1359-5-ND Hex Buffer/Converte: 55 40 ~.30 EVAL6208PD 497-4136-ND Evaluation Board for L6208. 32.50 _ _ 
HCF4049UM013TR 497-1127-1-ND Hex Buffer/Converte: 55 34 26 EVAL6235N 497-4935-ND Board for Brushless DC Motor NEW! 26.00 — — 
HCF4049UMO13TR | 497-1127-2-ND __| Hex Buffer/Converte! 16-SOIC 362.50/2,500 EVAL6562-250W 497-4137-ND Evaluation Board for L6562-250 39100 — 
HCF4050BEY 797-1360-5-ND __| Hex Buffer/Convertei i | EVAL6569 497-4738-ND Board for L6569 Lighting 
HCF4050M013TR 497-1128-1-ND —_| Hex Buffer/Converte! ae Application NE — i800 = 
HCF4050M013TR 497-1128-2-ND Hex Buffer/Convertei 362.50/2,500 EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballas’ 26.00 -_- = 
HCF4051BEY 497-1361-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. ‘AS cone. 0) EVAL6902D 497-4746-ND Board for L6902D Battery Charger NEW! 13.00 - -— 
HCF4051M013TR 497-1129-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 16-SOIC 48 FOommeeZG) EVAL6920D 497-4742-ND Board for L6920D Sync. Step-Up 
HCF4051M013TR 497-1129-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 357.50/2,500 Converter NEW! 13.00 = = 
HCF4052BEY 497-1362-5-ND Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux 65 AT 36 EVAL6926D 497-4737-ND Board for L6926 Step 9. 13.00 = = 
HCF4052M013TR 497-1130-1-ND —_| Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux 48 38.29 “ATA5 == 
HCF4052M013TR | 497-1130-2-ND | Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux 357.50/2,500 EVALPRACTISPN «© GEMM Eealucton Gocrd Peetisnn | 
HCF4053BEY 497-1363-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 48 ROOmmeZO! STEVAL-IFPOO2V1 497-4929-ND Board for High Side Driver, & 
HCF4053BTTR 497-2383-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. TOT ET 8-Channel based on VN808 NEW!.. 58.50 a 
HCF4053BTTR 497-2383-2-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 570.00/2,500 STEVAL-HMOoWi ROPER Contrcl Board for BL DGIAG Motor 
HCF4053M013TR 497-1131-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 65 ee iii Control NEW! 45.50 ay i 
HCF4053M013TR 497-1131-2-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 487.50/2,500 a : 
HCF4056BEY 497-1364-5-ND __| BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 95 76 57 STEVAL-IHMO02V1 | 497-4928-ND ontyol oar for BLDC/AC Motor oie 
HCF4056M013TR 497-1132-1-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver ae FOOMECON | crear innannayy © WOON) Centred Brad for RIC/AC A al ‘ = _ 
HCF4056MO013TR 497-1132-2-ND | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 605.00/2,500 STEVAL-IHMOOSVI (2 7782:ND Gontrol Board for BLDG/AG Motor Control, 
HCF4060BEY 497-1365-5-ND | 14-Stage Ripple Garry Binary 300W Power Driver NEW... — SS SO 
Counter/Divider and Oscillator................ 65 AT 236 STEVAL-IHM004V1 497-4733-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
HCF4060M013TR 497-1133-1-ND 14-Stage Ripple Carry Binary 1KW Power Driver NEW. 54/60 
Counter/Divider and Oscillator............ 60 A4 33 (Continued) 
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y 1 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
TMicroelectronics EVALUATION BOARDS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. = 110100 
- - — - L4971D 497-3357-5-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 4.70 4.09 3.05 
STmcruslactrontcs Diol Key aan rm 4 pace are L4971D013TR 497-3357-1-ND _| 1.5A Step-Down Switching Regulato: 4.70 4.09 3.05 
Cail Elio» CT) g. L4972AD 497-4207-5-ND | 2A Step-Down Switching Regulator. 5.93 5.42 4.29 
STEVAL-IHMO05V1 | 497-4734-ND Control Board far BLDGAE Motor Control, ae L4972AD013TR 497-4207-1-ND —_| 2A Step-Down Switching Regulator. 679 6.20 4.90 
; ote Be sceeens : oD. hi L4972AD013TR 497-4207-2-ND _| 2A Step-Down Switching Regulator. 3761.00/1,000 
STEVAL-ISAQQIV = G7 TENE Pea VIESriOS EWA Supply cme. tay ode [497303.3-013TR | 497-3358-1-ND | 3.5A Step-Down Switching Regulato 644 5.88 4.65 
STEVAL-ISAQ02V1 497-4930-ND Board for 6W Single Output Supply : L4973D3.3-013TR 497-3358-2-ND __| 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 3570.00/1,000 
using ViPer12A NEW... a L4973D5.1 497-1412-5-ND —_| 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.62 6.05 4.79 
5 mos L4973D5.1-013TR 497-3359-1-ND _| 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.62 6.05 4.79 
i De eee oc (4973D5.1-013TR __| 497-3359-2-ND__| 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 3672.00/1,000 
STEVAL-ISA013V1 497-4933-ND Board for VIPer53 Dual Output Off-Line L4976D013TR 497-3360-1-ND | 1A Step-Down Switching Regulator 413 360 268 
Wide Range Power Supply NEW!. 40.30 _ _ L4976D013TR 497-3360-2-ND 1A Step-Down Switching Regulator. 2035.00/1,000 
STLED32MAT-EVAL1 | 497-4685-ND Evaluation Board for LED Array... 63.00 _ _ L4978D013TR 497-3361-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 489 426 3.17 
L4981A 497-3634-ND Power Factor Corrector. 5.40 470 3.50 
1 L4981AD013TR 497-3635-1-ND Power Factor Corrector. 5.40 4.70 3.50 
ctronies A NIEGRATED cine An L5970D013TR 497-3636-1-ND Up to 1A Step-Down Switching Reg. 2.82 235 1.98 
: é a Bilt nl th ete lca ae 15970D013TR 497-3636-2-ND —_| Up to 1A Step-Down Switching Reg. 3055.00/2,500 
STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each L5971D 497-1416-5-ND 1.5A Step-Down Switching Regulato 4.70 409 3.05 
Part No. Part No. Description —_ Pkg. 1 —10_—100 L5991AD13TR 497-3996-1-ND | Primary Controller with Standb 216 1.80 1.52 
74H1G66STR 497-1245-1-ND Single Bilateral Switch SOT-23-5L 604836 L5991AD13TR 497-3996-2-ND Primary Controller with Standb) 2340.00/2,500 
ia eel _ el pee Sine lalera sui S0T-23-5L 540.00/3,000 [5991D013TR 497-3997-1-ND | Primary Controller with Standb 378 3.29 245 
SOFSV- 7-1320- Sas METAL ro {q04) 4608. 767 L5991D013TR 497-3997-2-ND —_| Primary Controller with Standby 4480.00/2,500 
eetaesinene 9 5 4 L5993D 497-2387-5-ND Constant Power Controller 3.78 3.29 2.45 
DSM2180F3-80K6 A aesaeaaaamg| ©, Datta Signal Processor sae gee Pvaae 6201 497-1418-5-ND | DMOS Full Bridge Drive 897 819 648 
DSMOT80F3-90TS AR a i wal Si os : : : L6201PSTR 497-3641-1-ND__| DMOS Full Bridge Drive 8.79 8.03 6.35 
Stent Meaty 936 855 6.76 16204D 497-1422-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 1035 945 7.47 
DSM21g0Fav-15K6 | 497-1336-5-ND _—_| 3.3V, Digital Signal Processor L6205D 497-3998-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 10.88 9.94 7.86 
System Memory 936 855 6.76 L6205D013TR 497-3998-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 10.88 9.94 7.86 
DSM2180F3V-15T6 497-1322-ND 3.3V, Digital Signal Processor L6205D013TR 497-3998-2-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 6031.00/1,000 
System Memory 936 855 6.76 L6205N 497-4209-5-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 10.88 9.94 7.86 
DSM2190F4V-15K6 | 497-1337-5-ND | 3.3V, Digital Signal Processor L6205PD013TR 497-3642-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver. 7010 9.35 7.07 
System Memory 10.14 9.38 7.10 L6205PD013TR 497-3642-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 3848.40/600 
DSM2190F4V-15T6 | 497-1323-ND an, Digtal Signal Processor ei ee ene L6206D 497-3999-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 9.66 8.82 6.98 
ystem Memory ; ! : L6206D013TR 497-3999-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 11.04 10.08 7.97 
EMIFO3-SIM01F2 497-3401-1-ND 3-Line EMI Filter and ESD Protection. 1.09 2OD iS: L6206D013TR 497-3999-2-ND DMOS Dual Full Bridge Drive 6120.00/1,000 
EMIFOS-SIMOTF2 497-3401-2-ND | 3-Line EMI Filter and ESD Protection. 7850.00/5,000 [6206PD013TR 497-3643-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver... 36-Power SOIC 10.94 1012 7.66 
EMIFtO-LCDO1F2 | 497-3402-1-ND | 10-Line EMI Filter and ESD Protection..FlipChip 1.80 1.50 1.26 | (pooeppoi3TR 497-3643-2.ND _ | DMOS Dual Ful Bridge Driver... 36-Power Pastner 
EMIF10-LCDO1F2 497-3402-2-ND | 10-Line EMI Filter and ESD Protection....FlipChip 3825.00/5,000 a ; ; ‘ 
ETC5054D/HO13TR | 497-1109-1-ND —_| Serial Interface Codec/Filter 16-SOIC 234 1.95 1.64 PoeOrbOTe IR eeeene cam) DMOS Dual Full Bridge Drive HG OS Uae 
ETC5O54D/HO13TR | 497-1109-2-ND__| Serial Interface Codeci/Filter 16-SOIC 1053.00/1,000 aoa aan | ee te rie HAR aoe ea 
ETC5054D-X/HTR 497-1108-1-ND _| Serial Interface Codec/Filter T6SOIC 234 1.95 1.64 - - : : : 
‘ eae ; ‘ ‘ 16207PD013TR 497-4000-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 11.40 1055 7.98 
ETC5054D-X/HTR 497-1108-2-ND —_| Serial Interface Codec/Filter 16-SOIC 1053.00/1,000 4 : 
ETCSOS4N/H 497-1339-5-ND _| Serial interface Codec/Filter 6-Dip 292 254 1.89 L6207PD013TR 497-4000-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver... 36-Power SOIC 4343.40/600 
ETC5054N-X/H 497-1338-5-ND | Serial Interface Codec/Filter 6-Dip 2.92 254 1.89 16208D013TR 497-4001-1-ND_—_| DMOS Driver for Bipolar 
FL-101 497-2381-ND Flash Link Cable Programmer. .— 6136 — — Stepper Motor 13.30 12.31 9.31 
(149H 497-1381-5-ND | 4A Linear Driver... -Pentawatt 3.24 2.62 2.10 L6208D013TR 497-4001-2-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L149V 497-3992-5-ND | 4A Linear Drive -PentawattV 3.24 2.82 2.10 Stepper Motor..... 8313.00/1,000 
L165H 497-2932-5-ND 3A Power Op Amp. -Pentawatt 3.83 3.34 2.49 L6208PD 497-4214-5-ND DMOS Driver for Bipolar 
L165V 497-2933-5-ND | 3A Power Op Amp. -Pentawatt 3.67 3.20 2.38 Stepper Motor .... 14.22 13.16 9.96 
L200CH 497-2934-5-ND Adj. Voltage/Curret gi -Pentawatt 2.22 1.85 1.56 L6208PD013TR 497-4214-1-ND DMOS Driver for Bipolar 
L200CV 497-1382-5-ND Adj. Voltage/Current Regulator. -Pentawatt 3.11 2.71 2.02 Stepper Motor ..... 14.22 13.16 9.96 
L272 497-2935-5-ND | Dual Power Op Amp. 16-Dip 2.88 2.40 2.02 L6208PD013TR 497-4214-2-ND —_| DMOS Driver for Bipolar 
L272D 497-1386-5-ND Dual Power Op Amp 6-SOIC Narrow 2.40 2.00 1.68 Stepper Motor ..... 5418.00/600 
L272M 497-1387-5-ND | Dual Power Op Amp. ..8-Mini Dip 2.34 1.95 1.64 Sy ra ; 
(999 497-1388-5-ND Switch-Mode Driver for DC L6219 VE EAH Stepper Motor Driver Salle CA e.02 
Motors 45V-Multiwatt 5.95 5.44 4.30 L6219DS 497-3647-5-ND Stepper Motor Driver ehahl yal vali 
(2938 497-1389-5-ND | Push-Pull 4-Channel Driver. GDip 432376 2.80 | teoerenietn a sterner Motor Dever eat aay 
L293D 497-2936-5-ND | Push-Pull 4-Channel Driver. 6-Dip 4.32 3.76 2.80 L6219DSA13TR 497-4002-1-NO__| Stepper Motor Driver 465 318 2.37 
L293E 497-3622-ND Push-Pull 4 Channel Driver. 20-PowerDip 5.81 5.06 3.77 - - - - 
L294 497-2938-5-ND —_| Switch-Mode Solenoid Driver.........11-Multiwatt 4.97 4.33 3.22 L6219DSA13TR 497-4002-2-ND | Stepper Motor Driver 1796.00/1,000 
L295 497-1391-5-ND Dual Switch-Mode Solenoid L6219R013TR 497-4003-1-ND Stepper Motor Driver 432 3.76 2.80 
ou wane ag oat ase | A ereeae | sl tooe Se af 1 
L296 497-2939-5-ND | High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 7.02 6.41 5.07 Uae Mag Dal ington ow! z : 2 
L296HT 497-3994-5-ND | High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.51 7.77 6.15 L6221AD013TR 497-4004-1-ND__| Quad Darlington Switch 473 412 3.07 
L296P 497-1392-5-ND | High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.63 7.88 6.23 L6221AD013TR 497-4004-2-ND | Quad Darlington Switch 2328.00/1,000 
L296PHT 497-3995-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.86 8.09 6.40 L6221AS 497-1429-5-ND Quad Darlington Switch 2S 0mestome eee) 
L297D 497-3623-5-ND Stepper Motor Controller ial SOO eOstO. L6225D 497-1430-5-ND DMOS Dual Full Bridge 6.67 609 4.82 
[297D013TR 497-3623-1-ND | Stepper Motor Controller 943 861 6.81 L6225PD 497-1431-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Drive 794 7.25 573 
L297D013TR 497-3623-2-ND | Stepper Motor Controller 5228.00/1,000 L6226DTR 497-3362-1-ND__| DMOS Dual Full Bridge Drive : 7.36 6.72 5.32 
en ea Bi ealebet contraller area ae oa ie L6226DTR 497-3362-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver ...24-S0IC 4080.00/1,000 
~2940-5- -Bri iver... 15° ; ; L6226PD 497-1432-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver....36-Power SOIC 8.63 7.88 6.23 
L298P 497-1396-5-ND Dual Full-Bridge Driver. 20-Power SOIC 6.26 5.72 4.52 L6227DTR 497-3363-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
[298POT3TR 497-3624-1-ND | Dual Full-Bridge Driver. 20-Power SOIC 626 572 452 PWM Controller... 8.05 735 5.81 
L298P013TR 497-3624-2-ND | Dual Full-Bridge Driver. 20-Power SOIC 2121.60/600 L6227DTR 497-3363-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with 
(387A 497-2941-5-ND | 5V Regulator with Reset 5-Pentawatt 2.88 240 2.02 PWM Canielgt ee meeacanocd 
1482D1013TR 497-3627-1-ND —_| Hall-Effect Pickup Ignition Controller....16-SOIC 4.19 3.65 2.72 TT MOTEaRABNT pMOSiiatraraiaaeD ; a 
L482D1013TR 497-3627-2-ND Hall-Effect Pickup Ignition Controller... 16-SOIC 4960.00/2,500 7 7-3648-| PWM Curent Cantnliags wit AGS PER BE 
L484D1013TR 497-3628-1-ND Magnetic Pickup Ignition Controller 3.89 3.39 2.52 GR 5 Sapa i 3 e 
L484D1013TR 497-3628-2-ND | Magnetic Pickup Ignition Controller 4607.50/2,500 L6227eD1R Bo 7-S00C aT DI) OMOS Dual Full Bridge Driver with 
L603C 497-3639-ND 5V. Darlin PWM Current Controller........... 36-PowerSOIC 8.97 8.19 6.48 
; Darlington Array... eee ile) Te L6227PDTR 497-4006-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with 
12720 497-3909-5-ND | LDO Dual Power Op Amp. 922 185 1.56 7 7-4006-2- ual Full Bridge Driver wit 
L2720D13TR 497-3909-1-ND LDO Dual Power Op Amp 267 2.23 1.87 PWM Current Controller Secseteats 36-Power SOIC 3042.00/600 
[2720D13TR 497-3909-2-ND LDO Dual Power Op Amp 2892.50/2,500 L6228DTR 497-3364-1-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
12722 497-1384-5-ND | LDO Dual Power Op Amp 264 220 1.85 : 9.32 8.51 6.73 
L2724 497-1385-5-ND Low Drop Dual Power Op Amp 2.85 2.38 2.00 L6228DTR 497-3364-2-ND DMOS Driver f 
L3845B 497-3625-ND Trunk Interface. 240 2.00 1.68 5164.00/1,000 
L3845D1 497-3626-5-ND__| Trunk Interface. 3.38 2.94 2.19 L6228PDTR 497-4007-1-ND | DMOS Driver f 
[3845D1013TR 497-3626-1-ND | Trunk Interface. 3.38 294 2.19 Moto! 10.86 9.92 7.84 
L3845D1013TR 497-3626-2-ND Trunk Interface. 4000.00/2,500 L6228PDTR 497-4007-2-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
L4936E 497-3913-5-ND Dual Adv. Voltage Regulator. ultiwatt 6.21 5.67 449 36-Power SOIC 3681.60/600 
L4938E 497-3355-5-ND Advanced Voltage Regulato! 16-Dip 486 4.23 3.15 L6229DTR 497-4008-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4938ED013TR 497-3355-1-ND Advanced Voltage Regulato! 419 3.65 272 DC Motor 10.35 9.45 7.47 
aaeeent a poseeaeAND Advanced Voltage Regulator 5 Bee Onion L6229DTR 497-4008-2-ND | DMOS Driver for 3- 
-3915-1- : : ‘ DC Motor... 5738.00/1,000 
L4938EPD13TR 497-3915-2-ND 20-Power SOIC 1932.00/600 L6229PDTR 497-4215-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4938ND013TR 497-3916-1-ND | Dual Multifunction Volt. Regulator.......20-SOIC 4.78 4.16 3.10 DC Motor HER. PES SRI 
L4938ND013TR 497-3916-2-ND__| Dual Multifunction Volt. Regulator........ 20-SOIC 2354.00/1,000 ieoseente feo! DMOS Diverter 3. : : : 
[4938NPDOT3TR 497-3917-1-ND | Dual Multifunction Voltage DC Motor 3806.40/600 
Regulator... ...20-Power SOIC 5.05 4.40 3.28 ane ' 
L4938NPDO13TR 497-3917-2-ND | Dual Multifunction Voltage L6234PD 497-2944-5-ND__| 3-Phase Motor Driver. . 11.04 10.08 7.97 
Regulator... “cssssessssse.. 20-Power SOIC 1570.80/600 L6235D 497-4009-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4960H 497-2942-5-ND 2.5A Power Switching Regulator ....7-Heptawatt 4.86 4.23 3.15 DC Motor... 13.34 12.34 9.34 
[4962/0 497-1407-5-ND | 1.5A Power Switching Regulator ..16-Power Dip 513 447 93.33 L6235D013TR 497-4009-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4962E/A 497-2943-5-ND 1.5A Power Switching Regulator .... 7-Heptawatt 5.13 4.47 3.33 DC Motor.... 13.34 12.34 9.34 
L4963D 497-1408-5-ND 1.5A Switching Regulator-....... ...20-SOIC 4.59 4.00 2.98 L6235D013TR 497-4009-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4964 497-1409-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.05 7.35 5.81 DC Motor 8337.50/1,000 
L4970A 497-1410-5-ND__| 10A Switching Regulator............. 15V-Multiwatt_ 13.40 12.40 9.38 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6235PD013TR 497-4010-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless L9339-TR 497-3925-2-ND | Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 
DC Motor vessssssseeee 36-Power SOIC 15.10 13.97 10.57 L9339MD-TR 497-3926-1-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 
L6235PD013TR 497-4010-2-ND —_| DMOS Driver for 3-Phase Brushless L9339MD-TR 497-3926-2-ND | Quad Low Side Drive 1543.00/1,000 
DC Motor... vesssssesseeese 86-POWEr SOIC 5753.40/600 L9347PD-TR 497-3927-1-ND Intelligent Quad Low Side 
L6258E 497-1433-5-ND | PWM Controlled, High Current DMOS i 6.33 5.78 4.57 
Universial Motor Driver............ 36-PowerSOIC 10.35 9.45 7.47 L9347PD-TR 497-3927-2-ND Intelligent Quad Low Side 
L6258EX 497-3702-5-ND | PWM Controlled, High Current DMOS 2145.00/600 
Universial Motor Driver............ 36-Power SOIC 10.35 9.45 7.47 L9386MD 497-3928-5-ND Dual Intelligent Power Low 
L6370D013TR 497-4011-1-ND | 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent Side Switch. 5.27 459 3.42 
Power Switch... sessssstseeee 20-Power SOIC 10.35 9.45 7.47 L9613B013TR 497-3929-1-ND Data Interface 2.79 233 1.96 
L6370D013TR 497-4011-2-ND —_| 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent [9613B013TR 497-3929-2-ND —_| Data Interface... 3022.50/2,500 
Power Switch.... 20-Power SOIC 3510.00/600 L9615D013TR 497-3658-1-ND —_| CAN Bus Transceiver 8SOIC 2.85 2.38 2.00 
L6374FPO13TR 497-4012-1-ND —_| Industrial Quad Line Driver. 10.12 9.24 7.31 L9615D013TR 497-3658-2-ND | CAN Bus Transceiver 8-SOIC 3087.50/2,500 
L6374FP013TR 497-4012-2-ND —_| Industrial Quad Line Driver. 5610.00/1,000 L9616-TR 497-3930-1-ND —_| High Speed CAN Bus Transceiver. 8-SOIC 3.24 2.82 2.10 
L6375D013TR 497-4013-1-ND 0.5A Industrial Intelligent Power L9616-TR 497-3930-2-ND High Speed CAN Bus Transceiver. 3840.00/2,500 
Switch... 3.78 3.29 2.45 L9637D013TR 497-3659-1-ND —_| ISO 9141 Interface 255 243 1.79 
L6375D013TR 497-4013-2-ND 0.5A Industrial Intelligen L9637D013TR 497-3659-2-ND ISO 9141 Interface 2762.50/2,500 
Switch... 1862.00/1,000 L9638D013TR 497-3931-1-ND —_| LIN Bus Transceiver. 8SOIC 2.40 2.00 1.68 
6376D013TR 497-3365-1-ND —_| 0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent L9638D013TR 497-3931-2-ND —_| LIN Bus Transceiver. 8-SOIC 2600.00/2,500 
Power Switch. 20-Power SOIC 10.70 9.90 7.49 L9651 497-3932-5-ND Smart Quad Switch 20-Power SOIC 6.35 5.80 4.59 
L6376D013TR 497-3365-2-ND —_| 0.5A High-Side lligent L9700D013TR 497-3372-1-ND | Hex Precision Limite BSOIC 3.65 3.18 2.37 
Power Switch.... --»- 20-Power SOIC 4077.00/600 L9700D013TR 497-3372-2-ND | Hex Precision Limiter 8-SOIC 4320.00/2,500 
L6377D 497-1434-5-ND oat Hol ed Driver Intelligent ee Wat ae L9820D013TR 497-3934-1-ND S65) ease Zor, 
‘ower Switch... : . . L9820D013TR 497-3934-2-ND 4320.00/2,500 
16382D 497-4802-5-ND —_| High Volt. Half Bridge Driver NEW!. 288 2.40 2.02 L9822E 497-3660-5-ND __| Octal Serial Solenoid Driver . 9.78 8.93 7.06 
L6382D5TR 497-4615-1-ND —_| High Voltage Half Bridge Drivel 3.21 2.80 2.09 L9822EPD013TR 497-3660-1-ND —_| Octal Serial Solenoid Driver. 644 5.88 4.65 
L6382D5TR 497-4615-2-ND —_| High Voltage Half Bridge Drivel 1583.00/1,000 L9822EPD013TR 497-3660-2-ND —_| Octal Serial Solenoid Driver . 2352.00/600 
L6384D013TR 497-4014-1-ND High Voltage Half Bridge Drive 4.05 353 2.63 L9825TR 497-3936-1-ND Octal Low Side Driver Circuit for 
L6384D013TR 497-4014-2-ND__| High Voltage Half Bridge Drive 4800.00/2,500 Automotive Applications.......... 20-Power SOIC 3.38 294 2.19 
L6385 497-3649-ND High Voltage High/Low Side Driver.....8-MiniDip 4.05 3.53 2.63 L9825TR 497-3936-2-ND Octal Low Side Driver Circuit for 
L6385D 497-3650-5-ND High Voltage High/Low Side Driver -8-SOIC 2.91 243 2.04 Automotive Applications 1050.00/600 
L6385D013TR 497-3650-1-ND | High Voltage High/Low Side Driver........8-SOIC 2.91 2.43 2.04 [9903TR 497-3937--ND | Motor Bridge Controller 0-S0Ic 667 6.09 462 
L6386D 497-3651-5-ND High Voltage High/Low Side Driver 14-SOIC 4.32 3.76 2.80 L9903TR 497-3937-2-ND Motor Bridge Controller 0-SOIC 3698.00/1,000 
L6386D013TR 497-3651-1-ND _| High Voltage High/Low Side Driver.......14-SOIC 4.32 3.76 2.80 19925 497-3988-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driv 8-SOIC 7.59 6.93 548 
L6387DTR 497-4015-1-ND High Voltage High/Low Side Driver -8-SOIC 4.05 353 2.63 L9997ND013TR 497-3661-1-ND Dual Half Bridge Driver 0-SOIC 2.52 210 1.77 
paazDTR ples) 52ND High voltage Hight ow Side Driver. “ Maan i Pee L9997ND013TR 497-3661-2-ND _| Dual Half Bridge Driver 0-SOIC 1302.00/1,000 
C 5" urrent Controller for Stepping Motor -Dip i : i z EE E 
L6506D 497-3652-5-ND | Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC 5.18 452 336 eet ali eee ie me te ates ce . a feo ae Bi Fae a 88 
L6506D013TR 497-3652-1-ND Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC 5.18 4.52 3.36 L4969013TR 497-3356-1-ND Voltage Reg. w/Fault Toleran 6.10 5.57 "4.40 
L6506D013TR 497-3652-2-ND Current Controller for Stepping Motor .. 20-SOIC 2554.00/1,000 L4969013TR 497-3356-2-ND Voltage Reg. w/Fault Toleran 2067.00/600 
L6560AD 497-1438-5-ND Power Factor Corrector -8-SOIC 1.56 1.30 1.10 L6201013TR 497-3640-1-ND DMOS Full Bridge Driver. 856 7.82 6.18 
eat HOISTAL pete eden ea a rll ree iso ve L6201013TR 497-3640-2-ND | DMOS Full Bridge Driver 4743.00/1,000 
: : : L6451013TR 497-4016-1-ND | 28-Channel Ink Jet Driver 872 7.96 6.30 
L6562DTR 497-3366-1-ND Transition-Mode PFC Controlle 1.69 1.47 1.13 16451013TR 497-4016-2-ND 28-Channel Ink Jet Driver 2463.50/500 
L6565DTR 497-4017-1-ND Quasi-Resonant SMPS Controller. 2:70) 2.357 175 .! -4-| f - 
LeSE9 457-4217 5ND | HY al Bdge Der vith Oslo. 2as 238 200 | Lapea0rsTR 497-9633-2.ND__| Fault Tolerant CAN Tanstelet cu 14@-S0IG 467260/2.500" 
L6569AD 497-1439-5-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator . 285 238 200 ee SoA sprees cromber Mator Driver 20. Power Soe Maaeeeceecd 
L6571AD013TR 497-3367-1-ND__| HV Half Bridge Driver with Oscillator. 270 225 1.89 eee Phase Stepper Motor Driver .. 20-Power SOIC Anh ay 
: a : LF347DT 497-2963-1-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp...14-SOIC. 1.09 95 73 
L6571AD013TR 497-3367-2-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator . 2925.00/2,500 LF347DT 497-2963-2-ND Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp. 965.00/2,500 
L6571BD013TR 497-3655-1-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator......8-SOIC 2.55 2.13 1.79 LF347N 497-2964-5-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp. 405. 91. 70 
EpS/aolgth Cocccummg| CCW Ballast Driver Preheat LF351D 497-4041-5-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 104. 83—«63 
and Dimming... Ce LF351DT 497-4041-1-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp ‘90 72 54 
EeS74D018TR AeA ei ae Preneat concapem LF351DT 497-4041-2-ND | Wide Bandwiath Single J-FET Op Amp 712.50/2,500 
L6590AN 497-4807-5-ND | Fully Integrated Power Supply NEW!...MiniDip 4.05 3.53 2.63 oe feces SNE Wie aa Bid eer Or Anes ae te 80 if 
L6590D013TR 497-4019-1-ND Fully Integrated Power Supply 16-SOIC 419 3.65 2.72 1F3 = : = = = 5 
L6590D013TR 497-4019-2-ND | Fully Integrated Power Supply 16-SOIC 2062.00/1,000 S3DT 497-2967-2-ND —_| Wide Bandwidth Dual J-FET Op Am 855.00/2,500 
' LF353N 497-2968-5-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op Am 1.08 87 65 
L6598D013TR 497-4020-1-ND —_| High Voltage Resonant Contro 16-SOIC 4.32 3.76 2.80 ris LoA0 PUREED Pat is liar Agesloreraak ig} Oa Wee 
L6598D013TR 497-4020-2-ND__| High Voltage Resonant Controller......... 16-SOIC 5120.00/2,500 risatnoa0 ep STRAD [au)PovsrThise Alcea : : : 
6615D013TR 497-4023-1-ND | High/Low Side Load Share Controller.....8-SOIC 2.43 2.03 1.71 ‘Aecelerometét 13.90 12.86 9.73 
L6615D013TR 497-4023-2-ND —_| High/Low Side Load Share Controller.....8-SOIC 2632.50/2,500 eee : : : 
L6712ADTR 497-4218-1-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller..28-SOIC 5.80 5.30 4.19 LK115D50-TR 497-1541-1-ND | SV, LDO Voltage Regulato 1.09 99 8 
L6712ADTR 497-4218-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 3213.00/1,000 LK115D50-TR 497-1541-2-ND | SV, LDO Voltage Regulato! 965.00/2,500 
L6712DTR 497-4936-1-ND —_| 2-Phase Interleaved DC/DC rere Pa a So ects OP Ame eevee es 
Controller NEW......... 648 5.64 4.20 4042-0" ingle Up Am| “ : 5 
[67120TR 497-4936-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC oe ener ae 1 1 3 
is7ioGTR EIT ocmee bralnved DeibG Se One LM2410T 497-1542-2-ND | Voltage Comparator 487.50/2,500 
Controller. 648 5.64 420 LM217T 497-1543-5-ND | 1.2V to 37V Regulator. 139 121 93 
-9-| | LM219D 497-2971-5-ND High Speed Dual Comparato! 1.58 1.37 1.05 
eee eee om 9 ese ierieaved DOMC 7680.00/2,500 LM2190T 497-1544-1-ND___| High Speed Dual Comparato 135 417 90 
169020 497-3103-ND Switching Regulator with Adj. Current ere yea Spee bon Speed au apart Ee 
Limit 3.78 3.29 2.45 -1545-1- ow Power Quad Op Amp d k : 
L6919ETR 497-4221-1-ND _| 5-Bit Prog. Dual-Phase Controlle 28-SOIG 6.16 5.63 4.45 LM224ADT 497-1545-2-ND | Low Power Quad Op Amp 747.50/2,500 
L6919ETR 497-4221-2-ND —_| 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller. 2128.00/1,000 re pee oe rowel pvad ve o 8 me 
L6920DB 497-4812-5-ND —_| 1V High Eff. Sync. Step-U ~4043-1- E : : 
oliveri NEW! es na 2:2 Se COMEREOG, LM224APT 497-4043-2-ND Low Power Quad Op Amp 677.50/2,500 
L6920DTR 497-3368-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter 297 259 1.93 LM224DT 497-2972-1-ND —_| Low Power Quad Op Amp “it 62 eal 
L6920DTR 497-3368-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter..8-TSSOP 5720.00/4,000 LM224DT 497-2972-2-ND Low Power Quad Op Amp 605.00/2,500 
L6925D013TR 497-3369-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down ree rele erty ow power quad ap ae = a on 
Regulator Ase) YR! Le) 2 sl : : 5 
L6926013TR 497-3370-1-ND _| Battery Manag 2.64 2.20 1.85 LM224PT 497-1548-2-ND | Low Power Quad Op Amp... 570.00/2,500 
L6928D013TR 497-4222-1-ND High Efficiency Mono Sync. LM234DT 497-1549-1-ND 3-Terminal Adj. Current Source 1.61 140 1.08 
Step-Down Regulator... 73) 228) 41199) LM234DT 497-1549-2-ND 3-Terminal Adj. Current Source 1430.00/2,500 
L6928D013TR 497-4222-2-ND High Efficiency Mono Sync. LM239ADT 497-1550-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator arin 62 Al 
Step-Down Regulator 4732.00/4,000 LM239ADT 497-1550-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 605.00/2,500 
L6932D1.2 497-3371-5-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator 202 en O gee LM239AN 497-1551-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator.....14-Dip 1.08 187/165) 
L6995DTR 497-4223-1-ND Step-Down Controller . 510 445 3.31 LM239DT 497-2973-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 95 HOMO 
L6995DTR 497-4223-2-ND Step-Down Controller . 6047.50/2,500 LM239DT 497-2973-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 747.50/2,500 
L6997STR 497-4225-1-ND Step-Down Controller . 3.78 3.29 2.45 LM239N 497-1552-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 55 44 33 
L6997STR 497-4225-2-ND Step-Down Controller . 4480.00/2,500 LM239PT 497-4044-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 65 £5) 39 
L9222 497-3920-5-ND__| Quad Inverting Transistor Switch...16-Power Dip 3.38 2.94 2.19 LM239PT 497-4044-2-ND — | Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 487.50/2,500 
9222D013TR 497-3921-1-ND | Quad Inverting Transistor Switch 20-SOIC 3.38 294 2.19 LM258AST 497-4778-1-ND | Low Power Dual Op Amp NEW!...8-MiniSOIC = .70 = 562 
L9222D013TR 497-3921-2-ND Quad Inverting Transistor Switch 20-SOIC 1663.00/1,000 LM258AST 497-4778-2-ND Low Power Dual Op Amp NEW!... 8-Mini SOIC 840.00/4,000 
L9333MD-TR 497-3923-1-ND Quad Low Side Driver .. 20-SOIC 3.138 273 2.03 LM258DT 497-1553-1-ND Low Power Dual Op Amp. 8-SOIC £35) 43° 26 
L9333MD-TR 497-3923-2-ND | Quad Low Side Driver. 20-SOIC 1543.00/1,000 LM258DT 497-1553-2-ND __| Low Power Dual Op Amp. 8-SOIC 362.50/2,500 
L9337MD/TR 497-3924-1-ND Triple Low Side Driver. 20-SOIC 3.13 2.73 2.03 LM258N 497-1554-5-ND Low Power Dual Op Amp. 8-Dip 55 A483 
L9337MD/TR 497-3924-2-ND Triple Low Side Driver. 20-SOIC 1543.00/1,000 LM293ADT 497-4264-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC 99 80 §©.60 
L9338MD 497-3657-5-ND —_| Quad Low Side Driver. 20-SOIC 3.13 2.73 2.03 LM293ADT 497-4264-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC 785.00/2,500 
L9338MD/TR 497-3657-1-ND Quad Low Side Driver . 20-SOIC 3.138 273 2.03 LM293DT 497-1566-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC Boa) 44.33 
L9338MD/TR 497-3657-2-ND —_| Quad Low Side Driver. 20-SOIC 1543.00/1,000 LM293DT 497-1566-2-ND _| Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC 412.50/2,500 
L9339-TR 497-3925-1-ND _| Quad Low Side Driver. 20-SOIC 3.13 2.73 2.03 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


726 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ST STMicroelectronies INTEGRATED CIRCUITS (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 4 10 100 
aN ian B67-5NC re owe Du voltage Comparator Be Dp 88 “4 3 LMV3581PT 497-4946-2-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp NEWI...8-TSSOP 1384.00/4,000 
~4265-1- ow Power Dual Volt. Comparator... 8- : : : LNBH21PD-TR 497-4270-1-ND | LNB Supply/Control IC... 432 3.76 2.80 
LM2938T 497-4265-2-ND | Low Power Dual Volt. Comparator... 8-Mini SOIC 912.00/4,000 : sont pa ee 
: : LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND | LNB Supply/Control IC... 1344.00/600 
LM301AN 497-1568-5-ND | Single Op Amp... 8-Dip 1.05 91 .70 VOR 
LNBH221PD-TR 497-4271-1-ND | Dual LNB Supply/Control IC.. 581 5.06 3.77 
LM311DT 497-1569-1-ND Voltage Comparator -8-SOIC 255 43.31 hi y Sal 
LNBH221PD-TR 497-4271-2-ND _| Dual LNB Supply/Control IC.. 1806.00/600 
LM311DT 497-1569-2-ND Voltage Comparator 362.50/2,500 
LM311N 497-1570-5-ND | Volta LNBP21D2-TR 497-4272-1-ND | LNBP Supply/Control IC 3.92 3.41 2.54 
ge Comparator oe LNBP21D2-TR 497-4272-2-ND | LNBP Supply/Control IC 1929.00/1,000 
LM317D2T 497-1571-5-ND | 1.2V to 37V Adjustable Reg 135 147 90 - 7-4272-2- upply/Contro 00/1, 
LM317D2T-TR 497-1571-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulato 99 80 60 LNBP21PD-TR 497-4273-1-ND | LNBP Supply/Control IC 419 365 272 
LM317D2T-TR 497-1571-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato 341.00/1,000 LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND LNBP Supply/Control IC 1302.00/600 
LM317LD13TR 497-1572-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulato 60 48 30 MC1458DT 497-1948-1-ND_| High Performance Dual Op Am 7056 42 
LM317LD13TR 497-1572-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato 450.00/2,500 MC1458DT 497-1948-2-ND High Performance Dual Op Am 525.00/2,500 
LM317LZ 497-1573-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato! 70 56 42 MC1458IN 497-1949-5-ND High Performance Dual Op Am, 72 58 44 
LM317LZ-AP 497-4266-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulato 72 58 44 MC1488D1013TR 497-1950-1-ND | RS-232C Quad Line Driver 70 56 42 
LM317LZ-AP 497-4266-3-ND _| 1.2V to 37V Adjustable Regulato 496.00/2,000 MC1488D1013TR 497-1950-2-ND | RS-232C Quad Line Driver 525.00/2,500 
LM317LZ-TR 497-1573-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulato 6 52 39 MC1489D1013TR 497-1951-1-ND _| Quad Line Receiver....... 10 58 8 
LM317LZ-TR 497-1573-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator .. 416.00/2,000 MC1489D1013TR 497-1951-2-ND Quad Line Receiver... 525.00/2,500 
LM317MDT-TR 497-1574-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator ... ditt 62 46 MC3303DT 497-4050-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 1.01 88 © 68 
LM317MDT-TR 497-1574-2-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator 605.00/2,500 MC3303DT 497-4050-2-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 897.50/2,500 
LM317T 497-1575-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulato 75 60 41 Mc3403D 497-1959-5-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 98 5 65 
LM319DT 497-1576-1-ND High Speed Dual Comparator... 14-SOIC 1.04 ISG mE OO! MC3403DT 497-1959-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 86 69 «52 
ee au eee S76 280 nay ane ple pope rir 00 50 MC3403DT 497-1959-2-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 677.50/2,500 
iM323K Pberatetin ae 3 pa mua OMmpal ator, ; ; ' MC4558CDT 497-4051-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 60 48 36 
eee ; 3A Positive Voltage Regulato pig 0) a) alt MC4558CDT 497-4051-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op A\ 450.00/2,500 
LM324ADT 497-1578-1-ND__| Low Power Quad Op Amp 55 4326 eles BOS eNO IAT EDR SMD nes 
LM324ADT 497-1578-2-ND Low Pi Quad Op A 362.50/2,500 MC4558CN 497-1960-5-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 65 52 39 
TM324AN EUSA ia Dawee aida OF Anh ia oR MC4558IDT 497-1961-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 99 80 60 
LM324DT 497-1580-1-ND | Low Power Quad Op Amp 49° «38S MC45581DT 497-1961-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 785.00/2,500 
LM3240T 497-1580-2-ND Low Power Quad Op Amp 320.00/2,500 MC33078DT 497-1952-1-ND Low Noise Dual Op Amp 99 80 60 
LM324N 497-1581-5-ND Low Power Quad Op Amp 55 43 26 MC33078DT 497-1952-2-ND Low Noise Dual Op Amp... 785.00/2,500 
TM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 124 1.08 83 MC33078N 497-1953-5-ND_—_/ Low Noise Dual Op Amp 1.04 8358 
LM335ADT 497-4047-1-ND —_| Precision Temperature Sensor 161 1.40 1.08 MC33079DT 497-1954-1-ND Low Noise Quad Op Amp. 1.0188 _—68 
LM335ADT 497-4047-2-ND Precision Temperature Sensor 1430.00/2,500 MC33079DT 497-1954-2-ND Low Noise Quad Op Amp. 897.50/2,500 
LM335AZ 497-2977-5-ND Precision Temperature Sensor 1.54 1.34 1.03 MC33079N 497-1955-5-ND Low Noise Quad Op Amp. 1.24 108 .83 
LM335D 497-1583-5-ND Precision Temperature Sensor 146 1.27.98 MC33171D 497-1956-5-ND Low Power Single Bipolar Op Am 1.09 LOG eta! 
LM335DT 497-1583-1-ND Precision Temperature Sensor 1.34 1.16 .90 MC33171DT 497-1956-1-ND Low Power Single Bipolar Op Am 1.09 atte 
{MssenT pea beeen Erecision Jemperature Saal : Pruner MC33171DT 497-1956-2-ND Low Power Single Bipolar Op Am 965.00/2,500 
5. 7-1584- recision Temperature Sensor : / : MC33172DT 497-1957-1-ND | Low Power Dual Bipolar Op Amp. 98.85 6S 
Heels peupeorg cama) 2. Terminal Adjustable Neg. Volt. Rag. soa 20 MC33172DT 487-1957-2ND | Low Power Dual Bipolar Op Amp. 865.00/2,500 
LM338K 497-2979-5-ND 3-Terminal 5A Adj. Voltage Regulator . 807.65) 6.05 MC33174DT 497-1958-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 98 ‘85 65 
tier [asaneans | Sree pura imum icshe | aMisan! | MeRi, — |sSriseent | Lewd oO Ae ee 
LM339AN 497-1587-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator...14-Dip 55 44.33 eee ae aoa ponent oni ereut a 1 3 
LM339DT 497-1588-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator..14-SOIC =«.55 ss 43—S«3 NESSSD fa eaaehn Goren par Dic Bi pie a 
LM339DT 497-1588-2-ND _| Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 362.50/2,500 Neeent fee ae cae Pioae SE aes tm oy = @ 
LM339N 497-1589-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator....14-Dip. 55 43 26 556 WeAebeas eneral Purpose Single Bipolar Tim : ae 
% rere : NE555DT 497-1962-2-ND General Purpose Single Bipolar Tim: 320.00/2,500 
LM339PT 497-4048-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 50 40 30 , . 4 
LM339PT 497-4048-2-ND | Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 375.00/2,500 NEBSEN 497=1963:5:ND_ "| General Purpose Single Bipotar Tim SOD IEEE AS 26 
LM346N 497-2980-5-ND Programmable Quad Bipolar Op Amp 6-Dip 1.86 1.55 1.31 NES56DT 497-1964-1-ND General Purpose Dual Bipolar Timer... 105) 44 33 
LM348DT 497-4049-1-ND Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 90 ei ueos NESS6DT 497-1964-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 412.50/2,500 
LM348DT 497-4049-2-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 712.50/2,500 NESS6N 497-1965-5-ND |) General Purpose Dual Bipolar Timer 55 4433 
LM348N 497-2981-5-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 108 87 65 OPO7CN 497-2991-5-ND | Bipolar Op Amp: 143 1.24 95 
LM350K 497-2982-5-ND 3-Terminal 3A Adj. Voltage Regulator 656 599 4.74 PBL3717A 497-1966-5-ND Stepper Motor Driver 2.40 2.00 1.68 
LM358ADT 497-1590-1-ND Low Power Dual Op Amp AB 38 29 SA555DT 497-2035-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer... 86 69 52 
LM358ADT 497-1590-2-ND__| Low Power Dual Op Amp 357.50/2,500 SA555DT 497-2035-2-ND | General Purpose Single Bipolar Timer.....8-SOIC 677.50/2,500 
LM358AN 497-2983-5-ND Low Power Dual Op Amp 86 69 52 SA555N 497-2036-5-ND General Purpose Single Bipolar Tim in 962 346 
reper pene tae i at apne 9 DRap aan SASS6DT 497-2037-1-ND | General Purpose Dual Bipolar Timer 86 69 52 
iS el ow Power Dual Op Amp -UUic, SAS56DT 497-2037-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 677.50/2,500 
LM358N 497-1592-5-ND Low Power Dual Op Amp 255) 43° 26 x 5 
LM393ADT 497-4267-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator ‘90 72 (5A SERC816 497-3662-ND Sercos Interface Controller ... 32.38 27.75 24.61 
SERC816/TR 497-3374-ND Sercos Interface Controller ... 32.38 27.75 24.61 
LM393ADT 497-4267-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 712.50/2,500 §G2525AN 497-2038-5-ND Regulator Pulse Width Modulator 177 148 1.24 
LM3930T 497-1593-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 49 38 28 §G2525AP013TR 497-2039-1-ND | Regulator Pulse Width Modulator 177 148 1.24 
Ene polgseegegtommm| Low Power Dual Voltage Comparator Senne se SG2525AP013TR __| 497-2039-2-ND _| Regulator Pulse Width Modulator “1917.50/2,500 
LM393N 497-1594-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator Be) 14300 126: 9 ‘ bcesbel 
LM723CD 497-1595-5-ND High Precision Voltage Regulato 86 69 52 aoe aia les Acar aie Wath Meas ee : = ta 
LM723CD013TR 497-1595-1-ND High Precision Voltage Regulato' 90 72 54 seus Uae leguiator F ulse WI odulator : : : 
LM723CD013TR 497-1595-2-ND | High Precision Voltage Regulato 712.50/2,500 $G3524P013TR 497-2040-2-ND | Regulator Pulse Width Modulator 1397.50/2,500 
LM723CN 497-1596-5-ND High Precision Voltage Regulato 72 58 44 SG3525AN 497-2041-5-ND Regulator Pulse Width Modulator 1.77 148 1.24 
LM723N 497-4268-5-ND High Precision Voltage Regulato! 99 80 60 ST1S03PMR 497-4304-1-ND 1.5A, 1.5MHz Adj., Step-Down 
LM833DT 497-1597-1-ND Low Noise Dual Op Amp. 94 EP Ge Switching Regulator ... kO 2a OO eileo5) 
TM833DT 497-1597-2-ND | Low Noise Dual Op Amp. 832.50/2,500 ST1S03PMR 497-4304-2-ND | 1.5A, 1.5MHz Adj, Step-Down 
LM833N 497-1598-5-ND Low Noise Dual Op Amp .. 1.08 201) 200! Switching Regulato ai 2496.00/3,000 
LM2901DT 497-1555-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator Dope come ST2L01K5 497-2069-5-ND Dual Voltage Regulator . SPAK-5 2.31 1.93 1.62 
LM2901DT 497-1555-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 362.50/2,500 ST2LO1K5R 497-2069-1-ND Dual Voltage Regulator . .SPAK-5L 2.31 1.93 1.62 
oe a ae row me mae a Comparator.....14-Dip 55 s + ST2LO1K5R 497-2069-2-ND _| Dual Voltage Regulator . _ SPAK-5L 2080.00/2,000 
7-1557-1- ow Power Quad Op Amp 55 : ST2L05R3300K5 497-3583-1-ND | 3.3V/Adj. Dual Voltage Regulator. 5-SPAK 1.92 1.60 1.35 
Lm2g02DT polaleone-gn omg ‘Low Power Quad Op Amp 362.50/2,500 ST2LO5R3300K5 497-3583-2-ND | 3.3V/Adj. Dual Voltage Regulator. 5-SPAK 1728.00/2,000 
LM2902N 497-1558-5-ND Low Power Quad Op Amp 55 43.26 7 na A 7 
LMo909PT 497-4045-1-ND | Low Power Quad Op Amp a ue a ST3LO1K7R 497-4313-1-ND | 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage Reg. 7-SPAK 2.79 2.33 1.96 
LM2g02PT 497-4045-2-ND__| Low Power Quad Op Amp 450.00/2,500 ee Pen con ote satin waltage Reg. -SPAK aaranesey 
LM2903DT 497-1559-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator....8-SOI0. +55 43 ~«31 rans MRDIV OES BUTTEE WOVE tip Chio MEET ee 
LM2903DT 497-1559-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC 362.50/2,500 < penp = = = 
LM2903HDT 497-4260-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator.....8-SOIC 113 98 .75 ST4G3234BUR 497-4622-2-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level oe 
LM2903HDT 497-4260-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 997.50/2,500 Translator Flip Chip 2230.00/5,000 
LM2903N 497-1560-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator 55 43.26 ST4G3235BUR 497-4623-1-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
LM2904DT 497-1561-1-ND | Low Power Dual Op Amp i Translator FlipChip 1.31 1.14 88 
LM2904DT 497-1561-2-ND | Low Power Dual Op Amp 362.50/2,500 S$T4G3235BJR 497-4623-2-ND | ‘4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
LM2904N 497-1562-5-ND Low Power Dual Op Amp ARE) 43 26 Translator Flip Chip 1864.00/4,000 
LM2904PT 497-4046-1-ND Low Power Dual Op Amp 43 34° 26 ST5R25MTR 497-4314-1-ND 2.5V, Micropower VFM Step Up 
LM2904PT 497-4046-2-ND__| Low Power Dual Op Amp 580.00/4,000 DC/DC Converter 101 88 68 
LM2904WHDT 497-4261-1-ND Low Power Dual Op Amp TeSSmeen SOO! ST5R25MTR 497-4314-2-ND 2.5V, Micropower VI 
LM2904WHDT 497-4261-2-ND Low Power Dual Op Amp 1197.50/2,500 DC/DC Converter .... _ SOT-23-5L 1077.00/3,000 
LMV32qILT 497-4941-1-ND | LP In/Out R/R Op Amp INI -S0T-23-5 9482 63 $T26C31BDR 497-2063-1-ND _| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver..16-SOIC_ 1.08 87.65 
LMV321ILT 497-4941-2-ND | LP In/Out R/R Op Amp NEW!......... SOT-23-5 999.00/3,000 mene Quad Dit Line Diver 
ed Soa $T26C31BDR 497-2063-2-ND | Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.. 16-SOIC 855.00/2,500 
LMV321RILT 497-4942-1-ND | LP In/Out R/R Op Amp NEW! .S0T-23-5 9482 : eae f 
$1T26C31BN 497-2064-5-ND Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.....16-Dip 1.08 87 65 
CMV321RILT 497-4942-2-ND | LP In/Out R/R Op Amp NEW! -S0T-23-5 999.00/3,000 ; eaten 
inti i ST26C31BTR 497-2065-1-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver....16-TSSOP 1.01 88 68 
LMV3241DT 497-4943-1-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp NEW!....14-SOIC 94-8263 H Ea 
LBV : $T26C31BTR 497-2065-2-ND —_ | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver... 16-TSSOP 897.50/2,500 
LMV3241DT 497-4943-2-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp NEWS... 14-SOIC 832.50/2,500 eTDECRDABDR FOMSCREENDMEE TH-St CMOS Ouad Dif. Line Racelver...16-S01c METOCMMn Aut 
LMV3241PT 497-4944-1-ND | LP Quad In/Out R/R Op lee06Bals us Mag ETN HSCBN TIS HOB B05) 
Amp NEW!................. 14-TSSOP 1.01 88 68 $T26C32ABDR 497-2066-2-ND Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver... 16-SOIC 855.00/2,500 
LMV3241PT 497-4944-2-ND | LP Quad In/Out RIR Op ST26C32ABN 497-2067-5-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver.....16-Dip 1.01 88.68 
Amp NEW! 44-TSSOP 897.50/2,500 ST26C32ABTR 497-2068-1-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr...16-TSSOP 1.13 98 .75 
LMV358IDT 497-4945-1-ND LP Quad In/O p Amp _8-SOIC 98 85 ~~ 65 ST26C32ABTR 497-2068-2-ND Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr ... 16-TSSOP 997.50/2,500 
LMV358IDT 497-4945-2-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp NEWI......8-SOIC 865.00/2,500 ST75C176BDR 497-2125-1-ND__| LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 8-SOIC 2.84 2.47 1.84 
LMV3581PT 497-4946-1-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp NEW!...8-TSSOP 98.8565 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
$T75C176BDR 497-2125-2-ND —_| LP, RS-485/RS-422 Transceiver.............. 8-SOIC 3360.00/2,500 ST730ACDTR 497-4315-2-ND | 5V Step Down Current Mode PWM 
$T202BDR 497-2048-1-ND —_| 5V, RS-232 Multi-Channel Driver DC/DC Converter 8-SOIC 1330.00/2,500 
and Receiver. 1.80 1.50 1.26 $T735CD 497-2118-5-ND -5V Inverting, Negat 
$T202BDR 497-2048-2-ND —_| 5V, RS-232 Multi-Channel Driver Mode PWM Regulator .8SOIC 156 130 1.10 
and Receiver... 1097.50/2,500 ST735SCD 497-2119-5-ND -5V/Adj. Inverting, Negative Output Current- 
$T202BTR 497-2049-1-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel Driver Mode PWM Regulator sos 1.56 1.30 1.10 
and Receiver. 16-TSSOP 1.80 1.50 1.26 ST750ACD 497-2120-5-ND Adj. Step-Down, Current-Mode PWM 
$1202BTR 497-2049-2-ND —_| 5V, RS-232 Multi-Channel Driver DC/DC Converter... 1.50 130 1.00 
and Receiver. 16-TSSOP 1097.50/2,500 ST755CD 497-2124-5-ND Adj. Inverting Negative Output Current- 
§T202EBD 497-2050-5-ND 1.95 1.63 1.37 Mode PWM Regulator Be 2.40 2.00 1.68 
$T202EBN 497-2051-5-ND __| 5V, RS-232 Transceiver 1.61 140 1.08 ST763ABDTR 497-2128-1-ND | 3.3V, Step-Down Current-Mode PWM 
$T202ECD 497-3727-5-ND —_| 5V, RS-232 Transceiver 1.95 163 1.37 DC/DC Converter... a 2.37 1.98 1.66 
$T202ECDR 497-3727-1-ND 5V, RS-232 Transceive ive) ale) Tals ST763ABDTR 497-2128-2-ND 3.3V, Step-Down Current-Mode PWM 
ST202ECDR 497-3727-2-ND _| 5V, RS-232 Transceive 1530.00/2,500 DC/DC Converter..... 2567.50/2,500 
ST202ECN 497-3009-5-ND _| 5V, RS-232 Transceiver 195 163 1.37 ST1480ABDR 497-2046-1-ND —_| 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.24 282 2.10 
STOODECWR 797-2052-1-ND | SV. RS-232 Transceive; 195163137 ST1480ABDR 497-2046-2-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3840.00/2,500 
ST202ECWR 497-2052-2-ND _| SV. RS-232 Transceive: 624.00/1,000 ST1480ABN 497-2047-5-ND__| 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3.24 282 2.10 
$T232ABDR 497-2054-1-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver. 1.65 138 1.16 ST1480ACDR 497-3726-1-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 297 2.59 1.93 
ST232ABDR 497-2054-2-ND —_| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 1197.50/2,500 ST1480ACDR 497-3726-2-ND —_| 3.3, RS-485/RS-422 Transceiver. 3520.00/2,500 
ST232ABN 497-2055-5-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 139 1.21.93 $12042BDR 497-4306-1-ND | Current Limited Power Distribution fede aisha 
ST232ABWR 497-2056-1-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 165 138 116 : . : : 
$T232ABWR 497-2056-2-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 522.00/1,000 $12042BDR AS7-4306-2:ND ll Power Distribution (469 SOD E00 
ST232ACD 497-3728-5-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 1.76 153 1417 NIECE sie sstrneton as 
ST232ACDR 497-3728-1-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 1.73 150 145 $12044BD 497-4308-5-ND | Current Limited Power Distribution 
$T232ACDR 497-3728-2-ND _| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 1530.00/2,500 - 1.80 1.56 1.20 
ST232ACN 497-3011-5-ND _| SV, RS-232 Driver/Recelver. 176 153 1.17 ST2044BDR oa) Oren! Limited Power Distribution set ied. tag 
ST232ACW 497-3012-5-ND —_| 5V, RS-232 Driver/Receiver. 165 138 116 i eae : ; : 
$1232BD 497-3013-5-ND 5V, RS-232 Multi-Channel $T2044BDR 497-4308-2-ND pea Power Distribution EEN ETN 
Driver/Receiver. 195 1.63 1.37 = — 
$T232BN 497-3014-5-ND 5V, RS-232 mail Channel $T2052BDR 497-4309-1-ND Saran ies Power Distribution pe aia 
Driver/Receiver. (Oop 6Otailror: prea Haat i 3 : 
ST232BTR 797-2057-1-ND BV, RS-232 Multi-Channel $T2052BDR 497-4309-2-ND eee Power Distribution es eu FON 
Driver/Receiver. 146 1.27 .98 prety eee Bie: 
ST232BTR 497-2057-2-ND 5V, RS-232 Multi-Channel $T2054BD 497-4311-5-ND Current Limited Power Distribution 
Driver/Receiver 16-TSSOP 1297.50/2,500 Sue 80 igs _ 
ST232BW 497-3729-5-ND 5V, RS-232 Multi-Channel i $T2054BDR 497-4311-1-ND Gurrant “med Power Distribution seer. een 
Driver/Receiver 16-SOIC 210 1.75 1.47 a seer! ‘ 3 2 
ST232BWA 797-3729-1-ND BV, RS-232 Multi-Channel $T2054BDR 497-4311-2-ND Current Limited Power Distribution PN EN END 
Driver/Recelver. 16-SOIG E210 Teta 7 $T2310FX 497-4621-5-ND —_| High Voltage Fast Switching NPN ms 
ST232BWR 497-3729-2-ND _| 5V, RS-232 Multi-Channel Pawer Taisistor ISOWATT-218FX 2.70 295 1.75 
Drivet/Recelver iG ouG Seu NY ST2378ETTR 497-3730--ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level naan 
olesecp pec uL baa Digg) 5V, RS-232 Mutt-Channel oy Translator ESD Protection.........20-TSSOP 288 240 202 
Driver/Receiver 16-SOIC 1.95 1.63 1.37 5 Lapeer tadl pace aang ed - 3 : 2 
ST2320N 497-8017-5-ND _| SV, RS-232 Multi-Channel S12878ETTR SIGE AND) Ee Se Tee neve aenRUDGHE 
Driver/Receiver Se alae: eye 7 eid 1 paar match 
sT232cW 497-3018-5-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel elon SMa yo Ni caee ne RS-282 On) BOR 68 
Driver/Receiver WES Ge ey 52 — = = = 
ST232EBDR 497-2058-1-ND 159 133 1.42 $13222EBDR rencen eee RS-232 ae 
$T232EBDR 497-2058-2-ND __| 5V, RS-232 Transceiver 1722.50/2,500 foe + iaaart poi 
ST232EBN 497-2059-5-ND _| 5V, RS-232 Transceivel 16-Dip 1.99 1.73 1.33 See “OSHS CHET ewer AS282 Bie) AG HG 
ST232EBTR 497-2060-1-ND —_| 5V, RS-232 Transceive 16-TSSOP 159 133 112 eee on on ‘ : : 
ST232EBTR 497-2060-2-ND —_| 5V, RS-232 Transceivel 16-TSSOP 1722.50/2,500 13282008 feed clan) °V 10 5.5, Low Power, RS-232 
Driver/Receiver... sae 2242.50/2,500 
ST232EBWR 497-2061-1-ND__| 5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC 1.59 1.33 1.12 ETT AOTEIUTAPSENDEM BV to 55V Low Powar REDE 
ST232EBWR 497-2061-2-ND _| 5V, RS-232 Transceive 16-SOIC 716.00/1,000 Driver/Receiver........ 237 198 1.66 
ST232ECN 497-3019-5-ND —_| 5V, RS-232 Transceive 6-Dip 1.95 1.63 1.37 eee 3 yea ‘ ; 
ST232ECWR 497-2062-1-ND | 5V, RS-232 Transceive ie-soc 1.95 1.63 tay | ST#2s2EBPR a hoc AGl S0R 2aR 
ST232ECWR 497-2062-2-ND —_| 5V, RS-232 Transceive 16-SOIC 878.00/1,000 ST3232EBPR 497-4312-2-ND _| 3V to 5 BV. Low Power RS.232 ’ 3 
ST485ABDR 497-2082-1-ND__| HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver.....8-SOIC__3.98 2.94 2.19 DicaheceWere co 2984,15/1,60 
ST485ABDR 497-2082-2-ND _| HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver ...... 8-SOIC 4000.00/2,500 yore : 
ST485BDR 497-3733-1-ND | BV, Low Power, RS-485/RS-422 Storer Pi onc See: aah pars 
Transceiver 1.54 1.34 1.03 4 9. ” “599, ; i i 
eciasunn FONE 5V. Low Pour $13232EBWR 497-2072-2-ND - deanos Snel RS: al ee 
Transceiver .... 1362.50/2,500 $T3232ECWR 497-2073-1-ND —_| 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485CDR 497-3734-1-ND __| 5V, Low Power, RS-485/RS-422 Driver/Receive 3.24 2.82 2.10 
Transceiver 1.35 147.90 $13232ECWR 497-2073-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485CDR 497-3734-2-ND __| 5V, Low Power, Driver/Receiver... - 1596.00/1,000 
Transceiver .... 1197.50/2,500 $13237EBDR 497-2074-1-ND —_| 3V to 5.5V, 250KBPS, RS-232 
ST485EBDR 497-2083-1-ND__| LP, RS-485/RS-422 Transceivel 3.92 3.41 2.54 Transceiver . 432 3.76 280 
ST485EBDR 497-2083-2-ND _| LP, RS-485/RS-422 Transceivel 1397.50/2,500 $13237EBDR 497-2074-2-ND | 3V to 5.5V, 25 
ST485EBN 497-2084-5-ND _| LP, RS-485/RS-422 Transceivel 150 1.25 1.05 Transceiver 2128.00/1,000 
ST485ECDR 497-3735-1-ND 5V, Low Power, RS-485/RS-422 S13241EBDR 497-2075-1-ND 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Transceiver, ESD Protection................. 8-SOIC 3.51 3.06 2.28 Transceiver 3.24 282 210 
ST485ECDR 497-3735-2-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 $T3241ECDR 497-4779-1-ND —_| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Transceiver, ESD Protectio 8-SOIC 4160.00/2,500 Transceiver, ESD Protected NEW!....28-SOIC 2.97 2.59 1.93 
ST485ERBDR 497-2085-1-ND _| LP, RS-485/RS-422 Transceiv BSOIC 473 412 3.07 ST3241ECDR 497-4779-2-ND —_| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST485ERBDR 497-2085-2-ND —_| LP, RS-485/RS-422 Transceivel 8-SOIC 5600.00/2,500 Transceiver, ESD Protected NEWS... 28-SOIC 1463.00/1,000 
ST485ERBN 497-2086-5-ND LP, RS-485/RS-422 Transceive! 8-Dip 4.73 4.12 3.07 $T3241ECPR 497-4947-1-ND 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST485ERXDR 497-2087-1-ND LP, RS-485/RS-422 Transceivel 8-SOIC 432 3.76 2.80 Transceiver, ESD Protected MEW!...28-SSOP 2.97 2.48 2.08 
ST485ERXN 497-2088-5-ND LP, RS-485/RS-422 Transceive: 8-Dip 4.32 3.76 2.80 ST3241ECPR 497-4947-2-ND 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST485EXDR 497-2089-1-ND —_| LP, RS-485/RS-422 Transceive 8-SOIC 432 376 280 Transceiver, ESD Protected NEW! ...28-SSOP 1804.95/1,350 
ST485EXDR 497-2089-2-ND _| LP, RS-485/RS-422 Transceive 5120.00/2,500 $13243BTR 497-4768-1-ND —_| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST490ABDR 497-2091-1-ND | LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver NEI 270 225 1.89 
Transceiver .... a 8-SOIC 210 1.75 1.47 $T3243BTR 497-4768-2-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST490ABDR 497-2091-2-ND _| LP, HS, RS-485/RS-422 Transceive 2275.00/2,500 Transceiver NEW!. 2925.00/2,500 
ST491ACDR 497-2889-1-ND | Low Power, High Speed, ST3243CPR 497-3732-1-ND —_| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
RS-485/RS-422 Transceiver............... 14-SOIC 240 2.00 1.68 Transceiver . Ome ORmmleno! 
ST491ACDR 497-2889-2-ND —_| Low Power, High Speed, ST3243CPR 497-3732-2-ND | 3V to 5.5V, 40 
RS-485/RS-422 Transceiver... 2600.00/2,500 Transceiver 1795.50/1,350 
ST491ACN 497-4652-5-ND —_| Low Power High Speed, RS-485/RS-422 $13243EBDR 497-2076-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Transceiver NEWE... 189 1.58 1.33 Transceiver . 3.13 2.73 2.03 
ST619LBD 497-3881-5-ND 5V, DC-DC Converter Regulated $13243EBDR 497-2076-2-ND 3V to 5.5V, 40 
Charge Pump 207 1.73 1.45 Transceiver 1543.00/1,000 
ST619LBDR 497-3881-1-ND _| 5V, DC-DC Converter Regulated ST3243EBJR 497-2077-1-ND _| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Charge Pump 207 473. 1:45 Transceiver 3.24 2.82 2.10 
ST619LBDR 497-3881-2-ND —_| 5V, DC-DC Converter Regulated ST3243EBJR 497-2077-2-ND _| 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Charge Pump 2242.50/2,500 Transceiver 28-Flip-Chip 3840.00/2,500 
ST619LBN 497-3882-ND 5V, DC-DC Converter Regulated ST3243EBTR 497-2078-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
Charge Pump 8-Dip 2.07 1.73 1.45 Transceiver 28-TSSOP 2.16 1.80 1.52 
ST662ABD 497-2104-5-ND | 5V to 12V, .03A DC/DC Converter........... 8-SOIC 2.25 1.88 1.58 ST3243EBTR 497-2078-2-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 
ST730ACDTR 497-4315-1-ND _| 5V Step Down Current Mode PWM Transceiver 28-TSSOP 2340.00/2,500 
DC/DC Converter 1.50 1.30 1.00 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
$T3243ECDR 497-4767-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 STLVDS385BTR 497-2150-2-ND | +3.3V, Prog. LVDS TX 24-Bit FPD 
Transceiver NEW!... 2.70 2.25 1.89 Link-85MHz 8160.00/2,000 
$13243ECDR 497-4767-2-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 STLVDS3486BDR 497-2149-1-ND | High Speed, Di 
Transceiver NEW!... 1215.00/1,000 Receiver. 3.38 294 2.19 
ST3384EBDR 497-2079-1-ND | 3V to 5.5V, Low Power, Up to 250KBPS, STM1061N16WX6F | 497-4949-1-ND _| 1.6V Low Power Volt. SOT-23 65 5239 
RS-232 Transceiver .. os 270 2.25 1.89 STMI061N16WX6F — | 497-4949-2-ND | 1.6V Low Power Volt. $0T-23 585.00/3,000 
ST3485EBDR 497-2080-1-ND | 3.3V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, STM1061N17WX6F | 497-4950-1-ND —_| 1.7V Low Power Volt. .S0T-23 65 = 5239 
Transceiver 341 271 2.02 STM1061N17WX6F | 497-4950-2-ND _| 1.7V Low Power Volt. 1... SOT-23 585.00/3,000 
ST3485EBDR 497-2080-2-ND | 3.3V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, STM1061N22WX6F | 497-4951-1-ND —_| 2.2V Low Power Volt. 1..S0T-23 65 52 39 
Transceiver 3680.00/2,500 STM1061N22WX6F 497-4951-2-ND 2.2V Low Power Volt. Detector NEW!E...SOT-23 585.00/3,000 
ST3485EBN 497-2081-5-ND 3.3V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, , STM1061N23WX6F | 497-4952-1-ND 2.3V Low Power Volt. Detector NEW!..SOT-23. 65 52 39 
Transceiver 8-Dip 3.11 271 2.02 STM1061N23WX6F | 497-4952-2-ND _| 2.3V Low Power Volt. Detector NEW!...SOT-23 585.00/3,000 
$T7538P013TR 497-4316-1-ND Power Line FSK Transceiver 44-TQFP 10.80 9.99 7.56 STM1061N26WX6F 497-4953-1-ND 2.6V Low Power Volt. Detector NEW!...SOT-23 65 2) 
$T7538P013TR 497-4316-2-ND Power Line FSK Transceiver 44-TQFP 6750.00/1,000 STM1061N26WX6F 497-4953-2-ND 2.6V Low Power Volt. Detector NEWE...SOT-23 585.00/3,000 
Seca see oH Bue vee 28-SOIC Ca eae bate STM1061N27WX6F _| 497-4954-1-ND 2.7V Low Power Volt. Detector NEW!...SOT-23 65 52.39 
7-4318-2- martCard Interface 596.00/1, STM1061N27WX6F | 497-4954-2-ND —_| 2.7V Low Power Volt. Detector NEW!...SOT-23 585.00/3,000 
ST8024CDR 497-4763-1-ND__| SmartCard Interface NEW! 2.43 2.03 1.71 STMIOBiNZSWx6F | 497-4955-1.ND | 2.8V Low Power Voll. Detector 101-23 65 32 "39 
$T8024CDR 497-4763-2-ND | SmartCard Interface NEW! 1094.00/1,000 STM1061N28WX6F | 497-4955-2-ND —_| 2.8V Low Power Volt. 1... SOT-23 585.00/3,000 
$175185CDR 497-2121-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. Jap 62 43 STM1061N29WX6F 497-4956-1-ND 2.9V Low Power Volt. ".SOT-23 65 52 39 
S175185CDR 497-2121-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 264.00/1,000 STM1061N29WX6F —_| 497-4956-2-ND _| 2.9V Low Power Volt. 1... SOT-23 585.00/3,000 
$175185CPR 497-2122-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.73 1.50 1.15 STM1061N31WX6F 497-4957-1-ND 3.1V Low Power Volt. SOT-23 65 52.39 
$175185CPR 497-2122-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 900.45/1,350 STM1061N31WX6F 497-4957-2-ND 3.1V Low Power Volt. SOT-23 585.00/3,000 
$T75285CTR 497-2123-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 210 1.75 1.47 STM1061N34WX6F 497-4958-1-ND 3.4V Low Power Volt. SOT-23 65 52 39 
$T75285CTR 497-2123-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 2275.00/2,500 STM1061N34WX6F 497-4958-2-ND 3.4V Low Power Volt. SOT-23 585.00/3,000 
ae peal eee ND hee 2 re i pia Pacoder, .- es Bes 12.00 STM1810LWX7F 497-4959-1-ND 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74.60.45 
“3039-2 -5 Layer Ill Audio Decoder........ -00/, STM1810LWX7F 497-4959-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
STAO15$013TR 497-3940-1-ND | MPEG 2.5 Layer Il Audio Decoder with STM1810MWX7F 497-4960-1-ND | 437V Low Power Reset Circut NEW!.SOT-23 74 80 * AS 
ADPCM Capability 19.30 17.86 _13.51 STM1810MWX7E 497-4960-2-ND —_| 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!..SOT-23 705.00/3,000 
STAO15$013TR 497-3940-2-ND | MPEG 2.5 Layer III Audio Decoder with STM1811LWX7F 497-4961-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit MEW!..SOT-23 74 60.45 
sthtieTs aetns ae cape a A ste 001 baa STM1814 LWX7F 497-4961-2-ND__| 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
pelkvlld eo ayer b : : STM1811MWX7F 497-4962-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74 + =.60 45 
STA020D 497-3941-5-ND ne aoe Audio Interface Bane Hea aor STM1811MWX7F 497-4962-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
Halismninsl : 2 : : STM1812LWX7F 497-4963-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!..SOT-23 74 60 45 
STAI20D 497-3943-5-ND —_| Digital Audio Interface Receive 5.00 4.35 3.24 STM1812LWX7F 497-4963-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
STA120D13TR 497-3943-1-ND Digital Audio Interface Receiver 5.00 4.35 3.24 STM1812MWX7F 497-4964-1-ND _| 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74.6045 
See eee mie fa peo 2461.00/1,000 STM1812MWX7F 497-4964-2-ND _| 4.37V Low Power Reset Circuit NEWF!...SOT-23 705.00/3,000 
aad MUIschaaaBiDDWens: “AaW {PE OSE STM1813LWX7F 497-4965-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 88 7153 
: : : : STM1813LWX7F 497-4965-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 834.00/3,000 
STA5O0 497-3947-5-ND | 30V, 3.5A Quad Power Half Bridge......36-PSOIC 8.63 7.88 6.23 STM1813MWX7F 497-4966-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 88 = 71.53 
aun fee en SND in a Dole Foner He Bane sere oBs cae ees STM1813MWX7F 497-4966-2-ND__| 4.37V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 834.00/3,000 
sabi [etnto | tc Oe a cas eee | sinsenmr (araraae |levimeom feaciannew: srs" rsto 
Aull _ - : : : STM1815SWX7F 497-4968-1-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74 60 45 
STA30613TR 497-3945-2-ND Multichannel Digital Audio Processor STM1815SWX7F 497-4968-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
suagoatsin fonaetecinn era SRE emer 5100.00/1,000 STM1815TWX7F 497-4969-1-ND__| 3.06V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74.60.45 
Bee ee d STM1815TWX7F 497-4969-2-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
with DDX™ ... 1058 9.66 7.64 hate ' 
: “ : STM1816RWX7F 497-4970-1-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74 60 45 
STASOBISTR paces Multichannel Digital Audio Processor aceon STM1816RWX7E 497-4970-2-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
“a e a -1-l iT i :§ om, 
STASOTOTSTR TST-3OI9-A-ND | AOV, 3.5A Double Power Half Bridge...26-PSOIC 863 7.88 625 | ermacisewer  |agrdOTOND | Oey Ce Oe Ae Oe EWE suraa  705Gu8.060" 
: STM1817RWX7F 497-4971-2-ND__| 2.55V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
STA501013TR 497-3949-2-ND | 40V, 3.5A Double Power Half Bridge...36-PSOIC 2925.00/600 — 
STABPO1 497-3951-5-ND BASH® Digital Processor 713 651 515 STM1817SWX7F 497-4972-1-ND 2.88V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74 60 45 
STABPO1D 497-3952-5-ND | BASH® Delta Processor 713 651 545 STM1817SWX7F 497-4972-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
STCO3DE150 497-4996-5-ND | Hybrid Emitter Switched Bipolar : : : STM1817TWX7F 497-4973-1-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 74 60 45 
TEnSlGr P 610 557 4.40 STM1817TWX7F 497-4973-2-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 705.00/3,000 
erccisa AGGEGUAESNIEM Home Anollaces Cantal Gia 7 ae STM1818RWX7F 497-4974-1-ND__| 2.55V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 88 7153 
eae Hy 5 ‘ ' ‘ STM1818RWX7F 497-4974-2-ND | 2.55V Low Power Reset Circuit NEW!...SOT-23 834,00/3,000 
STE10/100A 497-3663-ND PCI 10/100 Ethernet Controle 128-PQFP 10.60 9.81 7.42 ST MBaIEEDWIGE 497-4975--ND | 2.63V Open Drain Microprocessor 
STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet “a7S-1" : 
aehal Reset NEW!.. 99 80 .60 
Transceiver 64-TOFP 8.05 7.35 5.81 or pi 
STG719STR 497-3738-1-ND__| Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch....... S0T-23-6 1.01 88.68 STMBSISSDW SF acca) oo ODE Drain Microprocessor eon 
STG719STR 497-3738-2-ND | Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch....... SOT-23-6 1077.00/3,000 SEH Pe esi pas 
STG3157CTR 497-2144-1-ND | LV, SPDT, Low On Resistance.......... SOT-323-6 1.01.88 .68 STMBB21TWY6F pote al Dima Supervisor with Watchdog Timer and 
$T63157CTR 497-2144-2-ND | LV, SPDT, Low On Resistance......... SOT-323-6 1077.00/3,000 Push: Button Reset NEWT... TED SD a8 
STG36800TR 497-4347-1-ND Low Voltage 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT STM6821TWY6F 497-4976-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
Switch... 131 144 88 Push-Button Reset NEW!. 2340.00/3,000 
aqeaeanaTa aaa ie vollage i Baa STM6823TWY6F 497-4977-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer an 
F : Push-Button Reset NEWS... 1.80 1.50 1.26 
Switch... 1398.00/3,000 ee : 
S$TG3684QTR 497-3021-1-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch. eZee teasumctiod STM6823TWY6F 497-4977-2-ND Stpendear win erro I imer and Penaaaann 
STG3684QTR 497-3021-2-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch. 2301.00/3,000 ‘ u 00/3, 
STG36900TR 497-4348-1-ND Low Volt $-Ohm Quad SPDT Suis 1.31 it "88 STM6824SWY6F 497-4978-1-ND Super iso sain Wiatendiog i ace sh GR 
$TG36900TR 497-4348-2-ND | Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch.......16-OFN 1398.00/3,000 ESTE MES se eos : : : 
STG3699AQTR 497-4524-1-ND_—_| Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch...16-QFN 2.97 2.59 1.93 STMBRRASWYGF cece) > ozo sor wih Watchdog Mmer and Sannin 
STG3699A0TR 497-4524-2-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch ...16-QFN 4224.00/3,000 ush-Button Reset MEWE.... 00/3; 
STG3699AUTR 497-4792-1-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad STM6825SWY6F 497-4979-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
SPDT Switch NEWS... 16-QFN 2.34 1.95 1.64 Push-Button Reset NEW... 1.80 1.50 1.26 
STG3699AUTR 497-4792-2-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad STM6825SWY6F 497-4979-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
jth Push-Button Reset NEW!. 2340.00/3,000 
SPDT Switch NEWS... 16-QFN 3042.00/3,000 : 5 
STG3699QTR 497-3022-1-ND | Low Voltage, Quad SPDT Switc 16-OFN 297 259 1.93 STM86312 497-4363-ND VFO Controller/Driver... APOFP 3.40 2.97 2.21 
STG36990TR 497-3022-2-ND | Low Voltage, Quad SPDT Switch .16-QFN 4224.00/3,000 STMUX1000LQTR 497-4667-1-ND | Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
STHDMIOO1ATTR 497-4948-1-ND 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI Mux NEW! 56-QFN 4.05 3.53 2.63 
Switch NEW!.. .48-TSSOP 3.38 2.94 2.19 STMUX1000LQTR 497-4667-2-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
STHDMIOO1ATTR 497-4948-2-ND | 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI Mux NEW... . os 4800.00/2,500 
Switch NEW!.. ...48-TSSOP 3326.000/2,000 STPO8C596MTR 497-4367-1-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
STLC3055 497-2145-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line Driver 1.68 1.40 1.18 
Interface Circuit 44-TQFP 10.97 10.02 7.92 STPO8C596MTR 497-4367-2-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
STLC30550TR 497-3664-1-ND | WLL and ISDN-TA Subscriber Line Driver. : 1820.00/2,500 
Interface Circuit 44-TQFP 10.97 10.02 7.92 STPO8C596TTR 497-3870-1-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
STLC30550TR 497-3664-2-ND | WLL and ISDN-TA Subscriber Line Driver + 16-TSSOP 1.68 1.40 1.18 
Interface Circuit .... 44-TOFP 6082.00/1,000 STPO8C596TTR 497-3870-2-ND 8-Bit Constant Curren! 
STLC5046 497-3665-ND Prog. 4-Channel Codec/Filte 64-TOFP 8.05 7.35 5.81 Driver, +--+ 16-TSSOP 1820.00/2,500 
STLVD111BFR 497-2146-1-ND | Programmable Low Voltage 1:10 D STPOSCDC596MTR | 497-4670-1-ND __| 8-Bit Constant Current LED Sink 
LVDS Clock Driver .-32-TOFP 22.31 19.13 16.96 Driver NEW!. 1.95 163 1.37 
STLVD111BFR 497-2146-2-ND Programmable Low Voltage ; STPO8CDC596MTR ——| 497-4670-2-ND —_| 8-Bit Constant C 
LVDS Clock Driver .... 32-TOFP 37790.40/2,400 Driver NEW... 878.00/1,000 
STLVDSO50BDR 497-2147-1-ND High Speed, Differential Line STPO8CDC596TTR 497-4756-1-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
Driver/Receiver. 16-SOIC 2.70 2.25 1.89 Driver NEWS..... os 1.95 1.63 1.37 
STLVDS32BDR 497-2148-1-ND__| HS, Differential 16-SOIC 2.55 213 1.79 STPOBCDCS96TTR | 497-4756-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink 
STLVDS32BTR 497-4748-1-ND | High Speed Differential Line Driver NEW!. 2112.50/2,500 
Receiver NEW!... .16-TSSOP 288 2.40 2.02 STPO8CL596B1 497-3871-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
STLVDS32BTR 497-4748-2-ND —_| High Speed Differential Line LED Sink Driver 1.68 1.40 1.18 
Receiver NEW! _.. 16-TSSOP 3120.00/2,500 STPO8CL596MTR 497-3872-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
STLVDS385BTR 497-2150-1-ND | +3.3V, Prog. LVDS. LED Sink Drive 1.68 1.40 1.18 
Link-85MHz ..56-TSSOP 7.36 6.72 5.32 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. ‘J 10 100 
STPO8CL596MTR 497-3872-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current TDA7240AH 497-2167-5-ND 20W, Bridge AMP...........-s:eseseeee H-Heptawatt 3.11 2.71 2.02 
LED Sink Driver 1820.00/2,500 TDA7240AV 497-2168-5-ND —_| 20W, Bridge Amp... V-Heptawatt 2.84 2.47 1.84 
STPOBCL596TTR 497-3873-1-ND —_| Low Voltage 8-Bit Constan TDA7256 497-2169-5-ND | 30W, Bridge Car Radio Amp. 11-Multiwatt 5.67 4.94 3.68 
LED Sink Driver 1.68 1.40 1.18 TDA7263 497-3958-5-ND AB Dual Audio Power Amp. i 3.78 3.29 2.45 
STPO8CL596TTR 497-3873-2-ND _| Low Voltage 8-Bit Constant Current TDA7264 497-3959-5-ND___| AB Dual Audio Power Amp 5.00 4.35 3.24 
LED Sink Driver Zs 1820.00/2,500 TDA7265 497-3960-5-ND __| AB Dual Audio Power Amp 648 564 4.20 
STP16C596B1R 497-3874-ND TDA7266 497-3669-ND 14W, Dual Bridge Amp. 690 6.30 4.98 
252 210 1.77 TDA7266D 497-4024-5-ND | 14W, Dual Bridge Amp. 4.00 3.48 2.59 
STP16C596M 497-3875-ND meen TDA7266S 497-3670-ND 10W, Dual Bridge Amp. 679 6.20 4.90 
: . : TDA7267 497-3671-ND 2W, Mono Amp 240 2.00 1.68 
STP16C596MTR 497-3875-1-ND es Current LED Sink meets etal fs TDA7267A 797-3962-5-ND 3W, Mono Amp 285.238 2.00 
/ : z g Z TDA7268 497-3963-5-ND —_| 2x2W Stereo Audio Am 4.05 3.53 2.63 
STPI6CS96MTR 497-3875-2-ND ‘oi Constant Current LED Sink avert TDA7269A 497-3964-5-ND —_| AB Dual Audio Power Amp 11-Multiwatt 554 482 3.59 
rT reparreent es il TDA7293V 497-2170-5-ND —_| 120V, 100W DMOS Audio Amp.... 15V-Multiwatt 6.65 6.07 4.80 
fics 26 2m uae TDA7294V 497-2171-5-ND__| 100V, 100W DMOS Audio Amp.... 15V-Multiwatt_ 10.12 9.24 7.31 
STP1GCS96TTR 497-3876-2-ND _| 16-Bit Gonstani Current LED Sink i , : TDA7295 497-3965-5-ND —_| 80V, 80W DMOS Audio Amp 897 819 6.48 
eB tins Oe eee oRENMNDETD TDA7296 497-3966-5-ND | 70V, 60W DMOS Audio Amp 863 7.88 623 
coer = : TDA7297 497-3967-5-ND —_| Dual Bridge Amp... 690 630 4.98 
STP16C596XTTR 497-4371-1-ND 1G Et Constat Current LED Sink A Raw AGF TDA7297D 497-3968-5-ND Dual Bridge Amp 752 687 543 
STP16C596XTTR 497-4371-2-ND _| 16-Bit Constant Current LED Sink TDA73090013TR ican 2! Controlled Stereo Audio een 
Driver. 2730.00/2,500 tocessor. MORES Sa. 
STP16CL596B1R 497-3877-ND Low Voltag TDA7309D013TR 497-3969-2-ND Digital Controlled Stereo ‘Audio 
LED Sink Driver... D152) 2A0N 77 Processor... 3379.00/1,000 
STP16CL596M 797-3878-ND Tow Voltage 16-Bit Constant Current TDA7338D013TR 497-3971-1-ND —_| Stereo Decoder .. 5.75 5.25 4.15 
LED Sink Driver... 252 2410 177 TDA7338D013TR 497-3971-2-ND —_| Stereo Decoder .. 3188.00/1,000 
STP16CL596MTR 497-3878-1-ND _| Low Voltage 16-Bit Constant Current TDA7350A 497-3972-5-ND_| 22W Bridge Stereo Amp 5.40 4.70 3.50 
LED Sink Driver... 2102 eee lO era TDA7360 497-3973-5-ND 22W Bridge/Stereo Audio Amp....11V-Multiwatt 5.87 5.36 4.24 
STP16CL596MTR 497-3878-2-ND Low Voltage 16-Bit Constan TDA7375AV 497-3974-5-ND Dual/Quad Power Amp 15V-Multiwatt 7.13 6.51 5.15 
LED Sink Driver... 1134.00/1,000 TDA7375V 497-2172-5-ND 2x35W Dual/Quad Power Amp..... 15V-Multiwatt 7.13 651 5.15 
STPI6CL596TTR 497-3879-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current TDA7384A 497-2173-5-ND 4x35W Quad Bridge Car 
LED Sink Driver 2. D520) ain Radio Amp... 25-Flexiwatt 12.30 11.38 8.61 
STP16CL596TTR 497-3879-2-ND Law Voltage 4 16 SHauneena TDA7385 497-2174-5-ND | 4x30W Quad Bridge Car 
ink Driver... 730.00/2,51 Radio Amp.. 25-Flexiwatt 11.00 10.18 7.70 
STP16CL596XTTR 497-4529-1-ND poate Le Bit Constant Current ath pam AG TDA7386 497-2175-5-ND 4x40W Quad Bridge Car 
Ink Driver... - . : Radio Amp....... 25-Flexiwatt 15.40 14.25 10.78 
STP16CL596XTTR 497-4529-2-ND Low Voltage 16- Bit Constant Current TDA7391 497-2176-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp.. 11-Multiwatt 6.21 567 4.49 
LED Sink Driver... 2. 2730.00/2,500 TDA7391PD 497-3975-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp.......20-Power SOIC 9.66 882 6.98 
STP16CP596M 497-4624-5-ND Ree 16-Bit Constant Current 5g: asa 6a TDA7393 497-3976-5-ND —_| Dual Bridge Car Radio Amp . 15-Multiwatt 633 5.78 4.57 
ink Driver a : : : TDA7396 497-2177-5-ND —_| 45W, Bridge Car Radio Amp. 11-Multiwatt 6.62 5.76 4.29 
STPIC6A259MTR 497-2152-1-ND Power Logic 8-Bit Addressable Latch Sealey ae) TDA7400DTR 497-3977-1-ND Advance ie Signal Praca 8-SOIC 10.07 9.20 7.28 
STPIC6A259MTR 497-2152-2-ND Power Logic 8-| Bit Addressable Latch 891.00/1,000 TDA7400DTR 497-3977-2-ND Advance Car Signal Processor. 5585.00/1,000 
STPIC6CS95M 497-2153-5-ND _| Power Logic 8-Bit Shift Register 210 1.75 1.47 E-TDA7400DTR 497-5050-1-ND | Advance Car Signal Processor* NEW!.28-SOIC 10.07 9.20 7.28 
STPICSCSESMTR eee CoN” roe eon ee FL aay E-TDA7A00DTR 497-5050-2-ND | Advance Car Signal Processor* NEW!. 28-SOIC 5585.00/1,000 
STPICEC595TTR _| 497-3024-1-ND___| Power Logic 8-Bit Shift Register ase vor a ee TE Avance Get Soval Processor ee eh oes 
STPICECS9STIR pele vaie Om Powe Logic &-Bit Shift Register... 16-TSSOP 1262.50/2,500 TDA7411TR 497-3981-2-ND __| Advance Car Signal Processor. ~ 6750.00/1,000 
pesca Meciina IGMEWA on-tssop MIN OTMMO Commer TDA7433D 497-2178-5-ND _| Basic Function Audio Processo 3.38 294 2.19 
STPMO1FTR 497-4762-2-ND Prog. Single Phase Energy ¥ Gg : TDA7438D 497-3982-5-ND Three Bands Digitally Controlled 
Metering 10 NEW!.. = 2OTSSOP BERRI S5 00200123500 TDA7439DS13TR 497-3983-1-ND Three Bande Di italy Controlled ieee 
STSR2PCD-TR 497-2154-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver. aoe 8-SOIC 3.78 3.29 2.45 Audio le y 897 819 6.48 
STSR2PCD-TR 497-2154-2-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver...... 8-SOIC 4480.00/2,500 — = = = 
STSR3CD 497-4400-5-ND Sync. Rectifier Smart Driver for TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND Three Bands Digitally Controlled 
Flyback .. 373 3.25 2.42 Audio Processor 4973.00/1,000 
STSR3CD-TR 497-4401-1-ND Sync. Rect ier Smart Driver for TDA7449 497-3672-ND Tone Control, Digitally Controlled 
Flyback .. 373 3.25 2.42 Audio Processor 3.38 2.94 2.19 
TDA7454 497-2179-5-ND 4x35W High Eff. Quad Bridge Car 
STSR3CD-TR 497-4401-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
Fiyback 4415.00/2,500 Radio Am 15.50 14.34 10.85 
STSR30D-TR 497-2155-1-ND Sync. Rectifier Smart Driver TDA7462D013TR 497-3673-1-ND me aut Processor with saat Rah cao 
for Flyback Cuifey,  achedeye ay ‘ompander a i i 
STSR30D-TR 497-2155-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver TDA7462D013TR 497-3673-2-ND Dual Audio Processor with 
for Flyback. . 4415.00/2,500 Compander-.. 4144.00/1,000 
STUSBOZEQR 497-4983-1-ND | USB Transceiver NEI 76-OFN 94 82 63 TDA7482 497-3984-5-ND | 25W Mono Cl 8.28 7.56 5.98 
STUSBO2EQR 497-4983-2-ND —_| USB Transceiver NEW! 999.00/3,000 TDA7490 497-3985-5-ND | Dual Stereo Class-D Amp. 25-Flexiwatt 7.48 683 5.40 
STW5093CYLT 497-3375-1-ND —_| 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High TDA7490L 497-3986-5-ND —_| Dual Stereo Class-D Amp. 25-Flexiwatt 6.81 6.22 4.92 
Performance Audio Front-End.........30-TSSOP 4.86 4.23 3.15 TDA7494S 497-2180-5-ND 2.07 1.73 1.45 
STW5093CYLT 497-3375-2-ND —_| 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High TDA7511 497-3988-ND 
Performance Audio Front-End . 5760.00/2,500 11.80 10.92 8.26 
TBA820M 497-3025-5-ND | 1.2W Audio Amp. 8-Dip 1.35 1.17 90 TDA7560 497-2181-5-ND 
TD2201D 497-2156-5-ND 8-SOIG 169 147 1.13 25-Flexiwatt 21.44 18.38 16.30 
7022110 497-2157-5-ND 8-SOIC 1.69 147 1.13 TDA7561 497-2182-5-ND 25-Flexiwatt 10.80 9.99 7.56 
TD3101DT 497-4052-1-ND l i 16-SOIG 234 1.95 1.64 TDA7563 497-2183-5-ND | Multifunction Quad Power Amp......27-Flexiwatt 13.30 12.31 9.31 
TD3101DT 497-4052-2-ND Triple |GBT/MOS Drivel 16-SOIC 2535.00/2,500 TDA7575PDTR 497-3990-1-ND Multifunction Dual Bridge Power 
TD3501DT 497-4053-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver. TESOIC 2.97 259 1.93 Amp... 36-Power SOIC 11.30 10.46 7.91 
TD3501DT 497-4053-2-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver. 14-SOIC 3520.00/2,500 TDA7575PDTR 497-3990-2-ND Multifunction Dual Bridge Power 
TD351IDT 497-4439-1-ND —_| Advanced IGBT/MOSFET Driver . 8-SOIC 180 1.50 1.26 Amp 4305.60/600 
TD351IDT 497-4439-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver . 8-SOIC 1950.00/2,500 -3978-1- igi 
TD351IN 497-4440-5-ND__| Advanced IGBT/MOSFET Driver 8-Dip 1.80 1.50 1.26 pean ceca lems) © oly Controlied Audio By La O50 
TD352IDT 497-4676-1-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver NEWI!...8-SOIC 1.54 1.34 1.03 TDA7401013TR 497-3978-2-ND Digitally Controlled Audio 
TD352IDT 497-4676-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver NEWI... 8-SOIC 1362.50/2,500 Processor 2660.00/1,000 
TDAO161DP 497-2158-5-ND —_| Proximity Detector... 8-Mini Dip 351 3.06 228 : Soo = ; 
TDAO161FP 497-2159-5-ND —_| Proximity Detecto “8S0IC 3.51 3.06 2.28 ETDATAOUOISTR secre) © aly Conrolad Aula ait Lea. BED 
TDA1905 497-2160-5-ND__| 5W, Audio Amplifier 6-Power Dip 2.10 1.75 1.47 ETDA7401013TR 497-5051-2-ND | Digitally Controlled Audio : : : 
TDA2003H 497-2161-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp. “Pentawatt 210 175 147 Processor* NEW! 2660.00/1,000 
TDA2003V 497-2162-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp. -Pentawatt 210 175 1.47 -3989-1- pei 
TDA2005M 497-2163-5-ND —_| 20W, Bridge Amplifier. “Ti-Multiwatt 284 247 1.84 TDAZSS00151R CRISES pone G Cascade 20-Bit Stereo ay Zi. Ose 
TDA2007A 497-3953-5-ND —_| Dual Stereo Amp..... Q-SIP 2.73 228 1.92 : : : 
TDA2009A 497-2164-5-ND _| 10 + 10W, Stereo Amp ‘11-Multiwatt 3.65 318 237 TDA7535013TR 497-3989-2-ND beastama Cascade 20-Bit Stereo Sanne 
TDAZ030AH 497-3667-ND 18W, Hi-Fi Audio Amp.... -Pertawatt (Simao le TDE1707BFPT 497-3674-ND Intelligent Power Swite 548 478 3.56 
TDA2030AV 497-2165-5-ND | 18W, Hi-Fi Amp/35W Driver, -Pentawatt 297 259 1.93 : 
8098-61 5 Ei Midi # TDE1798DP 497-2184-5-ND 0.5A, Intelligent Power Switch . 6.39 5.84 4.62 
TDA2030H 497-3026-5-ND | 14W, Hi-Fi Audio Amp. Pentawatt 2.97 2.59 1.93 TDE1897RDP BoC OSA High-side IPS Dri 5G Gas on 
TDA2030V 497-3954-5-ND 14W, Hi-Fi Audio Amp. -Pentawatt 2.86 2.50 1.86 HOA, High-Side TVET 2 : : 
rogowy _[ay S740 _[20 ae Oe TN en 
z -5-| i-Fi i ~ eed .5A, High-Side river .00/1, 
pea Fe eaeePIG A cow Ht Audie power asc 378 329 245 | Tea2025B 497-3991-5-ND | Stereo Audio Amp. 177 1.48 1.24 
with Mute/Standby. 782 744 5.65 TEA2025D013TR 497-3675-1-ND —_| Stereo Audio Amp. 2.04 170 1.43 
TDA2822 497-3956-5-ND —_| Dual Low Voltage Power Amp. 156 1.30 1.10 TEA2025D013TR ASTERO7S:2:NDEES| Stereo Audio Amp. 918.00/1,000 
TDA2822D 497-2166-5-ND Dual Low Voltage Power Amp. ie ashe a) 103) E-TEA3717DP 497-5056-5-ND Stepper Motor Driver* NEW! BE ARO ae) 
TDA2822D013TR 497-3376-1-ND —_| Dual Low Voltage Power Amp. 169° 147 1.13 TEA3718DP 497-2188-5-ND —_| Stepper Motor Driver 3.19 2.78 2.07 
TDA2822D013TR 497-3376-2-ND | Dual Low Voltage Power Amp. 1497.50/2,500 TEA3718SDP 497-2189-5-ND |_| Stepper Motor Driver 2.94 257 1.91 
TDA7233 497-3957-5-ND 1W, Audio Amp with Mute 1.65 138 1416 TEA3718SFPTR 497-2190-1-ND Stepper Motor Driver 3.15 263 2.21 
TDA7233D013TR 497-3668-1-ND 1W, Audio Amp with Mute 1.92 1.60 1.35 TEA3718SFPTR 497-2190-2-ND Stepper Motor Driver 1418.00/1,000 
TDA7233D013TR 497-3668-2-ND__| 1W, Audio Amp with Mut -8-SOIC 2080.00/2,500 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


730 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


-ST StMicroelectronies 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ll 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
TLO61ACDT 497-2191-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp............ 8-SOIC 1.31 1.14 .88 TS27L4CN 497-2254-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp... 1.01 88 = 68 
TLO61ACDT 497-2191-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp .8-SOIC 1165.00/2,500 TS27L41DT 497-2255-1-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 131 1.14 .88 
TLO61CDT 497-2192-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp .8-SOIC 68 54 At TS27L41DT 497-2255-2-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 1165.00/2,500 
TLO61CDT 497-2192-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp .8-SOIC 535.00/2,500 TS27L4IN 497-2256-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 143° 1.24 95 
TLOG1IDT 497-4054-1-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp .8-SOIC ete ueeos 44, TS27M2AIDT 497-2257-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp .. We ale) 
TLOG1IDT 497-4054-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp .8-SOIC 570.00/2,500 TS27M2AIDT 497-2257-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp . 1197.50/2,500 
TLO62ACDT 497-2193-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Am, .8-SOIC 99 80 60 TS27M2AIN 497-2258-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp . 1.69 147 1.13 
TLO62ACDT 497-2193-2-ND — | Low Power, J-Fet Dual Op Am .8-SOIC 785.00/2,500 TS27M2BIDT 497-4445-1-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 255 243 1.79 
TLO62CDT 497-2194-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Am; 8-SOIG 1.04 83 63 TS27M2BIDT 497-4445-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp . 2762.50/2,500 
TLO62CDT 497-2194-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp.. 8-SOIC 487.50/2,500 TS27M2IDT 497-2259-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp . 1311.14.88 
TLO62CN 497-2195-5-ND | Low Power, J-Fet Dual Op Am in 70.~«B~SCAD TS27M2IDT 497-2259-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp. 1165.00/2,500 
TLOG2ID 497-3029-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Am Fay Gye 8 TS27M2IN 497-2260-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp . Wes aie a) 
TLoe4cDT 497-2196-1-ND | Low Power, J-Fet Quad Op Amp. 7243 TS27M4AlD 497-2261-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 1.56 1.30 1.10 
TLO4CDT 497-2196-2-ND —_| Low Power, J-Fet Quad Op Amp . 605.00/2,500 TS27M4lDT 497-2262-1-ND —_| Low Power, CMOS Quad Op Amp 150 1.25 1.05 
TLOB4CN 497-2197-5-ND__| Low Power, J-Fet Quad Op Amp . Time AG ea peal ae cone ane a ne amp ; z eee 
TLO64IDT 497-3030-1-ND | Low Power, J-Fet Quad Op Amp . 135 147 90 7 7-2263-5- ow Power, luad Op Amp 23 150 1.15 
TLO64IDT 497-3080-2ND | Low Power J-Fet Quad Op Amp 1197.50/2,500 TS271ACDT polgeetaeNO | CMOS Prog. LP Single Op Amp We 
B ee fs : 30 | TS271ACDT 497-2242-2-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp 1097.50/2,500 
TLO64IN 497-2198-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp . 1.00 80 © .60 - 
. 4 tan: 28 4 TS271ACN 497-2243-5-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp 1.24 1.08 .83 
TLO71CDT 497-4055-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. 65 be eh) T8274 IDT 497-2244-1-ND Mos P LP Single Op A 04 82 63 
TLO71CDT 497-4055-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. 487.50/2,500 ele n Fog. LF single Op Amp : : a 
TLOTICN 497-3031-5-ND | Low Noise. J-Fet Single Op Amp. 007254 TS2711DT 497-2244-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 832.50/2,500 
pea ie TS272AID 497-2245-5-ND 135 147 90 
TLO71IDT 497-2199-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. 1.09 88 66 TS272AIN 497-2246-5-ND 150 130 100 
TLO71IDT 497-2199-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. 862.50/2,500 TS272CD 497-3037-5-ND 135 117 90 
TLO72CDT 497-2200-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 1.08 ir es TS272IDT 497-2247-1-ND 173 150 115 
TLO72CDT 497-2200-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 487.50/2,500 TS2721DT 497-2247-2-ND = 7530.00/2 500 
TLO72CN 497-2201-5-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 65 62 39 TS274AID 497-2248-5-ND CMOS Quad Op Amp 204 187 gi 158 
TLO72IDT 497-2202-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 1.01 88 68 1S274CDT 497-4060-1-ND CMOS Quad Op Amp. 1.05 ‘Ot. 70 
TLO72IDT 497-2202-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Amp 525.00/2,500 , ion . i 7 
: TS274CDT 497-4060-2-ND CMOS Quad Op Amp. 930.00/2,500 
TLO74ACDT 497-2203-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am| 1.20 1.04 .80 us tela 
; TS2741DT 497-2249-1-ND CMOS Quad Op Amp. ee) abst) lala 
TLO74ACDT 497-2203-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am| 1065.00/2,500 TS274IDT 797-2949-2-ND CMOS Quad Op Am 7530.00/2,500 
TLO74CDT 497-2204-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am| AT 62 43 4 an ene 93. ce 
H TS3211LT 497-4061-1-ND Low Power Single Op Amp SOT-23-5 70 56 42 
TLO74CDT 497-2204-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am| 605.00/2,500 rs ay i 93. 
: TS3211LT 497-4061-2-ND Low Power Single Op Amp... SOT-23-5 630.00/3,000 
TLO74CN 497-2205-5-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am enh 62 no TS339CPT 497-4062-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO74IDT 497-4056-1-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Am 90 72 54 Comparator. 41SSOP 7258S 
TLO74IDT 497-4056-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp.. 712.50/2,500 1S339CPT 497-4062-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO74IN 497-2206-5-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Am| 99 80 55 Comparator. 570.00/2,500 
TLOB1ACDT 497-2207-1-ND _| J-Fet Single Op Amp 8SOIG 113 82 63 TS3391DT 497-2264-1-ND —_| Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO81ACDT 497-2207-2-ND —_| J-Fet Single Op Amp 8-SOIC 890.00/2,500 Comparator. 98 4.85 65 
TLO81CDT 497-2208-1-ND J-Fet Single Op Amp 8-SOIC 89.90.7254 TS339|DT 497-2264-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO81CDT 497-2208-2-ND J-Fet Single Op Amp 8-SOIC 712.50/2,500 Comparator. 865.00/2,500 
TLOS1CN 497-2209-5-ND J-Fet Single Op Amp 8-Dip oO) 256) 242) TS339IN 497-2265-5-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO81IDT 497-2210-1-ND J-Fet Single Op Amp 8-SOIC 77 (62M Ol Comparator. 1.09 95 73 
TLO81IDT 497-2210-2-ND J-Fet Single Op Amp 605.00/2,500 TS339|PT 497-2266-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TLO82ACDT 497-2211-1-ND J-Fet Dual Op Am| 86 69 52 Comparator. ees) alee ef 
TLO82ACDT 497-2211-2-ND J-Fet Dual Op Am| 677.50/2,500 TS339|1PT 497-2266-2-ND Micropower Quad C! 
TLO82CDT 497-2212-1-ND J-Fet Dual Op Am| 99 80 © .60 Comparator. 1197.50/2,500 
TLO82CDT 497-2212-2-ND J-Fet Dual Op Am| 487.50/2,500 TS372IDT 497-2271-1-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparator 1.31 1.14 88 
TLO82CN 497-2213-5-ND J-Fet Dual Op Am| 65 162) 139) TS372IDT 497-2271-2-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparator 1165.00/2,500 
TLO82CPT 497-4057-1-ND J-Fet Dual Op Am| 81 65 49 TS372IN 497-2272-5-ND LP, Dual CMOS Voltage Comparator 1210S sce 
TLO82CPT 497-4057-2-ND J-Fet Dual Op Am| 1028.00/4,000 TS3741DT 497-2273-1-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator 98 260) .60) 
TLOS2IN 497-3032-5-ND J-Fet Dual Op Am 86 70 52 TS3741DT 497-2273-2-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator 865.00/2,500 
TLO82IDT 497-2214-1-ND J-Fet Dual Op Am| 95 62 48 TS374IN 497-2274-5-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator 191 1.66 1.28 
TLO82IDT 497-2214-2-ND J-Fet Dual Op Am| 712.50/2,500 TS391ILT 497-2275-1-ND LP, Single Voltage Comparator. # 86 69 52 
TLOS4ACDT 497-2215-1-ND J-Fet Quad Op Amp. 1.01 88 68 TS391ILT 497-2275-2-ND LP, Single Voltage Comparator. 813.00/3,000 
TLO84ACDT 497-2215-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 897.50/2,500 TS393IDT 497-2276-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TLOB4ACN 497-2216-5-ND ‘| J-Fet Quad Op Amp. 101 88 68 Comparator. 998060 
TLO84AIDT 497-4752-1-ND J-Fet Quad Op Amp i 116 1.01 .78 TS393IDT 497-2276-2-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TLOS4AIDT 497-4752-2-ND J-Fet Quad Op Amp NEW! 1030.00/2,500 Comparator. 785.00/2,500 
TLO84CD 497-3033-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 81 65 49 TS393IN 497-2277-5-ND Micropower Dual C! 
TLOS4CDT 497-2217-1-ND J-Fet Quad Op Amp. 77 62 43 Comparator. 139 1.21.93 
TLO84CDT 497-2217-2-ND __| J-Fet Quad Op Amp. 605.00/2,500 TS41910T 497-4065-1-ND__| 360mW Mono Amp 1461.27 _.98 
TLO84CN 497-2218-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 77 6am Si TS4191DT 497-4065-2-ND 360mW Mono Amp. 1297.50/2,500 
Honor faseze FAD | oa _ (Be > ORS Saba 
TLO84CPT 497-2219-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 785.00/2,500 i ae wealh) 
TLOS4IDT 497-2220-1-ND J-Fet Quad Op Amp. 1.05 69 «58 TS4211DT 497-4066-1-ND 360mW Mono Amp. 146 1.27 98 
TS4211DT 497-4066-2-ND 360mW Mono Amp. 1297.50/2,500 
TLO84IDT 497-2220-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 787.50/2,500 
TLOS4IN 497-2221-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 99 ‘80 60 TS4211ST 497-4449-1-ND 360mW Mono Amp. 146 1.27 .98 
7 a TS4211ST 497-4449-2-ND 360mW Mono Amp. 2076.00/4,000 
TL431ACDT 497-3034-1-ND Programmable Voltage Referenct 68 54 Af 
z ioe TS431AILT 497-2279-1-ND Low Voltage, Adj. Shunt Referenci SOT-23-5 1.13 98 75 
TL431ACDT 497-3034-2-ND Programmable Voltage Reference... 535.00/2,500 7 
z el TS431AILT 497-2279-2-ND Low Voltage, Adj. Shunt Referenct SOT-23-5 1197.00/3,000 
TL431ACZ 497-3035-5-ND Programmable Voltage Reference... 70 56 42 : 
TS432AILT 497-2280-1-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference.......SOT-23 1.05 sci) 7A) 
TL431AIDT 497-2225-1-ND Programmable Voltage Referenct 48 108) 229) . 
ts TS432AILT 497-2280-2-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference.......SOT-23 1116.00/3,000 
TL431AIDT 497-2225-2-ND Programmable Voltage Referenc 357.50/2,500 TS461CD 497-3039-5-ND Output Rail-to-Rail Op A 8-SOIC 7 58 44 
TLA31AIZT 497-2226-1-ND | Programmable Voltage Reference... 48 «3829 utput Rati-to-Rat’ Op Amp . : d é 
TS461CDT 497-2281-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 72 58 44 
TL431AIZT 497-2226-2-ND Programmable Voltage Reference... 304.00/2,000 | - 
TL431CDT 497-3036-1-ND Progrararmable Voltage Reference 70 56 42 TS461CDT 497-2281-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 8-SOIC 570.00/2,500 
9 9 2 : = TS461CLT 497-2282-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-5 1.08 Beis) 
TLAS160T A97-2036;2-ND) |) Programmable Voltage Referenc 525,00/2,500 TS461CLT 497-2282-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp . SOT-23-5 1026.0073,000 
TL431IDT 497-2227-1-ND Programmable Voltage Reference.. Se) 340.26 TS462CDT 497-2283-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp 95 76 57 
TL431IDT 497-2227-2-ND Programmable Voltage Reference.. 362.50/2,500 z 9. i1-ta-Rai ° ‘ i ) 
TS462CDT 497-2283-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 747.50/2,500 
TL4311ZT 497-2228-1-ND Programmable Voltage Reference 60 48 = 36 7 ee it ta-Pai 
TS462CN 497-2284-5-ND Output Rail-to-Rail Op Amp .. 95 EVO ou 
ee ne aa a a _ en TS462CPT 497-4067-1-ND__| Output Rail-to-Rail Op Amp . 94.8263 
‘ ae Fogrammable Voltage nererence.. Q i 4 TS462CPT 497-4067-2-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 1332.00/4,000 
TL1431ACDT 497-2222-2-ND | Programmable Voltage Reference... 677.50/2,500 TS4R4cD 497-3040-5-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp. eee ee 
TL1431ACZT 497-2223-1-ND Programmable Voltage Reference 86 16952 TS464CDT 497-2285-1-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 1.05 ot 70 
TL1431ACZT 497-2223-2-ND —_| Programmable Voltage Referenc 542.00/2,000 aiiats 4972085-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp. 930.00/2,500 
TL1431AIDT 497-2224-1-ND Programmable Voltage Referenct -90 a 54, TS464CN 497-2286-5-ND Output Rail-to-Rail Op Amp . 4.05 931 70 
TL1431AIDT 497-2224-2-ND Programmable Voltage Referenct 712.50/2,500 TS472EIJT 497-4985-1-ND LN Microphone Preamp NEW! 154 1.34 1.03 
TL1431IDT 497-4058-1-ND Programmable Voltage Referenct 86 69 52 TS472ElT 497-4985-2-ND LN Microphone Preamp NEW! 2615.00/5,000 
TL1431IDT 497-4058-2-ND Programmable Voltage Referenc 677.50/2,500 TS482IDT 497-2287-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1.08 87 65 
TL7702A1D1/A 497-2229-5-ND _| Supply Voltage Supervisor... digi 198) 7-75 TS4821DT 497-2287-2-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp. 855.00/2,500 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor edi 98 75 TS4821QT 497-2288-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1.05 91 70 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor 997.50/2,500 TS48210T 497-2288-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp .. 1116.00/3,000 
TL7705ACP/A 497-3676-ND 5V, Supply Voltage Supervisor 1.13 98.75 TS486-11ST 497-4450-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp....8-MiniSOIC 1.43 1.24  .95 
TL7705AID1013TRA =| 497-3677-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor 1.13 £3 TS486-11ST 497-4450-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp.... 8-Mini SOIC 2020.00/4,000 
TL7705AID1013TRA | 497-3677-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor 997.50/2,500 TS4861D 497-3041-5-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 143° 1.24 95 
TS3V339IDT 497-2278-1-ND 3V, Micropower Quad CMOS TS4861DT 497-2289-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp... 143 1.24 95 
Voltage Comparator 98.85 65 TS486IDT 497-2289-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1262.50/2,500 
TS27L2AID 497-2250-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1.89 158 1.33 TS4871D 497-2291-5-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 169 1.47 1.13 
TS27L2IDT 497-2251-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1.20 1.04 .80 TS512AIDT 497-2295-1-ND Dual Op Amp. 1.50 1.30 1.00 
TS27L2IDT 497-2251-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 1065.00/2,500 TS512AIDT 497-2295-2-ND Dual Op Amp. 1330.00/2,500 
TS27L4AID 497-2252-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 195 1.63 1.37 TS512IDT 497-2296-1-ND Dual Op Amp. eG alti rds 
TS27L4AIN 497-2253-5-ND __| Low Power, CMOS Quad Op Amp... 1.95 163 1.37 (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key 7 Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS512IDT 497-2296-2-ND Dual Op Amp. 1030.00/2,500 TS1851AlLT 497-4531-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp.. SOT-23-5 1.68 1.40 1.18 
TS514AlDT 497-4453-1-ND | Precision Quad Op Am 177 1.48 1.24 TS1851AILT 497-4531-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am SOT-23-5 2184.00/3,000 
TS514AIDT 497-4453-2-ND Precision Quad Op Am 1917.50/2,500 TS1851ID 497-2231-5-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 8-SOIC 1.65 1.38 1.16 
TS5221D 497-3042-5-ND | Low Noise, Dual Op Amp 128 1.41 85 TS1851IDT 497-2231-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 8-SOIC 1.65 1.38 1.16 
TS5221DT 497-2297-1-ND__| Low Noise, Dual Op Amp 1.28 1.41.85 TS1851IDT 497-2231-2-ND _| _1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp.. 8-SOIC 1787.50/2,500 
TS5221DT 497-2297-2-ND Low Noise, Dual Op Amp..... 1130.00/2,500 TS1852AIDT 497-4533-1-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp........8-SOIC 2.28 1.90 1.60 
TS555CDT 497-3043-1-ND Low Power, Single CMOS Timer 90 72 5A TS1852AIDT 497-4533-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp.........8-SOIC 2470.00/2,500 
TSS55CDT 497-3043-2-ND Low Power, Single CMOS Timer 712.50/2,500 TS1852AIST 497-4443-1-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP 
TS555CN 497-3044-5-ND Low Power, Single CMOS Timer 76 61 46 Op Amp 8-MiniSOIC 2.28 1.90 1.60 
TSS5551D 497-3045-5-ND Low Power, Single CMOS Timer 0) ES TS1852AIST 497-4443-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP 
TS5551DT 497-2298-1-ND | Low Power, Single CMOS Timer 90 72 54 Op Amp 8-Mini SOIC 3952.00/4,000 
TS555IDT 497-2298-2-ND Low Power, Single CMOS Timer 487.50/2,500 TS1852ID 497-2232-5-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1.92 1.60 1.35 
TSSSSIN 497-2299-5-ND —_| Low Power, Single CMOS Timer 72 58 Ad TS1852IDT 497-2232-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1.92 1.60 1.35 
TS555IPT 497-4069-1-ND Low Power, Single CMOS Timer 30) 72 oA TS1852IDT 497-2232-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2080.00/2,500 
TS555|PT 497-4069-2-ND__| Low Power, Single CMOS Timer 1140.00/4,000 TS1852IN 497-2233-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp.. 192 1.60 1.35 
TS556IDT 497-2300-1-ND | Low Power, Dual CMOS Timer 1.24 1.08 83 TS1854AIDT 497-4535-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2.70 2.25 1.89 
TS556IDT 497-2300-2-ND Low Power, Dual CMOS Timer 1097.50/2,500 TS1854AIDT 497-4535-2-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 2925.00/2,500 
TSS56IN 497-2301-5-ND | Low Power, Dual CMOS Timer 108 8765 TS18541D 497-2234-5-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 270 2.25 1.89 
TS613IDT 497-2302-1-ND Dual Wide Band Op Amp. 5.13 4.47 3.33 TS1854IDT 497-2234-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 270 2.25 1.89 
TS613IDT 497-2302-2-ND Dual Wide Band Op Amp. 6080.00/2,500 TS1854IDT 497-2234-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2925.00/2,500 
TS616IDW 497-4454-5-ND | Dual Wide Band Op Amp. 510 445 3.31 TS1854IN 497-2235-5-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.70 2.25 1.89 
TS616IDWT 497-4455-1-ND | Dual Wide Band Op Amp. 510 445 3.31 TS1871AIDT 497-4537-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp... 2.70 2.25 1.89 
TS616IDWT 497-4455-2-ND | Dual Wide Band Op Amp. 6047.50/2,500 TS1871AIDT 497-4537-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 2925.00/2,500 
TS8221LT 497-2303-1-ND _| 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. 104° 83 63 TS1871AILT 497-4538-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am SOT-23-5 2.70 2.25 1.89 
TS8221LT 497-2303-2-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. ..... 984.00/3,000 TS1871AILT 497-4538-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am SOT-23-5 3510.00/3,000 
TS8221ZT 497-2304-1-ND | 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. 1.04 83 63 TS18711D 497-2236-5-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am B-SOIC 2.22 1.85 1.56 
TS8221ZT 497-2304-2-ND | 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. 714.00/2,000 TS1871IDT 497-4539-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 8-SOIC 2.22 1.85 1.56 
TS824|LT-1.2 497-2305-1-ND Micropower Shunt Voltage Reference 1.56 1.30 1.10 TS1871IDT 497-4539-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am 8-SOIC 2405.00/2,500 
TS8241LT-1.2 497-2305-2-ND Micropower Shunt Voltage Reference 2028.00/3,000 TS18711LT 497-2237-1-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Am SOT-23-5 2.22 185 1.56 
1S831-31ZT 497-2306-1-ND _| Micropower Voltage Supervisor so 86 6952 TS18711LT 497-2237-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp.. SOT-23-5 2886.00/3,000 
TS831-3ZT 497-2306-2-ND — | Micropower Voltage Supervisor............... 590.00/2,000 TS1872AIDT 497-4540-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp........8-SOIC 2.40 2.00 1.68 
TS831-5IDT 497-4070-1-ND | Micropower Voltage Supervisor Reset TS1872AIDT 497-4540-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp......... 8-SOIC 2600.00/2,500 
Active Low 95 76 57 TS1872AIST 497-4444-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP 
TS831-51DT 497-4070-2-ND Micropower Voltage Supervisor Reset Op Amp 8-MiniSOIC 2.40 2.00 1.68 
Active Low. 8-SOIC 747.50/2,500 TS1872AIST 497-4444-2-ND | 1.8V, Dual, In/Ou 
TS831-5IZT 497-2307-1-ND Micropower Voltage Supervisor. 95 69 53 Op Amp 8-Mini SOIC 4160.00/4,000 
TS831-51ZT 497-2307-2-ND —_| Micropower Voltage Supervisor. 652.00/2,000 TS18721D 497-2238-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2.22 1.85 1.56 
TS834-51DT 497-4071-1-ND | Micropower Volt. Supervisor Reset Active TS1872IDT 497-2238-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 237 1.98 1.66 
Low or High Integrated Timer 1.05 91 .70 TS1872IDT 497-2238-2-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 2567.50/2,500 
TS834-51DT 497-4071-2-ND | Micropower Volt. Supervisor Reset Active TS1872IN 497-2239-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp. 237 1.98 1.66 
Low or High Integrated Timer... -8-SOIC 930.00/2,500 TS1874AIDT 497-4542-1-ND _| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp. 3.51 3.06 2.28 
TS861AILT 497-2308-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp........SOT-23-5 1.31 1.14 88 TS1874AIDT 497-4542-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 4160.00/2,500 
TS861AILT 497-2308-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp. . SOT-23-5 1398.00/3,000 TS18741D 497-2240-5-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 294 245 2.06 
TS861AIN 497-2309-5-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp Dip 1.31 114 88 TS18741DT 497-2240-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 294 2.45 2.06 
TS861IDT 497-4072-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp: -8SOIG 1.86 1.55 1.31 TS1874IDT 497-2240-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp. 3185.00/2,500 
TS8611DT 497-4072-2-ND R/R, Micropower BICMOS Comparator... 8-SOIC 2015.00/2,500 TS1874IN 497-2241-5-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp. 294 245 2.06 
TS864AIDT 497-4073-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator..14-SOIC 216 1.80 1.52 TS2431BILT 497-4059-1-ND Prog. Shunt Voltage Reference... 1.20 1.04 80 
TS864AIDT 497-4073-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator... 14-SOIC 2340.00/2,500 TS2431BILT 497-4059-2-ND Prog. Shunt Voltage Reference... 1278.00/3,000 
TS912AIDT 497-2310-1-ND R/R, CMOS Dual Op Amp. -8-SOIG 1.73 1.50 1.15 7S3431BILT 497-4446-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc 60 48 3 
TS912AIDT 497-2310-2-ND R/R, CMOS Dual Op Amp. 1530.00/2,500 TS3431BILT 497-4446-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc 540.00/3,000 
TS914AIDT 497-2311-1-ND R/R, CMOS Quad Op Am 2.33 2.02 1.55 1$3431BIZT 497-4447-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc 60 48 36 
TS914AIDT 497-2311-2-ND R/R, CMOS Quad Op Am 2015.00/2,500 TS3431BIZT 497-4447-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc 384.00/2,000 
TS9141D 497-2312-5-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp... 1.93 1.61 1.36 TS3431CILT 497-4637-1-ND | 1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc GD 
TS9211DT 497-4074-1-ND | R/R, High Output Current Single TS3431CILT 497-4637-2-ND | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference.....SOT-23 630.00/3,000 
154 1.34 1.03 TS3702ID 497-3038-5-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 
TS9211DT 497-4074-2-ND Comparator. .8-SOIC 1.39 1.21 93 
Op Amp 1362.50/2,500 TS37021DT 497-2267-1-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 
TS9211N 497-4075-5-ND R/R, High Output Current Single Comparator. ..8-SOIC 1.05 91 76 
Op Amp oo 8-Dip 1.54 1.34 1.03 TS3702IDT 497-2267-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 
TS922AID 497-2313-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp..8-SOIC 2.21. «1.92 1.48 ... 8-SOIC 930.00/2,500 
TS922ID 497-3048-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp..8-SOIC = 1.77 1.48 = 1.24 TS3702IN 497-2268-5-ND Micropower Dual CMOS Voltage 
TS922IN 497-3049-5-ND R/R, High Output Current Dual Op Amp.....8-Dip 1.77 1.48 1.24 Comparator. 1.05 91 70 
TS924AID 497-2314-5-ND R/R, High Output Current Quad TS3704CDT 497-4063-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
Op Amp 279 2.33 1.96 Comparator. 90 72 54 
TS925AIPT 497-4076-1-ND R/R, High Output Current Quad TS3704CDT 497-4063-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
Op Amp 16-TSSOP 2.97 2.48 2.08 Comparator. 712.50/2,500 
TS925AIPT 497-4076-2-ND R/R, High Output Current Quad TS3704IDT 497-2269-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 
Op Amp. 16-TSSOP 3217.50/2,500 Comparator. 98 85 65 
TS9251D 497-3050-5-ND R/R, High Output Current Quad TS37041DT 497-2269-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
Op Amp 240 2.00 1.68 Comparator. 865.00/2,500 
TS9311D 497-3051-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp 9 7657 TS3704IN 497-2270-5-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 
TS9311LT 497-4077-1-ND Output R/R Micropower Op Amp SOT-23-5L 95 (Cuero Comparator. 1.13 98 75 
TS9311LT 497-4077-2-ND Output R/R Micropower Op Amp...... SOT-23-5L 897.00/3,000 TS37041PT 497-4064-1-ND Micropower Quad C! 
TS932ID 497-3052-5-ND Dual Output R/R Micropower Comparator. 1.09 OES: 
Op Amp ess 131 1.14 88 TS3704IPT 497-4064-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 
TS9341D 497-3053-5-ND Quad Output R/R Micropower Comparator. 965.00/2,500 
Op Amp ss 1.95 1.63 1.37 TS48711D 497-2290-5-ND | 1W, R/R Outp 184 1.60 1.23 
TS9411D 497-3054-5-ND___| Output R/R Micropower Op Amp 1.61 1.40 1.08 TS48711ST 497-4068-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power Am 1.84 1.60 1.23 
TS941ILT 497-4078-1-ND | Output R/R Micropower Op Amp 161 140 1.08 TS48711ST 497-4068-2-ND __| 1W, R/R Output Audio Power Am 2608.00/4,000 
TS9411LT 497-4078-2-ND | Output R/R Micropower Op Amp 1716.00/3,000 TS48901D 497-2292-5-ND | 1W, R/R Output Audio Power Am 195 163 1.37 
TS942AID 497-4456-5-ND Output R/R Micropower Op Amp 1.77 148 1.24 TS4902ID 497-2294-5-ND 300mW, 3.3V Supply Audio 
TS942AIDT 497-4457-1-ND Output R/R Micropower Op Amp 1.71 143 1.20 Power Amp Ms 1.05 91 70 
TS942AIDT 497-4457-2-ND__| Output R/R Micropower Op Amp 1852.50/2,500 TS4962MEIJT 497-4986-1-ND | 3W Filter Free Class D Audio Power 
TS9511D 497-3055-5-ND | In/Out, R/R, Low Power Op Amp 135 117 90 Amp NEW‘....... att 1.43 1.24 95 
TSQS1ILT 497-4079-1-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 109 9 73 TS4962MEIJT 497-4986-2-ND | 3W Filter Free Class D Audio Power 
TS9511LT 497-4079-2-ND In/Out, R/R Low Power Op Amp 1158.00/3,000 Amp NEWS... 2425.00/5,000 
TS952ID 497-3056-5-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 1.16 1.01 ie TS4984ElJT 497-4677-1-ND 2x1W Stereo Audio Power 
TS952IDT 497-2315-1-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 1.16 1.01 ie Amp NEWS... 1.65 138 1.16 
TS952IDT 497-2315-2-ND | In/Out, R/R, Low Power Op Amp 1030.00/2,500 TS4984ElJT 497-4677-2-ND | 2x1W Stereo Audio Power 
TS952IYDT 497-4777-1-ND | In/Out, R/R, LP Op Amp NEW! 143 124 95 Amp NEW!... 3505.00/5,000 
TS9521YDT 497-4777-2-ND | In/Out, R/R, LP Op Amp NEW! 1262.50/2,500 TS4985ElJT 497-4678-1-ND | 2x1.2W Stereo Audio Power Amp.... 294 245 2.06 
TS9541D 497-2316-5-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 14-SOIC 2.10 1.75 (1.47 TS4985ElT 497-4678-2-ND 2x1.2W Stereo Audio Power Amp 6250.00/5,000 
TS9711D 497-3057-5-ND Output R/R Low Noise Op Am| 8-SOIC 90 72 54 TS49901ST 497-4451-1-ND 1.2W Audio Power Amp 1.62 135 1.14 
TS972ID 497-3058-5-ND | Output R/R Low Noise Op Am 8SOIC =0.98—Sti«HStC«i TS49901ST 497-4451-2-ND | 1.2W Audio Power Amp 2808.00/4,000 
TS972IDT 497-2317-1-ND | Output R/R Low Noise Op Amp... 8SOIC 86.98 = 8565 TS49941ST 497-4452-1-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power 
TS972IDT 497-2317-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp... .8-SOIC 865.00/2,500 Amp. 2.46 2.05 1.73 
TS974ID 497-3059-5-ND Output R/R Low Noise Op Ami 1.438 1.24 95 TS49941ST 497-4452-2-ND 1.2W Diff. Input Audio Power 
TS9741DT 497-2318-1-ND Output R/R Low Noise Op Am 143 1.24 95 p 8-Mini SOIC 4264.00/4,000 
TS974IDT 497-2318-2-ND | Output R/R Low Noise Op Am 1262.50/2,500 TS7211AILT 497-3046-1-ND | BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
TS974IPT 497-2319-1-ND Output R/R Low Noise Op Ami 1438 1.24 96 Comparator. SOT-23-5 1.35 147 .90 
TS974IPT 497-2319-2-ND | Output R/R Low Noise Op Am 1262.50/2,500 S721 1AILT 497-3046-2-ND | BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
TS1851AIDT 497-4530-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp. 168 140 1.18 Comparator. SOT-23-5 1437.00/3,000 
TS1851AIDT 497-4530-2-ND__| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1820.00/2,500 (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key a Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS7221AlLT 497-3047-1-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower TSM1011AIST 497-4471-1-ND Constant Voltage/Constant Current 
Comparator. S0T-23-5 1.35 117 90 Controller 8-MiniSOIG 1.35 147 90 
TS7221AILT 497-3047-2-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower TSM1011AIST 497-4471-2-ND Constant Voltage/Constant Current 
Comparator. . SOT-23-5 1437.00/3,000 Controller... = 8-Mini SOIC 1916.00/4,000 
TSA12031F 497-4125-ND Dual-Ch., 12-Bit, 4OMSPS AD 48-TOFP 33.08 28.35 25.14 TSM1012AIDT 497-4472-1-ND | Low Consumption Voltage/C\ 
TSAT401IF 497-4458-ND 14-Bit, 20MSPS, 85mW ADC. 48-TOFP 50.75 43.50 38.57 Contrller.....oeenen 1.95 1.63 1.37 
TSH10ID 497-3060-5-ND | 140MHz Bandwidth, LN, Op Amp .BSOIG 169 147 1.13 TSM1012AIDT 497-4472-2-ND | Low Consumption Voltage/C 
TSH11ID 497-3065-5-ND | 120MHz Bandwidth MOS Input Op Amp..8-SOIG 1.84 1.60 1.23 Controller... ..eosoe 2112.50/2,500 
TSH22IDT 497-2320-1-ND Dual Bipolar Op Amp. .8-SOIC 1.65 1.38 1.16 TSM1012AIST 497-4473-1-ND Low Consumption Voltage/C: 
TSH221DT 497-2320-2-ND _| Dual Bipolar Op Amp 1097.50/2,500 sc aasieues Peri _ Control. ores 8-MiniSOIG 1.95 1.63 1.37 
TSH24IDT 497-2321-1-ND | Quad Bipolar Op Amp - 735 147 90 7-4473-2-| ow Consumption Voltage/ oo 
TSH24IDT 497-2321-2-ND | Quad Bipolar Op Amp . 1197.50/2,500 Controller 8-Mini SOIC 3380.00/4,000 
TSH31ID 497-3068-5-ND | 280MHz Bandwidth MOS Input Op Amp..8-SOIC 2.01 1.68 1.41 TSM1013AIDT 497-4474-1-ND | Constant Voltage/Constant Current 
TSH70CD 497-3070-5-ND | Wideband, Low Power Op Amp 8-SOIC 1.50 1.25 1.05 Controller. 195 1.63 1.37 
TSH72CD 497-2324-5-ND _| Wideband, Low Power Dual Op Amp......8-SOIC_ 1.74 1.45 1.22 TSM1013AIDT 497-4474-2-ND Constant Volga Constant Gurratt SARI DETT 
TSH72CPT 497-4080-1-ND | Wideband, Low Power Dual Op Amp...8-TSSOP 1.74 145 1.22 yEaen ate 
TSH72CPT 497-4080-2-ND | Wideband, Low Power Dual Op Amp ...8-TSSOP 3016.00/4,000 TSMIOISAIST eee) Constant Voltage/Gonstant Currant “ck AR ee 
TSH74CD 497-2325-5-ND Wideband, Low Power Op Amp ; 3.51 3.06 2.28 - - - 
TSH80ID 497-2326-5-ND —_| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 150 130 1.00 TSM1013AIST 497-4475-2-ND Consteat Voltage Constant Guat cera 
TSH81ID 497-2327-5-ND _| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 1.50 1.30 1.00 FeRoidAlne FOPTEENOM Low Consummation VoltanalG Naa 
TSH82ID 497-2328-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 162 135 1.14 Controllers 9 495 163 1.37 
TSH93ID 497-3071-5-ND | High Speed, LP Triple Op Amp... 275 240 1.79 TSM1014AIDT 497-4476-2-ND | Low Consumption Vo : , ‘ 
TSH94ID 497-3072-5-ND —_| High Speed, LP Quad Op Amp 343 299 223 oe conecmmpeon eonege 2112.50/2.500 
TSH95ID 497-2329-5-ND | High Speed, LP Quad Op Amp 292 254 1.89 TSMIOT4AIST 497-44774-ND 1 Law Gonsumati : 
i ¢ ption Voltage/C: 
TSH1101LT 497-4459-1-ND_| Wideband, Low Noise Op Amp 1.62 1.35 1.14 Controle Mini SOIC 195 1.63. 1.37 
TSH1101LT 497-4459-2-ND Wideband, Low Noise Op Amp... 2106.00/3,000 TSM1014AIST 497-4477-2-ND Low Consumption Voltage/C 
TSH1111D 497-3061-5-ND Current Feedback Op Amp G2 Eel soue ial: Controller. 8-Mini SOIC 3380.00/4,000 
TSH1111PT 497-4460-1-ND Current Feedback Op Am 1.62 1.35 1.14 TSM1051CD 497-4478-5-ND Constant Voltage/Constant Current 
TSH111IPT 497-4460-2-ND —_| Current Feedback Op Ami 2808.00/4,000 Controller 8-SOIC 1.01 88 68 
TSH112ID 497-3062-5-ND__| Dual, Current Feedback Op Amp 189158 1.33 TSM11211D 497-2335-5-ND | 3.3V, 5V, 12V Housekeeping IC 169 147 1.13 
TSH121PT 497-4461-1-ND | Dual, Current Feedback Op Amp 189 158 1.33 TSV321IDT 497-4773-1-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NI 135 147 90 
TSH112IPT 497-4461-2-ND —_| Dual, Current Feedback Op Amp 3276.00/4,000 TSV321IDT 497-4773-2-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE! 1197.50/2,500 
TSH1131D 497-3063-5-ND —_| Triple, Current Feedback Op Amp 341 271 2.02 TSV3581DT 497-4772-1-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE! 139 121 93 
TSH1141D 497-3064-5-ND | Quad, Current Feedback Op Amp 14-SOIG 3.19 278 207 TSV3581DT 497-4772-2-ND _| GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE! 1230.00/2,500 
TSH15010 497-3066-5-ND __| Wide Bandwidth/Bipolar In Op Amp........8-SOIG 5.08 4.42 3.29 TSV3581PT 497-4771-1-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NEI 139 121 93 
TSH1511D 497-3067-5-ND | Wide Bandwidth/MOS Input Op Am 5.37 468 3.49 TSV3581PT 497-4771-2-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE! 1968.00/4,000 
TSH300IDT 497-4776-1-ND __| Ultra Low Noise HS Op Amp NEW! 219 1.83 1.54 TSV358IST 497-4769-1-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE! 139 1.21 93 
TSH300IDT 497-4776-2-ND —_| Ultra Low Noise HS Op Amp NEW! 2372.50/2,500 TSV358IST 497-4769-2-ND | GP, In/Out, R/R, LP Op Amp NE 1968.00/4,000 
TSH3101DT 497-4462-1-ND 4Q0UA High Speed Op Amp 174 145 1.22 TSXS070FNO12TR 497-2336-1-ND Prog. CODEC/Filter Combo 
TSH3101DT 497-4462-2-ND _| 400A High Speed Op Amp 1885.00/2,500 2nd Generation 6.44 5.88 4.65 
TSH3101LT 497-4463-1-ND | 400A High Speed Op Amp "801-235 174 145 1.22 TSXS070FNO12TR 497-2336-2-ND | Prog. CODEC/Filter Combo 
TSH310ILT 497-4463-2-ND | 400A High Speed Op Amp _ SOT-23-5 2262,00/3,000 2nd Generation 1820.00/500 
TSH3211D 497-3069-5-ND —_| Wide Bandwidth/MOS Input Op Amp......8-SOIC 6.90 6.30 4.98 UA741CDT 497-3075-1-ND) | Single Op Am Go oes ll 
TSH3301DT 497-4464-1-ND | 1.1GHz Low Noise Op Amp. 284 247 1.84 aoe pea ene a 3 On SUS 
TSH3301DT 497-4464-2-ND _| 1.1GHz Low Noise Op Amp. 3360.00/2,500 gece Mel ungie UP AMP: : : : 
TSH3401DT 497-4679-1-ND | 320MHz Single Supply Video TRA pa Padres ee Fee tle SOU 
Buffer NEW!....... 690 6.30 4.98 ote : ; : 
rsiioot ——_fasraarv2no | ttt Sg Spin (Fa eS ee 
Lt eres ue UC2843BN 497-3678-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04 80 
TSHOALDT pee Couaial ugg) S00MHz Single Supply Video UC2844AN 497-3077-5-ND | Current Mode PWM Controller 113 ~«98 75 
AID MEINE sini Gi) _ Gs) 2) UC28458D1013TR | 497-3679-1-ND | Current Mode PWM Controller. 120 1.04 80 
TSH341IDT poiecs arses) S00MH2 Single Supply Video UC2845BN 497-3680-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04 80 
Amp NEWS............ 9450.00/2,500 UC3842BN 497-3079-5-ND | Current Mode PWM Controller. 416 401 78 
TSH3431DT 497-4987-1-ND | 280MHz Single Supply Triple Video UC3843AD1 497-3080-5-ND _| Current Mode PWM Controller. 1.09 95 73 
Saas AeraaRyeNG see a wie ere PSN 22h 62 UC3843AD1013TR | 497-2338-1-ND | Current Mode PWM Controller. 109. +295 ~73 
TASB T=, 6 org: Supp IY TADIe NICE UC3843AN 497-3081-5-ND | Current Mode PWM Controller. 109 95 73 
Buffer NEWT... 2502/50/2,500 UC3843BD1013TR | 497-3681-1-ND | Current Mode PWM Controller. 116 1.01 78 
TSH3441DT 497-4988-1-ND | 340MHz Single Supply Triple Video UC3844AD1 497-3082-5-ND | Current Mode PWM Controller. 109 95 73 
Buffer NEWS........... 231 1.93 1.62 UC3844AN 497-2339-5-ND Current Mode PWM Controller. 09; Smee) 
TSH3441DT 497-4988-2-ND | 340MHz Single Supply Triple Video UC3844BD1013TR | 497-3682-1-ND | Current Mode PWM Controller. 116 101 78 
Buffer NEW/.............. 2502.50/2,500 UC3844BD1013TR 497-3682-2-ND | Current Mode PWM Controller. 1030.00/2,500 
TSH3501DT 497-4465-1-ND 550MHz Low Noise Curren ULN2001A 497-2340-5-ND Seven Darlington Array . 95 76 57 
1.83 1.53 1.29 ULN2001D1013TR 497-2341-1-ND Seven Darlington Array . 25 a Br 
TSH3501DT 497-4465-2-ND ULN2001D1013TR | 497-2341-2-ND__| Seven Darlington Array. 747.50/2,500 
1982.50/2,500 ULN2002A 497-2342-5-ND Seven Darlington Array .. 95 eel 
TSH3501LT 497-4466-1-ND ULN2002D1013TR +] 497-2343-1-ND | Seven Darlington Array. 95 76 57 
1.74 145 1.22 ULN2002D1013TR +] 497-2343-2-ND | Seven Darlington Array. 747.50/2,500 
TSH350ILT 497-4466-2-ND ULN2003D1013TR +] 497-2345-1-ND | Seven Darlington Array. 95 76 57 
SOT-23-5 2262.00/3,000 ULN2003D1013TR | 497-2345-2-ND__| Seven Darlington Array. 747.50/2,500 
TSH511CF 497-2322-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Receiver Stereo ULN2004D1013TR 497-2347-1-ND Seven Darlington Array . POS CMO 
Sub-Carrier Demodulator. .-44-TOFP 4.59 4.00 2.98 ULN2004D1013TR 497-2347-2-ND Seven Darlington Array . 747.50/2,500 
TSH512CF 497-2323-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Transmitter ULN2064B 497-2348-5-ND 50V, 1.5A Quad Darlington 4 
Stereo Sub-Carrier Generator............. 44-TOFP 4.59 4.00 2.98 Switch ’ 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
TSL10141FT 497-4774-1-ND | 14+1 Channel BUffer for TFT-LCD ULN2065B 497-2349-5-ND | 80V, 1.5A Quad Darlington ; 
Pannels NEW.......... 2.40 2.00 1.68 Swite -16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
TSL10141FT 497-4774-2-ND | 14+1 Channel BUffer for TFT-LCD ULN2067B 497-2350-5-ND ay oe Quad Darlington ie Power bin [OCememeTT 
Pannels NEW........... 48-TOFP 2592.00/2,400 . s s A 
TSMOO7IDT 497-4468-1-ND | Primary PWM Controller. BSOIC 319 278 2.07 ULN2068B 497-2351-5-ND | 50V, 1.5A Quad Darlington ; 
TSMOO7IDT 497-4468-2-ND —_| Primary PWM Controller. -8-SOIC 3775.00/2,500 . 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
TSM1001DT 497-2330-1-ND _| Single Op Amp and Single Comparator... SOIC 94 —«82—=«63 ULN2069B 497-2352-5-ND a lee Quad Darlington 16-Power Din MEER eto 
TSM1001DT 497-2330-2-ND Single Op Amp and Single Comparator... 8-SOIC 832.50/2,500 ULN20748 797-2353-5-ND BV. 1.5A Quad Darlinat P = = = 
TSIM101AIDT 497-2331-1-ND | Voltage/Current Controller 116 101 78 Switch Bee TALON 16-PowerDip 285 238 200 
TSM101AIDT 497-2331-2-ND Voltage/Current Controle 1030.00/2,500 an RAF - : i . . 
TSIM102AIDT 497-4081-1-ND —_| Voltage/Current Controlle 131 114 88 ULN2O75B sie eacatogg| O0V. 1.58 Quad Darlington 1e-Power Din METER 
TSM102AIDT 497-4081-2-ND Voltage/Current Controle 1165.00/2,500 ULN2801A 497-2354-5-ND . 18-Dip 1.05 ‘O1. 70 
TSM1021D 497-2332-5-ND Voltage/Current Controller as alihl 85 Ei BE 7 7 Di ; ; ; 
TSIM103AID 497-3104-ND Dual Op Amp/Voltage Reference 116 101 78 TEN ponescope tom) Eloht Darlington Array 18-Dip Oe moo 
: ULN2803A 497-2356-5-ND Eight Darlington Arra 18-Dip 1.05 91 70 
TSM1081D 497-3073-5-ND _| Automotive Switch Mode Voltage ULN2804A 497-2357-5-ND | Eight Darlington Array 18-Dip 105 91 70 
and Current Controller TED ake) ltd) ULQ2001D1013TR | 497-4989-1-ND | ‘Seven Darlington Array NE 6SOIG 6.95 76 57 
TSM1081DT 497-2333-1-ND __| Automotive Switch Mode Voltage ULQ2001D1013TR _| 497-4989-2-ND__| Seven Darlington Array NEW! 6-SOIC 747.50/2,500 
and Current Controller... ESO SOBA 00 UL0200301 497-3085-5-ND | Seven Darlington Array. 6SOIG 1.01 88 68 
TSM108IDT 497-2333-2-ND —_| Automotive Switch Mode Voltage ULQ2003D1013TR 497-2359-1-ND | Seven Darlington Array. 6-SOIC 1.01 88 68 
and Current Controller 1330.00/2,500 ULQ2003D1013TR 497-2359-2-ND | Seven Darlington Array . 6-SOIC 897.50/2,500 
TSM109AIDT 497-4082-1-ND Dual Comparator/Voltage Referenci 1:58) 1.387 1.05 ULQ2004A 497-2360-5-ND Seven Darlington Array . 16-Dip 1.01 88 68 
TSM109AIDT 497-4082-2-ND Dual Comparator/Voltage Referenct 1397.50/2,500 ULQ2004D1013TR 497-2361-1-ND Seven Darlington Array . SOIC 1.01 88 68 
TSM1091D 497-3074-5-ND__| Dual Comparator/Voltage Referenc 1.50 1.30__ 1.00 ULQ2004D1013TR — | 497-2361-2-ND | Seven Darlington Array. 6-SOIC 897.50/2,500 
TSM111CN 497-2334-5-ND Triple Voltage and Current Supervisor. 2.16 1.80 1.52 USBDFO1W5 497-3086-1-ND EMI Filter and Line Termination. 719 64 48 
TSM1011AIDT 497-4470-1-ND Constant Voltage/Constant Current USBDFO1W5 497-3086-2-ND EMI Filter and Line Termination 753.00/3,000 
Controlle .8-S0IG 1.35 117 90 USBLC6-2P6 497-5026-1-ND Very Low Capacitance, ESD 
TSM1011AIDT 497-4470-2-ND Constant Voltage/Constan' Protection NEWS... 94 LOeeOO 
Controller. 1197.50/2,500 (Continued) 
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TMicroelectronies INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 

STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
USBLC6-2P6 497-5026-2-ND Very Low Capacitance, ESD 

Protection NEWS... SOT-666 999.00/3,000 
USBUFO1W6 497-3087-1-ND EMI Filter and Line Termination.......SOT-323-6L 1.35 1.17 .90 
USBUFO1W6 497-3087-2-ND EMI Filter and Line Terminatiot . SOT-323-6L 1436.40/3,000 


VNH3SP30TR-E 


497-3565-1-ND Fully Integrated H-Bridge Motor 
Driver. 


840 7.67 6.06 


VNH3SP30TR-E 


497-3565-2-ND 


4654.00/1,000 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 
E-UC3844BD1013TR | 497-4604-1-ND Current Mode PWM Controller. 8-SOIC 1.16 1.01 18 
E-UC3844BD1013TR | 497-4604-2-ND Current Mode PWM Controller. 8-SOIC 1030.75/2,500 
E-UC3845BD1013TR | 497-4605-1-ND Current Mode PWM Controller. 8-SOIC 1.16 1.01 18 
E-UC3845BD1013TR | 497-4605-2-ND Current Mode PWM Controller. 8-SOIC 1030.75/2,50! 
E-ULN2001A 497-4606-5-ND Seven Darlington Array... -16-Dip 95 Msi 
E-ULN2002A 497-4549-ND Seven Darlington Array .. .16-Dip 95 ai avi 
E-ULN2003A 497-4607-5-ND Seven Darlington Array .. .16-Dip 95 a ve 
E-ULN2004A 497-4608-5-ND Seven Darlington Array .. -16-Dip 95 wis) dai 
E-ULQ2003A 497-4609-5-ND Seven Darlington Array .. -16-Dip = 1.01 88 §=.68 
E-ULQ2003D1 497-4610-5-ND Seven Darlington Array .. 6-SOIC 1.01 88 68 


RoHS Compliant Parts 


E-L293DD 
E-L293DD013TR 
E-L293DD013TR 


497-4552-5-ND Push-Pull 4-Ch.Driver with Diodes. 
497-4553-1-ND Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes 
497-4553-2-ND Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes 


5.37 468 3.49 
5.37 468 3.49 
2647.00/1,000 


$TMicroelectronies 


RESET SUPERVISORS 
RoHS Compliant Parts Available 


E-L298N 497-4554-5-ND Dual Full-Bridge Driver... .15-Multiwatt 4.19 3.65 2.72 
E-L4960 497-4555-5-ND 2.5A Power Switching Regulator -Heptawatt 4.37 3.81 2.84 
E-L4971D 497-4556-5-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 4.70 4.09 3.05 


E-L4971D013TR 
E-L4971D013TR 
E-L4973V3.3 

E-L4978D013TR 


497-4557-1-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator... 16-SOIC 
497-4557-2-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator... 16-SOIC 
497-4558-5-ND 3.5A Step-Down Switching Reg. ...18-Power Dip 
497-4559-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator...... 16-SOIC 


486 423 3.15 
2394.00/1,000 

6.44 5.88 4.65 

489 426 3.17 


E-L4978D013TR 
E-L4981A 
E-L4981AD 
E-L4981AD013TR 
E-L4981AD013TR 


497-4559-2-ND 2A Step-Down Switching Regulator...... 16-SOIC 
497-4560-ND Power Factor Corrector i 
497-4561-5-ND Power Factor Correctot 
497-4562-1-ND Power Factor Correctot 
497-4562-2-ND Power Factor Correctot 


2407.30/1,000 
5.40 4.70 3.50 
5.40 4.70 3.50 
5.40 4.70 3.50 

2660.00/1,000 


E-L5970D 497-4563-5-ND Up to 1A Step-Down Switching Reg 3.02 264 1.96 
E-L5972D013TR 497-4564-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator 351 3106 2.28 
E-L5972D013TR 497-4564-2-ND 2A Step-Down Switching Regulator 4160.00/2,500 
E-L5973AD 497-4565-5-ND 2.5A Step-Down Switching Regulator 3.51 3.06 2.28 
E-L5973D013TR 497-4566-1-ND 2.5A Step-Down Switching Regulator 3.38 2.94 2.19 
E-L5973D013TR 497-4566-2-ND 2.5A Step-Down Switching Regulator....8-HSOP 4000.00/2,500 


E-L6201PS 
E-L6201PSTR 
E-L6201PSTR 
E-L6202 


497-4567-5-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4568-1-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4568-2-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4569-5-ND DMOS Full Bridge Driver. 


879 8.03 6.35 

879 8.03 6.35 
2979.60/600 

8.63 7.88 6.23 


E-L6203 
E-L6207D 
E-L6207D013TR 
E-L6207D013TR 
E-L6207N 


497-4570-5-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4571-5-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4572-1-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4572-2-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4573-ND DMOS Full Bridge Driver. 


11.27 10.29 8.14 
10.60 981 7.42 
10.60 9.81 7.42 
6625.00/1,000 
10.90 10.09 7.63 


E-L6207PD 
E-L6207PD013TR 
E-L6207PD013TR 
E-L6208D 


497-4574-5-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4575-1-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4575-2-ND DMOS Full Bridge Driver. 
497-4576-5-ND DMOS Driver for Bipolar 
Stepper Motor 


11.40 10.55 7.98 
11.40 10.55 7.98 
4343.40/600 


13.30 12.31 9.31 


E-L6385D013TR 
E-L6385D013TR 
E-L6386D 

E-L6386D013TR 
E-L6386D013TR 


497-4577-1-ND High Voltage High/Low Side Driver 
497-4577-2-ND High Voltage High/Low Side Driver 
497-4578-5-ND High Voltage High/Low Side Driver 
497-4579-1-ND High Voltage High/Low Side Driver 
497-4579-2-ND High Voltage High/Low Side Driver. 


2.91 243 2.04 
3152.50/2,500 

2555 23) 79 

2.08) 2100 18d 
2752.00/2,500 


E-L6561 
E-L6561D 
E-L6561D013TR 


497-4580-ND Power Factor Correcto! 
497-4581-5-ND Power Factor Correctot 
497-4582-1-ND Power Factor Correctot 


1.56 1.30 1.10 
1.56 1.30 1.10 
1.56 1.30 1.10 


E-L6561D013TR 497-4582-2-ND Power Factor Correctot 1690.00/2,500 
E-L6562DTR 497-4583-1-ND Transition-Mode PFC Controller. 1.69 147 1.13 
E-L6562DTR 497-4583-2-ND Transition-Mode PFC Controller. 1497.50/2,500 
E-L6565DTR 497-4584-1-ND Quasi-Resonant SMPS Controlle 165 1.38 1.16 
E-L6565DTR 497-4584-2-ND Quasi-Resonant SMPS Controller... 1787.50/2,500 
E-L6569 497-4585-5-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator . 2.85 2.38 2.00 


E-L6571BD013TR 


497-4586-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator . 


2.70 2.25 1.89 


E-L6571BD013TR 
E-L6574D013TR 


497-4586-2-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 
497-4587-1-ND CFL/TL Ballast Driver Preheat 


2925.00/2,500 


and Dimming... 2.81 245 1.82 
E-L6574D013TR 497-4587-2-ND CFL/TL Ballast Driver Preheat 

and Dimming 3328.00/2,500 
E-L6598D013TR 497-4588-1-ND High Voltage Resonant Controlle 2.97 248 2.08 
E-L6598D013TR 497-4588-2-ND High Voltage Resonant Controller... 3217.50/2,500 
E-L6902D 497-4589-ND Switching Regulator with Adj. Current 

Limit... 3.78 3.29 2.45 
E-L6910 497-4590-5-ND Adj. Step-Down Controller with 

Sync. Rectification 297 2159) 1193 
E-L6910TR 497-4591-1-ND Adj. Step-Down Controller with 

Sync. Rectification 2.97 259 1.93 
E-L6910TR 497-4591-2-ND Adj. Step-Down Controller with 

Sync. Rectification 3520.00/2,500 
E-L6919ETR 497-4592-1-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controlle! 3.68 3.36 2.66 
E-L6919ETR 497-4592-2-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controle: 2128.00/1,000 
E-L6920DTR 497-4593-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter. PGy 1:80) 152 
E-L6920DTR 497-4593-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter...8-TSSOP 3744.00/4,000 


E-L6925D013TR 


497-4594-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 


Regulator. Abe aks): ih) 
E-L6925D013TR 497-4594-2-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 

Regulato: 8-MSOP 4420.00/4,000 
E-L6926013TR 497-4595-1-ND Battery Managemen’ OT Wey wey 
E-L6926013TR 497-4595-2-ND Battery Management 3640.00/4,000 


E-L6932D1.2 
E-L6932D1.2TR 
E-L6932D1.2TR 


497-5057-ND High Perf. 2A ULDO Linear Reg. NEW!.. 8-SOIC 
497-4596-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator..... 8-SOIC 
497-4596-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator..... 8-SOIC 


2.85 2.38 2.00 
2.85 2.38 2.00 
3087.50/2,500 


E-SG2525AN 


E-SG2525AP013TR 
E-SG2525AP013TR 


497-4644-5-ND Regulator Pulse Width 

Modulator NEWS........ 
497-4683-1-ND Regulator Pulse Width Modulato 
497-4683-2-ND Regulator Pulse Width Modulator... 


..16-Dip 
16-SOIC 
16-SOIC 


1.77) 148 1.24 
1.85 148 1.11 
1230.00/2,500 


E-SG3525AN 497-4645-5-ND Regulator Pulse Width 
Modulator MEWE........ 1.77, 148 1.24 
E-SG3525AP. 497-4597-5-ND Regulator Pulse Width Modulato 1.77) 148 1.24 


E-TDE1707BFPT 


497-4598-1-ND Intelligent Power Switch . 


5.48 4.78 3.56 


E-TDE1707BFPT 497-4598-2-ND Intelligent Power Switch . 6496.00/2,500 
E-UC2843BN 497-4599-5-ND Current Mode PWM Controlle 1.20 1.04 .80 
E-UC2845BD1013TR | 497-4600-1-ND Current Mode PWM Controller. 1.20. 1.04 80 
E-UC2845BD1013TR | 497-4600-2-ND Current Mode PWM Controller. 1064.00/2,500 
E-UC2845BN 497-4601-5-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 1.04 .80 
E-UC3842BN 497-4602-5-ND Current Mode PWM Controller. 116 1.01 .78 


E-UC3843BD1013TR 
E-UC3843BD1013TR 


497-4603-1-ND Current Mode PWM Controller. 
497-4603-2-ND Current Mode PWM Controller. 


UG LOL. Ze 
1030.75/2,500 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM690AM6F 497-3824-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690AM6F 497-3824-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690RM6F 497-3825-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690RM6F 497-3825-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690SDS6F 497-4980-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover NEW!. .8-TSSOP 3.24. 2.82 2.10 
STM690SDS6F 497-4980-2-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover NEWS... .8-TSSOP 6144.00/4,000 
STM690SM6F 497-3826-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover. 20) e750 AVA? 
STM690SM6F 497-3826-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 
STM690TM6F 497-3827-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 210 1.75 1.47 
STM690TM6F 497-3827-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 
STM692AM6F 497-3828-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.07 1.73 1.45 
STM692AM6F 497-3828-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2242.50/2,500 
STM703M6F 497-3829-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.04 1.70 1.43 
STM703M6F 497-3829-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2210.00/2,500 
STM704M6F 497-3830-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.04 1.70 1.43 
STM704M6F 497-3830-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2210.00/2,500 
STM704RM6F 497-3831-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.04 1.70 1.43 
STM704RM6F 497-3831-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2210.00/2,500 
STM704SM6F 497-3832-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.04 1.70 1.48 
STM704SM6F 497-3832-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2210.00/2,500 
STM704TM6F 497-3833-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.04 1.70 1.43 
STM704TM6F 497-3833-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover 2210.00/2,500 
STM705M6F 497-3834-1-ND 5V Supervisor with Watchdo: AA Det c ly, 
STM705M6F 497-3834-2-ND 5V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 
STM706M6F 497-3835-1-ND 5V Supervisor with Watchdos de a ea A 
STM706M6F 497-3835-2-ND 5V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 
STM706PM6F 497-3836-1-ND 3V Supervisor with Watchdo: AA S20 aA? 
STM706PM6F 497-3836-2-ND 3V Supervisor with Watchdog.. 1545.00/2,500 
STM706RM6F 497-3837-1-ND 3V Supervisor with Watchdog.. tA SZ nan, 
STM/06RM6F 497-3837-2-ND 3V Supervisor with Watchdog.. 1545.00/2,500 
STM706SDS6F 497-4981-1-ND 3V Supervisor w/Watchdog NE! 2.25 188 1.58 
STM706SDS6F 497-4981-2-ND 3V Supervisor w/Watchdog NEW! 3900.00/4,000 
STM706SM6F 497-3838-1-ND 3V Supervisor with Watchdog.. Uehara ale 
STM706SM6F 497-3838-2-ND 3V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 
STM706TM6F 497-3839-1-ND 3V Supervisor with Watchdo: ie Ra 
STM706TM6F 497-3839-2-ND 3V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 
STM707M6F 497-3840-1-ND 5V Supervisor WAS SA 
STM707M6F 497-3840-2-ND 5V Supervisor 1545.00/2,500 
STM708M6F 497-3841-1-ND 5V Supervisor ec ee ee 
STM708M6F 497-3841-2-ND 5V Supervisor 1545.00/2,500 
STM708RM6F 497-3842-1-ND 3V Supervisor AS S25 ET: 
STM708RM6F 497-3842-2-ND 3V Supervisor 1545.00/2,500 
STM708SDS6F 497-4982-1-ND 3V Supervisor NEW! 2.25 1.88 1.58 
STM708SDS6F 497-4982-2-ND 3V Supervisor NEW! 3900.00/4,000 
STM708SM6F 497-3843-1-ND 3V Supervisor TAS 27, 
STM708SM6F 497-3843-2-ND 3V Supervisor 1545.00/2,500 
STM708TM6F 497-3844-1-ND 3V Supervisor Me Ano elf 
STM708TM6F 497-3844-2-ND 3V Supervisor 1545.00/2,500 
STM795RM6F 497-3845-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover. ZG eo on 
STM795RM6F 497-3845-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM795SM6F 497-3846-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 267 2:23) 1.87 
STM795SM6F 497-3846-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM795TM6F 497-3847-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... BGK AVR) Ife 
STM795TM6F 497-3847-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 
STM802LM6F 497-3848-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802LM6F 497-3848-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802MM6F 497-3849-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802MM6F 497-3849-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802RM6F 497-3850-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802RM6F 497-3850-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802SM6F 497-3851-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802SM6F 497-3851-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM802TM6F 497-3852-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM802TM6F 497-3852-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM804RM6F 497-3853-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 
STM804RM6F 497-3853-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3412.50/2,500 
STM804SM6F 497-3854-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 2.47 1.84 
STM804SM6F 497-3854-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM804TM6F 497-3855-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 2.47 1.84 
STM804TM6F 497-3855-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 
STM805LM6F 497-3856-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... Bee) Pals). ihr 
STM805LM6F 497-3856-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM805RM6F 497-3857-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... BER) 7al0k) algal 
STM805RM6F 497-3857-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM805SM6F 497-3858-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2 Opes isa! 
STM805SM6F 497-3858-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2372.50/2,500 
STM805TM6F 497-3859-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2:43) 21080 Aza 
STM805TM6F 497-3859-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM806RM6F 497-3860-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.54 2.21 1.65 
STM806RM6F 497-3860-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 
STM806SM6F 497-3861-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 254 221 1.65 
STM806SM6F 497-3861-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 
STM806TM6F 497-3862-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.82 2.35 1.98 
STM806TM6F 497-3862-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover 3007.50/2,500 
STM813LM6F 497-3863-1-ND 5V Supervisor with Watchdog... Ieee eee ali 
STM813LM6F 497-3863-2-ND 5V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 
STM817LM6F 497-3864-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 
STM817LM6F 497-3864-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 
STM817MM6F 497-3865-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... Asm 0S meade 
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Thi | t 1 RESET SUPERVISORS (Continued) STMicroelectronics Digi-Key Lee Price Each 
Icroe eC Tonics RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description Pkg. 1 10__100 
STAICRISIGETONTES WE IDIGTTKE ErIESIERCH L4931CDT50-TR 497-4204-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 1330.00/2,50 
Par f a i y resin a Taam ite L4931CV15 497-4811-5-ND | 1.5V, LDO Voltage Regulator NEW! 105 91 70 
ELL EUW. SSCrI ALON _ g- L4931CV33 497-1401-5-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator 120 104 80 
STM817MM6F 497-3865-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2632.50/2,500 L4931CV50 497-1402-5-ND 5V, LDO Voltage Regulato: 120 1.04 80 
STM818LM6F 497-3866-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 252 210 1.77 L49310Z33 497-1003-ND 3.3V, LDO Voltage Regulat 124 108 .83 
STM818LM6F 497-3866-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2730.00/2,500 14931CZ50 497-1004-ND 5V, LDO Voltage Regulato 724 1.08 83 
STM818MM6F 497-3867-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIG 2.52 2.10 1.77 L4931CZ120 497-1002-ND 12V, LDO Voltage Regulator. 1439 121 93 
STM818MM6F 497-3867-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2730.00/2,500 L4940D2M5-TR 497-4205-1-ND 5V, LDO 1.5A Regulator 1.80 1.50 1.26 
STM819LM6F 497-3868-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 L4940D2M5-TR 497-4205-2-ND 5V, LDO 1.5A Regulator 810.00/1,000 
STM819LMGF 497-3868-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 L4940D2T5-TR 497-1166-1-ND | 5V,LDO 1.5A Regulator D2-PAK 2.07 1.73 1.45 
STM819MM6F 497-3869-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 L4940D2T5-TR 497-1166-2-ND 5V, LDO 1.5A Regulator D2-PAK 932.00/1,000 
STM819MM6F 497-3869-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 L4940D2T85-TR 497-1167-1-ND 8.5V, LDO 1.5A Regulator D2-PAK 2.10 1.75 1.47 
STM6717SFWY6F 497-5010-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage L4940D2T85-TR 497-1167-2-ND | 8.5V, LDO 1.5A Regulator D2-PAK 945.00/1,000 
Supervisor NEW! SOT-23-5 1.69 1.47 1.13 L4g40V5 497-1404-5-ND | 5V, LDO 1.5A Regulator T0-220 216 1.80 152 
STM6717SFWY6F 497-5010-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage L4940V12 497-1403-5-ND 12V, LDO 1.5A Regulator . TO-220 2.16 1.80 1.52 
Supervisor NEWS......... SOT-23-5 1797.00/3,000 L4941BDT-TR 497-1168-1-ND | 1ALDO Regulator. D-PAK 240 1.75 147 
STM6717TWWY6F | 497-5011-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage Poe BDT-TR ey d Gee i re Regulator. re ea PERE 
Supervisor NEW! .S0T-23-5 1.69 147 1.13 -3629- ery Low Drop Voltage Regulato! Me : : . 
STM6717TWWy6F ‘| 497-5011-2-ND | Dual/Triple Ultra Low L4947 497-3918-5-ND | 5V, 0.5ALDO Regulator w/Res 3.46 3.01 2.24 
Supervisor NEW! SOT-23-5 1797.00/3,000 L4947H 497-3630-ND 5V, 0.5A LDO Regulator w/Reset . 3.46 3.01 2.24 
STMG718SFWV6F 797-50124-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt L4947PD 497-1405-5-ND | 5V, 0.5ALDO Reg. w/Reset 3.24 2.82 210 
ee NEW... SOT-23-5 1.69 1.47 1.13 LA949E 497-3631-ND Vaiiee ReGlleat Drop ae ern 
STM6718SFWY6F 497-5012-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage i i : i és 
Supervisor NEW......... SOT-23-5 1797.00/3,000 L4949ED013TR 497-3632-1-ND mune batt Low Drop ‘gg nese 
STM6718TWWY6F | 497-5013-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage ‘oltage Regulator : ak 
Supervisor NEW......... S$0T-23-5 1.69 147 1.13 L4949ED013TR 497-3632-2-ND auton ety Low Drop Pep ENO 
STM6718TWWY6F — | 497-5013-2-ND rene ee Voltage Scns pores L4949EDMITTR 4g7-3919-1-no | Multifunction Very Low Drop ao 
ae ee ea tine aah pees! Voltage Regulato 1.89 1.58 1.33 
STM6719SFWB6F 497-5014-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage L4949EDMITTR 497-3919-2-ND Multifunction Very 
Supervisor NEWS............ SOT-23-6 1.69 1.47 1.13 Voltage Regulator 2047.50/2,500 
STM6719SFWB6F 497-5014-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage L4949EP013TR 497-3633-1-ND Multifunction Ver : 
é 'y Low Drop 
Supervisor NEWF........... SOT-23-6 1797.00/3,000 Volta 
é ige Regulator TBS S8i 9 1:33) 
STM6719SHWB6F 497-5015-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage L4949EP013TR 497-3633-2-ND Multifunction Very Low Drop 
Supervisor NEW! .SOT-23-6 1.69 147 1.13 Voltage Regulator 851.00/1,000 
STM6719SHWB6F 497-5015-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltag LD1084D2M-R 497-3409-1-ND__|_Adj., 5A LDO Positive Voltage Re 2.73 2.28 1.92 
Supervisor NEW........... SOT-23-6 1797.00/3,000 LD1084D2M-R 497-3409-2-ND | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg 1229.00/1,000 
STM6719TWWB6F — | 497-5016-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage LD1084D2M33 497-4235-5-ND | 3.3V, 5ALDO Positive Voltage Re 173 150 1.15 
Supervisor NEW......... SOT-23-6 1.69 1.47 1.13 LD1084D2M33R 497-3410-1-ND | 3.3V, 5ALDO Positive Voltage Re 264 220 1.85 
STM6719TWWB6F | 497-5016-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage LD1084D2M50R 497-4236-1-ND | 5V, 5ALDO Positive Voltage Reg. 264 2.20 1.85 
Supervisor NEWS......... SOT-23-6 1797.00/3,000 LD1084D2M50R 497-4236-2-ND__| 5V, 5ALDO Positive Voltage Reg. 1188.001,000 
STM6720SFWBGF 497-5017-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage (D1084D2T-R 497-3411-1-ND | Adj., 5ALDO Positive Voltage Reg 264 220 1.85 
Supervisor NEWS.......... SOT-23-6 169 147 1.13 LD1084D2T-R 497-3411-2-ND | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg 1188.00/1,000 
STM6720SFWBGF 497-5017-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage LD1084V 497-3413-5-ND | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg 264 2.20 1.85 
Supervisor NEW!.......... SOT-23-6 1797.00/3,000 LD1084V18 497-3414-5-ND | 1.8V, 5ALDO Positive Voltage Re 264 220 1.85 
STMG720TWWBGF | 497-5018-1-ND | Dual/triple Ultra Low Voltage LD1084V25 497-3415-5-ND__| 2.5, 5A LDO Positive Voltage Ret 264 2.20 1.85 
Supervisor NEW........... SOT-23-6 1.69 147 1.13 LD1084V33 497-3416-5-ND 3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re 264 2.20 1.85 
sueroorwwesr (RS Ieregmey Desi ile Utre Low Votoge ibiogscor-n | 487-34184.ND | Ad 3ALDO Posie Votage Reg 9s 163 137 
Supervisor NEW......... SOT-23-6 1797.00/3,000 ~3418-1- ” : : : 
upernvisor a, LD1085CDT-R 497-3418-2-ND | Adj.. 3ALDO Positive Voltage Rea 2112.50/2,500 
LD1085D2M-R 497-3419-1-ND__|_Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 195 163 1.37 
W DROPOUT REGULATORS LD1085D2M-R 497-3419-2-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 878.00/1,000 
TMicroelectronies RoHS Compliant Parts Available LD1085D2M12R 497-3420-1-ND | 12V, 3A DO Positive Voltage Reg 195 163 1.37 
; ; sal ; LD1085D2M12R 497-3420-2-ND | 12V, 3ALDO Positive Voltage Reg 878.00/1,000 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each aa 
Part No. Part No. Deseripiton Finer oimiecl 00 LD1085D2M18R 497-3421-1-ND | 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg....D2-PAK/A 1.95 1.63 1.37 
rae TGRCGEENGM 2.5V LOO Vottane Renutat RIE LD1085D2M18R 497-3421-3-ND__|_1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. ....D2-PAK/A 878.00/1,000 
os OV, ‘oltage Regulator. : ‘ : (D1085D2M25R 497-3422-1-ND | 2.5V, 3ALDO Positive Voltage Reg.....02-PAK/A 195 1.63 1.37 
KF25BDT-TR 497-4202-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 1030.00/2,500 LD1085D2M25R 497-3422-2-ND | 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. ....D2-PAK/A 878.00/1,000 
KF33BDT-TR 497-1148-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato 173 1.50 1.15 LD1085D2M33R 497-3423-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK/A 1.95 1.63 1.37 
KF33BDT-TR 497-1148-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato 1530.00/2,500 LD1085D2M33R 497-3423-2-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg 878.00/1,000 
KF50BDT-TR 497-1149-1-ND__| _5V, LDO Voltage Regulator... 1.50 1.30 1.00 LD1085D2T-R 497-3424-1-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.95 1.63 1.37 
KF50BDT-TR 497-1149-2-ND | ‘5V, LDO Voltage Regulator... 1330.00/2,500 LD1085D2T-R 497-3424-2-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 878.00/1,000 
KF80BD-TR 497-1150-1-ND | 8V, LDO Voltage Regulato 150 1.30 1.00 LD1085D2T15R 497-3426-1-ND | 1.5V, 3ALDO Positive Voltage Re AOS 63eatlo7 
KF80BD-TR 497-1150-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulato! 1330.00/2,500 LD1085D2T15R 497-3426-2-ND | 1.5V, 3ALDO Positive Voltage Re 878.00/1,000 
KF80BDT-TR 497-1151-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator.. 1.50 1.30 1.00 LD1085D2T18R 497-3427-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 163 1.37 
KF80BDT-TR 497-1151-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulator... 1330.00/2,500 LD1085D2T18R 497-3427-2-ND__|_1.8V, 3ALDO Positive Voltage Re 878.00/1,000 
[4g92cV 497-3910-ND 9.2V, LDO Voltage Regulato 70-220 -1.92 1.60 1.35 (D1085D2T25R 497-1221-1-ND | 2.5V, 3ALDO Positive Voltage Re 195 163 1.37 
14925 497-3911-ND 5V, LDO Voltage Regulato .Pentawatt 2.82 235 1.98 LD1085D2T25R 497-1221-2-ND | 2.5V, 3ALDO Positive Voltage Re 878.00/1,000 
L4925PD 497-3912-5-ND | 5V, LDO Voltage Regulato! 20-Power SOIC 3.35 2.92 217 LD1085D2T33R 497-1222-1-ND | 3.3V, 3ALDO Positive Voltage Re 150 125 1.05 
L4925PD013TR 497-1152-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulato! 20-Power SOIC 3.35 2.92 217 LD1085D2T33R 497-1222-2-ND | 3.3V, 3ALDO Positive Voltage Re 675.00/1,000 
L4925PD013TR 497-1152-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulato 20-Power SOIC 1041.60/600 LD1085DT-R 497-3428-1-ND__|_Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 195 163 1.37 
L4931ABD15-TR 497-4203-1-ND | 1.5V, LDO Voltage Regulato B-SOIC 1.28 111 85 LD1085DT-R 497-3428-2-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 2112.50/2,500 
L4931ABD15-TR 497-4203-2-ND | 1.5V, LDO Voltage Regulato .8-SOIC 1130.00/2,500 LD1085DT15R 497-3429-1-ND | 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 195 163 1.37 
L4931ABD25-TR 497-1154-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 8SOIC 1.50 1.30 1.00 LD1085DT15R 497-3429-2-ND | 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Re: 2112.50/2,500 
L4931ABD25-TR 497-1154-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato .8-SOIC 1330.00/2,500 LD1085DT18R 497-3430-1-ND | ‘1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 177 (1.48 1.24 
L4931ABD33-TR 497-1155-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato 8SOIC 150 1.30 1.00 LD1085DT18R 497-3430-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 1917.50/2,500 
14931ABD33-TR 497-1155-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato -B-SOIC 1330.00/2,500 nae ene oy a re Posie velo i ee mane es 
L4931ABD50-TR 497-1156-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulato! .BSOIC 1.50 130 1.00 ~3431-2- OV, it 50/2, 
L4931ABD50-TR 497-1156-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulato “B-SOIC 4330.00/2,500 LD1085V 497-1482-5-ND | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.50 1.25 1.05 
4153-1 ¢ LD1085V12 497-3432-5-ND | 12V, 3ALDO Positive Voltage Reg 195 163 1.37 
L4931ABD120TR 497-1153-1-ND | 12V, LDO Voltage Regulator. .B-SOIC 1.50 1.30 1.00 bs 
L4931ABD120TR 497-1153-2-ND | 12V, LDO Voltage Regulator -B-SOIC 4330.00/2,500 LD1085V18 497-3433-5-ND__|_1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. . 1.95 1.63 1.37 
14931 ABDT25TR 497-1158-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 161 140 1.08 LD1085V25 497-3434-5-ND | 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 
ee LD1085V33 497-3435-5-ND | 3.3V, 3ALDO Positive Voltage Re 195 163 1.37 
L4931ABDT25TR 497-1158-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator: 1430.00/2,500 Os 
14931ABDT33-TR RGN CGtINGM| 3.3 LOD Voltage Renulato eTmamElas LD1085V50 497-3436-5-ND | 5V, 3ALDO Positive Voltage Reg. 195 163 137 
[403 ARDT33-TR ms ge -teg : A : LD1086D2MTR 497-3439-1-ND | Adj., 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 180 156 1.20 
- 7-1159-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato 1430.00/2,500 et ; 7 
LA93/ABDT LD1086D2MTR 497-3439-2-ND | _Adj., 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 696.00/1,000 
50-TR 497-1160-1-ND__| 5V, LDO Voltage Regulator... 1.61 140 1.08 ss a 
TAOSTABDTSOATR POTETTTEaEAT Slo VelicaaiRenil Tenamaane D1086D2M18TR 497-3437-1-ND | 1.8V, 15ALDO Positive Volt. Reg 780 156 1.20 
50- 7-1160-2- SV, oltage Regulator. .00/2,5 LD1086D2M18TR 497-3437-2-ND | 1.8V, 1.5ALDO Positive Volt. Reg 696.00/1,000 
14931 ABDT80-TR 497-1161-1-ND | 8V, LDO Voltage Regulato! 1.61 1.40 1.08 LD1086D2M33TR 497-1223-1-ND | 3.3V, 1.54 LDO Positive Volt. Reg 180 156 1.20 
14931ABDT80-TR 497-1161-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulato 1430.00/2,500 LD1086D2M33TR 497-1223-2-ND | 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg 696.00/1,000 
L4931ABDT120R 497-1157-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator 161 140 1.08 LD1086D2T12TR 497-3440-1-ND 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.95 1.63 1.37 
LASS1ABDTIZOR (RASHEED) 12V, LDO Voltage Regulator SOOO 27500 CDTOBBDATIZTR | 497-3440-2-ND | 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 878.00/7,000 
L4931ABPT25TR 497-1163-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 184 1.60 1.23 LD1086D2T15R 497-3441-1-ND | 1.5V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 180 1.56 1.20 
L4931ABPT25TR 497-1163-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 1630.00/2,500 LD1086D2T15R 497-3441-2-ND | 1.5V, 1.5ALDO Positive Voltage 
14931 ABPT33-TR 497-1164-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato 1.84 160 1.23 696.00/1,000 
L4931ABPT33-TR 497-1164-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato 1630.00/2,500 LD1086D2T18TR 497-3442-1-ND 1.80 1.56 1.20 
L4931 ABPT50OTR 497-1165-1-ND__|_5V, LDO Voltage Regulato 1.84 1.60 1.23 LD1086D2T18TR 497-3442-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. .... D2-PAK 696.00/1,000 
L4931ABPT50TR 497-1165-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulato 1630.00/2,500 LD1086D2T25TR 497-3443-1-ND | 2.5V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg 180 156 1.20 
L4931ABPT120R 497-1162-1-ND | 12V, LDO Voltage Regulator 1.61 1.40 1.08 LD1086D2T25TR 497-3443-2-ND | 2.5V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg 696.00/1,000 
L4931ABPT120R 497-1162-2-ND | 12V, LDO Voltage Regulator. P-PAK 1430.00/2,500 LD1086D2T33TR 497-1224-1-ND | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 180 156 1.20 
14931 ABV33 497-1399-5-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato 0-220 131 114 88 LD1086D2T33TR 497-1224-2-ND | 3.3V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg. ....D2-PAK 696.00/1,000 
L4931ABV50 497-1400-5-ND__| _5V, LDO Voltage Regulator... 70-220 1.31 1.14 88 [D1086D2TTR 497-3566-1-ND | Adj., 1.5ALDO Positive Voltage Reg 780 156 1.20 
L4931ABZ25 497-1001-ND 2.5V, LDO Voltage Regulato 70-92 146 127 98 LD1086D2TTR 497-3566-2-ND | Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 696.00/1,000 
L49314BZ120 497-1000-ND 12V, LDO Voltage Regulator 70-92 146 127 98 LD1086D2TSOTR 497-1225-1-ND | 5V, 1.5A DO Positive Voltage Re 147 1.28 98 
L4931CD80-TR 497-4770-1-ND | 8V,LDO Voltage Regulator NEW!....... 8SOIC 1.16 1.01 78 LD1086D2TSOTR 497-1225-2-ND | 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Re 567.00/1,000 
14931CD80-TR 497-4770-2-ND | 8V.LDO Voltage Regulator NEW! 8-SOIC 1030.00/2,500 LD1086DT18TR 497-3444-1-ND | _1.8V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg......D-PAK 1.80 1.56 1.20 
L4931CDT50-TR 497-4204-1-ND__| _5V, LDO Voltage Regulator 150 1.30 1.00 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LOW DROPOUT REGULATORS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
LD1086DT18TR 497-3444-2-ND | 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1595.00/2,500 LD2981ABMS50TR 497-1522-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator............... SOT-23-5L 2184.00/3,000 
LD1086DT25TR 497-3445-1-ND | 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1.58 137 1.05 LD2981ABU33TR 497-1524-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1.50 1.25 1.05 
LD1086DT25TR 497-3445-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1397.50/2,500 LD2981ABU33TR 497-1524-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator. SOT-89 1625.00/2,500 
LD1086DT33TR 497-3446-1-ND | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1.80 156 1.20 LD2981ABUSOTR 497-1525-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1.50 1.25 1.05 
LD1086DT33TR 497-3446-2-ND | 3.3V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg. 1595.00/2,500 LD2981ABUSOTR 497-1525-2-ND | _5V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1625,.00/2,500 
[D1086DT50TR 497-4239-1-ND | 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 780 156 1.20 [D2982AM18R 797-4253-1-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L +98 85 65 
LD1086DT50TR 497-4239-2-ND | 5V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg. 1595.00/2,500 LD2982AM18R 497-4253-2-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator _ SOT-23-5L 1038.00/3,000 
LD1086V 497-3447-5-ND | Adj., 1.5 LDO Positive Voltage Re 1.80 156 1.20 LD3985J18R 497-1526-1-ND | 1.8V, LDO BiCMOS Voltage 
LD1086V12 497-3448-5-ND | 12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 156 1.20 Regulator.......... Flip-Chip 1.46 127 .98 
LD1086V18 497-3449-5-ND__| _1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1.80 1.56 1.20 LD3985J33R 497-1527-1-ND | 3.3V, LDO BiCMOS Voltage 
LD1086V33 797-3450-5-ND | _3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 780 156 1.20 Regulator... Flip-Chip 1.46 1.27.98 
LD1086V50 497-3451-5-ND | _5V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg. 1.80 156 1.20 TD3985M25R 797-4254-1-ND | 2.5V, LDO BiCMOS Voltage 
LD1117ADT-TR 497-3452-1-ND | Adj. 1A LDO Positive Voltage Reg. 1.95 169 1.30 Regulator.......... SOT-23-5L 95 76 57 
LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND | Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 1730.00/2,500 LD3985M25R 497-4254-2-ND | 2.5V, LDO BiCMOS Voltage 
LD1117ADT18TR 497-3453-1-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 156i lecOle del0 Regulator. OT-23-5L. 897.00/3,000 
LDTT17ADTIBTR 797-3453-2-ND __|_1.8V, 1ALDO Positive Voltage Reg. 1690.00/2,500 LD29080DT25R 497-4242-1-ND | 2.5V, 800mA LDO Regulator .D-PAK 143 124 95 
LD1117ADT25TR 497-3454-1-ND | 2.5V, 1ALDO Positive Voltage Reg. 156 1.30 1.10 LD29080DT25R 497-4242-2-ND | 2.5V, 800mA LDO Regulator .D-PAK 1262.50/2,500 
LD1117ADT25TR 497-3454-2-ND | 2.5V, 1ALDO Positive Voltage Reg. 1690.00/2,500 LD29080DT33R 497-4243-1-ND |] 3.3V, 800mA LDO Regulator .D-PAK 143 1.24 95 
LD1117ADT33TR 497-3455-1-ND |) 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 156 1.30 1.10 LD29080DT33R 497-4243-2-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator .D-PAK 1262.50/2,500 
LD1117ADT33TR 497-3455-2-ND_|_3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 1690.00/2,500 LD29080DT90R 497-4244-1-ND | 9V, 800mA LDO Regulator... .D-PAK 1.84 1.60 1.23 
Tea fate 20 eNO 18, re a Voltage Rea. iE fal ne al 6 LD29080DT90R 497-4244-2-ND__| 9V, 800mA LDO Regulator... .D-PAK 1630.00/2,500 
-1226-2- BY, ositive Voltage Reg. 50/2; [D29080PTI5R 797-4245-1-ND | 1.5V, 800mA LDO Regulat “P-PAK 1.84 1.60 1.23 
LD1117AS25TR 497-1227-1-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 165 138 1.16 -A9A5-2- a eal i 
iti LD29080PT15R 497-4245-2-ND | 1.5V, 800mA LDO Regulator . P-PAK 1630.00/2,500 
LD1117AS25TR 497-1227-2-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Re 1787.50/2,500 4046-41 - f 
it LD29080PT33R 497-4246-1-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator -P-PAK 1.43 1.24 95 
LO1117AS33TR 497-1228-1-ND__|_3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 1.38 1.16 LD29080PT33R 497-4246-2-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator _P-PAK 1262.50/2,500 
LD1117AS33TR 497-1228-2-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 1787.50/2,500 LD29080PTR 497-4247-1-ND | Adj., 800mA LDO Regulator. -P-PAK 169 1.47 1.13 
LD1117ASTR 497-1229-1-ND | 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg....SOT-223 165 1.38 116 TDOS080PTR 497-4247-2-ND | Adj 800mA LDO Regulator. SAK 7457 50/5,500 
LD1117ASTR 497-1229-2-ND | 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. 1787.50/2,500 ipsoTsObTiaa 497-1493-1-ND | 1.5V, 1.54 LDO Voltage Regulator D-PAK MOROMECETEMCIT 
LD1117AV 497-3456-5-ND | Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 1.05 91 70 ipsoTsonTisa Fo Gse NGM 15V. 15A LDO Voltage Ri ne : : : 
inate a SV, 1. ge Regulator. .D-PAK 2275.00/2,500 
EDKiNcaNdS Boia geesecNGMEE| 1.6V, LOO Positive Voltage Re GSE Se 16 LD29150DT18R 497-1494-1-ND | 1.8V'15ALDO Voltage Regulator......D-PAK 210 175 1.47 
LDI117AV25 497-1484-5-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. . 1.65 1.38 1.16 LD29150DT18R 497-1494-2-ND | _1.8V, 1.5 LDO Voltage Regulator........... D-PAK 2275.00/2,500 
LD1117AV33 497-1485-5-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. . 1.65 138 1.16 
epreiee fi [D29150DT25R 497-1495-1-ND | 2.5V, 1.5ALDO Voltage Regulator. “D-PAK 2.10 1.75 147 
LD1117D25 497-1487-5-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg 17 1960 243) 
Lpt117D33 497-1488-5-ND | 33V. LDO Positive Voltage Re 7 5643 LD29150DT25R 497-1495-2-ND | 2.5V, 1.5ALDO Voltage Regulator. .D-PAK 2275.00/2,500 
_ z : : : LD29150DT33R 497-1496-1-ND | 3.3V, 1.5ALDO Voltage Regulator. .D-PAK 2.40 1.75 1.47 
LD1117D33CTR 497-1230-1-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Re 7 56 43 Levine 
i LD29150DT33R 497-1496-2-ND | 3.3V, 1.5ALDO Voltage Regulator. .D-PAK 2275.00/2,500 
me : : mete aera Sa foe vou Reg. = Ce oe aa LD29150DT50R 497-3468-1-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulato “D-PAK 1.65 1.38 1.16 
iD1447T19TR 497-1231-1-ND | 1.3V, LDO Positive Voltage Re ch 4a Oe 1D29150DT50R 497-3468-2-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulato -D-PAK 1787.50/2,500 
LD1117DT12TR 497-1231-2-ND__|_1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1030.00/2,500 ibaa eal aan on im fing valde fagulator . Sa 231 , ales 2 ee 
LD1117DT18TR 497-1232-1-ND | _1.8V, LDO Positive Voltage Re 77 SOMES ipeateneeTa ee aeeinG aay fea iin Ee Ace hea Ae 2 ee a a 
LD1117DT18TR 497-1232-2-ND | 1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 ipootEORTaIR FET eSON IE 33V 1A LDO Vole Reville Be om cnmcin 
LD1117DT25CTR 497-1233-1-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. . 77 $56 43 ese raes OV Oltage Regulator. liad su 
LD1117DT25CTR 497-1233-2-ND 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29150PT50R 497-4249-1-ND 5V, 1.5A LDO Voltage Regulato! .P-PAK 1.69 1.47) 1.13 
LD1117DT28TR 497-1234-1-ND | _2.85V, LDO Positive Voltage Reg 7 56 43 et a pee aN av 1.58 LDO Voltage Regulator ; BPA ; a ABST 
LD1117DT28TR 497-1234-2-ND | _2.85V, LDO Positive Voltage Reg 605.00/2,500 ae |. 1. oltige heguiator ue E : : 
LD1447DT30 497-1490-5-ND | 3V, LDO Positive Voltage Reg. 7 56 43 LD29150PTR 497-4250-2-ND | Adj., 1.5 LDO Voltage Regulator _P-PAK 1530.00/2,500 
LD14170733 497-2961-5-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Re 456 130 110 LD29150V25 497-3470-5-ND | 2.5V, 1.5ALDO Voltage Regulator. 70-220 1.65 138 1.16 
LD1117DT33CTR 497-1235-1-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Re Jae 56 43 LD29150V80 497-1498-5-ND 8V, 1.5A LDO Voltage Regulator. T0-220 1.80 1.50 1.26 
LD1117DT33CTR 497-1235-2-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2M15R 497-1499-1-ND | 1.5V, 3ALDO Voltage Regulato D2-PAK/A 2.79 2.33 1.96 
LD1117DT33TR 497-1236-1-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Re 77563 LD29300D2M15R 497-1499-2-ND | 1.5V, 3A LDO Voltage Regulato D2-PAK/A 1256.00/1,000 
LD1117DT33TR 497-1236-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2M18R 497-1500-1-ND 1.8V, 3A LDO Voltage Regulato D2-PAK/A 2.79 2.33 1.96 
LD14147DT50CTR 497-1237-1-ND | 5V, DO Positive Voltage Reg. 7 56 43 LD29300D2M18R 497-1500-2-ND | _1.8V, 3A LDO Voltage Regulato D2-PAK/A 1256.00/1,000 
LD1117DT50CTR 497-1237-2-ND | 5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 [D29300D2M25R 497-1501-1-ND | 2.5V, 3ALDO Voltage Regulato D2-PAKIA 255 213 1.79 
LD1117DT5OTR 497-1238-1-ND | _5V, LDO Positive Voltage Reg. 7 56 43 LD29300D2M25R 497-1501-2-ND | 2.5V, 3A LDO Voltage Regulato 1148.00/1,000 
LD1117DT50TR 497-1238-2-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 ieee eopeMce pea aey _ ie ee Reaulato Be td 
LO1117DTTR 497-1239-1-ND | 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. Tia cows -1502-2- .3V, oltage Regulato! 00/1 | 
LO1117DTTR 497-1239-2-ND | 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 LD29300D2M50R 497-3471-1-ND__| _5V, 3A LDO Voltage Regulato 279 2.33 1.96 
L01117S12TR 497-4240-1-ND | 1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1.24 1.08 83 [D29300D2M50R 497-3471-2-ND | 5V, 3A LDO Voltage Regulato 7256.00/1,000 
L01117S12TR 497-4240-2-ND _| _1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 1097.50/2,500 LD29300D2T15R 497-1503-1-ND | 1.5V, 3A LDO Voltage Regulato 2.79 233 1.96 
LD1117S25CTR 497-1240-1-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Re 7 56 43 LD29300D2T15R 497-1503-2-ND | 1.5V, 3A LDO Voltage Regulato 1256.00/1,000 
LD1117S25CTR 497-1240-2-ND | 2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2T18R 497-1504-1-ND | 1.8V, 3A LDO Voltage Regulato 279 233 1.96 
LD1117S33CTR 497-1241-1-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Reg 7 56 43 LD29300D2T18R 497-1504-2-ND | _1.8V, 3A LDO Voltage Regulator. 1256.00/1,000 
LD1117S33CTR 497-1241-2-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2T25R 497-1505-1-ND 2.5V, 3A LDO Voltage Regulato| Bey Pee ae) 
L01117S33TR 497-1242-1-ND_|_3.3V, LDO Positive Voltage Re 7 56 4B LD29300D2T25R 497-1505-2-ND | 2.5V, 3A LDO Voltage Regulato 1148.00/1,000 
(D1117S33TR 497-1242-2-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2T33R 497-1506-1-ND | 3.3V, 3A LDO Voltage Regulato 279 233 1.96 
LD1117S50CTR 497-1243-1-ND | 5V, LDO Positive Voltage Reg. mW 28 LD29300D2T33R 497-1506-2-ND | 3.3V, 3A LDO Voltage Regulato 1256.00/1,000 
LD1117S50CTR 497-1243-2-ND | 5V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 LD29300D2T80 497-4251-5-ND | _8V, 3A LDO Voltage Regulator. 2.28 1.90 1.60 
LD1117SC-R 497-4241-1-ND | Adj., LDO Positive Voltage Reg. 99 80 ~——60 [D29300P2M50R 497-3476-1-ND | 5V, 3ALDO Voltage Regulato 2.28 1.90 1.60 
LD1117SC-R 497-4241-2-ND__| _Adj., LDO Positive Voltage Reg. 785.00/2,500 LD29300P2MS50R 497-3476-2-ND | 5V, 3ALDO Voltage Regulato 1026.00/1,000 
LD1117STR 497-1244-1-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg 7 56 43 LD29300V15 497-1507-5-ND | 1.5V, 3A_LDO Voltage Regulato! Bo 2B ike) 
Tai eee a eriaG a LDO bee hae Reg Ae SE eG LD29300V18 497-1508-5-ND 1.8V, 3A LDO Voltage Regulato 255 213 1.79 
7 -3457-5- BY, ositive Voltage Reg 65 1. ; LD29300V25 497-1509-5-ND | 2.5V, 3A LDO Voltage Regulato 255 213 1.79 
POU rv28 pois Sonoma! 2-5V, LDO Positive Voltage Re 165 1.43 1.40 (D29300V33 497-1510-5-ND | 3.3V, 3A LDO Voltage Regulato 255 213 1.79 
oe Tene au a a votage 7 ue 3 a LD29300V50 497-4252-5-ND | 5V, 3A LDO Voltage Regulator... 255 213 1.79 
-1491-5- .3V, ositive Voltage Re : : i LD29300V80 497-1511-5-ND | 8V, 3ALDO Voltage Regulator.. . 255 243 1.79 
LD1117V33C 497-1492-5-ND | 3.3V, LDO Positive Voltage Re TT 56 43 LD2980CM18TR 497-3477-1-ND | 1.8V,50mA LDO Volt. Regulato OT-23-5L 1.46 «1.27 98 
ma Reeve See Seo ND me a ree oe vate 1.95 aoe Ais? LD2980CM18TR 497-3477-2-ND | 1.8V,50mA LDO Volt. Regulator... 1557.00/3,000 
LD1585CD2M18R _| 497-3462-1-ND__| _1.8V, 5ALDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK/A 1.95 1.63 1.37 poeeeneMee te PCED pone (DO Voltage Ae eek a 
LD1585CD2M18R 497-3462-2-ND | _1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg. ...2-PAK/A 878.00/1,000 LD2980CM25TR 497-3478-2-ND | 2.5V 50mA : : : 
LD1585CD2M33R 497-3464-1-ND | 3.3V, 5ALDO Positive Voltage Reg.....02-PAK/A 195 1.63 1.37 Regulator . 4398.00/3,000 
LD1585CD2M33R 497-3464-2-ND | 3.3V, 5ALDO Positive Voltage Reg. ....D2-PAK/A 878.00/1,000 -3479-1- : 
LD1585CD2T18R 497-3465-1-ND | 1.8V/5ALDO Positive Voltage Reg.......D2-PAK 1.95 163 1.37 aU SOTRAZAIENDE| 3.3V, S0mA LDO Volt. Regulato ua ih ai 
eas 4 a i [D2980CM33TR 497-3479-2-ND | 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator... 7356.00/3,000 
LD1585CV 497-3466-5-ND__| Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg......... 10-220 1.80 1.50 1.26 EDSaROCLIaTR 497-3480-1-ND | 1.8V. S0mA LOO Voltage Regulator Gh Gd GB 
[D1585CV33 497-3467-5-ND | 3.3V, SALDO Positive Voltage Reg.......10-220 180 150 1.26 LD2980CU18TR 497-3480-2-ND | 48V.50mALDO Voltage Regulator. "4530.00/2,500 
LD1585CV50 497-4809-5-ND | 5V, SALDO Positive Voltage rae oe ae paves 
Realises BIE WH 70-200 METecRecmtoS LD2980CUS0TR 497-3481-1-ND | 5V, 50mA LDO Voltage Regulator 1.73 150 1.15 
9 eaeats 3 : : : LD2980CUSOTR 497-3481-2-ND__| _5V, 50mA LDO Voltage Regulator 1530.00/2,500 
LD2979M33TR 497-1512-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato OT-23-5L 108 87 65 
Laps pa [D2987CM18TR 797-3482-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator 743 12405 
LD2979M33TR 497-1512-2-ND _| _3.3V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 1026.00/3,000 
oe 5a LD2981CM18TR 497-3482-2-ND | 1.8V, 100mALDO Volt. Regulator 1515.00/3,000 
[D2979M50TR 497-1513-1-ND SOT-23-5L 1.08 87 65 
LD2979MECTR Fee Onin Sonal 4026.00/3,000 LD2981CU33TR 497-3483-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Voltage Regulato 1.31 144 88 
eee eh ee LD2981CU33TR 497-3483-2-ND | 3.3V, 100mA DO Voltage Regulator 1165.00/2,500 
LD2980ABM25TR 497-1515-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1.50 1.25 1.05 apoaRICLIEGTR OR EINM| sy {oOmA [D0 Vollan tena Aa aah dwieaa 
LD2980ABM25TR 497-1515-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 1950.00/3,000 aL oltage Teg ulator : : é 
eenanr Bea ered aia Ts | carer [arate | iammunimese sree 10 TO 
LDESHOABMACTR [pei ee ce LD2982AM15R 497-3485-2-ND | 1.5V, 50mA LDO Voltage Reg ~ 1716.00/3,000 
-4517-2- 93. : ; ; LD2982AM25R 497-3486-1-ND | 2.5V, 50mA LDO Voltage Reg 1.61 140 1.08 
LD2980ABM33TR 497-1517-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 1515.00/3,000 
LD2980ABMSOTR 497-1518-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator. S0T-23-5L 1.56 1.30 1.10 LD2982AM25R 497-3486-2-ND__|_2.5V, 50mA LDO Voltage Reg 1716.00/3,000 
LD2980ABMS50TR 497-1518-2-ND | _5V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 2028.00/3,000 LD2982AM33R 497-3487-1-ND | 3.3V, 50mA LDO Voltage Reg 105-9170 
(D2981ABM25TR 497-1520-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato 801-23-5L 1.50 1.25 1.05 LD2982AM33R 497-3487-2-ND | 3.3V, 50mA LDO Voltage Reg 1116.00/3,000 
LD2981ABM25TR 497-1520-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 1950.00/3,000 LD2982AMS50R 497-3488-1-ND | 5V, 50mA LDO Voltage Regulator 158 1.37 1.05 
LD2981ABM33TR 497-1521-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 LD2982AMS50R 497-3488-2-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator 1677.00/3,000 
02981 ABM33TR 497-1521-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 1677.00/3,000 LD2982BM33R 497-3489-1-ND_| _3.3V, 50mA LDO Voltage Reg, OT-23-5L 1.61 1.40 1.08 
02981 ABMS50TR 497-1522-1-ND__| _5V, LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 168 140 1.18 (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 
LD2982BM33R 497-3489-2-ND 3.3V, 50mA LDO Voltage Reg............ SOT-23-5L 1716.00/3,000 
LD2982BM50R 497-3490-1-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator .....SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 
LD2982BM50R 497-3490-2-ND 5V, 50mA LDO Voltage Regulator ..... SOT-23-5L 1677.00/3,000 
LD2985AM15R 497-3491-1-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulato SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985AM15R 497-3491-2-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985AM18R 497-3492-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985AM18R 497-3492-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985AM25R 497-3493-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985AM25R 497-3493-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985AM33R 497-3494-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1.69. 1.47) 1.13 
LD2985AM33R 497-3494-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985AM50R 497-3495-1-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator ...SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985AM50R 497-3495-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator ... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985BM15R 497-3496-1-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985BM15R 497-3496-2-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985BM18R 497-3497-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulato SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 
LD2985BM18R 497-3497-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulato SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985BM25R 497-3498-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD2985BM25R 497-3498-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985BM27R 497-4940-1-ND 2.7V, 150mA LDO Voltage 

Reg. NEW! 0... SOT-23-5L 1.01 88.68 
LD2985BM27R 497-4940-2-ND 2.7V, 150mA LDO Voltage 

Reg. NEW!.. .. SOT-23-5L 1077.00/3,000 
LD2985BM33R 497-3499-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulato! SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD2985BM33R 497-3499-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulato! SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2985BM50R 497-3500-1-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator ...SOT-23-5L_ 1.69. 1.47 (1.13 
LD2985BM50R 497-3500-2-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator ... SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD3985G18R 497-3501-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 146 1.27 .98 
LD3985G18R 497-3501-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 
LD3985G25R 497-3502-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 146 1.27 98 
LD3985G25R 497-3502-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 
LD3985M18R 497-3503-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 146 1.27 98 
LD3985M18R 497-3503-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. 1557.00/3,000 
LD3985M33R 497-3504-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. 146 127 .98 
LD3985M33R 497-3504-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. 1557.00/3,000 
LD29080PT25R 497-4648-1-ND 2.5V, 800mA LDO Volt. 1431.24.95 
LD29080PT25R 497-4648-2-ND 2.5V, 800mA LDO Volt. 1262.50/2,500 


LDR2533BPT-R 


497-3505-1-ND 


2.5V to 3.3V LDO Dual Voltage Reg 


1.62 135 1.14 


LDR2533K7-R 497-4256-1-ND 2.5V to 3.3V LDO Voltage Regulato 165 138 1.16 
LDR2533K7-R 497-4256-2-ND 2.5V to 3.3V LDO Voltage Regulator 1486.00/2,000 
LDS3985M33R 497-4257-1-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 2907254! 
LDS3985M33R 497-4257-2-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 855.00/3,000 
LE30CZ 497-1528-ND 3V, LDO Voltage Regulator. 10-92 TRIO GRaee ci meeeer0) 
LE33CZ-TR 497-4258-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. T0-92 2861) 69) 02 
LE33CZ-TR 497-4258-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato TO-92 590.00/2,000 
LE40CcZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulato TO-92 POS eeeSie70 
LE45ABD-TR 497-1530-1-ND 4.5V, LDO Voltage Regulato -8-SOIC 1.31 1.14 88 
LE45ABD-TR 497-1530-2-ND 4.5V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 1165.00/2,500 
LESOABZ-AP 497-1531-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator. TO-92 | 135) 117-90 
LESOABZ-AP 497-1531-3-ND 5V, LDO Voltage Regulato TO-92 1044.00/2,000 
LF33CDT-TR 497-1532-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato D-PAK 1.80 1.56 1.20 
LF33CDT-TR 497-1532-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato 1595.00/2,500 
LF50ABDT 497-1533-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1.50 1.25 1.05 
LF50CDT-TR 497-1534-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1.80 1.56 1.20 
LF50CDT-TR 497-1534-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1595.00/2,500 
LFGOABDT-TR 497-1535-1-ND 6V, LDO Voltage Regulato 1.83 1.53 1.29 
LFGOABDT-TR 497-1535-2-ND 6V, LDO Voltage Regulator. 1982.50/2,500 
LF80ABDT 497-1536-5-ND D-PAK 1.50 1.25 1.05 
LF80CDT-TR 497-1537-1-ND D-PAK 1.80 1.56 1.20 
LF80CDT-TR 497-1537-2-ND D-PAK 1595.00/2,500 
LF85CDT 497-1538-5-ND D-PAK 1.65 1.43 1.10 
LF9OABDT-TR 497-1539-1-ND D-PAK 1.62 1.35 1.14 
LFQOABDT-TR 497-1539-2-ND D-PAK 1755.00/2,500 
LK112SMS0TR 497-4259-1-ND SOT-23-5L fi) GR) a 
LK112SMS50TR 497-4259-2-ND SOT-23-5L 813.00/3,000 
LK115D33-TR 497-1540-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato -8-SOIC 1.01 88 68 
LK115D33-TR 497-1540-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 897.50/2,500 
LM2931AD50R 497-1563-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato .8-SOIC 94 82 63 
LM2931AD50R 497-1563-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 832.50/2,500 
LM2931ADT50R 497-1564-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato D-PAK 94 82 63 
LM2931ADT50R 497-1564-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato D-PAK 832.50/2,500 
LM2931AV50 497-1565-5-ND 5V, LDO Voltage Regulato 70-220 1.13 90 68 
LM2931AZ50R 497-4262-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato TO-92 77 62 46 
LM2931AZ50R 497-4262-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato TO-92 528.00/2,000 
LM2931D 497-4263-5-ND 2.5V to 26V, LDO Voltage Regulato -8-SOIC 1.05 91.70 


TMicroele 


cronies 


VOLTAGE RESET 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description if 10-100 
STM809MWX6F 497-3326-1-ND 4.38V Reset Circuit 52 42 31 
STM809MWX6F 497-3326-2-ND 4.38V Reset Circul 465.00/3,000 
STM809RWX6F 497-3327-1-ND 2.63V Reset Circuit . 52 42 31 
STM809RWX6F 497-3327-2-ND 465.00/3,000 
STM809SWX6F 497-3338-1-ND 252) 42 31 
STM809SWX6F 497-3338-2-ND 465.00/3,000 
STM809TWX6F 497-3339-1-ND 52 A231 
STM809TWX6F 497-3339-2-ND 465.00/3,000 
STM810LWX6F 497-3340-1-ND 52 A231 
STM810LWX6F 497-3340-2-ND 465.00/3,000 
STM810MWX6F 497-3341-1-ND 252) 42 31 
STM810MWX6F 497-3341-2-ND 465.00/3,000 
STM810RWX6F 497-3342-1-ND 52 42 31 
STM810RWX6F 497-3342-2-ND 465.00/3,000 
STM810SWX6F 497-3343-1-ND 52 42.31 
STM810SWX6F 497-3343-2-ND 465.00/3,000 
STM810TWX6F 497-3344-1-ND 52) 42 31 
STM810TWX6F 497-3344-2-ND 465.00/3,000 
STM811LW16F 497-3345-1-ND 718 63 47 
STM811LW16F 497-3345-2-ND 744.00/3,000 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM811MW16F 497-3346-1-ND 78 63 47 
STM811MW16F 497-3346-2-ND 744.00/3,000 
STM811RW16F 497-3347-1-ND 78 63 47 
STM811RW16F 497-3347-2-ND 744.00/3,000 
STM811SW16F 497-3348-1-ND 718 63 47 
STM811SW16F 497-3348-2-ND 744.00/3,000 
STM811TW16F 497-3349-1-ND 78 63 0 47 
STM811TW16F 497-3349-2-ND 744.00/3,000 
STM812LW16F 497-3350-1-ND 78 63 0 47 
STM812LW16F 497-3350-2-ND 744.00/3,000 
STM812MW16F 497-3351-1-ND 4.38V Reset Circuit 78 63 47 
STM812MW16F 497-3351-2-ND 4.38V Reset Circui 744.00/3,000 
STM812 RW16F 497-3352-1-ND 2.63V Reset Circui 78 63 47 
STM812RW16F 497-3352-2-ND 2.63V Reset Circui 744.00/3,000 
STM812SW16F 497-3353-1-ND 2.93V Reset Circui 78 63.47 
STM812SW16F 497-3353-2-ND 2.93V Reset Circuit 744.00/3,000 
STM812TW16F 497-3354-1-ND 3.08V Reset Circui 78 63 47 
STM812TW16F 497-3354-2-ND 3.08V Reset Circui 744.00/3,000 
STM1001LWX6F 497-4797-1-ND 4.63V Reset Circuit NEW! 252. 42. 31 
STM1001LWX6F 497-4797-2-ND 4.63V Reset Circuit NEW!. 465.00/3,000 
STM1001MWX6F 497-4658-1-ND 4.63V Reset Circuit NEW! 77 62 46 
STM1001MWX6F 497-4658-2-ND 4.63V Reset Circuit NEW! 726.00/3,000 
STM1816SWX7F 497-4791-1-ND 2.88V Low Power Reset Circuit NE 74 60 45 
STM1816SWX7F 497-4791-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit NEI 705.00/3,000 
STM1816TWX7F 497-4793-1-ND 3.06V Low Power Reset Circuit NEI 74 i) 45 
STM1816TWX7F 497-4793-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit NEI 705.00/3,000 
STM1818SWX7F 497-4795-1-ND 2.88V Low Power Reset Circuit NEI 88 Af) Aes) 
STM1818SWX7F 497-4795-2-ND 2.88V Low Power Reset Circuit NEI 834.00/3,000 
STM1818TWX7F 497-4796-1-ND 3.06V Low Power Reset Circuit NEI 88 afl) des) 
STM1818TWX7F 497-4796-2-ND 3.06V Low Power Reset Circuit NEI 834.00/3,000 
STM6321LWY6F 497-4659-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset MEW!........SOT-23-5 1.77. 1.48 1.24 
STM6321LWY6F 497-4659-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6321MWY6F 497-4788-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset MEW!........SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 
STM6321MWY6F 497-4788-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6321RWY6F 497-4660-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 
STM6321RWY6F 497-4660-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6321TWY6F 497-4661-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!........SOT-23-5 1.77. 1.48 1.24 
STM6321TWY6F 497-4661-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6322MWY6F 497-4662-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW! SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 
STM6322MWY6F 497-4662-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6322SWY6F 497-4663-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW! SOT-23-5 1.77. 1.48 = 1.24 
STM6322SWY6F 497-4663-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6322TWY6F 497-4798-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW! SOT-23-5 1.77. 1.48 1.24 
STM6322TWY6F 497-4798-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6821MWY6F 497-4801-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset MEW!........SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6821MWY6F 497-4801-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6821SWY6F 497-4800-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset MEW!........SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6821SWY6F 497-4800-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6822LWY6F 497-4664-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW......... SOT-23-5 1.77. 1.48 = 1.24 
STM6822LWY6F 497-4664-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6822RWY6F 497-4665-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!........ SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 
STM6822RWY6F 497-4665-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6822SWY6F 497-4799-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!........ SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 
STM6822SWY6F 497-4799-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6822TWY6F 497-4666-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!......... SOT-23-5 1.77. 1.48 = 1.24 
STM6822TWY6F 497-4666-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM6823MWY6F 497-4794-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWI!........ SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6823MWY6F 497-4794-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6823SWY6F 497-4790-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!........SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6823SWY6F 497-4790-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEWE........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6824LWY6F 497-4789-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW......... SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6824LWY6F 497-4789-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6824RWY6F 497-4784-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW!........ SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6824RWY6F 497-4784-2-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM6824TWY6F 497-4787-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 

and Push-Button Reset MEW!........SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM6824TWY6F 497-4787-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 


and Push-Button Reset NEW! SOT-23-5 


2340.00/3,000 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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y 1 ih STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
VOLTAGE RESET (Continued) a 
ST STMicroelectronies EE re Part No. Part No. Desorption any i 10 100 
STMicroelectronics | Digi-Key Pree ESCIE M27C1001-70F1 497-1637-5-ND | 1M-Bit (128Kb x8), 70nS, UVEPROM..32-FDip 3.83 3.34 2.49 
Part No. PatNo. Description Pky. 1 10.100 M27C2001-10B1 497-1638-5-ND eutbi 25BK x8), 100nS, eee 
STM6825MWY6F 497-4786-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer M27C2001-10F1 497-1639-5-ND 2M-Bit (256Kb x 8), 527 459 342 
and Push-Button Reset NEW!........ SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 M27C2001-55C1 497-1640-5-ND 2M-Bit (256Kb x 8) 
STM6825MWY6F 497-4786-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer OTP EPROM 2 285 238 2.00 
and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 2340.00/3,000 - - - - 
STM6825TWY6F 497-4785-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer M27C4001-10B1 497-1657-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
and Push-Button Reset NEW........ SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 OTP EPROM 419 365 2.72 
STM6825TWY6F 497-4785-2-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer M27C4001-10F1 497-1658-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 
and Push-Button Reset NEW!........ SOT-23-5 2340.00/3,000 6.10 5.57 4.40 
M27¢4001-12C1 497-1660-5-ND | 4IM-Bit (512Kb x 8), 120nS, 
: fr : BERORY OTP EPROM 419 3.65 2.72 
TJ STMicroelec ronies M2704001-12F1 497-1661-5-ND | 4M-Bit (612Kb x 8), 120nS, 
RoHS Compliant Parts Available UV EPROM. 6.10 557 4.40 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each M27C4001-15C1 497-1662-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8) 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 OTP EPROM 419 3.65 2.72 
EPROM M27C4001-15F1 497-1663-5-ND | 4IM-Bit (512Kb x 8), 150nS, 
M27C64A-10F1 497-1684-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 100nS, UVEPROM...26-FDip 5.00 4.35 3.24 UV EPROM os ip HEGHORS S740) 
M27C64A-15F1 497-1685-5-ND 64K-Bit (8Kb x 8), 150nS, UVEPROM...28-FDip 5.00 4.35 3.24 M27C4001-80XF1 497-1664-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 80nS, UV EPROM..32-FDip 6.10 5.57 4.40 
M27C64A-20F1 497-1686-5-ND 64K-Bit (8Kb x 8), 200nS, UV EPROM...28-FDip 5.00 4.35 3.24 M2704002-10B1 497-1665-5-ND 4M-Bit (256Kb x 16), 100nS, 
M27C256B-10B6 497-1641-5-ND | 256K-Bit (32Kb x8), 100nS, OTP EPROM 459 4.00 298 
OTP EPROM 28-PDip 1.53 1.28 1.08 M27¢4002-12C1 497-1666-5-ND | 4M-Bit (256Kb x 16), 120nS, 
M27C256B-10F1 497-1642-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 100nS, OTP EPROM 459 4.00 2.98 
UV EPROM..... 341 2.71 2.02 M27W101-80K6 497-1691-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), Low Voltage, 
M27C256B-12B1 497-1643-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 80nS, OTP EPROM.......... 255 213 1.79 
OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 M27W201-80K6 497-1692-5-ND | 2M-Bit (256Kb x 8), Low Voltage, 
M27C256B-12C1 497-1644-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 80nS, OTP EPROM.......... 2.85 238 2.00 
OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 M27W401-80K6 497-1693-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), Low Voltage, 
M27C256B-1206 497-1645-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 80nS, OTP EPROM.......... 419 3.65 2.72 
OTP EPROM 153 1.28 1.08 EEPROM 
Mejtese 12k | Roupcaccanbag) 256K-Bit (32Kb x 8), at, ea ae i24128-BWMING | 497-1599-5-ND | 5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM 338 294 2.19 
' : : : M24256-BWMN6T | 497-1601-1-ND | 5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM. 3.92 341 254 
M27C256B-12F6 497-1647-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, : Mtpetl 
UV EPROM 311271 202 | oacor-wumer | 497-1602-4ND | 25V KB Serial EEPROM... 1 tid 88 
Merispep tab I peice) 2 On HK GOKDx 8), 180ns, ir M24C01-WMNET | 497-1602-2-ND | 2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM. 1165.00/2,500 
M27C256B-15F1 497-1650-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8). 150nS, ; : 5 M24C02-MN6T 497-1604-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. ir (2) £5 
UV a Ca ), 180 341. 271 2.02 M24c02-RDW6T 497-1605-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 143 1.24 95 
M27C256B-70C1 497-1652-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 70nS, M24C02-RDW6T 497-1605-2-ND 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 2020.00/4,000 
OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 M24C02-WBN6 497-1606-5-ND 2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 1.31 114 .88 
W27C2568-5081 4971653-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), SONS, M24C02-WDW6T 497-1607-1-ND_| _2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 59 4836 
OTP EPROM 153 128 1.08 M24C02-WOWeTP | 497-4926-1-ND | 2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM NE 59 «4886 
M27C256B-90C1 497-1654-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, M24C02-WDW6TP | 497-4926-2-ND | 2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM NEW! 708.00/4,000 
OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 M24C04-BN6 497-1609-5-ND | 5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 143 1.24 95 
M27C256B-90C6 497-1655-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, M24C04-MN6T 497-1610-1-ND | 5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1.50 1.30 1.00 
OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 M24C04-MN6T 497-1610-2-ND | _5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1330.00/2,500 
M27C256B-90F6 497-1656-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, M24C04-WDW6T 497-1611-1-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 169 147 1.13 
OTP EPROM 311 2.71 2.02 M24C04-WDW6T 497-1611-2-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 2396.00/4,000 
M270512-10F1 497-1667-5-ND | 512K-Bit (64Kb x M24C04-WMN6T 497-1612-1-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1.65 143 1.10 
UV EPROM..... 3.24 2.82 210 M24C04-WMN6T 497-1612-2-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1462.50/2,500 
M270512-12B1 497-1668-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, M24C08-BN6 497-1613-5-ND | _5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM. 156 1.30 1.10 
OTP EPROM 171 1.43 1.20 M24C16-BN6 497-1615-5-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 213. 1.78 1.50 
M27C512-12C1 497-1669-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, M24C16-WMN6T 497-1616-1-ND | 2.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 243 2.03 1.71 
OTP EPROM 171 1.43, 1.20 M24C16-WMN6T 497-1616-2-ND | 2.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 2632.50/2,500 
M27C512-12F1 497-1671-5-ND ars oat ere M24032-WMN6T 497-1618-1-ND | 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 93 75 56 
ROM . s : M24032-WMN6TP | 497-5027-1-ND | 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM NEW! 93 75 56 
Ma7Go12=1581 ee on ee eons a sie <1 M24C32-WMNG6TP | 497-5027-2-ND | _2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM NEW: 737.50/2,500 
THERE GES FOTHeTACSAM SZC (GAM isos : : : M34C02-LDW6T 497-1722-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 1.80 144 1.08 
OTP aly x8), 150nS, aK $1éB) 060 M34C02-LDW6T 497-1722-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 2280.00/4,000 
: : : : M34C02-WDW6T 497-1723-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 413 98 75 
M27C512-15C1 497-1674-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, easel 
OTP EPROM i) eiey ato M34C02-WDW6T 497-4723-2-ND_|_5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 1596.00/4,000 
M27C512-15F1 497-1675-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, M93C46-MN6T 497-1927-1-ND eae EPR eer 
UV EPROM..... 3.24 2.82 2.10 erial Access EEPR : 4 : 
Ma70512-15F6 497-1676-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, M93C46-MNGT pom o2 GaN og) 5.5%, 1K-Bit Microwire 
DebR ies taco era moacas-wunet — | ao7-toe0--no | ssv.1K-Bit Microwre ey 
M27¢512-70C6 497-1678-5-ND | 512K-Bit (641 A -1929-1- BV, 1K-Bit Microwire 
OTP la ial ace in) Serial Access EEPROM 1.13 98 75 
M27C512-70XF1 497-1679-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, M93C46-WMNGT 497-1929-2-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire 
UV EPROM 3.24 2.82 2.10 Serial Access EEPROM 997.50/2,500 
M27C512-90B1 497-1681-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 90nS, M93C56-MN6T 497-1930-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire 
OTP EPROM 171 1.43 1.20 Serial Access EEPROM 66 53 40 
M27C512-90B6 497-1682-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 90nS, M93C56-MN6T 497-1930-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire 
OTP EPROM 171 1.43 1.20 Serial Access EEPROM 495.00/2,500 
M27C512-90C6 497-1683-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 90nS, M93C56-WMN6T 497-1931-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire 
OTP EPROM B2-PLOC 1.71 1.43 1.20 Serial Access EEPROM 1.31 114 88 
M27C801-100B1 497-1687-5-ND | 8M-Bit(1Mb x8), 100nS, OTPEPROM..32-PDip 5.75 5.25 4.15 M93C56-WMN6T 497-1931-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire 
M27C801-100F1 497-1688-5-ND | 8M-Bit (1Mb x8), 100nS, UVEPROM...32-FDip 8.05 7.35 5.81 Serial Access EEPROM 4165.00/2,500 
M27C801-100N1 497-1689-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, M93C66-MN6 497-1932-5-ND 5.5V, 4K-Bit Microwire 
OTP EPROM... P5875 5.25 4.15 Serial Access EEPROM 70 56 42 
M27C801-120B1 497-1690-5-ND__| _8M-Bit (1Mb x 8), 120nS, 32-PDip 5.75 5.25 4.15 MOSCEE-MNET 407-1083-1-ND | 5.5, 4K-Bit Microwire 
M27C1001-10B1 497-1625-5-ND 1M-Bit (125Kb x 8), 100nS, Serial Access EEPROM 1.58 137 1.05 
OTP EPROM 255 213 1.79 M93C66-MN6T 497-1933-2-ND | 5.5V, 4K-Bit Microwire 
M27C1001-10C1 497-1626-5-ND | 1M-Bit (125Kb x8), 100nS, Serial Access EEPROM 4397.50/2,500 
OTP EPROM 32 PLCC POO male M93C66-WMN6 497-1934-5-ND | 5.5V, 4K-Bit Microwire 
MaTCIOOT-i2e1 | AS7AROESND | WSR SRG x8, ans, Sotelo Ha fee ar 
» i= 0" Bil x8), INS, z S A Rit i 
OTP EPROM ... 255 213 1.79 staieiisacei eee * aval Acnans EEPROM 1.58 1.37 1.05 
M27C1001-12C1 497-1629-5-ND | 1M-Bit (125Kb Faniancal A : 
M93C66-WMN6T 497-1935-2-ND | 5.5V, 4K-Bit Microwire 
STE EPROM BE Be ile Serial Access EEPROM 1397.50/2,500 
M27C1001-12C6 497-1630-5-ND | 1M-Bit (125Kb x8), 120nS, MDaCaEAINGT FOCTEONIIM| 5 SV, 1eK-Rit Micruire ae 
M27C1001-12F1 497-1631-5-ND ‘Mae 8), 1200S, ae Seria Access EEPROM Mi) 8) 
it (128Kb x 8), 1208, M93C86-MN6T 497-1936-2-ND | 5.5V, 16K-Bit Microwire 
UV EPROM... 3.83 3.34 2.49 eral access EEO Aneuer 
M27C1001-12F6 497-1632-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, MBacaeuMnNeR Ao EEPRID eau. 1BICBi Micowits are 
UV EPROM..... 3.83 3.34 2.49 : RICH BS 
M27C1001-15B1 497-1633-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, siaasie Niet sgyasietan Bo ctieenenet NEW!........... 1.03.83 62 
OTP EPROM 2.55 213 1.79 5 -1938-1- SV, 1K 
M27C1001-15¢1 497-1634-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, Serial Access EEPROM dhs ASS a 
OTP EPROM 955 213 1.79 M93S46-WMN6 497-1939-5-ND 5.5V,_ 1K-Bit Microwire 
M27C1001-15F1 497-1635-5-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, Serial Access EEPROM 1.24 1.08 83 
383 3.34 2.49 M93S46-WMN6T 497-1940-1-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire 
M27C1001-70C1 497-1636-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), Serial Access EEPROM... 1.311414 88 
OTP EPROM 255 213 1.79 (Continued) 
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MEMORY (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M93S46-WMN6T 497-1940-2-ND Se ome aesOnDeTn M29W400BT70N6 497-1716-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), Top Boot 
Oe : D Low Voltage Single Flash Memory.....48-TSOP 3.38 2.94 2.19 
M93S56-MN6 497-1941-5-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire M29W640FB70NGE | 497-5031-ND 64M-Bit (BMb x 8 or 4Mb x 16) 3V 
Serial Access EEPROM 89 71 54 Flash Memory NEW! 9.20 8.40 6.64 
Meee ebacacanoag) >2' KCB Microwire Nye eee ae M29W640FB70ZA6E | 497-5032-ND 64M-Bit (8Mb x 8 or 4M 
MO3S56-WMINGT | 497-1943-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire bash Memory, NEWT: = Be5 U5 et 
Serial Access EEPROM 184 160 123 M29W640FT70NGE | 497-5033-ND 64M-Bit (8Mb x 8 or 4Mb x 16) 3V 
M93S56-WMN6T 497-1943-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire Flash Memory NEW! 920 840 6.64 
Serial Access EEPROM 4630.00/2,500 M29W640FT70ZAGE | 497-5034-ND 64M-Bit (8Mb x 8 or 4Mb x 16) 3V 
M95040-WMIN6T 497-1945-1-ND | 5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM......8-SOIG 1.50 1.30 1.00 Flash Memory NEWS... .48-TFBGA 9.43 8.61 6.81 
M95040-WMN6T 497-1945-2-ND | 5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM...... 8-SOIC 1330.00/2,500 M29W800DB70N6E | 497-5035-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 
M95080-WMIN6T 497-1946-1-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM......8-SOIG 1.69 147 1.13 Boot, 3V Flash Memory NEW!.........48-TSOP 4.19 3.65 2.72 
M95080-WMIN6T 497-1946-2-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM......8-SOIC 1497.50/2,500 M29W800DB70NET | 497-3703-1-ND | 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 
M95640-WMIN6T 497-1947-1-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM... 8-SOIG 2.97 2.59 1.93 Boot, 3V Flash Memory 419 3.65 2.72 
M95640-WMIN6T 497-1947-2-ND | _5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM... 8-SOIC 3520.00/2,500 M29we00DB70N6T | 497-3703-2-ND | 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 
Flash Boot, 3V Flash Memory 3093.00/1,500 
M25P05-AVMINGT 497-1621-1-ND | 3.6V, 512K-Bit Serial Flas! 186 161 1.24 M29W800DB70ZE6 | 497-3610-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 
M25P05-AVMIN6T 497-1621-2-ND | 3.6, 512K-Bit Serial Flas 1645.88/2,500 Boot, 3V Flash Memory. 48-TFBGA 8.37 7.29 5.43 
ee Cee ae in ay teat Rati cael 18 130 26 M30LW128D110N6 | 497-1719-ND 128M-Bit (Two 64Mb, x8/x16), 110nS, 
> = sol os OV, -Bit Serial Flash. x fh i o 
M25P10-AVMPGT | 497-3592-2-ND | 3.6V, 1M-Bit Serial Flash. 4305.60/4,000 Mseuwoaopttons  eRmEosnE Pte eae ers oes BSI) eee) eile 
M25P16-VMF6P 497-3593-ND 3.6V, 16M-Bit Serial Flash 456 397 2.96 3V Flash Memory : f 874 7.98 6.31 
M25P20-VMNG6TP 497-3594-1-ND | 3.6V, 2M-Bit Serial Flash. 2.07 1.73 1.45 eran Bh 
M25P20-VMNGTP | 497-3594-2-ND | 3.6V, 2M-Bit Serial Flash. 2330.00/2,500 MSBLWO32D1102A6 eee Sve tine aera T10n8, awh ER OS 
M25P20-VMNGT 497-1623-1-ND | 3.6V, 2M-Bit Serial Flash. 2.07 1.73 1.45 a y: : : : 
M25P20-VMN6T 497-1623-2-ND __|_3.6\, 2M-Bit Serial Flash. 2242.50/2,500 MS8LWO64D110N6 =) 497-1727-ND SE Bt CBM yt or AMX TO) AON aaron ae 
M25P20-VMP6 497-3595-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flash. 405 353 2.63 faa : ; : 
M25P32-VMF6G 497-3596-ND 3.6V, 32M-Bit Serial Flash 6.40 585 4.63 NANDOIGWSB2ANGE | 497-4617-ND 1G-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
M25P40-VMN6P 497-3598-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flash. 284 237 2.00 Memory... 29.75 25.50 22.61 
M25P40-VMNG6TP 497-4544-1-ND | 3.6V, 4M-Bit Serial Flash. 284 237 2.00 NANDO1GW3B2AZAGE| 497-5036-ND 1G-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
M25P40-VMNG6TP 497-4544-2-ND | _3.6V, 4M-Bit Serial Flash. 3080.00/2,500 Memory NEW! 17.00 15.73 11.90 
M28W320CB90N6 | 497-1694-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, NAND128W3A2BN6E | 497-5037-ND 128M-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
3V Flash Memor W236) 16.729 75132 Memory NEW! 9.20 840 6.64 
M28W320CT9ONG 497-1695-ND 32M-Bit (2Mb x 16), NAND256W3A2BZAGE | 497-5039-ND 256M-Bit, 2.7V- 
3V Flash Memory. 7.36 672 5.32 Memory NEW! 11.00 10.18 7.70 
M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, NAND512W3A2BN6E | 497-5040-ND 512M-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
3V Flash Memory. 14.00 12.95 9.80 Memory NEW!. 12.00 11.10 8.40 
M2BWS20ECB70ZB6T |/497s1696-2-NDigg)/ 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, NAND512W3A2BZAGE | 497-5041-ND 512M-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
3V Flash Memory 47-TFBGA 14175.00/2,500 MER NUT PTE eG smma ast 
M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, ty feast ? : ? 
3V Flash Memory AT-TFBGA 14.00 12.95 9.80 PSD813F1A-12JI 497-1973-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-2-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, for 8-Bit MCU’s...... 52-PLDCC 13.58 12.57 9.51 
3V Flash Memory 14175.00/2,500 PSD813F1A-12UI 497-1974-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29DW323DB70N6 | 497-1699-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom for 8-Bit MCUs....... 14.62 13.53 10.24 
Boot, 3V Flash Memory... 9.09 830 6.56 PSD813F1A-90J5 497-1975-5-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29F010B70K6T 497-1700-1-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single for 8-Bit MCU’...... 12.46 11.53 8.73 
Flash Memory 270 235 1.75 PSD813F1A-90JI 497-1976-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29F010B70K6T 497-1700-2-ND 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single for 8-Bit MCU’ 43.58 12.57 9.51 
Flash Memory. 1050.00/750 PSD813F1A-90M 497-1977-ND 5V, 1M-Bit Flash 
M29F016D70N6 497-1701-ND T6M-Bit (2Mb x 8), 70nS, for 8-Bit MCU's...... 12.46 11.53 8.73 
5V Flash Memory... Si75) 5:25) 4a 5 a z a Bi ji 
M29F032D70N6T 497-1702-1-ND | 32M-bit (4Mb x 8), 70nS, PSDBISH1A-S0M Ee Seen Pai Periphsral sar) “hig? au 
5V Flash Memory... 16.00 14.80 11.20 PSD813F1A-90U 497-1979-ND 4 jan, ‘ i 
M29FO32D70NGT | 497-1702-2-ND | 32M-Bit (4Mb x 8), 70nS, , WaRies 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
eu ies eo aU St PSDB13F1A-90UI | 497-1980-ND i, IM-Bit Fash iS Peripheral be eee 
M29F040B70K6T 497-1704-1-ND | 4NF-Bit (512Kb x 8), 70nS, Single 1A 7a1980: ” NOE eripheral Aiea vided tod 
Flash Memory. 3.38 2.94 2.19 Ob Ese! Siti z : Z 
M29F040B70K6T 497-1704-2-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 70nS, Single PSDB13F1VA-15J 497-1981-5-ND | 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Flash Memory 1312.50/750 for 8-Bit MCU’... 13.20 12.21 9.24 
M29F040B90NG 497-1706-ND 4M-Bit (512Kb PSDB13F1VA-15M | 497-1982-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Flash Memory 3.38 2.94 2.19 for 8-Bit MCU'...... 13.20 12.21 9.24 
M29F200BB70N6T | 497-1707-1-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, PSD813F1VA-15U 497-1983-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Single Flash Memory... Woe) 16:72) vbig2 for 8-Bit MCU's........ 14.24 13.18 9.97 
M29F200BB70N6T | 497-1707-2-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, PSDB13FiVA-204I 497-1984-5-ND | 3V. 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Single Flash Memory... 48-TSOP _-2296.00/1,500 LEeBEMCUS. ange) (REN GF 
M29F400BB70NGT | 497-1708-1-ND | 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, pspeiariva-cour  eereiaeetnin 3V. 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Single Flash Memory... 48-TSOP 9.20 840 6.64 for 8-Bit MCU's 15.44 14.29 10.81 
M29F400BB70NGT — | 497-1708-2-ND | 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, PSDRTaATOI 497-1986-5-ND | BV, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Single Flash Memory 8-TSOP 2494.50/1,500 for 8-Bit MCU' 41.98 11.09 8.39 
M29F400BT70N6 497-1709-ND AM-Bit (512Kb x 8 or 2 OE SU Sanit : : i 
Single Flash Memory... 9.20 840 6.64 PSD813F2A-70M 497-1987-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29F800DB70N6 497-1710-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), 70nS, for 8-Bit MCU’s...... 11.98 11.09 8.39 
5V Flash Memory 5.00 4.35 3.24 PSD813F2A-90J 497-1988-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29WO040B90K6 497-1711-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 90nS, Low Voltage, for 8-Bit MCU’...... 11.40 10.55 7.98 
Single Flash Memory... 3.92 341 2.54 PSD813F2A-90JI 497-1989-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29W128FH70NGE | 497-5028-ND 428M-Bit (8Mb x 16 or 16 for 8-Bit MCU’... 1244 11.51 871 
3V Flash Memory NEWS................. 56-TSOP 12.50 11.57 875 PSD813F2A-90M 497-1990-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29W128FT70NGE | 497-5029-ND 128M-Bit (8Mb x 16 or 16Mb x 8) for 8-Bit MCU’ 11.40 1055 7.98 
3V Flash Memory NEW............. 56-TSOP 12.00 11.10 8.40 pstataraa-aonil oe BV, 1M-Bit Flash ISP Peripheral ; : : 
M29WT60EB70NGE | 497-3602-ND T6M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom for 8-Bit MCU's 1244 1151 8.71 
Boot, 3V Flash Memory..... 48-TSOP 5.40 4.70 3.50 \ een a eae i : 2 
Megwi6oEB9oNe — ‘| 497-1712-ND 16M-Bit (2Mb x 8 or {Mb x 16), Bottom PSD813F2A-90U SERAD aT aE Mai ISP'Peripheral SPaRCAT EE Goa 
Boot, 3V Flash Memory... 48-TSOP 5.40 4.70 3.50 ORES a : : z 
M29W160ET9OZA6T | 497-1713-1-ND 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Top PSD813F2A-90U! 497-1993-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Boot, 3V Flash Memory... 10.00 9.25 7.00 for 8-Bit MCU's....... : 13.48 12.47 9.44 
M29W160ET9OZAGT | 497-1713-2-ND | 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Top PSD813F2VA-15J 497-1994-5-ND__} 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Boot, 3V Flash Memory..... 6400.00/2,500 for 8-Bit MCU’...... 12.08 11.18 8.46 
M29W320DB70N6 ‘| (497-1714-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom PSD813F2VA-15M | ‘497-1995-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Boot, 3V Flash Memory..... 736 6.72 5.32 for 8-Bit MCU’...... 12.08 11.18 8.46 
M29W320DB70N6E | 497-3604-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom PSD813F2VA-15U 497-1996-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Boot, 3V Flash Memory..... 48-TSOP 7.36 6.72 5.32 for 8-Bit MCU... 13.14 1216 9.20 
M29W320DB70ZA6 | 497-3605-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom PSD813F2VA-20J1 497-1997-5-ND | 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Boot, 3V Flash Memory... G36) 1672) 532 for 8-Bit MCU’ 13.18 12.20 9.23 
M29W320EB70NGE | 497-3606-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom r meget ai ; : : 
PSD813F2VA-20MI | 497-1998-ND 3V, 1M-Bit Flash 
Boot, 3V Flash Memory..... 48-TSOP 7.36 6.72 5.32 fara BiMCUTS ‘eh (pa Ox 
M29W320EB70ZE6E | 497-3607-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom rf sisseie : : : 
Boot, 3V Flash Memory .... 736 6.72 5.32 PSDB13F2VA-20Ul | ‘497-1999-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29WS320ET70NGE | 497-3608-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Top for 8-Bit MCU's 14.22 13.16 9.96 
Boot, 3V Flash Memory... 7.36 672 5.32 PSD833F2-90J 497-2000-5-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29W320ET70ZE6E | 497-3609-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Top for 8-Bit MCU's 12.76 11.81 8.94 
Boot, 3V Flash Memory WOOO, 2 ment? PSD833F2-90J! 497-2001-5-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M29W400BB90N6 ‘| (497-1715-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 2561 : for 8-Bit MCU's 13.90 12.86 9.73 
Low Voltage Single Flash Memor 3.38 2.94 2.19 (Continued) 
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Microelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 10 100 
M41TS6MH6F 497-4707-1-ND 5V, 512-Bit Serial RTC. 6.24 457 3.40 
M41TS6MH6F 497-4707-2-ND 5V, 512-Bit Serial RT| 2544.98/936 
M41T81SM6F 497-4684-1-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 2.91 243 2.04 
M41T81SM6F 497-4684-2-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm. 8-SOIC 3152.50/2,500 
M41T94MH6 497-2823-5-ND 2.7V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRA\ 8-SOIC 580 530 4.19 
M41T94MO6E 497-3684-ND 2.7V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM... 16-SOIC 4.13 3.60 2.68 
M68AF511AL55NC6T | 497-1734-1-ND 4M-Bit (512Kx8), 5V Async. SRAM.....32-TSOP 10.21 9.33 7.38 
M68AF511AL55NC6T | 497-1734-2-ND 4M-Bit (512Kx8), 5V Async. SRAM .....32-TSOP 5661.00/1,000 
M68AWO31AM70N6T | 497-1737-1-ND 256K-Bit (32Kx8), 3V Async. SRA\ .28-TSOP 2.01 1.68 1.41 
M68AWO31AM70N6T | 497-1737-2-ND 256K-Bit (32Kx8), 3V Async. SRAM......28-TSOP 904.50/1,000 
M68AW128ML70ZB6 | 497-1739-ND 2M-Bit (128Kx16), 3V Async. SRAM...48-TFBGA 3.24 2.82 2.10 
M68AW512ML70ND6_ | 497-1744-ND 8M-Bit (512Kx16), 3V Async. SRAM ...44-TSOP 8.32 7.60 6.01 
NEW! Memory Cards NEW! 

SMCO64AFF6E 497-5042-ND 64Mb Secure Digital Card 27.13 23.25 20.62 
SMC128AFB6E 497-5043-ND 128Mb Secure Digital Card 36.75 31.50 27.93 
SMC256AFB6E 497-5044-ND 256Mb Secure Digital Card ... 35.00 30.00 26.60 
SMC512AFB6E 497-5045-ND 512Mb Secure Digital Card ... 89.25 76.50 67.83 


STMicroelectronics 
Part No. 


$TMicroelectronics 


Digi-Key 
Part No. 


NVRAM 
RoHS Compliant Parts Available 
Price Each 


Description al 10 100 


M40SZ100WMQ6E 497-2798-5-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM .... 5.29 483 3.82 
M40SZ100WMQ6F 497-4688-1-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 6.21 5.41 4.03 
M40SZ100WMQ6F 497-4688-2-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 7360.00/2,500 
M40Z111MH6 497-2799-5-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 8.93 8.16 6.45 
M40Z111MH6F 497-4689-1-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM .... 8.93 8.16 6.45 
M40Z111MH6F 497-4689-2-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM .... 4724.93/936 
M40Z300WMH6 497-2800-5-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 971 898 6.80 
M40Z300WMH6F 497-4691-1-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 11.16 10.20 8.06 
M40Z300WMH6F 497-4691-2-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 5905.22/936 
M40Z300WMQ6E 497-2801-5-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM ... 7.73 7.06 5.58 
M40Z300WMQ6F 497-4692-1-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM .... 773 7.06 5.58 
M40Z300WMQ6F 497-4692-2-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 10585.00/2,500 
M41ST84WMQ6E 497-2802-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 459 400 2.98 
M41ST84WMQ6F 497-4693-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 459 400 2.98 
M41ST84WMQ6F 497-4693-2-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 5440.00/2,500 
M41ST84YMQ6E 497-2803-5-ND 5V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 419 3.65 2.72 
M41ST8S5WMH6 497-2804-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 7.82 7.14 5.65 
M41ST8SWMH6F 497-4695-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 7.82 7.14 5.65 
M41ST85WMH6F 497-4695-2-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 4137.12/936 
M41ST85WMX6 497-2805-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.44 5.88 4.65 
M41ST85YMX6 497-2807-5-ND 5V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 644 588 4.65 
M41ST87YMX6 497-2808-5-ND 5V, NVRAM 1280-Bit Serial RT 7.82 7.14 5.65 
M41ST9SWMX6 497-2809-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.90 6.30 4.98 
M41TOOM6F 497-4697-1-ND Serial Access RTC. 21022500 (1089 
M41TOOM6F 497-4697-2-ND Serial Access RTC. 2925.00/2,500 
M41TOOM606E 497-2810-5-ND Serial Access RTC. 2:70) 212571189 
M41TODS6E 497-2811-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC 2.70 2.25 1.89 
M41TOM6E 497-2812-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC 2.22 1.85 1.56 
M41TOM6F 497-4698-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC 2.22 1.85 1.56 
M41TOM6F 497-4698-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC 2405.00/2,500 
M41T60Q6F 497-3906-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 1.77 148 1.24 
M41T60Q6F 497-3906-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 2301.00/3,000 
M41T62Q6F 497-3907-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2.05 1.71 1.44 
M41T62Q6F 497-3907-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2661.00/3,000 
M41T65Q6F 497-3908-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2.05 1.71 1.44 
M41T65Q6F 497-3908-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm. 2661.00/3,000 
M41T80M6E 497-2820-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.25 1.88 1.58 
M41T80M6F 497-4708-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.25 1.88 1.58 
M41T80M6F 497-4708-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2437.50/2,500 
M41T81M6E 497-2821-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.97 2.48 2.08 
M41T81M6F 497-4709-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.97 248 2.08 
M41T81M6F 497-4709-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3217.50/2,500 
M41T256YMH7 497-2815-5-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC 11.04 10.08 7.97 
M41T256YMH7F 497-4701-1-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC 11.04 10.08 7.97 
M41T256YMH7F 497-4701-2-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC 5840.64/936 
M41T256YMT7F 497-4702-1-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC 10.35 945 7.47 
M41T256YMT7F 497-4702-2-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC 5475.60/936 


M41T315V-85MH6 
M41T315V-85MH6F 
M41T315V-85MH6F 


497-2817-5-ND 
497-4703-1-ND 
497-4703-2-ND 


3.3V, 85nS Phantom RTC Superviso! 13.86 12.83 9.71 
3.3V, 85nS Phantom RTC Superviso! 10.68 9.88 7.48 
3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor... 28-SOIC 6345.14/936 


M48T02-70PC1 

M48T02-150PC1 
M48T02-200PC1 
M48T08-100PC1 
M48T08-150PC1 


497-2827-5-ND 
497-2825-5-ND 
497-2826-5-ND 
497-2828-5-ND 
497-2829-5-ND 


5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.........24-Dip 15.86 14.67 11.11 
5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 16.00 14.80 11.20 
5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 16.00 14.80 11.20 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 17.50 15.00 13.30 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 17.50 15.00 13.30 


M48T08Y-10MH1 
M48TO8Y-10MH1F 
M48TO8Y-10MH1F 
M48T12-70PC1 
M48T12-150PC1 


497-2830-5-ND 
497-4710-1-ND 
497-4710-2-ND 
497-2833-5-ND 
497-2831-5-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 13.86 12.83 9.71 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 13.86 12.83 9.71 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 8237.74/936 

5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 16.00 14.80 11.20 
5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 16.00 14.80 11.20 


M48T12-200PC1 
M48T18-100PC1 
M48T18-150PC1 
M48T35-70PC1 
M48T35AV-10MH1 


497-2832-5-ND 
497-2837-5-ND 
497-2838-5-ND 
497-2845-5-ND 
497-2846-5-ND 


5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 16.00 14.80 11.20 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 17.50 15.00 13.30 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 17.50 15.00 13.30 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.......28-Dip 17.50 15.00 13.30 
3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 


NVRAM... oe 14.46 13.38 10.13 
M48T35AV-10MH1F — | 497-4714-1-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEP! 

NVRAM ee 14.46 13.38 10.13 
M48T35AV-10MH1F | 497-4714-2-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEP! 

NVRAM ace 8595.29/936 
M48T35AV-10MH6 497-2847-5-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEP! 

NVRAM... ase 17.36 16.06 12.15 
M48T35AV-10MH6F | 497-4715-1-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEP! 

NVRAM ee 17.36 16.06 12.15 
M48T35AV-10MH6F | 497-4715-2-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEP! 

NVRAM... aise 10315.66/936 
M48T35AV-10PC1 497-2848-5-ND 3.3V, 256K-Bit TIM 17.30 16.01 12.11 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
PSD833F2-90M 497-2002-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 12.76 11.81 8.94 
PSD833F2-90MI 497-2003-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 13.90 12.86 9.73 
PSD834F2-70J 497-2004-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's. 15.76 14.58 11.04 
PSD834F2-70M 497-2005-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 15.76 14.58 11.04 
PSD834F2-90J5 497-2006-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 15.02 13.90 10.52 
PSD834F2-90J! 497-2007-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 16.36 15.14 11.46 
PSD834F2-90M 497-2008-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 15.02 13.90 10.52 
PSD834F2-90MI 497-2009-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 16.36 15.14 11.46 
PSD834F2V-15J 497-2010-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 15.92 14.73 11.15 
PSD834F2V-15M 497-2011-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 15.92 14.73 11.15 
PSD834F2V-20J1 497-2012-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.34 16.04 12.14 
PSD834F2V-20MI 497-2013-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's. 17.34 16.04 12.14 
PSD835G2-70U 497-2014-ND 
19.16 17.73 13.42 
PSD835G2-90U 497-2015-ND 
18.24 16.88 12.77 
PSD835G2-90UI 497-2016-ND 
19.88 18.39 13.92 
PSD835G2V-12UI 497-2017-ND 
19.01 16.29 14.45 
PSD835G2V-90U 497-2018-ND 
17.76 15.23 13.50 
PSD853F2-70J 497-2019-5-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.02 16.67 12.62 
PSD853F2-70M 497-2020-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.12 15.84 11.99 
PSD853F2-90J 497-2021-5-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.16 15.88 12.02 
PSD853F2-90J! 497-2022-5-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.70 17.30 13.09 
PSD853F2-90M 497-2023-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.16 15.88 12.02 
PSD853F2-90MI 497-2024-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.70 17.30 13.09 
PSD854F2-70J 497-2025-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.74 17.34 13.12 
PSD854F2-70M 497-2026-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.74 17.34 13.12 
PSD854F2-90J 497-2027-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.86 16.53 12.51 
PSD854F2-90J! 497-2028-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's. 19.46 18.01 13.63 
PSD854F2-90M 497-2029-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 17.86 16.53 12.51 
PSD854F2-90MI 497-2030-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's. 19.46 18.01 13.63 
PSD854F2V-12uJ1 497-2031-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash 
for 8-Bit MCU's 18.04 15.47 13.72 
PSD854F2V-12MI 497-2032-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's. 18.04 15.47 13.72 
PSD854F2V-90J 497-2033-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash 
for 8-Bit MCU's 18.92 17.51 13.25 
PSD854F2V-90M 497-2034-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 18.92 17.51 13.25 
PSD4235G2-70U 497-1967-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 18.03 15.45 13.70 
PSD4235G2-90U 497-1968-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 19.62 18.15 13.74 
PSD4235G2-90UI 497-1969-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 18.73 16.05 14.24 
PSD4235G2V-12UI 497-1970-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 19.85 17.01 15.09 
PSD4235G2V-90U 497-1971-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 18.20 15.60 13.84 
PSD4256G6V-10UI 497-1972-ND 3.6V, 8M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 16-Bit MCU's 24.64 21.12 18.73 
SRAM 
M4T28-BR12SH1 497-3686-5-ND SNAPHAT for use with 
28 and 44-Pin SOIC 5.24 456 3.40 
M4T32-BR12SH1 497-3687-5-ND SNAPHAT for use with 
28 and 44-Pin SOIC 6.37 5.82 4.60 
M4T32-BR12SH6 497-3688-5-ND SNAPHAT for use with 
28 and 44-Pin SOIC 7.36 6.72 5.32 
M4Z28-BROOSH1 497-3689-5-ND ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
28-Pin SOIC. 459 400 2.98 
M4Z32-BRO0SH1 497-3690-5-ND ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
28-Pin SOIC... fis) 1651) 5115) 
M41T11M6E 497-2813-5-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 3.56 3.11 2.31 
M41T11M6F 497-4699-1-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 3.56 3.11 2.31 
M41T11M6F 497-4699-2-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 4225.00/2,500 
M41T11MH6 497-2814-5-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 6.08 5.29 3.94 
M41T11MH6F 497-4700-1-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 6.08 5.29 3.94 
M41T11MH6F 497-4700-2-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC... 2948.40/936 
M41T56M6E 497-2818-5-ND 5V, 512-Bit Serial TIMEKEEPER® 
SRAM .8-SOIC 2170) 2185) 1.75: 
M41T56M6F 497-4706-1-ND 5V, 512-Bit Serial RTC. -8-SOIC 2.70 235 1.75 
M41TS6M6F 497-4706-2-ND 5V, 512-Bit Serial RTC 8-SOIC 3200.00/2,500 
M41T56MH6 497-2819-5-ND 5V, 512-Bit Serial TIMEKEEPER' 
SRAM... 6.24 4.57 3.40 


M48T35Y-70MH1 
M48T35Y-70MH1F 
M48T35Y-70MH1F 
M48T35Y-70MH6 
M48T35Y-70MH6F 


497-2849-5-ND 
497-4716-1-ND 
497-4716-2-ND 
497-2850-5-ND 
497-4717-1-ND 


5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM .... 8595.29/936 

5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.... 17.36 16.06 12.15 
5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ....28-SOIC 17.36 16.06 12.15 


14.46 13.38 10.13 
14.46 13.38 10.13 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


740 (063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


\. Li 4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
TMicroelectronics © NvRAM (continued) | Part No Part No Dosesipiien Pkg. ot 10.100 
‘STMicroslecironics Digi-Key Price Eachs VIPER22ADIP 497-3286-5-ND Low Power Off Line SMPS Primary 
Part No Part No Description Pkg 1 10 100 Switcher sas 2.73 2.28 1.92 
: b : VIPER22-LED-EV VIPER22-LED-EV-ND | VIPER 22 Evaluation Boar — hie 
M48T35Y-70MH6F | 497-4717-2-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAIM .... 28-SOIC 10315.66/936 VIPERSOA 497-2713-5-ND —_| 700V, 1.5A, Driver. entawattHV 351 3.06 228 
M48T35Y-70PC1 497-2851-5-ND | ‘5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.......28-Dip 17.50 15.00 13.30 VIPERS50A(022Y) 497-2677-5-ND _| 700V, 1.5A, Driver. entawatt HV 3.65 3.18 2.37 
M48T37V-10MH1 497-2852-5-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VIPER50SP 497-2715-5-ND _| 620V, 1.5A, Driver. PowerSO-10 3.24 282 210 
NVRAM.. 15.44 14.28 10.81 VIPER53SP 497-3289-5-ND —_| Off Line Primary Switch PowerSO-10 3.78 3.29 3.29 
M48T37V-10MH1F 497-4718-1-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VIPER100 497-2714-5-ND | 620V, 3A, Driver entawattHV 4.32 3.76 2.80 
NVRAM.. 15.44 14.28 10.81 VIPER 100(022Y) 497-3285-5-ND —_| 620V, 3A, Driver entawatt HV 4.46 3.88 2.89 
M48T37V-10MHIF | 497-4718-2-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VIPER100A-E 497-4687-5-ND _| 700V, 3A, Driver entawatt HV 4.46 3.88 2.89 
NVRAM.. 9174.67/936 VIPERT00A(022Y) | 497-2656-6-ND __| 700V, 3A, Driver entawattHV 446 3.88 2.89 
M48T37V-10MH6 497-2853-5-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VIPER 100A-22-E 497-4686-5-ND —_| 700V, 3A, Driver entawatt HV 4.46 3.88 2.89 
NVRAM.. 18.35 16.98 12.85 VINOSN 497-3088-5-ND | High Side, Smart Power SSR..........5-Pentawatt 3.27 285 212 
M48T37V-10MH6F | 497-4719-1-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VN21(012Y) 497-3290-5-ND —_| 7A, ISO High Side Smart 
NVRAM.. 18.35 16.98 12.85 Power SSR _.Pentawatt 4.86 4.23 3.15 
M48T37V-10MHEF | 497-4719-2-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® VN330SP 497-2705-5-ND __| 0.7A, Quad High Side Smart 
NVRAM.. se 10905.34/936 Power SSR .-PowerS0-10 6.62 6.05 4.79 
M48T37Y-70MH1 497-2854-5-ND | ‘5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....44-SOIC 15.44 14.28 10.81 VN330SP-E 497-5052-5-ND —_| 0.7A, Quad High Side Smart 
M48T37Y-70MHiF | 497-4720-1-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....44-SOIC 15.44 14.28 10.81 Power SSR NEW PowerS0-10 6.90 6.30 4.98 
M48T37Y-70MH1F 497-4720-2-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ,_ 44-SOIC 9174.67/936 VN340SP-E 497-5053-5-ND 0.7A, Quad High Sit 
M481377-70MH6 497-2855-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....44-SOIC_ 18.35 16.98 12.85 Power SSR NEW... PowerSO-10 6.90 __6.30_4.98 
M48T37Y-70MH6F 497-4721-1-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM....44-SOIC 18.35 16.98 12.85 VN450P13TR 497-4493-1-ND 3-Channel High Side SSR 20-Power SOIC 6.44 5.88 4.65 
M48T37Y-70MH6F | 497-4721-2-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.... 44-SOIC 10905.34/936 VN450P13TR 497-4493-2-ND —_| 3-Channel High Side SSR 20-Power SOIC 2184.00/600 
M48T58-70PC1 497-2857-5-ND | ‘5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ip 18.00 16.65 12.60 VN610SP 497-2660-5-ND | 45A, Single Channel 
M48T58Y-70MH1 497-2858-5-ND__|_5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 10.20 9.44 7.14 vusiosPiaie AeT ADIGA nese en --PowerSO-10 6.10 5.57 4.40 
M48T58Y-70MHiF | 497-4722-1-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 11.39 10.40 6.22 High Side SSR Power0-10 [REC ORmS aT imeraG 
M48T58Y-70MHiF | 497-4722-2-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 6024.10/936 UNGIDSPISTA FETC PS ETN AGA Sincle Chancel ie : : 3 
M48T5BY-70PC1 497-2859-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 18.00 16.65 12.60 righ Side SSA pawareocto seen 
M48T59Y-70MH1 497-2860-5-ND | ‘5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 11.55 10.69 8.09 si7en oaescny On High Side Driver Pentawatt [eter mmOUSMETOR 
M4BT59Y-70MH1F | 497-4723-1-ND__| SV, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM......28-SOIC 11.55 10.69 _8.09 v7a0 as 497.2701-5-ND | 64° High Side Driver, 5) Oa3 Te 
M48T59Y-70MH1F 497-4723-2-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.......28-SOIC 6866.50/936 VN750PT 497-3292-5-ND 6A, High Side Driver. 288 240 2.02 
M48T59Y-70MH6 497-2861-5-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 14.28 13.21 10.00 VN750S 497-3293-5-ND 6A, High Side Driver. 970 235 1.75 
M48T59Y-70PC1 497-2862-5-ND | ‘5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 17.50 15.00 13.30 eapgAFeH fan Sida Dri 
tare | StasseMm 5st Ss ia ‘in oo | Weim [artis [amumanon ni |e 
M48T86MH1F 497-4725-1-ND__|_5V PC Real-Time Clock 5.40 4.70 3.50 VN800813TR 497-3295-2-ND | 0.7A, High Side Drive '3265.00/2,500 
M48T86MH1F 497-4725-2-ND | 5V PC Real-Time Clock 2620.80/936 VN808-E 497-4494-5-ND —_| Octal Channel High Side 
M48T86PC1 497-2864-5-ND | 5V PC Real-Time Clock 757 6.91 5.47 Driver 851 7.77 6.15 
M48T128Y-70PM1 | 497-2834-5-ND | 5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 31.50 27.00 23.94 vNsoacM 497-4495-5-ND 
M48T129V-85PM1 | 497-2835-5-ND | 3.3V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. 35.00 30.00 26.60 36-Power SOIC 5.98 5.46 4.32 
M48T129Y-70PM1 | 497-2836-5-NO | _5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 31.50 27.00 23.94 VN808CM-E 497-4925-5-ND | Octal Channel High Side 
M48T201V-85MHi | 497-2839-5-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 11.65 10.78 8.16 Driver NEW!. 36-Power SOIC 8.51 7.77 6.15 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-1-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 11.65 10.78 8.16 VN808SR13TR 497-4747-1-ND | Octal Channel High Side 
M48T201V-85MHiF | 497-4711-2-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 6924.53/936 Driver NEW!. 36-Power SOIC 8.74 7.98 6.31 
M48T201Y-70MH1 | 497-2840-5-ND | 5V, NVRAM Supervisor 11.65 10.78 8.16 VN808SR13TR 497-4747-2-ND _| Octal Channel High Side 
M48T201Y-70MH1F | 497-4712-1-ND | 5V, NVRAM Supervisor 11.65 10.78 8.16 Driver NEW!. 36-Power SOIC 2964.00/600 
M48T201Y-70MHiF | 497-4712-2-ND | 5V, NVRAM Supervisor 6924.53/936 VN808TR-E 497-4496-1-ND a6-Power Sol [Ree Ren 
M48T212V-85MHi | 497-2841-5-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 994 9.08 7.18 oe F ; : ; 
M48T212V-85MH1F | 497-4713-1-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 994 9.08 7.18 VN808TR-E 497-4496-2-ND | Octal Channel High Side 
M48T212V-85MH1F | 497-4713-2-ND | 3.3V, NVRAM Supervisor 5256.58/936 Drivel 36-Power SOIC 2886.00/600 
M48T512Y-70PM1 497-2856-5-ND _| 5V, 4M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 70.00 60.00 53.20 VN820 497-3296-5-ND —_| 9A, High Side Driver. Pentawatt 3.08 268 2.00 
M48Z02-70PC1 497-2868-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.35 9.45 7.47 Ape ll poles NOmem| 9A, High Side Driver.. P2-PAK (SSB om 05 
M48Z02-150PC1 497-2865-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.35 945 7.47 -B513TR 497-3297-2-ND _| 9A, High Side Driver. P2-PAK 1543.00/1,000 
} 16K-Bi VN820SP13TR 497-3298-1-ND _| 9A, High Side Driver. PowerS0-10 3.48 3.04 2.26 
M48Z02-200PC1 497-2867-5-ND | ‘5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 1035 945 7.47 tan ote On 
pie VN820SP13TR 497-3298-2-ND _| 9A, High Side Driver. PowerS0-10 1083.60/600 
M48Z08-100PC1 497-2869-5-ND | ‘5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 14.08 13.03 9.86 d 
M48Z12-70PC1 497-2872-5-ND _| 5V, 1GK-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.00 9.25 7.00 vN920 497-2679-5-ND apsinale Coane! pentawatt POCO EE Eten 
M48Z12-150PC1 497-2870-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 11.06 10.11 7.99 VN920-B5 497-2678-5-ND 30A Single Channei ee ; ; 3 
M48Z12-200PC1 497-2871-5-ND | ‘5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 10.49 958 7.57 High Side SSR 5.08 442 3.29 
M48Z18-100PC1 497-2877-5-ND | ‘5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 14.08 13.03 9.86 VN920SP13TR 497-2506-1-ND | 30A, Single Channel 
M48Z32V-35MT1 497-2878-5-ND | ‘3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® High Side SSR _-PowerS0-10 5.21 454 3.38 
NVRAI 10.05 9.18 7.26 VN920SP13TR 497-2506-2-ND | 30A, Single Channel 
M48Z32V-35MT1F 497-4726-1-ND 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER‘ High Side SSR ....Power$0-10 1621.20/600 
NVRAM....... 10.05 9.18 7.26 VNB20NO7 497-2794-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 
M48Z32V-35MT1F | 497-4726-2-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® Power Mosfet . 343 2.99 2.23 
5314.61/936 VNB20NO713TR 497-2794-1-ND | 70V, 20A, Fully A 
M48Z35-70PC1 497-2879-5-ND 17.38 16.08 12.17 Power Mosfet 3.43 2.99 2.23 
M48Z35AV-10MH1 | 497-2880-5-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® VNB20NO713TR 497-2794-2-ND | 70V, 20A, Fully Auto Protected 
NVRAM.. 11.55 10.69 8.09 Power Mosfet ...D2-PAK 1689.00/1,000 
M48Z35AV-10MH6F | 497-4727-1-ND | 3V-3.6V, 256K-Bit ZEROPOWER® VNB35NVO4 497-2671-5-ND —_| 40V, 30A, Fully Protected Pwr Mosfet....D2-PAK 6.21 5.41 4.03 
NVRAM.. 14.28 13.21 10.00 VND05B(012Y) 497-3300-5-ND | 2-Channel, High Side Smart 
M48Z35AV-10MH6F | 497-4727-2-ND | 3V-3.6V, 256K-Bit ZEROPOWER' Power SSR .Heptawatt 3.56 3.11 234 
NVRAM.. a 8487.65/936 VNDOSBSP 497-3089-5-ND _| ISO High Side Smart Power 
M48Z35AV-10PC1 497-2882-5-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM.. 72.80 11.84 8.96 SBR aovan -PowerSO-10 3.73 3.25 2.42 
M48Z35Y-70MH1 497-2883-5-ND | ‘5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAWM.... 11.75 1087 8.23 VNDOSBSP13TR 497-3299-1-ND —_| ISO High Side Smart Power 
M48Z35Y-70MH1F 497-4728-1-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® SSR..... --PowerS0-10 3.56 3.11 2.31 
NVRAM.. 11.75 10.87 8.23 VNDOSBSP13TR 497-3299-2-ND 1SO High Side Smart Power 
M48Z35Y-70MHiF | 497-4728-2-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® SSR..... ---PowerS0-10 1108.80/600 
NVBAI 6981.62/936 VND3NV0413TR 497-3301-1-ND __| 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
M48Z35Y-70PC1 497-2885-5-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 17.38 16.08 12.17 Power Mosfet . 1.84 1.60 1.23 
M48Z58-70PC1 497-2888-5-ND | 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 11.56 10.70 8.10 VND3NV0413TR 497-3301-2-ND ay so fly Renee 
M48Z58Y-70MH1F | 497-4730-1-ND | 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 9.09 8.30 6.56 unieNOT POEMS TOKE 70V SA. Fuh 7 er oreced 00/25 
M48Z58Y-70MH1F | 497-4730-2-ND | 5\, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 4806.36/936 OaaaEM H a roweere igi 1S 18g 
M48Z58Y-70PC1 497-3685-5-ND _| 5.5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAI 11.56 10.70 8.10 VNOUNORaTR FOE REE av Tul A ; 5 ‘ : d 
M48Z128-70PM1 497-2873-5-ND | SV, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 22.75 19.50 17.29 ys PSSA eee qagariap 
M4872128Y-70PM1 | 497-2874-5-ND | 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 22.75 19.50 17.29 : ; : 
M48Z128Y-85PM1 | 497-2875-5-ND | 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 26.25 22.50 19.95 MND ENSUE clea) *2¥. 7A Fully Auto Protected GEM 
M487129V-85PM1 | 497-2876-5-ND | 3.3V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 25.03 21.45 19.02 VND7NVO4 497-2669-5-ND | 40V. 6A, Fully Auto Protected aot 
M487512A-70PM1 | 497-2886-5-ND | 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 61.25 52.50 46.55 Power Mostet 159 193 142 
M48Z512AY-70PM1 | 497-2887-5-ND | _5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 61.25 52.50 46.55 TNDTONDS GOT-D767-5-ND | GOV, 10A, Fully Auto Protected 
Power Mosfet 1.74 145 1.22 
TH | 1 POWER MANAGEMEN VND14NVO4 497-2674-5-ND —_| 40V, 12A, Fully Auto Protected 
icroelectronies ROFsl Compnan Hl ParrsvATaTIEDIG Power Mosfet..... 225 1.88 1.58 
: z i d VND600 497-4497-5-ND__| 2-Channel High Side SSR 594 517 3.85 
prmeruslactrunice Dik Key cee pice Each x ee VND60013TR 497-4498-1-ND | 2-Channel High Side SSR 594. 517 3.85 
ELL custo eSeUREON g. VND60013TR 497-4498-2-ND —_| 2-Channel High Side SSR 2926.00/1,000 
BU931T 497-2797-5-ND | 400V, 10A NPN Darlington Drive 70-220 281 234 1.97 VND600SP 497-2711-5-ND —_| 36V, 25A, Double Channel 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-1-ND | Quad Digital Termination. 3.21 280 2.09 High Side SSR .-PowerS0-10 5.87 5.36 4.24 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND | Quad Digital Termination. 3807.50/2,500 VNDGOOSP13TR 497-3303-1-ND —_| 36V, 25A, Double Channel 
SMLVT3V3 497-2496-1-ND | Low Voltage TRANSIL™. 72 58 44 High Side SSR PowerS0-10 5.87 5.36 4.24 
SMLVT3V3 497-2496-2-ND | Low Voltage TRANSIL™. 570.00/2,500 VNDGOOSP13TR 497-3303-2-ND | 36V, 25A, Double Channel 
VBO25MSP13TR 497-3563-1-ND | High Voltage Ignition Coll Driver..........10-SOIC. 5.94 5.17 3.85 High Side SSR .--PowerS0-10 1989.00/600 
VBO25MSP13TR 497-3563-2-ND | High Voltage Ignition Coil Driver. 1848.00/600 VND810SP 497-3305-5-ND —_| 36V, 3.5A, Double Channel 
VB921ZVFI 497-2716-5-ND High Voltage Ignition Coil Driver......lsowatt-220 6.08 5.29 3.94 High Side Driver PowerSO-10 5.81 5.06 3.77 
VIPER12ADIP 497-3377-5-ND _| LP Off Line SMPS Primary Switche 8-Dip 2.22 1.85 1.56 VND830ASP13TR 497-4499-1-ND__| 2-Channel High Side SSR PowerSO-10 3.56 3.11 2.31 
VIPER12-LED-EV VIPER12-LED-EV-ND | VIPER 12 Evaluation Board Spo =| = (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 741 


TMicroelectronics 


POWER MANAGEMENT (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 


Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
DAK-34 596-1004-ND AC/DC Power Supply Design Ki 37.43 _ _ 
DAK-48A 596-1005-ND AC/DC Buck Converter Design Kit 19.43 _ _ 
DAK-54 596-1006-ND AC/DC Adapter Design Kit..... 19.43 - = 
DAK-68A 596-1007-ND DC/DC Flyback Converter with PoE Powered 

Device Interface Design Kit... 34.43 _ _- 
DAK-71A 596-1009-ND DC/DC Flyback Converter Design Kit — 34.43 = = 
DAK-85 596-1104-ND LinkSwitch-LP Design Accelerator Kit NEW! — 29.14 _ _ 
DAK-89 596-1105-ND LinkSwitch-XT Design Accelerator Kit NEW! — 19.43 _ _ 
DAK-91 596-1106-ND TinySwitch-II| Design Accelerator Kit NEW!. 19.43 _ = 


LinkSwitch®-LP 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 +100 
VND830ASP13TR 497-4499-2-ND 2-Channel High Side SSR................ PowerSO-10 1108.80/600 
VND830SP 497-2709-5-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver PowerSO-10 3.78 3.29 2.45 
VND830SP13TR 497-3306-1-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver PowerSO-10 3.78 3.29 2.45 
VND830SP13TR 497-3306-2-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver... PowerSO-10 1176.00/600 
VND920 497-2708-5-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR....28-SOIC = 5.75 = 5.25 4.15 
VND92013TR 497-3307-1-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR....28-SOIC 5.75 5.25 4.15 
VND92013TR 497-3307-2-ND 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR... 28-SOIC 3188.00/1,000 
VND5NO0713TR 497-2481-1-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.80 1.50 1.26 
VND5N0713TR 497-2481-2-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1950.00/2,500 
VNH2SP30 497-4500-5-ND H-Bridge Motor Driver 955 8.72 6.89 


LNK562GN-TL 


LNK562GN-TL 


LNK562PN 


596-1034-1-ND 


596-1034-2-ND 


596-1035-5-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 


1.08) 90! 72 
479.00/1,000 


Bey RL das 


VNH2SP30TR-E 
VNH2SP30TR-E 


497-4501-1-ND 
497-4501-2-ND 


H-Bridge Motor Driver 
H-Bridge Motor Driver 


9155) 18:72) 6:89 
5291.00/1,000 


LNK563GN-TL 


LNK563GN-TL 


LNK563PN 


596-1036-1-ND 


596-1036-2-ND 


596-1037-5-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement... 


111 93 74 
492.00/1,000 


1.02 85 68 


LNK564GN-TL 


LNK564GN-TL 


596-1038-1-ND 


596-1038-2-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 


ela 295976 


505.00/1,000 


LNK564PN 596-1039-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement 1.05 88 70 

LinkSwitch®-TN 

LNK302GN-TL. 596-1020-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 111 93 74 
LNK302GN-TL. 596-1020-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 492.00/1,000 
LNK302PN 596-1021-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC. 1.02 85.68 
LNK304GN-TL. 596-1022-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... (1:23 elOSte 82 
LNK304GN-TL. 596-1022-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 545.00/1,000 
LNK304PN 596-1023-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 


Off-Line Switcher IC... 


114 9576 


LNK305GN-TL 


LNK305GN-TL 


596-1024-1-ND 


596-1024-2-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher IC... 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher IC... 


144 120 96 
638.00/1,000 


LNK305PN 596-1025-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC. es ike ie) 
LNK306GN-TL. 596-1026-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 140 1.12 .84 
LNK306GN-TL. 596-1026-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 728.00/1,000 
LNK306PN 596-1027-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher IC... 1.33 1.06 80 

NEW! LinkSwitch®-XT NEW: 

LNK362GN-TL. 596-1085-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. ed ieee 98 78 
LNK362GN-TL. 596-1085-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... aad 519.00/1,000 
LNK362PN 596-1084-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. ia 1.08 OO 
LNK363GN-TL. 596-1087-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. ver 1.26 1.05 .84 
LNK363GN-TL. 596-1087-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... iia 559.00/1,000 
LNK363PN 596-1086-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher.. st Tele 98 78 
LNK364GN-TL. 596-1089-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... Se 1.32 1.10 .88 
LNK364GN-TL. 596-1089-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... sa8 585.00/1,000 
LNK364PN 596-1088-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 

Switcher... 1.23 1.03.82 

LinkSwitch® 

LNKSO0GN-TL 596-1028-1-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher. 2a ne OS tes? 


LNK500GN-TL 
LNK500PN 

LNK501GN-TL 
LNK5O1GN-TL 


596-1028-2-ND 
596-1029-5-ND 
596-1030-1-ND 
596-1030-2-ND 


Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV/CC Switcher .... 
Energy Efficient, CV/CC Switcher 


545.00/1,000 
114 4395 = 76 
144 1.20 96 

638.00/1,000 


LNK501PN 
LNK520GN-TL 
LNK520GN-TL 
LNK520PN 


596-1031-5-ND 
596-1032-1-ND 
596-1032-2-ND 
596-1033-5-ND 


Energy Efficient, CV/CC Switcher 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 


1:35 1.13.90 

1.02) 8568 
452.00/1,000 

rosie homer O2, 


DPA-Switch® 


VNKS5NO7FM 497-3308-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet SOT-82-FM 1.80 1.50 1.26 
VNNINV0413TR 497-2517-1-ND OV, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet SOT-223 1.05 A tf) 
VNNINV0413TR 497-2517-2-ND OV, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet SOT-223 406.00/1,000 
VNN3NV0413TR 497-3309-1-ND OV, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet SOT-223 1.50 1.30 1.00 
VNN3NV0413TR 497-3309-2-ND OV, 3.5A, Fully Auto Protecter 

Power Mosfet SOT-223 580.00/1,000 
VNN7NV0413TR 497-2519-1-ND OV, 6A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet SOT-223 1.53 1.28 1.08 
VNN7NV0413TR 497-2519-2-ND OV, 6A, Fully Al 

Power Mosfet 689.00/1,000 
VNP5NO7 497-2791-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.80 1.50 1.26 
VNP5SNO7FI 497-3313-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.89 1.58 1.33 
VNP10NO6 497-3310-5-ND 60V, 10A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.62 1.35 1.14 
VNP10NO7 497-2795-5-ND 70V, 10A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.37 1.98 1.66 
VNP10NO7FI 497-2796-5-ND 70V, 10A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.46 2.05 1.73 
VNP14N04 497-2661-5-ND 42V, 14A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.37 1.98 1.66 
VNP20NO7 497-2793-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 3.29 2.87 2.14 
VNP28N04 497-2667-5-ND 42V, 28A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 3.46 3.01 2.24 
VNP35NO7 497-2792-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 5.00 4.35 3.24 
VNP35NV04 497-3311-5-ND 4OV, 30A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 6.13 5.34 3.98 
VNP49N04 497-2649-5-ND 42V, 49A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 459 400 2.98 
VNP49NO4FI 497-3312-5-ND 42V, 49A, Fully Auto Protecte 

Power Mosfet 5.18 452 3.36 
VNQ600 497-3314-5-ND 36V, 25A, Quad Channel High Side 

SSR... is 7.59 6.93 5.48 
VNQ660SP 497-2700-5-ND 36V, 6A, Quad Channel High Side 

SSR... a PowerSO-10 6.56 5.99 4.74 
VNQ660SP13TR 497-3315-1-ND 36V, 6A, Quad Channel High Sid 

SSR... ec PowerSO-10 6.56 5.99 4.74 
VNQ660SP13TR 497-3315-2-ND 36V, 6A, Quad Channel High Side 

SSR... PowerSO-10 2223.00/600 
VNQ810 497-2703-5-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 6.62 5.76 4.29 
VNQ81013TR 497-3316-1-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 6.62 5.76 4.29 
VNQ81013TR 497-3316-2-ND 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver ... 28-SOIC 3259.00/1,000 
VNQ830 497-2702-5-ND 36V, 6A, Quad Ch. High Side Driver......28-SOIC 6.65 6.07 4.80 
VNQ860 497-2704-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver...20-SOIC 5.56 4.85 3.61 
VNQ860SP 497-4502-5-ND 36V, .25A, Quad Ch. High Side 

Driver. a 6.10 5.32 3.96 
VNS1NVO4 497-2672-5-ND OV, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC = 1.13 98 15 
VNS1NV04D 497-2673-5-ND OV, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC 1.56 1.30 1.10 
VNS3NV04D 497-3318-5-ND AOV, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC 1.71 143 1.20 
VNS3NV04D13TR 497-3318-1-ND OV, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC 31.71 1.43 1.20 
VNS3NV04D13TR 497-3318-2-ND AOV, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 8-SOIC 1852.50/2,500 
VNS14NV04 497-3317-5-ND 4OV, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.28 1.90 1.60 
VNS14NV0413TR 497-3317-1-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.28 1.90 1.60 
VNS14NV0413TR 497-3317-2-ND 4OV, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2470.00/2,500 
VNV35NO07 497-3319-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet PowerSO-10 5.37 468 3.49 
VNWS50N04 497-3320-5-ND 42V, 50A, Fully Auto Protected 


Power Mosfet 10-247 


879 8.03 6.35 


DPA423GN-TL 
DPA423GN-TL 
DPA423PN 

DPA423SN-TL 
DPA423SN-TL 


596-1010-1-ND 
596-1010-2-ND 
596-1011-5-ND 
596-1012-1-ND 
596-1012-2-ND 


Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter. 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

2.33 1.86 1.40 

2.90 2.33 1.81 
1645.00/1,000 


ee 


NTEGRATED POWER S' 
CONTROLLERS — RoHS Compliant 


CHING 


DPA424GN-TL 
DPA424GN-TL 
DPA424PN 

DPA424SN-TL 
DPA424SN-TL 


596-1013-1-ND 
596-1013-2-ND 
596-1014-5-ND 
596-1015-1-ND 
596-1015-2-ND 


Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter. 


2.66 2.13 1.66 
1505.00/1,000 

25d 2:07 6M 

3.40 272 212 
1925.00/1,000 


Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
Design Kits 
DAK-14A 596-1000-ND Universal Input Charger/Adapter Design Ki 19.43 = = 
DAK-16A 596-1001-ND AC/DC Power Supply Design Kit. 19.43 _ — 
DAK-18 596-1002-ND Multi Output AC/DC Power Supply Design Kit............ — 29.93 _ _ 

DAK-32 596-1003-ND Universal Input, DVD Supply, No Heatsink 
Design Kit 53.93 - _ 


DPA425GN-TL 
DPA425GN-TL 
DPA425PN 

DPA425SN-TL 
DPA425SN-TL 


596-1016-1-ND 
596-1016-2-ND 
596-1017-5-ND 
596-1018-1-ND 
596-1018-2-ND 


Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter. 


3.67 294 2.29 
2078.00/1,000 

3.60 288 2.24 

441 353 2.75 
2499.00/1,000 


DPA426SN-TL 
DPA426SN-TL 


596-1019-1-ND 
596-1019-2-ND 


Highly Integrated DC/DC Converter .. 
Highly Integrated DC/DC Converter .. 


5.54 443 3.45 
3137.00/1,000 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


742 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


gE: ITEGRATED POWER SWITCHING Mig. Digi-Key < Price Each 
INTEGRATIONS | CONTROLLERS (Continued) — RoHS Compliant Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Mig Digi-Key Priceibachiae TOP247YN 596-1078-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Part No Part No Description Pkg 1 25 «100 Integrated Off-Line Switcher.. .10-220-7C 3.80 3.05 2.37 
- : + = - TOP248R-TL 596-1101-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
TinySwitch®-II Integrated Off-Line Switcher NEW! 414 3.32 258 


TNY263GN-TL 596-1044-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP248R-TL 596-1101-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSi 

Off-Line Switcher. easy abel) res Integrated Off-Line Switcher NEW!... : 1794.00/750 
TNY263GN-TL | 596-1044-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP248YN 596-1079-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... 650.00/1,000 Integrated Off-Line Switcher... T0-220-76 4.07 3.26 254 
TNY263PN 596-1045-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP249R-TL 596-1102-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... 1.35 1.13.90 Integrated Off-Line Switcher NEWS... a 443 355 2.76 
TNY264GN-TL 596-1046-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP249R-TL 596-1102-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... 135 1.08 81 Integrated Off-Line Switcher NEW... 7 1920.75/750 
TNY264GN-TL 596-1046-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP249YN 596-1080-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... oe 702.00/1,000 Integrated Off-Line Switcher... .T0-220-76 4.37 350 2.72 
TNY264PN 596-1047-5-ND | Enhanced, Energy Efficien' TOP250R-TL 596-1103-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... VAT 1.23.98 Integrated Off-Line Switcher NEWS... i 5.00 4.00 3.11 
TNY265GN-TL 596-1048-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP250R-TL 596-1103-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... ae 140 112 84 Integrated Off-Line Switcher NEW! 2164.50/750 


TNY265GN-TL 596-1048-2-ND | Enhanced, Energy Efficien' TOP250YN 596-1081-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Off-Line Switcher... 728.00/1,000 Integrated Off-Line Switcher. = TO-220-76 4.93 3.95 3.07 
TNY265PN 596-1049-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOPSwitch®-FX 


Off-Line Switch 1.28 1.02 77 
ne unner TOP232GN-1L_ | 596-10624-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 


TNY266GN-TL 596-1050-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher 


Off-Line Switcher... e -4NR9-9-1 H é 
TNY266GN-TL | 596-1050-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP2S2GN-TL SEI eae uag) Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 


Off-Line Switcher... 780.00/1,000 7 48 9-4-I H ‘ 
TNY266PN 596-1051-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP2SIGN-TL SESE ala bag) Oosign Flexible, EcoSmart®, Integrated 


245 1.96 1.47 


1.50 1.20 .90 


1274.00/1,000 


254 2.04 1.59 


Off-Line Switcher... 1.38 1.10 83 7 q 
TNY267GN-1L | 596-1050-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP2S3GN-TL | RSeGaiGe 2b Dason Hesiio: Eecainati® Integrated 


Off-Line Switcher... _ FARA 4 ‘i 
TNY267GN-TL | 596-1052-2-ND | Enhanced, Energy Efficient. Low Power TOPASAGN TL a oaalaoag) Doe ah Henin, Fcosma 


1441.00/1,000 


1.70 1.36 1.02 


2.90 2.33 1.81 


Off-Line Switcher. 884.00/1,000 _ bs 9. i i 
TNY267PN 596-1053-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Law Power TOP234GN-TL 596-1064-2-ND Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher... 1645.00/1,000 
Off-Line Switcher... 1.58 1.26 95 — 7) 
TNY26BGN-TL | S9610541-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TinySwitch® 
Off-Line Switcher... 1.85 148 1.11 TNY253GN-TL 596-1040-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 130 .98 
TNY268GN-TL 596-1054-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TNY253GN-TL. 596-1040-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 
Off-Line Switcher... 962.00/1,000 TNY254GN-TL. 596-1041-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 
TNY268PN 596-1055-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TNY254GN-TL 596-1041-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 
Off-Line Switcher... 1.73 138 1.04 TNY255GN-TL 596-1042-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.70 1.36 1.02 
NEW! TinySwitch®-III NEW! TNY255GN-TL 596-1042-2-ND | Energy Efficient, Low fot Off-Line Switcher... 8-SMD 884.00/1,000 
TNYO74PN 596-1090-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TinySwitch® Plus __ 
Flexibility and Extended Power Range............. 8B-Dip 1.35 143 90 TNY256GN-TL 596-1043-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 2.03 1.62 1.22 
TNY275PN 596-1091-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TNY256GN-TL 596-1043-2-ND__| Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher. 8-SMD 1053.00/1,000 
Flexibility and Extended Power Range............... 8B-Dip 141 118 .94 TOPSwitch® 
TNY276PN 596-1092-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TOP209GN-TL | 596-1056-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 2G eed 
Flexibility and Extended Power Range............... 8B-Dip 1.25 1.00 .75 TOP209GN-TL 596-1056-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 4131.00/1,000 
TNY277PN 596-1093-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TOP210GN-TL 596-1057-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 2.32 1.86 1.45 
Flexibility and Extended Power Range..............- 8B-Dip 1.38 1.10 .83 TOP210GN-TL 596-1057-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 1313.00/1,000 
TNY278PN 596-1094-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TOP412GN-TL 596-1082-1-ND_| 3-Terminal DC/DC PWM Switch... 2.90 2.33 1.81 
Flexibility and Extended Power Range............... 8B-Dip 1.58 1.26 .95 TOP412GN-TL 596-1082-2-ND | 3-Terminal DC/DC PWM Switch... 1645.00/1,000 
TNY279PN 596-1095-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TOP414GN-TL | 596-1083-1-ND | 3-Terminal DC/DC PWM Switch 3.26 261 2.03 
Flexibility and Extended Power Range..............- 8B-Dip 1.80 1.44 1.08 TOP414GN-TL 596-1083-2-ND | 3-Terminal DC/DC PWM Switch 1849.00/1,000 
TNY280PN 596-1096-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced TOPSwitch®-II 
Flexibility and Extended Power Range............0+ 8B-Dip 2.08 1.66 1.25 TOP221GN-TL 596-1058-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 2404.92 1.44 
TOPSwitch®-GX TOP221GN-TL | 596-1058-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 1248.00/1,000 
TOP242GN-TL 596-1065-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, TOP222GN-TL 596-1059-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 2.54 2.04 1.59 
Integrated Off-Line Switcher... si 238 1.90 1.43 TOP222GN-TL 596-1059-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 1441.00/1,000 
TOP242GN-TL 596-1065-2-ND | Extended Power, Design Flexible, ccoSmart i TOP223GN-TL 596-1060-1-ND__| 3-Terminal Off-Line PWM Switch 2.95 2.36 1.84 
Integrated Off-Line Switcher... . 1235.00/1,000 TOP223GN-TL | 596-1060-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 1670.00/1,000 
TOP242PN 596-1066-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, ; TOP224GN-TL | 596-1061-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 3.33 2.67 2.08 


Integrated Off-Line Switcher... 


2.25 1.80 1.35 TOP224GN-TL 596-1061-2-ND__| 3-Terminal Off-Line PWM Switch 1887.00/1,000 


TOP242YN 596-1067-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... TO-220-7C 2.34 1.88 1.46 


TOP243GN-TL | 596-1068-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmant®, ro Commercial 78/79 SERIES VO 
Integrated Off-Line Switcher... : 245 1.97 1.53 ponents REGULATORS - RoHs Comp 
TOP243GN-TL 596-1068-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, Mcc Digi-Key Price Each 
Integrated Off-Line Switcher... 8 1390.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 
TOP243PN 596-1069-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO5BP-AP | MC78LO5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg .20 a ale 
Integrated Off-Line Switcher... i 2.34 1.88 1.46 MC78LO5BP-AP | MC78LO5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP243YN 596-1070-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO5F-TP MC78LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg AB 42 36 
Integrated Off-Line Switcher... T0-220-76 266 213 1.66 MC78LO5F-TP MC78LO5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP244GN-TL 596-1071-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO6BP-AP | MC78LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg 20 nIOMeEEeLO) 
Integrated Off-Line Switcher... Bei ees MC78LO6BP-AP | MC78LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP244GN-TL 596-1071-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO6F-TP MC78LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg AB VB 3) 
Integrated Off-Line Switcher... e 1568.00/1,000 MC78LO6F-TP MC78LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP244PN 596-1072-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO8BP-AP | MC78LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg .20 ABy a6) 
Integrated Off-Line Switcher... 2.66 213 1.66 MC78LO8BP-AP | MC78LO8BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP244R-TL 596-1097-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78L08F-TP MC78LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg AB 4236 
Integrated Off-Line Switcher NEWS... 3.02 2.42 1.88 MC78LO8F-TP MC78LO8F-TPMSTR-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP244R-TL 596-1097-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO9BP-AP | MC78LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. .20 ay 36 
Integrated Off-Line Switcher NEW!...... 1306.50/750 MC78LO9BP-AP | MC78LO9BP-APMSTB-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP244YN 596-1073-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg AB 42.36 
Integrated Off-Line Switcher..... T0-220-76 2.95 236 1.84 MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg 390.00/1,000 
TOP245PN 596-1074-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC78L12BP-AP | MC78L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Re .20 ag Ab 
Integrated Off-Line Switcher... i 2.93 2.34 1.82 MC78L12BP-AP | MC78L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Re 325.00/2,000 
TOP245R-TL 596-1098-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmant®, MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Re: 48 42 36 
Integrated Off-Line Switcher NEWS... 3.31 2.65 2.06 MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Ret 390.00/1,000 
TOP245R-TL 596-1098-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO5BP-AP | MC79LO5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. .20 A Sh) 
Integrated Off-Line Switcher NEW ...... 1405.50/750 MC79LO5BP-AP | MC79L05BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Re 325.00/2,000 
TOP245YN 596-1075-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79L05F-TP MC79L05F-TPMSCT-ND 5V, 100mA Negative Voltage Re 48 42 36 
Integrated Off-Line Switcher...... TO-220-7C 3.24 2.60 2.02 MC79LO5F-TP MC79LO5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Re: 390.00/1,000 
TOP246PN 596-1076-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO6BP-AP | MC79LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Re .20 Ay Ab 
Integrated Off-Line Switcher... i 3.22 2.58 2.01 MC79LO6BP-AP | MC79LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP246R-TL 596-1099-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Re 48 42 36 
Integrated Off-Line Switcher NEW!.. 3.58 2.87 2.23 MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Re: 390.00/1,000 
TOP246R-TL 596-1099-2-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79L08BP-AP | MC79L08BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Re .20 ag ab) 
Integrated Off-Line Switcher NEW! 1550.25/750 MC79LO8BP-AP | MC79L08BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Re 325.00/2,000 
TOP246YN 596-1077-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79L08F-TP MC79LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Re: 48 42 36 
Integrated Off-Line Switcher..... TO-220-7€ 3.51 281 2.19 MC79LO08F-TP MC79LO8F-TPMSTR-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Re 390.00/1,000 
TOP247R-TL 596-1100-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, MC79LO9BP-AP | MC79LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Re ECON sl Geel) 
Integrated Off-Line Switcher NEW! 10-263 3.87. 3.10 2.41 MC79LO9BP-AP | MC79LO9BP-APMSTB-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
TOP247R-TL 596-1100-2-ND | Extended Power, Design Flexible, Eco: MC79LO9F-TP MC79LO9F-TPMSCT-ND _| 9V, 100mA Negative Voltage Reg.......... SOT-89 48 42.36 
Integrated Off-Line Switcher NEW/...... 10-263 1677.00/750 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 743 


-M-C-c. Micro Commercial —_78/79 SERIES VOLTAGE REGULATORS Digi-Key ae Price Each 
—_—" «Components (Continued) - RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 1 25 100 
mec Digi-Key Price Each 74LCX11MTCXCT-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate* NEW! 42 35.24 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 74LCX11MTCXTR-ND Low Voltage Triple 3-Input AND cae NEW! 337.50/2,500 
MC79LOQF-TP  |MC79LOQE-TPMSTR-ND _ | 9V, 100mA Negative Voltage Rev... S0T-89 390.00/1,000 ey ire ee toes a nee new ae ao 55 
MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg 20 48 = 15 FGCU Low Vol 9 flee inverion’ MEW SY Srp DENT 
MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 z OW NOMA DG aS VELL seule 
MC79L12F-TP  |MC79L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg 48 4236 74LCX14MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! 40) 32) 122 
MC79L12F-TP___|MC79L12F-TPMSTR-ND _| 12V, 100mA Negative Voltage Reg 390.00/1,000 74LCX14MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! 242.25/2,500 
MC7805CT-BP —_|MC7805CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Positive Voltage Reg 40° 35 «30 7ALCX32MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input OR Gate* NEW! 4g) 32.22 
MC7806CT-BP —_|MC7806CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 74LCX32MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input OR Gate* NEW! 246.50/2,500 
MC7808CT-BP —_|MC7808CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Positive Voltage Reg Zeal) 7ALCX32MXCT-ND_ Low Voltage Quad 2-Input OR Gate* NEW: oN 8) 
MC7809CT-BP MC7809CT-BPMS-ND 9V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 ECOMNECO) 74LCX32MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate* NEW! 246.50/2,500 
MC7810CT-BP. MC7810CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Positive Voltage Re 40 8) 30 74LCX38MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW: 50 40 30 
MC7812CT-BP —_|MC7812CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Positive Voltage Reg......T0-220 40 35 .30 74LCX38MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW!. 354.38/2,500 
MC7815CT-BP —_|MC7815CT-BPMS-ND 15V, 1500mA Positive Voltage Re 40 35 30 74LCX74MTC-ND Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop .. 37 = 3021 
ube Mo7egscr Reve s a tena eae one ie ae 3 3 74LCX74MXCT-ND LV Dual D-Type Pos. Edge-Triggered Flip-Flop* NEI 4-SOIC 37.3021 
7906CT-| 7906CT-BPMS- , 1500mA Negative Voltage Reg : 35 74LCX74MXTR-ND LV Dual D-Type Pos. Edge-Triggered Flip-Flop* NEW! 242.25/2,500 
MC7908CT-BP__|MC7908CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Negative Voltage Reg 4035 30 74LCX86MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate* NEW! a 8 Al 
Se Ree ep alas bite Cette ae 2 3 4 74LCX86MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate* NEW! 242.25/2,500 
Baan f ! : : ; : 74LCX125M-ND Low Voltage Quad Buffer* NEW! LY fe 
MC7912CT-BP —_|MC7912CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 7 Se vatzaelucd elitcr™ 
MC7915CT-BP __|MC7915CT-BPMS-ND __| 15V, 1500mA Negative Voltage Re 40 35 30 eSNG Low Voltage Quad Buffer* NEW! One Sees 
! galt ge Fed ! a 74LCX125MXTR-ND | Low Voltage Quad Buffer* NEW! 263.50/2,500 
74LCX138M-ND Low Voltage 1 of 8 Decoder/Demultiplexer* NEW! AQ 40.27 
FAIRCHILD 7400 74LCX138MTCXCT-ND | Low Voltage 1 of 8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 49 40 27 
SSaISSSCISES SERIES TTL 74LCX138MTCXTR-ND | Low Voltage 1 of 8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 318.75/2,500 
Digi-Key Price Each 74LCX157MTCXCT-ND__| Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* NEW!. 49 407 
Part No. Description 1 25 100 74LCX157MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* NEW!. 318.75/2,500 
DM74125N-ND. Tri-State Quad Buffer. 3.05 240 1.94 74LCX240MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 40 ee oh! 
74LCX240MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 286.88/2,500 
—— 74LCX244MSAXCT-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver* NEW: i (ce) seo) 
FAIRCHILD 74S00 SERIES 74LCX244MSAXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver* NEW! 665.00/2,000 
ESUIEERER TICE SCHOTTKY TTL 74LCX244MTC-ND Tri-State Buffer/Line Driver... 43. 34.26 
Digi-Key Price Each 74LCX245MTC-ND Bi-Directional Octal Transceiver. 3 34 26 
Part No Description Pkg. 1 25 100 74LCX244WMXCT-ND Low Voltage Buffer/Line Driver* NEW! 40 2. 2A 
DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gate. 14-Dip 82 62 46 74LCX244WMXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver* NEW!..... 280.00/2,000 
DM74S64N-ND AND-OR-INV Gate 4-Dip 1.17 96 81 74LCX245WM-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver* NEW: 155) A433 
DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffer O-Dip_ 3.64 2.94 2.38 74LCX245WMXCT-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver* NEW! 40 32 24 
74LCX245WMXTR-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver* NEW!. 308.00/2,000 
eT 74LCX257MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* NEW! 49 40) 227 
Satine) 74ALS SERIES 74LCX257MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer* NEW! 318.75/2,500 
Seuss eee - 74LCX373MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch* NEW! A9 400 227 
Digi-Key ee Price Each 74LCX373MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch* NEW! 381.38/2,500 
Part No. Description Pkg. 125100 74LCX541MTC-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 56 42 «32 
DM74ALS04BM-ND Hex Inverter... 54 4433 74LCX541MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 52 39 30 
DM74ALSO4BN-ND Hex Inverter... 53 4030 74LCX541MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 455.00/2,500 
He eee ta ne Put MAND Gi af oe a 74L.0X541WM-ND Octal Buffer/Line Driver. 56 42 32 
( f : ; : : 74LCX573MTC-ND Octal D-Type Latch... i [2 =p 
eee Ce os = # 74LOXS74MTCXCT-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 52 39 30 
DM74ALS74AN-ND DL D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F with Preset and Clear ‘67 «5138 TALCXS7AMTCATR-ND, | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 455,00/2,500 
DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder. wi ee an ee Er eUeaeAN GROG tue He fie Bie ae re - 
DM74ALS244AN-ND Tri-State Octal Line Driver 76 163° 51 au zi 2 s z 
DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Driver 86 65 49 74LCX16245MEA-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver. 1.26 1.05 84 
DM74ALS245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 86 «6549 74LCX16245MTD-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver. 90 68 51 
DM74ALS257M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer. 67 eh 38 74LCX16373MEA-ND 16-Bit Transparent Latch with Tri-State Output: 1.26 1.05 84 
DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch 716 G8) sil 74LCX16373MTD-ND Tri-State 16-Bit Transparent D-Type Latch 81 68 54 
DM74ALS540AN-ND Octal Inverting Buf e Line | 97 81 65 74LCX16543MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 1.38 1.10 .83 
DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output a7 8165 74LCX16543MTOXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver* NEWf........56-TSSOP 715.00/1,000 
DM74ALS541WM-ND | Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 86 72 58 74LCX16646MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Transceiver/Register* NEW!.. 138 110 83 
DM74ALS574AN-ND Octal D-Type Flip-Flop 97 8165 74LCX16646MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Transceiver/Register* NEW!.. 715.00/1,000 
DM74ALS574AWM-ND | Octal D-Type Flip-Flop 860 7258 74LCXR162245MTXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver* NEW! 93 78 62 
DM74ALS646WM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.95 1.56 1.17 7ALCXR162245MTXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver* NEW! 412.30/1 000 
DM74ALS5245N-ND Octal Bus Transceiver with Schmitt Trigger 137.0114 92 = 
* RoHS Compliant 
os 
FAIRCHILD 74AS SERIES Saas 
SEMICON eT Or eenlis tess) 74LVQ SERIES 
Digi-Key Price Each SEUIEEREERET 
Part No. Description 1 25 100 Dlg Key eee a 4 Frice Encl: a 
DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate... 92. «76 «64 Glu Sst AOR 9. 
DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 64 48 36 74LVQ00SC-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate .. 79 66 53 
DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate . 92 76 64 74LVQ08SC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 79 66 53 
DM74AS30N-ND 8-Input NAND Gat 73 #55 41 Se see Low Voltae Hex Sohn imager rae 79 66 53 
DM74AS74N-ND Dual D-Type Pos.- 76 57 43 7ALVQ74SC- ow Voltage Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
DM74AS158N-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inverting. 6-Dip 1.38 1.15 92 Flip-Flop with Preset and Clear 978165 
DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer ip 144 1.20 96 74LVQ138SC-ND Low Voltage Expandable 3/8 Decode 135 113  .90 
DM74AS286M-ND 9-Bit Parity Generator/Checker. (sop ttO8ie 81 74LVQ151SC-ND Low Voltage 8-Input Multiplexe! 1.35 113 90 
DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Checker ALAQh loti 94 74LVQ2400SC-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver 254 201) 1.62 
DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver... 5.40 4.32 3.36 74LVQ573SC-ND Low Voltage Tri-State Octal D-Type Latch 1.63 1.30 98 
DM74AS1032AN-ND Quad 2-Input or Driver iis lakh S10) 
DM74AS1034AM-ND Hex Non-Inverting Driver 1.44 1.20 96 Es 
jeasien ee 74LVX SERIES 
seMCONee To 
| 7T4LCX SERIES Paine! Description 1 arin 
seMCONCUeTOr I. 
Digi-Key Price Each 74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop A5 EOOMEer 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 74LVX74MTCXCT-ND LV Dual D-Type Pos. Edge-Triggered Flip-Flop* NEW! AQ 40.27 
74LCXOOMTCXCT-ND —_| Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW!. 14-TSSOP 41823 7ALVX74MTCXTR-ND | LV Dual D-Type Pos. Edge-Triggered Flip-Flop* NEW! 318.75/2,500 
74LCXOOMTCXTR-ND — | Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW!. 14-TSSOP 234.00/2,500 shorn a ane vl Me aaa a a oH 
74LCXOOMXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW!. .14-SOIC 418228 if H ti-State Octal Line Bus/Line Drive 7 54 
74LCXOOMXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate* NEW!. 234,00/2,500 74LVX244M-ND 3V CMOS Octal Tri-State Buffer... 53 40 30 
74LCXO2MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 50 40.30 74LVX244MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NE! J) A433 
74LCX02MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate NEW! 354.38/2,500 74LVX244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 371.25/2,500 
74LCXO4MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! A 32 23 74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver. 53 40 30 
74LCX04MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW: 246.50/2,500 7ALVX245MTCXCT-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 250) 4 £3 
74LCX04MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW: AA 32 23 74LVX245MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver* NEW: 371.25/2,500 
74LCX04MXTR-ND Low Voltage Hex Inverters NEW: 246.50/2,500 74LVX3245MTC-ND Tri-St. 8-Bit Dual Supply Translating Transcvr.* NEW!...24-TSSOP 114 95 .76 
74LCXO7MTCXCT-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Outputs* NEW!.....14-TSSOP A o2meees 74LVX4245MTC-ND Tri-St. 8-Bit Dual Supply Translating Transcvr.* MEW!...24-TSSOP = 1.14 95 76 
74LCXO7MTCXTR-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Outputs* NEWI.....14-TSSOP 246.50/2,500 TALVX4245MTCXCT-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Translating Transcvr.* MEW!...24-TSSOP = 1.14 95 76 
74LCX08MTC-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-TSSOP 38 31 21 74LVX4245MTCXTR-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Translating Transcvr.* NEW!. 1235.00/2,500 
74LCX08MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC Al mpl ik) 74LVXC3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Transceiver 1.30 1.08 87 
74LCXO8MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gates NEW! 14-SOIC 246.50/2,500 * RoHS Compliant 
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Lg reed Digi-Key Price Each 
pea TAA =} NEW! 74VCX SERIES — RoHs Compliant Part No. Description Pky. 1 25 100 
= MM74HC4040M-ND 12-Stage Binary Counte 58 44 33 
a Price Each MM74HC4040N-ND 12-Stage Binary Counte 72 54 MM 
Description Pkg. 1 25 100 MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 584433 
74VCX16244MTDXCT-ND| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 1.20 1.00 .80 MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop de 54° AN 
74VCX16244MTDXTR-ND} Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 532.00/1,000 MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converte: 60 A534 
TAVCX162244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 1.26 1.05 .84 MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer .. 52. 39 ~=—30 
74VCX162244MTDXTR-ND| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 558.60/1,000 MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexet 199 62 46 
MM74HC4051WM-ND 8-Channel Analog Multiplexe: 74 56 (42 
_——— 74C00 MM74HC4052MXCT-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexer* NEW! 6-SOIC 25) 44 33 
EAIRCHILD SERIES CMOS MM74HC4052MXTR-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexers NEW! 422.50/2,500 
SEMICONDUCTOR® MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer ... 82 62 46 
Digi-Key Price Each MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 12 239) 30) 
Part No. Description 1 25 100 MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 82 62 46 
MIM74C00N-ND Quad 2-Input NAND Gate i 162 1.30 98 MM74HC4053WM-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 74 56 42 
MM74CO4N-ND Hex Inverter (4069) = i 1.62 1.30 .98 MM74HC4060M-ND 14-Stage Binary Counter* NEW! noe ek) lo) 
MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Invertet 14-SOIC 90 275) 260) MM74HC4060N-ND 14-Stage Binary Counter 82 62 46 
MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B 4-Dip 90 75 60 MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch 80 60 45 
MM74C74M-ND Dual D-Type Flip Flop ... 14-SOIC 2.28 1.83 1.37 MM74HC4316N-ND Quad Analog Swite 72 pod eal 
MM74C74N-ND Dual D-Type Flip Flop .. 4-Dip 2.28 183 «1.37 MM74HC4316WM-ND | Quad Analog Switc! . . 82 6246 
MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger 6-Dip 4.84 3.87 3.01 MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3” Lead Spacing 24-Dip 114 95  .76 
MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer 0-Dip 4.78 383 2.98 MM74HC4538M-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator.. 62 Aes) 
MM74C906M-ND Hex Open Drain Buffe 14-SOIC 232 1.86 1.45 MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator.. es 154 Al 
MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down) 4-Dip 2.45 1.96 1.47 * RoHS Compliant 
MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltag i 3.33 2.67 2.08 
MM74C922N-ND 16-Key Encoder 744 5.96 5.03 ———_——_— 
MM74C923N-ND 20-Key Encoder 744 596 5.03 FAIRCHILD 74HCTOO 
MM740923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Enco 744 596 5.03 Carman! SERIES CMOS 
MM74C926N-ND. 4-Digit Counter with 7-Segment Output Drivei 8-Dip 10.60 9.54 8.46 Digi-Key Price Each 
MM74C928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Drive 8-Dip 9.02 7.22 6.09 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM88C30N-ND. CMOS Dual Line Driver Be Ea) MM74HCTO4MXCT-ND | Hex Inverter* NEW! 38 30 29 
MM74HCTO4MXTR-ND | Hex Inverter* NEW! 234.00/2,501 
———————— J 74HCOO MM74HCTO4N-ND Hex Inverter....... 54 44 33 
ieee a=) SERIES CMOS MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffer. i 55 4232 
MM74HCT244WM-ND Tri-State Octal Buffer. 0-SOIC 3 34.26 
Digi-Key Price Each MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip a) paz 32) 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MM74HCT245WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 0-SOIC 43 34 26 
MM74HCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate ‘AQ eGR MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 20-Dip Aa) 42 32 
MM74HCOON-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 36) 27 MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 55 A2 32 
MM74HC02M-ND Quad 2-Input NOR Gate 42 33 © ©.23 MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer 60 45.34 
MM74HCO2N-ND Quad 2-Input NOR Gate. 54 A433 * RoHS Compliant 
MM74HC04M-ND Hex Inverter... 42 33.23 
MM74HCO4N-ND Hex Inverter. 54 A433 SSS 
MM74HCO8M-ND Quad 2-Input 42 33.23 FAIRCHILD CERISE oS 
MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gate 54 44 33 SEMISERERIENE? 
MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ay roOumerel Digi-Key Price Each 
MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 4-Dip A8 38.29 Part No. Description Pkg. a 25 100 
MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC A2 33.23 74VHCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 2 33.23 
MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-Di 54 A433 74VHCOOMTCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* NE! 38 30.22 
MM74HC74AM-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Cleai 14-SOIC 37 30 0.21 74VHCOOMTCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 234.00/2,500 
MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Cleai i Ly? A635 74VHCO4M-ND Hex Inverter....... 42 33.23 
MM74HC86MXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW!. 40 poo eEe2 74VHCO4MTCXCT-ND Hex Inverter* NEW! 40 32.22 
MM74HC86MXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! 242.25/2,500 74VHCO4MTCXTR-ND Hex Inverter* NEW! 234.00/2,500 
MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate . ‘67 A635 74VHCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-SOIC 42 33 0.23 
MM74HC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator A8 rOOmmel 74VHCO8MTCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* NEI 4-TSSOP 40 FOCmNe2 
MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrator 56 42 32 74VHCO8MTCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 234.00/2,500 
MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer... 40 eekly a2) 74VHC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . wlll 200) 221 
MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer. A8 (oon et 74VHC14MTCXCT-ND Hex Schmitt Inverter* NEW! 36 29.20 
MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer. AO 33.23 74VHC14MTCXTR-ND Hex Schmitt Inverter* NEW! 242.25/2,500 
MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffer. A8 aly af 74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate... 4-SOIC 42 33.23 
MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 0 $390 223) 74VHC32MTCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 4-TSSOP 38 OO Gee: 
MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger ... A8 rOOMmeret 74VHC32MTCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 234.00/2,500 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder . 50 40 =.30 74VHC74M-ND Dual D-Type Flip-Flop so 45 ‘OTD 
MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder . 62 AT 36 74VHC74MTCXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 36 29 ©=—.20 
MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplexer . 60 45 34 74VHC74MTCXTR-ND. Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 293.25/2,500 
MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3” Lead Spacing) 90 75 60 74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate sit) 
MM74HC154WM-ND 4-to-16 Line Decode: 80 60 45 74VHC86MTCXCT-ND. Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! 36 .29 20 
MM74HC157MXCT-ND | Quad 2-Input Multiplexer* NEI 40 1324 74VHC86MTCXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! 242.25/2,500 
MM74HC157MXTR-ND | Quad 2-Input Multiplexer* NEW! 337.50/2,500 74VHC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator...... 16-SOIC 49 40 27 
MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer... 60 45 34 7AVHC123AMTCXCT-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* NEW! 6-TSSOP 39 ge ye 
MM74HC164MXCT-ND _ | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* NEW! 50 40 30 74VHC123AMTCXTR-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* NEW! 318.75/2,500 
MM74HC164MXTR-ND _| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* NEW! 14-SOIC 371.25/2,500 7AVHC125MTCXCT-ND _| Tri-State Quad Buffer* NEW..... 2) 2) 
MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register 4-Dip 62 47 36 ZAVHC125MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer* NEW. 318.75/2,500 
MM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-ut Shift Register 16-SOIC 55 «4433 7AVHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexe 16-SOIG = 48 38627 
MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register 6-Dip 62 47 36 7AVHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer ...... 6-TSSOP 48 36.27 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear i 62 47236 74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Drivel 0-SOIC 43 34 26 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear... 162tue 47, nae 7AVHC244MTCXCT-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEWS... Ae AO 
E i: i i 74VHC244MTCXTR-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW!.. 286.88/2,500 
THOTT Imenity Deal otte dere: ReLevi 3 435 | zavico4smircxcT-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* N 49° 4027 
MM74HC240WMXTR-ND | Inverting Octal Tri-State Buffers NEW!. 238.00/2,000 7AVHC245MTCXTR-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NE! 286.88/2,500 
MM74HC244N-ND Tri-State Octal Line Driver 5542) 32 Ue We cue SGIyN Digg) Octal D-Type Fip-Flop* NEW! AO) ett 
MM74HC244WM-ND | Tri-State Octal Line Driver 4334.26 aMECAGSMITONTRENDIRR| Octal D-Type Flip-Flop» NEW! Ate ald 
MM74HC245AN-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 55 A232 74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Tyne Latch... oe ee 
MM74HC245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 43° 3426 Malte alu) Tri-State Octal D-Type Flip-Flop aro 
MM74HC251MXCT-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer* NEW! 40 32 24 7AVHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counte 7 57 AB 
MM74HC251MXTR-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer* NEW! 337.50/2,50 TAVHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Counter...... 76 57 43 
MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer 60 iG: 74VHC541MTC-ND Ti-State Octal Buffer/Line Drive: 50 40.30 
MM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder. 16-00 50 40 30 Ey Gate yD eee 1 State Octal D-Type Latch... Oe ae ao 
MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder. 6-Dip 62 47 36 J MGLERN OTA - : ale OE | 5 oes ia chi oe op ca aRGN 
MM74HC273N-ND Octal D-Type Flip-Flop. ip «55 ADS TANHCS % ri-State Octal D-Type Latch* NEW! 7.50/2,5 
MM74HC273WM-ND Octal D-Type Flip-Flop 43 34 26 7AVHC574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 50 40) 330) 
MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 55 42 32 74VHC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latche: 54 44.33 
a a = 74VHC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* NEW! 45 RGus 
MM74HC373WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch 43 34° = 26 He : i 
MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 55 42 32 T4VHC595MTCXTR-ND _ | 8-Bit Shift Register with Output Latches* NEW: 303.75/2,500 
MM74HC374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop A3 34.26 * RoHS Compliant 
MM74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 50 38) 129) 
MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 255) 42.82 
MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver 60. 45 34 NEW! 74VHCT SE 
MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer 60 A534 - 
MM74HC541WM-ND | Tri-State Octal Buffer 53 A232 ae Price Each 
MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 60 45 34 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch 53 A232 7AVHCTOSAMTCXCT-ND | Quad 2-Input AND Gate.. 38 330) 22 
MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 74VHCTOSAMTCXTR-ND | Quad 2-Input AND Gate. 234.00/2,500 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 53 Men 32 74VHCT244AMTCXCT-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 40 £2 .24 
MM74HC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-SOIC 50 40 30 74VHCT244AMTCXTR-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 286.88/2,500 
MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 6-Dip 54 A aah 74VHCT245AMTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 40 booed 
MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector} i 12 54 41 74VHCT245AMTCXTR-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 286.88/2,500 
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(toss) 745 


as ee 
eas tet e 74ABT SERIES patelleseiaUE =) 74ACQ SERIES 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR? 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
74ABT125CSC-ND Tri-State Quad Buffer. 48 rOOMoT 74ACQ544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceivel 5.49 444 3.59 
74ABT241CMSA-ND Tri-State Octal Line Driver... 90 NC 60! 74ACQ646SC-ND Tri-State Octal Transceiver Register. 6.32 5.06 4.27 
74ABT244CMSA-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 90 15 60 
74ABT244CSC-ND Tri-State Octal Line Driver... 72 54 41 ——d 
74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 2 54 A [>a tei the 74ACT SERIES 
74B1273CMSA-ND Octal D-Type Flip-Flop. 90 75 © ©«60 Sah e eas: : 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer, : 90 75 60 Digi-Key ae Price Each 
74ABT16244CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Buffer/Line Drive! 1.14 95) 76) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ABT16245CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceive! 1.14 95 16 74ACTOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 roo 24 
74ABT16373CSSC-ND 16-Bit, D-Type Latch with Tri-State Outputs: 1.35 1.13.90 74ACT02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate. AB POOt MET 
74ABT16374CSSC-ND | 16-Bit, D-Type Flip-Flop with Tri-State Outputs (CGS GOO 74ACTO4PC-ND Hex Inverter GE) A ea 
74ABT2244CMSA-ND | Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Include 90 75 60 7AACTOASC-ND Hex Inverter. A235 24 
74ABT2244CSC-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Included. 72 54 AN 74ACTO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate. OO a2 22 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate 39 1222) 
—<———— 74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Trigger Flip-Flop fog) 44 33 
EAIRCHIL! FACT™ ADVANCED TAACT74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Trigger Flip-Flop 46 «37 °«—26 
SeviconoUcTor CMOS TECHNOLOGY 74AC 7AACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop a 48.39.29 
These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 74ACTI25MTCXCT-ND _| Tri-State Outputs Quad Buffer* NEW! AONE O24) 
Digi-Key Price Each 74ACT125MTCXTR-ND Tri-State Outputs Quad Buffers NEW! 270.00/2,500 
Part No. Description Pkg. 1 25 ~«100 74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer . A8 ee) 
74ACOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate 49 4027 eset ee aa 
74ACO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 39 «4.32 «22 PGLELOLD a up u  aIBIG eS yn 
74AC02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate 50 41 28 a Mad erin PUL MIU plexe| : : : 
74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate 39 32 29 74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer .... 48 38 29 
74AC04PC-ND Hex Inverter... 49 40 27 74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Coun AB 3627 
5 74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver 56 Aa 82: 
ea Gala AnD Gao Pe eee 7A4ACT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset 48 «36 «(27 
74AC08SC-ND Quad 2-Input AND Gate 39 32 «22 74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop... 48 36.27 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate 39 ey) 74ACT244MTCXCT-ND | Tri-State Outputs Octal Buffer/Line Driver* NEW!. 48 38 = 29 
74AC14PC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 55 44 33 74ACT244MTCXTR-ND | Tri-State Outputs Octal Buffer/Line Driver* NEW! 354.38/2,500 
74AC14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter TAS0IC 46 STSt«C« 7AACT244PC-ND Octal Buffer/Line Driver. 58 4433 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate ..... 14-Dip 514129 74ACT244SC-ND Octal Buffer/Line Driver..... 530 42 32 
74AC20SCXCT-ND Dual 4-Input NAND Gate* NEI 14-SOIC 39 32 «99 74ACT245MTCXCT-ND _| Tri-State 1/0 Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 5 Ome” 
74AC20SCXTR-ND Dual 4-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 255.00/2,500 74ACT245MTCXTR-ND | Tri-State 1/0 Octal Bidirectional Transceiver* NEW! 354.38/2,500 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate i 49 40.27 74ACT245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver .. 53 Aa 82: 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate ae 39 REZ 74ACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer. 52 39.30 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Rese’ 14-Dip day U8} 74ACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer..... AB) 3820) 
74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Rese! AG 46387 «= 26 74ACT373SC-ND Octal Transparent Latch. BE 2 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ...... AG 37.26 74ACT374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 53 42 32 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop . 48 39.29 74ACT520SC-ND Comparator with Resistor .. 56 42 32 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffer... 48 389.29 74ACT573PC-ND Tri-State Octal D-Type Latc| 64 48 36 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer . 252) 39 30 74ACT574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop '0-SOIC 56 A232 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 57 A635 74ACT899QC-ND 9-Bit Bidirectional Latch 8-PLCC S8e607 512: 
74AC139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC Ay) AG 35 74ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver... 144 1.20  .96 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer 52 39.30 * RoHS Compliant 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer 48 EEE) 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counte! 6-Dip 56 42 a2) 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counte! 16-SOIC 48 36 © 27 EAIRCHILD 
74AC174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop ... 16-SOIG 48 «367 a 
74AC175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop. 16-SOIC 48 FOUN Zt rare 7 
T4AC244SC-ND Octal Buffer/Line Driver 20-S0I0 53 —«A2SCD pane Description Puss 
74AC245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 53 4282 NMOSHSO7ENM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 342252 2.04 
74AC251SCXCT-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* NEW!. 16-SOIC 45 36 27 HEERE LET BAD polling Cris Ganceiny _ tain (RC OSC), ‘on GR Bl 
74AC251SCXTR-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* NEW!. 320.63/2,500 Nee SONG Rolling Cadsicensiat (RC Osc), : ae) a6 OSG 
eae _ Input Multiplexer : E ss 4 NIM95HSO1N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 3.90 315 255 
Z een het pads Ap Fora ae i oa. See NM9SHSO2EN-ND Rolling Code Generator High Temp (XTAL OSC) . 429 3.47 2.81 
‘i A ‘| “ 1 NM95HSO02N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) 3.90 315 2.55 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storage 94 afl aah Ing 
74AC373SC-ND Octal D-Type Latch 53 ‘42 32 NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) S90 Neal Si 2.05) 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator. 56 up ee 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 56 42 = 32 eyesore. 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 64.4836 — 74ACTQ SERIES 


* RoHS Compliant 


— as 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR" 


74LVT SERIES 


Price Each 

Description a 25 100 
74ACTQOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series 1.01 84 68 
74ACTQ10PC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series 14-Dip 1.20 62 47 
74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Serie: 4-SOIC 1.01 84 68 
74ACTQ16245SSC-ND __| Tri-State Output 16-Bit Transceiver* NEW! -48-SSOP 3.38 2.70 2.10 
74ACTQ245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series. 20-SOIC 1.89 1.52 1.14 
74ACTQ273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 189 1.52 1.14 
74ACTQ16244SSC-ND 16-Bit Buffer/Line Driver -48-SSOP 4.05 3.24 2.52 
74ACTQ16374SSC-ND 16-Bit D-Type Flip-Flo -48-SSOP 4.05 3.24 2.52 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVT244MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEWS!...20-TSSOP 58 AG 35 
74\NVT244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW!...20-TSSOP 422.50/2,500 
74LNT244WMXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEWE......20-SOIC 58 46 = 35 
74LVT244WMXTR-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* NEW! 345.80/2,000 
74LVT245MTC-ND Tri-State Octal Bi-Directional Transceiver ... 52 39.30 
74LVT16244MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW!...48-TSSOP 92 69 52 


74LVT16244MTDXTR-ND 
74LVT16245MTDXCT-ND 
74LVT16245MTDXTR-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW!... 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* NEW! 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* NE! 


48-TSSOP 
92 69 


332.50/1,000 


52 


332.50/1,000 


* RoHS Compliant 


F - FAST™ ADVANCED 


SCHOTTKY TTL LOGIC 


Price Each 

* RoHS Compliant Description Pkg. 4 25 100 

74FOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gat 200 A433 
Lyre 74FO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gat 43 34 26 
ea} 74LVTH SERIES 74F04PC-ND Hex Inverter 55 (4438 
Sao aLeos : 74F04SC-ND Hex Inverter. 438 3426 
Digi-Key a Price Each 74FO8PC-ND Quad 2-Input AND Gate. 55 4433 
Part No. Description Pkg. 1 25100 74FO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate. 4800 43.~~«34.~—«26 
74LVTHI25MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer* NEW!.. ... 14-TSSOP A536 27 74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger . 4-SOIC 48 38 = 29 
74LVTH125MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Quad Buffer* NEW! 14-TSSOP 303.75/2,500 74F32SC-ND Quad 2 Input OR Gate ... 4-SOIC 43 34.26 
74LVTH125MXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* NEW! 14-SOIC 45 36.27 74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer 4-SOIC 48 sty Zl) 
74LVTH125MXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* NEW! 14-SOIC 303.75/2,500 74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-Dip 48 36.27 
74\NTH244MTC-ND Low Voltage Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP noe 39.30 74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 4-SOIC 48 ay er) 
74LVTH162244MTXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver NEW!...48-TSSOP 92 ‘GON O2, 74F86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ... 4-SOIC 52 40.30 
74LVTH162244MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver* NEW!...48-TSSOP 332.50/1,000 74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 16-Dip lth 58 A4 
74LVTH162245MTXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* NEI 48-TSSOP 92 169 eo) 74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flo, i 81 61 46 
74LVTH162245MTXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver* NEI 48-TSSOP 332.50/1,000 74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer 58 44 BE 
74LVTH16373MTDXCT-ND | Tri-State LV 16-Bit Transparent Latch* NEW! 48-TSSOP 292 i) ee 74F125SC-ND Tri-State Quad Buffer 50 38 (229 
74LVTH16373MTDXTR-ND | Tri-State LV 16-Bit Transparent Latch* NEW! 48-TSSOP 332.50/1,000 74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexei 58 44 33 
7A4LVTH16244MTD-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Buffer/Line Driver 48-TSSOP J GR) Ef) 74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer ... 52 ek) 3810) 
74LVTH16245MEA-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceive: 8-SSOP = 1.02 85 = 68 74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 716 dyf 2G) 
74LVTH16245MTD-ND _| 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceive: 8-TSSOP J6 1630 74F175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop... 68 51 39 
* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


746 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


—as 
FAIRCHIL! 


74F - FAST™ ADVANCED SCHOTTKY TTL LOGIC (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN2500S30XTR-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
FAN2500S33XCT-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5 12 54 AL 
FAN2500S33XTR-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN5037MXCT-ND Adjustable Switching Regulator Controller*.. 8-SOIC 1.50 120 90 
FAN5037MXTR-ND Adjustable Switching Regulator Controller*. 8-SOIC 1920.00/2,500 


FANS5059MXCT-ND 
FANS059MXTR-ND 


High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 
Multi-Voltage Platforms*..... aes 
High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 
Multi-Voltage Platforms*..... 


2.32 1.86 1.45 
1311.98/1,000 


Price Each 

Description 1 25 100 
74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memor 400 3.24 262 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver 80 60 45 
74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver 68 51.39 
74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 76 57 43 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 68 51.39 
74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer. ANA 43.33 
74F269SPC-ND 8-Bit Up/Down Counter 1.80 1.44 1.08 
74F273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop . ‘80 60 45 
74F373PC-ND Octal Transparent Latch. 82 69 55 
74F373SC-ND Octal Transparent Latch. 64 48 36 
74F374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 68 51 39 
74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver 87 13) 08, 
74F543PC-ND Octal Registered Transceiver: 1.26 1.05 .84 
74F552QC-ND Octal Bidirectional Transceiv 945 7.57 6.31 
74F573SC-ND Octal D-Type Latch... 83 69 56 
74F574SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. A) 
74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counte! 234 1.88 1.41 
74F620PC-ND Inverting Octal Transceiver 83 66 50 
74F646BSPC-ND Octal Bus Transceiver. 215 1.72 1.29 
74F675APC-ND 16-Bit Serial-In, Serial/Paral ut Shift Registe: 966 870 7.72 
74F676PC-ND 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Registe 5.35 4.29 3.62 
74F823SC-ND 9-Bit D-Type Flip-Flop... se 2.60 2.08 1.56 


FANSO66MXCT-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller*.. O-SOIC 2.23 1.79 1.34 
FANS066MXTR-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller* .. '0-SOIC 1160.90/1,000 
FANSO68MPXCT-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator* 4-MLP 2.13 1.70 1.28 
FANS068MPXTR-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator* 4-MLP 3264.00/3,000 
FAN5092MTCXCT-ND High Current System Voltage Buck Converter* 28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
FAN5092MTCXTR-ND High Current System Voltage Buck Converter* 28-TSSOP 6300.00/2,500 
FANS094MTCXCT-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter* 28-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
FAN5094MTCXTR-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter* 28-TSSOP 6300.00/2,500 
FAN5230QSCXCT-ND System Electronics Regulator for Mobile PCs* -24-QSOP 2.81 225 1.75 
FAN5230QSCXTR-ND System Electronics Regulator for Mobile PCs* .24-QSOP 3937.50/2,500 
FAN5235QSCXCT-ND System Electronics Regulator for Mobile PCs* -24-QSOP 3.71 2.97 2.31 
FAN5235QSCXTR-ND System Electronics Regulator for Mobile PCs* .24-QSOP 5197.50/2,500 
FAN5240MTCXCT-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller* 28-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
FAN5240MTCXTR-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller* 28-TSSOP 5670.00/2,500 
FAN5240QSCXCT-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller* .28-QSOP 3.51 281 219 
FAN5240QSCXTR-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller* -28-QSOP 4914.00/2,500 
FAN5250QSCXCT-ND Mobile Processor Core Voltage Regulator* .. .24-QSOP 3.38 2.70 2.10 
FAN5250QSCXTR-ND Mobile Processor Core Voltage Regulator* .. .24-QSOP 4725.00/2,500 
FAN5307S18XCT-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* SOT-23-5 1.63 1.30 .98 
FAN5307S18XTR-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* SOT-23-5 2496.00/3,000 


y Price Each FAN5331SXCT-ND High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 20V Integrated Switch* 1.59 1.33 1.06 
CD4001BCM-ND Quad 2-Input NOR Gate. 44 SG 23) FAN5331SXTR-ND High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
CD4001BCN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 48 200) 2 20V Integrated Switch* -23-5 2067.00/3,000 
CD4011BCM-ND Quad 2-Input NAND Gate “Sil AL .29 FAN5601MP13XCT-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4011BCN-ND Quad 2-Input NAND Gate 48 36 0.27 Converter 2.00 1.60 1.20 
CD4013BCM-ND Dual D-Type Flip-Flop... AG rome FAN5601MP13XTR-ND 1.3V, Regulat 
CD4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flop 48 «430. 27 Converter* 3072.00/3,000 
CD4016BCM-ND Quad Bilateral Switch 44 360.25 FAN5601MP18XCT-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4016BCN-ND Quad Bilateral Switch 48 si GY Converter* 2.00 1.60 1.20 
CD4047BCN-ND Monostable Multivibre 58 44 33 FAN5601MP18XTR-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC 
CD4049UBCM-ND Hex Inverting Buffer... 43 34.26 Converter* 3072.00/3,000 
CD4049UBCN-ND Hex Inverting Buffer* NEW! 48 36. 27 FAN5602MP45XCT-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated 2.00 1.60 1.20 
CD4050BCN-ND Hex Buffer gs 62 PAT a5) FAN5602MP45XTR-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter* 3072.00/3,000 
CD4051BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 57 46 =©.35 FAN5602MP5XCT-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter 2.00 1.60 1.20 
CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 72 54 0° At FAN5602MP5XTR-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter*. 3072.00/3,000 
CD4052BCM-ND 4-Channel Analog Mux/Demux. 57 46 35 FANS606DMPXCT-ND Serial LED Driver with Current-Regulated, Step-Up 
CD4052BCN-ND 4-Channel Analog Mux/Demux 72 54 At DC/DC Converter* ... Es a 1.80 1.44 1.08 
CD4053BCM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 57) 4635 FANS606DMPXTR-ND Sart TED Drie wath Current-Regulated, Step-Up petaneann 
CD4053BCN-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu) 16-Dip 72 54 A , aS mae ste si 
CD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillato 16-SOIc 9.494080 FANS607HMPXCT-ND oe mites with Adaptive Charge Pump DC/DC Fane tear 
CD4060BCN-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillat ip 7254 A ‘onverter * / : : 
= ie Binary Gounter/Osellata FANS607HMPXTR-ND | LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DG 
CD4066BCM-ND Quad Bilateral Switch 42 e524! 
i : Converter ba 3072.00/3,000 
CD4066BCN-ND Quad Bilateral Switch 8 360.27 Z = 
CD4069UBCM-ND Inverter Circuits... ‘40 33°28 FAN5608DHMPXCT-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
CD4093BCM-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 42 34 26 DC/DC Converter, Internal Diode* . 245 1.96 1.47 
| i) itt Tri -Di FANS608DHMPXTR-ND | Serial/Parallel LED Driver with Curre: 
CD4093BCN-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 4-Dip 48 SOOMMEEZT i 
CD4094BCN-ND 8-Bit Shift Register with Latch Di 3312.65 2.06 DC/DC Converter, Internal Diode* a 3763.20/3,000 
ieoniit Register with Fate! 1p ie : : FANS608DMPXCT-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
CD4538BCN-ND Dual Monostable Multivibrator 6-Dip 712 54 AL DC/DC Converter, Internal Diode* 245 196 1.47 
CD4541BCN-ND Programmable Timer .. 4-Dip .60 245) 334) — = = = 
7 Ri Di FANS608DMPXTR-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
CD4724BCN-ND 8-Bit Addressable Latch 6-Dip 712 54 AL ; 
5 ae Tei * DC/DC Converter, Internal Diode* 3763.20/3,000 
CD40106BCM-ND Hex Schmitt Trigger* NEW! 42 sky ed : : 
ae FANS608HMPXCT-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
EO ODCREMSCGND ig) Hex Schmitt Trigger* NEWT 39 8222 DC/DC Converter, External Diode* 7 240 1.92 1.44 
CD40106BCMXTR-ND | Hex Schmitt Trigger* NEW! ! 276.25/2,500 FANS608HMPXTR-ND _ Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
Seeley Hex Schmitt Trigger... 4Dip 483627 DC/DG Converter, External Diode* . 3686.40/3,000 
KGDACIZABGNEND Hex D-Type Flip-Flop 6-Dip BESS Ie Co 2I05 FANSG08MPXCT-ND Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
RoHS Compliant DC/DC Converter, External Diode* 2.33 1.86 1.40 


as 
EAIRCHILD 
Ey 


SEMICONDUCTOR? 


FMS SERIES — RoHS Compliant 


FANS608MPXLTR-ND 
FANS609MPXCT-ND 


Serial/Parallel LED Driver with Current Regulated, Step-Up 
DC/DC Converter, External Diode* 
LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC 
Converter 


3571.20/3,000 
2.33 1.86 1.40 


FANS609MPXTR-ND 


LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC 


Converter*... 3571.20/3,000 
FAN5610MPXCT-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs* .. 135 1.13  .90 
FAN5610MPXTR-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs* .. 1755.00/3,000 
FAN5611S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* $C70-6 135 113  .90 
FAN5611S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* SC70-6 1755.00/3,000 
FAN5612S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* $C70-6 1.35 113 .90 
FAN5612S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* 1755.00/3,000 
FAN5613MPXCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* 135 113 .90 
FANS5613MPXTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* ‘ 1755.00/3,000 
FAN5614S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* $C70-6 135 113 .90 
FAN5614S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs* $C70-6 1755.00/3,000 
FAN6555MXCT-ND 2A DDR Bus Termination Regulator*16-SOIC. 2.50 320 256 1.99 
FAN6555MXTR-ND 2A DDR Bus Termination Regulator* ... 6-SOIC 4473.00/2,500 
FAN7040MXCT-ND 3W Mono BTL Amp with DC Volume Control* 20-SOP_ 1.29 1.08 86 


FAN7040MXTR-ND 


3W Mono BTL Amp with DC Volume Control* 


571.90/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FMS6246MTC20XCT-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver ...20-TSSOP 99 83.66 
FMS6246MTC20XTR-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver .. 20-TSSOP 1072.50/2,500 
FMS6346MTC20XCT-ND | 6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver. 20-TSSOP 1.68 1.40 1.12 
FMS6346MTC20XTR-ND | 6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver. 20-TSSOP 1820.00/2,500 
FMS6400CS1XCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filter: .8-SOIC 81.74 «1.45 1.16 
FMS6400CS1XTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 1885.00/2,500 
FMS6400CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filter: .8-SOIC =1.74 «1.45 1.16 
FMS6400CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filter: 8-SOIC 1885.00/2,500 
FMS6501MSA28XCT-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matri: 8-SSOP 4.50 3.60 2.80 
FMS6501MSA28XTR-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matri 5100.00/2,000 
FMS6690MTC20XCT-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 285 2.38 1.90 
FMS6690MTC20XTR-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Drive 3087.50/2,500 
SSS 

EAIRCHILD LINEAR ICs 
Eee 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN1086M-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator .T0-263 1.02 85 = .68 
FAN1086M5-ND 5V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator .. 1.02 85 68 
FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN2001MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter* 1.38 1.10  .83 
FAN2001MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter* 2112.00/3,000 
FAN2002MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter* 143° 1.14 86 
FAN2002MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter* 2188.80/3,000 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. . SOT-23-5 12 54 Al 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. . SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN2500S25XCT-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator . SOT-23-5 72 54 Al 
FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulato: . SOT-23-5 721.50/3,000 
FAN2500S28XCT-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulato: . SOT-23-5 72 540° Al 
FAN2500S28XTR-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulato: . SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulato: . SOT-23-5 72 54 Al 


FAN7361MXCT-ND High Side Gate Driver 8-SOIC 1.26 1.05 .84 
FAN7361MXTR-ND High Side Gate Driver 8-SOIC 1638.00/3,000 
FAN7380MXCT-ND Half Bridge Gate Driver* 8-SOIC 1.14 195) 76) 
FAN7380MXTR-ND Half Bridge Gate Driver* 8-SOIC 1482.00/3,000 
FAN7382MXCT-ND Half Bridge Gate Driver* 8-SOIC 135 1.08 81 
FAN7382MXTR-ND Half Bridge Gate Driver* 8-SOIC 2073.60/3,000 
FAN7544MXCT-ND Simple Ballast Controller*. -SOP 1.29 1.08 86 
FAN7544MXTR-ND Simple Ballast Controller. }-SOP 1677.00/3,000 
FAN7544N-ND Simple Ballast Controller*. 8-Dip 1.29 1.08 86 
FAN8741GXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 6-SSOP-HS 2.00 1.60 1.20 
FAN8741GXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 16-SSOP-HS 1040.00/1,000 
FAN8741MTFXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver .56-TSSOP-EP 1.88 1.50 1.13 
FAN8741MTFXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver .56-TSSOP-EP 975.00/1,000 
FCP11N60-ND SuperFET™ * NE! TO-220 2.30 1.84 1.38 
FDC6301NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET* NEW! SSOT-6 45 (cc 27) 
FDC6301NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET* NEW! SSOT-6 360.45/3,000 
FDC6303NCT-ND Digital FET, Dual N-Channel* NEW! SSOT-6 A5 Sly ee 
FDC6303NTR-ND Digital FET, Dual N-Channel* NEW! SSOT-6 360.45/3,000 
FDG6303NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET* NEW! $C70-6 43 Ol 26! 
* RoHS Compliant (Continued) 
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LINEAR ICs (Continued) 


DinteNey = Price Each Digi-Ke' Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 _—*100 Patt No. Description Pkg. 125100 
FDG6303NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET* NEW! -SC70-6 348.30/3,000 FPF2004TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 
FDG6304PCT-ND Dual P-Channel, Digital FET* NEW! $0706 534332 FPF2005CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 88 86.66 50 
FDG6304PTR-ND Dual P-Channel, Digital FET* NEWE. -SC70-6 429.30/3,000 FPF2005TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 
FDG6322CCT-ND Dual N and P-Channel, Digital FET* IV SC70-6 433526 FPF2006CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 88 6.66 50 
FDG6322CTR-ND Dual N and P-Channel, Digital FET* NEW! .SC70-6 348.30/3,000 FPF2006TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 
FDG6323LCT-ND Integrated Load Switch* NEW! SC70-6 544383 FPF2007CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 88.665 
FDG6323LTR-ND Integrated Load Switch* NEW! .SC70-6 433.35/3,000 FPF2007TR-ND. 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 858.00/3,000 
FIN1017K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Ditfe 138 115 92 FPF2101CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* 7 65 52 
FIN1017K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver* 1794.00/3,000 FPF2101TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1014.00/3,000 
FIN1018K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver 1.38 115 92 FPF2102CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 78 65 52 
FINT018K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver* 1794.00/3,000 FPF2102TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1014.00/3,000 
FIN1019MXCT-ND 3.3V LVDS High Speed Diff. Driver/Receiver* 145 116 87 FPF2103CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-235 78 65 52 
FIN1019MXTR-ND 3.3V LVDS High Speed Diff. Driver/Receiver* 1856.00/2,500 FPF2103TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1014.00/3,000 
FIN1022MXCT-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch* 5.63 450 3.50 FPF2104CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 81 68 54 
FIN1022MXTR-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch* 7875.00/2,500 FPF2104TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1053.00/3,000 
FIN1027K8XCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver* 165 1.38 1.10 FPF2105CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* S0T235 81 68 54 
FIN1027K8XTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver* 2145.00/3,000 FPF2105TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1053.00/3,000 
FIN1031MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver* 1.95 156 147 FPF2106CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 81 68 54 
FIN1031MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver* 2496.00/2,500 FPF2106TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 1053.00/3,000 
FIN1032MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Diff. Receiver*.. ies aiaae dar FPF2107CT-ND. 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection* SOT-23-5 81 68 54 
To) BAS aa mesonso | Tecan | Sonali uh fupucce aneses gt 
FIN1047MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Ditferential - : “23- : . : 
ha eaenat ede ts sss tm | Ftictay | foie tate dh rape aorane oe 8 
a eae Sri ttn esa Ua aa xeROMAGHD FPF2110TR-ND 400mA intelliMAX™ Load Switch, Full Protection*........SOT-23-5 __ 1248,00/3,000 
FIANCE | 0S 84 Fow-roug vg ew Oiler 0 eee ie 
Receiver* .. 2.23 1.78 1.34 5 : 

i eos 4 - : FS6X1220RTYDTU-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters* 0-220F-5L 1.75 140 1.05 
FIN1048MXTR-ND se heiey Bit Flow-Through High Speed Differential Sache end FS7MO880TU-ND 800V, 8A Power Switch TO-3P-5L 338 270 210 
FIN1101K8XCT-ND LVDS Single Port High Speed Repeater* 143 114” 86 ST ae # power aus ibe ed at al 
FINT101K8XTR-ND LVDS Single Port High Speed Repeater* 2188.80/3,000 SE TCERCHTDENDMM| GR0V, DB Pover Sitch Ba] Bes ae 
FIN1531MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 238 1.90 1.43 FSA1156L6XCT-ND Low Rox Low Voltage SP Fi 7% 57 43 
FIN1531MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 3040.00/2,500 ei ich : i , 

Li H + FSA1156L6XTR-ND Low Row Low Voltage SPST Analog Switch 1204.88/5,000 
FIN1532MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 238 1.90 1.43 | itch * 
sate 7 ‘ FSA1156P6XCT-ND Low Row Low Voltage SPST Analog Switch 16 LOT eae 
FIN1532MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 3040.00/2,500 FSA1156P6XTR-ND Low Rov Low Voltage SPST Analog Switch* 737.10/3,000 
FMS6143CSXCT-ND 3-Channel, 4th Order Standard Definition Video FSA1157L6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 76 57 43 
Filter Driver sesessrnin 72 60 48 FSA1157L6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* 6-MicroPak 1204.88/5,000 
FMS6143CSXTR-ND 3-Channel, 4th Order Standard Definition Video FSA1157P6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* §C70-6 76 57 43 
Filter Driver* 780.00/2,500 FSA1157P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch* SC70-6 737.10/3,000 
FMIS6145MTC14XCT-ND Shane 4th Order Standard Definition Video iactssop WATESEETOOeD FSA1256L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
iter Driver eases eal : ! : Low Iccr “A” Option* ...8-MicroPak 90 .75 60 
FMS6145MTC14XTR-ND | 5-Channel, 4th Order Standard Definition Video FSA1256L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
Filter Driver* .14-TSSOP 1696.00/2,500 Low locr “A” Option* .... 8-MicroPak 1912.50/5,000 
FMS6146MTC14XCT-ND oan 4th Order Standard Definition Video 14-1ssop [aes a FSA1257L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
ilter Driver* 4 és : d Low Iccr “A” Option* .... 8-MicroPak 90 zl 260) 
FMS6146MTC14XTR-ND 6-Channel, 4th Order Standard Definition Video FSA1257L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
Filter Driver* w14-TSSOP 1888.00/2,500 Low Iccr “A” Option* 8-MicroPak 1912.50/5,000 
FMS6363CSXCT-ND 3-Ch., 6th Order High Definition Video Filter Driver. BS0IC 142 119 95 FSA1258L8XCT-ND Low Rou Low Voltage 
FMS6363CSXTR-ND 3-Ch., 6th Order High Definition Video Filter Driver* . .8-SOIC 1540.50/2,500 Low Iccr “A” Option* ...8-MicroPak 90 75 60 
FMS6366MSA28XCT-ND Selectable YPbPR HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with FSA1258L8XTR-ND a tte Low yaaa Dual SPST Analog Switch with winenbae onpanata 
Y, C and Composite Outputs * 3.60 288 2.24 Ow Iccr “A” Option* -MicroPal 50/5, 
FMS6366MSA28XTR-ND Selectable YPbPr HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with FSA2257L10XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPDT 
Y, C and Composite Outputs* 5040.00/2,500 Analog Switch* 10-MicroPak 1.35 113 .90 
FMS6403MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass FSA2257L10XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 
Filters for RGB and YPbPr Signals* 228 3.78 3.03 2.36 Analog Switch* 10-MicroPak 2868.75/5,000 
FMS6403MTC20XTR-ND Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass FSA2267L10XCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* O-MicroPak 1.47 1.23 98 
Filters for RGB and YPbPr Signals* 5292.00/2,500 FSA2267L10XTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* 0-MicroPak 3123.75/5,000 
FMS6406CSXCT-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, FSA3157P6XCT-ND Low Voltage SPDT Analog Switch* NEW! .6-MICROPAK 43 34 26 
Sound Trap, and Group Delay Compensation* .... 266 213 1.66 FSA3157P6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switch* NEI . 6-MICROPAK 936.00/3,000 
FMS6406CSXTR-ND | Precision S-Video Fitter with Summed Composite Output, ESAS sou ho, LNG) Low Voltage SP3T Analog Switch*.. SD cites 
Sound Trap, and Group Delay Compensation* 3717.00/2,500 FSA3357K8XTR-ND Low Voltage SP3T Analog Switch’... 1287.00/3,000 
FMS6407MTC20XCT-ND Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive FSA4157AL6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch 18463 4s 
Filter* .. 272 218 1.70 FSA4157AL6XTR-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch 1338.75/5,000 
FMS6407MTC2OXTR-ND | Triple Video Driver with Selectable H/Progressve/SDiBypass FSA4157AP6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch 120 90 68 
= ison senses | jefuserio™_| nso a uc aria 
FMISG40BMTCTATXCT.ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* 4-TSSOP 2.08 1.66. 1.25 H ow onde He OU ewe 2 anys 
FMS6408MTC141XTR-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* 14-TSSOP 2656.00/2,500 Bee eucoxinANG im) Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch’. Hensel 
| (1 i i i * ic FSA4157P6XCT-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch’... 60 AB 3 
FMS6408MTC143XCT-ND Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals 14-TSSOP 2.08 1.66 1.25 FSA4157P6XTR-ND Low Voltage 1-Ohm SPDT Analog Switch* 585.00/3,000 
FMS6408MTC143XTR-ND —_| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals* 14-TSSOP 2656.00/2,500 PEAT atRCOVERND ae 4 ar 44 "i eo cht —_ Fac SaTCO 
FMS6413CSXCT-ND 4-Ch., Video Driver with Integrated Filter/Clamp .8-SOIC 1.70 1.36 1.02 ee eae : : ; é 
= — - FSAV331QSCXTR-ND | Dual Channel 4:1 Video Switch .16-QSOP 1462.50/2,500 
FMS6413CSXTR-ND 1-Ch., Video Driver with Integrated Filter/Clamp* 2176.00/2,500 - : - = ri 
7 * f 4 i ‘tarot FSAV332QSCXCT-ND Quad Video Switch with Individual Enables -16-QSOP 96 80 64 
EMSG41SCSXCT-ND| | 2-Ch., Video Driver with Integrated Filters TSS tod 16 FSAV3320SCXTR-ND | Quad Video Switch with Individual Enables* 46-0SOP 1040.00/2,500 
FMS6414CSXTR-ND 2-Ch., Video Driver with Integrated Filters* 2464.00/2,500 : oh ea oka “aE: ie 
PSR RAGE GRNID Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with VC FSAV430BOXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Ch., 2:1 Video Switch 16-DOFN 245 1.96 1.47 
3 ihe andiMecilater Citoutse ea a Age ARR FSAV430BOXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Ch., 2:1 Video Switch* .16-DOFN 3763.20/3,000 
Omposite, anc’ Modulator, Curputse: 2 : 4 FSAV4300SCXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Ch., 2:1 Video Switch* 16-QSOP 2.45 1.96 1.47 
VS Cr SOUS Dig Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with ¥, C, FSAV4300SCXTR-ND | Low Voltage 1.1GHz, 4-Ch., 2:1 Video Switch* 16-OSOP 3136.00/2,500 
Composite, and Modulator Outputs*......... 3506.25/1,000 FSAV4500SCXCT-ND | 800MHz, 4-Ch., 2:1 Video Switch ‘16-QS0P 1.63 1.30 | 98 
FMS6418AM16XCT-ND Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for FSAV4500SCXTR-ND 800MH7z, 4-Ch., 2:1 Video Switch “16-QSOP 2080.00/2,500 
RGB or YUV Signals 2.35 1.88 1.41 FSCQO765RTYDTU-ND Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 
FIMS6418AM16XTR-ND Triple Video Driver with Switching Converter* TO-220F-5L 1.88 1.50 1.3 


RGB or YUV Signals * 


1222.00/1,000 


FMS6418AMTC14XCT-ND Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 

RGB or YUV Signals* 14-TSSOP 2.30 1.84 1.38 
FMS6418AMTC14XTR-ND Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 

RGB or YUV Signals* ... 14-TSSOP 2944.00/2,500 
FMS6419MSA28XCT-ND Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with y, C, 

Composite Outputs * .-28-SSOP 3.38 2.70 2.10 
FMS6419MSA28XTR-ND Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, C, 

Composite Outputs *.. 3825.00/2,000 
FMS7401LEN14-ND Digital Power Controller AIG 3:23))259 
FMS7401LEN-ND Digital Power Controller* 488 3.90 2.93 


FIMS7401LVN14-ND 


Digital Power Controller* 


416 3.33 2.59 


FMS7401LVN-ND 


Digital Power Controller... 


3.53 2.83 2.20 


FPF2000CT-ND. 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*. 88 66 50 
FPF2000TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*.. 858.00/3,000 
FPF2001CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*. 88 66 50 
FPF2001TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*.. 858.00/3,000 
FPF2002CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*. 88 66 50 
FPF2002TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*.. 858.00/3,000 
FPF2003CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*. 88 66 50 
FPF2003TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*.. 858.00/3,000 
FPF2004CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection*............... $C70-5 88 66 50 


FSCQ1265RTYDTU-ND 
FSCQ1565RTYDTU-ND 


Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant 
Switching Converter* . 
Green Mode Power Swit 
Switching Converter* 


2.50 2.00 1.50 
2.88 2.30 1.73 


FSUSB11L10XCT-ND LP Full Speed USB (12Mbps) Switch*. 0-MicroPak 1.56 1.30 1.04 
FSUSB11L10XTR-ND LP Full Speed USB (12Mbps) Switch*. 0-MicroPak 3315.00/5,000 
FSUSB22BQXCT-ND Low Power 2-Port High Speed USB 2.0 

(480Mbps) Switch*... ..16-DQFN 1.93 1.54 1.16 
FSUSB22BQXTR-ND Low Power 2-Port High | peer us 

(480Mbps) Switch*... ...16-DOFN 2956.80/3,000 
FSUSB22QSCXCT-ND Low Power 2-Port High “Speed USB 2.0 

(480Mbps) Switch* -16-QSOP 1.93 1.54 1.16 
FSUSB22QSCXTR-ND Low Power 2-Port Hig! 

(480Mbps) Switch*... ...16-QSOP 2464.00/2,500 
FSUSB31L8XCT-ND Low Power Dual SPST High Speed USB 2.0 

(480Mbps) Switch* NEWI.............. 8-MicroPak 1.70 1.36 1.02 
FSUSB31L8XTR-ND Low Power Dual SPST High Speed USB 2.0 

(480Mbps) Switch* NEWI.............. 8-MicroPak 4250.00/5,000 
FXLP34P5XCT-ND Single Bit Uni-Directional Translator* NI $C70-5 84 63 48 
FXLP34P5XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator* NEW! $C70-5 819.00/3,000 
KA7805ETU-ND 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 48 ebeh tl 

* RoHS Compliant (Continued) 
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: LINEAR ICs (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Se : FAN6520AMXTR-ND Single Sync. Buck PWM Controllei 1300.00/2,500 
Digi-Key 7 Price Each FAN7527BMXCT-ND PFC Controller 1.20 90 68 
Part No. Description Pkg. 125100 FAN7527BMXTR-ND | PFC Controller 975.00/2,500 
KSC5305DTU-ND High Voltage High Speed Power Switch* NEW! 83 63 47 FAN7527BN-ND PFC Controller NEW! 90 75 60 
ere ‘id bee me ve Op Han Sarre err o a 3 FAN7554-ND Versatile PWM Controller 128 96 72 

I -125°C, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator ; ; ; FAN7554D-ND Versatile PWM Controll 96 80 64 
LM78MOSCTFS-ND 0-125°C, 3-Terminal 0.54 Positive Voltage Regulator 48 3627 PRES EG Verte BWMIGaAtralls ion G8 GB 
LM311MFS-ND 0-70°C Single Comparator . 594836 FAN7554DTFTR-ND Versatile PWM Controlle 1040.00/2,500 
LM311NFS-ND 0-70°C Single Comparator... 59 8.48 = 36 FAN7601GXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 144 1.08 81 
LM317TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator... 62 AT 36 FAN7601GXTR-ND Green Current Mode PWM Controlle 1404.00/3,000 
LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator (C/o eoo: FAN7601MXCT-ND Green Current Mode PWM Controlle 144 1.08 81 
LM339ANFS-ND 0-70°C Quad Comparator 55 44 33 FAN7601MXTR-ND Green Current Mode PWM Controle 1404.00/3,000 
LM339MFS-ND 0-70°C Quad Comparator 55 4433 FAN7601N-ND Green Current Mode PWM Controle 144 1.08 81 
LM339NFS-ND 0-70°C Quad Comparator... a 55 44 33 FSD200-ND Green Mode Fairchild Power Switch (| Hh 88 66 = .50 
LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage 1.26 1.05 .84 FSD200B-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 1.28 96.72 
LM358AMFS-ND 0-70°C Dual Op Amp AB 3929 FSD200BM-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FET: 7L-SOP 128 96 72 
LM358ANFS-ND 0-70°C Dual Op Amp 48 3929 FSD210-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 7-Dip 75S 63S 50 
LM358MFS-ND 0-70°C Dual Op Amp 48.39.29 FSD210B-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs 7-Dip 1.20 1.00 80 
LM358NFS-ND 0-70°C Dual Op Amp... A8 39 = 29 FSD210BM-ND Green Mode Power Switch, PWM and Sense FETs... L-SOP 1.20 1.00 .80 
LM393AN-ND 0-70°C Dual Differential Comparato A2 34 26 FSDHO265RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
LM393MFS-ND 0-70°C Dual Differential Comparato! 42 34° = 26 Sense FET 1.25 1.00 .75 


LM393NFS-ND 0-70°C Dual Differential Comparator... A234 26 FSDHO265RN-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET....8-Dip 1.14 95 .76 
LMS5SCNFS-ND 0-70°C Single Timer. 50.40.30 FSDH321L-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
LM1458NFS-ND Dual Op Amp... 65 44 33 Sense FET 8L-SOP 96 80 = 64 
LM2901NFS-ND Quad Comparator. 50 40 30 FSDH321Z-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET....8-Dip 1.05 88 .70 
LM2903MFS-ND Dual Differential Comparato! 54 44 33 FSDLO165RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator 50 40 30 Sense FET 8L-SOP 1.20 1.00  .80 
LM2904MFS-ND Dual Op Amp 54 44.33 FSDLO165RN-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET....8-Dip 1.20 1.00 .80 
LM2904NFS-ND Dual Op Amp 50 40 30 FSDLO365RL-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
LM7805CT-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato As) VR Sense FET 1.20 90 
LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. A8 236027) FSDLO365RNB-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FE 1.43 1.14 
MB2SCT-ND Bridge Rectifier* NEW! A5 37 05 FSDL321-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and Sense FET.... 95.76 
MB2STR-ND Bridge Rectifier* NEW! 351.90/3,000 FSDL321L-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
MB4SCT-ND Bridge Rectifier* NEW! 49° 4028 Sense FET . 114 95.76 
MB4STR-ND Bridge Rectifier NEW! 387.60/3,000 FSDM0265RL-ND Green Mode Power Switch, 
MB6SCT-ND Bridge Rectifier* NEW! 49° «4028 Sense FET 144° 1.20 .96 
MB6STR-ND Bridge Rectifier* NEW! 387.60/3,000 FSDM0265RNB-ND Green Mode Power Switch, 144 1.20.96 
MC78LO8ACPTR-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulato 36.29.20 FSDM0365RL-ND Green Mode Power Switch, 
MC78MOSCTFS-ND 5V, 4% 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator 70-220. 48 «36 27 Sense FET . W71 1.43 1.14 
MC78TOSCTFS-ND 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulators NEW! 108 90 72 Tia Ae Made power Swi inteaaee ait an ame Hi ie ae ro 
MC7805CTFS-ND 5V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 7 57 43 SRNB- reen Mode Power Switch, Integrate and Sense FET.... a : : 
MC7808CTFS-ND 8V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 48 36 27 FSDMOS65RBWOTU-ND | Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
MC7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 48 36 27 Sense FET - 1881.50 1.13 
MC7912CTFS-ND “12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. 48. «36.27 FSDMOS65RWDTU-ND | Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 
MC7915CTFS-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. ; 48 #436 «27 Sense FET TO-220F-6L 1.45 (1.16 87 
MM74HCUO4MXCT-ND | Hex Inverter* NEW: 14-S0IG 38 ~=—30—22 FSDMO7652RWOTU-ND)) Green Mode Power Switch, 
MM74HCUO4MXTR-ND | Hex Inverter* NEW! 234.00/2,500 Sean Pale il rerenreentar acne] O220F SL Oe 
MELEE END N-Channel Switch* NEW! 8 ee FSOMBTT-ND Green Hode Power — Tneated PWM a corr FE : EDip = 83 = 
MMBFJ112TR-ND N-Channel Switch* NEW!. 291.60/3,000 e beet dl : i ; 
QRE1113GRCT-ND Reflective Object Sensor* NEW! 80 67 54 FSDM311L-ND sien Noe Power Switch, Integrated PWM and ba sate eae 
QRE1113GRTR-ND Reflective Object Sensor* NEW! 356.44/1,000 ‘ ‘ % 
RC1117DXCT-ND 4A, Adjustable LDO Linear Regulator . 117-98 | 78 Are ay aaa Controle Poms ae Buy 20 
RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator .. 1267.50/2,500 - - - - 
= : ML4821CP-ND Power Factor Controller ..... 5.63 4.50 3.50 
RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 80 67 = 54 uy 
. ; ML4824CP1-ND PFC/PWM Controller Combo. 4.28 342 2.66 
RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulatot 96 80 64 
i ‘1 ML4824CP2-ND PFC/PWM Controller Combo. 7.31 5.85 4.55 
RC1117STCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 53 40 30 a 
7 - ML48241P1-ND PFC/PWM Controller Combo. 3.94 315 2.45 
RC1117STTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator .. 975.00/2,500 ‘i 
RC1117S285TCT-ND 2 85V. 1A, Fixed LDO Li Regulat 62 47 36 ML4826CP2-ND PFC and Dual Output PWM Controller Combo . 6.75 5.40 4.20 
i eee, Te mnpat egal : : : ML4841CP-ND Variable Feedforward PFC/PWM Controller Combo. .16-Dip 6.64 5.31 4.13 
RC1117S285TTR-ND. 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator .. 507.00/2,500 


RC1584T-ND 7A, Adjustable LDO Linear Regulator . A723 98 
RC1585M-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.08 90 72 4 
RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 108 90 72 SMART POWER MODULES — fois Compliant 
RC1585MTCT-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator 1.08 90 72 Digi-Key Price Eachse 
RC1585T15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 1.08 90 72 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RC1587M-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.01 84 68 7 ™ a 7 
RC1587M15-ND 1.5V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator Toimematamece) | pieceicule pikes adda ‘spue7-pa [nometoieeoe 
RC1587M33-ND 3.3V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator 1.38 115 92 FSAMOSH6OA-ND SPM™. 600V-10A, 9 “SPM32-AA 1820 1699 1578 
RC1587T-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator . 101 8468 FSAM10SM60A-ND SPM™., 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM32-AA 18.20 16.99 15.78 
BO) eT ND Te a ee DOT es RegUoE a a ie FSAM15SH60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 19.26 17.98 16.70 
Hl -3V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator ‘ : ‘ FSAM30SH60A-ND SPIM™ (Smart Power Module) NEWS... “SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
SCANPSCT10FSC-ND | SCAN Bridge Hierarchical and Multidrop Addressable FSAM15SL60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge............SPM32-AA 20.34 18.99 17.63 
JTAG Ports NEWE............ 11.31 10.19 9.04 FSAM15SM60A-ND SPM™., 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge /SPM32-AA 21.39 19.26 17.08 
* RoHS Compliant FSAM20SH60A-ND SPM™. 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 21.40 19.98 18.55 
FSAM20SL60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 23.54 21.98 20.41 
FSAM20SM60A-ND SPIM™, 60OV-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge ........SPM32-AA 23.77 21.41 18.98 
PFC/PWM CONTROLLERS — RoHS Compliant FSAM30SH60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
FSAM30SM60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
Digi-Key Price Each FSBB15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM27-CA 16.35 14.72 13.06 
Part No. Description 1 25 100 FSBB20CH60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge ........SPM27-CA 19.17 17.27 15.31 
FAN2011MPXCT-ND | Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. 12 100 75 FSBB30CH60-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM27-EA 23.00 21.47 19.94 
FAN2011MPXTR-ND j.. 1.54 Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. 1920.00/3,000 FSBIM10SH60A-ND SPM™. 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge.........SPM32-AA 17.49 16.33 15.16 
FAN2012MPXCT-ND j., 1.5 Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. 1.38 110 83 FSBM10SM60A-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 17.30 16.15 14.99 
FAN2012MPXTR-ND —_| Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. 2412.00/3,000 FSBM15SHGOA-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 18.81 17.56 16.31 
FAN4803CP1-ND PFC/PWM Controller, 67KHz Frequency. 281 225 1.75 FSBM15SMGOA-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 18.53 17.29 16.06 
FAN4803CP2-ND PFC/PWM Controller, 67/134KHz Frequenc 281 225 1.75 FSBM20SHGOA-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge.........SPM32-AA 20.51 1914 17.78 
FAN4803CS1XCT-ND | PFC/PWM Controller, 67KHz Frequency 3.94 315 2.45 FSBM20SM60A-ND SPM™. 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 20.87 19.48 18.09 
FAN4803CS1XTR-ND | PFC/PWM Controller, 67KHz Frequency . 5512.50/2,500 FSBM30SH6OA-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge.........SPM32-AA 24.11 22.50 20.90 
FAN4803CS2XCT-ND — | PFC/PWM Controller, 67/134KHz Frequenc’ 371 297 231 FSBM30SMGOA-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM32-AA 24.60 22.96 21.32 
FAN4803CS2XTR-ND _| PFC/PWM Controller, 67/134KHz Frequency 5197.50/2,500 FSBS3CH60-ND SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-BA 10.73 9.66 8.57 
FAN4810MXCT-ND PFC Controller. 225 1.80 1.35 FSBS5CH60-ND SPIM™, B00V-5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge “SPM27-BA 11.75 10.58 9.39 
FAN4810MXTR-ND PFC Controle 2880.00/2,500 FSBS10CH60-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge..........SPM27-BA 12.77 11.51 10.20 
FAN4810N-ND PFC Controller... 2.25 1.80 1.35 FSBS15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge .......SPM27-BA 15.33 13.80 12.24 
FAN4822IN-ND ZVS Average Current PFC Controller ... 560 448 3.78 
FANSO26MTCXCT-ND | Dual DDR/Dual Output PWM Controller. 2.38 1.90 1.43 —— 
FANSO26MTCXTR-ND | Dual DDR/Dual Output PWM Controller. 3040.00/2,500 FAIRCHI 


es 
FAN5234QSCXCT-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller 1.88 1.50 1.13 SEMICONDUCTO! 


FANS234QSCXTR-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller 2400.00/2,500 Digi-Key Price Each 
FAN5236MTC-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Outpu Part No. Description 1 25 100 
Controller NEWS .............. = 3.15 2.52 1.96 1003240C-ND Cow Power Hex TTL-to-ECL Translator 601 481 4.06 
FAN5236MTCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller Sys) 252) 1196 100325QC-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translator 6.01 4.81 4.06 
FAN5236MTCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller ...28-TSSOP 4410.00/2,500 FXL2T245L10XCT-ND Low Volt. Dual Supply 2-Bit Signal Translator* O-MicroPak 1.14 95 76 
FAN5236QSCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller 2.50 2.00 1.56 FXL2T245L10XTR-ND Low Volt. Dual Supply 2-Bit Signal Translator* 0-MicroPak 2422.50/5,000 
FAN5236QSCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller 3496.50/2,500 FXL4T245BQXCT-ND Low Volt. Dual Supply 4-Bit Signal Translator* we 14-DQFN 1.23 1.03.82 


FAN6520AMXCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller 


1.20 1.00 80 * RoHS Compliant (Continued) 
* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 749 


ECIALIZED ICs 


Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FXL4T245BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator* .. 1599.00/3,000 
FXL5T244BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator* .. 4-DQFN 1.23 1.03 .82 
FXL5T244BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator* .. 4-DQFN 1599.00/3,000 
FXLP34L6XCT-ND Single Bit Uni-Directional Translator* 84 63 Af 
FXLP34L6XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator* 1338.75/5,000 
FXLP34P5XCT-ND Single Bit Uni-Directional Translator* 84 63 = 48 
FXLP34P5XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator* 819.00/3,000 
ML6428CS1XCT-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed 

Composite Output* 428 342 2.66 
ML6428CS1XTR-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers wi 
ML6428CS1XTR-ND Composite Output* 5985.00/2,500 
ML6428CS2XCT-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed 
ML6428CS2XCT-ND Composite Output* 4.01 3.21 250 
ML6428CS2XTR-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed 


ML6428CS2XTR-ND Composite Output* 5607.00/2,500 
ML6554CUXCT-ND 3A Bus Termination Regulator 6-PSOP 4.50 3.60 2.80 
ML6554CUXTR-ND 3A Bus Termination Regulator 6-PSOP 6300.00/2,500 
ML6554IUXCT-ND 3A Bus Termination Regulator 482 3.86 3.00 
ML65541UXTR-ND 3A Bus Termination Regulator 6741.00/2,500 
USBIT11AMTCXCT-ND | Universal Serial Bus Transceive At:) 63 50 
USBIT11AMTCXTR-ND__| Universal Serial Bus Transceiver* NEW! 14-TSSOP 812.50/2,500 
USB1T11AMXCT-ND USB Transceiver*. 14-SOIC 75) 63 50 
USB1T11AMXTR-ND USB Transceiver*. 14-SOIC 812: eats 500 
USB1T11AMXCT-ND Universal Serial Bus Transceiver* NEW! 14-SOIC 75 50 
USB1T11AMXTR-ND Universal Serial Bus Transceiver* NEW!. 14-SOIC 812. ann, 500 
USB1T1103MHXCT-ND USB Peripheral Transceiver with Volt. Regu Z 16-MLP 1.44 1.20 .96 
USB1T1103MHXTR-ND USB Peripheral Transceiver with Volt. Regulator* .. 16-MLP 1872.00/3,000 
USB1T1103MPXCT-ND USB Peripheral Transceiver with Volt. Regulator* .. SOR 2559 1.00) 
USB1T1103MPXTR-ND USB Peripheral Transceiver with Volt. Regulator* .. 1950.00/3,000 
* RoHS Compliant 

EAIRCHI i ic™ 
SEMICONDUCT* TinyLogic 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 


Surface Mount Product 


NC7SOOMS5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate . SOT-23-5 34 As sakes 
NC7SOOMS5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate . SOT-23-5 201.60/3,000 
NC7SOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate...... -SC70-5 38 29 = .20 
NC7SOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate...... -SC70-5 230.40/3,000 
NC7S02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate. . SOT-23-5 38 29.20 
NC7S02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate. . SOT-23-5 230.40/3,000 
NC7S04M5XCT-ND Single Inverter. . SOT-23-5 34 2600 18 
NC7S04M5XTR-ND Single Inverter... . SOT-23-5 201.60/3,000 
NC7S04P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter* NEW! -SC70-5 32 2A alti 
NC7S04P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* NE! -8C70-5 192.00/3,000 
NC7SO8P5XCT-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* NEW! 8070-5 28 fai) 
NC7SO8P5XTR-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* NE! 8070-5 168.00/3,000 
NC7SO8M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate . . SOT-23-5 34 eo: 
NC7SO8M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate . . SOT-23-5 201.60/3,000 
NC7S14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter. . SOT-23-5 34 26 18 
NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverter .. . SOT-23-5 201.60/3,000 
NC7S14P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter* NE! -SC70-5 28 wa aly 
NC7S14P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* NEW! -SC70-5 168.00/3,000 
NC7S32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate . SOT-23-5 38 e220! 
NC7S32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate . SOT-23-5 230.40/3,000 
NC7S86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 38 29 ~=©.20 
NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 230.40/3,000 
NC7STO8M5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* NE! . SOT-23-5 32 24 AT 
NC7STO8M5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* NEW! . SOT-23-5 192.00/3,000 
NC7STO8P5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* NEWE!. 8070-5 28 vale ils) 
NC7STO8P5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* NEW!. 8070-5 168.00/3,000 
NC7SU04M5XCT-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* NEW!. . SOT-23-5 32 eA alia! 
NC7SU04M5XTR-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* NE . SOT-23-5 192.00/3,000 


Surface Mount Product 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NC7SZ32P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* NEW!..... SC70-5 168.00/3,000 
NC7SZ38M5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output! SOT-23-5 38 29 20 
NC7SZ38M5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output). SOT-23-5 230.40/3,000 
NC7SZ57P6XCT-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-In. Logic Gates* NEW!.....SC70-6 36 oO) 
NC7SZ57P6XTR-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-In. Logic Gates* NEW!.....SC70-6 243.00/3,000 
NC7SZ66M5XCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switc! SOT-23-5 37 0 ea 
NC7SZ66M5XTR-ND Low Voltage Single SPST Bus Switc! SOT-23-5 306.00/3,000 
NC7SZ66P5XCT-ND LV Single SPST Normally Open Bus Switch* NEW! SC70-5 37 b28e 20) 
NC7SZ66P5XTR-ND LV Single SPST Normally Open Bus Switch* NEW!. SC70-5 306.00/3,000 
NC7SZ74K8XCT-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* NEWE....US8 AT rode 
NC7SZ74K8XTR-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* NEW!....US8 372.30/3,000 
NC7SZ86M5XCT-ND Sinlge 2-Input Exclusive OR Gate. SOT-23-5 40 fOommeee 
NC7SZ86M5XTR-ND Sinlge 2-Input Exclusive OR Gate. SOT-23-5 272.16/3,000 
NC7SZ86P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive ate SC70-5 34 va ail) 
NC7SZ86P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! SC70-5 226.80/3,000 
NC7SZ125M5XCT-ND Single Tri-State Buffer OE=Low SOT-23-5 34 Vi ae) 
NC7SZ125M5XTR-ND Single Tri-State Buffer OE=Low SOT-23-5 226.80/3,000 
NC7SZ125P5XCT-ND Tri-State Buffer. $C70-5 34 27 19 
NC7SZ125P5XTR-ND Tri-State Buffer. $C70-5 226.80/3,000 
NC7SZ126M5XCT-ND Single Tri-State Buffer 0! SOT-23-5 34 eaf Ai) 
NC7SZ126M5XTR-ND Single Tri-State Buffer 0! SOT-23-5 226.80/3,000 
NC7SZ126P5XCT-ND Tri-State Buffer... $C70-5 34 p27 eS: 
NC7SZ126P5XTR-ND Tri-State Buffe| SC70-5 226.80/3,000 
NC7SZ157P6XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux.* NE! $C70-6 36 way lt) 
NC7SZ157P6XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux.* NEW! SC70-6 243.00/3,000 
NC7SZ175P6XCT-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. SC70-6 40 OZ 23: 
NC7SZ175P6XTR-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear SC70-6 272.16/3,000 
NC7SZ374P6XCT-ND | Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop sc70-6 36 29 2 
NC7SZ374P6XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* NEW! SC70-6 243.00/3,000 
NC7SZ384M5XCT-ND 1-Bit Low Power Bus Switch. SOT-23-5 43 35.24 
NC7SZ384M5XTR-ND 1-Bit Low Power Bus Switch. SOT-23-5 324.00/3,000 
NC7SZU04M5XCT-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* NEW! SOT-23-5 32 aN ales 
NC7SZU04M5XTR-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* NEW! SOT-23-5 192.00/3,000 
NC7WB66K8XCT-ND LV Dual SPST Normally Open Analog Switch* NEW! .US8 40 O20 24 
NC7WB66K8XTR-ND LV Dual SPST Normally Open Analog Switch* NEW! 468.00/3,000 
NC7WZ02K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* NEW!. 50 At 28 
NC7WZ02K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* NEW! 392.70/3,000 
NC7WZ04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* NEW!. 42 roche ee2o) 
NC7WZ04P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* NEW! 280.80/3,000 
NC7WZ07P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs* NEW! SC70-6 42 33.23 
NC7WZ07P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs* NEW! SC70-6 280.80/3,000 
NC7WZO8K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* NEW! -US8 AT 39 27 
NC7WZO8K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* NEW! .US8 372.30/3,000 
NC7WZ16P6XCT-ND Dual Buffer .. SC70-6 AL 33.23 
NC7WZ16P6XTR-ND Dual Buffer .. $C70-6 318.24/3,000 
NC7WZ125K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEW: .US8 AT 39.27 
NC7WZ125K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEW! .US8 372.30/3,000 
NC7WZ132K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* NEW! .US8 50 Al 28 
NC7WZ132K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* NEW! .US8 392.70/3,000 
NC7WZ14P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* NEW!.. 42 8) ee 
NC7WZ14P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* NEW! 280.80/3,000 
NC7WZ17P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEW! 42 33.23 
NC7WZ17P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEI 280.80/3,000 
NC7WZ241K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEW: 50 AL 28 
NC7WZ241K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* NEW: 392.70/3,000 
NC7WZ32K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gates NEW! 50 AY 28 
NC7WZ32K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* NEW! 392.70/3,000 
NC7WZU04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* NEW! 35 vay ll) 
NC7WZU04P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* NEW! SC70-6 237.60/3,000 
NC7SB3257P6XCT-ND 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* NEW!. 5 36.27 
NC7SB3257P6XTR-ND | 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* NEWE. 468.00/3,000 
NC7SP17P5XCT-ND TinyLogic® ULP Single Buffer* NEW! SC70-5 AL 32 23 
NC7SP17P5XTR-ND TinyLogic® ULP Single Buffer* NEW! 275.40/3,000 
NC7SV04P5XCT-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* NEW! 32 220m 18) 
NC7SV04P5XTR-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* NEW! 216.00/3,000 
* RoHS Compliant 

FAIRCHILD OP AMPS 
SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LF347NFS-ND 4MHz, High Speed Quad JFet Op Amp. hy ay 
LM324AMFS-ND 0-70°C Quad Op Amp 159 44 33 
LM324ANFS-ND 0-70°C Quad Op Amp As 44 33 
LM324MFS-ND 0-70°C Quad Op Amp 50 44 33 
LM324NFS-ND 0-70°C Quad Op Amp 159 A433 
LM348NFS-ND 0-70°C Quad Op Amp 56 42 32 
LM741CNFS-ND 0-70°C Single Op Am, Aa 46 35 
LM2902NFS-ND -40-85°C Quad Op Amp. 50 40.30 


NC7NZ14K8XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* NEW!. 50 40.30 
NC7NZ14K8XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* NEW!. 405.00/3,000 
NC7NZ17K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* NEW!. 45 SOOMEEoT 
NC7NZ17K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* NEW! 364.50/3,000 
NC7NZ34K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* NEW! 45 lei 2d 
NC7NZ34K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* NEW!. 360.45/3,000 
NC7SZOOM5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate . SOT-23-5 34 2600 18 
NC7SZOOMSXTR-ND Single 2-Input NAND Gate . SOT-23-5 201.60/3,000 
NC7SZOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate -SC70-5 34 22018) 
NC7SZOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate $C70-5 201.60/3,000 
NC7SZ02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate. . SOT-23-5 38 29.20 
NC7SZ02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate. . SOT-23-5 230.40/3,000 
NC7SZ02P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* NEW! 8070-5 28 gi) al) 
NC7SZ02P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* NEW! 8070-5 168.00/3,000 


NC7SZ04MSXCT-ND 
NC7SZ04M5XTR-ND 


Single Inverter... 
Single Inverter... 


. SOT-23-5 34 ©2618 
- SOT-23-5 201.60/3,000 


NC7SZ04P5XCT-ND 
NC7SZ04P5XTR-ND 
NC7SZO5MSXCT-ND 
NC7SZO5MS5XTR-ND 
NC7SZ08M5XCT-ND 


TinyLogic® UHS Inverter* NEW! 
TinyLogic® UHS Inverter* NEW! 
Single Inverter Open Draii 
Single Inverter Open Draii 
Single 2-Input AND Gate . 


-5C70-5 228) 21 5 
-5C70-5 168.00/3,000 
. SOT-23-5 34  ©.26 18 
. SOT-23-5 201.60/3,000 
. SOT-23-5 34.2618 


NC7SZO8MS5XTR-ND 
NC7SZ08P5XCT-ND 
NC7SZ08P5XTR-ND 
NC7SZ11P6XCT-ND 
NC7SZ11P6XTR-ND 


Single 2-Input AND Gate . 


2-Input AND Gate. 
2-Input AND Gate. 


TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* NEI 
TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* NEI 


. SOT-23-5 201.60/3,000 
-5C70-5 34 2618 
-5C70-5 201.60/3,000 
-SC70-6 e361 29) 9-20 
-SC70-6 243.00/3,000 


SSS 
peatewsll) RF POWER AMP MODULES 
SEMICONDUCTOR? 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RMPAO959CT-ND CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ Power 

Amp Module we 4.0X4.0x1.5mm LCC 2.45 1.96 1.47 
RMPAO959TR-ND CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ Power 

Amp Module -0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 
RMPAO965CT-ND Cellular CDMA, 

PowerEdge™ Power Amp Module ..............-..3.0x3.0x1.0mm LCC 2.03 1.62 1.22 
RMPAO965TR-ND Cellular CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module -0x3.0x1.0mm LCC 5017.60/4,000 


RMPA1959CT-ND 


RMPA1959TR-ND 


PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X jge™ 
Power Amp Module... we 4.0x4.0x1.5mm LCC 
PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 


245 1.96 1.47 


NC7SZ14MSXCT-ND 
NC7SZ14M5XTR-ND 
NC7SZ32M5XCT-ND 
NC7SZ32MS5XTR-ND 
NC7SZ32P5XCT-ND 


Schmitt Trigger Input Inverter. 
Schmitt Trigger Input Inverter. 
Single 2-Input OR Gate 
Single 2-Input OR Gate 
TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* NEW! 


. SOT-23-5 34 ©2618 
. SOT-23-5 201.60/3,000 
. SOT-23-5 34 6.2618 
. SOT-23-5 201.60/3,000 
-5C70-5 28 2S 


Power Amp Module... .-4.0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 
RMPA1965CT-ND US-PCS CDMA, CDMAZO00- 1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module ... .. 3.0x3.0x1.0mm LCC 2.03 1.62 1.22 
RMPA1965TR-ND US-PCS CDMA, CDMA2000-1X and WCDMA 

PowerEdge™ Power Amp Module ... ... 3.0X3.0x1.0mm LCC 5017.60/4,000 


RMPA2259CT-ND 


28dBm WCDMA PowerEdge™ Power Amp ; 


Module eevee 4.0x4.0x1.5mm LCC 


245 1.96 1.47 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


750 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


qq Digi-Ke Price Each 
— RF POWER AMP MODULES (Continued) Part Now Description Pkg. = 125100 
Smconeeeret 
Digi-Key Price Eachs PIQOLV180W-ND Single LVDS Transceiver (EN) 315 270 241 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 PISOLVB022L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater st 6.65 5.70 5.09 
RMPA2259TR-ND 28dBm WCDMA PowerEdge™ Power Amp PI9OLVBOSOL-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 3.22 294 2.68 
4.0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 PI9OLVBO51L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 3035) 2602.32 
RMPA2265CT-ND ge™ Power Amp Module PIQOLVB16L-ND Bus LVDS 1/6 Clock Buffer... 7.00 6.00 4.44 
PNEASSOTICAIT Rahs lee A rare ed OmmLCG 2.03 1.62 1.22 PI9OLVB179W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver. 8-SOIC 194 167 1.49 
1850 to 1910 MHz and 1990 to 1980MH2.. 3.0x3.0x1.Omm LCC 5017.60/4,000 RRO BIEOMAND Single Hi-Drive LVDS Transceiver (EN). 2A OSS) 
RMPA2453CT-ND 2.4 to 2.5GHz InGaP HBT Linear Power Amp....3.0x3.0x0.9mmLCC 1.33 1.06 .80 
RMPA2453TR-ND 2.4 to 2.5GHz InGaP HBT Linear Power Amp.... 3.0x3.0x0.9mm LCC 2713.60/4,000 PERICOM’ 74AVC 2.5VOLT BUS 
RMPA2455CT-ND 2.4 to 2.5GHz, 1W InGaP HBT Linear Semiconductor Corporation DRIVERS AND FLIP-FLOPS 
Power Amp..... sessseesseneneosne 3.0x3.0x0.9mmLCC 2.25 1.80 1.35 Digi-Key Price Each 
RMPA2455TR-ND 2.4 to 2.5GHz, 1W InGaP HBT Linear Paine Description a eon 
POWOn AID sssei sie saasccctnstatescandeccassedheitnsossneate 3.0x3.0x0.9mm LCC 4608.00/4,000 - 
RMPA2550CT-ND. 2.4 to 2.5GHz and 5.15 to 5.85GHz Dual Band InGaP PI74AVC+16244A-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver. 2.74 250 2.28 
HBT Linear Power AMD..........:::-sscsesesseeeeeees 3.0x4.0x0.9mm QFN 4.19 3.35 2.61 PI74AVC+16245A-ND Tri-State, 16-Bit Bidirectional Transceiver. 2.74 250 2.28 
RMPA2550TR-ND 2.4 to 2.5GHz and 5.15 to 5.85GHz Dual Band InGaP PI74AVC+16268A-ND Tri-State, 12-Bit to 24-Bit Registered Bus 
HBT Linear Power AMD.......s-sssssssssssssssssssseenees 3.0x4.0x0.9mm QFN 7030.80/3,000 Exchanger... 274 250 2.28 
RMPAS251CT-ND Merce InP OL NGA ceed 3.0x3.0x0. mm oN AROS PI74AVC+16345A-ND | Tri-State, 1-Bit to 4-Bit Registered Address Drive 377 344 3.14 
PI74AVC+16374A-ND | Tri-State, 16-Bit D-Type Flip-Flop 274 250 2.28 
PI74AVC+16646A-ND Tri-State, 16-Bit Bus Transceiver and Register 3.04 2.78 2.54 
sOTiny™ PI74AVC+16721A-ND | Tri-State, 20-Bit Flip-Flop 274 250 2.28 
PI74AVC+16820A-ND | Tri-State, 10-Bit Flip-Flop with Dual Outputs 274 250 2.28 
Surface Mount Product PI74AVC+16836A-ND | Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver... 2.38 218 1.99 
Digi-Key 7 Price Each PI74AVC164245A-ND | Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifte 3.29 3.00 274 
Part No. Description Pkg. 125100 PIT4AVC164245LAA-ND| Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifte 3.90 3.56 3.25 
EES ero enue Pout ces 38 Braga cud PI74AVC'16834A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver 2.98 239 1.99 
PI748TX4GO8CXCT-ND single Bliit AND Gate 38. «(298 PI74AVC16835A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Drive! 2.98 2.39 1.99 
PI74STX1GO8CXTR-ND | Single 2-Input AND Gate. 507.00/3,000 
PI74STX1G32CXCT-ND | Single 2-Input OR Gate ... 38 2988 FCT LOGIC 
PI74STX1G32CXTR-ND | Single 2-Input OR Gate = 507.00/3,000 STANDARD 5 VOLT 
PI74STX1G79CXCT-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop $C70-5 2000 20 20) Digi-Key Price Each 
PIZASTXIGBBOXTR-ND | Single 2cnpitXOR Gate, sos sovo0go00 | Patt. Descrieton Pig. _1_25 _100 
| ingle 2-Inpu' ate . - | I : : 
PI74STX1G125CXCT-ND Butter with Tri-State Output. $c70-5 54 ASC PI74FCT244ATQ-ND Octal Buffer/Line Driver. TA 68 62 
PIT4STX1G125CXTR-ND| Buffer with Tri-State Output. $C70-5 717.00/3,000 PI74FCT244ATS-ND Octal Butfer/Line Driver...... TA 68 62 
PI74STX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output. sc70-5 54 AS8D PI74FCT245ATQ-ND Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 
PI74STX1G126CXTR-ND| Buffer with Tri-State Output. .SC70-5 717.00/3,000 PI74FCT273ATQ-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset. .20-QS0P | 74 168.62 


74ALVCH LOGIC 
(ADVANCED LOW VOLTAGE CMOS w/HOLD) 


PI74FCT273ATS-ND 


Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 0-SOIC 74 68 62 


Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74ALVCH16244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 2.40 1.92 1.60 
PI74ALVCH16245A-ND | 16-Bit Bidirectional Bus Transceiver. 48-TSSOP 2.40 1.92 1.60 
PI74ALVCH16374A-ND | 16-Bit Edge Triggered D-Type Flip-Flo; 48-TSSOP 2.40 1.92 1.60 


PI74FCT374ATS-ND 
PI74FCT541ATQ-ND 
PI74FCT541ATS-ND 
PI74FCT543ATS-ND 
PI74FCT574ATQ-ND 
PI74FCT574ATS-ND 


Octal D-Type Register, Tri-State 0-SOIC 74 68 62 


Non-Invert Octal Buffer/Line Drive 94 Af) 
Non-Invert Octal Buffer/Line Driver... 94 i gk) 
Non-Invert Octal Latched Transceive 4-SOIC 1.23 1.13 1.02 
Octal D-Type Register, Tri-State. 74 (68) 62) 
Octal D-Type Register, Tri-State 74 68 62 


DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC 
LOGIC WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 


Digi-Key 
Part No. 


74FCT - STANDARD 5 VOLT FCT WITH 
25 OHM SERIES OUTPUT RESISTOR 


Price Each 
Pkg. i 25 100 


Description 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74ALVTC16241A-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2.90 2.28 1.82 
PI74ALVTC16244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver .. 48-TSSOP 2.90 2.28 1.82 
PI74ALVTC16244K-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 3.24 2.55 2.03 


DOUBLE DENSITY VCX LOGIC 
WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 


PI74FCT2241ATQ-ND 
PI74FCT2244ATQ-ND 
PI74FCT2245ATQ-ND 
PI74FCT2273ATQ-ND 
PI74FCT2374ATQ-ND 
PI74FCT2541ATQ-ND 


-20-QSOP 74 68 62 
-20-QSO0P 14 68 62 
-20-QSOP 74 68 62 
-20-QSOP 74 68 62 
.20-QS0P 74 68 62 
-20-QSOP 94 86.79 


Inverting Octal Buffer/Line Driver. 
Octal Buffer/Line Driver 
Octal Bidirectional Transceiver . 
Octal D-Type Flip-Flop 
Octal D-Type Register. 
Non-Invert Octal Latched Transceive 


Price Each 
Part No Description Pkg. 1 25 100 
PI74VCX16244A-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 3.34 2.63 2.09 
PI74VCX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Transceive 48-TSSOP 3.34 263 2.09 
PI74VCX16374A-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-TSSOP 3.34 2.63 2.09 


LAN / ANALOG 
SWITCH PRODUCTS 


= : 74FCT - DOUBLE DENSITY 
PERICOM STANDARD 5 VOLT FCT LOGIC 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74FCT16245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver. 48-SSOP 1.44 1.31 1.19 
PI74FCT16374ATA-ND 16-Bit Register 48-TSSOP 1.44 1.31 1.19 


= : 74ECT - DOUBLE DENSITY STANDARD 5V 
PERICOM LOGIC WITH BALANCED OUTPUT DRIVE 
i Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT162244ATA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 131 1.19 
PI74FCT162244ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 131 1.19 
PI74FCT162245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver. 1.44 131 1.19 
PI74FCT162245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver. 1.44 1.31 1.19 
PI74FCT162374ATV-ND | 16-Bit Register....... 144 131 1.19 
PI74FCT162541ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.86 1.69 1.54 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI5A100W-ND Quad SPDT Analog Switch 2.16 1.86 1.67 
PI5A319AW-ND Single SPDT Analog Switch. .8-SOIG 1.22 1.06 95 
PI5A391AP-ND Quad SPST Analog Switc! 6-Dip 1.85 1.59 1.43 
PI5L200Q-ND Quad SPDT LAN Switch 6-QSOP 232 1.81 1.48 
PI5V330W-ND. Quad 2/1 Multiplexer/D 16-SOIC 2.24 1.92 1.76 
PS301CSA-ND SPST, 17V Analog Switch 8-SOIC 119 1.02 .92 
PS302CSA-ND SPST, 17V Analog Switch 8-SOIC 1.01 dof ie) 
PS320ESA-ND Dual SPST, 17V N.O. Analog Switch 8-SOIC 1.01 EO ik) 
PS323ESA-ND Dual SPST, 17V N.O. Analog Switch 1.01 LO ere) 
PS383ESE-ND Dual SPDT, 17V Analog Switch ... 2.83 2.43 2.18 
PS391ESE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switc 2a) S81 63) 
PS392CSE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Swite! 2.07 1.79 1.60 
PS392ESE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Swite! Pah api) Gs} 
PS393ESE-ND Quad SPST, 17V (2)N.O., (2)N.C. Analog Switch.............- 16-SOIC 2.11 1.81 1.63 


ER, Vie 74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 
PERICOM WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 


PI74LPT244AQ-ND 
PI74LPT244AS-ND 
PI74LPT541AQ-ND 


Octal Buffer/Line Driver. 
Octal Buffer/Line Driver. 
Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver .. 


-20-QSOP do BTA 
0-SOIC dt) fil 
-20-QSOP EO Bl 


2 LVDS DATA 
: oration TRANSMISSION 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI9OLV022L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater 490 420 3.75 
PI90LV027AW-ND Dual LVDS Line Driver. 2.24 1.92 1.72 
PISOLVO28AW-ND Dual LVDS Line Receiver. -8-SOIC 2.24 1.92 1.72 
PI90LV031AW-ND Quad LVDS Line Driver. 16-SOIC 3.73 3.20 2.86 
PI9OLVO32AW-ND Quad LVDS Line Receiver. 16-SOIC 3.73 3.20 2.86 
PI90LV047AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver: 16-TSSOP 2.74 250 2.28 
PISOLVO48AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receive: 16-TSSOP 2.74 250 2.28 
PISOLVO50L-ND Dual LVDS Driver/Receiver...... 16-TSSOP 2.98 2.55 2.28 
PI9OLVO51L-ND. Dual LVDS Transceiver (Single EN) .. Page) Pauley eas 
PI9OLV179W-ND Single LVDS Transceiver 2.61 2.24 2.01 


ER, 7 74LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC 
PERICOM WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description 4 25 100 
PI74LPT16244AA-ND 16-Bit Buffer/Line Driver Sioa tsi dee t08: 
PI74LPT16244AV-ND 16-Bit Buffer/Line Driver Se 1) 91208; 
PI74LPT16245AA-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver. lal Coeetatitinned 08) 
PI74LPT16245AV-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver. 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16374AA-ND 16-Bit Octal Register Gelade 08: 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 751 


ER, = 3.3 VOLT BUS 
PERICOM SWITCH PRODUCTS 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI3B16211A-ND 24-Bit Bus Switch. 240 219 2.01 
PI3B16212A-ND 24-Bit Bus Exchange 240 219 2.01 


P13B16233A-ND 
P1I3B16245A-ND 
P13B32510-ND 


16-32-Bit FET Mux/Demux Bus Switch 
Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switc! 
8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch . 


56-TSSOP 240 219 2.01 
48-BQSOP 240 2.19 2.01 
16-QSOP_ 1.18 1.04 96 


P13B32570-ND 
PI3B33X257B-ND 
P1I3C3125Q-ND 


P1I3C3126Q-ND 


Quad 2-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 
12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch . 
Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 


with Individual Enables 
Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, 
with Individual Enables 


6-QSOP 118 1.04 96 
3.33 3.04 2.77 


120Ouuees oman 20 
1:09) 385" -70 


P13C3245Q-ND 
P13C3384Q-ND 


P13C38610-ND 


Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switc! 
3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 


2-Port Bus Switc! 
3.3V High Bandwidth, 
2-Port Bus Switch 


cel CS 7 


116 91 74 
116.91 74 


P1I3C16212A-ND 
PI3C34X461NB-ND 
PI3C34X484NB-ND 


3.3V, High Bandwidth Bus Switch 
3.3V, 40-Bit Bus Switch (861 function 
3.3V, 40-Bit Bus Switch (384 function) .. 


56-TSSOP 2.89 248 1.83 
96-LFBGA 3.82 3.27 2.42 
96-LFBGA 3.82 3.27 2.42 


LOW VOLTAGE 
TRANSLATOR BUS SWITCH 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI3VT32X245B-ND 16-Bit, Low Voltage Level Shifting Switc! 1.85 1.69 1.55 
PI3VT34X245B-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switc! 3.43 3.14 2.86 
PI3VT3245L-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch 1.07 98 90 
PI3VT3306L-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switc! 1.16 99 88 


PI3VT3384L-ND 
PI3VT3861L-ND 


10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch 
10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch 


isl ales) ial) 
151 129 115 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


5 VOLT BUS 


SWITCH PRODUCTS 


Price Each 
in 25 100 


PI5C32X245B-ND 
PI5C34X245B-ND 
PI5C3125Q-ND 
PI5C3244S-ND 
P1I5C3245Q-ND 


16-Bit Bus Switch. 
32-Bit Bus Switch. 


Quad Bus Switch with Individual Enable 
8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout 
8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout 


2.02 1.58 1.30 
209 2:30) 2213 
6-QSOP yal 63 58 
20-SOIC 72 64 59 
0-QSOP 72 64 59 


PI5C3245S-ND 
P1I5C32510-ND 
P1I5C32530-ND 
P1I5C3257Q-ND 
PI5C3257S-ND 


8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout 
8:1 Mux/Demux Bus Switch... 
Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch 
Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switc! 
Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switc! 


20-SOIC 12.1364" 59 
6-QSOP 72 64 59 
6-QSOP 126660 
6-QSOP eZ) 366) 60) 
16-SOIC eZ eeeon 60) 


P1I5C3383Q-ND 
PI5C3384Q-ND 
PI5C38610-ND 
PI5C16211A-ND 
PI5C16212V-ND 
PI5C16862CA-ND 


5-Bit, 4-Port Swappable Bus Switch 


10-Bit, 2-Port Bus Switch... 
10-Bit, 2-Port Bus Switch 
24-Bit, Bus Switch 
25-Bit, Bus Switch 
5V, 20-Bit Bus Switc! 


4-QSOP e266 60 
de Gs Aah) 
73 87 51 

We alge) Ge 

es alge) iG 

215 1.85 1.65 


VIDEO 
r oration SWITCH PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5V330Q-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch... 6-QSOP 212 1.92 1.74 
PI5V3310-ND. Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demultiplexer 6-QSOP 2.12 1.92 1.74 
PI5V332Q-ND Quad Video Switch 6-QSOP 2.12 1.92 1.74 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


CLOCK 
DISTRIBUTION PRODUCTS 


Price Each 
1 25 100 


PI49FCT804ATS-ND 
PI49FCT805ATQ-ND 
PI49FCT805ATS-ND 
PI49FCT807ATS-ND 
PI49FCT3803L-ND 


Non-Inverting Clock Drivet 
Non-Inverting Clock Drivet 
Non-Inverting Clock Driver. 


10-Output Non-Inverting Clock Driver. 
156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive 


3.92 3.57 3.13 
2.99 2.73 2.39 
2.99 2.73 2.39 

20-SOIC 299 2.73 2.39 
16-TSSOP 1.49 1.36 1.25 


PI49FCT38030-ND 

PI49FCT3805AQ-ND 
PI49FCT3805AS-ND 
PI49FCT3807AQ-ND 
PI49FCT3807AS-ND 


156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive: 


Non-Inverting Clock Drive! 
Non-Inverting Clock Drive' 


10-Output Non-Inverting Clock Driver. 
10-Output Non-Inverting Clock Driver. 


6-QSOP 149 1.36 1.25 
0-QSOP 2.99 2.73 2.39 
20-SOIC 2.99 2.73 2.39 
0-QSOP 2.99 273 2.39 
20-SOIC 299 2.73 2.39 


PI49FCT3807D0-ND 
PI49FCT3807DS-ND 


156MHz, 10-Output Non-Inverting Clock Driver.. 
156MHz, 10-Output Non-Inverting Clock Driver.. 


0-QSOP 541 4.95 4.51 
20-SOIC 5.41 4.95 4.51 


9269B-ND Data Book on CD-ROM 9.90 = = 
A 74AC SE 
Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 
TC74ACOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate AG LOlaeco. 


TC74ACOOFNFCT-ND 
TC74ACOOFNFTR-ND 
TC74ACOOFNTR-ND 
TC74ACOOP-ND 


Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 
Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 


Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 


.14-SOL 46 37 28 
307.13/2,500 
307.13/2,500 
14-Dip AG 3728 


TC74ACOOPF-ND 
TC74ACO2FNTR-ND 
TC74ACO2FNFCT-ND 
TC74ACO2FNFTR-ND 
TC74AC02P-ND 


Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 


Quad 2-Input NOR Gate....... 


Quad 2-Input NOR Gate* NEW!. 
Quad 2-Input NOR Gate* NEW!. 


Quad 2-Input NOR Gate....... 


46.3728 
320.63/2,500 
48 38 = .29 


320.63/2,500 
B88 


TC74AC02PF-ND 
TC74ACO4FN-ND 
TC74ACO4FNF-ND 
TC74ACO8FN-ND 
TC74ACO8FNTR-ND 


Quad 2-Input NOR Gate* NEW!. 


Hex Inverter. 
Hex Inverter* NEW!.. 
Quad 2-Input AND Gate 
Quad 2-Input AND Gate 


48 38 .29 
AG 37 28 
46.37.28 
46 37 28 


307.13/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74AC14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 14-SOL 55 44 33 
TC74AC14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW! 14-SOL 205 44 33 
TC74AC32FN-ND Quad 2-Input OR Gate... 14-SOL 48 38 © 29 
TC74AC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOL 48 38 29 
TC74AC32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate... 14-SOL 320.63/2,500 
TC74AC32FNFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOL 48 O09) 
TC74AC32FNFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOL 320.63/2,500 
TC74AC74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 14-SOL A8 139) 229) 
TC74AC74FNTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 14-SOL 324.00/2,500 
TC74AC74P-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. -14-Dip A8 ee) ey) 
TC74AC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate... 14-SOL 50 40.30 
TC74AC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* NEW! 14-SOL 50 40.30 
TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State. 14-SOL 60 A534 
TC74AC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State. 14-SOL 484.25/2,500 
TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decode 16-SOL 200) 42 31 
TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decode 16-SOL 461 .50/2,500 
TC74AC138P-ND 3-to-8 Line Decode 16-Dip 57 A382 
TC74AC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe| 16-SOL 84 63 48 
TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .. 20-Dip a8) 255) 7.4 
TC74AC244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* NEW! 20-Dip 13 hl 
TC74AC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 227.43/1,000 
TC74AC245P-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-Dip ol Be Bil 
TC74AC245PF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* NEW! i 3 55 4t 
TC74AC373P-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. ae) 55; 241 
TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. eh 58 44 


OSHIBA 


74ACT SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
TC74ACTOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gat 14-SOL Asi A 31 
TC74ACTOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gat 14-SOL roll Al 31 
TC74ACTOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate....... 14-SOL 357.50/2,500 
TC74ACTOOFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOL noo A433 
TC74ACTOOFNFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOL 371.25/2,500 
TC74ACTOOP-ND Quad 2-Input NAND Gat 14-Dip oll Al 31 
TC74ACTO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOL AT 38 28 
TC74ACTO4FN-ND Hex Inverter. 14-SOL 52 42 31 
TC74ACTO4FNTR-ND Hex Inverter. 14-SOL 347.63/2,500 
TC74ACTOSFN-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-SOL 48 38.29 
TC74ACT14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 14-SOL ae) 43° 82 
TC74ACT14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter” NEW! 14-SOL 00 Agee: 
TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOL now A231 
TC74ACT32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOL 347.63/2,500 
TC74ACT74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 50 40.30 
TC74ACT138FNTR-ND 3-to-8 Line Decode 461 .50/2,500 
TC74ACT138P-ND 3-to-8 Line Decode Lol A332 
TC74ACT139FN-ND Dual 2-to-4 Line De Sif A332 
TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multiplex ats Some a2) 
TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .. 13 55 Al 
TC74ACT244FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State . 242.06/1,000 
TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State . i 13 55 At 
TC74ACT244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State" NEW!. i 13 55 Al 
TC74ACT257FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer...... 16-SOL 88 66 50 
TC74ACT257FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer” NEW! 16-SOL 88 66 50 
TC74ACT257FNTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer...... 16-SOL 578.50/2,500 
TC74ACT273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear . 20-SOL 83 69 56 
TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 20-SOL 13 0) 24 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 13 55 41 
TC74ACT541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State . 20-SOL ttl 58.44 
TC74ACT541P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .. 20-Dip Me 58 A4 
TC74ACT541 PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* NEW! 20-Dip el 58 44 
TC74ACT573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State... aun 58 44 
TC74ACT574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State... ie 58 44 


OSHIBA 


74HC SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74HCOOAFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL AT 38 26 
TC74HCOOAFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOL AT 38 26 
TC74HCOOAFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate ...... 14-SOL 243.00/2,500 
TC74HCOOAFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOL AT 38.26 
TC74HCOOAFNFTR-ND. Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOL 306.00/2,500 
TC74HCOOAP-ND Quad 2-Input NAND Gate...... -14-Dip 36 ee 
TC74HCOOAPF-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! .14-Dip AT 38 26 
TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate..... 14-SOL 49 40.27 
TC74HCO2AFNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* Ni 14-SOL 49 40.27 
TC74HCO2AFNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOL 301.75/2,500 
TC74HCO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate. .14-Dip AQ 40.27 
TC74HCO2APF-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! .14-Dip AQ 40.27 
TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain -14-Dip 56 45 84 
TC74HCO4AFN-ND Hex Inverter....... 14-SOL AQ 40.27 
TC74HCO4AFNF-ND Hex Inverter* NE! 14-SOL AQ A027 
TC74HCO4AFNTR-ND | Hex Inverter....... 74-S0L 301.75/2,500 
TC74HCO4AFNFCT-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOL 46 38.26 
TC74HCO4AFNFTR-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOL 301.75/2,500 
TC74HCO4AP-ND Hex Inverter....... .14-Dip 36 220) 22: 
TC74HCO4APF-ND Hex Inverter* NEW! -14-Dip AT 38.26 
TC74HCOSAP-ND Hex Inverter with Open Drain .14-Dip 56 45 84 
TC74HCO8AFN-ND Quad 2-Input AND Gate..... 14-SOL AQ 40.27 
TC74HCO8AFNF-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW: 14-SOL AQ A027 
TC74HCO8AFNTR-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-SOL 280.50/2,500 
TC74HCO8AFNFCT-ND Quad 2-Input AND Gate* Ni 14-SOL 43 35.24 
TC74HCO8AFNFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW: 14-SOL 280.50/2,501 
TC74HCO8AP-ND Quad 2-Input AND Gate..... .14-Dip 38 30 © 23 
TC74HCO8APF-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW: .14-Dip AQ 40.27 
TC74HC10AP-ND Triple 3-Input NAND Gat -14-Dip 56 A534 
TC74HC10APF-ND Triple 3-Input NAND Gat -14-Dip 56 A534 
TC74HC14AFN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ..... 14-SOL Zan 023) 
TC74HC14AFNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW! 14-SOL 48 room 27 
TC74HC14AFNFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter” NEW! 14-SOL A8 rOomeeet 
TC74HC14AFNFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter” NEW! 14-SOL 314.50/2,500 
TC74HC14AP-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 39 32.24 
*RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


752 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TOSH IBA 74HC SERIES (Continued) 


TOSHIBA 


74LCX SERIES 


Digi-Key ee Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74HC14APF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW!. Si 4129) TC74LCXOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate . 51 39.29 
TC74HC32AFN-ND Quad 2-Input OR Gate......... 49 40 «27 Tee OOENEN OS cua eu ae cae NEW: = oH oe 
Lee eam, Cuan 2 Input OR Galo" NEW. M8 ogoensca | TC7ALCXOOFTTR-ND | Quad 2-input NAND Gate - ~ 285.60/2,000 
TC74HC32AFNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 293.25/2,500 x 
: TC74LCXOOFTFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 5 AL 31 
ICHARCSZEENECTNDES| Cuad 2-Input OR Gate” NEWY ESTES) TC74LCXOOFTFTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW 285.60/2,000 
TC74HC32AFNFTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW: 293.25/2,500 TC74LCX02FN-ND Quad 2-Input NOR Gate..... 5A "39.29 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate.......... AQ 40.27 TC74LCX02FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 51 39 = 29 
TC74HC32APF-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW: 49 40 27 TC74LCX02FTCT-ND Quad 2-Input NOR Gate. | Al 31 
TC74HC74AFN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clea 14-SOL eu AL 29 TC74LCX02FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate. 285.60/2,000 
TC74HC74AFNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! -14-SOL 20 AL 29 TC74LCXO02FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! el AL 31 
TC74HC74AFNTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clea 14-SOL 314.50/2,50 TOTP CHOCETERND eae NOR Gate* NEW! a SE OO tee 
MOplaleceis Ty Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Cleat ~ 14-Dip 51 At .29 TC74LCXO4FNF-ND Hox Inverter Ni ot a) 
TC74HC74APF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 51 At 29 
i TC74LCXO04FTCT-ND Hex Inverter. aM AL 31 
TC74HC86AP-ND Quad Exclusive OR Gate ice 47.36 27 
: * TC74LCXO4FTTR-ND Hex Inverte! 285.60/2,000 
TC74HC86APF-ND Quad Exclusive OR Gate* NEW! 59.47 36 TC74LCXO4FTFCT-ND Hex Inverter” NE 51 rr 31 
TC74HC123AP-ND Dual Monostable Multivibrator 2. 39 ~=—.30 TC74LCX04FTFTR-ND Hex Inverter* NE! : 285.60/2,000 
TC74HC123APF-ND Dual Monostable Multivibrator* NEW! 42 39.30 TC74LCX08FN-ND Quad 2-Input AND Gate. 51 39 = £29 
TC74HC125AFN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State AL 31 24 TC74LCXO8FNF-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 45 39.29 
TC74HC125AFNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* NEI 62 42 31 TC74LCXO8FTCT-ND Quad 2-Input AND Gate. ‘of AL 31 
TC74HC125AFNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 334.13/2,500 TC74LCXO8FTTR-ND Quad 2-Input AND Gate... 285.60/2,000 
TC74HC125AFNFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State” NEW! 50.4030 Gi ep eominc gy Digg) Cad 2-Input AND Gate” NEW! aa tall al 
ij 5 * TC74LCXO8FTFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 285.60/2,000 
TC74HC125AFNFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* NEW! 334.13/2,501 reat 
; ‘ TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ..... 51 39.29 
TC74HC125APF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* NEW! xy 420 31 TC74LCX14ENE-ND Hex Schmitt Tri inverter” NEW! Bi 30 29 
TC74HC132AFN-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate... 53 40 30 OX OCNMIEE: NOSE: INVELeL “ : : 
TC74HC132AFNF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate” NEW! 53 40 30 TC74LCX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW! St 418d 
Mathes PUL OCT aie i f TC74LCX14FTFTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter” NEW! 285.60/2,000 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate Aan 4382 TC74LCX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* NE 51 39 © 29 
TC74HC132APF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* NEW! 7 43 32 TC74LCX32FTCT-ND Quad 2-Input OR Gate 51 Al 31 
5 -to-8 Line Decoder . i 4 2 7 -| uad 2-Input ate 5.60/2, 
TC74HC138AFN-ND 3-to-8 Line Decod A7 38 28 TC74LCX32FTTR-ND Quad 2-1 OR G 285.60/2,000 
TC74HC138AFNF-ND 3-to-8 Line Decoder* NEI -16-SOL AT 38 28 TC74LCX32FTFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* NEI ‘51 Al 31 
TC74HC138AFNFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! -16-SOL FAD OO er. ICE SeSCET END ea nue cae TE Se Pt a 
5 aGz8 7 - ual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. z ; : 
a a tp aa ite pecotet New 16D 52 Be eeu: TC74LCX74FTCT-ND | Dual D- Type Flip-Flop with Preset and Cleal 534232 
sj eS oan ne Ni i 5 i TC74LCX74FTFCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 53 IO 
TC74HC138APF-ND 3-to-8 Line Decoder* NEW! 6-Dip 52 2 Si i a ‘ 
- TC74LCX74FTFTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 294.00/2,000 
TC74HC139AFN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder... 520 42 31 TC74LCX86FN-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate...... 513929 
TC74HC139AFNF-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder” NEW!. 52423 TC74LCX86FNF-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate” NEW! ‘51 3929 
TC74HC139AFNTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder 334.13/2,500 TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .. 54 44 33 
TC74HC139AP-ND Dual 2-to-4 Line Decoder 52 AQ” al TC74LCX86FTTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gat 302.40/2,000 
TC74HC139APF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder* NEW!. 62 42° 31 TC74LCX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State... 56 42 32 
TC74HC157AP-ND Quad 2-Channel Multiplexer... 55 r42seeo2, TC74LCX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* NI 56 42 32 
TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-Stat 60 46 «34 TC74LCX125FTCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . sass Gil AL 31 
TC74HC173APF-ND Quad D-Type Register, Tri-State* NEW! 16-Dip 60 46 34 TC74LCX125FTFCT-ND_| Quad Bus Buffer, Tri-State" NEW! st Al __3t 
bj _ res F if TC74LCX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* NEW! 285.60/2,000 
TC74HC175AFN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear..... 16-SOL A8 36 27 TC74LCX138FN-ND 3-to-8 Line Decode 61 46 35 
TC74HC175AFNF-ND Quad D-Type Flip Flop with Clear* NEW! 16-SOL 60 48 36 i aren i ; i 
Fi TC74LCX138FNF-ND 3-to-8 Line Decode: 61 AG 35 
TC74HC244AFW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .... 60 45 34 TC74LCX138FTCT-ND 3-to-8 Line Decoder 49 37 28 
TC74HC244AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 6045 34 TC74LCX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 49 37 28 
TC74HC244APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State" NE! 60 745) :34 TC74LCX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 324.52/2,000 
TC74HC245AFWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State... 161.00/1,000 TC74LCX157FTCT-ND Quad 2-Channel Multiplexer. 59 AT 36 
TC74HC245AP-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 60 A5 34 TC74LCX157FTFCT-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* NEW! 59 AT 36 
TC74HC245APF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* NEW! 60 45 34 TC74LCX157FTFTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* NEW: 327.60/2,000 
TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch .. 74 56 42 TC74LCX157FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer .. 327.60/2,000 
TC74HC273AFW-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 634836 Ge POR OGG TN Dig Octal Inverting Bus Butter. oe aed 
TC74HC273AP-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 65 49 37 TC74LCX240FTTR-ND Octal Inverting Bus Buffer .. 348.46/2,000 
TC74HC273APF-ND Octal D-Type Flip Fl ith Clear NEW! 65 49 37 TC74LCX240FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State” NEW! 152) 40 30 
tal B= Type Filp Fop.with lear 4 s 3 TC74LCX240FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* NEW! 348.46/2,000 
TC74HC367AP-ND Hex Bus Buffer, Tri-State 61 4635 TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State . 96 73 55 
TGTANCSB7AREEND Hax Bus Buffer, Tri-State” MEW ) a) 8 TC74LCX244FTCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State . 52 40 30 
TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 58 44 33 TC74LCX244FTTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .. 348.46/2,000 
TC74HC373AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 199.50/1,000 TC74LCX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State” NEW! 52 40.30 
TC74HC373AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State..... 60 45 34 TC74LCX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* NEW! 348.46/2,000 
TC74HC373APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* NEW! 60 45 34 TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State ..... 967355 
TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flo 58 44. 33 TC74LCX245FTCT-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 58 44 33 
ype Filp-Flop 5 
TEENA | Oe wears | et | Oa we are 
TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop .. 60 45 34 ver Tr. + i , 
; 7 TC74LCX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* NEW!. 385.70/2,000 
TC74HC374APF-ND Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 60 45 34 TC74LCX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State... 96 73 55 
TC74HC541AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 60 45 34 
e Bree A ‘ : g TC74LCX257FTCT-ND Quad 2-Chi | Multiplexer, Tri-Stat 50 ee) 
TC74HC541 APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* NEW!. 60 45 34 TC74LCX257FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer Trstat 335.16/2,000 
TC74HC573AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 58 A433 TC74LCX373FTCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State... 52 39 = .80 
TC74HC573AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 199.50/1,000 TC74LCX373FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NEW: 250) Be) 280) 
TC74HC573AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State... 60 45 34 TC74LCX373FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State NEW! 345.80/2,000 
TC74HC573APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State NEW! Gye eh! TC74LCX373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 345.80/2,000 
TC74HC574AP-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 60 45 34 TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 49 37 
TC74HC574APF-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tr-State* NEW! 60. 45. 34 GEER RICTNDRgg| Octal D-Type Flip-Flop... Gy el 
; : x ; TC74LCX374FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* NEWE. 54 AL 31 
TC74HC592AP-ND 8-Bit Register/Binary Counter ...... 6-Dip 91 as Sil TC74LCX374FTFTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop" NEW!. 359.10/2,000 
TC74HC592APF-ND 8-Bit Register/Binary Counter* NEW! 6-Dip 91 SCO MeO TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 06 73 = 55 
TC74HC595AFN-ND 8Bit Shift Register/Latch, Tri-State... 2 58 4 8) TC74LCX540FTCT-ND Octal Inverting Bus Buffer . ‘54 ‘A 34 
TC74HC5S95AFNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* NEW! 58 4433 TC74LCX540FTTR-ND Octal Inverting Bus Buffer . 359.10/2,000 
TC74HC595AFNTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State. 419.25/2,500 TC74LCXS40FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer* NEW: 54 AL 31 
TC74HC595AP-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State. 43° «4.36.29 TC74LCX540FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer* NEW! 359.10/2,000 
TC74HC595APF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* NEW! Aa 143) 532) GTA Ces ICTEND peal bls Butter 60 f aut eat 
TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter. 16-SOL 53 40.30 7 5: a ctal Bus Buffer 59.10/2, 

4 Hy i * TC74LCXS541FTFCT-ND | Octal Bus Buffer* NE 54 AL 31 
TC74HC4040AFNF-ND 12-Stage Binary Counter* NEW! Ae) 40 30 TC74LCXS41FTFTR-ND | Octal Bus Butters NEW! 359.10/2,000 
TC74HC4040AP-ND 12-Stage Binary Counter ‘of 48) 32 TC74LCX541FW-ND Octal Bus Buffer 16 63 51 
TC74HC4040APF-ND 12-Stage Binary Counter” NEW: ay RP TC74LCX573FTCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State ASA aa 
TC74HC4051AP-ND 8-Channel Analog Multiplexer .. 74 56 42 yp on : | 

: : TC74LCX573FTTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 359.10/2,000 

TC74HC4051APF-ND 8-Channel Analog Multiplexer” NEW! 74 56 42 TC74LCX573FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 54 A BA 
TC74HC4052APF-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer* NI 7456 42 TC74LCX573FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NEW: 359.10/2,000 
TC74HC4053AFN-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer......... 54° A 8h TC74LCX574FTCT-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State iA Al 3 
TC74HC4053AFNF-ND. Triple 2-Channel Analog Multiplexer* NEI 54 AL pail TC74LCX574FTTR-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 359.10/2,000 
TC74HC4053AFNTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 422.50/2,500 Tee ee UEC END a paves Hl Hop, u ou new! 4 cent a 
TC74HC4053AFNFCT-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer” NE 52 39 30 a etal D-Typelriipsriop, Iovate pies) 
TC74HC4053AFNFTR-NO | Triple 2-Channel Analog Multiplexer* NEW! 422.50/2,500 TC74LCXS74FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State... 76 63) OT 

A 7 TC74LCX16240AFTTR-ND | Inverting 16-Bit Bus Buffer, Tri-State 650.00/1,000 
TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 60 45 34 a = e 

: : TC74LCX16244AFTTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State... 619.78/1,000 
TC74HC4053APF-ND Triple 2-Channel Analog Mulitplexer” NEI 60 45 34 TC74LCX16244AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State” NEI 140 117° 94 
TC74HC4066AFN-ND | Quad Bilateral Switch...... 60 48 36 TC74LCX16244AFTFTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* NEI 619.78/1,000 
TC74HC4066AFNF-ND Quad Bilateral Switch* NEI 60 48 36 TC74LCX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State .. 619.78/1,000 
TC74HC4066AP-ND Quad Bilateral Switch....... 56 43 32 TC74LCX16245AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* NEW! 140 1.17 94 


TC74HC4066APF-ND 


Quad Bilateral Switch* NE! 


EDOM AG EEECe: * RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 753 


Digi-Key Price Each 
TOSH IB A 74LCX SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THES PHESIEREE, TC74VHCO4FNF-ND Hex Inverter* NEW!. 14-SOL 43 35 26 
Ba fee peeinien Pe Fim SoG TC74VHCO4FNTR-ND 14-SOL 290.25/2,500 
i l a: TC74VHCO4FTTR-ND 4-TSSOP 280.80/2,000 
TC74LCX16245AFTFTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* NEW! 48-TSSOP 619.78/1,000 TC74VHCO8FTMCT-ND 4-TSSOP AQ 40 28 
TC74LCX16373AFTTR-ND| 16-Bit D-Type Latch, Tri-State ..... 48-TSSOP 619.78/1,000 TC74VHCOSFTMTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 4-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX16373AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* NEI 48-TSSOP 140 1.17 94 n ile 34 x 
TC7ALCX16373AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State" NEW! 48-TSSOP 619.78/1,000 nee Te He Tee doo 
TC74LCX16374AFTTR-ND| 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State .... 48-TSSOP 619.78/1,000 TC7AVHC1OFNTR-NO | Triple 3-Input NAND Gate ~ 371.95/2.500 
TC74LCX16374AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* NEW! 48-TSSOP 140 1.17 .94 TC74VHC11FTTR-ND Triple 3-Input AND Gate 282.80/2.000 
TC74LCX16374AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State" NEW!. 48-TSSOP 619.78/1,000 TC74VHG11FTMCT-ND | Triple 3-Input AND Gate* NE st. 43H 
TC74VHCTIFTMTR-ND | Triple 3-Input AND Gate* NEW! 282.80/2,000 
TC74VHC14FNTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 337.50/2,500 
TOSH IB A 74LVX SERIES TC74VHC14FTTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 262.80/2,000 
TC74VHC14FTMCT-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW! AT ee) ae 
Digi-Key ae Price Each TC74VHC14FTMTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW! 262.80/2,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TC74VHC20EN-ND Dual 4-Input NAND Gate i eh 
TC74LVXO0FN-ND Quad 2-Input NAND Gate 43 35 «26 TC74VHC20FNF-ND Dual 4-Input NAND Gate AZ 3829 
TC74LVXOOFTTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 240.80/2,000 TC74VHC20FTMCT-ND | Dual 4-Input NAND Gate” NEI 51 418 
TC74LVX02FN-ND Quad 2-Input NOR Gate AG 3878 TC74VHC20FTMTR-ND | Dual 4-Input NAND Gate” NEI 282.80/2,000 
TC74LVX02FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 240.80/2,000 TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate a 38 Bs 
TC74LVXO2FTFCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 43. 35 26 TC74VHC21FTTR-ND | Dual 4-Input AND Gate 282.80/2,000 
TC74LVXO2FTFTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate” NEW! 240.80/2,000 TC74VHC21FTMCT-ND | Dual 4-Input AND Gate* NI 0 a Bi 
TC74LVXO4FN-ND Hex Inverter...... 43 «35 (26 TC74VHC21FTMTR-ND | Dual 4-Input AND Gate* NEW! 282.80/2,000 
TC74LVXO4FNE-ND Hex Inverter* NEW! 43 35 26 TC74VHC32FN-ND Quad 2-Input OR Gate... a 335 6 
TC74LVX04FTTR-ND Hex Inverter. 240.80/2,000 TC74VHC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! A335 26 
TC74LVX04FTFCT-ND Hex Inverter NEW: 43.35.26 TC74VHC32FTMCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW! 49° 40.28 
TC74LVXO4FTFTR-ND | Hex Inverter” NEW: 240.80/2,000 TC74VHC32FTMTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW! 273.60/2,000 
TC74LVX08FN-ND Quad 2-Input AND Gate. 43 35.26 TC74VHC74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 14-SOL 53 42 32 
TC74LVX08FNF-ND Quad 2-Input AND Gate* NEI 43 730) 220) TC74VHC74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 53 42 32 
TC74LVXO8FTTR-ND Quad 2-Input AND Gate 240.80/2,000 TC74VHC74FTTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 212.80/2,000 
TC74LVXO8FTFCT-ND | Quad 2-Input AND Gates NEW! A335 _.26 TC74VHC74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NE! 49° 40 28 
TC74LVXO8FTFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* NEI 240.80/2,000 TC74VHC74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 273.60/2,000 
TC74LVX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter .... AG 37 28 TC74VHC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate... 53 42 32 
TC74LVX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW!. AG roles TC74VHC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* NEW! 53 42 32 
TC74LVX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* NEW!. 293) A209 32 TC74VHC86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate” NEW! AT 38 ~—28 
TC74LVX14FTFTR-ND__| Hex Schmitt Trigger Inverters NEW. 294.00/2,000 TC74VHC86FTMTR-ND | Quad Exclusive OR Gate NEW! 260.40/2,000 
TC74LVX14FTTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 279.30/2,000 TC74VHC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State... 56 A534 
TC74LVX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate..... 43.35.26 TC74VHC125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State" NEW! 56 45 34 
TC74LVX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 43 35 26 TC74VHC125FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State. 14-SOL 422.50/2,500 
TC74LVX32FTFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW! 43 35 26 TC74VHC125FNMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 52.3930 
TC7ALVXS32FTFTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW! 240.800/2,000 TC74VHC125FNMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State” NEW! 14-SOL 422.50/2,500 
TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clea 53 42032 TC74VHC125FTMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State NEW! 4-TSSOP 554433 
TC74LVX74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEI 53 4282 TC74VHC125FTMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* NEW! 305.20/2,000 
TC74LVX74FTTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear... 294.00/2,000 TC74VHC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder 52 39 30 
TC74LVX74FTMCT-ND. Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear” NEI 53 42 82 TC74VHC138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* NI 52 39 = «30 
TC74LVX74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NE 294.00/2,000 TC74VHC138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 422.50/2,500 
TC74LVX86FN-ND Quad Exclusive OR Gate...... 153 REED TC74VHC138FTMCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 55 44 230) 
TC74LVX86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* NEW! 53 43 32 TC74VHC138FTMTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 308.00/2,000 
TC74LVX86FTTR-ND Quad Exclusive OR Gate 294.00/2,000 TC74VHC139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 58 44 33 
TC74LVX86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate* NEW! 53 42 32 TC74VHC139FTMCT-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder* NEW! 54 4333 
TC7ALVXB6FTMTR-ND__| Quad Exclusive OR Gate* NEW! 294.00/2,000 TC74VHC139FTMTR-ND | Dual D-to-4 Line Decoder* NEW! 399,60/2,000 
TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State....... 68 51.39 TC74VHC153FTTR-ND Dual 4-Channel Multiplexer 332.50/2,000 
TC74LVX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State” NEI 68 5139 TC74VHC153FTMCT-ND | Dual 4-Channel Multiplexer” NEW!. 48 36027 
TC74LVX125FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 364.42/2,000 TC74VHC153FTMTR-ND | Dual 4-Channel Multiplexer* NEW! 319.20/2,000 
TC74LVX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 55 (42 3t TC74VHC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer... 55 423 
TC74LVX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* NE 364.42/2,000 TC7AVHC1S7ENF-ND ~~} Quad 2-Channel Multiplexer™ NEW a OT 
TC74LVX138EN-ND 3-to-8 Line Decoder. 82 3930 TC74VHC157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer. 296.80/2,000 
TC74LVX138FNF-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 5239 30 TC74VHC164FN-ND 8-Bit SIPO Shift Register 53 40 30 
TC7ALVX138FTTR-ND | 3-to-8 Line Decoder .. 345.80/2,000 TC74VHC164FTTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Registe 359.10/2,000 
TC7ALVX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder 2 39 TC74VHC164FTMCT-ND | 8-Bit SIPO Shift Register NEW! 54 At 
TC7ALVX138FTFTR-ND_| 3-to-8 Line Decoder” NEW! 345.800/2,000 TC74VHC1G4FTMTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register” NEW! 359.10/2,000 
TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 56 42 32 TC74VHC165FN-ND 8-Bit PISO Shift Register 58 44 33 
TC74LVX157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 330.40/2,000 TC7AVHC165ENF-ND | 8-Bit PISO Shift Register” NEW! 38d 
TC7ALVX174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 84 6348 TC74VHC165FTMCT-ND | 8-Bit PISO Shift Register* NEW! 541 
TC74LVX174FNF-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* NE 16-SOL 84 63 48 TC74VHC165FTMTR-ND | 8-Bit PISO Shift Roulstor* NEW! 356.44/2,000 
TC74LVX240FTTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 20-TSSOP 454.86/2,000 TC7AVHCT74FN-ND Hex D=Type Flip-Flop with Clear OT 
TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State .20-SOL 68 = 5289 TC74VHC174FTTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 343.14/2,000 
Le capes am) Octal Bus Butter, Tri-State... aod'36/2.000 TC74VHC174FTMCT-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear” NE! [Some OMe 
Gee alucin agg) Octal Bus Buffer, Tri-State’ NET oe mm TC74VHC174FTMTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear* NEW! 343.14/2,000 
TC74LVX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* NE! 454.86/2,000 TC74VHC175FN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 55.423 
TC74LVX245FTTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State... 20-TSSOP 454.86/2,000 TC74VHC175FNF-ND Quad D=Type Flip-Flop with Clear* NEW! 35.4231 
TC74LVX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* NEI 20-TSSOP CE Be ee) TC74VHC175FTTR-NO | Quad D-Type Flip-Flop with Clear *~ 343,14/2,000 
TC74LVX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* NEW! 20-TSSOP 454.86/2,000 TC74VHC238FN-ND 3-to-8 Line Decoder 7 58 44 3 33 
TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State... .20-SOL 68 52) 39 TC74VHC238FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* NEW! 58 44 33 
TC74LVX273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOL 68 52 39 TC74VHCO38FTTR-ND | 3-to-8 Line Decoder : ~” 587 .86/2,000 
TC74LVX373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State... 20-TSSOP 454.86/2,000 GUC ISOCARGIENE 3eto-8 Line Decoder” NEW? $867" 50 
TC74LVX373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State” NEW! 20-TSSOP.68Sst«C«CSSCD TC74VHC238FTMTR-ND | 3-to-8 Line Decoder” NEW!  587'36/2,000 
TC74LVX373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NEI 20-TSSOP 454.86/2,000 TC7AVHC240FTTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 304'50/2 000 
CORSO SE Coe pees arch, State St ee TC74VHC240FTMCT-ND | Octal Inverting Bus Butter, Tri-State” NEW! 20-TSSOP 493728 
Tee SERN cl D-lype Lack teicts 0-S0L Cer TC74VHC240FTMTR-ND | Octal inverting Bus Buffer, Tri-State” NEW! 20-TSSOP 324.52/2,000 
2 ~ : : : : TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State . 20-SOL 60 45 34 
TC74LVX4245FSTR-ND | Dual Supply Octal Bus Transceive 1487.20/2,000 TC74VHC244FTTR-ND Octal Bus Buffer. Tri-State '0-TSSOP 324.52/2.000 
TC74LVX4245FSFCT-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* NEW! 143° 1.15 .86 TC7A4VHC244FTMCT-ND | Octal Bus Buffer. Tri-State” NEW! 20-TSSOP 49 37 y 28 
TC74LVX4245FSFTR-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* NEW! 1487.20/2,000 TC74VHC244FTMTR-ND | Octal Bus Butfer. Tri-State” NEW! : 324.52/2 000 
TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State . 60 45 34 
TC74VHC245FTMCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* NE’ 54 Al 31 
OSHIBA 74VHC SERIES TC74VHC245FTMTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State” NEW! 356.44/2,000 
_ = TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 68 iy) 39 
Digi-Key ne Price Each TC74VHC245FWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State 226.10/1,000 
Part No. Description Pkg. 1 25100 TC74VHC273FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 49. 3728 
TC74VHCOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 43° 35.26 TC74VHC273FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* NEW! 20-TSSOP 324,52/2,000 
TC74VHCOOFNM-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOL 43.35.26 TC74VHC273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear . 20-SOL 68 52 .39 
TC74VHCOOFNTR-ND — | Quad 2-Input NAND Gate 290.25/2,500 TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register... 128 fos) 77 
TC74VHCOOFTCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate 30.2318 TC74VHC367FN-ND Hex Bus Buffer, Tri-State 36° 2) 82 
TC74VHCOOFTTR-ND___| Quad 2-Input NAND Gate 212.80/2,000 TC74VHC367FNTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State 617.50/2,500 
TC74VHCOOFTMCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW: 14-TSSOP AQ AQ .28 TC74VHC367FNMCT-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* NE! 16 57 AB 
TC74VHCOOFTMTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW: 14-TSSOP 273.60/2,000 TC74VHC367FNMTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* NE 617.50/2,500 
TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate 43 35.26 TC74VHC373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NEW! oll Al 3t 
TC74VHCO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! (Oo teer coco TC74VHC373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NEW! 285.60/2,000 
TC74VHCO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate....... 290.25/2,500 TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 60 45 34 
TC74VHCO2FNMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! PC ee) TC74VHC373FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 198.17/1,000 
TC74VHCO2FNMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate” NEW! 290.25/2,500 TC74VHC374FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* NEW! 49 38728 
TC74VHCO2FTMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate” NEW! Si aig TC74VHC374FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State" NEW! 324.52/2,000 
TC74VHCO2FTMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate” NEW! 280.80/2,000 TC74VHC374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop .... 60 45 34 
TC74VHCO4FN-ND Hex Inverter. 43.35.26 *RoHS Compliant (Continued) 
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OSH IB A 7AVHC SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
Pkg. 1 25 100 


TC74VHC374FWTR-ND 


Octal D-Type Flip-Flop. 


198.17/1,000 
45 3. 


TC74VHC393FN-ND Dual Binary Counter .. 60 F f 
TC74VHC393FTTR-ND Dual Binary Counter 569.24/2,000 
TC74VHC393FTMCT-ND | Dual Binary Counter* NEI 86 65 49 
TC74VHC393FTMTR-ND | Dual Binary Counter” NEW! 569.24/2,000 
TC74VHC540FTCT-ND. Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State 54 A 31 
TC74VHC540FTMCT-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State NEW: 54 AW rail 
TC74VHC540FTMTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* NEW: 359.10/2,000 
TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State 60 45 34 
TC74VHC541FTTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State ........ 359.10/2,000 
TC74VHC541FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* NEI 54 Al 31 
TC74VHC541FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* NEI 359.10/2,000 
TC74VHC541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 60 A534 
TC74VHC541FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 198.17/1,000 
TC74VHC573FTTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-Stat 359.10/2,000 
TC74VHC573FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NE’ 54 Al 31 
TC74VHC573FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* NE’ 359.10/2,000 
TC74VHC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 60 45 (34 
TC74VHC573FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State... 191.52/1,000 
TC74VHC574FTTR-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 359.10/2,000 
TC74VHC574FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* NEW! 54 Al 31 
TC74VHC574FTMTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* NEW! 359.10/2,000 
TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-Stat 60 A534 
TC74VHC574FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 198.17/1,000 
TC74VHC595FNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-Si 63 48.36 
TC74VHC595FTMCT-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State” NEW! 16-TSSOP = 1.00 aT OMEO 
TC74VHC595FTMTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State” NEW! 16-TSSOP 662.34/2,000 


TC74VHC4040FN-ND 


12-Stage Binary Counter 


-16-SOL 64 48 36 


TC74VHC4040FNF-ND 12-Stage Binary Counter* NEW! -16-SOL 64 48 36 
TC74VHC4040FTTR-ND_ | 12-Stage Binary Counter. 16-TSSOP 380.38/2,000 
TC74VHC4040FTMCT-ND| 12-Stage Binary Counter* NEW! 16-TSSOP As? ABZ 33 
TC74VHC4040FTMTR-ND| 12-Stage Binary Counter* NEW! 16-TSSOP 380.38/2,000 
OSHIBA LMOS SERIES 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
TC4S01FCT-ND 2-Input NOR Gate. A6 37.26 
TC4S01FTR-ND 2-Input NOR Gate. 357.00/3,000 
TC4S01FFCT-ND 2-Input NOR Gate* NEW! AB Tolan?) 
TC4S01FFTR-ND 2-Input NOR Gate* NEW: MV-5 357.00/3,000 
TC4S66FCT-ND Single Analog Switch (4066B).. MV-5 eX) 40 .28 
TC4S66FTR-ND Single Analog Switch (4066B). MV-5 387.60/3,000 
TC4S66FFCT-ND Single Analog Switch (4066B)* MV-5 AB 37.26 
TC4S66FFTR-ND Single Analog Switch (4066B)* MV-5 357.00/3,000 
TC4S584FCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B MV-5 55 A433 
TC4S584FTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B MV-5 445.50/3,000 
TC4S584FFCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B) MV-5 50 40 30 
TC4S584FFTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B) * 405.00/3,000 
TC7SOOFCT-ND Single NAND Gate (74HCO00) 29 24 0 AT 
TC7SOOFTR-ND Single NAND Gate (74HCO00) 2 229.50/3,000 
TC7SOOFFCT-ND Single NAND Gate (74HC00)* NE! SMV-5 36 hy 
TC7SOOFFTR-ND Single NAND Gate (74HC00)* NEW! MV-5 243.00/3,000 
TC7SO2FCT-ND Single NOR Gate (74HC02) . MV-5 36 29 = 20 
TC7SO2FTR-ND Single NOR Gate (74HC02) . MV-5 243.00/3,000 
TC7SO2FFCT-ND Single NOR Gate (74HC02)* MV-5 36 29 = 20 
TC7SO2FFTR-ND Single NOR Gate (74HC02)* NEW! MV-5 243.00/3,000 
TC7SO4FTCT-ND Single Inverter (74HC04) MV-5 29 gad Alte 
TC7SO4FTTR-ND Single Inverter (74HC04) MV-5 229.50/3,000 
TC7SO4FTFCT-ND Single Inverter (74HC04)* MV-5 36 29 = 20 
TC7SO4FTFTR-ND Single Inverter (74HC04)* MV-5 243.00/3,000 
TC7SO8FCT-ND Single AND Gate (74HC08) ...... MV-5 36 29.20 
TC7SO8FFCT-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* NEW! 36 29°20 
TC7SO8FFTR-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* NEW! y 243.00/3,000 
TC7S14FTSCT-ND Schmitt Inverter SMV-5 29 2A Alf 
TC7S14FT5TR-ND Schmitt Inverter MV-5 229.50/3,000 
TC7S14FT5SFCT-ND Schmitt Inverter* NE! MV-5 36 29.20 
TC7S14FTSFTR-ND Schmitt Inverter* NEW! MV-5 243.00/3,000 
TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32) MV-5 36 29 2 
TC7S32FTR-ND Single OR Gate (74HC32) MV-5 243.00/3,000 
TC7S32FFCT-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* NEW! MV-5 36 291) 220) 
TC7S32FFTR-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* NEW! 243.00/3,000 
TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate 36 “2 ONE 20) 
TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate 243.00/3,000 
TC7SETOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gate 36 29 = .20 
TC7SETOOFUTTR-ND Single TTL NAND Gate 243.00/3,000 
TC7SETOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* NE! 36 292 
TC7SETOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* NEW! 7 243.00/3,000 
TC7SETO2FCT-ND Single TTL NOR Gate SMV-5 36 29 = .20 
TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate MV-5 243.00/3,000 


TC7SETO2FUTCT-ND 


Single TTL NOR Gate. 


USV-5 e301 29-20) 


TC7SETO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate.. MV-5 36.29.20 
TC7SETO4FFCT-ND Single TTL Inverter Gate” NEW! MV-5 cob) 29) 20) 
TC7SETO4FFTR-ND Single TTL Inverter Gate” NEW! MV-5 243.00/3,000 
TC7SETO4FUTCT-ND Single TTL Inverter Gate. USV-5 sie) t) 
TC7SETO4FUTTR-ND Single TTL Inverter Gate. 243.00/3,000 
TC7SETO4FUTFCT-ND Single TTL Inverter Gate* NEW! poOIe2O 20) 
TC7SETO4FUTFTR-ND Single TTL Inverter Gate” NEW! 243.00/3,000 
TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate po0N 29) 20) 
TC7SETO8FTR-ND Single TTL AND Gate 243.00/3,000 
TC7SETOSFFCT-ND 2-Input AND Gate* NEW! 736) 29-20 
TC7SETOSFFTR-ND 2-Input AND Gate* NEW! 243.00/3,000 
TC7SETOS8FUTCT-ND Single TTL AND Gate 36 6.29.20 
TC7SETOSFUTTR-ND Single TTL AND Gate 243.00/3,000 
TC7SETOSFUTFCT-ND 2-Input AND Gate” NEW! 36! 29) 220 
TC7SETOSFUTFTR-ND 2-Input AND Gate” NEW! 243.00/3,000 
TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate... Ob 2020. 
TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate... 243.00/3,000 
TC7SET32FFCT-ND 2-Input OR Gate* NEW!. cob e202 
TC7SET32FFTR-ND 2-Input OR Gate* NEW!. 243.00/3,000 
TC7SET32FUTCT-ND Single TTL OR Gate... 606) 329) 20 
TC7SET32FUTTR-ND Single TTL OR Gate... 243.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7SET32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* NEW!. . USV-5 36 29.20 
TC7SET32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate* NEW! . USV-5 243.00/3,000 
TC7SHOOFCT-ND Single VHS NAND Gate . -SMV-5 .29 Pah llth 
TC7SHOOFTR-ND Single VHS NAND Gate . -SMV-5 229.50/3,000 
TC7SHOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* NEW! -SMV-5 36 29.20 
TC7SHOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SHO2FCT-ND Single TTL NOR Gate. -SMV-5 36 vay yal) 
TC7SHO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SHO2FFCT-ND 2-Input NOR Gate* NEW! -SMV-5 36 29 20 
TC7SHO2FFTR-ND 2-Input NOR Gate* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SHO4FCT-ND Single VHS Inverte! -SMV-5 36 29 = 20 
TC7SHO4FTR-ND Single VHS Inverte: -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SHO4FFCT-ND Single Inverter* NEW! -SMV-5 36 29 20 
TC7SHO4FFTR-ND Single Inverter* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SH32FCT-ND Single VHS OR Gate... -SMV-5 36 29) 20) 
TC7SH32FFCT-ND 2-Input OR Gate* NEW! -SMV-5 36 29.20 
TC7SH32FFTR-ND 2-Input OR Gate* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate . -SMV-5 36 29 © 20 
TC7SH86FFCT-ND Exclusive OR Gate* NEW! -SMV-5 36 29 20 
TC7SH86FFTR-ND Exclusive OR Gate* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate . . USV-5 36 O20) 
TC7SH86FUTTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate . . USV-5 243.00/3,000 
TC7SH86FUTFCT-ND Exclusive OR Gate* NEW!.. . USV-5 36 29 20 
TC7SH86FUTFTR-ND Exclusive OR Gate* NEW!.. . USV-5 243.00/3,000 
TC7SHUO4FCT-ND Single Unbuffered VHS Inverter -SMV-5 36 vay Al) 
TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate . USV-5 29 a Ale 
TC7SLOOFUTTR-ND Single 1 Volt NAND Gate _USV-5 229.50/3,000 
TC7SLOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* NEW! . USV-5 36 Po 2 
TC7SLOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* NEW! . USV-5 243.00/3,000 
TC7SLO2FUTCT-ND Single 1 Volt NOR Gate . _USV-5 36 ey) 
TC7SLO2FUTTR-ND Single 1 Volt NOR Gate . . USV-5 243.00/3,000 
TC7SLO4FUTCT-ND Single 1 Volt Inverter. . USV-5 36 29 = .20 
TC7SLO4FUTTR-ND Single 1 Volt Inverter. . USV-5 243.00/3,000 
TC7SLO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Inverter .USV-5 36 29 20 
TC7SLO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Inverter* NEW! _USV-5 243.00/3,000 
TC7SLO8FUTCT-ND Single 1 Volt AND Gate....... . USV-5 36 29) 20) 
TC7SLO8FUTFCT-ND Single 1 Volt AND Gate* NEW! . USV-5 36 efi) 
TC7SLO8FUTFTR-ND Single 1 Volt AND Gate* NEW! - USV-5 243.00/3,000 
TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate..... _ USV-5 36 29 = .20 
TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter. . USV-5 .29 ZEYalt 
TC7SLUO4FUTTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter. _ USV-5 229.50/3,000 
TC7SLUO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* NEW: . USV-5 36 29) 22 
TC7SLUO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter* NEW: . USV-5 243.00/3,000 
TC7STOOFCT-ND Single TTL NAND Gat -SMV-5 15) 63 50 
TC7STOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gat _USV-5 83 69 55 
TC7STO2FCT-ND Single TTL NOR Gate. -SMV-5 75) 63 50 
TC7ST32FUTCT-ND Single TTL OR Gate . USV-5 83 69 Oo 
TC7SU04FCT-ND Single Inverter (74H -SMV-5 36 29 20 
TC7SU04FTR-ND Single Inverter (74HCU04) -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SUO4FFCT-ND Single Inverter (74HCU04)* NEI -SMV-5 36 ei) 
TC7SUO4FFTR-ND Single Inverter (74HCU04)* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SZOOFCT-ND 2-Input NAND Gate. -SMV-5 38 30.21 
TC7SZOOFTR-ND 2-Input NAND Gate. -SMV-5 253.80/3,000 
TC7SZOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* NE! -SMV-5 36 29 20 
TC7SZOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate" NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate. _ USV-5 31 2a ally) 
TC7SZOOFUTTR-ND 2-Input NAND Gate. . USV-5 183.30/3,000 
TC7SZOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* NE! .USV-5 38 30.21 
TC7SZOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate" NEW! . USV-5 253.80/3,000 
TC7SZ02FCT-ND 2-Input NOR Gate... -SMV-5 38 30.21 
TC7SZ02FTR-ND 2-Input NOR Gat -SMV-5 253.80/3,000 
TC7SZ02FUTCT-ND 2-Input NOR Gat . USV-5 38 300.21 
TC7SZ04FCT-ND Single Inverter Gat -SMV-5 38 300021 
TC7SZ04FFCT-ND Single Inverter Gate* NE! -SMV-5 36 29 20 
TC7SZO4FFTR-ND Single Inverter Gate* NE! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SZO4FUTCT-ND Single Inverter Gate . USV-5 31 AN 
TC7SZO4FUTTR-ND Single Inverter Gate _ USV-5 183.30/3,000 
TC7SZO4FUTFCT-ND Single Inverter Gate* NE! .USV-5 38 coON eel 
TC7SZO4FUTFTR-ND Single Inverter Gate* NE! . USV-5 253.80/3,000 
TC7SZO5FCT-ND Inverter (Open Drain) ..... -SMV-5 38 ro0m eel 
TC7SZO5FUTCT-ND Inverter (Open Drain) . USV-5 38 LOD 2 
TC7SZOS5FUTTR-ND Inverter (Open Drain) _ USV-5 253.80/3,000 
TC7SZO5FUTFCT-ND Inverter (Open Drain) . USV-5 38 30 21 
TC7SZO5FUTFTR-ND Inverter (Open Drain)* NEW! _ USV-5 253.80/3,000 
TC7SZO8FCT-ND 2-Input AND Gate -SMV-5 38 30.21 
TC7SZ08FTR-ND 2-Input AND Gate -SMV-5 253.80/3,000 
TC7SZO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* NEW! -SMV-5 36 29 = 20 
TC7SZO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SZO8FUTCT-ND 2-Input AND Gate... . USV-5 38 300.21 
TC7SZO8FUTTR-ND 2-Input AND Gate... _USV-5 253.80/3,000 
TC7SZO8FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* NEW! . USV-5 32 25) eid) 
TC7SZO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* NEW! . USV-5 216.00/3,000 
TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR Gate -SMV-5 36 29 20 
TC7SZ32FTR-ND 2-Input OR Gate -SMV-5 243.00/3,000 
TC7SZ32FFCT-ND 2-Input OR Gate* NEW! -SMV-5 32 ail 
TC7SZ32FFTR-ND 2-Input OR Gate* NEW! -SMV-5 216.00/3,000 
TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gate . USV-5 38 30.21 
TC7SZ32FUTTR-ND 2-Input OR Gate . USV-5 253.80/3,000 
TC7SZ32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate” NEW! . USV-5 32 way ith 
TC7SZ32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate* NEW! _USV-5 216.00/3,000 
TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu -SMV-5 38 30. 21 
TC7SZ125FFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* NE’ -SMV-5 38 30.21 
TC7SZ125FFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* NE! -SMV-5 253.80/3,000 
TC7SZ125FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Output ...... . USV-5 38 30 021 
TC7SZ125FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* NEW! ~USV-5 32 whale} 
TC7SZ125FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* NEW!. . USV-5 216.00/3,000 
TC7SZ126FCT-ND Bus Buffer Tri-State Output ... -SMV-5 38 2308 eet 
TC7SZ126FTR-ND Bus Buffer Tri-State Output -SMV-5 253.80/3,000 
TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Output . USV-5 38 30 0.21 
TC7SZ126FUTTR-ND Bus Buffer Tri-State Output ... _USV-5 253.80/3,000 
TC7SZ126FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* NEW! _USV-5 36 yy dl) 
TC7SZ126FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* NEW! _USV-5 243.00/3,000 
TC7SZU04FCT-ND Inverter (Unbuffered) .... -SMV-5 36 29) 20) 
TC7SZU04FFCT-ND Inverter (Unbuffered)* NEW! -SMV-5 36 29 = 20 
TC7SZU04FFTR-ND Inverter (Unbuffered)* NEW! -SMV-5 243.00/3,000 
*RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 755 


Digi-Key Price Each 
OSHIBA wos series (continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7 5 TC7WHO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate... Fi 380.70/3,000 

lot Key esoriion ects TC7WHOBFUTCT-ND | Dual 2-Input AND Gate . SM8-8 453627 

TC7WH14FKCT-ND Triple Schmitt Invertel US8-8 473829 
TC7SZU04FUTCT-ND Inverter (Unbuffered) ... 38 FOO eat 4 - 
TC7SZUO4FUTTR-ND Inverter funearniedy a 253.80/3,000 TC7WH14FUTCT-ND Triple Schmitt Inverte! .SM8-8 45 3600.27 
TC7SZUO4FUTFCT-ND | Inverter (Unbuffered)* i EB TC7WH14FUTTR-ND Triple Schmitt Inverte 364.50/3,000 
TC7SZUO4FUTFTR-ND | Inverter (Unbuffered)* NEW! 253.80/3,000 TC7WHI4FUTFCT-ND | Triple Schmitt Inverter* NEW! 45° 36 «(27 
TC7WOOFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) . 200) eel el TC7WH14FUTFTR-ND | Triple Schmitt Inverter* NEI 364.50/3,000 
TC7WOOFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00).. 119.70/1,000 TC7WH32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate AT 38.29 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HCO0) PAS coat TC7WH32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate 380.70/3,000 
TGTWOOEF TRAD pie Sinn Ne nae (74HC00)* a6 ee aut a F TC7WH32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate* NEI 47.38 29 
TC7WOOFKTR-ND Dual 2-Input NAND Gate . ~~ 351.00/3,000 Ey ae ian a8 a NEW! Z 30105 000 
TC7WOOFKFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* NEW! AT 3829 a ; : ‘ : 
TC7WOOFKFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* NEW! 380.70/3,000 TC7WH32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate 364.50/3,000 
TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate . 7 Ce ee TC7WH34FKCT-ND AT 3829 
TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate . SM8-8 364.50/3,000 TC7WH34FUTCT-ND 45 36.27 
TC7WOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* NEW: M8-8 A5 ale eae TC7WH34FUTTR-ND 364.50/3,000 
TC7WOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* NEW: M8-8 364.50/3,000 TC7WH74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 47 38.29 
Tore END pla Set OE ae (74HC02) ‘i Me # 3 ar TC7WH74FKTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 380.70/3,000 
TC7WO2FKTR-ND Dual lnk NOR Gate USB-8 : 380.70/3. 000 TC7WH74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NE! AT 38 = 29 
TC7WO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gate ‘8-8 45 36 07 TC7WH74FKFTR-ND D-Type Filp-Flop with Preset and Clear* NEW! 380.70/3,000 
TC7WO2FUTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate 8-8 364.50/3,000 TC7WH74FUTCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 45 36 27 
TC7WO2FUTFCT-ND Dual 2-Input NOR Gate* NEW! 8-8 A5 36 27 TC7WH74FUTTR-ND D-Type Flip Flop with Preset and Clear. 364.50/3,000 
TC7WO2FUTFTR-ND Dual 2-Input NOR Gate* NEW! 364.50/3,000 TC7WH74FUTFCT-ND | D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 45° 3627 
TC7WO4FCT-ND Triple Inverter (74HC04)... A5 36.27 TC7WH74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! 364.50/3,000 
TC7WO4FTR-ND 126.00/1,000 TC7WH123FKCT-ND Monostable Multivibrator .. AT 38 29 
TC7WO4FFCT-ND Ab 36.27 TC7WH123FKTR-ND | Monostable Multivibrator. 380.70/3,000 
Ler ND Eee TC7WH123FKFCT-ND | Monostable Multivibrator* NEW! 473829 
reaoceerainn Triple Inverter ~ 966.60/3,000 TC7WH123FKFTR-ND | Monostable Multivibrator* NEW! 380.70/3,000 
TC7WO4FKFCT-ND Triple Inverter AT 3829 TC7WH123FUTCT-ND Monostable Multivibrator A5 36 0.27 
TC7WO4FKFTR-ND 380.70/3,000 TC7WH123FUTTR-ND Monostable Multivibrator 364.50/3,000 
TC7WO4FUTCT-ND 45 36.27 TC7WH123FUTFCT-ND | Monostable Multivibrator* NEW! 45 3627 
TC7WO4FUTTR-ND 364.50/3,000 TC7WH123FUTFTR-ND | Monostable Multivibrator* NEW! 364.50/3,000 
TC7WO4FUTFCT-ND 45 3627 TC7WH125FKCT-ND Dual Bus Buffer . Ae 588) 78 
TC7WO4FUTFTR-ND 364.50/3,000 TC7WH125FKTR-ND Dual Bus Buff 380.70/3,000 
TC7WO8FCT-ND A536 27 TC7WH125FKFCT-ND | Dual Bus Buffer* NEW! 47.38.29 
TOT OBE REND Pe eee TC7WHI25FKFTR-ND | Dual Bus Buffer” NEW! 380.70/3,000 
TC7WO8FFTR-ND  496.00/1,000 TC7WH126FKCT-ND Dual Bus Buffer 47 3829 
TC7WO8FKCT-ND 384 .29Sti«2D TC7WH157FKCT-ND 2-Channel Multiplexe AT 38 29 
TC7WO8FKTR-ND 366.60/3,000 TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer 380.70/3,000 
TC7WO8FKFCT-ND AT 38 = 29 TC7WH157FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer* NEI AT 38 29 
TC7WO8FKFTR-ND 380.70/3,000 TC7WH157FKFTR-ND | 2-Channel Multiplexer* NEI 380.70/3,000 
TC7WO8FUTCT-ND A536 27 TC7WH157FUTCT-ND | 2-Channel Multiplexer 45 36 27 
TC7WOB8FUTECT-ND AS .36__.27 TC7WHI57FUTTR-ND | 2-Channel Multiplexe 364.50/3,000 
ICTWVOBEUTET REND Dual Input A ip Sess 000 TC7WH157FUTFCT-ND | 2-Channel Multiplexer NEW! 45° 36 27 
TAREE Sait Inverted MY oa aaraeat) TC7WH157FUTFTR-ND | 2-Channel Multiplexers NEW! 364.50/3,000 
TC7W14FKFCT-ND Schmitt Inverter” NEI AT 38 °°~«O TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Outpu AT 38 = 29 
TC7W14FKFTR-ND Schmitt Inverter* NEW!. 380.70/3,000 TC7WH240FKTR-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Output . 380.70/3,000 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32 45 comm2T TC7WH240FUTCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Output .. 5 36 0.27 
TC7W32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32 126.00/1,000 TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outpu' AT 38 = 29 
TC7W32FFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 45 LOOmeeEets TC7WH241FKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outpu' 380.70/3,000 
eet ia pe an oR a aap i: § 126 00 ee TC7WH241FKFCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output” NEW!. 4738.29 
TCANIETEND Hate neak ort Gate v ACRE ua SC aavaneen TC7WH241FKFTR-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output” NEW! 380.70/3,000 
ROTI aSEREEENG Did Spit Ones UaANGaOAPIR ap aR oe TC7WH241FUTCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output. 45° 3627 
TC7W32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* 380.70/3,000 TC7WH241FUTTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output . 364.50/3,000 
TC7W32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F..... 45 36 27 TC7WH241FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* NEW! 45.3627 
TC7W32FUTFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* A536 27 TC7WH241FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* NEW! 364.50/3,000 
TC7W32FUTFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)” NEW! 364.50/3,000 TC7WH245FUTCT-ND | Dual Bus Transceiver. 45 36027 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) US8-8 AT 38 = .29 TC7WH245FUTTR-ND Dual Bus Transceiver. 364.50/3,000 
femretit> | WBstormanns se eee wi ——tses ay MQ*MH, | Termugerrag, | eae noes 

ba riple Non-Inverting Buiter - “ ‘a i“ a) i 

TC7W34FKFTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* NEI 380.70/3,000 aS ne we NE 2 2 2 
TC7W53FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer . At 38 «89 TAIN CGS THs S ive er c © on EReII 
TC7W53FKTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demuttiplexer . 380.70/3,000 ul : riple Inverter” NEW. 50/3, 
TC7W53FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* NEW! US8-8 4738 TC7WT125FUTCT-ND | Dual Bus Buffer. 55 44 33 
TC7W53FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* NEW! US8-8 380.70/3,000 TC7WT125FUTTR-ND Dual Bus Buffe 445.50/3,000 
TC7W66FKCT-ND Dual Bilateral Switch US8-8 AT 38.29 TC7WT125FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer* NEW! 55 44 33 
TC7W66FKTR-ND Dual Bilateral Switch US8-8 380.70/3,000 TC7WT125FUTFTR-ND Dual Bus Buffer* NEW! 445.50/3,000 
TC7W66FUTFCT-ND Dual Bilateral Switch” M8-8 A536 27 TC7WUO4FCT-ND Triple Inverter (74HCU04) 45 36 27 
TC7W66FUTFTR-ND Dual Bilateral Switch* NEWE. 8-8 364.50/3,000 TC7WUO4ETR-ND Triple Inverter (74HCUO4) 126.00/1,000 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Cleat US8-8 AT rOOuNEe: TC7WUO4FFCT-ND Triple Inverter (74HCU04)* NEW: 45 36 27 
TC7W74FKTR-ND. D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. US8-8 380.70/3,000 TC7WUO4FFTR-ND Lae Inverter (74HCU04)* NEW! : 426.00/1 000 
TC7W74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! US8-8 AT Ree) p se 
TC7W74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* NEW! US8-8 380.70/3,000 TC7WUO4FKCT-ND Triple Inverter... 47 3829 
TC7W74FUTCT-ND D-Type Flip-Flop........ M88 36 27 24 TC7WUO4FKTR-ND Triple Inverter... 380.70/3,000 
TC7W74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop* NEW! M8-8 453627 TC7WUO4FKFCT-ND Triple Inverter* NEI 7a 29) 
TC7W74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop* NEW! 8-8 364.50/3,000 TC7WUO4FKFTR-ND | Triple Inverter* NEW! 380.70/3,000 
TC7W125FUTCT-ND Dual Bus Buffer M8845 8G TC7WUO4FUTCT-ND | Triple Inverter... 45 36.27 
lens ie re Pua bts suite Mee “é Cae TC7WUO4FUTFCT-ND | Triple Inverter* NEW!. 45° 36 «27 
TC7W125FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer” NEW! 8-8 364.50/3,000 ULC AOOSEOUAIESNEI| Triple Inverter” AEEWE ob850/5 000 
TC7W126FUTCT-ND Dual Bus Buffer M8-8 45 3627 
TC7W126FUTTR-ND Dual Bus Buffer 8-8 364.50/3,000 
TC7W126FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer* NEW! M8-8 45 36 27 OSH IBA LINEAR SERIES 
TC7W126FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer* NEW! 8-8 364.50/3,000 
TC7WHOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate . M8-8 45 36 27 Digi-Key Price Each 
TC7WHOOFUTTR-ND _| Dual 2-Input NAND Gate . 8-8 364.50/3,000 Part No. Description 1 25100 
TC7WHOOFUTFCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate” NEW. M88 45 36 27 7 , 
TC7WHOOFUTFTR-ND | Dual 2-Input NAND Gate* NEW. 8-8 364.50/3,000 HO RSe IRR Single Op Amp... the oo A 

TC75S54FTR-ND Single Op Am 705.90/3,000 
TC7WHO2FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gate US8-8 4738 RETA Sinale Go A im ER am 
TC7WHO2FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate US8-8 380.70/3,000 Ingle Op Amp .. : : a 
TC7WHO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gate M8-8 45 36 27 TC75S55FTTR-ND Single Op Amp 705.900/3,000 
TC7WHO2FUTTR-ND | Dual 2-Input NOR Gate 364.50/3,000 TC75WS1FUTCT-ND Dual Op Amp. 9076 61 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverte 47 3829 TC75W51FUTTR-ND Dual Op Amp. 1173.90/3,000 
TC7WHO4FKTR-ND Triple Inverte 380.70/3,000 TC75W54FUTCT-ND Dual Op Amp. 36 30 
TC7WHO4FKFCT-ND Triple Inverter* NE AT 38 — .29 TC75W54FUTTR-ND Dual Op Amp. 285.60/3,000 
TC7WHO4FKFTR-ND Triple Inverter* NEW! 380.70/3,000 TC75W54FUTFCT-ND Dual Op Amp* NEW! 36 30 21 
TC7WHO4FUTCT-ND Triple Inverte! ae TC75W54FUTFTR-ND | Dual Op Amp* NEW! 285.60/3,000 
TO”WHOAFUTFOTND | Tile Inverter" MEW! 45.38.27 | TOTSNSSFUTCTND Dual Op An. 0 al 
TC7WHO4FUTFTR-ND | Triple Inverter* NEW! 364.50/3,000 SW5SI ual Op Amp. 73.90/3, 
TC7WHO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate AT 3829 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPLIFIERS 


Intersil Digi-Key Price Each Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description if 25 100 Part No. Part No. Description nl 25 100 
CA3140AEZ CA3140AEZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* ... 1146 86 © 62 EL5210CY EL5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 3.50 266 2.03 
CA3140AMZ CA3140AMZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* 1.20 88 = «64. EL52111YE EL52111YE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 4.38 3.33 2.54 
CA3140MZ CA3140MZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* 4 154 113 82 EL5220CYZ EL5220CYZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 2.80 213 1.63 
CA3240EZ CA3240EZ-ND 4.5MHz Dual BiMOS Op Amp 8-Dip 1.58 1.16 .84 EL52281L-T7 EL5228IL-T7CT-ND |VCOM with Dual Gamma Buffer 2.60 1.94 1.43 
EL2125CSZ EL2125CSZ-ND Low Noise, LP, Wideband Amp*. .8-SOIGC 4.35 3.31 2.53 EL52281L-T7 ELS228IL-T7TR-ND_|VCOM with Dual Gamma Buffe 3150.00/3,000 
EL2126CSZ EL2126CSZ-ND Low Noise, LP, Wideband Amp*. 8SOIC 2.80 213 1.63 EL5244CN EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 3.04 2.26 1.67 
EL2227CSZ £L2227CSZ-ND Dual Low Noise Amp* .8SOIG 413 3.14 2.40 EL5244CS EL5244CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 3.04 2.26 1.67 
EL2244CSZ EL2244CSZ-ND Dual Low Power 120M EL5246CS EL5246CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 3.68 2.80 2.14 
Stable Op Amp* 485 3.69 2.82 EL52501Y EL52501Y-ND 200MHz Volt. Mode Feedback Amp 4.05 3.08 2.35 
EL2250CS £L2250CS-ND 125MHz Single Supply Dual Op Amp. 385 2.93 294 EL52511S EL52511S-ND 200MHz Volt. Mode Feedback Amp 4.05 3.08 2.35 
EL2480CS EL2480CS-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp..14-SOIC 4.03 3.068 2.34 ELS2511Y ELS2571Y-ND 200M Volt. Mode Feedback 
EL2480CSZ EL2480CSZ-ND  |250MHz Quad Current Feedback Amp*...14-SOIC_ 4.03 3.06 2.34 Amp..... 4.05 3.08 2.35 
EL4332CSZ EL4332CSZ-ND Triple 2:1, 300MHz Mux Amp* 716 5.67 4.54 ELS2521Y EL52521Y-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Amp 4.05 3.08 2.35 
EL43401UZ EL43401UZ-ND 500MHz Triple Mux Amp* 569 450 3161 ELS2571S EL52571S-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Amp 5.18 3.94 3.01 
EL43421LZA EL4342ILZA-ND __|500MHz Triple Mux Amp 749 6.42 5.70 ale ee edt or Mods recat aus ae oe a 
a | IZ ‘urrent Feedback Amp* i ! y 
Sea EE SCIEND noon Vasa bron End EO ee EL52611SZ ELS261ISZ-ND |200MHz LP Current Feedback Amp*.. 320 244 1.86 
EL45011UZ EL45011UZ-ND 100MHz Video Front End 7.50 5.93 4.75 
EL510018 EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced VI 254 189 140 EL52621YZ EL52621YZ-ND 500MHz LP Current Feedback Amp* 3.20 244 1.86 
x EL52631SZ EL52631SZ-ND 500MHz LP Current Feedback Amp* 4.00 3.04 2.32 
EL51001SZ EL51001SZ-ND 200MHz Slew Enhanced VFA i 254 1.89 1.40 
EL51001W-T7 EL51001W-T7CT-ND_|200MHz Slew Enhanced VFA. /S$0T-23-6 242 1.80 1.33 ELS3001U ELSSOOIU-ND 200MHz Slew Enhanced VFA. 4.63 3.52 _ 2.69 
EL51011W-17 EL5101IW-T7CT-ND _|200MHz Slew Enhanced VF “S0T235 1.67 1.25. ~«92 ELSSOOIU-T7 ELSSOOIU-T7CT-ND | 200MHz Slew Enhanced VFA 483° 3.67 2.80 
' rin nae EL53001U-T7 EL53001U-T7TR-ND |200MHz Slew Enhanced VFA. 2432.00/1,000 
EL5101IW-17 EL5101IW-T7TR-ND |200MHz Slew Enhanced VF . SOT-23-5 2025.00/3,000 
| ‘ EL53041U EL53041U-ND 7O0MHz Slew Enhanced VFA. : 5.84 462 3.70 
EL51021S EL5102IS-ND 400MHz Slew Enhanced VFA... .8-SOIC 2.26 1.68 1.25 : ' ‘ 
7 * ‘ EL53061UZ EL53061UZ-ND 350MHz Fixed Gain Amp* ... 16-QSOP 4.05 3.21 2.57 
EL5102ISZ EL5102ISZ-ND 400MHz Slew Enhanced VFA .8-SOIC 2.26 1.68 1.25 FlBao7CR? FIRSOTARNIGEMEIL 2 GMiz 10-Charnal F/R Buffon’. D4-TSSOP MEISE RmETGommtA 
EL51041S EL51041S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA. .8-SOIC 2.76 2.05 1.52 ss elle Lt : : é 
5 ET — EL53601S EL53601S-ND 200MHz LP Current Feedback Amp .... 375 285 218 
EL51041W-17 ELS104IW-T7CT-ND_|700MHz Slew Enhanced VF $0236 276 2.05 1.52 f 
EL5104IW-17 EL5104IW-T7TR-ND |700MHz Slew Enhanced VF/ SOT-23-6 3339.00/3,000 ELGSG0ISZ ERS e0012 10am) 200MHz LP Current Feedback Amp Gu 20 Bit 
EL5105IW-17 FLS105|W-T7CT.ND. \700MH : ek EL53601U EL53601U-ND 200MHz LP Current Feedback Amp 3.75 285 2.18 
: uO 2 Slew Enhanced VFA -S0T-23-5 (ZT oia 2 Osi? £L53621S £L5362IS-ND 400MHz LP Current Feedback Am 513 3.90 298 
EL5105|W-17 EL5105IW-T7TR-ND |700MHz Slew Enhanced VF: . SOT-23-5 3339.00/3,000 i P > : ' ; 
EL510SIWZ-T7A ELB{OSIWZ-T7ACT-ND [700MH EL53621U EL5362IU-ND 400MHz LP Current Feedback Amp....16-QSOP 5.13 3.90 2.98 
- -TIACT- z Slew Enhanced VFA .S0T-23-5 2.23 1.70 1.56 
EL53641S EL536415-ND 600MHz Current Feedback Am 6SOIC 443 3.37 257 
EL51051WZ-T7A EL5105IWZ-T7ATR-ND |700MHz Slew Enhanced VFA* . S0T-23-5 296.00/250 ELS364I8Z EL5364IS7-ND GOOMH2 Current Feedback Amp 680Ic 443 337 257 
EL51061S EL51061S-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable......8-SOIC 2.39 1.78 1.31 i i ; ; ‘ 
: ! EL53641U EL53641U-ND 600MHz Current Feedback Amp...........16-QSOP 4.43 3.37 2.57 
EL5106|W-17 EL5106IW-T7CT-ND |350MHz Fixed Gain Amp with Enable.. SOT-23-6 2.39 1.78 1.31 ELS3641UZ ELS364|UZ-ND G00MHz Current Feedback 
EL5106|W-17 EL5106IW-T7TR-ND |350MLHz Fixed Gain Amp with Enable. SOT-23-6 2889.00/3,000 Amp* NEW! 443 337 257 
EL51081S EL51081S-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable......8-SOIC_ 2.64 1.96 1.45 : Ise cf ena ! : : 
ELSTITIWTZ-T7A | ELSITTWTZ-T7ACT-ND |GOMH2 Rail-to-Rail In/Out Op Amp 323 2.46 2.26 aes lida oo New AG) O50 BER 
EL5141IWTZ-T7A EL5111IWTZ-T7ATR-ND J60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 429.00/250 - -T7TR-ND |600MHz Current Kecdback ‘ ° i 
ELS1201WTZ-T7A _| ELS1201W/1Z-T7ACT-ND |12MIHz Rail-to-Rall In/Out Op Amp 3.08 2.34 2.16 Sasa eli toe news 46-080? 2318.00/1,000 
ELIOT TA Eee SOOM Taal foie Aerotae Amp emer EL53701U EL5370IU-ND 100MHz Diff. Twisted-Pair Driver........24-QSOP__ 4.70 3.58 2.73 
i Z : i : EL53711U EL53711U-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver.........28-QSOP 4.70 358 273 
ELS1311W-17 ELS131IW-T/CT-ND |500MHz Low Noise Amp. 183 1.36 1.01 EL53721U EL53721U-ND 250MLHz Diff. Line Receive .24-QS0P 4.70 3.58 2.73 
EL51321S EL5132IS-ND 670MHz Low Noise Amp. 257 1.91 1.42 EL53731U EL5373IU-ND 450MbHz Diff. Twisted-Pair veseee24-QSOP 5.78 4.39 3.35 
EL51331W-T7 EL5133IW-T7CT-ND |670MHz Low Noise Amp. 257 1.91 1.42 EL53741U EL53741U-ND 550M{z Diff. Twisted-Pair Driver.........28-QSOP 5.78 4.39 3.35 
EL51341S EL5134IS-ND 630MHz, Gain of 5, Low N 2.64 1.96 1.45 EL53751U EL53751U-ND 550Mkz Triple Diff. Line Receiver........24-QSOP 5.78 4.39 3.35 
EL5144CW-17 ELS144CW-T7CT-ND |100MHz Single Supply R/R Amp 120) ATi) 1126 EL5410CR FL5410CR-ND 30MHz AR Input/Output Op Amp 78318243 
EL5144CW-T7 EL5144CW-T7TR-ND |100MHz Single Supply R/R Amp 2850.00/3,000 EL5410CS EL5410CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 4-SOIC 418 318 2.43 
ELS146CN ELS146CN-ND 100MHz Single Supply R/R Amp 2.67 1.98 1.47 EL5411IRE EL54111RE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp....14-HTSSOP 3.55 2.70 2.06 
EL5146CS ELS146CS-ND 100MHz Single Supply R/R Amp 2.67 1.98 1.47 EL5444CS EL5444CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 435 331 253 
ae - Se eae nr pe a oat aig ya EL5444CU EL5444CU-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 4.35 3.31 2.53 
fl -17CT- z Amp . p 5 : ELS45T1S EL545115-ND 200MHz Amp... oa 554 439 352 
ELS1511W-T7 ELSTS1IW-T7CT-ND |200MHz Amp .$01-23-5 2.88 2.19 1.67 EL54551S EL54551S-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Amp 6.15 4.87 3.90 
EL51521S EL5152IS-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Amp.........8-SOIC 3.08 2.34 1.79 EL54621SZ EL5462ISZ-ND 500MHz LP Current Feedback Amp*.. 2.98 227 1.73 
EL51521SZ EL51521SZ-ND 270MHz Volt. Mode Feedback Amp*......8-SOIC 3.08 2.34 1.79 EL57241REZ EL5724IREZ-ND Integrated Buffer with VCOM*........24-HTSSOP 5.40 4.11 3.14 
EL5153IW-T7 EL5153IW-T7CT-ND |300MHz Volt. Mode Feedback Amp ....SOT-23-5 3.25 2.47 1.89 EL81001S EL81001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 254 1.89 1.40 
EL51561S EL51561S-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Amp.........8-SOIC 3.25. 2.47 1.89 ELBT00ISZ EL8100ISZ-ND 2O0MHz Rail-to-Rail Amp eS0IG 254180740 
EL5157IW-T7 EL5157IW-T7CT-ND |600MHz Volt. Mode Feedback Amp ....SOT-23-5 3.25 «2.47 ‘1.89 EL8100IW-T7 EL8100IW-T7CT-ND | 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-6 254 1.89 1.40 
EL5157IW-T7 EL5157IW-T7TR-ND |600MHz Volt. Mode Feedback Amp .... SOT-23-5 4875.00/3,000 EL8100IWZ-T7A. EL8100IWZ-T7ACT-ND| 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-6 2.05 156 1.44 
EL51601S EL51601S-ND 200MHz LP Current Feedback Amp........8-SOIC 1.74 1.29.96 EL81001WZ-T7A EL8100IWZ-T7ATR-ND| 200MHz Rail-to-Rail Amp*.. SOT-23-6 272.75/250 
EL51601SZ EL51601SZ-ND 200MHz LP Current Feedback Amp*......8-SOIC 1.74 1.29 .96 EL8101IW-17 EL8101IW-T7CT-ND | 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 2.79 2.07 1.53 
EL5160|W-17 EL5160IW-T7CT-ND_|200MHz LP Current Feedback Amp ....SOT-23-6 1.73 1.27 92 ELB10TIW-T7 ELB1OTIW-T7TR-ND | 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-D35 3375.00/3,000 
EL5160IW-T7 EL5160IW-T7TR-ND |200MHz LP Current Feedback Amp .... SOT-23-6 1761.00/3,000 EL8101IWZ-T7A £L8101IWZ-T7ACT-ND| 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 2.25 1.71 1.58 
EL51611C-T7 EL5161IC-T7CT-ND |200MHz LP Current Feedback Amp .$C70-5 1.738 1.27 92 EL8101IWZ-T7A EL8101IWZ-T7ATR-ND| 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 299.25/250 
EL51611C-T7 EL5161IC-T7TR-ND |200MHz LP Current Feedback Amp 8070-5 1761.00/3,000 EL8102IS EL8102IS-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 3.13 2.38 1.82 
EL5161IW-T7 EL5161IW-T7CT-ND |200MHz LP Current Feedback Amp ....SOT-23-5 1.73 1.27 =.92 EL81021SZ EL8102ISZ-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 3.13 2.38 1.82 
EL51611W-T7 ELS161IW-T7TR-ND_|200MHz LP Current Feedback Amp .... SOT-23-5 1761.00/3,000 EL8102IW-17 EL8102IW-17CT-ND |500MHz Rail-to-Rail Amp 01-23-6. 3.13 2.38 1.82 
EL5161IWZ-T7A EL5161IWZ-T7ACT-ND |200MHz LP Current Feedback Amp*..SOT-23-5 143 1.06 81 EL8102IW-17 EL8102IW-T7TR-ND |500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-6 4689.00/3,000 
EL5161IWZ-T7A EL5161IWZ-T7ATR-ND|200MHz LP Current Feedback Amp* .. SOT-23-5 155.25/250 EL8103IW-17 EL8103IW-T7CT-ND_ |500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 313 2.38 1.82 
EL51621S EL51621S-ND 500MHz LP Current Feedback Amp........8-SOIC 2.85 212 1.57 EL8103IW-17 EL8103IW-T7TR-ND_|500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 4689.00/3,000 
EL5162ISZ EL51621SZ-ND 500MHz LP Current Feedback Amp*......8-SOIC 2.85 2.12 1.57 EL81031WZ-T7A EL8103IWZ-T7ACT-ND | 500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 4.20 3.20 2.94 
EL5162IWZ-T7A EL5162IWZ-T7ACT-ND |500MHz LP Current Feedback Amp*..SOT-23-6 2.30 1.75 1.61 EL8103IWZ-17A EL8103IWZ-T7ATR-ND| 500MHz Rail-to-Rail Amp*....... ~. SOT-23-5 558.50/250 
ELS1621WZ-T7A EL5162IWZ-T7ATR-ND|500MHz LP Current Feedback Amp*.. SOT-23-6 306.00/250 EL8176AIWZ-T7A EL8176AIWZ-T7ACT-ND| Micropower Single Supply R/R In/Out 
EL51631C-17 EL5163IC-T7CT-ND |500MHz LP Current Feedback Amp.......SC70-5 2.85 212 1.57 Precision Op Amp* .$0T-23-6 3.20 2.44 2.24 
EL51631C-17 EL5163IC-T7TR-ND |500MHz LP Current Feedback Amp........SC70-5 3450.00/3,000 EL8176AIWZ-T7A EL8176AIWZ-T7ATR-ND| Micropower Single Supply R/R In/Out 
EL5163IW-17 EL5163IW-T7CT-ND |500MHz LP Current Feedback Amp ....SOT-23-5 2.85 212 1.57 Precision Op Amp* ne. SOT-23-6 425.50/250 
EL5163IW-T7 EL5163IW-T7TR-ND |500MHz LP Current Feedback Amp .... SOT-23-5 3450.00/3,000 EL8178AIWZ-17A EL8178AIWZ-T7ACT-ND| Micropower Single Supply R/R In/Out 
ELS1631WZ-T7A EL5163IWZ-T7ACT-ND |500MHz LP Current Feedback Amp*..SO1-23-5 2.30 1.75 1.61 Precision Op Amp* . $0T-23-6 4.38 3.33 3.07 
EL5163IWZ-T7A EL5163IWZ-T7ATR-ND|500MHz LP Current Feedback Amp* .. SOT-23-5 306.00/250 EL8178AIWZ-T7A EL8178AIWZ-T7ATR-ND| Micropower Single Supply R/R In/Out 
EL51641S EL51641S-ND 600MHz Current Feedback Amp.. .8-SOIC 2.50 1.90 1.45 Precision Op Amp* ve: SOT-23-6 458.75/250 
EL51641SZ EL51641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* .8-SOIC 2.50 1.90 1.45 EL8186IWZ-T7A EL8186IWZ-T7ACT-ND| Micropower Single Supply R/R 
EL5164|W-17 EL5164IW-T7CT-ND_|600MHz Current Feedback Amp..........SOT-23-6 2.50 1.90 1.45 In/Out Op Amp* .. SOT-23-6 1.83 1.36 1.04 
ELS1641W-17 ELS164IW-T7TR-ND |600MHz Current Feedback Amp.......... SOT-23-6 3750.00/3,000 EL81861WZ-T7A EL8186IWZ-T7ATR-ND| Micropower Single Supply R/R 
EL5165|W-T7 EL5165IW-T7CT-ND |600MHz Current Feedback Am .S0T-23-5 2.50 1.90 1.45 In/Out Op Amp*.... SOT-23-6 199.25/250 
EL5165IW-17 ELS165IW-T7TR-ND /600MHz Current Feedback Am . SOT-23-5 3750.00/3,000 EL82001Y EL8200IY-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 10-MSOP 2.95 225 1.72 
EL5165IWZ-T7A EL51651WZ-T7ACT-ND |600MHz Current Feedback Amp*.......SOT-23-5 2.50 1.90 1.75 EL82011S £L82011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp BSOIC 2.95 225 1.72 
EL5165|WZ-T7A EL51651WZ-T7ATR-ND |600MHz Current Feedback Amp* ....... SOT-23-5 332.50/250 EL82011SZ £L8201ISZ-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp BSOIC 2.95 225 1.72 
EL51661S EL51661S-ND 1.4GHz Current Feedback Amp ... -8S0IC 2.70 2.06 1.57 EL2021Y EL82021Y-ND 500MHz Rail-fo-Rail Amp T0-MSOP 588 447 341 
EL51661SZ EL51661SZ-ND 1.4GHz Current Feedback Amp*. .8-SOIC 2.70 2.06 1.57 EL82031S EL82031S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8SOIC 5.88 4.47 3.41 
EL5166|W-17 EL5166IW-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp .SOT-23-6 2.70 2.06 1.57 EL83001S EL83001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 6-SOIC 3.90 297 2.27 
EL5166|WZ-T7A EL5166IWZ-T7ACT-ND |1.4GHz Current Feedback Amp*.........SOT-23-6 3.65 2.78 2.56 EL83001U EL83001U-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp .16-QSOP 3.90 2.97 2.27 
EL5166|WZ-T7A EL5166IWZ-T7ATR-ND_|1.4GHz Current Feedback Amp*.......... SOT-23-6 485.50/250 EL83021S EL83021S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 6S0IC 659 522 418 
EL51671C-17 EL5167IC-T7CT-ND |1.4GHz Current Feedback Amp 8070-5 2.70 2.06 1.57 EL8302IU EL8302IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp -16-QSOP 6.59 5.22 4.18 
EL51671C-17 EL5167IC-T7TR-ND |1.4GHz Current Feedback Amp .SC70-5 4050.00/3,000 EL8302IUZ-T7 EL8302IUZ-T7CT-ND |500MHz Rail-to-Rail Amp* NEW!.....16-QSOP 6.74 5.33 4.27 
EL5167ICZ-T7A EL5167ICZ-T7ACT-ND |1.4GHz Current Feedback Amp*. .SC70-5 2.70 2.06 1.89 EL8302IUZ-T7 £L8302IUZ-T7TR-ND | 500MHz Rail-to-Rail Amp* NEWS .....16-QSOP 3980.00/1,000 
EL5167ICZ-T7A EL5167ICZ-T7ATR-ND |1.4GHz Current Feedback Amp*. .SC70-5 359.00/250 EL84011S EL84011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp .... 4-SOIC 8.23 6.51 5.22 
EL5167IW-17 EL5167IW-T7CT-ND_|1.4GHz Current Feedback Amp .S0T-23-5 2.70 2.06 1.57 EL840TISZ-17 ELB40TISZ-T7CT-ND |200MHz Rail-fo-Rail Amp* NEW! SOIC 840 664 5.32 
EL5167IW-17 EL5167IW-T7TR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp . SOT-23-5 4050.00/3,000 EL84011SZ-17 EL84011SZ-T7TR-ND |200MHz Rail-to-Rail Amp* NEW! 4-SOIC 4960.00/1,000 
EL5167IWZ-T7A EL5167IWZ-T7ACT-ND |1.4GHz Current Feedback Amp*.........SOT-23-5 2.70 2.06 1.89 EL84011U EL8401IU-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp .16-QSOP 823 6.51 5.22 
EL5167IWZ-T7A EL5167IWZ-T7ATR-ND| 1.4GHz Current Feedback Amp%......... SOT-23-5 359.00/250 EL84011UZ-T7 EL84011UZ-T7CT-ND |200MHz Rail-to-Rail Amp -16-QSOP 8.40 6.64 5.32 
EL52021Y EL52021Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA. 10-MSOP 2.63 2.00 1.53 EL84011UZ-T7 EL8401IUZ-T7TR-ND | 200MHz Rail-to-Rail Amp* NEWS.....16-QSOP 4960.00/1,000 
EL52031S EL52031S-ND 400MHz Slew Enhanced VF: 2.63 2.00 1.53 EL840315 EL84031S-ND 5O0MHz Rail-fo-Rail Amp .... SOIC 823. 651 5.22 
EL52031Y EL52031Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFi 263 2.00 1.53 EL84031SZ-T7 EL84031SZ-T7CT-ND | 500MHz Rail-to-Rail Amp* NEW! 4-SOIC 840 664 5.32 
EL52041Y EL52041Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA. -10-MSOP 3.93 2.99 2.28 EL84031SZ-T7 EL84031SZ-T7TR-ND | 500MHz Rail-to-Rail Amp* NEW: 4-SOIC 4960.00/1,000 
EL52051S EL52051S-ND 700MHz Slew Enhanced VF: .8-SOIC 3.93 2.99 2.28 EL84031U EL8403IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp -16-QSOP 8.23 6.51 5.22 
EL52051Y EL52051Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFi 8-MSOP 393 299 228 EL84031UZ-T7 EL8403IUZ-T7CT-ND |500MHz Rail-to-Rail Amp .16-QSOP_ 8.40 6.64 5.32 
EL5210CS EL5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Am| .8-SOIC 3.50 2.66 2.03 *RoHS Compliant (Continued) 
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4 . - Intersil Digi-Key Price Each 
_ntersil, AMPLIFIERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: — = X4283V8 X4283V8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
Intersil Digi-Key Price Each 2 
a Ss 128K [°C EE, Reset Low. 8-TSSOP 6.32 441 3.83 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 X4283V81 X4283V8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
EL8403IUZ-17 EL84031UZ-T7TR-ND |500MHz Rail-to-Rail Amp* NEWS .....16-QSOP 4960.00/1,000 128K [°C EE, Reset Low. 8-TSSOP 6.77 4.73 4.10 
HA3-2525-5Z HA3-2525-5Z-ND —|20MHz High Slew Rate, Uncompensated, X4283S8-2.7 X4283S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
High Input Impedance Op Amp* . 5.00 3.80 2.90 128K I2C EE, Reset Low ..8-SOIC 5.74 4.01 3.48 
HA4600CBZ HA4600CBZ-ND —_/480MHz, Video Buffer... ‘ 1.92 143 1.06 X4283S81-2.7 X4283S81-2.7-ND _ |2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
HA9P5020-5Z HAQP5020-52-ND _|100MHz Current Feedback Video Amp* ... 250 1.90 1.45 128K I2C EE, Reset Low. .-8S0IC 613 428 3.71 
HFAT1001BZ HFAT100IBZ-ND _ |850MHz Low Distortion Current X4285S8 X4285S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Feedback Op Amp* ... 350 2.66 2.03 128K I2C EE, Reset High..... .-8SOIC 5.74 4.01 3.48 
HFA11301BZ HFA11301BZ-ND —/850MHz Output Limiting, Low Distortion X4285S81 X4285S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
Current Feedback Op Amp* A387 3.dd0 254 128K I°C EE, Reset High.... .8-SOIC 6.13 4.28 3.71 
ICL7611DCPAZ ICL7611DCPAZ-ND |1.4MHz, Low Power CMOS Op Amp 1.35 99 72 X4285V8 X4285V8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
ISL594241RZ ISL594241RZ-ND _|1GHz Triple Mux Amp* 11.55 847 6.16 128K [°C EE, Reset High.... 8-TSSOP 6.32 4.41 3.83 
* RoHS Compliant X4285V81 X4285V81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
ee 128K [°C EE, Reset High.... 8-TSSOP 6.77 4.73 4.10 
e X4285S8-2.7 X428588-27-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
intersij] 128K I2C EE, Reset High.... --8SOIC 5.74 4.01 3.48 
— sil. X4285S81-2.7 X4285S81-2.7-ND |2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
THIeE THE PHS ERE 128K [°C EE, Reset High.... .-8S0IC 613 428 3.71 
ntersi YEO} por tice Each X4285V8-2.7 X4285V8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ‘100 128K I2C EE, Reset High.... B-TSSOP 632 441 3.83 
x4043P X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X4285V81-2.7 X4285V8I-27-ND _/2.5-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
4K (°C EE, Reset Low.... 5.03 3.51 3.05 128K I2C EE, Reset High.... 8-TSSOP 6.77 4.73 4.10 
X4043PI X4043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X432388 X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K I2C EE, Reset Low.... 5.20 3.63 3.15 32K I2C EE, Reset Low. .-8SOIC 454 347 2.75 
X4043S8 X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X4323S81 X4323S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K 126 EE, Reset Low 4.06 2.84 2.46 32K I2C EE, Reset Low... .-B8SO0IC 4.92 3.44 2.98 
x4043581 X404358I-ND 7:25-4.5V CPU Supervisor with WOT, X4323S8-2.7 X4323S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
4K PC EE, pect lawe : 421 294 255 32K I2C EE, Reset Low. _-8SOIC 4.54 347 2.75 
X4043M8 X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X4323S81-2.7 X4323S81-2.7-ND 2.55-2.1V CPU Supervisor with WDT, 
ae te ere Soe oes x464388 X464388-ND so av CPU enehatioanens WOT, — 
X4043M81 X4043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervi : 25-4. : 
4K °C EE een 520 363 345 64K I2C EE, Reset Low. 8SOIG 514 359 3.11 
4 er = : ; ; X4643S81 X4643S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervis 
X4043S8-4.5A X4043S8-4.5A-ND qe ABV ORY Superssor with WOT, om ey aK I2C EE, Reset Low S010 553 386 3.35 
X4043881-4.5A X404388I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, j a ie X464358-2.7 X464358-2.7-ND — [2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
: : “AK 2G EE. Reset Law ? Am) ee OEE 64K 12C EE, Reset Low... .-8S0IC 514 359 3.411 
X4043M8-4.5A X4043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, meee Peeccuacuauag) 527 CPU Supervisor with WOT, MCC 
4K 12C EE, Reset Low.... 5.03 3.51 3.05 : H ; i ‘ 
i X4645S8 X4645S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervis 
X4043M81-4.5A X4043M8I-4.5A-ND Pae Sanit with WOT, aaa 64K 12C EE, Ree High SOIC 5.14 359 3.11 
» Reset Low.... . s - X4645S81 X4645S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
X4043S8-2.7A X4043S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 64K °C EE, Ret High _8S0IC 553 386 335 
4K I?C EE, Reset Low.... 4.06 284 2.46 X464588-2.7 X4645S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X4043881-2.7A X4043S81-2.7A-ND 26e-a.0V PU Supersisar with WDT, ce ons 64K I2C EE, Reset High _8S0IC 514 359 341 
, Reset Low. : ! : X4645S81-2.7 X4645S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 
X4043M8-2.7A X4043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 64K I2C EE, Reset High .-8SOIC 5.53 3.86 3.35 
4K I2C EE, Reset Low.... = 5.03 3.51 3.05 X5001S8 X5001S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
X4043M81-2.7A X4043M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, Reset Low .-8S0IC 3418 222 1.93 
4K 126 EE, Reset Low 520 3.63 3.15 X5001S81 X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4043P-2.7 X4043P-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wi Reset Low .-8S0IC 3.44 240 2.08 
4K I2C EE, Reset Low... 5103) 3.51) 3105) X5001S8-2.7 X5001S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wi 
X4043P1-2.7 X4043PI-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, Reset Low, eee -8SOIG 3.18 222 1.93 
4K I2C EE, Reset Low 520 3.63 3.15 X5043P X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, : 
X4043S8-2.7 X4043S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervi 4K SPI EE, Reset Low......... -8-Dip 4.06 2.84 2.46 
4K 12C EE, Reset Low.... 8-SOIC 4.06 2.84 2.46 X5043PI X5043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4043S81-2.7 X4043S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI EE, Reset Low... 421 294 2.55 
4K [2C EE, Reset Low.... 421 294 2.55 X5043S8 X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 
x4045P x4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, aKiSPLEE Reset Cowes ze a 
AK PC EE Reset High : 503 351 3.05 X5043S8I X5043S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
‘ Hes : ; : 4K SPI EE, Reset Low.... 2 421 294 255 
X4045PI SIAL IEICE: Bac with WOT, Hen see ate X5043M8 X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
q sana : : 3 4K SPI EE, Reset Low.... 5.03 3.51 3.05 
404588 X404558-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, x5043M81 X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K PC EE, Reset High... 4.06 2.84 2.46 4K SPIEE, Reset Low... 5.20 3.63 3.15 
mANASSS paves auamms) 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, X5043S8-4.5A X6043S8-4.5A-ND [4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K I2C EE, Reset High... 421 2.94 255 : “4K SPI EE. Reset Low ’ 406 284 2.46 
X4045M8 X4045M8-ND eae Subanon with WDT, Ae ena ane X5043S81-4.5A X5043881-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervis 
. Reset High... 2 ; : : 4K SPI EE, Reset Low.... - 4.21 294 255 
X4045M81 X4045M8I-ND 4.25-4.5V GPU Supervisor wi X5043M8-4.5A X5043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 
4K [°C EE, Reset High... so 5.20 3.63 3.15 4K SPI EE, Reset Low.... 51031 73.511 3.05 
X4045S8-4.5A X404588-4.5A-ND eee supetyisor with WOT, il oak as X5043M8I-4.5A X5043M8I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 
, Reset Hig t q .! 4K SPI EE, Reset Low.... J B20 eo6de ail 
X4045S81-4.5A X4045S81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor wi X5043S8-2.7A X5043S8-2.7A-ND | 2.7-5.5V CPU Supervisor wi 
4K I2C EE, Reset High... 421 2.94 255 4K SPI EE, Reset Low.... 4.06 284 2.46 
X4045M8I-4.5A X4045M8I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, X5043S81-2.7A X5043S81-2.7A-ND | 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K 12C EE, Reset High... 5.20 3.63 3.15 4K SPI EE, Reset Low.... 421 2.94 255 
X4045$8-2.7A X4045S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, X5043M8-2.7A X5043M8-2.7A-ND |2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K I2C EE, Reset High... 406 2.84 2.46 4K SPI EE, Reset Low.... SiS o5i 3/05) 
X4045S81-2.7A X4045S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, X5043M81-2.7A X5043M8I-2.7A-ND |2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 
4K 12C EE, Reset High.... 421 294 2.55 4K SPI EE, Reset Low.... a §.20 3.63 3.15 
X4045M81-2.7A X4045M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, X5043P-2.7 X5043P-2.7-ND eae with WOT, as 
4K 126 EE, Reset High... z 5.20 3.63 3.15 : os : : : 
7 274 : 7 X5043PI-2.7 X5043PI-2.7-ND  /2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
X4045P-2.7 X4045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K °C EE, Reset High... ; 503 351 3.05 4K SPI EE, Reset Low... 421 2.94 255 
X4045P1-2.7 X4045P1-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, X5043S8-2.7 X5043S8-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K [20 EE. Reset High... 520 363 3.15 4K SPI EE, Reset Low....... a 4.06 2.84 2.46 
X404588-2.7 X40458-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wi X5043881-2.7 X5043S81-2.7-ND ee aa with WOT, oer rs 
4K 12C EE, Reset High... 4.06 2.84 2.46 ‘ come a : : : 
X4045S8-2.7 X4045S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, aa BeOS 2-55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
aC RP EESRacat Hah A OG 2 4K SPI EE, Reset Low.... 5.03 3.51 3.05 
andes MECN 9 55-2.70 Reulsupavene a : : 55 X5043MSI-2.7 X5043M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
es Bats oe ’ 4K SPI EE, Reset Low.... 520 3.63 3.15 
4K °C EE, Reset High... om 5.03 3.51 3.05 X5043V141-2.7 X5043V14l-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
X4045M81-2.7 X4045M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI EE, Reset Low... : 520 363 3.15 
4K PC EE, Reset High...... 5.20 3.63 3.15 X5045P X5045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
X4163S8 X4163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High 4.06 284 2.46 
16K I°C EE, Reset Low.. 3.93 2.75 2.38 X5045P1 X5045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
X4163S81 X4163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High 4.21 2.94 255 
16K I2C EE, Reset Low... §.03 3.82 2.92 X5045S8 X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4165S8 X4165S8-ND 4.2-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI EE, Reset High 4.06 2.84 2.46 
16K I°C EE, Reset High 3.93 2.75 2.38 X5045S8I X5045S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
X4165S81 X4165S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High... ee 421 294 255 
16K IC EE, Reset High 432 3.02 262 X5045M8 X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4283S8 X4283S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High ... 5.03 3.51 3.05 
428K |2C EE, Reset Low..... 5.74 401 3.48 X5045M8l X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4283S81 X4283S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High 5.20 3.63 3.15 
128K I2C EE, Reset Low.... 613 4.28 371 (Continued) 
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DATA CONVERSION 


Intersil Digi-Key Price Each Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X5045PI-4.5A X6045PI-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, sod 
4K SPI EE, Reset High . 421 294 255 Analog-Digital 
X5045S8-4.5A X5045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, ADCO804LCN ADCO804LCNIS-ND | 8-Bit Microprocessor-Compatible 
4K SPI EE, Reset High .. 4.06 284 246 ADC 3.00 228 4.74 
X5045PI-2.7A X5045PI-2.7A-ND | 2.7-5.5V CPU Supervisor wi eae ; : : 
“4K SPI EE, Reset High. 421 294 2.55 HI3-574AJN-5Z HI3-574AJN-5Z-ND | Complete 12-Bit ADC*. 18.27 17.06 15.84 
X504598-2.7A X504588-2.7A-ND | 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, HI3-574AKN-5Z HI3-574AKN-5Z-ND | Complete 12-Bit ADC*. 16.63 14.25 12.64 
4K SPI EE, Reset High...... 4.06 2.84 246 HI1175JCB HIt175JCB-ND _| 8-Bit, 20MSPS, Flash ADC 7.35 5.81 4.66 
X5045S81-2.7A X5045S81-2.7A-ND ress Tet HGneee wor, AR) “Bem ans HI5714/4CB HI5714/4CB-ND | 8-Bit, 40MSPS ADC... 7.47 5.99 
X5045P-2.7 X5045P-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, HIS714/4CBZ HIS714/4CBZ-ND | 8-Bit, 4OMSPS ADC* 747 5.99 
4K SPI EE, Reset High .. 4.06 2.84 2.46 HIS746KCA HI5746KCA-ND —_| 10-Bit, 4OMSPS ADC 14.10 13.10 
X5045P1-2.7 X5045PI-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, HIS766KCA HI5766KCA-ND —_| 10-Bit, 6OMSPS ADC 19.25 17.88 
4K SPI EE, Reset Hig 421 2.94 2.55 4 Bi i 
wanuecnas ges» Eee HI5767/2CA HI5767/2CA-ND 6 ba aur ADC with Internal mene 
4K SPI EE, Reset High... 4.06 284 2.46 OMAge NGTErSNGE: a : : : 
X5045$8I-2.7 X5045S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, HI5767/4CA HI5767/4CA-ND | 10-Bit, 4OMSPS ADC with Internal 
X5045M8-2.7 X5045M8-2.7-ND a I CPU Sa an ith WOT, a ea Sle ieee Be 
Pee recht 0-2. upervisor wii if fa Bit H 
aK SPIE Reeotrinh S Big SE AE HI5812JIPZ HI5812JIPZ-ND | 12-Bt, CMOS 20 Microsecond, 
X5045M8I-2.7 X5045M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wi Sampling ADC 794 6.36 
4K SPI EE, Reset High .. e 5.20 363 3.15 IcL7106CM44z ICL7106CM442-ND | 3.5 Digit LCD Display ADC*. 5.50 4.35 3.49 
X5083P. X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, y ici ji 
se fat  / ES eee er 
X508388 X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, eamah salah ; g : 
BK SPI EE, Reset Low... 424 296 257 IeL71070m44 ICL7107CM44-ND | 3.5 Digit LED Display ADC ... 425 3.23 247 
X5083S81 X5083S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi IcL71070m44z ICL7107CM442-ND | 3.5 Digit LED Display ADC*. 425 3.23 247 
ysniissa'a 7 Dennen STAI oe a el Low... ae 4.36 3.05 2.64 ICL7107CPL ICL7107CPLIS-ND | 3.5 Digit LED Display ADC... 475 3.61 2.76 
; : BK SPIEE Reset Low... AR ARR |Gn ICL7107CPLZ ICL7107CPLZ-ND | 3.5 Digit LED Display ADC*. 333 253 1.93 
X5083S81-2.7 X5083S8-2,7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT. ICL7107RCPLZ ICL7107RCPLZ-ND | 3.5 Digit LED Display ADC*. 5.63 4.45 3.57 
a oe ok SFI EE, Reset Low... 4.36 3.05 2.64 ICL7107SCPL ICL7107SCPL-ND | 3.5 Digit LED Display ADC.... 5.80 459 3.68 
5 5 | .25-4.5) upervisor wit | ii i * 
Mek Spl EERest Lee Fee er cn ICL7107SCPLZ ICL7107SCPLZ-ND | 3.5 Digit LED Display ADCC..... 5.80 4.59 3.68 
X5163S8 X5163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, ICL7126CPLZ ICL7126CPLZ-ND | 3.5 Digit, Low Power, Single Chip 
16K SPI EE, Reset Low 4.39 3.06 2.66 5.50 418 3.19 
X6163S81 X5763S8/-ND ay GPU Supenisor with WOT, Enon Aee ICL7135CPIZ ICL7135CPIZ-ND | 4.5 Digit BCD Output ADC* 3.88 2.95 2.25 
, Reset Low i IE y if ae : 
X5163S8-2.7 X5163S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, IGL7136CM44 CEA SCUM SSD) 3.5 Digit LCD Low Power Display 
16K SPI EE, Reset Low 439 3.06 266 ADC..... 535 4.07 3.11 
X5163S8I-2.7 X5163S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, ICL7136CPL ICL7136CPLIS-ND | 3.5 Digit L 
16K SPI EE, Reset Low : 4.90 3.42 2.97 ADC 5.54 439 3.52 
XOIG6P SEED Pe eee eet wor, has 308. be ICL7136CPLZ ICL7136CPLZ-ND | 3.5 Digit LCD Low Power Display 
X5165S8 X5165$8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 5.63 4.28 3.27 
16K SPI EE, Reset High... 439 3.06 2.66 a 
X5165S81 X5165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, Digital-Analog 
16K SPI EE, Reset High... 458 320 277 HIT171JCB HIT171JCB-ND | 8-Bit, 4OMSPS High Speed 
X516588-2.7 X5165S8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 632 5.00 4.01 
16K SPI EE, Reset High... 439 3.06 2.66 ; 
X5165S81-2.7 X5165S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, HI3338K1BZ HIS338KIBZ-ND | 8-Bit CMOS Rail-to-Rail 
16K SPI EE, Reset High..... 490 342 297 8.40 6.64 5.32 
X5325P X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, HI5660/61A HISG60/6IA-ND | 8-Bit, BOMSPS High Speed 
XSSD5PI XS325PI-ND ent re zat 2S Se 
| 2074, upervisor wii ie ‘ 
39K SPI EE, Reset High... 546 381 331 HI56601B HI56601B-ND 8-Bit, 125MSPS High Speed 
X5325S8 X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 7.39 5.85 4.69 
32K SPI EE, Reset High 4.73 3.30 2.86 HI5731 BIB HI5731BIB-ND | 12-Bit, 100MSPS High Speed 
X5325$8-2.7 X5325$8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 29.56 21.06 19.56 
32k SPIE, Reset High a) 18) Ben) HI5731BIPZ HI5731BIPZ-ND | 12-Bit, 1OOMSPS High S| aes 
X532598F-2.7 X5325S8/-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 57 S7 i Bit, igh Speed 
32K SPI EE, Reset High... 735 513 4.45 DAC* 22.56 21.06 19.56 
X5643P. X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4 Bi i 7 
BA a ERR ne Rave sega NG HI5735KCB HI5735KCB-ND —_| 12-Bit, 80MSPS High Speed Video Se otr 
X5643S14 X5643S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, : E : 
64K SPI EE, Reset Low. 5.27 3.68 3.19 HI5741B1B HI5741B1B-ND 
X50438141 X6643S14I-ND | 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 40.19 37.51 34.83 
64K SPI EE, Reset Low o 542 3.78 3.28 HI5760/61B HI5760/61B-ND 10-Bit, 6OMSPS High Speed 
X5643S14-2.7 X5643814-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, DAC 76) GOR ac 
64K SPI EE, Reset Low. we 5.27 368 3.19 3 : : 
X5643S141-2.7 X5643S14I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, HI5760BIB HI5760BIB-ND ——_| 10-Bit, 125MSPS High Speed 
64K SPI EE, Reset Low. 9.80 6.84 5.93 941 7.44 5.96 
X5645P X5645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, r Bi 
eae ete Be mee HI59601B HI59601B-ND aa High Speed oer rat 
X5645S14 X5645$14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, : : ! ! 
64K SPI EE, Reset High..... 527 3.68 3.19 ISL57271N 1SL5727IN-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+MSPS, 
High Speed, DAC 22.46 20.96 19.47 
1SL5761/21B 1SL5761/21B-ND | 10-Bit, +3.3V, 210+MSPS, High Speed 
nters CLOCKS, TIMERS DAC, 981 7.76 6.22 
iatersil Digi-Key Piles ESE ISL5861/21A ISL5864/21A-ND | 12-Bit,+3.3V, 210+MSPS, 
Part No. Part No. Description 1 25 100 High Speed DAC 13.58 11.64 10.33 
CDP6BHC6BTIE CDP68HC68TIE-ND | CMOS Serial Real-Time Clock. 750 593 475 ISL58611A 1SL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+MSPS, 
CDP68HC68T1EZ CDP68HC68T1EZ-ND | CMOS Serial Real-Time Clock 750 593 475 High Speed DAC . 41.67 10.01 8.88 
CDP68HC68TiM CDP68HC68TIM-ND | CMOS Serial Real-Time Clock. 586 464 3.72 ; 
CDPG8HCG8TIM2 | CDP68HC6BT{M2-ND | CMOS Serial Real-Time Clock. 750 5.93 475 1SL59271N ISL5927IN-ND | Dual 14-Bit, +3.3V, 260+MSPS, 
CP82C54 CP82C54-ND 8MHz, CMOS Prog. Interval Timer. 5.75 437 3.34 High Speed, DAC 29.94 27.95 25.95 
CP82054Z CP82C54Z-ND 8MHz, CMOS Prog. Interval Timer* 5.75 437 3.34 ISL5957IA 1SL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260+MSPS, 
CP82C54-10 CP82C54-10-ND | 10MHz, CMOS Prog. Interval Timer 5.88 465 3.73 High Speed DAC 28-TSSOP 19.95 18.62 17.29 
CP82C54-127 CP82C54-127-ND | 12MHz, CMOS Prog, Interval Timer. p 899 741 570 SESH Rare oe car eet Wah aneee 
CP82C55A CP82C55A-ND 8MHz, CMOS Prog. Peripheral Interface...40-Dip 5.33 4.05 3.09 a s Myre Loire 
CP82C55AZ CP82C55AZ-ND | 8MHz, CMOS Prog. Peripheral High Speed DAG 28-TSSOP 13.34 11.43 10.14 
Interface 40-PDip 5.33 4.05 3.09 
CS82054 CS82054-ND SMHz, CMOS Prog. Interval Timer......28-PLCC 5.46432 3.46 Voltage Inverters 
CS82C54Z S82C54Z-ND 8MHz, CMOS Prog. Interval Timer*.....28-PLCC 5.46 4.32 346 ICL7660CBA ICL7660CBA-ND | 1.5V-10V CMOS Voltage Converter........8-SOIC 217 161 1.19 
CS82C54-10 CS82C54-10-ND | 10MHz, CMOS Prog. Interval Timer......28-PLCC 6.51 5.15 4.13 ICL7660CBAZ ICL7660CBAZ-ND | 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* .....8-SOIC 217 161 1.19 
Se ESHaSSAN DE at aimee Cou, 5.38 4.25 3.41 ICL7660CPA ICL7660CPA-ND | 1.5V-10V CMOS Voltage Converter... ip 208 155 1.14 
latetanee 578 457 3.66 ICL7660SCBA ICL7660SCBA-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 2.23 1.66 1.23 
CS82059A CS82C59A-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt ICL7660SCPA ICL7660SCPA-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 2.26 1.68 1.25 
ee ReReEGAE ND Peer iee Fare 5.59 4.42 3.54 ICL7660SIBA ICL7660SIBA-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converter... 264 1.96 1.45 
i ev Coe ee ae AR aen ICL7660SIPAZ ICL7660SIPAZ-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converter ........8-Dip 2.51 1.87 1.38 
ICM7555CBAZ ICM7555CBAZ-ND |General Purpose Timer*. 72 52 38 ICL7663SACBAZA ICL7663SACBAZA-ND | CMOS Prog. Micropower Positive 
ICM75551PAZ ICM7555IPAZ-ND | General Purpose Timer* . Dil es Voltage Regulator* 3.38 2.57 1.96 
ICM7556IPDZ ICM7556IPDZ-ND__| General Purpose Timer* .. 1.31 Reed) * RoHS Compliant 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 
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(toss) 759 


intersil. 


DCPs FOR LASER DIODE CONTROL 


OF FIBER OPTIC MODULES 


Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9520V201-A X9520V20I-A-ND | Triple DCP for Laser Diode Control, 

2K I2C EE, POR, 3.3V System.......... 20-TSSOP 9.03 6.30 5.46 
X9520V20I-B X9520V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

2K I2C EE, POR, 5V System ...20-TSSOP 9.03 6.30 5.46 
X9521V201 X9521V20I-ND Dual DCP for Laser Diode Control, 

2K I2C EE 20-TSSOP 8.32 6.33 4.84 
X9522V201-A X9522V20I-A-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

12, 3.3V System 20-TSSOP 7.80 545 4.72 
X9522V201-B X9522V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

12C, 5V System ...20-TSSOP 7.80 5.45 4.72 
X9523V201-A X9523V20I-A-ND | Dual DCP for Laser Diode Control, I2C, 

POR, 3.3V System... 20-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9523V20I-B X9523V20I-B-ND Dual DCP for Laser Diode Control, |2C, 

POR, 5V System 20-TSSOP 7.29 5.09 4.41 


DIGITALLY CONTROLLED 
POTENTIOMETERS (XDCP™) 


Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9C102P X9C102P-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 316 2.21 1.92 
X9C102S X9C102S-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 316 2.21 1.92 
X9C102S1 X9C102SI-ND. Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 3.93 2.75 2.38 
X9C103P X9C103P-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 3.44 240 2.08 
X9C103PI X9C103PI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down... 430 3.00 2.60 
X9C103S X9C103S-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 3.44 240 2.08 
X9C103S1 X9C103SI-ND. Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down... 4.30 3.00 2.60 
X9C104P X9C104P-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down.......... 3.44 240 2.08 
X9C104PI X9C104PI-ND. Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down............. 4.30 3.00 2.60 
X9C104S X9C104S-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down.......... 3.44 240 2.08 
X9C104S1 X9C104SI-ND. Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 430 3.00 2.60 
X9C303P X9C303P-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. So ava) al Ge 
X9C303PI X9C303PI-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper............00... 8-Dip 3.93 2.75 2.38 
X9C303S8 X9C303S8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper. Shih = 2h) a). Ge 
X9C303S8! X9C303S8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper............-+++ 8-SOIC 3.93 2.75 2.38 
X9C303V8 X9C303V8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper.............. 8-TSSOP 3.70 258 2.24 
X9C303V8! X9C303V8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down, Log Taper.............. 8-TSSOP 4.62 3.23 2.80 
X9C503P X9C503P-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down Shak, aval 2 
X9C503PI X9C503PI-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 3.93 2.75 2.38 
X9C503S X9C503S-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down... 3.93 2.75 2.38 
X9C503S1 X9C503SI-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down 3.93 2.75 2.38 
X9015US8 X9015US8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile ............2...-+ 8-SOIC Wal 50 43 
X9015US8I X9015US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile ............-...2+ 8-SOIC 88 62 54 
X9015UM8 X9015UM8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 

3-Wire Up/Down, Volatile .................. 8-MSOP 82 LOT OU 
X9015UM8I X9015UM8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 


X9015US8-2.7 


X9015US8-2.7-ND 


3-Wire Up/Down, Volatile 


103 .72 63 


Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 


3-Wire Up/Down, Volatile 17 54 47 
X9110TV14 X9110TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

SPI, Dual Supply. pea AZ ens, 
X9110TV141 X9110TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

SPI, Dual Supply. ..14-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9111TV14 X9111TV14-ND. Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

SPI, Single Supply... 14-TSSOP 5.83 4.07 3.53 
X9111TV141 X9111TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

SPI, Single Supply... .14-TSSOP 7.29 5.09 4.41 
X9116WS8 X9116WS8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down 1.42 99 86 
X9116WS8I X9116WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down iadse ake altoyd 
X9116WM8 X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down 1.66 1.16 1.01 


Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9116WM8I X9116WMB8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down. 2.09 146 1.27 
X9116WS8-2.7 X9116WS8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down. 1.55 1.08 .94 
X9116WS8I-2.7 X9116WS8I-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 

3-Wire Up/Down. 1.94 1.35 1.17 
X9118TV14 X9118TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

12C, Dual Supply ~~ 5.83 4.07 3.53 
X9118TV141 X9118TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 

[2C, Dual Supply 7.29 5.09 4.41 
X9119TV14 X9119TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

12C, Single Supply... 5.83 4.07 3.53 
X9119TV141 X9119TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 

12C, Single Supply... as 7.29 5.09 4.41 
X9119TV14-2.7 X9119TV14-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 

[2C, Single Supply... re 641 447 3.88 
X9119TV141-2.7 X9119TV141-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 

12C, Single Supply... 8.02 560 4.85 
X9221UPI X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, | 5.98 455 3.48 
X9221WP X9221WP-ND. Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2 477 363 2.78 
X9241AUP X9241AUP-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. 757 5.28 458 
X9241AWS X9241AWS-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C. 757 5.28 458 
X9241 AWVI X9241AWVI-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C. 11.16 7.79 6.75 
X9241UVI X9241UVI-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. 1.16 7.79 675 
X9250TS24 X9250TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply. 10.62 7.41 6.43 
X9250TS241 X9250TS241-ND Quad DCP, 5V, 100 

SPI, Dual Supply 13.29 9.27 8.04 
X9250TS24-2.7 X9250TS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply. 11.70 816 7.08 
X9250TS241-2.7 X9250TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply 14.62 10.20 8.84 
X9250US241 X9250US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply 13.29 9.27 8.04 
X9250US241-2.7 X9250US241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply 14.62 10.20 8.84 
X9251TS24 X9251TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 10.62 7.41 6.43 
X9251TS241 X9251TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supph 13.29 9.27 8.04 
X9251TS24-2.7 X9251TS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 11.67 815 7.06 
X9251TS241-2.7 X9251TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply 14.62 10.20 8.84 
X9251US24 X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 10.62 7.41 6.43 
X9251US241 X9251US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply 13.29 9.27 8.04 
X9251US24-2.7 X9251US24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 11.67 815 7.06 
X9251US241-2.7 X9251US241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 14.62 10.20 8.84 
X9252TV241-2.7 X9252TV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down 5.46 3.81 3.31 
X9252UV241-2.7 X9252UV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down 5.46 3.81 3.31 
X9252WV241-2.7 X9252WV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down. 5.46 3.81 3.31 
X9252YV241-2.7 X9252YV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, 

2-Wire Up/Down. 546 381 3.31 
X9258TS24 X9258TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 9.74 680 5.89 
X9258TS241 X9258TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 12.19 8.51 7.38 
X9258TS24-2.7 X9258TS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 10.73 749 649 
X9258TS241-2.7 X9258TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

2C, Dual Supply 13.42 936 8.12 
X9258US24 X9258US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 9.74 680 5.89 
X9258US241 X9258US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

[2C, Dual Supply 1219 8.51 7.38 
X9258US24-2.7 X9258US24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

12C, Dual Supply 10.73 7.49 6.49 
X9258US241-2.7 X9258US241-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

2C, Dual Supply . 13.42 936 8.12 
X9259TS24 X9259TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 10.62 741 6.43 
X9259TS241 X9259TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 13.29 9.27 8.04 
X9259TS24-2.7 X9259TS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 11.67 815 7.06 
X9259TS241-2.7 X9259TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

2C, Single Supply... 14.62 10.20 8.84 
X9259US24 X9259US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 10.62 741 6.43 
X9259US241 X9259US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

IC, Single Supply... 13.29 9.27 8.04 
X9259US24-2.7 X9259US24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 11.67 815 7.06 
X9259US241-2.7 X9259US241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

12C, Single Supply... 14.62 10.20 8.84 
X9260TS24 X9260TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply. 7.31 510 4.42 
X9260US24 X9260US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply. 7.31 510 4.42 
X9261TS24 X9261TS24-ND Dual DCP, 5V, 100K, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 7.31 510 4.42 
X9261US24 X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply... 7.31 510 4.42 
X9268TS24 X9268TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

12C, Dual Supply 7.31 510 4.42 
X9269TS24 X9269TS24-ND Dual DCP, 5V, 100K, 256 Tap, 

[2C, Single Supply... 7.31 510 4.42 
* RoHS Compliant (Continued) 
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DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Intersil Digi-Key Price Each Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
x9269US24 X9269US24-ND | Dual DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, Xx9377WMél X9317WM8I-ND | Single DCP, 5V, 10K0, 100 Tap, 
I2C, Single Supply 7.31 510 4.42 3-Wire Up/Down 462 3.23 2.80 
X9271TV14 XO27ITVI4-ND | Single DCP 6, 100K0, Ep eae X9317WV8 X9317WV8-ND | Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 
56 Tap, 5.85 4 5 3-Wire Up/Down 8-TSSOP 3.70 2.58 2.24 
X9271TV14-2.7 X9271TV14-2.7-ND Single DCR 2.7, 400K0, utesor X9317WV8I X9317WV8I-ND | Single DCP, 5V, 10K0, 100 Tap, 
ap, 14- t 503. 3-Wire Up/Down 8-TSSOP 4.62 3.23 2.80 
eoetta 53 pee nm are nd SSD Tap, SPI... 1TSSOP 5.85 408 3.54 X9317WS8-2.7 X9317WS8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, 
-2. +2.7- 3-Wire Up/Down. B-S0IC 3.46 242 2.10 
256 Tap, SPI 14-TSSOP 6.45 4.50 3.90 f -27-ND| si ‘ 
searaivié Ne sine ee tv i0 X9317WS8I-2.7 X9317WS8I-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
H , SV, 3-Wire Up/Down. B-SOIC 4.32 3.02 2.62 
— SRT _ Laer sae 14-TSSOP 5.85 4.08 3.54 X9317WM8-2.7 X9317WM8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, 
2. -2.7-NDJ Single 3-Wire Up/Down. 4.09 2.85 2.47 
256 Tap, (°C...  14-TSSOP 6.45 4.50 3.90 X9317WMBI-2.7 X0317WMBI-2.7-ND | Single nF 2.7V, 10KO, 100 Tap, 
X9279UV14 X9279UV14-ND | Single DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, I2C....14-TSSOP 5.85 4.08 3.54 : i 3-Wire Up/Down... , Bm ORF aan 
X9312WS X9312WS-ND ans und vi 10KQ, 100 Tap, pity ee ana X9317WV8-2.7 X9317WV8-2.7-ND | Single DCP 2.7V, 10K, 100 Tap, 
es : d : 3-Wire Up/Down 4.09 285 247 
X9313US X9313US-ND ae iM ak 32 Tap, ames X9317WV8I-2.7 X9317WV8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
X9813US| 2ESISES ALD smal ate SOKO, 82 Tap, me ~ e X9317288 X93172S8-ND Score arcs 100 Tap, cE ae 
Wire Up/Down... é _ e - 
4 i 3-Wire Up/Down... 3:16) )2:24 9 92 
nee SUMl pcos) ©10a8 DCE SV, SOKO, x9317ZS8I X9317ZS8I-ND | Single DCP, 5V, 1KA, 100 Tap, 
3-Wire Up/Down... 3.10 2.16 1.88 3-Wire Up/Down 3.93 275 238 
X9313WS X9313WS-ND SB Ue Tap, pret vee en X9319UP8I X9319UPBI-ND | Single DCP, 5Y, SOKA, 100 Tap, ; iene 
X9313WSI X9313WSI-ND | Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 2.60 1.82 1.58 
3-Wire Up/Down... 262 1.83 1.59 X9319WP8I X9319WP8I-ND Single DCP, 5V, 10KN, 100 Tap, 
X9313ZS X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 2.60 1.82 1.58 
3-Wire Up/Down... 241 1.47 1.28 X9319US81 X9319US8I-ND Single oe By, 50K0, Beg. tap) 48 
X9313Z51 X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1KO, 32 Ts -Wire Up/Down / 82 15 
3Wire Up/Down... = 262 183 1.59 x9319WS81 X9319WS8I-ND | Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 
X9314WS X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10 p. 3-Wire Up/Down 2.60 1.82 1.58 
Log Taper, 3-Wire Up/Down 211 147 1.28 xod00wP24 X9400WP24-ND | Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 
X9315TS X9315TS-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Tap, SPI, Dual Supply... 8.41 5.87 5.09 
3-Wire Up/Down... 2111.47 1.28 x9400wse4 X9400WS24-ND | Quad DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, 
X9315TSI X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KN, 32 Tap, SPI, Dual Supply... 757 5.28 4.58 
3-Wire Up/Down... 262 183 1.59 x9400WS241 X9400WS24I-ND | Quad DCP. 5V, 10KA, 64 Tap, 
X9315TS-2.7 X9315TS-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10 SPI, Dual Supply... 944 659 571 
ae een ware Up/Down. = 256 179 1.55 x9400WV24 XOA00WV24-ND | Quad DCP, SV, 10K0, 64 Tap, 
5TSI-2.7 5TSI-2.7- ingle DCP, 2.7V, , 32 Tap, SPI, Dual Supply..... 944 659 5.71 
3-Wire Up/Down... 2.95 2.06 1.79 x9400wv24l X9400WV24I-ND | Quad DCP. 5V, 10KO, 64 Tap, 
X9315US X9315US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, SPI, Dual Supply. 11.80 8.24 7.14 
3-Wire Up/Down... 241 147 1.28 X9400WS24-2.7 X9400WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10 
X9315USI X9315USI-ND Single DCP, 5V, 50KA, 32 Tap, SPI, Dual Supply 8.32 5.81 5.04 
sea ialil ree clin Sie pce sy, 40K a 2.62 1.83 1.59 X9400WS241-2.7 X9400WS24I-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 
H 2 DCP, SV, SOKO, ; SPI, Dual Supply. 10.38 7.25 6.28 
— Gai OO = 2.82 1.97 1.71 X9400WV24-2.7 X9400WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10 
2. -2.7- ingle DCP, 2.7V, 50KO, 32 Tap, SPI, Dual Supply 10.38 7.25 6.28 
sesias(ae sea cLSLe PNA gee Downs a 2.56 1.79 1.55 X9400WV241-2.7 X9400WV24I-2.7-ND] Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 
-2. Paik ingle DCP, 2.7V, 50KO, 32 Tap, SPI, Dual Suppl 12.99 9.06 7.86 
3-Wire Up/Down... 2.95 2.06 1.79 5 _ 
X9315UM-2.7 X9315UM-2.7-ND_| Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, Xedqtws24 peice Wuad eae aney 64 Tap, She pn ohn 
—— SERIE sngenceeay ike ah Bia) As) x9401WS24I X9401WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 10K0, 64 Tap, SPI, 
nee Boat ge EL ’ J Single Supply... 944 659 5.71 
3-Wire Up/Down... 3.10 2.16 1.88 X9401WV24 X9401WV24-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315WP X9315WP-ND Single DCP, SV, 10KQ, 32 Tap, 
3-Wire Up/Down... 241 147 1.28 Single Supply.. See ke) ay 
X9315WPI X9315WPI-ND | Single DCP. 5V, 10K0, 32 Tap, nado Wen pecan CUad DOP SY, TOKO, 64 Tap, SPI en 
3-Wire Up/D 2.62 1.83 1.59 ingle Supply.. 24 7. 
HEWS CET Sale BCP Tok om X9401WS24-2.7 X9401WS$24-2.7-ND | Quad DCP. 2.7V, 10K0, 64 Tap, 
Wi aes : : SPI, Single Supply 8.32 5.81 5.04 
x9315WSI SCREENED Sige DOR SV. 10k a tap 2 ee X9401WS241-2.7 X9401WS241-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 
3-Wire Up/Down... 262 183 1.59 SPI, Single Supply ICON ZO EZ 
X9315WM X9315WM-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, X9401WV24-2.7 X9401WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 
3-Wire Up/Down GO 2a akek) SPI, Single Supply 7.25 6.28 
SOREN XO1SWMIEND | Single DCP. SV, 10KN, 32 Tap, X9401WV241-2.7 X9401WV24I-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 
3-Wire Up/Down... 310 216 1.88 SPI, Single Supply 9.06 7.86 
X9315WS-2.7 X9315WS-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, x9408WS24 X9408WS24-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
3-Wire Up/Down... 2.32 162 141 Dual Supply... 7.57 5.28 4.58 
X9315WSI-2.7 X9315WSI-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, X9408WS241 X9408WS24I-ND | Quad DCP. 5V, 10KO, 64 Tap, /2C, 
3-Wire Up/Down... 2.88 2.01 1.75 Dual Supply... 944 659 5.71 
XO31SWM-2.7 X9315WM-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, xo4oawve4 X9408WV24-ND | Quad DCP, 5V, 10) 
3-Wire Up/Down... 2.71 1.89 1.64 Dual Supply... 944 659 5.71 
X9315WMI-2.7 X9315WMI-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, x9408wv24l X9408WV24I-ND | Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, 
3-Wire Up/Down... 3.42 239 2.07 Dual Supply... i 8.24 7.14 
X9317US8 X9317US8-ND | Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, X9408WS24-2.7 X9408WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, [°C, 
3-Wire Up/Down... 3.16 2.21 1.92 Dual Supply... 8.32 5.81 5.04 
X9317US8I X9317US8I-ND | Single DCP. 5V, 50KO, 100 Tap, X9408WS241-2.7 X9408WS24I-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, [2C, 
3-Wire Up/Down... 3.93 2.75 2.38 Dual Supply... 10.38 7.25 6.28 
X9317UM8 X9317UMB-ND | Single OCF, 5, 50KO, 100 Tap, on x9408WV24-2.7 X9408WV24-2.7-ND | Quad DP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, 
3-Wire Up/Down... - - z Dual Supply... a 7.25 6.28 
X9317UM8I X9317UMBEND Breet soon ON an, Fey mit xod08WV241-2.7 X9408WV24I-2.7-NDJ Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 2c, 
= a S z s Dual Supply... 9.06 7.86 
X9317UV8 X9317UV8-ND ay SOK, 100 Tap, ane xa409ws24 X9409WS24-ND | Quad DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, °C, 
ws E 58 2. Single Suppl 6.84 477 4.14 
X9317UV8I X9317UV8I-ND Saw Ub a oko 100 Tap, Fes atin x9409WS241 X9409WS24I-ND uad DOP BV, 
ra : i 3 Single Supply.. 8.56 5.97 5.18 
X9317US8-2.7 X9317US8-2:7-ND SMe Uatiet bis ore conn xOdooWVEA XO409WV24-ND | Quad DCP 5V, 10KO, 64 Tap, FC, 
7 — = : = Single Supply... 6169 5.71 
X9317US8I-2.7 X9317US8I-2.7-ND Sip Ue 27%, SKA 100 Tap, oe xa4ogwve4l xadoowva4l-no | Quad DCP 5V4 
o ay a ex F ‘ * Single Supply... 3 8.24 7.14 
X9317UM8-2.7 X9317UM8-2.7-ND Sea Ue eh 100 Tap, Pike ney pve X9409WS24-2.7 X9409W$24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, [2C, 
i cA R i 7 Single Supply. 753 5.25 4.55 
X9317UMBI-2.7 X9317UMB8I-2.7-ND] Single DCP, 2.7V, 50 
aie Up/Down... 512 357 3.10 X9409WS241-2.7 X9409WS241-2.7-ND ayes 27 10KO, 64 Tap, [2C, eaperan 
my 9 7a 7 i 7 .! . i 
XOS17UVE-2.7 ROSTMUVELZTENOR) Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, XO409WV24-2.7 X9409WV24-2.7-ND | Quad DCP. 2.7V, 10KO, 64 Tap, I°C, 
3-Wire Up/Down 8-TSSOP 4.09 2.85 2.47 sible Supply ons ann 
HOSEL 27 PES DELIA Sa Win UNDOWLe BTSSOP 5.12 357 3.10 X9409WV241-2.7 X9409WV24I-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KN, 64 Tap, I2C, 
X9317WP X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, Single Suppl 9.06 7.86 
3-Wire Up/Down... 316 2.21 1.92 xoa10wS24 X9410WS24-ND | Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, 
X9317WS8 X9317WS8-ND | Single DCP, 5V, 10K0, 100 Tap, Dual Supply... 5.22 3.65 3.16 
3-Wire Up/Down 316 2.21 1.92 x9410WS241 X9410WS24I-ND | Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, 
X9317WS8I X9317WS8I-ND | Single DCP, 5V, 10 Dual Supply... 6.51 455 3.94 
3-Wire Up/Down... 993 275 239 x9410WV24 X9410WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9317WMB X9317WMB-ND | Single DCP, SV, 10K, 100 Tap, Dual Supply... 6.51 4.55 3.94 
3-Wire Up/Down 3.70 2.58 2.24 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 761 


Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9430WS24-2.7 X9430WS24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 
Intersil Digi-Key Price Each 10KQ, 64 Tap, SPI... 914 638 5.53 
Part No. Part No. Description Pkg. = 125100 X9430WS241-2.7 X9430WS24I-2.7-ND| Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 
Xo470WV24l X9410WV24I-ND | Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, 10KO, 64 Tap, SPI... 5.22 3.65 3.16 
Dual Supply... 813 5.67 4.92 X9430WV24-2.7 X9430WV24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 
X9410WS24-2.7 X9410WS24-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, 10KO, 64 Tap, SPI... 497 3.47 3.01 
Dual Supply... 5.72 3.99 3.46 Xo438WV24 X9438WV24-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 
X9410WS241-2.7 X9410WS24I-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 10KO, 64 Tap, I°C... o4-TSSOP 497 347. 3.01 
Dual Supply... 714 4.98 4.32 X9438WV241 X9438WV24I-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 5, 
XO4TOWV24-2.7 X9410WV24-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, 10KO, 64 Tap, I2C.... 24-TSSOP 5.22 3.65 3.16 
Dual Supply 714 4.98 4.32 X9438WV24-2.7 X9438WV24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Am, 27V, 
X9410WV241-2.7 X941 0WV24I-2.7-ND | Dual DCP, 2.7 10KO, 64 Tap, [°C 24-TSSOP__ 4.97 3.47 _ 3.01 
Dual Supply... 8.94 624 5.41 
X9418WS24 X9418WS24-ND | Dual DCP, 5V, 10K0, 64 Tap, I2C, 
Dual Supply... 5.68 3.96 3.44 DRIVERS/RECEIVERS 
XO4T8WS241 XOA1SWS24-ND | Dual DOP. Sv, 10KO, 64 Tap, PE, 
Dual Supply... 710 4.95 4.29 Intersil Digi-Key Price Each 
x9418WV24 X9418WV24-ND | Dual DCP, 5V, 1 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Dual Supply .. A TOM) RS) aes EL2141C8Z EL2141CSZ-ND | 150MHz Diff. Twisted-Pair Driver* ....6-SOIC_ 5.18 3.90 2.98 
i 5 . Twisted-Pair Driver* ........ " i I 
a iff. Line Receiver* iy x “4 
X9418WV24I X9418WV24I-ND Paar at 10KO, 64 Tap, I2C, es Fioiaoce? Fatt ce ARI Diff. Line Recal ‘® aeD 3 
_ = = 2 EL45431UZ EL45431UZ-ND Triple Diff. Twisted-Pair Driver 473 360 2.75 
X9418WV24-2.7 X9418WV24-2.7-ND Pa Supe TOKO, 64 Tap, 2, ton hua ari EL51701S £L51701S-ND 400MHz Diff. Twisted-Pair Driver. 8-SOIG 167 125 92 
a : : “ EL51701Y EL51701Y-ND 400MHz Diff. Twisted-Pair Driver. -MSOP 1.67 1.25 92 
MOMENS 2A ET Scan Otel Sia 10KO, 64 Tap, °C, 778 543 471 ELS1711S EL51711S-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver. BSOIC 214 159 1.18 
4 i ‘e : ; : EL51711SZ EL5171ISZ-ND | 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver BSOIC 2.14 159 1.18 
ess —Hwearsram |e am te a | i, ieee ammepn tte tame Jet 1s 
Xo420WST61 X9420WST6I-ND | Single DCP. 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, i He ! : ! ; 
Dual Supply . AC! San. GB EL51721Y EL51721Y-ND 250MHz Diff, Line Receiver... 1.67 125 92 
X9420WV141 X9420WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, EL51731S EL51731S-ND 450MHz Diff. Twisted-Pair Driver. Chie eh eye 
Dual Supply... 2 512 3.57 3.10 EL51731Y EL51731Y-ND 450Mkz Diff. Twisted-Pair Driver. O13) 12:38) 1.82 
X9420WS16-2.7 X9420WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V. 10KO. 64 Tap, SPI, EL51741S EL51741S-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver. 2.88 219 1.67 
Dual Supply... 3.81 266 2.31 EL51751S EL51751S-ND 550M{z Diff. Line Receiver. 2.88 219 1.67 
X9420WS161-2.7 X9420WS16I-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, EL51751SZ EL51751SZ-ND 550Mkz Diff. Line Receiver* 288 2.19 1.67 
Dual Supply 477 3.33 2.89 ELS1751Y EL51751Y-ND 550MHz Diff. Line Receiver... 288 219 1.67 
X9420WV14-2.7 X9420WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, EL51761Y EL51761Y-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver. 167 1.25 92 
Dual Supply .14-TSSOP 4.49 3.44 2.72 EL51771Y EL51771Y-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver. 257 1.91 1.42 
X9420WV141-2.7 X9420WV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI. EL51771YZ EL51771YZ-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver 257 1.91 1.42 
Dual Supply... 14-TSSOP 5.61 3.92 3.40 EL53701UZ EL53701UZ-ND __| 100MHz Diff. Twisted-Pair Driver* ......24-QSOP 4.70 3.58 2.73 
X9421WS16 X9421WS16-ND | Single DCP. 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, EL53731UZ EL53731UZ-ND | 450MHz Diff. Twisted-Pair Driver*......24-0QSOP 5.78 439 3.35 
Single Supply... 3.46 2.42 2.10 EL53741UZ EL53741UZ-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver .28-QSOP 5.78 439 3.35 
X9421WS161 X9421WS16I-ND | Single DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, EL5375IUZ EL53751UZ-ND | 550MHz Diff. Line Receiver* .. .24-QS0P 5.78 4.39 3.35 
saisinaia Poe Sree Don ay 10K Bs ae cel 434 3.03 2.63 EL7104CSZ EL7104CSZ-ND Hlgh Speed, Single C Power MOSFET asoc Me oom 
a 1 OV, a A , river * ie _ 1 
Single Supply. 4.09 285 2.47 EL7154CSZ EL7154CSZ-ND | High Speed Mono Pin Driver* . BSOIC 465 354 270 
x9421WV141 X9421WV141-ND ingle DC ar 10KQ, 64 Tap, SPI, Abeer eee EL7155CSZ EL7155CSZ-ND High Performance Pin Driver*. 8-SOIC 4.83 3.67 2.80 
ingle Supply... . : ! j EL7156CSZ EL7156CSZ-ND —_| High Performance Pin Driver. 8SOIC 4.83 367 2.80 
X9421WS16-2.7 X9421WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, EL71581SZ EL7158ISZ-ND Ultra-High Current Pin Driver*. 8-SOIC 5.57 4.40 3.53 
Single Supply. 3.81 266 2.31 EL7202CSZ EL7202CSZ-ND High Speed, Dual Channel Pow 
X9421WS161-2.7 X9421WS16I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, MOSFET Driver* 393 299 228 
Single Supply. aut 8) BEE ELTO120SZ EL72120SZND [Hi 
| igh Speed, Dual Channel Power 
XO421WV14-2.7 X9421WV14-2.7-ND | Single DCP. 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, MOSFET Driver* 3.93 299 228 
Single Supply. ..14-TSSOP 4.49 3.14 2.72 EL7222CSZ EL7222CSZ-ND | High Speed, Dual Channel Power j oe 
X9421WV141-2.7 X9421WV14I-2.7-ND spslenebe 10KO, 64 Tap, SPI, atscor MOSFET Driver* . 3.93 299 228 
x9428WS16 X9428WS16-ND | Single DCP. SV, 10KQ, 64 Tap, I°C, plredese Eeecoame| Cua! Input, HS, Dual Channel Power rer eere 
Dual Supply... 3.46 2.42 2.10 - “ ~ - 
XOd2BWST6I XO428WS16I-ND | Single DCP. SV, 10KQ, 64 Tap, [2C, EL7457012 EL7457CLZ-ND —/ 40MHz Non-Inverting Quad CMOS 
Dual Supply. i Cie, Oo Ta) EL7457CSZ £L7457CSZ-ND dome tian rting Quad CMOS ay eae ea 
x9428WV14 X9428WV14-ND | Single DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 2 Non-inverting Qua 
Dual Supply HIE) ZEB Bei EL7A57CUZ EL7457CUZ-ND dow Nai inverting Quad CMOS BEY AE 
X9428WV141 X9428WV14I-ND | Single DCP, 5V, 74ST 87CUZ- Hz Non-Inverting Qua 
Te - a GM EL91101U EL91101U-ND miter | Receiver/Equali ~. 16-0S0P 5 a ap 
XO428WS16-2.7 XOADBWST6-2.7-ND | Single DCP. 2.7, 10KO, 64 Tap, PC, H ifferential Receiver/Equalize 16. ; , , 
Dual Supply pene Ag) a3 BA £L91101UZ ELOT101UZ-ND _| Diff. Receiver/Equalizer*. “16-OSOP 10.06 863 7.65 
X9428WS161-2.7 X9428WS16I-2.7-ND| Single DCP, 2.7V, 10K0, 64 Tap, 2G, ELO111ILZ EL9111ILZ-ND Triple Diff. Receiver/Equalizer* 28-QFN 21.23 19.81 18.40 
Dual Supply... . 477 3.33 2.89 EL9112ILZ EL9112ILZ-ND Triple Diff. Receiver/Equalizer* 28-QFN 21.23 19.81 18.40 
X9428WV14-2.7 X9428WV14-2.7-ND | Single DCP. 2.7V, HIN202CBN HIN202CBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 6-SOIC 143 1.05 76 
Dual Supply 14-TSSOP 4.49 3.14 2.72 HIN202CBNZ HIN202CBNZ-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 6SOIC 143 1.05 76 
X9428WV141-2.7 X9428WV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, HIN202CBZ HIN202CBZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 143° 1.05 .76 
Dual Supply... ..14-TSSOP 5.61 3.92 3.40 HIN202CP. HIN202CP-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 143° 1.05 .76 
X9429WS16 X9429WS16-ND | Single DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, °C, HIN202ECBN HIN202ECBN-ND | SV, RS-232 Transmitter/Receiver, 
Single Supply... oa 3.46 242 210 ESD Protected .... 4G Oommen! 
X9429WS161 X9429WS161-ND Single ate ae 10KQ, 64 Tap, I7C, Ah mie re HIN202ECBZ HIN202ECBZ-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ingle Supply... S . i ESD Protected... 143 1.05 76 
xo429WV14 X9429WV14-ND | Single DCP. 5V, 10KO, 64 Tap, PC, HIN202ECP HIN202ECP-ND _| SV, RS-232 Transmitter/Receiver, 
Single Supply... .14-TSSOP 4.09 2.85 2.47 ESD Protected 1.80 132 .96 
x9429WV141 X9429WV14I-ND | Single DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, 2C, HIN202E1BN HIN2O2EIBN-ND | 5V, RS-232 Tran 
Single Supply... ..14-TSSOP 5.12 357 3.10 ESD Protected .... 143 1.05.76 
X9429WS16-2.7 X9429WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, I2C, HIN2O2IBN HIN202IBN-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 174 129 96 
Single Supply. ~16-S0IC 3.81 2.66 2.31 HIN206CB HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver 298 227 1.73 
XO429WV14-2.7 X9429WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, °C, HIN208EIA HIN208EIA-ND —_| SV, RS-232 Transmitter/Receiver, 
Single Supply. 14-TSSOP 4.49 3.14 2.72 ESD Protected .... 363 276 2.11 
x9429WV141-2.7 X9429WV141-2.7-ND | Single DCP, 2.7 HIN211ECA HIN211ECA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
X9455TV24I-2.7 X9455TV241-2.7-ND pual Dee's FY ioe 256 T a = ED rolerlet Bel Be Ue 
ee Hal Lad eae y ap, HIN2T1EIA HIN211E1A-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
Two-Wiper. ..24-TSSOP 5.89 4.11 3.57 ESD Protected .... 223 166 1.23 
X9455UV241-2.7 X9455UV241-2.7-ND Dual ae 2.7V, 50KQ, 256 Tap, aay cake OER HIN211E1AZ HIN211EIAZ-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
wo-Wiper. : : : ESD Protected... 2.23 1.66 1.23 
X9455WV241-2.7 Xo455WV24l-2.7-ND Pte Wiel, p Gay cue Gp HIN232ACBN HIN232ACBN-ND__ | 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS 1431.05 76 
ease VVDAKO? yo4ssyv24t-2.7-ND | Dual DCP. 270, 2 8K, 256 Tap, : i : HIN232AGP HIN232ACP-ND | 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS 750 140 80 
HIN232CBZ HIN232CBZ-ND | 5V RS-232 Transmitter/ 
Two-Wiper. $89 4.11 3.57 Receiver HS* 128 94 68 
X9511WP X9511WP-ND Single DCP, BV, 10KO, 32 Tap, Pushpot.. 241 «147~«1:28 fi Oa : : : 
X9511WPI X9511WPI-ND | Single DCP, 5V, 10KQ_ 32 Tap, Pushpot . 262 183 1.59 HIN232CPZ bieoaoucan omg) Ov RS-282 Transmitter nares ee, 
X9511WS X9511WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot 241 147 1.28 i - - : : : 
X9511WSI X9511WSI-ND Single DCP. 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot. 262 183 1.59 HIN232ECBNZ HIN232ECBNZ-ND Oy See panera eunacalet oe 
HIN232ECPZ HIN232ECPZ-ND | 5V RS-232 Transmitter/Receiver, : enn 
ALLY CONTROLLED HS, ESD Protected* ... 1.83 1.36 1.01 
POTENTIOMETERS WITH OP AMP HIP2100EIBZ HIP2100EIBZ-ND | 100V, 2A Peak, High Freq., 
Intersil Digi-Key Price Each Bridge Driver* 3.48265 2.02 
eee Poin Description Pkg. 1 25 + 100 HIP210018 HIP21001B-ND TODW, 2 Pe, High Freq. Half ear 
X9430WS24 X9430WS24-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, SV, ridge Driver .. ; s : 
10KO, 64 Tap, SPI oa-soic MENGE an HIP21001BZ HIP2I00IBZ-ND | 100V, 2A Peak, High Freq, Hal 
X9430WS241 X9430WS24I-ND | Dual DCP, Dual Op Amp Bridge Driver 3.33 2.53 1.93 
10KQ, 64 Tap, SPI... 24-SOIC 5.22 3.65 3.16 HIP21001R HIP2100IR-ND 100V, 2A Peak, High Freq. Half 
x9430WV24 X9430WV24-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, Bridge Driver i 363 276 2.11 
10KO, 64 Tap, SPI... 497 3.47 3.01 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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intersil. 


DRIVERS/RECEIVERS (Continued) 


Intersil Digi-Key Price Each Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25) 100 
HIP2T011B HIP21011B-ND TOOV, 2A Peak, High Freq. Half ICL7667CPAZ ICL7667CPAZ-ND | Dual Power MOSFET Driver* .. : 254 189 1.40 

Bridge Driv 3.33 2.53 1.93 ICM7228AIBIZ ICM7228AIBIZ-ND | 8-Digit, Microprocessor- Compatible, LED. 

HIP21011BZ HIP2101IBZ-ND | 100V, 2A Peak, Hig Display Decoder Driver*... ..28-SOIG 7.46 5.90 4.73 

Bridge Driver* ise] GR) i)-Ck} ISL4221EIR ISL4221EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

HIP4O80AIB HIP4080AIB-ND — | 80V, 2.5A Peak, High Freq. Full ESD Protected .. wA6-QFN 3.40 259 1.98 

Bridge FET Driver, 5.50418 3.19 1SL4223EIR ISL4223EIR-ND | 2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

HIP4O80AIBZ HIP4080AIBZ-ND | 80V, 2.5A Peak, High Freq. Full ESD Protected .. 5.03 3.82 2.92 

Bridge FET Driver* NEWI................. 20-SOIC 550 418 3.19 ISL4243EIR 1SL4243EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-! 939 ransceiver, 

HIP4O80AIP HIP4080AIP-ND — | 80V, 2.5A Peak, High Freq. Ful ESD Protected... 595 4.53 3.46 

Bridge FET Driver. 5.55 4.22 3.22 ISL4244EIRZ ISL4244EIRZ-ND | 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, 

HIP4O80AIPZ HIP4080AIPZ-ND | 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full ESD Protected * 550 4.35 3.49 

Bridge FET Driver* ... 5.55 4.22 3.22 1SL4485EIB ISL4485EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

HIP4O8TAIB HIP4081AIB-ND | 80V, 2.5A Peak, High Freq, Full ESD Protected ._. 248 184 1.36 

Bridge FET Driver 5.50 4.18 3.19 ISL4485EIBZ ISL4485EIBZ-ND | 5V, RS-485/RS-422 T 
HIP4081AIBZ HIP4081AIBZ-ND | 80V, 2.5A Peak, High Fre rie Die eA Iss 

Bridge FET Driver* ... 5.50 418 3.19 re . i 
HIPAO81AIP HIP4081AIP-ND — | 80V, 2.5A Peak, High Freq, Full ease Seca) Ro -1G5/RS 422 Transceiver, hm a Fe 

Bridge FET Driver. 6.00 456 3.48 5 5 = = 
leAOTAIB? HIPAOBIAIPZND | GOV, 254 Peak, High EGG Fall ISL4491 EIB TSL4491EIB-ND | SV, RS-485/RS-422 Transceiver, 

Bridge FET Driver* ... 6.00 4.56 3.48 \SL6207CBZ ISL6207CBZ-ND fisnvole ae Rect ue eae 
HIP40821B HIP40821B-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge eer Sek) SP AGE 

FET Driver 413 314 2.40 Ee 5 ; ; : 
Hipsziez HIPAOB2IZ-ND | OV 258 Pel Curent Wie TLBOSCRZ | ISLEBIECAZND Sy. Retfied MOSFET Ure om 208 189 

FET Driver* 4133.14 2.40 i . : , : 

- a ISL66051B 1SL66051B-ND Sync. Rectified MOSFET Driver 267 1.98 1.47 
HIP40B2IP APA) a read eak Current H-Bridge Ags am ace ISL605IBZ |SL66051BZ-ND syne. Rectified MOSFET oe 267 1.98 1.47 
wenarz ——_|aoarzan |p i a 

FET Driver* 425 3.23 247 a 
HIP4083APZ HIP4083APZ-ND | 80V, 300mA Three Phase High Side isiaioncee Ricxpretentn Pre Pee 3.05 232 1.77 

Driver* 3.88 2.95 2.25 vanced Syne. Recti 
HIP4086AB HIP4086AB-ND | 80V, 0.5A Three Phase Driver.. 630 498 399 Driver* ... . 3.55 270 2.06 
HIP4O86ABZ HIP4086ABZ-ND | 80V, 0.5A Three Phase Driver* 6.30 4.98 3.99 1SL6612CB2Z cca) “ovanced Sync. Rect 
HIP4086APZ HIP4086APZ-ND | 80V, 0.5A Three Phase Driver* ... 672 5.32 4.26 Driver 3.05 232 1.77 
HIP6601BCB HIPGGO1BCB-ND | Sync. Rectified Buck Dual 1SL66121B 1SL66121B-ND 

MOSFET Driver 2.95 225 1.72 3.30 251 1.92 
HIP6GOTBCBZA HIPGG01BCBZA-ND | Sync. Rectified Buck Dual ISL6614ACB 1SL6614ACB-ND var auvancen aera cen 

MOSFET Driver* 295 225 1.72 i E . 
ICL232CBEZ \CL232CBEZ-ND | 5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/ ISL6614ACBZ ISL6614ACBZ-ND pea Syne. Aen eeriieen 

Receiver* .. 4 2.88 219 1.67 river*. E E 
ICL3217ECB ICL3217ECB-ND — | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, TSL66T4ACR TSL6614ACR-ND Dual Advanced Syne. Rectified Buck aya 

ESD Protected 5.83 4.43 3.38 river... & oF 5 i 
1CL3217EIB IL3217EIB-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6614AIB ISL6614AIB-ND Bree Syne. Rectified Buck ase ash aes 

ESD Protected 5.61 4.44 3.56 river... i ! 
ICL3221CAZ ICL3221CAZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ISL6614AIR ISL6614AIR-ND Dual Advanced Syne. nies 

Receiver* .. 177 «132 © 97 river... 5 3 i 
ICL3221CVZ ICL3221CVZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ TSL66T4CB TSLO6T4CB-ND | Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

Receiver™ .. w16-TSSOP 1.77 1.32 97 MOSFET Drivel ...socscscsosesssensnesee 14-SOIC 5.80 4.41 3.37 
ICL3221ECA ICL3221ECA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6614CBZ ISL6614CBZ-ND —_| Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

ESD Protected 1 177 132 97 MOSFET Driver. 580 4.41 3.37 
ICL3221ECAZ ICL3221ECAZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ISL6614CR ISL6614CR-ND —_| Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

Receiver, ESD Protected* thy ashe MOSFET Driver... i 5.93 451 3.44 
ICL3221EIA ICL3221EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6614CRZ ISL6614CRZ-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

ESD Protected ... 2.23 1.66 1.23 MOSFET Driver* 593 451 3.44 
ICL3221E1AZ ICL3221EIAZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ISL66141B 1SL66141B-ND Dual Advanced Sync. 

Receiver, ESD Protected*................. 16-SSOP 223 1.66 1.23 MOSFET Driver... 6.05 460 3.51 
ICL3221EIVZ ICL3221EIVZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ISL6614IR 1SL66141R-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

Receiver, ESD Protected”*.................. 16-SSOP 1.85 1.41 1.08 MOSFET Driver... 6.18 4.70 3.59 
ICL32211AZ ICL32211AZ-ND en iS ee ae sessop WET ETCtG ISL67001B ISL67001B-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq. 

eceiver, rotacted* n,n. - if : i Half Bridge Driver... 8-SOIC 2.79 2.07 1.53 
TCL32220VZ ICL3222CVZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter ISL6700IR ISL6700IR-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq. 

Receiver, ESD Protected* 20-TSSOP =2.14 1.59 1.18 Half Bridge Driver... 21821210) 1:55) 
ICL3222E1B 1CL3222EIB-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL6801AB ISL6801AB-ND __| High Volt. Bootstrap High Side Drive 4.20 3.20 2.44 

ESD Protected . we 1B-SOIG 3.01 2.24 1.65 ISL814861B ISL81486IB-ND | 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS® 
ICL3224EIA ICL3224EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, RS-485/RS-422 Transceiver........ O17 161 149 

ESD Protected ~20-SSOP 3.98 3.03 2.31 1SL81487EIB ISL81487EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3225ECA ICL3225ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .... 276 2.05 1.52 

ESD Protected .20-SSOP 2.73 2.08 1.59 1SL81487EIP ISL81487EIP-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3225E1A ICL3225EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 276 2.05 1.52 

ESD Protected ..20-SSOP 4.00 3.04 2.32 7 F 5 
ICL3226ECA ICL3226ECA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISLMS7UIE LSE SU EAL) SY, RS-AGS/RS-422 Transcelver, 

ESD Protected 16-SSOP__253 1.92 1.47 Een toed ES EE 

NG : : : 1SL81487LIP 1SL81487LIP-ND _ | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ICL3227ECA ICL3227ECA-ND ae Transmitter/Receiver, ar ee ESD Protected .... ; 917 161 1.19 
: : : ISL83080EIB ISL83080EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transcei 
ICL3227EIA ICL3227EIA-ND —_| 3V-5.5V, RS-232 Transmitler/Receiver, RS eS 122 Transvelyeh AR Oe ES 

ESD Protected ... 290 221 1.69 
eae IcLa227E1AZA-ND | 3V-5.5V, RS-230 Ti 1SL83082EIB 1SL83082E1B-ND By, Fe AAS 422 Transceiver, ae 

Receiver, ESD Protected* 3 2.90 2.21 1.69 ae ‘ z 5 
1CL3232CBN ICLSOS0CBN-ND | SV-5.5V, RS-232 Transmitier/Receiver...16-SOIC 1.55 1.15.85 Htes08SE16 Lo cobe se Eh Digg SV, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ESD Protected .... 315 240 1.83 
IGL8232CBNZ Pesce cuaogy) V°5.5V, RS-232 Transrniter/ que ae 1SL83085EIB ISL83085EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
IcL3232cP icusogocp-nn | av-ssv.ns-43 Tanamiarfecciver. 16-Dip 1.55 '85 SURED SOE ee ees Sl Se SOBSSS) 
ICL3232CVZ ICL3232CVZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ Pempyoteciod Tanseevet, an ER 

Receiver* .. ... 16-TSSOP_ [GSS ee oeeeeo) ae : ci : 
1CL3232ECBN TCL3232ECBN-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, la Re aeiaa| © to oo rs f22 Transcelver, 

ESD Protected 264 1.96 1.45 rotected ..... 3.15 240 1.83 
ICL3232ECBZ ICL3232ECBZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ISLES367EIV [orecou ie waubam) SV-5.5V, RS-292 Transceiver, 

Receiver, ESD Protected* 16-SOIC 264 1.96 1.45 ESD Protacted .. (20 ed) eke 
ICL3232ECV-16Z ICL3232ECV-16Z-ND) 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ 1SL834831B ISL834831B-ND | 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

Receiver, ESD Protected* .16-TSSOP 2.85 2.47 1.66 RS-485/RS-422 Transceiver... “ 285 212 1.57 
1CL32321BN TCL32321BN-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver...16-SOIC_ 1.55 1.15 85 1SL834851B 1SL834851B-ND Se One HS, RS-485/RS-422 Santeqleaee tae 
ICL32321BNZ ICL3232IBNZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ se s : 

ee : 1SL834881B ISL834881B-ND | 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 
16-SOIG 1.55 145 85 
| a RS-485/RS-422 Transceiver... : 2.60 1.94 1.43 
ICL32321VZ ICL3232IVZ-ND | 3V-5.5V, Ri 

Receiver .. 16-TSSOP 155 115 85 1SL8349718 ISL834971B-ND | 3.3V; Low Power, HS, RS-485/RS-422 
ICL3238EIAZ TGLS238EIAZND | SV-5.5V, RS-232 Transmifter/ Transceiver 233 1.73 1.28 

Receiver, ESD Protected*............: 28-SSOP 3.75 285 2.18 'SL8483E1B ISL8483EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3241 EIVZ ICL3241EIVZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ESD Protected .... . 2.64 1.96 1.45 

Receiver, ESD Protected* 3.26 258 2.07 ISL8483EIBZ ISL8483EIBZ-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3243ECA ICL3243ECA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 2.64 1.96 1.45 

ESD Protected 2.20 1.64 1.21 1SL8483EIP TSL8483EIP-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

TCL3243ECVZA ICL3243ECVZA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter’ ESD Protected .... : 264 1.96 1.45 

Receiver, ESD Protected* .28-TSSOP 2.39 1.78 1.31 ISL8483EIPZ ISL8483EIPZ-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3243E1A ICL3243EIA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 264 1.96 1.45 

ESD Protected 288 244 1.59 ISL8485E1B ISL8485EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 

ICL3243E1AZ ICL3243EIAZ-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ ESD Protected .. 2.48 1.84 1.36 

Receiver, ESD Protected’.................. 28-SSOP 2.88 214 1.59 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Intersil Digi-Key Price Each 
DRIVERS/RECEIVERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EEE Digi-Key SEES ISL6224CAZ ISL6224CAZ-ND Single Output Mobile-Friendly PWM seccop Hee 
Part No. Part No. Description : Pkg. 125100 ISL6227CAZ ISL6227CAZ-ND —_| Dual Mobile-Friendly PWM Controller 
ISL8485EIP 1SL8485EIP-ND 5, RS-ASSRS 422 Transceiver, pes with DDR Option*.. : 450 342 261 
. : : : ISL6271ACRZ ISL6271ACRZ-ND _| Integrated XScale Reg. 450 342 2.61 
ISLB487E/B PSS Ov, FS 485/RS 422 Transceiver, eee ISL6401CB ISL6AUICBAND Adj Freq. Low Power, PWM Current antes 
¢ d A lode Controller... 5.71 B 35 
eee ele SEE atom °V, AS-485/RS-422 Transceiver, IsL6401CBZ ISL6401CBZ-ND | Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
TSLB461B TSLO4SBIE-ND BY ASABE RSS Transceiver 7 Sy a Mids COMTOUGI is TG ERB GES 
ISL84gsiP 1SL84881P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 202 150 1.11 peas SiMe eet) ae eee Down PWMY/Sing Agi ae aay 
ISL84891B 1SL84891B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 2.02 150 1.11 : : : : : 
ISL84gglP 1SL84891P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 202 150 41.11 ISL6410AIR ISL6410AIR-ND | SV Single Sync. Buck Reg. with 
1$L434851BZ ISL434851BZ-ND | 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Integrated FET .... 2.40 1.83 1.40 
Transcaivar* 248 184 1.36 ISL6410AIU ISL6410AIU-ND on ee eee 
TSL598301AZ ISL598301AZ-ND | Single Supply Video Driver* 335. 255 1.95 f se : : : 
1SL814861BZ 1SL814861BZ-ND | 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS, RS-485/ ISL64101R ISL64101R-ND shee ome Buck Reg. with GR BR HRA 
RS-422 Transceiver*.... 8-SOIC 217 1.61 1.19 eed z 2 zs 
ISL83070EIBZA ISL83070EIBZA-ND| 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed ISL64101U ISL64101U-ND aay Single Sine. Buck Reg. with aes, 
or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 ntegrated FET..... sa : ‘ : 
Transceiver, ESD Prot.*.... 14-SOIC 3.15 2.40 1.83 ISL64201RZ 1SL64201RZ-ND Advanced Single Sync. Buck PWM 0-07) ee 
aI il-! it ontroller* aca AP bs £5} i 
ISEBSOTCEIBCA EBA sey ful Se eee na See ISL6421AERZ ISL6421AERZ-ND | Single Output LNB Supply and Control Volt. 
Transceiver, ESD Prot.*.... 3.15 240 1.83 Reg. with 12C Interface* 3.80 2.89 2.21 
ISL83075EIBZA ISL83075EIBZA-ND| 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed 1SL6431CB 1SL6431CB-ND High Eff., Fixed Freq., Sync. Buck 
or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 PWM Controller. 288 214 1.59 
Transceiver, ESD Prot.*.... 3.15 2.40 1.83 ISL6439CB ISL6439CB-ND Single Sync. Buck PWM Controlle 211 Gene Adee teil 
TSL83082EIBZ 1SL83082EIBZ-ND | 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, ISLO441IRZ ISL6441IRZ-ND | 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, 
RS-485/RS-422 Transceiver, Step-Down PWM/Single Linear 
ESD Protected*..... 3.15 240 1.83 Controller* 5.73 4.54 3.64 
ISL83083EIBZ ISL83083EIBZ-ND | 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, ISL64431RZ ISL6443IRZ-ND 300KHz Dual, 180° Out-of-Phase, 
RS-485/RS-422 Transceiver, Step-Down PWM/Single Linear 
ESD Protected*............ 3.15 240 1.83 Controller* . 6.20 472 3.60 
ISL834851BZ ISL834851BZ-ND | 3.3V, Low Power, High Speed, RS~ ISL6506BCBZ ISL6506BCBZ-ND | Multiple Lineal 
isuaaerene eLRSEEENEND Pre eee Sse 2.60 1.94 1.43 ACPI Control Interface* 2.67 1.98 1.47 
. -5.5V, 1Microamp, ps, RS~ ISL6520ACB-T ISL6520ACB-CT-ND | Single Sync. Buck PWM Controlle 233 173 128 
Transceiver, ESD Prot. * 24-TSSOP 4.20 3.20 2.44 ISL6520ACB-T ISL6520ACB-TR-ND | Single Sync. Buck PWM Controle 2345.00/2,500 
ISL886941H5Z-TK 1SL88694IH5ZCT-ND| SMBus Accelerator* .SOT-23-5 4.28 3.25 2.48 ISL6520ACBZ ISL6520ACBZ-ND _| Single Sync. Buck PWM Controller* 233. 173 1.28 
1SL886941H5Z-TK ISL88694IH5ZTR-ND| SMBus Accelerator* _SOT-23-5 5364.00/3,000 ISL6520BCBZ ISL6520BCBZ-ND | Single Sync. Buck PWM Controller* 288 219 167 
* RoHS Compliant ISL6520CB-T ISL6520CB-CT-ND | Single Sync. Buck PWM Controlle 2.54 1.89 1.40 
TSL6520CB-T ISL6520CB-TR-ND_| Single Sync. Buck PWM Controlle 2562.50/2,500 
ISL6521CB 1SL6521CB-ND PWM Buck DC/DC and Triple Linear 
Power Controller. 5.92 469 3.76 
ISL6521CBZ ISL6521CBZ-ND — | PWM Buck DC/DC an 
Digi-Key Price Each Power Controller* 5.92 469 3.76 
Part No. Description 25 +100 ISL6526AIR ISL6526AIR-ND Single Sync. PWM Controlle! 253 1.92 1.47 
De406DJZ DG406DJZ-ND Single 16-Ch., CMOS Analog Mux* 425. 323 247 ISL6526CB-T ISL6526CB-CT-ND | Single Sync. PWM Controle 283 215 1.64 
DG406DY DG406DY-ND Single 16-Ch., CMOS Analog Mux . 5.50 4.18 3.19 ISL6528CB-T peccesecaclan og Oval Reg. Standard Buck PU oe ea 
are Ba Simic 8.ch. CMOS Amon Moe oe toy on | tsteszace-T ISL6528CB-TR-ND | Dual Reg. Standard Buck PWM/Linear 
DG408DY DG408DY-ND Single 8-Ch., CMOS Analog Mux 183 1.36 1.01 Power Controller, = 6250.00/2,500 
DG409DJZ DG409DJZ-ND Diff. 4-Ch., CMOS Analog Mux* 192 143 1.06 ISL6529CBZ ISL6529CBZ-ND pual Red. Syne: Recitted Ae oe 
Hee pee peo ea tome Oi. 4-Ch., CMOS ies ee eee aa ISL65300B-T ISL6530CB-CT-ND | Dual 5V Sync. Buck PWM Controlle 3.90 297 227 
EL75131YZ FL7513IYZ-ND White LED Step-Up Reg.* 318 242 185 ISL6530CB-T ISL6530CB-TR-ND | Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 1966.00/1,000 
EL75151¥Z FL75151YZ-ND High Freq, PWM Step-Up Reg 267 198 147 1SL6531CB ISL6531CB-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller ....24-SOIC_ 4.45 3.39 2.59 
ELT5IGIVZ EL7516IVZ-ND S00KHz/1 MH TF = = . = ISL6532CRZ ISL6532CRZ-ND ACPI Reg./Controller for Dual Channel 
-2hIHz PWM Step-Up Reg. eo a2 DDR Memory Systems* 20-0FN 4.41 3.49 2.80 
ees ean |p i. eee teed oo ay os ISL6534CRZR5229 _|ISL6534CRZR5229-ND | Dual PWM with Linear Controller ...32-QFN 228 1.73 1.32 
EL75a21Y7 FE eONaND fone OA seeawn Ren “TOMSOP Manteca : ISL6534CVZR5299 —_ISL6534CVZR5299-ND | Dual PWM with Linear Controller* ....24-TSSOP 4.56 3.61 2.89 
p-Down Reg. ; Ge) ae ISL6536AIBZ ISL6536AIBZ-ND | 4-Channel Supervisory IC* 1158663 
EL75341YZ EL7534IYZ-ND __| Mono 600mA Step-Down Reg 10-MSOP 2.76 205 1.52 5 x anne Supervisory Hey odd 
FL7S36IV7 RSTEIYZND oneal Step DavniRed #2 TEMSOP MESTSRNOIES IO ISLO539CAZ ISL6539CAZ-ND | Wide Input, Dual PWM Controller* 488 3.71 283 
Piesdine? FICE EA Mone 4A Bele Sten -Dean Rog, Sa HTSsoP MGIC ISLO5391A ISL65391A-ND Wide Input, Dual PWM Controller........28-SSOP 5.40 4.27 3.42 
Ong! Bp DOWN NEG, : ‘ : ISL65391AZ ISL65391AZ-ND | Wide Input, Dual PWM Controller........28-SSOP 5.40 4.27 3.42 
EL7564CMZ EL7564CMZ-ND | Mono 4A DC/DC Step-Down Reg.*.......20-SOIC 8.04 6.36 5.10 ISL6S51IB ISL65541B-ND ZVS Full Bridge PWM Controlle 710 562 450 
EL7566AIREZ EL7566AIREZ-ND | Mono 6A DC/DC Step-Down Reg.*..28-HTSSOP 9.85 845 7.49 ISL6551IBZ ISL65511B7-ND __| 2VS Full Bridge PWM Controller* 710 562 450 
EL7566DREZ EL7566DREZ-ND _| Mono 6A DC/DC Step-Down Reg.*..28-HTSSOP 7.22 5.72 4.58 TSLGS58CB ISLG558CB-ND Multi-Purpose Precision Mult-Phase 
EL7584IRZ EL75841RZ-ND 4-Ch. DC/DC Converter*. 24-TSSOP 3.70 282 2.15 PWM Controller... 373 284 247 
EL76301CZ-T7A EL7630ICZ-T7ACT-ND] White LED Boost Regulat SC70-6 1.71 127 97 ISL6558CBZA ISL6558CBZA-ND | Multi-Purpose Precision Mult 
EL76301CZ-T7A £L7630ICZ-T7ATR-ND| White LED Boost Regulator 185.75/250 PWM Controller*... 373 284 247 
HA9P5002-52 HAQP5002-52Z-ND | 110MHz, High Slew Rate, High Output ISL6558IRZ ISL6558IRZ-ND —_| Multi-Purpose Precision Multi-Phase 
Current Buffer* .... 3.65 2.78 2.12 PWM Controller* 20-QFN 3.93 2.99 2.28 
HI3-0507-5 HI3-0507-5-ND | 8-Ch. Diff. CMOS Analog Mux. 10.24 8.78 7.79 ISL6563IR ISL6563IR-ND 2-Phase Buck PWM Controller. 24-0FN 5.95 4.53 3.46 
HI3-0508-5 HI3-0508-5-ND Single 8-Ch. CMOS Analog Mux 3.05 232 1.77 ISL6742AAZA ISL6742AAZA-ND | Adv. Double-Ended PWM Controller*..16-QSOP 6.53 5.17 4.14 
HI3-0508A-5Z HI3-0508A-52Z-ND | Single 8-Ch. CMOS Analog Mux* 4.00 3.04 2.32 ISL6744AB ISL6744AB-ND Intermediate Bus PWM Controller 8-SOIC 3.00 2.28 1.74 
HI3-0509-5 HI3-0509-5-ND_—_| 4-Ch. Differential CMOS Analog Mux. 6.05 4.60 3.51 ISL6744AUZ ISL6744AUZ-ND | Intermediate Bus PWM Controller*.....8-MSOP 3.25 2.47 1.89 
HI3-0516-52 HI3-0516-5Z-ND | 16-Ch./Diff. 8-Ch., CMOS High Speed ISL6752AAZA ISL6752AAZA-ND | ZVS Full-Bridge Current Mode 
Analog Mux* . 28.79 26.87 24.95 PWM Controller* 5.98 4.55 3.47 
HIPGO04BCBZA HIPG004BCBZA-ND ISL6753AAZA ISL6753AAZA-ND | ZVS Full-Bridge PWM Controller*......16-QSOP 5.98 4.55 3.47 
3.65 2.78 2.12 ISL68401B ISL68401B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
HIP6004ECBZ HIP6004ECBZ-ND | Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and 2.91 247 1.60 
Output Volt. Monitor* 20-SOIC 485 369 2.82 ISL68411B ISL6841IB-ND 
HIPGO06CB-T HIPG006CB-CT-ND | PWM Buck/Sync.-Rect 14-SOIC 3.04 2.26 1.67 Mode Controller... 2 291 247 1.60 
HIPGOO6CB-T HIPGOO6CB-TR-ND | PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller... 14-SOIC 3062.50/2,500 1SL68421B 1SL68421B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
HIPGOO6CBZ HIP6OO6CBZ-ND | PWM Buck/Syni Mode Controller a 264 1.96 1.45 
Controller* 14-SOIC 2.25 1.71 1.31 ISL68431B ISL68431B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
HIP6013CB HIPG013CB-ND | PWM Buck C 14-SOIG 2.67 1.98 1.47 Mode Controller. “a 2.64 1.96 1.45 
HIP6301CB-T HIP6301CB-CT-ND | Microprocessor CORE Voltage Reg. ISL68431UZ ISL6843IUZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Multi-Phase Buck PWM Controller.....20-SOIC 4.65 3.54 2.70 Mode Controller® .... 2.95 219 1.62 
HIP6301CB-T HIP6301CB-TR-ND | Microprocessor CORE Voltage Reg., ISL68441B ISL68441B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Multi-Phase Buck PWM Controller .....20-SOIC 2344.00/1,000 Mode Controller... as 2.64 1.96 1.45 
HIP6302CB-T HIP6302CB-CT-ND | Microprocessor CORE Voltage Reg., ISL68441BZ ISL68441BZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Multi-Phase Buck PWM Controller.....16-SOIC 4.20 3.20 2.44 Mode Controller* .... as 2.64 1.96 1.45 
HIP6302CB-T HIP6302CB-TR-ND | Microprocessor CORE Volt. Reg., ISL68451B ISL68451B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Multi-Phase Buck PWM Controller ..... 16-SOIC 5250.00/2,500 Mode Controller. ‘ 2.64 1.96 1.45 
HIP6311ACBZA HIP6311ACBZA-ND 
5.04 3.99 3.20 
IS82C55AZ 1S82C55AZ-ND CMOS Prog. Peripheral Interface*. 989 848 7.52 
1SL43681IR ISL43681IR-ND | Low-Volt., Single Supply, 8-to-1 Mux 295 219 1.62 
ISL437411R 1SL437411R-ND Low-Voltage, Dual Supply, Diff. Intersil Digi-Key Price Each 
4-to-1 Mux. 2.95 219 1.62 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ISL6119HIBZA ISL6119HIBZA-ND | USB Dual Port Power Supply X28HC64D-90 X28HC64D-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 26.88 14.68 13.89 
Controller* .... 2.28 173 1.32 X28HC64P-90 X28HC64P-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 968 6.75 5.85 
ISL61441VZA ISL6144IVZA-ND | High Voltage ORing MOSFET X28HC64PI-90 X28HC64PI-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 10.84 7.75 6.63 
Controller* .... 5.78 457 3.66 X28HC64JI-90 X28HC64JI-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 860 6.16 5.27 
ISL6224CA ISL6224CA-ND Single Output Mobile-Friendly PWM X28HC64D-12 X28HC64D-12-ND_| 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS.. 25.26 13.82 13.06 
Controller. 415 316 2.41 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


764. (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


S e Intersil Digi-Key Price Each 
inter sil. PARALLEL EEPROMS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a Tat 7 X122788-2.7A X1227S8-2.7A-ND | RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
inter norrey meet me ee WOT 4K EE, Reset Low. 7 684 477 444 
- : - X122788-4.5A X1227S8-4.5A-ND | RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with 
X28HC64DI-12 X28HC64DI-12-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS....... 28-CDip 26.34 14.40 13.62 WOT 4K EE, Reset Low.. 6.84 477 414 
X28HC64P-12 X28HC64P-12-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS 28-Dip 4.41 3.16 2.70 X1228S14 X1228S14-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supt 
X28HC64PI-12 X28HC64PI-12-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS i 6.82 488 4.17 WOT 4K EE, Reset Low. 7.14 4.98 4.32 
X28HC64J-12 X28HC64J-12-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS 748 5.36 459 X1228814-2.7 X1228S14-2.7-ND | RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 
X28HC64JI-12 X28HC64JI-12-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS.... 8.06 5.77 4.93 WOT 4K EE, Reset Low. . 714 4.98 4.32 
X28HC256JI-90 X28HC256JI-90-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90nS ....32- PLCC 12.90 9.24 7.90 X1228814-2.7A X1228814-2.7A-ND) RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
X28HC256P-90 X28HC256P-90-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90nS . 16.13 11.54 9.87 WOT 4K EE, Reset Low. Fs 714 4.98 4.32 
X28HC256J-12 X28HC256J-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS 9.18 663 5.67 X1228814-4.5A X1228514-4.5A-ND| RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor wi 
X2BHC256JI-12 X28HC256JI-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS 14.75 10.56 9.04 WOT 4K EE, Reset Low. 714 4.98 4.32 
X28HC256P-12 X28HC256P-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS 12.90 9.23 7.90 
X28HC256PI-12 X28HC256PI-12-ND| 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS 15.05 10.77 9.22 
X28HC256J-15 X28HC256J-15-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 753 5.39 4.61 
X28HC256UI-15 X28HC256uI-15-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 8.60 616 5.27 _ " 
X28HC256P-15 X28HC256P-15-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 10.75 7.70 6.58 Intersil Digi-Key ae Price Each 
X28HC256P I-15 X28HC256PI-15-ND| 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS......28-Dip 11.83 8.46 7.24 Part No. Part No. Description 125 100 
EL7900ILCZ EL7900ILCZ-ND Ambient Light Photo Detect*.... 1.64 1.22 91 
X80200V201 X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer. 490 342 297 
° 
= X80201V201 X80201V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer. 490 3.42 2.97 
ntersil. POWER MANAGEMENT X80202V201 X80202V20I-ND 1.7V Power Supply Sequencer. 490 342 2.97 
Intersil Digi-Key Price Eachsr X80203V201 X80203V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer. 490 3.42 2.97 
ze eee a | eee [esas [urna oa ee 
HIP1011ACBZA HIP1011ACBZA-ND | PCI Hot Plug Controller* 620 472 3.60 : s ensor Conditioner with DAG... Z : s 
HIP1011BCBZA HIP1011BCBZA-ND| PCI Hot Plug Controller* 5.90 4.49 3.43 *RoHS Compliant 
ICL7660AIBAZA ICL7660AIBAZA-ND} 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* . 2.33 1.73 1.28 
ICL7665SACPA ICL7665SACPA-ND | CMOS MPU Over/Under Volt. Detecto 3.00 2.28 1.74 
ICL7665SCPA ICL7665SCPA-ND_| CMOS MPU Over/Under Volt. Detector. 2.75 2.09 1.60 ES, ARRA' 
ISL6115CB ISL6115CB-ND Hot-Swap Power Controller Sigs Sith) SI) 5 = = 
ISL6116CB ISL6116CB-ND | Hot-Swap Power Controller 408 310 237 Intersil Dioh Key een ; Pe Ea 
ISL61231R ISL6123IR-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller Siva) 4:54 (364 : = P - 
ISL61231RZA ISL6123IRZA-ND | 4-Ch. Power Sequencing Controller. 573 454 3.64 DG401DYZ-T DG401DYZ-TCT-ND | Mono CMOS Analog Switch * 233 1.73 1.28 
ISL61251R ISL61251R-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller 5.73 454 3.64 DG401DYZ-T DG401DYZ-TTR-ND | Mono CMOS Analog Switch * 2343.75/2,500 
ISL6127IR 1SL61271R-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller 573 454 3.64 DG403DYZ DG403DYZ-ND —_/ Mono CMOS Analog Switch*... 1.54 1.13 82 
‘ DG406DYZ DG406DYZ-ND Single 16-Ch. CMOS Analog Mux 6.50 418 3.19 
ISL6131IR ISL6131IR-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor Cea aby a lé DG411DJz DG411DJZ-ND Mono Quad SPST. CMOS Analo 
ISL6131IRZA ISL6131IRZA-ND | 4-Supply Multiple Voltage Supervisor* .. pel wok dale Ha : 9 
ISL6132IR ISL6132IR-ND 2V Supervisor Monitoring UV/OV Sue al SMa) 
Comey ng 545 415 3.17 DG411DYZ DG411DYZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog 
: one Switch* 1.80 1.32 96 
18L61321RZA ISL61S2IRZA-ND | 2V Supervisor Monitoring UV/OV pestepvz BEC RY ITM Wiono Cod $6 
Conditions * 5.45 415 3.17 Switch* 1.80 1.32 96 
ISL6140CB ISL6140CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 4.00 3.04 2.32 DG413DJZ DG413DJZ-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL6140CBZ ISL6140CBZ-ND Negative Voltage Hot Plug Controller*.... 4.00 3.04 2.32 Switch* 164 122 91 
ISL6141CB 1SL6141CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller...... 5.00 3.80 2.90 DG44ibyY DG441DYIS-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL6141CBZA ISL6141CBZA-ND | Negative Voltage Hot Plug Controller*.... 5.00 3.80 2.90 Switch. 1.95 1.45 1.08 
ISL6142CB ISL6142CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 7.18 5.68 4.55 DG442DY DG442DYIS-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL6150CB ISL6150CB-ND Neg. Volt. Hot Plug Controller... 4.00 3.04 2.32 Switch. 1.95 1.45 1.08 
ISL6150CBZ ISL6150CBZ-ND Neg. Volt. Hot Plug Controller* NEW!... 4.00 3.04 2.32 DG444DY DG444DYIS-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL6151CB ISL6151CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller...... 5.00 3.80 2.90 Switch. 1.86 1.38 1.02 
ISL6151CBZA ISL6151CBZA-ND | Negative Voltage Hot Plug Controller*.... 5.00 380 2.90 DG445DY DG445DYIS-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL6152CB ISL6152CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller..... 718 5.68 4.55 Switch......... : . 1.95 1.45 1.08 
ISL6173DRZA ISL6173DRZA-ND | Dual Low Voltage Hot Swap EL45441GZ EL45441GZ-ND Triple 16x5 Differential to Single-Ended 
Controller* 3.73 2.84 217 Crosspoint Switch”........... ....856-BGA 42.75 39.90 37.05 
ISL6251HRZ ISL6251HRZ-ND | Multi-Chemistry Battery Charger HA4S6CM HA456CM-ND 120MHz, Low Power, 8x8 Video 
Controle” a HFA3046B HFA3046B-ND Sea a : a Ti Al 475 3.61 oe 
7 i 3 - Itra High Freq. Transistor Array... ViSies! Wi 
ISL6253HAZ ISL6253HAZ-ND Highly Integrated Battery Charger for HFA3046BZ HFA3046BZ-ND NPN Ultra High Freq, Transistor 
Notebook Computers 5.38 4.09 3.12 Array* 475 361 276 
ISL6253HRZ ISL6253HRZ-ND Highly Integrated Battary Charger for HFA3096B HFA3096B-ND NPN/PNP Ultra High Freq, Transistor 
Notebook Computers 5.60 426 3.25 Array... 318 242 1.85 
ISL6255HRZ poeocaouacaomg| Highly Integrated Battery Charger with Auto HFA3096BZ HFAS096BZ-ND | Ultra High Freq. Transistor Array* 318 242 1.85 
Power Source Selector for Notebook HFA 
Computers* 98-OFN 620 490 3.93 3101B HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, 
" Ultra High Frequency 4.28 3.25 2.48 
1SL6291-1CRZ ISLG291-1CRZ-ND | Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* ...16-OFN 1.88 1.43 1.09 HFA3101BZ HFA3101BZ-ND __| Gilbert Cell Multiplier 
1$L6291-2CR 1SL6291-2CR-ND | Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger......16-QFN 2.33 1.73 1.28 Ultra High Frequency *... 428 3.25 2.48 
1SL6291-2CRZ 1SL6291-2CRZ-ND | Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger*.... 16-QFN 1.88 1.43 1.09 HIFAS1276 HFA3127B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Arra 4283.05 2.48 
1SL6292-1CR3 1SL6292-1CR3-ND | 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger........10-DFN 2.17 1.61 1.19 HFA3127BZ HFA3127BZ-ND | NPN Ultra High Freq, Transistor 
1SL6292-2CR3 1SL6292-2CR3-ND | 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger.........10-DFN 2.17 1.61 1.19 Array* 428 3.25 2.48 
ISL6292-2CR3Z ISL6292-2CR3Z-ND) 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery HFA3128B HFA3128B-ND PNP Ultra Hig q. 4.28 3.25 2.48 
Charger* NEW!.......... 217 HI1-5047-5 HI1-5047-5-ND 4PST CMOS Analog Switch....... 9.47 7.49 6.00 
ISL6292BCRZ ISL6292BCRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* - 2.17 HI3-0201-5 HI3-0201-51S-ND | Quad SPST, CMOS Analog Switch 3.68 280 2.14 
ISL6293-2CRZ ISL6293-2CRZ-ND | Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting HI3-0201HS-5 HI3-0201HS-5IS-ND | Quad SPST, HS, CMOS Analog Switch..... 554 439 3.52 
Two Power Sources* 2.50 1.90 1.45 HI3-5043-5 HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch. 5.73 436 3.33 
1SL62941RZ-T 1SL6294IRZ-CT-ND | High Input Voltage Charger 279 2.07 1.53 HI3-5043-5Z HI3-5043-5Z-ND | Dual SPDT CMOS Analog Switch* 5.73 4.36 3.33 
ISL62941RZ-T ISL6294IRZ-TR-ND | High Input Voltage Charger 6618.00/6,000 HI3-5051-5 HI3-5051-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch. 9.99 8.57 7.60 
ISL6298-2CR3Z ISL6298-2CR3Z-ND) Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 279) 2107 1.58 ICL7673CPAZ ICL7673CPAZ-ND | Auto Battery Back-Up Switch*. 174 1.29 96 
1SL6298-2CR4Z 1SL6298-2CR4Z-ND| Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 279 207 1.53 ISL43L1201R ISL43L1201R-ND __| Single Supply, Dual SPST Analog 
ISL6299IRZ ISL6299IRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting Switch, N/O. 2.95 219 1.62 
Two Power Sources*.... 2.50 1.90 1.45 ISL43L1201U ISL43L1201U-ND Snae Supply. 279 207 153 
"RoHS Compliant ISL43L 72718 ISLA3L1211R-ND Saale Sino Dual SPST Analog See 
Switch, NC. 2:95 219) 1.62, 
ISL43L1211U ISL43L121IU-ND | Single Supply, Dual SPST Analog 
REA ME CLOCKS Switch, N/C. Ze 2107, 1.53: 
RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip ISL43L1221R [SWRA AD Saale Suey te, SPST Analog 295 219 1.62 
oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock ~ + = = = 
and alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The ISLA3L1221U ISL43L1221U-ND | Single Supply, Dual SPST Analog 
clock/calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low- Switch, W/O, NC 2.79 2.07 1.53 
cost 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire 1SL43L2101H2-T ISL43L2101HZ-TCT-ND bere Single Supply SPDT Analog “86 wer ue 3 
interface int ble with 512 x 8 bits of 12C EE, . The Si i ircuit: in 4 reset voltages. ze 3 Y : 
" fe we interoperable wi : 2 its o prom. The Supervisor circuits come in 4 reset vo ns. = s4aid101ZeT isLagLotoinz-tTR-up |4.1V-4.5V Singie Suppiy SPOT Analog 
ntersi igi-Key rice Each Switch* asd 1644.75/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 =~ 100 ISL43L2201R ISL43L2201R-ND | Low Volt., Single Supply, Dual SPDT 
ISL12081B8Z 1SL12081B8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed Analog Switch ae 298 227 elire. 
SRAM* 2.82 2410 1.55 ISL43L2201RZ ISL43L220IRZCT-ND | Low Volt., Single Supply, Dual SPDT 
ISL12081U8Z ISL12081U8Z-ND | Low Power RTC with Battery Backed Analog Switch* seca 2.03522 
SRAM* 285 217 1.66 ISL43L2201RZ ISL43L220IRZTR-ND | Low Volt., Single Supply, Dual SPDT 
ISL12091U10Z ISL12091U10Z-ND | Low Power RTC with Battery Backed Analog Switch 172.60/100 
SRAM/Event Detection® .............--. 10-MSOP 3.08 =2.34 1.79 ISL43L710IR ISL43L710IR-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
X1226S8 X1226S8-ND RTC, Clock/Calendar with Output Freq. Switch, N/O. 219524 Seeeo2, 
and 4K EE.. 458 3.20 2.77 ISL43L7101U ISL43L710IU-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
X1227S8 X1227S8-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with Switch, N/O. 279 207 1.53 
WOT 4K EE, Reset Low. 684 4.77 4.14 ISL43L7111R ISL43L7114IR-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
X122788-2.7 X1227S8-2.7-ND | RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with Switch, N/C 2:95) 2:19) 1.62: 
WOT 4K EE, Reset Low 6844.77 4.14 * ROHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 765 


Intersil Digi-Key Price Each 
SWITCHES, ARRAYS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
r ay Fi ISL847151H-T 1SL847151H-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Inari pio Key Description ae ee Single Supply, SPST Analog Switch.....SC70-5 1644,00/3,000 
- ; ISL847151HZ-T ISL84715IHZ-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
ISL43L7111U 1SL43L7141U-ND Shak sine Diff. SPST Analog ee Single Supply, SPST Analog 
ISL43L7121R ISL43L712IR-ND | Single Supply, , wi Switch ~-5G70-5 MUG UTE SESS 
Switch, N/O, NC... 295 219 1.62 ISL847151HZ-T ISL847151HZ-TR-ND | Ultra Low ON Resistance, Low Voltage, 
ISLA3L7121U ISL43L712IU-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog Single Supply, SPST Analog 
Swmtch MO We 292 aS 1SL847161H-T 1SL847161H-CT-ND fee ON-Resistance, Low Voltage, Niel 
dreeaNee RESEND oem Supply, Quad Me Ba BRB Single Supply, SPST Analog Switch......SC70-5 1.61 1.19.86 
ISL8499IRZ ISL8499IRZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Single Supply, ISL847161H-T 1SL84716IH-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Quad SPDT Analog Switch* .. 1 310 236 1.80 Single Supply, SPST Analog Switch......SC70-5 1644.00/3,000 
ISL431101B 1SL431101B-ND Low Volt. Single Supply, SPST, ‘High Pert. ISL847161HZ-T ISL84716IHZ-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
gle Supply, a 
Analog Switch. 8-SOIC 1.61 1.20 .89 Single Supply, SPST Analog 
ISL431101H-T 1SL43110IH-CT-ND | Low Volt. Single Supply, SPST, High Perf. Switch*.. 161 119 86 
Analog Switch. SOT-23-5 1.84 1.35 .98 ISL84716IHZ-T ISL84716IHZ-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
1SL431101H-T 1$L43110IH-TR-ND ne vot onde Supply, SPST, High Patt 58% eFRETE IT Single Supply, SPST Analog 
nalog Swite “23- 00/3, Switch* ... 870-5 1644.00/3,000 
1SL431111B 1SL431141B-ND Low Volt. Single Supply, SPST, High Perf. ISL84780IRZ ISL84780IRZ-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Analog Switch, 8 1.61 1.20.89 Single Supply, Quad 2:1 
ISL431111H-T 1$L431111H-CT-ND La Volt Sina Supply, SPST, High Pat ns ae Analog Mux*.. 16-QFN 3.10 2.36 1.80 
Nnalog switc! -23- E FR P a 
ISL431111H-T ISL43111IH-TR-ND | Low Volt. Single Supply, SPST, High Pert. pStBa ste Re tiaciaaam Yaa ow ON Resistance, Low Vote 
Analog Switch snes SOT-23°5 1875.00/3,000 Atl eral je-Tesop EGER era 
ISL4311218 IST#341218-ND SAO SHER SPST, High Pert. “ire eye ISL84781IRZ ISL84781IRZ-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Volt., Single 
1SL431121H-T 1SL43112IH-CT-ND | Low Volt. Dual Supply, SPST, High Perf. - Supply, 8:1 Analog Mux ~G-OFN RSA CRD 
Analog Switch... SOT-23-5 1.67 1.25 92 * RoHS Compliant 
1SL431131B 1SL431131B-ND | Low Volt. Dual Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch. 1.80 134 99 
1SL431201H-T 1SL43120IH-CT-ND | Low Volt. Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch 1.76 130 94 
ISL431201H-T 1SL43120IH-TR-ND | Low Volt. Single Supply, Dual SPST, Intersil Digi-Key Price Each 
SPDT Analog Switch SOT-23-8 1797.00/3,000 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ISL431201H2-T ea ueaanog LOW Voit. Single Supply, Dual SPST, EL1881CN EL188iCN-ND | LP Video Sync. Separator 264 1.96 1.45 
eiasisniiet lavgoanesnat| Poe Slee (Gl lei) eh EL1881CS EL1881CS-ND_ _| LP Video Sync. Separator 264 1.96 1.45 
BPA AC 9 7 ihe een ORATAGTD EL1881CSZ EL1881CSZ-ND —_| LP Video Sync. Separator 264 1.96 1.45 
NOD WIC Ts: sw EL18831S EL18831S-ND Video Sync, Separator. 3.01 2.24 1.65 
ISL431241HZ-T 1$L431211HZ-CT-ND NSU TATRleeS Supply, Dual SPST, ee, EL18831SZ EL1883ISZ-ND Video Sync. Separator* 243 185 1.41 
1SL431241HZ-T |SL43121IHZ-TR-ND | Low Volt. Single Supply, Dual SPST. eM: Be eye SCPE OTAIE cubct cune. Sonarator- aa ate 
SPDT Analog Switch’ .. ; 1797.00/3,000 ELA581CN ELASB1GN-ND | Syne, Separator, 50% Slice, SH Fi 613 466 356 
1SL431401B 1SL431401B-ND | Low Volt. Quad SPST Analog Switch ..... 171 127 94 NIFC SED STAIOY, OU ove he ST ee b : 4 
1SL43143iR 18L431431R-ND Low Voltage Quad SPST High Perf EL4581CS. EL4581CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter...8-SOIC 613 4.66 3.56 
z Analod WER. Ign Pert. ni GD EK EL4581CSZ-17 EL4581CSZ-T7CT-ND | Sync. Separator, 50% Slice, S-H, 
1SL431441R ISL43144IR-ND | Low Voltage Quad SPST High Pert. Elis EWI --8-S01G BER SOMRA ZA 2) 
Analog Switch 202 150 1.41 EL4581CSZ-T7 EL4581CSZ-T7TR-ND Syne. Separator, 50% Slice, S-H, 
1SL432101H-T 1SL43210IH-CT-ND | Low Voltage Single Supply, Filter* NEW!......... 3162.00/1,000 
SPDT Analog Switch 1.76 130 94 EL4583AISZ EL4583AISZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, 
= a ; Filter* 882 6.98 5.59 
SLASZIONET irae nau) oN Yo ae Silo Supp, Dual SPST, Konenaae ELASB3CN EL4583CN-ND | Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter... 8.30 6.56 5.26 
ISL432101HZ-T ISL43210IHZ-CT-ND | Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ‘ EL4583CS EL4583CS-ND Syne. Separator, 50% Slice, S-H, Filter..16-SOIC 882 6.98 5.59 
SPDT Analog Switch* .. ‘e76) 1.30) 94 EL4583CSZ EL4583CSZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, 
1SL432101HZ-T 1SL43210IHZ-TR-ND | Low Voltage Single Supply, Dual SPST, Filter* 882 6.98 5.59 
SPDT Analog Switch* 1797.00/3,000 EL4584CN EL4584CN-ND 36MHz General Purpose PLL 10.40 8.22 659 
1SL432311R 1SL43231IR-ND | Low Voltage Single and Dual Supply, Triple EL4584CS EL4584CS-ND 36MHz General Purpose PLL 9.10 7.80 6.92 
SPDT Analog Switch 20-QFN 2.95 219 1.62 EL4584CSZ EL4584CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL*.. 9.10 7.80 6.92 
ISL432401AZ 1SL432401AZ-ND | Low Volt., Single and Dual Supp EL4585CS EL4585CS-ND 36MHz General Purpose PLL 910 7.80 6.92 
High Perf., Analog Switch* 91358215509 1195 EL4585CSZ EL4585CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL*.. 9.10 7.80 6.92 
ISL432401R ISL43240IR-ND Low Voltage Single and Dual Supply, Quad EL91151LZ EL9115ILZ-ND Triple Analog Video Delay Line* 33.09 30.89 28.68 
SPDT, High Perf. Analog Switch........... 20-QFN 3.50 2.66 2.03 HA4314BCB HA4314BCB-ND _| 400MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch..14-SOIC_ 4.63 3.52 2.69 
ISL434701R ISL434101R-ND | Low Voltage Single Supply, DPDT High HA4344BCB HA4344BCB-ND | 350MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch..16-SOIC 5.78 439 3.35 
Perf. Analog Switch. 16-QFN 2.29 1.71 1.26 ISL598851SZ ISL598851SZ-ND _| Auto-Adj. Sync. Separator* 8-SOIC 3.33 2.53 1.93 
ISL436401R ISL43640IR-ND Low Voltage, Single Supply, 4-to-1 Mux, * ROHS Compliant 
High Perf. Analog Switch... 2.29 1.71 1.26 a 
ISL836991V ISL836991V-ND Low Voltage, Single Supply, Quad SPDT 
Analog Switch w16-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
ISLO405SIAZ TSL8405S1AZND | Low Volt., Single and Dual Supply, Triple VOLTAGE REFERENCE 
SPDT, Analog Switch* .16-SSOP 189 1.41 1.04 = = - 
ISL840531BZ ISL84053IBZ-ND | Low Volt., Single and Dual Supply, Triple Intersil Digi-Key ae Price Each 
SPDT, Analog Switch* 46-SOIC «1.74 1.29 96 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL845141H-T ISL845141H-CT-ND | Low Voltage Single Supply, SPST EL58251RZ EL5825IRZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage 
Analog Switch seh ye Generator* 24-TSSOP 5.84 4.62 3.70 
ISL845151H-T ISL845151H-CT-ND | Low Voltage Single Supply, SPST X60008C1S8-50 X60008C1S8-50-ND | Precision 5V, 5ppm 8SOIC 7.48 591 4.74 
Analog Switch SOT-23-5 1.77 132 97 X60008DIS8-50 X60008DIS8-50-ND | Precision 5V, 10ppmFGA™ Volt. Ref....8-SOIC 5.29 419 3.36 
ISL845151H-T ISL845151H-TR-ND | Low Voltage Single Supply, SPST * RoHS Compliant 
Analog Switch SOT-23-5 2139.00/3,000 aad 
ISL84516IH-T ISL84516IH-CT-ND | Low Voltage Dual Supply, SPST 
Analog Switch SOT-23-5 1.77 1.32 97 
ISL84516IH-T ISL84516IH-TR-ND | Low Voltage Dual Supply, SPST DATA COMMUNICATIONS 
Analog Switch SOT-23-5 2139.00/3,000 mark PHCeIEACI: 
1SL84517IH-T 1SL84517IH-CT-ND | Low Voltage Dual Supply, SPST EC} — Beas 
Analog Switch SOT-23-5 177 132 97 Part No. Description Pkg. 125100 
1SL845171H-T ISL84517IH-TR-ND | Low Voltage Dual Supply, SPST CP3BT10K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1.......48-CSP 10.12 8.67 7.69 
Analog Switch SOT-23-5 2139.00/3,000 CP3BT13K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), CAN. 48-CSP 16.80 15.68 14.56 
ISL845221VZ TSL84522IVZ-ND | Low Volt., Single and Dual Supply, Quad CP3UB17K38CT-ND Reprogrammable Connectivity Processor with 
SPST, Analog Switch* .16-TSSOP 2.20 1.64 1.21 USB Interface : ..-48-CSP 16.80 15.68 14.56 
ISL84544CPZ 1SL84544CPZ-ND | Low Voltage Single Supply, Dual SPST, CP3UB17K38TR-ND Reprogrammable Connecti 
SPDT Analog Switch Dip 1.76 1.30 .94 USB Interface ...48-CSP 3556.00/250 
ISL845441H-T 1SL845441H-CT-ND | Low Voltage Single Supply, i 
SPDT Analog Switch SOT-23-6 1.71 1.27 94 : Fi 
1SL845441H-T 1SL84544IH-TR-ND | Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 5 ationa a oe LINEAR SERIES 
SPDT Analog Switch SOT-23-6 2064.00/3,000 emiconductor 
ISL846841R ISL846841R-ND Ultra Low ON-Resistance, Single Supply, Digi-Key Price Each 
Dual SPDT Analog Switch 10-DFN 2.48 1.84 1.36 Part No. Description 1 25 100 
COAT Stee HEA Ns PS ralc einen SPD CAtalse Suiten SCO fare eaaenas CGS74CT2524N-ND | 1-to-4 Minimum Skew (800ps) Clock Driver 242 180 1.33 
ISL8q714IH-T TSL847141H-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Se arean Se RIOD e Meet cs Gch ae 
Single Supply, SPDT Analog Switch .....SC70-6 1644.00/3,000 CLCOOBAJE-ND Serial Digital Cable D had ble 0 8-SOIC 98 81 6.26 
ISL847141HZ-T ISL84714IHZ-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage 4 erial Digital Cable Driver with Adjustable ue : eT E 
Single Supply, SPDT Analog : CLCOO7AJE-ND Serial Digital Cable Driver. 8.78 6.94 5.56 
Switch* : diet 149) 86 CLC011BCQ-ND Serial Digital Video Decoder 12.34 10.58 9.38 
1SL847141HZ-T ISLB4714IHZ-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for ITU-T G.703 Data 
Single Supply, SPDT Analog Recovery 15.60 14.56 13.52 
Switch*. SC70-6 1644.00/3,000 CLCO14AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery. 17.29 14.82 13.15 
ISL847151H-T ISL847151H-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, CLC016ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection............... 28-PLCC 24.75 23.10 21.45 
Single Supply, SPST Analog Switch......SC70-5 1.61 1.19 86 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 


Part No. Description 25 100 Part No. Description il 25 100 
CLCO16AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection .. 25.76 23.92 LF442CN-ND Dual Low Power JFET Op Amp 1.29 = .94 
CLCO16MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection... 23.10 21.45 LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 251 1.92 
CLCO18AJVJQ-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch... suse 24.92 23.14 LF444CM-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 1.43 1.06 
CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with LF444CN-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 1.47 1.09 
EDH Generation/Insertion 34.58 32.11 LM10CH-ND Op Amp and Voltage Reference 487 3.90 
CLCO30VEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer with Video and LM10CLN-ND Op Amp and Voltage Reference 2.06 1.57 
Ancilliary Data FIFOs and Integrated Cable Driver. 34.58 32.11 LM10CN-ND Op Amp and Voltage Reference. 2.27 1.73 
CLC031AVEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer... 34.58 32.11 LM10CWM-ND Op Amp and Voltage Reference 215 1.64 
LMH0034MA-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer NEW! 16-SOIC 39.90 37.24 34.58 LIM12CLK-ND 80W Power Op Amp 4-Pin..... 19.32 17.94 
CLC5526MSA-ND Digital Variable Gain Amp NEW! 0-SSOP 8.30 «6.56 5.26 LM12H458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 19.18 17.81 
CLC5903SM-ND Dual Digital Tuner/AGC 128-FBGA 27.15 25.34 23.53 LIM12H458CIVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 19.18 17.81 
CLC5903VLA-ND Dual Digital Tuner/AGC..... 128-POFP 27.15 25.34 23.53 TM12L458CIV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 19.18 17.81 
CLC730027-ND Eval Board Designed to Ai ic LIM19CIZ-ND 2.4V, 10NA Temperature Sensor, -55° to 130°C 141.8159 
Characterization for SOIC Packages. 6.30 4.98 3.99 LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5° 112 82 60 
CLC730031-ND Eval Board for Quad Op Amps in SOIC Packages 6.30 4.98 3.99 LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5° 387.40/1,000 
CLC730033-ND Eval Board for 14-SOIC Packages 6.30 4.98 3.99 LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C. 96 Jhil Sil 
CLC730036-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of LM20CIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C. 331.50/1,000 
Dual Monolithic Amplifiers in SOIC Packages 6.30 4.98 3.99 LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Senso 96 TA 51 
CLC730066-ND Evaluation Board for CLC5523 ............... 6.30 4.98 3.99 LM20SIBPTR-ND Micro SMD Temperature Sensor... 95.63/250 
CLC730116-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of LM26CIMS5-NPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 1.43 105 76 
6-Pin Monolithic Amps in SOT-23-6 Packages .... 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-NPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
CLC730121-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of LM26CIM5-PHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta $0T-235 143 105 76 
8-Pin Dual Op Amps in PSOP Packages ..... : 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-PHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 494.00/1,000 
CLC730123-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of LM26CIM5-RPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 1.43 1.05 76 
8-Pin Dual Op Amps in MSOP Package: 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-RPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 494.00/1,000 
CLC730131-ND Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board. 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-SHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 143 1.05 76 
CLC730132-ND Quad TSSOP High Speed Buffer Evaluation Board . 6.30 4.80 3.99 LM26CIM5-SHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta S0T-23-5 494.00/1,000 
CLC730136-ND Single SOT-23 High Speed Buffer Evaluation Board 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-SPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 143 1.05 76 
CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board 630 4.80 3.99 LM26CIM5-SPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
CLC730216-ND Single SOT High Speed Op Amp Evaluation Board. 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-TPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 143 1.05 76 
CLC730227-ND Single SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-TPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 494.00/1,000 
CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board . 6.30 480 3.99 LM26CIM5-VHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta $0T-23-5 143 1.05 76 
CLC730245-ND Single SOIC High Speed Buffer Evaluation Board 6.30 4.98 3.99 LM26CIM5-VHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8AMESEMW8-ND | 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, Temperature LM26CIMS5-VPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 143 105 .76 
Sensor 10-Bit A/D ......-sseeon . ss 9.26 7.94 7.04 LM26CIM5-VPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8CBESIMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/ 7.08 5.60 4.49 LIM26CIM5-XHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 1.43 1.05 76 
COP8CBROHLG8CT-ND | 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 9.99 8.57 7.60 LM26CIM5-XHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8CBR9HLQ8TR-ND | 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 17344.13/2,500 LM26CIM5-XPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 143 1.05 .76 
COP8CBROHVA8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 9.36 8.03 7.12 LM26CIM5-XPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8CBR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 10.27 8.12 6.51 LM26CIM5-YHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 1.43 1.05 76 
COP8CCE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D.. 7.08 5.60 4.49 LM26CIM5-YHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8CCR9IMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 10.27 8.12 6.51 [M26CIM5-YPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermosta $07-23-5 143 105 76 
COP8CDESIMTS-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/ 5.73 4.54 3.64 LM26CIM5-YPATR-ND | 3°C Accurate, Factory Preset Thermosta SOT-23-5 494.00/1,000 
COP8CFESHVA-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/ 5.29 4.19 3.36 LM26CIM5-ZHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 143 105 76 
CORECEESIM TS: ND a)| 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/ 48-TSSOP 5.48 4.34 3.48 LM26CIM5-ZHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat __. $OT-23+5 494.00/1,000 
COP8SAA7SLB8CT-ND_| 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR -28-Laminate CSP 6.38 __5.05__4.05 LM27CIM5-1HJCT-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat... SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 
COP8SAA7SLB8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR... -28-Laminate CSP 9272.00/2,500 LM27CIM5-THJTR-ND | 3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat... SOT-23-5 961.28/1,000 
COP8SAA7SLB9CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K PO -28-Laminate CSP 6.20 4.90 3.93 LM27CIM5-2HJCT-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat... SOT-23-5 2.33 1.73 1.28 
COP8SAA7SLBSTR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K PO -28-Laminate CSP 8997.50/2,500 LM27CIM5-2HJTR-ND | +3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 961.28/1,000 
COP8SAB7SLB8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K PO! .28-Laminate CSP 5.99 4.74 3.80 LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor. 14-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
COP8SAB7SLB8TR-ND _| 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR... .28-Laminate CSP 8692.50/2,500 LM34AH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, T0-46 1386 1188 10.54 
COP8SAB7SLB9CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR... -28-Laminate CSP 6.20 4.90 3.93 [M34CAH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230" 0-46 1155 990 878 
COP8SAB7SLB9TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K PO! .28-Laminate CSP 8997.50/2,500 LM34CAZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 0-92 7.14 565 4.53 
GOPESABTZOM END een pal picionontate! a re Cas Oe o20 ao a8 LM34CH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 0-46 952 816 7.24 
A ee 7 eee : 2 . LM34CZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230° 0-92 5.54 439 3.52 
COP8SAC7SLB8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K POR... .28-Laminate CSP 7.58 6.00 4.81 LM34DM-ND Precision Fahrenheit Tatnperatie Sensor, +32°F to 212° BSOIC 223 166 1.23 
COpeS AES ae ND ae ole mleiocontate i POR ce amas oer : silt U2: St08 [M35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor 70-2200 282 210 155 
COP8SAC7SLB9CT-| Bit icrocontroller .28-Laminate 5 i ( A ‘ci i 0} 0} e 
COPSSAC7SLB9TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K PO! “28-Laminate CSP -10736.00/2,500 Tee tne ee A OTS Ci) oc lice 
COPBSDEQIMTS-ND | 8-Bit Microcontroller with 8K Flash . 540 4.27 3.42 LIM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C 11.55 990 878 


COP8SGE7VEJ8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators LM35CAZ-ND 


9.22 7.29 5.84 Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C. 540 427 3.42 

7 7 = - - “ LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C 9.03 7.74 6.87 

CORSE ICME img o-Git OTP Microcontroller, 8 Memory, 2 Comparators LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C 5.28 4.01 3.06 

DSART se 611 4.84 3.88 LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C 573 454 3.64 

noo GELS UcNagag) © Bit OTP Microcontroller, GK Memory, 2 Comparators LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100% 182 135 1.00 

cameeexarnam (eaten Ghia 228) dal LM35DMXCT-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C NE! 180 134 99 
794 6.28 5.03 LM35DMXTR-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C..... 1834.38/2,500 

COPSSGR7HLOSCT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 32K Flas! 977 837 743 ean aie earn ae ale i 174 1.30.96 

COP8SGR7HLOSTR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 32K Flas! 16949.25/2,500 rab aL een 


COP8SGR728M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators LM41CIMT-ND Hardware Monitor with Thermal Diode Inputs and 


USART fe 540 4.27 3.42 
5 F SensorPath™ Bus 14-TSSOP 3.80 2.89 2.21 

Sama © 2a O1P Mlcrocontrolier, 32K Memory, 2 Comparators Ame Bea ase LM45BIMBCT-ND Precision Celsius Temperature Sensor. S023 158 118 87 
COPESGR744V8-ND | 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators EMASBIMSTA:ND Precision Celsius Temperature Sensor. SOT-23 852.80/1,000 

USART : , 44-PLCC 7.35 «5.81 4.66 LM45CIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor. SOT-23 1.01 nfo 04 
CRIGMASQVJE9-ND 16-Bit, C 0: 80-PQFP 1800 1680 15.60 LM45CIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor. SOT-23 351.00/1,000 
CRIGMCSOVJE9-ND —_| 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontrolle 48.00 16.80 15.60 EMS08IMSCTEND) Single Supply Centigrade Temperature Sensor slack ili] ile) _2t) 
LF156H-ND Mono JFET In Op Amp 5.98 455 3.47 LMSOBIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor 665.60/1,000 
LF256F-ND Wideband JFET Op Am 5.15. 3.92 2.99 LMS50CIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor SOT-23 1.09 80 =.58 
LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit 3.10 2.36 1.80 LM50CIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor 377.00/1,000 
LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp. 221 165 1.22 LM56BIM-ND Dual Output Low Power Thermostat BER) aN) ZK 
LF347M-ND Quad Bi-FET Op Amp. 214 159 1.18 LM56BIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 2.64 1.96 1.45 
LF347MXTR-ND Quad Bi-FET Op Amp. 2153.13/2,500 LMS6BIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat 1088.00/1,000 
LF347NNS-ND Quad Bi-FET Op Amp 246 161 1.19 LM56CIM-ND Dual Output Low Power Thermostat ike eb) ep 
LF353M-ND Wideband Dual JFET Op Amp.. 124 ‘89 65 LM56CIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 2025 1:50) eda 
LF353MXCT-ND Wideband Dual JFET Op Amp 1.08 cis EW LM56CIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat 832.00/1,000 
LF353MXTR-ND Wideband Dual JFET Op Amp...... 1029.56/2,500 LM60BIM3CT-ND 2.7\, Temperature Sensor, -40°C to 125°C 1.28.94 68 
LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Amp ee a Teo SLND ea oraperature Sensdl poe to 1230 - Tae 

5 ithi | -7V, Temperature Sensor, -40°C to 125° ; 2 ! 

Esser ND MonoltiG ia a o _ 35 a6 oe LM60CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C Wy ay 
LF356N-ND Monolithic JFET Input Op Amp. 1412 82 60 LM60CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C 336.00/1,000 
LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circuit 3.05 2.32 1.77 LIM60CIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C 9065 7 
LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circuit 5.83 4.43 3.38 Tee aeEND any Temperate Saneol, aoe io we 1.28 hpaGn ase 
LF398M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit AO ee Take A -7V, Temperature Sensor, -30°C to 100° 00r 
LF398N-ND Monolithic Sane and Hold Circuit Dahl sieve wal LM61CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C OS eo meee or 
LF411ACH-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op 857 6.78 5.43 LM61CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C 336.00/1,000 
LF411ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp. Dip 480 3.65 2.79 LM61C1Z-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C 90. 657 
LF411CN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp. Dip 1.63 1.20.87 LM62BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C 1.28 86.9468 
LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp Dip 498 3.79 2.89 LM62BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100° 442.00/1,000 
LF412CN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp Dip 166 1.24 92 LM62CIM8CT-ND 2.7\, Temperature Sensor, 0°C to 100° 107.78 «56 
LF412MH-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp To-5 9.07 7.18 5.75 LM62CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100° 333.20/1,000 
LF442ACN-ND Dual Low Power JFET Op Amp. Dip 563 4.28 3.27 LM63CIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control........ 8-SOIC 2.63 2.00 1.53 
LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp 0-5 17.40 16.24 15.08 | + pots Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM63DIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control 8-SOIC 3.09 2.30 1.70 LM93CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control for 
LM70CILD-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor .. 2.00 149 1.10 Server Management... 56-TSSOP 9.98 7.89 6.32 
LM70CILD-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor . 826.88/1,000 LM99-1CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CILD-5CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor . 2.00 149 1.10 Sensor with Two-Wire Interface NEWI.................. 263 2100) 753 
LM70CILD-5TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor .. 826.88/1,000 LM99-1CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor . 1.86 1.38 1.02 Sensor with Two-Wire Interface NEW!................... 1323.00/1,000 
LM70CIMM-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor . 766.72/1,000 LM99CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temperature Sensor . 1.86 1.38 1.02 Sensor with Two-Wire Interface BGR) 2t00) 458) 
LM70CIMM-5TR-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temperature Sensor . 766.72/1,000 LM99CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
LM70CIMMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor. 1.86 1.38 1.02 Sensor with Two-Wire Interface. 1323.00/1,000 
LM70CIMMX-3TR-ND —_| 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor. 2620.63/3,500 LM108AH-ND Precision Op Amp 6.59 5.22 4.18 
LM71CIMFCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 2.06 1.53 1.14 LM111H-ND Voltage Comparator ... 453 3.44 2.63 
LM71CIMFTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 851.20/1,000 LM111J-8-ND Voltage Comparato! 8.32 658 5.27 
LM71CISDCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 2.06 1.53 1.14 LM113H-ND Reference Diode... 9.03 7.74 6.87 
LM71CISDTR-ND SPlI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 851.20/1,000 LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator. 8.06 6.38 5.11 
LM73CIMK-OCT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor NEW! 206 153 1.14 LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator... TO-3 947 7.49 6.00 
LM73CIMK-OTR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor NEW! 851.20/1,000 LM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulato 9.24 7.92 7.03 
LM74CIBP-3CT-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 5-microSMD 2.24 1.67 1.23 LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp... 5.82 460 3.69 
LM74CIBP-3TR-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 5-microSMD 925.44/1,000 LM124J-ND Low Power Quad Op Amp... 6.05 4.79 3.84 
LM74CIBP-5CT-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. S-microSMD 2.24 1.67 1.23 LM135AH-ND Precision Temperature Sensor .. 0-46 16.59 14.22 12.61 
LM74CIBP-5TR-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 5-microSMD 925.44/1,000 LM135H-ND Precision Temperature Sensor .. 0-46 9.95 7.87 6.31 
LM74CIM-3-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. -8-SOIC 1.92 1.43 1.06 LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 0-46 10.12 867 7.69 
LM74CIM-5-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. -8-SOIC 1.92 1.43 1.06 LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 9.53 7.54 6.04 
LM75CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor .8-SOIC 211 1.57 1.16 LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode... 953 7.54 6.04 
LM75CIM-5-ND 5\, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog LM137H-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator . 9.03 7.74 6.87 
with Two-Wire Interface Zed tO FLO LIM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp...... 6.13 485 3.89 
LM75CIMX-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog LM140K-5.0-ND “BV, Series 3-Terminal Positive Regulator. 953. 7.54 6.04 
with Two-Wire Interface 2125.00/2,500 LM140K-12-ND 12V, 1.54 Positive Voltage Regulator... 953 7.54 6.04 
LM75CIMM-3CT-ND 3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal LIM140LAH-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulato 5.67 449 3.60 
Watchdog with Two-Wire Interface... 217 1.61 1.19 LIM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulato! 5.67 4.49 3.60 
LM75CIMM-3TR-ND 3.3V, Digital Temperature Sensor and LM148J-ND Quad 741 Op Amp 533 422 3.38 
Watchdog with Two-Wire Interface 896.00/1,000 LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 14.00 12.00 10.64 
LM75CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal LM158AH-ND Low Power Dual Op Am TO-5 7.79 616 4.94 
Watchdog with Two-Wire Interface 247 1.61| 1.19 LM158H-ND Low Power Dual Op Am T0-5 4.98 379 2.89 
LM75CIMM-5TR-ND 5\, Digital Temperature Sensor and Thermal LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Referenc 11.18 9.59 8.50 
Watchdog with Two-Wire Interface 896.00/1,000 LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode .. 9.37 7.41 5.94 
LM76CHM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LIM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator 4933.75 2.86 
Comparator with Two-Wire Interface : 2.90 216 1.59 LM219J-ND High Speed Dual Comparator 1162 9.96 8.84 
LM77CIM-3-ND TEE te ponso! ang ae mal Window aoe LM224J-ND Low Power Quad Op Amp... ip 605 4.79 3.84 
npi . 8 8 ° LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converte 8-Dip 8.04 636 5.10 
LM77CIM-5-ND Stace nae asc) ane esi ak SIG? TuG LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converte! 8-Dip 5.96 472 3.78 
907. i ai : - ‘ LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Senso! 0-92 290 221 1.69 
EZ CIM STNG) * Digital comberature Sarsoy and Thermal Window Ber Re FEC LM2347-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Senso 0-92 169 126 93 
OME ALON WI WO Wile STE aC6: : : : : LM235AH-ND Precision Temperature Sensor . 10.50 9.00 7.98 
LM77CIMM-3TR-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM235H-ND Precision Temperature Sensor . 779 616 4.94 
Comparator with Two-Wire Interface 870.40/1,000 LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference .. 7.10 5.62 _ 4.50 
LM77CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM236AH-5.0-ND BV. Reference Diode 740 562 450 
Comparator with Two-Wire Interface Cah ere Tale 5 7 bh : ‘ 
LM77CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window Pesce aD 2.5V, Reference Diode DOS oes oo 
4 Wh i LM239J-ND High Performance Quad Comparator 611 484 3.88 
Comparator with Two-Wire Intarface 8-MSOP BZOA0HO00 LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Referenc 265 202 154 
LM78LO5ACM-ND BV, 100mA Positive Regulator. wm ‘ ! oP g : ae 
at LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Referenc 2.79 2.08 1.54 
LM78LO5ACMXCT-ND 5V, 100mA Positive Regulator. 68 AQ 36 ; 7 
Ef a LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 2.64 1.96 1.45 
LM78LO5ACMXTR-ND 5V, 100mA Positive Regulator. 538.65/2,500 i 
ig vn LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference. 2.64 1.96 1.45 
LM78LO5ACZNS-ND 5V, 100mA Positive Regulator. 13 se) eh) LM285BYZ-2 5-ND 2 BV Ref Diod 264 196 14 
LM78LOSIBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator . 8-microSMD 1.10 81 59 TMDSeREND 5" bicronouer Adjustable Vo ions Rotarehe “ison ae a 
LM78LOSIBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator. 8-microSMD 110.25/250 LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Referenc 1032.75/2,500 
LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulatot 13 Ae etth - 
LM78L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Positive Regulato! 538.65/2,500 Gabe eet 7.2. Reterence Diode. iy Ow 
4 LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diod 1.10 81 59 
LM78L12ACZ-ND 12V, 100mA Voltage Regulator. 2B ‘63.39 5 : 
i iti LM285Mx-2.5CT-ND Micropower Voltage Reference Diode NEW! 8-SOIC = 1.16 86 = .62 
LM78L15ACM-ND 15V, 100mA Positive Regulatoi ME 153 39 ‘ . 
- LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode 937.13/2,501 
LM78L15ACMXCT-ND 15V, 100mA Positive Regulator NEW! 68 AQ 36 | : : 
Ba LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 1.16.85 62 
LM78L15ACMXTR-ND 15V, 100mA Positive Regulatot 538.65/2,500 7 
LM78L15ACZ-ND 15V, 100mA Positive Regulato BB 53 39 LM285Z-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diod 1.10 81 59 
4 iti LM285Z-2.5-ND 2.5V, Reference Diode... 1.10 81 59 
LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100mA Positive Regulator. 1.22 90 65 
LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Positive Regulator. ie oe A ED General Purpose Op Am TOS Per eee couse 
; om LM301ANNS-ND General Purpose Op Am| 8-Dip 1.12 82 60 
LM78MOSCDT-ND 3-Terminal Positive Regulator . TSO HIZEBS LM308AH-ND GeneralPurnose Op Am T0-5 515 392 299 
LM78M12CH-ND 12V, 500mA Positive Regulato! TO-39 5.55 4.22 3.22 ad p ~ ~ ~ 
LM78M12CT-ND 12V, Positive Regulator 70-220 | 472 127 62 LM308H-ND Super Gain Op Amp... TO-5 5.15 3.92 2.99 
LM78M15CH-ND 15V, 500mA Positive Reg} 70-39 5.55 4.22 3.22 LM309H-ND 5V Voltage Regulator. 0-39 6.23 4.74 3.62 
LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem. 6-Dip 1.79 133 99 ie Hee ne ee vonage Regulato Ne ne ee 
LM78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Tem 6Dip 267 1.98 1.47 TRANS Jolee Comparaine . asolc Ronee aa 
LM79LO05ACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator... 8-SOIC = 1.04 Je ES) IM3TIMXCT-ND ore Saat NEW S0IC 3 46 “33 
LM79LO5ACMXTR-ND. 5V, 100mA Negative Regulator. 764.75/2,500 a i; ‘ : 
LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulato 8SOIG 1.04 75 55 L311 MXTR-ND Voltage Comparator 621.78/2,500 
LM79L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Negative Regulato 8-SOIC 764.75/2,500 Te ee alsa inane ous Comparator: aa a ee Ae 
LM79MO05CT-ND 5V, 500mA Negative Voltage Regulato! 1.36 99 2 : tas . se 5 . : : 
LM79M12CT-ND 42V, 500mA Negative Voltage Regulator 136 99 LM317AEMPCT-ND 3. Terminal Adjustable Regulato: OT-223 1.89 1.41 1.04 
LM79M15CT-ND 15V, 500mA Negative Voltage Regulator 136 99 LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator .. OT-223 779.52/1,000 
LM80CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317AEMPXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator NEW. 0T-223 1.74 129 96 
Seca on Te a es an 
LM80CIMT-5-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor i ae : : 2 F ‘i 
System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V. 618 470 3.59 LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulato} TO-220 1.79 1.33  .99 
LM81BIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317EMPCT-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator. 1.47 108 79 
System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V. 3.93 2.99 2.28 LM317EMPTR-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator 508.30/1,000 
LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317H-ND 500mA, Positive Adjustable Voltage Regulator. 5.84 462 3.70 
System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V. a 3.93 2.99 2.28 LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator 815 645 5.17 
LM82CIMOA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Senso LM317HVK STEEL-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator... 9.47 7.49 6.00 
with Two-Wire Interface..... 383 2.91 2.22 LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator 2 2106 152) 
LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor LM317K STEEL-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator. 947 7.49 6.00 
with Two-Wire Interface..... ah 595 453 3.46 LM317LIBPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator .. LOG yt 06. 
LM84BIMQA-ND Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interface 3.58 2.72 2.08 LM317LIBPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator ... 100.30/250 
LM86CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM317LICT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator NEW: 110.8058 
with Two-Wire Interface 951 1.87 1.38 LM317LITR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator NEW!.. 104.13/250 
LM86CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM317LM-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator. 84 61 44 
with Two-Wire Interface a 1036.80/1,000 LM317LMXCT-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator NE 200062) 245: 
LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator. 621.78/2,500 
with Remote Diode Temperature Sensing.... 553 420 3.21 LM317LZNS-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator. 81 59.438 
LM90CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM317MDTNS-ND 3-Terminal Adjustable Regulator ... 163 120 87 
with Two-Wire Interface 2.95 219 1.62 LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulator .. 1.84 137 1.02 
LM90CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM317SXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator NEW! S65 138 1:02 
with Two-Wire Interface 1216.00/1,000 LM317SXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator....... 386.75/500 
LM92CIM-ND Temperature Sensor and TI LM317TNS-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator. ie) ies) 
with Two-Wire Interface SLOgmee AON (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM318H-ND High Slew Rate Op Amp... 5.38 409 3.12 LM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Amp . 2.80 2.13 1.63 
LM318M-ND High Slew Rate Op Am, 1.39 1.02 .74 LM359N-ND High Speed Norton Op Amp. BER eae Tre) 
LM318N-ND High Slew Rate Op Amp... 14003 eo) LM360H-ND High Speed Differential Comp: . 5180) 441 3:37) 
LM319AM-ND High Speed Dual Comparatot eeky abel ER) LM360M-ND High Speed Differential Comparator. 438 3.33 2.54 
LM319H-ND High Speed Dual Comparato: .T0-5 5.33 4.05 3.09 LM360N-ND High Speed Differential Comparator. 4.38 3.33 2.54 
LM319M-ND High Speed Dual Comparato: 1.25 RO ays LM361M-ND High Speed Differential Comparator. 3.01 2.24 1.65 
LM319MXTR-ND. High Speed Dual Comparato: 1058.25/2, a00F LM361N-ND High Speed Differential Comparator. 3.01 2.24 1.65 
LM319NNS-ND High Speed Dual Comparator... 1.44 1.06 LM380N-ND 2.5W Audio Power Amplifier ieey qe eye 
LM320H-5.0-ND -5A, 3-Terminal Negative Voltage egulato 5.84 4.62 aun LM380N-8-ND 2.5W Audio Amplifier 166 1.22 89 
LM320LZ-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator. 99.72 —52 LM384N-ND 5W Audio Amplifier... 1:58 lS mOr. 
LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator 99 72 52 LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference . 1.06 78 = 57 
LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator 99 72 52 LM385BM-1.2-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/*C 110 81 59 
LM320T-12-ND 42V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator ... : iba? ase eye LM385BMX-1.2TR-ND | 1.2V Reference Diode 150ppm/°C 937.13/2,500 
LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulato 10-220. 1.77 1.32 97 LM385BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/°C 110.8159 
LM321MFCT-ND Low Power Single Op Amp... _ SOT-23-5 Tr 56 40 LM385BMX-2.5TR-ND_ 2.5V Reference Diode 150ppm/°C 937.13/2,500 
LM321MFTR-ND Low Power Single Op Amp.. _ SOT-23-5 238.00/1,000 LM385BXM-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference Diode . 3.01 2.24 1.66 
LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulate 979 7.74 6.20 LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode 2.98 2.22 1.64 
LM323K STEELNS-ND | 5V, 3A Positive Voltage Regulato 9.09 7.19 5.76 HEee ey oy Reference _ 30ppm/*C oa a Bey Bal ee 
LM324AMNS-ND Low Power Quad Op Amp........ 1.05 sty sayy 12-1 ‘ icropower Voltage Reference Diode . - : 5 
LM324AMXCT-ND Low Power Quad Op Amp NEW! 59 uk LM385BYZ-1.2-ND 1.2V Precision Voltage Reference 50ppm/°C. 2.38 1.77 1.31 
LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp 895.69/2,500 LM385BYZ-2.5-ND 2.5V Precision Voltage Reference S0ppm/°C. 238 1.77 1.31 
LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Am 1.21 89 65 LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode............. 2:38) AL?) 130 
LM324MNS-ND Low Power Quad op Aine ee ca oe LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode 1.05 77 56 
LM324MT-ND Low Pe Quad Op A\ 1.85 136 99 LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diod OG See Hi7en-06 
Flv ep ANCHE) Law Power Ouiad (Op Binh vy ues LM385BZ-25NS-ND | 2.5V, Voltage Reference Diode . 106 7756 
LM324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp 867.00/2,500 LM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode. 1.02 74 54 
LM324NNS-ND Low P Quad Op Ar 118 87 63 LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode. 754.78/2, 500 
NEBESEA 6.V Precision Zener 100ppmrC i ae GB LM385M-1.2-ND 1.24, Voltage Reference Diode... 1027454 
LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator. 173 127 92 Reco eghceiiogmmm 1.24, Voltage Reference Diode NE OD opm 
LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter. 7.20 5.70 4.57 ieee i votage ea Ma eee w oes, 

a isi -2.5- SV, Voltage Reference Diode 150ppm/* x : : 
Pes a Precision Voltage-to-Frequency Converter. ES aS LM385MX-2.5TR-ND | 2.5V; Voltage Reference Diode 150ppm/" 754.78/2,500 
LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulato! 942 8.07 7.16 4 ‘ 

Ly LM385M3-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode itd) 98 Wal 
LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source... 3:98 3103 2.31 . 1 

i LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode 460.20/1,000 
LM334M-ND. 3-Terminal Adjustable Current Source 1.21 89 8.65 CM385M3X4.2CT-ND VN Mi Vol Ref Diod = 120 88 64 
LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 1029.56/2,500 M3X-1 .2CT- .2\, Micropower Voltage Reference Diode new : E : 
CM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 258 1.96 150 See Ina |-2\, Micropower Voliage Reference Diode MEW! as aD, 
LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 121 89 65 eaveeeaaim (BAG Mictansuee Valene eer nia id aaa 5 50, at 
LM335AH-ND Precision Temperature Sensor 6.97 5.52 4.42 LM3852-ND ‘Adjust sevoltann Refer eplede. rene 99 52 
LM335AM-ND Precision Temperature Sensor 1.56 116 .86 justable: Vollage Heterence Diode. : 5 
LM335AZNS-ND Precision Temperature Sensor 1.56 146 86 LM3852-1.2NS-ND 1.2\, Voltage Reference Diode . 99 2 52 

| oH LM385Z-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode .. 99 12 
LM335H-ND Precision Temperature Sensor 5.78 4.39 3.35 LM386M-1-ND Low Voltage Audio Pt N 0d 69 50 
LM335M-ND Precision Temperature Sensor 1.21 89 65 LM386N-1-ND ia Veltace ‘adios Payee tan ‘04 ‘6950 
LM335ZNS-ND Voltage Mode Temperature Sensor . 121. 89 65 ow voTiage-AUdIOF ower AMD, 4 ; : 

9 6. + LM386N-3-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V. 94 69! 50 
LM336BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode.. 1:5OD al ali? een5: LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp. Vs=16 4 69 50 
LM336BM-5.0-ND 5V Reference Diode 1.59 147.85 : 9 P. : : : 
LM336BZ-2.5-ND 2.5V Reference Diod 159 117.85 LM392M-ND Single Op Amp and Comparato 195 115 8 

rt ' - , LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparato: 1562.50/2,500 
LM336BZ-5.0-ND 5V Reference Diod ieee) alse ee 
LM336M-2.5-ND 2.5V Reference Diod 96 ” 54 LM392N-ND Op Amp and Comparator....... iy lek 2 
LM336MX-2.5TR-ND 9 '5V Reference Diod 812! 81/2,500 LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator. 1.04 Aish Aes) 
LM336M-5.0-ND 5 OV Reference Diod 96 7 OBA LM393MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator NEW: 1.04 di fs) 
TM3367-2 5NS-ND 3 -BV Reference Diod 06 A Bt LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 764.75/2,500 
LM336Z-5.0-ND 5 OV Reference Diod 96 ”m 54 LM393NNS-ND Dual Comparator se ial 81259 

i ; ; ‘i i LM394CH-ND Super Matched NPN Pairs 6.34 5.02 4.02 
LM337HVH-ND 500mA Negative Adjustable Regulator (High Voltage) 10.23 8.09 6.48 LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transisto 348 265 202 
LM337HVK STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator (High Voltage) 11.18 9.59 8.50 r sis g f ‘ 

i : LM399H-ND Precision Reference 6.23 4.74 3.62 
LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulato: 1.69 1.26.93 = — 
- 7 LM431ACM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 13 53.39 
LM337IMPTR-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulato: 697.60/1,000 4 4 rs 
i ; LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 538.65/2,500 
LM337K STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulato 945 7.47 5.99 | i aa 
LM337LM-ND 100 A ; LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator a) 53.39 
- mA Negative Adjustable Voltage Regulatot 1.04 Te 3 i i ce 
. ; LM431ACM3XTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 646.38/3,000 
LM337LMXCT-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator NEW! 1.04 aey ksi 7 4 ca 
: LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 13 sk ae) 
LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator 764.75/2,500 : — 
- LM431AIBPCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator wig 56 §©.40 
LM337LZ-ND. 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator 1.04 ee asks if 4 res 
i LM431AIBPTR-ND. Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 72.25/250 
LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulato 2.06 153 1.13 L431 AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator im 3 0 
LM338K STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator 14.89 12.77 11.32 ! res 9 5 " 7 
. bs LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 238.00/1,000 
LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator 2.50 1.86 1.38 7 i fei 
LM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator ii 56 40 
LM339AMXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator NEW! 1.08 Te eve - — 
LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 565.25/2,500 
LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 791.35/2,500 | H ici 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, alli 56 =.40 
LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparato 1.01 Eey sth LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 79 58 42 
LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparato: 1.07 Te i | i fei ; r 5 
LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 19 58 = 42 
LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparato 1.04 a) ehh i i fei 
LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 246.40/1,000 
LM339MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator... 1.04 JB) 7 —— 
LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 19 Ge 28 
LM339MXTR-ND. Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 764.75/2,500 _ H ici 
f LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 
LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator . 1.11 81 59 | H ici 
i LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 
LM340AT-5.0-ND. 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator 1.85 136 99 fe H ici 
vi LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 257.60/1,000 
LM340K-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator 953 7.54 6.04 | i ici 
‘et LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 
LM340K-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator . 9.53 7.54 6.04 = 7 aT 
- LM431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.10 81 59 
LM340K-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator . 953 7.54 6.04 a 5 ici 
at LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 382.20/1,000 
LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator 5.98 4.55 3.47 i i ici 
sa LM431CCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.10 81 59 
LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator . 5.98 455 3.47 _ H ici 
“ak LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 122. 90 65 
LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator 9 71 St LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 122 90 65 
LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator. 96 71ST [M431CIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 721.20/1,000 
LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator. 133.98 71 LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 122 90 65 
LM340MP-5.0TR-ND 5V, 1A Voltage Regulator. 460.20/1,000 LM555CM-ND i 92 67. 48 
LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Posi 166 124 92 LM555CMXCT-ND 92 67 ~~ «48 
LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator. 348.40/500 LM555CMXTR-ND 678.30/2,500 
LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulato: 1.66 1.24 92 LM555CMMCT-ND 99 72. : 52 
LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805) 1.76 1.29 94 LM555CMMTR-ND 309.40/1,000 
LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812 1.76 1.29 .94 LM555CNNS-ND 1.04 75 55 
LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815 1.76 1.29 94 LM556CM-ND 1.34 99 72 
LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator... 163 1.20 .87 LM556CMXCT-ND 1.34 99 72 
LM341T-15-ND. 15V, 500mA Voltage Regulator. Uae ieee 92 LM556CMXTR-ND 1137.94/2,500 
LM348M-ND Quad 741 Operational Amp. 1.12 82 60 LM556CN-ND 1.50 110 .80 
LM348NNS-ND. Quad 741 Operational Amp . 13 96 .70 LM565CN-ND 2060 53h 3) 
LM350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adju: ige Reg 2.85 217 1.66 LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop 180 1.32 96 
LM350K STEELNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator. DIG3o com oe LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop 1530.00/2,500 
LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator. ee) alah ess LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop 1.80. 1.32 96 
LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp.... 1.07 ETOMmEE OO: LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference 2.23 1.66 1.23 
LM358AMXCT-ND Low Power Dual Op Amp NEW. 1.08 LOMO LM611IM-ND. Op Amp and Adjustable Reference 251 1.87 1.38 
LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp.... 791.35/2,500 LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. 2.88 2.19 1.67 
LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Elect. Improv. 1.01 so) 04 LM614CWM-ND Quad Op Amp with Adjustable Reference .. 2.50 1.90 1.45 
LM358BPCT-ND Low Power Dual Op Amp 8-microSMD 1.07.78 __—«56 CM628N-6-ND Precision Motion Controller, 6MH 24.75 23.10 21.45 
LM358BPTR-ND Low Power Dual Op Amp 8-microSMD 101.15/250 LM628N-8-ND Precision Motion Controller, 8MH: 42.90 40.04 37.18 
LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp .8-SOIG 1.04 ae) ak LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MH: 24.75 23.10 21.45 
LM358MXCT-ND Low Power Dual Op Amp .8-SOIG = 1.04 a) ksh LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MH; 42.90 40.04 37.18 
LM358MXTR-ND. Low Power Dual Op Amp .8-SOIC 764.75/2,500 LM629N-6-ND Precision Motion Controller, 6MH: 24.75 23.10 21.45 
LM358NNS-ND Low Power Dual Op Amp 8-Dip 1.11 81.59 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 769 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM629N-8-ND 8-Bit PWM Motion Controle 42.90 40.04 37.18 LM1117MP-5.0CT-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.25 :OOm Ov) 
LM675T-ND Power Operational Amplifier. 5.85 445 3.40 LM1117MP-5.0TR-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator. 431.60/1,000 
LM709CH-ND General Purpose Op Amp.... 3.93 2.99 2.28 LM1117MPX-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulato OT-223 1.17 185) 162) 
LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator. 488 3.71 2.83 LM1117MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulato! |OT-223 863.20/2,000 
LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator... 4-Dip 1.12 82 60 LM1117MPX-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator NE! OT-223 1.24 91 66 
LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator 0-5 488 3.71 2.83 LM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulatoi OT-223 863.20/2,000 
LM725CH-ND Instrumentation Op Amp 5.10 3.88 2.96 LM1117MPX-5.0CT-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator. OT-223 = 1.25 92 67 
LM725CN-ND Instrumentation Op Amp 2.63 2.00 1.53 LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator. }OT-223 863.20/2,001 
LM741CH-ND 18V, High Performance Op Am 4.38 3.33 2.54 LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO g TO-263 1.68 1.25 92 
LM741CNNS-ND 18V, High Performance Op Am, 84 61 44 LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator 1.66 1.24 92 
LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp 4.38 3.33 2.54 LM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 166 1.24 92 
LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 84 61 44 LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulato! 166 1.24 92 
LM809M3-2.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 261.80/1,000 LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator. 166 1.24 92 
LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 84 8661 44 LIM1237BAAF/NA-ND 150MHz, I2C Compatible RGB Preamp* . 2.42 180 1.33 
LM809M3-2.93TR-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 261.80/1,000 LM1246AAC/NA-ND 150MHz, 26 Compatible RGB Preamp NEW! 3.20. 2.44 1.86 
LM809M3-3.08CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 84. «614 LM1247AAG/NA-ND 150MHz, 2C Preamplifier, 512 Character OSD ROM, 
LM809M3-3.08TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 261.80/1,000 512 Character RAM . 279 207 1.53 
oe er + eitnait | BRS |e  oen ees Ae Saree ate SH Ges 
-4.00TR- -Pin Microprocessor Reset Circuits, 4. 80/1, ¥ : df : . : 
LM809M3-4.38CT-ND | 3-Pin Mletonraicessir Reset Circuits, 4.38V 84 6144 LM1269DNA-ND 110MHz, |26 Compatible RGB Video Amp System* 2.51 1.87 1.38 
LM809M3-4.38TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 261.80/1,000 LM1269NA-ND 110MHz, 12C Compatible RGB Video Amp System* 239° 1.78 1.31 
LM809M3-4.63CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 84 614 LM1279AN-ND 110MHz RGB Video Amp System with OSD: 167 1.25 92 
LM809M3-4.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V .. 261.80/1,000 LM1458M-ND Dual Op Amp..... 104 75 55 
LM810M3-2.63CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63 .. 84 61d LM1458MXCT-ND Dual Op Amp NET 1.04 = =275 55 
LM810M3-2.63TR-ND __| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 261.80/1,000 LM1458MXTR-ND Dual Op Amp 764.75/2,500 
LM810M3-2.93CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 84. #461 44 Tipeaaer ND Dual op Am siap noun Vollage Repilald au ag ate 
LM810M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V 261.80/1,000 ee DAG q : z : 
LM810M3-3.08CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 8461 AA LM1572MTC-5.0-ND 1.5A, 500KHz Step-Down Voltage Regulato 3.53 2.68 2.05 
LM810M3-3.08TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 261.80/1,000 LM1572MTC-AD D Video Sync. Separator... 293 2.23 1.70 
Miata era rere | uaeeeras — lore ine Ge Mee rs te 
LM810M3-4.00TR-ND 3-Pin Mi Reset Circuits, 4.00V 261.80/1,000 a 3 SEON Ben iflg 
[MB10M3-4'38CT.ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V on LM1770TMFCT-ND Low Voltage Sync. Buck Controller NEW! SOT-23-5 280 208 154 
re i -Pin Mi ircui LM1770TMFTR-ND Low Voltage Sync. Buck Controller NEW! SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM810M3-4.38TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 261.80/1,000 
e | -Pin Mi ircuil LM1770UMFCT-ND Low Voltage Sync. Buck Controller NEW! SOT-23-5 280 208 1.54 
LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 84 61 44 
LM810M3-4.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V -SOT-23 261.80/1,000 an ae oe wotage Sy Putt Controller NEW!. Bess a 
LM828M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter "807-235 104 75 55 x Ideo Syne. Separator. Roun bees 
LM828M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter _ SOT-23-5 322.00/1,000 LM1881N-ND Video Sync. Separato 8Dip 2.93 2.23 1.70 
LM828M5XTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . SOT-23-5 917.70/3,000 LM1894M-ND Dynamic Noise Reduction System 4S0IG 239° 1.78 1.31 
a i LM1949N-ND 476Kbytes, Injector Drive Controller 435) sa:dil 2.58 
esau ND Dual Audio Sp -Amp ssa eu LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio A nM 3.04 226 16 
ee ee eee CATSTINND Digitally Contoed 628 Audio Attenuator wih Wit 285200 154 
LM833MMCT-ND Dual Audio Op Am 94 169.50) i " : : ;: : 
LMg33MMTR-ND Dual Audio Op Am 325.00/1,000 HSMN me cus ucla Aerator wi Mie aay 
LM833NNS-ND Dual Audio Op Amp... 94 69 50 73M icroPot™ 3-Channel 76dB Audio Attenuator wi 55.40/1, 
yl A LM1973N-ND MicroPot™ 3-Channel Audio Attenuator with Mute 485 3.69 2.82 
LM837M-ND. Low Noise Quad Op Amp 1.84 135 .98 sara i 
LM837MXCT-ND Low Noise Quad Op Amp NEW!. 184 135 98 LM2412T-ND Monolithic Triple 2.8nS CRT Driver....... Sele A S262 
5 = LM2422TE-ND Mono 220V, 3-Channel, 30MHz CRT DTV Driver 7.79 616 4.94 
LM837MXTR-ND. Low Noise Quad Op Amp 1561 .88/2,500 ait ool ; 
i . LM2426TE-ND Monolithic Triple 30MHz DTV Driver 741 586 4.70 
LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp (bi sey es) FARR 
if i LM2435T-ND Monolithic Triple 5.5nS CRT Driver 413 314 2.40 
LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuil 3.07 2.28 1.69 sees : 
| i LM2437T-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Drive T0-220-9 2.95 219 1.62 
LM1036N-ND Dual DC Oper. Tone/Volume/Balance Circuit 2.55 1.94 1.48 ani rel 
LM10841S-ADJ-ND Adj or LM2439T-ND Monolithic Triple 9.5nS CRT Drive’ TO0-220-9 2.45 1.82 1.35 
jjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 3.15 240 1.83 —_ - 
a LM2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Drive: T0-220-9 245 1.82 1.35 
LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 3.15 240 1.83 iH hin Tri O91. 
fe LM2462TA-ND Monolithic Triple 3nS CRT Driver NEI 0-220-11 6.78 5.37 4.30 
LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 3.15 240 1.83 Si ahi Tri faa _99N.- 
eh LM2463TA-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver 0-220-11 6.28 4.97 3.98 
LM10841S-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulato 3.15 240 1.83 a hin Tri 4 A 590-1 
. LM2465TA-ND Monolithic Triple 5.5nS High Gain T0-220-9 4.00 3.04 2.32 
LM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Po: 3.13 2.38 1.82 _ ein Tr 5 090. 
LM41084IT-3.3-ND 3.3V 5A LDO Positi LM2466TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Driver NEWE. T0-220-9 2.95 219 1.62 
73.3" .3V, ositive Regulator. 3.13 2.38 1.82 —_ - 
TM1084IT-5 O-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 343038182 LM2467TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Driver....... ‘ T0-220-9 3.33 2.53 1.93 
P G a : i i LM2468TA-ND Monolithic Triple 14nS High Gain CRT Driver NEW! TO-220-9 2.36 1.75 1.30 
LM10841T-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulato 3.13 2.38 1.82 i thin Tri F A f 990). 
H LM2469TA-ND Monolithic Triple 9nS High Gain CRT Driver. TO-220-9 248 1.84 1.36 
LM10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator 3.00 2.23 1.65 ei ‘ i. * 
M108 7 LM2480NA-ND. 80V Triple Bias Clamp*. 295) 69 50 
51S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator .. 3.00 2.23 1.65 LM2485NA-ND 220V Triple Clamp with : 189 141 1.04 
: Pp Pp Pp 
LM10851S-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator 3:00) 2:23) 65 - 
LM 1085IS<12-ND 72V 3A LDO Positive Regul 300 22316 LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module (PWM) .... a Wee 
51S-12- f sitive Regulator ; ; 65 LM2574HVM-ADJ-ND | Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulato 485 3.69 2.82 
LM10851SX-12CT-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator NEW! 3.00 2.23 1.65 2 3 ‘ i 3 
He LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step-Down Volt. Regulator. 485 3.69 2.82 
LM10851SX-12TR-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator NEW! 629.85/500 5 0. x i 
i Fe LM2574HVM-5.0-ND 5V, 500mA Step-Down Switch Regulator..... 485 3.69 2.82 
LM1085!T-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulato! 2.98 2.22 1.64 -49-| i i 7 
LMM 085IT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulat 298 222 164 LM2574HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 0.5A Step-Down Volt. Regulato! 485 3.69 2.82 
ad Ms USHIVE eg UArOt: : i d [M2574HVN-ADJ-ND | Adjustable Voltage 500mA Step-Down Switch Regulato 7853.69 2.82 
LM10851T-9.0-ND SV, 3A LDO Positive Regulator 2.98 2.22 1.64 LM2574HVN-3.3-ND | 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulator 485 3.69 2.82 
LM1085/T-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulato! 2.98 2.22 1.64 LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Step-Down Switch Regulator 485 3.69 2.82 
LM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Step-Down Switch Regulato 485 3.69 282 
LM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Step-Down Switch Regulator. 247 184 1.36 
EMLOSSGSc2265aN DE 2.85V, 1.54 LDO Positive Regulator eek NEI) lek LM2574M-5.0-ND BV, 500MA Step-Down Switch Regulator 247 184 1.36 
Te OBE ES END ay eg Fost! ae oe ee aq 38 LM2574MX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Step-Down Switch Regulator 1018.88/1,000 
“9.0 le i . . LM2574M-12-ND 12V, 500mA Step-Down Switch Regulato 247 1.84 1.36 
LIM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500mA Step-Down Switch Regulator 1018.88/1,00 
LIM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Step-Down Switch Regulator 247 184 1; 
EMT086C7-3'3:ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Regulato 2 APSO ESS LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Step-Down Switch Regulator 247 1.84 1.36 
LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 LM2574N-12-ND 12V, 500mA Step-Down Switch Regulato 2.47 1.84 1.36 
LM1086IS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Pos! 242 1.80 1.33 LM2574N-15-ND 15V, 500mA Step-Down Switch Regulato! 247 184 1.36 
LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulato 242 1.80 1.33 LM2575HVM-ADJ-ND | Adjustable 1A Step-Down Switch Regulator. 5.20 3.96 3.02 
LM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator .. 242 1.80 1.33 LM2575HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator 5.20 3.96 3.02 
LM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.54 LDO Positive Regulator 2.42 180 1.33 [M2575HVN-5.0-ND BV, TA Step-Down Switch Regulator -16-Dip 520 3.96 3.02 
LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 LM2575HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 5.20 3.96 3.02 
LM1086IT-3.3-ND 3.3, 1.5A LDO Positive Regulator 242 1.80 1.33 LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 5.20 396 3.02 
LM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 242 1.80 1.33 LM2575HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator ......T0-263-5 5.20 396 3.02 
THe er pousale ber Ht rte Regulato i a a oS LM2575HVS-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator ....T0-263-5 5.20 3.96 3.02 
é.0" -V, 600M. Inear Regulator. 3 8 : LM2575HVS-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator 5.20 3.96 3.02 
LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulato 1.59 1.17 85 LM2575HVT-ADJ-ND Adjustable 1A Step-Down Switch Regulator. 5.20 3.96 3.02 
PMU DTS SNe Se eo OO aa egulaiah 133 ve ra LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Reg! 6.20 3.96 3.02 
-5.0- 5V, 800m inear Regulator. 5 B 85 LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Step-Down Switch Regulator, High Voltage .. 5.20 3.96 3.02 
LM1117DTX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator. 1354.69/2,500 LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Step-Down Switch Regulato 5.20 3.96 3.02 
LM11171DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator. We ie 3 LM2575HVT-15-ND T5V, 1A Step-Down Switch Regulator... 5.20 3.96 3.02 
LM11171DT-5.0-ND 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator. es LM2575M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator 2.58 1.96 1.50 
LM1117IMP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulato 125 G2 Gi LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Step-Down Switch Regulator Peey als hd) 
LM1117IMP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulato: 431.60/1,000 LM2575M-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step-Down ge Reg! 2.58 1.96 1.50 
LM1117IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.25 1925 167i LM2575M-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator 258 1.96 1.50 
LM1117IMP-3.3TR-ND__| 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator. 431.60/1,000 LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Step-Down Switch Regulator. 343° 261 1.99 
LM1117IMP-5.0CT-ND — | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.25 OOM or LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Step-Down Switch Regulator 3.43 2.61 1.99 
LM1117IMP-5.0TR-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator. 431.60/1,000 LM2575N-12-ND 12V, 1A Step-Down Switch Regulato 3.43 2.61 1.99 
LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Line: g 1.25 92 67 LM2575S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator..... 2.90 2.21 1.69 
LM1117MP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulato: 431.60/1,000 LM2575S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LM1117MP-1.8CT-ND 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.25 92 67 LM2575S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LM1417MP-1.8TR-ND 7.8V, 800mA LDO Linear Regulator. 437.60/1,000 LM2575S-12-ND 12, Simple Switcher 1A Step-Down Voltage Regulator ....TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LIM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulato 1.25 92 67 LM2575T-ADJNS-ND Adjustable 1A Step-Down Switch Regulator. TO-220 258 1.96 1.50 
LM1117MP-2.85TR-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator 431 .60/1,000 LM25751-3.3-ND 3.3\, 1A Step-Down Switch Regulator . 0-220 258 1.96 1.50 
LM1117MP-3.3CT-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator 41.25 92 67 LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Step-Down Switch Regulator TO-220 2.58 1.96 1.50 
LM1117MP-3.3TR-ND _ | 3.3V, 800mA LDO Regulator 431.60/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Description it 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Step-Down Switch Regulator 2.58 1.96 1.50 LM2593HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, 
LM2575T-15-ND 15V, 1A Step-Down Switch Regulator... 2.58 1.96 1.50 Step-Down Voltage Regulator... ...10-263-7 5.38 = 4.25 3.41 
LM2576HVS-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Down Switch Regulato! .T0-263 5.85 445 3.40 LM2593HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, 
LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator... TO-263-5 5.85 445 3.40 Step-Down Voltage Regulator... ...10-263-7. 5.38 «94.25 3.41 
LM2576HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator ...... TO-263-5 5.85 445 3.40 LM2593HVT-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 450KHz, 2A, 
LM2576HVT-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Down Switch Regulator. TO-220-5 5.85 445 3.40 Step-Down Voltage Regulator TO-220-7 538 425 3.41 
LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator... TO-220-5 5.85 4.45 3.40 LM2593HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, 
LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Step-Down Regulator (High Voltage) ... .T0-220 585 4.45 3.40 Step-Down Voltage Regulator... .. 10-220-7. 5.388 = 4.25 3.41 
LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Step-Down Regulator (High Voltage) .T0-220 585 4.45 3.40 LM2593HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, 
LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Step-Down Regulator (High Voltage) .T0-220 5.85 445 3.40 Step-Down Voltage Regulator..... ...10-220-7 5.388 4.25 3.41 
LM2576S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 3.23 2.46 1.88 LM2594HVM-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Conve er, 50K 2, 
LM2576S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator ... TO-263-5 3.23 246 1.88 Step-Down Voltage Regulator... ..8-SOIC 4.63 3.52 2.69 
LM2576S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator ......T0-263-5 3.23 246 1.88 LM2594HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2576S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator .... TO-263-5 3.23 246 1.88 Step-Down Voltage Regulator... ..8S0IC 4.63 3.52 2.69 
LM2576S-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator .... TO-263-5 3.23 246 1.88 LM2594HVM-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2576T-ADJNS-ND Adjustable 3A Step-Down Voltage Regulator. 3.20 244 1.86 Step-Down Voltage Regulator... ..8-SOIC 463 352 2.69 
LM2576T-3.3NS-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 3.20 244 1.86 LM2594HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Step-Down Switch Regulator 3.20 244 1.86 Step-Down Voltage Regulator 8-SOIC 463 3.52 2.69 
LM2576T-12-ND 12V, 3A Step-Down Simple Switch Regulator... 3.20 244 1.86 LM2594HVN-ADJ-ND ‘Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5, 
LM2576T-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 3.20 2.44 1.86 Step-Down Voltage Regulator... 463 3.52 2.69 
LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator 24-SOIC 5.57 440 3.53 LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator 6-Dip 557 440 3.53 Step-Down Voltage Regulator... 4.63 3.52 2.69 
LM2577N-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator 6-Dip 5.57 440 3.53 LM2594HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2577N-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator... 6-Dip 5.57 4.40 3.53 Step-Down Voltage Regulator..... 463 3.52 2.69 
LM2577S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Step-Up Voltage Regulatot .T0-263-5 5.57 4.40 3.53 LM2594HVN-12-ND {2V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5, 
LM2577S-12-ND 12V, Simple Switcher Step-Up Voltage Regulato .10-263-5 5.57 440 3.53 Step-Down Voltage Regulator... 463 3.52 2.69 
LM2577S-15-ND 15V, Simple Switcher Step-Up Voltage Regulato! .10-263-5 5.57 4.40 3.53 LM2594M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5, 
LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulato! .10-220-5 5.57 440 3.53 Step-Down Voltage Regulator... 3.05 232 1.77 
LM2s77T-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator... 70-220, 5.57 4.40 3.53 LM2594M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2577T-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulato: TO-220 5.57 440 3.53 Step-Down Voltage Regulator. 3.05 232 1.77 
LM2578AM-ND 750mA Switching Regulator. B-SOIC 3.03 230 1.76 TM2594M5.0-ND SV, Simple Switcher Power Converter 150KHz, 0.5A 
LM2578AN-ND 750mA Switching Regulator. B-Dip 303 230 1.76 siap:Downi Vallige Roquhirs cect ane. Bax “Ge 
LM2585S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Regulator. .10-263-5 632 5.00 4.01 49-1 A F a % : i 
; LM2594M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 
LM2585S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulato! .T0-263-5 632 5.00 4.01 | 
LM2585S-5 O-ND Simple Switcher 3A Flyback Regul 10-263 632 00 401 Step-Down Voltage Regulator... SOS cis ee in 
5858-5.0- 5V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator. -T0-263-5 6.32 _ 54 B LM2594MX-5.0TR-ND | 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A , 
LMzsesFADI-NO [Ad SimpeSutcer 3A FhoackValage Region. T0225 | 682 800 401 Se cua 
~ADU- j. Simple Switcher 3A Flyback Voltage Regulato . T0-220- . ! i BAIS 
LM2585T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulato “70-220-5 6.32 5.00 4.01 AMBRE IMADUAIIE Aaj. Simple Switcher Power Converter, 1S0KR., 0.58, 
i i Step-Down Voltage Regulator... 3.05 2.32 1.77 
LM2585T-5.0-ND. 5V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator. .T0-220-5 632 5.00 4.01 LM2594N-3.3-ND 3.3V. Simple Switcher Power Converter. 150KHz. 0.5A. 
LM2585T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Regulato -10-220-5 6.32 5.00 4.01 Z Seabown Voltage Regulator : mk 305 232 177 
LM2586S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdow . 710-263-7653 5.17 4.14 5 0-| ¥ i ee 7 é 
- i LM2594N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2586S-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown......TO-263-7. 6.53 5.17 4.14 Step-Down Voltage Regulator 3.05 232 1.77 
LM2586S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown .T0-263-7 6.53 5.17 4.14 [M2594N-12-ND 12V. Simple Switcher P C rer. 150KHz, 0.5A, = = = 
LM2586S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown....... T0-263-7 6.53 5.17 4.14 ae ae tle e Male 7 ReGEt Onverter, 2, 0.9A, aie BSD ae 
LM2586T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown........ T0-220-7 6.53 517 4.14 Hope OWI MONAgE EQUATE u : : 
7 = 7 LM2595S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2586T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown .....T0-220-7 6.53 5.17 4.14 Step-Down Voltage Regulator. 10-2635 385 293 224 
LM2586T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown .T0-220-7 6538 5.17 4.14 ory Wa nage tg eS tr ‘ é ; 
7 : : LM2595S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, 
LM2586T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown ......T0-220-7. 6.53 5.17 4.14 Step-Down Voltage Regulator 10-2635 385 293 224 
LM2587EVAL-ND Evaluation Board for LM2587....... : 43.80 “ - — — ~ - - 
LM2587S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. .T0-263-5 8.32 6.58 5.27 LM2595S-5.0-ND ov Simple Sree rout Coveteh 150KHz, 1A, 70-28a-5 eee 
LM2587S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato 770-263-5832 658 5.27 Maeecece nnn Hay. Sirnnle Gane fe Conci FEST eee : : : 
LM2587S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. .T0-263-5 8.32 6.58 5.27 Step-D p Voltage Regulat ' =e 10-2635 3.85 293 224 
LM2587T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. .T0-220-5 832 658 5.27 Rocce nnn Aa ° a o an TSOREAHA pac Val Ri 70-000 [EEC 
LM2587T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato .70-220-5 8.32 6.58 5.27 ). Power Vanverter, 2, TA, ShepeTOwn VO N89... Z sees 
LM2587T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. .T0-220-5 8.32 6.58 5.27 LM2595T-3.3-ND oF ome eee | Fou cone 150KHz, 1A, 70.2005 Meroe 
24 i i 990. ep-Down Voltage Regulator... ... 10-220- i ! : 
ASAI ND 12N, Simple Switcher 5A Flyback Regulato: 10: an 5 seems osm ey LM2595T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter. 1S0KH2, 1A, 
LM2588S-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Flyback Regulator. .TO-263 899 7.11 5.70 
LM2588S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator NEW!........10-263-7 899 7.11 5.70 Step-Down Voltage Regulator... 10-2205 3.85 2.93 2.24 
LM2588S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator NEW! “10-2637 8.99 7.11 5.70 LM2595T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 1SOKHz, 1A, 
LM2588S-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator... 0-263 899 7.11 5.70 Step-Down Voltage Regulator... 10-2205 3.85 2.93 2.24 
LM2588T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. "10-2207 899 7.41 5.70 LM2596S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, 
LM2588T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator. .10-220-7 899 7.11 5.70 Step-Down Voltage Regulator T0-263-5 4.30 3.27 2.50 
LM2588T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato .10-220-7 899 7.11 5.70 LM2596S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power C 
LM2590HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 4.30 3.27 2.50 
Step-Down Voltage Regulato! 70-263-7 538 4.09 3.12 LM2596S-5.0-ND 5V, Power Converter 150KHz 3A Step- -Down ‘Volt. Reg. TO-263 4.30 3.27 2.50 
LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, LM2596S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, 
Step-Down Voltage Regulator... T0-263-7 5.38 4.09 3.12 Step-Down Voltage Regulator... T0-263-5 4.30 3.27 2.50 
LM2590HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, LM2596SX-5.0TR-ND 5V, Power Converter 150KHz 3A Step-Down Volt. Reg 10-263 1096.50/500 
Step-Down Voltage Regulato! _T0-263-7 5.38 4.09 3.12 LM2596T-ADJ-ND ek ome setae ower Camverter 18 150KHz, 3A, 70-2005 WE 
LM2590HVT-ADJ-ND | Adj., Simple Switcher Power C ep-Down Voltage Regulator .-- T0-220- . ! : 
Step-Down Voltage Regulator. TO-220-7 538 409 3.12 LM2596T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, 
LM2590HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... .10-220-5 4.30 3.27 2.50 
Step-Down Voltage Regulato! _T0-220-7 5.38 4.09 3.12 LM2596T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, 
LM2590HVT-5.0-ND. 5V, Simple Switcher Power Converter, Step-Down Voltage Regulator: T0-220-5 4.30 3.27 2.50 
Step-Down Voltage Regulator... 5.38 409 3.12 LM2596T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2591HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... w. 10-220-5 4.30 3.27__-2.50 
Step-Down Voltage Regulator. 5.10 3.88 2.96 LM2597HVM-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2591HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... ..8-SOIC 4.75 3.61 2.76 
Step-Down Voltage Regulator... 510 3.88 2.96 LM2597HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2591HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... ..8-SOIC 4.75 3.61 2.76 
Step-Down Voltage Regulator... 510 3.88 2.96 LM2597HVM-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2591HVT-ADJ-ND. Adj., Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... 8-SOIC 4.75 3.61 2.76 
Step-Down Voltage Regulator. 6.10 3.88 2.96 LM2597HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2591HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator... ..8-SOIC 4.75 3.61 2.76 
Step-Down Voltage Regulator. TO-220-5 510 388 2.96 LM2597HVN-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2591HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 450KHz, 1A, Step-Down Voltage Regulator. 475 361 276 
Step-Down Voltage Regulator... TO-220-5 510 388 2.96 LM2597HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2592HVS-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator..... 475 3.61 2.76 
Step-Down Voltage Regulator T0-263-5 6.10 4.64 3.54 LM2597HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2592HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator... AC7Sieero.6 e216) 
Step-Down Voltage Regulator... TO-263-5 610 464 3.54 LM2597HVN-12-ND 12\V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2592HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator... 475 361 276 
Step-Down Voltage Regulator... TO-263-5 610 464 3.54 LM2597M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2592HVT-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator 3.78 2.87 2.19 
Step-Down Voltage Regulator. 70-220-5 6.10 4.64 3.54 LM2597M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2592HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator... 3.78 2.87 2.19 
Step-Down Voltage Regulator... TO-220-5 6.10 464 3.54 LM2597M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, 
LM2592HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 2A, Step-Down Voltage Regulator. 3.78 287 2.19 
Step-Down Voltage Regulator... TO-220-5 6.10 464 3.54 LM2597M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2593HVS-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz 2A, Step-Down Voltage Regulator... 3.78 2.87 2.19 
Step-Down Voltage Regulator. TO-263-7 5.38 4.25 3.41 
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Digi-Key Price Eacho Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. fl 25 100 
LM2597N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, LM2623LDCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
Step-Down Voltage Regulato 3.78 2.87 2.19 DC-DC Boost Converte: 256 1.91 1.41 
LM2597N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power C LM2623LDTR-ND General Purpose Low Vi 
Step-Down Voltage Regulator... 3.78 2.87 2.19 DC-DC Boost Converter .. 5 1058.56/1,000 
LM2597N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, LM2623MMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
Step-Down Voltage Regulator... 3.78 287 2.19 DC-DC Boost Converter .. 2.56 1.91 1.41 
(M2597N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.5A, LM2623MMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter 7058.56/1,000 
Step-Down Voltage Regulator 3.78 287 2.19 LM2633MTD-ND 2 Phase Sync. Triple Regulator Controller....... 6.18 4.70 3.59 
LM2598S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, LM2635M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller 3.85 293 2.24 
Step-Down Voltage Regulator 445 3.39 2.59 LIM2635MXTR-ND. 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller 1940.40/1,000 
LM2598S-3.3-ND aa ies er at Converter, 150KHz, 1A, nes SER Re LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller 3.40 2.59 1.98 
tep-Down Voltage Regulator 45 3. 5 LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller 340 259 1.98 
LM2598S-5.0-ND BV, Power Converter, 150KHE, 1A, Step-Down LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution 4-SOIC 4.48 3.41 2.60 
Voltage Regulator 445 3.39 2.59 LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution 4-SOIC 4.48 3.41 2.60 
LM2598S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controle 6.05 4.60 3.51 
Step-Down Voltage Regulator HS a) 28) LM2640MTC-ADJ-ND | Dual Adj. Step-Down Switching Power Supply 
LM2598T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Controller, Switching Freq. 200KHz 28-TSSOP 6.78 5.37 4.30 
Step-Down Voltage Regulator Sdn ERS SUC [M2641MTC-ADI-ND | Dual Adj. Step-Down Switching Power Suppl 
[M2598T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, Controller Switching Freq, SO0KHz PENS oi AGA Am 
woRgaT SGA Step Down VoliAge Re BO ter 445 3.39 2.59 LM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Step-Down Switching Controller . 428 3.25 2.48 
SEDIROW Set yue Vols WenUGee ee ere ag 30. 9158 LM2645MTD-ND Dual Output 2-Phase Switching Controle 6.18 470 3.59 
ep-7OWn vallage neguiator. 2 : : LM2647LQCT-ND Dual Sync. Buck Regulator. 453 3.44 2.63 
LM2598T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, 
e LM2647LQTR-ND Dual Sync. Buck Regulator. 2280.60/1,000 
Step-Down Voltage Regulato 445 339 259 LM2647MITC-ND Dual & Buck Regulat 453 344 2.63 
[M2599S-ADJ-ND ‘Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, RSeScECATENT Aid Taha ue 4 Ar LMDaONe aie : 
Step-Down Voltage Regulator. 513 3.90 2.98 ~ val auOn 0ate! 1Or Se aaa) 
LM2599S-3.3-ND 3.3V, Sim LM2650M-ADJ-ND Synchronous Step Down DC-DC Converter. 127 5:15) 461 
: SN, Simple Switene Powe! Gonverter, ABOKIZ 3A, LM2651MTC-ADJ-ND | Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regul 4.00 3.04 2.32 
Step-Down Voltage Regulator... 5.13 3.90 2.98 J. 1.98, Ig ciency: MUS a Ing eguiator .. 2 = f 
LM2599S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator. 4.00 3.04 2.32 
Step-Down Voltage Regulator... 5133.90 2.98 eee een ay ae aoe ean Ba Suitohing Bagulata 400 a a8 
=De 7 F -3.3- -3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator. : i F 
WIREeEE At TS tea VERE REG 150KHz, 3A, Be AGN O69 LM2653MTC-ADJ-ND | Adj 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator . 463 352 2.69 
LIM2599T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, LM2655MTC-ADJ-ND Adj. 2.5A, High Efficiency Syne. Switching Regulator .. 400 3.04 2.32 
Step-Down Voltage Regulator. 513 3.90 2.98 LM2655MTC-3.3-ND 3.3V, 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator. 4.00 3.04 2.32 
Pp ge Reg! 
LM2599T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz 3A, LM2657MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator Controller... 453 3.44 2.63 
Step-Down Voltage Regulator... 5.13 3.90 2.98 Tea om ouichad apaclint ponvetler ‘ ae Vee ia f 
LM2599T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, H BML 2 WIECH G. ADAG LOL MONvertel Wi ; : 
Step-Down Voltage Regulator... 5.13 3.90 2.98 LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 2.64 1.96 1.45 
LM2599T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 3A, LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 2.64 1.96 1.45 
Step-Down Voltage Regulator 513 3.90 298 LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. 1.20 88 64 
LM2608ATL-1.3CT-ND | 400mA Sub-Miniature, Programmable Step-Down LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. . 416.00/1,000 
DC-DC Converter .... Bee ERT EE LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 1.24 91 66 
LM2608ATL-1.3TR-ND | 400mA Sub-Miniature, Programmable “Step: Down LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 429.00/1,000 
DC-DC Converter... 10-microSMD 442.23/250 LM2670S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2608ATL-1.8CT-ND 400mA Sub-! Miniature, Programmable ‘Step- Down Regulator with Sync. 4/0 es Dome 1S 
DC-DC Converter... 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 LM2670S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Hig 
LM2608ATL-1.8TR-ND | 400mA Sub-| Miniature, Programmable ‘Step- Down Voltage Regulator with Sync. 470 3.58 2.73 
DC-DC Converter... 0-microSMD 442.23/250 LM2670S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2617AMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter S0T-23-5 2.73 2.08 1.59 Voltage Regulator with Syne... 4.70 3.58 2.73 
LM2611AMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter . SOT-23-5 1373.40/1,000 LM2670S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2611BMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter -S0T-23-5 290 2.16 1.59 Voltage Regulator with Sync. ... 470 3.58 2.73 
LM2611BMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter . SOT-23-5 1196.80/1,000 LM2670SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2612ABLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down Voltage Regulator with Sync... 470 3.58 2.73 
DC-DC Converter .... 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 LM2670SD-3.3TR-ND | 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step- Down 
LM2612ABLTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down Voltage Regulator with Syn 625.10/250 
DC-DC Converter ... 10-microSMD 442.23/250 LM2670SD-5.0CT-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2612ABPCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down : Voltage Regulator with Sync... 470 3.58 2.73 
DC-DC Converter ... 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 LM2670SD-5.0TR-ND —_ 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2612ABPTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down : Voltage Regulator with Sync. . 625.10/250 
nT ps : — 10-microSMD 442.23/250 LM2670SD-12CT-ND 42V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
- mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down ; Voltage Regulator with Sync.... 4.70 3.58 2.73 
DC-DC Converter ... 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 LM2670SD-12TR-ND | 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step- Down 
LM2612ATLTR-ND pra eal Programmable, Step-Down sscisrahd Manes Voltage Regulator with Sync... 625.10/250 
3 es 4 x LM2670SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2612BBLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down ; Voltage Regulator with Siig y r 470 358 2.73 
DC-DG Converter 10-microSMD 2.85 2.17 1.66 LM2670SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3 
LM2612BBLTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down , Voltage Regulator with Sync. .. vr 625.10/250 
LM2612BBPCT-ND joonn Siena Programmable, Step-Down een Ete CREA Adj. Simple Switcher High Ef 
. Z " " J : Regulator with Sync 470) aoe) eet 
Tape SRRETENG Par eral ite sian noneaene TOICTOSMD Sc LM2670T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Hig 
DC-DG Converter nnn. 10emioroSMD 379.05/250 Regulator with Sync.... Aa) SE) Be 
— = LM2670T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
LM2612BTLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step-Down : Regulator with Sync... 470 358 273 
LM2612BTLTR-ND atom Sub Minit Programmable, Step-Down ae WEES) 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 
DC-DC Converter... 10-microSMD 379.05/250 ieercercn ee Snare ie a) OED Ee 
LM2614ATLCT-ND 400mA Adjustable DC-DC Converter for PADICTS j, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step-Down 
RF Power Amp... 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 Voltage Regulator ... os 3.28 2.49 1.90 
LIM2614ATLTR-ND 400mA Adjustable DC-DC Converter for LM2671LD-ADJTR-ND | Adj. Simple Switcher High Efficiency 500mA Step-Down 
RF Power Amp... 10-microSMD 442.23/250 Voltage Regulator HEsOGAL lly 
LM2614BTLCT-ND 400mA Adjustable DC-DC Converter for LM2671LD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step-Down 
RF Power Amp O-microSMD 2.85 217 1.66 Voltage Regulator .. 7 Sas B68) sy 
LM2614BTLTR-ND 400mA Adjustabl LM2671LD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency ‘500mA Step- “Down 
RF Power Amp... 10-microSMD 379.05/250 terse ares cutee nara kane 1650,60/1,000 
TM2618ATLCT-ND JOOmA, High Efficiency Sync. PWM and PFM LAID SAatenH oe a wien igh Efficiency 500mA Step-Down AER Ie Ai60 
Programmable DC-DC Converter 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 ge Reg : : i : 
LM2618ATLTR-ND 400mA, High Efficiency Sync. PWM and PFM LM2671LD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step-Down 
Programmable DC-DC Converter 10-microSMD 442.23/250 Voltage Regulator ... ae 1650.60/1,000 
LM2618BTLCT-ND 400mA, High Efficiency Sync. PWM and PFM LM2671LD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step-Down 
Programmable DC-DC Converter 10-microSMD 2.85 217 1.66 Voltage Regulator ... “ae 3.28 2.49 1.90 
LM2618BTLTR-ND 00mA, High Efficiency Sync. PWM and PFM LM2671LD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency ‘500mA Step-Down 
Programmable DC-DC Converter. 0-microSMD 379.05/250 Voltage Regulator coe a 1650.60/1,000 
LM2619ATLCT-ND 500mA Step-Down DC-DC Converter. O-microSMD 2.85 2.17 1.66 LM2671M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2619ATLTR-ND 500mA Step-Down DC-DC Converter. 0-microSMD 379.05/250 500mA Step-Down Voltage Regulator ... 3.28 2.49 1.90 
LIM2619MTC-ND 500mA Step-Down DC-DC Converter . 14-TSSOP 3.35 2.55 1.95 LM2671M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig 
LM2621MMCT-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter. 198 147 1.09 500mA Step-Down Voltage Regulator ... 3.28 2.49 1.90 
LM2621MMTR-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter. 816.64/1,000 LM2671M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2622MM-ADJCT-ND | 600kHz/1.3IMHz Step-Up PWM DC-DC Converter 273 2.08 159 500mA Step-Down Voltage Regulator ... 3.28 2.49 1.90 
LM2622MM-ADJTR-ND | 600kHz/1.3IMHz Step-Up PWM DC-DC Converte: 1373.40/1,000 LM2671M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2623ALDCT-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter... 2.60 1.98 1.51 500mA Step-Down Voltage Regulator ... 3.28 249 1.90 
LM2623ALDTR-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter... 1310.40/1,000 LM2671N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effieciency 
LM2623AMMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 500mA Step-Down Voltage Regulator .............. 3.28 2.49 1.90 
DC-DC Boost Converter 2.60 1.98 1.51 LM2671N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2623AMMTR-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 500mA Step-Down Voltage Regulator 3.28 2.49 1.90 
DC-DC Boost Converter... 1310.40/1,000 (Continued) 
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Digi-Key 


Price Each 


Part No. Description Pkg. 1 25 =100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2671N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2675LD-ADJTR-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator .. 3.28 249 1.90 1A Step-Down Voltage Regulato! 2016.00/1,000 
LM2671N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter Hig! LM2675LD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig} 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3.28 249 1.90 1A Step-Down Voltage Regulator. 4.00 3.04 2.32 
LM2672LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2675LD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 1A Step-Down Voltage Regulator... 2016.00/1,000 


LM2672LD-ADJTR-ND 
LM2672LD-3.3CT-ND 


LM2672LD-3.3TR-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 2.43 


2104.20/1,000 


LM2675LD-5.0CT-ND 
LM2675LD-5.0TR-ND 
LM2675LD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator... 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator... 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulato! 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


LM2672LD-5.0CT-ND 
LM2672LD-5.0TR-ND 


LM2672LD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 
12V, Simple Switcher Power Converter Hig! 
1A Step-Down Voltage Regulator. 


4.18 


3.18 2.43 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 2.43 


LM2675LD-12TR-ND 
LM2675M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator... 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


2016.00/1,000 


LM2672LD-12TR-ND 
LM2672M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step-Down Voltage Regulator. 
Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! 


2104.20/1,000 


1A Step-Down Voltage Regulator. 418) 8518) 12.43 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 318 2.43 
LM2672M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 
LM2672M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 318 2.43 
LM2672N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 
LM2672N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 
LM2672N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter Hig! 

1A Step-Down Voltage Regulator. 418 3.18 2.43 
LM2673S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470) 3.58) (2:73. 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470) 3.58) 2.73 
LM2673SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2673SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit... 470 3.58 2.73 
LM2673SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit... 625.10/250 
LM2673SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit... 470) 8.58. 2.73 
LM2673SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit... 625.10/250 
LM2673SD-ADJCT-ND Adj., Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2673T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
LM2673T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step-Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit ..... 470 3.58 2.73 
LM2674LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3.10 236 1.80 


LM2674LD-ADJTR-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


LM2674LD-3.3CT-ND 
LM2674LD-3.3TR-ND 
LM2674LD-5.0CT-ND 


3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator .. 


3.10 


2.36 1.80 


1562.40/1,000 


3.10 


2.36 1.80 


LM2674LD-5.0TR-ND 
LM2674LD-12CT-ND 
LM2674LD-12TR-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step-Down Voltage Regulator .. 
12V, Simple Switcher Power Converter Hig! 
500mA Step-Down Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


3.10 


2.36 1.80 


1562.40/1,000 


LM2674M-ADJ-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


500mA Step-Down Voltage Regulator 3:10) 2/36" 1180 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3:10) 2/36" 1/80 
LM2674M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Eft 

500mA Step-Down Voltage Regulator S10) 2:36) 1.80 
LM2674N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

3.10 236 1.80 

LM2674N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step-Down Voltage Regulator .. 3.10 236 1.80 
LM2675LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! 

1A Step-Down Voltage Regulator. 400 3.04 232 


1A Step-Down Voltage Regulator... 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 

1A, Step-Down Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator... 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator... 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter Hig! 

1A Step-Down Voltage Regulator... 400 3.04 2.32 
LM2675N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step-Down Voltage Regulator. 4.00 3.04 2.32 
LM2676S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... ... 10-263-7 4.48 «3.41 2.60 
LM2676S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A. 

Step-Down Voltage Regulator. ... 10-263-7. 4.48 = 3.41 2.60 
LM2676S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A 

Step-Down Voltage Regulator... ... 10-263-7, 4.48 3.41 2.60 
LM2676S-12-ND 12\V, Simple Switcher High Efficiency 3A 

Step-Down Voltage Regulator... ... 10-263-7. 4.48 «3.41 2.60 
LM2676SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator 14-LLP 448 3.41 2.60 
LM2676SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switch: y p 

Voltage Regulator ... a ae . 14-LLP 595.18/250 
LM2676SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator... ts ce .14-LLP 4.48 «3.41 2.60 
LM2676SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... . 14-LLP §95.18/250 
LM2676SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... --14-LLP 4.48 3.41 2.60 
LM2676SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... . 14-LLP 595.18/250 
LM2676SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... -14-LLP 4.48 «3.41 2.60 
LM2676SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... . 14-LLP 595.18/250 
LM2676T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... .. 10-220-7 4.48 3.41 2.60 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... ... 10-220-7 4.48 «3.41 2.60 
LM2676T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... ... 10-220-7 4.48 3.41 2.60 
LM2676T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step-Down 

Voltage Regulator ... ... 10-220-7 4.48 93.41 2.60 
LM2677S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. .. 10-263-7 7.60 5.93 4.75 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 

Voltage Regulator with Sync. ... 10-263-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Syn TO-263-7. 7.50 5.93 4.75 
LM2677S-12-ND 12V, Simple Switcher High Ef 

Voltage Regulator with Sync. ... 10-263-7, 7.50 5.93 4.75 
LM2677SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. -14-LLP 7.50 5.93 4.75 
LM2677SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. oe we 14-LLP 1133.48/250 
LM2677SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Dowi 

Voltage Regulator with Sync. cuss .14-LLP 7.50 5.93 4.75 
LM2677SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Dowt 

Voltage Regulator with Syn 14-LLP 1133.48/250 
LM2677SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync... .14-LLP 7.50 5.93 4.75 
LM2677SD-12TR-ND. 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. .. . 14-LLP 1133.48/250 
LM2677SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. .. -14-LLP 7.50 5.938 4.75 
LM2677SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync... . 14-LLP 1133.48/250 
LM2677T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. ... 10-220-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. ... 10-220-7. 7.50 5.93 4.75 
LM2677T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator with Sync. ... 10-220-7 7.50 5.93 4.75 
LM2677T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 

Voltage Regulator with Sync... ... 10-220-7 7.50 5.93 4.75 
LM2678S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator ... .. 10-263-7. 6.24 4.94 3.96 
LM2678S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator ... asi aah .. 10-263-7 6.24 4.94 3.96 
LM2678S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator ... ... 10-263-7, 6.24 4.94 3.96 
LM2678S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 

Voltage Regulator .. 10-263-7. 6.24 4.94 3.96 

(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 773 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. u 25 100 
LM2678SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2733XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch.... SOT-23-5 1297.80/1,000 
6.24 4.94 3.96 LM2733YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch....SOT-23-5 258 1.96 1.50 
LM2678SD-3.3TR-ND LM2733YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch.... SOT-23-5 1297.80/1,000 
942.98/250 LM2734XMKCT-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator .. . TSOT-23-6 3.58 2.72 2.08 
LM2678SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2734XMKTR-ND. 1A Load Step-Down DC-DC Regulator .. . TSOT-23-6 1801.80/1,000 
Voltage Regulator 6.24 4.94 3.96 LM2734YMKCT-ND TA Load Step-Down DC-DC Regulator . “TS0T-23-6 2.98 2.27 1.73 
LM2678SD-5.0TR-ND. 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2734YMKTR-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator .. . TSOT-23-6 1499.40/1,000 
Voltage Regulator 942.98/250 LM2734ZMKCT-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator .. 415 316 241 
LM2678SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A’ Step- -Down LM2734ZMKTR-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator. 2091.60/1,000 
Voltage Regulator 6.24 4.94 3.96 LM2734ZSDCT-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator. 415 3.16 241 
LM2678SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2734ZSDTR-ND 1A Load Step-Down DC-DC Regulator. 2091.60/1,000 
Voltage Regulator 942.98/250 LM2736XMKCT-ND 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator .TSOT-23-6 3.33 2.53 1.93 
LM2678SD-ADJCT-ND Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step- Down LM2736XMKTR-ND 750mA Load Step-Down DC-DC Regulato . TSOT-23-6 1675.80/1,000 
Voltage Regulator 6.24 494 3.96 LM2736YMKCT-ND 750mA Load Step-Down DC-DC Regulato .TSOT-23-6 273 2.08 1.59 
LM2678SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step- Down LM2736YMKTR-ND. 750mA Load Step-Down DC-DC Regulato . TSOT-23-6 1373.40/1,000 
Voltage Regulator ................ 942.98/250 LM2737MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller . 4-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
LM2678T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2742MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller . 14-TSSOP 3.58 2.72 2.08 
Voltage Regulator 6.24 4.94 3.96 LM2743MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller . 4-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2678T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step: Down LM2744MTC-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controller. 4-TSSOP 2.85 217 1.66 
Voltage Regulator TO-220-7 6.24 494 3.96 LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup 4-TSSOP 3.80 2.89 2.21 
LM2678T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2746MXA-ND Low Voltage N-Channel MOSFET Sync. Buck 
Voltage Regulator T0-220-7 6.24 4.94 3.96 Regulator Controller... 14-ETSSOP 3.08 2.34 1.79 
LM2678T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller wi 3.58 2.72 2.08 
Voltage Regulator T0-220-7_ 6.24 4.94 3.96 LM2750LD-5.0CT-ND LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter . 2.63 2.00 1.53 


LM2679S-ADJ-ND 
LM2679S-3.3-ND 
LM2679S-5.0-ND 


Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
5V, Simple Switcher High Efficiency 5A 
Regulator with Adj. Current Limit 


T0-263-7 


T0-263-7 


T0-263-7 


6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2679S-12-ND 
LM2679SD-3.3CT-ND 
LM2679SD-3.3TR-ND 


12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Lim) 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 
Regulator with Adj. Current Limit 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 


. T0-263-7 


6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2750LD-5.0TR-ND 


LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter . 


1323.00/1,000 


LM2750LD-ADJCT-ND 
LM2750LD-ADJTR-ND 
LM2750SD-5.0CT-ND 
LM2750SD-5.0TR-ND 
LM2753SDCT-ND 


LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converte 
LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Convertei 
5V Low Noise Switched Capacitor Boost Reg. NEW!. 
5V Low Noise Switched Capacitor Boost Reg. NEW!. 
High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ 
Flash LED Driver NEW. 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


Ces all aE 


LM2753SDTR-ND 


LM2760M5CT-ND 
LM2760M5TR-ND 


High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ 

Flash LED Driver NEW... 
3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 
3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 


1398.60/1,000 
2.09 2:15) 11.59 
1191.68/1,000 


Regulator with Adj. Current Limit 996.95/250 LM2765M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter 114 84 61 
LM2679SD-5.0CT-ND —_| 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down LM2765M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 395.20/1,000 
Regulator with Adj. Current Limit 6.59 5.22 4.18 LIM2766M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 1144 8461 


LM2679SD-5.0TR-ND 
LM2679SD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 


996.95/250 
6.59 5.22 4.18 


LM2679SD-12TR-ND 
LM2679SD-ADJCT-ND 
LM2679SD-ADJTR-ND 


12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit .. 


996.95/250 
6.59 5.22 4.18 


996.95/250 


LM2679T-ADJ-ND 
LM2679T-3.3-ND 
LM2679T-5.0-ND 


Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 
5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 
Regulator with Adj. Current Limit 


T0-220-7 


T0-220-7 


T0-220-7 


6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 
6.59 5.22 4.18 


LM2679T-12-ND 


12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Down 


Regulator with Adj. Current Limit .. . T0-220-7 


6.59 5.22 4.18 


LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter .SOT-23-6 1.13 83 = .60 
LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter . SOT-23-6 390.00/1,000 

LM2682M-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverte: -8-SOIC 1.67 (1.25 92 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter 8-MSOP 167 1.25 92 
LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter 8-MSOP 691.20/1,000 

LM2685MTC-ND Dual Out Reg. Switched Capacitor Voltage Converter. 14-TSSOP 283 215 1.64 
LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Voltage Converter... 14-TSSOP 2.83 215 1.64 


LM2687LDCT- ND 


Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 


ial eye RE 


LM2766M6TR-ND 
LM2767M5CT-ND 
LM2767M5TR-ND 


Switched Capacitor Voltage Converter .. 
Switched Capacitor Voltage Converter .. 
Switched Capacitor Voltage Converter .. 


395.20/1,000 
1.04 76 .56 
358.80/1,000 


LM2770SD-1215CT-ND 
LM2770SD-1215TR-ND 
LM2770SD-12157CT-ND 


1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Step-Down 
DC-DC Regulator... 
1.2V/1.5V, High Ena Switched asi ap DOM 
DC-DC Regulator... 


DC-DC Regulator 


3.33 2.53 1.93 
1675.80/1,000 
3.33 2.53 1.93 


LM2770SD-12157TR-ND 


1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor Step-Down 
DC-DC Regulator... 


1675.80/1,000 


LM2780TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter. 1.56 116 86 
LM2780TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter.. 170.10/250 
LM2781TPCT-ND. Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter. SOR al l6 ee S6! 
LM2781TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter.. 170.10/250 
LM2787BPCT-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverte! 2.80 2.08 1.54 
LM2787BPTR-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverte: 304.76/250 


LM2787TP-ND 
LM2788MM-1.5CT-ND 


LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverte! 
1.5V, 120mA High Efficiency Step-Down Switched 
Capacitor Voltage Converter ... 


2.65 1.97 1.46 
274 2.04 1.51 


LM2788MM-1.5TR-ND 
LM2788MM-1.8CT-ND 
LM2788MM-1.8TR-ND 


1.5V, 120mA High Efficiency Step-Down Switched 
Capacitor Voltage Converter ... 
1.8V, 120mA High Efficiency Step-Down Switched 
Capacitor Voltage Converter ... 
1.8V, 120mA High Efficiency Step-Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 


1131.52/1,000 
274 2.04 1.51 
1131.52/1,000 


LM2687LDTR-ND 
LM2687MMCT-ND 
LM2687MMTR-ND 
LM2695MH-ND 
LM2695SDCT-ND 
LM2695SDTR-ND 
LM2696MXA-ND 
LM2698MM-ADJCT-ND 
LM2698MM-ADJTR-ND 
LM2700LD-ADJCT-ND 


Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 
Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter. 
30V, 1.25A Step-Down Switching Regulator NEW!. 
30V, 1.25A Step-Down Switching Regulator NEW! 
30V, 1.25A Step-Down Switching Regulator NEW! 
3A Constant On Time Buck Regulator NEW!. 
Adj., 1.35A Simple Switcher Boost Regulator 
Adj., 1.35A Simple Switcher Boost Regulator 
600KHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-D 


704.00/1,000 
1.71 1.27 94 
704.00/1,000 
3.58 2.72 2.08 
3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 
4.05 3.08 2.35 
435 3.31 2.53 
2192.40/1,000 
4.08 3.10 2.37 


LM2700LD-ADJTR-ND 
LM2700MT-ADJ-ND 


LM2702MT-ADJ-ND 
LM2703MF-ADJCT-ND 


600KHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter. 
600KHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC 
Converter 
TFT Panel Module. 
Adj. Micropower Step-Up 


2053.80/1,000 


4.08 3.10 2.37 
3.33 2.53 1.93 
2.50 1.86 1.38 


LM2703MF-ADJTR-ND 
LM2704MF-ADJCT-ND 
LM2704MF-ADJTR-ND 


. SOT-23-5 
. SOT-23-5 
. SOT-23-5 


Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte: 
Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte: 
Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte: 


1034.24/1,000 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Limit... SOT-23-5 241 1.80 1.33 
LM2705MF-ADJTR-ND | Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Limit ... SOT-23-5 997.12/1,000 

LM2715MT-ADJ-ND TFT Panel Module. 16-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2716MT-ND Dual PWM DC-DC Converter. 24-TSSOP 5.70 4.34 3.31 


LM2717MT-ND 
LM2722M-ND 
LM2724ALDCT-ND 


24-TSSOP 
-8-SOIC 
8-LLP 


Dual Step-Down DC-DC Converter* 
High Speed Sync./Async. MOSFET Driver... 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 


5.83 443 3.38 
278 241) 1/61 
2.78) 2:1) 1:61 


LM2724ALDTR-ND 
LM2724AM-ND 

LM2724ASDCT-ND 
LM2724ASDTR-ND 


High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 
High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 


8-LLP 
-8-SOIC 
-8-SOIC 
-8-SOIC 


1398.60/1,000 
278 2:11) 1.61 
278 211 1.61 
1398.60/1,000 


LM2724LDCT-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 8-LLP 278) 251A ARGH 
LM2724LDTR-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 8-LLP 1398.60/1,000 

LM2724M-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 8-SOIC 2.78 211 1.61 
LM2725M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver... 2.85 2:17 1:66 
LM2726M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver... 3.23 2.46 1.88 
LM2727MTC-ND N-Ch. FET Sync. Buck Regulator Controller. Qe ere alae 
LM2731XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch....SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
LM2731XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch.... SOT-23-5 1297.80/1,000 

LM2731YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch....SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
LM2731YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch.... SOT-23-5 1297.80/1,000 

LM2733XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch....SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 


LM2788MM-2.0CT-ND 
LM2788MM-2.0TR-ND 
LM2791LD-HCT-ND 


2V, 120mA High Efficiency Step-| Down “Switched 
Capacitor Voltage Converter ... 
2V, 120mA High Efficiency Step- Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 
Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 


274 2.04 1.51 
1131.52/1,000 
2.83 2.15 1.64 


LM2791LD-HTR-ND 
LM2791LD-LCT-ND 
LM2791LD-LTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor 
with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 


1423.80/1,000 
2.83 2.15 1.64 
1423.80/1,000 


LM2792LD-HCT-ND 
LM2792LD-HTR-ND 
LM2792LD-LCT-ND 
LM2792LD-LTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drive! 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drive! 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drive! 


2.83 215 1.64 
1423.80/1,000 
283 215 1.64 
1423.80/1,000 


LM2793LDCT-ND Low Noise White LED Constant Current Supply... 2.90 2.21 1.69 
LM2793LDTR-ND Low Noise White LED Constant Current Supply 1461.60/1,000 
LM2794BLCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED 


LM2794BLTR-ND 


Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 
Current Regulated Switched Capacitor LED 


Supply with Analog Brightness Control 


14-microSMD 


2.65 1.97 1.46 
288.56/250 


LM2794TLCT-ND 
LM2794TLTR-ND 
LM2795BLCT-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control . 


14-microSMD 


14-microSMD 


14-microSMD 


2.65 1.97 1.46 
288.56/250 
2.65 1.97 1.46 


LM2795BLTR-ND 
LM2795BLXCT-ND 
LM2795BLXTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 


14-microSMD 


14-microSMD 


14-microSMD 


288.56/250 
2.65 1.97 1.46 


3206.25/3,000 


LM2795TLCT-ND 
LM2795TLTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 
Supply with Analog Brightness Control 
Current Regulated Switched Capacitor LED 


14-microSMD 


2.65 1.97 1.46 


Supply with Analog Brightness Control . 14-microSMD 288.56/250 
LM2796TLCT-ND Dual Display White LED Driver 18-microSMD 4.18 3.18 2.43 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 4) 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM2796TLTR-ND Dual Display White LED Driver..... 18-microSMD 555.28/250 LM2936M-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 2.33 1.73 1.28 
LM2797MM-1.8CT-ND 1.8V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 2.33 1.73 1.28 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP 3.06 2.28 1.68 LM2936MM-3.0CT-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato: 2.33 1.73 1.28 


LM2797MM-1.8TR-ND 


1.8V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switche 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 


1264.64/1,000 


LM2798MM-1.5CT-ND 
LM2798MM-1.5TR-ND 
LM2798MM-1.8CT-ND 


1.5V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitorin .10-MSOP 

1.5V, 120mA, High Efficiency Step-Down S 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 

1.8V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP. 


3.06 


2.28 


1.68 


1264.64/1,000 


3.06 


2.28 


1.68 


LM2936MM-3.0TR-ND 


3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


961.28/1,000 


LM2798MM-1.8TR-ND 
LM2798MM-2.0CT-ND 
LM2798MM-2.0TR-ND 


1.8V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor 

Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP 
2V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor 

Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP 
2V, 120mA, High Efficiency Step-Down Switched Capacitor 

Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP. 


1264.64/1,000 


3.06 


2.28 


1.68 


1264.64/1,000 


LM2936MM-3.3CT-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato: ee) lel alee) 
LM2936MM-3.3TR-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 961.28/1,000 
LM2936MM-5.0CT-ND — | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato -MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2936MM-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato -MSOP 961.28/1,000 
LM2936MP-3.0CT-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato .SOT-223-4 2.65 1.97 1.46 
LM2936MP-3.0TR-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato . SOT-223-4 1094.40/1,000 
LM2936MP-3.3CT-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator .SOT-223-4 2.65 1.97 1.46 


LM2936MP-3.3TR-ND 
LM2936MP-5.0CT-ND 
LM2936MP-5.0TR-ND 


3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato: . SOT-223-4 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 


1094.40/1,000 


2.65 


1.97 


1.46 


1094.40/1,000 


LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-ADJ-ND Adjustable DC-DC Converter 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converte: 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter. 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converte! 30.00 28.00 26.00 
LM2852XMXA-0.8-ND 0.8V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEWE................. ..14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-1.0-ND 1V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEWE................. ..14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-1.2-ND 1.2V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEW: 14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-1.5-ND 1.5V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEWE................. ..14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-1.8-ND 1.8V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
..14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-2.5-ND 2.5V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEWS... .14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-3.0-ND 3V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEWF................. ..14-TSSOP 7.69 6.08 4.87 
LM2852XMXA-3.3-ND 3.3V, 2A, 500/1500KHz SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck 
Regulator NEW! 14-TSSOP 7.69 608 4.87 
LM2852YMXA-0.8-ND 0.8V, 2A SIMPLE S' ty] 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-1.0-ND | 1.0V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator.......14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-1.2-ND 1.2V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator. 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-1.5-ND 1.5V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator. 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-1.8-ND 1.8V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator. 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-2.5-ND 2.5V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2852YMXA-3.3-ND 3.3V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Regulator 14-TSSOP 6.28 4.97 3.98 
LM2876T-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mute...... TO-220-11 448 3.41 2.60 
LM2876TF-ND. High Performance 40W Audio Power Amp with Mute 5.18 3.94 3.01 
LM2901M-ND Quad Voltage Comparator 14-SOIC 1.04 J) BE 
LM2901MXCT-ND Quad Voltage Comparator 14-SOIC 1.04 eLOUE OI 


LM2901MXTR-ND 


Quad Voltage Comparator 


764.75/2,500 


LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparator 4-Dip 1.11 81 59 
LM2902M-ND Low Power Quad Op Amp 14-SOIC = 1.02 oh) Bh 
LM2902MXCT-ND Low Power Quad Op Amp NEW! 14-SOIC 1.01 s/o od 
LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 867.00/2,500 

LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp 4-Dip 1.18 ISimnOG, 
LM2903MNS-ND Dual Comparator....... 8-SOIC 1.04 she ass) 
LM2903MXCT-ND Dual Comparator NEW! 8-SOIC 90 {65ne AT 


LM2903MXTR-ND 


Dual Comparatot 


764.75/2,500 


LM2903NNS-ND Dual Comparato: 8-Dip 1.11 ee) 
LM2904MNS-ND Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 1.04 eS UDO 
LM2904NNS-ND Dual Op Amp..... 8-Dip 1.11 81 59 
LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Convertei 8-SOIC 1.86 1.38 1.02 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Convertei 4-Dip 186 1.38 1.02 
LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Convertei 8-Dip 1.86 1.38 1.02 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Convertei 14-SOIC 2.02 1.50 1.11 
LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Convertei 8-SOIC 2.02 1.50 1.11 
LM2917MX-8CT-ND Frequency-to-Voltage Converter NEW! 8-SOIC 195 1.45 1.08 
LM2917MX-8TR-ND Frequency-to-Voltage Converter NEW! 8-SOIC 2031.25/2,500 

LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter. 14-Dip 2.11 1.57 1.16 
LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Convertei 8-Dip 2.11 1.57 1.16 
LM2930S-5.0-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator TO-263 1.56 1.16 86 
LM2930S-8.0-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator TO-263 156 1.16 .86 
LM2930T-5.0-ND 5V, 150mA Positive Regulator. TO-220 eave lier 92; 
LM2930T-8.0-ND 8V, 150mA Positive Regulator. TO-220 Peiir2 er 92: 
LM2931AM-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato 8-SOIC 1.07 ee EY) 
LM2931AMX-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator NEW! 8-SOIC = 1.08 Mich eSVe 


LM2931AMX-5.0TR-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 


791.35/2,500 


LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 2.00 1.49 1.10 
LM2931AT-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato A590 Wali 85! 
LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato 96 Wal El 
LM2931CM-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. .99 I by 
LM2931CMXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. 734.83/2,500 
LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. "70-2635 1.95 145 1.07 
LM2931CTNS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator. TO-220-5 1.59 14.17 85 
LM2931IBP-3.3CT-ND 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulato! 6-microSMD 1.33 cee zal 
LM2931|BP-3.3TR-ND 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulato 6-microSMD 132.75/250 
LM2931IBP-5.0CT-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator... 6-microSMD 1.33 Ay fAl 
LM2931IBP-5.0TR-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 6-microSMD 132.75/250 
LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato -8-SOIC 1.04 Jf Ss) 
LM2931MX-5.0CT-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator NEW: 8-SOIC 95 69 = 50 
LM2931MX-5.0TR-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato: 8-SOIC 764.75/2,500 
LM2931S-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato TO-263 195 1.45 1.07 
LM2931T-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato: TO-220 459 a7 285) 
LM2931Z-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulato TO-92 1.04 J Ss 
LM2936BM-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 8-SOIC 239 1.78 1.31 
LM2936BM-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 8-SOIC 2.39 1.78 1.31 
LM2936DT-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 70-252 265 1.97 1.46 
LM2936DT-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. TO-252 2.65 1.97 1.46 
LM2936DT-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator TO-252 2.65 1.97 1.46 
LM2936HVBMA-3.0-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 8-SOIC 265 1.97 1.46 
LM2936HVBMA-3.3-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator . 2.65 1.97 1.46 
LM2936HVBMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 2.65 1.97 1.46 
LM2936HVMA-5.0-ND. 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 265 197 1.46 
LM2936M-3.0-ND 8V, Ultra Low Quiescent Current Regulator Pee leh ake 


LM2936MX-5.0CT-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator NEW!. 2.20 1.64 1.21 
LM2936MX-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 2346.88/2,500 
LM2936Z-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 2.65 1.97 1.46 
LM2936Z-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato 2.65 1.97 1.46 
LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 2.65 1.97 1.46 
LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator. Bay iNR) all 
LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulato! Bik} ie) az4l 
LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator... 219 163 1.21 
LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator... 219 163 1.21 
LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator. Bak} ee) ale) 
LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator. Bak) iB) alel 
LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator. acer 
LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulato! 458.90/500 
LM2937ET-2.5-ND. 2.5V, 500mA Low Dropout Regulato: 2.06 1.53 1.13 
LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulato: 200) isan les) 
LM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Regulator ..... 2.06 1.53 1.13 
LM2937ET-8.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator. DOS aoa etS 
LM2937ET-10-ND 10V, 500mA High Temp Voltage Regulato! 200) Wisah ets) 
LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulato! 206). 153) et3 
LM2937IMP-2.5CT-ND — | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulato: 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-2.5TR-ND__ | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulato: 753.92/1,000 
LM2937IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulato: 753.92/1,000 
LM2937IMP-5.0CT-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulato 1.83 136 1.01 
LM2937IMP-5.0TR-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulato! 753.92/1,000 
LM2937IMP-8.0CT-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulato 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-8.0TR-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulato 753.92/1,000 
LM2937|IMP-10CT-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-10TR-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator. 753.92/1,000 
LM2937IMP-12CT-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-12TR-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator. 753.92/1,000 
LM2937IMP-15CT-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.83 1.36 1.01 
LM2937IMP-15TR-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator. 753.92/1,000 
LM2940CS-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator Pabl ee ake 
LM2940CS-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator... abl ei Ae 
LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. Pahl ere all 
LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator. Bal ee als 
LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 442.00/500 
LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.82 135 1.00 
LM2940CT-9.0-ND QV, 1A Low Dropout Regulator.......... 1:82 1:35 1.00 
LM2940CT-12-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulato: 1:82 1.385 1,00 
LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... 1.82 135 1.00 
LM2940IMP-5.0CT-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator... 2a Sel OOM eds 
LM2940IMP-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulato 885.76/1,000 
LM2940IMP-8.0CT-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulato 215) 1160) 18) 
LM2940IMP-8.0TR-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulato 885.76/1,000 
LM2940IMP-9.0CT-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulato 215 GOES! 
LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulato 885.76/1,000 
LM2940IMP-10CT-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator. 2aoe e600 ales 
LM2940IMP-10TR-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator. 885.76/1,000 
LM2940IMP-12CT-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. 215 1.60 1.18 
LM2940IMP-12TR-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. 885.76/1,000 
LM2940IMP-15CT-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator. 2on CO lets 
LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator. 885.76/1,000 
LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 2d eon) elet 6) 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator 2.28 1.70 1.26 
LM2940S-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulato 2.28 1.70 1.26 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator. Bail ae ala 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. Caml eye all) 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 442.00/500 
LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.82 1.35 1.00 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.82 1.35 1.00 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 182 135 1.00 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulato! 1:82 1:35 1.00 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... 1.82 135 1.00 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 22 CeO Mee 26: 
LM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 479.05/500 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 1.82 1.35 1.00 
LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator... Pahl bey aeil 
LM2941SXCT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator NEW! Pahl eye alle 
LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 442.00/500 
LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 1.82 1.35 1.00 
LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator .... 2.88 219 1.67 
LM2990S-12-ND 12V, Negative Low Dropout Regulator .. 2.88 219 1.67 
LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator .. 2.88 219 1.67 
LM2990T-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulato! 2.88 219 1.67 
LM2990T-5.2-ND 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator. 2.88 219 1.67 
LM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator. 2.88 219 1.67 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator. 2.88 219 1.67 
LM3075MTC-ND High Efficiency, Sync. Current Mode Buck 

Controller NEW! 4.70 3.58 2.73 
LM3100MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 1.5A Step-Down 

Voltage Regulator NEW!.. 5.95 453 3.46 
LM3211MT-ADJ-ND Step Up PWM DC-DC Converte 3.95 3.01 2.30 
LM3224MM-ADJCT-ND | Adj., 615KHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter. 453 344 2.63 


LM3224MM-ADJTR-ND 


Adj., 615KHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter. 


2280.60/1,000 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 775 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM3302N-ND Quad Comparator: 1.05 ey ee LM3500TL-16-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter... RED ERIN eS 
LM3310SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter NEW!. 3.80 289 2.21 LM3500TL-21CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter. 3.50 2.66 2.03 
LM3310SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converter NEW!. 1915.20/1,000 LM3500TL-21TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter 465.50/250 
LM3311SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter NEI 4.28 3.25 2.48 LM3501TL-16CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White 3.58 2.72 2.08 
LM3311SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converter NEI 2154.60/1,000 LM3501TL-16TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED 8-SMD 1801.80/1,000 
LM3350MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. D102 ALSO eet LM3502ITL-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED NEI 10-microSMD 5.00 3.80 2.90 
LM3350MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 832.00/1,000 LM3502ITL-16TR-ND | 16V Step-Up Converter for White LED NEI 10-microSMD 665.00/250 
LM3351MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. 2025) 4500) dei LM3502ITL-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED NE 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 
LM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. 832.00/1,000 LM3502ITL-25TR-ND | 25V Step-Up Converter for White LED NEI 10-microSMD 674.98/250 
LM3352MTC-2.5-ND | 2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3502ITL-44CT-ND | 44V Step-Up Converter for White LED NEI 10-microSMD 6.10 4.64 3.54 
Capacitor DC-DC Converter... , ..16-TSSOP 3.53 2.68 2.05 LM3502ITL-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED NE 10-microSMD 811.30/250 
LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 4.58 348 2.66 
5 LM3502SQ-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 2305.80/1,000 
LM3352MTC-3.3-ND ai Ranh 20 A BUGLE Boost Switched ~ TETSSOP Sco LM3502SQ-25CT-ND | 25V Step-Up Converter for White LED 16-LLP 4.85 3.69 2.82 
Capacitor DC-DC Converter... _{6-TSSOP 353 268 205 LM3502SQ-25TR-ND___| 25V Step-Up Converter for White LED NE! 16-LLP 2444.40/1 000 
LM3354MM-1.8CT-ND 1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3502SQ-35CT-ND 35V Step-Up Converter for White LED NEI 16-LLP 5.33 4.05 3.09 
Capacitor DC-DC Converte -10-MSOP 3.00 2.28 1.74 LM3502SQ-35TR-ND 35V Step-Up Converter for White LED NEI 16-LLP 2683.80/1,000 


LM3354MM-1.8TR-ND 
LM3354MM-3.3CT-ND 


LM3354MM-3.3TR-ND 


1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... e 
3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... a 
3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... 


1512.00/1,000 


3.00 2.28 1.74 


1512.00/1,000 


LM3502SQ-44CT-ND 
LM3502SQ-44TR-ND 
LM3503ITL-16CT-ND 


16-LLP 
- 16-LLP 


44V Step-Up Converter for White LED*.... 
44V Step-Up Converter for White LED* .... 
16V Dual Display Constant Current LED 


5.83 


4.43 


3.38 


2935.80/1,000 


LM3354MM-3.7CT-ND 
LM3354MM-3.7TR-ND 


LM3354MM-4.1CT-ND 


3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... - 
3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... i 
4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter... 


3.00 2.28 1.74 


1512.00/1,000 
3.00 


2.28 1.74 


LM3354MM-4.1TR-ND 
LM3354MM-5.0CT-ND 
LM3354MM-5.0TR-ND 


4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter. 

5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter. 

5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
Capacitor DC-DC Converter. 


1512.00/1,000 


3.00 2.28 1.74 


1512.00/1,000 


LM3355MM-4.1CT-ND 


LM3355MM-4.1TR-ND 


4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor 
DC-DC Converter 
4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor 
DC-DC Converter 


. 10-MSOP 


295 2:19 1.62 


1216.00/1,000 


Driver NEWE............ 5.00 3.80 2.90 
LM3503ITL-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEW!............ 10-microSMD 665.00/250 
LM3503ITL-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEW!............ 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 
LM3503ITL-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEWE............ 10-microSMD 674.98/250 
LM3503ITL-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEW! 10-microSMD 5.60 4.26 3.25 
LM3503ITL-35TR-ND 35V Dual Display 

Driver NEW!............ 10-microSMD 744.80/250 
LM3503ITL-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEWE............ 10-microSMD 6.10 4.64 3.54 
LM3503ITL-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED 

Driver NEW!............ s-veeee 10-microSMD 811.30/250 
LM3503SQ-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 458 3.48 2.66 
LM3503SQ-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 2305.80/1,000 
LM3503SQ-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 4.85 3.69 2.82 
LM3503SQ-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 2444.40/1,000 
LM3503SQ-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 5.33 4.05 3.09 
LM3503SQ-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 2683.80/1,000 
LM3503SQ-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 5.83 443 3.38 
LM3503SQ-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver NEW! 16-LLP 2935.80/1,000 
LM3519MK-20CT-ND 20V High Frequency Boost White LED Driver NEW! SOT-23-6 2.85 2.17 1.66 
LM3519MK-20TR-ND 20V High Frequency Boost White LED Driver NEW! SOT-23-6 1436.40/1,000 


LM3520SDCT-ND 
LM3520SDTR-ND 


Integrated White LED Driver NEW! 
Integrated White LED Driver NE! 


6.18 


4.70 


3.59 


3112.20/1,000 


LM3411AM5-3.3CT-ND _ | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade .SOT-23-5 1.86 1.38 1.02 
LM3411AM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade . SOT-23-5 768.00/1,000 
LM3411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade .SOT-23-5 1.86 1.38 1.02 
LM3411AM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade . SOT-23-5 768.00/1,000 
LM3411M5-3.3CT-ND. 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver. .SOT-23-5 1.69 1.24 .90 
LM3411M5-3.3TR-ND 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver. - SOT-23-5 585.00/1,000 
LM3411M5-5.0CT-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Drive: .SOT-23-5 169 1.24 .90 
LM3411M5-5.0TR-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Drive: . SOT-23-5 585.00/1,000 
LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade .SOT-23-5 245 182 1.35 
LM3420AM5-8.2TR-ND | 8.2\, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade . SOT-23-5 1011.20/1,000 
LM3420AM5-8.4CT-ND _ | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade .SOT-23-5 2.45 1.82 1.35 
LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade . SOT-23-5 1011.20/1,000 
LM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade......SOT-23-5 2.45 1.82 1.35 
LM3420AM5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade ...... SOT-23-5 1011.20/1,000 
LM3420M5-8.2CT-ND 8.2\, Lithium-lon Battery Charge Controller. .SOT-23-5 2.14 159 1:18 
LM3420M5-8.2TR-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controlle . SOT-23-5 883.20/1,000 
LM3420M5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller. .SOT-238-5 2.14 159 118 


LM3420M5-16.8TR-ND 
LM3460M5-1.2CT-ND 


LM3460M5-1.2TR-ND 


16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller. . SOT-23-5 
1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 
1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


883.20/1,000 
2.20 1.64 1.21 


908.80/1,000 


LM3460M5-1.5CT-ND 


LM3460M5-1.5TR-ND 


1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 
1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL 


SOT-23-5 


2.20 1.64 1.21 


LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulato! (58) ANB) 87 
LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 1.98 1.47 1.09 
LM3525M-H-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 1.98 148 1.09 
LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 1.98 148 1.09 
LM3526M-H-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection 8-SOIC 2.26 1.68 1.25 
LM3526M-L-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection 8-SOIC 2.26 168 1.25 
LM3544M-H-ND Quad Port USB Power Switch/Over-Current Protection 6-SOIC 3.83 2.91 2.22 
LM3551SDCT-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 2.63 «2.00 1.53 
LM3551SDTR-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 1323.00/1,000 

LM3552SDCT-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 2.63 2.00 1.53 
LM3552SDTR-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 1323.00/1,000 

LM3570SDCT-ND Low Noise White LED Driver System 14-LLP | 3.338 253 1.93 


LM3570SDTR-ND 


Low Noise White LED Driver System 


1675.80/1,000 


Bus Termination . SOT-23-5 908.80/1,000 
LM3475MFCT-ND Hysteretic PFET Buck Controle .S0T-23-5 1.61 1.20.89. 
LM3475MFTR-ND Hysteretic PFET Buck Controlle . S0T-23-5 665.60/1,000 
LM3477AMMCT-ND High Efficiency High Side N-Ch 


LM3477AMMTR-ND 


Switching Regulator 
High Efficiency High Side N-Channel Controller for 
Switching Regulator 


2.65 1.97 1.46 


1094.40/1,000 


LM3578AM-ND Switching Regulator... Gah ew ial 
LM3578AMXTR-ND Switching Regulato: 2125.00/2,500 
LM3578AN-ND Switching Regulato afl aber als) 
LM3590MFCT-ND Triple White LED Driver. 143° 1.05 76 
LM3590MFTR-ND Triple White LED Driver. 494.00/1,000 
LM3595LDCT-ND Quad Parallel White LED Driver. 2.65 1.97 1.46 


LM3595LDTR-ND 


Quad Parallel White LED Driver. 


1094.40/1,000 


LM3477MMCT-ND 
LM3477MMTR-ND 
LM3478MMCT-ND 


High Efficiency High Side N-Channel Controller 
for Switching Regulator... 
High Efficiency High Side N-Channel Controller 
for Switching Regulator... 
High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 


2.65 1.97 1.46 


1094.40/1,000 


2.62 1.95 1.44 


LM3478MMTR-ND 
LM3480IM3X-12CT-ND 
LM3480IM3X-12TR-ND 
LM3480IM3-3.3CT-ND 
LM3480IM3-3.3TR-ND 


High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 
12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator. 
12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 
3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 


1081.60/1,000 
1.13 83 60 

1147.50/3,000 
113 836 
390.00/1,000 


LM3480IM3-5.0CT-ND 
LM3480IM3-5.0TR-ND 
LM3485MMCT-ND 
LM3485MMTR-ND 
LM3488MMCT-ND 


5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
Hysteric PFET Buck Controller. 
Hysteric PFET Buck Controller. 
High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 


1.13.83 60 

390.00/1,000 
1.16 86 

645.12/1,000 
2.06 1.52 


1.56 
2.77 


LM3488MMTR-ND 
LM3490IM5-3.3CT-ND 


LM3490IM5-3.3TR-ND 


High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg 

3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 

3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 


1143.04/1,000 
GE esGee.62. 


LM3620M5-4CT-ND 4V, Lithium-lon Battery Charger Controlle: SOT-23-5 2.08 1.55 1.14 
LM3620M5-4TR-ND 4V, Lithium-lon Battery Charger Controle SOT-23-5 857.60/1,000 
LM3620M5-8CT-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controlle! SOT-23-5 2.08 1.55 1.14 
LM3620M5-8TR-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controlle! SOT-23-5 857.60/1,000 
LM3621M-ND Single Cell Lithium-lon Battery Charger Controlle! 6-SOIC 2.98 2.27 1.73 
LM3622AM-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller 208e 2 lal Gi 
LM3622AM-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controllet afoot 
LM3622AM-8.2-ND 8.2\, Lithium-lon Battery Charger Controllet Cis vail ava) 
LM3622AM-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controlle: 220) 2a Gt 
LM3622M-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controlle: 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-4.2-ND 4.2\, Lithium-lon Battery Charger Controllet 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-8.2-ND 8.2\, Lithium-lon Battery Charger Controllet 2.64 1.96 1.45 
LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controlle 2.64 1.96 1.45 
LM3655TLCT-ND Charge Control and Protection IC for Embedded Single 

Cell Li-lon/Polymer Batteries ..25-microSMD 3.80 2.89 2.21 
LM3655TLTR-ND Charge Control and Protection IC for Embedded Single 

Cell Li-lon/Polymer Batteries 25-microSMD 505.40/250 
LM3658SDCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC 10-LLP | 358 2:72 2.08 


LM3658SDTR-ND 
LM3670MF-ADJCT-ND 


Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 
Adj., Mini Step-Down DC-DC Converter 


10-LLP 
SOT-23-5 


1801.80/1,000 


3.20 


2.44 


1.86 


with Logic-Controlled ON/OFI . SOT-23-5 403.00/1,000 
LM3490IM5-5.0CT-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... SOT-23-5 1.16 86 62 


LM3490IM5-5.0TR-ND 
LM3490IM5-12CT-ND 


5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 
12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


403.00/1,000 
116.86 62 


LM3490IM5-12TR-ND 
LM3490IM5-15CT-ND 


LM3490IM5-15TR-ND 


12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 
15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 
15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF... 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


403.00/1,000 
Gi 286) 262 
403.00/1,000 


LM3670MF-ADJTR-ND | Adj., Mini Step-Down DC-DC Converter SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-1.2CT-ND 1.2V, Mini Step-Down DC-DC Converte SOT-23-5 3.20 2.44 1.86 
LM3670MF-1.2TR-ND 1.2V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-1.5CT-ND 1.5V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MF-1.5TR-ND 1.5V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-1.6CT-ND 1.6V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MF-1.6TR-ND 1.6V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-1.8CT-ND 1.8V, Mini Step-Down DC-DC Converte SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MF-1.8TR-ND 1.8V, Mini Step-Down DC-DC Converte SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-1.875CT-ND | 1.875V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MF-1.875TR-ND | 1.875V, Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-2.5CT-ND 2.5V, Mini Step-Down DC-DC Converter* SOT-23-5 3.20 2.44 1.86 
LM3670MF-2.5TR-ND 2.5V, Mini Step-Down DC-DC Converter* SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MF-3.3CT-ND 3.3V, Mini Step-Down DC-DC Converter* SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MF-3.3TR-ND 3.3V, Mini Step-Down DC-DC Converter* SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM3670MFX-ADJCT-ND | Adj., Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 3.20 244 1.86 
LM3670MFX-ADJTR-ND_ | Adj., Mini Step-Down DC-DC Converter NEW! SOT-23-5 4800.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eacho Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3671MF-ADJCT-ND | Adj., 6(00mA Step-Down DC-DC Converter. 3158) 32722108 LM3704YAMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-ADJTR-ND | Adj., 600mA Step-Down DC-DC Converter. . SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 
LM3671MF-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter .SOT-23-5 3.58 2.72 2.08 LM3704YAMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuii 
LM3671MF-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter . SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input 1034.24/1,000 
LM3671MF-1.25CT-ND | 1.25V, 600mA Step-Down DC-DC Converte: .SOT-23-5 3.58 2.72 2.08 LM3704YBMM-360CT-ND 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LIM3671MF-1.25TR-ND | 1.25V, 600mA Step-Down DC-DC Converter... . SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 
LM3671MF-1.375CT-ND | 1.375V, 600mA Step-Down DC-DC Converter .SOT-23-5 358 2.72 2.08 LM3704YBMM-360TR-ND | 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.375TR-ND | 1.375V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NEW! . SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input 1034.24/1,000 
LM3671MF-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Step-Down DC-DC Converter .S0T-23-5 358 2.72 2.08 LM3704YCMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Step-Down DC-DC Converter - SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input : oe 2.50 1.86 1.38 
LM3671MF-1.6CT-ND | 1.6V, 600mA Step-Down DC-DC Converter 807-235 3.58 272 2.08 LM3704YCMM-232TR-ND]| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.6TR-ND | 1.6V, 600mA Step-Down DC-DC Converter _ SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input.. 1034.24/1,000 
LM3671MF-1.8CT-ND 1.8V, 600mMA Step-Down DC-DC Converter .§0T-23-5 3.58 2.72 2.08 LM3704YCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.8TR-ND | 1.8V, 600mA Step-Down DC-DC Converter . $0T-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input souhdieelltt 2.50 1.86 1.38 
LM3671MF-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NEW!.......SOT-23-5 3.58 2.72 2.08 LM3704YCMM-308TR-ND area Supervisory Circuit AaRAOAALOn0 
LM3671MF-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NEWF ....... SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input... foals 
LM3671TL-1.2CT-ND | 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NE! 5-microSMD 3.58 2.72 2.08 LM3705XBBP-232CT-ND| 2.32\, Microprocessor Sup ; 
LM3671TL-1.2TR-ND | 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NE! 5-microSMD 475.48/250 with Power Fail Input svete S-microSMD__2.65 1.97 _1.46 
LM3671TL-1.5CT-ND | 1.5V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NE! 5-microSMD 3.58 2.72 2.08 LM3705XBBP-232TR-ND] 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit / 
LM3671TL-1.5TR-ND | 1.5V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NE! 5-microSMD 475.48/250 with Power Fail Input - een 9-microSMD 288.56/250 
LM3671TL-1.8CT-ND | 1.8V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NEI S-microSMD 3.58. 272 2.08 LM3705XBBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit / 
LM367iTL-1.8TR-ND | 1.8V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NE 5-microSMD 475.48/250 with Power Fail Input 9-microSMD iz Colma 27a co 
LM3671TL-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Step-Down DC-DC Converter NEW!...5-microSMD 3.58 272 2.08 LM3705XBBP-463TR-ND Pedy, Mlcronrocessor Supervisory Circuit eiiniercab seREReER 
LM3671TL-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Step-Down DG-DC Converter NEW... 5-microSMD 475.48/250 MEME OWER reall NpU ; tect eEnIGTO} : 
LIM3700XBBP-270CT-ND | 2.7V, Microprocessor Supervisory Circuit 9-microSMD 1.43 1.05 76 LM3705XBMM-232CT-ND 20 Micionrocassdt Supervisory Circuit nen. cine wee 
LM3700XBBP-270TR-ND | 2.7V, Microprocessor Supervisory Circui 9-microSMD 142.50/250 Wn Eower call neu : : : 
LM3700XCBP-290CT-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circui g-microSMD 1.43 1.05 76 LM3705XBMM-232TR-ND dy Microprocessor Supervisory Circuit Pegearin 
LM3700XCBP-290TR-ND] 2.9V, Microprocessor Supervisory Circui 9-microSMD 142.50/250 LN RTO RAEN vee Mice ke Sie Chil als 
LM3700XCBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui Q-microSMD 1.43 1.05 76 aie ae Palliat Mperieoly oneut ae 4 288 
LM3700XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 9-microSMD 142.50/250 WF ower reall pu : eta : ! : 
[M3701XBBP-420CT-ND | 4.2V, Microprocessor Supervisory Circui Q-microSMD 143. 1.05. 76 ENS 7OS3 ENING! Daten D eater hit Supervisory Circultt Pee 
LM3701XBBP-420TR-ND| 4.2V, Microprocessor Supervisory Circui 9-microSMD 142.50/250 u 24 fi cinigoacs 
LM3701XCBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circu Q-microSMD 143 105 76 emcee emicnaciag| °05, Microprocessor Supervisory Circult o-microsmo MOTE nmnie 
LM3701XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 9-microSMD 142.50/250 LM3705XCBP-308TR-ND) 3.08V, Micro Paecaren arvisory Circuit 2 i ° 
LM3702XCBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit “ath Power Fal perveaty: eemicicsi onan 
with Manual Reset .9-mioroSMD 1.61 118 86 sail Eowel Fal nut sus bie 
[M3702XCBP-308TR-ND] 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit HEP CRIDESTEICT DRA le a al Ay Ais ee 
with Manual Reset - 9-microSMD 160.50/250 LM3705XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3702YABP-290CT-ND 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit , with Power Fail Input.. 1034.24/1,000 
LM: wih Manual Reset aaa ~~ SemicroSMD (IT CURASISI Sa ce LM3705XDBP-232CT-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circui 
702YABP-290TR-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input 9-microSMD 2.65 1.97 1.46 
wl Manual Hse 2 SrmlerooMD G0.50/250 LM3705XDBP-232TR-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3702YABP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input 9-microSMD 288.56/250 
with Manual Reset ..9-microSMD 1.61 1.18 86 . 4 fi ‘ P 
LM3702YABP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit iene) * Sav Microprocessor Sup o-microSMD [ACTER me 
ith Manual Reset . 9-microSMD 160.50/250 A r : : E 
wit! : LM3705XDBP-463TR-ND} 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3702YCBP-220CT-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circui i i ni 
ith Mt | Reset g-microSMD 1.61 1.18 86 with Power Fail Input 9-microSMD 288.56/250 
wi Mana See es micro : aes [M3705XDMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3702YCBP-220TR-ND | 2.2\, Microprocessor Supervisory Circuit ; with Power Fail Input 250 1.86 1.38 
with Manual Reset. 3-microSMD 160.50/250 LM3705XDMM-232TR-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3703XCBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocess' with Power Fail Input 1034.24/1,000 
with Manual Reset ~-G-microSMD 1.61 1.18.86 LM3705XDMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3703XCBP-308TR-ND aes Micron uressah SUpEMEONY Circuit aeaccsuin AeneOoen with Power Fail Input 250 1.86 1.38 
with Manual Reset ... 9-micro . : 7 arcu 
LM3705XDMM-463TR-ND) 4.63V, Mi Si Circuit 
LM3704XBBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fall Input ieee hea 1034.24/1,000 
with Power Fail Input -SmicroSMD 2.65 1.97 1.46 LM3706XQBP-308CT-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-232TR-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output 9-microSMD 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input . tse ... 9-microSMD 288.56/250 LM3706XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit ' with Low Line Output 9-microSMD 304.76/250 
with Power Fail Input --S-microSMD 2.65 1.97 _ 1.46 LM3707XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-463TR-ND| 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output 9-microSMD 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input sesteeserse - 9microSMD 288.56/250 LM3707XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-232CT-ND 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output 9-microSMD 304.76/250 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LIM3708XQBP-308CT-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-232TR-ND 2.32, Microprocessor Supervisory ircui with Low Line Output 9-microSMD 2.95 2.19 1.62 
with Power Fail Input nnn 1034:24/1,000 [M3708XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-463CT-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output.. 9-microSMD 320.63/250 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3708XQTP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuii 
LM3704XBMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui with Low Line Output NEW!.... Q-microSMD 2.95 219 1.62 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3708XQTP-308TR-ND] 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCBP-308CT-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit / with Low Line Output NEW!.... 9-microSMD 320.63/250 
with Power Fail Input --S-microSMD 2.65 1.97 1.46 LM3709XQBP-308CT-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output. Q-microSMD 2.95 219 1.62 
with Power Fail Input ... -microSMD 288.56/250 LM3709XQBP-308TR-ND) 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-263CT-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output. 9-microSMD 320.63/250 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3710XKBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-263TR-ND 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input... Q-microSMD 2.85 2.17 1.66 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3710XKBP-232TR-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3710XKBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input Q-microSMD 2.85 2.17 1.66 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3710XKBP-463TR-ND) 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XDBP-232CT-ND 2.32V, Microprocessor Supervisory Circui : with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 
with Power Fail Input ..9-microSMD__2.65 1.97 1.46 LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XDBP-232TR-ND| 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input 263 2.00 1.53 


LM3704XDBP-463CT-ND 
LM3704XDBP-463TR-ND 


with Power Fail Input 9-microSMD 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circui 
with Power Fail Input ... 9-microSMD 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 


with Power Fail Input..... ... 9-microSMD 


288.56/250 
2.65 1.97 1.46 


288.56/250 


LM3710XKMM-232TR-ND 
LM3710XKMM-463CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM3704XDMM-220CT-ND 
LM3704XDMM-220TR-ND 
LM3704XDMM-232CT-ND 


2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input..... 
2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


2.50 1.86 1.38 
1034.24/1,000 
2.50 1.86 1.38 


LM3710XKMM-463TR-ND 
LM3710XNMM-450CT-ND 
LM3710XNMM-450TR-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.5V, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Power Fail Input 
4.5V, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Power Fail Input 


1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 


1323.00/1,000 


LM3704XDMM-232TR-ND 
LM3704XDMM-463CT-ND 


LM3704XDMM-463TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circui 
with Power Fail Input 


1034.24/1,000 
2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


LM3710XNMM-470CT-ND 
LM3710XNMM-470TR-ND 
LM3710XQBP-308CT-ND 


4.70V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.70V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


9-microSMD 


263 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
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LINEAR SERIES (Continued) 


uctor™ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3710XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3822MM-2.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

with Power Fail Input ... 9-microSMD 379.05/250 Sense Element and PWM Output, High Side... 8-MSOP 1512.00/1,000 
LM3710XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3824MM-1.0CT-ND Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 Sense Element and PWM Output, Low Side... 8-MSOP 3.00 2.28 1.74 
LM3710XQMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3824MM-1.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

with Power Fail Input 1323.00/1,000 Sense Element and PWM Output, Low Side ........... ee 8-MSOP 1512.00/1,000 
LM3710YQMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3824MM-2.0CT-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 Sense Element and PWM Output, Low Side... 8-MSOP 3.00 2.28 1.74 


LM3710YQMM-232TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 


LM3824MM-2.0TR-ND 


Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 


with Power Fail Input .10-MSOP 1323.00/1,000 
LM3711XKBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circui 

with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3711XKBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... 9-microSMD 379.05/250 
LM3711XKBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui 

with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3711XKBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... 9-microSMD 379.05/250 
LM3711XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 263200 aise 


LM3711XKMM-232TR-ND 


LM3711XKMM-463CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
4.63V, Microprocessor 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM3711XKMM-463TR-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 


with Power Fail Input .10-MSOP 1323.00/1,000 
LM3711XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuil 

with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3711XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... 9-microSMD 379.05/250 
LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.63) 2.007 1:53 


LM3711XQMM-308TR-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


1323.00/1,000 


Sense Element and PWM Output, Low Sidi . 8-MSOP 1512.00/1,000 
LM3875T-ND High Performance 56W Audio Power Am| -T0-220-11 5.78 4.39 3.35 
LM3875TF-ND. High Performance 56W Audio Power Am| .T0-220-11 618 4.70 3.59 
LM3876T-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute...... T0-220-11 4.90 3.73 2.85 
LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute......T0-220-11 5.78 4.39 3.35 
LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute......T0-220-11 618 4.70 3.59 
LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute......T0-220-11 5.36 4.24 3.40 
LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver........ 2.87 214 1.58 
LM3914V-ND. Dot/Bar Graph Display Driver 3.48 265 2.02 
LM3914VXCT-ND Dot/Bar Graph Display Driver NEW! 3.48 265 2.02 
LM3914VXTR-ND Dot/Bar Graph Display Driver NEW! 1751.40/1,000 
LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver. 2.64 1.96 1.45 
LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Drivel 2.64 1.96 1.45 
LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 1.92 143 1.06 
LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 793.60/1,000 
LM3940IS-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 2A ey 6 
LM3940ISX-3.3TR-ND__| 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 442.00/500 
LM3940IT-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 2.06) sah AAS 
LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM4040AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 
LM4040AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.19 885.76/1,000 
LM4040AIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%. 2.15 1.60 1.18 
LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%. 885.76/1,000 
LM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% Caley Gtr alate) 
LM4040AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.19 885.76/1,000 
LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% SOT-23 215 160 1.18 
LM4040AIM3-10.0TR-ND] 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% SOT-23 885.76/1,000 
LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% SOT-23 215 1.60 1.18 
LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2595.00/3,000 
LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2155 GOs 
LM4040AIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% Cay abl alk} 
LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%. 2.15 1.60 1.18 
LM4040AIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 
LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 AE SEe e220 90 
LM4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 674.56/1,000 
LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 ALE Sieele22 ee 90 
LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%. SOT-23 1.638 1.22 .90 
LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%. SOT-23 674.56/1,000 
LM4040BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 SOT-23 1.63 1.22 .90 
LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2\V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 SOT-23 674.56/1,000 
LM4040BIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% SOT-23 1.63 1.22 .90 
LM4040BIM3-10.0TR-ND] 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 
LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 163 122 90 
LM4040BIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 674.56/1,000 
LM4040BIM7-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 163 1.22 .90 
LM4040BIM7-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 674.56/1,000 
LM4040B1Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 163 1.22 .90 
LM4040B1Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.29 163 1.22 .90 
LM4040B1Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%. 163° 1.22190) 


LM4040CIM3-2.5CT-ND 


2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 


W15) 48562 


LM4040CIM3-2.5TR-ND 
LM4040CIM3-4.1NSCT-ND 
LM4040CIM3-4.1NSTR-ND 
LM4040CIM3-5.0NSCT-ND 
LM4040CIM3-5.0NSTR-ND 


2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 
4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 


397.80/1,000 
W5\ 385) 62 

397.80/1,000 
WA5i 285) 62 

397.80/1,000 


LM4040CIM3-8.2CT-ND 
LM4040CIM3-8.2TR-ND 
LM4040CIM3-10.0CT-ND 
LM4040CIM3-10.0TR-ND 
LM4040CIM3X-10CT-ND 


8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
8.2\V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 


115) 385) | 62 
397.80/1,000 

WIS! 485.62 
397.80/1,000 

50385) 62 


LM4040CIM3X-10TR-ND 
LM4040CIM7-2.5CT-ND 
LM4040CIM7-2.5TR-ND 
LM4040C1Z-2.5-ND 
LM4040C1Z-4.1-ND 


10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.59 
4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 


1170.45/3,000 
115) 285) 262 
397.80/1,00 
lh 8857) 962 
WAS! 485.62 


LM3712XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3712XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 
LM3713XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor 

with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3713XQBP-308TR-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input ... 9-microSMD 379.05/250 
LM3722EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3722EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3722EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3722EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3722EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3722EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3722IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3722IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3722IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3722IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3722IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii .SOT-23-5 2.36 «1.75 = «1.30 
LM3722IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuil . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3723EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3723EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3723EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuii .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3723EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3723EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3723EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3723IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit .S0T-23-5 236 1.75 1.30 
LM3723IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3723|IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuii .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3723IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3723IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3723IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuil . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3724EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit -SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3724EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3724EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuil .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3724EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3724EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
LM3724EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii . SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM3724IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3724IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3724IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3724IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit . SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3724IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit .SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM3724IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 972.80/1,000 


LM3812M-1.0-ND 


Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 


LM4040C1Z-5.0-ND 
LM4040C1Z-8.2-ND 
LM4040C1Z-10.0-ND 
LM4040DEM3-2.5CT-ND 
LM4040DEM3-2.5TR-ND 


5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 
8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 


115) 185.62 
WA5| 385.62 
Ws; 38562 


LM4040DEM3-5.0CT-ND. 
LM4040DEM3-5.0TR-ND 
LM4040DIM3-2.5CT-ND 
LM4040DIM3-2.5TR-ND 
LM4040DIM3-4.1CT-ND 


5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%.. 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 


LM4040DIM3-4.1TR-ND 
LM4040DIM3-5.0NSCT-ND 
LM4040DIM3-5.0NSTR-ND 
LM4040DIM3-10.0CT-ND 
LM4040DIM3-10.0TR-ND| 


4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 


Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
LM3812M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
LM3813M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, High Side 3.20 244 1.86 
LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3822MM-1.0CT-ND Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Sense Element and PWM Output, High Side... 3.00 2.28 1.74 


LM3822MM-1.0TR-ND 


LM3822MM-2.0CT-ND 


Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
Sense Element and PWM Output, High Side 
Precision Current Gauge IC with Internal Zero 
Sense Element and PWM Output, High Side... 


1512.00/1,000 


3.00 2.28 1.74 


LM4040DIM3X-10CT-ND 
LM4040DIM3X-10TR-ND 
LM4040DIZ-2.5-ND 
LM4040DIZ-4.1-ND 
LM4040DIZ-5.0-ND 


10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%.. 


LM4040DIZ-8.2-ND 
LM4040DIZ-10.0-ND 
LM4040EEM3-2.5CT-ND 
LM4040EEM3-2.5TR-ND 
LM4040EIM3-2.5CT-ND 


8.2\V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 
2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 


£9 8 BS 
344.50/1,000 

Les 
344.50/1,000 

99 73 58 
343.20/1,000 

LOO EGOS. 
343.20/1,000 

EOO ey Chaos: 
343.20/1,000 

99 73 58 
343.20/1,000 

99 73.58 
1009.80/3,000 

99 73 538 

99 73 58 

99.7358 

99.7358 

99 73 58 

SY fal 
335.40/1,000 

EOC ME Cuneo? 
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LINEAR SERIES (Continued) 


uctor™ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4040EIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% . -SOT-23 309.40/1,000 LM4051BEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. SOT-23 257 1.91 1.42 
LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% . ...T0-92 99 A Js LM4051BEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenci SOT-23 1062.40/1,000 
LM4041AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 LIM4051BEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 2.57 1.91 1.42 
LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 885.76/1,000 LM4051BEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 1062.40/1,000 
LM4041AlZ-1.2-ND 1.2\, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2.15 1.60 1.18 LIM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . SOT-23 241 157 1.16 
LM4041B1Z-1.2-ND 1.2\, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 163 1.22.90 LM4051BIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . SOT-23 870.40/1,000 
Tee aay tee Piet. Miceow nut Velen ieterence af 7 1.63 pce aoe LM4051BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 241 1.57 1.16 
1.27 Re -2V, Prec. 22% 56/1, LM4051BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Mi Shunt Voltage Ref A SOT-23 870.40/1,000 
LM4041CEM3-ADJCT-ND | Adj. Prec, Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1146 «85 «62 WN i errs: Micron eat vane Bere : my 
; : HK LM4051CEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Referenct SOT-23 (2isa ees aete2e! 
ee a ee Wicropawer Sint Tome efereoe sat rE Se LIM4051CEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. SOT-23 960.00/1,000 
-1.2CT- .2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% R it il = = Tel 7 = 
[M4041CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference + 5% 401.70/1,000 HERO GESEA eee) 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. aor es Bee SE Ae 
+ 4 LM4051CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 960.00/1,000 
LM4041CIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% TS ROS ee 62) LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj eh . 7 
i a) j., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . SOT-23 1.95 1.45 1.08 
LM4041CIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 7 a - 
2 7 A 7 ai LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference . SOT-23 806.40/1,000 
EMO IGIMS:ABYCTENDS Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% Wi) LM4051CIM3-1.2CT-ND _|1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference S0T-23 195 145 | 1.08 
LM4041CIM3-ADJTR-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 TM4057CIM34 OTRND TOVP ision Mi P Shunt Volt g Ref - SOT-D3 ; 306401 000 
LM4041CIM7-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 115 85 62 : £VsEBGISIOM MICTOPOWeF SNUNE VOHAge:Nelerence. ia 
LM4041CIM7-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 397.80/1,000 Pie ec Man eC igNoMg| 1.8V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 Zoi Oc 
LIM4041CIM7-1.2CT-ND_ | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 115 8562 LM4120AIMS-1.8TR-ND_ | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041CIM7-1.2TR-ND_ | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 LM4120AIM5-2.0CT-ND 2\, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 2.95 219 1.62 
LWM041CIZ-1.2-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference 2.5% 115.8562 EM IO8 MSc. OTR :NO| 2V, Precision Micropower LOO Reference SUreao AAS A ual 
LM4041CIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%. 115 85 62 LM4120AIMS-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 2.95 219 1.62 
LM4041DEM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference #1.0%........S0T-23 99 73 53 LM4120AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DEM3-ADJTR-ND | Aqj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 344.50/1,000 LM4120AIM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM4041DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 99 83 s50) LM4120AIM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 344.50/1,000 LI4120AIM5-3.3CT-ND _| 3.3V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM4041DIM3-1.2NSCT-ND_ | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 99 JB) ES LM4120AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 343.20/1,000 LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM4041DIM3-ADJNSCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%. SOT-23 99 Bouse 00) LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-ADJNSTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 343.20/1,000 LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 295 2.19 1.62 
LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% TO-92 .99 Gs EB LM4120AIM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 1216.00/1,000 
eee ieee Fi vee eee Micropowe hunt votage eretence a a 10-92 oe a 38 LM4120IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 250 1.86 1.38 
-1.2CT- .2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%. : : : LM4120IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4041EEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference 22%. 335.40/1,000 LM4120IM5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 250 1.86 1.38 
LIV4041EIM3-1.2CT-ND_| 1.2\, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%. 99 72 —52 LIM4120IM5-2,0TR-ND —_ | 2V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
reese ee ey ieee iicropowe Shunt votage eference oe 66 ee LM4120IM5-2.5CT-ND _| 2.5V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 250 1.86 1.38 
1.2" -2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%. | : 5 LM4120IM5-2.5TR-ND — | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 1034.24/1,000 
Roe e reg eo ung! 2-5V, Precision Mieropower Shunt Voltage Reference. Bee aa ee LM4120IM5-3.0CT-ND —_|3V, Precision Micropower LDO Reference S0T-23-5 2.50 1.86 1.38 
LM4050AEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1499.40/1,000 LM4120IM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 298 2.27 1.73 LM4120IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference S0T-23-5 250 186 1.38 
LM4050AEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1499.40/1,000 LM4120IM5-3.3TR-ND  |3.3V. Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 ” 4034.24/1,000 
LM4050AEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 2.98 2.27 1.73 = ar = : = = 
LM4050AEM3-5.0TR-ND | 5V. Precision Micro LM4120IM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference. SOT-23-5 2.50 1.86 1.38 
} A power Shunt Voltage Referenc Ewa vals LIM4120IM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Mi LDO Ref S0T-23 1034.24/1,000 
LIM4050AEM3-8.2CT-ND_| 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference ACE) ere Age) ATURE ete IG SOT MICTOPO WEL elsrenee.: 23-5 24 
LIM4050AEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1 ,000 LMM te 8 OCT ND oy Ae ahaa Ba petionce oo reee aoe ales ; ie 
[M4050AEM3-10CT-ND | TOV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 298 227 1.73 TESTA ORME cdi Precert thee eset Log eaters asi SOT eee 
LM4050AEM3-10TR-ND_ | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1499.40/1,000 oe FEGEISIOR NERD OWET GAGE NEITENCE : : : 
LM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM4121AIM5-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1088.00/1,000 
LM4050AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4121AIMS-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2.64 1.96 1.45 
LM4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 265 2.02 1.54 LM4121AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1088.00/1,000 
LM4050AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1335.60/1,000 LM4121IM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2.24 1.67 1.23 
LM4050AIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 265 2.02 1.54 LM4121IM5-ADJTR-ND_|Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 925.44/1 000 
LM4050AIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 1335.60/1,000 LM41211M5-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2.24 167 1.23 
LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 2.65 2.02 1.54 LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 925.44/1,000 
LM4050AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1335.60/1,000 LM4125AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenct SOT-23-5 3.93 2.99 2.28 
LM4050AIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 2.65 2.02 1.54 LM4125AIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenct SOT-23-5 1978.20/1,000 
LM4050AIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1335.60/1,000 LM4125AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 3.93 2.99 2.28 
LM4050BEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 LM4125AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1978.20/1,000 
LM4050BEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1062.40/1,000 LM4125AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 3.93 299 2.28 
LM4050BEM3-4.1CT-ND_| 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.57 1.91 1.42 LM4125AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1978.20/1,000 
LM4050BEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 LM41251M5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc SOT-23-5 3.60 2.74 2.09 
LM4050BEM3-5.0CT-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 257 1.91 1.42 LM4125IM5-2,0TR-ND _ | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc SOT-23-5 1814.40/1,000 
LM4050BEMS3-5.0TR-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1062.40/1,000 LM4125IM5-2.5CT-ND _ | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference $0T-235 3.60 274 2.09 
LIV4050BEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 LM4125IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1814.40/1,000 
EMA0S0BEM3:82TR:ND)/8.2V, Precision Micropawer Shunt Voltage Reference. 1062,40/1,000 LM4125IM5-4.1CT-ND  |4-1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... SOT-23-5 3.60 274 2.09 
EY De0BEN SOE ND 1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference Ye AURAL Age: LM41251M5-4.1TR-ND_ |4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference........ SOT-23-5 1814.40/1,000 
LV4050BEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1062.40/1,000 LIM4130AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference S0T-23-5 6.26 4.95 3.97 
LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. Bae Gi alals) LM4130AIM 2. TREND 2 V. Precision Mi LDO Vol Ref $07.23 = 369 0 000 
LIM4050BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 pe O1Re -5V, Precision Micrapower LDO Voltage Reference ne 0. 20/1, 
LM4050BIM3-4.1CT-ND | 4.1V. Precision Micro LM4130AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 626 4.95 3.97 
: ate power Shunt Voltage Reference aly i) ili LM4130AIM5-4.1TR-ND |4.1V, Precision Mi LDO Voltage Ref S0T-23-5 3695.20/1,000 
[M4050BIM3-4.1TR-ND |4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 pe NEE TSEIS OTH EOD OWE! olage neverened ae ae 
LM4050BIM3-5 OCT-ND_ | 5V, Precision Micro LM4130BIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 5.10 388 2.96 
; , power Shunt Voltage Referenc eae Nea) | ae LIM4130BIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Mi LDO Voltage Ref S0T-23 2570.40/1 000 
LIV4050BIM3-5.0TR-ND_ | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 896.00/1,000 paeo Bs -5V, Precision Micrapower LDO Voltage Reference 29n8 ST040/, 
LM4050BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 47 4161 «1149 LM4130BIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 5.10 3.88 2.96 
LM4050BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 896.00/1,000 LM4130BIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2570.40/1,000 
LM4050BIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 217. 1.61 1.19 LM4130CIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 4.25 3.23 2.47 
LM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 896.00/1,000 LM4130CIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2142.00/1,000 
LM4050CEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 233 1.73 1.28 LM4130CIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 4.25 3.23 2.47 
LM4050CEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 960.00/1,000 LM4130CIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 2142.00/1,000 
LM4050CEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 2.33 1.73 1.28 LM4130DIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 3.23 246 1.88 
LM4050CEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 960.00/1,000 LM4130DIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1625.40/1,000 
LM4050CEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 233 1.73 1.28 LM4130DIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 3.23 246 1.88 
LM4050CEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 960.00/1,000 LM4130DIM5-4.1TR-ND_ | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1625.40/1,000 
LM4050CEMS-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 233 173 1.28 LM4130EIM5-2.5CT-ND |2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference S0T-23-5 288 219 1.67 
LM4050CEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 960.00/1,000 LM4130EIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1449.00/1,000 
LM4050CEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 2.33 1.73 1.28 LM4130EIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 288 219 1.67 
LM4050CEM3-10TR-ND_ | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 LM4130EIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1449.00/1,000 
LM4050CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1741.29 96 LM4140ACM-1.0-ND __| 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 7.98 6.31 5.06 
Teese ae rev Regsion Micropower tut yotage iererence na m Hentoorts LM4140ACM-1.2-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 7.98 631 5.06 
: pee oro Sera er TUE Onage eielenes : ces LIM4140ACM-2.0-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 7.98 631 5.06 
LM4050CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 716.80/1,000 OE ei : i 
LM4050CIM3-5 0CT-ND | SV. Precision Mi Shunt Voltage Ref 474 129 96 LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 7.98 631 5.06 
ee ve TeCision MICTOPOWEF-SNUNT VOllage.nelerenc' : : : LM4140BCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 569 4.50 3.61 
LM4050CIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 716.80/1,000 ion ich ; f 
ne LM4140BCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 5.69 450 3.61 
LM4050CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 174 129 96 LIM4140BCM-2.0-ND DV Precision Mi [DO Vol Ref SOIC 69450361 
LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 716.80/1,000 real 1 FTecis’on Micropower- oltage Referenc c 5. 30 3. 
LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 174 1.29 96 LM4140BCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Referenct 8-SOIC 5.69 450 3.61 
LM4050CIM3-10TR-ND 10V. Precision Micropower Shunt Voltage Reference. i val 6.80/1 000 LM4140BCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 5.69 4.50 3.61 
LM4051AEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 298 2.27 1.73 EMATA0CCM=1:0-ND) | 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 8-SOIG | 73158) 272, 2108 
LM4051AEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 LV4140CCM-1.2-ND__|1.2¥, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC__ 3.58 2.72 2.08 
LM4051AEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 2:98 2.27 1.73 Li4140CCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference... 8-SOIC 3.58 2.72 2.08 
LM4051AEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1499.40/1,000 LM4140CCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 3.58 272 2.08 
LM4051AIM3-ADJCT-ND | Aqj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference 265 2.02 1.54 LM4140CCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8-SOIC 3.58 2.72 2.08 
LIM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1335.60/1,000 LM4250CM-ND Programmable Op Amp. 8-SOIC 134 99 72 
LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 265 2.02 1.54 LIM4250CMXTR-ND Programmable Op Amp. 8-SOIC 1137.94/2,500 
LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. -SOT-23 1335.60/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 779 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4250CN-ND Programmable Op Amp. 40h OS 275) LM4838ITLCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gai 36-microSMD 4.28 3.25 2.48 
LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Microp 9) 1.16 POD O2) LM4838ITLTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gai 36-microSMD 568.58/250 
LM4431M3-2.5TR-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference 403.00/1,000 LM4838LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gai 28-LLP =3.438) 2.61 1.99 
LM4550BVH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone LM4838LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gai 1726.20/1,000 
Amp, Sample Rate Conversion and National LM4838MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 3.33 2.53 1.93 
3D Sound NEW!.. 5.80 4.59 3.59 LM4838MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 267 1.98 1.47 
LM4550VH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec with Stereo LM4839LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 3.43 2.61 1.99 
Headphone Amp, Sample Rate Conversion and LM4839LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 1726.20/1,000 
National 3D Sound Baby ete 2c) LM4839MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 4.28 3.25 2.48 
LM4651N-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution. 5.80 4.59 3.68 LM4839MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 4.05 3.08 2.35 
LM4652TA-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution. 5.85 445 3.40 LM4840LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume 
LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo Control* cad 4.05 3.08 2.35 
Headphone Amp 24-TSSOP 3.23 2.46 1.88 LM4840LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp wi 
LM4665ITLCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Control* ee 2041.20/1,000 


LM4665ITLTR-ND 


3.01 2.24 1.65 
327.38/250 


LM4665LDCT-ND 
LM4665LDTR-ND 
LM4665MMCT-ND 
LM4665MMTR-ND 
LM4666SDCT-ND 


Amp 9-microSMD 
Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*.... 9-microSMD 
Filterless High Eff. 1W Switching Audio Amp* .10-LLP 
Filterless High Eff. 1W Switching Audio Amp .10-LLP 
Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp . 10-MSOP 
Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* . 10-MSOP 


1.2W Switching Audio Amp. -14-LLP 


260 1.98 1.51 
1310.40/1,000 

2163) 2.00) 1.53 
1323.00/1,000 

265 1.97 1.46 


LM4666SDTR-ND 
LM4667ITL-ND 
LM4667MMCT-ND 
LM4667MMTR-ND 
LM4668LDCT-ND 


1.2W Switching Audio Amp 
1.3W Switching Audio Amp. 
1.3W Switching Audio Amp. 
1.3W Switching Audio Amp. 
10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp 


1094.40/1,000 
ia) aes 
164 1.21 88 
568.10/1,000 
5.73 4.36 3.33 


LM4668LDTR-ND 
LM4668MH-ND 
LM4680SDCT-ND 
LM4680SDTR-ND 
LM4700TF-ND 


10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp 
10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp 
10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp 
10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp 
Overture 30W Audio Power Amp with Mute/Standby 


761.43/250 
5.73 436 3.33 
5.58 424 3.24 

741.48/250 
4.25 3.23 2.47 


LM4701T-ND 
LM4702CTA-ND 
LM4730TA-ND 
LM4731TA-ND 


30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes. 
Overture® Audio Power Amp NEW! 
Stereo 14W Audio Power Amp NEW! 
Stereo 25W Audio Power Amp with Mute, 


278A ET 
OE) eh! Brat) 
5.95 453 3.46 
5.53 4.20 3.21 


LM4752T-ND 11W Stereo Audio Amp. -70-220-7 2.64 1.96 1.45 
LM4752TS-ND 11W Stereo Audio Amp .10-263-7 2.91 2.17 1.60 
LM4755T-ND 11W Stereo Audio Amp with Mut .70-220-9 2.64 1.96 1.45 
LM4755TS-ND 11W Stereo Audio Amp with Mut 2.64 1.96 1.45 
LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mut 5133 4105-3109 
LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute .. 6.18 470 3.59 


LM4766TF-ND 
LM4780TA-ND 
LM4781TA-ND 
LM4782TA-ND 
LM4802BLQCT-ND 


Dual 30W Audio Power Amp with Mute .. 
Stereo 60W Audio Power Amp with Mute 
3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute 
3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute 
Audio Power Amp with Boost Converter 


5.36 4.24 3.40 
949 813 7.21 
9.28 7.34 5.88 
750 5.93 4.75 
4.28 3.25 2.48 


LM4802BLQTR-ND 
LM4804LQCT-ND 
LM4804LQTR-ND 
LM4805LQCT-ND 
LM4805LQTR-ND 


Audio Power Amp with Boost Converter 
Low Voltage High Power Audio Amp* 
Low Voltage High Power Audio Amp* 
3V, 1W, Boosted Boomer®* 
3V, 1W, Boosted Boomer®* 


2154.60/1,000 
475 361 2.76 
2394.00/1,000 
450 342 2.61 
2268.00/1,000 


LM4808LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 95 69 50 
LM4808LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 294.00/1,000 
LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp 81 59 = 43 
LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 81 59 = 43 
LM4808MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 252.00/1,000 
LM4809LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 1.24 91 66 
LM4809LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 429.00/1,000 
LM4809LQCT-ND Dual 105mW Headphone Amp NEW! 1.09 80 86.58 
LM4809LQTR-ND Dual 105mW Headphone Amp NEW! 377.00/1,000 
LM4809MA-ND Dual 105mW Headphone Amp 90 65 47 
LM4809MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 90 6547 
LM4809MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 280.00/1,000 
LM4810LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdow! 1.09 80 836.58 
LM4810LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdow! 377.00/1,000 
LM4810MA-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdow 90 65 47 
LM4810MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdow 90 65 = 47 
LM4810MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp with Shutdow! 280.00/1,000 
LM4811LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode................ 10-LLP 91.78 = 1.31 .95 
LM4811LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode................ 10-LLP 617.50/1,000 
LM4811MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode............ 10-MSOP 1.78 1.31 95 
LM4811MMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode............ 10-MSOP. 617.50/1,000 


LM48201BP-6CT-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 1.77 (1.32 97 
LM4820ITP-6CT-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 1.77 1.32 97 
LM4820ITP-6TR-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 192.38/250 


LM4832M-ND Digital Controlled Tone and Volume Circuit 

with Stereo Audio Power Amp 5.63 4.28 3.27 
LM4832MT-ND Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 

with Stereo Audio Power Amp 4.23 3.22 2.46 
LM4832MTXCT-ND Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 

with Stereo Audio Power Amp 4.23 3.22 2.46 


LM4832MTXTR-ND 
LM4832N-ND 


Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 
Digital Controlled Tone and Volume Circui 
with Stereo Audio Power Amp 


5281.25/2,500 
5.33 4.22 3.38 


LM4834MS-ND 
LM4835LQCT-ND 
LM4835LQTR-ND 


1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Microphone Preamp.... 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 


425 3.23 2.47 
3.05 2.32 1.77 
1537.20/1,000 


LM4835MT-ND 
LM4835MTE-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Pow 
and Selectable Gain 


3.83 2.91 2.22 
3.63 2.76 2.11 


LM4836LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost .. 28-LLP 3.05 2.32 1.77 
LM4836LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boos .28-LLP 1537.20/1,000 

LM4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boos 28-TSSOP 3.83 2.91 2.22 
LM4836MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boos 28-TSSOP 363 2.76 2.11 
LM4838GRCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain 49-UBGA 453 3.44 2.63 


LM4838GRTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain 


2280.60/1,000 


LM4840MH-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp NEW! 


4.05 3.08 2.35 


LM4840MT-ND 
LM4841LQCT-ND 
LM4841LQTR-ND 
LM4841MH-ND 
LM4841MT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp NEW! 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 


405 3.08 2.35 
2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
405 3.08 2.35 
453 3.44 2.63 


LM4842LQCT-ND 
LM4842LQTR-ND 
LM4842MH-ND 
LM4842MT-ND 
LM4845!TLCT-ND 


Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control 
Output Capacitorless Audio Subsystem 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 
405 3.08 2.35 
453 3.44 263 
5.95 4.53 3.46 


LM4845|TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem 25-USMD 791.35/250 
LM4851ITLCT-ND Integrated Audio Amp System NEW! 18-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LM4851ITLTR-ND Integrated Audio Amp System NEW: 18-microSMD 412.30/250 
LM4851LQCT-ND Integrated Audio Amp System* 24-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM4851LQTR-ND Integrated Audio Amp System* 24-LLP 1562.40/1,000 
LM4852ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 18-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LM4852LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 24-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM4852LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 24-LLP 1562.40/1,000 
LM4853LDCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp 14-LLP 2.79 2.07 1.53 
LM4853LDTR-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp* 14-LLP 1152.00/1,000 
LM4853MMCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Am 10-MSOP 2.95 219 1.62 


LM4853MMTR-ND 
LM4854|BLCT-ND 


LM4854|BLTR-ND 


Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Ami 
1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphi 


10-MSOP 


Audio Amp*............ 12-microSMD 
1.9W Monaural, 85mW Stere 
Audio Amp*.... ... 12-microSMD 


1216.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 


349.13/250 


LM4854LDCT-ND 
LM4854LDTR-ND 
LM4854MT-ND 


LM4855|BLCT-ND 


14-LLP 
14-LLP 


1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* 
1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* 
1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone 

Audio Amp NEW... 
Integrated Audio Amp System* 


14-TSSOP 
18-microSMD 


2.65 2.02 1.54 
1335.60/1,000 


253 1.92 1.47 
3.58 2.72 2.08 


LM4855!BLTR-ND 
LM4855ITLCT-ND 
LM4855!TLTR-ND 


18-microSMD 
18-microSMD 
18-microSMD 


Integrated Audio Amp System* 
Integrated Audio Amp System NI 
Integrated Audio Amp System NEW! 


475.48/250 
310 236 1.80 
412.30/250 


LM4855LQCT-ND Integrated Audio Amp System NEW! 24-LLP 3.58 92.72 2.08 
LM4855LQTR-ND Integrated Audio Amp System NEW! 24-LLP 1801.80/1,000 
LM4856ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 18-microSMD 3.10 236 1.80 
LM4856LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 18-LLP 3.10 236 1.80 
LM4856LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp. 18-LLP 1562.40/1,000 
LM4857GRCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. -49-UBGA 548 417 3.18 
LM4857GRTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. -49-UBGA 2759.40/1,000 
LM4857ITL-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 30-microSMD 5.23 3.98 3.04 


LM4857SPCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 28-LLP 5.10 3.88 2.96 
LM4857SPTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 28-LLP 2570.40/1,000 
LM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 6-SOIC 1.55 115 85 
LM4861M-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode... 8-SOIC 1.55 115 85 
LM4861MXCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW! 8-SOIC 1.84 135 .98 
LM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode... 1562.50/2,500 
LM4862M-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.80 132 .96 
LM4863LQCT-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. ashy by ee 
LM4863LQTR-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 1688.40/1,000 
LM4863M-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 3.20 244 1.86 
LM4863MT-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 3.10 236 1.80 
LM4863MTE-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function. 3.10 236 1.80 
LM4864LDCT-ND 725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.58 #116 84 
LM4864LDTR-ND 725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 546.00/1,000 
LM4864M-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.58 #116 84 
LM4864MMCT-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 161 #119 86 
LM4864MMTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 559.00/1,000. 
LM4864MMXTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1918.88/3,500 


LM4865|IBPCT-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch... i 


2.050 1520 143 


LM4865IBPTR-ND 
LM4865M-ND 
LM4865MMCT-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch cate 

750mW Audio Power Amp with DC Volume Ci 
and Headphone Switch oe 

750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch 


222.75/250 
1.86 1.38 1.02 
1.86 1.38 1.02 


LM4865MMTR-ND 


LM4866LQCT-ND 
LM4866LQTR-ND 
LM4866MT-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

and Headphone Switch... 
2.2W Stereo Audio Amp* .. 
2.2W Stereo Audio Amp* .. 
2.2W Stereo Audio Amp NEW! 


768.00/1,000 
279 207 1.53 
1152.00/1,000 
279 2.07 1.53 


LM4866MTE-ND 
LM4867LQCT-ND 
LM4867LQTR-ND 
LM4867MT-ND 
LM4867MTE-ND 


2.2W Stereo Audio Amp NEW! 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp.. 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp... 


279 207 1.53 
3.43 261 1.99 
1726.20/1,000 
3.28 2.49 1.90 
3.40 259 1.98 


LM4868LQCT-ND 
LM4868LQTR-ND 
LM4868MT-ND 
LM4868MTE-ND 
LM4869MH-ND 


Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am, 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am, 
Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Am 
Output-Transient Free Dual 2.1W Audio Amp... 
1.9W Diff. Input BTL Output Stereo Audio Amp 


3.63 2.76 2.11 
1827.00/1,000 
3.43 261 1.99 
3.85 293 2.24 
2.85 2.17 1.66 


LM4871LDCT-ND 
LM4871LDTR-ND 
LM4871M-ND 
LM4871MMCT-ND 
LM4871MMTR-ND 


3W Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 


1.84 135 .98 
637.00/1,000 

1.39 1.02 .74 

1.39 1.02 74 
481.00/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. u 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4872IBPCT-ND 1W Audio Power Amp ..8-microSMD 1.67 1.25 92 LM4895ITPCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain...9-microSMD 2.45 1.82 1.35 
LM4872IBPTR-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 182.25/250 LM4895|TPTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain... 9-microSMD 266.29/250 
LM4872ITPCT-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 1.71 1.27 = .94 LM4895LDCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 10-LLP | 2/45) 1182) 1.35 
LM4872ITPTR-ND 1W Audio Power Amp. 8-microSMD 185.63/250 LM4895LDTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain. 1009.92/1,000 
LM4873IBLCT-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone LM4895MMCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain. 2A5) 1.82) 1.35 
Function 20-microSMD 3.23 2.46 1.88 LM4895MMTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain. 1009.92/1,000 
LM4873IBLTR-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone LM4897MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp 1.80 1.32 .96 
Function 20-microSMD 182.25/250 LM4897MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp 624.00/1,000 
LM4873LQCT-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function -24-LLP 3.13 2.38 1.82 LM4898ITL-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 1.61 1.18 .86 
LM4873LQTR-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function -24-LLP 1575.00/1,001 LM4898LDCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 1.61 118 86 
LM4873MT-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function.......20-TSSOP 2.55 1.94 1.48 LM4898LDTR-ND {W Fully Differential Audio Power Amp. 556.40/1,000 
LM4873MTE-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 20-TSSOP 2.98 2.27 1.73 LM4898MMCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 161 118 .86 
LM4873MTE-1-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 28-TSSOP 4.78 3.63 277 LM4898MMTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 556.40/1,000 
LM4874MH-ND 2.1W Differential Input, BTL Output Stereo LM48991TL-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 1.78 = 1.31 95 
Audio Amp NEWE......... - 20-TSSOP 2.36 1.75 1.30 LM4899LDCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 178 1.31 95 
LM4876M-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown.. -8-SOIC 1.39 1.02 74 LM4899LDTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 617.50/1,000 
LM4876MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow! -10-MSOP 1.61 119 86 LM4899MMCT-ND. 1W Fully Differential Audio Power Amp. 78) ot 95 
LM4876MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow! .10-MSOP 559.00/1,000 LM4899MMTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 617.50/1,000 
LM4877|BPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown.. 8-microSMD 1.86 1.38 1.02 LM4900LDCT-ND 3.3V Audio Amp with Shutdown .. 143 1.05 76 
LM4877IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown.. 8-microSMD 202.50/250 LM4900LDTR-ND 3.3V Audio Amp with Shutdown 494.00/1,000 
LM4877ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow 8-microSMD 1.58 1.18 87 LM4900M-ND 3.3V Audio Amp with Shutdown .. 143 1.05 76 
LM4877ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow: 8-microSMD 172.13/250 LM4900MMCT-ND 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown 143 1.05 .76 
LM4878IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow! 8-microSMD 1.86 1.38 1.02 LM4900MMTR-ND 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown 494.00/1,000 
LM4878IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow 8-microSMD 202.50/250 LM4901LDCT-ND 1.6W Audio Power Amp with Selectable Shutdown 
LM4878ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow 8-microSMD 1.58 118 87 Logic Level = Al7i7ieerl oon OT! 
LM4878ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow 8-microSMD 172.13/250 LM4901LDTR-ND 1.6W Audio Power Amp with Selectable 
LM4879|BLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod. Q9-microSMD 1.92 1.43 1.06 Logic Level ne 729.60/1,000 
LM48791BLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 9-microSMD 208.58/250 LM4901MMCT-ND 1.6W Audio Power Amp with Selectable 
LM48791BPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 8-microSMD 1.92 1.43 1.06 Logic Level = ile alee Cre 
LM4879|BPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod 8-microSMD 208.58/250 LM4901MMTR-ND 1.6W Audio Power Amp with Selectable 
LM4879ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* Q-microSMD 1.58 1.18 87 Logic Level = 729.60/1,000 
LM4879ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 9-microSMD 172.13/250 LM4902LDCT-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown 143. #105 76 
LM4879ITPCT-ND 1.1W Audio Power Amp w/Shutdown Mode NE! 8-microSMD 1.58 118 87 LIM4902LDTR-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown 494.00/1,000 
LM4879ITPTR-ND 1.1W Audio Power Amp w/Shutdown Mode NEW/..... 8-microSMD 172.13/250 LM4902MMCT-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown 143 1.05 76 
LM4879MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod 178 131 95 LM4902MMTR-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 494.00/1,000 
LM4879MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod: 617.50/1,000 LM4903MMCT-ND 1W Audio Power Amp*. ar SO 
LM4879SDCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode L622 eo LM4903MMTR-ND {W Audio Power Amp*. 729.60/1,000 
L4879SDTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod 669.44/1,000 LM4904ITLCT-ND 4W Audio Power Amp*, 177 132 97 
LM4880M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . eh eye | i * 
LM488M-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode 158 118 87 TTT C Where ane. Ay a 
el pu a Headphone Ate uit srw some F ae LM4905LDTR-ND 1W Audio Power Amp 669.44/1,000 
- ual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode. E E : 5 i 
LM4882M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 128 9468 Theses ean Wiebe bea saanengs 
LM4882MMCT-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.28 94 68 LM4905MMCT-ND 1W Audio Power Amp 1.62 1.21 3 89 
LM4882MMTR-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 442.00/1,000 LM4905MMTR-ND 1W Audio Power Amp : 669.44/1 000 
LM4888SQCT-ND pula audio bmp es Stereo Headphone and 3D ah prt cen LM4906LDCT-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 1.80 1.32 | .96 
Lv4es8SaTR-ND Dual 24W Audio Am Plus Stereo Headphone and 3D = = = LM4906LDTR-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 624.00/1,000 
Enhancement —— P 4562.40/1,000 LM4906MMCT-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 1.80 1.32 .96 
LIM4889ITLCT-ND 4W Audio Power Am NE 443. 105° 76 LM4906MMTR-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 624.00/1,000 
; P g ; ‘ LM4910LQCT-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp TRL ahead) 
Liv48891TLTR-ND 1W Audio Power Amp NE! 142.50/250 L491 0LOTR-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 494,00/1,000 
Euseee TDG ENG IW Audioower Amp: ME) 10-LLP BR SCTE LM4910MA-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 743 1.05 76 
eee ye he mate pene im INE! er re ets ee LM4910MMCT-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 143 105 76 
LM4889MMCT-ND 4W Audio PaREATine 8-MSOP 1.24 91 ‘66 LM4910MMTR-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 494.00/1,000 
; P ‘ . * LM4911LDCT-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
LM4889MMTR-ND 1W Audio Power Amp* 8-MSOP 429.00/1,000 Capacitive Coupled Output 178 1.31 95 
LM48901BLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . Q-microSMD 1.76 130 94 paciive voupleg apy E : E s 
LM48901BLTR-ND TW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 9-microSMD 176.25/250 Ass Use LtL) sven Zam Lou Nos Headphone Amp with Selectable Sip poenlnce 
LM4890IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 1.76 1.30 94 LM4911MMCT-ND pee 40mW lay Winise Hecdonigaa Amp with Selectable oar 
LM4890IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 176.25/250 Capacitive Coupled Output 178 131 95 
LM4890ITLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . Q-microSMD 1.61 1.19 86 LM4914MMTR-ND pent 40mW lay NeiseHesd hone Amp with Selectable i i : 
LM4890ITLTR-ND. 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 9-microSMD 161.25/250 Capacitive Coupled Output P P 617.50/1,000 
LM4890ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 1.76 1.30 .94 [M4912MMCT-ND St 7 == 
LM4890ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 176.25/250 H ereo 40mW Low Noise Headphone Amp . ay see el 
: i LM4912MMTR-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp . 729.60/1,000 
LM4890LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . -10-LLP 1.76 41.30 © ©.94 : A 
LM4890LDTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 10-LLP 611.00/1,000 LM4913MHCT-ND 2W Monaural, S0mW Stereo Headphone Audio Amp* 236 1.75 1.30 
LM4890M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-SOIC 1.76 130 94 LM4913MHTR-ND 2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp? ..... 10-TSSOP 972.80/1,000 
7 F LM4916LDCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 
LM4890MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-MSOP 1.76 1.30 .94 Headphone Audio Amp* 180 1.32 96 
LM4890MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-MSOP 611.00/1,000 = = = = 
LM4890MXTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . _8-SOIC 1498.13/2,500 LM4916LDTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Qutput, 14mW Stereo 
LM4891IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . $-microSMD 2.06 1.53 1.14 Headphone Audio Amp*.... 624.00/1,000 
LM4891IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 224.44/250 LM4916MIMCT-ND ace ae taal 14mW Stereo san 48 88 
LM4891ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 2.06 1.53 1.14 7 in < ‘ 3 
M4891 ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-microSMD 224.44/250 AGREMESMTRH ED) Er eACa race el a Ae éeusor ROA OR 
LM4891LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 2:06 1.538 1.14 P ! - P — se 
LM4891LDTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 851.20/1,000 LM4921ITLCT-ND Low Voltage I2S 16-Bit Stereo DA . 20-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM4891M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 177 132 97 LM4921ITLTR-ND Low Voltage Ps 16-Bit Stereo DA . 20-microSMD 304.76/250 
TM4891MMICT-ND TW Audio Power Amp with Shutdown Mode . T7132 97 Leer iH ae riled fa ower aus 1.61 Pain ee 
LM4891MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 8-MSOP 729.60/1,000 LM4924MIMCT-ND 0 C ideas Lass f Headph P. 289 215 159 
LM4892IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 2.06 153 114 utput Gapacitor-Less Stereo Headphone s 15 1.5 
LM4892IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 224.44/250 LM4924MMTR-ND Output Capacitor-Less Stereo Headphone Am, 10-MSOP 1191.68/1,000 
LM4892LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 2.06 153 1.14 LeReee putput paket eee ae nearonal ae tate a Giga td 
LM4892LDTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 851.20/1,000 tt uiput Vapacitor-Less olerea Headphone Amp .. a poo, 
LM4892M-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 177 132 «97 LM4925MMCT-ND 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headp! 
LM4892MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense il 1S oe Audio Amp a 2.89 215 1.59 
LIM4892MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 729.60/1,000 LM4925MMTR-ND 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Ste 
L4893ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp* 1.80 132 96 Audio Amp. 1191.68/1,000 
[M4893/TLTR-ND 1.1W Audio Power Amp* 9-microSMD 180.00/250 LM4925SDCT-ND 2 Cell, Single 
LM4893MA-ND 1.4W Audio Power Amp* .8-SOIC 180 132 .96 Audio Amp 2.89 2.15 1.59 
LM4893MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp* -10-MSOP 1.80 1.32 .96 LM4925SDTR-ND 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
LM4893MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp* 10-MSOP 624,00/1,000 Audio Amp 1191 .68/1,000 
LM4894|BPCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp wi utdow! microSMD =.2.11. 1.57 1.16 LM4927SDCT-ND Boomer® 2.5W Fully Differential Audio Power Amp NMEWE....8-LLP 1.94 1.45 1.07 
[M48941BPTR-ND 1W Fully Diff, Audio Power Amp with Shutdown 9-microSMD 229,50/250 LM4927SDTR-ND Boomer® 2.5W Fully Differential Audio Power Amp NEW! 802.56/1,000 
LM4894ITLCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown Q-microSMD 2.11 157 1.16 LM4928SDCT-ND Boomer® 1.2W Stereo Fully Diff. Audio Amp NEW!. 2.73 2.08 1.59 
LM4894|TLTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 9-microSMD 229.50/250 LM4928SDTR-ND Boomer® 1.2W Stereo Fully Diff. Audio Amp NEW! 1373.40/1,000 
LM4894ITPCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown Q-microSMD 2.11 157 1.16 LM4929MMCT-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp . 2.06 153 1.14 
LM4894ITPTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 9-microSMD 229.50/250 LM4929MMTR-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp . 851.20/1,000 
LM4894LDCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown VO-LLP 2.11 1.57 1.16 LM4930ITLCT-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
LM4894LDTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown “10-LLP 870.40/1,000 Speaker Amp .-86-microSMD 7.88 6.23 4.99 
LM4894MMCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown -10-MSOP) 2.11. 1.57) 1.16 LM4930ITLTR-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
LM4894MMTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 10-MSOP 870.40/1,000 Speaker Amp .--- 86-microSMD 1190.63/250 
LM48951BP-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain... 9-microSMD_ 2.45 1.82 1.35 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 781 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 (100 Part No. Description 1 25 100 
LM4930LQCT-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono LMS5068EVAL-ND Evaluation Board for LM5068 66.90 _ _ 
Speaker Amp .. 7.88 6.23 4.99 LM5068MM-1CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 3.20 244 1.86 
LM4930LQTR-ND Audio Subsystem wil LMS5068MM-1TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
Speaker Amp 1190.63/250 LM5068MM-2CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 3.20 2.44 1.86 
LM4936MH-ND Boomer® Stereo 2W Audio Power Amp with Volume Control LM5068MM-2TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 
and Selectable Control Interface™..... 28-TSSOP 4.40 3.35 2.56 LM5068MM-3CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle! 3.20 244 1.86 
[M4938MH-ND Stereo 2W Audio Power Amp... 28-TSSOP 250 1.80 1.38 LM5068MM-3TR-ND —_| Negative Voltage Hot Swap Controlle! 1612.80/1,000 
LM4940TS-ND Stereo 6W Audio Power Amp* .T0-263-9 2.50 1.90 1.45 LM5068MM-4CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle! 3.20 2.44 1.86 
LM4950TA-ND 7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Am .10-220-5 2.63 2.00 1.53 LMS068MM-4TR-ND | Negative Voltage Hot Swap Controlle' 1612.80/1,000 


LM4950TS-ND 


7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Am . T0-263-5 


2.63 2.00 1.53 


LM4951SDCT-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp ~10-LLP 928732108) 1'59) 
LM4951SDTR-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp -10-LLP 1373.40/1,000 
LM4960SQCT-ND Piezoelectric Speaker Driver -28-LLP 5.95 453 3.46 
LM4960SQTR-ND Piezoelectric Speaker Driver. -28-LLP 2998.80/1,000 
LM4961LQCT-ND Ceramic Speaker Drive! .28-LLP 5.00 3.80 2.90 
LM4961LQTR-ND Ceramic Speaker Drive -28-LLP 2520.00/1,000 
LM4970SDCT-ND Audio Sync. Color LED Driver .. -14-LLP 2.65 «1.97 1.46 
LM4970SDTR-ND Audio Sync. Color LED Driver .. -14-LLP 1094.40/1,000 
LM4980SDCT-ND 2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 


LM4980SDTR-ND 


Headphone Audio Amp NEW... 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp NEW!. 


5.95 453 3.46 


2998.80/1,000 


LM4990ITLCT-ND 2W Audio Power Amp* Q-microSMD 1.61 1.19 .86 
LM4990ITLTR-ND 2W Audio Power Amp* 9-microSMD 161.25/250 
LM4990LDCT-ND 2W Audio Power Amp NE 10-LLP RGIR73 eit 7iee 92) 
LM4990LDTR-ND 2W Audio Power Amp NE 598.00/1,000 
LM4990MHCT-ND 2W Audio Power Amp*.... 1.95 1.45 1.08 
LM4990MHTR-ND 2W Audio Power Amp*.... 806.40/1,000 
LM4990MMCT-ND 2W Audio Power Amp NE 8-MSOP 1.61 1.19 .86 
LM4990MMTR-ND 2W Audio Power Amp NE 8-MSOP 559.00/1,000 
LM4992SDCT-ND 420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 14-LLP 2.06 1.53 1.14 


LM4992SDTR-ND 


420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 


224.44/250 


LM5000-3MTC-ND 
LMSO00EVAL-ND 
LMS5000SD-3CT-ND 
LMS5000SD-3TR-ND 
LMS5000SD-6CT-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator. 
Evaluation Board for LM5000...... 

High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 


475 3.61 2.76 

57.45 = = 

475 3.61 2.76 
2394.00/1,000 

4.75 3.61 2.76 


LMS5000SD-6TR-ND 
LMS5005MH-ND 
LMS5007EVAL-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage 2.5A Buck Regulator NEW! 
Evaluation Board for LM500 


2394.00/1,000 
6.49 5.13 4.11 
38.25 = = 


LM5007MMCT-ND 80V Step-Down Switching Reg , 4.05 3.08 2.35 
LM5007MMTR-ND 80V Step-Down Switching Regulator .. 2041.20/1,000 
LM5007SDCT-ND 80V Step-Down Switching Regulator. 4.05 3.08 2.35 


LMS5007SDTR-ND 
LMS5007SDEVAL-ND 
LMS008EVAL-ND 
LMS5008MMCT-ND 


80V Step-Down Switching Regulator. 
Evaluation Board for LM5007SD. = 
Evaluation Board for LM5008.. 
100V Step-Down Switching Regulator 


2041.20/1,000 
37.95 = = 
38.25 = = 
4.05 3.08 2.35 


LMS5008MMTR-ND 
LMS008SDCT-ND 
LMS5008SDTR-ND 
LMS009MMCT-ND 
LMSO009MMTR-ND 


100V Step-Down Switching Regulator 
100V Step-Down Switching Regulator 
100V Step-Down Switching Regulator 
100V, 150mA Step-Down Switching Regulator NE! 
100V, 150mA Step-Down Switching Regulator NEW!. 


2041.20/1,000 
4.05 3.08 2.35 
2041.20/1,000 
3.09 2.30 1.70 
1277.44/1,000 


LMS5010AMH-ND 
LM5010ASDCT-ND 
LMS5010ASDTR-ND 
LMS5010MH-ND 
LM5010SDCT-ND 


75V, 1A Step-Down Switching Regulator NEW!. 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator NEW! 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator NEW! 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator 


5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 
2520.00/1,000 
4.75 3.61 2.76 
4.75 3.61 2.76 


LMS5010SDTR-ND 
LMS020EVAL-ND 
LMS020MM-1CT-ND 


75V, 1A Step-Down Switching Regulator 
Evaluation Board for LM5020...... 
100V Current Mode PWM Controle 


“10-MSOP 


2394.00/1,000 
76.50 = = 
Z.9ilal feed 60) 


LMS5020MM-1TR-ND 100V Current Mode PWM Controller... . 10-MSOP 1203.20/1,000 
LMS5020MM-2CT-ND 100V Current Mode PWM Controller... -10-MSOP_ 2.91 2.17 1.60 
LM5020MM-2TR-ND 100V Current Mode PWM Controlle .10-MSOP 1203.20/1,000 


LM5020SD-1CT-ND 
LM5020SD-1TR-ND 
LM5020SD-2CT-ND 
LM5020SD-2TR-ND 


100V Current Mode PWM Controlle 
100V Current Mode PWM Controller... 
100V Current Mode PWM Controller... 
100V Current Mode PWM Controller... 


21S ee 2aliead 60 
1203.20/1,000 
21S 2a ed 60) 
1203.20/1,000 


LM5021MM-1CT-ND 
LM5021MM-1TR-ND 
LM5021MM-2CT-ND 
LM5021MM-2TR-ND 
LM5021NA-1-ND 


AC/DC Current Mode PWM Controller NEW! 
AC/DC Current Mode PWM Controller NEW! 
AC/DC Current Mode PWM Controller NEW! 
AC/DC Current Mode PWM Controller NEW! 
AC/DC Current Mode PWM Controller* .. 


1.89 1.41 1.04 
780.80/1,000 

1.89 141 1.04 
780.80/1,000 

251 1.87 1.38 


LM5021NA-2-ND 


AC/DC Current Mode PWM Controller* .. 


251 1.87 1.38 


LM5025AMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller . 16-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM5025ASDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller . 16-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM5025ASDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller . .16-LLP 1562.40/1,000 
LM5025BMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-TSSOP 3.10 2.36 1.80 
LMS5025EVAL-ND Evaluation Board for LM502:! 114.75 = = 
LM5025MTC-ND Active Clamp Voltage Mode ‘ontroller . 3.10 236 1.80 
LM5025SDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller . 3.10 236 1.80 
LM5025SDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller . 1562.40/1,000 
LM5026MT-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller NEW!. 2.63 2.00 1.53 
LMS5030EVAL-ND Evaluation Board for LM5030.. — 133.95 = = 
LM5030MMCT-ND 100V Push-Pull PWM Controller. -10-MSOP 2.85 2.17 1.66 
LM5030MMTR-ND 100V Push-Pull PWM Controller. -10-MSOP 1436.40/1,000 
LM5030SDCT-ND 100V Push-Pull PWM Controller. -10-LLP 2.738 «2.08 1.59 
LM5030SDTR-ND 100V Push-Pull PWM Controller. -10-LLP 1373.40/1,000 
LM5032MTC-ND High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller....16-TSSOP 3.68 2.80 2.14 
LM5033MMCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller NE’ -10-MSOP 2.63 2.00 1.53 
LM5033MMTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller NE’ .10-MSOP 1323.00/1,000 
LM5033SDCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller . -10-LLP = 2.63. -2.00 1.53 
LM5033SDTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller . -10-LLP 1323.00/1,000 
LM5034MTC-ND High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller....20-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LM5035MH-ND PWM Controller with Integrated Half-Bridge and 

SyncFET Drivers NEW! 20-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LM5041AMTC-ND Cascaded PWM Controlle! 16-TSSOP 5.10 3.88 2.96 
LM5041ASDCT-ND Cascaded PWM Controlle! -16-LLP 5.10 3.88 2.96 
LM5041ASDTR-ND Cascaded PWM Controlle! -16-LLP 2570.40/1,000 
LM5041MTC-ND Cascaded PWM Controlle! 16-TSSOP 5.10 3.88 2.96 
LM5041SDCT-ND Cascaded PWM Controlle! -16-LLP 510 388 2.96 
LM5041SDTR-ND Cascaded PWM Controller .. -16-LLP 2570.40/1,000 


LMS5070MTC-50-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope 


3.45 2.63 2.01 


LM5070MTC-80-ND 
LM5070SD-50CT-ND 
LM5070SD-50TR-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope. 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 


16-TSSOP 


PWM Controller, No Slope we 16-LLP 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope. 16-LLP 


3.45 263 2.01 
3.45 2.63 2.01 
1738.80/1,000 


LM5070SD-80CT-ND 
LM5070SD-80TR-ND 
LM5071MT-50-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope. 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope. 
Power Over Ethernet PD Controller NEW!. 


3.45 2.63 2.01 


1738.80/1,000 
3.45 2.63 2.01 


LM5071MT-80-ND 
LM5080MMCT-ND 
LM5080MMTR-ND 


Power Over Ethernet PD Controller NEW: 
Modular Current Sharing Controller NEW!. 
Modular Current Sharing Controller NEW!. 


3.45 2.63 2.01 
iW se by 
729.60/1,000 


LM5100AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 3.20 2.44 1.86 
LM5100ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver. 3.20 244 1.86 
LM5100ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 1612.80/1,000 

LM5100M-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 2:65! 1247) 1:66 


LM5100SDCT-ND 
LM5100SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 


2.85 217 1.66 
1436.40/1,000 


LM5101AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 3.20 2.44 1.86 
LM5101ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive| 3.20 244 1.86 
LM5101ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 1612.80/1,000 

LM5101M-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 265! 247) 1:66 


LM5101SDCT-ND 
LM5101SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Drive! 


2.85 217 1.66 
1436.40/1,000 


LM5102MMCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 244 1.86 
LM5102MMTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 1612.80/1,000 
LM5102SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 244 1.86 
LM5102SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 1612.80/1,000 
LM5104M-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 2.44 1.86 
LM5104SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 3.20 244 1.86 


LM5104SDTR-ND 
LM5105SDCT-ND 
LM5105SDTR-ND 
LM5106MMCT-ND 


High Voltage Half-Bridge Gate Driver 
100V Half-Bridge Gate Driver 
100V Half-Bridge Gate Driver 
100V Half-Bridge Gate Driver NE! 


1612.80/1,000 
295) 2:19) 1:62 
1216.00/1,000 
2.08 1.55 1.14 


LM5106MMTR-ND 
LM5107MA-ND 
LM5107SDCT-ND 
LM5107SDTR-ND 


100V Half-Bridge Gate Driver NEW: 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drive! 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drive! 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drive! 


857.60/1,000 
280 208 1.54 
265 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


LM5109MA-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver. 161. 1.20.89 
LM5109SDCT-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver. 169 #124 90 
LM5109SDTR-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver. 665.60/1,000 

LM5110-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 

LM5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-2SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 

LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 1.43 1.06 
LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 

LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 1.92 143 1.06 
LM5111-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 1.92 1.43 1.06 
LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 1.92 143 1.06 


LM5112SDCT-ND 


Tiny 7A MOSFET Gate Driver 


1.78 #131 95 


LM5112SDTR-ND 
LM5115MTC-ND 
LM5642MTC-ND 
LM5642XMT-ND 
LM6132AIM-ND 


Tiny 7A MOSFET Gate Driver 
Secondary Side Post Regulator Controlle 
High Voltage, Dual Sync. Buck Converter. 
High Voltage, Dual Sync. Buck Converter NE! 
Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 


617.50/1,000 
548 417 3.18 
428 3.25 2.48 
453 344 263 
3.40 2.59 1.98 


LM6132BIM-ND 
LM6132BIN-ND 
LM6134AIM-ND 
LM6134BIM-ND 
LM6134BIMXTR-ND 


Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp......... 
Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Am 
Quad Low Power 10Mbz, Rail-to-Rail, I/O, Op Amp. 
Quad Low Power 10Mkz, Rail-to-Rail, I/O, Op Amp. 


265 202 1.54 
265 202 1.54 
425 3.23 2.47 
3.35 2.55 1.95 
4187.50/2,500 


LM6134BIN-ND 
LM6142AIM-ND 
LM6142BIM-ND 
LM6144BIM-ND 
LM6152ACM-ND 


Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp... 
Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp... 
Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Am| 
Quad High Speed/Low Power 17MHz R-R Op Amp.. 
Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV.. 


335 255 1.95 
6.25 3.99 3.05 
470 358 2.73 
6.25 4.15 3.33 
3.93 2.99 2.28 


LM6152BCM-ND 
LM6154BCM-ND 
LM6171AIM-ND 
LM6171BIM-ND 
LM6171BIN-ND 


Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV.. 
Quad High Speed 75Mbz, R-R, |/0, Op Amp, Vos = 7mV 
Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Am 
Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Am 
Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amj 


3.18 2.42 1.85 
5.71 452 3.62 
330) 251 1.92 
283 215 1.64 
283 215 1.64 


LM6172IM-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp 3.80 289 2.21 
LM6172IMXCT-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Am, 3.80 289 2.21 
LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Am| 4750.00/2,500 

LM6172IN-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Am| 3.80 289 2.21 
LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Current Feedback Amp. 2.65 2.02 1.54 
LM61811N-ND Current Feedback Amp, 100MHz 2.65 2.02 1.54 
LM65111M-ND 180nS, 3V, Comparator. 2.65 2.02 1.54 


LM6588MA-ND 
LM6588MT-ND 
LM7121IM-ND 


TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Amp. 
TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Am 
235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp..... 


3.04 2.26 1.67 
3.04 2.26 1.67 
3.01 2.24 1.65 


LM7121IMS5CT-ND 
LM7121IMSTR-ND 
LM7171AIM-ND 
LM7171AIN-ND 
LM7171BIM-ND 


235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. SOT-23-5 
235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. SOT-23-5 
Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp, A Grade .. 8-SOIC 
Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp, A Grade .....8-Dip 
Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp.. 8-SOIC 


3.01 224 1.65 
1241.60/1,000 
2.88 219 1.67 
Ae vai) iy 
253 1.92 1.47 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


782 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description E 1 25 100 
LM7171BIMXTR-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp. 3156.25/2,500 LMC6001CIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Am| .8-Di 3.28 249 1.90 
LM7171BIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp. 8-Dip 2.53 1.92 1.47 LMC6024IM-ND. Micropower Quad CMOS Op Amp 4-SOIC 167 1.25 92 
LM7301IM-ND Low Power, 4MHz GBW, R/R, 1/0 Op Amp in TinyPak. 241) 157 1:16 LMC6032IM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperatur 8SOIG 118 87 63 
LM7301IMSCT-ND Low Power, 4MHz GBW, R/R, I/O Op Amp..... 2H Oval LIMC6032IN-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature 8-Dip 131 96 .70 
LM7301IMSTR-ND Low Power, 4MHz GBW Rail-to-Rail, 1/0 Op Am| 870.40/1,000 LMC6034IM-ND Quad CMOS Op Amp 4-SOIC 1.82 1.34 .97 
LM7372ILDCT-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp. 8-LLP 4.70 3.58 2.73 LMC60351BPCT-ND Low P 2.7V, Single Supply CMOS Op Ai icroSMD 1.61. 1.19 + .86 
LM7372ILDTR-ND Dual High Speed. High Output Current Op Amp. 8-LLP 2368,80/1,000 3 See ee a Ur cine Gena el ae 
; 7 LMC60351BPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am, roSMD 161.25/250 
LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp. 16-SOIC 4.70 358 2.73 7 ‘ i 
. f LMC60351BPXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am, roSMD 61.61 1.19 86 
LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp. 8-PSOP 4.70 3.58 2.73 7 ‘ A 
LM oA LMC6035IBPXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am, roSMD 1644.75/3,000 
7808CT-ND 8\, 1.0A Positive Voltage Regulator 70-220. 1.63 (1.20 87 LMC6035IM-ND Low Power 2.7V. Single Supply CMOS Op Am 8-SOIC 161 119 86 
[M7905CTNS-ND 5V, 1.5A Negative Voltage Regulato 10-220 1.82 1.34.97 LN TE OUP DAMD:s za : sae ee 
7 4 A “To. A i y LMC6035IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp... 1370.63/2,500 
LM7912CT-ND 12V, 1.5A Negative Voltage Regulator .. -T0-220 1.82 134 97 LIMC603SIMIMCT-ND LewlP 2 7V. Single Supply CMOS Op A ot 4 116 
LM7915CT-ND 45V. 1.5A Negative Voltage Regulator. "70-220 182 134 97 5 H ‘ow Power 2.7V, Single Supply p Am : all ik 
LM8207MT-ND TFT 18 Gamma Buffer + Vcom Driver + Voltage LMC6035IMMTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am, 870.40/1,000 
Reference NEW!............ 48-TSSOP 4.25 3.23 2.47 LMC6035IMMXCT-ND | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am Qt Sr 116 
TM8261M5CT-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp .. SOT-23-5 2.67. 1.98 1.47 LMC6035IMMXTR-ND | Low Power 2.7\, Single Supply CMOS Op Amp... 2975.00/3,500 
LM8261M5TR-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp .. SOT-23-5 1100.80/1,000 LMC6035ITLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp.. roSMD 1.76 1.30 .94 
LM8262MMCT-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp....8-MSOP 2.95 2.19 1.62 LMC6035ITLTR-ND Low Power 2.7\, Single Supply CMOS Op Am| roSMD 176.25/250 
LM8262MMTR-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp ..... 8-MSOP 1216.00/1,000 LMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 4-SOIC 2.20 1.64 1.21 
LM8272MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Am 8-MSOP 3.10 2.36 1.80 LMC6036IMXTR-ND Low Power 2.7N, Single Supply CMOS Op Amp... 2218.75/2,500 
[M8272MIMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Am| 8-MSOP 7562.40/1,000 LMC6041AIM-ND Single CMOS Micropower Op Amp... 251 1.87 1.38 
LM8300HLQ9CT-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controlle! 44-LLP 10.26 879 7.80 LMC6041AIN-ND Single CMOS Micropower Op Ami 242 1.80 1.33 
LM8300HLQ9TR-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controlle -44-LLP 17799.75/2,500 LMC60411M-ND Single CMOS Micropower Op Am 208 1.55 1.15 
LM8364BALMF20CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circul . SOT-23-5 95 69 50 LMC60411N-ND Single CMOS Micropower Op Amp... 208 me eooee 15) 
LM8364BALMF20TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circul . SOT-23-5 296.80/1,000 LMC6042AIM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp. 3.06 2.27 1.68 
LM8364BALMFS30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit . SOT-23-5 95 6950 LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp.. 2.53 1.92 1.47 
LM8364BALMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circu . SOT-23-5 296.80/1,000 LMC6042IM-ND Dual CMOS Mi Op Amp. 229 171 1.26 
LM8364BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circu “s0T-235 95 69 50 LLY eae Dual CMOS Micropower‘Op Amp. Boe) iol lee 
LM8364BALMF45TR-ND Micropower Undervoltage Sensing Circu . SOT-23-5 296.80/1,000 LIMC6044AIM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp 3.33 253 1.93 
ET | Meme a SS a | tapas | edt ton oie 1g 

i ee eh) LMC6044IM-ND Quad CMOS Mi Op A 220652, 
LM8365BALMF27CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circu “807-235 1.06 77 56 Teco Guad GMOS Mieoonwar Os Ams ae 
LM8365BALMF27TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circul . SOT-23-5 330.40/1,000 ciples p Sp .AMnp . fi : 

7 : er 92. LMC6061AIM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp... Bahl ibs alate 
LM8365BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circu .SOT-23-5 1.06 Th 556 LIMc6064IM-ND Precision Single CMOS Mi Opal 18413 98 
LM8365BALMF45TR-ND_| Micropower Undervoltage Sensing Circu -S0T-23-5 330.40/1,000 i Heap aoe Hae die aU : Se 

7 aT LMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 3.438 2.61 1.99 
LM8365BCLMF30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit . .SOT-23-5 1.06 Ue ales LMC6062AIN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Am 395 247 189 
LM8365BCLMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. . S0T-23-5 330.40/1,000 = sero pamp = = 
LM8500HLQ9CT-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controlle! 44-LLP 10.26 8.79 7.80 LMC6062IM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 3.01 2.24 1.65 
LM8500HLQ9TR-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controlle! 17799.75/2,500 LMC6062IN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 2.58 1.96 1.50 
LM9022M-ND. Vacuum Fluorescent Display Filament Driver . 172 1.28 95 LMC6064AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 5.43 4.13 3.15 
LM9036M-3.3-ND 3.3V, 50mA Ultra Low Quiescent Current Volt. Regulato 176 130 94 LMC6064IM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 4.00 3.04 2.32 
LM9040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier 5.85 445 3.40 LMC6064IN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 418 3.18 2.43 
LM9044V-ND Lambda Sensor Interface Amplifier. 3.80 2.89 2.21 LMC6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp. 3.93 299 2.28 
LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protectio .8-SOIC 1.92 1.43 1.06 LMC6081AIN-ND Precision Single CMOS Op Amp. 423 3.22 2.46 
LM9070T-ND LDO Voltage Regulator with Keep-Alive ON/OFF Control....T0-220-7 2.79 2.07 1.53 LMC60811M-ND. Precision Single CMOS Micropower Op Am| 2.73 2.08 1.59 
LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset .10-220-5 248 1.84 1.36 LMC6081IN-ND Precision Single CMOS Op Amp. 2.73 2.08 1.59 
LM9076BMA-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator .. 8-SOIC 2.62 1.95 1.44 LMC6082AIM-ND Precision Dual CMOS Op Amp. 5.20 3.96 3.02 
rs ah, | ety Quer Cure 2 emit 388 S08 LSE | “atezan> [Fein SDS A. say 38 2 
zB z each x e “ e LMC6082IM-ND Precision Dual CMOS Op Amp . 2.93 2.23 1.70 
LM9830VJD-ND 36-Bit, Color Document Scanner..... “Y00-TOFP 11.90 1020 9.05 iceoec TN Precision Dual CMOS Op Amp. AG G58 Lan 
LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanner 100-TQFP 12.65 10.85 9.62 LMC6084AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp . 6.70 5.30 4.25 
LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp... 16-Dip 144 1.06 77 LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp. 270 2.01 1.48 
Widen soleae i Not yO ee pown Switching ern LMC6442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp. 270 2.01 1.48 
LM25007SDTR-ND High Vottage 0 5A Step-Down Switching : i i LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp. 2.70 2.01 1.48 
Regulator NEW! 4277.44/1,000 LMC6462AIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am, 3.03 2.30 1.76 
TM25010MH-ND FV .1.0A Ste “Down Switchin a LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am, 3.10 236 1.80 
Regulator eur 9 358 272 208 LMC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am, 2.98 2.21 1.64 
LM25010SDCT-ND 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator NEW! 3.58 2.72 2.08 LMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am 2.58 1.96 1.50 
LM25010SDTR-ND 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator NEW! 1801.80/1,000 LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp. 4.80 3.65 2.79 
LM25115MT-ND Secondary Side Post Regulator Controller NEW!. 16-TSSOP 4.40 335 2.56 LMC6464AIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp. 488 3.71 2.83 
[M27241MTC-ND Sync. Buck Regulator Controller for Mobile Systems.......20-TSSOP 4.15 3.16 241 LMC6464BIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp. 410 3.12 2.38 
LM27953TLCT-ND White LED Drive! 8-microSMD 2.85 2.17 1.66 LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp. 4.28 3.25 2.48 
LM27953TLTR-ND White LED Drive 8-microSMD 379.05/250 LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 219 1.63 1.21 
LM27961TLCT-ND Dual Display Whi 8-microSMD 3.58 2.72 2.08 LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2.29 1.71 1.26 
LM27961TLTR-ND Dual Display White LED Driver 8-microSMD 475.48/250 LMC6482IM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 1.86 1.38 1.02 
LM27964SQ-ACT-ND White LED Driver System with 12C Compatible NEW: -24-LLP 4.43 3.37 (2.57 LMC6482IMMCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 1.82 1.35 1.00 
LM27964SQ-ATR-ND White LED Driver System with 12C Compatible NEW: -24-LLP 2230.20/1,000 LMC6482IMMTR-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 751.36/1,000 
LM27964SQ-ICT-ND White LED Driver System with 12¢ Compatible NEW: -24-LLP 4.43 3.37) 2.57 LMC6482IN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 1.82 1.35 1.00 
LM27964SQ-ITR-ND White LED Driver System with 12C Compatible NEW: .24-LLP 2230.20/1,000 LMC6484AIM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Am 3.28 2.49 1.90 
LM34910SDCT-ND 40V, 1.25A, High Voltage Step-Down Switching Reg. -10-LLP 2.88 2.19 1.67 LMC6484AIMXCT-ND | Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp NEW! 300 228 174 
LM34910SDTR-ND 40V, 1.25A, High Voltage Step-Down Switching Reg. -10-LLP 1449.00/1,000 LMC6484AIMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp.. 4093.75/2,500 
LM94021BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor. .$070-5 4143 1.05 76 LMC6484AIN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 3.28 249 1.90 
LM94021BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor... 494.00/1,000 LMC6484IM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 255 1.94 1.48 
LM94022BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor 143° 1.05 .76 ii aaacnat 
al e LMC6484IMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Am 3187.50/2,500 
LM94022BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor 494.00/1,000 LMC6484IN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail. Input/Output Op Am 268 204 1.56 
LM95071CIMFCT-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor.........SOT-23-5 2.06 1.53 1.14 LMC6492AEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail ‘Input/Output Op Amp 265 2.02 154 
LM95071CIMFTR-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor......... SOT-23-5 851.20/1,000 7 ‘1 ta-Rail, ‘ i i 
Aes 7 LMC6492BEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2.64 1.96 1.45 
LM95231CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor NEW! 8-MSOP 4.73 3.60 2.75 7 = 
LM95231CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor NEW! 8-MSOP 2381.40/1,000 PCC SOZBEMXGIEND A) Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp NIEWE........ @-SOIC ZC aaa Somme 
ee iaeead ut am | ecu | vasa’ aoa Pee 
LMC555CBPTR-ND CMOS Timer.. 8-microSMD 114.38/250 4 tit 3 : 
LMC555CM-ND CMOS Timer. 96 70. 51 LMC6494BEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.80 289 2.21 
LMC555CMXCT-ND CMOS Timer NEW! ‘96 70 51 LMC6762AIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 2.85 2.17 1.66 
LMC555CMXTR-ND CMOS Timer... 708.23/2,500 LMC6762BIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 2.91 2.17 1.60 
LMC555CMMCT-ND CMOS Timer, In Small Package ere ol 14 LMC6762BIMXTR-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 2937.50/2,500 
LMC555CMMTR-ND CMOS Timer, In Small Package 475.80/1,000 LMC6772AIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain. facta wale aes) 
LMC555CN-ND CMOS Timer... feed 89 65 LMC6772AIMMCT-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain. 2:85) 2% 1.66 
LMC567CM-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop .. 1.89 1.41 1.04 LMC6772AIMMTR-ND. Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 1436.40/1,000 
Pp 
LMC567CMXTR-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop . 1906.25/2,500 LMC6772AIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 2.85 217 1.66 
LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop . 1.89 1.41 1.04 LMC6772BIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 291 2417 1.60 
LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature 2.26 1.68 1.25 LMC6772BIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 291 217 1.60 
LMC660AIMXTR-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature 2281.25/2,500 LMC6953CM-ND PCI Local Bus Power Supervisor...... 3.15 240 1.83 
RUaeecaIND cued cmos Op Amp, Industrial Temperature age ue ia LMC7101AIM5XCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output . 1.66 122 89 
B ual PAmp....... 3 : d LMC7101AIM5XTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output. 1690.65/3,000 
ea _ —_ a am NEW! LS te ane LMC7101BIMSNSCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output . 99 73 53 
A ANNs LMC7101BIM5NSTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output .. 343.20/1,000 
Tete Quad Gos Op Amp 38 1 109 LMC7111BIMSXCT-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, In/Out NEW! 135 99 72 
i ua D’Amp, noustia! Jemperature . ; : : LMC7114BIM5XTR-ND_ | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, In/Out 1377.00/3,000 
LMC662AIMXTR-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature . 2125.00/2,500 = i r 5 
LMC662AIN-ND Dual CMOS Op Amp. 233 1.73 1.28 LMC7211AIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. AhoOeeloe NOt 
LMC662CM-ND Dual CMOS Op Am 7.95 145 1.08 LMC72114AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. 1.58 1.18 1.18 
LMC662CMXTR-ND Dual CMOS Op ‘Amp. "'4968.75/2,500 LMC7211AIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. 652.80/1,000 
LMC662CN-ND Dual CMOS Op Amp. 208 155 114 LMC7211BIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 1.50 110 .80 
LMC6001AIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp - 14.07 12.06 10.70 LMC7211BIMSCT-ND | Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 150 1.10.80 
LMC6001BIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp . 10.29 8.14 6.52 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMC7211BIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input SOT-23-5 520.00/1,000 LMH6658MMTR-ND 270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp 8-MSOP 1203.20/1,000 
LMC7215IM-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator LMH6672LDCT-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp. 448 341 2.60 
with Open-Drain/Push-Pull Output. 73; A27.92 LMH6672LDTR-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp. 2255.40/1,000 
LMC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator LMH6672MA-ND. Dual, High Output Current, High Speed Op Amp. 3.80 2.89 2.21 
with Open-Drain/Push-Pull Output 1466.25/2,500 LMH6672MR-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp. 3.80 2.89 2.21 
LMC7215IM5CT-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator LMH6678LQCT-ND Low Power 2-Channel Central-Office XDSL Drive 5.23 3.98 3.04 
with Push-Pull/Open-Drain Outputs. SOT-23-5 1.78 1.27 92 LMH6678LQTR-ND Low Power 2-Channel Central-Office XDSL Driver 2633.40/1,000 
LMC7215IM5TR-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator LMH6682MA-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp... 2.64 1.96 1.45 
with Push-Pull/Open-Drain Outputs. . SOT-23-5 598.00/1,000 LMH6682MMCT-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Am: 2.64 1.96 1.45 
LMC7221AIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai -8-SOIC 1.86 1.38 1.02 LMH6682MMTR-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Am 1088.00/1,000 
LMC7221AIMSCT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai .S0T-23-5 1.86 1.38 1.02 LMH6683MA-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp. 295 225 1.72 
LMC7221AIMSTR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai . SOT-23-5 768.00/1,000 LMH6683MT-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp. Pos eh ie 
LMG7221BIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai .8-SOIC 1.76 1.30 .94 LMH6702MA-ND 720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp .. 3.55 270 2.06 
LMC7221BIMSCT-ND | Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai .S0T-23-5 1.76 130 94 LMH6702MFCT-ND 720MRHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp . 355 270 206 
LMC7221BIMSTR-ND__| Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drai - SOT-23-5 611.00/1,000 LMH6702MFTR-ND 720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp . SOT-23-5 1789.20/1,000 
CMC72251M5CT-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, LMH6703MA-ND 7.2GHz, Low Distortion Op Amp .. 8-SOIC 3.55 270 2.06 
Arr erepeiverain ivigonoane Mon Conesrta -$0T-23-5 1.73 1.27 92 LMH6703MFCT-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp* 0T-23-6 355 2.70 2.06 
H i LMH6703MFTR-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp* SOT-23-6 1789.20/1,000 
Open-Drain/Push-Pull Output - SOT-23-5 598.00/1,000 LMH6704MA-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 8-SOIC 3.55 270 2.06 
ae a studs ra eae poe = ea a 6 a LMH6704MFCT-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable S0T-23-6 3.55 2.70 2.06 
5 witched apacttor: Voltage Lonverter z : : : LMH6704MFTR-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable SOT-23-6 1789.20/1,000 
LMC7660IMXTR-ND | Switched Capacitor Voltage Converter 1112.44/2,500 LMH6714MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.......8-SOIC 2.95 219 1.62 
LMC76601N-ND Switched Capacitor Voltage Converter ... 131.96 .70 LMH6714MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.... SOT-23-5 2.95 219 1.62 
{MGSTOT BEG END. Hele Outpt ary. op in Se eeND 1.54 F 18 5 ae LMH6714MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.... SOT-23-5 4216.00/1,000 
z ail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp -micro 53.75/25| LMH6715MA-ND Dual, Wideband Video Op Amp... ; 8-SOIC 4.03 3.06 2.34 
LMC8101BPXTR-ND | Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp 8-microSMD 1568.25/3,000 LMH6718MA-ND Dual, High Output Programmable Gain Buffer B-SOIG 3.28 249 1.90 
LM¢8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp 8-microSMD 1.54 1.13.82 LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.....8-SOIC 2.50 1.90 1.45 
peso Ue Pall-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp fe microSMD SUA LMH6720MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown... SOT-23-6 250 1.90 1.45 
LMC8101TPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp B-microSMD 154 143 | 82 9 Hee ale ; Sa ana 
b ; i : LMH6720MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown.. 1260.00/1,000 
LMC8101TPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 8-microSMD 153.75/250 LMH6722MA-ND Quad, Wideband Video Op Amp 513 3.90 2.98 
LMD182007-ND 5SV, 3A H Bridg -70-220 11.69 10.02 8.89 LMH6722MT-ND Quad, Wideband Video Op Amp* 523. 3.98 3.04 
LMD18201T-ND 55V, 3A H Bridg: .T0-220 13.84 11.87 10.53 Gi a 
‘ LMH6723MA-ND. 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp 8-SOIC 298 2.27 1.73 
LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver. T0-220 13.04 11.18 9.91 
eal 4 - LMH6723MFCT-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp SOT-23-5 2.98 2.27 1.73 
LMD18400N-ND 60V, 3A DMOS Quad High Side Driver 9.75 836 7.41 
4 i ar Ci LMH6723MFTR-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp SOT-23-5 1499.40/1,000 
LMF100CCN-ND Dual Switched Capacitor Filter..... 6.09 482 3.86 
3 - ena LMH6724MA-ND Dual, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Am 8-SOIC 418 3.18 2.43 
LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filte! 515 3.92 2.99 
si 4 Vi itch * LMH6725MA-ND Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp. 4-SOIC 595 453 3.46 
LMH1251MT-ND YPsPR to RGBHV Converter/2:1 Video Switch* . 6.97 5.52 4.42 . é : 
a i inparcins ‘ ; LMH6732MA-ND. High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth 8-SOIC 5.73 454 3.64 
LMH6502MA-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp 6.95 5.50 4.41 H i F 
| i aarins A f LMH6732MFCT-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth SOT-23-6 5.73 4.54 3.64 
LMH6502MT-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp 6.95 5.50 4.41 ; . : H 
- i i i i LMH6732MFTR-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth SOT-23-6 3385.20/1,000 
LMH6503MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Am 6.95 5.50 4.41 : 2 : 
LMH6503MT-ND Wideband. Low Power Linear Variable Gain Am 695.550 4.41 LMH6738MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp 16-SSOP 595 453 3.46 
LMH6504MA-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp. 6.00 456 3.48 LMH6739MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffer. 16-SSOP 540 4.27 3.42 
LMH6504MMCT-ND ‘| Wideband, Low Power, Variable Gain Amp. 6.00 4.56 3.48 LMH730151-ND Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Board... mo = = 
LMH6504MMTR-ND ‘| Wideband, Low Power, Variable Gain Amp. 3024.00/1 000 LMH730154-ND High Speed Differential Amp Evaluation Board. — [RCs ee 
LMH6550MA-ND Differential, High Speed Op Amp..... 545 4.15 3.17 LMH730275-ND Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Board. GE) = 
LMH6550MMICT-ND Differential, High Speed Op Amp NEI 545. 4.15 3.17 LIMH730276-ND 4:1 Multiplexer Evaluation Board 30 seo. 
LIMH6550MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp NE! 2746.80/1,000 LMH730277-ND 2:1 Multiplexer Evaluation Boar — cia 
LMH6551MA-ND Differential, High Speed Op Amp. 3.80 2.89 2.21 LMP2011MA-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. 8-SOIC 2.50 1.90 1.45 
LMH6551MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp. 3.80 2.89 2.21 LMP2011MFCT-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. SOT-23-5 250 1.90 1.45 
LMH6551MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp. 1915.20/1,000 LMP2011MFTR-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. SOT-23-5 1260.00/1,000 
LMH6559MA-ND High Speed, Closed Loop Buffer . “8S0I0. 2.79 207 1.53 LMP2012MMCT-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 8-MSOP 3.93 2.99 2.28 
LMH6559MFCT-ND High Speed, Closed Loop Buffer . .SOT-23-5 2.79 2.07 1.53 LMP2012MMTR-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp -MSOP 1978.20/1,000 
LMH6559MFTR-ND High Speed, Closed Loop Buffer . . SOT-23-5 1152.00/1,000 LMP2014MT-ND Quad, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp . 4-TSSOP 5.50 4.35 3.49 
LMH6560MA-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffe: 5.95 453 3.46 LMP7701MFCT-ND Precision, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply 
LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffe 5.95 453 3.46 Range Amp NEW‘... SOT-23-5 250 1.90 1.45 
LMH6570MA-ND. 2:1 High Speed Video Mux...... 510 3.88 2.96 LMP7701MFTR-ND Precision, CMOS Input, 
LMH6572MQ-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux 699 5.53 4.43 Range Amp NEW... SOT-23-5 1260.00/1,000 
LMH6574MA-ND 4:1 High Speed Video Mux....... 548 417 3.18 LMP7711MKCT-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise | CMOS Input 
LMH6609MA-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp. 3.30 2.51 1.92 Amp NEW!.... 3.68 2.80 2.14 
LMH6609MFCT-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp. 3.30 2.51 1.92 LMP7711MKTR-ND Single Precision, 47MHz, Low Noise CMOS Input 
LMH6609MFTR-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp. 1663.20/1,000 Amp NEW‘... 1852.20/1,000 
LMH6622MA-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 440 3.35 2.56 LMP7712MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise cMOs Input 
LMH6622MMCT-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 440 3.35 2.56 Amp NEW... 5.10 3.88 2.96 
LMH6622MMTR-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 2217.60/1,000 LMP7712MMTR-ND. Dual Precision, T7MHz, Low Noise CMOS Input 
LMH6624MA-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 3:98) 93!03) 2:31 Amp NEW....... 2570.40/1,000 
LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp . SOT-23-5 3.98 3.03 2.31 LMS1585ACS-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Regulator. 255 1.94 1.48 
LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp . SOT-23-5 2003.40/1,000 LMS1585ACS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 255 1.94 1.48 
LMH6626MA-ND. Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Am, 8-SOIC 488 3.71 2.83 LMS1585ACT-ADJ-ND. Adj. 5A LDO Fast Response Regulator .. 255 1.94 1.48 
LMH6626MMCT-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Am, 8-MSOP 4.88 3.71 2.83 LMS1585ACT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 255 1.94 1.48 
LMH6626MMTR-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Am 8-MSOP 2457.00/1,000 LMS1585AIS-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp 255 194 1.48 
LMH6628MA-ND. Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp 8-SOIC 3.55 2.70 2.06 LMS1585AlS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 2.55 1.94 1.48 
MHBESSMAND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disabl re SOG ae Hee i LMS1585AlT-ADJ-ND Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp 255 1.94 1.48 
a -23- q E55 E LMS1585AlT-1.5-ND 1.5V, 5A, LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 255 1.94 1.48 
LMH6639MFTR-ND i - SOT-23-6 857.60/1,000 LMS1585AlT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 255 1.94 148 
LMH6640MFCT-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp .SOT-23-5 2.75 2.09 1.60 LMS1587CS-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator . 255 1.94 1.48 
LMH6640MFTR-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp . SOT-23-5 1386.00/1,000 LMS1587CS-1.5-ND 1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator 2.55 1.94 1.48 
LMH6642MA-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Am| -8-SOIC 1.95 1.45 1.08 LMS1587CT-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator . 255 194 1.48 
LMH6642MFCT-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Am| .$0T-23-5 195 1.45 1.08 LMS1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator 255 1.94 1.48 
LMH6642MFTR-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Am -$07-23-5 806.40/1,000 LMS15871S-ADJ-ND | Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp... 255 194 1.48 
EMAGGSSMASND) 3¥, Low Power, 130MbH2, Rall-to-Rall Output Amp. -8-S0IG F208 iso TIA LMS15871S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 255 1.94 1.48 
UMH6643MMICT-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp. 8-MSOP 2.08 1.55 1.14 LMS1587T-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp 255 1.94 148 
LMH6643MMTR-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp. 8-MSOP 857.60/1,000 LMS15871T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 255 1.94 1.48 
Ee ND av Ta Pee be pom Hv Sutnut am jaro a0 236 at LM$5213IM7-3.3CT-ND_ | 80mA, LDO Voltage Regulator. 139 1.02.74 
i Oy wet fom uIpUE ATH : : So UMS5213IM7-3.3TR-ND | 80mA, LDO Voltage Regulator. 487.00/1,000 
LMH6645MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown... 8SOIC 2.23 1.66 1.23 CMS8117ADT-1.8:ND | 1.8V, 1ALDO Linear Regulator 172. 127° 92 
LMH6645MFCT-ND 2.7V, Rail-fo-Rail, In/Out Amp with Shutdown -S0T-23-5 2.23 (1.66 1.23 LMV142SDCT-ND 40MHz Dual Clock Butfer* iy aa 
LMH6645MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown . SOT-23-5 921.60/1,000 LMV112SDTR-ND 40MHz Dual Clock Buffer* 520.00/1,000 
LMH6646MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 250 1.90 1.45 LMV115MGCT-ND GSM Baseband 30MHz, 2.8V Oscillator Bufter. 1.20.88 64 
LMH6646MMCT-ND 2.7\, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 2.50 1.90 1.45 LMV115MGTR-ND GSM Baseband 30MHz, 2.8V Oscillator Buffer. $C70-6 416.00/1,000 
LMH6646MMTR-ND 2.7\V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 1260.00/1,000 | 99. 
- - LMV116MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp SOT-23-5 1.67 1.25 .92 
LMH6647MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 251 1187 38) LMV116MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp SOT-23-5 691.20/1,000 
LMH6647MFCT-ND 2.7\, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 251 1.87 1.38 LMV118MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 1.74 1.29 | .96 
LMH6647MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 1036.80/1,000 LMV118METR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown....... SOT-23-6 716.80/1,000 
LMH6654MA-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp. 2.67 1.98 1.47 
5 5 A “79 LMV225TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 1.61 1.19.86 
LMH6654MFCT-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp. .SOT-23-5 2.67 1.98 1.47 
; = LMV225TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDM. 161.25/250 
LMH6654MFTR-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp . SOT-23-5 1100.80/1,000 7 
f LMV226TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDM. 1:68) 1B) 87 
LMH6655MA-ND. Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 8-SOIC 3.05 232 1.77 a 
LMV226TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDM. 172.13/250 
LMH6655MMCT-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Am 8-MSOP 3.05 2.32 1.77 7 
F LMV228TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDM. 1.61. 1.19.86 
LMH6655MMTR-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Am 8-MSOP 1537.20/1,000 
| i -93- LMV228TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 161.25/250 
LMH6657MFCT-ND 270Mkz, Single Supply Amp .S0T-23-5 2.238 1.66 1.23 LMV242LDCT-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS P 
LMH6657MFTR-ND 270MAz, Single Supply Amp. ~S0T-23-5 921.60/1,000 2 Aine Conolige 2, ower soup Ee on 
LMH6657MGCT-ND 270MHz, Single Supply Amp. .SC70-5 2.23 1.66 1.23 “OUTED Bieloual Quad. aa. GSMGPRS B zs : ; : 
LMH6657MGTR-ND 270Mkz, Single Supply Amp. .SC70-5 921.60/1,000 ienh Contisller an ower iGeii 704.00/1,000 
LMH6658MA-ND 270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp -8-SOIC 2.91 217 1.60 P = — 
LMH6658MMCT-ND 270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp 8-MSOP 291 217 1.60 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description i 25 100 
LMV243BLCT-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller ......8-microSMD 2.57 1.91 1.42 LMV821M5TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 468.00/1,000 
LMV243BLTR-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller ...... 8-microSMD 280.13/250 LMV821M7CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 1.39 1.02 .74 
LMV301MGCT-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output .SC70-5 = 1.02 aby Eb LMV821M7TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 481.00/1,000 
LMV301MGTR-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output .$C70-5 352.30/1,000 LMV822M-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 150 110 .80 
LMV321M5CT-ND Op Amp Low Voltage . SOT-23-5 88 64 47 LMV822MMCT-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. ike iy ee 
LMV321M5TR-ND Op Amp Low Voltage. . SOT-23-5 274.40/1,000 LMV822MMTR-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. 543.40/1,000 
LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) .SC70-5 92 67 © .48 LMV822MXCT-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp ie) ial) eo 
LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) .$C70-5 285.60/1,000 LMV822MXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 1271.81/2,500 
LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage....... 14-SOIC 96 effi oil LMV822MMXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 1865.33/3,500 
LMV324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage NE! 14-SOIC 96 eT LMV824M-ND Quad Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 1.71 1.26.92 
LMV324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage... 14-SOIC 812.81/2,500 LMV824MT-ND Quad Low Volt, SMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 1.75 1.29 .94 
LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltag 14-TSSOP 1.12 82 ©.60 LMV931MFCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp . 139 1.02 74 
LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Voltage, Tiny! p...... SOT-23-5 1.08 ky svi LMV931MFTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp . 481.00/1,000 
LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp...... SOT-23-5 336.00/1,000 LMV931MGCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp . 1.39) 102) 74 
LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator..........SOT-23-5 1.08 78 57 LMV931MGTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp . 481.00/1,000 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator.......... SOT-23-5 957.60/3,000 LMV932MA-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 154 1413 82 
LMV331M7TR-ND. General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator. $C70-5 325.00/1,000 LMV932MMCT-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 154 1413 82 
LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator. SC70-5 94 69 50 LMV932MMTR-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp 533.00/1,000 
LMV331M7XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator. $C70-5 956.25/3,000 LMV934MA-ND Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp I iTeeeG2 eee Oe 
LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 14-SOIC 397.80/1,000 LMV934MT-ND Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp igi SA AYE 
LMV339MT-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp 1.28 94 ~=—.68 LMV981BLCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 6-microSMD 1.70 1.25 91 
LMV341MGCT-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp SC70-6 98 Spy she) LMV981BLTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 6-microSMD 169.88/250 
LMV341MGTR-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp SC70-6 338.00/1,000 LMV981MFCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. SOT-23-6 1.61 1.18 86 
LMV342MA-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp. B-SOIC 1.14 84.61 LMV981MFTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. SOT-23-6 556.40/1,000 
LMV342MMCT-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp. 8-MSOP 1.18 87 ~~ .63 LMV981MGCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. SC70-6 1.61 1.18 86 
LMV342MMTR-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp. 8-MSOP 408.20/1,000 LMV981MGTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. SC70-6 556.40/1,000 
LMV344MA-ND Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 14-SOIC 1.25 92 67 LMV982MMCT-ND Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown......10-MSOP 1.59 1.18 88 
LMV344MT-ND Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 4-TSSOP 1.39 1.03 475 LMV982MMTR-ND Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 656.64/1,000 
LMV358M-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltag 8-SOIC 1.07 78 56 LMV1012TP-07CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone .. 43056) 
LMV358MXCT-ND. Low Power Dual Op Amp, Low Voltage NE 1.07 78 56 LMV1012TP-07TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 142.50/250 
LMV358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 791.35/2,500 LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 146 1.08 .78 
LMV358MMCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 1.07 750 56) LMV1012TP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 146.25/250 
LMV358MMTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltag 333.20/1,000 LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 146 1.08 .78 
LMV393M-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Com 101° 75 54 LMV1012TP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone. 146.25/250 
LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 41.01.7554 ee ed reine Tet mt ean enero One 1.43 a 
LMV393MMTR-ND. Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 351.00/1,000 Ui nalog F re-Amp Tor High: Gain Microphone . : 
LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 101 75 54 LMV1012UP-15CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 1.43 1.05 76 
LMV393MMXTR-ND —_| General Purpose Low Voltage, TinyPack Comparator.......... 8¢MSOP 1204.88/3,500 LMV1012UP-1STR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone. 142.50/250 
LMV422MIMCT-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 10-MSOP 2.85 217 1.66 LMV1012UP-20CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone. 143° (1.05.76 
LMV422MMTR-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 10-MSOP 1436.40/1,000 pea pasion red a rial eat ‘Morano. a eee 5 
LMV431ACM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator......... SOT-23-5 1, ik SY -25CT- nalog Pre-Amp tor High Gain Microphone .. / 05 7 
LMV431ACM5TR-ND — | Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator......... SOT-23-5 218.40/1,000 LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 142.50/250 
LMV431ACZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator. 10-92 [go Bian LMV1012XP-15CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 1.76 1.30 94 
LMV431AIMSCT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator.......SOT-23-5 83 60 44 LMV1012XP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone . 176.25/250 
LMV431AIMSTR-ND | Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator......... SOT-23-5 257.60/1,000 ea a Preamp us ar -_ aCe 1.84 see 
7 2 F isi -25TR-| nalog Pre-Amp for High Gain Microphone. } 
LMVASIOMECEND | Lov-Votae (1.240) ad Preston Shunt Regulator 63 43 35. | EMVIO15UR-5CT.ND | Buit-n Gan 10 for Hoh Senstvty2-Wie Microphone. 128 34 88 
LMV431CMS5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 205.80/1,000 LMV101SUR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone . 127.50/250 
LMV431CZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 66 4835 LMV101SUR-25CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone . 1391.02.74 
LMV431IM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator. 70 51 ‘37 LMV1015UR-25TR-ND _| Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. 138.75/250 
a a 7 Fa LMV1015XR-15CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. EO EE 
eters ay pie hey re pee Shunt Lees a Pe AO ve LMV1015XR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone . 153.75/250 
LMV710MS5CT-ND Low Power RIR V0 Op ‘Amp with High Output Current é us LMV1015XR-25CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. 158 1.16 84 
Drive and Shutdown Option 143 1.06 79 LMV1015XR-25TR-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone .. 157.50/250 
LMV710MS5TR-ND Low Power, R/R, I/O Op ‘Amp with High Output Current 7 . LMV1032UP-06CT-ND Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 1.76 130 .94 
i chute i LMV1032UP-06TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176.25/250 
mana oie and WTO Opel Siohioutout Curent S7840/1,000 LMV1032UP-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176 130 94 
Drive andShutdown Option 184 195 98 | [MviosDUP-25cEND | Amp for3 We Arlog Elect Microphone 176 130,94 
iB he i > ‘ -25CT- mp for 3-Wire Analog Electret Microphone JT K : 
POU MGS Low Power, F/R, 1/0 Op Amp with High Output Gurrent LMV1032UP-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176.25/250 


LMV712BLCT-ND 


Drive and Shutdown Option 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown... 


637.00/1,000 
2.24 167 1.23 


LMV712BLTR-ND 
LMV712LDCT-ND 
LMV712LDTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown............... 10-microSMD 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown 


243.68/250 
2.23 1.66 1.23 
921.60/1,000 


LMV712MMCT-ND 
LMV712MMTR-ND 
LMV715MFCT-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp with Independent Shutdown... 
Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Outp 
Current Drive and Shutdown Option... 


1.83 1.36 1.01 
755.20/1,000 
1.84 1.35 98 


LMV715MFTR-ND 


LMV721MS5CT-ND 
LMV721M5TR-ND 
LMV721M7CT-ND 


Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High ‘Output 

Current Drive and Shutdown Option... 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp. 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp . 
Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp . 


. SOT-23-6 
. SOT-23-5 
. SOT-23-5 
-SC70-5 


637.00/1,000 


Gil eto 86 
559.00/1,000 
iG) S 


LMV721M7TR-ND 
LMV722LDCT-ND 
LMV722LDTR-ND 
LMV722M-ND 
LMV722MMCT-ND 


Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp . 
10MHz Low Noise, Low Volt., Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Volt., Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp 


559.00/1,000 
iy es 

691.20/1,000 
Gi le25i0 92 
GZ 2592 


LMV722MMTR-ND 
LMV751MS5CT-ND 
LMV751M5TR-ND 


10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Am 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp... 


. SOT-23-5 
. SOT-23-5 


691.20/1,000 
2:20 eiletiloned-26 
947.20/1,000 


LMV761MA-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu .8-SOIC 156 1.16 86 
LMV761MFCT-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu -SOT-23-6 1.56 1.16 86 
LMV761MFTR-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Outpu' . SOT-23-6 645.12/1,000 


LMV762MA-ND 

LMV762MMCT-ND 
LMV762MMTR-ND 
LMV771MGCT-ND 


-8-SOIC 


Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output... 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output... 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output 
Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp. 


25 61 419) 

2317 GAA 
896.00/1,000 

1.84. 1.35 98 


LMV771MGTR-ND 
LMV772MA-ND 


Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp. 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp .. 


637.00/1,000 
174 130 96 


LMV772MMCT-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp .. 1.74 130 96 
LMV772MMTR-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp. 718.08/1,000 

LMV774MT-ND Quad Low Offset, Low Noise Op Amp Dale NG aa) 
LMV791MKCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp 1.83 1.36 1.01 


LMV791MKTR-ND 
LMV792MMCT-ND 
LMV792MMTR-ND 
LMV821M5CT-ND 


17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp NI 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp NEW! 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp....... 


“10-MSOP 
SOT-23-5 


755.20/1,000 
2.50) 1:90) 1.45 
1260.00/1,000 
SS oS 


LMV2011MA-ND 

LMV2011MFCT-ND 
LMV2011MFTR-ND 
LMV7219M5CT-ND 
LMV7219MS5TR-ND 


High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. 
High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. 
High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp. 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 


251 1.87 1.38 

251) 1:87 1:38 
1036.80/1,000 

2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


LMV7219M7CT-ND 
LMV7219M7TR-ND 
LMV7235M5CT-ND 


LMV7235M5TR-ND 


7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


1.74 129 .96 
716.80/1,000 


LMV7235M7CT-ND 
LMV7235M7TR-ND 
LMV7239M5CT-ND 


Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput .. 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Inp' 
with Open Drain/Push Pull Output 


1.74 129 .96 
716.80/1,000 
1.74 1.29 96 


LMV7239M5TR-ND 
LMV7239M7CT-ND 
LMV7239M7TR-ND 


Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Output 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Inpu 
with Open Drain/Push Pull Ouput 


716.80/1,000 
1.74 129 .96 
716.80/1,000 


LMV7271MFCT-ND 
LMV7271MFTR-ND 
LMV7271MGCT-ND 
LMV7271MGTR-ND 
LMV7272TLCT-ND 


Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Tnpu 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Inpu' 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Inpu' 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Inpu' 
Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input. 


1.43 1.05 76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 

UGE) is) 


LMV7272TLTR-ND 
LMV7275MFCT-ND 
LMV7275MFTR-ND 


Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input. 
1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu' 
1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu' 


179.55/250 
1.43 1.05 76 
494.00/1,000 


LMV7275MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input. ha 3 eet OS een 
LMV7275MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu 494.00/1,000 

LMV7291MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Inpu' lke Oe OS Ramey 5) 
LMV7291MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Ri i 482.30/1,000 

LP324M-ND Micropower Quad Op Amp.... 1.10 81 59 
LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp 142 1.04 76 
LP324MXCT-ND Micropower Quad Op Amp NE! 94 69 50 
LP324MXTR-ND. Micropower Quad Op Amp 937.13/2,500 

LP324N-ND Micropower Quad Op Amp i 1.28 94 69 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator .. 4-SOIC 99 qe AS 
LP339MXCT-ND Ultra-Low Power Quad Comparator NEI 98 TB 


LP339MXTR-ND 
LP339NNS-ND 


Ultra-Low Power Quad Comparator .. 
Ultra-Low Power Quad Comparator .. 


841.50/2,500 
dS 850.62 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 785 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description it 25 100 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor... ...1Q-92 (RESSI15) 285) LP2967IMM-2533CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 2.98 2.21 1.64 
LP2902M-ND Micropower Quad Operational Amplifier 14-SOIC 166 1.22 .89 LP2967IMM-2533TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator .. 1228.80/1,000 
LP2902MXCT-ND Micropower Quad Operational Amplifier 14-SOIC 1.65 (1.21 88 LP2967IMM-2626CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator . 298 2.21 1.64 
LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifier 14-SOIC 1408.88/2,500 LP2967IMM-2626TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator. 1228.80/1,000 
LP2902N-ND Micropower Quad Operational Amplifier 4-Dip 1.84 1.35.98 LP2967IMM-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator . 298 2.21 1.64 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator. TO-92 1.05 Bion eT LP2967IMM-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator . 1228.80/1,000 
Fee ara al Fae eae Voltage Regulator. es 105 18 BE LP2967IMM-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator. 2.98 2.21 1.64 
“5.0NS- . - B : BS LP2967IMM-2833TR-ND | Dual Mi 150mA LDO Regulator. 1228.80/1,000 
LP2950CDT-3.3-ND 3.3V, Micropower Voltage Regulato 128 94 68 aoe eS Mi occd chee bh ut 
. LP2967ITP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator .. 3.10 2.36 1.80 
P2500 Dee ONSSNBIES| Adjustable Micropower Voltage Regulator (2 OSC LP2967/TP-1825TR-ND_| Dual Micropower 150mA LDO Regulator 412.30/250 
FoeenteeS OND ov alls ilusetle Micronowet votage Regulator 1 8 38 LP2967ITP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator NEW!. 310 236 1.80 
; 20, Ad). MICTOpOWwer Voltage Hegu/ator. : : ; LP2967ITP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator NEI 8-microSMD 412.30/250 
LP2950CZ-5.0NS-ND 5V, Micropower Voltage Regulator... 1.04 ay sisi i . i 
i i Hf LP2967ITP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LP2951ACM-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator . 1.07 a) LS) 7 < 7 
7 e 5 LP2967ITP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 
LP2951ACMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator NEI 1.08 ats ke 5 
7 LP2975AIMM-12CT-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller -MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2951ACMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator... 791.35/2,500 = 
2 0-1 i | Mi LP2975AIMM-12TR-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller -MSOP 908.80/1,000 
LP2951ACM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato: 1.07 ats) fii} i 
LP2951ACM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 1.07 7G LP2975AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Gontroller -MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2951ACMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 141 ‘8159 LP2975AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller -MSOP 908.80/1,000 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato 345.80/1,000 LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controlle 2.20 1.64 1.21 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator Ti 81 59 LP2975AIMM-5.0TR-ND_| SV, MOSFET LDO Driver/Controlle 908.80/1,000 
LP2951ACMM-3.3TR-ND J 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 345.80/1,000 LP2975IMM-12CT-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 1.98 1.48 1.09 
LP2951ACMMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 11 81 © 59 LP2975IMM-12TR-ND 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 819.20/1,000 
LP2951ACMMTR-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 345.80/1,000 LP2975IMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 1.98 1.48 1.09 
LP2951ACN-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator 1.56 115 84 LP2975IMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 819.20/1,000 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator... 156 115 84 LP2975IMM-5.0CT-ND__| 5V, MOSFET LDO Driver/Controlle! 1.98 1.48 1.09 
LP2951CM-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator 1.04 15) 360) LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller .. 819.20/1,000 
LP2951CMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Reg. NE' 1.04 POM Oo! LP2980AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 1.09 ag) | SY) 
LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Re 764.75/2,500 LP2980AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 102.85/250 
LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato 1.04.75 55 LP2980AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 1.09 79 57 
LP2951CM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 1.04 EON Oo) LP2980AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 102.85/250 
LP2951CMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato 111 8159 LP2980AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade......SOT-23-5 84 61 44 
pees CMM 2 OTR AC aM A SEs Aalsuleeb eset Velen Beata: is ue uO LP2980AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade...... SOT-23-5 261.80/1,000 
-3.3CT- -3V, Series Adj. : : : LP29B0AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Mi 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade.....SOT-23-5 84 61 44 
EP2951GNIMS3.3TR:ND! | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 345.80/1,000 LP29B0AIMS.2.57R-ND | 2.8V Micropower SOmA Ulta LDO Regulator, A Grade... SOT-23-5 261.80/1,000 
LP2951CMMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator. TTS TSS LP2980AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade.........SOT-23-5 84 61 44 
pra onet Le Dim) Series Ad}, Micropower Voltage Regulator. soba ally [P2980AIMS-3.0TR-ND | SV, Wicropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade........ SOT-23-5 267.80/7,000 
Pee HD) Adjustable Micropawer Voltage Regulator . ed he LP29B0AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade.... SOT-23-5 84 61 44 
LP2951CN-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato 156 1.15 84 LP2980AIM5-3.3TR-ND 33V. Mi P 50mA Ultra LDO R 9 lat an Grad SOT-23-5 : 261.80/1 000 
pazon Ed ea 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator (ap ls LP29B0AIMS-4.0CT-ND | 4V, Micropower SOmA Uitra LDO Regulator AGrade......SOT-2358 846144 
LP2952AIM-3.3-ND 3.3, Adj. LDO Voltage Regulator 3.80 2.89 2.21 LP2980AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LOO Regulator AGrade........S0T-23-5 __—_-261.80/1,000 
LP2952AIM-ND Adj. LDO Voltage Regulator..... 3.80 289 2.21 = ah * = ee 
29 ; LP2980AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade... SOT-23-5 84 61 44 
LP2952AIN-3.3-ND 3.3, Adj. LDO Voltage Regulator 3.80 289 2.21 i 
LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulato 248 184 41.36 LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad SOT-23-5 261.80/1,000 
tesns340 [53a Let en [LD BSS 
LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 248 1.84 1.36 Be tees akc : 
LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved) 458 348 266 LP2980IBP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. S-microSMD 1.09 A) BYE 
LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator ... 253 1.92 1.47 LP2980IBP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 102.85/250 
LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulato! 253 1.92 1.47 LP2980IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 1.09 eto) 01 
LP2954AIS-ND Adj. Micropower LDO Voltage Regulator 5.05 3.84 2.93 LP2980IBP-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 102.85/250 
LP2954AlT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator 5.05. 3.84. 2.93 LP2980IBPX-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 965.58/3,000 
LP29541S-ND 5A Micropower LDO Voltage Regulato 268 2.04 1.56 LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 84 61 44 
LP2954IT-ND 5.0V, Low Power Voltage Regulator... 2.68 2.04 1.56 LP2980IM5-ADJTR-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulato: SOT-23-5 261.80/1,000 
LP2956AIM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 468 3.56 2.72 LP2980IM5-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 84 61 A4 
LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 468 3.56 2.72 LP2980IM5-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 261.80/1,000 
LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator... 3.45 2.63 2.01 LP2980IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 84 61 44 
LP2957AIS-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Applicatio .T0-263-5 4.25 3.23 2.47 LP2980IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 261.80/1,000 
LP2957AIT-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application -10-220-5 4.25 3.23 2.47 LP2980IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 8461 
LP29571S-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application - T0-263-5 3.28 2.49 1.90 LP2980IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 261.80/1,000 
LP2960IM-3.3-ND 3.3V, 5A Micropower LDO Regulator. 16-SOIC 2.50 1.90 1.45 LP2980IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 84 61 44 
LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 16-SOIC 2.50 1.90 1.45 LP2980IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 261.80/1,000 
eee SCN oe eam We the feguiatol Tava: Hive 2.33 a pan Hee LP2980IM5-5.0CT-ND _| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 84.61.44 
- - ual 150mA Ultra egulator, 1.8V/1.8V . | 28/1, z a i 93 
LP2966IMM-1828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V . 8-MSOP 233 173 1.28 eee Mee Chae Em) SY, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. iva eee ASH eY 
LP2981AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade ......5-microSMD 1.13 EY 1310) 
LP2966IMM-1828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V . 8-MSOP 961.28/1,000 LP2981AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade ...... 5-microSMD 112.50/250 
PeoeeIMM 18300 ND: Dual oom’ re ha Pie ey 2.33 ae ee ‘(ioe LP2981AIBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade.......5-microSMD 1.13 .83 60 
LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1BV/3.3V. 233° 173 1.28 LP2981AIBP-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade .... S-microSMD 112.50/250 
2 | LP2981AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade ......5-microSMD 1.13 83 60 
LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V. 961.28/1,000 : " 
i 7 LP2981AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 112.50/250 
LP2966IMM-2518CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V. 233 1.73 1.28 
= 7 LP2981AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 = 1.13 83 60 
[P2966IMM-2578TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1 BV. 967.28/1,000 
iy | LP2981AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V . 2.33 1.73 1.28 LP29B1AIMS-2.7CT-ND | 27V. Mi 400mA Ultra LDO Reg. A Grad SOT-23 143 83 60 
LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V. 961.28/1,000 Sees =f, Micropawer.# 00mA tira 250 Reg. A Grade 23-5 Ea Se 
LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V . 233 173 1.28 LP2981AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V . 961.28/1,000 LP2981AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.13 8350) 
[P2966INIM-2830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/aV 733173 1.28 LP2981AIMS5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-2830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V 961.28/1,000 LP2981AIMS5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 113 83 60 
LP2966IMM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V 233 173 1.28 LP2981AIM5-2.9TR-ND_| 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-3030TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V 961.28/1,000 LP2981AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 = 1.13 83 60 
LP2966IMM-3325CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V . 280) tan 28 LP2981AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-3325TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V . 961.28/1,000 LP2981AIM5-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 = 1.13 83 60 
LP2966IMM-3333CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V . 2.33 1.73 1.28 LP2981AIM5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V . 961.28/1,000 LP2981AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.13 83.60 
LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V . 233 1.73 1.28 [P2981AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-3336TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V . 961.28/1,000 LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1413 83 60 
LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V . 233 1.73 1.28 LP2981AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2966IMM-3636TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V . 961.28/1,000 LP2981AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 113 83  .60 
LP2966IMM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 233 173 1.28 LP2981AIM5-3.6TR-ND_ | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
ee ag eon og Dual 150mA Ultra LDO Regulator, SV/SV 7 So anile LP2981AIMS-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT235 113 83 60 
LP2967IBP-1825CT-ND _| Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 __2.36 _ 1.80 LP2981AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg... A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2967IBP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 s r4 Mi A 93. 5 
; i LP2981AIM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.13 83 60 
LP2967IBP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 5 a i 99. 
: H LP2981AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2967IBP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 ) | Hi 99. 
4 7 LP2981AIM5-4.7CT-ND | 4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.13 83.60 
LP2967|IBP-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 ; 
M zi f cat LP2981AIM5-4.7TR-ND | 4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2967|IBP-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 i 
- 7 LP2981AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 = 1.13 83 60 
LP2967|BP-2533CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 i 
i a ; cy LP2981AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2967|IBP-2533TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 j 
rm 7 : = LP2981IBP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 1.09 80 86.58 
LP2967IBP-2626CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 (P2981 IBP-2 5TR-ND 2 5V Mi 400mA Ultra LOO Regul 408:75/250 
LP2967IBP-2626TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 acl =oy, Micropower.d OOmA Hira EDO Regulator ude 
LP2967IBP-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 LP2981IBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 1.09 80 58 
[P2967IBP-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412:30/250 LP2981IBP-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 108.75/250 
LP29671BP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 3.10 2.36 1.80 LP2981IBP-3.3CT-ND —_ 3.3, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 109 80 58 
LP2967IBP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-microSMD 412.30/250 LP2981IBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 108.75/250 
LP2967IMM-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2.98 2.21 1.64 LP29811M5-2.5CT-ND. 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator .. SOT-23-5 1.09 80 58 
LP2967IMM-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1228.80/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
il 25 100 


LP2985AIM5-3.0CT-ND 
LP2985AIM5-3.0TR-ND 
LP2985AIM5-3.1CT-ND 
LP2985AIM5-3.1TR-ND 
LP2985AIM5-3.2CT-ND 


104-7555 
322.00/1,000 

1.04 75 55 
322.00/1,000 

1.04.75 55 


LP2985AIM5-3.2TR-ND 
LP2985AIM5-3.3CT-ND 
LP2985AIM5-3.3TR-ND 
LP2985AIM5-3.5CT-ND 
LP2985AIM5-3.5TR-ND 


322.00/1,000 
1.04 75 55 

322.00/1,000 
1.04 75 55 

322.00/1,000 


LP2985AIM5-3.6CT-ND 
LP2985AIM5-3.6TR-ND 
LP2985AIM5-3.8CT-ND 
LP2985AIM5-3.8TR-ND 
LP2985AIM5-4.0CT-ND 


1.04 75 «55 
322.00/1,000 

1.04 75 55 
322.00/1,000 

1.04.75 55 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP29811M5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato! . SOT-23-5 1.09 280) 7-58) 
LP29811M5-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .S0T-23-5 1.09 POU eE OO! 
LP29811M5-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: - SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .S0T-23-5 1.09 80 = 58 
LP29811M5-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-3.0CT-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 1.09 80 86.58 
LP29811M5-3.0TR-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .SOT-23-5 1.09 80 58 
LP2981IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .S0T-23-5 1.09 80 = 58 
LP29811M5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .S0T-23-5 1.09 80 8.58 
LP2981IM5-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: - SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-3.8CT-ND 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .S0T-23-5 1.09 80 = 58 
LP2981IM5-3.8TR-ND 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-4.0CT-ND AV, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 1.09 80 86.58 
LP29811M5-4.0TR-ND 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato: .SOT-23-5 1.09 80 58 
LP2981IM5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP29811M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 1.09 80 86.58 


LP29811M5-5.0TR-ND 


5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 


377.00/1,000 
83 6 


LP2985AIM5-4.0TR-ND 
LP2985AIM5-4.5CT-ND 
LP2985AIM5-4.5TR-ND 
LP2985AIM5-4.7CT-ND 
LP2985AIM5-4.7TR-ND 


322.00/1,000 
1.04 75 55 

322.00/1,000 
1.04 75 5 

322.00/1,000 


LP2985AIM5-4.8CT-ND 
LP2985AIM5-4.8TR-ND 
LP2985AIM5-5.0CT-ND 
LP2985AIM5-5.0TR-ND 
LP2985AIM5-5.3CT-ND 


110475) 5 
322.00/1,000 

104 75-55 
322.00/1,000 

1.04.75 55 


LP2982AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade . icroSMD 1.13 i d 
LP2982AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade . 5-microSMD 390.00/1,000 
LP2982AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 1.13 83 60 
LP2982AIBP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 112.50/250 
LP2982AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade...... SOT-23-5 1.13 83 60 
LP2982AIMS5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade...... SOT-23-5 390.00/1,000 
LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade . SOT-23-5 1.13 630260) 
LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade . SOT-23-5 


LP2982AIM5-3.3CT-ND 
LP2982AIM5-3.3TR-ND 
LP2982AIM5-5.0CT-ND 
LP2982AIM5-5.0TR-ND 


3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade...... SOT-23-5 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade...... SOT-23-5 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade . SOT-23-5 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade SOT-23-5 


390.00/1,000 
IiSis8se 9260 

390.00/1,000 
(ei Siyeccu.60) 
390.00/1,000 


LP2985AIM5-5.3TR-ND 
LP2985AIM5-6.1CT-ND 
LP2985AIM5-6.1TR-ND 
LP2985AITP-1.8CT-ND 

LP2985AITP-1.8TR-ND 


3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.. SOT-23-5 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Gradi SOT-23-5 
3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., SOT-23-5 
4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 
5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Gradi SOT-23-5 
5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Gradi SOT-23-5 
5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 


6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDOReg., A Grade 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 


322.00/1,000 
1.04 75 55 
322.00/1,000 
1.04 75 55 
97.75/250 


LP2982IBP-2.8CT-ND 
LP2982IBP-2.8TR-ND 
LP2982IBP-3.0CT-ND 
LP2982IBP-3.0TR-ND 


2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 
2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 5-microSMD 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 5-microSMD 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 5-microSMD 


eel 
108.75/250 

1.09.80 58 
108.75/250 


LP2985AITP-2.5CT-ND 
LP2985AITP-2.5TR-ND 
LP2985AITP-2.7CT-ND 
LP2985AITP-2.7TR-ND 
LP2985AITP-3.0CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg.., 

AGrade NEWS....... 


microSMD 
baci 5-microSMD 


1.04 Efoo5 
97.75/250 

1.04 75 55 
97.75/250 


1.04 A555 


LP2985AITP-3.0TR-ND 


LP2985|BL-1.8CT-ND 
LP2985IBL-1.8TR-ND 
LP2985|BL-285CT-ND 


3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Ret 
A Grade NEWS....... 
1.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 


.. 5-microSMD 
5-microSMD 


97.75/250 
BE ie ae 
93.50/250 


RE) ede 


LP2985|BL-285TR-ND 


LP2985|BL-3.0CT-ND 
LP2985/BL-3.0TR-ND 
LP2985|BL-3.3CT-ND 


1.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 5-microSMD 
2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., 

AGrade 5-microSMD 
2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., 

A Grade 


3V, Micropower 150m. 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 
3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 


5-microSMD 
5-microSMD 


93.50/250 
199) S22. 

93.50/250 
&Y) ee 


LP2985/BL-3.3TR-ND 
LP2985|BP-1.8CT-ND 
LP2985|BP-1.8TR-ND 
LP2985|BP-2.4CT-ND 
LP2985|BP-2.4TR-ND 


3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


93.50/250 
RE eae 

93.50/250 
199/12 mo. 

93.50/250 


LP2982IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. .SOT-23-5 1.09 280) 58) 
LP2982IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP2982IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! . SOT-23-5 1.09 ROO MeEOO) 
LP2982IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP2982IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. . SOT-23-5 1.09 80 86.58 
LP2982IM5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator - SOT-23-5 377.00/1,000 
LP2982IM5-4.0CT-ND AV, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato: . SOT-23-5 1.09 180) 58) 
LP2982IM5-4.0TR-ND 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP2982IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! . SOT-23-5 1.09 80 58 
LP2982IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato . SOT-23-5 377.00/1,000 
LP2983AIM5-0.9CT-ND | 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulato: .SOT-23-5 1.61 1.19  .86 
LP2983AIM5-0.9TR-ND | 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulato . SOT-23-5 559.00/1,000 
LP2983AIM5-1.0CT-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulato: .SOT-23-5 1.61 1.19 .86 
LP2983AIM5-1.0TR-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulato . SOT-23-5 559.00/1,000 
LP2983AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator. .SOT-23-5 1.61 1.19 .86 
LP2983AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator. . SOT-23-5 559.00/1,000 
LP29831M5-0.9CT-ND 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulatot .SOT-23-5 1.58 1.16 .84 
LP2983IM5-0.9TR-ND 0.9V, Micropower 150mA Voltage Regulato . SOT-23-5 546.00/1,000 
LP2983IM5-1.0CT-ND 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator. .SOT-23-5 1.58 1.16 .84 
LP2983IM5-1.0TR-ND 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator. . SOT-23-5 546.00/1,000 
LP2983IM5-1.2CT-ND 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator... .SOT-23-5 1.58 1.16  .84 


LP2985|BP-2.5CT-ND 
LP2985/BP-2.5TR-ND 
LP2985|BP-2.8CT-ND 
LP2985|BP-2.8TR-ND 
LP2985|BP-2.9CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


(So ae en 2 
93.50/250 

SE) dae 
93.50/250 

po ee Oe 


LP2983IM5-1.2TR-ND 
LP2985AIBL-1.8CT-ND 


OT-23-5 
microSMD 


1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator... 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 


546.00/1,000 


LP2985/BP-2.9TR-ND 
LP2985|BP-3.0CT-ND 
LP2985/BP-3.0TR-ND 
LP2985|BP-3.3CT-ND 
LP2985|BP-3.3TR-ND 


2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


93.50/250 
199 2 a 2 

93.50/250 
199 2 a2 

93.50/250 


LP2985|BP-3.6CT-ND 
LP2985|BP-3.6TR-ND 
LP2985|BP-4.0CT-ND 
LP2985/BP-4.0TR-ND 
LP2985|BP-5.0CT-ND 


3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 


BY eae 
93.50/250 

BE) ee 
93.50/250 

BY aie ee 


LP2985/BP-5.0TR-ND 
LP2985|IM5-135CT-ND 
LP2985IM5-135TR-ND 
LP2985|IM5-1.5CT-ND 
LP2985IM5-1.5TR-ND 


5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .... 


1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 
1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 
1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 


1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 


93.50/250 
Ey eda 
308.00/1,000 
RE) date 
308.00/1,000 


LP2985|M5-1.8CT-ND 
LP2985|IM5-1.8TR-ND 
LP2985|M5-2.0CT-ND 
LP2985IM5-2.0TR-ND 
LP29851M5-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


BY ie 
308.00/1,000 

Se ee 
308.00/1,000 

GY se Se 


LP2985IM5-2.5TR-ND 
LP29851M5-2.6CT-ND 
LP2985IM5-2.6TR-ND 
LP2985IM5-2.7CT-ND 
LP2985IM5-2.7TR-ND 


2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


308.00/1,000 
BY ie 

308.00/1,000 
Se dae 

308.00/1,000 


LP2985AIBL-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 97.75/250 
LP2985AIBL-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato! 5-microSMD 1.04 ay 333) 
LP2985AIBL-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBL-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-microSMD 1.04 Mh BS) 
LP2985AIBL-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBL-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-microSMD 1.04 oii EB) 
LP2985AIBL-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-2.4CT-ND | 2.4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD 1.04 Mie ES) 
LP2985AIBP-2.4TR-ND | 2.4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD —-1.04 Je 555) 
LP2985AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD ~—-1.04 Je 155 
LP2985AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-2.9CT-ND | 2.9V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD ~—- 1.04 sey) 
LP2985AIBP-2.9TR-ND | 2.9V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD ~—_1.04 Migs BS) 
LP2985AIBP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD 1.04 oy ES) 
LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-3.6CT-ND | 3.6V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD ‘1.04 Mis) 
LP2985AIBP-3.6TR-ND | 3.6V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.... 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-4.0CT-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 1.04 oi) EB) 
LP2985AIBP-4.0TR-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 1.04 SOS 
LP2985AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-microSMD 97.75/250 
LP2985AIM5-135CT-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... SOT-23-5 1.04 NLOm ECO) 
LP2985AIM5-135TR-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... SOT-23-5 322.00/1,000 


LP2985AIM5-1.5CT-ND. 


1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....... SOT-23-5 


1.04 15.55 


LP2985|M5-2.8CT-ND 
LP2985IM5-2.8TR-ND 
LP2985|IM5-2.9CT-ND 
LP2985IM5-2.9TR-ND 
LP2985|IM5-3.0CT-ND 


2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


EY ee 
308.00/1,000 

ey fe dae 
308.00/1,000 

RY ee 


LP2985AIM5-1.5TR-ND 
LP2985AIM5-1.8CT-ND 
LP2985AIM5-1.8TR-ND 
LP2985AIM5-2.0CT-ND 
LP2985AIM5-2.0TR-ND 


1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......... SOT-23-5 
2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......... SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04! 675.55 

322.00/1,000 
M04) 75-55 

322.00/1,000 


LP29851M5-3.0TR-ND 
LP2985IM5-3.1CT-ND 
LP2985IM5-3.1TR-ND 
LP29851M5-3.2CT-ND 
LP2985IM5-3.2TR-ND 


3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


308.00/1,000 
BY ee 

308.00/1,000 
199 S22. 

308.00/1,000 


LP2985AIM5-2.5CT-ND 
LP2985AIM5-2.5TR-ND 
LP2985AIM5-2.6CT-ND 
LP2985AIM5-2.6TR-ND 
LP2985AIM5-2.7CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 
2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 


1.0475 55 
322.00/1,000 

1.04 75 55 
322.00/1,000 

1.04.75 55 


LP2985|M5-3.3CT-ND 
LP2985IM5-3.3TR-ND 
LP2985|M5-3.5CT-ND 
LP29851M5-3.5TR-ND 
LP29851M5-3.6CT-ND 


3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


Ry eda 
308.00/1,000 

RE) eal 
308.00/1,000 

199 N20? 


LP2985AIM5-2.7TR-ND 
LP2985AIM5-2.8CT-ND 
LP2985AIM5-2.8TR-ND 
LP2985AIM5-2.9CT-ND 
LP2985AIM5-2.9TR-ND 


2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 
2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....... SOT-23-5 


322.00/1,000 
104) 75.55 

322.00/1,000 
104) 675 155 

322.00/1,000 


LP2985IM5-3.6TR-ND 
LP29851M5-3.8CT-ND 
LP2985IM5-3.8TR-ND 
LP2985|M5-4.0CT-ND 
LP2985|IM5-4.0TR-ND 


3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 
4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 
4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


308.00/1,000 
BY te Se 

308.00/1,000 
ey ee 

308.00/1,000 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 787 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP2985IM5-4.5CT-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator ............ SOT-23-5 99 ea LP2988AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy......8-SOIC 2.20 1.64 1.21 
LP29851M5-4.5TR-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20 164 1.21 
LP2985IM5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 99 Me te LP2988AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac\ 2.20 1.64 1.21 
LP2985IM5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac\ 220) 164 21 
LP2985IM5-4.8CT-ND. 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 99 Hi LP2988AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20 1.64 1.21 
LP2985IM5-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac' 2.20 1.64 1.21 
LP29851M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 99 WO 3 LP2988AIMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.86) 1.75) 180 
LP2985IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 
LP2985IM5-5.3CT-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 99 He 5 LP2988AIMM-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2800 175s) 1.30 
LP2985IM5-5.3TR-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIMM-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 
LP2985IM5-6.1CT-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 99 i252 LP2988AIMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 21369 1-750) 1130 
LP29851IM5-6.1TR-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 308.00/1,000 LP2988AIMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 
LP2985ITP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 99 Tey LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac' 2.36 1.75 1.30 
LP2985ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 93.50/250 LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac' 972.80/1,000 
LP2985ITP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 99 Tey LP2988AIMM-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accurac' 2.30 tou eaO 
LP2985ITP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 93.50/250 LP2988AIMM-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 
LP2985ITP-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator microSMD 99 Ae LP2988AIMM-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 236 1.75 1.30 
LP2985ITP-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 93.50/250 LP2988AIMM-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 


LP2986AILD-3.0CT-ND 
LP2986AILD-3.0TR-ND 


microSMD 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. oc 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 


2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LP2988AIMM-5.7CT-ND 
LP2988AIMM-5.7TR-ND 


5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 
5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 


236 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LP2986AILD-3.3CT-ND 
LP2986AILD-3.3TR-ND 
LP2986AILD-5.0CT-ND 
LP2986AILD-5.0TR-ND 
LP2986AIM-3.0-ND 


3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Rei 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Ret 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% .. 8-SOIC 


2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 

2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 

Zoi ieee ial 


LP2988ILD-2.5CT-ND 
LP2988ILD-2.5TR-ND 
LP2988ILD-3.0CT-ND 
LP2988ILD-3.0TR-ND 
LP2988ILD-3.3CT-ND 


2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 


239 78st 
985.60/1,000 

239 1.78 1.31 
985.60/1,000 

2.39 1.78 1.31 


LP2986AIM-3.3-ND 
LP2986AIM-5.0-ND 
LP2986AIMM-3.0CT-ND 
LP2986AIMM-3.0TR-ND 


3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%... 8-SOIC 
5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%. 
3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 
3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 


ail YE SIS 

Za ise thal 

233 1.73 1.28 
960.00/1,000 


LP2988ILD-3.3TR-ND 
LP2988ILD-5.0CT-ND 
LP2988ILD-5.0TR-ND 
LP2988IM-2.5-ND 
LP2988IM-2.8-ND 


3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator... 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


985.60/1,000 
239 1.78 1.31 

985.60/1,000 
214 159 1.18 
2.14 159 1.18 


LP2988IM-3.0-ND 
LP2988IM-3.2-ND 
LP2988IM-3.3-ND 
LP2988IM-3.8-ND 
LP2988IM-5.0-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .... 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


2.14 1.59 1.18 
214 159 1.18 
214 1.59 1.18 
214 159 1.18 
214 159 1.18 


LP2988IMM-2.5CT-ND 
LP2988IMM-2.5TR-ND 
LP2988IMM-2.8CT-ND 
LP2988IMM-2.8TR-ND 
LP2988IMM-3.0CT-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .... 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


OME S726 
947.20/1,000 

220 eiliitee6 
947.20/1,000 

229) 171) 1:26 


LP2986AIMM-3.3CT-ND_| 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5% 2.383 1.73 1.28 
LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5% 960.00/1,000 
LP2986AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 2.33 1.73 1.28 
LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 960.00/1,000 
LP2986ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.. 8-LLP 2.23 1.66 1.23 
LP2986ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.. 8-LLP 921.60/1,000 
LP2986ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Re 8-LLP) 2.23 «1.66 = 1.23 
LP2986ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Re: 8-LLP 921.60/1,000 
LP2986ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.. 8-LLP 2.23 1.66 1.23 
LP2986ILD-5.0TR-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 8-LLP 921.60/1,000 
LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%... 8-SOIC 1.98 1.48 1.09 
LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 8-SOIC 1.98 1.48 1.09 
LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%... 8-SOIC 1.98 1.48 1.09 
LP2986IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 220N G4 21 
LP2986IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 908.80/1,000 
LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1% 2.20 1.64 1.21 
LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1% 908.80/1,000 
LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 2.20 1.64 1.21 


LP2986IMM-5.0TR-ND 
LP2987AILD-3.0CT-ND 
LP2987AILD-3.0TR-ND 


5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 


908.80/1,000 
2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LP2988IMM-3.0TR-ND 
LP2988IMM-3.2CT-ND 
LP2988IMM-3.2TR-ND 
LP2988IMM-3.8CT-ND 
LP2988IMM-3.8TR-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


947.20/1,000 
229 lily 26 
947.20/1,000 
2) al ids 
947.20/1,000 


LP2987AILD-3.3CT-ND 
LP2987AILD-3.3TR-ND 
LP2987AILD-5.0CT-ND 
LP2987AILD-5.0TR-ND 
LP2987AIM-2.5-ND 


3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 

with Program Power-On Reset Delay, .5% 


236 1.75 1.30 
972.80/1,000 
236 1.75 1.30 
972.80/1,000 


2 Samal 6 


LP2988IMM-5.7CT-ND 
LP2988IMM-5.7TR-ND 
LP2989AILD-1.8CT-ND 


LP2989AILD-1.8TR-ND 


5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .... 
5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


ieee BELLP 


esse 8-LLP 


2201-7 191:26 
947.20/1,000 


279 2.07 1.53 
1152.00/1,000 


LP2987AIM-2.8-ND 
LP2987AIM-3.0-ND 
LP2987AIM-3.2-ND 


2.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 
3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 


Aa ae WEIS 
Pail Wee Wyals 
211 


LP2989AILD-2.5CT-ND 
LP2989AILD-2.5TR-ND 
LP2989AILD-2.8CT-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


eee B-LLP 


eee B-LLP 


eas B-LLP 


279" 2.07 1.53 
1152.00/1,000 
279 2.07 1.53 


LP2987AIM-3.3-ND 
LP2987AIM-3.8-ND 


LP2987AIM-5.0-ND 
LP2987AIMM-2.5CT-ND 


3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 

3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5%... 

5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy ...... 

2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy .... 


2.11 


Pail ae aeals 
2:67) 1516 


LP2989AILD-2.8TR-ND 
LP2989AILD-285CT-ND 
LP2989AILD-285TR-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


eee B-LLP 


eee B-LLP 


eee B-LLP 


1152.00/1,000 
279) 2.07 91.53 
1152.00/1,000 


LP2987AIMM-2.5TR-ND 
LP2987AIMM-3.0CT-ND 
LP2987AIMM-3.0TR-ND 
LP2987AIMM-3.2CT-ND 
LP2987AIMM-3.2TR-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 


LP2989AILD-3.0CT-ND 
LP2989AILD-3.0TR-ND 
LP2989AILD-3.3CT-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


sees B&LLP 


eee B-LLP 


eee B-LLP 


2792.07) 11.53 
1152.00/1,000 
279) 2.07) 1.53 


LP2987AIMM-3.8CT-ND 
LP2987AIMM-3.8TR-ND 
LP2987|LD-3.0CT-ND 
LP2987ILD-3.0TR-ND 
LP2987ILD-3.3CT-ND 


3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 


LP2989AILD-3.3TR-ND 
LP2989AILD-3.6CT-ND 
LP2989AILD-3.6TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 


eee B-LLP 


1152.00/1,000 
279 2.07 1.53 
1152.00/1,000 


LP2987/LD-3.3TR-ND 
LP2987/LD-5.0CT-ND 
LP2987/LD-5.0TR-ND 
LP2987IM-2.5-ND 
LP2987IM-2.8-ND 


3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accurac' 
2.8V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accurac' 


LP2989AILD-4.0CT-ND 
LP2989AILD-4.0TR-ND 
LP2989AILD-5.0CT-ND 


AV, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
AV, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 


279) 2.07 1.53 
1152.00/1,000 
279 2.07 1.53 


LP2987IM-3.0-ND 
LP2987IM-3.2-ND 
LP2987IM-3.3-ND 
LP2987IM-3.8-ND 
LP2987IM-5.0-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy . 
3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy........ 
3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy . 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


LP2987IMM-2.5CT-ND 
LP2987IMM-2.5TR-ND 
LP2987IMM-2.8CT-ND 
LP2987IMM-2.8TR-ND 
LP2987IMM-3.0CT-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy . 


LP2989AILD-5.0TR-ND 
LP2989AIM-1.8-ND 
LP2989AIM-2.5-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 
2.54 1.89 1.40 
2.54 1.89 1.40 


LP2987IMM-3.0TR-ND 
LP2987IMM-3.2CT-ND 
LP2987IMM-3.2TR-ND 
LP2987IMM-3.8CT-ND 
LP2987IMM-3.8TR-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy . 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 


LP2989AIM-3.0-ND 
LP2989AIM-3.3-ND 
LP2989AIM-5.0-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.54 1.89 1.40 
2.54 1.89 1.40 
2.54 1.89 1.40 


LP2987IMM-5.0CT-ND 
LP2987IMM-5.0TR-ND 
LP2988AILD-2.5CT-ND 
LP2988AILD-2.5TR-ND 
LP2988AILD-3.0CT-ND 


5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 


2.33 1.73 1.28 
960.00/1,000 
2.33 1.73 1.28 
960.00/1,000 
PREY ley 1ket3 
960.00/1,000 
233 1.73 1.28 
960.00/1,000 
2.23 1.66 1.23 
921.60/1,000 
2.23 1.66 1.23 
921.60/1,000 
2.23 1.66 1.23 
921.60/1,000 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
1.98 148 1.09 
2.20 1.64 1.21 
908.80/1,000 
2.20 1.64 1.21 
908.80/1,000 
2.20 1.64 1.21 
908.80/1,000 
2.20 164 1.21 
908.80/1,000 
2.20 164 1.21 
908.80/1,000 
2.20 1.64 1.21 


908.80/1,000 
2.45 1.82 1.35 
1011.20/1,000 
2.45 1.82 1.35 


LP2989AIMM-1.8CT-ND 
LP2989AIMM-1.8TR-ND 
LP2989AIMM-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LI 
for Applications with Output Volts 


279) 2.07 1:53 
1152.00/1,000 
2.79 207 1.53 


LP2988AILD-3.0TR-ND 
LP2988AILD-3.3CT-ND 
LP2988AILD-3.3TR-ND 
LP2988AILD-5.0CT-ND 
LP2988AILD-5.0TR-ND 


2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator... 8-LLP 
2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 8-LLP 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 8-LLP 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 8-LLP 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 8-LLP 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 8-LLP 


5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 


1011.20/1,000 
2.45 1.82 1.35 
1011.20/1,000 
2.45 1.82 1.35 
1011.20/1,000 


LP2989AIMM-2.5TR-ND 
LP2989AIMM-2.8CT-ND 
LP2989AIMM-2.8TR-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 
2792.07) 1.53 
1152.00/1,000 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


788 1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
‘il 25 100 


LP2989AIMM-3.0CT-ND 
LP2989AIMM-3.0TR-ND 
LP2989AIMM-3.3CT-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LD 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2078) 2107 1:53 
1152.00/1,000 
2079) 2107 1.53 


LP2992AIM5-5.0TR-ND 
LP2992ILD-1.5CT-ND 
LP2992ILD-1.5TR-ND 
LP2992ILD-1.8CT-ND 
LP2992ILD-1.8TR-ND 


5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 


442.00/1,000 
1.40 1.03 .75 

486.20/1,000 
1.40 103  .75 

486.20/1,000 


LP2989AIMM-3.3TR-ND 
LP2989AIMM-5.0CT-ND 
LP2989AIMM-5.0TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 
Pelee 2107 aail53, 


1152.00/1,000 


LP2992ILD-2.5CT-ND 
LP2992ILD-2.5TR-ND 
LP2992ILD-3.3CT-ND 
LP2992ILD-3.3TR-ND 
LP2992ILD-5.0CT-ND 


2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


1.40 1.03  .75 
486.20/1,000 

1.40 1.03  .75 
486.20/1,000 

1.40 1.03.75 


LP2989ILD-1.8CT-ND 
LP2989ILD-1.8TR-ND 
LP2989ILD-285CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 


LP2992ILD-5.0TR-ND 
LP2992IM5-1.8CT-ND 
LP2992IM5-1.5CT-ND 
LP2992IM5-1.5TR-ND 
LP2992IM5-1.8TR-ND 


5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . 


486.20/1,000 
200 92287, 
‘lhe Ov 

431.60/1,000 

431.60/1,000 


LP2989ILD-285TR-ND 
LP2989ILD-2.5CT-ND 
LP2989ILD-2.5TR-ND 


2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 


LP2992IM5-2.5CT-ND 
LP2992IM5-2.5TR-ND 
LP2992IM5-3.0CT-ND 
LP2992IM5-3.0TR-ND 
LP2992IM5-3.3CT-ND 


25 C2 INNG?: 
431.60/1,000 

e202 07 
431.60/1,000 

il: 2 


LP2989ILD-2.8CT-ND 
LP2989ILD-2.8TR-ND 
LP2989ILD-3.0CT-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LI 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 


LP2992IM5-3.3TR-ND 
LP2992IM5-5.0CT-ND 
LP29921M5-5.0TR-ND 


1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 
3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 
3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 


431.60/1,000 
way RE deve 
431.60/1,000 


LP2989ILD-3.0TR-ND 
LP2989ILD-3.3CT-ND 
LP2989ILD-3.3TR-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 


LP2994M-ND. DDR Termination Regulator. ESOS eli, 285) 
LP2995LQCT-ND DDR Termination Regulator. idee) ie Ail 
LP2995LQTR-ND DDR Termination Regulato 680.96/1,000 

LP2995M-ND. DDR Termination Regulato ie, ze) ehh 
LP2995MR-ND DDR Termination Regulato GS nla) 91 
LP2996LQCT-ND DDR Termination Regulato TERY het Avil 
LP2996LQTR-ND DDR Termination Regulator 753.92/1,000 

LP2996M-ND. DDR Termination Regulatot ASS 6:01 
LP2996MR-ND DDR Termination Regulatot WERE iets Anil 
LP2997M-ND. DDR-II Termination Regulato 83) 1036) 912011 
LP2997MR-ND DDR-II Termination Regulato ERY ets aval 


LP3470IM5-2.63CT-ND 


2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 


158 1515) 285) 


LP2989ILD-3.6CT-ND 
LP2989ILD-3.6TR-ND 
LP2989ILD-4.0CT-ND 


3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
AV, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 


LP3470IM5-2.63TR-ND 
LP3470IM5-2.93CT-ND 
LP3470IM5-2.93TR-ND 
LP3470IM5-3.08CT-ND 
LP3470IM5-3.08TR-ND 


2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 


SOT-23-5 


640.00/1,000 
LSS ee tal See 0o) 

640.00/1,000 
1.55 115) 85 

640.00/1,000 


LP2989ILD-4.0TR-ND 
LP2989ILD-5.0CT-ND 


LP2989ILD-5.0TR-ND 


AV, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 


LP3470IM5-3.65CT-ND 
LP3470IM5-3.65TR-ND 
LP3470IMS5-4.00CT-ND 
LP3470IM5-4.00TR-ND 
LP3470IM5-4.38CT-ND 


3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp: SOT-23-5 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 
4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 
4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 


4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp SOT-23-5 


TSS HAS Iess) 
640.00/1,000 

155 1:15) 7285 
640.00/1,000 

155 115.85 


LP2989IM-1.8-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 


LP3470IM5-4.38TR-ND 
LP3470IM5-4.63CT-ND 
LP3470IM5-4.63TR-ND 
LP3470M5-2.63CT-ND 
LP3470M5-2.63TR-ND 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp 
2.63V, Tiny Power-On Reset Circui' 


640.00/1,000 
1.55 1:18) 85 

640.00/1,000 
ise) eyh ye 

598.00/1,000 


LP3470M5-2.83CT-ND 
LP3470M5-2.83TR-ND 
LP3470M5-2.93CT-ND 
LP3470M5-2.93TR-ND 
LP3470M5-3.08CT-ND 


ey ee 
598.00/1,000 

ye) Wee 
598.00/1,000 

ey Ae EP 


for Applications with Output Volts 2142 cOmiics, 
LP2989IM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 2421.80) 1:33 
LP2989IM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 2.42 1.80 1.33 
LP2989IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 242 1.80 1.33 
LP2989IM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 2.42 1.80 1.33 


LP2989IMM-1.8CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 1.96 1.45 


LP3470M5-3.08TR-ND 
LP3470M5-3.65CT-ND 
LP3470M5-3.65TR-ND 
LP3470M5-4.00CT-ND 
LP3470M5-4.00TR-ND 


2.63V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
2.83V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
2.83V, Tiny Power-On Reset Circuit. SOT-23-5 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit. SOT-23-5 


SOT-23-5 
SOT-23-5 


5V, Voltage Monitor with Reset 
5V, Voltage Monitor with Reset 


598.00/1,000 
ie) eae 

598.00/1,000 
ge) eye ey 

598.00/1,000 


LP2989IMM-1.8TR-ND 
LP2989IMM-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 
2.64 1.96 1.45 


LP3470M5-4.38CT-ND 
LP3470M5-4.38TR-ND 
LP3470M5-4.63CT-ND 
LP3470M5-4.63TR-ND 
LP3852EMP-1.8CT-ND 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
|0T-223-5 


4.38V, Tiny Power-On Reset Circu' 
4.38V, Tiny Power-On Reset Circu' 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circu' 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circu' 
1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 


e272! 
598.00/1,000 

Wye) Wee ee 
598.00/1,000 

415 316 2.41 


F [P3852EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 01-223-5 2091.60/1,000 

LP2989IMM-2.5TR-ND pal ar On awe! bra aoe aR LP3852EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A\ Fast Ultra LDO Linear Regulator. 07-223-5 415 316 2.41 
Or App HCatOnS WHT UIDUEVOIS: well LP3852EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 2091.60/1,000 

LP2989IMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0T-223-5 4.15 316 2.41 
for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 LP3852EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5, Fast Ultra LDO Linear Regulator. (0T-223-5 2091.60/1,000 

LP2989IMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator [P3852EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0T-223-5 «4.15 «3.16 241 
for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 LP3852EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 2091.60/1,000 

LP2989IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 4.48 3.41 2.60 

for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! T0-263-5 448 3.41 260 

LP2989IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: TO-263-5 448 341 2.60 

for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 LP3852ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. TO-263-5 448 341 2.60 

LP2989IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-1 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi TO-220-5 448 341 2.60 

for Applications with Output Volts 2.64 1.96 1.45 LP3852ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-220-5 448 341 260 

LP2989IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-220-5 448 341 2.60 

for Applications with Output Volts 1088.00/1,000 LP3852ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. TO-220-5 448 3.41 2.60 

LP2989IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3853ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 5.65 447 3.58 


LP2989IMM-5.0TR-ND 
LP2992AILD-1.5CT-ND 


for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


2.64 1.96 1.45 


1088.00/1,000 
1.44 1.06 77 


LP3853ES-2.5-ND 
LP3853ES-3.3-ND 
LP3853ES-5. 
LP3853ET-1 


T0-263-5 
T0-263-5 
T0-263-5 
T0-220-5 


2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 

1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 


5.65 447 3.58 
5.65 447 3.58 
5.65 447 3.58 
5.65 4.47 3.58 


LP2992AILD-1.5TR-ND 
LP2992AILD-1.8CT-ND 
LP2992AILD-1.8TR-ND 
LP2992AILD-2.5CT-ND 
LP2992AILD-2.5TR-ND 


1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


497.90/1,000 
144 1.06 77 

497.90/1,000 
144 1.06 77 

497.90/1,000 


LP3853ET-2. 
LP3853ET-3. 
LP3853ET-5. 
LP3855EMP-1.8CT-ND 
LP3855EMP-1.8TR-ND 


T0-220-5 
T0-220-5 
T0-220-5 
(0T-223-5 


2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 

1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 


5.65 447 3.58 
5.65 447 3.58 
5.65 447 3.58 
415 316 2.41 
2091.60/1,000 


LP2992AILD-3.3CT-ND 
LP2992AILD-3.3TR-ND 
LP2992AILD-5.0CT-ND 
LP2992AILD-5.0TR-ND 
LP2992AIM5-1.5CT-ND 


3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator . SOT-23-5 


144 1.06 77 
497.90/1,000 

144 1.06 77 
497.90/1,000 

1.28 94 68 


LP3855EMP-2.5CT-ND 
LP3855EMP-2.5TR-ND 
LP3855EMP-3.3CT-ND 
LP3855EMP-3.3TR-ND 
LP3855EMP-5.0CT-ND 


1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 
2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 
2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 
3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 
3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 


5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 


415 316 2.41 
2091.60/1,000 

415 316 2.41 
2091.60/1,000 

415 316 2.41 


LP2992AIM5-1.5TR-ND 
LP2992AIM5-1.8CT-ND 
LP2992AIM5-1.8TR-ND 
LP2992AIM5-2.5CT-ND 
LP2992AIM5-2.5TR-ND 


1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


. SOT-23-5 
. SOT-23-5 
. SOT-23-5 
. SOT-23-5 
. SOT-23-5 


442.00/1,000 
1.28 94 68 

442.00/1,000 
1.28 94 68 

442.00/1,000 


LP3855EMP-5.0TR-ND 
LP3855EMP-ADJCT-ND 
LP3855EMP-ADJTR-ND 


(0T-223-5 
}0T-223-5 
}0T-223-5 


5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 
Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 


2091.60/1,000 
415 316 2.41 
2091.60/1,000 


LP2992AIM5-3.0CT-ND 
LP2992AIM5-3.0TR-ND 
LP2992AIM5-3.3CT-ND 
LP2992AIM5-3.3TR-ND 
LP2992AIM5-5.0CT-ND 


3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator .... 


- SOT-23-5 
- SOT-23-5 
- SOT-23-5 
. SOT-23-5 
- SOT-23-5 


1.28 94 68 
442.00/1,000 

1.28 94 68 
442.00/1,000 

1.28.94 68 


LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! TO-263-5 4.48 3.41 2.60 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! T0-263-5 4.48 341 2.60 
LP3855ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. TO-263-5 448 341 2.60 
LP3855ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-263-5 448 3.41 2.60 
LP3855ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-220-5 448 341 2.60 
LP3855ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator.. TO-220-5 448 3.41 2.60 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 789 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3855ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-220-5 448 3.41 2.60 LP3878SD-ADJCT-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable 
LP3855ET-5.0-ND. 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-220-5 448 3.41 2.60 Voltage Regulator* . 2982 Oi elena 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 4.48 3.41 2.60 LP3878SD-ADJTR-ND | Adj., 800mA Micropower, 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-263-5 5.65 447 3.58 Voltage Regulator* 1499.40/1,000 
LP3856ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-263-5 5.65 4.47 3.58 LP3881EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator. 4.45 3.39 2.59 
LP3856ES-3.3-ND 3.3, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .70-263-5 5.65 4.47 3.58 LP3881EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator. 445 339 2.59 
LP3856ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulatot .T0-263-5 5.65 447 3.58 LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator. 445 339 2.59 
LP3856ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulat .10-263-5 565 447 3.58 LP3881ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 445 339 259 
LP3856ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 10-2205 565 447 3.58 LP3881ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 445 339 259 
LP3856ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .10-220-5 5.65 447 3.58 LP3881ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 445 339 2.59 
[P3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato -10-220-5 565 447 358 LP3881ET-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 445 339 259 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 5.65 447 3.58 LP3881ET-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 445 339 259 
LP3856ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-220-5 5.65 4.47 3.58 LP3881ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 445 339 259 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Reg5500ulato! SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3882EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator. 465 354 2.70 
LP3871EMP-1.8TR-ND _ | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3882EMR-1.5-ND 1.5, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator. 465 3.54 2.70 
LP3871EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 2.98 221 1.64 LP3882EMR-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator. 465 354 2.70 
LP3871EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3882ES-1.2-ND 1.2V, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator.. 4.65 3.54 2.70 
LP3871EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3882ES-1.5-ND 1.5, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 465 354 2.70 
LP3871EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3882ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 465 3.54 2.70 
LP3871EMP-5.0CT-ND _ | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 LP3882ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 4.65 3.54 2.70 
LP3871EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3882ET-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 70-220-5 4.65 3.54 2.70 
LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3882ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 4.65 3.54 2.70 
LP3871ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 273 2.08 1.59 LP3883ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 5.73 4.36 3.33 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 273 2.08 1.59 LP3883ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 5.73 4.36 3.33 
LP3871ES-5.0-ND 5, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 2.73 2.08 1.59 LP3883ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 5.73 4.36 3.33 
LP3871ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .10-220-5 2.73 2.08 (1.59 LP3883ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-220-5 5.73 4.36 © 3.33 
LP3871ET-2.5-ND 2.5, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3883ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 70-2205 5.73 436 3.33 
LP3871ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 2.73 2.08 159 LP3883ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 5.73 4.36 3.33 
LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato .70-220-5 2.73 2.08 1.59 LP3891EMR-1 1.2V, 285 217 1.66 
LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulat SOT-223-5 288 219 1.67 LP3891EMR-1 1.5, 2.85 2.17 1.66 
LP3872EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3891EMR-1.8-ND 1.8V, 0.84 Fast Ultra LO Cer Regulator* 2.85 217 1.66 
LP3872EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.88 219 1.67 LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 217 1.66 
LP3872EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3891ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 217 1.66 
LP3872EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.88 219 1.67 LP3891ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.85 217 1.66 
LP3872EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3891ET-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 2.85 217 1.66 
LP3872EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi $01-223-5 2.88 219 1.67 LP3891ET-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 285 217 1.66 
LP3872EMP-5.0TR-ND | SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3891ET-1.8-ND 1.8\, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 285 217 1.66 
LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 70-2635 3.25 247 1.89 LP3892EMR-1 1.2\, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator * 3.33 2.53 1.93 
LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-263-5 3.25 247 1.89 LP3892EMR-1 1.V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.33 253 1.93 
LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 3.25 2.47 1.89 LP3892EMR-1 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.33 2.53 1.93 
[P3872ES-5.0-ND BV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-263-5 3.25 247 1.89 PeSeZES | 2ND ; ay : ah fast que pe Lint Foie 338 oa ue 
LP3872ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 3.25 247 1.89 -1.5- f ! ; 5 : 
LP3872ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-220-5 3.25 2.47 1.89 LP3892ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 3.33 2.53 1.93 
LP3872ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 3.25 2.47 1.89 LP3892ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! 3.33 2.53 1.93 
LP3872ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato! "10-2205 325 247 189 LP3892ET-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato TO-220-5 3.33 2.53 1.93 
[P3873ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulat “T0-063-5 4413 3.14 240 [P3892ET-1.8-ND T.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 70-2205 333 253 1.93 
LP3873ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 10-2635 4.13 3.14 2.40 LP3893ES-1.2-ND 1.2\, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 70-2635 4.15 3.16 2.41 
LP3873ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato! “T0-263-5 413 3.14 240 LP3893ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 9415 3.16 2.41 
LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator.. 10-2635 4.13 3.14 2.40 EP3883ES-1-8-ND 1.8\, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-263-5 (Sas oes 
LP3873ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .10-220-5 4.13 3.14 2.40 ee = ; a ras Th oe ope autor ore ats ae on 
25-1 i = I “1.081 Vv, ‘asi ra inear Regulator. _ - A 4 3 
TELIA 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 10-2205 a Se LP3893ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 10-2205 415 316 241 
LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 70-2205 413 3.14 2.40 
Bale i LP3927ILQ-AHCT-ND Cellular/PCS System Power Management 28-LLP 4.85 3.69 2.82 
LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator.. .T0-220-5 413 3.14 2.40 
LP3874EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. $0T-223-5 298 2.21 1.64 LP3927ILQ-AHTR-ND | Cellular/PCS System Power Management 28-LLP 2444.40/1,000 
LP3874EMP-1.8TR-ND _| 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1228,80/1,000 ee eae a poe Hoe Sere Sera ae 
Tae EME ULM 2.50, 0.84 Fast Uttra LDO Linear Regulator. SO1223-5 Maceo mec amice LP3928TL-1828CT-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 16-microSMD 3.45 2.63 |2.01 
LP3874EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1228.80/1,000 ! er rectl : } 
e 7 ‘ 999. LP3928TL-1828TR-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 16-microSMD 458.85/250 
LP3874EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 Meseaeaceain B aIRGRLED Drie wih Hak 3 
LP3874EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1228.80/1,000 : 7 river with High Current Boost PT acy BE oy 
LP3874EMP-5.0CT-ND _| 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator... SOT-223-5 2.98 221 1.64 onverter.... an : : : 
LP3874EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator... S01-223-5 1228.80/1,000 LP3931ISQTR-ND Pua Ree LED Driver with High Current Boost DC-DC ERAT 
LP3874EMP-ADJCT-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 mmaceeRURTET C et ae 7 an App Bos Le) 
LP3874EMP-ADJTR-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1228.80/1,000 ‘ Omp ete © ighting Management Syste E F : 
eto Fi 983. LP3933SLTR-ND Complete Lighting Management System 2154.60/1,000 
LP3874ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 10-2635 273 2.08 1.59 erarecie ant Cambtete Llahting he fevet 32-08? MCMC OE MECN E 
LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator (0-263-5 2.73 2.08 1.59 resasee ren Cone . Ten aM Vanemen ee . ae) Ree OT 
[P3874ES-3.3-ND 3.V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator "10-2635 273 208 1.59 TeaeeeNG a eg me 
LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 273 2.08 1.59 eras Sac TeicDrumlicht Drvee 9 SAlLP PROMO 
LP3874ES-ADJ-ND Adj, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 70-2635 273 2.08 1.59 oa ; ; 3 
; LP3943ISQTR-ND 16-LED Fun Light Driver. 24-LLP 1915.20/1,000 
LP3874ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 273 2.08 1.59 bates 
arn ; ro LP39441SQCT-ND 8-LED Fun Light Driver. 24-LLP 3.58 2.72 2.08 
LP3874ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-220-5 2.73 2.08 1.59 cea 
- LP3944ISQTR-ND 8-LED Fun Light Drivei 24-LLP 1801.80/1,000 
LP3874ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 10-2205 273 2.08 1.59 i fi 
; LP3945LDCT-ND Battery Charge Management System 14-LLP 2.85 217 «1.66 
LP3874ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 273 2.08 1.59 if i 
: i LP3945LDTR-ND Battery Charge Management System 14-LLP 1436.40/1,000 
LP3874ET-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 2.73) «2108 1.59 7 if 
7 LP3946LDCT-ND Battery Charge Management System 14-LLP) 2.738 =2.08 1.59 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.88 219 1.67 i fl 
7 LP3946LDTR-ND Battery Charge Management System 14-LLP 1373.40/1,000 
LP3875EMP-1.8TR-ND_| 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1449.00/1,000 [P3947ISD-09CT-ND | USB/AC Adaptor Single Cell Li-ion Battery Charger q4&LLP 309, 230 70 
PRSSZDEM ET OCTENDIS| 2.5V, 1.54 Fast Ultra LDO Linear Regulator. S0T-223-5 Bz ce re een or LP3947ISD-O9TR-ND | USB/AC Adaptor, Single Cell Li-Ion Battery Charger. 14-LLP = 1277.44/1,000 
LP3875EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1449.00/1,000 51 CT. Sj i. i : 
‘ LP39471ISD-51CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger. 14-LLP 3.09 230 1.70 
LP3875EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.88 2.19 1.67 51 TR- i i- i 
7 LP39471SD-51TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger. 14-LLP 1277.44/1,000 
LP3875EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 267. 198 | 1.47 
LP3875EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi SOT-223-5 2.88 219 1.67 [P3961EMP-1.8TR-ND | 1.8V- 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 7700 80/7.000 
LP3875EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3961EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 267 198 147 
LP3875EMP-ADJCT-ND | Adj, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulat SOT-223-5 2.88 219 1.67 LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 4100.80/1,000 
LP3875EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3961EMP-33CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 267 198 147 
LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -10-263-5 3.25 247 1.89 LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 1100.80/1,000 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. . T0-263-5 3.25 2.47 1.89 LP3961EMP-5.0CT-ND | SV, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 267. 1.98 147 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .10-263-5 3.25 2.47 1.89 LP3961EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 4100.80/1,000 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... .70-263-5 3.25 247 1.89 LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 226 1.67 
LP3875ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-263-5 3.25 2.47 1.89 LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 2.26 1.67 
LP3875ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 3.25 247 1.89 LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 226 1.67 
LP3875ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -10-220-5 3.25 2.47 1.89 LP3961ES-5.0-ND 5V, 800MA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04. 2.26 1.67 
LP3875ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 170-220-5325 247 1.89 LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 2.26 1.67 
LP3875ET-5.0-ND 5\, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-220-5 3.25 2.47 1.89 LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 226 1.67 
LP3875ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .70-220-5 3.25 247 1.89 LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 226 167 
LP3876ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .70-263-5 4.13 3.14 2.40 LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.04 2.26 1.67 
LP3876ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato -10-263-5 4.13 3.14 2.40 LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.58 1.96 1.50 
LP3876ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .70-263-5 = 4.13 3.14 2.40 LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 1297.80/1,000 
LP3876ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-263-5 4.13 3.14 2.40 LP3962EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 258 1.96 1.50 
LP3876ES-ADJ-ND Adj, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulat .10-263-5 4.13 3.14 2.40 LP3962EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 1297.80/1,000 
LP3876ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulatot .10-220-5 413 3.14 2.40 LP3962EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 258 1.96 1.50 
LP3876ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-220-5 4.13 3.14 2.40 LP3962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato' 7297 .80/1,000 
LP3876ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 10-2205 413 314 2.40 LP3962EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 258 1.96 1.50 
LP3876ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 70-2205 413 314 2.40 LP3962EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 1297.80/1,000 
LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulat 70-2205 413 314 2.40 LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-263-5 2.90 221 1.69 
LP3878MR-ADJ-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . TO-263-5 290 2.21 1.69 
Voltage Regulator* = 2.50 1.86 1.38 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


790 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LINEAR SERIES (Continued) 


uctor™ 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 =100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-263-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-ADJCT-ND | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.....8-LLP 1.08 80 8.58 
LP3962ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-263-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-ADJTR-ND | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 375.70/1,000 
LP3962ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulate .T0-220-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 1.08 80 8.58 
LP3962ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-220-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. . 375.70/1,000 
LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-220-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 1.08 80 58 
LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-220-5 2.90 2.21 1.69 LP3982ILD-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 375.70/1,000 


LP3963ES-1.8-ND 
LP3963ES-2.5-ND 
LP3963ES-3.3-ND 
LP3963ES-5.0-ND 


. T0-263-5 
. T0-263-5 
. T0-263-5 
. 10-263-5 


1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato: 
2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator.. 


3.70 282 2.15 
3.70 2.82 2.15 
3.70 2.82 2.15 
3.70 2.82 2.15 


LP3963ET-1.8-ND 
LP3963ET-2.5-ND 
LP3963ET-3.3-ND 


1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato: 
2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 


. 10-220-5 
. T0-220-5 
. T0-220-5 


3.70 2.82 2.15 
3.70 2.82 2.15 
3.70 2.82 2.15 


LP3982ILD-2.77CT-ND 
LP3982ILD-2.77TR-ND 
LP3982ILD-2.82CT-ND 
LP3982ILD-2.82TR-ND 


2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg . 
2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg . 
2.82V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg . 
2.82V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg . 


1.08 80 58 
375.70/1,000 

1.08.80 —.58 
375.70/1,000 


LP3982ILD-3.0CT-ND 
LP3982ILD-3.0TR-ND 
LP3982ILD-3.3CT-ND 
LP3982ILD-3.3TR-ND 
LP3982IMM-ADJCT-ND 


3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re: 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
Adj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 


1.08 80 .58 
375.70/1,000 

108° 80-58 
375.70/1,000 

(OS eer, 


LP3982IMM-ADJTR-ND 
LP3982IMM-1.8CT-ND 
LP3982IMM-1.8TR-ND 
LP3982IMM-2.5CT-ND 
LP3982IMM-2.5TR-ND 


Adj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
1.8V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
1.8V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg..... 


365.30/1,000 
105" 78) 57 

365.30/1,000 
LOS 378-57 

365.30/1,000 


LP3982IMM-2.77CT-ND 
LP3982IMM-2.77TR-ND 
LP3982IMM-2.82CT-ND 


2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
CMOS Regulator . 

2.77V, Micropower 
CMOS Regulator cate 

2.82V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
CMOS Regulator 


105" 78.57 
365.30/1,000 
HOS) 2781-57 


LP3982IMM-2.82TR-ND 


LP3982IMM-3.0CT-ND 
LP3982IMM-3.0TR-ND 
LP3982IMM-3.3CT-ND 


2.82V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 
CMOS Regulator 
3V, Micropwr 300mA 
3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Ret 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 


365.30/1,000 
105-78 57 

365.30/1,000 
05) 78.57, 


LP3982IMM-3.3TR-ND 
LP3983ITL-1.6CT-ND 


3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
1.6V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 


365.30/1,000 
118 87 63 


LP3983ITL-1.6TR-ND 1.6V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 117.75/250 
LP3983ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 1.18 fe ARBI 
LP3983ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 117.75/250 
LP3983ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 1.18 87 63 
LP3983ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 117.75/250 
LP3984|BP-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg...4-microSMD 1.14 84 61 
LP3984|BP-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg... 4-microSMD 114.00/250 
LP3984|BP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg...4-microSMD 1.14 84 61 
LP3984IBP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg... 4-microSMD 114.00/250 
LP3984|BP-2.0CT-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg......4-microSMD 1.14 8461 
LP3984IBP-2.0TR-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 114.00/250 
LP3984IBP-3.1CT-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.. 1.14 84 61 
LP3984IBP-3.1TR-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.. 114.00/250 


LP3984IMF-1.5CT-ND 
LP3984IMF-1.5TR-ND 
LP3984IMF-1.8CT-ND 
LP3984IMF-1.8TR-ND 
LP3984IMF-2.0CT-ND 


1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 
1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 
1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 
1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


OP Ey 
370.50/1,000 

LOT elo eo) 
370.50/1,000 

WOE ah) BY/ 


LP3984IMF-2.0TR-ND 
LP3984IMF-3.1CT-ND 
LP3984IMF-3.1TR-ND 
LP3984ITP-1.8CT-ND 


2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg SOT-23-5 
2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg SOT-23-5 
3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 


3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 
1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


SOT-23-5 


4-microSMD 


370.50/1,000 
OVS eal) 
370.50/1,000 


1.02 15.55 


LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-220-5 3.70 2.82 2.15 
LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regu! SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1100.80/1,000 

LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1100.80/1,000 

LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1100.80/1,000 

LP3964EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3964EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 1100.80/1,000 

LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1100.80/1,000 

LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato -T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato -T0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3965EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3965EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3965EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 258 1.96 1.50 
LP3965EMP-2.5TR-ND _| 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3965EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator: SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3965EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3965EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3965EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato: SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3965ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. -T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... -T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .T0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator -10-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .10-220-5 2:90-2:21 1.69 
LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. . T0-220-5 2:90) 2:21) 1:69 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. .T0-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator -70-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato: .10-263-5 3170 2.82 2.15 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato .T0-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato . T0-263-5 | 3170) 2.82) 2.15 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato: . T0-263-5 | 3170-2182 215 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulat -T0-220-5 3.70 = 2.82 2.15 
LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato: -T0-220-5 93.70 «2.82 2.15 
LP3966ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato -10-220-5 3.70 2.82 215 
LP3966ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato . T0-220-6 | 73:70) 2182) 2.15 


LP3966ET-5.0-ND 
LP3970SQ-31CT-ND 


5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. . T0-220-5 
Power Management Unit for Adv. Application Processor*.....48-LLP 


3.70 2.82 2.15 
OOO ne ello 20) 


LP3984ITP-1.8TR-ND 


1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


LP3970SQ-31TR-ND 
LP3970SQ-35CT-ND 


Power Management Unit for Adv. Application Processor*.....48-LLP 
Power Management Unit for Advanced Application 


5307.20/1,000 


Processor NEWT... CCR) Gill byydt) 
LP3970SQ-35TR-ND Power Management Unit for Advanced Application 

Processor NEWT... 1358.90/250 
LP3970SQ-44CT-ND Power Management Unit for ‘Advanced Application 

Processor NEWT... CE) Gill yd) 
LP3970SQ-44TR-ND Power Management Unit for Advanced Application 

Processor NEWT... 1358.90/250 
LP3970SQ-45CT-ND Power Management Unit for Advanced ‘Application 

Processor NEW! CHR) ail) Bede 


LP3970SQ-45TR-ND 


LP3981ILD-2.5CT-ND 
LP3981ILD-2.5TR-ND 
LP3981ILD-2.7CT-ND 


Power Management Unit for Advanced Application 

Processor NEW............ 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 


1358.90/250 
1.21 89 65 
419.90/1,000 
1.21 269) _.65 


LP3981ILD-2.7TR-ND 
LP3981ILD-2.8CT-ND 
LP3981ILD-2.8TR-ND 
LP3981ILD-2.83CT-ND 
LP3981ILD-2.83TR-ND 


2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 


419.90/1,000 
1.21 289.65 

419.90/1,000 
1.21 89.65 

419.90/1,000 


LP3981ILD-3.0CT-ND 
LP3981ILD-3.0TR-ND 
LP3981ILD-3.03CT-ND 
LP3981ILD-3.03TR-ND 
LP3981ILD-3.3CT-ND 


3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 


1.21 89.65 
419.90/1,000 

1.21 89.65 
419.90/1,000 

1.21 89.65 


LP3981ILD-3.3TR-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 


419.90/1,000 


LP3981IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 395.20/1,000 
LP3981IMM-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 395.20/1,000 
LP3981IMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. . 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .... 395.20/1,000 
LP3981IMM-2.83CT-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.83TR-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 1.14 84 61 
LP3981IMM-3.0TR-ND — | 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.03CT-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 1.14 84 61 
LP3981IMM-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .. 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 1.14 84 61 


LP3981IMM-3.3TR-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. .... 8-MSOP. 


395.20/1,000 


Voltage Regulator 4-microSMD 102.00/250 
LP3984ITP-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 4-microSMD = 1.14 84 61 
LP3984ITP-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150m 

Voltage Regulator 4-microSMD 114.00/250 
LP3985|BL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Tioise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator...............ceseee 5-microSMD 96 HA 51 
LP3985|BL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-scecee 5-microSMD 96 al 51 
LP3985|BL-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator...............esee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-seeee 5-microSMD 96 gal 51 
LP3985|BL-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-ssesee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulato! 5-microSMD 96 ZA 51 
LP3985|BL-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator............-sseeeee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-285CT-ND. 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-sessee 5-microSMD 96 gal il 
LP3985|BL-285TR-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator...............scesee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-sseeeseee 5-microSMD 96 gal 51 
LP3985|BL-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-seeeee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............e.sesnee 5-microSMD 96 HA 51 
LP3985|BL-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............--esee 5-microSMD 96 iil 51 
LP3985|BL-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator...............seseee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator............-seeeee 5-microSMD 96 gil 51 
LP3985|BL-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulato! 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator................seseee 5-microSMD 96 ZA 51 
LP3985|BL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-seeseee 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-4.8CT-ND 4.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator.............-ssesee 5-microSMD 96 fal 51 

* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 791 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LP3985|BL-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA Low Noise LP39851M5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulato: SOT-23-5 1.04 They Asks 
LP3985|BL-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise LP39851M5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... B-microSMD 96 nal BSL Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 
LP3985|BL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise LP39851M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator SOT-23-5 [a0 75055) 
LP3985|BP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise LP39851M5-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... B-microSMD 96 fii ‘Bi Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 322.00/1,000 
LP3985|BP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator Ei Al Bil 
LP3985|BP-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise - 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD OB wala Ultra LDO CMOS Voltage Regulato! 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BP-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise - 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD ME ah) sahil 
LP3Q8SIBP-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD =.96 71S Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 
LP39851BP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.7CT-ND | 2.7\, Micropower 150mA Low Noise : 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 9671S 
[P3985IBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD 96715 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 
LP3985IBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.8CT-ND |) 2.8V, Micropower 150mA Low Noise - 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 9671 
LP3985|BP-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise } 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD 96 715 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator: S-microSMD 95.63/250 
LP39851BP-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... -microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 9671 
LP39851BP-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-285TR-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noise - 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD 96.715 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 
LP39851BP-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA Lo5w Noise LP3985ITL-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA Low Noise , 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ...5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD EEREZGRa /i mao 
LP39851BP-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise : 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD 96 = 715 Ultra LOO CMOS Voltage Regulator 5-microSMD 95.63/250 
LP39851BP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA Low Noise LP3985ITL-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA Low Noise : 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 96 71ST 
LP39851BP-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA Low Noise PRS9BSITL-3:0TR-ND))) SV, Micropower 150mA Low Noise ' 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator .S-microSMD 96715 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 95,68/250 
[P39851BP-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA Low Noise ERS5ITE=S/1GT-ND))) 3.1¥, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD (i 2Ciae eo 
LP39851BP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA Low Noise Picco luaaibgg) 3.1V, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ..5-microSMD 9671 Ultra LDO CMOS Voltage Regulato S-microSMD 95.69/250 
LP39851BP-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 150mA Low Noise LPS98SITL-3.2CT-ND |) 3.2, Micropower 150mA Low Noise ; 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... S-microSMD 95.63/250 CPRMETATTAND Prat ioopaner iSOme Lon Nese S-mictoSMD EEA DGMae Teo 
LP3985|BP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise ek pean A 
Uitra LDO CMOS Voltage Regulator .S-microSMD 96715 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 95.69/250 
“ | ; A LP3985ITL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3985|BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO CMOS Voltage Requlat 5-microSMD 96 1 51 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 i Srade neg aor: eG : 3 : 
% 7 ; A LP3985ITL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3985|BP-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA Low Noise j: 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator _.5-microSMD 9671 Ultra LDO CMOS Voltage Regulator S-microSMD 95.63/250 
[P39851BP-4,7TR-ND | 4.7V, Micropower 150mA Low Noise LP398SITL-4.8CT-ND ait Mlcronower *oumA ra Nol S-microsan HA CoRere 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 95.63/250 a Sra e eg aol: mel , : : 
. 7 : A LP3985ITL-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3985|BP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise ‘ 
; Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 wl 51 3 
7 fi LP3985ITL-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3985|BP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 
‘ Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 96 fil Sil 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... S-microSMD 95.63/250 7 7 
; = LP3985ITL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 
LP3985IBPX-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise “ 
. Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ... 5-microSMD 96 Sica x 7 : 
: LP3986BL-2518CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
LP3985IBPX-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 1 
: Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 .97 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 975.38/3,000 a 4 i 
: f LP3986BL-2518TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
LP3985IBPX-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA Low Noise on 
A Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 fil BM. = 
; 7 LP3986BL-2525CT-ND Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
LP3985IBPX-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA Low Noise Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 975.38/3,000 . . i 


LP3985IM5-2.5CT-ND 


LP3985IM5-2.5TR-ND 


2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


104) 75.55 


322.00/1,000 


LP3986BL-2525TR-ND 
LP3986BL-2528CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 


LP3985IM5-2.6CT-ND 
LP3985IM5-2.6TR-ND 


LP3985IM5-2.7CT-ND 


2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


O45 275) 9255 
322.00/1,000 
M04) 375.55 


LP3986BL-2528TR-ND 
LP3986BL-2626CT-ND 
LP3986BL-2626TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 1 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 
181.88/250 


LP3985IM5-2.7TR-ND 
LP3985IM5-2.8CT-ND 


LP3985IM5-2.8TR-ND 


2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04 75  .55 


322.00/1,000 


LP3986BL-2828CT-ND 
LP3986BL-2828TR-ND 
LP3986BL-285285CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 
1.82 134 97 


LP3985IM5-285CT-ND 
LP3985IM5-285TR-ND 


LP3985IM5-2.9CT-ND 


2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


1.04 75 .55 
322.00/1,000 
1.047555 


LP3986BL-285285TR-ND 
LP3986BL-2929CT-ND 
LP3986BL-2929TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 


181.88/250 


LP3985IM5-2.9TR-ND 
LP3985IM5-3.0CT-ND 


LP3985IM5-3.0TR-ND 


2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
M04) 375) 55 
322.00/1,000 


LP3986BL-3028CT-ND 
LP3986BL-3028TR-ND 
LP3986BL-3030CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 
1.82 1.34 97 


LP3985IM5-3.1CT-ND 
LP3985IM5-3.1TR-ND 
LP3985IM5-3.2CT-ND 


3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.2V, Micropower 150mA Low Noise 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


1204) 375.55, 
322.00/1,000 


LP3986BL-3030TR-ND 
LP3986BL-3131CT-ND 
LP3986BL-3131TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 


181.88/250 


Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. .SOT-23-5 1.04 ay i) 
LP39851M5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 


LP3985IM5-3.3CT-ND 


LP3985IM5-3.3TR-ND 


3.3V, Micropower 150mA Low Noise 


Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. . SOT-23-5 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 


104) 375.55 


322.00/1,000 


LP3986BL-3133CT-ND 
LP3986BL-3133TR-ND 
LP3986BL-3333CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 
1.82 134 97 
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* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


792 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LINEAR SERIES (Continued) 


uctor™ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description al 25 =100 
LP3986BL-3333TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3990MF-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* 1.07 Ome 
Voltage Regulator ... 8-microSMD 181.88/250 LP3990MF-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* 370.50/1,000 


LP3986TL-2518CT-ND 


LP3986TL-2518TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


1.82. 134 97 


181.88/250 


LP3986TL-2525CT-ND 


LP3986TL-2525TR-ND 


LP3986TL-2528CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


.. 8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 


1.82. 134 97 


LP3986TL-2528TR-ND 


LP3986TL-2626CT-ND 


LP3986TL-2626TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 


181.88/250 


LP3986TL-2828CT-ND 


LP3986TL-2828TR-ND 


LP3986TL-285285CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


Voltage Regulator ... 8-microSMD 
Dual Micropower 150m. 
Voltage Regulator ... 8-microSMD 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


1.82 134 97 


181.88/250 


Voltage Regulator .. 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986TL-285285TR-ND| Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator ... 8-microSMD 181.88/250 


LP3986TL-2929CT-ND 


LP3986TL-2929TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


1.82 134 97 


181.88/250 


LP3986TL-3028CT-ND 


LP3986TL-3028TR-ND 


LP3986TL-3030CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


... 8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 


182.134 97 


LP3986TL-3030TR-ND 


LP3986TL-3131CT-ND 


LP3986TL-3131TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


Voltage Regulator .. 8-microSMD 
Dual Micropower 150! 
Voltage Regulator ... 8-microSMD 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


Voltage Regulator ... 8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134 97 


181.88/250 


LP3986TL-3133CT-ND 


LP3986TL-3133TR-ND 


LP3986TL-3333CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


... 8-microSMD 


Voltage Regulator ... 8-microSMD 
Dual Micropower 150m. 
Voltage Regulator ... 8-microSMD 


1.82 134 97 
181.88/250 


1.82. 134 97 


LP3986TL-3333TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


LP3990MF-1.5CT-ND 
LP3990MF-1.5TR-ND 
LP3990MF-1.8CT-ND 


1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


ive tty Say 
370.50/1,000 
ive kt) aye 


LP3990MF-1.8TR-ND 
LP3990MF-2.5CT-ND 
LP3990MF-2.5TR-ND 
LP3990MF-2.8CT-ND 
LP3990MF-2.8TR-ND 


1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


SOT-23-5 


370.50/1,000 
Oy i) dae 

370.50/1,000 
Uy) dae 

370.50/1,000 


LP3990MF-3.3CT-ND 
LP3990MF-3.3TR-ND 
LP3990SD-0.8CT-ND 
LP3990SD-0.8TR-ND 
LP3990SD-1.2CT-ND 


SOT-23-5 
SOT-23-5 


3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 
3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 
0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* 


ya) da 
370.50/1,000 

ale Zoo OO) 
388.70/1,000 

1.12 83.60 


LP3990SD-1.2TR-ND 
LP3990SD-1.35CT-ND 
LP3990SD-1.35TR-ND 
LP3990SD-1.5CT-ND 
LP3990SD-1.5TR-ND 


1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 


388.70/1,000 
1 es 30) 

388.70/1,000 
1 es Aa) 

388.70/1,000 


LP3990SD-1.8CT-ND 
LP3990SD-1.8TR-ND 
LP3990SD-2.5CT-ND 
LP3990SD-2.5TR-ND 
LP3990SD-2.8CT-ND 


1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 


le 2 esi e600) 
388.70/1,000 

ile 2 Coy OO) 
388.70/1,000 

1.12.83 60 


LP3990SD-2.8TR-ND 
LP3990TL-0.8CT-ND 


2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 
0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 


388.70/1,000 
wie a) dave 


LP3990TL-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 106.88/250 
LP3990TL-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator. 1.07 Ae) Sate 
LP3990TL-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator. 106.88/250 
LP3990TL-1.35CT-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator. 1.07 ooo 
LP3990TL-1.35TR-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulato 106.88/250 
LP3990TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 1.07 th) sie 
LP3990TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator. 106.88/250 
LP3990TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 1.07 He) eve 
LP3990TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 106.88/250 
LP3990TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 1.07 Ome 
LP3990TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 106.88/250 
LP3990TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 1.07 ah) sve 
LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator. 106.88/250 


LP3992IMF-1.5CT-ND 
LP3992IMF-1.5TR-ND 
LP3995ILD-1.5CT-ND 
LP3995ILD-1.5TR-ND 
LP3995ILD-1.6CT-ND 


1.5V, Voltage Regulator with Shutdown 
1.5V, Voltage Regulator with Shutdown 
1.5V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
1.5V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
1.6V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 


ia RN ay 
432.90/1,000 

Ae25. 92) 67. 
432.90/1,000 

ile? 5 ee O27) 


LP3995ILD-1.6TR-ND 
LP3995ILD-1.8CT-ND 
LP3995ILD-1.8TR-ND 
LP3995ILD-2.8CT-ND 
LP3995ILD-2.8TR-ND 


1.6V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. 


432.90/1,000 
sl: 2 Oe OOF) 

432.90/1,000 
sl: 20 Oo OF) 

432.90/1,000 


LP3995ILD-3.0CT-ND 


3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD . 


25 O26: 


Voltage Regulator oad 8-microSMD 181.88/250 : . 
LP3987IBL-2.6CT-ND | 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 1.14 84.61 LP399SILD-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD . 432.90/1,000 
LP3987/BL-2.6TR-ND 9 .6V. 150mA Ultra LDO Volta i eer LP3995ITL-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 1.07 AR) Lane 
i BV, ge Reg. with Sleep 5-microSMD 114.00/250 A : 
LP3987IBL-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 114 84 64 LP3Q9SITL-1.5TR-ND | 1.5, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 106.88/250 
7 ; LP3995ITL-1.6CT-ND 1.6V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 1.07 ads) eve 
LP3987|BL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 114.00/250 LP3995ITL-1.6TR-ND 1.6V. Mi 150mA CMOS Volt. Ri ith SD 106.88/250 
LP3987IBL-2.85CT-ND | 2.85V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Slee 5-microSMD 114 84 61 ay ee power agai : 
: ‘ 5 LP3995ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdowt 1.07 IR) sie 
LP3987|BL-2.85TR-ND | 2.85V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Slee 5-microSMD 114.00/250 ae 
: ft i LP3995ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 106.88/250 
LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 1.14 84 61 LP3995ITL-1.9CT-ND 1 OV. Micro 
i if OV, pwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 1.07 Ae) bare 
LP3987ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep S-microSMD 114.00/250 LP3995ITL-1.9TR-ND 1.9V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 106.88/250 
LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep S-microSMD 1.14 84 61 LP39951TL-2.1CT-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD... 1.07 TE) ve 
LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 114.00/250 LP3995ITL-2.1TR-ND 2.1\, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 406.88/250 
LP3987ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 1.14 84 61 LP3995ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown LOZ TONS 77 
LP3987ITL-2.8TR-ND | 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep S-microSMD 114.00/250 LP3995ITL-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 106.88/250 
LP3987ITL-2.85CT-ND | 2.85V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Slee S-microSMD_ 1.14 8461 LP3995ITL-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.077957 
LP3987ITL-2.85TR-ND | 2.85V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 114.00/250 LP3995ITL-2.8TR-ND — | 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown .....microSMD 106.88/250 
LP3987ITL-3.0CT-ND 3V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 1.14 84 61 LP3995ITL-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
LP3987ITL-3.0TR-ND 3V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-microSMD 114.00/250 with Shutdown Aish 1.07 IR) Saif 
LP3988IMF-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 aA s02 with Shutdown as 106.88/250 
LP3988IMF-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdowi 107. 79ST. 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 LP3995ITL-3.0TR-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdow 106.88/250 
LP3988IMF-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3999ITL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 19 dy 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 afl 52 LP3999ITL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown... 106.88/250 
LP3988IMF-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3999ITL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 19 ye 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow: 106.88/250 
LP3988IMF-2.85CT-ND | 2.85V, Mi 450mA Ultra LDO CMOS LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 1.07 ak) Ave 
Voltage Regulater ith Power Good sor-23:5 96.71 52.—«|~«LP3999ITL-1875TR-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 106.88/250 
LP3988IMF-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS : $ i LP3999ITL-2.4CT-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown OF 2790 257, 
: Voltage Regulator with Power Good $0T-23-5 334.10/1,000 LP3999ITL-2.4TR-ND | 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 106.88/250 
.! | i ; : LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 1.07 wo) il 
Reais Colaba 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Bey LP3QQ9ITL-2.5TR-ND | 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 106.88/250 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 ral 52 é 
LP3988IMF-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS eee -6V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow OTe 2 ema 
: V Itage Regulat th P Good $0T-23-5 334.10/1,000 LP3999ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 106.88/250 
‘Otage Regulator with rower ‘soo nee BY LP3999ITL-3.3CT-ND _| 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 5-microSMD 1.07 79 57. 
LP3988IMF-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS - - 
é LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdow 5-microSMD 106.88/250 
PRC rae oaulater ith Power Bont SOT-25-5 (SC mo LP5900TL-1.5CT-ND | 1.5V. 100mA Linear Regulator MEW!. 4-microSMO 192 143 1.06 
4 ke YMC FOpOWEL 1 ama are LP5900TL-1.5TR-ND 1.5V, 100mA Linear Regulator NEW! 4-microSMD 209.25/250 
Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 LPS5900TL-2.8CT-ND —_| 2.8V, 100mA Linear Regulator NEW! 4-microSMD 1.92 143 1.06 
LP3988ITL-1.85CT-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5900TL-2.8TR-ND 2.8V, 100mA Linear Regulator NEW! 209.25/250 
Voltage Regulator with Power Good ~-S-microSMD 1.07 7957 LP5900TL-3.0CT-ND | 3V, 100mA Linear Regulator NEW! 792 143 1.06 
LP398BITL-1.85TR-ND | 1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5900TL-3.0TR-ND | 3V, 100mA Linear Regulator NE! 209.25/250 
Voltage Regulator with Power Good -- S-microSMD 106.88/250 LP5Q00TL-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Linear Regulator NE 1.92 143 1.06 
LP3988ITL-2.6CT-ND — | 2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP5900TL-3.3TR-ND 3.3V, 100mA Linear Regulator NEW!. 209.25/250 


Voltage Regulator with Power Good ... 5-microSMD 


1.07 hy Evi 


LP3988ITL-2.6TR-ND 


LP3988ITL-2.85CT-ND 


LP3988ITL-2.85TR-ND 


2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 


... -microSMD 


... -microSMD 


.. S-microSMD 


106.88/250 
iLO 7a 0 mr On 


106.88/250 


LP8340CDT-1.8-ND 


1.8V, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator 


EON 25 eee oi 


LP8340CDT-2.5-ND 
LP8340CDT-3.3-ND 
LP8340CDT-5.0-ND 
LP8340CLD-1.8CT-ND 
LP8340CLD-1.8TR-ND 


2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 
3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 
5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator .. 
1.8V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator 
1.8V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator 


e025 eo 
i ies 
lef O)eile25 ee ol 
le/O ele 25 ued 
588.90/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 793 


LINEAR SERIES (Continued) 


uctor™ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP8340CLD-2.5CT-ND 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator .............0...... 6-LLP (IErOReaIE2 oot LP38841S-1.5-ND 1.5V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 495 377 2.88 


LP8340CLD-2.5TR-ND 
LP8340CLD-3.3CT-ND 
LP8340CLD-3.3TR-ND 
LP8340CLD-5.0CT-ND 


2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator ... 
3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulato 
3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulato 
5V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator .. 


588.90/1,000 
1:70) 125" 19 

588.90/1,000 
(eFO) 25) 91 


LP38841T-0.8-ND 
LP38841T-1.2-ND 
LP38841T-1.5-ND 
LP38842MR-ADJ-ND 


0.8V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 
1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 
1.5V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 
Adj., 1.5A, LDO Linear Regulator .. 


495 377 2.88 
495 3.77 2.88 
495 3.77 2.88 
5.18 3.94 3.01 


LP8340CLD-5.0TR-ND 
LP8340CLD-ADJCT-ND 
LP8340CLD-ADJTR-ND 
LP8345CDT-1.8-ND 
LP8345CDT-2.5-ND 


5V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator .. 
Adj., LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulato: 
Adj., LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulato: 
1.8V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 
2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 


588.90/1,000 
1e}ONale2Ouueeeo 

588.90/1,000 
167 2eeenle2 Ome oe 
ie ales 


LP8345CDT-3.3-ND 
LP8345CDT-5.0-ND 
LP8345CLD-1.8CT-ND 
LP8345CLD-1.8TR-ND 


3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator .. 
1.8V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 
1.8V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 


ie iy 

ice ijt) ae 

172 S265. 92 
595.40/1,000 


LP38842S-0.8-ND 
LP38842S-1.2-ND 
LP38842S-1.5-ND 
LP38842T-0.8-ND 
LP38842T-1.2-ND 


0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 
1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 
1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 
0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 
1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 


5.18 3.94 3.01 
5.18 3.94 3.01 
5.18 3.94 3.01 
5.18 3.94 3.01 
5.18 3.94 3.01 


LP8345CLD-2.5CT-ND _| 2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 2262. 
LP8345CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 595.40/1,000 
LP8345CLD-3.3CT-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator . (e226 9.92 


LP8345CLD-3.3TR-ND 
LP8345CLD-5.0CT-ND 
LP8345CLD-5.0TR-ND 


3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator . 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator .. 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator .. 


595.40/1,000 
ice isi 
595.40/1,000 


LP38842T-1.5-ND 
LP38843S-0.8-ND 
LP38843S-1.2-ND 
LP38843S-1.5-ND 
LP38843T-0.8-ND 


1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator. 
0.8V, 3A, LDO Linear Regulator. 
1.2V, 3A, LDO Linear Regulator. 
1.5V, 3A, LDO Linear Regulator. 
0.8V, 3A, LDO Linear Regulator. 


5.18 3.94 3.01 
5.36 4.24 3.40 
5.36 4.24 3.40 
5.36 4.24 3.40 
5.36 4.24 3.40 


LP8345CLD-ADJCT-ND 
LP8345CLD-ADJTR-ND 
LP8358MF-1.2CT-ND 
LP8358MF-1.2TR-ND 
LP38690DT-1.8-ND 


Adj., LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator... 
Adj., LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulatoi 
1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good. 
1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good. 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


ie es EY 
595.40/1,000 

Be) fe sae 
308.00/1,000 

ease eye 


LP38690DT-2.5-ND 
LP38690DT-3.3-ND 
LP38690DT-5.0-ND 
LP38690SD-1.8CT-ND 
LP38690SD-1.8TR-ND 


2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 

1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


181 1.33 .97 
Wel alsky ye 
TS ask) eye 
Wes aksky seve 
627.90/1,000 


LP38690SD-2.5CT-ND 
LP38690SD-2.5TR-ND 
LP38690SD-3.3CT-ND 
LP38690SD-3.3TR-ND 
LP38690SD-5.0CT-ND 


2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 


WS ask) eye 
627.90/1,000 

WS askh aye 
627.90/1,000 

1.81 1.33 97 


LP38690SD-5.0TR-ND 
LP38690SD-ADJCT-ND 
LP38690SD-ADJTR-ND 
LP38691DT-1.8-ND 
LP38691DT-2.5-ND 


5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 

Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


627.90/1,000 
181 1.33 .97 

627.90/1,000 
176 1.29 94 
1.76 1.29 94 


LP38691DT-3.3-ND 
LP38691DT-5.0-ND 
LP38691SD-1.8CT-ND 
LP38691SD-1.8TR-ND 
LP38691SD-2.5CT-ND 


3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


176 1.29 94 
176 1.29 94 
1.76 1.29 94 
608.40/1,000 
1.76 1.29 94 


LP38843T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator. 5.36 4.24 3.40 
LP38843T-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator. 5.36 424 3.40 
LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Grad 3105) 2320 AL 77. 
LPC660IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp 2.98 2.21 1.64 
LPC661IM-ND Low Power CMOS Op Amp 2.08 1.55 1.14 
LPC662AIM-ND Low Power Dual CMOS Op Amp, A Grade 255 1.94 1.48 
LPC662IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp 248 1.84 1.36 
LPV321M5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp.....SOT-23-5 = 1.05 Evi) eG) 
LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am, 364.00/1,000 

LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am, 1.05 eTameob 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am| 364.00/1,000 

LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 143° 105 76 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. lA el OGhmemer a] 
LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 1.20 88 6.64 
LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 1.20 88 64 
LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 416.00/1,000 

LPV511MGCT-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp* SC70-5 220 1.64 1.21 
LPV511MGTR-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp* 908.80/1,000 

MAX660M-ND Switch Capacitor Volt Converter... iste) alley ay? 
MCP809M3-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 84 61 4 
MCP809M3-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 261.80/1,000 

MF10CCN-ND General Purpose Dual Active Filter... AO) 3:04 2ia2: 


MF10CCWM-ND 


Universal Monolithic Dual Switched Capacitor 


3.48 265 2.02 


LP38691SD-2.5TR-ND 
LP38691SD-3.3CT-ND 
LP38691SD-3.3TR-ND 
LP38691SD-5.0CT-ND 
LP38691SD-5.0TR-ND 


2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


608.40/1,000 
176 1.29 94 

608.40/1,000 
1.76 1.29 94 

608.40/1,000 


MM5452V-ND 5.95 453 3.46 
MM5453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments . 480 365 2.79 
MM5483N-ND Liquid Crystal Display Driver, 31 Segments . 5.60 4.26 3.25 
MM145453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments . 5.33 4.05 3.09 
SCANSOCPO2VY-ND 1.5GBPS 2x2 LVDS Crosspoint Switch NEW!. 5.86 464 3.72 
SCANQOCPO2SPCT-ND | 1.5GBPS 2x2 LVDS Crosspoint Switch NEI 28-LLP 5.86 4.64 3.72 


LP38691SD-ADJCT-ND 
LP38691SD-ADJTR-ND 
LP38692MP-1.8CT-ND 
LP38692MP-1.8TR-ND 
LP38692MP-2.5CT-ND 


Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


1.76 1.29 94 
608.40/1,000 

159 1.18 .88 
656.64/1,000 

iS) alse 3 


SCAN9OCP02SPTR-ND 
SCAN92LVO90SLC-ND 
SCAN92LVO90VEH-ND 
SCAN16512ASM-ND 
SCAN16602SM-ND 


1.5GBPS 2x2 LVDS Crosspoint Switch NE\ 
9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN. 
9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN. 
Tri-St. Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transcv: 
LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver..... 


3459.60/1,000 
995° 7:87 6.31 
9.95 7.87 6.31 
7.22 5.72 4.58 
5.36 4.24 3.40 


LP38692MP-2.5TR-ND 
LP38692MP-3.3CT-ND 
LP38692MP-3.3TR-ND 
LP38692MP-5.0CT-ND 
LP38692MP-5.0TR-ND 


2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 


656.64/1,000 
Wee) ei S83 

656.64/1,000 
159 1.18 .88 

656.64/1,000 


SCAN162512ASM-ND 


SCAN162602SM-ND 
SCAN90004TVS-ND 
SCAN921023SLC-ND 


Tri-State Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus 
Transceiver 
LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 
4-Channel LVDS Buffer/Repeater NEW!. 
20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 
JTAG and BIST 


7.22 5.72 4.58 
5.36 4.24 3.40 
8.36 6.61 5.30 


958) 7.576107 


LP38692MP-ADJCT-ND 
LP38692MP-ADJTR-ND 
LP38692SD-1.8CT-ND 
LP38692SD-1.8TR-ND 
LP38692SD-2.5CT-ND 


Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 


159 1.18 .88 
656.64/1,000 

1:59R alte en6e 
656.64/1,000 

Wee) Wee ES 


SCAN921025HSM-ND 
SCAN921025SLC-ND 


SCAN921224SLC-ND 


High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes NEW! 
30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 
JTAG and BIST... 
20-66MHz, 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 
JTAG and BIST. 


9.98 7.89 6.32 


9.58 7.57 6.07 


9158) 17-57 6107 


LP38692SD-2.5TR-ND 
LP38692SD-3.3CT-ND 
LP38692SD-3.3TR-ND 
LP38692SD-5.0CT-ND 
LP38692SD-5.0TR-ND 


2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator. 


656.64/1,000 
159 1.18 .88 

656.64/1,000 
159 1.18 .88 

656.64/1,000 


SCAN921226HSM-ND 
SCAN921226SLC-ND 


High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes NEW...... 
30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 


9.98 7.89 6.32 


LP38692SD-ADJCT-ND 
LP38692SD-ADJTR-ND 
LP38693MP-1.8CT-ND 
LP38693MP-1.8TR-ND 
LP38693MP-2.5CT-ND 


Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


1:59 Sites 
656.64/1,000 

1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 

1.87 1.37 1.00 


JTAG and BIST.... hs 7.57 6.07 
SCAN921260UJB-ND X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST 25.34 23.53 
SCAN921821TSM-ND Dual 18-Bit Serializer with Pre-Emphasis, IEEE 1149.1 ( 

and AT-Speed BIST*.... Me 2 11.40 10.11 
SCAN926260TUF-ND X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST. 25.34 23.53 
SCAN928028TUF-ND 8-Channel, 10:1 Serializer NEWS... 25.34 23.53 
SCANH16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 4.24 3.40 
SCANH162602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 4.24 3.40 
SCANSTA101SM-ND Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master 12.83 11.38 


LP38693MP-2.5TR-ND 
LP38693MP-3.3CT-ND 
LP38693MP-3.3TR-ND 
LP38693MP-5.0CT-ND 
LP38693MP-5.0TR-ND 


2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


647.40/1,000 
1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 
1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 


SCANSTA111MT-ND 


SCANSTA111SM-ND 


SCANSTA112SM-ND 


Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 
IEEE 1149.1 JTAG Port... ena 
Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 
IEEE 1149.1 JTAG Port... 
7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux. 


9.87 7.81 6.26 


9.87 7.81 6.26 


10.40 8.91 7.91 


LP38693MP-ADJCT-ND 
LP38693MP-ADJTR-ND 
LP38693SD-1.8CT-ND 
LP38693SD-1.8TR-ND 
LP38693SD-2.5CT-ND 


Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


Woe ash? ian) 
647.40/1,000 

1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 

1.87 1.37 1.00 


SCANSTA112VS-ND 
SCANSTA476TSDCT-ND 
SCANSTA476TSDTR-ND 
TLO82CM-ND 
TLO82CMXTR-ND 


7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux............ 

8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor NEW! 
8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor NEW! 
Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp 
Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp 


10.40 891 7.91 


6.99 5.53 4.43 
4129.20/1,000 

1.21 89.65 
1029.56/2,500 


LP38693SD-2.5TR-ND 
LP38693SD-3.3CT-ND 
LP38693SD-3.3TR-ND 
LP38693SD-5.0CT-ND 
LP38693SD-5.0TR-ND 


2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 
5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 


647.40/1,000 
1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 
1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 


TLO82CPNS-ND 
USBN9603-28M-ND 


USBN9603SLBXCT-ND 


Bi-FET Dual Op Amp. 
Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 
Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 


1.34 nore. 


5.70 434 3.31 


5.63 4.45 3.57 


LP38693SD-ADJCT-ND 
LP38693SD-ADJTR-ND 
LP38841MR-ADJ-ND 
LP38841S-0.8-ND 
LP38841S-1.2-ND 


Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator . 
Adj., 0.8A, LDO Linear Regulator 
0.8V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 
1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator. 


1.87 1.37 1.00 
647.40/1,000 
4.95 3.77 2.88 
4.95 3.77 2.88 
4.95 3.77 2.88 


USBN9603SLBXTR-ND 


USBN9604SLBXCT-ND 


USBN9604SLBXTR-ND 


Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 
Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 
Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support. 


28-Laminate 


.--28-CSP 


28-CSP 


8174.00/2,500 
5.36 4.24 3.40 


7777.50/2,500 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Microsemi. 


Microsemi Integrated Products Group, formerly Linfinity, designs and 
manufactures Analog and Mixed Signal semiconductors specializing in 
Light, Power, Audio and Communication Products. 


> 


Introducing Microsemi’s Newest CCFL Inverter Modules: PanelMatch™ (bolded items) Programmable output current, Lower 
Cost, Higher Performance, Smaller Module size, Industrial Temps, and Widest Dimming available. 


Digital and Analog Dimming/Automatic Strike Voltage Generation/Open and Short Fault Detection with Auto Shutdown 
3.3V, 5V and 12V Inputs 


Input Output Power Dim 
Module Ic Output Voltage (W) Ratio Description 
Single Output Inverters 
LXM1612-vv-Wec LX1686 Single 5V, 12V 4 100:1+ Standard Dimming, Direct Drive 
LXM1614-14-11 LX1686 Single 13.5V 6 150:1+ Wide Temperature, Analog and Digital Dimming with Controlled Boost 
LXM1615-vv-We | LX1686 Single 3.6V, 5V 2 100:1+ 3.6V/5V, 2W High Performance Digital Dimming 
LXM1617-03-2c LX1689 Single 3.3V 2 50:1+ 3V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 50:1+ 5V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-12-Wce | LX1689 Single 12V 4,6 50:1+ 12V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1618-03-2c LX1689 Single 3V 2 3:1+ 3.3V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 3:1+ 5V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-12-Wc | LX1689 Single 12V 4,6 3:1+ 12V, Low Cost, Standard Dimming 
Dual Output Inverters 
LXM1621-02 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-03 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-04 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1623-05-Wce | LX1689 Dual 5V 4,6 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1623-05-44 LX1689 Dual 5V 4 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-44 LX1689 Dual 12V 4 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4,6 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1624-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4,6 3:1+ 2-Lamp, 12V, Low Cost, Standard Feature 
LXM1626-12-64 LX1691 Dual 12V 6 100:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
Quad Output Inverters 
LXM1643-12-6c LX1689 Quad 12V 6 50:1+ 4-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1644-12-6c LX1689 Quad 12V 6 3:14 4-Lamp, Standard Dimming 
Build your own CCFL Inverter Complete Inverter BOM 
1 1689 
Microsemi CCFL Controllers are the Industries Highest Efficiency, Widest Dimming Range, Lowest Component Count ix Transformer 


Controllers out there! 
TSSOP Package: LX1689, LX1688, or LX1691 


Visible Light Sensors 

These light sensors only detect “Human Eye” visible light, providing the lowest 
cost, minimal component solution. 

Auto Brightness Control for CCFL of LEDs, Tiny MSOP 8 package. 

EXTEND YOUR LAMP LIFE — EXTEND YOUR BATTERY LIFE! 

¢ LX1970 

¢ LX1971 — Wider Dynamic Range 

¢ LX1972 — Low cost, Ultra small 1206 package 


100% 


— Human Eye 
MM LX1970 Range 


80% 


SS 60% 


40% 


Relative Response (% 


20% 


0% 


300 400 500 


600 
Wavelength (nm) 


700 800 900 1000 1100 


www.Microsemi.com 


1x Dual FET 


2x Connectors 
IK Resistors 


10x Capacitors 
22 Total Components 


LED Drivers 


High Efficiency, Parallel and Series Drive, Current Sink LED Drivers perfect for 
Hand Held and Battery Operated Devices 

¢ LX1990 — Dual Output, 6 LEDs 

* LX1991 — 6 Outputs, 100 LEDs 

¢ LX1992 — Series Drive, 80% Eff. 10 LEDs 

¢ LX1993 — Series Drive, 82% Eff. 10 LEDs 

¢ LX1994 — Dual Mode, 82% Eff. External MOSFET, 10 LEDs 

* LX1995 — Dual Mode, 85% Eff. Internal MOSFET, 10 LEDs, TSOT-5 


Multi-Output PWMs 


Highly Integrated power supply controller 

¢ LX1671 — 3 PWM, 1 LDO output, 300kHz, up to 12Vin 

¢ LX1672 — 2 PWM, 1 LDO, 300/500/600kHz, up to 12Vin 

¢ LX1673 — 1 PWM, 1 LDO, 300/600/900kHz, up to 12Vin 

Key Features: 

¢ Bi-Phase Current sharing * Programmable Soft Start * Power Sequencing * No 
Current Sense Resistors * Output as low as 0.8V * Adj. and Fixed output combos 
Applications: 

¢ DDR Memory Termination * FPGA, CPU, MCU Power Supply ¢ Video Card 
Power Supply * PC Peripherals * Computer Add On Cards 

What Else? 


¢ Li-lon Battery Charger? * SCSI Terminators? * PWMs? * LDOs? » Class D 
Audio Amps? * WLAN 802.1 1a/b/g? 


QS9000 and ISO9000 Certified 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Microsemi APPLICATION SPEC 
INTEGRATED PRODUCTS ITEGRATED CIRC! 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 50 100 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PW! 2.07 1.89 1.76 
LX1562IM-ND 13.1V, Second Generation Power Factor Controller. ZOLA Soi 16 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controlle 219 2.00 1.86 
LX1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM. 5.68 5.19 4.82 
LX1672-03CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM. 449 410 3.81 
LX1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM. 449 410 3.81 
LX1676CPW-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller. 6.34 5.69 4.88 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller 3.86 3.47 2.97 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller ... 462 415 3.56 
LX1721-01 EVALKIT-ND | Evaluation Kit for LXE1721 AudioMax — 130.65 - = 
LX1722CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller 4-QSOP 899 8.07 6.92 
LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller. 8-MSOP 1.38 1.25 1.07 
LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller. 8-MSOP 1.91 1.72 1.47 
LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger. 20-MLP 250 2.24 1.92 
LX5250CDBCT-ND 9-Line Multimode SCSI Term é 6-QSOP 3.90 3.50 3.00 
LX5250CDBTR-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator .. '6-QSOP 2600.00/1,000 
LX5250CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator .. 28-TSSOP 3.90 3.50 3.00 
LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator .. 24-TSSOP 3.90 3.50 3.00 
LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator... 24-TSSOP 3.90 3.50 3.00 
LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulato 16-SOIC 4.60 4.20 3.90 
LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference... 8-SOIC 90 S20 
LX7001CDM-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit. 8-SOIC 115 1.05 98 
LX9501-ND Input-Connector Cable Assembly — 488 438 3.75 
MC33064DMCT-ND Undervoltage Sensing Circuit 8-SOIC 1.07 197) 383) 
MC33064DMTR-ND Undervoltage Sensing Circui 1787.50/2,500 
$G2524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 5.18 473 4.39 
$G2543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circui 12.08 11.03 10.24 
$G2842DM-ND Current Mode PWM Controller... 3.80 3.47 3.22 
S$G3524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulato! 460 420 3.90 
$G3543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circui 5.64 515 4.78 
$G3842DM-ND Current Mode PWM Controller... 1.61 1.47 1.37 
TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference 69 GR) EB) 
UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller... 4.03 3.68 3.42 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 50 100 
LXM1621-02-ND 6mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter Module............... — 78.20 _ — 
LXMG1621-02-ND 6mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter 

Module* NEW!. 78.20 = = 
LXMG1621-03-ND 6.5mA, Digital Dimming Dual Lamp CC! 

Module* NEW!. 78.20 SS 
LXMG1621-04-ND 5mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter 

Module* NEW!. 78.20 = = 
LXMG1622-12-01-ND 6.5mA, Dual 5W, Digital Dimming CCFL Inverter 

Module* NEW!..... 74.75 = — 
LXMG1623-05-41-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 56.33 — _— 
LXM1623-05-42-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module 56.33 _— _— 
LXMG1623-05-42-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEI — 56.33 — _— 
LXMG1623-05-44-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! — 59.48 —_ _— 
LXMG1623-05-61-ND 5V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! — 56.33 _— _— 
LXM1623-05-62-ND 5V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module. — 56.33 _ _— 
LXMG1623-05-62-ND 5V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEI — 56.33 —_— _— 
LXMG1623-12-41-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 56.33 _ _ 
LXM1623-12-42-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module 56.33 _ — 
LXMG1623-12-42-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 56.33 _ — 
LXMG1623-12-44-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 59.48 - — 
LXMG1623-12-61-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 56.33 - — 
LXMG1623-12-62-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 56.33 _ — 
LXM1624-12-41-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module 56.33 _ _ 
LXMG1624-12-41-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 59.48 _ _ 
LXMG1624-12-42-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 59.48 _ _ 
LXMG1624-12-61-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 59.48 _ _ 
LXMG1624-12-62-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 59.48 _ _ 
LXMG1626-12-64-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 59.48 _ _— 
LXM1643-12-61-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module...... — 84.92 — _— 
LXMG1643-12-61-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 84.92 = = 
LXMG1643-12-62-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW!. 84.92 _ _ 
LXMG1644-12-61-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 76.43 - _ 


* RoHS Compliant 


Microsem 
ee PRO TS CSD Tels 
ini 7 Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each eae 
Part No. Description Pky. 1 50 100 Part No. Description 50 100 
LX1686ECPW-ND Digital Dimming CCFL Controller. 24-TSSOP| 587. —  — LX1970IDU-ND Visible Light Senso! 2.34 210 1.80 
LX1689CPW-ND Third Generation CCFL Controller. 20-TSSOP 445 —  — LX1970MINIEVAL-ND | Mini Control Board cesses 11.70 10.50 9.00 
LX9506-ND Input Cable Assembly... 4.88 = an LX1970-03 EVALKIT-ND | Evaluation Kit for Lx1970 Visible Light Sensor 48.65 => = 
LX9507-ND Input Cable Assembh 4.88 —- i LX1971IDU-ND Wide Range Visible Light Sensor . 419 3.77 3.23 
LX9508-ND Input Cable Assembly... 40.24 AS — LX1973AIDU-ND Automotive Light Sensor NEW!. 3.93 3.60 3.34 
LXMG1611-01-ND Digital Dimming CCFL Inverter Module* NEW! 45.66 = = LX1990-02 EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board — 48.75 _ _ 
LXMG1612-05-01-ND 5V, Digital Dimming CCFL Inverter Module* NE! 48.30 = = LX1990-03EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board 39.00 _— _— 
LXIM1612-05-02-ND 5, Digital Dimming CCFL Inverter Module..... 4830 — — LX19901LM-ND Dual Programmable LED Current Sink . 820.7463 
LXMG1612-05-02-ND 5V, Digital Dimming CCFL Inverter Module* NE! 48.30 - = LX1991-02EVAL-ND Six Output LED Driver Evaluation Board — 39.00 - -— 
LXM1612-12-01-ND 12V, Digital Dimming CCFL Inverter Module 48.30 - - LX1991-03EVAL-ND Six Output LED Driver Evaluation Board —- ita 
LXMG1612-12-01-ND 12V, Digital Dimming CCFL Inverter Module* NEW! 48.30 _— _ LX1991ILQ-ND Six Output Programmable LED Current Sink. 16-MLPQ) 2.11 1.89 1.62 
LXMG1612-12-02-ND 12V, Digital Dimming CCFL Inverter Module* NEW! 48.30 = = LX1992CLM-ND High Efficiency LED Driver 8-MLP) (1.38 1.25 1.07 
LXM1614E-14-11-ND Dual Dimming, Extended Temp. CCFL Inverter Module. 58.54 — _ LX1993CDU-ND High Efficiency LED Driver -MSOP 1.91 1.72 1.47 
LXMG1614E-14-11-ND | Dual Dimming, Extended Temp. CCFL Inverter Module* NEW! 58.54 _— _- LX1995-1-CSG-ND Miniature LED Driver...... 5-TSOT 1.62 1.46 1.25 
LXM1615-03-01-ND 3.6V/5V, 2W, Digital Dimming CCFL Inverter Module 34.39 _— =_ LXE1991-O1EVALKIT-ND| Six Output LED Driver Evaluation Board — 48.75 _ _ 
LXMG1615-03-01-ND 3.6V/SV, 2W, Digital Dimming CCFL Inverter Module* NEW! 34.39 —_- = 
LXM1615-03-02-ND 3.6V/S5V, 2W, Digital Dimming CCFL Inverter Module......... 34.39 _ _ = A A 
LXMG1615-03-02-ND | 3.6V/5V, 2W. Digital Dimming CCFL Inverter Module* NE! OU) —® Microsemi. 
LXM1617-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module...... 36.36 _- — TNIISASENIL) POLES 
LXMG1617-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.36 a Digi-Key Price Each 
LXM1617-03-22-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module 36.36 —- = Part No. Description 1 50-100 
ee Sa SCC SECA ACI LRG: NEI 3536 aa LX7001CLP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circui 1.04 95 88 
LXMG1617-05-21-ND | 5V,2.2W CCFL Programmable Inverter Module* MEW! 3638 — — | LootitenD Transient Immune Undervtage Sensing cut tis 10598 
PXMIGI/205:22 0008) SV, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module 2620 LX7201-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Down Stream USB Po A al 
LXMG1617-05-22-ND | SV, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.06 LX7202-151SF-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports. CD ES Al 
re Hore SV, 4W CCFL Programmable Inverter Module... 3038 oe LX7202-221SF-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports.... 92. +83 71 
POSNER 5V, AW CCFL Programmable Inverter Module NEI te 2 oS LX7203-151SM-ND EMMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports 119 107 92 
LXM1617-05-42-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Module... 36.36 SS i i , : : i; ri 
LX7203-22ISM-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream USB Ports. 119 1.07 .92 
LXMG1617-05-42-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.36 _ _- Head 
MC33064LP-ND Undervoltage Sensing Circuit 98 88 75 
LXMG1617-05-61-ND 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.36 _— _ MC33164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing Circu 98 88 75 
LXM1617-05-62-ND 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Module..... 36.36 MIC33164-3LP-ND 3V. Undarveltage Sensing Circuit 107 97 83 
Tear a eRe emma Inver La NE) bse = os MC33164DM-ND BV, Undervoltage Senslhd Cireui 127 144 98 
-12-41- : rogrammable Inverter Module...... ; - - : seed ; , : 
LXMG1617-12-41-ND | 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 306 a ts eae ene Circuit. eae 08 90 
LXWM1617-12-42-ND | 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module... co renee atte ic bala eel et es ie 
LXMG1617-12-42-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.36 9 9 - 2 2 = : 
LXIM1617-12-61-ND 12V, BW CCFL Programmable Inverter Module........ 3636  —  — MC34164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing Circu 98 88 75 
LXMG1617-12-61-ND | 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 36.36 — — MC34164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circuit. 88 7968 
LXM1617-12-62-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module 36.36 — — MC34164DM-ND Undervoltage Sensing Circuit 1147 1.05.90 
LXMG1617-12-62-ND | 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! co MC34164LP-ND Undervoltage Sensing Circuit 1.07 97__—=88 
LXM1618-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module...... 33.21 _— — 
LXMG1618-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 — _ : Fy , 
LXIM1618-03-22-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Modul oo) (a Microsemi. RECTIFIER MODULE 
LXMG1618-03-22-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Modul 33.21 a an ss . 
LXMG1618-05-21-ND | 5V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 7 Digi-Key af Price Each 
LXMG1618-05-22-ND | 5V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! oo — — Part No. Description Pkg. 110-100 
LXM1618-05-41-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Module..... 33.21 _— _ SRM4010-ND. 40A Synchronous Rectifier Module. SMD 39.84 35.86 29.88 
LXMG1618-05-41-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 _— _ 
LXMG1618-05-42-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 _ _- 
LXM1618-05-61-ND | 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Module..... a = = Microsem VOLTAGE 
LXMG1618-05-61-ND | 5V. 6WCCFL Programmable Inverter Module* NE Oo = = INTEGRATED PR REGULATORS 
LXMG1618-05-62-ND 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 — = Digi-Key Price Each 
LXM1618-12-41-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module 33.21 _— _ Part No. Description Pkg. 1 50 100 
LXMG1618-12-41-ND_| 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* I 33.1 LX432CSC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator soT-23. 60 «55S 
LXM1618-12-42-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module....... 33.21 Pt oer LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 1.04 95 88 
LXMG1618-12-42-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 = — LX6431ACLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato: 0-92 85 They athe) 
LXM1618-12-43-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Modul 33.21 = = LX6431AIDM-ND. Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 8-SOIC 1.10 1.01 94 
LXM1618-12-61-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Modul 33.21 = = LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato: 1.06 97 90 
LXMG1618-12-61-ND | 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW: 33.21 SS LX6431BCDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 104 «4.95 = 88 
LXM1618-12-62-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module........ 33.21 _— _ LX6431BCLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato: 99 91 84 
LXMG1618-12-62-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module* NEW! 33.21 _— _ LX6431BIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 1.27 1.16 1.08 
LXMG1620-01-ND Direct Drive Dual Lamp CCFL Inverter Module* NEWS... 64.40 _ _ LX6431BILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 22 a2 104 
LXMG1621-01-ND 7mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 14 68 63 
Module* NEWI................... 78.20 = = (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


i A Digi-Key Price Each 
Microsemi. VOLTAGE REGULATORS (Continued) Part No. Description Pkg. 150.100 

Digi-K Price Each SG7915AT-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator NEW!, 0-39 12.00 10.80 9.00 
Paine mean 4 aaa a §G7915K-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! TO-3 14.00 12.60 10.50 

art No. escription E $G7915T-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 0-39 11.00 9.90 8.25 
LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 69 163° 59 TL431ACLP-ND Precision Programmable Reference .. 62 PO oo) 
LX6431IDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 90 22h TL431AIDM-ND. Precision Programmable Reference .. 85 18.73 
LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator GS ey 6) TL431AILP-ND Precision Programmable Reference... 76 70 65 
LX8117-00CST-ND Adj., 0.84 LDO Positive Regulatoi 196 1.79 1.66 TL431BCDM-ND Precision Programmable Reference. 145 1.33 1.23 
LX8117-25CST-ND 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulato: SOT-223 1.96 1.79 1.66 TL431BCLP-ND Precision Programmable Reference... aheast GeY3 alae 
LX8117-28CST-ND 2.85V, 0.8A LDO Positive Regulator SOT-223 1.96 1.79 1.66 TL431BIDM-ND Precision Programmable Reference . 1.77 «61.62 «1.51 
LX8117-33CDD-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulato 2.88 263 2.44 TL431BILP-ND Precision Programmable Reference .. 1.70. 1.56 1.45 
LX8117-33CDT-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulatot 196 1.79 1.66 TL431CDM-ND Precision Programmable Reference . 58 53) AD 
LX8117-33CST-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulatot 196 1.79 1.66 TL431IDM-ND Precision Programmable Reference. “a 3 Gl 
LX8117A-O0CDD-ND__|_Adj., 1A LDO Positive Regulato! 2.88 2.63 2.44 TL431 ILP-ND Precision Programmable Reference. 101 92 86 
LX8117A-00CST-ND Adj., 1A LDO Positive Regulato 196 1.79 1.66 UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 
LX8117A-25CST-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 1.96 1.79 1.66 UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 3.91 3.57 3.32 
LX8117A-28CDT-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulator 196 1.79 1.66 UC2843AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 4.03 3.68 3.42 
LX8117A-28CST-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulato 1.96 1.79 1.66 UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 403 368 3.42 
LX8117A-33CDD-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. .T0-263 2.88 2.63 2.44 UC2843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller aig) 257) 3.32 
LX8117A-33CST-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. SOT-223 1.96 1.79 1.66 UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 
LX8117B-00CDD-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulato! 70-263 3.11 2.84 2.64 UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 4.03 3.68 3.42 
LX8117B-00CST-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulato: SOT-223 219 2.00 1.86 UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. R19 sb7uaio2 
LX8211-O0ISECT-ND Adj., 150mA CMOS LDO Regulator. . 60 55 47 UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 4.03 368 3.42 
LX8211-00ISETR-ND Adj., 150mA CMOS LDO Regulator. . SOT-23-5 1209.00/3,000 UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 403 3.68 3.42 
LX8211-251SE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator . SOT-23-5 55 AQ 42 UC2845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 3.91 3.57 3.32 
LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator... . SOT-23-5 59 AQ 42 UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.61 147 1.7 
LX8221-DIDU-ND 2.7V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator. .10-MSOP 1.21 1.09 .93 UC3842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 1.73. 158 1.47 
LX8221-GIDU-ND 3V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator. -10-MSOP 1.21 1.09.93 UC3842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 138 126 147 
LX8384-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulato 5.18 4.73 4.39 UC3843ADCT-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 1.37 1.23 1.05 
LX8554-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulato 748 6.83 6.34 UC3843ADTR-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 2275.00/2,500 
LX8580A-00CDD-ND Adj., 7.5A LDO Positive Regulato! 160 1.87 1.27 UC3843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 1.73 1.58 1.47 
LX8585-15CDD-ND 1.5V, 4.6A LDO Positive Regulato 5.75 5.25 4.88 UC3843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 138 1.26 1.17 
LX8817-25CDF-ND 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulator 1.54 139 1.19 UC3844AD-ND 146V, Current Mode PWM Controller. 1.61 147 1.37 
$G117AK-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator NEI : 29.60 26.64 22.20 UC3844ADM-ND 16, Current Mode PWM Controller. 1.73 158 1.47 
SG117AT-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator NEW! TO-39 26.60 23.94 19.95 UC3844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. Ooms 1-267, 
$G117K-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator NEW! 0-3 19.00 17.10 14.25 UC3845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 161 1.47 1.37 
$G117T-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator NEW! TO-39 16.00 14.40 12.00 UC3845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 1.73 158 1.47 
S$G137AT-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator NEW! TO-39 37.00 33.30 27.75 UC3845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller Wee) eG alain 
$G137T-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator NEW! TO-39 18.20 16.38 13.65 
$G723T-ND Adj. Precision Voltage Regulator NEW! TO-99 12.00 10.80 9.00 
$G1524BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator NEW! 6-Dip 13.00 11.70 9.75 National TELECOMM CATIONS 
$G1524J-ND Regulating Pulse Width Modulator NEW! 6-Dip 12.00 10.80 9.00 Semiconducto ICs 
SG1525AJ-ND Regulating Pulse Width Modulator NEW! 6-Dip 16.00 14.40 12.00 Digi-Key Price Each 
$G1526BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator NEW! 8-Dip 29.20 26.28 21.90 Part No. Description Pkg. 1 25 «100 
$G1526J-ND Regulating Pulse Width Modulator NEW! 24.40 21.96 18.30 TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter 16-Dip 5.03 3.82 2.92 
SG1825CJ-ND High Speed Current Mode PWM NE 40.00 36.00 30.00 TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter 6SOIC 490 373 285 
SG1842V-ND Current Mode PWM Controller NEW! 11.60 10.44 8.70 1P3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B .28-Dip 31.05 28.98 26.91 
Scie AND Current Mode PWM Controller NEW! OOO ame 7P3420AV308-ND ISDN S/T Interface Device O-PLCC 11.53 9.89 8.77 
$G1844Y-ND Current Mode PWM Controller NEW! 11.60 10.44 8.70 
$G1845Y-ND Current Mode PWM Controller NEW! 11.60 10.44 8.70 
$G1846J-ND Current Mode PWM Controller NEW: 22.00 19.80 16.50 { T LIN AMPLIFIERS 
$G2524BN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 414 3.78 3.51 TECHI 
$G2524D-ND Regulating Pulse Width Modulato! 3168 3.36 «3.12 = 7 
§G2524N-ND Regulating Pulse Width Modulato 3.91 357 3.32 biol Key Seite ar Fl Price Eat 
SG2525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulato! 6.90 630 5.85 . A 7 
$G2525AN-ND Regulating Pulse Width Modulato 748 683 6.34 Op Amps 
S$G2526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulato! 10.12 9.24 8.58 LF398S8-ND Precision Sample and Hold Amp 3.25 2.35 1.74 


$G2526BN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 9.78 8.93 8.29 LF398S8#PBF-ND Precision Sample and Hold Amp* NEW! 8-SOIC 3.25 2.35 1.74 
SG2526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 14.38 13.13 12.19 LT318AN8-ND 15MHz High-Speed Op Amp....... 8-Dip 338 225 1.95 
$G2526N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 9.20 840 7.80 LT318AN8#PBF-ND 15MHz High-Speed Op Amp* NEI 8-Dip 3.38 225 1.95 
$G2543N-ND Power Supply Output Supervisory Circui 8.05 7.35 6.83 LT1001ACN8-ND Single Precision Op Amp..... 8-Dip 5.88 3.92 3.40 
Se eurent ae Ht contra aa ee Sia LTT001ACN8#PBF-ND | Single Precision Op Amp* NEW! 5.88 3.92 3.40 
- f Fs é LT1001CN8-ND Single Precision Op Amp. 2.88 2.10 1.90 
SSE furan sore ca comico 2a ia 32 LT1001CN8#PBF-ND — | Single Precision Op Amp* NE 8-Dip 2.88 210 1.90 
- urrent Mode ontroller ! ; P LT1001CS8-ND Single Precision Op Amp..... B-SOIG 363 242 2.15 
See ARM parent —_ _ pana a oe Sia LT1001CS8#PBF-ND [Single Precision Op Amp* NEW! 3.63 2.42 2.15 
iy ; LT1002CN-ND Dual Matched Precision Op Amp 5.25 3.50 2.95 
pee ND Current Mode EWM Controller OR) Sar er LT1002CN4PBF-ND | Dual Matched Precision Op Amp* NEI “44-Dip 525 350 295 
$G2846DW-ND Current Mode PWM Controller. 7.36 6.72 6.24 LT1006CN8-ND 5 Single Precision Op Amp 288 192 160 
SG2846N-ND. Current Mode PWM Controller... TAs) SSI 6I05 4 : be pate ‘i e : 
§63524D-ND Regulating Pulse Width Modulato 184 168 1.56 LTI006CN8#PBF-ND SV Single Precision Op Amp* NEW! 288 1.92 1.60 
§G3524N-ND Regulating Pulse Width Modulato 115 1.05 98 LT1006S8-ND SV Single Precision Op Amp 3.50 2.33 1.95 
| i i LT1006S8#PBF-ND 5V Single Precision Op Amp* NEW! a SON 32 LoS 
$G3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulato! 2.07 1:89) 1276 
SG3525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.84 168 1.56 LT1007ACN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp. 875 5.83 5.00 
7 7 7 LT1007ACN8#PBF-ND | Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* NEW! 8.75 583 5.00 
SesS COED AD Regulating Pulse Wath Moduletor eee LT1007CN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp...... 363 242 1.95 
$G3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 426 3.89 3.61 _ i : bah 7 
$G3526DW-ND Regulating Pulse Width Modulato 414. 3.78 3.51 LT1007CN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* NEW! 3.63 2.42 1.95 
S$G3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulato! 426 3.89 3.61 L11007CS8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp........ AiQmm2oeeets 
$G3526N-ND Regulating Pulse Width Modulato! 3.91 3.57 3.32 LT1007CS8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* NEW! 443) (275° 22:15 
$G3543N-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 518 473 439 LT10071S8-ND Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp....... §.63 3.75 3.10 
$G3842M-ND Current Mode PWM Controller eth SNe alee L1T10071S8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 5163) S758 1as10) 
$G3843DM-ND Current Mode PWM Controller Ae Aa 1:37) LT1008CN8-ND. Precision Low Noise Op Amp with Microvoltage Offset .... 5.50 3.67 3.10 
$G3843M-ND Current Mode PWM Controller 1.38 1.26 1.17 LT1008CN8#PBF-ND Precision Low Noise Op Amp with Microvoltage 
$G3844DM-ND Current Mode PWM Controller. 1.61 147 (1.37 Offset* NEW!......... 5.50 3.67 3.10 


$G3844M-ND Current Mode PWM Controller (SSG at LT1010CN8-ND High-Speed 150mA Power Buffe! 438 2.92 2.50 
$G3845DM-ND Current Mode PWM Controller 1.61 147 1.37 LT1010CN8#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer 8-Dip 4.38 2.92 2.50 
SG3845M-ND Current Mode PWM Controller 1.38 1.26 1.17 LT1010CT-ND High-Speed 150mA Power Buffer......... TO-220-5 5.00 3.33 2.85 
$G3846DW-ND Current Mode PWM Controller 414 3.78 3.51 LT1010CT#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer* NE! T0-220-5 5.00 333 285 
SG7805AK-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator NEW! . 14.00 12.60 10.50 LT1012ACN8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp . 8-Dip 7.13 4.75 3.95 
SG7805AT-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator NEW: 70-39 10.00 9.00 7.50 LT1012ACN8#PBF-ND | Universal Single Precision Low Noise Op Amp* 8Dip 7.13 4.75 3.95 
$G7805K-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator NEW: 10-3 12.00 10.80 9.00 LT1012ACS8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp..... 8-SOIC 7.13 5.09 4.19 
Sa Te NDE IOV ealite Paed Voice Beck ae ‘aio aaa ApS LT1012ACS8#PBF-ND | Universal Single Precision Low Noise Op Amp* NEW! 713 5.09 4.19 
# pees . i : L11012CN8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp §.00 3.33 2.75 
Sa7812ATND 12V Positive Fixed Voltage Regulator ME 10,007 91007 7:50 LT1012S8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 6.00 4.00 345 
SEALER 12V Posttive Fixed Voltage Regulator NEI ED TED aa LT1012S84PBF-ND | Universal Single Precision Low Noise Op Amp* NEWS.........8-SOIC 6.00 4.00 3.45 
$G7812T-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator NEI 9.00 810 6.75 LT1013ACN8-ND Dual Precision Op Amp... 713 475 3.95 
SG7815AK-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator NE! 14.00 12.60 10.50 7 nes 7 1 
SG7815AT-ND 15 Positive Fixed Voltage Regulator NE! 10.00 9.00 7.50 PUL OISACN Greta! Dual Precision Op Amp* NEW! il) G05 OEE 
§G7815K-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator NE 12.00 10.80 9.00 (11013CN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=300,V.... 4.25 283 2.40 
SG7815T-ND T5V Positive Fixed Voltage Regulator NE 9.00 8.10 6.75 LT1013CN8#PBF-ND | Dual Precision Op Amp, Vos=300HV* 4.25 2.83 2.40 
$G7905AK-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 16.00 14.40 12.00 LT1013DN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800HV... 3.50 2.33 1.95 
§G7905AT-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 12.00 1080 9.00 LT1013DN8#PBF-ND | Dual Precision Op Amp, Vos-8001V* NEW! 3.50 2.33 1.95 
$G7905K-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 14.00 12.60 10.50 (11013DS8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800uV 4.00 267 2.30 
SG7905T-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 11.00 9.90 8.25 a penis Crees a mm Vos=800)V* NEW! aa ae ne ae 
$G7912AK-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 16.00 14.40 12.00 me uad Precision Op Amp... -14-DIp - 5 : 
$G7912AT-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 12.00 10.80 9.00 LTTO14ACN#PBF-ND | Quad Precision Op Amp* NEW! .14-Dip 12.75 8.50 7.10 
$G7912K-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 14.00 12.60 10.50 LT1014CNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=300jV. 9.38 6.25 5.35 
$G7912T-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 11.00 9.90 8.25 L11014CN#PBF-ND Quad Precision Op Amp* NEWI......... 9.38 6.25 5.35 
$G7915AK-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator NEW! 16.00 14.40 12.00 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Description 1 25 100 
111014DNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=800pV 6.25 417 3.60 
L11014DN#PBF-ND Quad Precision Op Amp* NEW! 6.25 417 3.60 
L11014DSW-ND Quad Precision Op Amp 7.38 492 415 
LT1014DSW#PBF-ND | Quad Precision Op Amp 7.38 4.92 415 
L710141SW#PBF-ND Quad Precision Op Amp* NEW! 9.63 642 5.40 
111022CN8-ND High-Speed Precision JFET Op Amp .. Dip 5.00 3.33 2.95 
L11022CN8#PBF-ND High-Speed Precision JFET Op Amp* NEW! i 5.00 3.33 2.95 
LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp IRE BE eS) 
LT1028ACN8#PBF-ND | Single, Ultra Low Noise Op Amp RE EEG) 766s) 
L11028CN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp........ 8.63 5.75 4.95 
LT1028CN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* NEI 8.63 5.75 4.95 
L11028CS8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp........ 8.63 5.75 4.95 
L11028CS8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* NEW! 8.63 5.75 4.95 
LT1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp. 8.75 5.83 5.00 
LT1037ACN8#PBF-ND | Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NI 8.75) 51880 5.00) 
111037CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp. 3.63 2.42 1.95 
L11037CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NE! 3.63 2.42 1.95 
LT1037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp...... Als) 2:75) 245) 
L11037CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NEW! Ale S275 2515) 
LT1055CN8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp......... SEY eazy Eek 
LT1055CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* NEW! 3.38 2.25 1.95 
LT1056CN8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp........ 3.388 2:25) 1195 
LT1056CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* NEW! 3.38 2.25 1.95 
L11056S8-ND. Precision High-Speed JFET Op Amp .. 4.00 267 2.50 
LT1056S8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* 4.00 2.67 2.50 
LT1057ACN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450pV....... 8.75 5.83 4.95 
LT1057ACN8#PBF-ND | Dual Precision JFET Op Amp, 450,V* NEW! 8.75 5.83 4.95 
L11057CN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600pV....... 450 3.00 2.55 
LT1057CN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600V* NEW! 450 3.00 2.55 
111057S8-ND Dual Precision JFET Op Amp. ey bale eh) 
LT1058ACN-ND Quad Precision JFET Op Amp. 16.50 11.00 9.55 
LT1058ACN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* NEI 16.50 11.00 9.55 
LT1058CN-ND Quad Precision JFET Op Amp.... 763 5.08 4.35 
LT1058CN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* NEW! 7.63 5.08 4.35 
LT1058ISW-ND Quad Precision JFET Op Amp.... 17.88 11.92 10.30 
L710581SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* NEI 17.88 11.92 10.30 
L11058SW-ND Quad Precision JFET Op Amp.... 8.88 5.92 5.00 
LT1058SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* NEW! 8.88 5.92 5.00 
L11077ACN8-ND Micropower Precision Single Op Amp... 5163) ston 3.20) 
LT1077ACN8#PBF-ND | Micropower Precision Single Op Amp* NEW!. SIGS G: hones 20! 
111077CN8-ND Micropower Precision Single Op Amp...... i SoZ0a NGS: 
LT1077CN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* NE! i Sila) 2108) 1165; 
110771S8-ND Micropower Precision Single Op Amp....... 8-SOIC 4.38 2.91 240 
1110771S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* NEW!. 438 2.91 2.40 
111077S8-ND Micropower Precision Single Op Amp... 3.63 2.42 2.05 
L11077S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 3.63 2.42 2.05 
LT1078ACN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp........ 9.00 6.00 5.15 
LT1078ACN8#PBF-ND | Micropower Precision Dual Op Amp* NEW! 9.00 6.00 5.15 
L11078CN8-ND Micropower Precision-Dual Op Amp........ 5.00 3.33 2.80 
LT1078CN8#PBF-ND Micropower Precision-Dual Op Amp* NEW! 5:00) 3:38 2:80) 
L11078IN8-ND. Micropower Precision Dual Op Amp GSO SINSi75 
LT1078IN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* NEW! 650 4.33 3.75 
1110781S8-ND Micropower Precision Dual Op Amp........ 8.38 5.60 4.85 
1110781S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* NEW: 8.38 5.60 4.85 
111078S8-ND Micropower Precision Dual Op Amp 6.50 435 3.65 
L11078S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* NEW! 6.50 4.35 3.65 
LT1079ACN-ND Micropower Precision Quad Op Amp....... 14-Dip 11.25 7.50 6.50 
LT1079ACN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp* NEI ip 11.25 7.50 6.50 
LT1079CN-ND Micropower Precision Quad Op Amp....... 6.25 417 3.50 
LT1079CN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp* NEW! 6.25 417 3.50 
LT10791N-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 775 517 4.45 
LT1079IN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp.* NI hi ale 
LT1079ISW-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp... ine re 7d) 
LT10791SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 1013" 6:75) 5:70) 
LT1079SW-ND Micropower Precision Quad Op Amp 8.13 5.42 4.55 
LT1079SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp* NEW! 8.13 5.42 4.55 
171097CN8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp..... 3:13) 2108) 1:80! 
LT1097CN8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* NEW! 3.13 2.05 1.80 
LT1097S8-ND. Low Cost, Low Power Precision Op Amp.......... eh eb) is) 
L11097S8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* NEW! 3:38 2.250 1.95: 
111112ACN8-ND Dual Low Power Precision Op Am| 6.25 417 3.50 
LT1112ACN8#PBF-ND | Dual Low Power Precision Op Amp 6.25 4:17 3.50 
171112CN8-ND Dual Low Power Precision Op Amp....... 438 2.92 2.45 
L11112CN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* NEW! 4.38 292 2.45 
1111121S8-ND Dual Low Power Precision Op Amp....... 5.38 3.57 3.00 
1111121S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* NEW!. 5.38 3.30 3.00 
171112S8-ND. Dual Low Power Precision Op Amp... 488 3.25 2.65 
L71112S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 488 3.25 2.65 
171113CN8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp. i 6.00 4.00 3.25 
L11113CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* NEW! Dip 6.00 4.00 3.25 
111113CS8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp...... 8-SOIC 6.50 433 3.55 
L11113CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* NEW! 8-SOIC 6.50 433 3.55 
L11114ACN-ND Quad Low Power Precision Op Amp... 14-Dip 12.13 8.08 6.50 
L11114CN-ND Quad Low Power Precision Op Amp... 4-Dip 850 5.67 4.50 
L11114CN#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp* NEW! 4-Dip 850 5.67 4.50 
L111141N-ND. Quad Low Power Precision Op Amp: i OR GER eS) 
171114S-ND Quad Low Power Precision Op Amp. 8.88 5.92 4.75 
111114S#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp* NE! 8.88 5.92 4.75 
L11115CN8-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp...... 5.63 3.74 2.95 
LT1115CN8#PBF-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp* NEW! 5.63 3.74 2.95 
L71122CCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp 6.25 3.50 2.95 
111122CS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp iyisy GI SI725) 
L11122CS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp Geis) CS eee) 
111122DCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp........ 450 3.00 2.50 
LT1122DCN8#PBF-ND _| Fast Settling JFET Input Op Amp* NEW!. 4.50 3.00 2.50 
171122DS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp........ 4.88 3.25 2.70 
L11122DS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* NEW! 4.88 3.25 2.70 
111124CN8-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp .. -Dip 6.38 4.25 3.65 
L11124CN8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* Dip 638 4.25 3.65 
L11124CS8-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp...... 8-SOIC 6.75 4.50 3.85 
111124CS8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NEW! 6.75 4.50 3.85 
L11125ACN-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 13.29) 181830 7.50) 
L11125CN-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 10.50 7.00 5.95 
L11125CN#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NEI 10.50 7.00 5.95 
LT1125CSW-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 150 7/67) 16.50! 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1125CSW#PBF-ND | Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* NEW!....16-SOIC 11.50 7.67 6.50 
L11126CN8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp.. i 6.38 4.25 3.65 
LT1126CN8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op 

Amp* NEW!.... 6.38 4.25 3.65 
111126CS8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Am 6.75 450 3.85 
L11126CS8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op 

Amp* NEW!... 6.75 4.50 3.85 
L11127CN-ND Quad, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp. 10.50 7.00 5.95 
111127CSW-ND Quad, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op Amp. 11.50 7.67 6.50 
LT1127CSW#PBF-ND | Quad, Decompensated, Low Noise, High-Speed Op 

Amp* NEW! 6-SOIC 11.50 7.67 6.50 
LT1128ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp ip StS SiSoenos: 
171128CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp 8.63 5.75 4.95 
LT1128CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp* NEW! 8.63 5.75 4.95 
111128CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp 863 5.75 4.95 
111128CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp* NEW! 8.63 5.75 4.95 
LT1169CN8-ND Dual Low Noise JFET Op Amp........ 7.25 483 3.95 
LT1169CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* NEW! 7.25 4.83 3.95 
LT1169CS8-ND Dual Low Noise JFET Op Amp........ Ti iy) Ze) 
LT1169CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* NEW! 7.75 5.00 4.25 
L11178ACN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp .. 10.00 6.67 5.60 
L11178CN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp .. 5500 31677 73:00! 
LT1178CN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp* NEW! 5.50 3.67 3.00 
111178IN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp 6.88 458 3.95 
L11178IN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp. 6.88 458 3.95 
111178S8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 7.00 465 3.85 
L11178S8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp* NEW! 7.00 4.65 3.85 
LT1179ACN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 12.38 8.25 6.90 
L11179CN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 6.88 458 3.90 
LT1179CN#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* NI i 6.88 458 3.90 
L11179|N-ND Quad Micropower Precision Op Amp, Ind. Tem 14-Dip 8.50 5.67 4.85 
L11179SW-ND Quad Micropower Precision Op Amp... 6-SOIC 875 5.83 5.00 
L11179SW#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* NEW! 6-SOIC 875 5.83 5.00 
111191CN8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 8-Dip 3.25 217 1.73 
L71191CS8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 8-SOIC 3.75 2.50 1.95 
L11191CS8#PBF-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.75 250 1.95 
LT1195CN8-ND Low Power, High-Speed Op Amp — i Somer matera: 
L11206CN8-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp 6.25 417 3.45 
LT1206CN8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* NEW! 6.25 417 3.45 
LT1206CR-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp....... 8.13 5.42 4.45 
LT1206CR#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* NEW! 8.13 5.42 4.45 
LT1206CS8-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp 7.25 4.83 3.95 
LT1206CS8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* NI 7.25 483 3.95 
L11206CT7-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp...... 8.13 5.42 4.45 
LT1206CT7#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* NEW! 8.13 5.42 4.45 
L11207CS-ND Dual, 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 12.88 860 7.15 
L11207CS#PBF-ND Dual, 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* NEW! 12.88 860 7.15 
L11208CN8-ND Dual, High-Speed Op Amp... 8-Dip 7.75 517 4.45 
L11208CS8-ND Dual, High-Speed Op Amp... 8-SOIC 8.75 583 5.00 
L11208CS8#PBF-ND Dual, High-Speed Op Amp* NE! 8-SOIC 8.75 583 5.00 
L71209CN-ND Quad, High-Speed Op Amp...... ip 12.13 8.08 6.90 
L11210CT7-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp TO-220-7 12.88 860 7.10 
L11210CT7#PBF-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp* NEW! TO-220-7 1288 8.60 7.10 
111211CN8-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp. 6.13 4.07 3.07 
111211CN8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 6:18" "4:07" 3:07 
111211CS8-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp. 6.63 440 3.32 
L11211CS8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 6.63 440 3.32 
1712111S8-ND 14MHz, Single, Dual Precision Op Amp, Ind. Temp... 750 4.98 3.75 
1112111S8#PBF-ND 14MHz, Single, Dual Precision Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 7.50 498 3.75 
111212CN-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp.... 11.00 7.31 5.50 
L11212CN#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* NEW!. 14-Dip 11.00 7.31 5.50 
111212CS-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp..... 6-SOIC 11.88 7.89 5.94 
L11212CS#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* NEW! 6-SOIC 11.88 7.89 5.94 
L112121S-ND 14MHz, Single, Quad Precision Op Amp, Ind. Temp.. 13.25) 18180) 6163 
L112121S#PBF-ND 14MHz, Single, Quad Precision Op Amp, Ind. 

Temp.* NEW!.... a 13.25 8.80 6.63 
111213CN8-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp. 6.13 4.07 3.07 
L11213CN8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 6.13 4.07 3.07 
L11213CS8-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp. 8-SOIC 663 440 3.32 
LT1213CS8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 8-SOIC 663 440 3.32 
111214CN-ND 28Mkz, Single Supply, Quad Precision Op Amp... 14-Dip 11.00 7.31 5.50 
111214CN#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* NEW! 14-Dip 11.00 7.31 5.50 
111214CS-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp..... 11.88 7.89 5.94 
111214CS#PBF-ND 28Mkz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* NEW! 11.88 7.89 5.94 
111215CN8-ND 23Mdkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp...... 8-Dip 613 4.07 3.07 
L11215CN8#PBF-ND 23Mdkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 8-Dip 6.13 4.07 3.07 
111215CS8-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp...... 8-SOIC 663 440 3.32 
LT1215CS8#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 8-SOIC 663 440 3.32 
L11216CN-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 14-Dip 11.00 7.31 5.50 
L11216CS-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 6-SOIC 11.88 7.89 5.94 
L11216CS#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* NEI 6-SOIC 11.88 7.89 5.94 
111218CN8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp i 963 640 4.95 
111218CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 10.00 6.64 5.15 
111218CS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! 10.00 6.64 515 
171218LCN8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. §.88 3.91 3.15 
L11218LCS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 6.13 4.07 3.30 
L11218LCS8#PBF-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW!. 613 4.07 3.30 
111219CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 8-SOIC 10.00 664 5.15 
L11220CN8-ND 45Mbz, High-Speed Op Amp...... 8-Dip 6.25 417 3.50 
L71220CN8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* NEW! 8-Dip 6.25 417 3.50 
L11220CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 6.88 4.58 3.75 
L11220CS8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* NEW! 6.88 4.58 3.75 
111221CN8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp.... 8-Dip 6.25 417 3.35 
111221CN8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* NEI 8-Dip 6.25 417 3.35 
111221CS8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp........ 8-SOIC 6.88 4.57 3.50 
L11221CS8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* NEW! 6.88 4.57 3.50 
L71222CN8-ND 500Mkz, High-Speed Op Amp. 625 417 3.50 
L11222CN8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* NEI 8-Dip 6.25 417 3.50 
111222CS8-ND 500MHz, High-Speed Op Amp........ 8-SOIC 6.88 4.58 3.75 
L11222CS8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* NEW! 8-SOIC 6.88 4.58 3.75 
LT1223CN8-ND 100MHz, Current Feedback Op Am: 8-Dip 5.38 3.58 2.85 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L11223CN8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp* NEW! i 5.38 3.58 2.85 LT1366CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 8-Dip 650 4.33 3.60 
L11223CS8-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp......... 6.13 4.08 3.40 LT1366CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 8-Dip 650 4.33 3.60 
L11223CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp* NE! 6.13 4.08 3.40 LT1366CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp..... 8-SOIC 6.75 4.50 3.75 
L11224CN8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 5.38 3.58 2.85 LT1366CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NE! 8-SOIC 6.75 450 3.75 
L11224CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp. 6.13 4.07 3.30 LT1367CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 11.50 7.65 6.35 
(11224CS8#PBF-ND — | 45MHz, High-Speed Op Amp* NEW! 6.13 4.07 3.30 L11367CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 1150 7.65 635 
Tene 7 Hey Low poet nae aaa 338 Ae LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp..... 6.50 4.32 3.60 
H B 7 . B LT1368CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NE! 6.50 4.32 3.60 
Ful2260 53,NB High-Speed, Low Noise Op Amp..... 6.13 4.08 3.40 LT1368CS8-ND Dual Ra-o-Ral In/Out Pression opamp... 675 450 3.75 
LT1226CS8#PBF-ND | High-Speed, Low Noise Op Amp* NEW! 6.13 4.08 3.40 LT1368CS84PBF-ND | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NE! 675 450 3.75 
U11227CN8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 4.63 3.08 2.45 LT1369CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp...... 11.50 7.65 6.35 
L11227CN8#PBF-ND 140Mkz, Video Current Feedback Amp* NEW! 463 3.08 2.45 4 ‘1tn-Rai rt % 
‘ LT1369CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 11.50 7.65 635 
L11227CS8-ND 140Mbz, Video Current Feedback Amp... 5.38 3.58 3.25 ; 
| : ee LT1395CS5-ND Single 400MHz Current Feedback Amp....... SOT-23-5 2.88 1.91 1.47 
L11227CS8#PBF-ND 140Mkz, Video Current Feedback Amp* NEI 6.38 3.58 3.25 iE 
if i a LT1395CS5#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* NEW! 2.88 1.57 1.47 
L11228CN8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain.. 6.88 458 3.95 - 
5 LT1395CS6-ND Single 400MHz Current Feedback Amp....... SOT-23-6 2.88 1.91 1.47 
111228CS8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gai Teroe or 420) 
4 i in* LT1395CS6#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* NEW! SOT-23-6 2.88 1.57 1.47 
L11228CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain* NEW! 7.75 5.17 4.30 is 
L11229CN8-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp..... 688 458 3.95 LT1395CS8#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* NEW! 8-SOIC 2.75 1.50 1.40 
LT1229CN8#PBF-ND | 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* NI 6.88 4.58 3.95 (11396CDD-ND 400MHz, Dual Current Feedback Amp.... 450 2.99 2.30 
LT1229CS8-ND 1400MHz, Dual Current Feedback Op Amp... 7.75 517 4.30 LT1398CS-ND 300MHz, Dual Current Feedback Amp 463 3.08 2.32 
[T1229CS8#PBF-ND | 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* NEW! SOIC. 7.75 5.17 4.30 L11399CS-ND 300MHz, Triple Current Feedback Am 5.00 3.32 2.50 
LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp........ 14-SOIC 13.75 9.13 7.50 LT1399CS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* NEW! 6-SOIC 5.00 3.32 2.50 
L11230CS#PBF-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp* NEI 14-SOIC 13.75 913 7.50 LT1399HVCS-ND 300Mkz, Triple Current Feedback Amp...... Gea) ai ek) 
L71251CN-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.00 7.33 6.00 LT1399HVCS#PBF-ND | 300MHz, Triple Current Feedback Amp* NEW! GOS man Soro) 
L11252CN8-ND Low Cost Single Video Amplifier...... eee ale iG) LT1413CN8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp...... S75 2:50i 2:05) 
[T1252CN8#PBF-ND | Low Cost Single Video Amplifier* NEW! 325 247 1.75 LT1413CN8#PBF-ND | 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW: 3.75 2.50 2.05 
111252CS8-ND Low Cost Single Video Amplifier....... 3.50 2.33 1.85 111413S8-ND. 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp. 400 267 2.30 
L11252CS8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* NEW! 3.50 2.33 1.85 L11413S8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* NEW! 4.00 267 2.30 
LT1253CN8-ND Low Cost Dual Video Amplifier... 4.50 3.00 2.49 LT1457CN8-ND Dual Precision JFET Input Op Amp. 450 3.00 2.40 
LT1253CN8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* NI 450 3.00 2.49 L71457S8-ND Dual Precision JFET Input Op Amp. 475 317 2.55 
111253CS8-ND Low Cost Dual Video Amplifier........ 488 3.25 2.60 L11457S8#PBF-ND Dual Precision JFET Input Op Amp* NEW! 475) 3% (2:55 
LT1253CS8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* NEW! 488 3.25 2.60 LT1462ACN8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp 8.75 5.81 4.80 
oo Eh ie e288 4 | racse1o thon Et Am ob 38 ts 
q ler* X E : LT1464ACS8-ND Dual Mi JFET Input Op Ai 9.00 5.98 4.95 
Phi2520S:Nb Low Gost Quad Video Amplifier. SiS OHO EEA.8 LT1464ACS8¢PBF-ND | Dual Micropower JFET Input Op Amp* NEE 9.00 5.98 4.95 
LT1254CS#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* NEW! 8.63 5.75 4.80 LT1464CS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp... 5.00 3.32 2.75 
ceSeCN ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.00 7.33 6.00 LT1464CS8#PBF-ND | Dual Micropower JFET Input Op Amp* NEW! 5.00 3.32 2.75 
56CS-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.63 7.75 6.30 L11465CS-ND Quad Micro JFET Input Op A 850 565 475 
LT1256CS#PBF-ND | 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp* NEW: 11.63 7.75 6.30 al debi BDU AMD. : : : 
L11259CN-ND Dual Current Feedback Amp wi L11465CS#PBF-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp* NEW! 8.50 5.65 4.75 
p with Shutdown 463 3.08 2.55 beh . H 
LT1466LCN8-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 8.13 5.40 4.35 
111259CS-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown 475 316 2.65 LT1466LCS8-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 825 550 440 
L11259CS#PBF-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown* NEW! 4.75 3.16 2.65 — - 7 - = = = 
LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown... 488 324 270 LT1466LCS8#PBF-ND | Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! f 8.25 550 4.40 
LT1260CN#PBF-ND | Triple Current Feedback Amp with Shutdown* NEI 488 3.24 2.70 LT1468CN8-ND SOMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp....... 8-Dip 6.25 4.15 3.13 
LT1260CS-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown... 513 3.41 2.85 a Weecee neue mies noeeeeet teat oe Sp Amp" NEW! 6p oe As a3 
[T1260CS#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* NEI 5.13. 341 2.85 H By NO RPOpGGG, 1O-s It ACCURELE SP ANID i : : L 
113510MS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp....... 513 3.41 280 LT1468CS8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 8-SOIC 6.25 4.15 3.13 
LT1351CMS8#PBF-ND | Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* NEW! 513 3.41 2.80 LT14681S8-ND 9OMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp....... 8-SOIC 7.50 4.98 3.75 
LT1351CS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp....... 4.75 3.16 2.60 LT14681S8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* NEW! 7.50 4.98 3.75 
L11351CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* NEW! 475 316 2.60 LT1490ACDD-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 475: 3:39) 2.79) 
111352CS8-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp. 763 510 4.25 LT1490ACDD#PBF-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 475 3.39 2.79 
LT1352CS8#PBF-ND | Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* NEW!...8-SOIC 7.63 5.10 4.25 LT1490CMS8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 4.50 3.00 2.40 
L713521N8-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp. Dip 838 598 4.93 LT1490CN8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.75 2.50 2.05 
LT13521S8-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp. “SOIC 9.13 652 5.37 LT1490CS8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.88 2.60 2.15 
L113521S8#PBF-ND Dual, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* NEI SOIC 9.13 6.52 5.37 LT1490IN8-ND. Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 450 2.99 2.45 
L11353CS-ND Quad, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp........ 1263 840 6.95 L114901S8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 463 3.08 2.60 
L11353CS#PBF-ND Quad, Very Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* NEI 1263 840 6.95 LT1491AIS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp (75) 5:15 13.95) 
(11354CN8-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp... 4.25 283 2.35 LT1491A1S#PBF-ND | Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 775 515 3.95 
LT1354CN8#PBF-ND | Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* NEI 4.25 283 2.35 LT1491CN-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Afi . 625 415 3.50 
1113540S8-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp..... 475 3.17 2.60 LT1491CS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 638 4.25 3.60 
LT1354CS8#PBF-ND | Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* NEW! 4.75 3.17 2.60 LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp ... He als 5 
L11355CN8-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp... 7.00 4.67 3.95 LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp 7.38 4.90 3.69 
a SoCNEF BENG ial me EOwe High eheens ae oe i NEW! oo aoe a8 [T1492CN84PBF-ND | Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* NEW! 738490 3.69 
IEEE RSERDEOMM Duc’ Low Power HichcSeocd PD ses : : : LT1492CS8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp..... 750 4.98 3.75 
: High-Speed, 12MHz Op Amp* NEW! CeO aS TOE 28 LT1492CS8#PBF-ND | Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* 750 498 3 
LT1356CN-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 11.75 7.83 6.70 : ual Low Power Single Supply Precision Op Amp* NE" ey Site 
LT1356CN#PBF-ND Quad: Low P "High-Speed. 12MHz Op Amp* NEI 1175 783 670 L11493CS-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp........ 6-SOIC 13.50 897 6.75 
econ Gia. re Bowe High-Speed. sonia Op Aah Dee eb OSS LT1493CS#PBF-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp* NEW!.16-SOIC 13.50 8.97 6.75 
LT1356CS#PBF-ND | Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* NEW 12.63 8.40 6.95 111494CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.63 2.41 1.90 
LT1387CN8-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp 463 308 255 LT1494CMS8#PBF-ND | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW: -MSOP 3.63 2.41 1.90 
[T1357CN8#PBF-ND | Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* NEW! 463 3.08 2.55 LT1494CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 8-Dip 3.38 2.25 1.80 
(713570S8-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp... SiicmmcMommricg) | pouloscse.ND oe ae B-SOIG RS eee 20 
[T1357¢S84PBF-ND | Single’ High-Speed. 25MHz Op Amp* NE 313 342 280 LT1494CS8#PBF-ND__| Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! B-SOIC 3.38 2.25 1.80 
LT1358CN8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp...... 7.25 483 410 LT1494HS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp...... 8-SOIC 413 2.74 2.20 
LT1358CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* NEI 7.25 483 4.10 LT1494IMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp -MSOP 4.13 2.74 2.20 
L71358CS8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp 8.25 550 440 L11494IMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* NEW! -MSOP 4.13 2.74 2.20 
LT1358CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* NI 8.25 5.50 4.40 L114941N8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8-Dip 3.88 2.58 2.10 
LT1359CN-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp..... 12.00 8.00 6.80 LT14941N8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8-Dip 3.88 258 2.10 
LT1359CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp* NEW! 12.00 8.00 6.80 LT14941S8-ND. Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp........... 8-SOIC 3.88 2.58 2.10 
L11359CS-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp.......... 12.88 8.55 7.05 LT14941S8#PBF-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 3.88 2.58 210 
LT1359CS#PBF-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp* NEW! 12.88 855 7.05 LT1495CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 513 3.41 3.00 
LT1360CN8-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp........ 413 2.75 2.25 LT1495CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp.. 5.38 3.57 3.10 
ne S6DGHFFEEND Sina, Hlohesneed ple bp Amp NE us ae a LT1495CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 5.38 3.57 3.10 
‘ ingle, High-Speed, SOMHz Op Amp........ : 5 os) L11495HS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.75 449 3.75 
LT1360CS8#PBF-ND__| Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* NE 4.63 3.08 2.50 LT14951N8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.00 3.99 3.45 
L11361CN8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp...... 6.38 4.25 3.50 LT14951S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.25 415 3.55 
LT1361CN8#PBF-ND — | Dual, High-Speed, SOMHz Op Amp* NE 6.38 4.25 3.50 L114951S84PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.25 415 3.55 
L11361CS8-ND Dual, High-Speed, SOMHz Op Amp ..... 6.75 4.50 3.65 LT1496CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.75 4.49 3.95 
LT1361CS8#PBF-ND | Dual, High-Speed, SOMtz Op Amp* NEI 8.75 4.50 3.65 LT1496CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 7.00 4.65 4.10 
L11362CN-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Am 41:25) 7:50) 6:15 
Bela BIAMID Its : : : LT1496CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 7.00 4.65 4.10 
LT1362CN#PBF-ND | Quad, High-Speed, SOMHz Op Amp* NEW! 11.25 7.50 6.15 LT1496HS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 8.75 581 4.90 
L11362CS-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp. 11.75 7.83 6.45 i i isi oN i i i 
LT1362CS#PBF-ND Quad’ High-Speed, 50MHz Op Amp* 4175 783 645 LT1496HS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 875 5.81 4.90 
ReGen Single High-Speed mOMiie Op Amp ha) O6n Bee LT14961N-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 8.00 5.32 4.60 
LT1363CN84PBF-ND___| Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* NE! 450 3.00 245 LT1496IN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 8.00 5.32 4.60 
iy Tala Hid 7 LT14961S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp........ 8.25 5.48 4.70 
Pee ee Hh ent OMG Ob Annes Ra Se oe LT1496IS#PBF-ND | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* NEW! 8.25 5.48 4.70 
L71364CN8-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp ..... 688 458 3.80 a pe at Curent Beara fa uM a a 
LT1364CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp* NI 6.88 4.58 3.80 i z 4 i 
LT1364CS8-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp....... 7.25 482 3.95 LT1497CS8#PBF-ND Dual Current Feedback Amp* NEW!. 6.25 4.15 3.45 
171364CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp* NE 7.25 482 3.95 LT1498CN8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.50 4.32 3.25 
LT1365CN-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp...... 1213 8.08 6.65 L11498CN8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail- Rail In/Out Op Amp* NEW! 650 4.32 3.25 
LT1365CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* NEW: 1213 8.08 6.65 L11498CS8-ND 1OMHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 675 4.49 3.38 
LT1365CS-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp......... 12.63 8.42 6.95 LT1498CS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEWS... 6.75 449 3.38 
LT1365CS#PBF-ND | Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* NEI 1263 842 6.95 | pons compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1498IN8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 675 449 3.45 LT17831S6-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-6 335 223 1.68 
LT14981S8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 7.00 4.65 3.65 LT1783IS6#PBF-ND | 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* NEW! SOT-23-6 335 223 1.68 
LT1498IS84PBF-ND | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 7.00 4.65 3.65 LT1784CS5-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp...... SOT-23-5 220 147 1.17 
LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 14-SOIC 12.25 814 6.13 LT1784CS5#PBF-ND | 2.5IMHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* NE SOT-23-5 220 147 1.17 
LT1499CS#PBF-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEI 14-SOIC 12.25 8.14 6.13 L11784CS6-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp...... SOT-23-6 238 158 1.27 
LT14991S-ND T0MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 14-SOIC 1288 855 6.50 LT1784CS6#PBF-ND | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* NEW! SOT-23-6 238 158 1.27 
LT1567CMS8-ND Op Amp and Inverter/Filter Building Block. 3.75 249 2.00 L11787HS8-ND Precision Current Sense Op Amp 5.63 3.74 2.90 
LT1620CGN-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp 4.00 266 2.30 L11787HS8#PBF-ND Precision Current Sense Op Amp* NI 5.63 3.74 2.90 
LT1620CS8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp 3.38 2.25 1.95 L11787HVCS8-ND Precision Current Sense Op Amp........ 613 4.07 3.07 
LT1620CS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp* NEW! 3.38 2.25 1.95 LT1787HVCS8#PBF-ND | Precision Current Sense Op Amp* NEW! 6.13 4.07 3.07 
LT16201S8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp....... 3.88 258 2.05 L11787HVHS8-ND Precision Current Sense Op Amp 7.50 498 3.80 
LT16201S8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp* NEW! 3.88 2.79 2.48 LT1792CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Am 475 316 2.45 
L11621CGN-ND Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp .... 613 4.10 3.50 111792CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Am 475 316 2.45 
LT16211GN-ND Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Tem 7.00 4.65 3.95 (T1792CS8#PBF-ND | Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* NEW! 475 316 2.45 
LT1630CN8-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp 650 4.32 3.25 L11793CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp 475 316 2.45 
LT1630CN8#PBF-ND | 30MHz, Dual Rail-to-Rail /0 Precision Op Amp* NEW! 650 4.32 3.25 LT1793CN8#PBF-ND | Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* NEW!. 475 3.16 2.45 
LT1630CS8-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp....... 675 449 3.38 111793CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp 475 316 2.45 
LT1630CS8#PBF-ND | 30MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp* NEW! 6.75 4.49 3.38 LT1793CS8#PBF-ND — | Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* NEW! 475 3.16 2.45 
L11631CS-ND 30MHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Op Am 12.25 814 6.13 L11794CSW-ND 500mA, 200MHz Dual Op Amp....... 10.25 6.81 5.45 
LT1631CS#PBF-ND 30MHz, Quad Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp 12.25 814 6.13 LT17941SW-ND 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Temp. 12.13 8.06 6.50 
LT1632CN8-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp....... 663 4.40 3.32 LT1795CSW-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp. 10.25 6.81 5.30 
LT1632CN8#PBF-ND | 45MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp* NEW! 6.63 4.40 3.32 LT1795CSW#PBF-ND | Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp* NEW! O-SOIC 10.25 6.81 5.30 
LT1632CS8-ND 45Mkz, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp 6.88 4.57 3.44 LT1800CS5-ND 80MHz Low Power, Rail-to-Rail vO Precision Op Am| SOT-23-5 288 1.91 1.52 
L71632CS8#PBF-ND 45Mbkz, Dual Rail-to-Rail /0 Precision Op Amp 6.88 4.57 3.44 LT1800CS5#PBF-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp* NEW!.....SOT-23-5 2.88 1.91 1.52 
L71633CS-ND 45MHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp 12.38 822 6.19 LT1800CS8-ND 80MHz Low Power, Rail-to-Rail vo Precision Op Am 8-SOIC 2.75 1.83 1.45 
LT1633CS#PBF-ND 45MHz, Quad Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp* NEW! 12.38 822 6.19 (11800CS8#PBF-ND | 80MHz Low Power, R/R I/O Precision Op Amp* NEW! 275 1.83 1.45 
EHEC | Metso fafa Angad eer Be Ee ent i of 28 
LT1635CN8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Referenct Dip 3.50 233 1.85 ’ > 1 Er IWR, ba © a a 
LT1635CS8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference..... 3.88 2.58 2.05 PULCOLCM Se AE GND) Dual €OMH2, 25V/us, LP, RVR, In/Out Precision 
LT1635CS8#PBF-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp and References NEW! 3.88 2.58 2.05 a 5 one sew aT se sats aes a 
LT1636CDD-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. yen Ge 2] i ual Zz, 2OV/US, LP, BVA, In/Out Frecision Op Am E : : 
LT1636CMS8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.50 233 1.90 (11801CS8#PBF-ND re ale LP, R/R, In/Out Precision ag eg DAE 
PUGSOEMSCRREIANDG) 220kH2, Single Micropower R/R In/Out Op Amp” NEW Say gs ey LT1801IMS8-ND Quad 8OMHz, 25V/uis, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp... 4.88 3.24 2.70 
LT1636CN8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 2.88 1.91 1.50 He 
LT1636CN8#PBF-ND | 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* NEW! 2.88 1.91 1.50 (11801 IMS8#PBF-ND ap Arne MEW. LP, R/R, In/Out Precision rare 
LT1636CS8-ND 220kHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.00 2.00 1.55 = — = = = 
LT1636CS84PBF-ND | 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* NEW! 3.00 200 1.55 PLEO2E NC Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp . 7.00 4.65 3.85 
L71636HS8-ND 220kH2, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.75 249 1.90 PUIS02 CSE EB END Oh Men NEWE LP, PIR, In/Out Pracision min) ACL eee 
a SOE NG Sone enat wiaonewet A ip ae pa Ind. temp: Si) ASE ae L718021S-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, B/R, In/Out Precision Op Amp . 838 557 4.60 
iad “omp* NEW PAM, ag) B28 a0 LT1803CS5-ND Single 85MHz, 100V/'s, Rail-to-Rail In/Out Op Amp ..... 275 183 1.52 
[T1637CDD-ND TAME, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.63 259 2.13 peo Coa ommg) Single GoMH2, 100V/us, Rall-to-Rall In/Out 
L11637CN8-ND 1-1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 288 191 150 Op/Amb NEW! a Be) ae 
AEE Oe Weep d H pame. : : ; 1T1803CS8-ND Single 85MHz, 100V/is, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 263 1.75 1.45 
LT1637CS8-ND 1.1MHz, Single Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp.. 3.00 2.00 1.55 111804CDD-ND Dual 85MHz, 100V/tis, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 438 291 235 
ne pega re amnale blcropowst nM Sena new Ba 2g 1 LT1804CS8-ND Dual 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 258 2.15 
ace ALL pee: uA ee LT1804CS8#PBF-ND | Dual 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEWY!..8-SOIC 3.88 258 2.15 
L11637HS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* NEW! 350 2.33 1.85 i tn _-Dai fe 
ieasacarttn SOME Diclinl Pee Rallapueea A i A Ba LT1805CS-ND Quad 85MHz, 100V/s, Rail-to-Rail In/Out Op Am 4-SOIC 7.00 4.65 3.85 
i -2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 15 3. 7 LT1806CS6-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp....... S0T-23-6 4.50 299 2.27 
LT1638CMS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 4.50 3.00 2.40 LT1806CS6#PBF-ND | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! S0T-23-6 450 299 27 
LT1638CMS8#PBF-ND | 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp* NE! 450 3.00 2.40 ng F F ut pane 
LT1638CN8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.75 2.50 2.05 BULSUSBSEND 325MHHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-S0IC BRSERCSUmEe0 
- : - LT1806CS8#PBF-ND | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 8SOIC 438 2.91 220 
111638CS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rall-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 2.60 2.15 LT1806CS8TR-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-SOIC 5625.00/2,500 
LT1638CS8#PBF-ND | 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp* NEW! 3.88 260 2.15 LT18061S6-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. SOT-23-6 488 3.24 247 
LT1638HS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 4.88 3.24 2.70 LT106IS64PBF-ND | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! S0T-23-6 4.88 3.24 247 
a ete ee tanie ra murcropawer BR a op pulls _ Ae an aw L718061S8-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. BSOIC 4.75 3.16 2.40 
i aaa 7 TOMES Dial cea aR TOU Op _ noe Temp : : : LT1806IS84PBF-ND | 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Ttemp* NEW!......8-SOIC 475 316 2.40 
: 2MHz, : LT1806IS8TR-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 6125.00/2,500 
Ind. Temp.* NEWE..... se 463 3.08 2.60 L11807CS8-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp...... 8-SOIC 6.88 457 3.60 
LT1639HS-ND 1.2MHz, Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8.00 5.32 4.35 LT1807CS8#PBF-ND | 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 8-SOIG 6.88 4.57 3.60 
LT1639HS#PBF-ND | 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp* NEW! 8.00 5.32 4.35 LT1809CS6-ND 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp SOT-23-6 3.88 2.58 1.97 
Mines 1.2MH2, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. (ikke LT1809CSG#PBF-ND | 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEWf........SOT-23-6 3.88 258 1.97 
LT16391S#PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp, LT18091S6-ND 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp........SOT-23-6 4.25 2.83 2.17 
Ind. Temp.* NEW........ 775 5.15 4.25 LT1809IS64PBF-ND | 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.* NEW!...SOT-23-6 4.25 2.83 2.17 
L11672CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.63 241 1.90 L11812CS5-ND 400MHz, Low Power Op Amp with Shutdown SOT-23-5 1.88 134 1.11 
L11672CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.38 2.25 1.80 LT1812CS6-ND 100MHz, Low Power Op Amp with Shutdown SOT-23-6 198 141 1.16 
(11672CS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.38 2.25 1.80 LT1813CDD-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 8-SOIG 230 1.64 1.35 
(11672CS8#PBF-ND | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE 3.38 2.25 1.80 L11813CS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 8-SOIC 2.30 1.64 1.35 
(11672IMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Tem 413° 274 2.20 LT1813CS8#PBF-ND | Dual, High-Speed, Low Power Op Amp* NEW! 0d Soeedd5 
L11672IN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Tem| 3.88 2.58 2.10 L71813DMS8-ND. Dual, High-Speed, Low Power Op Amp 1.98 141 1.16 
L116721S8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp 3.88 2.58 2.10 L71813HVCS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 275 196 1.61 
BLS ENEENE Dual Rall-to-Rall In/Out Op Amp il Sas) iy CTi813HVIS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Am 550 3.66 2.80 
L11673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5.38 3.57 3.10 LT1814CGN-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp. 3.90 2.78 2.29 
LT1673CS8#PBF-ND | Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 538 3.57 3.10 LT1814CS-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp 390 278 229 
L116731IN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 6.00 3.99 3.45 LT1814CS#PBF-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp* NI 1902 59mm. 95) 
116731S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 6.25 415 3.55 LT1815CS5-ND Single, High-Speed Op Amp 1.88 1.34 1.10 
L71674CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Am 675 4.49 3.95 [71815CS6-ND Single, High-Speed Op Amp 293159 1.31 
L11674CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 7.00 4.65 4.10 LT1815CS8-ND Single, High-Speed Op Amp es) tes) te 
LT16741N-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8.00 532 4.60 LT18151S5-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temp. 223) 1.09) dai 
1716741S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8.25 548 4.70 L718151S6-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temp. 2.65 1.89 1.56 
(11677CS8-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp 450 2.99 2.30 L718151S8-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temp. 2:1 Oil Onn 28) 
L11677CS8#PBF-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp* NE! 450 2.99 2.30 L71816ACMS-ND Dual, High-Speed Op Am 6.50 4.32 3.70 
(11722CS5-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp .S0T-23-5 1.85 1.33 1.09 L11816CDD-ND Dual, High-Speed Op Am| 645 4.29 3.71 
LT1722CS5#PBF-ND | Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* NEI .SOT-23-5 185 123 93 LT1816CMS8-ND Dual, High-Speed Op Am 3.00 214 1.76 
L11722CS8-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Am 1.80 1.28 1.06 LT1816CS8-ND Dual, High-Speed Op Am| 3.00 214 1.76 
111723CS8-ND Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amp.. 2.38 1.70 1.40 L71816IMS8-ND Dual, High-Speed Op Am| 3.60 2.57 2.11 
L11724CS-ND Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 438 3.13 2.57 LT18161S8-ND Dual, High-Speed Op Amp. 3.60 2.57 2.11 
LT1739CFE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Am 738 490 4.25 L71817CGN-ND Quad, High-Speed Op Amp . 410 292 2.41 
LT1739CUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Am 7.38 5.00 4.35 L11817CS-ND Quad, High-Speed Op Amp . 410 292 2.41 
LT17391UE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Am| 9.00 6.05 5.25 LT1819CMS8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am, 3.20 2.28 1.88 
L11782HS5-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 3.25 2.16 1.72 L11819CS8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am| 3.20 2.28 1.88 
L11782HS5#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! .SOT-23-5 3.25 2.16 1.72 LT1819CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp* NEW! 3.20 2.13 1.60 
L11782HS6-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. .SOT-23-6 3.63 2.41 1.87 LT18191S8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp... Bick) yeh qaels) 
LT17821S5-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp .SOT-23-5 2.95 1.96 1.48 LT1880CS5-ND Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp 3.75 249 2.18 
LT17821S5#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! .SOT-23-5 2.95 1.96 1.48 (11880CS5#PBF-ND | Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp* NE 3.75 249 2.18 
LT17821S6-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp .SOT-23-6 3.35 2.23 1.68 LT18801S5-ND Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Tem 450 2.99 2.52 
LT1782IS64PBF-ND__| Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! .SOT-23-6 3.35 2.23 1.68 LT1880IS5#PBF-ND | Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temp.* NEI SOT-23-5 450 299 252 
LT1783HS5-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp....... .§0T-23-5 3.25 2.16 1.72 LT1969CMS-ND Dual, 700MHz, 200mA, Adj. Current Op Amp 10-MSOP 6.13 4.07 3.25 
LT1783HS5#PBF-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! .S0T-23-5 3.25 2.16 1.72 LT1970CFE-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit 20-TSSOP 9.88 6.56 5.65 
L71783HS6-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... ‘SOT-23-6| 3.63 241 1.87 LT1970CFE#PBF-ND — | 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit NEWE.....20-TSSOP 988 6.56 5.65 
LT17831S5-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Am, -SOT-23-5 =6-2.95 1.96 1.52 LT1970IFE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit®.............2.. 20-TSSOP 11.38 7.15 6.50 
LT1783IS5#PBF-ND | 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* NEW! .SOT-23-5 2.95 196 1.52 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


800 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LT iene 


AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 100 
LT1970IFE-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limi 11.38 7.56 6.50 
LT2078AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. ..... 11.63 7.72 6.40 
LT2078AIS8#PBF-ND | Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 11.63 7.72 6.40 
112078CS8-ND Dual Micropower Op Amp..... 6.50 4.35 3.65 
L12078CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* NE! 6.50 435 3.65 
1120781S8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 8.38 5.60 4.85 
1120781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 8.38 560 4.85 
LT2079AIS-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 19.75 13.12 10.95 
LT2079AIS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 19.75 13.12 10.95 
L12079CS-ND Quad Micropower Op Amp.... ilakh Sh) Oak 
LT2079CS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp* NEI 1113" 7.39) 16:15 
LT20791S-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 14.25 947 7.90 
L120791S#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp.* NEW! 14.25 947 7.90 
L12178AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp 9.75 648 5.10 
12178CS8-ND Dual Micropower Op Amp..... 7.00 465 3.85 
L12178CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* NEI 7.00 465 3.85 
1121781S8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. iby Bie) 2s) 
1121781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp.* NEW! io, 85) 4:05: 
L12179ACS-ND Quad Micropower Op Amp.... 18.00 11.96 9.95 
LT6011ACS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Am| (\GEN EIR pay? 
LT6011CS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp... 3.30 2.36 1.94 
LT6011CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* NEW! 3.30 2.36 1.94 
LT6012ACGN-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp. 6-SSOP 688 4.91 4.04 
LT6012ACS-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp. 14-SOIC 663 4.73 3.90 
LT6012ACS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* NEW! 6.63 4.73 3.90 
LT6012CS-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp 5.88 4.20 3.46 
L16012CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* NE! 14-SOIC 588 4.20 3.46 
LT6200CS6-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. .SOT-23-6 4.50 2.99 2.47 
LT6200CS6#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEW!..SOT-23-6 4.50 2.99 247 
LT6200CS6-5-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp..... .S0T-23-6 3.20 2.13 1.72 
LT6200CS6-5#PBF-ND | 800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEW!..SOT-23-6 3.20 213 1.72 
LT6200CS6-10-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. .$0T-23-6 3.20 2.13 1.72 
176200CS8-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 8-SOIC 4.38 2.91 2.40 
LT6200CS8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEI 8-SOIC 4.38 2.91 2.40 
L16200CS8-5-ND 800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 3.08 2.05 1.65 
LT6200CS8-10-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 3.08 2.05 1.65 
LT6200CS8-10#PBF-ND | 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEW! 3.08 2.05 1.65 
762001S6-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp...... 6.389 93:57 9 2:97) 
LT62001S6#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEI §.38 3.57 2.97 
762001S8-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 6.25 349 2.90 
LT6201CDD-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp (Ey ED) 
116201CS8-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 7.38 490 4.00 
L16201CS8#PBF-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* NEW!. 7.38 4.90 4.00 
LT6203CDD-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Ultralow Noise, LP Op Am ileioy eras) bali 
LT6203CDD#PBF-ND Dual, R/R, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp* NEW! §:50 3.76 3.1/7 
LT6203CMS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Am Silom Omna95, 
LT6203CMS8#PBF-ND | Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* NEW! §13 3.50 2.95 
LT6203CS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Am 488 340 2.85 
116203CS8#PBF-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* NE! 488 340 2.85 
LT6204CS-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp. 9.00 6.35 5.90 
LT6204CS#PBF-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* NEW! 9.00 635 5.90 
LT6206CMS8-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp .... 2510 OOle 25) 
LT6206CMS8#PBF-ND | Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* NEW! 2510 ea OOlel2o: 
L76207CGN-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Am, 3.13 2.08 1.65 
L16207CGN#PBF-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp 3.13 2.08 1.65 
LT6210CS6-ND Prog. Supply Current, R/R Out, Current Feedback Amp.......SOT-23-6 2.50 1.79 1.48 
L16220CS5-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp.....SOT-23-5 2.50 1.85 = 1.53 
L16220CS5#PBF-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision 

Op Amp* NEW! .$0T-23-5 2.50 1.85 1.53 
L16220CS8-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp -8-SOIC 2.38 1.75 1.45 
LT6220CS8#PBF-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision 

Op Amp* NEW! .8-SOIC 82.38 1.75 1.45 
116221CDD-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 413 2.95 2.45 
116221CS8-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 3.70 2.60 2.20 
116221CS8#PBF-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R |n/Out Precision 

Op Amp* NEW! 3.70 2.60 2.20 
LT6222CGN-ND Quad 60MHz, 20V/y1s LP R/R In/Out Precision Op Am, 5.88 3.91 3.40 
L16222CGN#PBF-ND Quad 60MHz, 20V/ys LP R/R In/Out Precision 

Op Amp* NEW: 5.88 3.91 3.40 
LT6230CS6-ND Single 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp . ZAK alrésy a8 
LT6230CS6#PBF-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* NEW!........SOT-23-6 2.63 1.75 1.47 
LT6230CS6-10-ND Single 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp .S0T-23-6 3.13 2.08 1.72 
LT6230CS6-10#PBF-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* NEWI.......SOT-23-6 3.13 2.08 1.72 
116231CDD-ND Dual 215Mkz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Am, 413 2.95 2.43 
116231CS8-ND Dual 215Mkz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Am, 3.88 2.77 2.28 
L16231CS8#PBF-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp* NEW!...8-SOIC 3.88 2.77 2.28 
LT6232CGN-ND Quad 215Mbz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp. 6.63 4.73 3.90 
LT6232CGN#PBF-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* NEW! 6-SSOP 663 473 3.90 
116233CS6-ND Single 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp .S0T-23-6 3.00 2.14 1.77 
LT6233CS6#PBF-ND Single 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp* NEW!........SOT-23-6 3.00 2.14 1.77 
L16233CS6-10-ND Single 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp...........SOT-23-6 3.88 2.77 2.29 
LT6233CS6-10#PBF-ND | Single 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp* NEWI........SOT-23-6 3.88 2.77 2.29 
L16234CDD-ND Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Am, §.25 3.75 3.09 
116234CS8-ND Dual 60Mbz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Am, 488 348 2.87 
116234CS8#PBF-ND Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp* NEWI!...8-SOIC 4.88 3.48 2.87 
LT6235CGN-ND Quad 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mA Op Amp 6-SSOP 8.25 5.89 4.85 
LT6300CGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver. §.88 3.91 3.35 
LT6300IGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver. 7.00 465 4.00 
LT63001GN#PBF-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver* NE! 7.00 465 4.00 
LT6301CFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver. 12.38 825 7.05 
176301 |FE-ND Dual 500mAé Differential xDSL Line Driver 15.63 10.38 8.90 
LT6550CMS-ND 3.3V, Triple Video Amplifier 3.58 2.50 2.10 
LT6550CMS#PBF-ND —_| 3.3V, Triple Video Amplifier* INI 3.58 2.50 2.10 
LT6550IMS-ND 3.3V, Triple Video Amplifier ........ 438 3.20 2.65 
LT6550IMS#PBF-ND 3.3\, Triple Video Amplifier* NEW! 4.38 3.20 2.65 
LT6551CMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier......... 3.98 2.80 2.35 
LT6551CMS#PBF-ND —_| 3.3V, Quad Video Amplifier* NEI 3.98 2.80 2.35 
LT6551IMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier... 488 3.55 2.95 
LT6552CDD-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp aR) ae) aes) 
L1C1047CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 9.00 6.00 5.10 
LTC1047CN8#PBF-ND | Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEW!. 9.00 6.00 5.10 
LTC1047CSW-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps.............. 16-SOIC 10.25 685 5.45 
LTC1047CSW#PBF-ND | Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal 

Caps* NEW!. sh 16-SOIC 10.25 685 5.45 
LTC1049CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 8-Dip 4.00 2.70 2.25 
LTC1049CN8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEWE. Dip 4.00 2.70 2.25 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description ‘ 25 +100 
LTC1049CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 5.00 3.35 2.80 
LTC1049CS8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 5.00 3.35 2.80 
LTC1050ACN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 6.88 4.60 3.95 
LTC1050ACN8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEW! 6.88 460 3.95 
LTC1050CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 4.00 270 2.25 
LTC1050CN8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEW! 4.00 2.70 2.25 
LTC1050CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 5.00 3.35 2.80 
LTC1050CS8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEW! 8-SOIC 5.00 3.35 2.80 
LTC1051CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps..... 8-Dip 7.50 5.00 4.25 
LTC1051CN8#PBF-ND | Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEWI!....8-Dip 7.50 5.00 4.25 
LTC1051CSW-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 9.00 6.00 4.95 
LTC1051CSW#PBF-ND | Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal 

Caps* NEW...... anes 9.00 6.00 4.95 
LTC1052CN-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Am 8.13 542 4.65 
LTC1052CN#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* NEW! 8.13 5.42 4.65 
LTC1052CN8-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp....... 7.50 5.00 4.30 
LTC1052CN8#PBF-ND | Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* NEW! 7.50 5.00 4.30 
LTC1053CN-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 13.50 9.00 7.80 
LTC1053CN#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with 

Internal Caps* NEW!.... 13.50 9.00 7.80 
LTC1053CSW-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 16.13 10.75 8.85 
LTC1053CSW#PBF-ND | Quad Chopper-Stabilized Op Amp with 
Internal Caps* NEW! 16.13 10.75 10.75 

LTC1150CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 6.88 460 3.85 
LTC1150CN8#PBF-ND__ | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NE! 8-Dip 688 460 3.85 
LTC1150CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps......... 8-SOIC 813 540 4.55 
LTC1150CS8#PBF-ND | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* NEW! 8-SOIC 813 5.40 4.55 
LTC1151CN8-ND Dual, Zero-Drift Op Amp.. 8-Dip P75) 715) 95:95: 
LTC1151CN8#PBF-ND | Dual, Zero-Drift Op Amp* 8-Dip 10.75 7.15 5.95 
LTC1151CSW-ND Dual, Zero-Drift Op Amp....... 6-SOIC 12.50 8.35 6.95 
LTC1151CSW#PBF-ND | Dual, Zero-Drift Op Amp* NEW! 6-SOIC 12.50 8.35 6.95 
LTC1152CN8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp... i 6.00 4.00 3.25 
LTC1152CN8#PBF-ND | Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp* 6.00 4.00 3.25 
L101152CS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp........ 6.50 435 3.50 
LTC1152CS8#PBF-ND _| Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp* NEW! 6.50 435 3.50 
L7C11521S8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 7.25 4.82 3.95 
L1C11521S8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp.* NEW!..8-SOIC 7.25 4.82 3.95 
LTC1250CN8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp...... 8-Dip 5.50 3.70 2.90 
LTC1250CN8#PBF-ND | Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* NEI 8-Dip 5.50 3.70 2.90 
LTC1250CS8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp ..... 8-SOIC 625 420 3.30 
LTC1250CS8#PBF-ND | Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* NEW! 8-SOIC 625 420 3.30 
LTC2050HS5-ND 7V, Zero-Drift Op Amp..... OT-23-5 2.75 1.83 1.42 
LTC2050HS5#PBF-ND | 7V, Zero-Drift Op Amp* NE! SOT-23-5 2.75 1.83 1.42 
LTC2050HS6-ND 7V, Zero-Drift Op Amp..... SOT-23-6 3.00 2.00 1.52 
LTC2050HS6#PBF-ND | 7V, Zero-Drift Op Amp* NEW! SOT-23-6 3.00 2.00 1.52 
LTC2050HVCS5-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp..... SOT-23-5 3.10 2.06 1.61 
LTC2050HVCSS5#PBF-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* NE! SOT-23-5 3.10 2.06 1.61 
LTC2050HVCS6-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp..... SOT-23-6 335 2.23 1.71 
LTC2050HVCS6#PBF-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* NE! SOT-23-6 335 2.23 1.71 
LTC2050HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp..... 8-SOIC 3.00 2.00 1.55 
LTC2050HVCS8#PBF-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* NEWE. 3.00 2.00 1.55 
LTC2050HVCS8TR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 4000.00/2,500 
LTC2050HVHS5-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 3.35 2.23 1.76 
LTC2050HVHS6-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp SOT-23-6 3.73 248 2.01 
LTC2050HVIS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 3.25 2.16 1.70 
LTC2050HVIS8#PBF-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp* NEI 8-SOIC 3.25 2.16 1.70 
LTC2050HVIS8TR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 4375.00/2,500 
LTC20501S8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 263 1.75 1.35 
LTC20501S8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp* NEWIE.....8-SOIC 2.63 1.75 1.35 
LTC20501S8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 3500.00/2,500 
LTC2051CDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. -DFN 864.75 3.39 2.79 
LTC2051HMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. -MSOP 4.75 3.16 2.45 
LTC2051HMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* NEW! -MSOP 4.75 3.16 2.45 
LTC2051HS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 8-SOIC 4.50 2.99 2.40 
LTC2051HVCDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 8-DFN 5.75 4.11 3.38 
LTC2051HVCDD#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* NEW! 6.75 4411 3.38 
LTC2051HVHMS8-ND | Dual Zero Drift Op Amp........ 6.00 3.99 3.10 
LTC2051HVHMS8#PBF-ND | Dual Zero Drift Op Amp* NE! 6.00 3.99 3.10 
LTC2051HVHS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 5:75) 3.82) 2:95) 
LTC2051HVHS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* NEW! 6.75 3.82 2.95 
LTC2051HVIMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp........ 6.00 3.99 3.10 
LTC2051HVIMS8#PBF-ND| Dual Zero-Drift Op Amp* NEW! 6.00 3.99 3.10 
LTC2052CGN-ND Quad Zero-Drift Op Amp. 838 5.57 4.20 
LTC2052CGN#PBF-ND | Quad Zero-Drift Op Amp* NI 8.38 5.57 4.20 
LTC2052CGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp... 10625.00/2,500 
LTC2052CS-ND Quad Zero-Drift Op Amp... SS 153/90! 
LTC2052CS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* NEW! 4-SOIC 7.75 515 3.90 
LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp.. 4-SOIC 9875.00/2,500 
LTC2052HGN-ND Quad Zero-Drift Op Am 16-SSOP 9.00 5.98 4.80 
LTC2052HS-ND Quad Zero-Drift Op Amp... 4-SOIC 8.38 5.57 4.45 
LTC2052HS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* NEW! 8.38 5.57 4.45 
LTC20521S#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* NEW! 8.38 5.57 4.20 
LTC2052HVCGN-ND Quad Zero-Drift Op Amp.. 6-SSOP 10.50 698 5.25 
LTC2052HVCGNTR-ND | Quad Zero-Drift Op Am, 16-SSOP 13282.50/2,500 
LTC2052HVCS-ND Quad Zero-Drift Op Amp... 4-SOIC 963 640 4.82 
LTC2052HVCS#PBF-ND | Quad Zero-Drift Op Amp* NEW! 4-SOIC 9.63 640 4.82 
LTC2052HVCSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp.. 4-SOIC 12187.50/2,500 
LTC2052HVHS-ND Quad Zero-Drift Op Amp.. 4-SOIC 10.50 6.98 5.75 
LTC2052HVHS#PBF-ND | Quad Zero-Drift Op Amp* NEW! 4-SOIC 10.50 6.98 5.75 
LTC2052HVIGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 14062.50/2,500 
LTC2052HVISTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp....... 13282.50/2,500 
LTC2052IGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. 

Temp... 11407.50/2,500 
LTC2054CS5#PBF-ND | Single Zero-Drift Op Amp 213 1.42 1.17 
LTC2054HS5#PBF-ND _ | Single Zero-Drift Op Amp 253 1.68 1.37 
LTC2055CMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 3.20 2.29 1.88 
LTC2055HMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 3.83 2.73 2.25 
LTC6078ACMS8#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out 

Amp* NEW! 450 3.21 2.64 
LTC6078AIMS8#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out 

Amp* NEW!... 5.18 3.69 3.04 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC6078CDD#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out LT1920CS8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifier* NEW............... 6.25 415 3.25 
Amp* NEW!.. 2:98 9212) 1.75, LTC1100CN8-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp 11.25 7.50 6.45 
LTC6078CMS8#PBF-ND | Micropower Precision, LTC1100CN8#PBF-ND | Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp* NE! 11.25 7.50 645 
Amp* NEW!.. 298 212 1.75 LTC1100CSW-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp..... 13.13 875 7.40 
LTC6078IDD#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out LTC1100CSW#PBF-ND_| Prec., Chopper-Stabilized Instrumentation Amp* NE! 13.13 875 7.40 
Amp* NEW!.. 3.40 2.42 2.00 LTC2053CDD-ND Precision Rail-to-Rail 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp 7.03 5.02 413 
LTC6078IMS8#PBF-ND | Micropower Precision, Dual CMOS R/R In/Out LTC2053CMS8-ND Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift Instrumentation Amp 6.38 4.24 3.30 
Amp* NEW!.. 3.40 242 2.00 LTC2053CMS8#PBF-ND | Precision Rail-to-Rail 1/0 Zero-Drift Instrumentation 
LTC6079CDHC#PBF-ND Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* NEW! 6.38 4.24 3.30 
rcenaccnecern rr baat 5.05 3.60 2.97 LTC2053CMS8TR-ND _ | Precision Rai p 8375.00/2,500 
4 icropower Fr LTC2053IMS8-ND Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift Instrumentation Amp... 7.38 4.90 3.85 
Amp* NEWt.. 2 O5NES 60207 LTC2053IMS8#PBF-ND | Precision Rail-to-Rail I/O Zero-Drift 
LTC6079IDHC#PBF-ND | Micropower Precision, Quad CMOS R/R In/Out Instrumentation Amp* NEW........ 7.38 490 3.85 
Amp* NEW! 5.80 414 3.42 LTC6800HMS8-ND Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp 310 2.25 1.85 
LTC60791GN#PBF-ND Micropower| Precision, se-csop MERC LTC6800HMS8#PBF-ND | Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp* NEW! 310 2.25 1.85 
mp* Lian . 16+ i ‘ . 
LTC6910-1CTS8-ND _| Digitally Controlled PGA “SOT-23-8 2.38 2.06 1.54 TSISANIBEND aa on mE omparator eae 
(1C6910-1CTSB#PBF-ND | Digitally Controlled PGA* NEW! “SOT23-8 2.38 2.06 1.54 LTO ACHETD say Prccteton Vsltace Garsnarai Bon Go) OES 
LTC6910-2CTS8-ND _| Digitally Controlled PGA........ TSOT-23-8 2.38 2.06 1.54 ioreaesnenn (AG Preciton Voltage Compatatbi* we SOR GE) DES 
LTC6910-2CTS8#PBF-ND | Digitally Controlled PGA* NE TSOT-23-8 2.38 206 1.54 feinesths ay Piseiclon Vollane Comparator Bea GD aa 
LTC6910-2HTS8-ND —_| Digitally Controlled PGA .S0T-23-8 3.00 246 1.88 RO RISEeOR NEM SY Preciston Vol o C eae -c0lc MEF 
LTC6910-3CTS8-ND __| Digitally Controlled PGA TS0T-23-8 238 206 1.54 z SV Rrecision Voltage: Gompatator™ NEW! a ai) Oe SBS 
Diff tial Al lif 111011CN8-ND 5V Precision Voltage Comparator....... 8-Dip 238 1.58 1.40 
L71187CN8-ND Adjustable Low aaa ae ~ 550 367 2.95 RH eieiee ay etek Vane railed i eo ait ae see 
x 5 . : | 5V Precision Voltage Comparator....... i . 7 
L11187CS8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp 6.13 4.08 3.45 LT1011CS8#PBF-ND | 5V Precision vohage Connpaiators NEW! 3.00 2.00 1.70 
111187CS8#PBF-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp* NEW! 6.13 4.08 3.45 LT1016CN8-ND High-Speed, 10nS Comparator. 5.50 3.67 2.95 
171193CN8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp......... 550 3.67 2.95 yi ihe = 
LT1193CN4PBF-ND | Adjustable Gain Video Difference Amp* NEW! 5.50 3.67 2.95 apie ee foe tone se ee Se re 
LT1193CS8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp 6.13 4.08 3.45 LT1016CS8#PBF-ND | High-Speed, 10nS Comparator* NEW! 6.13 4.08 3.20 
PUT SaCSEEEEND pausiate can vines Pe asa fue NEW: aX ie oe LT1017CN8-ND Micropower Dual Comparator, 301A Supply Current. 8Dip 363 242 210 
EREROREL Te High Frequency Flter Building Bloc oe B68 La LT1017CN8#PBF-ND —_ | Micropower Dual Comparator, 30NA Supply Current* NEW!...8-Dip 3.63 2.42 2.10 
LT1568CGN4PBF-ND | Low Noise High Frequency Filter Building Block” NEW! 850 565 470 ee Dem Cacropower Dual Gomparatar, SOys Supply Current 8-S0IC OO Clam 
LTC1992-1CMS8-ND —_| Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver-...... 7.88 5.23 4.35 Suan) Current* pel a ..8SOIC 4.00 267 2.30 
{To eee. EMS EEN an af ai oir ds ane raat NEW! a8 333 foe LT10171S8-ND Micropower Dual Comparator, 30H Supply Current 8S0IG 4.88 3.25 275 
(1G1992-2CMMSBPBF-ND | Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver* NEW! 788 5.23 4.35 STO SeEBEND ge eine ta pus PM ic) ana a 
LTC1992CMS8-ND Fully Differential In/Out Amp/Driver. 3:30) 2)800 2415) ; — — : = = 
LTC1992CMSB#PBF-ND | Fully Differential In/Out Amp/Driver* NEW: 3.30 2.80 2.15 eee Rcropower Dual Gombateton,-£19u) supe. Curran 50 Some 
L71993CUD-24PBF-ND Aa Low Distorti ile Noise Differential ss ; 171018CN8#PBF-ND Micropower Dual Comparator, 110A Supply Curreni 3.38 2.25 1.95 
x Amp/ADC Driver* NEWT. olse Ditterential Boa na acs LT1018CS8-ND Micropower Dual Comparator, 110A Supply Current. 3.75 2.50 2.20 
LT1993CUD-4#PBF-ND_ | 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential picaaeccnemcomem) MCTOPowe! Dual Comparator, 110uA aR OR) On 
Amp/ADC Driver* NEW... 5.88 4.20 3.45 Suppy Gurren eens : a 
[71993CUD-10#PBF-ND| 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential L11116CN8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator. 6.00 4.00 3.50 
Amp/ADC Driver* NEW! 588 4.20 3.45 L11116CN8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* NEW! 6.00 4.00 3.50 
LT1993IUD-24PBF-ND | 800MHz Low Distortion Low Noise Differential . ‘ 111116CS8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator. 6.63 4.42 3.75 
Amp/ADC Driver* NEW! 675 465 3.97 LT1116CS8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* NEW! 663 442 3.75 
LT1993IUD-4#PBF-ND | 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential EIASSCSEND 7S Low HOWE COmparatOh sn i ee 
Amp/ADC Driver* NEW!.. 16-OFN 675) 4165) 397 LT1394CS8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator* NEW! Salsa Say 72165) 
z =z Fstorti L713941S8-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp. 5.75 3.82 2.90 
Er ERD Te ere A ADE Dae RE. Notse Differential ee ene LT1394IS84PBF-ND | 7S. Low Power Comparator, Ind. Temp. 575 382 290 
LT1994CDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Di i ° ‘ 111671CS8-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator. 3:50) 2:33) 1:80! 
Amp/Driver* NEW! 330 2.35 1.95 L11671CS8#PBF-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator* NEW! 3:50) 2:33) 1:80! 
L71994IDD4PBF-ND Low Noise, Low Distortion L11711C0MS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator 438 2.91 2.50 
Amp/Driver* NEW!.. 380 270 225 LT1711CMS8#PBF-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! -MSOP 4.38 291 2.50 
7 7 7 i ry (117111MS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. -MSOP 4.75 3.16 2.65 
LT6552CDD#PBF-ND | 3.3V Single Supply Video Diff Amp* NEW! 263 185 1.55 
[T6SS2CS8¥PBF-ND | 3.3V Single Supply Video Difference Amp* NEW! 220 158 130 | LTI7+1IMS8#PBF-ND_ | Single F/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* NEW! -MSOP 4.75 3.16 2.65 
L16552IDD#4PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* NE! 313 220 1.85 LT1713IMS8-ND Single, Low Power, Rail-to-Rail In/Out Comparato -MSOP 4.38 2.91 2.35 
LT6552IS84PBF-ND _| 3.3V Single Supply Video Difference Amp* NE! 270 1.90 1.60 LT1713IMS8#PBF-ND | Single, Low Power, R/R In/Out Comparator* NEW! 438 291 2.35 
LT6600CS8-20#PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass (11714CGN-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator...... 6.63 440 3.32 
Filter* NEW! 8-SOIC 5.88 3.80 3.40 L11714CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! 6.63 440 3.32 
LT66001S8-20#PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass L117141GN-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. ....... 713 4.74 3.57 
Filter* NEW!. 8-SOIC 6.75 4.35 3.90 1117141GN#PBF-ND Dual Rall-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.* NEW! 7134.74 3.57 
Instrumentation Amplifier L11715CMS-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 6.88 4.57 3.65 
LT11715CMS#PBF-ND —_ | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! 6.88 4.57 3.65 
LT1101ACN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp . se 12.25 8.17 6.95 LT1716CS5-ND 44V, Micropower Precision Railto-Rall Comparator. SOT-23-5 213 1.55 1.28 
LT1101ACN8#PBF-ND | Precision Micropower Single Instrumentation Amp* NEW! 12.25 817 6.95 LT1716CS5#PBF-ND | 44V, Micropower Precision R/R Comparator* NEW! SOT-23-5 2.13 1.55 1.28 
LT1101AIN8-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 15.25 10.17 8.70 LT17161S5-ND 44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Comparator. SOT-23-5 2.50 1.85 1.53 
LT1101 AIN8#PBF-ND aeons Single Instrumentation Amp, Ind. ren LTI716IS5#PBF-ND | 44V, Micropower Precision R/R Comparator* NEWE.......SOT-23-5 250 1.85 1.53 
ks _ : : : LT1719CS6-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator... SOT-23-6 3.00 2.00 1.62 
L111016N8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 8.75 5.83 4.95 LT1719CS6#PBF-ND single Rail-to-Rail, In/Out conpanter® NEW! SOT-23-6 3.00 2.00 1.62 
171101CN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* NE! 875 583 4.95 LT1719CS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator....... 8-SOIC 4.00 2.66 2.10 
Hato ee Ere: Micrbar el Sale Teale Ane a Temp. 10.88 7.25 6.25 LT1719CS84PBF-ND _| Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! 8-SOIC 4.00 2.66 2.10 
a i” NEW el sna tale ane) GOR Ga LT17191S6-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. S0T-23-6 3.38 225 1.77 
TT1101SW-ND PreRion Micropower Single Instrumentation Amp 10.50 700 5.95 L117191S6#PBF-ND Single RIR, In/Out Comparator, Ind. Temp.* NEW! SOT-23-6 338 2.25 1.77 
LT1101SW4PBF-ND | Prec. Micropower Single Instrumentation Amp* NE! 1050 7.00 5.95 ND Pe Ee RICIVORE ee sted ee 
LT1102ACN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 1225 Oli 6195; LT1720CMS84PBE-ND | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NIE! -MSOP 650 432 345 
171102CN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input... 8.75 583 4.95 —1720C88-ND Dual Railto-R, 7 Out 8-SOIC 6.00 3.99 3.00 
LT1102CN8#PBF-ND __| Prec. Micropower Instrumentation Amp, JFET Input* NE 8.75 5.83 4.95 7200S8- ual Rail-to-Rall, In/Out Comparator... zg ; ; u 
TTH167ACN8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 1143739575 L11720CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! 8-SOIC 6.00 3.99 3.00 
111167ACS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 41.13 7.39 5.75 Pues aN _ Ral-to:Rall, IvOut-Gomparator Ind, Temp 88010 ET OO Comme oO 
LI167ACSB#PBF-ND | Programmable Precision Instrumentation Amp* NEW!....8-SOIC 11.13 7.39 5.75 Ta eye eee naatcr nd. Te AE WT aa Coes 
LT1167AIS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .... 8-SOIC 12.75 847 6.65 7 7 Ps a = : = 
LT1167AIS84PBF-ND | Programmable Precision Instrumentation Amp* NEW!.......8-SOIC 12.75 8.47 6.65 Re Quad pal otal Hie ae NEW! a8 oes aa 
LT1167CN8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp Dip 638 424 3.30 IRRONSSCHCNMMI Quad Failte: Rail In/Out Comparators: fas Aa aan acy 
171167CN8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp Dip 638 424 3.30 LT6700CS6-1-ND Micropower. Low Voltage. Baal Comparator 263 216 168 
L71167CS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp... B-SOIC 6.38 424 3.30 eon e ee RCRENTAM Micrenower Lows Vottios, Dual Comparator’ meicwa ACE Gay ea 
LT1167CS8#PBF-ND | Programmable Precision Instrumentation Amp* NEW!........8-SOIC 6.38 4.24 3.30 ETOPONGT, LOW VORAQE, Ud) SOU panaOr : : : 
L111671S8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp ... 7.38 4.90 3.85 L16700CS6-2-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator... 263 2.16 1.68 
LT11671S8#PBF-ND | Programmable Precision Instrumentation Amp* NEW! 738 490 3.85 ET6700CS6-2¢PBF-ND' | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* NEW! BES ely 1a) 
ry : 5 51 t9-Rai i LT6700CS6-3-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparato 263 216 1.68 
111789CS8-1-ND Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp 6.38 4.24 3.30 (76700C86-3#PBF-ND | Mi Low Volt Dual C tt 263 216 168 
LT1789CS8-1#PBF-ND | Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* NEW! 6.38 4.24 3.30 ee Her OPOWGT, OW VONAQE, Ua) Colm Parat : : : 
LT1789CS8-10-ND _| Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp 638 455 3.75 LTC1040CN-ND Dual Micropower Comparator... a iy ea 
LT1789CS8-10#PBF-ND | Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* NEI 6.38 4.55 3.75 LTC1040CN#PBF-ND | Dual Micropower Comparator* NEW! 3.88 258 2.20 
1717891S8-1-ND Micropower Single Rail-to-Rail Out Instrumentation Amp 738 490 3.85 LT¢1040¢SW-ND Dual Micropower Comparator . GG OG) BES 
LT17891S8-14PBF-ND | Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* NE 738 4.90 3.85 L1C1042CN8-ND CMOS Window Comparator 3.38 2.25 1.90 
LT1920CN8-ND Precision Instrumentation Amplifie 625 4.15 3.25 LTC1042CN8#PBF-ND | CMOS Window Comparator* NEWE.. ge) ely 
LT1920CN8#PBF-ND Precision Instrumentation Amplifie 625 415 3.25 LTC1440CMS8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference. 3.13 215 1.70 
171920CS8-ND Precision Instrumentation Amplifier 6.25 415 3.25 * RoHS Compliant (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
L1C1064-3CN-ND 8th Order, High Frequency Linear Phase Lowpass Filter. 17.50 11.70 9.95 
LTC1064-3CSW-ND 8th Order, High Frequency Linear Phase Lowpass Filter. 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-3CSW#PBF-ND | 8th Order, High Freq. Linear Phase 
Lowpass Filter* NEW! 20.00 13.35 11.30 
LTC1064-4CN-ND. 8th Order, Clock Sweepab p 25.00 16.70 14.20 
LTC1064-4CSW-ND 8th Order, Clock Sweepable Cauer Lowpass Filter. 31.25 20.85 17.65 
LTC1064-4CSW#PBF-ND | 8th Order, Clock Sweepable Cauer Lowpass Filter* NEW! 31.25 20.85 17.65 
L1C1064-7CN-ND 8th Order, Linear Phase Lowpass Filte 20.00 13.35 11.25 
L1C1064-7CSW-ND 8th Order, Linear Phase Lowpass Filte! 27.50 18.35 15.50 
LTC1064CN-ND Quad, Universal Filter Building Block. 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CN#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* NEW! 24-Dip 15.00 10.00 8.40 
LTC1064CSW-ND Quad, Universal Filter Building Block...... 4-SOIC 18.00 12.00 9.55 
LTC1064CSW#PBF-ND | Quad, Universal Filter Building Block* NEW! 4-SOIC 18.00 12.00 9.55 
LTC1065CN8-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter 8-Dip 10.00 6.70 5.75 
LTC1065CN8#PBF-ND | 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* NEW! 8-Dip 10.00 670 5.75 
LTC1065CSW-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter.......... 6-SOIC 10.75 7.15 6.15 
LTC1065CSW#PBF-ND | 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* NEI 6-SOIC 10.75 7.15 6.15 
LTC1066-1CSW-ND 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter .... 8-SOIC 32.50 21.65 17.50 
LTC1066-1CSW#PBF-ND | 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter* NEI 8-SOIC 32.50 21.65 17.50 
LTC1067-50CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Building Bloc! 6.88 4.57 3.60 
LTC1067CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Building Block....... 16-SOIC 688 457 3.60 
LTC1067CS#PBF-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter 
Building Block* NEW!... 6.88 4.57 3.60 
LTC1068-25CG-ND Quad Universal Filter Building Block. 12.38 8.22 6.60 
LTC1068-501G-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.50 897 7.15 
LTC1068-50IG#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* NEWI!.....28-SSOP 13.50 897 7.15 
LTC1068-200CG-ND Quad Universal Filter Building Block... 28-SSOP 12.38 8.22 6.60 
LTC1068-200CG#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block* NEW! 28-SSOP 12.38 8.22 6.60 
LTC1068-2001G-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 28-SSOP 13.50 897 7.15 
LTC1068-2001G#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* NE! 28-SSOP_ 13.50 8.97 7.15 
LTC1068CG-ND Quad Universal Filter Building Block. 12.38 8.22 6.60 
LTC1068CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* NEW! 12.38 8.22 6.60 
LTC1068CN-ND Quad Universal Filter Building Block....... 12.00 7.97 6.40 
LTC1068CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* NEW! 12.00 7.97 6.40 
LTC10681G-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.50 8.97 7.15 
LTC10681G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* MEW!.....28-SSOP 13.50 8.97 7.15 
LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp........ 24-Dip 13.13 872 6.95 
LTC1068IN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* NE' 24-Dip 13.13 872 6.95 
LTC1069-11S8-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter....... 8-SOIC 10.25 681 5.45 
LTC1069-11S8#PBF-ND | 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter* NE! 8-SOIC 10.25 681 5.45 
LTC1069-6CS8-ND 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter 8-SOIC 9.38 625 5.00 
LTC1069-6CS8#PBF-ND | 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter 8-SOIC 9.38 6.25 5.00 
LTC1069-7CS8-ND 8th Order Linear Phase Lowpass Filter... 8-SOIC 9.38 623 5.00 
LTC1069-7CS8#PBF-ND | 8th Order Linear Phase Lowpass Filter* NEW! 8-SOIC 9.38 6.23 5.00 
L101164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 14-Dip 20.00 13.35 11.25 
1101164-5CSW-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 6-SOIC 27.50 18.35 15.50 
L101164-6CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 14-Dip 22.50 15.00 12.90 
L101164-7CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase... 14-Dip 20.00 13.35 11.25 
L101164-7CSW-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase .. 6-SOIC 27.50 18.35 15.50 
LTC1164-7CSW#PBF-ND | 8th Order, LP, Lowpass Filter, Linear Phase* NEW! 6-SOIC 27.50 18.35 15.50 
LTC1164CN-ND Quad Universal Filter Building Block. ip 15.00 10.00 8.40 
LTC1164CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* NEWE!. 15.00 10.00 8.40 
LTC1164CSW-ND Quad Universal Filter Building Block... 18.00 12.00 9.55 
LTC1164CSW#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block* NEW! 4-SOIC 18.00 12.00 9.55 
L1C1264-7CN-ND 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter . 14-Dip 25.00 16.65 14.20 
LTC1264CN-ND High Speed Quad Universal Filter Building Block. 24-Dip 17.50 11.70 9.80 
LTC1264CSW-ND High Speed Quad Universal Filter Building Block 20.50 13.70 10.90 
LTC1560-1CS8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Fi 913 6.06 4.85 
LTC1560-1CS8#PBF-ND | Sth Order, Continuous Time, Low 
Pass Elliptic Filter* NEW! 913 6.06 4.85 
L1C1560-11S8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filter. 10.25 6.81 5.45 
LTC1562ACG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter 25.00 16.60 12.50 
LTC1562CG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter 19:13) 12°70) 9157 
LTC1562CG#PBF-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter* NEI 1913) 12:70: 9/57 
LTC1562CG-2-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter..... 1913) 12:70) (9157, 
LTC1562CG-2#PBF-ND | 2V, Low Distortion Active RC Quad 
Universal Filter* NEW!... 19:13' 12:70) 9157 
LTC1563-2CGN-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter ‘Family 413 2.74 2.10 
LTC1563-2CGN#PBF-ND | Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family 413 2.74 210 
LTC1564CG-ND 10-150KHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
and 4-Bit Programmable Gain Amp .. 19.00 12.62 9.50 
LTC1564CG#PBF-ND 10-150KHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
and 4-Bit Programmable Gain Amp* NEW: 19.00 12.62 9.50 
LTC15641G-ND 10-150KHz Digitally Controlled Antialiasing Fi 
and 4-Bit Programmable Gain Amp .. 21.88 14.53 10.94 
L1C15641G#PBF-ND 10-150KHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
and 4-Bit Programmable Gain Amp* NEW... 21.88 14.53 10.94 
LTC1565-31CS8-ND 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 8.00 5.32 4.00 
LTC1565-31CS8#PBF-ND | 650KHz, 7th Order, Continuous Time 
Low Pass Filter* NEW!..... 8.00 532 4.00 
L101565-311S8-ND 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filte! 9.25 615 4.63 
LTC1565-311S8#PBF-ND | 650KHz, 7th Order, Continuous Time 
Low Pass Filter* NEW!...... 9.25 6.15 4.63 
LTC1569CS8-6-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter. 11.50 7.64 5.90 
LTC1569CS8-6#PBF-ND | 10th Order Linear Phase Low Pass Filter 11.50 7.64 5.90 
LTC1569CS8-7-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter... 12.25 814 6.30 
LTC1569CS8-7#PBF-ND | 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* NEI 12.25 814 6.30 
LTC15691S8-7-ND 10th Order Linear Phase, DC Accurate, Tunable, Low 
Pass Filter 13.50 8.97 7.00 
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POWER MANAGEME 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1440CMS8#PBF-ND | Ultra Low Power Single Comparator with 
Reference* NEWI............... 313 215 1.70 
LTC1440CN8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference 2p eSomt oO! 
LTC1440CN8#PBF-ND | Ultra Low Power Single Comparator with Reference* NE! 2 Sele Sounto0! 
LTC1440CS8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Reference Bids abies) ie) 
LTC1440CS8#PBF-ND | Ultra Low Power Single Comparator with 
References NEW! 8-SOIC 2.75 1.85 1.50 
LTC14401N8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Re’ 8-Dip 3.25 2.20 1.75 
LTC14401S8-ND Ultra Low Power Single Comparator with Ref., ind. Tenn. wee 8°SOIG 3.25 2.20) 1.75 
LTC14401S8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator with Ref., 
3.25) 2.20) 1:75) 
L1C1441CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference S802) 25u So: 
LTC1441CS8#PBF-ND | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* NE! B80 2:2500 185) 
11014411S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp....... 400 266 2.20 
LTC14411S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW... 4.00 266 2.20 
L1C1442CN8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference .. ATs 4225) 
L1C1442CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference ... Als 274 2125) 
LTC1442CS8#PBF-ND | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* NEWS... Al) 2745 (2125) 
LTC14421N8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp. 488 3.24 2.70 
11014421S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. Temp. 488 3.24 2.70 
L1C14421S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW... 488 3.24 2.70 
L101443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference .. 475 316 2.50 
LTC1443CN#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW! 4.75 3.16 2.50 
LTC1443IN-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5.50) 3'66) 305 
LTC14431S-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 550 3166 3.05 
LTC14431S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW! 5.50 3.66 3.05 
LTC1444CN-ND Ultra Low Power Di AS onlbue 200 
L1C1444CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference. Aiky Veh aatn 
LTC1444CS#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with 
Reference* NEWI............... 4.75 3.16 2.50 
L1C14441N-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
LTC14441S-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
L1C1444|1S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW!... 5.50 3.66 3.05 
LTC14451N-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
L1C14451S-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
LTC1445|S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Ref., Ind. 
Temp* NEW!... 5.50 3.66 3.05 
LTC1531CSW-ND Self-Powered Isolated Comparator. 938 6.23 469 
LTC1540CDD-ND Nanopower Comparator with Reference. ee 26) 2a) 
LTC1540CMS8-ND Nanopower Comparator with Reference. S30 02:2on So: 
LTC1540CMS8#PBF-ND | Nanopower Comparator with Reference* NEW! SEY Palsy Heke) 
LTC1540CS8-ND Nanopower Comparator with Reference....... 3.00 2.00 1.65 
LTC1540CS8#PBF-ND | Nanopower Comparator with Reference* NEW!. 3.00 2.00 1.65 
LTC15401S8-ND Nanopower Comparator with Reference....... Shel) skh ef) 
L1C15401S8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* NEW!. 3.50) 2:33) 1:90! 
L1C1541CDD-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference 3.65 2.43 210 
L1C1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference 2A ele O 0) 
LTC1542CS8#PBF-ND | Micropower Op Amp, Comparator and Reference* NEW!....8-SOIC 2.40 1.70 1.50 
L1C1841CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference ... .8-SOIC 82.50 1.66 1.25 
L1C1842CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference ... .8-SOIC 82.88 1.91 1.50 
LTC1842CS8#PBF-ND | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* NEW!...8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference .8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LTC1843CS8#PBF-ND | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* NEW!...8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LTC1998CS6-ND Programmable Low Battery Voltage Detector. .SOT-23-6 2.13 1.42 1417 
LTC1998CS6#PBF-ND | Programmable Low Battery Voltage Detector* NEW! .SOT-23-6 2.13 1.42 1417 
FILTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT6600CS8-2.5-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 2.5MHz Low Pass Filter.......... 8-SOIC 5.88 3.91 3.40 
LT6600CS8-2.5#PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp with 2.5MHz 
Low Pass Filter* NEW!... -8-SOIC 588 3.91 3.40 
LT6600CS8-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filtet .8-SOIC 588 3.91 3.40 
LT6600CS8-10#PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz 
Low Pass Filter* NEW!. -8-SOIC 5.88 3.91 3.40 
LT6600CS8-20-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 20MHz Low Pass Filte! .8-SOIC 588 3.91 3.40 
LT66001S8-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filte! .8-SOIC 6.75 449 3.90 
LT66001S8-10#PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz 
Low Pass Filter* NEW... -8-SOIC 675 449 3.90 
LTC1059CN-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Bloc 4-Dip 563 3.75 3.25 
LTC1059CN#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* NEW! 4-Dip 563 3.75 3.25 
LTC1059CS#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* NEW!..14-SOIC 6.25 4.20 3.40 
LTC1060ACN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block...... 20-Dip 13.75 9.20 8.00 
LTC1060ACN#PBF-ND | Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* NEW! 13.75 9.20 8.00 
LTC1060CN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block 6.88 460 3.90 
LTC1060CN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block NEW! 6.88 460 3.90 
LTC1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block 7.50 5.00 4.25 
LTC1060CSW#PBF-ND | Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* NEW!.. 20- SOIC 7.50 5.00 4.25 
LTC1061CN-ND Triple Switched-Cap Universal Filter Building Bloc! 13.75 915 7.60 
LTC1062CN8-ND 5th Order Lowpass Filter 6.13 410 3.30 
LTC1062CN8#PBF-ND | 5th Order Lowpass Filter* NEW! 613 410 3.30 
LTC1062CSW-ND 5th Order Lowpass Filter....... 6.25 4.20 3.55 
LTC1062CSW#PBF-ND | 5th Order Lowpass Filter* NE! 6.25 4.20 3.55 
LTC1063CN8-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filte: 10.00 6.70 5.75 
LTC1063CN8#PBF-ND | Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter* NEW! 10.00 6.70 5.75 
LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter. 10:75" 7:20) 645 
LTC1063CSW#PBF-ND | Clock-Tunable 5th Order, Lowpass 
Butterworth Filter* NEWS... 10.75 7.20 615 
LTC1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filte 22.50 15.00 12.90 
LTC1064-1CN#PBF-ND | 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter* NEW! 22.50 15.00 12.90 
L1C1064-2CN-ND 8th Order, High Frequency Butterworth Lowpass Filter .... 20.00 13.35 11.25 
LTC1064-2CN#PBF-ND | 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter* NEI 20.00 13.35 11.25 
LTC1064-2CSW-ND 8th Order, High Frequency Butterworth Lowpass Filter... 27.50 18.35 15.50 
LTC1064-2CSW#PBF-ND | 8th Order, High Frequency Butterworth Lowpass 
Filter* NEW!.... 27.50 18.35 15.50 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
Regulators 
L1317AT-ND Adjustable Positive Voltage Regulator...... 3.75 250 2.15 
L1317AT#PBF-ND Adjustable Positive Voltage Regulator* NI Bue 2s) 25) 
LT323AT-ND 5V, 3A Voltage Regulator. 4.00 267 2.50 
LT337AT-ND Adjustable Negative Voltage Regulato awe 2s) Bal 
LT1020CN-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Re’ 6.88 4.58 3.90 

LT1020CN#PBF-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 

2.5V Ref* NEW!... 6.88 4.58 3.90 
LT1020CSW-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Ref*. 7.50 5.00 4.25 
LT1020CSW#PBF-ND | Micropower Voltage Regulator/Comparator, 

2.5V Ref.* NEW!.... 7.50 5.00 4.25 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
L11033CT-ND Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance .T0-220 5.25 3.50 2.95 LT1085CM-3.3#PBF-ND | Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator NEW!. 713 4.75 4.00 
LT1033CT#PBF-ND Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance* NEW!....T0-220 5.25 3.50 2.95 LT1085CM-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator. 3-DD 713 4.75 4.00 
L11070CT-ND 5A High Power Switching Regulator .T0-220-5 10.63 7.08 5.65 L11085CT-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator TO-220 650 4.35 3.70 
LT1070CT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator* NEW: .T0-220-5 10.63 7.08 5.65 LT1085CT#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* NEW! TO-220 650 435 3.70 
LT1070HVCT-ND. 5A High Power Switching Regulator . T0-220-5 BaloiSi Olivers) LT1085CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator...... 6.50 435 3.70 
LT1070HVCT#PBF-ND | 5A High Power Switching Regulator* NEW! 70-2205 13.75 9.17 7.35 [T1085CT-3.34PBF-ND | Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* NEW! 650 435 3.70 
111071CT-ND 2.5A High Power Switching Regulator ..... .10-220-5 8.63 5.75 4.75 LT1085CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator 6.50 435 3.70 
L11071CT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator NEW! . T0-220-5 78163" 5175) 4.75) LT1085CT-5-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator... 6.50 435 3.70 
LT1071HVCT-ND 2.5A High Power Switching Regulator ..... .T0-220-5 11.25 7.50 6.20 LT1085CT-54PBF-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator* NE! 650) 435) 3170) 
aa ea cA th Feet Switching Regulator NEW! -10-220-5 We iS oa LT1085CT-12-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator 6.50 4.35 3.70 
72CN8- -25A High Efficiency Switching Regulator ip 4. 92 2.45 LT1085CT-12#PBF-ND | Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator* NEW! 70-220 650 435 3.70 
CT1072CN8#PBF-ND | 1.25A High Efficiency Switching Regulator* I 438 292 245 | iriogsim-a6-ND [Fixed 36V, 3A LDO Voltage Regulator WE cs Gal Aa 

11072CS8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 5.38 3.58 3.00 “NN Fstable. fi i ‘ 
: iH Bae LT1086CM-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator .. 4.00 266 2.30 
LT1072CS8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* NEW! 5.38 3.58 3.00 LT1086CM#PBF-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator* NEW! 400 265 230 
L71072CT-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 5.63 3.75 2.95 LT1086CM-3.3-ND _| Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator... 4.00 266 230 
L11072CT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* NEW! . T0-220-5 | 5163) 3175) 2195 LT1086CM-3.34PBE-ND | Fixed 3 BV. 1.5A LDO Voltage Regulator* NEW! 400.265 2.30 

L11072HVCT-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator....... .T0-220-5 7.38 4.92 3.85 : haan a ge Reg : ; ‘ 

7 i is ee - LT1086CT-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator... So 2:50) 2515) 
LT1072HVCT#PBF-ND | 1.25A High Efficiency Switching Regulator* NEW! 7.38 4.92 3.85 LT1086CT#PBF-ND ‘Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator” NEW! 375 250 245 
L11072IN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulato 6.13 4.08 3.45 udjUstaDIS I Oltage Reguiator’ : 5 

4 i LT1086CT-2.85-ND Fixed 2.85V, 1.5A LDO Voltage Regulator. 3:75) 2/50) 2515 
L71073CN8-ND Adjustable DC/DC Converter....... 650 3.67 3.15 LT1086CT-3.3-ND Fixed 3.3V-1.5A LDO Voltage Reaulat 375 250 2415 
LT1073CN8#PBF-ND | Adjustable DC/DC Converter* NEI 550 367 3.15 : ree a es : a 
LT1073CN8-5-ND BV Fixed DC/DC Converter. 550 367 345 UT1086CT-3.34PBF-ND_ [Fixed 3.3V,-1.5A LDO Voltage Regulator* NEW: 3.75 250 2.15 
LT1073CN8-12-ND 12V Fixed DC/DC Converte 5500 G67 a5: L11086CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 1.5A LDO Voltage Regulator. 3.75" (2:50) 215 
LT1073CS8-ND Adjustable DC/DC Converte 6.38 4.25 3.60 LT1086CT-5-ND Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator. 375° 2:50) 215 
LT1073CS8#PBF-ND Adjustable DC/DC Converter* NE! 6.38 4.25 3.60 LT1086CT-5#PBF-ND Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator* NE! 375 2:50 215 
LT1073088-5-ND BV Fixed DC/DC Converter. 6.38. 425 3.60 L11086CT-12-ND Fixed 12V, 1.5A LDO Voltage Regulator....... 3.75 2.50 2.15 
LT1073CS8-5#PBF-ND | 5V Fixed DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.60 LT1086CT-12#PBF-ND | Fixed 12V, 1.5A LDO Voltage Regulator* NEW! 175) 2150 2815; 
L11074CT-ND 5A Step Down Switching Regulato (oo a a) L71086IM-ND. Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator... 463 3.08 2.55 
111074CT#PBF-ND 5A Step Down Switching Regulator : O25 em Gnliver 5:20) L11086IM#PBF-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator* NEW! 463 295 2.55 
L11074CT7-ND 5A Step Down Switching Regulator... .T0-220-7 10.75 7.17 6.10 LT1105CN-ND Offline Switching Regulator... 7.63 5.08 4.05 
111074CT7#PBF-ND 5A Step Down Switching Regulator* NEW!. .10-220-7 10.75 «7.17 «6.10 L71105CN#PBF-ND Offline Switching Regulator* NEW! 7.63 5.08 4.05 
LT1074HVCT-ND. 5A Step Down Switching Regulato! .70-220-5 13.88 9.25 7.90 LT1105CN8-ND Offline Switching Regulator. 7.13 4.75 3.75 
LT1074HVCT#PBF-ND | 5A Step Down Switching Regulato .T0-220-5 13.88 9.25 7.90 LT1105CN8#PBF-ND Offline Switching Regulator* NE 713 475 3.75 
L11074HVCT7-ND 5A Step Down Switching Regulator...... .T0-220-7 15.38 10.25 8.75 LT1107CS8-ND Adjustable Output DC/DC Converter 438 2.91 2.40 
LT1074HVCT7#PBF-ND | 5A Step Down Switching Regulator* NEW! .10-220-7 15.38 10.25 8.75 LT1107CS8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter* NE 438 2.91 2.40 
LT1074HVIT-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. .70-220-5 18.75 12.50 10.65 111107CS8-5-ND Fixed 5V Output DC/DC Converter 5.13 3.42 2.90 
LT1074HVIT#PBF-ND 7B. step Down Switching Regulator, Ind. 10-2005 FHePEROeOnintes LT1107CS8-5#PBF-ND | Fixed 5V Output DC/DC Converter* NEW!. 513 3.42 2.90 

emp. i peas b e : LT11071S8-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Tem 5.38 3.60 3.10 
L11074HVIT7-ND 5A Step Down Switching Reg .10-220-7 20.25 13.50 11.20 7 i * 
LT1O74HVIT7#PBF-ND_ | 5A Step Di Switching Regu! 10-220. 2025 1350 11.20 1111071S8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp.* NEW! 5.38 3.60 3.10 
ein Ae on Si pou Suh Reaaioe a aera ae ae ue LT1108CS8-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter 513 3.42 2.90 
H , Ind. Temp. -10-220-5 12. 337. LT1108CS8#PBF-ND | Mi Adjustable Output DC/DC Converter* NEW! 5.13 3.42 2.90 
LT1074IT4PBF-ND _| 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp.* NEW!...T0-220-5 1250 833 7.10 pale a sults 
| iechi 590- 111108CS8-5-ND Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter-...... 5.13 3.42 2.90 
111074IT7-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. -10-220-7 13.75 9.15 7.65 (71108C88-S#PBF-ND | Mi Fixed 5V Output DC/DC Converter» NEW! 513 342 290 
LT1074IT7#PBF-ND | 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. .10-220-7 13.75 9.15 7.65 CCGA RNGEOI TMM Fed 42 Output Microptwer DCIDC Comvart . fa Gu BA 
LT1076C0-ND 2A Step Down Switching Regulator... 7.50 5.00 4.00 nee Peat ie ou bul Mictapawer onverter oe oe ek 
5 rm = LT1109ACN8-12#PBF-ND | Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 4.38 2.92 2.45 
LT1076CQ#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* NEW!. 7.50 5.00 4.00 LT1109ACS8-12-ND Fixed 12V Output Mi DC/DCC t 438 292 245 
LT1076CQ-5-ND 2A Step Down Switching Regulator...... 750 5.00 4.00 me Miput Miicropower OnVerteT, : z : 
LT1076CQ-5#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulator* NEW! 750 5.00 4.00 L11109CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 438 2.92 2.45 
LT1076CR-ND 2A Step Down Switching Regulator. 813 542 4.35 LT1109CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 4.38 2.92 2.45 
LT1076CR#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* NI 8.13 5.42 4.35 LT1109CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8-SOIC 4.38 2.92 2.45 
LT1076CR-5-ND 2A Step Down Switching Regulator...... 813 542 435 LT1109CS8-12#PBF-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8 SOIC 4.38 2.92 2.45 
LT1076CR-5#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulator* NEW! 813 5.42 435 LT1110CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter........ 8-Dip 550 3.67 3.15 
LT1076CT-ND 2A Step Down Switching Regulator...... .T0-220-5 650 433 3.50 LT1110CN8-12#PBF-ND | Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 8-Dip 5.50 3.67 3.15 
LT1076CT#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* NEW!. .T0-220-5 6.50 4.33 3.50 171110CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter... 8-SOIC 638 425 3.60 
LT1076CT-5-ND 2A Step Down Switching Regulator...... .10-220-5 6.50 4.33 3.50 LT1110CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 8-SOIC 6.38 4.25 3.60 
LT1076CT-5#PBF-ND — | 2A Step Down Switching Regulator NEW! .10-220-5 6.50 4.33 3.50 111110CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 8-SOIC 6.38 4.25 3.60 
111076CT7-ND 2A Step Down Switching Regulator...... .T0-220-7. 7.50 5.00 4.00 171111CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 8-Dip 425 283 2.40 
LT1076CT7#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulator NEW#. .10-220-7 7.50 5.00 4.00 LT1141CN8#PBF-ND | Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 8-Dip 425 283 240 
LT1076HVCR-ND 2A Step Down Switching Regulator. 1413 9.42 7.65 LT1111CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter...... 8-Dip 425 283 2.40 
LT1076HVCR#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulators NEW. a 14.13 9.42 7.65 LT1111CN8-5#PBF-ND_ | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 8-Dip 425 283 240 
LT1076HVCT-ND. 2A Step Down Switching Regulator...... .T0-220-5 11.38 7.58 6.05 1T1111CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter i 425 2.83 2.40 
LT1076HVCT#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulator* NEW!. .T0-220-5 11.38 7.58 6.05 LT1111C0S8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 488 3.25 2.80 
LT1076HVCT-5-ND 2A Step Down 5V Switching Regulator... .T0-220-5 11.38 7.58 6.05 5 j i * 7 
LT1076HVCT-5#PBF-ND | 2A Step Down 5V Switching Regulator* NEW! 'T0-220-5 11.38 7.58 6.05 Rasa BEND Beate Gun Miceande: Domne cote NEW! ae ae aa0 
LT1076HVIT-ND 2A Step Down Switching Regulato -10-220-5 13.38 8.92 7.65 LT1111CS8-5#PBF-ND | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 488 3.25 2.80 
LT1076HVIT#PBF-ND | 2A Step Down Switching Regulator* NEW! .10-220-5 13.38 8.92 7.65 49-1 i i 
Prat 111111C0S8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 2.80 
LT1076HVIT-5-ND 2A Step Down 5V Switching Regulator . T0-220-5 13.38 9.55 7.87 4 i i 
ei 1711111S8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte: 6.38 425 3.60 
LT1076IT-ND 2A Step Down Switching Regulator... .T0-220-5 8.88 592 5.05 (T14111S84PBEND ‘Adjustable 0 Mi DEES = 7 6.38425 360 
LT1076IT#PBF-ND 2A Step Down Switching Regulator* NEW!. .T0-220-5 8.88 5.92 5.05 : \djustable Output Micropower ‘onverter* NEW! r Vay el 
LT1076IT-5-ND 2A Step Down 5V Switching Regulator..... “T0-220-5 888 592 5.50 i ee Ap ie oY on faa ee aan es 338 oe a 
[T1082CN8-ND TA High Voltage, High Efficiency Switching Regulator......... BDip 813 542 4.60 Tataeee can 4 ert UEC iid TBO HEU Ae on 705 
LT1082CN8#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency : , ‘ : % ; 
Switching Regulator* NEW!.... . .8Dip 813 542 4.60 L11117CST#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator* NEW!. 3.63 2.42 1.95 
L11082CT-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Regulator.......... T0-220-5 9.38 6.25 5.35 L11117CST-2.85-ND _| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator....... 3.63 2.42 1.95 
LT1082CT#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg.* NEW!...T0-220-5 938 6.25 5.35 L11117CST-2.85#PBF-ND | Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator* NEW! 3.63 2.42 1.95 
17108210-ND TA High Volage, High Efficiency Switching Regulator-............... 5-DD 11.63 7.75 6.65 L11117CST-3.3-ND Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator... 3.63 242 1.95 
1710821Q4PBF-ND 1A High Volage, High Efficiency L11117CST-3.3#PBF-ND | Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator* NEW! 3.63 2.42 1.95 
Switching Regulator* NEWS... _ 11.63 7.75 6.65 L11117CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator........ 3.63 2.42 1.95 
L11082IT-ND. 1A High Voltage, High Efficiency Switching Regulator . 10.88 7.25 6.20 LT1117CST-5#PBF-ND | Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* NEW! 3.63 2.42 1.95 
L11082IT#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg.* NEW!... 10.88 7.25 6.20 171118CS8-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink 5.00 3.45 2.95 
LT1083CP-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 13.25 8.83 7.70 111118CS8#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* NEW! 5.00 3.45 2.95 
LT1083CP#PBF-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator* NEI 13.25 8.83 7.70 111118CS8-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink. 5.00 3.45 2.95 
LT1083CP-5-ND Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator...... 13.25 8.83 7.70 L11118CS8-2.5#PBF-ND | Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* NEI 5.00 3.45 2.95 
LT1083CP-5#PBF-ND | Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator* NEI 13.25 8.83 7.70 LT1118CS8-2.85-ND | Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA IsinI 463 3.20 2.75 
LT1083CP-12-ND Fixed 12V, 7.54 LDO Voltage Regulator... 13.25 883 7.70 LT4118CST-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink. 475 316 265 
LT1083CP-12#PBF-ND | Fixed 12V, 7.5 LDO Voltage Regulator* NEW! 13.25 8.83 7.70 LT1118CST-2.5#PBF-ND | Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* NEI 475 315 2.65 
LT1084CP-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator....... 8.88 5.90 5.00 LT1118CST-2.85-ND —_| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isin 438 291 2.40 
pec PEED Balustabe ai cart vonage Hegilatol NEW! aad 380 20 LT1118CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink... 475 316 2.65 
-5 | ixed 5V, oltage Regulator......... { ‘ i = 5 7 P Tae 
LT1084CP-54PBF-ND _| Fixed 5V. 5A LDO Voltage Regulator* NEW! 888 590 500 L11118CST- sails ND Fixed 5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* NE! Ai) Sib) 12165 
- LT1120ACN8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdow! 475 317 2.60 
(11084CP-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator 8.88 5.90 5.00 LT1120ACN8#PBF-ND | Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* NEW! 475 317 2.60 
L11084CP-12#PBF-ND | Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* NEW!. 8.88 5.90 5.00 uy fi i 
LT1084CT-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator 775 520 445 LT1120ACS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown... el) ley Shale) 
LT1084CT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator» NEW! 775 520 445 LT1120ACS8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* NEW! 5.50 3.67 3.15 
L71084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator...... 775 520 445 LT1120AIS8-ND. Micropower Regulator with Comparator and Shutdown qealey rey 2s) 
5 zi 7 7 ¥ 111120CN8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown. 8-Dip 438 292 2.40 
LT1084CT-3.3#PBF-ND | Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator* NE! 7.75 5.20 4.45 L71120CN8#PBF-ND Mi e 7 tl 
LT1084CT-5-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator. 7.75 520 4.45 4 icropower Reg. with Comparator and Shutdown* NEW!.....8-Dip 4.38 2.92 2.40 
LT1084CT-5#PBF-ND Fixed 5V. 5A LDO Voltage Regulator* 775 520 445 171120CS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown... 5.13 3.42 2.80 
, \ ; i i | i . Wi * i 5.13 3.42 2.80 
LT1084CT-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator...... 7.75 5.20 4.45 ETAIZOCSSFEBF:NDISS | Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* NEW 
LT1084CT-12#PBF-ND_| Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* NEI 7.75 520 4.45 LT11201N8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown BGO b7eaalD 
L110841T-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. "70-220 10.00 665 5.70 L11121ACS8-ND Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown. 3.75 2.50 2.00 
L71084IT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp.* NEW!......T0-220 10.00 6.65 5.70 LT1121ACS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.75 2.50 2.00 
LT1085CM-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 713 4.75 4.00 L11121ACS8-5-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown 3.75) 2.50) 2100! 
LT1085CM#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* NI 713 4.75 4.00 LT1121ACS8-5#PBF-ND | 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown* NEW!.. 2.75) 2:50) 2100 
LT1085CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator. 7.13 4.75 4.00 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
171121 AHVCS8-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown 450 2.99 2.40 LT117110-ND 2.5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator 10.25 681 5.45 
L71121AHVCS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* NEW! 450 299 2.40 L7117110#PBF-ND 2.5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEI 10.25 681 5.45 
171121 AHVIS8-ND Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. .. 5.25 3.49 2.81 L71172CN8-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator... 438 2.92 2.45 
L11121AHVIS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. LT1172CN8#PBF-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW! 438 2.92 2.45 
Temp.* NEW!.. | ee ee) Gil L71172CQ-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator 6.38 4.25 3.55 
L11121AIS8-ND Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, ind. Temp. 8-SOIC 4.38 2.92 2.35 LT1172CQ#PBF-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW! 6.38 4:25 3.55 
LT1121AIS8#PBF-ND | Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. L11172CS8-ND i 5.38 3.58 3.00 
Temp.* NEWS...... 438 2.92 2.35 LT1172CS8#PBF-ND 
L71121AIS8-5-ND 5V Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. . 438) 2192" 2135) Regulator NEW! 6.38 3.58 3.00 
L11121AlS8-5#PBF-ND | 5V Micropower LDO Reg. with Shutdown, L11172CT-ND 1.25A, 100KHz High 4 6.63 3.75 2.95 
Ind. Temp.* NEWS...... 438 2.92 2.35 LT1172CT#PBF-ND 7.25A, 100KHz High Efficiency Switching Reg.* NEW! 563. 3.75 2.95 
171121CN8-ND Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown. 8-Dip 2.75 1.83 1.55 LT1172HVCQ-ND 1.25A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. 913 6.52 537 
111121CN8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* NEW! 8-Dip 2.75 1.83 1.55 LT1172HVCQ#PBF-ND | 1.25A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching 
171121CN8-3.3-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown... 8-Dip 2.75 1.83 1.55 Regulator* NEW!.... 913 6.52 537 
L11121CN8-3.3#PBF-ND| 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* NEI 8-Dip 2.75 1.83 1.55 L11172HVCT-ND 1.25A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. T0- 220- -5 7.38 4.92 3.85 
L71121CN8-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown........ 8-Dip 2.75 183 1.55 LT1172HVCT#PBF-ND | 1.25A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching 
L11121CN8-5#PBF-ND | 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* NE! i 2:75, 1183 11.55) Regulator* NEW! TO0-220-5 7.38 4.92 3.85 
L11121CS8-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown........ 3.00 2.00 1.70 LT1172IN8-ND 1.25A, 100KHz High y ig Reg 8-Dip 613 4.08 3.45 
L11121CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* NE! 3.00 2.00 1.70 LT1172IN8#PBF-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator NEW!....3-Dip 6.13 4.08 3.45 
L11121CS8-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown...... 3.00 2.00 1.70 L111721S8-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator 8-SOIC 7.00 4.67 3.90 
L11121CS8-3.3#PBF-ND | 3.3V LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.00 2.00 1.70 L111721S8#PBF-ND 1.25A, 100KHz High Efficiency Switching 
111121CS8-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 3.00 2.00 1.70 Regulator* NEW!... 8-SOIC 7.00 4.67 3.90 
111121CS8-5#PBF-ND | 5V LDO Regulator with Shutdown* NEI 3.00 2.00 1.70 L71173CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 8-Dip 4.25 283 2.40 
171121CST-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown...... eiely ile alr) LT1173CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 8-Dip 4.25 283 2.40 
L11121CST-3.3#PBF-ND | 3.3V LDO Regulator with Shutdown* NEW! S258 2s a7) L71173CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter i 4.25 2.83 2.40 
(11121CST-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 3.25 2.17 1.75 LT1173CN8-5#PBF-ND_ | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 4.25 283 240 
L11121CST-5#PBF-ND | 5V LDO Regulator with Shutdown* NEW! Seo PO eG L11173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 4.25 2.83 2.40 
171121CZ-3.3-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 238 1.58 1.35 LT1173CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 488 3.25 2.80 
L11121CZ-3.3#PBF-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! 238 1.58 1.35 LT1173CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 488 3.25 2.80 
(11121CZ-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown........ 238 1.58 1.35 LT1173CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 2.80 
(111210Z-5#PBF-ND___| 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* NE' 2.38 1.58 1.35 L11173CS8-5#PBF-ND | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* NEW! 488 3.25 280 
1711211S8-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown........ 3.63 2.42 2.05 L71175CN8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator... 463 3.10 2.55 
1711211S8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.63 2.42 2.05 LT1175CN8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 463 3.10 2.55 
L111211S8-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown 3.63 2.42 2.05 LT1175CN8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 463 310 2.55 
L111211S8-3.3#PBF-ND | 3.3V LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.63 2.42 2.05 LT1175CN8-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEW!. 463 3.10 2.55 
L111211S8-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown..... 3.63 2.42 2.05 LT1175CQ-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator ... 5.88 3.91 3.25 
L111211S8-5#PBF-ND | 5V LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.63 2.42 2.05 LT1175CQ#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 5.88 3.90 3.25 
L111211ST-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown....... 3.88 2.58 2.10 LT1175CQ-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.88 3.91 3.25 
LT1121|ST-3.3#PBF-ND | 3.3V LDO Regulator with Shutdown* NEW! 3.88 2.58 2.10 LT1175CQ-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 5.88 3.90 3.25 
L711211ST-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown...... 3.88 2.58 2.10 LT1175CS8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator .. 5.38 3.60 3.00 
LT11211ST-5#PBF-ND | 5V LDO Regulator with Shutdown* NEW: 3.88 2.58 2.10 LT1175CS8#PBF-ND —_| Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 5.38 3.60 3.00 
1711211Z-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown... 2.88 1.92 1.60 LT1175CS8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator. 5.38 3.60 3.00 
L111211Z-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* NEW! 2.88 1.92 1.60 LT1175CS8-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 5.38 3.60 3.00 
171129CQ-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Sh 463 3.08 2.55 LT1175CST-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator....... 488 3.25 2.80 
L71129CQ#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEI 463 3.08 2.55 LT1175CST-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEI 488 3.25 2.80 
171129CQ-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown..... 5-DD 463 3.08 2.55 L11175CT-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator ... T0-220-5 563 3.75 3.15 
L11129CQ-3.3#PBF-ND | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! 463 3.08 2.55 LT1175CT#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! TO-220-5 5.63 3.75 3.15 
171129CQ-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown........ 463 3.08 2.55 LT1175CT-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator....... T0-220-5 5.63 3.75 3.15 
111129CQ-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEI 463 3.08 2.55 LT1175CT-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEI TO-220-5 5.63 3.75 3.15 
111129CS8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdow: AViy shale a LT11751N8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulato 6.00 4.00 3.35 
L11129CS8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! ATS saliiee55) 11117510-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator... 7.50 5.00 4.30 
L11129CS8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... ATS Sai 255: LT11751Q#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator NEW! 7.50 5.00 4.30 
LT1129CS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NE! Arde 3uifi °2:55 LT11751Q-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator........ 750 5.00 4.30 
L11129CS8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown........ 475) 3. 32:55) LT117510-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEI 7.50 5.00 4.30 
L11129CS8-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NE! AS) Sui 2:55 LT11751ST-5-ND 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator . 5.38 3.60 3.10 
L11129CST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 4.25; 2:83 2135 LT11751ST-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator* NEW! 5.38 3.60 3.10 
L11129CST-3.3#PBF-ND | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! 425\ 2:83, ©2135) LT11751S8-ND. Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator-..... 7.00 4.65 3.90 
L11129CST-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown........ 4:25\ 2:83, 2135 LT11751S8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* NEW! 7.00 4.65 3.90 
LT1129CST-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEI 4.25 283 2.35 LT11751S8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator....... 7.00 4.65 3.90 
L11129CT-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdow: .T0-220-5 4.00 267 2.25 LT11751S8-5#PBF-ND | 5V, 500mA Negative LDO Regulator* NEI 7.00 4.65 3.90 
L71129CT#PBF-ND Adj., 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! .T0-220-5 4.00 267 2.25 LT1176CN8-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator i 563 3.75 3.20 
L11129CT-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .T0-220-5 4.00 267 2.25 LT1176CN8#PBF-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator NEW! 8-Dip 5.63 3.75 3.20 
L11129CT-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... .T0-220-5 4.00 267 2.25 LT1176CN8-5-ND 5V, 1A Step Down Switching Regulator....... 8-Dip 5.63 3.75 3.20 
L11129CT-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NE! .T0-220-5 4.00 267 2.25 LT1176CN8-5#PBF-ND | 5V, 1A Step Down Switching Regulator* NEW! 8-Dip 5.63 3.75 3.20 
17112910-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5-DD 550 3.67 3.05 LT1176CSW-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator 0-SOIC 813 5.42 4.35 
L711291Q#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NI 5-DD 5.50 3.67 3.05 LT1176CSW#PBF-ND | Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator* NEW! O-SOIC 813 542 4.35 
17112910-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown........ 5-DD 550 3.67 3.05 LT1176CSW-5-ND 5V, 1A Step Down Switching Regulator...... O-SOIC 813 5.42 4.35 
L1112910-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NE! §-DD 550 3.67 3.05 LT1176CSW-5#PBF-ND | 5V, 1A Step Down Switching Regulator* NEW! 0-SOIC §=8.13 5.42 4.35 
111291S8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdow! -8-SOIC 5.63 3.75 3.05 LT1185CT-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator .. TO-220-5 650 433 3.70 
L111291S8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown -8-SOIC 563 3.75 3.05 LT1185CT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* TO0-220-5 6.50 433 3.70 
1111291S8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... .8-SOIC PESi6sI3i75) 305 LT11851T-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator....... TO-220-5 875 5.83 4.90 
L111291S8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! -8-SOIC 563 3.75 3.05 LT11851T#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* NE! TO-220-5 875 583 4.90 
L111291S8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown -8-SOIC 5.63 3.75 3.05 LT1268BCQ-ND 7.5A, 150KHz Switching Regulator. 5-DD 12.75 850 7.25 
LT11291S8-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown -8-SOIC 5.63 3.75 3.05 LT1268CT-ND 7.5A, 150KHz Switching Regulator. 20-5 11.38 7.58 6.50 
LT11291ST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... SOT-223 4.75 3.17 2.70 LT1268CT#PBF-ND 7.5A, 150KHz Switching Regulator* NEW! TO-220-5 11.38 7.58 6.50 
LT11291ST-3.3#PBF-ND | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* NEW! SOT-223 (A475) 3ilt 2:70: LT1269CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator. TO-220-5 888 5.92 4.90 
LT11291ST-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown SOT-223 4.75 317 2.70 LT1269CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* NEWE.....T0-220-5 888 5.92 4.90 
LT1129|ST-5#PBF-ND | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown SOT-223 4.75 317 2.70 LT1270ACT-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Regulator. TO-220-5 15.75 10.50 8.90 
L11170CQ-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator .. 5-DD 11.38 7.58 6.05 LT1270ACT#PBF-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Regulator* NEW!...TO-220-5 15.75 10.50 8.90 
LT1170CQ#PBF-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW! 5-DD 11.38 7.58 6.05 LT1270CT-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator. TO-220-5 10.63 7.08 5.65 
L11170CT-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator .T0-220-5 10.63 7.08 5.65 LT1270CT#PBF-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator* NEW!.....10-220-5 10.63 7.08 5.65 
L11170CT#PBF-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW!...T0-220-5 10.63 7.08 5.65 L11271CQ-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator. 938 6.25 520 
LT1170HVCQ-ND 5A, 100KHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg.........5-DD 14.38 9.55 8.25 LT1271CQ#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* NE! 5-DD 9.38 6.25 5.20 
LT1170HVCQ#PBF-ND | 5A, 100KHz, High Voltage, High Efficiency, Switching L11271CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator......... TO-220-5 8.63 5.75 4.75 
Regulator* NEW!.. 5-DD 14.38 9.55 8.25 L11271CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* NEW!.....TO-220-5 8.63 5.75 4.75 
LT1170HVCQTR-ND 5A, 100KHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg .. 5-DD 6225.00/750 LT1300CN8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter 5.00 3.33 2.60 
LT1170HVCT-ND 5A, 100KHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg ..TO-220-5 13.75 9.17 7.35 LT1300CN8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* NEW! 6.00 3.33 2.60 
LT1170HVCT#PBF-ND | 5A, 100KHz, High Voltage, High Efficiency, Switching LT1300CS8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter 5.00 3.33 2.60 
Regulator* NEW!.. .T0-220-5 13.75 917 7.35 LT1300CS8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* NEW! 5.00 3.33 2.60 
11117010-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator. ..5-DD 14.25 950 8.50 LT1301CN8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter 475 3.17 2:50 
L7117010#PBF-ND 5A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW! 5-DD 14.25 9.50 8.50 L71301CS8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter 475 317 2.50 
111171CQ-ND 3A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator... 5-DD 9.38 6.25 5.20 LT1301CS8#PBF-ND 5V/12V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* NE' 475 317 250 
171171CQ#PBF-ND 3A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW! 5-DD 938 625 5.20 LT1302CN8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter...... 6.13 4.08 3.35 
(11171CT-ND 3A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator..... .T0-220-5 863 5.75 4.75 LT1302CS8-ND Adjustable, High Efficiency, Step Up DC/DC Converte: 6.38 4.25 3.50 
L11171CT#PBF-ND 3A, 100KHz High Efficiency Switching Regulator* NEW!...T0-220-5 863 5.75 4.75 LT1302CS8#PBF-ND Adj., High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* NEW! 6.38 4.25 3.50 
L11171HVCQ-ND 2.5A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. ..5-DD 11.75 7.81 6.70 LT1302CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter ..... 6.38 425 3.50 
LT1171HVCQ#PBF-ND | 2.5A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching LT1302CS8-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency, Step Up DC/DC Converter* NEW! 638 4.25 3.50 
Regulator* NEW!.. ..5-DD 11.75 7.81 6.70 LT1303CN8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter... 475 316 2.50 
L11171HVCT-ND 2.5A, 100KHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg......T0-220-5 11.25 7.50 6.20 LT1303CN8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* NEW! 475 315) 2:50 
LT1171HVCT#PBF-ND | 2.5A, 100KHz, High Volt, High iclency Switching LT1303CN8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter. 475 3:16 2.50 
Regulator* NEW!... ee 11.25 7.50 6.20 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
171303CN8-5#PBF-ND | 5V, Step Up DC/DC Converter* NEW! ATS SH 5m 2:50 
111303CS8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter... 4.75 3.16 2.50 
111303CS8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* NEI 4.75 315 2.50 
171303CS8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter...... 4.75 3.16 2.50 
111303CS8-5#PBF-ND | 5V, Step Up DC/DC Converter* NEW! 4.75 3.15 2.50 
1713031S8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converte 6.38 4.25 3.40 
111304CS8-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter... 275) 3160 92:50) 
L11304CS8#PBF-ND Adjustable, Step Up DC/DC Converter* 4.75 3.15 2.50 
171304CS8-5-ND 5V, Step Up DC/DC Converter...... 4.75 3.16 2.50 
111304CS8-5#PBF-ND | 5V, Step Up DC/DC Converter* NEI 4.75 315 2.50 
111305CS8-ND Micropower High Power Step Up DC/DC Converter . 6.38 4.25 3.65 
111305CS8#PBF-ND Micropower High Power Step Up DC/DC Converter* NEWS... 6.38 4.25 3.65 
111307BCS8-ND Single Micropower 600KHz PWM DC/DC Converter..... 413 2.75 2.20 
L11307BCS8#PBF-ND | Single Micropower 600KHz PWM DC/DC Converter* NI 413 2.75 2.20 
171307CS8-ND Single Micropower 600KHz PWM DC/DC Converter..... 413 2.75 2.20 
111307CS8#PBF-ND Single Micropower 600KHz PWM DC/DC Converter* NEW!... 413 2.75 2.20 
LT1308ACS8-ND Single High Current, Micropower 600KHz DC/DC Converter... 6.50 4.32 3.50 
LT1308ACS8#PBF-ND | Single High Current, Micropower 600KHz DC/DC 

Converter* NEW!.. 6.50 4.32 3.50 
LT1308BCS8-ND Single High Current, Micropower 600KHz DC/DC Converte 6.50 4.32 3.50 
LT1308BCS8#PBF-ND | Single High Current, Micropower 600KHz DC/DC 

Converter* NEW!.. 6.50 4.32 3.50 
111308CS8-ND High Current, LP Single Cell 600KHz DC/DC Converter 6.88 4.57 3.65 
111308CS8#PBF-ND High Current, LP Single Cell 600KHz DC/DC Conv.* NEW!. 6.88 4.57 3.65 
171310EMSE-ND 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL. : 6.70 3.79 2.91 
LT1310EMSE#PBF-ND | 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL* NEW! §.70 3.79 2.91 
111316CMS8-ND Micropower Step Up DC/DC Converter... §.38 3.57 2.95 
LT1316CMS8#PBF-ND | Micropower Step Up DC/DC Converter* NEW! §.38 3.57 2.95 
171316CS8-ND Micropower Step Up DC/DC Converter.......... 4.75 3.16 2.50 
111316CS8#PBF-ND Micropower Step Up DC/DC Converter* NEW! 4.75 3.16 2.50 
1713161S8-ND Micropower Step Up DC/DC Converter........... 5.50 3.66 2.90 
111317BCMS8#PBF-ND | Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter* NEI 488 3.24 2.55 
111317BCS8-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter........ 4.38 2.91 2.30 
L11317BCS8#PBF-ND | Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter* NEI 438 2.91 2.30 
111317BIS8-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter. 5.63 3.74 3.00 
111317BIS8#PBF-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter* NEW!. SIGS 749300) 
111317CMS8-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter........ 488 3.24 2.55 
L11317CMS8#PBF-ND | Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter* NEI 4.88 3.24 2.55 
111317CS8-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter........ 438 2.91 2.30 
111317CS8#PBF-ND Micropower, 600KHz PWM DC/DC Converter* NE! 4.38 2.91 2.30 
LT1339CN-ND High Power Synchronous DC/DC Controller. 9.13 6.10 5.20 
LT1339CN#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* NI 9.13 610 5.20 
LT1339CSW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller...... 9.38 625 5.35 
LT1339CSW#PBF-ND | High Power Synchronous DC/DC Controller* NEW! 938 6.25 5.35 
LT1339IN-ND High Power Synchronous DC/DC Controller. 11.00 7.35 6.30 
LT1339ISW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller. ee 5 ee ONMGI45) 
1713391SW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 11.25 7.50 6.45 
111370CT7-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator MOS tes2u O25! 
111370CT7#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching 

Regulator* NEW!.. TG) res ede 
LT1370HVCR-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 13:50) 8197" 7.25 
LT1370HVCR#PBF-ND | 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* NEW! 13:50" 98197 7:25) 
LT1370HVCT7-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator ..... 13.25 8.80 7.10 
LT1370HVCT7#PBF-ND | 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* NI 13.25 8.80 7.10 
LT1370HVIR-ND. 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator..... 16.13 10.71 8.65 
LT1370HVIR#PBF-ND | 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* NEW! 16.13 10.71 8.65 
L11370IR-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, Ind. Tem, 14.25 947 7.65 
L11370IR#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, Ind. 

Temp.* NEW! 14.25 947 7.65 
111371CR-ND 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 9.63 640 5.50 
111371CR#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* NEW! 9.63 640 5.50 
111371CSW-ND 500Kkz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 10.63 7.10 6.10 
L11371HVCR-ND 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 10.25 685 5.85 
LT1371HVCR#PBF-ND | 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* NEW!. 10'25') 16:65) 15:85) 
L113711R-ND 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator, Ind. Tem, 11.50 7.64 6.55 
1113711R#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator, Ind. 

Temp.* NEWS... 11.50 7.64 6.55 
111372CN8-ND 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator .. 6.50 432 3.70 
111372CN8#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* NEW! 6.50 432 3.70 
L11372CS8-ND 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator 6.75 450 3.85 
L11372CS8#PBF-ND 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* NEWS... 6.75 450 3.85 
111372HVCS8-ND 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator : 7.38 490 4.20 
111372HVCS8#PBF-ND | 500KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* NEWT... 7.38 4.90 4.20 
1113721S8-ND 500KHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp.......8-SOIC 8.13 5.40 4.65 
111372|S8#PBF-ND 500KHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. 

Temp.* NEW! 8.13 5.40 4.65 
LT1373CN8-ND 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator .. 6.50 4.32 3.70 
L11373CN8#PBF-ND 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* NEW! 6.50 4.32 3.70 
L11373CS8-ND 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator... 6.75 4.50 3.85 
L11373CS8#PBF-ND 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* NEWS... 6:75) 4150) 3'85) 
L11373HVCS8-ND 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 8-SOIC 7.38 4.90 4.20 
LT1373HVCS8#PBF-ND | 250KHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* -8-SOIC 7.38 4.90 4.20 
1113731S8-ND 250KHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp.......8-SOIC 8.13 5.40 4.65 
1113731S8#PBF-ND 250KHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. 

Temp.* NEW! 8.13 5.40 4.65 
171374CFE-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switch. Regulato 9.10 6.05 4.64 
111374CFE#PBF-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switch. Reg.* NEI 9.10 6.05 4.64 
111374CR-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator... 10.00 6.64 5.00 
L11374CR#PBF-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW! 10.00 6.64 5.00 
L11374CR-5-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 10.00 6.64 5.00 
L11374CR-5#PBF-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW! 10.00 6.64 5.00 
111374CS8-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato! 9.38 623 4.70 
111374CS8#PBF-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Reg.* INI 9.38 6.23 4.70 
L11374CS8-5-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 9.38 6.23 4.70 
111374CS8-5#PBF-ND | 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching 

Regulator* NEWS............... 9.38 6.23 4.70 
LT1374CS8-5SYNC-ND | 5V, 500KHz, 4.5A, Sync. Step Down Switching Regulato! 9.38 6.23 4.70 
111374CT7-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato! 9.75 648 4.90 
L11374CT7#PBF-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Reg.* INI .10-220-7 9.75 648 4.90 
111374CT7-5-ND. 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator .. .T0-220-7 9.75 648 4.90 
L11374CT7-5#PBF-ND | 5V, SOOKHz, 4.5A, Step Down Switching Reg.* NEW!......T0-220-7 9.75 648 4.90 
LT1374HVCFE-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator... 16-TSSOP 10.00 6.64 5.00 
LT1374HVCFE#PBF-ND | Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Reg.* NEW!...16-TSSOP 10.00 664 5.10 
111374HVCS8-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato! -8-SOIC 10.38 689 5.20 
L11374HVCS8#PBF-ND | Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Reg.* NI .8-SOIC 10.38 689 5.20 
L113741R-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator... 7-DD 11.50 7.64 5.75 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L713741R#PBF-ND Adj., 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW!. 11.50 7.64 5.75 
L113741R-5-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 11.50 7.64 5.75 
L113741R-5#PBF-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW! SOs 7646 15075; 
LT13741S8-5SYNC-ND | 5V, 500KHz, 4.5A, Sync. Step Down Switching Regulator. 10.75 7.14 5.40 
L113741T7-5-ND 5V, 500KHz, 4.5A Step Down Switching Regulator ... ikea ee 
LT1375CS8-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 6.50 4.32 3.40 
LT1375CS8#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* NEW! 6.50 4.32 3.40 
LT1375CS8-5-ND 5V, 500KHz, 1.5A Step Down Switching Regulator ... 6.75 4.50 3.85 
LT1375CS8-5#PBF-ND | 5V, 500KHz, 1.5A Step Down Switching Regulator* NE! 6.75 4.50 3.85 
LT13751S8-ND Adj., 500KHz, 1.5A Step Down, 

Switching Regulator, Ind. Temp. .......... 7.75 5.15 4.10 
LT13751S8#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A Step Down, 

Switching Regulator, Ind. Temp.* NEWE.................. TAS os ope 0) 
L11376CN8-ND Adj., 500KHz, 1.5A Step Down Switching Regulator 6.50 4.35 3.70 
LT1376CN8#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A Step Down Switching Regulator* NE! 6.50 4.35 3.70 
LT1376CN8-5-ND 5V, 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 6.50 435 3.70 
LT1376CN8-5#PBF-ND | 5V, 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* NEW! 6.50 4.35 3.70 
LT1376CS-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 6-SOIC 7.38 490 3.90 
LT1376CS#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* NE! 6-SOIC 7.38 4.90 3.90 
LT1376CS8-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator... 8-SOIC 650 432 3.40 
LT1376CS8#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* NEW! 8-SOIC 6.50 4.32 3.40 
L11376CS8-5-ND 5V, 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 8-SOIC 6.75 4.49 3.85 
LT1376CS8-5#PBF-ND | 5V, 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator* NEW!...8-SOIC 6.75 449 3.85 
LT1376HVCS8-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg. ........ 8-SOIC 7.13 4.74 3.57 
LT1376HVCS8#PBF-ND | Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* NE! 8-SOIC 7.13 4.85 4.37 
LT1376HVIS-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator... 6-SOIC 9.50 6.31 5.00 
LT13761S-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down 

Switching Regulator, Ind. Temp........... 8.63 5.73 4.55 
LT13761S#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down 

Switching Regulator, Ind. Temp.* NEWS........... S163" soon 455 
LT13761S8-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator (aie alse A 
LT13761S8#PBF-ND Adj., 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* NEW! TASS AS AMO 
L113761S8-5-ND 5V, 500KHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 8.13 5.40 4.65 
LT13761S8-5#PBF-ND | 5V, SO0KHz, 1.5A, Step Down Switching 

Regulator* NEW‘... 8.13 540 4.65 
LT1377CS8-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator .. 7.88 5.25 4.50 
LT1377CS8#PBF-ND MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator* NEW!.....8-SOIC 7.88 5.25 4.50 
L113771S8-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator, Ind. Temp...8-SOIC 9.50 6.35 5.40 
L113771S8#PBF-ND 1Mbz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator, Ind. 

Temp.* NEW‘....... 8-SOIC 9.50 635 5.40 
L11424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator with 9V Output 8-Dip 5.88 3.91 3.10 
LT1424CS8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator with 9V Output... 6.13 4.07 3.25 
LT14241N8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Tem 7.38 4.90 4.30 
LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 5V Output, Ind. Tem, 7.63 5.07 4.45 
LT14241S8-5#PBF-ND | Isolated Flyback Switch Reg. with 5V Output, Ind. 

Temp.* NEW! 7.63 5.07 4.45 
LT14241S8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Tem, 763 5.07 4.45 
LT1425CS-ND Isolated Flyback Switch Regulator.......... 5.88) 3.91) 3i10) 
L11425CS#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator* NEW! 5.88 3.91 3.10 
L114251S-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. 7.38 4.90 4.20 
L714251S#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* NE! 7.38 4.90 4.20 
LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator....... 10.00 6.64 5.00 
LT1506CR-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator. 10.00 664 5.00 
LT1506CR-3.3#PBF-ND | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator* NEW: 10.00 6.64 5.00 
LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 9.38 6.23 4.70 
LT1506CS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* 9.38 6.23 4.70 
LT1506CS8-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator. 938 6.23 4.70 
LT1506CS8-3.3#PBF-ND | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Reg.* NEW! 938 6.23 4.70 
LT15061R-ND. 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator. 11.50 7.64 5.75 
LT1506IR#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW!. 11.50 7.64 5.75 
LT15061R-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator. 11.50 7.64 5.75 
LT15061S8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator....... 10.75 7.14 5.40 
LT15061S8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator* NEW! 10.75 7.14 5.40 
LT15061S8-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator. 10.75 7.14 5.40 
LT15061S8-3.3#PBF-ND | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Reg.* NE’ 10.75 7.14 5.40 
LT1507CS8-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator 6.75 4.50 3.85 
LT1507CS8#PBF-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Reg.* NEW: 6.75 4.50 3.85 
LT1507CS8-3.3-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator 6.75 4.50 3.85 
LT1507CS8-3.3#PBF-ND | 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Reg.* NI 6.75 450 3.85 
LT1521CMS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator ..... 463 3.08 2.35 
LT1521CMS8#PBF-ND | Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* NEW! 463 3.08 2.35 
LT1521CMS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 463 3.08 2.35 
LT1521CMS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NEW!. 463 3.08 2.35 
LT1521CS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator ..... 413 2.75 2.50 
LT1521CS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* NEW! 413) (2:75 2:50 
LT1521CS8-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator....... 413 2.75 2.50 
LT1521CS8-3#PBF-ND | 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NE! 413 2.75 250 
LT1521CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator..... 413 2.75 2.50 
LT1521CS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NEI 413 2.75 250 
LT1521CS8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator........ 413 2.75 2.50 
LT1521CS8-5#PBF-ND | 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NE Asi 2700 2.00) 
LT1521CST-3-ND 38V, 300mA, LDO Voltage Regulator 3.88 2.58 2.00 
LT1521CST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 3.88 2.58 2.00 
LT1521CST-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NEI 3.88 2.58 2.00 
LT1521CST-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator........ 3.88 2.58 2.00 
LT1521CST-5#PBF-ND | 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NE! 3.88 2.58 2.00 
LT15211S8-3.3-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator. §.00 335 2.85 
LT15211S8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator* NEW! §.00 335 2.85 
LT15211S8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator........ §.00 3.35 2.85 
LT15211S8-5#PBF-ND | 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NE §.00 335 2.85 
LT15211ST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 4.75 3.16 2.70 
LT15211ST-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator 475 3.16 2.70 
LT1521|ST-5#PBF-ND | 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* NE! 475 316 2.70 
LT1528CQ-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator.......... 7.13 4.75 4.10 
LT1528CQ#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* NEI 7.13 4.75 4.10 
LT1528CT-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator... 6.50 4.35 3.75 
LT1528CT#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* NEI 6.50 4.35 3.75 
LT1529CQ-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 5-DD 7.13 474 3.57 
LT1529CQ#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* NEI 5-DD 7.13 474 3.57 
LT1529CQ-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown... Zid 474 357 
LT1529CQ-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* TAS) Aaa Ooh 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
111529CQ-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown... 5-DD 7413 4.74 «3.57 
L11529CQ-5#PBF-ND | 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* Ni 5-DD. Valse ea s745 3:57, 
L11529CT-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown...... .T0-220-5 6.50 4.32 3.25 
LT1529CT#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* NEW!...T0-220-5 650 4.32 3.25 
L11529CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown .T0-220-5 6.50 4.32 3.25 
LT1529CT-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with 

Shutdown* NEWS... .T0-220-5 6.50 4.32 3.25 
L71529CT-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown .T0-220-5 6.50 432 3.25 
L11529CT-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* NEI .T0-220-5 650 4.32 3.25 
L715291Q-5-ND. 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 5-DD 813 540 4.07 
L71533CS-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator. 16-SOIC 9.25 615 4.85 
L11533CS#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* NEW! 16-SOIC 9.25 615 4.85 
L715331S-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator.......... 16-SOIC 11.50 7.65 6.55 
L115331S#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* NE! 16-SOIC 11.50 7.65 6.55 
L11534CS-ND 2A, Ultra Low Noise Switching Regulator. 16-SOIC 8.25 548 4.25 
1715341S-ND 2A, Ultra Low Noise Switching Regulator. 16-SOIC 9.50 631 4.80 
L11573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Drive! -8-SOIC 3.75 249 1.88 
L11573CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator Drive! 8-SOIC 3.75 249 1.88 
L11573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver........ 8-SOIC 3.75 2.49 1.88 
LT1573CS8-2.5#PBF-ND | 2.5V, LDO Regulator Driver* NEW! 3.75 2.49 1.88 
L11573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Driver 3.75 2.49 1.85 
L11573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Driver 3.75 2.49 1.85 
LT1575CN8-ND Adjustable Precision Linear Regulator Controller . AVS 1GmecK0) 
L11575CN8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controller........ 475 316 2.70 
L71575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Regulat igh Bal zd 
LT1575CS8#PBF-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg.* NEW! AVSeeonGmee0) 
L11575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller... 475 316 2.70 
111575CS8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controlle Vey sale Wea) 
L11575CS8-5-ND 5V, Precision Linear Regulator Controller. 475 3lbn 2.10) 
L11576CS8-ND 1.5A, 200KHz, Step Down Switching Regulatot Bie ER eR 
LT1576CS8#PBF-ND 1.5A, 200KHz, Step Down Switching Regulator* NEW! Wi ee ee 
L115761S8-SYNC-ND 1.5A, 200KHz, Step Down Switching Regulator, Sync. Inpu' 6.63 4.40 3.35 
L11579CGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8.25 548 4.70 
L11579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 8.25 5.48 4.70 
LT1579CGN-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 8.25 5.48 4.70 
LT1579CGN-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator* NEW! 8.25 548 4.70 
L11579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator... 8.25 5.48 4.70 
L11579CS-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 7.50 4.98 4.30 
111579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 7.50 4.98 4.30 
111579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator... 7.50 4.98 4.30 
LT1579CS-5#PBF-ND | 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator* NEW! 7.50 4.98 4.30 
L71579CS8-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 6.75 449 3.85 
111579CS8-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator... 6.75 4.49 3.85 
LT1579CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato! 6.75 449 3.85 
111579CS8-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 6.75 4.49 3.85 
LT15791GN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 6-SSOP 10.00 664 5.70 
L71580CQ-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator... 5-DD 11.50 7.64 5.75 
LT1580CQ#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* NEW! 11.50 7.64 5.75 
L71580CR-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator ...... 11.88 7.89 5.94 
LT1580CR-2.5#PBF-ND | 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* NEW! 11.88 7.89 5.94 
L71580CT-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator .T0-220-5 11.25 7.47 5.63 
LT1580CT#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* NEW!........T0-220-5 11.25 7.47 5.63 
L11580CT7-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator ...... .T0-220-7 11.63 7.72 5.82 
LT1580CT7-2.5#PBF-ND | 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* NEWS.......T0-220-7 11.63 7.72 5.82 
LT158010-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator .-5-DD 13.75 9.13 6.88 
L715801Q#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* NEW! 5-DD 13.75 9.13 6.88 
L715801R-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. 7-DD 14.00 9.30 7.00 
LT1580IR-2.5#PBF-ND | 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator, Ind. 

Temp.* NEW!.. ..7-DD 14.00 9.30 7.00 
L71581CT7-ND Adj., 10A, LDO Voltage Regulato '10-220-7 13.13 8.75 7.50 
L11581CT7#PBF-ND Adj., 10A, LDO Voltage Regulator* NEW! .T0-220-7 13.13 8.75 7.50 
L11581CT7-2.5-ND 2.5V, 10A, LDO Voltage Regulator. .T0-220-7 13.13 8.75 7.50 
L71584CT-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulator. .T0-220 10.63 7.08 6.05 
L11584CT#PBF-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulator* NEW! .T0-220 10.63 7.08 6.05 
L11584CT-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator... .T0-220 10.63 7.08 6.05 
L11584CT-3.3#PBF-ND | 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator* NEW! .T0-220 10.63 7.08 6.05 
L11584CT-3.38-ND 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator. .T0-220 10.63 7.08 6.05 
115841T-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator, .T0-220 12.75 847 6.38 
LT1585ACM-1.5-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator. 3-DD 813 540 4.65 
LT1585ACM-1.5#PBF-ND | 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* NE! 3-DD 8.13 5.40 4.65 
LT1585ACT-1.5-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator..... 10-220 7.50 5.00 4.25 
LT1585ACT-1.5#PBF-ND | 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* NE! .T0-220 7.50 5.00 4.25 
L71585CM-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator... 3-DD 7.75 5.15 4.30 
LT1585CM#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* NEW! 7.75 515 4.30 
LT1585CM-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator... 7.75 5.15 4.30 
LT1585CM-3.3#PBF-ND | 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* NEW: 7.75) S45" “4°30 
LT1585CM-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.75 515 4.30 
L71585CT-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator. 7.13 4.75 4.00 
LT1585CT#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* NEW! 7.13 4.75 4.00 
L11585CT-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator... 7.13 4.75 4.00 
LT1585CT-3.3#PBF-ND | 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulators NEW! 7.13 4.75 4.00 
L11585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator. 7.13 4.75 4.00 
L11585CT-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator. 7.13 4.75 4.00 
L11587CM-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator. 6.50 4.35 3.70 
LT1587CM#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator* NEW! 3-DD 6.50 435 3.70 
L11587CM-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator... 3-DD 650 435 3.70 
L11587CM-1.5#PBF-ND | 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator* NEW! 3-DD 650 4.35 3.70 
L11587CM-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator... 3-DD 650 433 3.70 
L11587CM-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* NEW: 3-DD 650 433 3.70 
L11587CT-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator... TO-220 5.88 3.92 3.35 
L11587CT#PBF-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator* NEW! TO0-220 588 3.92 3.35 
111587CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulato TO-220 588 3.92 3.35 
L11587CT-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulato T0-220 588 3.92 3.35 
LT1610CMS8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter ... -MSOP 4.13 2.74 2.10 
LT1610CMS8#PBF-ND_| 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* NEW! 8-MSOP 4.13 2.74 2.10 
L11610CS8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter-...... 8-SOIC 3.50 2.33 1.75 
LT1610CS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 3.50 233 1.75 
L716101S8-ND. 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter...... 8-SOIC 4.25 2.83 2.25 
L716101S8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* NI 8-SOIC 4.25 283 2.25 
L11611CS5-ND 1.4MHz, Inverting Switching Regulator... .SOT-23-5 410 2.73 2.21 
L11611CS5#PBF-ND 1.4MHz, Inverting Switching Regulator* NEW: .SOT-23-5 = 440 «2.73 2.21 
L11613CS5-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller .SOT-23-5 3.60 240 1.80 
LT1613CS5#PBF-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller* NEW! .SOT-23-5 3.60 240 1.80 
L71614CMS8-ND 600KHz, Inverting Switching Regulator... 8-MSOP 5.50 3.66 2.80 
LT1614CMS8#PBF-ND_ | 600KHz, Inverting Switching Regulator* NE! 8-MSOP 5.50 3.66 2.80 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1614CS8-ND 600KHz, Inverting Switching Regulator. 8-SOIC 5.00 3.32 2.55 
LT1614CS8#PBF-ND 600KHz, Inverting Switching Regulator* NEW! 8-SOIC 5.00 3.32 2.55 
LT1615ES5-ND Micropower Step Up DC/DC Converter......... SOT-23-5 3.60 2.40 1.80 
LT1615ES5#PBF-ND Micropower Step Up DC/DC Converter* NEW! SOT-23-5 3.60 2.40 1.80 
LT1615ES5-1#TR-ND Micropower Step Up DC/DC Converter. SOT-23-5 4500.00/2,500 
LT16151S5-ND Micropower Step Up DC/DC Converte SOT-23-5 410 2.73 2.05 
LT16151S5#PBF-ND Micropower Step Up DC/DC Converter* NEW! SOT-23-5 410 2.73 2.05 
LT16151SSTR-ND Micropower Step Up DC/DC Converter... SOT-23-5 5125.00/2,500 
LT1616ES6-ND 1.4MHz, Step Down Switching Regulato SOT-23-6 410 2.73 2.05 
LT1616ES6#PBF-ND 1.4MHz, Step Down Switching Regulato SOT-23-6 4.10 2.73 2.05 
LT1618EMS-ND 1.4MHz, Step Up DC/DC Converter........ 3.50 2.33 1.86 
LT1618EMS#PBF-ND 1.4MHz, Step Up DC/DC Converter* NEW! 3.50 2.33 1.86 
LT1619EMS8-ND 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controlle 450 2.99 2.25 
LT1619EMS8#PBF-ND | 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* NEW! 450 2.99 2.25 
LT1619EMS8TR-ND 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 5782.50/2,500 
LT1619ES8-ND 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 4.25 2.83 2.13 
LT1619ES8#PBF-ND 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* NEW! 425 2.83 2.13 
LT1619ES8TR-ND 300KHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 5470.00/2,500 
LT1676CS8-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulat 5.38 3.57 2.85 
LT1676CS8#PBF-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator* NEW!.....8-SOIC 5.38 3.57 2.85 
LT16761S8-ND. High Efficiency, Step Down Switching Regulator, Ind Tem, yay thal) shes) 
LT16761S8#PBF-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
Ind Temp.* NEW! 6.25 415 3.35 
LT1680CN-ND High Power DC/DC Step Up Controle! 8.00 532 4.25 
LT1680CN#PBF-ND High Power DC/DC Step Up Controller* NEW! 8.00 532 4.25 
LT1680CSW-ND High Power DC/DC Step Up Controller......... 8.38 5.57 4.45 
LT1680CSW#PBF-ND High Power DC/DC Step Up Controller* NEW! 8.38 5.57 4.45 
LT1680IN-ND High Power DC/DC Step Up Controller 9.63 640 5.15 
LT1680ISW-ND High Power DC/DC Step Up Controlle 10.00 6.64 5.35 
LT16801SW#PBF-ND High Power DC/DC Step Up Controller* NEW! 6-SOIC 10.00 6.64 5.35 
LT1681ESW-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller... 0-SOIC 10.63 7.06 5.32 
LT1681ESW#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* NEW! 10.63 7.06 5.32 
LT1683EG-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller .... 963 640 4.85 
LT1683EG#PBF-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller* NEI 963 640 4.85 
LT17251GN-ND General Purpose Isolated Flyback Controller.......... 16-SSOP 7.25 4.82 3.63 
LT17251GN#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller* NEW! 7.25 482 3.63 
LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback Controller 7.00 4.65 3.50 
LT17251S#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller* NE! 6-SOIC 7.00 4.65 3.50 
LT17371GN-ND High Power Isolated Flyback Controller....... 16-SSOP 7.25 482 3.63 
LT1737IGN#PBF-ND High Power Isolated Flyback Controller* NEW! 7.25 482 3.63 
LT17371S-ND High Power Isolated Flyback Controller. 7.00 4.65 3.50 
LT1738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller...... 863 5.73 4.32 
LT1738EG#PBF-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller* NEW! f 8.63 5.73 4.32 
LT17381G-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller............ .20-SSOP 9.88 6.56 4.94 
LT1761ES5-BYP-ND Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator. SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-BYP#PBF-ND| Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NEWI!....SOT-23-5 2.08 1.35 1.02 
LT1761ES5-1.5-ND 1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-1.5#PBF-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NEW!...SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-1.8-ND 1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-1.8#PBF-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NEWE...SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-2.5-ND 2.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator..........SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-2.5#PBF-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NEW!...SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-3.3-ND 3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-3.3#PBF-ND | 3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NEWE...SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-5-ND 5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator .. SOT-23-5 = 2.08 1.85 1.02 
LT1761ES5-SD-ND Adj.,100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator... SOT-23-5 2.03 1.35 1.02 
LT1761ES5-SD#PBF-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO Micropower Reg.* NE! SOT-28-5 2.03 1.35 1.02 
LT1762EMS8-ND. Adj., 150mA, Low Noise LDO Micropower Regulator... -MSOP 2.38 1.58 1.19 
LT1762EMS8#PBF-ND | Adj., 150mA, Low Noise LDO Micropower Reg.* NE! -MSOP 2.38 1.58 1.19 
LT1763CS8-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator. 8-SOIC 413 2.74 2.07 
LT1763CS8#PBF-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator* .. 8-SOIC 413 2.74 2.07 
LT1763CS8-1.8-ND 1.8V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulato: 8-SOIC 413 2.74 2.07 
LT1763CS8-2.5-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulato! 8-SOIC 413 2.74 2.07 
LT1763CS8-2.5#PBF-ND | 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Reg.* NEW! 8-SOIC 4.13 2.74 2.07 
LT1763CS8-3.3-ND 3.3V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator... 413 2.74 2.07 
LT1763CS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Reg.* NEW! 413 2.74 2.07 
LT1763CS8-5-ND 5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 413 2.74 2.07 
LT1764AEQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulato 7.13 5.09 419 
LT1764AEQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator*..5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1764AEQ-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator....5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1764AEQ-1.5#PBF-ND} 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO 
Regulator* NEWS ..... 713 5.09 419 
LT1764AEQ-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulato: 713 5.09 4.19 
LT1764AEQ-1.8#PBF-ND} 1.8V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO 
Regulator* NEW! ..... Halgu a 0949 
LT1764AEQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low ‘Noise LDO Regulato} false S09 a9 
LT1764AEQ-2.5#PBF-ND} 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO 
Regulator* NEW! 5-DD 7.13 5.09 4.19 
LT1764AEQ-3.3-ND 3.3V, 3A, Fast Transi pi 5-DD 7.13 509 4.19 
LT1764AEQ-3.3#PBF-ND| 3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO 
Regulator* NEW! ..... 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low. Noise LDO Reg. 10: 200: “5 67.138 «65.09 4.19 
LT1764AET#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
LDO Reg* NEW....... T0-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg......T0-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg......TO-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg......T0-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-3.3-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg TO-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1764AET-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
LDO Regulator* NEWS... 713 5.09 4.19 
LT1764EQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low. Noise LDO Regulator....5-DD 7.38 4.90 3.69 
LT1764EQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
LDO Regulator* NEWS... 7.38 4.90 3.69 
LT1764EQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulat 713 4.74 3.57 
LT1764EQ-2.5#PBF-ND | 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise 
LDO Regulator* NEW!..... sy Taleo AAD S57) 
LT1765EFE-ND 3A Step Down Switching Regulator. 965 689 5.68 
LT1765EFE#PBF-ND 3A Step Down Switching Regulator* NEW! 965 689 5.68 
LT1765EFE-1.8-ND 1.8V, 3A Step Down Switching Regulator... 965 689 5.68 
LT1765EFE-1.8#PBF-ND | 1.8V, 3A Step Down Switching Regulator* NEW! 965 689 5.68 
LT1765EFE-2.5-ND 2.5V, 3A Step Down Switching Regulator. 965 689 5.68 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1765EFE-2.5#PBF-ND | 2.5V, 3A Step Down Switching Regulator* NEW! 9.65 689 5.68 LT1962EMS8-3.3TR-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator 4625.00/2,500 
LT1765EFE-3.3-ND 3.3V, 3A Step Down Switching Regulator.......... 16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 LT1962EMS8-5-ND 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator... 3150 2:33) 1:80) 
LT1765EFE-3.3#PBF-ND | 3.3V, 3A Step Down Switching Regulator* NEI 9.65 689 5.68 LT1962EMS8-5#PBF-ND | 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.* NEW! 3.50 2.33 1.80 
LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step Down Switching Regulator........ 9.65 6.89 5.68 LT1962EMS8-5TR-ND SV, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator... 4625.00/2,500 
LT1765EFE-54PBF-ND | 5V, 3A Step Down Switching Regulator* NE 9.65 689 5.68 LT1963AEQ-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.. 5:29) 1a. 204 
LT1765ES8-ND 3A-Step Down Switching Regulator 958 636 4.79 LT1963AEQ#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.* 5i25 13157 2194 
LT1765ES84PBF-ND 3A-Step Down Switching Regulator* NEW! 958 636 4.79 LT1963AEQ-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg §.25 3.57 2.94 
LT1766EGN-ND 1.5A, 200KHz High Volt. Step Down Switching Regulato! 7.38 4.90 3.72 L11963AEQ-1.5#PBF-ND TO Rw Nols Fast Transient Response eae gare 4g 
LT1766EGN#PBF-ND —_ | 1.5, 200KHz High Volt. Step Down Switchin : ‘ ; b : ; 
Regulator* NEWT. sf ‘ 7.38 490 3.72 LT1963AEQ-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 5.25 3.57 2.94 
LT1766EGN-5-ND 1.5A, 200KHz High Volt. Step Down Switching Regulato 7:38 490 3.72 LT1963AEQ-1.8#PBF-ND STO REE EWE Fast Transient Response aun saa aaa 
PIGoEGR Ca Bein) 1.58, 200KHz High Volt. Step Down Switching LT1963AEQ-2.5-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 525 357 294 
Regulator NEW... 16-SSOP CSS aoe LT1963AEQ-2.5#PBE-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT17661GN-ND 1.5A, 200KHz High Volt. Step Down Switching Regulator.....16-SSOP 9.00 5.98 4.50 y . LDO Reg.* NEW!. 525 3.57 2.94 
pucCl EN aeatbamg 1-54, 200KH2 High Volt. Step Down Switching LT1963AEQ-3.3-ND _| 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 525 3.57 2.94 
Regulators MEW!.. CIOORES SOBRE OO LT1963AEQ-3.34PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8-1.8-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg 6.00 3.99 3.10 LDO Rey.* NEW!. 525 357 2.94 
LT1767EMS8-2.5-ND | 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg..........- 8-MSOP 6.00 3.99 3.10 LT1963AES8-ND Adj., 1.58, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg, 450 299 230 
LT1767EMS8-2.5#PBF-ND Foy Mone Lote pons Step Down i) aca aan LT1963AES8#PBF-ND__| Adj., 1.5, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg. 450 2.99 2.30 
witching Reg.* ected - yl i 5 ra 7 q 
LT1767EMS8-3.3-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg 6.00 399 3.10 ee Ne ra ae Re pee: iat Marston ale LDO Reg a Bey Bey 
LT1767EMS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down LDO Reg.* NEW! 450 2.99 2.30 
Switching Reg.* NEW4......... 6.00 3.99 3.10 LT1963AES8-1.8-ND | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.99 2.30 
L11767EMS8-5-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg 6.00 3.99 3.10 LT1963AES8-1.84PBF-ND | 1.8V, 1.54, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8-5#PBF-ND| 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down LDO Reg.* NEW!.. w-8-SOIC 4.50 2.99 2.30 
6.00 3.99 3.10 LT1963AES8-2.5-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.......8-SOIC 450 299 2.30 
LT1767EMS8E-ND Mono 1.5A, 1 “25MHz Step Down Switching Reg. nasdce 6.10 4.36 3.59 LT1963AES8-2.5#PBF-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMSB8E#PBF-ND | Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg.* NEW! 610 4.36 3.59 LDO Reg.* NEW!.. 8-SOIC 4.50 2.99 2.30 
LT1767EMS8E-1.8-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg.... 6.10 4.36 3.59 LT1963AES8-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 8-SOIC 450 2.99 2.30 
L11767EMS8E-1.8#PBF-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down LT1963AES8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
Switching Reg.* NEW?......... 6.10 436 3.59 LDO Reg.* NEW!.. -8-SOIC 4.50 2.99 2.30 
LT1767EMS8E-2.5-ND | 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg. 610 4.36 3.59 LT1963AEST-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.....SOT-223 4.50 2.99 2.30 
LT1767EMS8E-3.3-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg 6.10 4.36 3.59 LT1963AEST-1.5#PBF-ND| 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMS8E-3.3#PBF-ND | 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down LDO Reg.* NEW!.. , 450 2.99 2.30 
Switching Reg.* NEWE......... 610 436 3.59 LT1963AEST-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.99 2.30 
LT1767EMS8E-5-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down Switching Reg 6.10 436 3.59 LT1963AEST-1.8#PBF-ND/ 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1767EMSBE-54PBF-ND | SV, Mono 1.5A, 1.25MHz Step Down LDO Reg.* NEW!. Gi) eT 2 
610 436 3.59 LT1963AEST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.99 2.30 
LT1776CN8-ND High Etf., Step Down Switching Reg., Wide Input Range.......... 8-Dip 5.00 332 265 LT1963AEST-2.5#PBF-ND oct ee Fast Transient Response a. BG 835 
LT1776CN8#PBF-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide eg. shies : . 3 : 
Input Range* NEW!. 5.00 3.32 265 LT1963AEST-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.99 2.30 
P 9 ~ - - LT1963AEST-3.3#PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1776CS8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide input Range 5.25 3149) 2.75 LDO Reg.* NEW! a 450 2.99 2.30 
LT1776CS8#PBF-ND a et Step Down Switching Reg., Wide ee yrien TT1963AET-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg. 525. 357 2.94 
nput Range NEW!. 5.25 3. 1S LT1963AET#PBF-ND | Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response 
LT17761N8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Range 5.75 3.82 3.10 LDO Reg.* NEW!.. ...70-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT17761S8-ND High Eff., Step Down Switching Reg., Wide Input Range 6.00 3.99 3.15 LT1963AET-1.5-ND 1.5V, 1.5, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg... 10-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT17761S8#PBF-ND an a, Step ‘eee Reg., Wide an Weeha LT1963AET-1.54PBF-ND | 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
nput Range* !. i ! ! LDO Reg.* NEW!.. 10-2205 5.25 3.57 2.94 
(117771S-ND Low Noise Step Down Switching Regulator . 16-SOIG 6.25 4.15 3.35 LT1963AET-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg... 10-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1777|S#PBF-ND Low Noise Step Down Switching Regulator* NEW! 16-SOIC 6.25 415 3.35 LT1963AET-1.8#PBF-ND | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930AES5-ND. 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter A100 2:73) 2105) LDO Reg.* NEW! T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
LTT930AES5#PBF-ND | 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter* NEW! 410 273 2.05 LT1963AET-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fas ...T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1930ES5-ND 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter....... 410 2.73 2.05 LT1963AET-2.5#PBF-ND | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930ES5#PBF-ND | 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter* NEW! 410 273 2.05 LDO Reg.* NEW!.. 10-2205 5.25 3.57 2.94 
LT1930ES5TR-ND 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter §125.00/2,500 LT1963AET-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg... T0-220-5 5.25 3.57 2.94 
LT1931AES5-ND 2.2Mbz, Inverting DC/DC Converter. 4.35 289 2.21 LT1963AET-3.3#PBF-ND | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1931AES5#PBF-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter* NEI 435 289 2.21 LDO Reg.* NEW!.. 5.25 3.57 2.94 
L71931ES5-ND 1.2Mbz, Inverting DC/DC Converter......... 435 289 2.21 LT1963EQ-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg.. 5125) 43:49) 12:65) 
LT1931ES5#PBF-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter* NEW! 435 289 2.21 LT1963EQ#PBF-ND Adj. 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1931ES5TR-ND 1.2MHHz, Inverting DC/DC Converter 5500.00/2,500 LDO Reg.* NEW!.. 5.25 3.49 2.65 
LT1932ES6-ND Constant-Current DC/DC LED Driver .SOT-23-6 3.63 2.41 1.86 LT1963EST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Reg 450 2.99 2.30 
LT1932ESG#PBF-ND | Constant-Current DC/DC LED Driver* NEW! 807-236 3.63 241 1.86 LT1963EST-2.5##PBF-ND | 2. ay Boe NET: Fast Transient Response Ag) Ae DED 
Sri iesertle Micropower Step Down Switching Regulato -S0723-6 ome LT1964ES5-BYP-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. Micropower Regulator 280 186 1.44 
LT1937ES5-ND White LED Step Up Converter.... TSOT-23-5 2.60 1.87 1.53 
LT1937ES5#PBF-ND | White LED Step Up Converter* NEWS... TSOT-23-5 260 1.87 1.53 LT1964ES5-BYP#PBF-ND 2b ow Nalse 10 Neg. Micropower sot23.5 Mee 
LT1940EFE-ND Dual Mono 1.4A, 1.1MHz Step Down Switching Reg 16-TSSOP 7.40 5.29 4.35 egulator — : ss : : : 
L11944-1EMS-ND Dual Micropower Step Up DC/DC Converter..... “10-MSOP 4.25. 2.83 2.13 ge eeer ae ey re ae roa Ney; Micropowiet Regulator... S0T-23-5 2.80 1.86 1.44 
LT1944-1EMS#PBF-ND | Dual Micropower Step Up DC/DC Converter* NEWE.........10-MSOP 4.25 283 2.13 Real Ee EW eS) ICTOB UNE Ben “IER ah 
LT1944EMS-ND Dual Micropower Step Up DC/DG Converter. -10-MSOP 4.25 2.83 2.13 LT1976IFE-ND HV 1.5A, 200KHz Step Down Switching Regulator. 920 657 541 
LT1944EMS#PBF-ND Dual Micropower Step Up DC/DC Converter* NI -10-MSOP 4.25 2.83 2.13 A itch 7 
f LT1976IFE#PBF-ND _| HV 1.5A, 200KHz Step Down Switching Reg.* NE 920 657 5.41 
LT1945EMS-ND Dual Micropower DC/DC Converter....... -10-MSOP 4.25. 2.83 2.13 . 7 
7 "7 LT3010EMS8E-ND 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Regulator... 3.13 2.23 1.84 
LT1945EMS#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* NEI -10-MSOP 4.25 2.83) -.2.13 | A ‘ * "i 
i " LT3010EMS8E#PBF-ND | 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Reg.* NEW! MSOP 313 2.23 1.84 
LT1946AEMS8E-ND —_| 2.7MHz Boost DC/DC Converter with 1.54 Switch 8-MSOP 3.50 2.33 1.86 4 ise Mi 
H LT3023EDD-ND DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Regulator .. 3.40 243 2.00 
aoa co eau ialoy| > 7Nltz Boost DC/DG Converter with LT3023EDD#PBF-ND | DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg.* NEI 340 243 2.00 
LT1946EMS8-ND ioe ie ODE Converter with 1.54 Switch SACEe oe = 1S EISO2SEMSESND DETOOmA/EDO Low Hose Micropower Regulator. SORE ZORSLES 
a = pacteais 7 = z = LT3023EMSE#PBF-ND | DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg.* NEW! 3.20 2.29 1.88 
LT1946EMS8#PBF-ND | 1.2MHz Boost DC/DC Converter with LT3150CGN-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor .... 740 5.67 4.67 
1.5A Switch* NEW!.. 8-MSOP 3.50 2.33 1.86 LT3430EFE-ND High Voltage, 3A, 200KHz Step Down Switching Reg 9.90 7.07 5.82 
LT1947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulato 5.13 3.41 2.65 L13431EFE-ND High Voltage, 3A, Step Down Switching Regulator ... 9.90 7.07 5.82 
LT1947EMS#PBF-ND | Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulator* NEW... 513 3.41 2.65 LT3431EFE#PBF-ND _| High Voltage, 3A, Step Down Switching Reg.* NE! 9.90 7.07 5.82 
LT1949-1EMS8-ND | 1.1MHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 4.50 2.99 2.30 LT3439EFE-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC Transformer Driver.......16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LT1949EMS8-ND 600KHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 450 2.99 2.30 LT3439EFE#PBF-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC Transformer 
LT1949EMS8#PBF-ND | 600KHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter* NE 8-MSOP 4.50 299 2.30 Driver* NEW!....... 7.00 5.00 4.12 
LT19501GN-ND Single Switch PWM Controller... 6-SSOP 6.63 4.73 3.90 LT3460ES5-ND 1.3MHz Step Up DC/DC Converter . 3.20 2.29 1.89 
LT19501GN#PBF-ND ‘| Single Switch PWM Controller* NEW! 6-SSOP 663 4.73 3.90 LT3460ES5#PBF-ND __| 1.3MHz Step Up DC/DC Converter* NEW! 3.20 2.29 1.89 
LT1956EGN-ND 1.5A, High Voltage Step Down Switching Regulator 6-SSOP 7.38 4.90 3.72 LT3460ESC6-ND .3MHz Step Up DC/DC Converter . 3.40 2.43 2.01 
LT1956EGN#PBF-ND | 1.5A, High Voltage Step Down Switching Reg.* NEI 6-SSOP 7.38 4.90 372 LT3461AES6-ND 3MHz Step Up DC/DC Converter 340 2.44 2.00 
LT1956EGN-5-ND 1.5A, 5V Step Down Switching Regulator... 6-SSOP 7.38 4.90 3.72 LT3461AES6#PBF-ND | 3MHz Step Up DC/DC Converter* NE! 3.40 2.44 2.00 
LT1956EGN-5#PBF-ND | 1.5A, 5V Step Down Switching Regulator* NEW! 6-SSOP 7.38 4.90 3.72 LT3461ES6-ND 1.3MHz Step Up DC/DC Converter ..... 3.40 2.44 2.00 
L71961EMS8E-ND 1.5A, Step Up Switching Regulator 3.38 2.25 1.80 LT3461ES6#PBF-ND __| 1.3MHz Step Up DC/DC Converter* NEW! 3.40 2.44 2.00 
LT1961EMS8E#PBF-ND | 1.5A, Step Up Switching Regulator* NEW! 3530) 2-200 80! LT3464ETS8-ND Micropower Boost Converter. 3.20 2.29 1.89 
LT1962EMS8-ND ‘Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulato 8-MSOP 350 233 1.80 LT3464ETS8#PBF-ND | Micropower Boost Converter* NE 3.20 2.29 1.89 
LT1962EMS8#PBF-ND | Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.* NEW! 3.50 2.33 1.80 LT3467ES6-ND 1.1A Step Up DC/DC Converter....... 3.60 258 2.12 
LT1962EMS8TR-ND —_‘| Aqj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator... 4625.00/2,500 (73483ES6-ND Inverting Micropower DC/DC Converter . 420 279 2.24 
LT1962EMS8-2.5-ND | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator 3.50 2.33 1.80 LT3710EFE-ND High Efficiency Step Down Switching Regulator 7.88 5.63 4.63 
LT1962EMS8-2.5#PBF-ND | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.* NEW! 3.50 2.33 1.80 L13710EFE#PBF-ND flgh eiiclacy Sten Davin Switching 788 563 463 
[T1962EMS8-3-ND 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator..... 8-MSOP 3.50 2.33 1.80 egulator* Fen : B : 
LT1962EMS8-3#PBF-ND | 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.* NEW! 8-MSOP 3.50 233 1.80 LT37811G-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controle! 20-SSOP 11.00 7.86 6.47 
LT1962EMS8-3TR-ND | 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator. 8-MSOP 4625.00/2,500 eee e Pua op pawn ouieling flegulator, reer ye rou aon 
LT1962EMS8-3.3-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator. 8-MSOP 3.50 2.33 1.80 H Mal otep Hown owltenihg neguiator: : : : : 
LT1962EMS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.* NEW! 3.50 2.33 1.80 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key ve Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description = u ‘5100 Part No. Description Pkg. 1 25-100 
LTC1143LCS#PBF-ND | Dual Step Down Switching Regulator* NEW! 8.25 5.35 4.60 17C14751S8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter. 8-SOIC 8.50 5.65 4.85 
{1C1143LCS-ADJ-ND | Dual Step Down Switching Regulator... 8.25 5.48 4.40 LTC1504ACS8-ND Adj. Step Down Synchronous Switching Regulato 8-SOIC 5.13 3.41 2.57 
LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step Down Regulator. 513 3.41 2.65 LTC1504ACS8-3.3-ND —_| 3.3V Step Down Synchronous Switching Regulato 8-SOIC 513 341 257 
(1C1147CS8-3.3-ND _| 3.3V, High Efficiency Step Down Regulato 5.38 3.57 2.80 LTC1504CS8#PBF-ND | Adj. Step Down Synchronous Switching Regulator* NEW!..8-SOIC 5.13 3.41 2.57 
(101147CS8-3.3#PBF-ND| 3.3V, High Efficiency Step Down Regulator* NEW! 5.38 3.57 2.80 LTC1504CS8-3.3-ND —_| 3.3V, Step Down Synchronous Switching Regulator. 8-SOIC 5.13 3.41 2.57 
LTC1147CS8-5-ND 5V, High Efficiency Step Down Regulator 5.38 3.57 2.80 LTC1530CS8-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller B-SOIC 6.25 4.15 3.15 
LTC1147CS8-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency Step Down Regulator* NEW! 5.38 3.57 2.80 LTC1530CS8#PBF-ND | Adj. Synchronous Switching Regulator 
L101147LCS8-ND High Efficiency Step Down Regulator........ 6.00 3.99 3.15 Controller* NEW: 6.25 415 3.15 
LTC1147LCS8#PBF-ND | High Efficiency Step Down Regulator* NE! 6.00 3.99 3.15 LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching 6.25 415 3.15 
LTC1147L1S8-ND High Efficiency Step Down Regulator....... 6.63 4.40 3.40 LTC1574CS-ND Adjustable CMOS Step Down, DC/DC Converter ... 8.50 5.65 4.85 
LTC1148CN-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator. 788 5.25 4.50 [TC1574CS#PBF-ND | Adjustable CMOS Step Down, DC/DC Converter* NEI 850 565 4.85 
LT1C1148CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW: 788) 5125) 74:50) LTC1574CS-5-ND 5V, CMOS Step Down, DC/DC Converter 8.50 5.65 4.85 
LTC1148CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator 813 5.40 4.60 LTC1622CMS8-ND Low Voltage, Step Down DC/DC Controller 438 291 219 
LTC1148CS#PBF-ND —_| High Efficiency Sync. Step Down Regulator* INI 813 5.40 4.60 LTC1622CMS8#PBF-ND | Low Voltage, Step Down DC/DC Controllers NEW! 438 291 2.19 
LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator 813 5.40 4.60 LTC1622CS8-ND Low Voltage, Step Down DC/DC Controller 3.88 2.58 1.94 
LTC1148CS-5-ND 5, High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 813 5.40 4.60 [TC1622CS8#PBF-ND | Low Voltage, Step Down DC/DC Controller* NEW... 3.88. 258 1.94 
LTC1148CS-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW!. 813 5.40 4.60 L1C1624CS8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controlle! 713 4.74 3.75 
LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator...... 14-SOIC 850 5.65 4.80 LTC1624CS8#PBF-ND | High Efficiency N-Channel Switching 
LTC1148HVCS#PBF-ND | High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW: 8.50 5.65 4.80 Regulator Controller* NEWS... 713 4.74 3.75 
LT1C1148HVCS-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 8.50 5.65 4.80 LTC16241S8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller. 8.88 5.90 4.80 
LTC1148LCS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator ae 8.75 5.85 4.90 L7C16241S8#PBF-ND High Efficiency N-Channel Switching 
LTC1148LCS-3.3#PBF-ND | 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW! 8.75 5.85 4.90 Regulator Controller* NEW!. 8.88 5.90 4.80 
L1C1149CN-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator...... 9.63 640 5.50 LTC1625CS-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator 913 6.06 4.85 
LTC1149CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW: 963 6.40 5.50 LTC1625CS#PBF-ND No Rsense Sync. Step Down Switching 
LTC1149CN-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 963 6.40 5.50 Regulator* NEW!..... 913 6.06 4.85 
L1C1149CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator 10.00 664 5.00 LTC16251GN-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator 11.75 7.81 6.28 
L1C1149CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator* NEW: 16-SOIC 10.00 6.64 4.75 LTC16251GN#PBF-ND | No Rsense Sync. Step Down Switching 
LTC1149CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator 16-SOIC 10.00 6.64 5.00 Regulator* NEW!..... 11.75 7.81 6.28 
LTC1159CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Switch Regulator .. 16-SOIC 9.00 6.00 4.90 LTC16251S-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator 11.00 7.31 5.85 
LTC1159CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switch Reg.* NEI 16-SOIC 9.00 6.00 4.90 LTC16251S#PBF-ND No Rsense Sync. Step Down Switching 
LTC1159CS-3.3-ND 3.3V, High Effic. Sync. Step Down Switch Regulator 16-SOIC 9.00 6.00 4.90 Regulator* NEWS... 11.00 7.31 5.85 
LTC1174CN8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter... Dip 650 4.35 3.60 LTC1627CS8-ND Mono Synchronous Step ‘Down Switching Regulator 438 2.91 2.19 
LTC1174CN8#PBF-ND | Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter* NEW! Dip 650 4.35 3.60 LTC1627CS8#PBF-ND | Mono Synchronous Step Down Switching 
LTC1174CN8-5-ND 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter Dip 650 4.35 3.60 Regulator* NEW!... 438 2.91 2.19 
L1C1174CS8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converte! 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 LTC16271S8-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 6.50 432 3.25 
LTC1174CS8#PBF-ND | Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter* NEW! 6.88 4.60 3.80 LTC16271S8#PBF-ND | Mono Synchronous Step Down Switching 
L101174CS8-3.3-ND 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter. 8-SOIC 688 4.60 3.80 Regulator* NEW! 6.50 4.32 3.25 
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 L1C1628CG-ND Mono Step-Down Switching Regulato 913 6.06 4.75 
L101174CS8-5-ND 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter... 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 LTC1628CG#PBF-ND Mono Step-Down Switching Regulator* NEW! 913 6.06 4.75 
L1C1174CS8-5#PBF-ND | 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* NEI 6.88 4.60 3.80 LTC1628CG-SYNC-ND | Mono Synchronous Step Down Switching Regulator. 950 6.31 4.90 
LTC1174HVCN8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converte: 750 5.00 4.10 LTC1628CG-SYNC#PBF-ND | Mono Synchronous Step Down Switching 
L1C1174HVCS8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converte: 7.88 5.25 4.25 Regulator* NEWS..... 9.50 6.31 4.90 
LTC1174HVCS8#PBF-ND | Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter* NEW! 7.88 5.25 4.25 LTC1628CUH#PBF-ND Mono Synchronous Step Down Switching 
LTC1174HVCS8-3.3-ND —_| 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter 88015125) 14:25) Regulator* NEWS... - 938 6.70 5.51 
LICT174HVCS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* NEW! 7.88 5.25 4.25 LTC16291G-ND Poly-Phase High Eff. Sync. Step Down Switching Reg..........28-SSOP 14.25 9.47 7.30 
LTC1174HVCS8-5-ND ‘| 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter... 7.88 5.25 4.25 L1C16291G#PBF-ND Poly-Phase High Eff. Sync. Step Down 
LTC1174HVCS8-5#PBF-ND | 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter* NE! 8-SOIC 7.88 5.25 4.25 Switching Reg* NEWE.. 14.25 9.47 7.30 
LTC11741N8-ND Adj., Step Down/Inverting DC/DC Converter, Ind. Temp Dip 7.50 5.00 4.00 LTC1649CS-ND 3.3V, Step Down Switching Regulator Controle! 8.38 5.57 4.20 
LTC1263CS8-ND 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter .... 7.00 4.65 3.50 LTC1649CS#PBF-ND —_| 3.3V, Step Down Switching Regulator Controller* NEW! 8.38 5.57 4.20 
LTC1263CS8#PBF-ND | 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter* NEW! 7.00 4.65 3.50 LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller. 11.25 7.47 5.63 
LTC1265CS-ND Adj., 1.2A High Effic., Step Down DC/DC Converter .. 688 460 3.95 LTC1698EGN#PBF-ND | Secondary Synchronous Rectifier Controller* NEW! 11.25 7.47 5.63 
LTC1265CS#PBF-ND Adj., 1.2A High Effic., Step Down DC/DC Conv.* NEW!. 6.88 4.60 3.95 LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller. 11.38 7.56 5.69 
LTC1430ACGN#PBF-ND | Step Down Switching Regulator Controller* NEW!.. (ens: aay SG) LTC1700EMS-ND Synchronous Step Up DC/DC Controller 5.50 3.66 2.75 
LTC1430ACS-ND Step Down Switching Regulator Controller... 713 4.74 3.59 LTC1701BES5-ND 1MHz Step Down DC/DC Converter... 3.85 256 2.24 
LTC1430ACS8-ND Step Down Switching Regulator Controlle 6.25 4.15 3.13 LTC1701BESS#PBF-ND | 1MHz Step Down DC/DC Converter* NE 3.85 2.56 2.21 
LTC1430CS-ND Step Down Switching Regulator Controlle 713 4.74 3.88 LTC1702CGN-ND Dual 550KHz, Sync. Switch Regulator Controlle 24-SSOP 9.88 6.56 4.95 
LTC14301S-ND Step Down Switching Regulator Controller... 888 5.90 5.15 LTC1702CGN#PBF-ND | Dual 550KHz, Sync. Switch Regulator Controller* NEW!...24-SSOP 9.88 6.56 4.95 
LTC14301S#PBF-ND Step Down Switching Regulator Controller* NEW! 8.88 6.79 5.59 LTC1704EGN-ND Dual, 550KHz, Sync. Switch Regulator Controller 
LTC1433CGN-ND Current Mode Step Down DC/DC Converter...... 738 4.90 3.95 Plus Linear Regulator Controller 8.25 5.89 4.85 
LTC1435ACS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 8.38 5.57 4.80 LTC1704EGN#PBF-ND | Dual, 550KHz, Sync. Switch Regulator Controller 
LTC1435ACS#PBF-ND | Low Noise Sync. Step Down Switching Plus Linear Regulator Controller* NEW! 8.25 5.89 4.85 
Regulator* NEW........... 8.38 5.57 4.80 LTC1735CF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching 7.00 4.65 3.50 
LTC1435AIS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulato! 10.50 6.98 6.00 LTC1735CF#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching 
LTC1435AIS#PBF-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator* NEW!... 7.00 4.65 3.50 
Regulator* NEW........... 10.50 6.98 6.00 LTC1735CGN-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulato ne 6.88 4.57 3.44 
LTC1435CG-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator ................ 16-SSOP 9.00 598 5.15 LTC1735CGN#PBF-ND | High Efficiency Sync. Step Down Switching 
LTC1435CG#PBF-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator* NEW!. 6.88 4.57 3.44 
Regulators NEWS... 9.00 5.98 5.15 LTC1735CGN-1-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulato 688 4.57 3.44 
L1C1435CS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator EASED Maye WR LTC1735CGN-1#PBF-ND | High Efficiency Sync. Step Down Switching 
LTC14351S-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 10.50 6.98 6.00 Regulator* NEW!... 6.88 4.57 3.44 
LTC1436ACGN-PLL-ND | Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 10.00 6.64 5.70 L1C1735CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulato 6.63 4.40 3.32 
LTC1436ACGN-PLL#PBF-ND | Low Noise Sync. Step Down Switching L1C1735CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching 
Regulator* NEW!........... 10.00 6.64 5.70 Regulator* NEW!... 6.63 4.40 3.32 
LTC1436AIGN-PLL#PBF-ND | Low Noise Sync. Step Down Switching LTC17351F-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator.. 913 6.52 5.37 
Regulators NEWS... 12.50 8.30 6.65 LTC17351GN-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator.. 9.00 5.98 4.50 
LTC1438CG-ADJ-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator 14.00 9.30 7.50 LTC17351GN#PBF-ND | High Efficiency Sync. Step Down Switching 
LTC1438CG-ADJ#PBF-ND | Dual, Sync. Step Down Switching Regulator* NEW!. 14.00 9.30 7.50 Regulator* NEWS... 9.00 598 4.50 
L1C14381G-ADJ-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator. 16.88 11.21 9.00 LTC17351S-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching Regulator. 8.63 5.73 4.35 
LTC1439CG-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator. 15.38 10.21 8.75 LTC17351S#PBF-ND High Efficiency Sync. Step Down Switching 
LTC1474CMS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter. 7.50 4.98 4.00 Regulator* NEW!... 8.63 5.73 4.35 
LTC1474CMS8#PBF-ND | Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC LTC1772BES6-ND Constant Frequency, Current Mode 
Converter* NEWI............... 7.50 4.98 4.00 Step Down DC/DC Controller 3.98 264 1.99 
LTC1474CMS8-3.3-ND | 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Convert 750 4.98 4.00 LTC1772BES6#PBF-ND | Constant Frequency, Current Mode 
LTC1474CMS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Step Down DC/DC Controller* NEW!.... 3.98 2.64 1.99 
Converter* NEWS............. 7.50 4.98 4.00 LTC1772ES6-ND Constant Frequency, Current Mode 
LTC1474CMS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 750 4.98 4.00 Step Down DC/DC Controller SOT-23-6 3.98 2.64 1.99 
LTC1474CMS8-5#PBF-ND| 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEW! 7.50 4.98 4.00 LTC1772ES6#PBF-ND | Constant Frequency, Current Mode 
L161474CS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter....... 6.88 4.57 3.65 Step Down DC/DC Controller* NEWS... SOT-23-6 3.98 2.64 1.99 
LTC1474CS8#PBF-ND | Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NE! 6.88 4.57 3.65 LTC1778EGN-ND Sync. Step Down Switching Regulator Controller . -16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
L1C01474CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter... 6.88 4.57 3.65 LTC1778EGN#PBF-ND ] Sync. Step Down Switching Regulator 
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND| 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEW... 6.88 4.57 3.65 Controller* NEW! .16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
L101474CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 6.88 457 3.65 LTC1778EGN-1-ND Sync. Step Down Switching Regulator Controller .. .16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
LTC1474CS8-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEW! 6.88 4.57 3.65 LTC1778EGN-1#PBF-ND| Sync. Step Down Switching Regulator 
L1C14741S8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter. 8.25 548 4.40 Controller* NEW! -16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
L1C14741S8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Convertet 8.25 548 4.40 LTC1779ES6-ND 250mA Step Down DC/DC Converte SOT-23-6 3.88 2.58 2.01 
L1C14741S8-3.3#PBF-ND | 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEWE... 8.25 548 4.40 LTC1779ES6#PBF-ND | 250mA Step Down DC/DC Converter* NEW! SOT-23-6 3.88 258 2.01 
L1C14741S8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 8.25 548 4.40 LTC1844ES5-1.5-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Rei SOT-23-5 2.48 1.77 1.46 
LTC14741S8-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEW!. 8.25 548 4.40 LTC1844ES5-1.5#PBF-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ 
LTC1475CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 713 4.74 3.80 Linear Reg* NEWE..... 2.48 1.77 1.46 
LTC1475CS8-5#PBF-ND | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter* NEI 7.13 4.74 3.80 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC1844ES5-1.8-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. ........ SOT-23-5 248 1.77 1.46 LTC3713EG-ND Low Input Voltage, High Power, Sync. DC/DC Controlle! 838 557 419 
L1C1844ES5-1.8#PBF-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ LTC3713EG#PBF-ND Low Input Voltage, High Power, Sync. DC/DC 
Linear Reg* NEW!........ .SOT-23-5 2.48 1.77 1.46 Controller* NEW!. 838 5.57 4.19 
LTC1844ES5-2.5-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. .SOT-23-5 32.48 1.77 1.46 L1C3717EGN-ND Wide Operating Range, Synchronous Step Down 
LTC1844ES5-2.5#PBF-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Controller for DDR Memory Termination 6.13 4.07 3.07 
Linear Reg* NEWE!. -SOT-23-5 2.48 1.77 1.46 LTC3717EGN#PBF-ND | Wide Operating Range, Synchronous Step Down 
[TC1844ES5-2.8-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg........S01-23-5 248 1.77 1.46 Controller for DDR Memory Termination* NEW!. 6.13 4.07 3.07 
LTC1844ES5-3.3-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.........S0T-23-5 248 1.77 1.46 L1C3717EUH-1-ND Wide Operating Range, Synchronous Step Down 
L1C1844ES5-3.34PBF-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Controller for DDR Memory Termination 663 4.73 3.90 
Linear Reg* NEW! -SOT-23-5 2.48 1.77 1.46 LTC3717EUH-1#PBF-ND | Wide Operating Range, Synchronous Step Down 
LTC1844ES5-BYP-ND _| 150mA, Micropower, Low Noise, S0T-23-5 2.48 1.77 1.46 mete pea ee Termination” NEW‘..... 2 fue a 
L1C1844ES5-BYP#PBF-ND 150 A, Mi Low Noise, VLDO™ e ow Input voltage, ontroner fs i % 
ea Rede EWE sor-235 248 177 146 | ([1C3722EGN-1-ND | Sync. Dual Mode Phase Modulated Full Bridge Controller... 11.00 7.86 647 
en. . A : 09. i b LTC3722EGN-2-ND Sync. Dual Mode Phase Modulated Full Bridge Controller... 11.00 7.86 6.47 
LTC1844ES5-SD-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. .SOT-23-5 2.48 1.77 1.46 - oH oe 
LTC1844ES5-SD#PBF-ND | 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ reece ‘in obras nee raed ane se? pow Switching Reg....28-SSOP 10.25 6.81 5.13 
Linear Reg* NEW!....... .80T-23-5 248 177 1.46 B ‘Switching Reg* NEWE ye. otep own, 0 OR). BB 
LTC1871EMS-ND Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controlle .10-MSOP 5.38 3.57 2.70 [1C3727EUH-1-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step Down Switching Reg 1088 7.77 6.40 
LTC1871EMS#PBF-ND | Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controller* NEW!....10-MSOP 5.38 3.57 2.70 LTC3727EUH-1#PBF-ND | 2-Phase. High Efficiency Sync. Step Down 
LTC1872BES6-ND Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller.....SOT-23-6 3.85 256 2.01 SUIRKIIRSGE EPIC 
ing Reg* NEW! 10.88 7.77 6.40 
LTC1872BES6#PBF-ND | Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC LTC3728EG-ND Dual, 550KHz, 2-Phase Sync. Step Down Switching Re 10.25 681 5.13 
Controller* NEW!................. -SOT-23-6 3.85 2.56 2.01 L103728EG#PBF-ND Dual, 550KHz, 2-Phase Sync. Step Down ‘ 4 : 
LTC1872ES6-ND Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller... SOT-23-6 3.85 2.56 2.01 Switching Reg* NEW!.... 10.25 681 513 
(161872ES6#PBF-ND Sona ee Cutten Mode Step Up DC/DC 507-236 Wee [1C3728EUH-ND Dual, 550KHz, 2-Phase Sync. Step Down Switching Re 1050 7.50 618 
Raper Pentti _ s x LTC3728EUH#PBF-ND | Dual, 550KHz, 2-Phase Sync. Step D 
LTC1872ES6TR-ND —_| Constant Freq., Current Mode Step Up DC/DC Controller... SOT-23-6 5000.00/2,500 Switching Reg* MEW! ign FEN BIB 
LTC1874EGN-ND Dual Constant Frequency, Current Mode Step Down L103729EG-ND 550KHz, PolyPhase, High y, 
DC/DC Controller . 6.75 4.49 3.38 Step Down Switching Regulator 11.88 7.89 5.94 
LTC1874EGN#PBF-ND | Dual Constant Frequency, Current Mode Step Down LTC3729EG#PBF-ND | 550KHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous 
DC/DC Controller NEW!..... 6.75 449 3.38 Step Down Switching Regulator* NEWS... ’ 11.88 7.89 5.94 
LTC1875EGN-ND 1.5A Monolithic Sync. Step Down Regulator. 00) 74165) 93:57) LTC3729EUH-ND 550KHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous — 
LTC1875EGN#PBF-ND | 1.5A Monolithic Sync. Step Down Regulator* NEW! 7.00 4.65 3.57 Step Down Switching Regulator 1213 866 7.13 
LTC1877EMS8-ND High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulato! 6.13 4.07 3.07 LTC3729EUH#PBF-ND | 550KHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous 
LTC1877EMS84PBF-ND | High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Step Down Switching Regulator* NEW!............... 12S Ael66 7.18) 
Regulator* NEW!.. 613° 4107" “3.07 LTC3732CG-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600KHz, Synchronous Buck 
LTC1878EMS8-ND High Efficiency Monolithic Sync. Step Down Regulator .. 5.50 3.66 2.80 Switching Regulator Controller 875 581 4.63 
LTC1878EMS8#PBF-ND | High Efficiency Monolithic Sync. Step Down LTC3732CG#PBF-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600KHz, Sy! 
Regulator* NEW!............. 5.50 3.66 2.80 Switching Regulator Controller* NEW‘..... 8.75 581 4.63 
LTC1879EGN-ND 1.2A Synchronous Step Down Regulator . 7.20 479 3.67 LTC3778EF-ND Wide Operating Range, Sync. Step Down Controller. 7.13 4.74 3.57 
LTC1879EGN#PBF-ND | 1.2A Synchronous Step Down Regulator* NEW! 7.20 4.79 3.67 LTC3778EF#PBF-ND Wide Operating Range, Sync. Step Down 
LTC3400BES6-ND 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Convert 3.98 285 2.34 Controller* NEW! 713 4.74 3.57 
LTC3400BES6#PBF-ND | 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost LTC3780EG#PBF-ND High Efficiency, Sync. 4-Switc! 
Converter* NEW! ccc. .S0T-23-6 3.98 285 2.34 Boost Controller* NEWE.... ..24-SSOP 9.50 6.64 5.47 
LTC3407EMS-ND TA, 3MHz, Sync. Boost Step Up DC/DC Converte -10-MSOP 5.50 3.66 2.75 eC EOL Ea Diag) High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck 
LTC3401EMS#PBF-ND | 1A, 3MHz, Sync. Boost Step Up DC/DC Boost Gontrollar* NEW?.... OE) Cins Bey 
Converter* NEW!............. 10-MSOP 5.50 3.66 2.75 LTC3780IG#PBF-ND | High Efficiency, Sync. 4-Switch Buck 
LTC3400ES6-ND 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converte .S0T-23-6 3.98 264 2.05 Boost Controller NEWS... 11.00 7.64 6.29 
LTC3400ES6#PBF-ND | 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost LTC37801UH#PBF-ND HiGWEMcleney ey on Buck Peer 
Converter* NEW!................. SOT-23-6 3.98 264 2.05 eshenesserssrese : 3 X 
ee LTC3803ES6-5-ND Constant Freq. Current Mode Flyback DC/DC Controller. 2.90 1.93 1.55 
LTC3404EMS8-ND 1.4MHz, Monolithic Sync. Step Down Regulator. 8-MSOP 5.75 3.82 2.88 S 
LTC3404EMS8#PBF-ND | 1.4MHz, Monolithic Sync. Step Down Regulator NEW!.....8-MSOP 5.75 3.82 2.88 LTC3809EDD#PBF-ND | No RSENSE™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller* NEWS........ 10-DFN 5.00 357 2.94 
LTC3405AES6-ND 4.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator “S0T-23-6 3.33 238 1.96 LTC3809EDD-1#PBF-ND ear f pee Voltage, Sync. DC/DC 10-pen We 
LTC3405AES6#PBF-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator* NEWI!.......SOT-23-6 3.33 2.38 1.96 a eh a e . ‘ : 
LTC3405AES6-1.5-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator........... S0T-23-6 3.33 238 1.96 LTC3809EMSE#PBF-ND | No Rsensem, Low EMI, Sync. DC/DC Controller* NEW!...10-MSOP 5.00 3.57 2.94 
LTC3809EMSE-1#PBF-ND | No RseNse™, Low Input Voltage, Sync. DC/DC 
LTC3405AES6-1.5#PBF-ND TEC wae. Syne. Step Down 507-234 Wooten Controller* NEW!... 10-MSOP 5.00 3.57 2.94 
LTC3405AES6-1.8-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down Regulator.........SOT-23-6 3.33 238 41.96 Ree eee en a a Ce error ee Gee ae aie 
LTC3405AES6-1.8#PBF-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step Down LTC3830EGN-ND HP Syne. Step Down DC/DC Controle “JESSOP 7.75 515 3.88 
Regulator* NEW!. SOT-23-6 3.33 2.38 1.96 
a - ss 2 2 2 LTC3830ES-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controllet 4.74 3.57 
LTC3405ES6-ND 1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step Down Regulato: . S0T-23-6 3.33 2.21 1.70 LTC3830ES#PBF-ND HP Sin Sten Down DC/DC Controller* NEW! 474 3.57 
LTC3405ES6#PBF-ND iEEy? WOT Eff. Sync. Step Down sor-234 Ween LTC3830ES8-ND HP Sync. Step Down DC/DC Controller. 415 3.13 
LTC3406BES5-ND _| 1.5WMHz, 600mA, Syne. Step Down Regulato! TSOT-23-5 4.00 287 2.35 Ieee eNO UP Seton ye OeoG Contoter aa 30 
a ae am 22 oat aes Beater NEW: =e ae a = LTC3832-1ES8#PBF-ND | HP Step Down Sync. DC/DC Controller* NEW! 4.20 3.46 
eee feta ‘emis. a00mA eine: sis rated Recikine aso oss iG BRO Bee LTC3832EGN-ND HP Step Down Sync. DC/DC Controller-........ 446 3.68 
-1.5- .5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator -23- { i : z * 
LTO306BESS-1.5#PBF-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* NEW....TSOT-23-5 4.00 287 235 | [Tw60oEVaPBEND. | 10A Huh ctfleney DOIDG uModules NEW? Sa ake 
LTC3406BES5-1.8-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator....... TSOT-23-5 4.00 287 2.35 LTM4600HVEV#PBF-ND | 10A, 28ViN High Efficiency DC/DC uModule* "NEW: 29.91 24.64 
LTC3406BES5-1.84PBF-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator* NEW/.....TSOT-23-5 4.00 2.87 2.35 LTMAGOOHVIV4PBF-ND | 104’ 28ViN High Efficiency DC/DC yModule* NEW! 34.20 28.17 
LTC3406ES5-ND Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Reguilator.......... TSOT-23-5 4.00 287 2.35 LTM4600IV#PBF-ND | 10A High Efficiency DC/DC pModule* NEW..... 29.02 23.90 
LTC3406ES5#PBF-ND | Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Supervisors 
eOMESIEID ; beaut NE Sys Step Bown Regulater Ao ear 238 LTC690CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT..... 625. 447 350 
LTC3406ES5-1.5#PBF-ND | 1.5V.1.5MHz. 600mA. Syne. Step Down . : 7 LTC690CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 8-Dip 6.25 417 3.50 
= Bisarile i LTC690CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.... 8-SOIC 688 4.58 3.75 
Regulator* NEW!.. 4.00 287 2.35 feta: 
LTC690CS8#PBF-ND MPU Si Reset Circuit and WOT* NEW! 8-SOIC 688 4.58 3.75 
[TCS406ES5-1.8-ND _ | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step Down Regulator. woommanvamasd | laceainitin MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... in MCRAE SERS 
ee pee cecal TSOT-235 400 287 235 LTC691CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 6.88 4.58 3.80 
fs ; ‘ LTC691CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT..... 7.50 5.00 4.15 
LTC3411EDD-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step Down DC/DC Converter. 10-DFN §=6.40 458 3.77 LTC691CSW#PBF-ND | MPU supervisor Reset Circuit and WDT* NEW! 750 5.00 415 
LTC3411EDD#PBF-ND | 1.25A, 4MHz, Sync. Step Down DC/DC Converter* NEI -10-DFN 6.40 4.25 3.20 LTC692CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.... 625 417 350 
L1C3412EFE-ND 2.5A, 4MHz, Mono Sync. Step Down Regulato 16-TSSOP 7.90 5.64 4.65 LTC692CN8#PBF-ND _| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* NEW! 6.25 417 3.50 
LTC3414EFE-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step Down Regulator .. 20-TSSOP 9.00 643 5.30 Lc692CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT .... 688 458 3.75 
LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC692CS8#PBF-ND | MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 6.88 4.58 3.75 
Synchronous Boost DC/DC Converter. 5.50 3.66 2.75 LTC693CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 750 5.00 4.15 
LTC3424EMS-ND 2A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC694CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 625 4.17 3.50 
Synchronous Boost DC/DC Converter. 713474 3.57 LTC694CN8#PBF-ND | MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 6.25 4.17 3.50 
LTC3440EMS-ND Micropower Sync. Buck-Boost DC/DC Converter. 5.83 3.87 2.92 [TC694CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 688 458 3.75 
LTC3440EMS#PBF-ND | Micropower Sync. Buck-Boost DC/DC Conv.* NEI 5.83 3.87 2.92 LTC694CS8#PBF-ND —_| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* NEW! 6.88 4.58 3.75 
LTC3447EDD-ND High Efficiency Mono Sync. Current Mode Buck Regulator......10-DFN 3.90 2.79 2.29 LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 750 5.00 4.20 
LTC3448EDD-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step Down Regulator. 410 293 2.41 LTC694CS8-3.3#PBF-ND| 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 8-SOIC 7.50 5.00 4.20 
LTC3448EMS8E-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step Down Regulator 410 2.93 2.41 LTC695CN-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 16-Dip 6.88 458 3.80 
LTC3458EDE-ND 1.4A, 1.5MHz Sync. Step Up DC/DC Converter 6.60 439 3.52 LTC695CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 16-Dip 688 458 3.80 
LTC3458LEDE-ND 1.7A, 1.5MHz Sync. Step Up DC/DC Converter 6.60 3.93 3.52 LTC695CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT..... 6-SOIC 7.50 5.00 4.15 
LTC3525ESC6-3.3#PBF-ND | 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Conv.* NEW! 3.60 2.58 2.12 LTC695CSW#PBF-ND | MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 6-SOIC 7.50 5.00 415 
LTC3525ESC6-5#PBF-ND| 400mA Micropower Sync. Step Up DC/DC Conv.* NEW! 3.60 258 212 LTC695CSW-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 6-SOIC 813 542 4.55 
LTC3700EMS-ND Constant Freq. Step Down DC/DC Controller w/LDO Reg..... 463 3.30 2.72 LTC695CSW-3.3#PBF-ND | 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 6-SOIC 813 542 4.55 
LTC3701EGN-ND 2-Phase, Low In. Volt. Dual Step Down DC/DC Controller...... 7.00 4.65 3.50 LTC699CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.... 8-Dip 4.63 3.08 2.47 
LTC3701EGN#PBF-ND | 2-Phase, Low In. Volt. Dual Step Down DC/DC LTC699CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 8-Dip 463 3.08 2.47 
Controller* NEW!.. 7.00 4.65 3.50 LTC699CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT..... 8-SOIC 5.00 3.33 2.67 
LTC3704EMS-ND Wide Input Range, Positive to Neg., DC/DC Controller... 3.75 2.68 2.21 LTC699CS8#PBF-ND | MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* NEW! 8-SOIG 5.00 3.33 267 
LTC3704EMS#PBF-ND | Wide Input Range, Positive to Neg., DC/DC LTC1232CS8-ND Microprocessor Supervisory Circuit with WDT .. 8-SOIC 3.63 2.41 1.95 
Controller* NEWI................. 3.75 2.68 2.21 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 4 25 100 
LTC1232CS8#PBF-ND | Microprocessor Supervisory Circuit with WOT* NE! 3.63 2.41 1.95 LT1054CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator* 6.00 3.99 3.00 
LTC1235CN-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and WDT. 6.88 4.60 3.80 LT10541N8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 7.13 4.75 3.95 
LTC1235CN#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup LT10541N8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg. 
and WDT* NEWS... abe 6.88 460 3.80 Ind. Temp.* NEWS... 713 4.75 3.95 
LTC1235CSW-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and WOT 7.50 5.00 4.15 LT10541SW-ND Switched Capacitor Voltage Conv. wi 8.63 5.75 4.85 
LTC1235CSW#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup LT1054ISW#PBF-ND —_| Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg 
and WDT* NE! 7.50 5.00 415 Ind. Temp.* NEW!.... . 8.63 5.75 4.85 
LTC1326CMS8-ND Micropower Precisi p pply 463 3.08 2.45 1110541S8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 8.63 5.75 4.65 
LTC1326CMS8-2.5-ND |2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monito 4.63 3.08 2.45 LT10541S8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg 
LTC1326CMS8-2.5#PBF-ND| 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor* NEW! 463 3.08 2.45 Ind. Temp.* NEW.... 8.63 5.75 4.65 
1101326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor 438 2.91 2.35 L11054LCS8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 425 283 2.15 
LTC1326CS8#PBF-ND | Micropower Precision Triple Supply Monitor* NEW! 438 2.91 2.35 Soca amo Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg 
LTC1326CS8-2.5-ND —_|2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor... 438 291 235 Ind. Temp.* NEW... 4.25 283 2.15 
LTC1326CS8-2.5#PBF-ND |2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor* NEWS... 438 291 235 LT3465AES6-ND 2.4MHz White LED Step Up Converter 2.90 2.07 1.71 
LTC1536CMS8-ND _|Triple Supply Monitor for PCI Applications 5.88 3.91 3.35 errr yee HEPee A as Up Converter a ae 4 
LTC1536CS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications 5.00 3.35 2.85 Bese ite LED Step Up Converter .... d We 
: pant LT3465ES6#PBF-ND White LED Step Up Converter* NEW! 2.90 2.07 1.71 
LTC1536CS8#PBF-ND | Triple Supply Monitor for PC! Applications .8-SOIC 5.00 3.35 2.85 i # F 
dae & LTC660CN8-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter. 5.00 3.33 2.85 
L1C1728ES5-3.3-ND 3.3V Precision Triple Supply Monitor......... -S0T-23-5 2:98 1:98 1.51 LTC660CS8-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter 550 367 314 
LTC1728ES5-3.3#PBF-ND |3.3V Precision Triple Supply Monitor* NE -80T-23-5 2.98 1.98 1.51 : i re "i : 
; LTC660CS8#PBF-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter* NEW!. 8-SOIC 5.50 3.67 3.14 
LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor -10-DFN 4.13 2.74 2.20 - - 
7 LTC1044CN8-ND CMOS Switched-Cap Voltage Converter..... 8-Dip 3.13 2.08 1.75 
LTC2900-1CDD#PBF-ND | Programmable Quad Supply Monitor* NEW! 10-DFN §=4.13 2.74 2.20 LTC1044CNS#PBF-ND | CMOS Switched-Cap Voltage Converter* NE! 8Dip 313 2.08 1.75 
{1¢2900-1CMS-ND___/ Programmable Quad Supply Monitor....... O-MSOP 3.63 241 2.00 LTC1044C$8-ND CMOS Switched-Cap Voltage Converter...... BSOIC 4.13 2.75 2.35 
LTC2900-1CMS#PBF-ND | Programmable Quad Supply Monitor* NEI 10-MSOP 3.63 2.41 2.00 LTC1044CS84PBF-ND | CMOS Switched-Cap Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 4.13 2.75 2.35 
LTC2900-2CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor 10-DFN 84.13 2.74 2.20 LTC1046CN8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter. ip 400 270 2.25 
LTC2900-2CMS-ND__| Programmable Quad Supply Monitor 3.63241 2.00 LTCTO46CNS#PBF-ND | 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter* NEW! 400 2.70 2.25 
LTC2900-2CMS#PBF-ND | Programmable Quad Supply Monitor* NEW!. 3.63 241 2.00 LTC1046CS8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter......... 525 3.50 3.00 
LTC2902-1CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor cos 16-SSOP 4.63 3.30 2.72 LTC1046CS8#PBF-ND | 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter* NEI 6.25 3.50 3.00 
LTC2902-1CGN#PBF-ND | Programmable Quad Supply Monitor* NE! 6-SSOP 463 3.30 2.72 LTC10461S8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter......... 6.50 4.33 3.70 
LTC2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor a 6-SSOP 463 3.30 2.72 LTC10461S8#PBF-ND | 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter* NEW! 6.50 4.33 3.70 
LTC2902-2CGN#PBF-ND | Programmable Quad Supply Monitor* NEW!. 4.63 3.30 2.72 [1C1744CN8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 450 3.00 2.50 
LTC2903CS6-A1#PBF-ND | Adjustable Precision Quad Supply Monitor* NEW! .SOT-23-6 3.48 2.49 2.05 LTC1144CN8#PBF-ND | Switched-Capacitor Voltage Conv. with Shutdown* NEI 450 3.00 2.50 
LTC2903CS6-B1-ND Positive Precision Quad Supply Monitor...... .SOT-23-6 3.48 2.49 2.05 LTC1144CS8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown . 463 310 2.55 
LTC2903CS6-B1#PBF-ND | Positive Precision Quad Supply Monitor* NEW! .SOT-23-6 3.48 2.49 2.05 LTC1144CS8#PBF-ND | Switched-Capacitor Voltage Conv. with Shutdown * NEI 8-SOIC 4.63 3.10 2.55 
LTC2903CS6-C1-ND Negative Precision Quad Supply Monitor .SOT-23-6 3.73 267 2.19 LTC11441S8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown . 8-SOIC 5.38 3.57 2.95 
Power Controllers LTC11441S8#PBF-ND | Switched-Capacitor Voltage Conv. with Shutdown* NE 8-SOIC 5.38 3.55 2.95 
SESE, ae ren oi TE GE | HTM [a SUN oe esi RS IS 3 
L11248CN#PBF-ND Power Factor Correction Controller* NEW! 6-Dip 688 458 3.65 LTC1261CS8-4-ND AV. Switched-Capacitor Voltage Invert 8-SOIC 375 249 1.90 
LT1248CS-ND Power Factor Correction Controlle 16-SOIC 7.38 492 3.90 pow Pac Or Fo mage  TVOMe : ‘ ‘ 
7 LTC1261CS8-4#PBF-ND | 4V, Switched-Capacitor Voltage Inverter* NEW! 8-SOIC 3.75 2.49 1.90 
L11248CS#PBF-ND Power Factor Correction Controller 16-SOIC 7.38 4.92 3.90 ~ + = 
LT12481S-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 16-SOIC 863 575 465 L1C1261LCMS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter-...... -MSOP 4.00 2.66 2.00 
: ar : 7 = F LTC1261LCMS8#PBF-ND| Aqj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* NEW! -MSOP 4.00 266 2.00 
EUI2481S#° BENDIS) Power Factor Correction Controller, Ind. Temp.” NE BG ue iss LTC1261LCS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter... B-SOIG 3.63 241 1.82 
U71249CN8-ND Power Factor Correction Controller... 6.25 4.17 3.30 LTC1261LCS8#PBF-ND | Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* INI 8-SOIGC 3.63 241 1.82 
Readies et rae oraetal eo a NEW! oe aa cae LTC1262CN8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter..... 8-Dip 4.50 3.00 2.45 
zh OWE Fra CIO OTT eCH ON EON Osa : : : LTC1262CN8#PBF-ND | 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* NEW! &Dip 4.50 3.00 245 
LT1249CS8#PBF-ND | Power Factor Correction Controllers NEW 6.75 4.50 3.55 LTC1262CS8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter......... BSOIG 4.63 3.08 2.32 
L112491N8#PBF-ND Power Factor Correction Controller* NEW: 7.13 4.75 3.75 LTC1262CS8#PBF-ND | 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 4.63 3.08 2.32 
1112491S8-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 775 515 3.88 L1012621S8-ND. 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter ........ 8-SOIC 5.75 3.82 2.88 
L11249|1S8#PBF-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. Tels Sal Nas LTC12621S8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* NE! 8-SOIC 5.75 382 2.88 
LT1508CSW-ND Power Factor and PWM Controller...... 7.88 5.25 4.50 LTC1502CMS8-3.3-ND | Single Cell to 3.3V Reg. Charge Pump DC/DC Converte -MSOP 4.13 2.74 2.07 
LT1508ISW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Tem 8.75 5.85 5.00 LTC1502CS8-3.3-ND Single Cell to 3.3V Reg. Charge Pump DC/DC Converte 8-SOIC 3.75 2.49 1.90 
LT3420EMS-ND Photoflash Capacitor Charger with Automatic Refresh 10-MSOP 5.00 3.57 2.94 LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step Down DC/DC Converter......... 8-SOIC 363 241 1.82 
LT3420EMS#PBF-ND Photoflash Capacitor Charger with LTC1503CS8-1.8#PBF-ND | 1.8V Inductorless Step Down DC/DC Converter* NE! 8-SOIC 363 241 1.82 
Automatic Refresh* NEW! -10-MSOP 5.00 3.57 2.94 L1C1503CS8-2-ND 2V Inductorless Step Down DC/DC Converter... 8-SOIC 3.63 2.41 1.82 
LT3468ES5-ND Photoflash Capacitance Charger. .SOT-23-5 4.00 2.87 2.35 LTC1514CS8-3.3-ND 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 8-SOIC 6.50 4.35 3.70 
LT3468ES5#PBF-ND Photoflash Capacitance Charger* NE! -SOT-23-5 4.00 2.87 2.35 LTC1514CS8-5-ND 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter ... 8-SOIC 6.50 4.35 3.70 
LT3484EDCB-0#PBF-ND | Photoflash Capacitor Charger* NEW! 6-DFN 440 3415 2.59 LTC1514CS8-5#PBF-ND | 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 650 4.35 3.70 
LT3484EDCB-1#PBF-ND | Photoflash Capacitor Charger* NEW! 6-DFN 4.40 3.15 2.59 L1015141S8-3.3-ND 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 7.88 5.25 4.50 
LT3484EDCB-2#PBF-ND | Photoflash Capacitor Charger* NEW! 6-DFN 4.40 3.15 2.59 (1C15141S8-5-ND 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 7.88 5.25 4.50 
LTC1473CGN-ND Dual Power Path Switch Driver, .150 Wide Bod 713 4.74 3.80 LTC1515CS8-3.3/5-ND — | 3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converte! 8-SOIC 650 435 3.70 
LTC1473CGN#PBF-ND_| Dual Power Path Switch Driver, 150 Wide Body* NEW! 7.13474 3.80 SESE SND aa Step UoDown Suite Cap DG/DG Converter. oe eo as sly 
L1C1473LCGN-ND Dual Power Path Switch Driver, 150 Wide Body. 7.13. 4.74 3.80 ; ep: p/ Down owitcn-bap ONVETIGL zs : : : 3 
LTC1473LCGNPBF-ND | Dual Power Path Switch Driver, .150 Wide Body* NI 713 474 3.80 i Sean Step LeBow Sui Cap ueue Sonvari NEW! poole nas 52 a 
LTC1479CG-ND Power Path Controller for Dual Battery Systems...... 15.00 996 7.75 ae = al — Sacats oN aoe is envene are 2e a 
eee gratia coum | ower Path Controller for Dual Battery Systems * NEW! po OO aera LTC1516CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter... B-SOIG 625 415 355 
LTC14791G-ND Power Path Controller for Dual Battery Systems 17.25 11.46 8.63 
= LTC1516CS8#PBF-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* NE! 8-SOIC 625 415 3.55 
LTC14791G#PBF-ND Power Path Controller for Dual Battery Systems 17.25 9.20 8.60 294 02 
‘ LTC1517CS5-3.3-ND Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter. SOT-23-5 3.85 257 2.21 
PIG 2 MSE NO eee) Dual ~48V Supply and Fuse Monitor... BO aes 2a LTC1517CS5-5-ND _| Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter... S0T-23-5 3.85 2.57 2.24 
LTC1921CMS8#PBF-ND | Dual -48V Supply and Fuse Monitor* NEW! 5.00 3.40 2.90 = 
1 LTC1517CS5-5#PBF-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* NE! SOT-23-5 3.85 «2.57 2.21 
L1C1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monito! 6:25) 3.75 3.15 it 99 I 
7 L1C01517ES5-3.3-ND Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter... SOT-23-5 4.10 273 2.16 
LTC19211S8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monito! 6.63 4.40 3.80 | x 991 
LTC1921IS84PBE-ND | Dual -48V Supply and Fuse Monitor* NEW! 663 440 380 LTC1517ES5-3.3#PBF-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter* NEI SOT-23-5 4.10 2.73 2.16 
Mal 20M QUDPI Ang EUee MONIGr ! u LTC1517ES5-5-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter....... S0T-23-5 410 273 216 
referent ee - Brecision Micropower RNS DG porvetiet on aa sot LTC1517ES5-5#PBF-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* NE’ SOT-23-5 4.10 273 2.16 
4 recision Micrapower onverter* . : s é L1C1522CMS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 375. 250 2.15 
LTC2920-1CS5-ND Power Supply Margining Controller .... -$0T-23-5 2.60 1.73 1.41 LTC1522CMS8#PBF-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 3.75 2.50 2.15 
LTC2920-1CS5#PBF-ND | Power Supply Margining Controller* NEW! .SOT-23-5 2.60 1.73 1.41 L701522CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter... 3125 26 185 
LTC2920-2CMS8#PBF-ND| Dual, Power Supply Margining Controller* 3.50 2.33 1.90 LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 5.25 3.49 2.80 
LTC2927CDDB#PBF-ND | Single Power Supply Tracking Controller* NEW! 3.238 2.30 1.90 LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 4.00 2.66 2.00 
LTC2927CTS8#PBF-ND | Single Power Supply Tracking Controller NEW! 3.23 2.30 1.90 LTC1550LCMS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 4.00 2.66 2.00 
LTC2927IDDB#PBF-ND | Single Power Supply Tracking Controller* NEW! 3.83 2.73 2.26 LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 3.63 2.41 1.82 
LTC2927ITS8#PBF-ND | Single Power Supply Tracking Controller* NEW! 3.83 2.73 2.26 LTC1551CS8-4.1-ND 4.1V Switched Capacitor-Regulated Voltage Inve 4.25 285 2.40 
LTC3731CG-ND 3-Phase, 600KHz, Sync. Buck Switching Reg. Controller. 8.63 6.16 5.07 LTC1551LCMS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 4.00 2.66 2.00 
LTC3731CUH-ND 3-Phase, 600KHz, Sync. Buck Switching Reg. LTC1551LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter. 3.63 2.41 1.82 
Controller wats O13) NGIS20 5:37) LTC1682CS8-ND Adj. Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg. 315012331180) 
LTC3731CUH#PBF-ND | 3-Phase, 600KHz, Sync. Buck Switching Reg. ee eee ea NOE rt ey Doubler ehatge Pump wi io ee Linear Reg. . 3.50 2.33 1.80 
Controller* NEWY.............. 9.13 6.52 5.37 -5#PBF-ND | 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise 
(1C4257CS8-ND IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface Controller 3.25. 2.32 1.91 Linear Reg* NEW!.... 8150) 293" 1:80 
LTC4257CS8#PBF-ND | IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface ea = Pee cet praia ae ae Converter 463 3.08 2.32 
Controller* NEWI............... 3.25 2.32 1.91 “ icropower Regulated Charge Pump 
LTC4350CGN-ND Hot Swap Load Share Controller 16-SSOP 8.75 5.83 4.65 Converter* NEW!...... 4.63 3.08 2.32 
L7C4412ES6-ND Low Loss PowerPath Controller -SOT-23-6 2.73 1.96 1.60 LTC1751EMS8-3.3-ND Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter 463 3.08 2.32 
LTC4412ESG4PBF-ND [Low Loss PowerPath Controllers NEW! .S0T-23-6 2.73 1.94 1.59 LICT751EMS8-3.3#PBF-ND Mlcronowet Regulate Charge Pump DC/DC Poin 
Charge Pump LTC1751EMS8-5-ND | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converter 463 3.08 2.32 
LT1026CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter. i Kee)! ra) LTC1751EMS8-5#PBF-ND | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC 
LT1026CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter* NEW! Dip 3.75 2.50 210 Converter* NEW!...... 463 3.08 2.32 
LT1026CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter... 8-SOIC 4.25 283 2.30 LTC1911EMS8-1.5-ND | 1.5V Low Noise Step Down DC/DC Converter 480 3.19 2.40 
L11026CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 4.25 283 2.30 LTC1911EMS8-1.8-ND_| 1.8V Low Noise Step Down DC/DC Converter 4.80 3.19 2.40 
L110261S8-ND Switched Capacitor Voltage Converter...... 8-SOIG 5.38 3.57 2.90 LTC1911EMS8-1.8#PBF-ND | 1.8V Low Noise Step Down DC/DC Converter* NEW! -MSOP 480 3.19 240 
LT1054CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator. Dip 4.88 3.25 2.80 LTC1983ES6-3-ND 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter.......... SOT-23-6 3.70 2.46 1.85 
LT1054CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.* NEW: i 488 3.25 2.80 LTC1983ES6-3#PBF-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* NEW! SOT-23-6 3.70 246 1.85 
LT1054CSW-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator. 6.00 4.00 3.25 LTC1983ES6-5-ND 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter 3.70 2.46 1.85 
LT1054CSW4PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.* NE! 6.00 4.00 3.25 LTC1983ES6-5#PBF-ND | 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* NEW!....... SOT-23-6 3.70 246 1.85 
L11054CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator. 6.00 3.99 3.00 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC3201EMS-ND 100mA Ultralow Noise Charge Pump LED Supply. 3.75 249 1.94 LTC1325CSW#PBF-ND_ | Battery Management System* NEW!.. 13:75) 19159 725 
LTC3202EDD-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LEDs. 410 293 241 LTC1558CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller w/Programmable Output..... 5.25 3.49 2.80 
LTC3202EDD#PBF-ND | Low Noise, High Efficiency Charge Pump for LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 5.25 3.49 2.80 
White LEDs* NEW............ 410 293 2.41 LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller w/Programmable Output. §.00 3.32 2.65 
LTC3202EMS-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LEDs... 3.75 2.49 1.94 LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 5.00 3.32 2.65 
L103204BEDC-3.3#PBF-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* NEI 3.20 1.91 1.71 LTC1558CS8-3.3-ND 3.3, Backup Battery Controller w/Programmable Output. 475 3.16 2.55 
LTC3204BEDC-5#PBF-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* NEW! 3.20 1.91 1.71 LTC1558CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 4.75 3.16 2.55 
LTC3214EDD#PBF-ND | 500mA Camera LED Charge Pump* NEW‘... 3.30 2.36 1.94 LTC1559CGN-3.3-ND —_|3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output 5.25 3.49 2.80 
LTC3215EDD#PBF-ND | 700mA Low Noise High Current LED Charge Pump NEI 3.50) 92:50) 2106: LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 525 3.49 2.80 
LTC3250ES6-1.5-ND ve itt See ae Nols, Inductorless, iy ea a LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 475 316 2.55 
epilown onverigl : : : L1C1730EGN-4-ND WV Li-lon Battery Pulse Charger. 438 2.91 2.19 
UTC3250ES6-1.5#PBF-ND Py Hoh Se Nols, Inductors, sor23.s Meee LTC1730ES8-4.2-ND | 4.2V Li-lon Battery Pulse Charge 3.88 2.58 1.94 
step Down oe - SOT-28- ; : LTC1730ES8-4.24PBF-ND |4.2V Li-lon Battery Pulse Charger* NEW! 3.88 2.58 1.94 
LTC3251EMSE-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorles LTC1731EMS8-8.2-ND |8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.63 2.41 1.90 
TCA cHRCFORAD Pe AL ae ae pre 10-MSOP 3.90 2.79 2.29 LTC1731EMS8-8.24PBF-ND | 8.2V Li-Ion Linear Battery Charger Controller* NEW! 363 241 1.90 
te Down Bene Converter* NEW!. 390 279 229 LTC1731EMS8-8.4-ND | 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.63 2.41 1.90 
P CPU Core Power - - . LTC1731EMS8-8.4#PBF-ND | 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* NEW! 3.63 2.41 1.90 
1101731ES8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 3.25 2.16 1.65 
LTC17031G-ND Dual 550KHz, Sync. Switch Regulator Controller with VI 1250 893 7.35 L1C01731ES8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 31250 216) 65: 
LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller 125 7.47 15:63 LTC1731ES8-8.4#PBF-ND | 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* NEW! 3125) 216) 65) 
LTC1705EGN#PBF-ND | Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller* NEW!... 11.25 «7.47 5.63 L1C1732EMS-8.4-ND Li-Ion Linear Battery Charger Controller. 463 3.08 2.32 
LTC1706EMS-85-ND —_ VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5..... 4.25 283 2.15 LTC1732EMS-8.4#PBF-ND | Li-lon Linear Battery Charger Controller* NE! 463 3.08 2.32 
LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step Down Switching Regulato 9.75 6.48 5.00 LTC1733EMSE-ND Mono Linear Lithium-Ion Battery Charger....... 3.63 2.41 1.89 
LTC1709EG-85-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step Down Switching Regulato! 9.75 648 5.00 LTC1733EMSE#PBF-ND | Mono Linear Lithium-lon Battery Charger* NEW! 3.63 2.41 1.89 
L1C1753CG-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC1734ES6-4.2-ND 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 2.75 1.83 1.38 
Regulator Controller for Pentium Il Processor..........-....- 650 4.32 3.25 LTC1734ES6-4.24PBF-ND |4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 275 1.83 1.38 
LTC1753CG#PBF-ND | 5-Bit, Programmable Synchronous Switching LTC1734LES6-4.2-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller........ 2.85 2.04 1.68 
CT ; Sea Processor NEW!....20-SSOP 6.50 4.32 3.25 LTC1734LES6-4.24PBF-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller NEW! 2.85 2.04 1.68 
a bit, Programmable synchronous switching LTC1759CG-ND Smart Battery Charger. é 11.50 7.64 5.75 
Regulator Controller for Pentium I! Processo 6.00 3.99 3.00 LTC1759CG4PBF-ND Smart Battery Charger* NEW! 11.50 7.64 5.75 
(1C1909-8EG-ND Step Down DC/DC Regulator Controller 10.38 6.89 5.15 LTC1760CFW-ND Dual Smart Batery SvSter Manager . 48-TSSOP 15.90 11.36 9.35 
PaO EE ND op ry oyu Sten Regular Control oe on or oH LTC1960CG-ND Dual Battery Charger/Selector with SPI Interfac 14.75 980 7.38 
s Nrey nc. Witching Heguiator Vantroler : E i LTC1960CG#PBF-ND —_| Dual Battery Charger/Selector with SPI Interface NEW... 14.75 980 7.38 
L1C3711EGN-ND 5-Bit Adj., Wide Operating Range, Step Down Controller 750 498 3.75 LTC4007EGN-ND 4A, High Efficiency, Standalone Li Battery Charger 7.63 5.45 4.49 
(1¢3714EG-ND Conall wit narrallOn Aan Range, Step Down ap aol oR LTC4007EGN#PBF-ND 4A el Emetey Si Standalone Li Battery rey eens 
: : " jarger* : t : 
BC A EGaSt Daag Intel Compatible, Wide Operating Range, St TTC4008EGN-ND 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger 7:38 5.27 4.34 
Controller with Internal Op Amp* NEWE. 6:50) 41320 13:25) 
CTC3716EG-ND 5-Bit, 2-Phase Step Down Switching Regulator emer) | ee Chon: New ate 7) BOR Ae 
(1¢3719EG-ND a Fe Scr DonGule ning Reece Efficiency gant estate LTCAO08EGN-1-ND | 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger 738 5.27 434 
LTC3720EGN-ND 4-Phase VRM8.5 Current Mode Step Do 650 464 3.82 aaa) High Efficiency, Mutti-Ghemistry Battery fag) ESF aS 
LTC3720EGN#PBF-ND | 1-Phase VRM8.5 Current Mode Step Down : 96 - ae 2 = 2 
Controller* NEW!. 6.50 464 3.82 LTC4011CFE#PBF-ND | High Efficiency Standalone Nickel Battery 
zi Charger* NEW'...... 10.00 6.57 5.41 
tere eT 3-Phase, 5-Bit intel Mobile VID, 600KHz, Synchronous LTC4050EMS-4.1-ND  |4.1V Li-lon Battery Charger Controlle 475 316 238 
Buck Switching Regulator Controller ae 875 625 5.15 
i i , LTC4050EMS-4.2-ND 4.2\ Li-lon Battery Charger Controller 4.75 316 2.38 
LTC3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’s Bee (eR) pals fre 
L103733CG4PBF-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU's* NE! 875 625 5.15 LTC4052EMS8E-4.2-ND Lithium-lon Battery Pulse Charger w/Over-Current O:f0e Come 2 
Battory Charger “eleieio"|iektamrdaes sage wana an’"oacoe Se 28 
-4.2- ithium-lon Battery Charger w/Thermal Regulation ..... | : : : 
Ene Constant Current Voltage High Efficiency Battery Charger... Bene ae Gee aie LTC4053EMSE-4.24PBF-ND |USB Lithium-lon Battery charger w/Thermal " 
-1- onstant-Current/Voltage, High Efficiency Battery Charger... 28- ; ; : Regulation* NEW!. 3.75 268 2.21 
LT1505CG-1#PBF-ND Constant-Current/Voltage, High Efficiency Batten | 
Charger* NEW... ge, Hig) y y B-SSOP 938 623 4.90 LTC4063EDD-ND omer, Charger with Micropower Ags Sas 8 
L71510-5CGN-ND 500KHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger......16-SSOP 8.13 5.40 4.35 LTC4065AEDC#PBF-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* NE 238. 1591.31 
EUS CSCChEEB AND) SOOKHz, 1.54 Constant Voltage/Current Battery LTC4065EDC#PBF-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* NEW! 238 159 1.31 
Charger* NEWE.....c.nc. 6-SSOP 8.13 5.40 4.35 LTC4068EDD-4.24PBF-ND | 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* NEW! 338 241 1.99 
SO eee TE “ia ete 1 ponstart Valeo ence Charger......16-SSOP 8.13 5.40 4.35 LTC4068XEDD-4.2#PBF-ND| 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* NEW!......... 338 241 1.99 
a ies LTC4075EDD#PBF-ND | Dual Input USB/AC Adapter Standalone Li-lon 
Charger* NE! 6-SSOP 8.13 5.40 4.35 Batter + 
y Charger* NEW!................ 3.75 2:67 12:21 
Pe es ae re poet vonage cure batty Charger.........16-Dip 7.50 4.98 4.00 TIC4076EDD#PBF-ND — |Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* NEW! 375 267 2.21 
Charger* NEW! 9 y 750 498 400 LTC4077EDD#PBF-ND | Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* NEW! 375) 2/67 (2121 
4 stat attariall i i f LTC4100EG-ND Smart Battery Charger Controller....... 10.63 7.06 5.32 
LT1510CS-ND 200KHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger 7.88 5.23 4.20 - 
y LTC4100EG#PBF-ND Smart Battery Charger Controller* NE! 10.63 7.06 5.32 
L11510CS#PBF-ND 200KHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 
Charger* NEW! 7.88 5.23 4.20 LTC4150CMS-ND Coulomb Counter/Battery Gas Gauge... 3.00 2.00 1.70 
TT15100S8-ND 2OOKHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger 6.00 3.99 3.20 PIGSISUGMS2 3 FENDI) Coulomb Counter/Battery Gas Gauge* NEW: ely 200 tid) 
LT1510CS8#PBF-ND 200KHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Hot Swap 
Ree ‘i charge: new! aaa ere os 600 388 a0 LT1640AHCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 3.88 2.58 2.05 
ie He Te ENT a ORES a i eats Valape/GMTant tia arger .00 5. - LT1640AHCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 4.00 2.66 2.10 
. ale LT1640ALCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 3.88 258 2.05 
Charger* NEWE.............- 9.00 5.98 4.80 LT1640ALCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 4.00 2.66 2.10 
1715101S8-ND 200KHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery Charger 6.88 4.57 3.65 LT1640ALCS8#PBF-ND_| Negative Voltage Hot Swap Controller* NE! 4.00 266 2.10 
L11511CSW-ND 3A Constant Current/Voltage Voltage Battery Charger. 13.00 864 6.95 LT 1640HIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 450 2.99 2.35 
ETISTICSW#PBF-ND; | 3A Constant Current/Vottage Voltage Battery LT1640LCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 4.00 266 2.10 
sti leWene eta ey reer 180s eee 88 LT1640LCS8#PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller* NE 4.00 266 210 
a mile = zs LT1640LIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 450 299 2.35 
Pt ecGRE ND rhe see Constart CUO baa eee #00 538 a0 LT1640LIS8#PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp.* NEW! 450 2.99 2.35 
Gane eat é . 5 111641-1CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller. 5.00 3.32 2.50 
LT1S12CN8#PBF-ND Tae cb Constant Gurren ole Battery ae dag alee LT1641-1CS8#PBF-ND_ | Positive High Voltage Hot Swap Controller NEW! B-SOIC 5.00 332 250 
LT1512CS8-ND 15] Epc Cons! 700 465 400 111641-2CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller..... 8-SOIC 5.00 332 2.50 
~— g y = = = 111641-2CS8#PBF-ND | Positive High Voltage Hot Swap Controller* NE! 8-SOIC 5.00 3.32 2.50 
(11512CS8#PBF-ND Tere NE, Current/Voltage Battery Pe ean LT4220CGN-ND Dual Supply Hot Swap Controller 7.00 5.00 4.12 
L11513-2CR-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4220CGN#PBF-ND Dual Supply Hot Swap Controller* NEW! 7.00 5.00 4.12 
LT4250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller . 4:75, 93:16) 12:50) 
Constant Voltage Battery Charge! 913 6.06 4.70 7 
ss 7 i LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller . 488 3.24 2.55 
L11513-2CR#PBF-ND | SEPIC Constant- or Programmable 7 
+ 1 LT4250HCS8#PBF-ND | Negative 48V Hot Swap Controller* NEW: 488 3.24 2.55 
Constant Voltage Battery Charger* NEW... 913 6.06 4.70 : 5 
LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller . 8-Dip 4.75 316 2.50 
111513-2CT7-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ = = 
LT4250LCN8#PBF-ND | Negative 48V Hot Swap Controller* NEI 8-Dip 4.75 316 2.50 
Constant Voltage Battery Charger ys) hia) Ns) 7 
LT1513-2CT7#PBF-ND | SEPIC Constant- or Programmable Current/ L14250LCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller ..... 8-SOIC 4.88 3.24 2.55 
Constant Voltage Battery Charger* NEWS... a5 me 5Ig 1a 55 LT4250LCS8#PBF-ND | Negative 48V Hot Swap Controller* NEW! 8-SOIC 4.88 3.24 2.55 
L71513CR-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller... . 3.88 258 2.10 
Constant Voltage Battery Charger Ck) (0G) ClO) LT4254CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* NEW! -16-SSOP 3.88 2.58 210 
L11513CR#PBF-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ L101421CG-ND Hot Swap Controller... -24-SSOP 10.38 6.90 5.90 
Constant Voltage Battery Charger* NEWS... 913 6.06 4.70 L1C1421CG-2.5-ND 2.5V Hot Swap Controller: -24-SSOP 10.38 6.90 5.90 
L715131R-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LTC1421CG-2.5#PBF-ND | 2.5V Hot Swap Controller* NE! .24-SSOP 10.38 6.90 5.90 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp...... 10.00 664 5.20 L1C1421CSW-ND Hot Swap Controller 4-SOIC 9.63 640 5.50 
L715131R#PBF-ND SEPIC Constant- or Programmable Current/ LTC1421CSW-2.5-ND__|2.5V Hot Swap Contr 4-SOIC 9.63 6.40 5.50 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp.* NEW! 10.00 664 5.20 LT1C1421CSW-2.5#PBF-ND | 2.5V Hot Swap Controller 4-SOIC 9.63 6.40 5.50 
LT1769CFE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charge! 10.50 6.98 5.25 LTC1422CN8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle! 8-Dip 5.13 3.41 2.65 
LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger. 10.13 673 5.07 L101422CS8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 8-SOIC 5.25 3.50 2.95 
LT1769CGN#PBF-ND —_| Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger* 10113" 6.78) 5:10 LTC1422CS8#PBF-ND | 8-Pin Hot Swap Controller+ NEW! 5.25 3.50 2.95 
LT1769|FE-ND Constant-Current/Voltage 2A eats charge 11.50 7.64 5.75 LTC14221N8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 5.88 3.91 3.05 
LTC1325CSW-ND Battery Management System .... 13.75 9.15 7.35 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key ce Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L7C14221S8-ND 8-Pin Hot Swap Controller. 6.00 4.00 3.40 MOSFET Drivers 
Pere eer ae rahe &-Pin Hot Swap Controller MEW! ee CTT 158CN-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 588 3.92 3.50 
LTC1642CGN-ND Adjustable Hot Swap Controller. 7.25 482 3.70 9 
Genoese I a P ee i ' : LT1158CN#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* NEW! 16-Dip 588 392 3.50 
jjustable Hot Swap Controller* NEW! 7.25 482 3.70 i i tf : i 
LTC1643ALCGN-ND PCI-Bus Hot Swap Controller 875 581 455 L11158CSW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver. 6-SOIC 6.25 417 3.75 
TTCI643ALCGN#PBF-ND | PCI-Bus Hot Swap Controller* NEWT. 375 581 455 LT1158CSW#PBF-ND | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 6-SOIC 6.25 4.17 3.75 
: i : ; : LT1158ISW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver....... 6-SOIC 7.25 4.83 4.30 
LTC1644CGN-ND CompactPCl-Bus Hot Swap Controller . 738 4.90 3.95 LTT158ISWEPBE-ND | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* NEW!.......16-SOIC 7.25. 4.83 4.30 
LTC1644CGN#PBF-ND | CompactPCl-Bus Hot Swap Controller* NE! 7.38 4.90 3.95 LT1160CN-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver " 525 350 300 
LTC1646CGN-ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller......... 7.00 4.65 3.75 L11160CS-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 563 375 320 
LTC1646CGN#PBF-ND | CompactPCl Dual Hot Swap Controller* NEW! 7.00 4.65 3.75 LT1160CS4PBF-ND | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* NI 4S0IC 563 3.75 3.20 
EICISASIGN-ND Compacts Duel Het Swap Controller Zoot B00 a3 ‘a LT1161CN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver....... 20-Dip 6.00 4.00 3.30 
~ | jot Swap Controller........ . SOT-23- . z 7 Fah Gide Na os 7 " 
TC4210-1CSG#PBF-ND | Hot Swap Controler* NEW. 8023-6 335 223 181 | CrHyetcSW-ND | quad High Side N-Channel MOSFET Drier. B50 432 360 
(1C4210-11S6-ND Hot Swap Controller... -S0T-23-6 3.85 2.76 2.27 LT1161CSW#PBF-ND | Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* NE! 650 4.30 3.60 
L1C4210-11S6#PBF-ND_| Hot Swap Controller* NEW: -S0T-23-6 3.85 2.76 2.27 LT1161IN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Drivet....... 675 4.50 3.70 
L1C4210-2CS6-ND Hot Swap Controller . SOT-23-6 3.35 2.40 1.97 LT1161IN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* NEW! 675 450 3.70 
L1C4210-2CS6#PBF-ND | Hot Swap Controller* NEW: -SOT-23-6 3.35 2.40 1.97 LT11671SW-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver... 7.25 482 4.05 
L1C4210-21S6-ND Hot Swap Controller... -$0T-23-6 3.85 276 2.27 LT1161|SW#PBF-ND —_| Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* NEW!. 7.25 4.82 4.05 
LTC4210-21S6#PBF-ND | Hot Swap Controller* NEW: -$0T-23-6 3.85 2.76 2.27 LT1336CN-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost Reg! 5.63 3.75 3.20 
L1C4211CMS8-ND Hot Swap Controller 4.25 2.83 2.25 LT1336CS-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost Reg. 6.00 4.00 3.40 
LTC4211CMS8#PBF-ND | Hot Swap Controller* NEW: 8-MSOP 4.25 2.83 2.25 LT1336CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost 
LTC4211CS8-ND Hot Swap Controller...... 8-SOIC 4.00 2.66 2.10 Regulator* NEW... 6.00 4.00 3.40 
LTC4211CS8#PBF-ND | Hot Swap Controller* NEW: 4.00 266 2.10 LT1910ES8-ND High Side MOSFET Driver... 413 2.95 2.43 
L1C4211CMS-ND Hot Swap Controlle 5.25 3.49 2.75 LT1910ES84PBF-ND | High Side MOSFET Driver | 413 2.95 2.43 
LTC4211CMS#PBF-ND _| Hot Swap Controller 5.25 3.49 2.75 LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker. 3.75 2.50 2.10 
11042111S8-ND Hot Swap Controller with Multifunction Current Control . 4.63 3.08 2.45 LTC1153CN8#PBF-ND | Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* NEW! 3.75 2.50 2.10 
L1042111MS8-ND Hot Swap Controller........ 488 3.24 2.55 L1C1153CS8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker. 4.00 2.66 2.25 
LTC4211IMS8#PBF-ND | Hot Swap Controller* NEW: 488 3.24 2.55 LTC1153CS8#PBF-ND | Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* NEW! 4.00 2.66 2.25 
L1C4214-1CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Co 463 3.30 2.72 LTC11531S8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker...... 488 3.24 2.75 
L1C4214-2CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 463 3.30 2.72 LTC11531S8#PBF-ND —_| Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* NEW! 488 3.24 2.75 
LTC4230CGN-ND Triple Hot Swap Controller ........ 738 490 3.95 L1C1154CN8-ND Single High Side MOSFET Driver. Bek EG Gk) 
LTC4230CGN4PBF-ND | Triple Hot Swap Controller* NEW! 738 490 3.95 L1C1154CS8-ND Single High Side MOSFET Driver. 3502 coe 00) 
LTC4240CGN-ND CompactPCI™ Hot Swap Controller. 8.50 5.65 4.55 LTCT154CS8#PBF-ND | Single High Side MOSFET Driver* NEW! 350 2.35 2.00 
L1C4241CGN-ND PCI-Bus with 3.3V Auxiliary Hot Swap Controller. 3.75 249 1.90 LTC1155CN8-ND Dual High Side MOSFET Driver........ 5.25 3.50 3.00 
LTC4244CGN-ND CompactPCI™ Bus Hot Swap Controller. (150 104 14:56) LTC1155CN8#PBF-ND | Dual High Side MOSFET Drivers NEW! 5.25 3.50 3.00 
LTC4244CGN-1-ND CompactPCI™ Bus Hot Swap Controller... 775 5.54 456 L1C1155CS8-ND Dual High Side MOSFET Driver....... 5.63 3.75 3.20 
LTC4251-1CS6-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... .S0T-23-6 410 273 216 LTC1155CS8#PBF-ND _ | Dual High Side MOSFET Driver* NEW! 5.63 3.75 3.20 
LTC4251CS6-ND Negative Voltage Hot Swap Controllel .SOT-23-6 410 273 216 LTCT156CN-ND Quad High Side MOSFET Driver. 875 5.81 4.95 
LTC4252-1CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 10-MSOP 4.88 3.24 2.60 L1C1156CSW-ND Quad High Side MOSFET Driver. 938 6.25 5.35 
LTC4252-1CMS8-ND__| Negative Voltage Hot Swap Controller... 8-MSOP 4.13 2.74 2.20 eae H plat ay Hee a MOSEL ae a pe ae ae 
17C4252-1CMS8#PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller* NEW! 8-MSOP 413 2.74 2.20 al, 3.3V, High Side cl Driver - . 
LTC4252-1IMS8-ND —_| Negative Voltage Hot Swap Controller.......... 475 316 2.55 (1C1163CS8-ND Triple High Side MOSFET Driver.. : 5.25 3.50 2.90 
LTC4252-1IMS8#PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller* NEW: 475 316 2.55 Tees a FEE ND ae ea os Moser per NEW! a 330 aa 
LTC4252-2CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 488 3.24 2.60 i Wer... ; . . 
LT64250-2CMS4PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controlle” NEW! 4.88 3.24 2.60 ETCIGSCS37GBEND)S}) Triple High Side MOSFET Driver AE p20 ee 20m 20 
[1C4252-2CMS8-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller 4132.74 2.20 PIG 2S 2CNe Np Dual 24V High Side MOSFET Driver 5.25 350 3.00 
LTC4253CGN-ND Negative 48V Hot Swap Controller with Sequence! 588 3.91 345 LTC1255¢S8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver 5.63 3.75 3.20 
LTC4253CGNPBF-ND | Negative 48V Hot Swap Controller with ; g : CTCT255CS8#PBF-ND | Dual 24V High Side MOSFET Driver* NEW!. 563 3.75 3.20 
5.88 3.91 3.15 LTC12551S8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver........ 738 490 4.15 
a i 3 ‘i LTC1266CS-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFET: 7.50 4.98 4.05 
ace acuaeuas| Neuetve Voltage Hot Swap Controter with ADC and 120 en een LTC1266CS#PBE-ND | Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS* NEW!..16-SOIC 7.50 4.98 4.05 
9 Saeaaeaneeane - - - LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS . 7.50 4.98 4.05 
[TC4261CUFDAPBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and 120 LTC12661S-ND Syne, Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS.. 8.50 5.65 4.45 
Monitoring* NEWI............ 11.90 8.50 7.00 LTC1266|S4PBF-ND | Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS* NE 8.50 565 4.45 
L1C4261|GN#PBF-ND ee ae Controller with ADC and 12¢ ESE Ur LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS . 8.50 5.65 4.45 
Beveseinsc : : : LTC1266IS-3.34PBF-ND | 3.3V Sync. Reg. Controller f 
LTC4261IUFD#PBF-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and I2C AVP Ghatiiel MOSEETS* MEW. Bea ROG nae 
Monttoring* NEW... esi) [0H Ba LTC12661S-5-ND BV Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS 850 565 4.45 
PCMCIA Switches LTC1477CS8-ND Single Protected High Side Switch... 6.25 4.15 3.50 
LTC1314CS-ND PCMCIA Switching Matri 438 2.95 2.35 L1C1477CS8#PBF-ND _ | Single Protected High Side Switch* NEW! 6.25 415 3.50 
L7C1315CG-ND PCMCIA Switching Matrix. 625 415 335 L1C1478CS-ND Dual Protected High Side Switch... cen 10.00 665 5.55 
LT1312CS8-ND Single PCMCIA VPP Driver/Regulato 3.75 2.50 215 L1C1478CS#PBF-ND Dual Protected High Side Switch NEW! 10.00 665 5.55 
LTC1470CS8-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch. 8-SOIC 4.50 3.00 260 (TC1693-1CS8-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver 3.50 233° 1.75 
LTC1470CS8#PBF-ND _| Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* NEW! 4.50 3.00 2.60 Pelee Han speed Duet we hanne! MCSrEL ree we a pe es 
LTC1470ES8-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch 538 3.84 3.16 Pulse ugh opeed Qual ewaanne fiver ind: ene z : : 
LTC1470ES8#PBE-ND | Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* NI 8-SOIC 538 3.84 3.16 PIC Cosa ScAZBLANL) oh oe Wa MOSFET Driver, fave esse 
LTC1471CS-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch... 16-SOIC 7.50 5.00 4.29 ie aie : = : : : 
L7¢1471CS#PBF-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* NE 750 5.00 4.29 LTC1693-21S8-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp..........8-SOIG 4.00 2.66 2.00 
LTC1472CS-ND Protected PCMCIA Vcc/VPP Switching Matrix.. 6.25 415 3.55 1161693-21S8#PBF-ND ai eae MOSFET Driver, dai See 00 
LTC1472CS#PBF-ND _| Protected PCMCIA Se A Se EME SOIC 6.25 4.15 3.55 LTc1693-cMse-ND | High-Speed Single N-Channel MOSEET Drive We es a ay 
LTC1693-5CMS8#PBF-ND_| High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver* NEW! -MSOP 3.63 2.41 1.82 
L11241CN8-ND High Speed Current Mode PWM 3.50 233 2.10 LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switch. -MSOP 6.38 4.24 3.20 
LT1241CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switch. 8-SOIC 5.88 3.91 2.95 
LT1242CN8-ND High Speed Current Mode PWM 350 233 210 LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. Tem 8-SOIC 7.00 4.65 3.50 
111242CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 L1C1981ES5-ND Single Micropower High Side Switcher Controller.. SOT-23-5 260 1.73 1.30 
L11242CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* NEW! 3.88 2.58 2.30 LTC1981ES5#PBF-ND | Single Micropower High Side Switcher Controller* NEW!..SOT-23-5 2.60 1.73 1.30 
171243CN8-ND High Speed Current Mode PWM......... 3.50 2.33 2.10 LTC1982ES6-ND Dual N-Channel MOSFET Driver SOT-23-6 3.13 2.08 1.60 
LT1243CN8#PBF-ND | High Speed Current Mode PWM* NEW! 3.50 233 2.10 LTC1982ES6#PBF-ND | Dual N-Channel MOSFET Driver* NEW! SOT-23-6 313 2.08 1.60 
LT1243CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 258 2.30 LTC4440EMS8E-ND —_| High-Speed, High Voltage, High Side Gate Drive -MSOP 3.50 250 2.06 
LT1243CS8#PBF-ND | High Speed Current Mode PWM* NEW! 3.88 258 2.30 LTC4440ES6-ND High-Speed, High Voltage, High Side Gate Drive SOT-23-6 3.60 258 2.12 
171243IN8-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp. 8-Dip 3.88 2.58 2.30 LTC4440ES6#PBF-ND | High-Speed, High Voltage, High Side 
eager rin. MSR a ER bi ee A iM Intort Sao 
| igh Speed Current Mode a 4 i : Interface 
LT1244CN8#PBF-ND | High Speed Current Mode PWM* NEW! 3.50 2.33 2.10 LTC1555CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator. 16-SSOP 5.38 3.60 3.10 
(11244¢S8-ND High Speed Current Mode PWM ...... 3.88 2.58 2.30 LTC15551GN-ND SIM Power Supply and Level Translator. .16-SSOP 6.50 4.32 3.70 
(11244CS8#PBF-ND___| High Speed Current Mode PWM* NEW! IC 3.88 2.58 2.30 LTC1555IGN#PBF-ND | SIM Power Supply and Level Translators NEW! .16-SSOP 6.50 4.32 3.70 
LT1245CN8-ND High Speed Current Mode PWM 8-Dip 3.50 233 2.10 LTC1556CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg.........20-SSOP 6.25 4.15 3.60 
LT1245CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 LTC1556IGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg.........20-SSOP_ 7.75 5.15 4.45 
LT1245CS8#PBF-ND | High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 LIC1955EUH-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control... 32-0FN 4.90 350 2.88 
LT12451N8-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp. 3.88 2.58 2.30 LTC1955EUH#PBF-ND | Dual Smart Card Interface with Serial Control* NE! 32-QFN 490 3.50 2.88 
L11246CN8-ND 1MHz Current Mode PWM... 4.00 2.67 2.25 LTC4555EUD-ND SIM Power Supply and Level Translator..... 16-QFN 3.63 2.59 2.13 
LTC4555EUD#PBF-ND | SIM Power Supply and Level Translator* NEW! 16-QFN 3.63 259 2.13 
CCFL/LCD 
LT1182CS-ND CCFLILCD Contrast Switching Regulator. 9.38 6.25 5.35 Supply Tracker 
L71182CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* NEW! 16-SOIC 9.38 6.25 5.35 LTC2921CGN-ND Power Supply Tracker with Monitor 6.25 4.20 3.60 
L11183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator........... 16-SOIC 938 6.25 5.35 LTC2921CGN#PBF-ND | Power Supply Tracker with Monitor* NEW! 6.25 420 3.60 
LT1183CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* NEW! 16-SOIC 9.38 6.25 5.35 L102921CGN-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitor 6.25 420 3.60 
LT1184CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator.......... 6.63 4.40 3.80 LTC2921CGN-3.3-ND | Power Supply Tracker with Monitor 6.25 4.20 3.60 
(11184CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* NEW! 6.63 4.40 3.80 (1C2922CF-ND Power Supply Tracker with Monitor 6.75 4.50 3.85 
LT1184FCS-ND CCFLILCD Contrast Switching Regulator, Floating 788 5.25 4.50 (1C2922CF-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitor 675 4.50 3.85 
LT1184FCS#PBF-ND | CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating* NE! 7.88 5.25 4.50 L1C2922CF-3.3-ND Power Supply Tracker with Monitor 6.75 4.50 3.85 
LT1186FCS-ND DAC Programmable CCFL Switching Regulator... 9.75 6.50 5.60 


* RoHS Compliant 
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7@, LINEAR REFERENCES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description al 25 100 
LM385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1.5% 2.00 1.45 1.10 LT10341Z-2.5-ND Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C. 5.38 3.58 3.05 
111004CS8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference. 8-SOIC 288 1.92 1.65 LT1236ACN8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C .. 7.75 515 4.00 
LT1004CS8-1.2#PBF-ND | Micropower 1.2 Voltage Reference 8-SOIC 288 1.92 1.65 LT1236ACN8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* 7.75 5.15 4.00 
111004CS8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference....... 8-SOIC 288 1.92 1.65 LT1236ACN8-10-ND 10V Precision Reference, Sppm/°C 6.13 4.07 3.20 
LT1004CS8-2.5#PBF-ND | Micropower 2.5 Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 288 1.92 1.65 LT1236ACS8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C .. 7.75 5.15 4.00 
111004CZ-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference....... TO-92 2.38 1.58 1.35 LT1236ACS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* NEW! Ses 4i00) 
L11004CZ-1.2#PBF-ND |Micropower 1.2 Voltage Reference* NEW! 2130 OOM noo) LT1236ACS8-10-ND 10V Precision Reference, 5ppm/°C ..... 6.38 4.24 3.30 
LT1004CZ-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference. 2.38 1.58 1.35 LT1236ACS8-10#PBF-ND | 10V Precision Reference, 5ppm/°C* NEW: 6.38 4.24 3.30 
111004CZ-2.5#PBF-ND |Micropower 2.5 Voltage Reference* NI TO-92 238 1.58 1.35 LT1236AIS8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C ....... 10.25 681 5.32 
LT10041S8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference....... 8-SOIC 5.63 3.75 3.20 LT1236AIS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* NI Oe Ei ee 
1110041S8-1.2#PBF-ND |Micropower 1.2 Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 5.63 3.75 3.20 LT1236BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C 450 2.99 2.30 
1110041S8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference....... 8-SOIC 563 3.75 3.20 LT1236BCN8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 488 3.24 2.55 
1T10041S8-2.5#PBF-ND |Micropower 2.5 Voltage Reference* NEW! 5.63 3.75 3.20 LT1236BCS8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C 450 2.99 2.30 
1110041Z-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference. 5.00 3.33 2.85 LT1236BCS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 10ppm/°C* NEW! 450 299 2.30 
L71004|Z-2.5#PBF-ND | Micropower 2.5 Voltage Reference* NI 5.00 3.33 2.85 LT1236BCS8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C ...... 488 3.24 2.55 
LT1009CMS8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator........ 3.75 249 2.00 LT1236BCS8-10#PBF-ND | 10V Precision Reference, 10ppm/°C* NEW! 488 3.24 2.55 
LT1009CMS8#PBF-ND |2.5V Reference Shunt Regulator* NE! 3.75 249 2.00 LT1236BIS8-5-ND 5V Precision Reference 10ppm/°C ......... SiGe 4265 
LT1009CZ-ND. 2.5V Reference Shunt Regulator........ 2.38 1.58 1.35 LT1236BIS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference 10ppm/°C* NEW! Rae) sikh pals) 
LT1009CZ#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* NE! 238 158 1.35 LT1236CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C ........ 4.00 2.66 2.05 
LT10091S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator....... 450 3.00 2.55 LT1236CCN8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 15ppm/°C* NEW! 4.00 2.66 2.05 
LT10091S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* NEW! 450 3.00 2.55 LT1236CCN8-10-ND 10V Precision Reference, 15ppm/°C ...... 450 2.99 2.35 
L710091Z-ND 2.5V Reference Shunt Regulator....... 413 2.75 2.35 LT1236CCN8-10#PBF-ND | 10V Precision Reference, 15ppm/°C* NEW! 450 2.99 2.35 
LT10091Z#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* NE! 413 2.75 2.35 LT1236CCS8-5-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C ........ 4.00 2.66 2.05 
LT1009S8-ND. 2.5V Reference Shunt Regulator....... 3.13 2.08 1.85 LT1236CCS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 15ppm/°C* NEW! 400 2.66 2.05 
LT1009S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* NEW! 313 2.08 1.85 LT1389ACS8-1.25-ND | 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Referenct ine WAR Bere 
LTT019ACN8-2.5-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) . 17.25 7.50 6.50 (11389ACS8-1.25#PBF-ND| 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage 
LT1019ACN8-2.5#PBF-ND |Precision 2.5V Bandgap Reference Reference NEW!. 11.13 7.39 5.57 
(Elect. Improved) .05%* NEW... on 11.25 7.50 6.50 LT1389BCS8-1.25-ND 650 4.32 3.25 
LT1019ACN8-4.5-ND {Precision 4.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .05% 11.25 7.50 6.50 (11389BCS8-1.25#PBF-ND| 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage 
LT1019ACN8-4.54PBF-ND |Precision 4.5V Bandgap Reference Reference* NEW!. a 6.50 4.32 3.25 
(Elect. Improved) .05% * NEWS... ae 11.25 7.50 6.50 LT1389BCS8-2.5-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 650 4.32 3.25 
LT1019ACN8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .05% 11.25 7.50 6.50 LT1389BCS8-2.5#PBF-ND| 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 6.50 4.32 3.25 
LT1019ACN8-5#PBF-ND | Precision 5V Bandgap Reference LT1389BCS8-4.096-ND | 4.096V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 650 4.32 3.25 
(Elect. Improved) .05% * NEW!... a 11.25 7.50 6.50 LT1389BCS8-5-ND 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 6:50) 4132) 73:26 
LT1019ACN8-10-ND | Precision 10V Bandgap Reference (Elect. Improved) .059 11.25 750 6.50 L11431CN8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance ...... 2.25 1.50 1.25 
LT1019ACS8-2.5-ND —_|Precision 2.5V Reference (Elect. Improved) .05% 10.88 7.50 6.50 LT1431CN8#PBF-ND —_| Programmable Reference, .4% Tolerance* NEW: 2.25 1.50 1.25 
[TT019ACS8-2.5#PBF-ND |Precision 2.5V Reference (Elect. Improved) .05% 70.88 750 6.50 LT1431CS8-ND Programmable Reference, .4% Toleranc 3.13 2.08 1.80 
LT1019ACS8-5-ND Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05%... 10.88 7.50 6.50 LT1431CS8#PBF-ND | Programmable Reference, .4% Toleranc 3.13 2.08 1.80 
LT1019ACS8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05%* NEW! 10.88 7.50 6.50 LT1437IN8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 2.88 1.92 1.60 
LT1019CN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% 6.88 4.58 3.90 L114311Z-ND Programmable Reference, .4% Toleranc 21S aL A222) 
LT1019CN8-2.5#PBF-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference .02%* NEW! 6.88 458 3.90 UT14311Z#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* NEW: 213° 142 1.22 
LT1019CN8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference .02% 6.88 458 3.90 LT1460ACN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Reference. 6.00 3.99 3.30 
LT1019CN8-5#PBF-ND_ | Precision 5V Bandgap Reference .02%* NE! 6.88 4.58 3.90 LT1460ACN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Reference. 6.00 3.99 3.30 
LT1019CN8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% .. 6.88 458 3.90 LT1460ACN8-10-ND 10V Micropower Precision Series Referenc 5.50 3.66 2.85 
LT1019CS8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% . 8.38 5.58 4.85 LT1460ACS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Reference. 6.25 4.15 3.45 
T1019CS8-2.5#PBF-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference .02%* NEW: 8.38 558 4.85 LT1460ACS8-2.5#PBF-ND| 2.5V Micropower Precision Series Reference* NEI 6.25 4.15 3.45 
111019CS8-4.5-ND Precision 4.5V Bandgap Reference .02% . 8.38. 5.58 4.85 LT1460ACS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Reference....... 6.25 4.15 3.45 
LT1019CS8-4.5#PBF-ND | Precision 4.5V Bandgap Reference .02%* 8.38 5.58 4.85 LT1460ACS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Reference NEW! 6.25 4.15 3.45 
L71019CS8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference .02%......... 8.38 5.58 4.85 LT1460ACS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Referenc 6.25 415 3.25 
LT1019CS8-5#PBF-ND {Precision 5V Bandgap Reference .02%* NE! 8.38 5.58 4.85 LT1460ACS8-10#PBF-ND| 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NI 6.25 4.15 3.25 
LT1019CS8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02%........ 8.38 558 4.85 LT1460BIN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 9.00 598 4.95 
[TT019CS8-10#PBF-ND |Precision 10V Bandgap Reference .02%* NEW! 8.38. 5.58 4.85 LT1460B1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 9.13 6.06 5.05 
LT10191N8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .02% . 863 5.75 4.95 LT1460BIS8-2.5#PBF-ND| 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 8-SOIC 9.13 6.06 5.05 
LT10191N8-2.5#PBF-ND | Precision 2.5V Bandgap Reference .02%* 863 5.75 4.95 LT1460BIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 8-SOIC 9.13 6.06 5.05 
LT1021BCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 5ppm/°C........ 9.63 6.42 5.50 LT1460BIS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 8-SOIC 9.13 6.06 5.05 
171021BCN8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 5ppm/°C* NEW! 9.63 6.42 5.50 LT1460CCMS8-2.5-ND | 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. -MSOP 6.50 4.32 3.60 
L11021BCN9-7-ND Precision 7V Reference, TC Sppm/....... i 0.63 642 5.50 LT1460CCMS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference -MSOP 6.50 4.32 3.60 
LT1021BCN8-7#PBF-ND | Precision 7V Reference, TC 5ppm/°C* NEI i 963 642 5.50 LT1460CCMS8-5#PBF-ND| 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! -MSOP 6.50 4.32 3.60 
L71021BCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C i 963 642 5.50 LT1460DCN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 8-Dip 3.75 249 2.10 
LT1021BCN8-10#PBF-ND| Precision 10V Reference, TC S5ppm/°C* NE! ip 963 642 5.50 LT1460DCN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 8-Dip 3.75 249 2.10 
171021BMH-5-ND Precision 5V Reference, TC Sppm/°C.... 0-5 27.38 18.25 15.65 LT1460DCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 8-SOIC 4.00 266 2.20 
111021BMH-10-ND Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C . 0-5 27.38 18.25 15.65 LT1460DCS8-2.5#PBF-ND} 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 8-SOIC 4.00 266 2.20 
171021CCH-5-ND Precision 5V Reference, 0.05% Tolerance 9.38 6.25 5.35 LT1460DCS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 8-SOIC 4.00 2.66 2.20 
LT1021CCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C . Dip 638 4.25 3.65 LT1460DCS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 8-SOIC 4.00 266 2.20 
T1021CCN8-5#PBF-ND |Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* Dip 638 4.25 3.65 LT1460DCS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference.. 4.00 266 2.20 
171021CCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C....... Dip 638 4.25 3.65 LT1460DCS8-10#PBF-ND| 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 4.00 266 2.20 
111021CCN8-10#PBF-ND | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* NEW! Dip 638 425 3.65 LT1460EIN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 4.25 2.83 2.35 
L71021CIN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C........... Dip 863 5.75 4.85 LT1460EIS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 450 2.99 2.50 
L71021CIN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* NEW! Dip 863 5.75 4.85 LT1460E1S8-2.5#PBF-ND | 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 450 2.99 2.50 
171021DCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C .. Dip 475 317 2.75 LT1460E1S8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 438 2.91 2.40 
171021DCN8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* Dip BRAVSMNSaiZesr5) LT1460EIS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW!, 438 2.91 2.40 
111021DCN8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C........ Dip 4.75 3417 2.75 LT1460EIS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 438 2.91 2.40 
T1021DCN8-10#PBF-ND | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* NEW! Dip 4.75 317 275 LT1460FCMS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Bandgap 
111021DCS8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C......... 8-SOIC 588 3.92 3.35 Reference* NEW!... et 425 2:83) 2:30) 
1T1021DCS8-5#PBF-ND | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* NEW: 5.88 3.92 3.35 LT1460FCMS8-10-ND | 10V Micropower Precision Series Bandgap Referenci 4.25 283 2.35 
111021DCS8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 5.88 3.92 3.35 LT1460FCMS8-10#PBF-ND| 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 4.25 2.83 2.35 
1T1021DCS8-10#PBF-ND | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* NEW! 8-SOIC 5.88 3.92 3.35 LT1460GCZ-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference. 3.00 2.00 1.65 
171027BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 2ppm/°C ...... i 9.25 6.17 4.95 LT1460GCZ-2.5#PBF-ND| 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* NEW! 3.00 2.00 1.65 
111027BCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 2ppm/°C* NEW! 925 617 4.95 LT1460GCZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 3.00 2.00 1.65 
171027CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C ...... 8.38 5.58 4.50 LT1460GIZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference O25 1G devo) 
L11027CCN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 3ppm/°C* NEW! 8.38 5.58 4.50 LT1460GIZ-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference* NEWS... 3.25 216 1.75 
111027CCS8-5-ND 5V Precision Reference, 950 631 4.75 LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Temp. .... 5:00) 3132) 285 
111027CCS8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 950 631 4.75 LT1460LHS8-5-ND 5V Precision Series Reference with Extended Tem, 488 3.24 275 
171027DCN8-5-ND 5V Precision Reference, 7.38 492 3.95 LT1460MHS8-2.5-ND | 2.5V Precision Series Reference with Extended Temp. 475 3.16 2.40 
111027DCN8-5#PBF-ND | 5V Precision Reference, 7.38 4.92 3.95 LT1460MHS8-5-ND 5V Precision Series Reference with Extended Tem, 4.63 3.08 2.32 
L11027ECN8-5-ND 5V Precision Reference, 7. 6.88 4.58 3.65 LT1461ACS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 1288 9.20 757 
LT1027ECN8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* NEW! 6.88 458 3.65 LT1461ACS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Referenc 12.88 9.20 7.57 
111027ECS8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C ......... 463 3.10 2.40 LT1461ACS8-3.3#PBF-ND| 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference 12.88 9.20 7.57 
L11027ECS8-5#PBF-ND |5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* NEW! 463 3.10 2.40 LT1461ACS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 10.75 7.68 6.32 
L71029ACZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C. 450 3.00 2.60 LT1461ACS8-4#PBF-ND | 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEW! 10.75 7.68 6.32 
LT1029ACZ#PBF-ND__|5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* NE' 70-92 4.50 _3.00__2.60 LT1461ACS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference..... 10.75 7.68 6.32 
111029CZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C. TO-92 2.75 «1.83 1.60 LT1461ACS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEW! 10.75 7.68 6.32 
L11029CZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C TO-92 2.75 1.83 1.60 LT1461BCS8-3.3-ND 3.3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 8.88 5.90 4.70 
111031BCH-ND Precision 10V Reference, TC Sppm/°C. TO-39 13.50 9.00 7.70 LT1461BCS8-4-ND 4.096V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 7.38 5.27 4.34 
111031BMH-ND Precision 10V Reference, TC S5ppm/°C.. TO-39 21.00 14.00 12.00 LT1461BCS8-4#PBF-ND | 4.096V, Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEI 7.38 5.27 4.34 
L11031DCH-ND Precision 10V Reference, 25ppm/°C . 0-5 6.25 4.15 3.55 [11461BCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 738 5.27 4.34 
111034BCZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 20 ppm/* 70-92 5.00 3.33 2.85 LT1461BCS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEW! 7.38 5.27 4.34 
111034BCZ-1.2#PBF-ND | Dual 1.2V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* NEW! TO-92 500 3.33 2.85 LT1461CCS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 3.00 2.00 1.75 
111034BCZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C...... TO-92 5.00 3.33 2.85 LT1461CCS8-3#PBF-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEI 3.00 2.00 1.75 
111034BCZ-2.5#PBF-ND | Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* NEW! TO-92 500 3.33 2.85 LT1461CCS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference....... 3.00 2.00 1.75 
L11034CS8-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C....... 8-SOIC 4.50 3.00 2.40 LT1461CCS8-3.3#PBF-ND | 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEW! 3.00 2.00 1.75 
(11034CS8-1.2#PBF-ND | Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C* NEW: 8-SOIC 450 ~3.00 2.40 LT1461CCS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference... 3.00 2.00 1.75 
(11034CS8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/*C 450 3.00 2.40 LT1461CCS8-4#PBF-ND | 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEW! 3.00 2.00 1.75 
111034CZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C.. Sy ui abs LT1461CCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference..... 3.00 2.00 1.75 
111034CZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. Bfo0 2.50) 2215) LT1461CCS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* Ni 3.00 2.00 1.75 
1110341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40ppm/°C 6.25 417 3.35 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


814 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LT iene 


REFERENCES (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
171461DHS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference..... 3100) 2100) 4:75: 
111461DHS8-3#PBF-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEW!. 3.00 2.00 1.75 
111461DHS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 3.00) 2:00) 1275: 
111461DHS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 3.00 2100) 1:75 
111461DHS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference..... 3.00 2100) 175 
LT1461DHS8-5#PBF-ND | 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* NEW!. 3.00 2.00 1.75 
LT1634ACS8-1.25-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 938 6.23 4.70 
LT1634ACS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 938 6.23 4.70 
LT1634ACS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference........ 938 6.23 4.70 
L11634ACS8-2.5#PBF-ND | 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* NEW! 9.38 6.23 4.70 
LT1634ACS8-4.096-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference 938 6.23 4.70 
LT1634ACS8-4.096#PBF-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* NEW! 938 6.23 4.70 
LT1634ACS8-5-ND 5V Micropower Shunt Voltage Reference.......... 938 6.23 4.70 
LT1634ACS8-5#PBF-ND |5V Micropower Shunt Voltage Reference* NE! 938 6.23 4.70 
LT1634AIS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 8-SOIC 10.38 6.89 5.20 
LT1634AlS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* NE\ .8-SOIC 10.38 689 5.20 
LT1634AIS8-4.096-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference “SOIC 10.38 6.89 5.20 
LT1634BCMS8-1.25-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 8-MSOP 4.88 3.24 2.70 
LT1634BCMS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* NE\ 8-MSOP 4.88 3.24 2.70 
LT1634BCS8-1.25-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference.... 8-SOIC 438 2.91 2.40 
LT1634BCS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* NE| 8-SOIC 438 2.91 2.40 
111634BCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference... 8-SOIC 438 2.91 2.40 
LT1634BCS8-4.096-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Referenc 8-SOIC 438 2.91 2.40 
LT1634BCS8-4.096#PBF-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 438 2.91 2.40 
L11634BIS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference... 8-SOIC 5.63 3.74 2.95 
LT1634BIS8-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* NE\ 8-SOIC 563 3.74 2.95 
111634B1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference....... 8-SOIC 563 3.74 2.95 
L11634B|S8-2.5#PBF-ND | 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 563 3.74 2.95 
L11634CCZ-4.096-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Referenc TO-92 388 258 2.15 
LT1790BCS6-1.25-ND | 1.25V Micropower LDO Reference ey shel ake 
LT1790BCS6-1.25#PBF-ND | 1.25V Micropower LDO Reference* NEW!. .S0T-23-6 2.73, 1.81 1.41 
LT1790BCS6-2.048-ND | 2.048V Micropower LDO Reference..... .S$0T-23-6 2.73. 1.81 1.41 
LT1790BCS6-2.048#PBF-ND | 2.048V Micropower LDO Reference NEW! .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS62.048TR-ND | 2.048V Micropower LDO Referenc . SOT-23-6 3500.00/2,500 
LT1790BCS6-3-ND 3V Micropower LDO Reference .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS6-3#PBF-ND |3V Micropower LDO Reference* NEW! .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS6-3TR-ND | 3V Micropower LDO Reference . . SOT-23-6 3500.00/2,500 
111790BCS6-3.3-ND 3.3V Micropower LDO Referenci .S0T-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS6-3.3#PBF-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* NEW! .S0T-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS6-3.3TR-ND |3.3V Micropower LDO Referenc . SOT-23-6 3500.00/2,500 
LT1790BCS6-4.096-ND | 4.096V Micropower LDO Referenc .S0T-23-6 2.73, 1.81 1.41 
LT1790BCS6-4.096#PBF-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* NEW! .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS64.096TR-ND | 4.096V Micropower LDO Referenc . SOT-23-6 3500.00/2,500 
LT1790BCS6-5-ND 5V Micropower LDO Reference..... .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LT1790BCS6-5#PBF-ND |5V Micropower LDO References NEW! .SOT-23-6 2.73 1.81 1.41 
LTC1258CMS8-ND Adj., Micropower LDO Bandgap Referenci 8-MSOP 5.13 341 2.65 
LTC1258CMS8#PBF-ND | Adj., Micropower LDO Bandgap Reference* NEW! Sila) oa 2165; 
LTC1258CS8-ND Adj., Micropower LDO Bandgap Reference .. 413 274 2.30 
LTC1258CS8-2.5-ND 2.5V Micropower LDO Bandgap Reference .. Ale 2749 92:30) 
LTC1258CS8-3-ND 3V Micropower LDO Bandgap Reference . Auli 2742-30) 
L1C1258CS8-4.1-ND 4.1V Micropower LDO Bandgap Referenci 413 274 2.30 
LTC1258CS8-5-ND 5V Micropower LDO Bandgap Reference . 413 274 2.30 
LTZ1000ACH-ND Ultra Precision Reference.......... MC 81.75 54.50 46.70 
LTZ1000ACH#PBF-ND | Ultra Precision Reference* NEW! 81.75 54.50 46.70 
L1Z1000CH-ND Ultra Precision Reference... 64.25 42.85 36.71 
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‘A CONVERSION 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
General Purpose ADC 

LTC1090ACN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 25.75 17.15 15.80 
LTC1090ACN#PBF-ND | Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NEW! 25:75) 17-15) 15:80) 
LTC1090CN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 17.50 11.65 9.90 
LTC1090CN#PBF-ND Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NE! 17.50 11.65 9.90 
11C1091CN8-ND Single Chip 2-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 17.50 11.70 9.90 
LTC1091CN8#PBF-ND | Single Chip 2-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NEW! 17.50 11.70 9.90 
L1C1092CN8-ND Single Chip 1-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 17.50 11.65 9.90 
LTC1092CN8#PBF-ND | Single Chip 1-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NE! 17.50 11.65 9.90 
LTC1093CN-ND Single Chip 6-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 17.50 11.65 9.90 
LTC1093CN#PBF-ND Single Chip 6-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NEW! 17.50 11.65 9.90 
LTC1094CN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition System... 17.50 11.65 9.90 
LTC1094CN#PBF-ND Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition System* NE! 17.50 11.65 9.90 
LTC1096ACS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC... 6.75 450 3.60 
LTC1096CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC... DOO oO le. 90) 
LTC1096CS8#PBF-ND | Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* NEW! 5.50 3.70 2.90 
LTC1096LIS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC... 6.38 4.25 3.45 
LTC1098CN8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC.. 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CN8#PBF-ND | Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* NE! 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC...... 5.50 3.70 2.90 
LTC1098CS8#PBF-ND | Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* NEW! 5.50 3.70 2.90 
LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold 14.88 9.90 8.25 
LTC1099CN#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* NEW! 14.88 9.90 8.25 
LTC1099CSW-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold...... 19.38 12.90 10.70 
LTC1099CSW#PBF-ND | 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* NEW! 19.38 12.90 10.70 
L1C1196-1ACS8-ND 8-Bit, 600nS, 1MHz, Sampling ADC .. 7.63 5.10 4.35 
LTC1196-2ACS8-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC S50RS 70a 5 
L1C1196-2BCS8-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC... 4.38 2.91 2.50 
LTC1196-2BCS8#PBF-ND | 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC* NEW! 438 2.91 2.50 
1101197CS8-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown 488 3.24 2.60 
LTC1197CS8#PBF-ND | 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown di 488 3.24 2.60 
11C11971S8-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Tem, 5.25 3.49 2.80 
L1011971S8#PBF-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp.* NEW! 5.25 3.49 2.80 
L1C1197LCMS8-ND 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown 5.50 3.66 2.95 
L1C1197LCS8-ND 3, 10-Bit, ADC with Shutdown 488 3.24 2.60 
LTC1197LCS8#PBF-ND | 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown* NE! 488 3.24 2.60 
LTC1197LIS8-ND 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown, Ind. Tem 5.25 3.49 2.80 
LTC1197LIS8#PBF-ND | 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown, Ind. Temp.* NEW! 5.25 349 2.80 
L1C1198-2BCS8-ND 2-Channel, 8-Bit, Sampling ADC..... 5.25 3.50 3.00 
LTC1198-2BCS8#PBF-ND | 2-Channel, 8-Bit, Sampling ADC * 6.25 3.50 3.00 
LTC1199CMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 6.50 3.66 2.95 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LTC1199CS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 488 3.24 2.60 
LTC1199CS8#PBF-ND | 10-Bit ADC with Shutdown* NEW! 488 3.24 2.60 
LTC1199IMS8-ND. 10-Bit ADC with Shutdown 613 4.07 3.25 
LTC11991S8-ND 10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp. ... 6.25 3.49 2.80 
LTC11991S8#PBF-ND 10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp.* 5.25 3.49 2.80 
LTC1199LIMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown....... 613 4.07 3.25 
LTC1199LIMS8#PBF-ND | 10-Bit ADC with Shutdown* NEW! 613 4.07 3.25 
LTC1199LIS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp 5.25 3.49 2.80 
L1C1272-3ACSW-ND 12-Bit, 3S, 250KHz Sampling ADC 4-SOIC 35.00 23.35 18.76 
L11272-3CCN-ND 12-Bit, 3uS, 250KHz Sampling ADC 24-Dip 20.63 13.75 11.05 
L101272-3CCSW-ND 12-Bit, 3S, 250KHz Sampling ADC 4-SOIC 22.75 15.15 12.15 
L1C1272-8CCN-ND 12-Bit, 81S, 250KHz Sampling ADC 24-Dip 15.00 10.00 8.00 
L1C1272-8CCN#PBF-ND | 12-Bit, 81S, 250KHz Sampling ADC* NE! ip 15.00 10.00 8.00 
L1C1273BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC......... 23.50 15.65 12.55 
LTC1273BCN#PBF-ND | 12-Bit, 2.7, Sampling ADC* NEW! 23.50 15.65 12.55 
LTC1273BCSW-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC......... 25.88 17.25 13.80 
LTC1273BCSW#PBF-ND | 12-Bit, 2.7S, Sampling ADC* NEW! 25.88 17.25 13.80 
L1C1274CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 14.88 9.90 8.25 
LTC1274CSW#PBF-ND | 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown* NI 14.88 9.90 8.25 
LTC1275BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC... 22.00 14.65 11.75 
LTC1275BCSW-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling AD 24.25 16.15 12.95 
LTC1276BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling AD 22.00 14.65 11.75 
LTC1276BCSW-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC... 24.25 16.15 12.95 
L1C1277CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown . 15.63 10.40 8.70 
L1C1278-4CN-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown. 24-Dip 24.00 16.00 12.85 
LTC1278-4CN#PBF-ND | 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown* NEW! 24-Dip 24.00 16.00 12.85 
L1C1278-41SW-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown. 4-SOIC 27.50 18.35 14.70 
L1C1278-4|SW#PBF-ND | 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown 4-SOIC 27.50 18.35 14.70 
L1C1278-5CSW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown........ 4-SOIC 25.63 17.10 14.65 
L1C1278-5CSW#PBF-ND | 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown* NEW! 4-SOIC 25.63 17.10 14.65 
L1C1278-5ISW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown. 29.38 19.60 15.70 
L1C1279CG-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown. 25.88 17.19 14.20 
LTC1279CSW-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown. 25.50 16.94 13.95 
LTC1279CSW#PBF-ND | 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown* NEW! 25.50 16.94 13.95 
LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Referenc 28.13 18.75 14.75 
LTC1285CN8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC... 11.88 7.90 6.50 
LTC1285CN8#PBF-ND | 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* NE! 11.88 7.90 6.50 
LTC1285CS8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC....... 12.50 835 6.95 
LTC1285CS8#PBF-ND | 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* NE! 12.50 8.35 695 
LTC1286CN8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC.......... 988 6.60 5.25 
LTC1286CN8#PBF-ND | 12-Bit, Micropower Sampling ADC* NEW! 9.88 6.60 5.25 
LTC1286CS8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC. 10:63" 7.10) 5:65: 
LTC1286CS8#PBF-ND | 12-Bit, Micropower Sampling ADC* NEI 10.68 7.10 5.65 
LTC1286IN8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC.......... 12eG ek es 
LTC12861S8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* NEW! 13.25 8.85 7.05 
LTC1288CN8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC. 11.88 7.90 6.50 
LTC1288CN8#PBF-ND | 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC* 11.88 7.90 6.50 
LTC1288CS8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC...... 12.50 8.35 6.95 
LTC1288CS8#PBF-ND | 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC* NEW! 12.50 8.35 6.95 
LTC1289CCSW-ND 3V, 12-Bit, Data Acquisition System 41.38 27.60 22.06 
LTC1290BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 45.00 30.00 23.96 
LTC1290CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 30.00 20.00 15.95 
LTC1290CCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEI 30.00 20.00 15.95 
LTC1290CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 36.00 24.00 19.15 
LTC1290CCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 36.00 24.00 19.15 
LTC1290CIN-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp. ... 42.38 28.25 23.35 
LTC1290CIN#PBF-ND — | 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp.* 42.38 28.25 23.35 
LTC1290CISW-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp. ... 42.38 28.25 23.35 
LTC1290CISW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp.* NEW! 42.38 28.25 23.35 
LTC1290DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 12.50 8.35 6.70 
LTC1290DCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! ip 12.50 835 6.70 
LTC1290DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... O-SOIC = 21.75 14.50 11.35 
LTC1290DCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 0-SOIC = 21.75 14.50 11.35 
LTC1291CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... ip 28.13 18.75 15.00 
LTC1291CCN8#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 28.13 18.75 15.00 
LTC1291DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System ip 18.13 12.10 9.50 
LTC1291DCN8#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEI 8-Dip 18.13 1210 9.50 
LTC1292CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 8-Dip 28.13 18.75 15.00 
LTC1292CCN8#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 8-Dip 28.13 18.75 15.00 
LTC1292DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System ip 18.13 12.10 9.50 
LTC1292DCN8#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 1813 1210 9.50 
LTC1293BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 45.00 30.00 23.96 
LTC1293CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 30.00 20.00 15.95 
LTC1293CCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 30.00 20.00 15.95 
LTC1293DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 18.13 12.10 9.50 
LTC1293DCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 18.13 12.10 9.50 
LTC1293DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 21.75 14.50 11.35 
LTC1293DCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 21.75 14.50 11.35 
LTC1294BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 45.00 30.00 23.96 
LTC1294CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 28.13 18.75 15.00 
LTC1294CCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEI 28.13 18.75 15.00 
LTC1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 36.00 24.00 19.15 
LTC1294DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 18.13 12.10 9.50 
LTC1294DCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 18.13 12.10 9.50 
LTC1294DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 21.75 14.50 11.35 
LTC1294DCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEI 21.75 14.50 11.35 
LTC1296BCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 24.38 16.25 13.00 
LTC1296BCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 24.38 16.25 13.00 
LTC1296BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 25.00 16.65 13.35 
LTC1296BCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 25.00 16.65 13.35 
LTC1296CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 17.38 11.60 9.25 
LTC1296CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 17.88 11.90 9.50 
LTC1296CCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 17.88 11.90 9.50 
LTC1296DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 15.88 10.60 845 
LTC1296DCN#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* 15.88 10.60 8.45 
LTC1296DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 16.25 10.85 8.65 
LTC1296DCSW#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 16.25 10.85 8.65 
LTC1297DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System.......... 21.75 14.50 11.40 
LTC1297DCN8#PBF-ND | 12-Bit, Data Acquisition System* NEW! 21.75 14.50 11.40 
LTC1298CN8-ND 12-Bit, Sampling ADC.. 9.88 6.60 5.25 
LTC1298CN8#PBF-ND | 12-Bit, Sampling ADC* 9.88 6.60 5.25 
LTC1298CS8-ND 12-Bit, Sampling ADC.. 10.68 7.10 5.65 
LTC1298CS8#PBF-ND | 12-Bit, Sampling ADC* NEW! 10.63 7.10 5.65 
LTC1298IN8-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp. 12.38 8.25 6.55 
LTC1298IN8#PBF-ND | 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp* NI 12.38 8.25 6.55 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key = Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
a a ‘iG a So ADE: cena ooo 1325 aes 105 LTC16091ISW-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC..... 35.00 23.24 17.50 
LTC1392CN8-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition System 8-Dip 7.50 5.00 4.10 PIG 1edle te ae uD iy Bi cobs Se See ew Re Eee 
KA iii f LTC1850CFW-ND 8-Channel, 10-Bit, 1.25msps Sampling AD 12.13 8.06 6.50 
LTC1392CN8#PBF-ND | 10-Bit Micropower Data Acquisition System* NE\ 8-Dip 7.50 5.00 4.10 4 7 Bi q 
ea are LTC1851CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC... 14.63 9.72 7.85 
a aus Herons Daa Sao System ae ae an an LTC1851CFW#PBF-ND_|8-Channel, 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC* NEW! 1463 9.72 7.85 
| i ‘SPS wi jutdown - i i é 7 5 “Bi 
LTC1400CS84PBF-ND | 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown 8-SOIC 10.00 664 5.25 ICI ESeCENE NG Fee iock pues, ae Ree ie ote oa 
LTC14001S8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Tem 8SOIC 11.13 7.39 5.85 RTE CSCEACRRNRIML 8-Chonnal 12-BIt 400Ksps, fiaw:PoWer ADCs MEW! WAG Gob Ee 
LTC1400|S8#PBF-ND | 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp* NEWH.....8-SOIC 1113 7.39 5.85 HOeTa ea S’Ghannel 48-Rik OSDkenc ADC ‘i Ey AoA OS 
L761401CS8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown 650 4.32 3.40 FCREeOORISSEDEERIIN| 1 Channal’ 42-Bit 80keys ADC: ig Se) Bee 
[TC1404CS8-ND 72-Bit, 600ksps ADC with Shutdown 7050 698 5.50 eS : : : 
7 Bi i 2 [TC1860CS8-ND 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC....... 475 316 2.60 
LTC1404CS8#PBF-ND | 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* NE 10.50 698 5.50 i F 
LTC14041S8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Tem 11.50 7.64 6.05 LTC1860CS8#PBF-ND | 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* NEW! 4.75 3.16 2.60 
LTC1404IS8#PBF-ND | 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp* NE! 11.50 7.64 6.05 LTC1860LCS8-ND 3V, 1-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC... 5.50 3.66 3.00 
LTC1410CSW-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp......... 28-SOIC 21.25 14.11 10.65 (1C1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC... 6.25 415 3.50 
CICT410CSW#PBF-ND |12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp* NE 21.25 14.11 10.65 EICISGIEMSeHBisNDIS| 2-Channal, 12-Bit, 250ksps ADG* NEI Ba) aa) Sl) 
L7C1411CG-ND Single 14-Bit, 2.5msps AD 38.25 25.50 21.85 LTC1861CS8-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC.......... §.88 3.91 3.25 
L7014111G-ND Single 14-Bit, 2.5msps AD 42.50 28.35 24.30 LTC1861CS8#PBF-ND | 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC * NEW! S88) oli a.25) 
L7C1412CG-ND 12-Bit, 3msps Sampling ADC 21.38 14.20 10.69 LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC SIGS ema: 4 ua. 0o! 
LTC1412CG#PBF-ND —_|12-Bit, 3msps Sampling ADC* NEI 21.38 14.20 10.69 LTC1861LCMS#PBF-ND |3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC* INI 5.63 3.74 3.05 
LTC14121G-ND 12-Bit 3msps Sampling ADC, Ind. Tem 23.38 15.53 11.69 L1C1861LCS8-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 5.50 3.66 3.00 
LTC1414CGN-ND 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC..... 34.00 22.65 18.15 LTC1864ACMS8-ND —_|1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC..... 15.00 996 8.05 
LTC1414CGN#PBF-ND | 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC* NEW!. 34.00 22.65 18.15 LTC1864ACMS8#PBF-ND |1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NEW!. 15.00 9.96 8.05 
LTC1414IGN-ND it, 2.2msps Sampling ADC, Ind. Tem 38.25 25.50 21.85 LTC1864ACS8-ND 4-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC....... 1438 955 7.70 
LTC1415CG-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC... 22.25 14.78 11.15 LTC1864ACS8#PBF-ND |1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NEI 1438 955 7.70 
CICT415CG#PBF-ND | 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC* NEW. B-SSOP 22.25 14.78 11.15 LTC1864CMS8-ND 4-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC....... 12.88 8.55 6.90 
LTC1415CSW-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC... 28-SOIC 21.25 14.11 10.65 LTC1864CMS8#PBF-ND | 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NEW! 12.88 855 6.90 
LTC1415CSW4PBF-ND |12-Bit, 1.25msps Sampling ADC* NEW: 28-SOIG 21.25 14.11 10.65 LTC1864CS8-ND 4-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC....... 12.38 8.22 6.65 
L1014151G-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 8-SSOP 24.25 16.11 12.15 LTC1864CS8#PBF-ND | 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NE! 12.38 822 6.65 
LT014151G#PBF-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp* NE! 8-SSOP 24.25 16.11 12.15 LTC1864LACS8-ND 3V,1-Channel, 16-Bit, 1S0ksps ADC 14.00 9.30 7.55 
LTC14751SW-ND {2-Bit, 1.25msps Sampling ADG, Ind. Temp........ 28-S0IC 23.25 15.44 11.65 LTC1865ACMS-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC..... 15.38 10.21 8.55 
LTCIATECGAPEF-ND | Bit AOOkaps Sampling ADG, ind Temp™ NEW! 26-SSOP i475 980 74) | LIOTBeOACMSEPBF-ND |2-Channe, 16. 250ksps ADCs NEWE i pa Gat Gee 
4 Bit, , Ind. ! i : ; . LTC1865ACS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC......... 1475 980 8.20 
LTC14161G-ND 44-Bit, 400ksps Sampling ADC. Ind. Temp...... 8-SSOP 15.75 10.46 7.88 LTC186SACSB#PBF-ND |2-Channel 16-8it, 250ksps ADC™ NE Wes Och Ba 
LTC1416IG#PBF-ND | 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* Nf 8-SSOP 15.75 10.46 7.88 LTC1865CMS-ND 2-Channel, 18-Bit, 250ksps ADC 1338 889 745 
UTC1417ACGN-ND T4Bit, 400ksps Sampling ADC 6-SSOP 20.00 13.28 10.00 LTC1865CMS#PBF-ND |2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NEW! 13.38 8.89 7.45 
LTC1417ACGN#PBF-ND | 14-Bit, 400ksps Sampling ADC* NEW! 6-SSOP 20.00 13.28 10.00 TIC1865CSE-ND 3-Channel. 16-Bit. 250ksps ADC Or tS SE 
LTC1417CGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 16.25 1079 8.15 : 2 
! ! ss LTC1865CS8#PBF-ND |2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* NEI 1288 855 7.15 
LTC1417CGN#PBF-ND | 14-Bit, 400ksps Sampling ADC* NEW! 16.25 1079 8.15 TCT SESICHSNOMML 2<Channel! 16-BiC 180k: ADC (on Oe BES 
LTC1418ACG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O 8-SSOP 22.25 14.78 11.15 MOH EEaTAGSAMIDML 2 Channel’ 16-BKC 1S0keoe ADC tes eh Bap 
LTC1418ACG#PBF-ND | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /0* NEW! B-SSOP 22.25 14.78 11.15 i : ee ae : ; ; 
H : ‘ LTC1865LCMS-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC 13.38 8.89 7.45 
L7C1418ACN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0....... 8-Dip 21.75 14.45 10.90 4 = 
LTC1418AIG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp. 8-SSOP 23.88 15.86 11.95 LTC1865LCMS#PBF-ND | 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC* NEI 13.38 8.89 7.45 
LTC1418AIN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp. 8-Dip 23.38 15.53 11.70 LTC1865LCS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC... 12.88 855 7.15 
L7C1418CG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp. SSOP 17.25 11.46 8.65 Delta Sigma ADC 
LTC1418CG#PBF-ND ciao: EW Serial/Parallel 1/0, rar LTC2400CS8-ND 24-Bit, Micropower ADC... 10.63 7.10 6.05 
: : ; LTC2400CS8#PBF-ND | 24-Bit, Mi ADC* 10.63 7.10 6.05 
LTC1418CN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0 1675 11.13 8.40 ORS 24-Bit, Micropower ADC. De Ga Ges 
LTC1418CN4PBF-ND | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /0* NEW!. 16.75 1113 840 [TC24001884PBF-ND —|24-Bit, Micropower ADC. Ind. Temp* NEW. 1213 810 6.95 
L7C1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp. 18.38 12.21 9.20 LTc2408CG-ND 4-Bit_ 8-Channel Micropower ADC 7 1213 8410 6.95 
[TC1479ACG-ND T4-Bit, 800ksps Sampling ADC... B-SSOP 54.38 36.11 27.20 aa a : : ; 
: " LTC2408CG#PBF-ND 24-Bit, 8-Channel Micropower ADC* NEI 2 12.13 810 6.95 
LTC1419ACG#PBF-ND | 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* NEW: 8-SSOP 54.38 36.11 27.20 f , ; 
4 ; LTC2410CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. Input/Ref.......... 16-SSOP 10.63 7.10 6.05 
LTC1419ACSW-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC...... 28-SOIG 53.50 35.53 26.75 SEAT TECH EAERAIGNRL 24-BIt, No Latency Datta Soma ADC wiDif 
LTC1419ACSW#PBF-ND 800ksps Sampling ADC* NEW! 28-SOIC 53.50 35.53 26.75 iauRet’ NEWEO : GA Tan G3 
L761419CG-ND , 800ksps Sampling ADC. 8-SSOP 32.50 21.58 16.25 pt et : ‘ : ; 
- - LTC2411CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. 10.63 7.10 6.05 
[TC1419CG#PBF-ND | 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* NET B-SSOP 32.50 21.58 16.25 - - : 
LTC1419CSW-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC...... 28-SOIC 32.25 21.42 16.13 (162411 CMS#PBF-ND ce ene Fe ea eer 
LTC1419CSW4PBF-ND | 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* NEW: 28-SOIC 32.25 21.42 16.13 Lom 5 : . 
L7C14191G-ND iit B0O0kSps Sampling ADC, Ind. Temp 8-SSOP 36.25 24.07 18.15 LTG2411CMSTR-ND | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. 15250.00/2,500 
LTC14191G#PBF-ND | 14-Bit, 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp* NEW! 8-SSOP 36.25 24.07 18.15 (1C24111MS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. 12.13 810 6.95 
TTC1594CS-ND F-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC..... T6-S0lc 11.25. 747 6.00 acacia om! ~4-Eit, No Latency Delta Sigma ADC w/Ditt 
LTC1594CS#PBF-ND | 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* NEI 16-SOIC 11.25 7.47 6.00 Input/Ref* NEW! 12.13 810 6.95 
LTC15941S-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC......... 16-SOIC 13.00 8.64 6.95 LTC2414IMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Dif. 17500.00/2,500 
LTC1594IS#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* NEW: 16-SOIC 13.00 8.64 6.95 L102411-1CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC w/Diff. 10.63 7.10 6.05 
LTC1594LCS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 11.25 7.47 6.00 LTC2412CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., Diff. Input .. 16-SSOP 950 6.31 5.05 
LTC1594L1S-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC. 13.00 864 6.95 LTC2412CGN#PBF-ND | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., 
LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC. 11.50 7.64 6.20 Diff. Input« NEW. 9.50 6.31 5.05 
LTC1598CG4PBF-ND | 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* NEW! 11.50 7.64 6.20 UTC2413CGN-ND 24-Bit, Micropower AD| 1063 7.10 6.05 
LTC15981G-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC...... 13.25 880 7.10 LTC2413CGN#PBF-ND | 24-Bit, Micropower ADC* NEW! 10.63 7.10 6.05 
LTC15981G#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD* NEW! 13.25 8.80 7.10 LTC24131GN-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp 12.138 810 695 
[TC1598LCG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC ~24-SS0P 11.63 7.75 6.45 LTC2413IGN#PBF-ND | 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp* NEW! 1213 810 6.95 
LTC1598LCG#PBF-ND |8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* NE .24-SSOP 11.63 7.75 6.45 LTC2414CGN-ND 8-Ch., Diff, Input, 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC . 1213 810 6.95 
LTC1603CG-ND High Speed, 16-Bit, 250ksps Sampling ADC.... 20.38 13.60 11.30 LTC2414CGN#PBF-ND | 8-Ch., Diff. Input, 24-Bit No Latency Delta Sigma 
LTC1604ACG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown 58.75 39.01 29.38 ADC* NEW!.. . 1213 810 6.95 
LTC1604AIG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown 63.13 41.92 31.57 LTC2415CGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. 10.63 7.10 6.05 
LTC1604AIG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown* NEW! 63.13 41.92 31.57 LTC2415CGN#PBF-ND | 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff. 
LTC1604CG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown..... 44.50 29.55 22.25 Input/Ref* NEW!.... 10.63 7.10 6.05 
LTC1604CG#PBF-ND | 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown* NEW! 44.50 29.55 22.25 5 5 
LTC1605ACG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC...... 49.63 32.96 24.85 de Cau ND 24 No ateny Det Sigma ADC wt : 46-SSOP 10.63 710 6.05 
LTC1605ACG#PBF-ND _|16-Bit, 100ksps Sampling ADC* NEW: 49.63 32.96 24.85 LT¢24151GN-ND 24-Bit No Latency Delta Sig 16-SS0P 1213 810 695 
[TC1605ACSW-ND T6-Bit, T0Oksps Sampling ADC. 78.88 32.46 24.45 LTC2445|GN4PBF-ND | 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Diff, : E j 
LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, 51.00 3387 25.50 input/Ref* NEWE 1218 810 695 
LTC1605AISW-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. .. 51.00 33.87 25.50 a 
LTC1605AISW4PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC. Ind. Temp* NEW! 51.00 33.87 25.50 LTC2418CGN-ND Ea parental Input, 24-Bit No Latency mere 
BIGIEOSENSNE 16-Bit, 100ksps Sampling ADC... See ae) Tea LTc2a1cGN#PBF-ND |416-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latene i eon 
CICTGOSCN#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* NEW: 36.13 23.99 18.07 Delta Sigma ADC* pet y 1350 900 7.70 
cee 4B. dONRe oe Soro ADC st ee 10 LTC2420CS8-ND 20-Bit, Micropower No Latency Delta Sigma ADC. BSOIC 825 548 450 
LTC16051G-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp 39.50 26.23 20.00 LTC2420CS8#PBF-ND | 20-Bit, Micropower No Latency Delta Sigma ADC* NEWE.....8-SOIC 8.25 5.48 4.50 
HISD, /18 Sn AS. al) Bee 
LTCT605IN¢PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* NEW?! 36.25 25.40 19.15 i Gh., 20-Bit, Mi ; No Latency Delta Sigma ADC..... ‘ : E : 
LTC1605ISW-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. . 38.25 25.40 19.15 eee ania! > Ci. 20 Bit, Micropower, No Latancy Detta 
LTC1605ISW#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 38.25 25.40 19.15 Sigma ADC* NEW! .... 10-MSOP 875 5.81 4.80 
LTC1605-1CG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC...... 36.88 24.49 18.71 LTC2430CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref......16-SSOP 7.13 4.74 3.80 
LTC1605-1CG#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* NEW: 36.88 24.49 18.71 LTC2431CMS-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Re 10-MSOP 7.38 4.90 3.95 
L1C1605-2CG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC...... 36.88 24.49 18.71 LTC2431CMS#PBF-ND | 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. 
LTC1605-2CG#PBF-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* NEW!. 36.88 24.49 18.71 Input/Ref* NEW... 10-MSOP 7.38 4.90 3.95 
LTC1608ACG-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutd 49.13 32.62 25.20 LTC2433-1CMS-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Re! 10-MSOP 3.88 2.60 2.20 
LTC1608ACG#PBF-ND | 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown* NEW! 49.13 32.62 25.20 LTC2433-1CMS#PBF-ND| 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. 
LTC1608CG-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown... 35.00 23.24 17.50 Input/Ret* NEW! 10-MSOP 3.88 260 2.20 
[IC1608CG#PBF-ND | 16-Bit, S00ksps Sampling ADC with Shutdown* NEW! 35.00 23.24 17.50 LTC2435CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Diff. Input/Ref.....16-SSOP 7.13 4.74 3.80 
LTC1609CSW-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC 31.75 21.09 15.88 L1C2436-1CGN-ND _|16-Bit, No Latency Delta Sigma ADG 2-Ch., Diff. Input........16-SSOP 4.88 3.24 2.60 
LTC1609CSW#PBF-ND | 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC* NEW! 31.75 21.09 15.88 L1C2436-1CGN#PBF-ND | 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Ch., 
LTC16091G-ND 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp. . 35.00 23.24 17.50 Diff, Input* NEWS...... .16-SSOP 4.88 3.24 2.60 
LTC16091G#PBF-ND | 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp* NEW! 35.00 23.24 17.50 = RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


816 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Owe DATA CONVERSION (Continued) 
-CHNOLOGY 


Digi-Key a: Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 


UTC2440CGN-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC2292CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 40MSPS Low Power 3V ADC* NEW!. 24.05 16.03 13.74 
with Selectable Speed/Resolution..... 11.13 7.39 6.20 LTC2292|UP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 40MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 2885 19.23 16.49 
LTC2440CGN#PBF-ND | 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC2293CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 3718 24.78 21.24 
with Selectable Speed/Resolution* NEW... 11.13 7.39 6.20 LTC2293|UP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 44.60 29.73 25.48 
LTC24401GN-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC2294CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 80MSPS Low Power 3V ADC* NEW!. 51.38 34.25 29.36 


with Selectable Speed/Resalution .. Wass Gis) eb LTC22941UPAPBF-ND _ | Dual 12-Bit, BOMSPS Low Power 3V ADC* NEW!. 61.50 41.00 35.15 

CAA ONE ND am 24-bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC2295CUPPBF-ND | Dual 14-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 35.28 23.52 20.16 
with Salactable Speed/Resolution* NEW?... 12638896195 LTC2295IUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEW: 42.33 28.22 24.19 

High Speed ADC LTC2296CUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NEW: 38.90 25.93 22.23 

TERSVINAE ENS S-Bit, 2omsps Sampling ADC Gain ee RG LTC2296|UP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NEWS. 46.70 31.13 26.69 
LTC1406IGN-ND 8Bit, 20msps Sampling ADC 7.00 465 3.70 LTC2297CUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NEW!. 49.33 32.88 28.19 
[rei40siGnaPBr-ND | 8-Bit 20msps Sampling ADC” MEW? 4SS0P 700 465 370 LTC2297IUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NEW! 59.15 39.43 33.80 


72.68 48.45 41.53 


LTC1740CG-ND 14-Bit, 6msps Sampling ADC... 6-SSOP 34.38 22.83 18.36 LTC2298CUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 

LTC1740CG4PBF-ND | 14-Bit, 6msps Sampling ADC* NE! 6-SSOP 34.38 22.83 18.36 See RarEND Peet aaebe Eee ee ple ors ae ye 
LIC1741CFW-ND 12-Bit, 65msps Low Noise ADC 48-TSSOP 27.13 18.02 13.57 : ba ee OWT OWer, e é ; e 
LTC1744CFW-ND 44-Bit, Somsps ADC........ AB-TSSOP 5313 35.28 28.36 LTC22991UP#PBF-NO | Dual 14-Bit, 80MSPS Low Power 3V ADC* NEWS..... 93.38 62.25 53.37 
LTC1744CFW#PBF-ND | 14-Bit, 50msps ADC* NEW! 48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 Current Output DAC 

LTC1745CFW-ND 42-Bit, 25msps Low Noise ADC 48-TSSOP 18.63 12.37 9.95 i Bi 

LTC1746CFW-ND 44-Bit, 25msps Low Power ADC 48-TSSOP 25.50 16.94 13.60 etseae ND TEE eGHES GAC Tree avearnee 
L1C1747CFW-ND 12-Bit, 80msps Low Noise ADC 48-TSSOP 41.50 27.56 20.75 LTC1590CN-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 1213 8.06 6.65 
L1C1748CFW-ND 14-Bit, 80msps Low Noise ADC 48-TSSOP 68.63 45.57 34.32 LTC1590CN#PBF-ND | Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* NEW! 1213 8.06 6.65 


LTC2202CUK#PBF-ND | 16-Bit, 1OMSPS ADC* NEW! 
LTC2202IUK#PBF-ND | 16-Bit, 1OMSPS ADC* NEW! 
LTC2203CUK#PBF-ND | 16-Bit, 25MSPS ADC* NEW! 
LTC22031UK#PBF-ND 6-Bit, 25MSPS ADC* NEW! 
LTC2204CUK#PBF-ND | 16-Bit, 40MSPS ADC* NEW! 
L1C22041UK#PBF-ND 6-Bit, 4OMSPS ADC* NEW! 


12.38 8.22 6.80 
12.38 8.22 6.80 
13.63 9.05 7.50 
13.63 9.05 7.50 
28-SSOP 20.00 13.28 10.00 
28-SSOP 20.00 13.28 10.00 


Ae ON av a a LTC1590CS-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 
aie p 3 3 LTC1590CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* NEW! 
AB-QFN 60.00 42.86 _ 35.30 LTC15901S-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC....... 
-48-QFN 72.00 51.43 42.36 LTC15901S#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* NEW! 
-48-QFN 70.00 50.00 42.18 L1C1591CG-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC.... 
-48-QFN 84.00 60.00 50.62 LTC1591CG#PBF-ND _| Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC* NE! 


LTC2205CUK#PBF-ND | 16-Bit, 65MSPS ADC* NEW! A8-OFN 86.65 61.90 52.22 4 Bi iplvi 
LTC2205IUK#PBF-ND | 16-Bit, 65MSPS ADC* NEW! : 104.00 74.29 62.67 ae Ae ora Gurrent Quiput DAG. ae Re ae 
LTC2206CUK#PBF-ND | 16-Bit, 80MSPS ADC* NEW! 96.65 69.04 58.24 LTC1592ACG#PBF-ND | 16-Bit Softspan DAC* NEI 55.63 36.94 29.65 
LTC2206IUK#PBF-ND | 16-Bit, 80MSPS ADC* NEW! 116.00 82.86 69.90 LTC1592BCG-ND 16-Bit Softspan DAC........ 29.63 19.68 15.80 
LTC2207CUK#PBF-ND | 16-Bit, 105MSPS ADC* NEW! 113.35 80.97 68.31 LTC1592BCG#PBF-ND | 16-Bit Softspan DAC* NE! 29.63 19.68 15.80 
LTC22071UK#PBF-ND | 16-Bit, 105MSPS ADC* NE’ 136.00 97.15 81.95 LTC1595ACN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 48.13 31.96 2471 
LTC2208CUP#PBF-ND__|16-Bit, 130MSPS ADC* NEW! LOE, CORRS ACORN LTC1595ACS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 48.75 32.37 25.65 
LTC2208IUP#PBF-ND | 16-Bit, 130MSPS ADC* NEW! 124.80 111.43 91.76 LTC1595ACS8#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC* NEW! 48.75 32.37 25.65 
LTC2220CUP#PBF-ND | 12-Bit, 170MSPS ADC* NEW! 81.98 54.65 46.84 LTC1595AIN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 57.75 38.35 29.65 
PIGZe2 OI Re REEND 12.8 17OMSES ae ne 2888 yan poet LTC1595A1S8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 58.50 38.85 30.00 

i ally * i : : : LTC1595AIS8#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp.* NEW! 58.50 38.85 30.00 
LTC2221IUP#PBF-ND__ | 12-Bit, 135MSPS ADC* NEW! 87.98 58.65 50.27 LTC1595BCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 28.50 18.93 15.20 
LTC2222CUK#PBF-ND | 12-Bit, 105MSPS ADC* NEW! 62.08 41.38 35.47 LTC1595BCS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 29.13 19.34 15.55 
LTC2222|UK#PBF-ND | 12-Bit, 105MSPS ADC* NEW! 77.60 51.73 44.34 LTC1595BCS8#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC* NEW! 29.13 19.34 15.55 
LTC2223CUK#PBF-ND | 12-Bit, 830MSPS ADC* NEW! 34.25 22.83 19.57 LTC1595BIS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 35.00 23.24 18.65 


LTC2223IUK#PBF-ND | 12-Bit, 80MSPS ADC* NEW! 41.00 27.33 23.43 


: 2 LTC1595BIS8#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* NEW! 35.00 23.24 18.65 
LTC2224CUK#PBF-ND | 12-Bit, 135MSPS ADC* NEW! 70.38 46.92 40.21 LTC1595CCN8-ND 46-Bit Serial Multiplying DAG 2438 1619 13.00 
LTC2224|UK#PBF-ND | 12-Bit, 135MSPS ADC* NEWS... 87.98 58.65 50.27 LTC1595CCS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 25.00 16.60 13.35 
LTC2225CUHAPBF-ND |12-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEI 925 617 5.29 LTC1595CCS8#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC* NEW! 25.00 16.60 13.35 


LTC22251UH#PBF-ND | 12-Bit, 1OMSPS Low Power 3V ADC* NE! 
LTC2226CUH#PBF-ND | 12-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NE! 


1110 7.40 6.34 LTC1595C1S8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, ind. Temp 30.00 19.92 16.00 


15.20 10.13 8.69 


‘ LTC1596ACN-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 50.38 33.45 25.85 
L1C22261UH#PBF-ND 12:Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 18.23 12.15 10.41 LTC1596AISW-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, ind. Temp 61.25 4067 31.40 
LTC2227CUH#PBF-ND | 12-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NEW! 16.05 10.70 9.17 LTC1596AISW#PBF-ND | 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. 
L1C2227|UH#PBF-ND | 12-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NEW! 19.25 12.83 11.00 Temp* NEW!. : 61.25 40.67 31.40 


LTC2228CUH#PBF-ND | 12-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NE! 
LTC2228|UH#PBF-ND | 12-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 


24.78 16.52 14.16 LTC1596BCSW-ND 16-Bit Serial Multiplying DA 30.63 20.34 16.35 


29.73 19.82 16.99 


LTC2229CUH#PBF-ND | 12-Bit, 80MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 34.25 2447 2015 Pee eae Teac auy (16-bit Soria MUTE een 3088 5 Oe 
LTC22291UH#PBF-ND | 12-Bit, 80MSPS Low Power 3V ADC NEW! 41.00 29.29 24.12 iratearacchin “ecBi MUAiGl AAPL DAG Wid Cac ce AACe EGGn Goae 
LTC2236CUH#PBF-ND | 10-Bit, 25MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 700 467 4.00 [TGIS97ACGEPBF-ND |16-Bit Multipying Patallel DAC with 4 Quad 


LTC2236IUH#PBF-ND | 10-Bit, 25MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 


840 5.60 4.80 poh 
L1C2237CUH#PBF-ND | 10-Bit, 40MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! fes|siors NEWT: 


960 640 5.49 


55.63 36.94 27.82 


7 Di ; ie LTC1597ACN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with ry Quad Resistors.. 55.00 36.52 28.60 
LTG2237IUH#PBF-ND _| 10-Bit, 40MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! USOC TRRCIOT: LTC1597BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors.. 33.88 18.80 16.95 
LTC2238CUH#PBF-ND | 10-Bit, 655MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 1013 6.75 5.79 LTC1597BCN#PBF-ND | 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad 
LTC2238IUH#PBF-ND | 10-Bit, 65MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 12.15 810 6.94 Resistors* NEW'....... 33.88 22.50 16.95 
LTC2239CUH#PBF-ND | 10-Bit, 80MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 13.78 915 7.84 LTC1597-1ACG-ND 16-Bit Multip! Parallel DAC with 4 Qt id 
LTC2239IUH#PBF-ND | 10-Bit, 80MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 16.40 10.93 9.37 Restore ving Paral i si 55.63 36.94 27.82 


LTC2245CUH#PBF-ND | 14-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 21.33 14.22 12.19 


[TC22451UH#PBF-ND | 14-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 26.65 17.77 15.23 SS ale Catb gD) 16-5it Multiplying Parallel DAC wth ua 55.63 36.94 27.82 
LTC2246CUH#PBF-ND | 14-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 24.90 16.60 14.23 LT01597-1ACN#PBF-ND |16-Bit Multiplying Paraliel DAC with 4 Guad 
LTC2246|UH#PBF-ND | 14-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NE 3113 20.75 17.80 Resistoray EAT 56.00 3652 28.60 


LTC2247CUH#PBF-ND | 14-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NE! 
LTC2247|UH#PBF-ND _| 14-Bit, 4OMSPS Low Power 3V ADC* NE! 


32.90 21.93 18.80 LTC1597-1BCG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor: 34.50 22.91 17.25 


39.43 26.28 22.53 


CTC2248CUH#PBF-ND | 14-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 48.45 3461 28.50 ee RC Cate gD) 16 Bit Multiplying Parallel DAG with 4 Quad aA GRR) ROR 
LTC2248IUH#PBF-ND | 14-Bit, 65MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 58.10 38.73 33.20 LTC1597-1BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor: 33.88 22.50 16.95 
LTG2249CUH#PBF-ND | 14-Bit, 8OMSPS Low Power 3V ADC* NEW! 51.88 34.58 29.64 LTC1599ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistor: 55.63 36.94 28.91 


LTC2249|UH#PBF-ND | 14-Bit, 80MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2250CUH#PBF-ND | 10-Bit, 105MSPS Low Noise 3V ADC* NEI 
LTC2250IUH#PBF-ND | 10-Bit, 105MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2251CUH#PBF-ND | 10-Bit, 125MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2251|UH#PBF-ND | 10-Bit, 125MSPS Low Noise 3V ADC* NEI 
LTC2252CUH#PBF-ND | 12-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2252IUH#PBF-ND | 12-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2253CUH#PBF-ND | 12-Bit, 125MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2253|UH#PBF-ND | 12-Bit, 125MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2254CUH#PBF-ND | 14-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC22541UH#PBF-ND | 14-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2255CUH#PBF-ND | 14-Bit, 125MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 


11.25 7.50 6.25 
11.25 750 625 
11.25 7.50 6.25 
11.25 750 6.25 
6.63 442 3.65 
9.00 6.00 4.95 
9.00 6.00 4.95 
13.13 8.75 7.25 
1263 840 7.00 
8.75 5.85 5.00 
7.63 5.10 4.35 


a He S57 LTC7541ABN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC... 
a HL ee LIC7541ABNPBF-ND |12-Bit CMOS Multiplying DAC* NEWE. 
18.00 12.86 10.59 LTC7541ABSW-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC......... 
32-QFN 24.00 17.14 14.12 LTC7541ABSW#PBF-ND | 12-Bit CMOS Multiplying DAC* NEI 
32-QFN 28.80 20.57 16.94 LTC7541AJN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. 
oan ee ae aie LTC7541AKN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC. 
: d Rae LIC7S41AKN#PBF-ND |12-Bit CMOS Multiplying DAC* NEWE. 
32-QFN 55.00 39.29 32.35 LTC7543GKN-ND 42-Bit Serial Multiplying DAC... 
32-QFN 66.00 47.14 38.82 LTC7543KN-ND 42-Bit Serial Multiplying DA 
32-QFN 82.00 58.57 48.24 LTC7545ABG-ND 42-Bit Parallel Multiplying DAC 


.32-QFN 98.40 70.29 57.89 a Bi Rit 
°30-0FN 9800 70.00 5765 LTC7545AKG-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC .. 


CIC2255IUH#PBF-ND _|14-Bit, 125MSPS Low Power 3V ADC* NEW: “32-OFN 117.60 84.00 69.18 Re ee Ia eel MUO Dace at ae ae a 
LTC2280CUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, Se Low Noise 3V LTC7545ALG-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC 8.00 5.35 4.60 

ADC* NEW!. 22.50 16.07 13.24 LTC8043EN8-ND 42-Bit Serial Multiplying DAC... 913 610 5.00 
LTC2280IUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 105MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 27.00 1929 15.88 [TC8043ENB#PBF-ND |412-Bit Serial Multiplying DAG* NEW. Oe Ga BaD 


LTC2282CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 69.00 49.29 40.59 


[TC22821UP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW: 82.80 59.14 48.71 ee a eT MuDRine ee Sta eons Ot 
LTC2284CUP#PBF-ND | Dual 14-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 123.00 8786 72.36 ERA 412-Bit Serial Multiplying DAC 875 585 480 
LTC2284IUP4PBF-ND | Dual 14-Bit, 105MSPS Low Power 3V ADC* NEW! ‘64-QFN 147.60 105.43. 86.83 [TC8O43ENSEPBF-ND | 42-Bit Serial Multiplying DAC> NEW. 375 585 4.80 
LTC2286CUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 25MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! ‘64-OFN 1050 7.00 6.00 MCROT aS 12-Bit Serial Multiplying DAC B75 585 480 


LTC2286IUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 25MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2287CUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 40MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2287IUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 4OMSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2288CUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 65MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2288|UP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 655MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2289CUP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 80MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2289|UP#PBF-ND | Dual 10-Bit, 80MSPS Low Noise 3V ADC* NEW! 
LTC2290CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 1OMSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2290IUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 10MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 
LTC2291CUP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NE! 
LTC2291|UP#PBF-ND | Dual 12-Bit, 25MSPS Low Power 3V ADC* NEW! 


saat ao a a LTC8043FS8#PBF-ND | 12-Bit Serial Multiplying DAC* NEW! 
: i i LTC8143ESW-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC......... 


64-QFN 17.25 11.50 9.86 7 a i ats - 
“4-OFN 1520 1013 8.69 LTC8143ESW#PBF-ND | 12-Bit Serial Multiplying DAC* NEW! 


64-QFN 18.23 12.15 10.41 Voltage Output DAC 
-64-QFN 20.60 13.73 11.77 L1C1257CN8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC 
.64-QFN 24.60 16.40 14.06 LTC1257CN8#PBF-ND | Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* NEW! 
64-QFN 20.75 13.83 11.86 L1C1257CS8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC... 
.64-QFN 24.90 16.60 14.23 LTC1257CS8#PBF-ND | Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC 8.88 5.90 4.75 

64-QFN 22.78 15.18 13.01 LTC12571N8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC... 925 615 4.90 

64-OFN 27.35 18.23 15.63 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


875 5.85 4.80 
133° (8.75) 7.25 
1343 8.75 7.25 


838 5.60 4.45 
838 5.60 4.45 
888 5.90 4.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 817 


LI Digi-Key Price Each 
yt J ONDE OeY DATA CONVERSION (Continued) Part No. Description 1 25 100 
— . LTC1658CS8#PBF-ND | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW! 10.25 6.81 5.15 
Digi-Key os Price Each LTC1658IMS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. -MSOP 13.00 8.64 6.50 
Part No. Description 1 25 100 LTC1658IMS8#PBF-ND | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* NEW! -MSOP 13.00 8.64 6.50 
LTC1257IN8#PBF-ND | Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* NEW! 925° 6.15 490 LTC1659CS8-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC....... 8-SOIC 8.38 5.57 4.65 
L1012571S8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC...... 9.75 6.50 5.20 LTC1659CS8#PBF-ND | 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW! 8-SOIC 8.38 5.57 4.65 
LTC12571S8#PBF-ND | Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* NEW! 9.75 6.50 5.20 [TC16591S8-ND 72-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. B-S0IC 913 606 5.10 
LTC1446CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC......... 12.00 8.00 6.55 LTC16591S84PBF-ND | 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* NE 8-SOIC 9.13 6.06 5.10 
(101446CN8#PBF-ND _ | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* NE! 12.00 8.00 _ 6.55 LTC1660CGN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC........ 16-SSOP 12.38 8.22 6.20 
LTC1446CS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC......... 12.13 8.10 6.65 LTC1660CGN#PBF-ND | Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* NEI 16-SSOP 1238 822 6.20 
LTC1446CS8#PBF-ND | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 12.13 810 6.65 LTC1660CN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 16-Dip 11.38 7.56 5.70 
LTC1446IN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Tem, 8-Dip 13.50 9.00 7.40 LTC1660CN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 16-Dip 11.38 7.56 5.70 
(1614461S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp... 13.63 910 7.45 LTC16601GN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 16-SSOP 13.88 9.22 6.95 
Gs Se ac eNO Dual 12-Bit Rall-to-Rail Micropower DAC, Ind. LTC1660IGN#PBF-ND | Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp* NEW! 16-SSOP 13.88 9.22 6.95 
Temp* NEW... oe 13.63 9.10 7.45 LTC1660IN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. ip 1288 8.55 6.44 
LTC1446LCS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 8-SOIC 13.38 8.90 7.65 LTC1661CMS8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC 338 2.25 1.75 
LTC1446LCS8#PBF-ND | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 8-SOIC 13.38 8.90 7.65 [TC1661CMS8#PBF-ND | Dual 10-Bit, Micropower DAC* NEW! 338. 2.25 1.75 
LTC1446LIS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Tem 8-SOIC 15.00 10.00 8.60 LTC1661CN8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC...... 338 2295 1.75 
LTC1448CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. -Dip 12.00 8.00 6.55 LTC1661CN8#PBF-ND | Dual 10-Bit, Micropower DAC* NEW! Ber) es) ae 
BICIASSGSEE) Dual 12-Bit Rall-to-Rall Micropower DAC. S-SOIC FRASER SURE GISS LTC1663-1CS5-ND_—_|10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interfac 3.60 2.40 1.91 
LTC1448CS8#PBF-ND | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 8-SOIC 1213 8.10 6.65 LTC1663-1CS5#PBF-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire 
LTC14481N8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Tem, 8-Dip 13.50 9.00 7.40 Interface* NEW! 3.60 240 1.91 
LTC14481S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp... B-SOIC 13.63 9.10 7.45 [TC1663-20S5-ND |10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interfac SIGUNOOMETOT 
so loueac gh Cg Dual 12-Bit Rai-to- Rail Micrapawer DAC, LTC1663-8CMS8-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interfac 350 250 2.06 
Ind. Temp* NEW? a US CSROH ONES LTC1663-8IMS8-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface .. 413 295 2.43 
LTC1450CG-ND Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 10.63 7.10 6.10 LTC1663-8IMS8#PBF-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire 
LTC1450CG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower Interface* NEW! 413 2.95 2.43 
DAC* NEWS... 10.63 7.10 6.10 ti Ri 
LTC1450LCG-ND Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 1125 750 6.20 Ce Oe Cola! 8: Bit, Voltage Output DAG eee 
LTC1450LCG#PBF-ND | Parallel Input 12-Bit Rail-to-Rail Micropower i i 9 P _ < 
DAC* NEW! 1125 750 6.20 LTC1666CG-ND 12-Bit, 50msps DAC........ 28-SSOP 16.63 11.04 8.95 
7 ~~ cH “ - = LTC1666CG#PBF-ND 12-Bit, 50msps DAC* NEW! 16.63 11.04 8.95 
LTC1451CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. 8.63 5.75 4.93 LTC1667CG-ND 14-Bit, 50msps DAC... 22.38 14.86 12.05 
LTC1451CN8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 8.63 5.75 4.93 = eae 3 7 
LTe14 4 : SU RA LTC1667CG#PBF-ND 14-Bit, 50msps DAC* NEI .28-SSOP 22.38 14.86 12.05 
51CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. 913 6.08 5.21 u a Bit Rail-to-Rail Mi 99 
LTc14 ‘ ‘RA LTC1669-1CS5-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC SOT-23-5 3.60 258 2.12 
51CS8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 913 6.08 5.21 ‘i _Bit Rail-to-Rail Mi £ 
y 4 LTC1669CMS8-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC MSOP 3.50 2.50 2.06 
LTC14511N8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.38 6.25 5.36 iy _Bit Railcta-Rail Mi is z 
7 7 LTC1669CMS8#PBF-ND | 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* NEI MSOP 3.50 2.50 2.06 
11014511S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 988 658 5.64 4 Bit Rail-to-Rail Mi oe 
LTC1451IS84PBF-ND | 12-Bit’ Voltage Out. R/R Mi DAC. Ind LTC1669CS5-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC SOT-23-5 3.60 258 2.12 
cite >” NEWE. 7 TROD WER Deke INC: Ona GGA BRA [TCT669CS5#PBF-ND | 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC SOT-235 3.60 258 2.12 
LTC1452CN8-ND 42-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAG 763 507 435 LTC1821-1ACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC... .36-SSOP 87.13 58.10 46.46 
7 Bi ‘1tn-Pail Mi LTC1821-1AIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. .36-SSOP 95.63 63.75 51.00 
LTC1452CN8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 7.63 5.05 4.35 LTC1821-1BCGW-ND  |16-Bi 
: 7 sa Si A Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC... .36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
U1¢1452CS8-ND 12:Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. 8.13 5.40 4.65 LTC1821-1BCGW#PBF-ND| 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC* NEW! “36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC1452CS8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 813 540 4.65 a =F 7 x 
; LTC1821ACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC... .36-SSOP 87.13 58.10 46.46 
PLS eZISe ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp SED SED eily [TC1821AIGW-ND | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, ind. T 36-SSOP 95.63 63.75 51.00 
LTC14521S8#PBF-ND — | 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. us Ise, Voltage Wut DAC, ind. temp. : : s 5 
Temo* NEW!... , 888 5.90 5.10 LTC1821BCGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC... .36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
np =~ = : - - LTC1821BIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. .36-SSOP 70.00 46.65 37.35 
BIC SGNe ND 12-Bit, Voltage Out, Rall-to-Rall Micropower DAC. 8.98 5.60) 4180 LTC2600CGN-ND Octal, 16-Bit Rail-to-Rail DAC. -16-SSOP 28.00 18.60 14.95 
LTC1453CN8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 838 5.60 4.80 TTC2600CGN#PBF-ND Octal 16-Bit Railto-Rail DAC* NEW!. 16-SSOP 28.00 18.60 14.95 
LTC1453CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC. 888 5.90 5.10 L1C2610CGN-ND Octal, 14-Bit Rail-to-Rail DAC. “46-SSOP 2213 1470 11.80 
LTC1453CS8#PBF-ND | 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC* NEW! 8.88 5.90 5.10 LTC2610CGN#PBF-ND | Octal. 14-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! “46-SSOP 2213 1470 11.80 
LTC14531N8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 913 6.06 5.20 ‘4 40D Dailto-Rai “48. i i ‘ 
= = LTC2620CGN-ND Octal, 12-Bit Rail-to-Rail DAC......... -16-SSOP 15.50 10.30 8.25 
PIG PAS ND 12-Bit, Voltage Out, F/R Micronower DAC, Ind. Temp. SCS ORS 20 LTC2620CGNAPBF-ND | Ocial, 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! ‘16-SSOP 15.50 1030 825 
EERE EHNA R/R Micropower DAG, Ind. Sag haa ka LTC26201GN-ND Octal, 12-Bit Rail-to-Rail DAC... ‘16-SSOP 18.25 1212 9.70 
LTC1454CN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC 12.38 8.25 7.10 Special Function DAC 
LTC1454CN#PBF-ND | Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower LTC1329CS8-10-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 8SOIC 4.75 3.16 2.65 
DAC* NEW!.. ike 12.38 8.25 7.10 (1C1329CS8-10#PBF-ND | Micropower 8-Bit, Current Output DAC* NEW! 8-SOIC 4.75 3.16 2.65 
LTC1454CS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DA 1250 835 7.15 LTC1329CS8-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC...... 8-SOIC 4.75 3.16 2.65 
LTC1454CS#PBF-ND. Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower LTC1329CS8-50#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC* NEW! 8-SOIC 4.75 316 2.65 
DAC* NEW!.. 1 1250 835 7.15 LTC13291S8-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 5.88 3.91 3.25 
LTC1454LCN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . ..16-Dip 13.63 9.10 7.80 LTC1426CS8-ND 6-Bit, Dual PWM DAC...... B-SOIC 6.25 415 3.85 
LTC1454LCS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC ........ 16-SOIC 13.75 915 7.85 LTC1427CS8-50-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface... 8-SOIC 613 4.07 3.20 
LTC1454LCS#PBF-ND | Dual 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower LTC1427CS8-50#PBF-ND | 10-Bit, DAC with SMBus Interface* if 8-SOIC 6.13 4.07 3.20 
DAC* NEW!.. .16-SOIGC 13.75 9.15 7.85 LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire Interface -16-SSOP 5.63 3.75 3.00 
LTC14541S-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp...16-SOIC 14.00 9.35 8.00 MUXes and Switches 
BGI els CETL Oual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. CTCT380CGN-ND 8-Channel CMOS Multiplexer with SMBus Interface.........16-SSOP 6.50 432 3.35 
Jemp* NEW... : ge Hey) eS) {ly LTC1380CS-ND 8-Channel CMOS Multiplexer with SMBus Interface . 16-SOIC 613 4.07 3.07 
LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, w/Clear.......... 8-Dip 863 5.75 4.90 LTC1380IS-ND 8-Channel CMOS Multiplexer with SMBus Interface . 6-SOIC 6.88 4.57 3.55 
LTC1456CN8#PBF-ND | Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, LTC1390CN-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interfac 16-Dip 4.38 291 235 
wiClear* NEWE 0... 863 5.75 4.90 LTC1390CN#PBF-ND — | CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial 
L1C1456CS8-ND Single 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, w/Clea 9.13 610 5.20 Interface* NEW! 16-Dip 4.38 291 2.35 
Bee cau) omnis 12-BIt, Voltage Out, R/R Micropower DAC, ofp ence LT¢1390CS-ND CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interfac SOIC 4.63 310 2.45 
ae : : : LTC1390CS#PBF-ND | CMOS 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial 
L1C1458CG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 24.38 16.25 13.20 Interface* NEW!...... 6SOIC 4.63 3.10 2.45 
ce cea Oued 12-71, voltage Out, Ral-to-Rall Mlcropower pana GeR anh LTC1391CS-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interfac 6-SOIG 4.63 3.10 2.45 
LT¢1458CSW-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rai-to-Rail Micropower DAG. 2988 1525 1235 LTC1391CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interface* NEW!..16-SOIC 4.63 3.10 2.45 
LTC1458CSW#PBF-ND | Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower LIN 
DAC* NEW! .. sts eS 22.88 15.25 12.35 r y 
LTC1458ISW-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp..28-SOIC 27.00 17.93 14.40 TECHNOLOGY INTERFACE 
LTC1458LCG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC....... 28-SSOP 26.88 17.90 15.35 Digi-Ker Price Eachsc 
LTC1458LCG#PBF-ND | Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower Pek Nae Descdnton Pk 1 25 100 
DAC* NEW!.. 2 26.88 17.90 15.35 : 1) a: 
LTC1458LCSW-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 25.25 16.85 14.40 RS232/RS562 
LTC1458LIG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC . 31.63 21.00 16.86 LT1030CNLT-ND Quad Low Power Line Driver: i 3.13 2.08 1.65 
LTC1458LIG#PBF-ND | Quad 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower LT1032CN-ND Quad Low Power Line Drive 14-Dip 450 3.00 2.55 
DAC* NEW!.. 31.63 21.00 16.86 LT1032CN#PBF-ND Quad Low Power Line Driver* NEW!. 14-Dip 450 3.00 2.55 
LTC1650ACN-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC . 31.88 21.17 17.00 LT1032CSW-ND Quad Low Power Line Driver....... 6-SOIC 463 3.08 2.60 
LTC1650ACS#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW: 32.50 21.58 17.10 LT1039ACN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown i 500° 3.35) 2.85 
LTC1650AIS-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 36.88 24.49 19.40 LT1039ACN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* NEWS... 5.00 3.35 2.85 
LTC1650AIS#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* NEW! 36.88 24.49 19.40 LT1039ACSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 5.88 3.91 3.35 
LTC1650CN-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC . 23.88 15.86 11.95 LT1039ACSW#PBF-ND | 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* NE! I 88) G90) 9 «d.05: 
LTC1650CS-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC . 24.50 16.27 12.25 LT1039CN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown......... 4.38 2.92 2.45 
LTC1650CS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW: 24.50 16.27 12.25 LT1039CN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* NEI 18-Dip 4.38 2.92 2.45 
LTC16501S-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. ..... 27.75 18.43 13.90 CTTO39CNT6-ND TSKV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown ip 3.75 275 2.10 
LTC1650IS#PBF-ND —_| 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp* NI 27.75 18.43 13.90 LT1039CSW-ND 15KV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 5.25 3.50 2.90 
LTC1654CGN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC........ 19.00 12.62 9.50 LT1039CSW#PBF-ND — | 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown I 5.25 3.50 2.90 
LTC1654CGN#PBF-ND | Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NE! 19.00 12.62 9.50 LT1080CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown....... i 6.63 3.75 3.15 
LTC16541GN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Tem, 21.88 14.53 10.94 LT1080CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown* NEW! 18-Dip DER Se Sil) 
CTCT655CN8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC .... 16.88 11.21 8.45 LTT081CN-ND SV, Dual RS232 Driver/Receiver....... T6-Dip 4.75 3.17 2.65 
LTC1655CN8#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW! 16.88 11.21 8.45 LT1081CN#PBF-ND 5, Dual RS232 Driver/Receiver* NEW! 16-Dip 4.75 317 2.65 
(101655CS8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC......... 16.88 11.21 845 LT1081CSW-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver. 6-SOIC 6.00 4.00 3.35 
LTC1655CS8#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEI 16.88 11.21 845 LT1081CSW#PBF-ND /5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 6-SOIC 6.00 4.00 3.35 
LTC16551S8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp 18.50 12.29 9.25 LT1130ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers....... 8-SOIC 7.63 5.10 4.25 
LICT6551S8#PBF-ND | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Ttemp* NE 1850 1229 9.25 LTT130ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receiversr* NEW! 8-SOIC 7.63 5.10 4.25 
LTC1658CMS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC..... 10.88 7.23 5.45 LT1130AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers....... 8-SOIC 9.13 610 5.20 
LTC1658CMS8#PBF-ND | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW!. 10.88 7.23 5.45 LT1130AISW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers* NEW! 913 6.10 5.20 
LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC......... 10.25 681 5.15 LT1131ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 7.25 4.83 4.00 
LTC1658CN84PBF-ND | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* NEW! 10.25 681 5.15 LTT131ACNW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 7.25 4.83 4.00 
LTC1658CS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.25 6.81 5.15 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


818 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


DD ulithe INTERFACE (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L11131ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 7.63 5.08 4.25 LTC1348CSW#PBF-ND | 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver 
LT1131ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers* NEW! 28-SOIC =7.63 5.08 4.25 Transceiver* NEW! 8.13 5.45 4.50 
111131CNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 24-Dip 813 6.00 4.60 LTC13481G-ND 3.3V/S5V, LP, RS232, 3 10.138 6.75 5.80 
111132ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receiver: 4-Dip 7.25 483 4.00 LTC13481G#PBF-ND 3.3V/SV, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver 
LT1132ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers* NEW! 4-Dip 7.25 4.83 4.00 Transceiver* NEW!... on oe ON See 6r7 55/80) 
L11132ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers....... 24-SOIC = =7.63 5.08 4.25 LTC1348ISW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver 9138" 16125) 5:35 
LT1132ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers* NEW! 24-SOIC 7.63 5.08 4.25 LTC1348ISW#PBF-ND | 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver 
L11132AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. 24-SOIC 9.13 6.06 5.20 Transceiver* NEW!...... 938 6.25 5.35 
L11133ACN-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receiver: 24-Dip 7.25 483 4.00 LTC1349CSW-ND 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceivet is etsy 2870) 
LT1133ACN#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NEW! 4-Dip 7.25 4.83 4.00 LTC1349ISW-ND. 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceivet 9.63 6.40 5.20 
LT1133ACSW-ND SV, RS232, 3 Drivers/5 Receivers...... 24-SOIC 7.63 5.08 4.25 LTC1350CG-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceivel .28SSOP 9.50 6.35 5.00 
LT1133ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NEW: 7.63 5.08 4.25 LTC1350IG-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. .28-SSOP 10.38 6.90 5.50 
LT1133AISW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 913 6.06 5.20 LTC13501G#PBF-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver* NI .28-SSOP 10.38 6.90 5.50 
L11134ACN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receiver: 7.00 467 3.75 LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdown -18-Dip 6.50 4.35 3.40 
L11134ACN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* NEW! 7.00 467 3.75 LTC1382CN#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver 
L11134ACSW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers....... 24-SOIC 7.00 4.67 3.75 w/Shutdown* NEWS... aus 6.50 435 3.40 
LT1134ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* NEW! 7.00 467 3.75 LTC1382CSW-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver w/Shutdown......18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LT1134AIN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers. 9.00 6.00 5.00 LTC1382CSW#PBF-ND | 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Transceiver 
L11134AIN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* NI 9.00 6.00 5.00 w/Shutdown* NEWS... ates 6.50 435 3.40 
LT1134AISW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 9.00 6.00 5.00 LTC1383CN-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. .16-Di 5.63 3.75 3.00 
LT1134AISW#PBF-ND | 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* NEW: 9.00 6.00 5.00 LTC1383CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver 
LT1135ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers...... 5188) 3:92) 3.25 Transceiver* NEW... = 5.63 3.75 3.00 
LT1135ACN#PBF-ND | SV, RS282, 5 Drivers/3 Receivers* NEW! 5.88 3.92 3.25 LTC1383CS-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver.........16-SOIC 5.63 3.75 3.00 
LT1135ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers....... 6.25 417 3.45 LTC1383CS#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver 
LT1135ACSW#PBF-ND | 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers* NEI 6.25 417 3.45 Transceiver* NEW. ... ee 5.63 3.75 3.00 
LT1136ACSW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/5 Receiver: 763 5.08 4.25 LTC13831S-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 6.50 4.32 3.70 
111137ACG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receiver: 775 5.17 415 LTC13831S#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver 
L11137ACG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NEW! wis) Sali Abas) Transceiver* NEW!... ies 6.50 4.32 3.70 
(11137AGNW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers...... 7.00 4.65 3.75 LTC1384CN-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceivel 650 435 3.40 
LT1137ACNW#PBF-ND_| 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NE 7.00 4.65 3.75 LTC1384CN#PBF-ND | 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver 
L11137ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers....... 7.00 467 3.75 Transceiver* NEW!.... cee 6.50 435 3.40 
LT1137ACSW#PBF-ND | SV, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NEW! 7.00 4.67 3.75 LTC1384CSW-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Transceiver. 6.50 435 3.40 
L11137AIG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receiver: 8.88 5.90 4.85 LTC1384CSW#PBF-ND | 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver 
171137AISW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receiver: 8.38 5.58 4.50 Transceiver* NEW!... 6.50 435 3.40 
LT1138ACNW-ND SV, RS232, 5 Drivers/3 Receiver 7.25 4.83 4.00 [TC1385CG-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiv 7.25 485 3.85 
LT1139ACSW-ND 5V or 12V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers . 763 5.08 4.25 LTC1385CG#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver 
LT1140ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers...... §.88 3.92 3.25 Transceiver* NEW! 7.25 485 3.85 
LT1180ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receive 463 3.08 2.45 LTC1385CN-ND 3.3, EIA/TIA-562, LP 2 6.50 4.35 3.40 
LT1180ACN#PBF-ND | Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/ LTC1385CN#PBF-ND | 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver 
CITTBOACSW-ND Ca FOES SV ROGSD baal ina eae O70 pee et NEW ees 
| ow Power, 5V, , Dual Driver/Receive j ! y a A i i i 
LT1180ACSWPBE-ND | Low Power 5V, RS232. Dual Driver/Receiver™ NEW! 513 342 270 Le eceVESCRNED| oak HAVIN tee [Po Deep Beer vamseel see inal 
L11181ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver........ 6-Dip 463 3.08 2.45 Transceiver* NEW! 6.50 435 3.40 
111181ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* NEW! 463 3.08 2.45 LTC1386CS-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Transceiv B63) a 750100! 
L11181ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver....... 5.13 3.42 2.70 LTC1386CS#PBF-ND | 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver 
LT1181ACSW#PBF-ND | Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* NEW! bil oiero4 220) Transceiver* NEW!................... 563 3.75 3.00 
L11237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown... 813 542 4.25 RS485/RS422 
111237CNW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LT1785AIN8-ND. 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver... Bibs o7on c100 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown... 7.38 492 3.95 LT1785AIN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE! 5.63 3.75 3.00 
111237CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LT1785AIS8-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver..... 5.75 3.85 3.10 
Management and 1 Receiver Active in Shutdow: 738 492 3.95 LT1785AIS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE! 575) 9385) i110) 
LT1280ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver..... 5.00 3.33 2.65 LT1785CN8-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver... 4.00 266 2.10 
LT1280ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* NEW! 5.00 3.33 2.65 LT1785CN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE’ 4.00 2.66 2.10 
LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 5.50 3.67 2.90 L11785CS8-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver..... 413° 2.74 2.15 
LT1280ACSW#PBF-ND | Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* NE! 550 3.67 2.90 LT1785CS8#PBF-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 413 2.74 2.15 
171281 ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 5.00 3.33 2.65 LT17851N8-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver..... 463 3.08 2.40 
171281 ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* NEW! 5.00 3.33 2.65 LT17851N8#PBF-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE 463 3.08 2.40 
L11281ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver .... 5.50 3.67 2.90 LT17851S8-ND. 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver... 475 316 2.45 
LT1281ACSW#PBF-ND_| Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* NEW! 5.50 3.67 2.90 LT17851S8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NEW! 475 316 2.45 
L71330CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface... 28-SOIC 7.38 4.92 3.95 LT1791AIS-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver...... 6.38 4.25 3.40 
LT1330CSW#PBF-ND | 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface* NEW!. 7.38 4.92 3.95 LT1791AIS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE! 6.38 4.25 3.40 
111331CG-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. w/1 Receiver Active in Shutdown . Bild S42 405: LT1791CN-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver...... 438 2.91 2.30 
(11331CG#PBF-ND 5V/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in LT1791CN#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE 438 291 2.30 
Shutdown* NEW! 8.13 542 4.25 LT1791CS-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver... 4.50 2.99 2.35 
171331CNW-ND 5V/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in Shutdown . “a 7.38 4.92 3.95 L11791CS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NI 450 2.99 2.35 
111341CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active LT17911S-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver... Buls) 41) 2165; 
in SD... 8.13 5.42 4.25 LT17911S#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* NE! 6.13 3.41 2.65 
111341CNW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active in S| 7.38 4.92 3.95 LTC485CN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 2.50 1.66 1.35 
111341 CSW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active in S| 7.38 4.92 3.95 LTC485CN8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 2.50 1.66 1.35 
111341 CSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active LTC485CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface... Sd) 2510) ate Z0! 
in SD* NEW!... 738 4.92 3.95 LTC485CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* NEW! 3.13 2.10 1.70 
111342CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logi 8-SSOP 7.75 517 4.20 LTC4851N8-ND Low Power RS485 Interface Transceiver. 3.38 2.25 1.90 
L11342CG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic NEW: 8-SSOP 7.75 5.17 4.20 LTC486CN-ND Low Power Quad RS485 Drivel 650 435 3.70 
11381CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver... 3.50 2.33 2.00 LTC486CN4PBF-ND Low Power Quad RS485 Drive! 6.50 435 3.70 
111381CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* NEW!. 3.50 2.33 2.00 LTC486CSW-ND Low Power Quad RS485 Driver...... 750 5.00 4.25 
111537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 8-SSOP 6.00 4.00 3.40 LTC486CSW#PBF-ND | Low Power Quad RS485 Driver* NEW! 7.50 5.00 4.25 
L11537CG#PBF-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* NEW! 6.00 4.00 3.40 LTC487CN-ND Low Power Quad RS485 Driver...... 6.50 435 3.70 
L11780CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD..... §.25 3.49 2.95 a iver* 
LT1780CN4PBF-ND __| 5, RS232. Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NEI 5.25 3.49 2.95 FRET oe ee eet See pe NEW a ea 
LT1780CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD...... SiS ccmmolo LTC487CSW#PBF-ND | Low Power Quad RS485 Driver* NEW! 7.50 5.00 4.25 
LT1780CSW#PBF-ND | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NEI Ses) CNGYD VERS) LTC488CN-ND Low Power Quad RS485 Receiver...... 6.50 4.33 3.70 
111781CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD..... §.25 3.49 2.95 LTC488CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* NEW! 6.50 4.33 3.70 
111781CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NE! §.25 349 2.95 r r 
(11781CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD.... 563 374 315 HS CTO Lo power Quad RS1g9 Reveher ae a ee 
L11781CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NEW! 5.63 3.74 3.15 LTC489CN-ND Low Power Quad RS485 Receiver...... 6.50 4.33 3.70 
L11781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD..... 16-SOIG 5.75 3.82 3.25 LTC489CN#PBF-ND | Low Power Quad RS485 Receiver* NEW! 650 433 3.70 
LT1781CSW#PBF-ND | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NEI 16-SOIC | 5.75 3.82 3.25 LTC489CSW-ND Low Power Quad RS485 Receiver...... 750 5.00 4.25 
Pe em cx S232, Dual Driver/Recalver, {SHV EBD -.. 16-SOIC i COR Come ce CTCAS9CSWAPBF-ND | Low Power Quad RS485 Receiver* NEW! 750 5.00 4.25 
i SV, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* NEI (OO RES SSL LTC4SOCN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 8-Dip 438 292 2.50 
U161327CG-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver . 950 6.35 5.00 LTC490CN8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver/Receiver* NEW! ip 4.38 292 2.50 
LTC1327CNW-ND 3V, 3 Driver/s Receiver EIA/TIA-S62 Transceiver 875 5.85 4.70 LTC490CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receivet....... 5.38 3.58 3.05 
LTC1327¢SW-ND 3V, 3 Driver/s Receiver EIA/TIA-S62 Transceivel 8.75 5.85 4.70 LTC490CS8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver/Receiver* NE 5.38 3.58 3.05 
L101337CG-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver....... 950 6.35 5.00 [T¢4901S8-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver. 638. 4.25. 3.45 
L1C1337CG#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver* NEW! 9.50 6.35 5.00 LTC4901S8#PBF-ND Li ppaae x ; i ‘ 
= - - ow Power RS485/RS422 Transceiver* NEW! 8-SOIC 6.38 4.25 3.45 
L1C1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 8.75 585 4.70 LTC491CN-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver. 14-Dip 4.88 325 2.80 
ETC 1S370SW-ND SY, 3 Driver/6 Recelver RS232 Transceiver . Gi ED uid) LTC491CN#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver/Receiver* NEW! 14-Dip 4.88 3.25 2.80 
LTC1337CSW#PBF-ND | 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver* NEW! 875 5.85 4.70 LTC491CS-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver . , 588 3.92 3.25 
L1C1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver...... 8-SSOP 10.13 6.75 5.65 , : : = = 
j i i i =| * f. §.88 3.92 3.25 
LIC1338CG#PBF-ND__| 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver* NEW! 10.13 6.75 5.65 PUbsaiGS aembbages| Low Power RS485 Transceiver/Receiver* NEW! 
TICTS38CSW-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver 938625 5.25 ELS NO ow Bowel Ro (oieize lraNscelvel <3 HR ok Si 
: - f : LTC4911S#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* NEW! 713° 4.75 4.05 
L101348CG-ND 3.3V/SV, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver............. 28-SSOP 875 5.85 4.80 : : 
: ‘i; + LTC1480CN8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver... 8-Dip 4.75 3.16 2.65 
LTC1348CG#PBF-ND 3.3V/S5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver ; cetirs ; 
Transceiver* NEW!.......... 875 585 480 LTC1480CN8#PBF-ND | 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver* NEW! 4.75 3.16 2.65 
LTC1348CSW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceive' 8.13 5.45 4.50 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1480CS8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver 8-SOIC 5.13 3.41 2.75 
LTC1480CS8#PBF-ND | 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver " 8-SOIC 5138 3.41 2.75 
LTC14801S8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Tem 8-SOIC 6.63 4.40 3.55 
LTC14801S8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. 

Temp* NEW‘... 6.63 4.40 3.55 
1101481CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 275 1.85 1.45 
LTC1481CN8#PBF-ND | Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 275 1.85 1.45 
1101481CS8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 3.38 2.25 1.80 
L1C1481CS8#PBF-ND | Ultra Low Power RS485 Transceiver with 

Shutdown* NEWE............ 3.38 2.25 1.80 
L1014811S8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown............... 8-SOIC 438 2.91 240 
L1C14811S8#PBF-ND | Ultra Low Power RS485 Transceiver with 

Shutdown* NEW!. tg 438 291 2.40 
LTC1482CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

Detect and Receiver Fail Safe se 488 3.25 2.55 
L1C1482CMS8#PBF-ND| Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

Detect and Receiver Fail Safe* NEW.......... 488 3.25 2.55 
LTC1482CN8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

Detect and Receiver Fail Safe oe 4.00 266 2.10 
1101482CS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

Detect and Receiver Fail Saf 4132.75 215 
L1C1482CS8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver with Carrier 

Detect and Receiver Fail Safe* NEW!.. 8-SOIC 413 275 215 
LTC1483CN8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver Dip (eZee Seeee Siento) 
LTC1483CN8#PBF-ND | Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* NEW! Dip e2e(Seeecomenes5) 
L101483CS8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver 8-SOIC 3.38 2.25 1.90 
LTC1483CS8#PBF-ND | Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* NEW! .8-SOIC 3.38 2.25 1.90 
LTC14831S8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver ..... 8-SOIC 4.38 2.91 2.40 
LTC14831S8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* NEW! .8-SOIC 438 291 2.40 
L1C1484CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe... 8-MSOP 4.25 2.85 2.20 
LTC1484CMS8#PBF-ND| Low Power RS485 Transceiver with Receiver 

Fail Safe* NEWS........ 4.25 2.85 2.20 
L1C1484CN8-ND Low Power RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe 3.38 2.25 1.75 
LTC1484CN8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver with Receiver 

Fail Safex NEW! Oe aN ae 
L1C1484CS8-ND Low Power RS485 3.50 2.35 1.80 
L1C1484CS8#PBF-ND | Low Power RS485 Transceiver with Receiver 

Fail Safe* NEW!.... te 8-SOIC 3.50 2.35 1.80 
LTC14841S8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe, Ind. Temp. 8-SOIC § 4.63 3.10 2.45 
LTC1484|S8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe, Ind. 

Temp* NEW!..... 463 3.10 2.45 
LTC1485CN8-ND Differential Bus Transceive 3.00 2.00 1.70 
LTC1485CN8#PBF-ND | Differential Bus Transceiver* NEW! 3.00 2.00 1.70 
L101485CS8-ND Differential Bus Transceiver........ 3.38 2.25 1.90 
LTC1485CS8#PBF-ND | Differential Bus Transceiver* NEW! 3.38 2.25 1.90 
L101487CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver 

Shutdown, High Input Impedance...... eds) altel belsy 
LTC1487CN8#PBF-ND | Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 

Shutdown, High Input Impedance* NEWS... Bids altel ales) 
L1C1487CS8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 

Shutdown, High Input Impedance...... 3:38) 2:25) 91:90! 
LTC1487CS8#PBF-ND | Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 

Shutdown, High Input Impedance* NEWS... 2.25 1.90 
L1C1518CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver .. 6.73 5.80 
LTC1518CS#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line 

Receiver* NEW! 6.73 5.80 
LTC15181S-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver .. ato) 16:20) 
L1C15181S#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line 

Receiver* NEW!. 7.75 6.20 
LTC1519CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver 6.75 5.80 
LTC1519CS#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line 

Receiver* NEW! 10.13 675 5.80 
LTC15191S-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver. GR rere ye20) 
LTC15191S#PBF-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line 

Receiver* NEW! 11.63 7.75 6.20 
LTC15351SW-ND Isolated RS485 Transceive! 2zi5) 78147) 16150! 
LTC15351SW#PBF-ND | Isolated RS485 Transceiver* NE 1275 847 6.50 
LTC1685CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. Serf 4 mono: 
LTC1685CS8#PBF-ND | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW!.. 5.63 3.74 3.15 
LTC16851S8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. 6.50 4.32 3.40 
L1C16851S8#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW!.............. 6.50 432 3.40 
LTC1686CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. 8088) o15 4-50) 
LTC1686CS8#PBF-ND | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW!.............. 8.38 5.57 4.50 
LTC16861S8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. 8-SOIC 9.63 6.40 5.00 
LTC16861S8#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW! 9.63 640 5.00 
L1C1687CS-ND 52Mbps Precision Delay eh) Gig Nef) 
L1C1687CS#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW!.............. 8.38 5.57 4.50 
LTC16871S-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. 963 640 5.00 
LTC16871S#PBF-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe 

Transceiver* NEW!.............. 9.63 640 5.00 
LTC1688CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Drivei 1053" 6:73) 15:25) 
LTC1688CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* NEW! HON SMOG meO:2o) 
LTC16881S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. T1163) e751) 16120) 
LTC16881S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. 

Temp.* NEW!... 11.638 7.75 6.20 
LTC1689CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Drivei 1013 6.73 5.25 
LTC1689CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* NEW! HONS) 16:73) 15.25: 
LTC16891S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. HGS 7-7 5006.20) 
LTC16891S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. 

Temp* NEW‘... 11.638 7.75 6.20 
LTC1690CS8-ND Low Power Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver Output. 3.50 235 1.80 
LTC1690CS8#PBF-ND | Low Power Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver 

Output* NEW!... 3.50 2.35 1.80 

CAN 

LT1796CN8-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceive' 3.00 2.00 1.65 
LT1796CS8-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceive' 3.00 2.00 1.65 
LT1796CS8#PBF-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver 3.00 2.00 1.65 
L117961S8-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver. S50 coun go: 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Multiprotocol 
LTC1321CN-ND RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver 875 5.85 4.65 

LTC1321CSW#PBF-ND | RS485/RS232/ElA562 Transceiver/Receiver, Ind. 

Temp* NEW!....... 875 5.85 4.65 
LTC13211SW-ND RS485/RS232/ElA562 Transceiver/Receiver, Ind. Temp. 4-SOIC 10.50 7.00 5.60 
LTC1322CN-ND RS485/RS232/ElA562 Transceiver/Receiver . 24-Dip 10.00 6.65 5.35 
LTC1322CSW-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receiver . 4-SOIC 10.00 6.65 5.35 
LTC1322CSW#PBF-ND | RS485/RS232/ElA562 Transceiver/Receiver* 4-SOIC 10.00 6.65 5.35 
LTC1334CG-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver. 28-SSOP 13.00 8.64 7.45 
LTC1334CG#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol 

Transceiver* NEW!....... ae 13.00 8.64 7.45 
LTC1334CNW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceivel 1226 0eon S700) 
LTC1334CNW#PBF-ND | CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol 

Transceiver* NEWS!....... re 1225 815 7.00 
LTC1334CSW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiv 1225 Bb) 7200) 
LTC1334CSW#PBF-ND | CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol 

Transceiver* NEW!....... ace 12.25 815 7.00 
LTC13341SW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver. 14.25 9.50 8.15 
LTC1334ISW#PBF-ND | CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol 

Transceiver* NEW! 14.25 9.50 815 
LTC1343CGW-ND Software Selectable Multiprotocol Transceive: 23.50 15.65 13.40 
LTC1343CGW#PBF-ND | Software Selectable Multiprotocol Transceiver* NEW! 23.50 15.65 13.40 
LTC13431GW#PBF-ND | Software Selectable Multiprotocol Transceiver* NEW! 27.00 17.93 14.40 
LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator 13.63 9.05 6.82 
LTC1344ACG#PBF-ND | Multiprotocol Cable Terminator* NI 13.63 9.05 6.80 
LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator...... 13.63 9.05 6.82 
LTC1344CG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* NEW! 13.63 9.05 6.80 
LTC13441G-ND Multiprotocol Cable Terminator-...... 15.63 10.38 8.35 
LTC13441G#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* NEW: 15.63 10.38 8.35 
LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiv 13.88 9.25 7.40 
LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver 14.38 9.60 7.65 
LTC1345CSW#PBF-ND | Single Supply V.35 Differential Transceiver* NEW! 14.38 9.60 7.65 
LTC1346ACSW-ND 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver... 12.38 8.25 7.10 
LTC1346ACSW#PBF-ND| 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver* NEW! 12.38 8.25 7.10 
LTC1387CG-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver. 913 610 5.20 
LTC1387CG#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver 913 610 5.20 
LTC1387CSW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver...... 8.50 5.65 4.85 
LTC1387CSW#PBF-ND | 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* NEI 8.50 5.65 4.85 
LTC13871G-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Tem, : 10.50 7.00 6.00 
LTC13871G#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp* NEWS... 10.50 7.00 6.00 
LTC1387ISW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. .. 9.75 650 5.60 
LTC1387ISW#PBF-ND | 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp* 9.75 6.50 5.60 
LTC1543CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 14.88 9.88 7.45 
LTC1543CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* NEW! 14.88 988 7.45 
LTC1544CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 12:25) 814 6.15: 
LTC1544CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* NEW! (es bik! fabs) 
LTC1545CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceive: ASB eS Some re20) 
LTC2844CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceive Tee 7eomGAS 
LTC2844CG#PBF-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol 

Transceiver* NEW‘....... aca 11.88 7.89 6.15 
LTC2845CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceive 13.88 9.22 7.20 
LTC2846CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceive 23.75 16.96 13.97 
LTC2846CG#PBF-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol 

Transceiver* NEW!................... 23.75 16.96 13.97 

PC and SMBus 

LTC1694CS5-ND Dual SMBus Accelerator. SOT-23-5 2.73. 1.81 1.37 
LTC1694CS5#PBF-ND | Dual SMBus Accelerator* NEW! SOT-23-5 2.73 1.81 1.37 
LTC1694-11S5-ND SMBus/IC Accelerator........ SOT-23-5 3.23 215 1.76 
LTC1694-11S5#PBF-ND | SMBus/I°C Accelerator* NEW!. SOT-28-5 3.28 215 1.76 
LTC4300-1CMS8-ND Hot Swap 2-Wire Bus Buffer ... 3.50 2.35 2.00 
LTC4300-1CMS8#PBF-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* NEW! 3.50 2.35 2.00 
LTC4300A-1CMS8-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer ....... 3.50 2.35 2.00 
LTC4300A-1CMS8#PBF-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* NEW! 3.50 2.35 2.00 
LTC4302CMS-1-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer .. 5.00 3.32 2.70 
LTC4302CMS-2-ND Addressable 2-Wire Bus Buffe 6.00 3.32 2.70 
LTC4302CMS-2#PBF-ND | Addressable 2-Wire Bus Buffer 5.00 3.32 2.70 
LTC4305CDHD#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 5:70) 407° 93:35 
LTC4305CGN#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 5.60 4.00 3.29 
LTC4305IDHD#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 6.80 4.86 4.00 
LTC43051GN#PBF-ND | 2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 6.70 4.79 3.94 
LTC4306CGN#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 7.00 5.00 4.12 
LTC4306CUFD#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 7.10 5.07 4.18 
LTC4306IGN#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 840 6.00 4.94 
LTC4306IUFD#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* NEW! 8.50 6.07 5.00 


7o4') 


ECIALIZED ICs 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. u 25 100 
LT1025ACN8-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator............. 8-Dip 863 5.75 4.75 
LT1025ACN8#PBF-ND | Micropower Thermocouple Cold Junction 

Compensator* NEW! EGR) Sey 45) 
LT1025CN8-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensato 463 3.08 2.65 
LT1025CN8#PBF-ND Micropower Thermocouple Cold Junction 

Compensator* NEW! 463 3.08 2.65 
LT1203CN8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer. Sey VUE Wey 
LT1203CN8#PBF-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* NEW!. 3.13 2.08 1.57 
LT1203CS8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer... 3.38 2.25 1.69 
LT1203CS8#PBF-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* NEW! 3.38 2.25 1.69 
LT1204CN-ND 4-Input Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback. 9.00 6.00 4.95 
LT1204CSW-ND 4-Input Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback. 9.75 650 5.40 
LT1204CSW#PBF-ND | 4-Input Video Multiplexer with 75MHz Current 

Feedback* NEW!............ 975 650 5.40 
LT1205CS-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexei icky hay 2rd) 
LT1205CS#PBF-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer* NEW! 5.38 3.57 2.70 
LT1675CGN-ND Triple, High Speed RGB Multiplexer... 6.63 440 3.55 
LT1675CGN#PBF-ND Triple, High Speed RGB Multiplexer* NEI 6.63 4.40 3.55 
LT1675CMS8-1#PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer* NEW! -MSOP 4.50 2.99 2.30 
LT1675CS8-1-ND Single, High Speed RGB Multiplexer ...... 413 274 2.07 
LT1675CS8-1#PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer* NEW! 4.13 2.74 2.07 
LTC1041CN8-ND CMOS Bang-Bang Controller. i 3/38) 12/25) 11190 
LTC1041CN8#PBF-ND | CMOS Bang-Bang Controller* NE! 8-Dip 3.38 2.25 1.90 
LTC1043CN-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Bloc! 18-Dip 5.13 3.42 2.95 
LTC1043CN#PBF-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block* NEW! i Bulge ard 22295) 
LTC1043CSW-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block. GR ae sil) 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LT iene 


Digi-Key 
Part No. 


SPECIALIZED ICs (Continued) 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 


LTC1043CSW#PBF-ND 
LTC1045CN-ND 
LTC1045CN#PBF-ND 
LTC1045CSW-ND 
LTC1045CSW#PBF-ND 


Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block* NEW!..18-SOIC 5.63 3.75 3.10 
Programmable ypower Hex Translator/Receiver/Driver.... 0-Dip 5.25 350 2.95 
Programmable power Hex Translator/Revr./Driver* NEW!..20-Dip 5.25 3.50 2.95 
Programmable power Hex Translator/Receiver/Driver.... 8:25) 5:50) 74.75) 
Programmable power Hex Translator/Revr./Driver* NEWE..20-SOIC 8.25 5.50 4.75 


L11319CS-ND 
111328CMS8-ND 


Infrared Receiver Building Block 7.25 483 3.95 
4Mbps IrDA Infrared Receiver... 5.88 3.91 2.94 


L1C1923EUH-ND High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller .. 39.30 28.07 23.12 
LTC1923EUH#PBF-ND | High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller* NEW! 39.30 28.07 23.12 
LTKOO1ACN8-ND Thermocouple Compensated IC and Amp Kit (.5°C Error) 18.88 12.60 10.85 
LTKOO1ACN8#PBF-ND | Thermocouple Compensated IC and Amp Kit 

(.5°C Error)* MEWI............. 18.88 12.60 10.85 


LTKO01CN8-ND 
LTKO01CN8#PBF-ND 


Thermocouple Compensated IC and Amp Kit (2°C Error) 988 660 5.75 
Thermocouple Compensated IC and Amp Kit 


(2°C Error)* NEW!. 


9.88 6.60 5.75 


LTKAOOCN8-ND 
LTKAO1CN8-ND 


$163) 317507315) 
6.63 3.75 3.15 


Thermocouple Amplifier (“O” Polarity) . 
Thermocouple Amplifier (“1" Polarity) . 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SMSOS5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection ... SOT-23-6 98 65 55 
SMSO5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection SOT-23-6 1581.00/3,000 
SMS12CT-ND TVS Diode Ai 

Protection ..- SOT-23-6 93 162,152 
SMS12TR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection ... SOT-23-6 1500.00/3,000 
SMS12CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection ... SOT-23-6 93 162, 152 
SMS12CTR-ND TVS Diode Array for 

Protection Wied SOT-23-6 1500.00/3,000 
SROSCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1.50 1.00 84 
SROS5TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 2430.00/3,000 
SR12CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1.38 2025 le 
SR12TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 2229.00/3,000 
SR3.3CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1.63 1.08 91 
SR3.3TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 2634.00/3,000 
SR70CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1.13 ay (ek) 
SR70TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1824.00/3,000 
SRDA05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 3.10 2.06 1.74 
SRDAO5-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 837.00/500 
SRDA3.3-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 3.10 2.06 1.74 
SRDA3.3-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 837.00/500 


SRV05-4CT-ND 
SRV05-4TR-ND 
STF203-15CT-ND 


SOT-23-6 
SOT-23-6 


Low Capacitance TVS Diode Array 
Low Capacitance TVS Diode Array 
USB Upstream Port Filter and TVS 


(LOSI 0 59) 
1701.00/3,000 


* RoHS Compliant 

a 

Ps SEMTECH NEW! CIRCUIT PROTECTION — RoHs Compliant 

Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ESD/EMI Protection 

ECLAMP2342NCT-ND ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 1.30 ees 

ECLAMP2342NTR-ND ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 2106.000/3,000 

ECLAMP2357NCT-ND EMI Filter and ESD Protection for Secure 


ECLAMP2357NTR-ND 


Digital Card Interface .... 1.30 87 Yd 
EMI Filter and ESD Protection for Secure 


Digital Card Interface .... 


2106.00/3,000 


Surge Protection 


LC01-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Telecommunication 

Systems. 6.88 4.57 3.85 
LC01-6TR-ND Low Capacitance TVS for High Speed Telecommunication 

Systems. 3713.00/1,000 
LC03-3.3CT-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed 

Interfaces 2.88 1.91 1.61 
LC03-3.3TR-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed 

Interfaces 1553.00/1,000 
LC03-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data 

Interfaces 2.50 1.66 1.40 
LC03-6TR-ND. Low Capacitance TVS for High Speed Data 

Interfaces 1350.00/1,000 
RCLAMP0504FCT-ND Low Capacitance TVS Array -80 54 45 
RCLAMPO504FTR-ND Low Capacitance TVS Array 1296.00/3,000 
RCLAMPO504MCT-ND. Low Capacitance TVS Diode Arra\ 1.45 97 82 
RCLAMPO504MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Arra\ 10-MSOP 391.50/500 
RCLAMP0504SCT-ND Low Capacitance TVS Array .... . SOT-23-6 58 FOO MeEEOG! 
RCLAMP0504STR-ND Low Capacitance TVS Array .... . SOT-23-6 933.00/3,000 
RCLAMPO508MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Arra\ -10-MSOP) =213 «1.42 1.19 
RCLAMPO508MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Arra\ . 10-MSOP 574.00/500 
RCLAMP0514MCT-ND. Low Capacitance TVS Diode Array .. .10-MSOP = 1.13 ay) Aah 
RCLAMP0514MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 304.00/500 
SC804IMLCT-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 

System with Timer... ee 3.40 226 1.91 
SC804IMLTR-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 

System with Timer. 16-MLPQ 5508.00/3,000 


Filtering and ESD Protection 88 59.49 
STF203-15TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 1419.00/3,000 
STF203-22CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 88 59 =.49 
STF203-22TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 1419.00/3,000 
STF203-33CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection 88 59  =.49 
STF203-33TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 

Filtering and ESD Protection oe 1419.00/3,000 
STF701CT-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 

and ESD Protection. abe 18 52 44 
STF701TR-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering 

and ESD Protection. 1257.00/3,000 
UCLAMP0501HCT-ND 1-Line ESD Protecti 58 39 33 
UCLAMP0501HTR-ND 1-Line ESD Protectio 933.00/3,000 
UCLAMPOS506ACT-ND 5-Line ESD Protection Array 18 202, 24d) 
UCLAMPO506ATR-ND 5-Line ESD Protection Array 1257.00/3,000 
UCLAMP3301DCT-ND Low Voltage for ESD and CDE Protection .SOD-323 45 30 = 26 
UCLAMP3301DTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protection .SOD-323 729.00/3,000 
UCLAMP3301HCT-ND. Low Voltage for ESD and CDE Protection .SOD-523 60 40.34 
UCLAMP3301HTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protection .SOD-523 972.00/3,000 
UCLAMP3304ACT-ND 4-Line ESD Protection Array SC89-6 58 39.33 
UCLAMP3304ATR-ND 4-Line ESD Protection Array $C89-6 933.00/3,000 

NEW! POWER MANAGEMEN RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Charge Pump 

$C1462ISKCT-ND High Output Current Charge Pump Doubler SOT-23-6 1.88 1.25 1.05 


$C1462ISKTR-ND 


High Output Current Charge Pump Doubler SOT-23-6 


3039.00/3,000 


Switching Regulator 


$C1485!TSCT-ND 
SC1485!TSTR-ND 


Dual Sync. Buck Pseudo Fixed Frequency 
Power Supply Controller 
Dual Sync. Buck Pseudo Fi 


625 415 3.50 


Power Supply Controller 8437.50/2,500 
$C190BIMLCT-ND Sync. Buck Converter with Programmable Outpu 2:25) 1:50) 9126 
SC190BIMLTR-ND Sync. Buck Converter with Programmable Outpu 3645.00/3,000 
SC190CIMLCT-ND Sync. Buck Converter with Programmable Output 2:25) 1:50) 26 
SC190CIMLTR-ND Sync. Buck Converter with Programmable Outpu 3645.00/3,000 
SC2440TECT-ND 2.5MHz Dual Switching Regulator with Integrated 


2A Switches..... 


3.75 249 2.10 


SDO5CT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 48 rogue 
SDO5TR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 771.00/3,000 
SDO5CCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 50 34° 28 
SDO5CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 810.00/3,000 
SD24CCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 48 ae all 
SD24CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 771.00/3,000 
SDC15CT-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 

Data and Power Lines 53 35.30 
SDC15TR-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 

Data and Power Lines 852.00/3,000 
SLVU2.8-4CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up 


SC2440TETR-ND 


2.5MHz Dual Switching Reg. with Integrated 


2A Switches... 5062.50/2,500 
SC2595MLCT-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator. 2:45) 163) 1.38 
SC2595MLTR-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator. 3969.00/3,000 
$C4501MLCT-ND 2A, 2MHz Step-up Switching Regulator with 

Soft-Start 2.13 142 1.19 
$C4501MLTR-ND 2A, 2MHz Step-up Switching Regulator with 

Soft-Start.... 3444.00/3,000 


$C4502HMLCT-ND 1.4A, 2MHz Step-up Switching Regulator with 

Soft-Start.... dite 2.50 1.66 1.40 
$C4502HMLTR-ND 1.4A, 2MHz Step-up Switching Regulator with 

Soft-Start 4050.00/3,000 
SC4508AMLCT-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle 12-MLPQ = 2.38 1.58 1.33 
SC4508AMLTR-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle 12-MLPQ 3849.00/3,000 
$C4517AIMSCT-ND 1.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulator. -MSOP 2.25 1.50 1.26 
$C4517AIMSTR-ND 1.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulator. -MSOP 3037.50/2,500 
$C4518HSECT-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulato: 8-SOIC 2.38 1.58 1.33 
$C4518HSETR-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulato! 8-SOIC 3207.50/2,500 
$C4519HSECT-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulato! 8-SOIC 250 1.66 1.40 
$C4519HSETR-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator .. 8-SOIC 3375.00/2,500 


$C470IMLCT-ND 


Sync. Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 


Ca ail" ier 


Protection 3.38 2.25 1.89 
SLVU2.8-4TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protectio .8-SOIC 911.50/500 
SLVU2.8-8CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection 8-SOIC 413 2.74 2.31 
SLVU2.8-8TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection... .8-SOIC 1114.00/500 
SMO5CT-ND TVS Diode Arra\ -SOT-23 58 39.33 
SMO5TR-ND TVS Diode Array SOT-23 933.00/3,000 
SM12CT-ND TVS Diode Array SOT-23 58 39 33 
SM12TR-ND TVS Diode Array SOT-23 933.00/3,000 
SM15CT-ND TVS Diode Array .SOT-23 58 389.33 
SM15TR-ND TVS Diode Array -SOT-23 933.00/3,000 
SM24CT-ND TVS Diode Array “S0T-23.. «68.~—O45SC«Cw 
SM24TR-ND TVS Diode Array .SOT-23 1095.00/3,000 
SM36CT-ND TVS Diode Array -SOT-23 68 45 38 
SM36TR-ND TVS Diode Array SOT-23 1095.00/3,000 
SM712CT-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common 

Mode RS-485 -SOT-23 1.20 80 68 
SM712TR-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common 

Mode RS-485 .... 1944.00/3,000 
SMFO5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up 

Protection 80 54 45 
SMFO5CTR-ND TVS Diode Array for 

Protection 1296.00/3,000 


$C470IMLTR-ND 
SC470ITSCT-ND 


SC470ITSTR-ND 


Sync. Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 
Sync. Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 
Sync. Buck Controller for Dynamic 
Load-Voltage Applications 


14-TSSOP 


14-TSSOP 


5103.00/3,000 
3.45 230 1.94 


4657.50/2,500 


SC2446ITECT-ND 
SC2446ITETR-ND 


Dual Phase Single or Two Output Sync. 
Step-Down Controller 
Dual Phase Single or Two Output Sync. 
Step-Down Controller 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


5.63 3.74 3.15 


7595.00/2,500 


(Continued) 
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(tos3) 821 


Digi-Key Price Each 


NEW! POWER MANAGEMENT (Continu RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Piles Each Battery Chargers 
Description Pkg. 1 25 100 SC805IMLCT-ND Minature IC High Current Lithium-Ion 263 1.75 1.47 
Linear Regulator SC805IMLTR-ND Minature IC High Current Lithium-lo! 4254.00/3,000 
ane g' SC806IMLCT-ND Minature High Current Lithium-lo! 238 158 1.33 
SC1563ISK1.8CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator. .S0T-23-5 1.75 1.17 .98 SC806IMLTR-ND Minature High Current Lithium-lo1 3849.00/3,000 


SC15631SK1.8TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
$C15631SK2.5CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
SC15631SK2.5TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
SC15631SK3.0CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
$C1563ISK3.0TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
SC15631SK3.3CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
SC1563ISK3.3TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator 
SC156515M2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable. 
SC156515M2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable. 


. SOT-23-5 2835.00/3,000 
.S0T-23-5 1.75 147 98 
. SOT-23-5 2835.00/3,000 SC4250LISCT-ND 
.S0T-23-5 1.75 117 98 SC4250LISTR-ND 


. SOT-23-5 2835.00/3,000 
SOT-23-5 1.75 117 = .98 


/S0T-23-5 _--2835.00/3,000 Panasonic ANALOG ICs 


.10-263-5 3.38 2.25 1.89 = E 
. T0-263-5 1458.40/800 Digi-Key Price Each 


Hot Swap Controllers 


Te7Siy glk? 97.98: 
2362.50/2,500 


SC15651S-1.8CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable . 2.00 1.33 1.12 Part No. Description : 125 100 
SC15651S-1.8TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable. 2700.00/2,500 AN1101SSMTXLCT-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 1.23 1.03 82 
$C15651S-2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable . 2.00 1.33 1.12 AN1101SSMTXLTR-ND ] 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 1596.00/3,000 
SC15651S-2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable .. 2700.00/2,500 AN1201SMTXLCT-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Convertei SMINI-5 1.36 1.09 82 
SC15651ST18CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable . 200 1.33 1.12 AN1201SMTXLTR-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter MINI-5 2094.00/3,000 
SCIS65ISTI8TR-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable. 2700.00/2,500 ANT281SSMTXLCT-ND | Ripple Filter SSMINI-S 1361.09 _.82 
SC15651ST25CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable . 2.00 1.33 1.12 ANT281SSMTXLTR-ND | Ripple Filter SSMINI-5 2094.00/3,000 
SC15651ST25TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable. 2700.00/2,500 AN6123MSTXLCT-ND | Speech Network wi MIN-5 1.07 8971 
SC1566I5M1.8CT-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable. .70-263-5 338 2.25 1.89 AN6123MSTXLTR-ND | Speech Network with ALC. MINI-5 1386.00/3,000 
SC1566I5M1.8TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable . T0-263-5 1458.40/800 AN8001FHKV-ND Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display...... TOFPO48 = 3.68 2.95 2.30 
SC1566I5M2.5CT-ND | LDO-3.0A Regulator with Enable . "10-2635 338 225 1.89 ANGASSSBEIVGT-NDES| Stepping Motor Drive HSOP042 FAIRS 68287 
SC1566I5M2.5TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable . . T0-263-5 1458.40/800 AN8495SBE1VTR-ND | Stepping Motor Drive... HSOP042 2610.00/1,000 
SC1566IM-1.8CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable . 70-263 3.38 2.25 1.89 AN8955SSMTXLCT-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 282, 169) -55 
SC1566IM-1.8TR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable. 50-263 1458.40/800 AN89S5SSMTXLTR-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 
SC1566IM-2.5CT-ND | LDO30A Regulator with Enable. "0-263 3.38 225 1.89 AN8S56SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 82 69 55 
SCIS6GIN-2.STR-ND | LDO 3.0A Regulator with Enable. 70-063 71458 40/800 AN8956SSMTXLTR-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 
8C4211SCT.ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable “SOIC 1.88 1.25 1.05 AN8957SSMTXLCT-ND | T9MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMIN-5 82 69 55 
$C4211STR-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable 3-S0Ic 9539.50/2,500 AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 
8C4215ASCT-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable “BS0IC 1.88. 125 1.05 AN8958SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 82 69 55 
8¢4215ASTR-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable “-80ic 2532.50/2,500 AN8958SSMTXLTR-ND | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 
SC553ISKCT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output .S0T-23-5 1.08 72 61 
SC553ISKTR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output . SOT-23-5 1743.00/3,000 - 
$01592IMCT-ND LDO High Performance Adjustable Panasonic AUDIO/VIDEO ICs 
Positive Voltage Regulator... BAgn 2080 75 — - 
$C1592IMTR-ND LDO High Performance Adjustable Digi-Key ae Price Each 
Se Ee eRe ND TET a Amplifi amen ae 7 = a) 
z. * udio In/Qut Amplifier a = 4 é . 
: Special Function AN2906FJMEBVTR-ND | Audio In/Out Amplifier “QUAD-44 4178.00/2,000 
SC310ASKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low AN5272-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin SILA2 2.24 1.80 1.35 
Impedance Voltage Output... SOT-23-6 165 110 93 AN5273-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 224 1.80 1.35 
SC310ASKTR-ND Hon Sis Gurren Sens. Amp with Low ror aa AN5274-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 240 1.92 1.44 
Impeaance Voltage Output.... “234 00/3, ‘AN5275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin.. 288 231 1.80 
SC310BSKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low AN5276-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin 224 1.80 1.35 
Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1.65 (1.10 93 AN5277-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fi 230 185 1.44 
SC310BSKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low AN5278-ND 4.8W, 1-Channel Audio Amp with Fi 160 1.28 96 
Impedance Voltage Output... SOT-23-6 2673.00/3,000 AN5279-ND 5W, 1-Channel Audio Amp with Fin SIL-9 1.60 1.28 96 
$C310CSKCT-ND High Side Current Sense Amp with Low AN5870K-ND Analog Switch with Amp and 75-Ohm Driver for or Display DIL-30 5.04 4.04 3.14 
Impedance Voltage Output........ SOT-23-6 165 110 9 AN7125-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin . 3.46 2.77 2.16 
SC310CSKTR-ND High Side Current Sense Amp with Low AN7510-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 160 128 96 
Impedance Voltage Output - SOT-23-6 2673.00/3,000 AN7511-ND 4W, 1-Channel Audio Amp with Fin 115 96 77 
SC338AIMSCT-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear AN7512-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 1.92 1.54 1.16 
FET Controller..... ; 2.38 1.58 1.33 ‘AN7513-ND YW, 1-Channel Audio Amp... ie) Uy aa 
SC338AIMSTR-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear AN7522N-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin 230 1.85 1.44 
FET Controller..... 3207.50/2,500 AN7523N-ND AW, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 96 
References AN7586-ND 10W, 1-Channel Audio Amp with Fin. 192 154 116 
$C431CSK-.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 7 50 42 ANTS SST ACT-ND) 4-Input AV Switch with RGB-VUV. SAO 280 218 
§C431CSK-.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1215.00/3,000 AN15851ATR-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV. 1977.00/1,000 
§$C431CSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 75 50 42 AN15852A-VT-ND AV Switch with 12C Interface. 748 5.99 5.06 
$C431CSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1215.00/3,000 AN15853BCT-ND 4-Input AV Switch for Color TV. 253 2.03 1.58 
§C431CSK-2CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 75 50 42 AN15853BTR-ND 4-Input AV Switch for Color TV. 1433.00/1,000 
$C431CSK-2TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1215.00/3,000 SNIOORAEECTEND AEE) Audio Amplifier for Notebook Ose zi 2a 
SC431LCSK-0.5CT-NO | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1137563 ANT7000ABFTR-ND | Audio Amplifier for Notebook 5805.00/3,000 
§C431LCSK-0.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1824.00/3,000 ANT7020AVBCT-ND | Audio Amplifier for Headphone .. 1.98 1.59 1.20 
SC431LCSK-1CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator HE) 7S ANT7020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphone . 2064.00/2,000 
§C431LCSK-1TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1824.00/3,000 ANI7880AE1CT-ND | Audio Amplifier for Headphone . 171 _ 1.37 "1.03 
7 AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphone .. 1774.00/2,000 
$C431LCSK-25CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1.00 67 = 56 
$C431LCSK-25TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1620.00/3,000 
$C431LISK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator asi ey oleh 8 
SC431LISK-.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator 1824.00/3,000 Panasonic DC/DC CONVERTER ICs 
$C14531SK1.5CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Digi-Key Prigs Each 
Low Noise Bypass. 98 65 BS) iF aes 
7 7 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SUES A rae lariat Spies 1581.00/3,000 ANSO11SEIVCT-ND | 2-Channel DC/DC Converter.. 6-SOIe 1.70 1.36 1.02 
$C1453ISK18CT-ND 450mA Ultra LDO Regulator with AN8011SE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter... 6-SOIC 1764.00/2,000 
Low Noise Bypass. S0T-23-5 98 65 55 AN8013SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter. .SSONF-10D 133 1.07 81 
$C1453ISK18TR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with AN8013SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converte -SSONF-10D 1388.00/2,000 
Low Noise Bypass SOT-23-5 1581.00/3,000 AN8014SE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte 6-SOIG 156 1.25 94 
§C14531SK2.5CT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with AN8014SE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter... 6-SOIC 1620.00/2,000 
Low Noise Bypass SOT-23-5 98 65 55 AN8015SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter... .SSONF-10D 1.33 1.07 81 
SC1453ISK2.5TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with AN8015SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converte -SSONF-10D 1388.00/2,000 
Low Noise Bypass. SOT-23-5 1581.00/3,000 AN8017SAE1CT-ND 2-Channel DC/DC Converte \SSONF-16D 187 150 112 
SC1453ISK3.3CT-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with AN8017SAE1TR-ND 2-Channel DC/DC Converter... -SSONF-16D 1940.00/2,000 
Low Noise Bypass... -S0T-23-5 986555 AN8018SAE1VCT-ND | 2-Channel DC/DC Converter. “SSONF-16D 1.87 1.50 1.12 
SC1453ISK3.3TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with AN8018SAE1VTR-ND | 2-Channel DC/DC Converte -SSONF-16D 1940.00/2,000 
Low Noise Bypass. SOT-23-5 1581.00/3,000 AN8049FHNEBCT-ND 3-Channel DC/DC Convertei 3.01 241 1.88 
$C192IMLCT-ND 2.7V to 5.5V Input Sync. Buck Converter AN8049FHNEBTR-ND | 3-Channel DC/DC Converter... 3408.00/2,000 
with Integrated Power Device: -10-MLPD 3.38 2.25 1.89 AN8049SHE1CT-ND 3-Channel DC/DC Converter. 230 1.85 1.44 
SC192IMLTR-ND 2.7V to 5.5V Input Sync. Buck AN8049SHE1TR-ND 3-Channel DC/DC Converter... 1306.00/1,000 
with Integrated Power Devices. 5469.00/3,000 
$C2544MLCT-ND High Performance Wide Input Range Dual =a 
Sync. Buck Controller 5.00 3.32 2.80 P 
$C2544MLTR-ND High Performance Wide Input Range Dual anasonic VOLTAGE REGULATORS 
Sync. Buck Controller 6750.00/2,500 Digi-Key Price Each 
$C2544TSCT-ND High Performance Wide Input Range Dual Part No. Description [ 25 100 
Syne. Buck Controller am 5.25 3.49 2.94 AN78L05-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. ER 40 30 
SC2544TSTR-ND High Performance Wide Input Range Dual AN78LO06-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53.4030 
Sync. Buck Controller Es 7087.50/2,500 AN78L07-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
AN78L09-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40.30 
SCB00BIMLCT-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Output 250 1.66 1.40 AN78L10-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... 53 40.30 
SC600BIMLTR-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Output 4050.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 


More Product Available Online: www.digikey.com 
822 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


The Analog IC Solution Company 


NJR CORPORATION 


Wireless LAN DPDT GaAS MMIC Switches | Audio Limiter 


The NJM2761 is the audio limiter for speaker protection. The limit level is adjustable by 


IEEE802 1 1 alb/g GaAs MMIC Switches external resistor. It is suitable for PC, portable audio and others. 
Features: 
¢ 2.7V to 13V Operating Voltage 1) Under limit level! 
Features: NJG1544HC3 Pin Configuration ¢ Limit Level 0.2 to 1Vrms 
¢ Low Voltage Operation: - 1. ANTI ¢ Output Noise -90dBV 
Low Current Consumption : 7 2 CTL * Bipolar Technology 
* Low Insertion Loss Z l. al 3. CTL2 * TVSP10 Package 
* High Isolation aL ‘Bg = 4. ANT2 Agelnations 
* Ultra Small and Ultra Thin <5 ae Ppiecavons: 
Package 1B : * LCD Monitor 
3} Fie 7. GND 
er ie 8. VDD * Notebook PC 
Application: 5 y : 9. RX * DVD Player 
* Wireless LAN Ti 10. GND ¢ Small Speaker System 
Function: Optimize the Signal level 
NJR Atta : and keep the wave shape 
. eet ¢ Audio Limiter for speaker protection 
Part No. Function Application 
NJG1544HC3 2x2 Antenna Switch IEEE802.11 b/g 
NJG1617K11 DPDT Switch IEEE802.11 a/b/g Low Dropout Regu lators 
NJG1617HE3 DPDT Switch IEEE802.11 a/b/g Features: 


¢ Maximum Output Current: 800mA_ e Low Dropout Voltage: 0.18V (typical) * High 
Precision Output: +1.0% »* High Ripple Rejection: 75dB (typical) * Low Noise Voltage: 
45uVrms * Low Quiescent Current: 200UA 

Switching Regulator Applications: 
¢ DVD Player * Car Audio * TV ° Printer 


NJU7600 is a high speed low voltage operation switching regulator control IC. It features a 


totem pole driver that can directly drive an external MOS-FET. Internal soft-start function, Comparison NJM2845/46 vs. xx1117 


dead time control and timer latch function are included, requiring no external components. 
All parameters can be optimized by additional external components for design flexibility. NJM2845/46 xx1117 
Dropout Voltage 0.18V (typ.) 1.1V (typ.) 
Features: Boost Application Quiescent Current 200uA 5mA 
V+=3.3V, VoyuT=9V, loyt=150mA Output Capacitor 2.2uF Ceramic 10yF Tantalum 
* 2.2V to 8V Operating Voltage ( ube some (ye) 
° . ei Output Voltage Range 1.8V to 5.0V 1.2V to 5.0V and Adj. 
* 800)A (typical) Consumption Ve al Vout 
O-+ #00 Lai O 
Current pt 
* High Efficiency n=80 to 90% Sutineog + a a ae ae 
* Switching Frequency 300kHz ame: olkage acKage 
to MHz i ae ke mi : al NJM2845DL1-18 1.8 T0252-3 
¢ Evaluation Board Available = alin arte NJM2845DL1-23 2.3 TO252-3 
—— NJM2845DL1-25 2.5 TO252-3 
aged. hee : L NJM2845DL1-03 3.0 T0252-3 
° ene ae a NJM2845DL1-33 3.3 T0252-3 
. ower Module: 
NJM2845DL1-05 5.0 TO252-3 
NUR NJM2846DL2-18 1.8 TO252-5 
Part No. Package NJM2846DL2-23 2.3 TO252-5 
NJU7600M 8-DMP NJM2846DL2-25 2.5 TO252-5 
NJU7600RB1 8-1VSP NJM2846DL2-03 3.0 TO252-5 
NJM2846DL2-33 3.3 TO252-5 
NJM2846DL2-05 5.0 TO252-5 


High Efficiency White LED Driver 
Class-D Amplifiers for Digital Audio 


Features: 
* Drives up to 4 White LEDs in The NJU8721 and the NJU8725 provide the Typical Performance of NJU8721V 
4 _ : complete digital solution including digital audio Power Efficiency vs Output Power 
Series lour = 20mA (typical) Vin data I/F, 8fs over sampling digital filter, and 65 Vopr=VooL=3.3V _Vopa=Voni=5V 
+ Uses small inductor and the 6th Armodulator. They convert serial digital A= 160 
capacitors source such as world’s standard I?S format into 1 80 
* 1.7V to 6.5V Operating Voltage bit PWM signal, and end up with converting into 9% 70 
for Step-Up Circuits analog signal via external filters. ” 60 
* Low switch Rds (ON) ar ist 
Over Volt Protecti Applications: 4% 20. 40 60 80 100 120 
WEL Sy Olas Ergecnon ¢ Hand held components ¢ MP3 Players * PDAs 
* SOT-23-5 Package mWich 
= Digi-Key 
Digi-Key ax Part No. Description Package 
Baring: ween NJU8721V-TE1CT-ND Stereo Headphone Amp 20-SSOP 
NJU6048F-TE1CT-ND White LED Driver NJU8725V-TE1CT-ND Class-D Power Amp 24-SSOP 


For information on new NJR products, as well as datasheets, please visit http://www.njr.com 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 823 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN8002-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator... 96 81 65 
Price Each ‘AN8003-ND 3V. S0mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 «68165 
Description Pkg. 1 25 100 AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 96 81 65 
AN78L15-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 153) 40.30 AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 81 65 
AN78L18-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40.30 AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN78L20-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 30 AN8006-ND 6V. 50mA, Positive LDO Voltage Regulat 06 81.65 
AN78L24-ND 24V; 100mA’ Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 30 FARUROAD 7V, 5OmA’ Positive LDO Voltage Regulato a a 
AN79L04-ND 4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 52 a2) ‘AN8008-ND av, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato ‘96 ‘81 65 
AN79L06-ND 6V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! a52 39 30 AN8085-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 90 75 60 
AN79L07-ND 7V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! fog |: a) AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 81 65 
AN79L08-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 52 FOO roO) AN8002I-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato T.06 Te Al 
AN79L09-ND QV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato 52 39.30 AN8002M-E1TR-ND 2V. 50mA. Positive LDO Voltage Requlat 468.00/1,000 
AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 A ROoeRING 2 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator Po baeeaies 
AN79L12-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39.30 AN8025M-E1TR-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 
Ae BAND : a 100mA, Negative Genera Purpose Voltage Regulator @ 2 my AN8003M-E1TR-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato T0-243 468.00/1,000 
| , 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. : : : 5 iti H 
AN79L24-ND 24V, 100mA. Negative General Purpose Voltage Regulator. 52 39 «30 AD AV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 10-243 GCC ome 
AN78LO4M-ND 4V. 100mA. Positive G IP Voltage Regulat 53 40 30 AN8004M-E1TR-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato TO-243 468.00/1,000 
i , TUUmA, FOsiive ‘eneral FUIpOse Voltage Regulator é : Z AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 10-243 1.06 88 71 
AN78LO4ME1TR-ND AV, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8045M-E1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN78LO5M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 30 AN8005M-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 1.06 88 71 
AN78LO6M-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 153 40.30 ANS005M-E1TR-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 768.00/1,000 
AN78L07M-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 =.30 i 7 
a AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 1.06 88 wil 
AN78LO7ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 ith 
= AN8006M-E1TR-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 468.00/1,000 
AN78LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8007M-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 val 
AN78LO9M-ND QV, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 58) 40 31 4 " ; ” Bait + i 7 
‘at AN8007M-E1TR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator... 468.00/1,000 
AN78LO9ME1TR-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 “ANSO08M-ND 8V 5OmA. Positive LDO Voltage Regulat 06 38 7A 
AN78L10ME1TR-ND | 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 FRU ES AND a Son fi Sie ria alee a ealate BAGGED 
AN78L12M-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 30 , SUMA, Fositive oltage Reguiato ee 
= AN8085M-ND. 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 Al 
AN78L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8085M-E1TR-ND 8.5V. 50mA. Positive LDO Voltage Ri e 
i Leet BV, q ige Regulator TO-243 468.00/1,000 
AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 153. 40.3 ‘AN3009M-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 10-243 1.06 88 ral 
AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 7 _———_ = = = 
4 iti AN8009M-E1TR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! TO-243 468.00/1,000 
AN78L18M-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 50.38 2 5 
AN78L18ME1TR-ND | 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 165.00/1,000 PANERA D 10V, S0mA, Positive LDO Voltage Regulator 70-243 GLC ame 
=DaGHT = AN8010M-E1TR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 468.00/1,000 
AN78L20M-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. -50 Osmo 5 ih 
. eH AN80L19RMS-ND 1.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN78L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 165.00/1,000 AN80OL20RMS-ND 9V. 150mA, with Reset. Positive LDO Voltage Regulator MINISD 1.47. 1.23 98 
AN78L24M-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 153 40.30 u i elias ge Reg : = 
AN79LO4M-ND AV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... 48 36 27 ANBOL2ORMSTXTR-ND | 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINISD 1908.00/3,000 
AN79LO4ME1TR-ND 4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... 160.00/1,000 Ansa AMEND iG oi team wi fase poe ine yee Regulator: wineD ue ah ae ae 
5 j - .1V, 150mA, with Reset, Positive oltage Regulator .... .00/3, 
UATE) 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato ee) a AN8OL22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5BD 1.47 123 98 
AN79LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 172.00/1,000 iss 
AN79LO9ME4TR-ND 9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato 172.00/1,000 AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
AN79L10M-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 52 930) AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....MINI5D 1.47 1.23 98 
AN79L10ME1TR-ND. 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 172.00/1,000 Sot zoRMS TREND oy om wit Reset Positive a volaae Regulator see tea . Se 
AN79L15M-ND 75V, 100mA, Negative Gi IP Volt - .8V, 150mA, with Reset, Positive oltage Regulator .... : : : 
Regulate eee m 2 = ANOL28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....MINI5D 1.47 1.23 98 
Regulator..... 172.00/1,000 AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 48 36) 27 AN80L30RMS-ND 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....... MINI5D) 1.47 1.23 = -.98 
AN79L18ME1TR-ND 78V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 160.00/1,000 AN80L30RMSTXTR-ND | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINI5D 1908.00/3,000 
AN79L20M-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 48 36 «27 AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....MINI5D 1.47 1.23 98 
AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 460.00/1,000 AN80L31RMSTXTR-ND | 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
AN79L24M-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 48 POD AN80L32RMS-ND 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ....MINIS5D 1.47 1.23 98 
AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. 160.00/1,000 AN80L32RMSTXTR-ND | 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN78MO5NSP-ND 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1.07 89 = 72 AN80L33RMSTXTR-ND | 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
AN78MO5NSPE1TR-ND | 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1389.00/3,000 AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN78MO8NSP-ND 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1.07 189) 272) AN80L34RMSTXTR-ND | 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
AN78MO8NSPE1TR-ND | 8\, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1389.00/3,00' AN80L35RMS-ND 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 98 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator WATS 1235 9298 AN80L35RMSTXTR-ND | 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1723 OS AN80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINI5D 1.47 1.23 = .98 
AN77L04-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23 98 AN80L36RMSTXTR-ND | 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
AN77L045-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 137. 114 92 AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINIS5D 1.47 1.23.98 
H F : i i : E ‘ | .8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1471.23.98 AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 98 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147° 1.23.98 AN80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23.98 AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D) «1.47 1.23 ~=—.98 
AN77L09-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147° 1.23.98 AN80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 1908.00/3,000 
Nt ono te nom Ce oe Noes Ronee ta nes ra AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 98 
i : a E z 3 s AN80L51RMSTXTR-ND | 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINI5D 1908.00/3,000 
AN77035SP-ND 3.5, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINIS5D 1.47 1.23 98 
pe ll oa ie Fosiiye a Fone Les voltage Regulator, SP3SU P Pee AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .... MINISD 1908.00/3,000 
| , 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator: ! i . AN80M27RSP-ND 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 
Alaa 5 124, Rolie Law Power Voltage Regulator 3 ee, Positive Voltage Regulator. SP5SU 2.33 1.87 1.40 
s beer COSILIVE BOW YONG es VO Naye ea ualor. 2 : : AN8OM27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 Positive Voltage Regulator. 3579.00/3,000 
AN7707SP-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 1.85 1.44 AN1431M-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulato 87 73 58 
SIE NGC it ie poate ne Eouial es vonage Hear ; Say AN1431M-E1TR-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulato 386.00/1,000 
z , 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. * 8 z AN1431T-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulato 87 He xe 
ree a ah rosie ra poet ross valaeg Fact 5 FT een AN1433SSMTXLCT-ND | 7-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator 07.90.72 
st fp PEN ¥ p : AN1433SSMTXLTR-ND | 7-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulat 1395.00/3,000 
AN7709SPE1TR-ND | 9V1.2A\ Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 ——— eo i 
AN7710SP-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 1.85 1.44 
AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 185 1.44 /NJR Corpora AMPLIFIERS 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 1.85 1.44 Digi-Key Price Each 
AN7715SPE1TR-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 Part No. Description 1 25 +100 
AN77LO3M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23) 98 NJG1101F-TE1CT-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC .. 231 1.93 1.54 
AN77LO3ME1TR-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 NJG1101F-TE1TR-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC... 4042.50/3,000 
AN77L035M-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147° 1.23.98 NJG1103F1-TEICT-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 93 Ahh Gv 
AN77L035ME1TR-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 NJG1103F1-TE1TR-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 1627.50/3,000 
AN77L04M-ND AV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.47 1.23 98 NJG1105F-TE1CT-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMI “MTP 2.73 2.28 1.82 
AN77LO4ME1TR-ND | 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 NJG1105F-TE1TR-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC “MTP 4777.50/3,000 
AN77L045M-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 (123 98 NJG1302V-TE1CT-ND | Medium Power Amp, GaAs MMI 14-SSOP 6.30 5.25 4.20 
AN77L045ME1TR-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 NJG1302V-TE1TR-ND| Medium Power Amp, GaAs MMI 14-SSOP 7350.00/2,000 
AN77L05M-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TAZ 23 298) NJG1307R-TE1CT-ND| Driver Amp, GaAs MMI -VSP 294 245 1.96 
ee yi wa pele mt vote Regula aye al a NJG1307R-TE1TR-ND| Driver Amp, GaAs MMI -VSP 3430.00/2,000 
8 Ae OS ING: Oltage Reguiator . é g NJMO064D-ND J-Fet Input Op Amp .. 14-Dip 93 78 62 
ees en epetin ea eres | st, [Bal tea i ie Bo 
is A " : f x NJM#072D-ND Dual J-Fet Input Op Amp* i A5 38 © .30 
AN77LO7ME1TR-ND | 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 ci Fa eat eeu aerate 
‘at NJM072M-ND Dual J-Fet Input Op Amp. 54 45 36 
AN77L08M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23 98 i a 
te NJMO074D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 1.05 88 70 
AN77LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 NJMO74M-ND Quad J-Fet Input Op Ai 1.05 88 70 
AN77L09M-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23 98 Mad Jret input Gp Amp: é é d 
NJM082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp. 8 40.32 
AN77LO9ME1TR-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 if : 
AN77L10M-ND 40V, 100: ‘th NJM082M-ND Dual J-Fet Input Op Amp . 1.02 85 68 
- i mA, Positive LDO Voltage Regulator . 1.47 1.23 98 NJMog4D-ND Quad J-Fet Input Op Am 117 98 78 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 NJM318D-ND High Speed Of poe P 5A 45 36 
AN77L12M-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 70-243 147 1.23 98 SN PE ED AUP 3 eee 
AN77L12ME1TR-ND | 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 10-243 650.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM319D-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator. 1.05 88 .70 NJM#4580E-ND Noiseless, High Gain Bandwidth, Dual Op Amp* 45 30) 
NJM#319M-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator* 1.08 90 72 NJM4741D-ND. General Purpose Quad Op Am| 87 ast ash} 
NJM592D-ND Video Amplifier .60 50 40 NJM#4741M-ND General Purpose Quad Op Amp 147 123 98 
NJM592D8-ND Video Amplifier 39 33.26 NJM5532D-ND High Performance Low Noise Dual Op Am, i 90 pT Ommee OO! 
NJM2059D-ND Quad Op Amp .. 72 60 48 NJM5532M-ND High Performance Low Noise Dual Op Amp 8-DMP af 63.50 
NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp . 60 50 40 NJM#5532M-ND High Performance Low Noise Dual Op Amp* 78 I65I E52) 
NJM2060M-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp . 63 183.42 NJM#5534M-ND High Performance Low Noise Op Amp*. ‘61 A384 
NJM2068D-ND Low-Noise Dual Op Amp 39 33.26 NJM12901M-ND Single Supply Quad Comparator. 1 63 50 
NJM#2068D-ND Low-Noise Dual Op Amp*. 39 33.26 NJM12902M-ND Single Supply Quad Op Amp... 81 68 54 
NJM#2068M-ND Low-Noise Dual Op Amp*.. 45.38 30 NJM12903M-ND Single Supply Dual Comparato! 39 33 26 
NJM2070D-ND Low Voltage Power Amp .... 84 SLO} e506) NJM12904D-ND Single Supply Dual Amp 39 EOOMeCO 
NJM#2073D-ND Dual Low Voltage Power Amp*. 87 aey l NJM12904M-ND. Single Supply Dual Amp... 39 3926 
NJM#2073M-ND Dual Low Voltage Power Amp*. 87 7358 NJM#12904M-TE1CT-ND | Single Supply Dual Amp* (acl oe 26) 
NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp 138 1.15 92 NJM#12904M-TE1TR-ND | Single Supply Dual Amp* 490.00/2,000 
NJM2076M-ND Dual Low Voltage Power Amp 138 1.15 — .92 NJM#13403M-ND Single Supply Quad Op Amp* 99 ‘83 66 
NJM#2082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp*. 57 4838 NJM13404D-ND Single Supply Dual Op Amp. 66 55 44 
NJM2082M-ND Dual J-Fet Input Op Amp 51 4334 NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Amp. 66 455 «44 
Nie oop ND i ae : eo et oy NJM13600D-ND Dual Op Transconductance Amp. 81 68 54 
5 ‘ : : 3 z NJM13600M-ND Dual Op Transconductance Amp.. 81 68 54 
ee ee mae vonage Aad rower Amp* = 2 2 NJM13700D-ND Dual Op Transconductance Amp.. 99 83 66 
H ual Single Supply Op Amp*.... : : : NJM13700M-ND Dual Op Ti ductance Amp. 81 684 
NJM2120M-ND Op Amp, 2-Input/‘-Output Analog Switch ‘665544 sere adie lal 
NJM2121D-ND Dual Op Amp, 2-Input/t-Output Analog Switch 54 45 36 A Mie aoog NO | Dual Op Amp*. De hee 
i ee 3 t ; : : NJM14558M-ND Dual Op Amp... 51 43.34 
Me TNO Te MNO Dial OB AI Analog Switch eee ee NJMOP-07D-ND —_| Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp 99 83 66 
a 2 sy ss NJM#0P07D-ND Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp*. 1.02 85 68 
NJM2122M-ND Ultra Low Noise Dual Op Amp 1.08 90.72 NJMOP-07M-ND Low Offset Volta F 
#1 $3 ge, Low Drift Op Amp 1.11 93  .74 
NJM#2125E-TEICT-ND | Single Supply Op Amp» . 6308 A? NJU7001D-ND Low Voltage CMOS Op Amp 72 60 48 
NJM#2125F-TEITR-ND | Single Supply Op Amp*. 1102.50/3,000 NJU7001M-ND Cow Voltage CMOS Op Amp 69 46846 
NJM2132D-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp d 50.40 i i i r; 
; NJU7002D-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp 1.02 85 68 
NJM2132M-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp 60 50  .40 NJU7002M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp 102 85 68 
NJM2135D-ND Low Voltage Audio Power Amp . 63 5342 NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp... 2.01 1.68 1.34 
NJM2135M-ND Low Voltage Audio Power Amp . 48 40.32 
: NJU7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp... 2.01 1.68 1.34 
NJM2135M-TE2CT-ND | Low Voltage Audio Power Amp . 63 53 42 . 7 ; 
* NJU7O06F-TE1CT-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NJM2135M-TE2TR-ND | Low Voltage Audio Power Amp i 735.00/2,000 Tiny Single CMOS Op Amp 186 155 1.24 
NJM2136M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Single Op Amp . 8-OMP 1.50 1.25 1.00 NJU7O06F-TE1TR-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NJM2137M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Dual Op Amp 8-DMP 1.26 1.05 .84 ‘iny Si 
NJM2138M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Quad Op Amp \4-DMP 252 210 168 Tiny Single CMOS Op Amp. SHSM 
NUM#2140R-TE1CT-ND | Low Saturation Dual Op Amp*.. BVSP 63 53 42 NJU7007F3-TE1CT-ND Low Bower fo Offset Voltage Super Small Sized Single ie nae 
NJM#2140R-TE1TR-ND | Low Saturation Dual Op Amp 8-VSP 735.00/2,000 ATCC TERN Lov P P fi P Bice Voliane Stives Small Stead Sika i : : 
NJM#2143R-TE1CT-ND | Single Supply Dual Op Amp* B-VSP 45 38 CMOS Op ra Set Vollags ouper omallolzed oingls Scomenpa 
AN aongtenLND) Single Supply Dual Op Amp * BSE seoneciealy NJU7008F3-TEICT-ND | Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single : 
NJM2149D-ND Low Voltage Audio Power Amp . Dip 87 we) Eb 
: CMOS Op Amp 84 70 56 
NJM#2149M-ND Low Voltage Audio Power Amp* 8-DMP -90 5.600 NJU7008FS1E1TR-ND | Low P Low Offset Vol S Small Sized Sinal 
NJM2171AR-TE1CT-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audi 10-VSP 90 75 60 7008F3-TETTR- ow Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 
NJM2171AR-TEITR-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio. 40-VSP 1050.00/2,000 CMOS Op Amp... 1470.00/3,00 
7 7 7 7 NJU7011F-TE1CT-ND | Low Power Tiny Single CMOS Op Am 54 AB 
NJM#2172V-TE1CT-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor* .. 4-SSOP 1.86 1.55 1.24 if 
i i lark NJU7014D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp.. ial 98 78 
NJM#2172V-TE1TR-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor 4-SSOP 2206.00/2,000 NJU7014M-ND Low Power Dual CMOS Op Ami 117 98 78 
NJM2174V-TE2CT-ND | Audio Line Amp with Mute Functio 4-SSOP 147 1.23 .98 BAM: : i : 
NJM2174V-TE2TR-ND | Audio Line Amp with Mute Functio 1715.00/2,000 NJU7015D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 117 9878 
NJM2204AD-ND —_| Integrated IF Limiting AMD nc. 2.52 210 1.68 NJU7015M-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 1798.78 
NJM2267D-ND Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm Driver. 8-Dip 69 58 46 NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 1.20 1.00 80 
nf : i . eer a NJU7016M-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. 66 55 44 
NJM#2267M-ND Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm Driver 8-DMP 63 53 42 NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op A\ 8-Di 138 145 92 
NJM2268D-ND Dual Video 6dB Amplifier 8-Dip 93 78 62 ingle Low Voltage BAD, pails a : 
NJM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifier 8-DMP 57 48S 38 NJU7021M-ND Single Low Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 72 60 48 
NJM2274R-TEICT-ND_ | Low Power Video Amp with Y-C Mixe 8-VSP_ 1.47 1.23 98 reer oe ne ee eee HY me 8-Dip at es 3 
E | F ith Y-C Mi: x | ual Low Voltage jp Amp i f 
NJM2274R BITE ND Low Power Video Amp with Y-C Mixe 8. VSP 1715.00/2,000 NJU7024D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Am 213 «178 142 
NJM2403D-ND. Single Supply Dual Comparator. Dip 54 45 36 
NJM#2406F-TE1CT-ND | Single Comparator* -MTP ‘42 35 28 NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Am) 2:25) 88 00 
NJM#2406F-TE1TR-ND | Single Comparator* -MTP 735.00/3,000 NJU7031D-ND Low Voltage CMOS Op Amp 1 63 50 
NJM#2407R-TE1CT-ND | Single Supply Dual Comparator 8-VSP vb sw RazOs TA ND nat oie unos op AN re is 83 30 
NJM#2407R-TETTR-ND | Single Supply Dual C tt 8-VSP 560.00/2,000 Hl wal Low Voltage p Amp : : 4 
NJM2538V-TE1CT-ND video Am with 75-Ohm Driver, 2.94 Bey 1.96 NJU#7032M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp 96 8064 
NJM2538V-TE1TR-ND | Video Amp with 75-Ohm Driver. 3430.00/2,000 NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Ami 171143 1.44 
NJM#2574RB1-TEICT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 99 83 66 NJU7034M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Am, 1.47 1.23 98 
NJM#2574RB1-TE(TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 1156.00/2,000 NJU#7034M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp* 147 123 98 
NJM#2575F1-TEICT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 84. «70 ~«56 NJU7051D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 138 115 92 
NJM#2575F1-TEITR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 1524.00/3,000 NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.05 88 70 
NJM#2576RB1-TEICT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 117 98 =.78 NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.53 1.28 1.02 
NUM#2576RB1-TE1TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 1400.00/2,000 NJU7054M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp .. 147 (123 98 
NJM2580D-ND. Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp. 2.020 206s, NJU7061D-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.02 85 §©.68 
NJM2580M-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp. 210 1.75 1.40 NJU7061M-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.02 85 68 
NJM2710V-TE1CT-ND | Ultra High Speed Hex Op Amp 243 2.03 1.62 NJU7062D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 99 8366 
NJM2710V-TEITR-ND | Ultra High Speed Hex Op Amp 2835.00/2,000 NJU7062M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.26 1.05 84 
NJM#2711F-TE1CT-ND | Ultra High Speed Single Op Amp* 243 2.03 1.62 NJU7072D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.68 140 1.12 
NJM#2711F-TE1TR-ND | Ultra High Speed Single Op Amp* 4359.00/3,000 NJU7072M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.68 1.40 1.12 
NJM2716F-TEICT-ND | Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp... 1.26 1.05 .84 NJU7074D-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp .. 2.73 2.28 1.82 
NJM2716F-TEITR-ND | Single Supply High-Slew Rate Single Op Am, 2205.00/3,000 NJU7074M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp .. reel ome 40) 
NJM#2730F-TE1CT-ND | Low Supply Voltage Single Op Amp* 84 70 =.56 NJU7081R-TE1CT-ND| Single Low Voltage CMOS Power Am 63 oSmeAe 
NJM#2730F-TE1TR-ND | Low Supply Voltage Single Op Amp* 1524.00/3,000 NJU7081R-TE1TR-ND| Single Low Voltage CMOS Power Am| 735.00/2,000 
NJM2732M-ND Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp. 210 1.75 1.40 NJU7082BV-TE1CT-ND | Dual Low Voltage CMOS Power Amp . 72 60 48 
NJM#2732RB1-TEICT-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* 2.10 1.75 1.40 NJU7O91AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Sing p 5il 43 «34 
NJM#2732RB1-TEITR-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* 2486.00/2,000 NJU7091AF-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Am 892.50/3,000 
NJM2737D-ND Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp . Paso NR et! NJU7O92AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Am -MTP 39 FOCmeeee| 
NJM2737RB1-TEICT-ND / Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp . 231 1.93 1.54 NJU7092AF-TETTR-ND [Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Am “MTP 682.50/3,000 
NJM2737RB1-TEITR-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp . 2695.00/2,000 NJU#7093AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* “MTP 96 = 8064 
NJM#2737RB1-TE1CT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp* 2.31 1.93 1.54 NJU#7093AF-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 1734.00/3,000 
NJM#2737RB1-TE1TR-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp* 1750.00/2,000 NJU7094D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1.32 1.10 88 
HME TZORET TEIGTND iin Powel a oe vot uate pwel an Tee Aavioee wae NJU7094M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp.. 1.32. 1.10 88 
TORBI-TETR-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Amp Nan NJU7094R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJM2772V-TEICT-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audi 1.35 1.13.90 NJU7094R-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJM2772V-TE1TR-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio . 1575.00/2,000 NJU#7094RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 2:73) 2.28) 1.82. 
NJM2904D-ND Single Supply Dual Op Amp 36 «30.24 NJU#7094RB1-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3256.00/2,000 
NMOS ND os single Supply Dua -Op orth a oe a NJU7094V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 147 123 98 
a ual high Gurrent Op Amp’ : : 3 NJU7094V-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1715.00/2,000 
NJM#4558D-ND Dual Op Amp* 36 30__—24 NJU7095D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 126 105 84 
NJM#4558M-ND Dual Op Amp* 30.25.20 NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1.26 1.05 84 
NJM4559D-ND Dual High Gain Op Am A2 35.28 NJU7095R-TE1CT-ND. | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 273 2.28 1.82 
inePeeee pual High an Op im Prana oe a oe NJU7095R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
a igh Gain, Wide-Bandwith, Dual Op Amp* é < 3 NJU7095RB1-TEICT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. Me Oey ee 
NJM4560M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp A235 28 NJU7095RB1-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJM#4560M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp* A235 28 NJU7095V-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2173) 2128 1.82 
NJM4562D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp AB A082 NJU7095V-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
Teer Hah ea vce anew a poe) pu i ‘ ist a a NJU7096D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 96 80 64 
NJM#4580D-ND _| Noiseless, High Gain Bandwidth, Dual Op Amp* 45 38 30 * RoHS Compliant (Continued) 
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et Digi-Key Price Each 
CIRC) 7 NJR Corporation amepuiriers (continued) Part No. Description Pky. 1 25-100 
NUJM#78L18L2A-ND | 18V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30 © 24 
Digi-Key Price Each NJM78LRO5BD-ND | Series Regulator with Reset Function. i alle 60 48 
Part No. Description Pkg. if 25 100 NJM78LRO5BM-ND | Series Regulator with Reset Function. 45 38 © .30 
NJU7096M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8DMP 96. +80 ~~«.64 NJM#78L20L2A-ND | 20V, 100mA, Positive Voltage Regulator 36003024 
NJU#7096R-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* . 273 228 1.82 NJM78L24A-ND 24V, 100mA, Positive Voltage Regulator. 363024 
NJU#7096R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* . 3256.00/2,000 NJM#78L24L2A-ND | 24V, 100mA, Positive Voltage Regulator 36 3024 
NJU7096RB1-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 273 2.28 1.82 NJM#78LOSUA-ND | 5V, 100mA, Positive Voltage Regulator * 39.33.26 
NJU7096RB1-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3185.00/2,000 ROME OGU song) OV, 100mA, Posttive Voltage Regulator. 3933.26 
NJU7096V-TE2CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 273 2.28 1.82 Me eat Ne ae eee vote Region 32 3 26 
NJU7096V-TE2TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3185.00/2,000 7 —__ ge Reg - - - 
4 i NJM#78LOQUA-ND | 9V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 poco! 
NJU7102AD-ND CMOS Comparator with CMOS Output 3.15 2.63 2.10 ibs 
NJU7102AM-ND | CMOS Comparator with CMOS Output 315 2.63 2.10 Ae erat omm| (2, 100mA, Positive Voltage Regulator He Oe 
NJUB721V-TEICT-ND_|Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 4.20 3.50 _ 2.80 NUME7EE1SUACND) | 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator 0 ye 
— = ; = = = NJM78L18UA-ND 18V, 100mA, Positive Voltage Regulator. 39 ida) 226) 
NJU8721V-TEITR-ND | Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 4900.00/2,000 NUJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Positive Voltage Regulator. 39 33°26 
ST ee cee a ae for atta Audio Co med NJM#7BLROSBUTEICT-ND | Series Regulator with Reset Function * soT-89-5 60 50 40 
p for Digital Audio 7350.00/2,000 7 : i fs 99.1 
r “| A NJM#78LROSBUTEITR-ND | Series Regulator with Reset Function SOT-89-5 350.00/1,000 
NJU#8752V-TE1CT-ND | Analog Signal Input Class-D Amp for iezo Speaker 5.46 4.55 3.64 NUM78LROSDD-ND | Series Regulator with Reset Function 8-Dip R 60 48 
NIUs6752V-TEITR:ND} | Analog Signal Input Class-D Amp for Piazo Speaker 4236.00/2,000 NJM7BLROSDU-TEICT.ND | Series Regulator with Reset Function. SOT-89-5 60 50 40 
NJU#8754V-TE2CT-ND | Analog Signal Input Monaural Class-D Power Amp* 219 1.83 1.46 NJM78LROSDU-TEITR-ND | Series Regulator with Reset Function SOT-89-5 350.00/1,000 
Pee Ee asa| analog Sional Input Monaural Glags-D Power Amp nite NJM78MOSFA-ND | 5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tal 0-2200F 54 45 36 
nalog/oignay nput steren Elass—) F ower Amp : ; : NJM#78MO5FA-ND | 5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* 0-220F «654458 
trea et Se eu eee Class-D Power Amp* Aree one NJM78MO6FA-ND | 6V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab... 0-200F 54 45 36 
A ual Audio Fower Ampimer. ; : : NJM#78MO6FA-ND | 6V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* T0-220F 54 45 36 
NJW1105M-ND Dual Audio Power Amplifier 3.48 2.90 2.32 NJM78MO8FA-ND | 8V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab... 0-220F «544586 
* RoHS Compliant NJM#78MO9FA-ND | 9V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* 0-220F 544586 
NUM#78M12FA-ND | 12V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* . 0-220F 54 45 36 
=z NUJM#78M15FA-ND | 15V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* . 54 45 36 
CIRC) / NJR Corporation DRIVERS NJM78M18FA-ND | 18V, 500mA\ Positive Voltage Reg. with Isolated Tab 54 4536 
NJM78M20FA-ND 20V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab 54 ey els) 
Digi-Key Price Each NJM78M24FA-ND 24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab 54 A5 36 
Part No. Description 1 25 ~=100 7. - , 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* .. 5 le 
NJM#78M24FA-ND | 24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab 4 45 36 
NUM#2577M-TE2CT-ND | Quad Video Driver* 336.280 2.24 NJM#79L05L2A-ND | 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 2 t30) 228) 
NJM#2577M-TEQTR-ND| Quad Video Driver* 5 3990 00/2 000 NUJM#79LO5UA-ND | 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 69 58 46 
NuMe3 ‘ es NJM#79LO6L2A-ND | 6V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 O00 28. 
517D2-ND Stepper Motor Controller/Driver 471 3.93 3.14 NIM#79LOBL2A-ND ~18V-100mA. Negative Voltage Requlator® D 35 28 
NJM3517E2-ND Stepper Motor Controller/Driver 5.61 468 3.74 Hy La aaa lethal a a : ; d 
NJM#3517E2-ND _| Stepper Motor Controller/Driver 573 478 3.82 NUM#7SLOBUA-ND | 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator 695846 
NUM3717D2-ND | Stepper Motor Drive 210 1.75 1.40 PT SOAR CX Loom: Negative Voltage Regulator ee ee 
‘ ie 7 . 3 4 mA, Negative Voltage Regulator* - E. 33 
NJM#3717D2-ND Stepper Motor Driver* 2.13 1.78 1.42 NUM79LOQUA-ND QV. 100mA. Negati 
i fi , Negative Voltage Regulator . 69 58 46 
ea le pedal Motor “heey Se ge see NUM#79LOQUA-ND  |9V. 100mA, Negative Voltage Regulator* 69.5846 
NJM#3771D2-ND Dual Ste Ni ; ; + NJM#79LO9UA-TE1CT-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* NEW! 45 aby elt) 
pper Motor Driver ..22-Dip 6.00 5.00 4.00 NUM: s 
7 ‘T9LOQUA-TEITR-ND | 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* NEW! 263.00/1,000 
NJM3771FM2-ND | Dual Stepper Motor Driver. 5.88 4.90 3.92 NJM79L12A-ND 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator .. : 35 28 
EE a Bee renee! pat ra on res a0 NJM#79L12L2A-ND_|12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* . A235 28 
te SEN aaa aaa Roh ae a8 Ae ae NJM79L12UA-ND | 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69. «5846 
ICE oY Belt) Bil stepper Maier Bier a eS AGA NUM#79L12UA-ND | 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* . 69 58 46 
pickles : = = NUM#79L15L2A-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* .. 42 OOo 
NJM3773D2-ND Dual Stepper Motor Driver. 5.04 4.20 3.36 NUM79L15UA-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69 58 46 
NJM#3773D2-ND_—_| Dual Stepper Motor Driver 5.13 4.28 3.42 NJM#79L15UA-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* . 69 58 46 
MME ST SEMEN pia auenper Motor oe aot a 36 NUM#7SL15UA-TE2CT-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* NEW! 45. +38 30 
2 Mal otep per Motor Diver. 3 . NJM#79L15UA-TE2TR-ND | 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* NEW! 263.00/1,000 
NJM3774FM2-ND__| Dual Stepper Motor Driver. 5.46 4.55 3.64 NJM#79L18L2A-ND |18V, 100mA, Negative Voltage Regulator*. 42 35 | «28 
NJM3775D2-ND Dual Stepper Motor Driver. 5.04 4.20 3.36 NJM#79L24L2A-ND | 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator. EO 8) 
eae aa aeneet yoo Bale ais 138 er NJM79L24UA-ND _ | 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69 58 46 
| ual stepper Wotor Driver.. 5 5 NJM79MOSFA-ND | 5V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated 
NJM3777E3-ND Dual Stepper Motor Driver.. 471 3.93 3.14 69 58 46 
NJM#3777E3-ND Dual Stepper Motor Driver* 480 400 3.20 NJM#79MO5FA-ND egative Voltage Regulator wi 4 69 58 46 
NJM37717D2-ND Stepper Motor Drive: 5.04 4.20 3.36 NJM79MO6FA-ND legative Voltage Regulator with Isolated Tab. 69 58 46 
NJM37717E3-ND Stepper Motor Drivel 5.04 420 3.36 NJM79MO8FA-ND 8V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab. (0-220F 69 58 46 
NMSA 77003 ND si peebar Motor a are eater re6 oe He NJM79MO9FA-ND | 9V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab. 0-220F =—««69.—é—‘«* SCG 
= * igh Efficiency White rivet OUT ear c é i NJM79M15FA-ND 15V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 0-220F 69 58 46 
NJU6048F-TE1TR-ND | High Efficiency White LED Driver... . SOT-23-5 2940.00/3,000 NJM79M18FA-ND | 18V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 0-220F 9.69 «82.58 = 46 
NJU#6050F-TE2CT-ND | High Efficiency White LED Driver* .SOT-23-5 210 1.75 1.40 NJM79M24FA-ND 24V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 0-220F 69 58 = .46 
NJU#6050F-TE2TR-ND | High Efficiency White LED Driver* . SOT-23-5 3729.00/3,000 NJM317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator . TO-252 90 Gh) 
NJU#6060V-TE1CT-ND | Full Color LED Controller Driver with PWM Control* O-SSOP 1.47 1.23 .98 NJM317DL1-TETTR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator . T0-252 1575.00/3,000 
NJU#6060V-TE1TR-ND | Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 0-SSOP 1750.00/2,000 NJM#317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* TO-252 90 75 60 
NJU6416FC1-ND Dot Matrix LCD 8-Out Segment Driver... 100-QFP_ 6.15 5.13 4.10 NJM#317DL1-TE1TR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* 1629.00/3,000 
NJU7325R-TE1CT-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver. 8-VSP 1.05 88 70 NJM317F-ND. Adjustable 1.5A, Volt. Regulator with Isolated Tab 93 ae) {se 
NJU7325R-TE1TR-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver. 8-VSP 1225.00/2,000 NJM#317F-ND Adjustable 1.5A, Volt. Regulator with Isolated Tab 93 18 62 
NJU#8711V-TE2CT-ND | 3V Operation Switching Driver for Class D Amp* O-SSOP 2.52 210 1.68 NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulator A8 40.32 
NJU#8711V-TE2TR-ND | 3V Operation Switching Driver for Class D Amp* 0-SSOP 3256.00/2,000 NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulator A2 35 .28 
NJU#8713V-TE1CT-ND | 2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 4-SSOP 2.73 2.28 1.82 NJM431L-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 2 35 28 
NJU#8713V-TEITR-ND | 2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 2766.00/2,000 NJM431M-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 540 4536 
NJW4301D-ND 2-Channel Bridge Driver . 3.48 2.90 2.32 NJM431U-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 54 A536 
NJW4301M-ND 2-Channel Bridge Driver .. : 3.48 2.90 2.32 NJM723M-ND Precision Voltage Regulator .... 54 45 = 36 
* i. NJM#723M-ND Precision Voltage Regulator* . Aye 48 38 
RoHS Compliant NJM2352D-ND Low Power Switching Regulator with Low Battery Detection 66 soba 44) 
NJM2352M-ND Low Power Switching Regulator......... 66 55 44 
NJR r r i n NJM#2355D-ND 2-Output High Voltage Switching Regulator* Zone Ome 
CIRC) / J Co po atio MULTIPLEXER NJM#2360D-ND DC/DC Converter Control IC * 84 ‘Cie So 
Par p NJM2370R02-TE1CT-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 
Digi-K Price Each 
LOU AEY, es rice irae) NJM2370R02-TE1TR-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
Part No. Description _ 125100 NJM2370R03-TE1CT-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 
NJU4051BD-ND Single 8-Channel Mux. 90 75 60 NJM2370R03-TE1TR-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
nee aS ane Peale i me e NJM2370R37-TE1CT-ND [3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 
H, a a : 2 d NJM2370R37-TE1TR-ND | 3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
NJU4052BM-ND Dual 4-Channel Mux 16-DMP 1.05 8870 NJM2370U03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contro! 60 50 .40 
NJU4053BD-ND Triple 2-Channel Mu 96 8064 NJM2370U03-TE1TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Contro! SOT-89-5 350.00/1,000 
NJU4053BM-ND Triple 2-Channel Mu 96 -.80_—64 NJM#2370U05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control*........SOT-89-5 «60 «5040 
NJM#2370U05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control*. 350.00/1,000 
. POWER NJM2373AF-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator -MTP 66 55 44 
€7XD / NJR Corporation MANAGEMENT NJM2373AF-TEITR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator -MTP _1155.00/3,000 
NJM2373AU-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator SOT-89 84 e100) 256; 
Digi-Key Price Each NJM2373AU-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator SOT-89 490.00/1,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NJM2374AD-ND PWM DC/DC Converter. 8-Dip 1.47 1.23 98 
NJM#78L02L2A-ND | 2.6V, 100mA Positive Voltage Regulator* 36 A ez) NJM2374AM-ND PWM DC/DC Converter. 8-DMP 1.47 1.23 .98 
NJM#78LO5L2A-ND | 5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30 © 24 NJM2384D-ND DC/DC Converter Control. .14-Dip 210 1.75 1.40 
NJM78LO6A-ND 6V, 100mA, Positive Voltage Regulato 36 30 © .24 NJM2391DL103TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 84 o7 One DO) 
NJM#78LO6L2A-ND | 6V, 100mA, Positive Voltage Regulato 36 0m eed NJM2391DL103TE1TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator 1524.00/3,000 
NJM#78LO8L2A-ND | 8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30.24 NJM2396F05-ND Low Dropout Voltage Regulator... 1.14 1951 276 
NJM#78L09L2A-ND | 9V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 «30.24 NJM2396F33-ND Low Dropout Voltage Regulato 1.05 88 70 
NJM78L12A-ND 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator. 36 6.30.24 NJM2396F63-ND | Low Dropout Voltage Regulator... 105 88 70 
NJM#78L12L2A-ND | 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 6.30 «6.24 NJM2397F-ND Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 114 95 76 
NJM78L15A-ND 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator. 36 30 24 NJM2800F3342TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 1.05 88 70 
NJM#78L15L2A-ND | 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 36 30.24 * RoHS Compliant (Continued) 
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4 Digi-Key Price Each 
7 NJR Corporation power MANAGEMENT (Continued) Part No. Description Pky. 1 25-100 
NJU7231U30-TE1TR-ND] 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 350.00/1,000 
Digi-Key Price Each NJU7231U50-TE1CT-ND| 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .60 0 40) 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NJU7231U50-TE1TR-ND] 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 350.00/1,000 
7 i zi NJU7241F18-TE1CT-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator 69 58 AG 
NJM2800F3342TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. ..5-MTP 1837.50/3,000 # oe 
NM2800U3342TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset. “S0T-89-5 1.05 88 70 Sane aes i fh session eB ah cues vote Resuliot ge 
Anca eee hy He ra Aste eauetoe ee : ae 63 sare ae WWUTDAFOB-TEITRCND | 2.80 High Precision LOO 60mA CMOS voltage Peau *207'80/,000 
-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator. .T0- J i i OM, | BC aa eey 
NUM2845DL118TE1TR-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator 0-252 1102.50/3,000 NJU7241F40-TEICT-ND | 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator 69 58 AG 
NUM2845DL123TE{CT-ND| 2.V, Low Dropout Voltage Regulator. 70-252 63 53 Ad Pree eee EY 2 High Precision LDO GOmA CMOS Voltage Regulator unrest 
/, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator 69 58 46 
NJM2845DL123TE1TR-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator. -TO-252 1102.50/3,000 NJU7241F50-TE1TR-ND/5V. High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulat 7207.50/3,000 
NJM2845DL125TE1CT-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 70-252 «63534 UGH ETECISIOn mn Ollage Regulator sUGH 
NJU7250F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 69 58 46 
NJM2845DL125TE1TR-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 1102.50/3,000 NJU7250F25-TE1TR-ND | 2.5V; Low Dropout Voltage Regulator 1207.50/3,000 
NJM2845DL103TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulato: TO-252 63 OG mae, NJU7250F33-TE1CT-ND 33V, Low Dropout Voltage Regulator. 69 58. 46 
Teele an are uropout vonaae Saulatot os Sere Oh NJU7250F33-TE1TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. S J : : TCT 7 chi 
NJM2845DL133TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 1102.50/3,000 Dee CU ay CMOS cee Ue Senet Ree eR eee 
PINE aE AOSTELCTEND| SV, Low Dropout Voltage Regulator. OL ecto mine NJU7261U33-TE1CT-ND| 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulato 96 80 64 
NJM2846DL303TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 NJU7261U33-TE1TR-ND| 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulato 560.00/1,000 
NJM2846DL305TE{CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulato 81 68 54 NJU7261U50-TE1CT-ND| 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator. SOT-89-5 96 80 64 
NUM2846DL305TEITR-ND} SV, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 NJU7261U50-TETTR-ND|5V, CMOS Step-Up Switching Regulator. $0T-89-5 560.00/1,000 
NJM2846DL318TE1CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 81 68 54 NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching 
NJM2846DL318TE1TR-ND} 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator . T0-252-5 1417.50/3,000 Regulator 1.26 1.05 .84 
NJM2846DL323TE1CT-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator. T0-252-5 81 68 54 NJU#7660D-ND DC/DC Voltage Converter 72 60 48 
NJM2846DL323TE1TR-NDj 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 1417.50/3,000 NJU#7662D-ND DC/DC Voltage Converter: 1.50 1.25 1.00 
NJM2846DL333TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 81 68 54 NJU7665AF-TEICT-ND |Small Package Voltage Inverter 126 1.05 84 
NJM2846DL333TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 1417.50/3,000 NJU7665AF-TE1TR-ND | Small Package Voltage Invertei 2205.00/3,000 
NJM2860F3-25TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. -SC-88A 45 sel NJU#7665CF-TE1CT-ND | Small Package Voltage Inverter*.. 1.26 1.05 .84 
NJM2860F3-25TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 NJU#7665CF-TE1TR-ND | Small Package Voltage Inverter* . 2259.00/3,000 
NJM2860F3-33TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 30 NJU7670D-ND Voltage Tripler. 2.94 245 1.96 
NJM2860F3-33TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 NJU7670M-ND Voltage Tripler. 2.94 245 1.96 
NJM2860F3-47TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 45 bh xé{0) NJU7670V-TE1CT-ND | Voltage Triple: SOS bo 202 
NJM2860F3-47TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 NJU7670V-TE1TR-ND| Voltage Triple: 3535.00/2,000 
NJM2863F03-TEICT-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. A5 er Oe) NJU7700F25-TE1CT-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 42 SOON 20) 
NJM2863F03-TEITR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJU7700F25-TE1TR-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 
NJM2863F28-TE1CT-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. hy hy et) NJU7700F27-TE1CT-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector S0T-23-5 AQ 35 =—.28 
NJM2863F28-TE1TR-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 NJU7700F27-TEITR-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 
NJM2863F29-TEICT-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 NJU7701FO6-TE1CT-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector. S0T-23-5 42858 
NJM2863F29-TE1TR-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 NJU7701FO6-TEITR-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector. SOT-23-5 735.00/3,000 
NJM2864FO3-TEICT-ND_|3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 4% 38 30 NJU7701F28-TEICT-ND | 2.8V, CMOS Output Voltage Detecto S01-23-5 42358 
NJM2864F03-TEITR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 MU ZZOT EAE LELTENO ry GMOS ee Valens Detect ooress iD 735.0073 0005 
NJM#2865F333TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* . 42 EOOEEZO 2 i Bie neu ‘ z ; 
NJM#2865F333TE1TR-ND | 3.3V, Low Dresout Voltage Regulators ; 735.00/3,000 NJU7701F44-TE1TR-ND | 4.4V, CMOS Output Voltage Detecto SOT-23-5 735.00/3,000 
ec |2 Lo pags er oo ae aoe 
NUM2870F21-TETR-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulator. 735.00/3,000 RET SPaeA BV Low —— aE a aad 
NJM#2870F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* . 42 35 28 RIGOR RCT IAINL 3; Lowe Brean voltage peailstee % SS aS 
NJM#2870F33-TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* . 735.00/3,000 AITGTTeE EAN 3; Low Disocilt Valens Aeailstae 795, 00/3,000 
NJM2870F48-TEICT-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator 42 3528 RIE ROR RS arm 3.&V Low Da pout Voltage Regulator Fr oahaies= ales 
NJM2870F48-TEITR-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator 735.00/3,000 NJUS7772F15-TEITR-ND_|1.5V, Low Dropout Voltage Regulator “~ 894.00/3,000 
NJM#2871AF25TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* .. 42 ek eel NJU7773F25-TEICT-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. a5 38.30 
NJM#2871AF25TEITR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* .. 735.00/3,000 NJU7773F25-TE1TR-ND | 2-5V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM2880U21-TE1CT-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator. . SOT-89-5 715 163050 NJU7773F33-TE1CT-ND |3.3V. Low Dropout Voltage Regulator. 45 "3830 
NJM2880U21-TE1TR-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator. . SOT-89-5 437.50/1,000 NJU7773F33-TEITR-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
TS est a propo aoe Regulator oe + Bi # NJU7774F03-TE1CT-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 45 38.30 
-TEICT-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* .. . SOT-23- : : 4 - 7 
NJM#2884F28-TE1TR-ND| 2 .8V, Low Dropout Voltage Regulator* . " SOT-23-5 999.00/3,000 TU ES Te aT EEA ERIS D ane Are oO oT oe ee 
NJM2886DL233TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 96 80 86.64 NJU7774F15-TE1TR-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2886DL233TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. . T0-252-5 1680.00/3,000 NJU7774F28-TE1CT-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 8) 30) 
NJM2930F05-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator. T0-220F 726048 NJU7774F28-TE1TR-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2930F85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator. T0-220F 72 60 48 NJU7775F05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 30 
NJM2930L85-ND | 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 70-92 54 45 .36 NJU7775F05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM7905FA-ND 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 78 ~=©.62 NJU7775F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. A5 38 30 
NJM#7905FA-ND SV, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* Ef) A NJU7775F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM7906FA-ND 6V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 80 62 NJU7776F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. A5 38.30 
NJM7908FA-ND 8V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 938 sion 62) NJU7776F25-TE1TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM#7908FA-ND 8V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 93 tye NJU7776F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. A5 208) 30) 
NJM7909FA-ND. QV, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 altsy (52 NJU7776F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM#7909FA-ND QV, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 s18) 262) 
NJM7912FA-ND. 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab. ate 60 48 
NJM#7912FA-ND | 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated NJR Corpora SPECIALIZED ICs 
Tab T0-220F 93 ots G2 
NJM#7915FA-ND 15V, 1.5A, Neg: ge Reg! TO-220F 93 ats) (ie ail 5 
NUM7918FA-ND | 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab.........T0-220F 93.7862 Dial Key Deseription Fuel 
NJM#7918FA-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* TO-220F 93 se NUM1496M ND Double Bal @ Modulator/Demodulat 1.65 48 440 
NJM7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab. 93. 78 62 Pu BaIeee idee SiceHn au MIRO emnoaurate ia) Aga ga 
NJM#7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 93 wt ae NJM#2211D-ND FSK Di ith | Tone | De der* 96 ‘80 ‘64 
NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 40 emoduiator/ Tone Decoder é 3 : 
NJU7201L32-ND  |3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulato 60 50 40 NJM2211M-ND FSK Demodulator/Tone Decode! 1.62 1.35 1.08 
NJU#7201L232-ND | 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator* 60 50 40 NJM#2211M-ND FSK Demodulator/Tone Decoder 1.65 1.38 1.10 
NJU7201L55-ND 5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulato 63 53 42 NJM2229M-ND Sync. Separation with AFC 1.68 1.40 1.12 
NJU#7201U32-ND | 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulato 87 06.73—5B NJM2230M-ND Video Sync. Detector... 75 63 50 
NJU7211L30-ND -3.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 72 60 48 NJM2232AM-ND FM IF with Log Amp 3.93 3.28 2.62 
NJU7211L50-ND -5.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 2. 60 48 NJM2240D-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple 1.89 158 1.26 
NJU7222L30-ND 8V, High Precision/High Output Current CMOS NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadrupler.. EK) seh ai 
3-Terminal Voltage Regulator 8470 —56 NJM2247AM-ND Video Color Superimposer... 210 1.75 1.40 
NJU7222L50-ND 5V, High Precision/High Output Current CMOS NJM2248D-ND 3-Input Video Superimposer. 1.05 88 70 
3-Terminal Voltage Regulator 04-10) ob NJM2255M-ND. Chroma Signal Hue Tint Controller . 1.68 140 1.12 
NJU7222U30-ND —_/3V, High Precision/High Output Current CMOS NJM2257D-ND Sync. Separator with AFC..... 285 2.38 1.90 
3-Terminal Voltage Regulator 66 55 44 NJM2259M-ND RF Modulator for UHF Band 1.89 1.58 1.26 
NJU7222U50-ND pee Current CMOS fe ee eag NJM2264D-ND 3-Input Video Superimposer with 75-Ohm Driver . 72 60 48 
NJU7223F16-ND | 1.8V, 500mA Low Dropout Voltage Regulato 03.~78~62 Leann salt ve pavatlaere: 6a Amp o - ge 
NJU#7223F50-ND 5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* 93 280 262) NJM2292V-TE1CT-ND. | Narrow Band FM IF IC 1.47 123 98 
NJU7231F12-TE1CT-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato! 50 40 = 3 : 5 
; te : NJM2292V-TE1TR-ND | Narrow Band FM IF | 1715.00/2,000 
NJU7231F12-TEITR-ND| 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator ... 1050.00/3,000 - 
NJU7231F28-TE1CT-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 60 50 40 breed eat oe a E 1 Eaceaves ian 
NJU7231F28-TEITR-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 1050.00/3,000 B i arrow Ban . BLES) 
NJU7231F52-TE1CT-ND | 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 60 50 40 NJM2294V-TE1CT-ND | FM IF IC for Pager 3.99 3.33 2.66 
NJU7231L12-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 75 63 50 NJM2294V-TE1TR-ND | FM IF IC for Pager. 3675.00/2,000 
NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 75 63 50 NJM2295AV-TE1CT-ND | FM IF IC for Remote Keyless Entry System 3.48 2.90 2.32 
NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 15 aye) NJM#2509V-TE1CT-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* 168 140 1.12 
NJU7231U12-TE1CT-ND| 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: 60 50 40 NJM#2509V-TE1TR-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* 1995.00/2,000 
NJU7231U12-TE1TR-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .. 350.00/1,000 NJM2519AM-ND RF Modulator for VHF Band. p26 OSI OS) 
NJU7231U18-TE1CT-ND| 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .. 60 50 40 NJM2590V-TE1CT-ND | 455KHz Input FM IF Demodulator. 2K ald 41x10) 
NJU7231U18-TE1TR-ND | 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator 350.00/1,000 NJM2592V-TE1CT-ND | 470MHz Input Mixer 455KHz FM IF Demodulato Sikh AGE) e2al0) 
NJU7231U30-TE1CT-ND| 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator . 60.50.40 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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7 NJR Corporation. speciauizep tes (continued) 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 
NJM2592V-TEITR-ND | 470MHz Input Mixer 455KHz FM IF Demodulator. 3675.00/2,000 
NJM2594V-TE1CT-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation 2.94 245 1.96 
NJM2594V-TE1TR-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation. 3430.00/2,00 
NJM2606AD-ND Low Voltage DC Motor Controller 69 58 8.46 


NJM2611D-ND 


Servo Motor Controlle 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM#2286V-TE1CT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch* .. - 16-SSOP 90 E7 Sie OO) 
NJM#2286V-TEITR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch* .. .16-SSOP 1086.00/2,000 
NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-Dip 219 1.83 1.46 


NJM2296M-ND 
NJM2506M-ND 


5-Input, 3-Output Video Switch 
3-Input, 2-Input Video Switc! 


198 165) 1:32 
208) 90) 72 


NJM2611M-ND 
NJM2624AD-ND 
NJM2624AM-ND 
NJM2750M-ND 
NJM2761RB2-TE1CT-ND 


Servo Motor Controlle 
Brushless DC Motor Pre-Driver. 
Brushless DC Motor Pre-Driver. 
4-Input, 1-Output Stereo Audio S 
Audio Limiter for Speaker Protection. 


NJM2508M-ND 
NJM2513M-ND 


3-Input, 2-Input Video Switch 
3-Input, 2-Input Video Switc! 


1.26 1.05 84 
135° 1413 90 


NJM2761RB2-TETR-ND 
NJM3357D-ND 
NJM3357M-ND 
NJM3524D-ND 
NJM3524M-ND 


Audio Limiter for Speaker Protection. 
Low Power Narrow Band FM IF. 
Low Power Narrow Band FM IF. 
Switching Regulator Control Circuit. 
Switching Regulator Control Circui 


1750.00/2,001 
144 1.20 .96 
144 1.20 96 


isl SE i) 
(AT 9828. 


NJM2520D-ND 2-Input, 1-Output Audio Switc! 45 sein set) 
NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switc! 48 40 32 
NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switc! 66 pool 4a 
NJM2521M-ND. 3-Input, 1-Output Audio Switch 66 Se 
NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch 20 43 34 
NJM2533M-ND. 2-Input, 1-Output Video Switch 51 43 34 
NJM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2534M-ND. 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2535M-ND. 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55, 44! 


NJM2536AM-ND 


RF Modulator for VHF Band. 


105 88 70 


NJM2537V-TEICT-ND | FM IF IC for Pagers... Or. 0le 2.25 BO) 
NJM2537V-TEITR-ND_ | FM IF IC for Pagers... 3150.00/2,000 
NJM2542V-TEICT-ND | VIF/SIF Demodulator 1.77 148 1.18 
NJM2542V-TEITR-ND | VIF/SIF Demodulator 2065.00/2,000 
NJM2584D-ND Wideband 3-Circuits Video Switc! 16-Dip 1.68 1.40 1.12 


NJM2584M-ND 
NJM2595M-ND 


Wideband 3-Circuits Video Switc! 
5-Input, 3-Output Video Switch... 


iets iaky Le 
1.77 148 1.18 


NJM4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter Dip 2.31 1.93 1.54 
NJM#4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter Dip 2.37 1.98 1.58 
NJM#7805FA-ND 5V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* TO-220F 60 50 40 
NJM#7806FA-ND 6V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* TO-220F 60 50 40 
NJM#7808FA-ND 8V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* T0-220F 60 50 40 
NJM#7809FA-ND 9V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* TO-220F 60 50 40 
NJM7812FA-ND 12V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab. TO-220F 60 50 40 
NJM#7812FA-ND 12V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* .. TO-220F 60 50 40 
NJM7815FA-ND 15V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab. T0-220F 60 50 40 
NJM#7815FA-ND 15V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab .. T0-220F 60 50 40 
NJM7818FA-ND. 18V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab. TO-220F .60 50 40 
NJM#7818FA-ND 18V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab * .. TO-220F -60 50 40 
NJM7820FA-ND. 20V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab T0-220F 60 sayy ho) 
NJM#7820FA-ND 20V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab . TO-220F 60 50 40 
NJM7824FA-ND. 24V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab T0-220F 60 50 40 
NJM#7824FA-ND 24V, 1A Positive Volt. Regulator with Isolated Tab* . T0-220F 60 ‘S040 


NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter... sees 4-Dip 1.17 98 78 
NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 6-Dip 1.80 1.50 1.20 
NJU3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 16-SOIC 168 140 1.12 
NJU#3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* . 16-SOIC 1.71 143 114 
NJU3715G-ND 16-Bit Serial to Parallel Converter = 22-SOP 2.52 2.10 1.68 
NJU3716L-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander .. 24-SDip 2.07 1.73 1.38 
NJU3716M-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander .. 24-SOIC 2.07 1.73 1.38 
NJU#3716M-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* 24-SOIC 210 1.75 1.40 


NJU6355ED-ND 


Serial In/Out Real Time Clock 


1.74 1.45 1.16 


NJM2596M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch for S2 4-DMP 3.36 2.80 2.24 
NJM2670D2-ND Dual H-Bridge Driver. 22-Dip 4.83 4.03 3.22 
NJM#2670D2-ND Dual H-Bridge Driver*. 22-Dip 4.92 410 3.28 
NJM#2670E3-ND Dual H-Bridge Driver. 4-EMP 492 410 3.28 
NJM#2902M-ND Quad Single Supply Op Amp*. 1.11 93 74 
NJM#2902N-ND Quad Single Supply Op Amp*. a75) eh) 
NJM3359D-ND Low Power Narrow Band FM IF 147 123.98 
NJM#3403AD-ND Single Supply Quad Op Amp*. 99 83 66 
NJM3403AM-ND Single Supply Quad Op Amp. 96 80 = 64 
NJM#3404AD-ND Single Supply Dual Op Amp. 51 43.34 
NJM3404AM-ND Single Supply Dual Op Amp.. 54 asco: 
NJU#201AM-ND CMOS Quad SPST Analog Switch* 6-DMP 132 110 .88 


NJU#6355ED-ND 
NJU#39610D2-ND 
NJU#39610FM2-ND 
NJW1150M-ND 
NJW1151M-ND 


Serial In/Out Real Time Clock* ae 
Microstepping Motor Controller with Dual DAC* . 
Microstepping Motor Controller with Dual DAC* .. 
6-Channel Electronic Volume. 
6-Channel Electronic Volume. 


.30-SDMP 
.30-SDMP 


1.77 148 1.18 
858 7.15 5.72 
858 7.15 5.72 
5.88 4.90 3.92 
8.40 7.00 5.60 


NJW1503AV-TE1CT-ND 
NJW1503AV-TE1TR-ND 
NJW1504V-TE1CT-ND 
NJW1508V-TE1CT-ND 
NJW1508V-TE1TR-ND 


PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 
PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner. 
PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tune 
PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tune 


PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner... 


2.52 210 1.68 
2940.00/2,000 

2.52 2.10 1.68 

1.77 1.48 1.18 
2065.00/2,000 


NJU211D-ND. CMOS Quad SPST Analog Switch. 16-Dip 138 1.15 92 
NJU211M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. 6-DMP = 1.17 98 78 
NJU4066BD-ND CMOS Quad Analog Switch .. 14-Dip 63 53 42 
NJU4066BM-ND CMOS Quad Analog Switch . 4-DMP 72 a) 
NJU7301D-ND. CMOS Quad SPST Analog Switch. 16-Dip 2.73 2.28 1.82 
NJU7301M-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. DMP 144 1.20 .96 
NJU7311AM-ND Analog Function Switch 0-DMP 3.36 280 2.24 
NJU7312AM-ND Analog Function Switch 0-DMP 2.34 1.95 1.56 
NJU7313AM-ND Analog Function Switch 0-DMP 3.09 258 2.06 
NJU7600RB1-TEICT-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator 8-TVSP 1.26 1.05 84 


NJU7600RB1-TE1TR- 
NJU7660M-ND 


ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator 
Voltage Converter 


54 45 36 


* RoHS Compliant 


IN 


Digi-Key 
Part No. 


JR Corporation 


Description 


SWITCHES 


Price Each 
1 25 100 


* RoHS Compliant 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
al 25 +100 


NJG1505R-TE1CT-ND 
NJG1505R-TE1TR-ND 
NJG#1505R-TE1CT-ND 
NJG#1505R-TE1TR-ND 
NJG1506R-TE2CT-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC* .. 
SPDT Switch, GaAs MMIC* 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 


69h LSB 1.26 
2205.00/2,000 

1:69) 158) 1.26 
2240.00/2,000 

1.47 1.23 98 


PQ1K253M2ZP 
PQ1K253M2ZP 
PQ1K303M2ZP 
PQ1K303M2ZP 
PQ1K333M2ZP 


425-1643-1-ND 
425-1643-2-ND 
425-1644-1-ND 
425-1644-2-ND 
425-1645-1-ND 


2.5V, 300mA, LDO Reg. 
2.5V, 300mA, LDO Reg. 
3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.3V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 


nc ol oe 
1120.00/5,000 

PCO memos. 
1120.00/5,000 

soe O DMO? 


NJG1506R-TE2TR-ND 
NJG1507R-TE1CT-ND 
NJG1507R-TE1TR-ND 
NJG1512V-TE1CT-ND 
NJG1512V-TE1TR-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 


1715.00/2,000 
iki A 

1365.00/2,000 
228° 1.90 1:52 

2660.00/2,000 


PQ1K333M2ZP 
PQ1K503M2ZP 
PQ1K503M2ZP 
PQ1L253M2SP 
PQ1L253M2SP 


425-1645-2-ND 
425-1650-1-ND 
425-1650-2-ND 
425-1651-1-ND 
425-1651-2-ND 


3.3V, 300mA, LDO Reg. 
5.0V, 300mA, LDO Reg. 
5.0V, 300mA, LDO Reg. 
2.5V, 300mA, LDO Reg. 
2.5V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 


1120.00/5,000 
TT O2ueo2, 

1120.00/5,000 
68 49 30 

210.00/1,000 


NJG1516R-TE1CT-ND 
NJG1516R-TE1TR-ND 
NJG1519KC1-TESCT-ND 
NJG1519KC1-TESTR-ND 
NJG1522KB2-TE1CT-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPAT Switch, GaAs MMIC .. 
SPAT Switch, GaAs MMIC .. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 


210 1.75 1.40 
2450.00/2,000 

ioe 92280 tee 
4777.50/3,000 

1.26 1.05 84 


PQ1L303M2SP 
PQ1L303M2SP 
PQ1L333M2SP 
PQ1L333M2SP 
PQ1L503M2SP 


425-1652-1-ND 
425-1652-2-ND 
425-1653-1-ND 
425-1653-2-ND 
425-1654-1-ND 


3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.3V, 300mA, LDO Reg. 
3.3V, 300mA, LDO Reg. 
5.0V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 


68 49 30 
210.00/1,000 

68 49 30 
210.00/1,000 

68 49 30 


NJG1522KB2-TE1TR-ND 

NJG1524APC1-TE1CT-ND 
NJG1524APC1-TE1TR-ND 
NJG1528KC1-TESCT-ND 
NJG1528KC1-TE3TR-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 
DPDT Switch, GaAs MMIC. 
DPDT Switch, GaAs MMIC. 
DPDT Switch, GaAs MMIC. 
DPDT Switch, GaAs MMIC. 


16-FFP 
-10-FLP 
-10-FLP 


2205.00/3,000 
2.94 245 1.96 
6860.00/4,000 
3.48 290 2.32 
6090.00/3,000 


PQ1L503M2SP 
PQ1R18 
PQ1R18 
PQ1R23 
PQiR23 


425-1654-2-ND 
425-1655-1-ND 
425-1655-2-ND 
425-1656-1-ND 
425-1656-2-ND 


5.0V, 300mA, LDO Reg. 
1.8V, 240mA, LDO Reg. 
1.8V, 240mA, LDO Reg. 
2.3V, 240mA, LDO Reg. 
2.3V, 240mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 


210.00/1,000 
$0 06540 
1400.00/5,000 
290565040) 
1400.00/5,000 


PQ1R25 
PQ1R25 
PQ1R27 
PQ1R27 
PQ1R28 


425-1657-1-ND 
425-1657-2-ND 
425-1658-1-ND 
425-1658-2-ND 
425-1659-1-ND 


2.5V, 240mA, LDO Reg. 
2.5V, 240mA, LDO Reg. 
2.7V, 240mA, LDO Reg. 
2.7V, 240mA, LDO Reg. 
2.8V, 240mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 


195 69 42 
1470.00/5,000 

B95 yey Oo a2, 
1470.00/5,000 

99569) .42 


NJG#1532KB2-TE2CT-ND 
NJG#1532KB2-TE2TR-ND 
NJG1544HC3-TE1CT-ND 
NJG1544HC3-TEITR-ND 
NJG1602HE3-TE1CT-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC* 
SPDT Switch, GaAs MMIC*.. 
2x2 Antenna Switch GaAs MMIC 
2x2 Antenna Switch GaAs MMIC 
DPDT Switch, GaAs MMIC.. 


6-FLP 


1.26 1.05 .84 
2259.00/3,000 

147 1.23 98 
2572.50/3,000 

2.31 1.93 1.54 


PQ1R28 
PQ1R30 
PQiR30 
PQ1R33 
PQ1R33 


425-1659-2-ND 
425-1660-1-ND 
425-1660-2-ND 
425-1661-1-ND 
425-1661-2-ND 


2.8V, 240mA, LDO Reg. 
3.0V, 240mA, LDO Reg. 
3.0V, 240mA, LDO Reg. 
3.3V, 240mA, LDO Reg. 
3.3V, 240mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 


1470.00/5,000 
95, 69) 242. 

1470.00/5,000 
ey Ge 

1470.00/5,000 


NJG1602HE3-TE1TR-ND 
NJG1617K11-TE1CT-ND 
NJM2233BD-ND 
NJM2234D-ND 
NJM#2234M-ND 


DPDT Switch, GaAs MMIC.. 
Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switch 
2-Input Single Video Switch 
3-Input Video Switc! 
3-Input Video Switch* 


4042.50/3,000 
1533 1S 5-92) 
42 35.28 
51 43.34 
36.30.24 


PQ1R38 
PQ1R38 
PQ1R47 
PQiR47 
PQ1R50 


425-1662-1-ND 
425-1662-2-ND 
425-1664-1-ND 
425-1664-2-ND 
425-1665-1-ND 


3.8V, 240mA, LDO Reg. 
3.8V, 240mA, LDO Reg. 
4.7V, 240mA, LDO Reg. 
4.7V, 240mA, LDO Reg. 
5.0V, 240mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 


195 SoA 
1470.00/5,000 

CE) tl 
1820.00/5,000 

195 69 42 


NJM2244D-ND 
NJM2244M-ND 
NJM#2244M-ND 
NJM2246M-ND 
NJM2249D-ND 


3-Input Video Switch 
3-Input Video Switc! 
3-Input Video Switch* 
3-Input Video Switch with 6dB Am 
3-Input Video Switc! 


48 40 32 
p39) eso 26. 
42 35 28 
45 38 .30 
1.05.88 70 


PQiR50 

PaiT251M2zP 
PQiT301M2zP 
PQ1T501M2zP 
PQiU181M2zP 


425-1665-2-ND 
425-1670-2-ND 
425-1674-1-ND 
425-1686-1-ND 
425-1688-1-ND 


5.0V, 240mA, LDO Reg. 
2.5V, 400mA, LDO Reg. 
3.0V, 400mA, LDO Reg. 
5.0V, 400mA, LDO Reg. 
1.8V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control... 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control. 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


1470.00/5,000 

1014.00/3,000 
Si 72 AT 
Li 72 AT 
81 59.36 


NJM2249M-ND 
NJM#2279D-ND 
NJM2283D-ND 
NJM2283M-ND 
NJM2284V-TE1CT-ND 


3-Input Video Switc! 
3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set* 
2-Input, 3-Channel Video Switch 
2-Input, 3-Channel Video Switch 
2-Input, 3-Channel Video Switch 


1.05 88 .70 
1.50 1.25 1.00 
1.50 1.25 1.00 
1.35 113 .90 
14 895) 76 


PQ1U181M2ZP 
PQ1U251M2ZP 
PQ1U251M2ZP 
PQ1U281M2ZP 
PQ1U281M2zP 


425-1688-2-ND 
425-1692-1-ND 
425-1692-2-ND 
425-1694-1-ND 
425-1694-2-ND 


1.8V, 300mA, LDO Reg. 
2.5V, 300mA, LDO Reg. 
2.5V, 300mA, LDO Reg. 
2.8V, 300mA, LDO Reg. 
2.8V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


756.00/3,000 
81 59 36 

756.00/3,000 
81 59 36 

756.00/3,000 


NJM2284V-TE1TR-ND 
NJM2285M-ND 
NJM2285V-TE2CT-ND 
NJM2285V-TE2TR-ND 
NJM2286D-ND 


2-Input, 3-Channel Video Switch 
2-Input, 3-Channel Video Switch 
2-Input, 3-Channel Video Switch 
2-Input, 3-Channel Video Switch 


2-Input, 3-Channel Video Switch 


1330.00/2,000 
sl SE) 
ial SE 

1365.00/2,000 
1.50 1.25 1.00 


PQ1U301M2ZP 
PQ1U301M2ZP 
PQ1U351M2ZP 
PQ1U351M2ZP 
PQiU501M2zP 


425-1696-1-ND 
425-1696-2-ND 
425-1701-1-ND 
425-1701-2-ND 
425-1708-1-ND 


3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.0V, 300mA, LDO Reg. 
3.5V, 300mA, LDO Reg. 
3.5V, 300mA, LDO Reg. 
5.0V, 300mA, LDO Reg. 


with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control . 
with ON/OFF Control. 
with ON/OFF Control... 


SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 
SOT-23-5 


81 ESO b: 
756.00/3,000 

81 59 36 
756.00/3,000 

81 59.36 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


828 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Sharp Digi-Key Price Each 
IRS (Continued) Part No. Part No. Description i 25 100 
ray : PQO30EZ5IMZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 140 140 80 
Diol Key ree a ance PQO33EFO1SZ | 425-1581-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg, with ON/OFF Control . 112 8864 
E P : g. PQ033EZ01ZZ | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 147 116 84 
PQ1US501M2ZP | 425-1708-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 756.00/3,000 PQO33EZ1HZZ | 425-1584-5-ND | 3.3V, 1.54, LDO Reg. with ON/OFF Control . 168 132 96 
PQ1X251M2ZP_ | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49 30 PQ033EZ5MZZ_ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 140 110 80 
PQIX251M2ZP | 425-1710-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 PQO33Y3H3ZZ | 425-1587-5-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 2.85 2.38 1.67 
PQ1X281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 68 AQ 30 PQ033Y053ZZ | 425-1586-5-ND | 3.3V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 255 1.70 1.38 
PQ1X281M2ZP | 425-1711-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 PQO70XH01ZZ | 425-1604-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 1.16 84 
POTX291M2ZP | 425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 68 49 30 PQO70XZ1HZZ | 425-1607-5-ND | Adj., 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 168 132 96 
PQ1X291M2ZP | 425-1712-2-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 PQO70XZ01ZZ _ | 425-1606-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 147 116 84 
PO1X301M2ZP | 425-1713-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49 30 POO7OXZ5MZZ | 425-1608-5-ND | Adj. 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1401.10.80 
PQ1X301M2ZP | 425-1713-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 PQ20RX05 425-1721-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Contro 161 127 92 
PQ1X331M2ZP | 425-1714-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49 ~—_—.30 PQ20RX11 425-1722-5-ND | Adj.. 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132 96 
POIX331M2ZP | 425-1714-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 630.00/3,000 PQ20WZ1U 425-1723-2-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PO1X451M2ZP | 425-1719-1-ND | 4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49  .30 Pa20wz51 425-1724-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQ1X451M2ZP | 425-1719-2-ND | 4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 Pa20WZ5U 425-1724-2-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1443.00/3,000 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23-5 68 49  .30 PQ25VBO12FZ | 425-1725-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.77 148 1.04 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control .... SOT-23-5 630.00/3,000 PQ25VB8M2FZ_| 425-1726-5-ND | Adj., 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 140 98 
PO3DZ13U 425-1728-1-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 11374 + Lead Form 
PQ3DZ13U 425-1728-2-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQ3DZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.44 113 82 
PQ3DZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 CHOPPER REGU ‘ORS 
POSRD13 425-1732-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.40 110 80 
POSRD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control Tht 119 86 Digi-Key Price Each 
PQ3RD23 425-1734-5-ND | 3.3V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.71 143 1.00 Part No. Description Pkg. 125100 
PO3RD083 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.40 110 80 AveGE : , 
PO3RF33 425-1735-5-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 283 188 1.53 PONCG2OS2E cea) Mal. 38, Chopper Regulator with BO se. “SB 
PQ3TR5M3BZZ_| 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset at 4.3V 1.33 1.05 76 patce2032Rz | 425-1760-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Regulator with 
PQ3TR5M4AZZ | 425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset... CS MeOS: 16 ON/OFF Control 298) A900 1184) 
PQSEV3 425-1742-5-ND | Adj., 3.54, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 2.38 1.67 PQICG21H2FZ | 425-1761-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Regulator with 
POSEVS 425-1743-5-ND | Adj., 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 170 138 ON/OFF Control 204 170 1.19 
PQSEV7 425-1744-5-ND | Adj., 7.58, LDO Reg. with ON/OFF Control 285 190 154 ae ; 
POSRS1A 425-1745-5-ND_| 5V, 0.15A, LDO Reg. with Reset at 4.7... 1301.02 74 Poe eRe Cea Ml. er crooner Regulator with (eh iG) GE 
PQ6RD083 425-1752-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 .80 PQICG38M2FZ | 425-1765-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with 
POGRD83B 425-1753-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.44 113 82 ON/OFF Control... 165 138 97 
PQ7DV5 425-1756-5-ND | Adj., 5A, LDO Reg. with ON/OFF Control Sul 339 e276) PQICG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., 0.8A, Choppei 
Pa7DV10 425-1754-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 775 5.15 4.19 ON/OFF Control 165 138 97 
PO7RV4 425-1757-5-ND | Adj, 4.6A, LDO Regulator... 340 226 1.84 POICGSOR2FZ | 405-1763-5-ND | Adi. 3.5A, Chopper Regulator with 
POOSDZ11 425-1589-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144-113 82 ON/OFF Control 228 1.90 1.33 
PQO5RA1 425-1591-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.77 148 1.04 PQ1CG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.5, Chopper Regulator with 
PQOS5RA11 425-1592-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 195 163 1.14 ON/OFF Control... Ry 4000) 4.33 
PQO5RD08 425-1593-5-ND | 5.0V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 .80 PQICY1032ZZ | 425-1767-5-ND | Adj., 3.5A, Choppei 
PQOSRD11 425-1594-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.54 1.21 88 ON/OFF Control 252 210 1.47 
PQ05RD1B 425-1595-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 113 82 PQICZ21H2ZZ | 425-1768-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Regulator with 
PQ05RD21 425-1596-5-ND | 5.0V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.71 1.43 1.00 ON/OFF Control 243 2.03 1.42 
PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5%. 2.04 1.70 1.19 PQ1CZ38M2ZZ | 425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with 
PQOSRR13 425-1600-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 2.5% 213 178 1.25 ON/OFF Control 172 135 98 
PQO5VY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.88 240 1.68 PQ2CF1 425-1770-5-ND | Adj., 2.54, Chopper Regula‘ 3.58 2.38 1.94 
PQOSVY0532Z | 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 170 1.38 
PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 153 128 90 : 
PQO7VRSMAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with Reset @ 4.2V 1.26 99 72 nal RT. 
PQO7VZ0122Z | 425-1614-5-ND | Adj, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.72 135 98 conducto1 s 
PQ09DZ11 425-1616-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 1.44 113 82 Digi-Key Price Each 
POO9DZ1U 425-1616-2-ND | SV, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 7599.00/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQ09DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.58, LDO Reg. with ON/OFF Control 144113 82 
PQ09DZ51 425-1617-2-ND | 9V, 0.58, LDO Reg. with ON/OFF Contro 1482.00/3,000 PC16550DN-ND 862 5.23 4.19 
PQOSRAI 425-1618-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 177 148 1.04 aE a Hae eerie 
PQO9RA11 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2. 1.95 163 1.14 Ber eeea eT aN x Peon 
PQO9RDOB 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 740 110 80 : 
PQO9RD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 158 124 90 
PQO9RD1B 425-1622-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro| 1.47 116 84 A/D AND D/A 
PQO9RD21 425-1623-5-ND | 9V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.71 143 1.00 CONVERTERS 
PQ12DZ11 425-1624-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.44113 82 ei z 
POT2DZ11 425-1624-2-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1638.00/3,000 Digi-Key = Price Each 
PQ120251 425-1625-5-ND | 12V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 113 82 Part No. Description Pkg. 125100 
PQ12DZ51 425-1625-2-ND | 12V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1443.00/3,000 A/D Converters 
PQ12RA1 425-1626-5-ND | 12V, 1.0, LDO Reg. with ON/OFF Control, 5% . 1.77 148 1.04 7 7 : 
PO12RA11 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2.5%..10-220 1.95 163 1.14 hoe EOC MEAD TBO: caulePe. INOW eters oo oe 
POT2RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.12 88.64 ADC1ODO40CIVS-ND | Dual 10-Bit, 4OMSPS, 267mW A/D Converter. 8-TOFP 10.82 927 8.22 
PQ12RD08 425-1628-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10  .80 ADC11DLO66CIVS-ND | Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth AD 4-TOFP 25.65 23.94 22.23 
on pera i 18 The Boat OVOE: Goat 1 ie Ae ADC11LO66CIVY-ND Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth ADC* 2-LOFP 24.30 22.68 21.06 
ee ened eg. wi Omg) : : ; ADC12D040CIVS-ND Dual 12-Bit, 40MSPS, A/D Converter... 18.60 17.36 16.12 
PQ12R021 425-1631-5-ND_| 12¥, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1711.43 1.00 ADC12DLO40CIVS-ND | Dual 12-Bit, 4OMSPS, 3V A/D Converte 4-TOFP 21.45 20.02 18.59 
roienr lS pierce i oe me Rod tai OMOEE CAME ee 1B ue ADC12DLO65CIVS-ND — | Dual 12-Bit, 65MSPS, 3.3V 360mW ADC NEW! 4-TOFP 24.30 22.68 21.06 
-1635-5- 1.08, . . : : ADC12DLO66CIVS-ND | Dual 12-Bit, 66MSPS, 450MHz Input Bandwidth ADC A-TOFP 27.15 25.34 23.53 
POISRF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.04, LDO Reg. with ON/OFF Control 225 188 1.32 i aR ATE eg 
i ADC12HO30CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter, Configurable 6.78 5.37 4.30 
POTSRWO8 = //425-1688-O-ND! | Adj., 0.88, LDO Regulator. TOF 110) 80 ADC12HO38CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel 6.97 552 442 
POISRW11 425-1639-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Regulator... 1.40 110 80 ; varies, : : b ; 
: ADC12L030CIWM-ND | 3.3V, 12-Bit Serial I/O A/D Converter 643 5.08 4.07 
PQISRW1B | 425-1640-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Regulator 158 1.24 90 ADC12L038CIWM-ND — | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel 662 523 4.19 
POI5RW21 425-1641-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Regulato 1.74 145 1.02 i ae. : : ; : : 
; ADC12L063CIVY-ND 12-Bit, 6B2MSPS, 354mW A/D Converter 
PQO1OFZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 116 91 66 ; 
1 with Internal Sample and Hold 22.95 21.42 19.89 
PQO10FZ01ZZ | 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1320 102 374 4 : 
PQO12FZ01ZZ _| 425-1552-5-ND | 1.2V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1301.02.74 Abe EARNED RETO ane. A/D Converter Mcaennarne 
PQOISEROISZ Coal eascaglag| *-3V, 1.08, LDO Reg. with ON/OFF Hae aaeeea ADC12LO80CIVY-ND —_| 12-Bit, 8OMSPS, 450MHz Bandwidth A/D Converte 2-LOFP 24.90 23.24 21.58 
Hany : : : ADC14L020CIVY-ND 14-Bit, 20MSPS, 150mW A/D Converter NEW! 2-LOFP 17.10 15.96 14.82 
PQO15SEHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. 147 116 84 Mt , i 
PQO1SEHO2ZZ | 425-1556-5-ND | 1.5V; 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133 93 ADC14L040CIVV-ND 14-Bit, 4OMSPS, 235mW A/D Converter .. 2175" 20:30" 18'85 
PQ015EZ01ZZ | 425-1557-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 AO CTE EOCIM TEND aoe ce ae a Convent nae 32s aN 
PQOISEZ1HZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.54, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 1.32 96 5 colt els p ev VONVE SGT, ; : , 
PQOISEZ5MZZ_ | 425-1559-5-ND | 1'5V.05A, LDO Reg, with ON/OFF Control 440 110 80 ADCO81S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter NEW: SOT-23-6 2.28 1.70 1.26 
PQOISY3H377 | 425-1561-5-ND | 1'5V. 354, LDO Reg, with ON/OFF Control 285 238 167 ADC081S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter NEW! SOT-23-6 943.36/1,000 
PQO15YZ012ZZ | 425-1562-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 130 1.02 74 ADCOSISOZICISDETENDY! 1-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter* LLP zee 
PQO15YZ5MZZ_| 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 116 91.66 ADC081S021CISDTR-ND | 4-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter* 5-LLP 947.20/1,000 
POOIBEFOISZ | 425-1564-5-ND | 1.8V. 1.0A, LDO Reg, with ON/OFF Control 14128864 ADCO81S051CIMFCT-ND | 1-Channel, S00KSPS, 8-Bit A/D Converter NEW: 282 210 155 
PQO18EHO1ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 1.16 84 ADCO81S051CIMFTR-ND | 1-Channel, SOOKSPS, 8-Bit A/D Converter NEW! 1164.80/1,000 
PQ018EH02ZZ | 425-1566-5-ND | 1.8V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133 .93 ADC081S051CISDCT-ND | 1-Channel, SOOKSPS, 8-Bit A/D Converter*.... 2:82 2:40) 1.55 
PQO18EZ1HZZ | 425-1568-5-ND | 1.8V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 132 96 ADCO81SO51CISDTR-ND | 1-Channel, 500KSPS, 8-Bit A/D Converter 1164.80/1,000 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 80 ADCO81S101CIMFCT-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter S0T-23-6 275 209 1.60 
PQO18EZO1ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.04, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 1.16 «84 ADC081S101CIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter SOT-23-6 1386.00/1,000 
PQO25EFO1SZ | 425-1570-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 112 88 64 ADC081S101CISDCT-ND | 8-Bit, MSPS A/D Converter -LLP 2.75 2.09 1.60 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.47 116 84 ADC081S101CISDTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter -LLP 1386.00/1,000 
PQ025EH022Z | 425-1572-5-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133 93 ADC082S021CIMMCT-ND | 2-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/I MSOP 2.57 1.91 1.42 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 132.96 ADCOB2S021CIMMTR-ND | 2-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter* -MSOP 1062.40/1,000 
PQO25EZ5MZZ | 425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 1.10 80 ADC082S051CIMMCT-ND | 2-Channel, 500KSPS, 8-Bit A/D Converter* 278 2411 161 
PQ025EZ01ZZ | 425-1573-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 ADC082S051CIMMTR-ND | 2-Channel, 500KSPS, 8-Bit A/D Converter* 1398.60/1,000 
PQO25Y3H3ZZ | 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 285 238 1.67 ADC082S101CIMMCT-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 3.45 2.63 2.01 
PQO30EZ01ZZ | 425-1578-5-ND | 3.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 ADC082S101CIMMTR-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* 1738.80/1,000 
PQO30EZ1HZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 132 96 + RoHS Compliant (Continued) 
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Aye v ucto A/D AND D/A CONVERTERS (Continued) 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADC084S021CIMMCT-ND | 4-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter* .10-MSOP 295 219 1.62 
ADC084S021CIMMTR-ND | 4-Channel, 200KSPS, 8-Bit A/D Converter* .10-MSOP 1216.00/1,000 
ADC084S051CIMMCT-ND | 4-Channel, SOOKSPS, 8-Bit A/D Converter* .10-MSOP 93.15 240 1.83 
ADC084S051CIMMTR-ND | 4-Channel, 500KSPS, 8-Bit A/D Converter* . 10-MSOP 1587.60/1,000 
ADC084S101CIMMCT-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* -10-MSOP 3.95 3.01 2.30 
ADC084S101CIMMTR-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter*... . 10-MSOP 1990.80/1,000 
ADC088S022CIMT-ND 8-Channel, SOKSPS to 200KSPS, 8-Bit ADC NEW! 16-TSSOP 3.13 2.38 1.82 
ADC088S052CIMT-ND 8-Channel, 200KSPS to 500KSPS, 8-Bit ADC NEW! 16-TSSOP 3.85 2.93 2.24 
ADC088S102CIMT-ND 8-Channel, SOOKSPS to 1MSPS, 8-Bit ADC NEW! 16-TSSOP 4.75 3.61 2.76 
ADC101S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200KSPS, 10-Bit A/D Converter NEW! .S0T-23-6 2.76 2.05 1.52 
ADC101S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200KSPS, 10-Bit A/D Converter NEW! . SOT-23-6 1139.20/1,000 
ADC101S051CIMFCT-ND | 1-Channel, S00KSPS, 10-Bit A/D Converter NEW! .S0T-23-6 2.80 2.13 1.63 
ADC101S051CIMFTR-ND | 1-Channel, SOOKSPS, 10-Bit A/D Converter NEW! . SOT-23-6 1411.20/1,000 
ADC101S101CIMFCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter .S0T-23-6 3.38 2.57 1.96 
ADC101S101CIMFTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter . SOT-23-6 1701.00/1,000 
ADC102S021CIMMCT-ND | 10-Bit, 200KSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 2.95 2.25 1.72 
ADC102S021CIMMTR-ND) 10-Bit, 200KSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 1486.80/1,000 
ADC102S051CIMMCT-ND | 10-Bit, SOOKSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 3.80 289 2.21 
ADC102S051CIMMTR-ND) 10-Bit, SOOKSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 1915.20/1,000 
ADC102S101CIMMCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converte 8-MSOP 4.80 3.65 2.79 
ADC102S101CIMMTR-ND| 10-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converte 8-MSOP 2419.20/1,000 
ADC104S021CIMMCT-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Channel A/D Converter -10-MSOP) 3.35) «2.55 1.95 
ADC104S021CIMMTR-ND) 10-Bit, 200KSPS, 4-Channel A/D Converter .10-MSOP 1688.40/1,000 
ADC104S051CIMMCT-ND | 10-Bit, SOOKSPS, 4-Channel A/D Converter -10-MSOP 4.30 3.27 2.50 
ADC104S051CIMMTR-ND| 10-Bit, S00KSPS, 4-Channel A/D Converter .10-MSOP 2167.20/1,000 
ADC104S101CIMMCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converte .10-MSOP 543 4.13 3.15 
ADC104S101CIMMTR-ND| 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converte .10-MSOP 2734.20/1,000 
ADC108S022CIMT-ND 8-Channel, SOKSPS to 200KSPS, 10-Bit ADC NEW!......16-TSSOP 4.18 3.18 2.43 
ADC108S052CIMT-ND 8-Channel, 200KSPS to 500KSPS, 10-Bit ADC NEW!....16-TSSOP 5.18 3.94 3.01 
ADC108S102CIMT-ND 8-Channel, 500KSPS to 1MSPS, 10-Bit ADC NEW!. 16-TSSOP 5.38 4.25 3.41 
ADC121S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200KSPS, 12-Bit A/D Converter NEW! . 80T-23-6 | 2:78 2411) 1.61 
ADC121S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200KSPS, 12-Bit A/D Converter NEW! . SOT-23-6 1398.60/1,000 
ADC121S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500KSPS, 12-Bit A/D Converter NEW! .S0T-23-6 3.60 2.74 2.09 
ADC121S051CIMFTR-ND | 1-Channel, SOOKSPS, 12-Bit A/D Converter NEW! . SOT-23-6 1814.40/1,000 
ADC121S101CIMFCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter... .SOT-23-6 4.40 3.35 2.56 
ADC121S101CIMFTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter... . SOT-23-6 2217.60/1,000 
ADC121S625CIMMCT-ND | 12-Bit, SOKSPS to 200KSPS A/D Converter* .. 8-MSOP 4.03 3.06 2.34 
ADC121S625CIMMTR-ND| 12-Bit, SOKSPS to 200KSPS A/D Converter* .. 8-MSOP 2028.60/1,000 
ADC122S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200KSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 3.70 2.82 215 
ADC122S021CIMMTR-ND| 12-Bit, 200KSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 1864.80/1,000 
ADC122S051CIMMCT-ND | 12-Bit, S0OKSPS, 2-Channel A/D Converter 8-MSOP 4.75 3.61 2.76 
ADC122S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converte 8-MSOP 580 4.41 3.37 
ADC122S101CIMMTR-ND| 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converte 8-MSOP 2923.20/1,000 
ADC124S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200KSPS, 4-Channel A/D Converter -10-MSOP 4.28 «3.25 2.48 
ADC124S021CIMMTR-ND| 12-Bit, 200KSPS, 4-Channel A/D Converter .10-MSOP 2154.60/1,000 
ADC124S051CIMMCT-ND | 12-Bit, SOOKSPS, 4-Channel A/D Converter -10-MSOP 540 4.11 3.14 
ADC124S051CIMMTR-ND) 12-Bit, S0OKSPS, 4-Channel A/D Converter .10-MSOP 2721.60/1,000 
ADC124S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converte -10-MSOP 5.50 4.35 3.49 
ADC124S101CIMMTR-ND| 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converte .10-MSOP 3248.80/1,00! 
ADC128S022CIMT-ND 8-Channel, 5OKSPS to 200KSPS, 12-Bit ADC NEW!......16-TSSOP 4.98 3.79 2.89 
ADC128S052CIMT-ND 8-Channel, 200KSPS to 500KSPS, 12-Bit ADC NEW: 6.18 470 3.59 
ADC128S102CIMT-ND 8-Channel, SOOKSPS to 1MSPS, 12-Bit ADC NEW! 6.34 5.02 4.02 
ADCO801LCN-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Converters, 1/4 LSB 9.61 824 7.31 
ADCO802LCN-ND 8-Bit, P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB. 6.24 494 3.96 
ADCO802LCWM-ND 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB 6.09 4.82 3.86 
ADCO803LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB 435 331 253 
ADCO804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 3.05 2.32 1.77 
ADCO804LCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 2.50 1.90 1.45 
ADCO805LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 490 373 2.85 
ADCO808CCN-ND 8-Bit, PP Compatible ADC with 8-Ch. Mux., 1/2 LSI 540 4.27 3.42 
ADCOB08CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB...28-PLCC 5.93 451 3.44 
ADCO809CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB. 8-Dip 4.20 3.20 2.44 
ADCO809CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB 8-PLCC § 6.05 4.60 3.51 
ADC0816CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB. 13.00 11.15 9.89 
ADC0817CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB... ath neil ert 
ADC0820BCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB 5.85 445 3.40 
ADCO0820CCN-ND 8-Bit, High Speed MPU Compatible A/D Converter, 1 LSB 400 3.04 232 
ADC0820CCWM-ND 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB. 3.78 2.87 2.19 
ADC0831CCN-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter with Multiplex Options 278 241 1:61 
ADC0831CCWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options .. 2.73 2.08 1.59 
ADC0832CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 2-Channel...... 2.75 2.09 1.60 
ADC0832CIWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 ADC with Multiplex Options, 2-Channel 27 Celilo 
ADC0834BCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel 3.40 2.59 1.98 
ADC0834CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel 3.13 2.38 1.82 
ADCO838CCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel 240) 206) 1:57. 
ADCO838CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel 270206 ST) 
ADC0844CCN-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel...... 5.23 3.98 3.04 
ADCO0848BCV-ND 8-Bit, !P Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB. 9.05 7.16 5.74 
ADCO848BCN-ND 8-Bit, uP Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB. 6.05 4.79 3.84 
ADCO848CCN-ND 8-Bit, PP Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB. 6.78 4.39 3.35 
ADCO848CCV-ND 8-Bit, uP Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB. 5.40 4.27 3.42 
ADC1061CIN-ND 10-Bit, High Speed P Compatible ADC with Track 5.80 459 3.68 
ADC1173CIMTC-ND 8-Bit, 3V, 1SMSPS, A/D Converter ...... 2.98 2.27 1.73 
ADC1251ClJ-ND 12-Bit, Self-Calibrating Plus Sign yP Compatible AD! 14.30 12.26 10.87 
ADC08031CIWM-ND 8-Bit, A/D Converter Single Channel with Track and Hol 14-SOIC 545 415 3.417 
ADCO8060CIMT-ND 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter. 405 3.08 2.35 
ADC08062CIWM-ND 8-Bit, A/D Converter 2-Channel with S/H. 440 3.35 2.56 
ADC08100CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW 8.63 6.83 5.47 
ADC08200CIMT-ND 8-Bit, 20-200MSPS, 1.05mW MSPS A/D Converte 12.76 10.94 9.70 
ADC08351CILQCT-ND 8-Bit, A/D Converter .. 4.78 3.63 2.77 
ADC08351CILQTR-ND 8-Bit, A/D Converter. 2406.60/1,000 
ADC08351CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter .. 455 346 2.64 
ADC088311M-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1-Inpu' 2.51 1.87 1.38 
ADC08831IMMCT-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1-Inpu' 2.51 1187 11.38) 
ADC08831IMMTR-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1-Inpu' 1036.80/1,000 
ADC08831IN-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1-Inpu 25187 i38) 
ADC08831IWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1-Inpu' 2.51 1.87 1.38 
ADC08832IM-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 2-Inpu 2.51 1.87 1.38 
ADC08832IMMCT-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2-Inpu' 2.51 1.87 1.38 
ADC08832IMMTR-ND 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 2-Inpu 1036.80/1,000 
ADC08832IN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2-Input ... 2.51 1.87 1.38 
ADC08832IWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter. 2.51 1187 1.38) 
ADC10030CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter... 7.64 605 4.85 
ADC10040CIMT-ND 10-Bit, A/D Converte! 748 5.91 4.74 
ADC10062CIWM-ND 10-Bit, A/D Converter... 6.24 4.94 3.96 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADC10065CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 8.32 6.58 5.27 
ADC10080CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter HE rel Gerd) 
ADC10158CIN-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC with 4 or 8-Channel Mux, Track....28-Dip 5.54 4.39 3.52 
ADC10158CIWM-ND 10-Bit, Plus Sign 4uS ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track. 5.82 460 3.69 
ADC10321CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter 6.90 4.67 3.74 
ADC10461CIWM-ND 10-Bit, A/D Converter 6.07 4.80 3.85 
ADC10464CIWM-ND 10-Bit, 600nS A/D Converter with Input Mu: 6.36 5.03 4.03 
ADC10662CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux.. 5.75 437 3.34 
ADC10664CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 6.18 4.70 3.59 
ADC10738CIWM-ND 10-Bit, Serial 1/0 A/D Converter. 5.10 3.88 2.96 
ADC1175-50CIJM-ND 8-Bit, A/D Converter....... 5.23 3.98 3.04 
ADC1175-50CILOQCT-ND | 8-Bit, SOMSPS, A/D Converter .. 468 3.56 2.72 
ADC1175-50CILOTR-ND | 8-Bit, SOMSPS, A/D Converter .. 2356.20/1,000 
ADC1175-50CIMT-ND 8-Bit, 50MSPS, A/D Converter .. 468 3.56 2.72 
ADC12010CIVY-ND 12-Bit, 10MSPS, A/D Converter 9.73 8.34 7.40 
ADC12010EVAL-ND Evaluation Board 295.50 = = 
ADC12020CIVY-ND 12-Bit, 20MSPS, 14.25 12.21 10.83 
ADC12020EVAL-ND Evaluation Board ....... — 363.00 => = 
ADC12030CIWM-ND 12-Bit, Serial In/Out A/D Converte: 6.26 4.95 3.97 
ADC12032CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter............... 6.26 4.95 3.97 
ADC12034CIN-ND 12-Bit, A/D Converter 983 7.77 6.23 
ADC12034CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter 651 515 413 
ADC12038CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter 6.51 515 4.13 
ADC12040CIVY-ND 12-Bit, 4OMSPS, A/D Converter 14.96 12.83 11.38 
ADC12130CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial I/0.....16-Dip 6.78 5.37 4.30 
ADC12138CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial I/0.....28-Dip 662 5.23 4.19 
ADC12138CIWM-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0 ..28-SOIC 662 5.23 4.19 
ADCS7476AIMFCT-ND 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. SOT-23-6 440 3.35 2.56 
ADCS7476AIMFTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. SOT-23-6 2200.00/1,000 
ADCS7477AIMFCT-ND 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. SOT-23-6 3.38 2.57 1.96 
ADCS7477AIMFTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. SOT-23-6 1701.00/1,000 
ADCS7478AIMFCT-ND 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter SOT-23-6 2.75 2.09 1.60 
ADCS7478AIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter SOT-23-6 1386.00/1,000 
ADCS9888CVH-140-ND | 140MSPS Video Analog Front End 128-PQFP 14.14 12.12 10.75 
ADCS9888CVH-170-ND | 170MSPS Video Analog Front End 128-PQFP 16.20 15.12 14.04 
ADCS9888CVH-205-ND | 205MSPS Video Analog Front End 128-PQFP 22.65 21.14 19.63 
ADCV08832CIM-ND Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter 8-SOIC 3.05 232 1.77 
CLC5957MTD-ND 12-Bit, 70MSPS Broadband Mono ADC NEW! 48-TSSOP 27.30 25.48 23.66 
D/A Converters 
DAC081S101CIMKCT-ND | 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! 6-TSOT 2.79 207 1.53 
DAC081S101CIMKTR-ND | 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! 6-TSOT 1152.00/1,000 
DAC081S101CIMMCT-ND} 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! -MSOP 236 1.75 1.30 
DAC081S101CIMMTR-ND| 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! -MSOP 972.80/1,000 
DAC101S101CIMKCT-ND | 10-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEI 6-TSOT 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMKTR-ND | 10-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! 1524.60/1,000 
DAC101S101CIMMCT-ND | 10-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! -MSOP 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMMTR-ND | 10-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEI 1524.60/1,000 
DAC121S101CIMKCT-ND | 12-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEI 3.45 2.63 2.01 
DAC121S101CIMKTR-ND | 12-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEI 1738.80/1,000 
DAC121S101CIMMCT-ND | 12-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! 3.45 2.63 2.01 
DAC121S101CIMMTR-ND | 12-Bit DAC with Rail-to-Rail Output NEW! 1738.80/1,000 
DACO800LCM-ND 8-Bit, D/A Convertel 1st al 88 
DACO800LCMXTR-ND 8-Bit, D/A Convertel 1402.50/2,500 
DACO800LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 163 1.22.90 
DAC0802LCM-ND 8-Bit, D/A Convertel 1.76 1.30 .94 
DACO802LCN-ND 8-Bit, D/A Convertel 163 122 .90 
DACO808LCM-ND 8-Bit, D/A Convertel 164 1.22 91 
DACO808LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 1.74 130 .96 
DACO830LCN-ND 8-Bit, )P Compatible Double Bufferer 5.90 4.67 3.74 
DAC0832LCN-ND 8-Bit, JP Compatible D/A Converter 0.20% Linearit 3.20 2.44 1.86 
DAC0832LCWM-ND 8-Bit, JP Compatible D/A Converter. 0-SOIC 83.13 2.38 1.82 
DAC14135MT-ND 14-Bit, 135MSPS D/A Converter... Oo eieelmons 
EPSON ELECTRONICS RE TIME 
AMERICA, INC. OCK MODULES 
Epson Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 50 
RTC-4543SA-A0 | SE3245CT-ND | Real Time Clock, 5+10ppm 5.04 432 3.60 
RTC-4543SA-A0 | SE3245TR-ND | Real Time Clock, 5+10ppm 2400.00/1,000 
RTC-62421A SE3247-ND Real Time Clock, +10ppm 8:58 7.15) 5.07 
RTC-62421B SE3248-ND Real Time Clock, +50ppm 7.74 645 4.57 
RTC-62423A3 _| SE3249CT-ND_ | Real Time Clock, +20ppm 12.25 10.50 8.75 
RTC-62423A3 | SE3249TR-ND | Real Time Clock, +20ppm 1457.50/250 
RTC-72421A SE3231-ND Real Time Clock, +10ppm 7.62 635 4.51 
RTC-72421B SE3232-ND Real Time Clock, +50ppm 7.05 588 4.18 
RTC-72423A SE3241-ND Real Time Clock, +20ppm 8:55) 7-13) 5.07 
RTC-72423A3 | SE3241TR-ND | Real Time Clock, +20ppm 1187.50/250 
RTC-72423B SE3242-ND Real Time Clock, 50ppm 7.50 6.25 4.44 
RTC-72423B3 | SE3242TR-ND | Real Time Clock, +50ppm 1041.67/250 
RTC-8564JE3 SE3252CT-ND | Real Time Clock, 5s23ppm 5.88 5.04 4.20 
RTC-8564JE3 SE3252TR-ND | Real Time Clock, 5+23ppm 697.50/250 
RX-8581SAB SE3253-ND Real Time Clock, 5+23ppm 3.50 3.00 2.50 
ae INTERFACE CH 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CLCO20BCQ-ND SMPTE 259M Digital Video Serialize 28.50 26.60 24.70 
CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Serialize 37.05 34.58 32.11 
DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller. 16.36 14.03 12.44 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PCI Ethernet Media Access 
Controller and Physical Layer 12.29 10.53 9.34 
DP83816AVNG-ND 10/100Mb/s PC! Ethernet Media Access Controller 
(MacPHYTER-II™) 9.47 7.49 6.00 
DP83843BVJE-ND Phyter with Integrated PMD Sublayers. 16.05 14.98 13.91 
DP83846AVHG-ND DsPHYTER, Single 10/100 Ethernet Transceiver . 10.04 7.94 6.36 
DP83847ALQA56A-ND__| Single 10/100 Ethernet Transceiver. 5.48 4.34 3.48 
DP83848CVV-ND Phyter Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
Layer Transceiver* A473 3159 2.75 
DP83848IVV-ND Phyter Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 
Layer Transceiver* 470 3.59 
DP83865DVH-ND 10/100/1000 Ethernet Physical Layer (' 17.36 16.12 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


830 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key ey Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pai 16.61 14.24 12.63 DS90CR284MTD-ND 28-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver 56-TSSOP 9.98 98.55 7.59 
DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver .. 171 1.28 95 DS90CR285MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DS14C88MXTR-ND Quad CMOS Line Drive 1728.13/2,500 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter 56-TSSOP 6.62 5.23 4.19 
DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driver 2:20 1164 1.21 DS90CR286AMTD-ND 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit 
DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receivei ileVillpeeel-28 95) Channel Link-66MHz... 56-TSSOP 6.99 553 4.43 
DS14C89AMXTR-ND Quad CMOS Line Receiver... 1728.13/2,500 DS90CR286MTD-ND LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel 
DS14C89AN-ND Quad CMOS Line Receiver .. 1.98 1.47 1.09 Link-66MHz.. 6.26 4.95 3.97 
DS14C232CM-ND Low Power +5V, Power TIA/I 280 213 1.63 DS90CR287MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C232CMXTR-ND Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver. 3500.00/2,500 Channel Link-75MHz. 9:98 8.55 7.59 
DS14C232CN-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power ey ee alga DS90CR287SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C232TM-ND E1A232 Dual Driver/Receiver Low Power... 3.00 228 1.74 Channel Link-75MHz 11.22 9.62 8.53 
DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver. 6.7/8) bay 4:20 DS90CR288AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C238WMXTR-ND | Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver . 4005.20/1,000 Channel Link-85MHz. 9.93 7.86 6.30 
DS140241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receiver. 6.24 4.94 3.96 DS90CR288ASLC-ND LVDS 3.3\, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receive 8.11 6.41 5.14 Channel Link-85MHz . 10.57 9.06 8.04 
DS14C535MSA-ND BV, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver 6.66 5.27 4.22 DS2OGRZE8MTD-ND) | LVDS 3.3¥, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver. 180 132 96 Ghannel-75Mz.. 56-TSSOP "11.90" 10.20" 9105 
DS26C31TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver. 1530.00/2,500 DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 65-112MHz 100-TQFP 15.30 14.28 13.26 
DS26C31TN-ND CMOS Quad RS422 Line Drive Ar ote 19) DS90CR482VS-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 65-112MHz 100-TOFP 15.75 14.70 13.65 
DS26C32ATM-ND CMOS Quad RS422 Receive: ‘line alee) Lev DS90CR483VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz 100-TOFP 17.47 14.97 13.28 
DS26C32ATMXTR-ND | CMOS Quad RS422 Receive 1781 25/2,500 Fee ee eeu (cco 2S Channel Link SERVDES, 93-U12MHz 100-TOFP 15.75 1470 13165 
DS26C32ATN-ND Quad Differential Line Receive 251 187 1.38 Z z, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384 Gbps) 100-TQFP 18.45 17.22 15.99 
i i i ial Li i DS90CR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384 Gbps)....100-TQFP 18.45 17.22 15.99 
DS26LS31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver eel ere ep i 3 A 
rm i F ial |i ‘ DS90CF386SLC-ND 3.3V, LVDS Receiver, 24-Bit Flat Panel Display 4-FBGA 7.14 565 4.53 
DS26LS31CMXTR-ND Quad High Speed Differential Line Driver 1463.06/2,500 
| i i i DS90LV001TLDCT-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer 236 1.75 1.30 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential 2.08 1.55 1.14 DSOOLVOOITLDTR-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buff 972.80/1,000 
DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receive 179 131 96 z : ; UIE soa 
Acie : DS90LV001TM-ND 3.3V, LVDS-LVDS Buffer. 2.36 1.75 1.30 
DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receive: 1517.25/2,500 : — 
tj i fol i - DS90LVO04TVS-ND 4-Ch. LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis 7.85 621 4.98 
DS26LS32ACN-ND Quad Differential Line Receive 205" 1:52) 1.18 ‘ ; 7 SENG 
1 ' Eales DS9OLVO11ATLDCT-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differential Driver. 1.50 110 80 
Reoreee da ee a Team eines DSQOLVO11ATLDTR-ND | 3V; LVDS Single High Speed Differential Drive 520.00/1,000 
- : = : DS9OLVO11ATMFCT-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differential Drive! 143 1.05 .76 
DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver 190 1.41 1.05 DS9OLVO11ATMFTR-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differential Drive 494.00/1,000 
WiSeAeIM EAD 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Lina Receiver 0 ial DSQOLVOT7ATM-ND | LVDS Single High Speed Differential Driver. 786 138 1.02 
DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line Receiver 177 1.32.97 DS9OLVO17M-ND LVDS Single High Speed Differential Driver. 1.83 1.36 1.01 
DS34C86TMXTR-ND Quad CMOS Differential Line Receiver 1781 .25/2,500 al i i jal |i ; i i f 
DS34C86TN-ND Quad CMOS Diff ial Line Recei ot 4 116 DS90LV018ATM-ND LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver ali) aye 
E ua inferential Pine’ Recelver i) ei DS90LVO19TM-ND LVDS 3.3V or SV Driver/Receiver 265 2.02 1.54 
DSS {CSUN NO) a CMDS _ WisSiate Diierent rie oer ce) a ape ae DS9OLVO19TMTC-ND __| LVDS 3.3V or 5V Driver/Receiver . 2.65 2.02 1.54 
uad Tri-State Differential Line Driver. 75/2, DS9OLVO27ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver 798 1.48 1.09 
DS34C87TN-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver. 1.89 1.41 1.04 DS9OLV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver 2.45 182 1.35 
DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver 257 1.91 1.42 DS9OLVO28ATLDCT-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receivel 264 1.96 1.45 
DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver... 257 1.91 1.42 DS9OLVO28ATLDTR-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receive 1088.00/1,000 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Differential Transceiver 298 2.21 1.64 DS9OLVO28ATM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 2.64 1.96 1.45 
DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceive 276 2.05 1.52 DS9OLVO31ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . 278 241 1.61 
DS36C278N-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceive 2182 ae 2n| Ooo) DS9OLVO31ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . 278 211 1.61 
DS36C278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver....... 2.82 210 1.55 DS90LVO31ATMXCT-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver NE 3.08 234 1.79 
DS36C279M-ND Low Power ElA-RS-485 Transceiver with Sleep Mod 2.58 1.96 1.50 DS9OLVO31ATMXTR-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . 3468.75/2,500 
DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceiver Z 258 1.96 1.50 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . 278 ect ol 
DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver .8-SOIC 3.68 280 2.14 DS90LV032ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver . 27821 
DS40MB200SQCT-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer NEW! -48-LLP 24.75 23.10 21.45 DS9OLVO32ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver . 28 ieedil tol 
DS40MB200SQTR-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer NEW! -48-LLP §238.75/250 DS90LV047ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . PAT) “alley” Lye) 
DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pai .8-SOIC 1.61 1.20 89 DS9OLVO47ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver . 2.73 2.08 1.59 
DS89C386TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Receiver . 8.76 6.93 5.55 DS90LV048ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver . 2.73 2.08 1.59 
DS89C387TMEA-ND 42-Channel CMOS Differential Line Driver . 876 693 5.55 DS9OLVO48ATMTC-ND _ | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver 273 208 159 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 3.20 244 1.86 DS9OLVO49HMTXCT-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Drive 3.20 244 1.86 Pair NEWS........... are 2.67 1.98 1.47 
DS90C031TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Drive 4000.00/2,500 DSQOLVO49HMTXTR-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver 
DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 320 244 1.86 Pal NEW, nnn : 5 2687.50/2,500 
DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receive! 3.20 244 1.86 DS90LVO49TMT-ND 3V LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver. 251 1.87 1.38 
DS90C032TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receive! 4000.00/2,500 DS90LV110ATMT-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor with Failsaf 983 7.77 6.23 
DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter.... 6.26 495 3.97 DSQOLVI10TMTC-ND | 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor... 983 7.77 6.23 
DS90C385AMT-ND +3.3V Prog. LVDS Transmitter 24-Bit Flat Panel Display DS9OLV804TSQCT-ND | 4-Channel, 800MBPS LVDS Buffer/Repeater NEW: 5.88 465 3.73 
Link, 85MHz... 56-TSSOP 5.48 4.34 3.48 DS9OLV804TSQTR-ND _| 4-Channel, 800MBPS LVDS Buffer/Repeater NEW! 3472.00/1,000 
DS90C387AVJD-ND Dual Pixel LVDS Display Interfac 100-TOFP 9.15 7.85 696 DS92CK16TMTC-ND BLVDS 3V, 1-to-6 Clock Buffer/Bus Transceiver 5.96 472 3.78 
DS90C387RVJD-ND —_| 85MHz Dual 12-Bit LDI Transmitter (VGA/UXGA 100-TOFP 9.98 7.89 6.32 Dee GicaiNgh Dame) Bus LVDS 3.2/5,0V Single Transceiver. Cay Gee) ee 
DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA.......100-TOFP 9.15 7.85 6.96 REO CURSES Gros accrane| Bus Transceiver. Coe ne peaue 
DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Drivel .8-SOIC 2.50 1.90 1.45 RRCoIVGOGE ERIN LVDS a:Chenne Tah Tanseelver. a Ba 2 aG 
DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receive! .8-SOIC 250 1.90 1.45 z MoT TAM GIVE esr E : : 
DS90C2501SLBCT-ND | Transmitter for LVDS Display Interface .. aminate CSP 16.20 15.12 14.04 DS92LV16TVHG-ND 16-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer 13.72 11.76 10.43 
i ‘ . . DS92LV18TVV-ND 18-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer. 14.96 12.83 11.38 
DS90C2501SLBTR-ND | Transmitter for LVDS Display Interface aminate CSP 6750.00/500 DSO2LV1021AMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer NE! 859 679 544 
DSQOCF364MTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver 48-TSSOP 5.85 4.45 3.40 SOMES AALBE ler tau é ; : : 
i $ DS92LV1021TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serialize! .28-SSOP 10.61 9.09 8.06 
DS90CF364AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 18-Bit, Ri 48-TSSOP 548 434 3.48 DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Serializer 98-SSOP 794 628 503 
DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receive 48-TSSOP 6.26 4.95 3.97 - — - ~ “ ~ 
- 7 = DS92LV1210TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Deserializer 28-SSOP 9.68 8.30 7.36 
DS90CF384AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receive 56-TSSOP 5.99 4.74 3.80 A # Bi 
: J ‘ DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit Random Lock 
DS90CF383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver... 56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 Jali F it 
7 9 ; Deserializer with Embedded Clock Recovery -28-SSOP 8.04 636 5.10 
DS90CF384MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver... 56-TSSOP 5.36 4.24 3.40 Hy i ae, ees vis 
: 4 BLVDS04-ND Evaluation Board for DS92LV1023/122. a 122200 
DS90CF386MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receive 56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Deserializer 8.04 636 5.10 
DS90CF388AVJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface/FPD-Link... -100-TQFP 9.83 7.77 6.23 DS92LV1260TUJB-ND 6-Channel 10-Bit BLVDS Deserializer 28.50 2660 2470 
DS9OCF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/QXGA........100-TOFP 9.83 7.77 6.23 DS92LV222ATM-ND Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeata 533 405 3.09 
DSSOCFS6IMTD-ND | LVDS 18-Bit, Color, FPD Lin 48-TSSOP 9.83 7.77 6.23 DS92LV8028TUF-ND | 8-Channel 10:1 Serializer 32.10 29.96 27.82 
DS90CF562MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Lin 48-TSSOP 8.93 7.06 5.66 DS92UT16TUF-ND UTOPIA-LVDS Bridge for 1.6 Gbps Bi-Directional 
DS90CF563MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Transmitte 48-TSSOP 983 7.77 6.23 Data Transfers. 31.35 29.26 27.17 
DS2OGESCAMIID NORE) LVDS 5, FPD Link 18-Bit, Receiver Ae-TSSOP BRGSmTAOOREGIES OS485N-ND Tow Power Multipoint RS485/RS422 Transceivel 245 182 135 
DS90CF584MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver 56-TSSOP 8.93 7.06 5.66 DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceive 258 192 1.42 
DS9OCPO4TLOCT-ND | 4x4 Low Power 2.5 Gb/s LVDS Digi int Swi 956 8.19 7.27 DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivel 2.45 1.82 1.35 
DS90CPO4TLQTR-ND 4x4 Low Power 2.5 Gb/s LVDS Digital Cross-Point Switch 1733.55/250 DS485TN-ND. Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivel 258 1.92 1.42 
DS90CP22M-8-ND 2x2 800MBPS LVDS Crosspoint Switch. 6.57 5.20 4.17 DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485 1/4 Unit Load Transceiver 258 192 1.42 
DS90CP22MT-ND 2x2 800MBPS LVDS Crosspoint Switch. 6.57 5.20 4.17 DS2003CM-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 
DS90CR212MTD-ND 21-Bit, Channel Link, Receiver, 40MHz.... 10.27 8.12 6.51 with Internal Resistor. 1.29 951.69 
DS90CR213MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitte! 9.00 7.71 6.84 DS2003CMXCT-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 
DS90CR214MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver... 9.00 7.71 6.84 with Internal Resistor NEW! 1.24 21 66 
DS90CR215MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS2003CMXTR-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 
21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter... 48-TSSOP 7.39 585 4.69 with Internal Resistor. 1099.69/2,500 
DS90CR216AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS2003CN-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 
21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver. 48-TSSOP 5.99 4.74 3.80 with Internal Resistor... dea 98 71 
DS90CR217MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver 144 1.06 77 
21-Bit, Channel Link-85MHz 48-TSSOP 7.98 6.31 5.06 DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver 171 1.27 94 
DS90CR218AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS3487M-ND Quad Differential Line Driver 72292 
21-Bit, Channel Link-85MHz 48-TSSOP 6.99 5.53 4.43 DS3487N-ND Quad Differential Line Driver... i 1.74 1.29 96 
DS90CR218MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver 16-Dip 3.80 289 — 
21-Bit, Channel Link-75MHz. 48-TSSOP 893 7.06 5.66 DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Driver CORY aks oS 
DS9OCR281MTD-ND | 28-Bit, Channel Link, Transmitter 56-TSSOP 9.63 8.25 7.32 DS3691M-ND RS422/423 Line Drive 1.84 1.37 1.02 
DS90CR282MTD-ND —_| 28-Bit, Channel Link, Receiver..... 56-TSSOP 9.63 825 7.32 DS3691N-ND RS422/423 Line Drive! 2.23 166 123 
DSQOCR283MTD-ND _| 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitte 56-TSSOP 9.98 8.55 7.59 “ROHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater .. 163 «1.2290 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater .. 1646.88/2,500 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeate 276 2105 1.52 
DS3695N-ND. Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeate 1.74 1.29 .96 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeate 1.74 1.29.96 
DS3696N-ND. Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeate 258738 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver... 9.00 7.71 = 
DS8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pai ie) ashh es 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair. 179 1.31 96 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pai 1.61 1.20.89 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pai 1.61 1.20 .89 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pi 2.00 1.49 1.10 
DS8922AN-ND RS422 Dual Driver/Receiver P: 245 1.82 1.35 
DS8922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver P: 2.00 149 1.10 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line D: : 2.00 1.49 1.10 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver . 2018.75/2,500 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver . 245 1.82 1.35 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver ...... 158 1.16 84 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Driver. 1.58 116 84 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver. Wale 
DS14196WM-ND EIA/TIA-232 5 Driver x 3 Receive 169 1.24 .90 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver... 8-SOIC 3.01 2.24 1.65 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceive: 2.82) 2510) 155) 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceive 2843.75/2,500 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceive: 3.04 2.26 1.67 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver. 968 830 7.36 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceive: 166 1.22 89 
DS75176BMXCT-ND Multipoint RS485/422 Transceiver NEW! 1.65 1.21 88 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceive: 8-SOIC 1408.88/2,500 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceivel Dip 1.69 1.24 90 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceive: 8-SOIC 169 1.24 .90 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver Dip 169 1.24 .90 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver. 6-Dip 4.20 3.20 2.44 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer. 8-LLP 264 1.96 1.45 
DS92001TLDTR-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer. 1088.00/1,000 
DS92001TMA-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer. 252s O62 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver 6-Dip 368 280 2.14 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver 6-Dip 438 333 2.54 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver.................. Dip 268 2.04 1.56 
EQ50F100LRCT-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer 6-LLP 9.07 7.77 6.89 


EQ50F100LRTR-ND 


1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer*.. 


6423.20/1,000 


* RoHS Compliant 


ReHitl nEgearnene nogirs 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BAOOBCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown -T0-220FP-5 1.26 «61.05 84 
BAOOCCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator. .TO-220FP-5 1.33 1.06 .80 
BAOSCCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator -TO-220FP 1.41 «1.18 94 
BAOSCCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! TO-220-FP-5 1.44 «1.20.96 
BAOSCCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator -TO-220FP 1.41. 1.18 © .94 
BAOSCCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! .T0-220FP-5 1.44 1.20 96 
BAO7CCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator....... .TO-220FP 1.41 «1.18 ©.94 
BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! .TO0-220FP-5 1.44 1.20 96 
BAO8CCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator .T0-220FP-5 1.41. «1.18 94 
BAO8CCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! .T0-220FP-5 1.44 «1.20 96 
BAOSCCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator....... -TO-220FP 1.41 «1.18 © .94 
BAOSCCOWT-ND QV, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdow! .T0-220FP-5 1.44 1.20 96 
BA15BCOT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio! .T0-220FP = 1.02 85 68 
BA15BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown -T0-220FP-5 1.26 «1.05 —.84 
BA18BCOT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio! .T0-220FP = 1.02 #85) 768 
BA18BCOWT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown .T0-220FP-5 1.26 «1.05 84 
BA25BCOT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio .T0-220FP = 1.02 O5teebo. 
BA25BCOWT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
e TO-220FP-5 1.26 1.05 84 
BASOBCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation.................. TO-220FP 1.02 1850 68! 
BA3OBCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown .T0-220FP-5 1.26 «61.05 84 
BA33BCOT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio .T0-220FP = 1.02 Eby ete} 
BA33BCOWT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown a -T0-220FP-5 1.26 «1.05 84 
BASOBCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio .T0-220FP = 1.02 OOmeOS. 
BAS5OBCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
* TO-220FP-5 1.26 1.05 .84 
BAGOBCOT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation.................. TO-220FP 1.02 85 =.68 
BAGOBCOWT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown aa -T0-220FP-5 1.26 «1.05 84 
BA7OBCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio .T0-220FP = 1.02 85 68 
BA7OBCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown oe .T0-220FP-5 1.26 «61.05 84 
BA80BCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturatio .T0-220FP = 1.02 85 68 
BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
= TO-220FP-5 1.26 1.05 84 
BASOBCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation.................. TO-220FP = 1.02 85 =©.68 
BASOBCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 
Saturation/Shutdown .T0-220FP-5 1.26 «61.05 84 
BA028LBSG2-CT-ND | 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator. 5-SSOP. 80 60 45 
BA028LBSG2-TR-ND | 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator. 5-SSOP 780.00/3,000 
BA029LBSG2-CT-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator. 5-SSOP. 80 60 45 
BA029LBSG2-TR-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator. 5-SSOP 780.00/3,000 
BAO30LBSG2-CT-ND | 3V, 150mA Low Saturation Regulator. 5-SSOP. 80 60 45 
BA030LBSG2-TR-ND | 3V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 
BA032LBSG2-CT-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 ‘60.45 
BA032LBSG2-TR-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 
BA033CCOT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator... 1.44 1.18 94 
BAO33CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator with Shutdow! 1.44 1.20 96 
BA033LBSG2-CT-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 
BA033LBSG2-TR-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BAO36LBSG2-CT-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator... 80 60 45 
BAO36LBSG2-TR-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulato 780.00/3,000 
BAO38LBSG2-CT-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulato 80 60 45 
BAO38LBSG2-TR-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator... 780.00/3,000 
BAO40LBSG2-CT-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator. 16) fee) geo) 
BAO40LBSG2-TR-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator. 975.00/3,000 
BAO50LBSG2-CT-ND | 5V, 150mA Low Saturation Regulator. 80 60 45 
BAOS50LBSG2-TR-ND | 5V, 150mA Low Saturation Regulator. 780.00/3,000 
BA178MO05T-ND. 5V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato! -80 60 45 
BA178MO6T-ND. 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato! TO-220FP -80 60 45 
BA178M07T-ND. 7V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato! TO-220FP -80 60 45 
BA178MO08T-ND. 8V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato! TO-220FP -80 60 45 
BA178MO9T-ND. 9V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulato! TO-220FP -80 60 45 
BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. TO-220FP 80 60 45 
BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. -80 60.45 
BA178M15T-ND 15V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. -80 60 45 
BA178M18T-ND. 18V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. -80 60 45 
BA178M20T-ND 20V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. -80 60 45 
BA178M24T-ND 24V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator. -80 60 45 
BA2901F-E2CT-ND _| 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparat 60 A534 
BA2901F-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator 487.50/2,500 
BA2901FV-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator -60 45 34 
BA2901FV-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator 487.50/2,500 
BA2901KN-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator . 16-VOFN 64 48 36 
BA2901KN-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator . 16-VQFN 520.00/2,500 
BA2902F-E2CT-ND —_| 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp. 64 48 = 36 
BA2902F-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 520.00/2,500 
BA2902FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp. 64 48 36 
BA2902FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 520.00/2,500 
BA2902KN-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp. -80 60 45 
BA2902KN-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 650.00/2,500 
BA2903F-E2CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 48 POO meee 
BA2903F-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 390.00/2,500 
BA2903FV-E2CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 56 142) 82, 
BA2903FV-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 455.00/2,500 
BA2903FVM-CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 56 AZ 32) 
BA2903FVM-TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator 546.00/3,000 
BA2904F-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 48 roomy 
BA2904F-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 390.00/2,500 
BA2904FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 56 A232 
BA2904FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 455.00/2,500 
BA2904FVM-CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 56 ADS: 
BA2904FVM-TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 546.00/3,000 
BA4116FV-E2CT-ND | FM IF Detector for Cordless Phones 1.26 1.05 .84 
BA4558F-E2CT-ND | 36V, Dual Op Amp 255) A433 
BA4558F-E2TR-ND | 36V, Dual Op Amp 372.50/2,500 
BA4558RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 
BA4558RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 
BA4558RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 
BA4558RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 
BA4558RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 
BA4558RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 405.00/3,000 
BA4560-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Amp . -50 40 ~=.30 
BA4560F-E2CT-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Amp .. 50 40.30 
BA4560F-E2TR-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Amp .. 337.50/2,500 
BA4560RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40.30 
BA4560RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 
BA4560RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40 30 
BA4560RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 337.50/2,500 
BA4560RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 50 40 3 
BA4560RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp. 405.00/3,000 
BA6845FS-E2CT-ND | Stepping Motor Driver. 1.44 120 96 
BAG845FS-E2TR-ND | Stepping Motor Driver. 1560.00/2,500 
BA10358F-E2CT-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp -50 40 =.30 
BA10358F-E2TR-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp 337.50/2,500 
BA10393F-E2CT-ND | Dual Comparator 45 36 0 (27 
BA10393F-E2TR-ND | Dual Comparator 305.00/2,50! 
BA17805T-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulatot 84 63 48 
BA17806T-ND 6V, 1A Positive Output Voltage Regulatot 84 63 48 
BA17807T-ND 7V, 1A Positive Output Voltage Regulatot 84 63 48 
BA17808T-ND 8V, 1A Positive Output Voltage Regulatot 84 63 48 
BA17809T-ND 9V, 1A Positive Output Voltage Regulator 84 63 48 
BA17810T-ND 10V, 1A Positive Output Voltage Regulator .. TO-220FP 84 63 48 
BA17812T-ND 12V, 1A Positive Output Voltage Regulator. TO-220FP 84 63 48 
BA17815T-ND 15V, 1A Positive Output Voltage Regulator .. TO-220FP 84 63 48 
BA17818T-ND 18V, 1A Positive Output Voltage Regulator. TO-220FP 84 63 48 
BA17820T-ND 20V, 1A Positive Output Voltage Regulator. TO-220FP 84 63 48 
BA17824T-ND 24V, 1A Positive Output Voltage Regulator. TO-220FP 84 63 48 
BAJOBCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. TO-220FP = 1.02 85 68 
BAJOBCOWT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 1-26, 1105" 84 
BAJOCCOT-ND. 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator.. 141. 118 94 
BAJOCCOWT-F-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 144 120 96 
BAJ2CCOT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. oa 1.41. 118 94 
BAJ2CCOWT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BAJ5CCOT-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator...... 141. #118 94 
BD7851FP-E2CT-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. RIC 
BD7851FP-E2TR-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. 2106.00/2,000 
BH1JLB1WHFV-CT-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdown 68 il .39 
BH1JLB1WHFV-TR-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdow 663.00/3,000 
BH2JNB1WHFV-CT-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Ol 2389) 
BH2JNB1WHFV-TR-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BH15LB1WG-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 Ol) 239) 
BH15LB1WG-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH15LB1WHFV-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51.39 
BH15LB1WHFV-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH1SMA3WHFV-CT-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51.39 
BH15MA3WHFV-TR-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH18LB1WG-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 1) 239) 
BH18LB1WG-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH18LB1WHFV-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 EOMIEECO! 
BH18LB1WHFV-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH18MA3WHFV-CT-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 251) 239) 
BH18MA3WHFV-TR-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BH25FB1WG-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 1) 239! 
BH25FB1WG-TR-ND_ | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each 

ROH INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Price Each BU2092F-E2TR-ND _ | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver is 1198.00/2,000 
Part No. Description A 2500 Memory eae 
BH25FB1WHFV-CT-ND |2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 685139 BR2ATOTAS WN Dg) (28x8-Bit Serial EEPROM : cr 
BH25FBIWHFV-TR-ND |2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR2ALOTAF-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM Se ee 
BH25MASWHFV-CT-ND |2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BRZUTOIATSWEATRAND | 128x8-Bit Serial EEPROM ae 
BH25MA3WHFV-TR-ND |2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 eee aa rre-caN Oy) 128x8-Bit Serial EEPROM -BB-SSOP Bi cee Some 
BH25NB1WHFV-CT-ND |2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 5139 BR24LOTAFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM -B8-SSOP 390.00/2,500 
BH2SNBTWHFV-TR-ND |2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 Sa apc 126x8-Bit Serial EEPROM a eee 
BH28FB1WG-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BRoaTG ENED SRGVA- Bit SériaIEECROM AOR COMMAS 
BH28FB1WG-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BROAGOEWESGENDIN| 286.8-Bit Serial EEPROM a Re 
BH28FB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BREA EES IOI onGx8- Pit Serial EEPROM 990,002,560 
BH28FB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 eee pute 

- BR24LO2FV-WE2CT-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 55 448 
BH28MA3WHFV-CT-ND |2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BROALOJFV-WEOTR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 37260/2.500 
BH28MA3WHFV-TR-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BROALOQFVM-WCT-ND |256x8-Bit Serial EEPROM a a a 
BH28NB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BRO4LO2FVM-WTR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM ~* 507.00/3,000 
BH28NB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BRO4LO4-W-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 88. 66. 50 
BH29FB1WG-CT-ND_|2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BROALOdE-WEDCT.ND 1512x8-Bit Serial EEPROM 75 64 A 
BH20FB1WG-TR-ND |2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BRO4LO4F-WE2TR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 
BH2GFB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BROALO4FV-WE2CT-ND |512x8-Bit Serial EEPROM mo SA AN 
BH2QFBIWHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BROALO4EV-WEOTR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 
BH29MA3WHFV-CT-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BRO4LO4EVM-WCT-ND |512x8-Bit Serial EEPROM 72 54. AI 
BH29MA3WHFV-TR-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BROALOAEVWEWTREND 151 2x8-Bit Serial EEPROM 702.00/3,000 
BH29NB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Bi. 39 BR24L08-W-ND 1024x8-Bit Serial EEPRO! 96 72 54 
BH29NB1WHFV-TR-ND |2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L08F-WE2CT-ND |1024x8-Bit Serial EEPRO! 72 54 AN 
BH30FB1WG-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 Bi 39 BR24LO8F-WE2TR-ND |1024x8-Bit Serial EEPRO! 585.00/2,500 
BH30FB1WG-TR-ND |3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BR24LO8FV-WE2CT-ND |1024x8-Bit Serial EEPRO! 72 54 AN 
BH30FB1WHFV-CT-ND_|3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 BRO4LO8EV-WE2TR-ND 11024x8-Bit Serial EEPRO| 585.00/2,500 
BH30FB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BR24L08FVM-WCT-ND |1024x8-Bit Serial EEPRO 72 54 AY 
BH30MA3WHFV-CT-ND |3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 abil 39 BR24L08FVM-WTR-ND |1024x8-Bit Serial EEPRO 702.00/3,000 
BH30MA3WHFV-TR-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BR24L16-W-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 78 65 52 
BH30NB1WHFV-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 BRO4L16F-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 84 6348 
BH30NB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BROAL16F-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO 682.50/2,500 
BH31FB1WG-CT-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 cSt 39 BR24L16FV-WE2CT-ND |2Kx8-Bit Serial EEPRO! .B8-SSOP 84 63 Al 
BH31FB1WG-TR-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L16FV-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! _B8-SSOP 682.50/2,500 
BH31FB1WHFV-CT-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR24L16FVM-WCT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO! 84 63 
BH31FB1WHFV-TR-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L16FVM-WTR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPRO 819.00/3,000 
BH31MA3WHFV-CT-ND |3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR24132-W-ND 7Kx8-Bit Serial EEPROI {44 120 96 
BH31MA3WHFV-TR-ND |3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L32F-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPRO 102 85 68 
BH31NB1WHFV-CT-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR24L32F-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPRO 1105.00/2,500 
BH31NB1WHFV-TR-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L32FV-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPRO 102 85 68 
BH33FB1WG-CT-ND_ |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR24L32FV-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPRO 1105.00/2,500 
BH33FB1WG-TR-ND_|3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663,00/3,000 BR24L64-W-ND 8Kx8-Bit Serial EEPRO Ta? 133 98 
BH33FB1WHFV-CT-ND |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR24L64F-WE2CT-ND | 8kx8-Bit Serial EEPRO! 132 110 88 
BH33FB1WHFV-TR-ND |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR24L64F-WE2TR-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM... 1430.00/2,500 
BH33MA3WHFV-CT-ND |3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BR34LO2FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM ‘B8-SSOP 48 36 2 
BH33MA3WHFV-TR-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BR34LO2FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM “B8-SSOP 390.00/2,500 
BH33NB1WHFV-CT-ND |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BRO3L46-W-ND 64x16-Bit Serial EEPROM Dip 72~COSCT 
BH33NB1WHFV-TR-ND |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BROSLAGF-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM -SOP 64 48 36 
BH1415F-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter IC 3.76 3.01 2.34 BROSL46F-WE2TR-ND |64x16-Bit Serial EEPROM -SOP 520.00/2,500 
BH1415F-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter IC 4258.00/2,000 BRO3L46FV-WE2CT-ND |64x16-Bit Serial EEPROM .B8-SSOP 64 48  .36 
BH1417F-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter IC 3.92 3.14 2.44 BRO3L46FV-WE2TR-ND |64x16-Bit Serial EEPROM .B8-SSOP 520.00/2,500 
BH1417F-E2TR-ND__|FM Stereo Transmitter IC 4438.00/2,000 BROSL46RFVM-WCT-ND |64x16-Bit Serial EEPROM -MSOP 64 48 36 
BH1418KN-E2CT-ND |FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems 3.92 3.14 2.44 BROSL46RFVM-WTR-ND |64x16-Bit Serial EEPROM. 624.00/3,000 
BH1418KN-E2TR-ND |FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems. 5480.00/2,500 BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPRO! 88 66 = 50 
BH4127FV-E2CT-ND_ | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone.....B16-SSOP 1.63 1.30 .98 BR93L56F-WE2CT-ND |128x16-Bit Serial EEPRO! 64 48 36 
BH4127FV-E2TR-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone .. 2080.00/2,500 BR93L56F-WE2TR-ND |128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter . 3.24 2.60 2.02 BROSL56FV-WE2CT-ND |128x16-Bit Serial EEPRO "B8-SSOP64.SABSSC«C«w 
BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter . 3.15 252 1.96 BROSL56FV-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPRO! .B8-SSOP 520.00/2,500 
BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter . 3.83 3.06 2.38 BR93L56RFVM-WCT-ND 128x16-Bit Serial EEPRO! -MSOP 64 48 36 
BP5034012-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 3 Same 2.5 20m 96) BR93L56RFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPRO! -MSOP 624.00/3,000 
BP5034D15-ND 15V, 80mA AC/DC Converter . 3.83 3.06 2.38 BR93L66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPRO 8-Dip 75 6350. 
BP5034D24-ND 24V, 50mA AC/DC Converter . 446 3.57 2.78 BROSLO6F-WE2CT-ND |256x16-Bit Serial EEPRO “SOP. .80 00 45 
BP5035A5-ND “BV, 200mA AC/DC Converter 512 410 3.46 BROSL6GF-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPRO! -SOP 650.00/2,500 
BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converte 416 3.33 2.59 BROSLGGFV-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPRO! .B8-SSOP 80 60 45 
BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converter 3.15 252 1.96 BROSLGGFV-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPRO! .B8-SSOP 650.00/2,500 
BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Converter 315 252 1.96 BROSLOGRFVM-WCT-ND |256x16-Bit Serial EEPRO! -MSOP 80 «60S 45 
BP5038A-ND. 12V, 30mA AC/DC Converter . 5.06 4.05 3.15 BROSLG6RFVM-WTR-ND |256x16-Bit Serial EEPRO -MSOP 780.00/3,000 
BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converter 5.06 405 3.15 BR93L76-W-ND 512Kx16-Bit Serial EEPROM 8Dip 93 78 62 
BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 4.23 3.39 2.64 BR9SL76F-WE2CT-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM. -SOP 80 6045 
BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 3.98 3.19 2.48 BROSL76F-WE2TR-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM. -SOP 650.00/2,500 
BP5041A-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 514 412 3.47 BROSL76RFV-WE2CT-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM. .B8-SSOP_ 8866.50. 
BP5041A5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter . 514 442 3.47 BROSL76RFV-WEZTR-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM -B8-SSOP 715.00/2,500 
BP5045A-ND “12V, 200mA AC/DC Converte 450 3.60 2.80 BR9SL76RFVM-WCT-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM. 8-MSOP 88 66 50 
BP5047A24-ND 24V, 150mA AC/DC Converter 5.36 4.29 3.34 BR93L76RFVM-WTR-ND |512Kx16-Bit Serial EEPROM. -MSOP 858.00/3,000 
BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 450 3.60 2.80 BR93L86-W-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 8-Dip 1.26 1.05 .84 
BP5048-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 468 3.75 2.92 BROSL8GF-WE2CT-ND |1Kx16-Bit Serial EEPROM 88 66 ~—«50 
BP5048-24-ND 24V, 200mA AC/DC Converter 514 412 3.47 BR9SL86F-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM : 715.00/2,500 
BP5061-ND -12V, 300mA AC/DC Converter 5.09 407 3.17 BROSLBGRFV-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM .B8-SSOP 75 63 50 
BP5061-5-ND -5V, 350mA AC/DC Converter 491 3.93 3.06 BROBLEGRFV-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM .B8-SSOP 812.50/2,500 
BP5062A-ND -12V, 500mA AC/DC Converte 5.70 456 3.85 BR9SLB6RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 75 ba 30 
BP5062A5-ND -5V, 500mA AC/DC Converter 5.54 4.43 3.45 BR9SLS6RFVM-WTR-ND |1Kx16-Bit Serial EEPROM. 975.00/3,000 
BP5063-5-ND 5V, 200mA AC/DC Converter . 672 5.38 4.54 
BP5065C-ND -12V, 90mA AC/DC Converter 795 3.96 3.08 : 
BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter 347 2.78 216 CONTROL / POWER 
BP5067-12-ND 12V, 350mA AC/DC Converter 5.29 423 3.29 INTEGRATED CIRCUITS 
BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converter 5124 4:20) 93:27, Digi-Key Price Each 
BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converte 6.08 4.87 4.11 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BP5068A24-ND -24V, 600A AC/DC Converter 570 456 3.85 Driver ICs 
BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Convel 4-SIP 6.32 5.06 4.27 - 
BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Convertel 8.00 640 5.40 IP1001-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block. 26.68 22.02 18.68 
BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter 518 415 3.50 IP1001TR-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block. 12806.25/750 
BP5221A-ND 5V, 0.5A DC/DC Converter . 5.09 407 3.17 1P1201-ND ee een Full Function 2-Phase Sync. Buck SEA Ae 
BP5222A-ND T2V, 500mA DC/DC Converter 515 413 3.21 4 : : : 
BP5293-ND 5V, 150mA DC/DC Converter . 243 195 1.52 IP1201TR-ND ate Sean Full Function 2-Phase Sync. Buck aegenreo 
BP5232A25-ND 5V, 2A DC/DC Converter* NE! 6.70 5.36 4.53 DwBIs 2106 : : 
BP5232A33-ND 5V, 2A DC/DC Converter* NEW! 6.70 5.36 4.53 IP1202-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BP5234A33-ND 5V, 3A DC/DC Converter* NEW! 918 7.35 6.20 ip eTEEND Pee Te ee eae e 15.5x9.25x2.6mm BGA 20.10 16.08 13.07 
BP5302A-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. 432 346 2.69 H » Dual Out Full Function 2-Phase Syne. Buc 
BP5302XA-ND -24V, 30MA DC/DC Converter for LCDs. 642 5.14 4.34 Power Block . 15.5x9.25x2.6mm BGA 9610.50/750 
BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supp! 582 466 3.93 1P1203-ND 15A, Single Out Full Function Sync. Buck Power 
BP5311XA-ND 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs... 6.98 5.59 4.72 Block a 9x9x2.3mm BGA 11.97 
BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCD: 6.70 5.36 4.53 1P2001-ND 20A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block.........144-BGA 13.36 10.55 9.50 
BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. 455 3.64 2.83 1P2002-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block. 16.25 12.00 11.03 
BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs. 455 3.64 2.83 |P2002TR-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block. 9869.00/1,000 
BP5450-ND 1.5 to 5V, 1.2A DC/DC Converter... 18-SIP 12.33 11.10 9.85 1P2003-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA 
BP5801-ND High Efficiency Switching Type Motor Driver. 5.31 4.25 3.31 Power Block 1ixtimmLGA 17.89 12.72 11.53 
BU2092F-E2CT-ND _ | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver... ie ake eo * RoHS Compliant (Continued) 
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International 


CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


T@R Rectifier 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1P2003A-ND 40h § Syne Buck Multiphase Optimized LGA axtix2.2mm Lea OeRoeen IR2132SPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIC 7566.00/1,000 
oe : : . : 1R2133-ND 3-Phase Bridge Dri .28-Dip 14.25 11.40 878 
IP2003ACT-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA 7 Se RES Ate Blinn 
1R2133J-ND 3-Phase Bridge Drive 4-PLCC 13.18 9.53 9.09 
Power Block bes Sxt1x2.2mm LGA ee ae aoe) IR2133JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 1361 9.68 8.78 
IP2003ATR-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA | 3 ‘ fare 
IR2133JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver 4084.00/500 
Power Block. 9x11x2.2mm LGA 9938.00/1,000 z r 
Fi 7 1R2135-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.25 11.40 8.78 
fesdetoahy) LowsSide Drive Sy 2a 1R2135J-ND 3-Phase Bridge Drive 1475 1180 9.09 
IPS5551T-ND High Side Driver . 9.00 7.20 5.18 ee ; : : 
is Aerillati 1R2135S-ND 3-Phase Bridge Drivet 14.25 11.40 8.78 
IR51H224-ND Self-Oscillating H: g : 438 3.50 270 ! ! 
Deciliah BA ‘ IR2135SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIC 13.05 9.28 8.41 
1R51H310-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver. 413 3.30 2.54 : Hie 
IR51H420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver. 488 3.90 3.00 IR2135SPBFTR-ND_| 3-Phase Bridge Driver 8-SOIC 7540.00/1,000 
TR53HD420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver. 498 3.98 3.06 1R2136-ND 3-Phase Bridge Drivel 28-Dip 7.60 5.49 5.24 
IR1176-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver. 7.63 524 458 IR2136J-ND 3-Phase Bridge Drive 4-PLCC 8.75 7.00 5.39 
IR1176S-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver. 7.75 532 4.65 'R2136JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 9.05 634 5.43 
1R2010PBF-ND High and Low Side Driver* 450 3.00 2.63 IR2136JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 4-PLCC 2534.00/500 
IR2011SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 4.05 250 2.16 1R2136S-ND 3-Phase Bridge Driver. 8-SOIC 8.50 680 5.24 
TR2011SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 4557.50/2,500 IR2136SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIC 875 613 5.25 
1R2085S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver. 3.99 2.61 2.30 IR2136SPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8-SOIC 4725.00/1,000 
IR2085SPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 435 2.69 2.32 IR2151-ND Half-Bridge Driver 8-Dip 3.00 2.40 1.85 
IR2085SPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 4895.00/2,500 1R2151S-ND Half-Bridge Driver SOIC 3.33 2.66 2.05 
1R2101PBF-ND High and Low Side Driver* 3.05 1.88 1.63 IR2151STR-ND Half-Bridge Driver 8-SOIC 4657.50/2,500 
1R2101S-ND High and Low Side Driver... 240 1.92 1.48 1R2153D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive 8-Dip 331 233 1.86 
Bea ae and ioe eae piven haben fan IR2153PBF-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-Dip 2.64 163 1.41 
i ide Driv 0/2, 1R2153S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver SOIC 1.68 1.34 1.04 
1R2102-ND High and Low MOS Driver. 3.00 2.40 1.85 IR2153SPBFCT-ND _ | Self-Oscillating Half-Bridge Driver BSOIC 414 256 2.21 
a fick and row Mos per oe ae ae IR2153SPBFTR-ND _ | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 4657.50/2,500 
1R2103S-ND High and Low MOS Driver. 240 192 148 1R2153STR-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive 8-SOIC 4657.50/2,500 
x . fai 1R2155PBF-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 8-Dip 3.95 244 2.11 
IR2103SPBFCT-ND | High and Low MOS Driver 414 256 2.21 Roe Sarient sencinal Mater Dri aDin METOCIEETE IAD 
IR2103SPBFTR-ND | High and Low MOS Driver* 4657.50/2,500 SET erg Oar ONE hy : ; 
1R2104-ND High and Low Side Drive 341 1.93 1.70 1R2172SPBF-ND Current Sensing Motor Driver 8-SOIC 713° 499 4.28 
1R2104PBE-ND High and Low Side Driver 3231.99 1.72 IBIS RBEEND Linear Current Sensing It Gey al) ge 
1R2104S-ND High and Low Side Drive 160 128 99 'R2175SPBFCT-ND | Linear Current Sensing IC* . 6.50 4.55 3.90 
IR2104SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 192 119 1.03 IR2175SPBFTR-ND | Linear Current Sensing IC* . 8450.00/2,500 
IR2104SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2160.00/2,500 1R2181PBF-ND High and Low Side Driver 450 278 2.40 
IR2106PBF-ND High and Low Side Driver* 3.96 245 2.12 1R2181S-ND High and Low Side Driver 434 2.79 2.52 
1R2106S-ND High and Low Side Driver... 3.38 270 2.08 IR2181SPBFCT-ND __| High and Low Side Driver 480 296 2.56 
IR2106SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 4.20 259 2.24 1R2181SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 5400.00/2,500 
IR2106SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 4725.00/2,500 1R2182-ND High and Low Side Driver 338 270 2.03 
1R2107-ND High and Low Side Drive 20%) 2.38) 1279 1R2183PBF-ND Half-Bridge Driver* . 450 278 2.40 
IR2108PBF-ND High and Low Side Driver* 3.96 2.45 2.12 IR2183SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* . 480 296 2.56 
1R2108S-ND High and Low Side Driver. 3.38 270 2.08 IR2183SPBFTR-ND _| Half-Bridge Driver* 5400.00/2,500 
PENRSeN Ean es ee ee ecsere 
i * 00/2, 1R2214SS-ND Half-Bridge Gate Dri 10.35 7.20 6.75 
1R2109-ND Half-Bridge Driver... 3.30 2.64 2.03 : Phase Biidae Drier, 
F Hastie 1R2233-ND 3-Phase Bridge Drive 37.50 30.00 23.10 
1R2109PBF-ND Half-Bridge Driver 3.96 2.45 2.12 1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver.. 26.81 19.39 18.48 
Ie OS ND ee at ae aoe IR2233JPBFCT-ND _ | 3-Phase Bridge Driver* 24.10 18.08 16.87 
: i. s : : 1R2233JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 8134.00/500 
IR2109SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver 2195.00/2,500 oseechin a:Phase aridoe Dri ean SAG) faze 
1R2110-ND High and Low Side Drive 513 3.33 2.97 H st fase Brioge: Brive. : i Y 
1R2110-1PBF-ND High and Low Side Driver* 560 3.27 280 1R2235-ND 3-Phase Bridge Driver. 37.50 30.00 23.10 
TR2110-2PBF-ND | High and Low Side Driver* 7324.07 3.91 ea o-Phase Bridge Drive SE SiN es) 
IRO110PBF-ND High and Low Side Driver* Bas 61 342 IR2235JPBFCT-ND _ | 3-Phase Bridge Driver 30.30 22.73 21.21 
1R2110S-ND High and Low Side Driver 400 320 247 1R2235JPBFIR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 10226.50/500 
IR2110SPBFCT-ND | High and Low Side Driver 4.80 2.96 2.56 1R2235S-ND 3-Phase Bridge Drive 37.50 30.00 23.10 
IR2110SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2320.00/1,000 Bee a ‘i Wee and ae a bret 300 18s 1p 
TR2117-ND 258 1.61 142 2 igh and Low Side Driver: : : : 
1RO111S-ND 488 150 116 1R2301S-ND High and Low Side Driver 3.06 1.89 1.67 
1R2111SPBFCT-ND 225 139 1.20 TR2301SPBFCT-ND | High and Low Side Driver 318 197 170 
IR2111SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 2532.50/2,500 IR2301SPBFTR-ND | High and Low Side Driver 3577.50/2,500 
IR2111STR-ND Half-Bridge Drive 2532.50/2,500 1R2302PBF-ND Half-Bridge Driver* ..... 3.00 1.85 1.60 
1R2112-ND High and Low Side Drive: 946 1.78) 4.70 1R2520DPBF-ND Adaptive Ballast Control IC* 2.97 1.98 1.74 
IR2112-1PBF-ND | High and Low Side Driver* 453 2.80 2.42 IR3080M-ND XPHASE™ VRD10 Controlle 378 247 2.19 
1IR2112-2PBF-ND High and Low Side Driver* 5.04 3.36 2.69 IR3080MPBFCT-ND | XPHASE™ VRD10 Controller* 405 250 216 
1R2112S-ND High and Low Side Driver 3.00 240 1.85 IR3080MPBFTR-ND | XPHASE™ VRD10 Controller* 5469.00/3,000 
IR2112STR-ND High and Low Side Drive 2138.00/1,000 IR3081AMPBF-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 28-MLPQ 3.77 247 2.20 
IR2112SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 483 2.98 2.58 1R3081AMPBFCT-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 28-MLPQ 411 274 2.20 
Lees ls High and Law Side Briver* A eezs to a. 1R3081AMPBFTR-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 28-MLPQ 6165.00/3,000 
| igh and Low side Drive: A A y y T™ i 
IROTS-1PBE-ND | High and Low Side Drive a aa ae TR3081M-ND XPHASEM™ VR10.0 Controle 28-MLPO 3.90 2.53 2.24 
ROSANA Wich ond Low Side Driver Bay aes ee IR3086M-ND XPHASE™ Controller... 20-MLPQ «2.79 1.71 1.49 
mae ND z igh aa ioe as iiver ie a 1R3087M-ND XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP, Over Temperatur OL-MLPQ 2.82 165 1.46 
i f ide Dri : . ; IR3087MPBFCT-ND | XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP, Over Temp.* . OL-MLPQ 3.08 1.76 1.54 
IR2113SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 7:23 4.46 3.86 IR3087MPBFTR-ND | XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP. Over Temp * OL-MLPQ 3696,00/3,000 
IR2113SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3374.00/1,000 — oe 
5 Bri A 1R3092M-ND 2-Phase Opteron, Athlon, or VR10.X Control IC . 48-MLPQ 636 3.93 3.52 
IR2114SS-ND. Half-Bridge Gate Drive 8.97 648 5.85 i 
1R2117-ND Single-Channel Driver. 188 137 1.30 IR3094MPBFCT-ND_ | 3-Phase PWM Controller for Point of Load 48-MLPQ 7.02 4.68 3.75 
TR2117S-ND Single-Channel Driver. 2.34 1.88 1.44 eee ena Set Wy enue fora of Load Oe 5 rear 
IR2117STR-ND __| Single-Channel Driver. 4387.50/2,500 ; Pe ooe sal anegs precee INE Sip eee noms 
IR2117SPBFCT-ND | Single-Channel Driver 390 241 2.08 1R3103-ND 0.75A, 500V Gate Driver with Half-Bridge FredFET Driver .. 9-Sip 5.54 3.95 3.41 
IR2117SPBFTR-ND | Single-Channel Driver* .. 4387.50/2,500 IRS2205-N0 Fully Protected Half-Bridge for DC Motor res ee ee 
IR2118-ND High Side Driver . 240 1.92 1.48 ow Side Driver... : : : 
1R2118S-ND High Side Driver . 257 206 158 1R4426S-ND Low Side Driver 191 1.53 1.15 
IR2118SPBFCT-ND | High Side Driver* 3.90 2.41 2.08 1R4427-ND Low Side Driver 252 144 1.26 
IR2118SPBFTR-ND | High Side Driver* 4387.50/2,500 1R4427PBF-ND Low Side Driver*. 252 144 1.26 
IR2121PBF-ND Current Limiting Low Side Driver* 465 2.72 2.48 1R4427S-ND Low Side Driver... Te Wee ees 
1IR2122-ND High Side Driver . 4.75 3.80 2.93 1R4427SPBFCT-ND | Low Side Driver*. 815) 7 1:80)) 71/58: 
1R2125-ND Current Limiting Single-Channel Driver .. Si cmenceilen 258 1R4427SPBFTR-ND | Low Side Driver*. 3262.50/2,500 
IR2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver . 480 3.4 2.96 1R4428-ND Low Side Driver 1.80 1.44 1.08 
IR2127-ND Current Sensing Single-Channel Driver .. 3.80 2.74 2.62 1R4428S-ND Low Side Driver (eG Someta s 
IR2127S-ND Current Sensing Single-Channel Driver .. 2.38 1.90 1.47 1R4428SPBFCT-ND | Low Side Driver*. 315 1.80 1.58 
IR2127SPBFCT-ND _| Current Sensing Single-Channel Driver 2.85 1.76 1.52 IR4428SPBFTR-ND | Low Side Driver. 3262.50/2,500 
1R2127SPBFTR-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* 3207.50/2,500 1R6210-ND High Side Driver 498 3.98 3.06 
IR2127STR-ND Current Sensing Single-Channel Driver . 3207.50/2,500 1R6210S-ND High Side Drivel ey) ae) BDyAl 
Beart High Sige rivet Ato 340) 268 1R6216-ND High Side Driver .. T0-220-5 4.98 3.98 3.06 
a Heth el : ; : 1R6220-ND High Side Driver. T0-220-5 463 3.70 3.24 
IR2128S-ND High Side Driver .. 475 3.80 2.93 7 
eee aS PaaelEil : 1R6220S-ND High Side Driver TO-220-5 3.50 280 2.16 
; Phase Bridge Driver. ROOMS CO Memb 22 IR6220STRL-ND | High Side Dri T0-220-5 1512.00/800 
1R2130J-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.25 11.40 8.78 Herat heeeae ce ; d 
IR2130JPBF-ND 3-Phase Bridge Driver 1283 912 897 1R21064PBF-ND High and Low Side Driver 14-Dip 4.05 250 2.16 
R21308-ND 3-Phase Bridge Driv 1083 867 668 1R21064S-ND High and Low Side Driver 4-SOIC 343 2.74 2.11 
1R2131-ND Triple High and Low Side Driver 13.35 1068 8.22 1R21064SPBFCT-ND | High and Low Side Driver 4-SOIC 4.29 265 2.29 
TROT3TJND Triple High and Low Side Dri F-PLOG 14.5 11.408 78 1R21064SPBFTR-ND | High and Low Side Driver 4-SOIC 4827.50/2,500 
1R2131S-ND Triple High and Low Side Driver 28-SOIC 14.25 11.40 8.78 1R21074-ND High and Low Side Driver 14-Dip 3.45 2.76 2.13 
1R2132-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-Dip 13.35 10.68 8.22 1R21084PBF-ND High and Low Side Driver 14-Dip 4.05 2.50 2.16 
1IR2132S-ND 3-Phase Bridge Driver. 14.25 1140 8.78 1R21084S-ND High and Low Side Driver. SOIC 3.43 2.74 2.11 
IR2132SPBFCT-ND__| 3-Phase Bridge Driver 13.10 9.32 8.44 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
Price Each IRSF3012L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 3.50 2.80 2.10 
Deserintlon 1 25 100 IRSF3012-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. 4.38 3.50 2.63 
‘i i a IRSF3021L-ND Low Side Power MOSFET Switch 2.93 2.34 1.76 
IR21OBSSEBECTEND IS High and Low Side Driver* Ce) AGS 2a) IRU1502-33CHCT-ND_| Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1.05 79 62 
IRA 1OBESEBETE:ND | High and Low Side Driver 4827.50/2,500 IRU1502-33CHTR-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1470.00/3,000 
IR21094-ND Half-Bridge Driver....... 2407) a0) Mot 5 
1R21271-ND 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Drive ip 4.76 3.06 2.76 Reference Design Kits 
1R21271S-ND 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver ... 8-SOIC 5.23 3.42 3.04 IRAC1150-300W-ND | Demo Board designed to demonstrate the performance of the IR1150S 
IR21271SPBFCT-ND |600V, 200/420mA Current Sensing Single Ch. Driver* 585 3.61 3.12 control IC in a 300W continuous conduction mode boost converter 
1R21271SPBFTR-ND |600V, 200/420mA Current Sensing Single Ch. Driver* 6582.50/2,500 for power factor correction 450.00 — = 
IR21362-ND 3-Phase Bridge Driver. 8.50 6.80 5.24 IRAC1150-D2-ND —_| Control Board features the 
IR21362JPBFCT-ND  |3-Phase Bridge Driver 9.05 6.34 5.43 Correction Control IC..... 195.00 = — 
IR21362JPBFTR-ND |3-Phase Bridge Driver* .. 2534.00/500 IRAC5001-HS100A-ND | OR-ing Demo Board Demonstrates the 1R5001 Functions. — 25000) = — 
1R21362S-ND 3-Phase Bridge Driver. 8.50 680 5.24 IRADK31-ND 1/4 HP DC Brushless Motor using IR31xx Design Kit. — 29249 — _ 
IR21362SPBFCT-ND |3-Phase Bridge Driver 8.75 6.13 5.25 IRAUDAMP1-ND High Power Class D Audio Power Amp using IR2011S. — 500.00 = _— 
IR21362SPBFTR-ND_ |3-Phase Bridge Driver 4725.00/1,000 IRDC3037-ND Design Kit with IRU3037 Synchronous PWM Controller, 200KHz 320.51 = _ 
IR21368PBF-ND 3-Phase Bridge Driver 8.50 5.95 510 IRDC3037A-ND Design Kit with IRU3037A Synchronous PWM Controller, 400KH 32051 — — 
1R21531-ND Half-Bridge Drive: 3.13 2.50 1.93 IRDC3038-ND Design Kit with IRU3038 Synchronous PWM 
1R21531D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver . 2.90 2.33 1.75 Controller, DDR, 200KHz.... 320.51 _ _ 
1R21531S-ND Half-Bridge Drive: 3.18 2.54 1.96 IRDC3046-ND Design Kit with [RU3046 Dual PWM LDO Controller, 200KHz 320.51 — — 
IR21531SPBFCT-ND |Half-Bridge Driver* 3.90 241 2.08 IRDC3048-ND Design Kit with [RU3048 Dual PWM LDO Controller, 200KHz 320.51 _ — 
IR21531SPBFTR-ND_ |Half-Bridge Driver* 4387.50/2,500 IRDC3055-ND Design Kit with [RU3055 5-Bit Programmable 3-Phase 
1R21571-ND Ballast Control 450 3.60 2.77 Synchronous Buck Controller. 920/0) 
1R21571PBF-ND Ballast Control 540 3.33 2.88 IRDC3065-ND Design Kit for Low Power On Board Switching Regulators. — 260607 = — 
1R21571S-ND Ballast Control 463 370 2.86 IRDC3073-ND Design Kit with [RU3073 Sync. PWM LDO Controller, 200KH: — 28000 = — 
1R21571SPBF-ND Ballast Control 5.09 3.24 2.96 IRDC3137-ND IRU3137 Evaluation Board. — (A065 ei 
IR21592-ND. Dimming Ballast Control 5.89 3.71 3.45 IRDC3138-ND 1RU3138 Evaluation Board. — 250.00 = = 
IR21592SPBF-ND Dimming Ballast Contro! 6.13 3.91 3.57 IRDC3146-ND Reference Design Kit with IRU3146 — 25000 — — 
IR21593-ND Dimming Ballast Control. 5.89 3.71 3.45 IRDC3621-ND Reference Board Designed for Dual Output Configuration. 250.00 —  — 
1R21593S-ND Dimming Ballast Control. 6.02 3.80 3.53 IRDC3637-ND Reference Board for 1.8V Output using 5V, 12V Supplies . 22500 — — 
1R21824-ND High and Low Side Drive 3.49 2.79 2.10 IRDC5001-LS48V-ND | OR-ing Demo Board Demonstrates the IR5001 Functions. 25000 — — 
1R21824S-ND High and Low Side Drive 3.60 2.88 2.16 IRDCIP1201-A-ND | 2-Phase, 30A, 3.14-5.5VIN, 0.8-3.3VOUT 2-Phase Synchronous 
1R21844-ND High and Low Side Drive 3.49 2.79 2.10 Buck Converter Reference Design with 1P1201 205100 ae 
1R22141SS-ND Half-Bridge Gate Driver... 10.35 7.20 6.75 IRDCIP1202-A-ND | 2-Phase, 30A, 5.5-13.2VIN, 0.8-5VOUT 2-Phase Synchronous 
IRAMSO6UPG60A-ND |600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for Buck Converter Reference Design with IP1202 29500 — — 
Appliance Motor Drive. 21.32 16.24 14.21 -A-| i = = 
IRAMSO6UP60B-ND |600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for ee sa ey eh eee. 03 2000 
Appliance Motor Drive 22.26 16.43 15.06 Buck Converter Reference Design with IP2001 713 — 
IRAMS10UP60A-ND |600V, 10A Plug N Drive™ Integrated Power Module for TRDCIP2001-C-ND 4-Phase, 80A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 
Appliance Motor Drive 23.42 17.29 15.84 Buck Converter Reference Design with IP2001 450.00 — — 
IRAMS10UP60B-ND eee tae Integrate Parner IRDCIP2002-C-ND | 4-Phase, 120A, 6.5-12VIN, 0.8-3.3VOUT Synchronous 
IRAMX16UPBOAND_|600V, 164 Plug N Drive™ integrated Power Module for iniswPst-no___|48V30W Reference Design Kt with ifiSA0U7.. 30800 
Appliance Motor Drive eI OBS s0me2z219 TRISMPS2-ND 7-12V, 30W Reference Design Kit with IRIS4011 — (5 ———— 
IRSF8011-ND Low Side Driver 438 3.50 2.70 IRISMPS3-ND 15V, 4A Reference Design Kit with IRIS401 — Beco 
IRSF8011L-ND Low Side Drive 3.50 2.80 2.16 IRISMPS4-ND 12V Power Supply Reference Design Kit — Bosco 
IRSF3021-ND Low Side Drive 413 3.30 254 IRISMPS5-ND 15V Power Supply Reference Design Kit — ec 
IRSFSOSTEND) Low Side Drive al) 3) 2 IRMCS2013-ND Complete AC servo motor control IC one-chip solution for complete 
Switching ICs closed loop current control and velocity control for a high 
IPS021-ND Fully Protected Power MOSFET Switc! TO-220AB 2.00 1.60 1.16 performance servo drive system....... — 1250.00 — _ 
IPS021S-ND Fully Protected Power MOSFET Switc! .SMD-220 240 1.92 1.38 IRMCS2033-ND Complete sensorless high performance digital motion control IC for 
IPS022GTR-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switcl 4050.00/2,500 Permanent Magnet AC motors. 1407.00 = =— = 
IPS024G-ND Low Side Driver 497 3.98 2.86 IRMD2214SS-ND Evaluation Board for IR2214SS — (30000) = = 
IPS031-ND Fully Protected Power MOSFET Switc! 3.04 2.55 1.96 IRMD22141SS-ND __ | Evaluation Board for 1R22141SS. Sono {| — 
IPS031G-ND Single/Dual Fully Protected Power MOSFET Switcl 2.52) 12102) 1:62 IRPLCFL2-ND 42 Watt Compact Fluorescent Ballast Reference Design Kit — Tiss — — 
IPS511-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 3.00 240 1.73 IRPLCFL3-ND CFL Triac Dimming Ballast Design Kit. — 19000 — — 
IPS511G-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 2.03 1.23 1.08 IRPLCFL4-ND 3-Way Dimming CFL Ballast — 12000 = 
IPS521-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch Eas) ehikee yar) TRPLCFL5E-ND 220VAC, CFL Ballast Design Ki — 125.00 = = 
IPS521F-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 460 3.68 2.76 IRPLCFL5U-ND 120VAC, CFL Ballast Design Ki — 125.00 = = 
IPS0151-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 420 336 2.42 IRPLDIM1E-ND Dimming Ballast Control IC Desig — 333.33 — _ 
IPS0551T-ND. Fully Protected Power MOSFET Switc! 8.00 640 4.80 IRPLDIM1U-ND Dimming Ballast Control IC Design Kit — (30000 — — 
IR1150SCT-ND One Cycle Control PFC. 3.45 2.07 1.84 IRPLDIM2E-ND Digitally Addressable DAL! Dimming Ballast Reference Design Kit 367140 
IR1150STR-ND One Cycle Control PFC 3737.50/2,500 IRPLDIM2U-ND Digitally Addressable DAL! Dimming Ballast Reference Design Kit 302865 — 
IR1150SPBFCT-ND__ [One Cycle Control PFC* . 3.45 230 1.84 IRPLHALO1E-ND | 100VA Dimmable Electronic Convertor Kit — 17500 — — 
IR1150SPBFTR-ND |One Cycle Control PFC* . 3737.50/2,500 IRPLLNR2E-ND Ballast Control IC Design Kit. 
IR2156-ND 600V, 0.5A Ballast Control .. 3.30 213 1.92 IRPLLNR2U-ND Ballast Control IC Design Kit. 
IR2156PBF-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 3.54 219 1.89 IRPLMB1E-ND 220VAC Ballast Control IC Design Ki 
IR2156S-ND 600V, 0.5A Ballast Control .. 3.36 216 1.95 
IR2156SPBFCT-ND —_|600V, 0.5A Ballast Control* 3.75 2.32 2.00 
IR2156SPBFTR-ND —|600V, 0.5A Ballast Control* 4220.00/2,500 
IR2166PBF-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Contro! 435 269 2.32 
IR2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control 3.68 2.94 2.36 Digi-Key Price Each 
1R2170-ND 600V, 1mA Over Current Sensing 5.63 3.86 3.38 Part No. Description il 25 100 
IR2170S-ND 600V, 1mA Over Current Sensin 5.75 3.95 3.45 1R2167S-ND PFC Ballast Control IC. 6.83 461 416 
1R2171-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing 6.25 429 3.75 1R21592S-ND Dimming Ballast Control IC .. 6-SOIC 569 3.84 3.46 
IR2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing 6.38 4.38 3.83 1R21592STR-ND Dimming Ballast Control IC . 6-SOIC 7352.50/2,500 
IR2183S-ND 600V, Half Bridge Driver. 434 279 252 IR3088AMCT-ND XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detec! OL-MLPQ 4.39 2.70 2.30 
1R2304-ND Half Bridge Driver... 3.238 1.90 1.67 IR3088AMTR-ND XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detec! 5427.00/3,000 
IR3311-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switc! .70-220-5 5.25 3.57 3.15 1R3621FCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller. AO nolo ime oo: 
IR6224-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch .T0-220 5.63 4.50 3.38 1R3621FTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller. 4712.50/2,500 
IR6226-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch .T0-220-5 5.75 4.60 4.03 1R3621MCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller. 4.21 261 2.32 
IR21814PBF-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver* . 14-Dip 4.65 287 2.48 1R3621MTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller 5874.00/3,000 
IR21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver 14-SOIC 4.48 2.88 2.60 IR3624MPBFCT-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Controller* NE! 40-MLPD 2.31 149 1.16 
IR21814SPBFCT-ND |600V, 1.7A High and Low Side Driver* .. 14-SOIC 4.95 3.06 2.64 IR3624MPBFTR-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Controller* NEW: 10-MLPD 2772.00/3,000 
IR21814SPBFTR-ND |600V, 1.7A High and Low Side Driver* . 14-SOIC 5570.00/2,500 1R3637SPBF-ND 1% Accurate Synchronous PWM Controller* eee aka 99 
IR21834PBF-ND 600V, Half Bridge Driver* 14-Dip 4.65 310 2.48 1R5001S-ND Universal Active OR-ing Controller . 241 148 1.26 
IR21834SCT-ND 600V, Half Bridge Driver. 14-SOIC 462 3.30 2.89 1R5001SCT-ND Universal Active OR-ing Controller .. DAT 4s 26 
IR21834SPBFCT-ND |600V, Half Bridge Driver* 14-SOIC 4.95 3.06 2.64 1R5001STR-ND Universal Active OR-ing Controller . 2545.00/2,500 
IR21834SPBFTR-ND |600V, Half Bridge Driver* ... 5570.00/2,500 IRDC2085S-DF-ND | DC Bus Evaluation Board. — 220.00 - = 
IRDCIP1001-A-ND — [Single Phase Synchronous Buck Converter, 3.3V to 4.5V. — 368.75 -_- — IRDC2085S-S-ND DC Bus Evaluation Board. — 220.00 = = 
IRIS4007-ND Integrated Power Switch, 200V, 4A .70-220-5 5.54 355 3.18 IRDC3039-ND Evaluation Board PWM Con — }218 157 
IRIS4011-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.7A .70-220-5 554 3.55 3.18 IRU431LCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator SOT-23 65 FOgnee2O) 
IRIS4013-ND. Integrated Power Switch, 650V, 5.1A .70-220-5 5.96 3.83 3.45 IRU431LCL3TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator SOT-23 585.00/3,000 
IRIS4013K-ND. Integrated Power Switch, 650V, 5.1A .10-262-5 5.83 3.74 3.37 IRU431LCL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator SOT-23-5 114 55 46 
IRIS4015-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A .... .T0-220-5 6.44 4.29 3.88 IRU431LCL5TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator SOT-23-5 1032.00/3,000 
IRMCK201-ND. High Performance Configurable Digital AC Servo Control 100-QFP 15.77 12.45 11.21 IRU1010CD-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. .D-PAK 1.26 112 1.00 
IRMCK203-ND. High Performance Sensorless Motion Control -80-QFP 20.90 15.68 13.59 IRU1010CP-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. 2-Pin Power Flex 1.72 95 78 
IRMCS2011-ND iMOTION™ Development System, Encoder Based Servo Drive IRU1010CS-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. .-8-SOIC 1.24 16957 
Design Platform 2398:00 ae IRU1010CY-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. SOT-223 90 50 41 
IRMCS2031-ND iMOTION™ Develop System, Sensorless Drive Design Platform 2500.01 = — 1RU1010-18CD-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator .. .D-PAK 1.26 112 97 
IRPLLNR3-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2167 250.00 - = IRU1010-18CP-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator .. 2-Pin Power Flex 1.72 95 78 
IRPLLNR4-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2166 350.00 — — IRU1010-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator .. 8-SOIC 91.24 69 57 
IRSF3010-ND Fully Protected Power MOSFET Switc TO-220AB 463 3.70 3.24 1RU1010-18CY-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator .. OT-223 90 P50 4 
IRSF3010S-ND Fully Protected Power MOSFET Switc! wD2-PAK 4.75 3.80 2.85 © RoHS Compliant (Continued) 
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LDO REGULATORS/ Digi-Key Price Each 
4 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SWITCHING CONTROELERS (Continued) — TRUSO380STR-ND [Synchronous PWM Controller. 2415,00/2,500 
ne IRU3039CHTRCT-ND | Synchronous PWM Controller .. 2.84 214 1.66 
Description 1 25 100 IRU3039CHTRTR-ND Synchronous PWM Controller . 3750.00/3,000 
IRU1010-25CD-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 1.26 112 97 IRU3O46CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 3.57 238 2.03 
IRU1010-25CP-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 172 85 78 IRU3O46CFTR-ND [Dual Synchronous PWM Controller 3927.50/2,500 
IRU1010-25CS-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 124 6957 TRU3047CWCT-ND [Dual Synchronous PWM Controller 327 218 1.86 
IRU1010-25CY-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 90 50 41 IRU3047CWTR-ND | Dual Synchronous PWM Controller 1537.00/1,000 
IRU1010-33CD-ND_| 3.3V, 1.0A Low Dropout Regulator 70.63.54 IRU3048CFCT-ND | Dual Synchronous PWM Controller 3.61 211 1.84 
IRU1010-33CP-ND | 3.3V, 1.0A Low Dropout Regulator We fe 7G IRU3048CFTR-ND —_|Dual Synchronous PWM Controller 3717.50/2,500 
Leech 2 ay rn ae Dropout Regulator 90 +6 Sa aH IRU3048CSCT-ND _|Dual Synchronous PWM Controller SP ei Slee 
i H ow Dropout Regulator IRU3048CSTR-ND —|Dual Synchronous PWM Controller 3432.50/2,500 
eae : en MNSEBI re ete Fonatar 1a 1 ar 1 af IRU3055CQCT-ND —_|5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controller. 471 314 2.67 
Bl B : s IRU3055CQTR-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controller . 36- QSOP 3156.00/1,500 
IRU1015CMCT-ND 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator .. TO-263 2.38 1.30 1.16 IRU3065CLCT-ND Positive tn Negative DC/DC Sole SOT-23-6 1.17 65 53 
RACIST E ND ; an tow propa fase mohustalle Regulator . 10-263 196 [6S 0075) vi IRU3065CLTR-ND _| Positive to Negative DC/DC Controller SOT-23-6 1254.00/3,000 
A ustable Low Dropout Regulator. : 5 “ 1RU3073CQCT-ND Synchronous PWM Controller with Low Dropou -16-QSOP 1.91 1.44 1.12 
IRU1015-33CD-ND | 3.3V, 1.5A Low Dropout Regulator 83 74 63 IRU3073CQTR-ND Synchronous PWM Controller with Low Dropout .16-QSOP 2150.00/2,500 
IRU1015-33CM-ND_| 3.3V, 1.5A Low Dropout Regulator 170152 1.30 IRU3137CSCT-ND Synchronous PWM Controller . 8SOIC 1.76 1.04 1 
OTS each A ay tan ro Dropout rea Ue ee Me ch IRU3137CSTR-ND Synchronous PWM Controller. 8-SOIC 1810.00/2,500 
- G  1.5A Low Dropout Regulator .T0-; F E ep IRU3138CSCT-ND Synchronous PWM Controller .. 4-SOIC 2.63 1.55 1.30 
IRU1030CM-ND 3.0A, Adjustable Regulator 171 1.70 1.37 TRU3138CSTR-ND _ |Synchronous PWM Controller. 4-S0IC 2667.50/2,500 
IRU1030CT-ND 3.0A, Adjustable Regulator 177 1.76 1.42 IRU3146CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 28-TSSOP 5.09 3.33 2.96 
IRU1030-33CD-ND__| 3.3V, 3.0A Low Dropout Regulator 1501.34 1.20 IRU3146CFTR-ND __|Dual Synchronous PWM Controller 6012.50/2,500 
roles [sy Sto bog Ro 13 tie | “Acoma 
IRU1030-33CT-ND | 3.3V, 3.0A Low Dropout Regulator est alkyl ale! 
IRU1050CD-ND 5.0A, Adjustable Regulator 90 81 wi 
IRU1050CM-ND 5.0A, Adjustable Regulator 472 170. 138 TOSH IBA DARLINGTON SINC aes 
TRUTOSOCP-ND 5.0A, Adjustable Regulator 728 115 1.02 = : 
IRU1050CT-ND 5.0A, Adjustable Regulator 178 159 1.43 Digi-Key a Price Each 
IRU1050-33CD-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator 150 1.34 1414 Part No. Description 1 25 100 
IRU1050-33CM-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator 1.70 152 1.30 TD62064AF-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 5OV, Vce Output 140 112 84 
IRU1050-33CP-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator -Pin Power Flex 1.28 1.15 .97 TD62064AFG-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 16-SOP 1.40 1.12 84 
IRU1050-33CT-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator 10-220 1.76 «1.57 1.34 TD62064AP-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output........ 16-Dip 1.20 1.00 .80 
IRU1075CM-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulato! 10-263 248 2.23 1.99 TD62064APG-ND —_|TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output* NEW: ip 120 1.00 80 
IRU1075CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator... 672.00/750 TD62064BP-1-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output. 1.20 1.00 80 
IRU1075CP-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator. 254 2.29 2.04 TD62064BPG-1-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output 1.20 1.00 .80 
IRU1075CT-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator... -T0-220 253 2.28 2.03 
IRU1117CD-ND 800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator .. 2.01 1.06 93 
IRU1447CY-ND 800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator. 74 40 32 TOSHIBA 7-CHANNEL 
IRU1117-18CD-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator. 201 1.06 .93 DARLINGTON SINK DRIVERS 
IRU1117-18CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator .. 1.72 1930) 5.78 Digi-Key Price Each 
IRU1117-18CS-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator .. 1.30 AO) ave Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LRU EEN Dig S00mA Low Dropout Positive Fixed 1-8V Reguiafor. Ee TD62001AFELCT-ND |General Purpose Input - 0.5A @ SOV, Vce Output 16-SOP 84 63 48 
aaa mA Low Dropout Positive Fixed 2.6V Regulator eA) HRs TD62001AFELTR-ND |General Purpose Input - 0.5A @ SOV. Vce Out} 16-SOP 546.00/2,000 
IRU1117-25CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V pose neue. " pur. ee 
Regulator 152 82 69 TD62001AFGELCT-ND |General Purpose Input - 0.54 @ 5OV, Vce Output* NEW! 16-SOP 84 fey 2 
IRU1117-33CD-ND _| 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator. 112 59 52 Cae ae aad coeral Furpose Input - 0.64 @ SOV, Vee Outputs MEWI....... 16-SCP Pyio mee 
TRU1117-33CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator. 152.82 .69 poseNpULEY: : DUE is 1D as : 
IRU1117-33CS-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator. 123 66 54 TD62001APG-ND —_—_ |General Purpose Input - 0.5A @ 5OV, Vce Output* NEW! . 64 4836 
IRU1117-33CY-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator. mw to TD62002AF-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output. 16-SOP 7254 
IRUI150CMCT-ND | 4.0A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 196 495 «74 TD62002AFELTR-ND |14-25V, PMOS Input - 0.54 @ 50V, Vce Output. 16-SOP 546.00/2,000 
IRU1150CMTR-ND _| 4.0A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 10-263-5 425.25/750 TD62002AFGELCT-ND |14-25V, PMOS Input - 0.5A @ 50, Vce Output NEW: 16-SOP 84 6348 
TRUITSOCPTR-ND | 4.0A, Adjustable Very Low Dropout Regulator.. 5-Pin Power Flex 1734.00/2,000 TD62002AFGELTR-ND |14-25V, PMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* NEW! 558.60/2,000 
IRU1150CSTR-ND | 4.0A, Adjustable Very Low Dropout Regulatoi .8-SOIC 877.50/2,500 1D62002APG-ND 14-25V, PMOS INput - 0.5A @ SOV, Vce Output* NEW! 64 48 36 
IRU1160CM-ND 6.0A, Adjustable Regulator .T0-263-5 2.03 181 1.62 TD62003AFCT-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.54 @ SOV, Vce Output. 64 48 36 
IRU1160CPTR-ND | 6.0A, Adjustable Regulator -Pin Power Flex 2674.00/2,000 TD62003AFTR-ND —|TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output. 416.00/2,000 
IRU1175CMCT-ND _| 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. .T0-263-5 3.50 2.63 2.05 TD62003AFGCT-ND  |TTL, 5V, CMOS Input - 0.54 @ SOV, Vce Output* NEW: 80 60 45 
TRUIT75CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. ~10-263-5 1269.11/750 TD62003AFGTR-ND_|TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* NEW!. 532.00/2,000 
IRU1176CM-ND 7.5A, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator. .10-263-7 3.28 293 263 TD62003AP-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output So 42 22 
IRU1176CPTR-ND 7.5A, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator . -Pin Power Flex 1944.00/2,000 TD62003APG-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* NE! 56 42 32 
IRU1205CLCT-ND 0.3A, Adjustable Very Low Dropout Regulatot . SOT-23-5 66 OO od. TD62004AF-ND 6-15V, PMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output........ 64 48 36 
IRU1205CLTR-ND _| 0.3A, Adjustable Very Low Dropout Regulato _ SOT-23-5 891.00/3,000 TD62004APG-ND —_|6-15V, PMOS Input - 0.5A @ 5OV, Vce Output* NEW!. 56 «42 32 
TRU1205-25CLTR-ND | 2.5V, 0.3 Very Low Dropout Regulator... ~SOT-23-5 1176.00/3,000 ULN2003AFW-ND TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output 56 42 32 
IRU1205-28CLCT-ND | 300mA Ultra Low Dropout Positive Fixed 2.8V Regulator. . SOT-23-5 92 50 41 ULN2003AFWG-ND  |TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 56 42 32 
IRU1205-28CLTR-ND | 300mA Ultra Low Dropout Positive Fixed 2.8V Regulator. . SOT-23-5 990.00/3,000 ULN2003AP-ND TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output...... AB 36 wae 
IRU1205-30CLTR-ND | 3.0V, 0.3A Very Low Dropout Regulator....... . SOT-23-5 1176.00/3,000 ULN2003APG-ND. TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 48 36 7 
IRU1205-30CLPCT-ND| 3.0V, 0.3A Very Low Dropout Regulator* NE! .S0T-23-5 1.16 66 54 ULN2004AFWG-ND |6-15V PMOS, CMOS 0.5A @ SOV, Vce 
IRU1205-30CLPTR-ND] 3.0V, 0.3A Very Low Dropout Regulator* NE! . SOT-23-5 1176.00/3,000 Output* NEW!.... 56 42.82 
eee SCL ND 4 oy 0. vey Be Dropout Regulator - SOT-23-5 By ppsee ULN2004AP-ND 6-15V PMOS, CMOS 0.5A @ SOV, Vee Output 48° «4.36027 
- d i ery Low Dropout Regulator 00/3, a * " ‘ zy ‘ 
IRU1206-18CD-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator D-PAK 188 168 1.38 UENZODSAREsN DIE 6-15V PMOS, CMOS 0.5A @ 50V, Vee Output” NEW! gy) 
IRU1206-18CY-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator OT-223 1.00 89 74 
TRU1206-25CD-ND | 2.5V, 1.0A Very Low Dropout Regulator D-PAK 1.28 114 94 OSH IBA 8-CHANNEL 
IRU1206-25CY-ND | 2.5V, 1.0A Very Low Dropout Regulator SOT-223 1.00 89 74 DARLINGTON SINK DRIVERS 
IRU1207-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator 8-SOIC 1.38 1.24 1.02 Digi-K Price Each 
IRU1207-25CS-ND | 2.5V, 1.0A Very Low Dropout Regulator B-SOIC 1.38 1.24 1.02 Bai Ne aeration aT 4 ae on 
IRU1207-33CS-ND | 3.3V, 1.0A Very Low Dropout Regulator 8-SOIC 1.38 1.24 1.02 = p g- 
TRU1208CS-ND T.0A Adjustable Very Low Dropout Regulato BS0IG 138 +124 1.02 7D62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @ SOV, Vce Output 88 6.66 «50 
IRU1209CSTR-ND | 1.0A Adjustable Very Low Dropout Regulato .8-SOIC 1865.00/2,500 TD62081AFGCT-ND | General Purpose Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* NE 18-SOP 967254 
IRU1260CMTR-ND | Dual Adjustable 6A/1A Low Dropout Regulator T0-263-7 1312.82/750 1D62081AFGTR-ND | General Purpose Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* NE! 18-SOP 638.40/2,000 
IRU1260CPTR-ND | Dual Adjustable 6A/1A Low Dropout Regulator -Pin Power Flex 2684.00/2,000 1D62081APG-ND General Purpose Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* NEW! 18-Dip 9.765743 
IRU1261CMTR-ND__| Dual Low Dropout Reg. 1.5 V/6A and 2.5 V/1A TO-263-5 1312.82/750 TD62082AF-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 88 66 50 
TRUT261CPTR-ND _ | Dual Low Dropout Reg. 1.5 V/6A and 2.5 VTA Tira Thin-PAK-5 2684.00/2,000 TD62082AFTR-ND | 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output 292.60/1,000 
IRU3004CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Controller w/Dual LDO Controller.....20-SOIG(W) 4.60 4.10 3.41 TD62082AFGCT-ND | 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce 
IRU3007CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Controller w/Dual LDO Controller.....28-SOIC(W) 648 5.77 4.80 Output* NEW!.... 88 66 50 
IRU3011CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller .20-SOIC(W) 460 410 3.41 TD62082AFGTR-ND | 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* NE 292.60/1,000 
IRU3018CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with TD62082APG-ND 14-25V, PMOS Input, 0.54 @ 50V, Vce Output* NE! 716 57 43 
Dual LDO Controller 24-SOIC(W) 6.08 5.41 4.50 TD62083AF-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output... 84° «638 
IRU3021MCW-ND | 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with Triple TD62083AFG5S-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output .. 84 63 48 
Low Dropout Controller... 28-SOIC(W) 4.33 3.85 3.21 TD62083AFNGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce 
IRU3021MCWTR-ND | 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with Triple Output* NEWS... 87 73 58 
Low Dropout Controller... 28-SOIC(W) 2350.64/1,000 TD62083AFNGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vee Output* NEW! 18-SSOP 771.40/2,000 
1RU3027CW-ND STAR conten, Buck Controller with Triple oa-soicew WESC eMeey TD62083AP-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output....... 18-Dip 72S 
” : : : : TD62083APG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 18-Dip 7254 AL 
IRU3027CWTR-ND 2 aa DS IE Conte: Sa SOIG) PRIRIAT TD62084AF-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5 @ 5OV, Vce Output. 18-SOP 84 63 48 
IRU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller. 8-SOIC(N) 2.20 1.96 | 1.63 ears rat a He ne ei nen . oy hice ee NEW en ot fs ue 
IRU3033CSPBF-ND | Pulse Width Modulation Swithcer/Linear Controller* ) 3.08 1.98 1.54 ‘ 7 a = = = 
IRU3033CSTR-ND _| Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller . 3037.50/2,500 TREE aie EMOS CMOS Ing) OSA @.50Vs Vee ore eat 
IRUSOSACSTR-NO | PWM Switeer/Contrller wth Shor. Greut Protection *9¥9190.002,500, | TDS2084AFNCT-ND | 6-18V PMOS, CMOS input 0.58/@ 80, Vee Output 96 8064 
oan TD62084AFNTR-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output. . 832.00/2,000 
HESS Cg| Syrichronous PWM Controller ean ee es TD62084AFNGCT-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V. Vee Output* NEW!..18-SSOP_ 90.75 60 
IRU3037CF-ND Synchronous PWM Controller 241 1.20 1.05 B nput, 0. » Vice Outpu es : g : 
IRU3037CFTR-ND Synchronous PWM Controller 3185.00/2,500 TD62084AFNGTR-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW!... ) 798.00/2,000 
TRU3037CS-ND Synchronous PWM Controller 230 1.56 1.22 TD62084AP-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output......... 18-Dip 16 57 AB 
|RU3037CSPBFCT-ND | Synchronous PWM Controller*. 277 1.58 1.39 TD62084APG-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* NEW! 18-Dip 6 57 AB 
IRU3037CSPBFTR-ND | Synchronous PWM Controller*. 2865.00/2,500 ULN2803AFW-ND_— | TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 84 638 
IRU3038CF-ND Synchronous PWM Controller 298 132 113 ULN2803AFWG-ND__| TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEWS... 84 6348 
IRU3038CS-ND Synchronous PWM Controller Wes ey ges * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
SH IBA 8-CHANNEL DARLINGTON SINK DRIVERS (Continued) Part No. Description k 1 25 100 
DG418DY-ND Precision CMOS Analog Switch... 3:20) 2/467 175) 


vr Price Each DG418DY+-ND Precision CMOS Analog Switch* 3.26 246 1.75 
Description 125 100 DG419CJ-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
ULN2803AP-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Output. 2 54 Al Analog CMOS Switch... 3.60 272 1.94 
ULN2803APG-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* ie 54 41 DG419CY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
ULN2804AFW-ND — | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.58 @ 50V, Vce Output.... 84 «63 «48 Analog CMOS Switch* 4.32 3.26 2.33 
ULN2804AFWG-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 84 63 «48 DG419DJ-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
ULN2804AP-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 76 57 43 Analog CMOS Switch... 379 286 2.04 
ULN2804APG-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output 16 57 AB DG419DJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
* RoHS Compliant Analog CMOS Switch* NEWE........ 3.79 2.86 2.04 
DG419DY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
Analog CMOS Switch*... 456 344 2.45 
8-CHANNEL DG5S0BACJ-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexe 570 4.30 3.06 
TOSHIBA DARLINGTON SOURCE DRIVERS DG5O8ACJ+-ND | Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer 5.70 430 3.06 
Digi-Key Price Each DGS509ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer* 5.70 430 3.06 
Part No. Description 1 25 +100 HI3-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch 5.64 4.26 2.84 
7D62783AF-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0 5A @ SOV, Vee Output... Te fale EG HI3-0201HS-5-ND__| High Speed Quad SPST CMOS Analog Swite 6.33 4.78 3.20 
1D62783AFG-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* NEW! 123 12) 86 HI6-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch....... . 641 4.84 3.23 
TD62783AFN-ND | TTL. 5V. CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output... 475 140 105 HIG-0201HS-5-ND | High Speed Quad SPST CMOS Analog Switch G-SOIC 893 6.74 4.50 
TD62783AFNG-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 143 114 86 \CL7107CPL-ND 3-1/2 Digit ADC... A0-Dip 12.16 918 5.40 
7D62783APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* NEW! 147 123 98 ICL7109CPL-ND 12-Bit ADC with Tri- State Binary Outputs -40-Dip 13.04 9.84 8.95 
ICL7129ACPL-ND 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver .. -40-Dip 19.77 14.92 9.95 


TD62784AF-ND 6-15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce 


143 144 86 ICL7129ACPL-2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver .. .40-Dip 15.53 11.72 7.81 

a sy . ‘ ICL7137CPL-ND Low Power, 3-1/2 Digit ADC... 40-Dip 12.16 9.18 5.40 
oer ke nie ae Innit CA oy Mee 1.43 86 ICL7641ECPD-ND —_| Quad, Low Power, CMOS Op Am| 14-Dip 4.27 3.22 1.89 
TD62784APG-ND 6-15V, PMOS, CM 1.47 98 ICL7641ECPD+-ND | Quad, Low Power, CMOS Op Amp* 497 3:22 1189 


477 3.60 2.12 
2.86 2.16 1.54 
4.93 3.72 2.66 


ICL7642ECPD-ND Quad, Low Power, CMOS Op Amp... 
ICL7660CSA+-ND CMOS Switch Capacitor Voltage Converter* 
ICL7665ACPA-ND Under/Over Voltage Detector... 


* RoHS Compliant 


E Pp N APPLICATION SPECIFIC ICL7665ACSA-ND | Under/Over Voltage Detecto 543 410 2.93 
$O INTEGRATED CIRCUITS ICL7665ACSA+-ND | Under/Over Voltage Detector*. 5.43 4.10 2.93 
ICM7212AMIPL-ND_| Four Digit Display Decoder/Drive: 6.75 4.34 254 
Our LCD controllers feature high-performance, low power consumption. These LCD controllers can be used on a variety 1CM7217AIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter. 13.86 1046 6.15 
of CPUs. The product line up supports a wide range of LCD panels, including those from small to large scale and those ICM7217AIPI+-ND | 4-Digit Presettable Up/Down Counter* NEW! .28-Dip 13.86 10.46 6.15 
from monochrome to color. \CM7217CIPI-ND | 4-Digit Presettable Up/Down Counter. .28-Dip 13.86 10.46 6.15 
Digi-Key Price Each ICM7218AIPI-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driv .28-Dip 11.74 8.86 6.00 
Part No. Description Pkg. 4 25 100 ICM7218AIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* NEW! .28-Dip 11.74 8.86 6.00 
=| '-Diai i ) * vo 
$1D13506F00A200-ND | Color CRT/LCD/TV Controller, 64K Colors -OFP 13.94 12.56 11.14 Fee 12 Digt Counc rbooter/orver Te nee are 
$1D13706FO0A200-ND | 80K Byte Embedded Memory LCD Controller 14.49 13.05 11.58 \oM7242IPA-ND _| Fixed Timer/Counter-... 379 286 198 


$1D13A04B00B200-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion 
$1D13A04F00A100-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion 


16.80 15.68 14.56 ICM7242IPA+-ND | Fixed Timer/Counter* NEW! 
15.83 14.77 13.72 ICM72501PE-ND | Programmable RC Timer. 


3.79 2.86 1.98 
5.41 408 2.72 


$1D13A05B00B200-ND | 256K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 13.71 12.80 11.89 i : 
$1D13700F01A100-ND | 32K Byte Embedded Memory BAV STN LCDC sce 64-QFP 9.00 7.20 6.08 ieee ee ae a Hee fee 
$5U13706P00C000-ND | SED1376FOA Evaluation Board 5750 — — ICM7556IPD+-ND__| Dual General Purpose RC Timer* 3.76 2.84 1.67 
$5U13A03P00C000-ND | SED13A3FOA Evaluation Board 67750 — — ICM75561SD-ND Dual General Purpose RC Timer. 3.39 256 1.51 


ICM7556ISD+-ND Dual General Purpose RC Timer* 3.39 2.56 1.51 


The Application Specific Standard Product line-up includes ICs for high-speed serial interfaces, such as USB 2.0 and ICMAX7555IPA-ND | CMOS General Purpose Timer... : 2.49 1.88 1.25 
USB OTG, as well as the network controller family of products, which uses TCP/IP protocol to monitor and communicate 1H5043CPE+-ND Dual SPDT General Purpose CMOS Analog Switch .. 710 5.36 3.15 
between different hubs. 1H5144CPE-ND DPST, Low Power, Fast CMOS Analog Switch 9.70 7.32 4.30 
1H5352CPE-ND SPST, Quad RF/Video Switch.. 14.07 10.62 6.25 

Digi-Key ppnce Each MAX110ACPE-ND | 2-Channel, +14-Bit Serial ADC 18.21 1374 8.81 
Bartlno: Description nis: cay MAX110ACWE-ND | 2-Channel, +14-Bit Serial ADC 18.21 1374 881 


13.97 10.54 6.77 
13.97 10.54 6.77 
10.97 8.28 5.32 
1055 7.96 5.10 
44.04 33.24 21.31 


Geninracentester MAXTTOBGHE ND] 2-Chamel 4B Seal ADC 
+" '-Channel, +14-Bit Serial * NEW! 
S1R72005F00A100-ND | USB OTG Controller and PHY. 992 7.94 6.70 EV CREGEI 3V, 8-Channel, 8-Bit Parallel Output AD 
USB 2.0 Controller MAX118CPI-ND 5V, 8-Channel, 8-Bit Parallel Output ADC 
64-OFP 11.33 10.20 9.05 MAX120CNG-ND | SOOKSPS, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference 
MAX120CNG+-ND | 5OOKSPS, 12-Bit ADC with Track/Hold and 
Reference* NEW!... 
MAX121CPE-ND 308KSPS ADC with DSP 78dB Interface/Serial AD 


F . ft MAX121CWE+-ND | 308KSPS ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC * 
The power supply ICs include DC to DC Converters, DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision MAX132CNG+-ND ADC with Serial Interface* 


Voltage Detectors and Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, Power Supply ICs for Logic Switching MAX132CWG-ND ADC with Serial Interface. 
Regulators. MAX132CWG+-ND | ADC with Serial Interface 


$1R720GOFO0A000-ND USB 2.0 PHY 


Network Controllers 


44.04 33.24 21.31 
34.95 26.38 16.92 
34.95 26.38 16.92 
22.00 16.60 10.65 
22.00 16.60 10.65 
22.00 16.60 10.65 


$1S65000F00A100-ND Web Camera IC 128-QFP 18.00 16.80 15.60 


Digi-Key , Poe ache MAX133CPL-ND [3-3/4 Digit DMM Circuit... 24.62 1858 11.91 

Part No. Description Pkg. 25 100 MAX135CWI-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface 22.00 16.60 10.65 
Se es | Coie hw 

S1F75510MOAO10BCT-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator....24-SSOP 4.46 3.57 2.78 intetia¢es. NEW: - 2200S SOID.ES 

$1E75510MOAO10BTR-ND| Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator...24-SSOP  _7484.40/3,000 Cea ae eee pentane and Charge Pump 40-Dip 21.28 16.06 10.30 

SIF81150F0A2000-ND|) System Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable MAX146ACAP-ND | 2.7-3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC "20-SSOP 25.12 18.96 11.16 


for Intel Xscale... 710 5.68 4.80 


MAX146ACAP+-ND | 2.7-3.6V, Low Power 12- 
MAX146ACPP-ND 2.7-3.6V, Low Power 12- 


-Channel Serial ADC*. 
Channel Serial ADC... 


-20-SSOP 25.12 18.96 11.15 
-20-Dip 25.12 18.96 11.15 


MV MV MAX146BEAP-ND | 2.7-3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC... -20-SSOP 25.42 18.96 11.15 
MAX146BEAP+-ND | 2.7-3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC*. .20-SSOP 25.12 18.96 11.15 

Digi-Key Price Eachse MAX147BCAP-ND_ | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC.... .20-SSOP 15.37 11.60 7.44 
Part No. meccaton we et MAX147BCAP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC*. .20-SSOP 15.37 11.60 7.44 
CONTAC ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch as aaa en DI6D| MAX147BCPP-ND _| 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC .20-Dip 15.37 11.60 7.44 
DG211CLND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch 345 260 185 MAX148BCAP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC -20-SSOP 8.82 666 4.27 
BOHRIEND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch aye OG G8 MAX148BCAP+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC*. .20-SSOP 8.82 6.66 4.27 
DEEN OSE D Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Swit: Ons Om Gi MAX148BCPP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC .20-Dip 9.62 7.26 4.65 
Dea eSE A Gia SeST CMOsiNaraali Clcesd Avalon whch an AWD Gi MAX150BCPP-ND | CMOS 8-Bit ADC with VREF Track and Hold... .20-Dip 24.65 18.60 11.93 
aa a _ ee Th srateKG Sti =p Ee MAX153CPP-ND MSPS, uP-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down .20-Dip 18.26 13.78 8.84 
DG212CJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch 6-Dip 345 260 1.85 caecum NS 9,1 Compatinie, &-Btt ADC with Power HGS POS aon 
DG303ACWE-ND | Dual Analog CMOS Switch 11.85 8.94 5.26 MAX154ACNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 35.75 26.98 17.30 
DG303ACWE+-ND | Dual Analog CMOS Switch* 11.85 8.94 5.26 MAX154ACWG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 35.75 26.98 17.30 
DG30S5ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 647 488 2.87 MAX154BCNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 25.86 19.52 12.52 
DG403DJ-ND SPDT Dual Analog CMOS Switch... 835 6.30 4.50 MAX154BCWG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 25.86 19.52 12.52 
DG403DY-ND SPDT Dual Analog CMOS Switch 10.02 7.56 5.40 MAX158ACPI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold 37.02 27.94 17.92 
DG403DY+-ND SPDT Dual Analog CMOS Switch 10.02 7.56 5.40 MAX158ACWI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold 37.02 27.94 17.92 
DG406DJ-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexe 8-Dip 12.35 9.32 6.66 MAX158BCPI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold 27.11 20.46 13.12 
DG406DJ+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* NEW! 8-Dip 12.35 9.32 6.66 MAX158BCWI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold 27.11 20.46 13.12 
DG413DY-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open MAX165ACPN-ND CMOS P Compatible 5yS 8-Bit ADC . 14.60 11.02 7.07 

Analog CMOS Switch 723 546 3.90 MAX165BCPN-ND | CMOS uP Compatible 5S 8-Bit ADC with Track Hold 

DG413DY+-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open and Reference... 11.24 848 5.44 
Analog CMOS Switch* 7.23 5.46 3.90 MAX165BCWN-ND | CMOS yP Compatible 5S 8-Bit ADC 11.24 848 5.44 

DG417CY-ND SPST, Normally Closed Analog CMOS Switc! 3.07 2.32 1.66 * RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX166BCPP-ND Diff. Input, 5S, 8-Bit ADC with Track Hold and Referenc 11.98 9.04 5.80 MAX211CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX172BCNG-ND | Complete 10S CMOS 12-Bit ADC. 29.71 22.42 14.38 Receivers with .11F External Caps. decd 755 6.70 3.65 
MAX172BCNG+-ND | Complete 10uS CMOS 12-Bit ADC 29.71 22.42 14.38 MAX211CWI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters ani 
MAX174CCPI-ND 12-Bit ADC with Reference te 87.05 65.70 46.94 Receivers with .1yF External Caps. * .... a 7.55 5.70 3.65 
MAX176BCPA-ND__| Serial Output, 12-Bit 250KSPS AD! 36.31 27.40 17.57 MAX211ECAl+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX176BCPA+-ND | Serial Output, 12-Bit 250KSPS ADC* 36.31 27.40 17.57 Receivers with .1yF Ext. Caps., 15Kv ESD* .. Soni .--28-SSOP_ 9.17 6.92 4.43 
MAX180ACQH-D-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System 60.76 45.86 26.99 MAX213CAI-ND BV Pe d, 4 RS-232 Tr itt id 5 RS-232 Recei 
MAX180BCPL-ND 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System 53.77 40.58 26.02 . ta Me rdipecce ere? x 
. ‘ f (2 active in shutdown) with 0.1yF External Caps. -28-SSOP 7.95 6.00 3.85 
MAX186BCPP-ND Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference . 35.75 26.98 17.30 MAX213CWI-ND 45V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers 
MAX186BCPP+-ND__| Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 35.75 26.98 17.30 Haile F 
MAX186BEAP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 48.81 36.84 29.26 12 acliveln Sitcows) Wir O-1ue Extettal CAPs 28-5010 eS Oe 
Hf Roe 2 : g : MAX213CWI+-ND 5V Pi d, 4 RS-232 Tr ite id 5 RS-232 Recei 
MAX186BCWP-ND_ | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference . 35.75 26.98 1730 ‘ *(o active in shutdown) with O.1pF External Caps *......-.28-SOIC 7.65 8.70 965 
MAX186BCWP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 35.75 26.98 17.30 MAXO13EEAL-ND BVP d. 4 RS-232 Ti itt d 5 RS-232 Recei 
MAX186DCPP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference. 23.59 17.80 11.41 2 Bn Heats hil Wika Fe ay ieee ecelvers on-ssop WAREGEESTCAEEETe 
MAX186DCPP+-ND _ | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 23.59 17.80 11.41 ROTI Poco UE patemal Caps eee Ao Eee BES 
MAX186DCWP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference. 23.59 17.80 11.41 2 Geers , op-soic WeteMmC nme Ce 
MAX186DCWP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 23.59 17.80 11.41 5 “ ‘ * 
MAX187BCPA-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 21.76 16.42 10.53 MAX2TSCRENDIRES 1.8V - 4.25V Powered True RS-232 Dual Transcelver. Git) SIS ee) 
MAX187BCWE+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold*. 21.76 16.42 10.53 MAX218CWP-ND | 1.8V - 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver 474 3.58 2.30 
MAX188BCPP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference . 32.70 24.68 15.82 SD 2 High Speed RS 232 a Receiver wiShutdown age ae Be 
MAX188BCPP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 32.70 24.68 15.82 + igh speed Ro- river Receiver w/Shutdown* . 5 
MAX188BCWP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference . 32.70 24.68 15.82 MAX222CWN-ND | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver w/Shutdown 488 3.68 2.45 
MAX188DCPP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference. 22.26 16.80 10.78 MAX222CWN+-ND__|5V High Speed RS-232 Driver Receiver w/Shutdown 488 3.68 2.45 
MAX188DCPP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 MAX222EWN-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver w/Shutdown 5.83 440 2.93 
MAX188DCWP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference . 22.26 16.80 10.78 MAX222EWN+-ND | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver w/Shutdown 5.83 440 2.93 
MAX188DCWP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Reference* 22.26 16.80 10.78 MAX223CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX189CCPA-ND 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter... 18.31 13.82 8.86 Receivers (2 Active in Shutdown) .... 8.24 6.22 3.99 
MAX189CCPA+-ND | 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter* 18.31 13.82 8.86 MAX225CWI-ND +5V Multichannel RS-232 Driver/Receive 18.97 14.32 8.42 
MAX191BCWG+-ND Be oat Sampling ADC with Internal Ref. and rere n MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown 8.24 6.22 3.99 
‘ower Down* ce oe E . : MAX230CWP-ND. +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown 755) 5:70") 3165 
MAX191BEWG-ND | LP, 12-Bit Sampling ADC with Internal Ref. and Power Down .. 34.34 25.92 15.25 MAX231CPD+-ND +5V and +12V Powered Dual RS-232 Transmitters/Receivers*..... 3.31 2.50 1.60 
MAX192BCAP-ND Low Power 8-Channel 10-Bit, 133KHz AD 18.63 14.06 9.02 MAX231EPD-ND +5V and +12V Powered Dual RS-232 Transmitters/Receiver: 3.98 3.00 1.92 
Hie eee ND yow pone anne rea spent a 1638 poe ay MAX232ACPE-ND__| +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receiver: Bon ci Baal 
‘ en arr a E ; h MAX232ACPE+-ND —|+5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers 551 416 2.77 
MAX192BCWP+-ND_| Low Power 8-Channel 10-Bit, 133KHz ADC 16.96 12.80 8.20 MAX232ACSE-ND | 45V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receiver 551 416 2.77 
Mae aE ea ators ae wit in Shuldowt sat ae ey MAX232ACSE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* 551 416 2.77 
fl ang x ; 3 MAX232ACWE-ND 5V Pi id, HS Dual RS-232 Tr itt id Recei 488 3.68 2.45 
BIA TODECE Es NDI) 16-Bit, 85KSPS ADC with 1A Shutdown* NEWH. eel Wold Sais MAX232ACWE¥-ND_|5V Powered, HS Dual AS.232 Transmitters and Receivers 4.88 3.68 2.45 
MAX195BCWE-ND | 16-Bit, 85KSPS ADC with 10A Shutdown 74.28 56.06 35.94 MAX32AESE-ND ; = : 7 ; r 
MAX195BEWE+-ND_ | 16-Bit, 85KSPS ADC with 10uA Shutdown 96.57 72.88 42.86 A +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receiver 8.60 4.98 2.93 
- ; 7 MAX232AESE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* 6.60 4.98 2.93 
MAX196BCAI-ND 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interfac: 31.08 23.46 15.05 MAX232AEWE-ND | 45V Powered. HS Dual RS-232 Transmitters and Receiver: 583 440 293 
MAX196BCNI-ND 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface 29.92 22.58 14.47 MAX232AEWEs-ND | 45V Pi d. HS Dual RS-232 T i i Race 83 4.40 2.93 
MAX197ACWI-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface 35.35 26.68 17.11 gala) +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Recelvers IC ; ; 
4 i MAX232CPE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers -16-Dip 3.31 2.50 1.60 
MAX197ACWI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel 2 
Interface* 38.85 29.32 17.60 MAX232CPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. .16-Dip 3.31 2.50 1.60 
MAX197BCAl--ND | 8-Channel Multi c 31.08 23.46 15.05 MAX232CWE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers 6-SOIC 3.31 250 1.60 
MAX197BCNI-ND 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface 29.92 2258 14.47 MAX232CWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers* . 6-SOIG 3.31 250 1.60 
MAX197BCNI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface*. 29.92 22.58 14.47 MAX232ECPE-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot......16-Dip 4.19 3.16 2.02 
MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown MAX232ECPE+-ND _ | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot.*..16-Dip 419 3.16 2.02 
and .1y1F External Capacitors 8.24 6.22 3.99 MAX232ECSE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot...16-SOIC 4.19 3.16 2.02 
MAX201CPD-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX232ECSE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
-1y1F External Capacitors. S230 ued 60) Receivers, ESD Prot.*... 419 316 2.02 
MAX201CWE+-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with MAX232ECWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
AF External Capacitors*........ 3.31 250 1.60 Receivers, ESD Prot.*... 419 3.16 2.02 
MAX202CPE+-ND iy ce RS-232 Transceiver with .1F External Raa enteien MAX232EEPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot.*..16-Dip 5.41 4.08 2.62 
apacitors* E - : MAX232EESE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot...16-SOIC 5.41 4.08 2.62 
MAX202CSE+-ND ay Dual RS-232 Transceiver with .1pF External Se) BEN dan MAX232EESE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
apacitors* KE 5 d Receivers, ESD Prot.*... 5.41 4.08 2.62 
MAX202CWE+-ND a Da RS-232 Transceiver with .1F External aa ep aien MAX232EPE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receiver: 3.98 3.00 1.92 
a paCHOES” : : ‘ MAX232EPE+-ND —_+5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers 3.98 3.00 1.92 
MAX202ECPE-ND +5V RS-232 Tr 419 316 2.02 i F i i i i 
MAX232EWE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receiver: 3.98 3.00 1.92 
MAX202ECPE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected 419 3.16 2.02 MAX232EWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers* 3.98 3.00 1.92 
MAX202ECSE-ND +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected... 419 316 2.02 MAX233ACPP-ND 45V Powered, Dual RS-232 No External Components 
oo) eee pe Tans nm an sa 
MAX202EESE+-ND _| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected... 541 4.08 2.62 Sadie Cuetec, Dual RS-232 No Extamal Components eee 
a are roe as reals 30) 1 | wcoterean Vrms uM 2s el ans ee 
MAX203CWP-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver 7.45 5.62 3.60 ONeeENRT Ai Polar Dia Reo39 Ne Rishi G : : : 
MAX203ECWP-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected 8.14 614 3.93 5 +5V Powered, Dual RS-292 No External Components 
MAX203EEWP-ND _| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected 11.61 876 5.61 Transmitters/Recelvers.. Haley Tahe 0 
MAX204CPE-ND +5V Quad RS-232 Transceiver with .1yF External Capacitor 5.88 444 2.85 MAX233CPP-ND +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX204CPE+-ND —_| +5V Quad RS-232 Transceiver with .1\1F External Transmitters/Receivers 745 5.62 3.60 
Capacitors* 5.88 4.44 2.85 MAX233EPP-ND +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX205CPG-ND Complete, +5V Powered, 5-Channel RS-232 Transceiver 16.38 12.36 7.92 Transmitters/Receivers.. . 8.93 6.74 4.32 
MAX206CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with 1uF External Caps, MAX234CPE-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters 5.88 4.44 2.85 
4 Drivers/3 Receivers... ec M559) 5700.65 MAX234CPE+-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters* NEW! 5.88 4.44 2.85 
MAX206CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1)F External Caps, MAX234CWE-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters 5.88 444 2.85 
4 Drivers/3 Receivers... ua 755) 5:70) 3:65 MAX235CPG-ND +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and 
MAX206CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1))F External Caps, Receivers with Power Shutdown and Tri-State... 16.38 12.36 7.92 
4 Drivers/3 Receivers*..... es 1.55) 69:70) 73:65 MAX235CPG+-ND +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and 
MAX207CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with .11F External Caps, Receivers with Power Shutdown and Tri-State* MEW!............24-Dip 16.38 12.36 7.92 
5 Drivers/3 Receivers... ae 755 5.70 3.65 MAX236CNG-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX207CNG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, Receivers with Power Shutdown and Tri-State............ 7.55 5.70 3.65 
5 Drivers/3 Receivers*... seo 7.55 5.70 3.65 MAX236CNG+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX207CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1)1F External Caps, Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 7.55 5.70 3.65 
5 Drivers/3 Receivers... so 755 9.70 3.65 MAX236CWG-ND | +5V/ Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX207CWG+-ND aH ee with 1)F External Caps, wae BH OGE Receivers with Power Shutdown and Tri-State............ 7.55 5.70 3.65 
HL eee se : ase MAX236CWG+-ND — |+5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 
MAX208CAG+-ND a eae Tanseelver wi THF External Caps, “es Bi) 2e5 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 7.55 5.70 3.65 
eeRTANeHD 7 Rese 1 ecalvars san iar Babies ; 3 s MAX237CNG-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receiver: 7.55 5.70 3.65 
pend Rosle ee as BA. AGE MAX237CNG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* 7.55 5.70 3.65 
MAXOOBCNG-ND BV RS-232 Ti —— th uF Ext 1 2 = : MAX237CWG-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers .. (eS) GS 
id AbWes4 FocWekt MAX237CWG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* 7.55 5.70 3.65 
ivers*. aie 755 5.70 3.65 : 
if x r i MAX237ENG-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receiver: 9.06 684 4.38 
MAX208CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .11F External Caps, 7 
i i MAX238CNG-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters /Receivers 7.55 5.70 3.65 
4 Drivers/4 Receivers... ioe 755 5.70 3.65 : iibeas 
MAX208CWG4-ND | 5V RS-232 Transceiver with . MAX238CNG+-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers 7.55 5.70 3.65 
4 Drivers/4 Receivers*.... 7.55 5:70 3165 MAX238CWG-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers. 7.55 5.70 3.65 
MAX209CNG-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 MAX238CWG+-ND | +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* 755 5.70 3.65 
Receivers with Receiver Enable and .1F External Caps... 755) 5:70) 78:65 MAX239CNG-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 
MAX209CWG-ND | +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 5 RS-232 Receivers w/Receiver Enable... 755 5.70 3.65 
Receivers with Receiver Enable and .1yF External Caps........... 24-SOIC 7.55 5.70 3.65 MAX239CNG+-ND | +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 
MAX211CAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 5 RS-232 Receivers w/Receiver Enable NEW... (er) eS 
Receivers with .1#F External Caps.*.......... 7.95 6.00 3.85 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX240CMH+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers MAX326CPE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 8.69 656 4.37 
with Power Shutdown and Tri-State* 12.40 9.36 6.00 MAX326CSE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 9.54 7.20 4.80 
MAX241CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers MAX328CPE-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer 11.32 8.54 5.69 


with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable................. 765 5.70' 3165 MAX328CWE-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer 12.43 9.38 6.26 
MAX241CWI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers MAX328EWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer 14.71 11.10 8.82 
with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable*. 7555.70 3.65 MAX329CPE-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux... 11.32 8.54 5.69 


MAX242CPN-ND. High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver. 
MAX242CWN-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver. 


488 3.68 2.45 MAX329CWE-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux... 
488 3.68 2.45 MAX329CWE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux*. 


1243 9.38 6.26 
12.43 9.38 6.26 


MAX242CWN+-ND | High Speed SV Dual RS-232 Driver/Receiver* . 488 3.68 2.45 MAX333ACPP-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch....... 8.00 6.04 4.03 
MAX242EPN-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver. 5.83 440 2.93 MAX333ACPP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* NE! 8.00 6.04 4.03 
MAX242EWN-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver. 5.83 440 2.93 MAX333ACUP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 946 714 477 


MAX242EWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* . 
MAX243CPE-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver 
MAX243CSE-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver 
MAX243CSE+-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver* . 
MAX248EQH-D-ND__| 5V RS-232 Transceiver ie 
MAX248EQH+D-ND | 5V RS-232 Transceiver* NEWS... 
MAX249CQH-ND 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver 
MAX249CQH+D-ND | 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver* NEW!. 
MAX250CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* . 


5.83 440 2.93 MAX333ACUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch 
6.51 416 2.77 MAX333ACWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* 
S61 416 2:77 MAX333AEUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* 
S61 4416 2:77 MAX333AEWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* 
26.37 19.90 11.70 MAX333CPP-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch... 
26.37 19.90 11.70 MAX333CPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 
44-PLCC 20.27 15.30 10.20 MAX333CWP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch. 
44-PLCC 20.27 15.30 10.20 MAX333CWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* 
4-Dip 7.66 5.78 3.40 MAX335CNG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Swite! 
MAX250CSD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver. 8.43 6.36 3.74 MAX335CWG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch... 
MAX250CSD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* .. 8.43 636 3.74 MAX335CWG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 
MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver. 14-SOIC 12.03 9.08 5.34 MAX335EWG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switc! 
MAX250ESD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* . 14-SOIC 12.03 9.08 5.34 MAX335EWG+-ND | Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 
MAX251CPD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver. 4-Dip 7.66 5.78 3.40 MAX336CAI-ND 16-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Mu 


946 7414 477 
1034 7.80 5.20 
1041 7.86 5.24 
1314 992 664 
72 544 363 
721 544 3.63 
9.30 7.02 468 
9.30 7.02 468 
710 5.36 3.44 
779 588 378 
779 588 3.78 
859 648 3.89 
859 6.48 3.89 
11.16 8.42 4.95 


MAX251CPD+-ND__| +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* . 4-Dip 7.66 5.78 3.40 MAX336CAI+-ND 76-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Mux 11416 842 4.95 
MAX251CSD+-ND —_ +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* . 14-SOIC 8.43 6.36 3.74 MAX338ESE+-ND 8-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Mux* .. 819 6.18 4.36 
MAX251EPD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver. 4-Dip 10.94 8.26 4.86 MAX349CAP+-ND —_| 8-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Mux* 8.22 6.20 3.64 
MAX251ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver. 14-SOIC 12.03 9.08 5.34 MAX350CPN-ND Dual 4-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Mu 745 562 3.31 
MAX253CPA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface. ip 281 212 1.36 MAX351CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed ... 6.60 4.98 3.56 
MAX253CPA+-ND _| Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* ZAG ee kG MAX351CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed SiScmGoNNdiG? 
MAX253CSA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface. 2.81 212 1.36 MAX351CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 8.56 646 4.62 
MAX253CSA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface Pan PP ARE MAX352CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open. 6.60 4.98 3.56 
MAX253CUA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface. 3.07 2.32 1.36 MAX352CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open. 856 646 462 
MAX253CUA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface 3.07 2.32 1.36 MAX352CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 8.56 646 462 
MAX253EPA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface. 3.98 3.00 1.77 MAX352ESE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open. 880 6.64 3.90 
MAX253EPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface 3.98 3.00 1.77 MAX352ESE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 8.80 664 3.90 
MAX253ESA+-ND. Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface SOG eearon ead. MAX353CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 

MAX274ACWI-ND. 8th-Order Analog Filter 14.97 11.30 7.25 and 2 Normally Open. 6.60 4.98 3.56 
MAX274BCWI+-ND | 8th-Order Analog Filter* NEW! 12.40 9.36 6.00 MAX353CSE-ND —_| Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 

MAX261BCNG-ND uP Programmable Universal Switchet 18.95 14.30 9.17 and 2 Normally Open. 8.56 646 462 


MAX274BCNG-ND | 8th-Order Analog Filte 13.62 10.28 6.59 MAX353CSE+-ND _| Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 
MAX274BCWI-ND —_| 8th-Order Analog Filte 13.62 10.28 6.59 and 2 Normally Open* NEW................ 8.56 646 4.62 
MAX275BCPP-ND _| 4th-Order Analog Filte 851 642 4.11 MAX354CPE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 1084 818 5.25 
MAX280CPA-ND 5th-Order Zero-Error, MAX354CWE-ND _| Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 818 5.25 
LP Filter... 11.50 8.68 5.57 MAX354CWE+-ND __| Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 818 5.25 
MAX280CWE-ND Sth-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filte 11.50 8.68 5.57 MAX354EWE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 41.93. 9.00 5.29 
MAX281ACPA-ND Sth-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter .... 14.02 10.58 6.79 MAX355CPE-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Mux. 10.84 818 5.25 
MAX281ACWE-ND | Sth-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter ..... 14.02 10.58 6.79 MAX355CWE+-ND | Dual 4-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 818 5.25 


MAX301CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch ( 458 346 2.47 MAX358CPE-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer 
RUSE to SENSES) Resistance Matched CMOS Say dee MAX358CPE+-ND __| Fault Protected 8-Channel Multiplexer 

= = = = MAX358CWE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer*... 
MAXS01CSE+-ND | Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX359CPE-ND _| Fault Protected Differential 4-Channel Multiplex 


Switch (SPST)* NEW!.. 5.51 4.16 2.97 MAX359CPE+-ND —_ Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 
‘ plexer* NEW! 
MAX303GPE-ND —_| Prec. Dual Low On Resistance Matche 9.65 7.28 5.22 MAX359CWE-ND _| Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer... 


( 
MAX303CPE+-ND | Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX359CWE+-ND _ | Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 


Switch (SPDT)* NEW... 9.65 7.28 5.22 i at 
MAX303CSE-ND | Precision Dual Low On Resistance Match Aoi aaomeg| recision Quad SPST Analog éwitch NVC 3-Ohm 


Switch (SPDT) es ‘ rit Pees 
MAX303CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Match MAX362CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 3-Ohm 


10.84 818 5.25 
1084 818 5.25 
1084 818 5.25 
16-Dip 1084 818 5.25 
1084 818 5.25 
1084 818 5.25 
10.84 818 5.25 


700/528 3:79 


11.55 8.72 6.24 


P i Tolerance... as 2st 5.80 4.38 3.13 
wevencecem [Paar Med eetalcsernromneer an Hes ees MAX362CSE-ND __| Precision Quad SPST Analog Switch N/O 3-Ohm Toleranc 7.00 528 3.79 
Switch (SPDT) - 412.16 9.18 5.40 MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance: 3.42 2.58 1.85 
MAX303ESEe-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX364CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 3.42 2.58 1.85 
Switch (SPDT) * 1216 918 5.40 MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Tolerance 3.42 2.58 1.85 
MAX305CPE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, N 9.65 728 5.22 MAX365CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranct 3.42 2.58 1.85 
MAX305CSE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO 1155 872 624 MAX365CSE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Toleranct 3.42 2.58 1.85 
MAX306CPI-ND Precision 16-Channel High Perform CMOS Analog Mu 11.53 8.70 6.21 MAX367CWN-ND _ 8-Signal Line Circuit Protectors.......... ; 6.70 5.06 3.24 
MAX306CWI-ND | Precision 16-Ch. High Perform CMOS Analog Mux.. T5oomeizoommelsay | | MANSZECHENDAGSS| High Voltage, Fault Protected Analog Muttiplexe He NY ae 
MAX306CWI+-ND Precision 16-Ch. High Perform CMOS Analog Mux* 15.90 12.00 8.58 MAX378CWG-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexe: 15.90 12.00 7.70 
MAX307CPI-ND Precision Dual 8-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux. in 11.53 8.70 6.21 MAX388CPN-ND. 8-Channel, High Voltage, Fault-Protected Multiplexer... 17.33 13.08 8.39 
MAX307CPI+-ND | Precision Dual 8-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* NEW!......28-Dip 11.53 870 6.21 MiScegI ESE NE Mmmm] Prec., Quad, SPST Analog Four Normally Closed Switche 42S 242108) 
MAX307CWI+-ND __| Precision Dual 8-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* 15.90 12.00 8.58 MAX391CSE+-ND rae oiee oes Sesto Four Normally Closed a ae 
MAX308CPE-ND Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux.. 747 5.64 4.04 filo laa Lees ‘ f : 
MAX308CPE+-ND —_| Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux 747 5.64 4.04 MAX393CSE-ND cian Clecu suites 2 Normally Open and Two sag) Gon ba 
MAX308CSE-ND Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux.. 8.96 6.76 4.84 2 ; ; : 
MAX308CSE+-ND —_| Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux 896 6.76 4.84 MAX394CPP-ND___| Low Voltage Quad SPOT CMOS Analog Swite! -20-Dip 9.09 6.86 _ 4.58 
MAX308ESE-ND Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux. 9.33 7.04 4.14 END Te yolage aie pa oN fala Switch Hee ae ae 538 
MAX308ESE+-ND | Precision 8-Channel, High Perf. CMOS Analog Mux 933 7.04 414 ota Ow Voltage Guat nalog Switch* i : . : 
MAX309CPE-ND —_| Precision Dual 4-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux. 747 5.64 4.04 MAXS96CAI-ND ees 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog ne eed em ds 
MAX309CPE+-ND | Precision Dual 4-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* NEW! 6-Dip 7.47 5.64 4.04 Kn so a se . : . 
MAX309CSE-ND —_| Precision Dual 4-Ch. High Perf. CMOS Anat Mux. 16506 896 676 484 MAXS96CAI+-ND__| Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* 15.85 11.96 8.54 
MAX309CSE+-ND _| Precision Dual 4-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* 8.96 6.76 4.84 MAXAOTCPE NDS tun Max Dual single Supply op fm - 780 508 ae 
MAX310CPE-ND CMOS RF/Video Mux...... 17.25 13.02 7.66 ee 2A Max., Dual, Single Supply Op Amp* : ; . 
MAX310CPE+-ND | CMOS RF/Video Mux* NEW: 17.25 13.02 7.66 MAX409BCPA-ND | 1.2uA Single Supply Op Am 488 3.68 2.37 
MAX313CSE-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST 10.71 8.08 4.75 MAXA09BCSA:ND! | 1.2uA Single Supply Op Amp .. 488 368 237 
MAX313CSE+-ND | CMOS Analog Switch, Quad, SPST* 10.71 8.08 4.75 MAXSOSECSEaNDEM| 1.2u1A Single Supply Op Amp? 4883.68 2.37 
MAX317CPA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switc 3.21 242 4.74 Nae poe tte ow Noles Low vols Fredo op Amp peu Ae oe 
MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch : 374 2.82 2.02 ; z Low Noise Low Voltage Precision Op Amp. ; : / 
MAX317CSA+-ND Brecliak SPST Normally rae CMOS Afalon ue MAX410CSA+-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp* . 5.80 438 2.82 
Switch*. BSOIG 3.74 282 202 MAX414CPD-ND | Low Noise Quad Op Amp. 12.40 9.36 6.00 
MAX318CPA-ND Precision ly Op 9 : B-Dip 321 242 174 MAX414CSD-ND Low Noise Quad Op Amp. 12.40 9.36 6.00 
MAX318CPA+-ND _| Precision SPST Normally Open Analog Switch* NET Dip 3.21 242 1.74 MAX414CSD+-ND | Low Noise Quad Op Amp* IC 12.40 9.36 6.00 
MAX318CSA+-ND | Precision SPST Normally Open Analog Switch* 374 2.82 2.02 MAX418CPD-ND | 1.24 Quad Single Supply Op Amp -14-Dip 9.96 7.52 4.82 
MAX319CPA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch 429 3.24 231 MAX418CPD+-ND | 1.2uA Quad Single Supply Op Amp* NEW! -14-Dip 9.96 7.52 4.82 
MAX319CPA+-ND | Precision SPDT CMOS Analog Switch* NEW! 429 3.24 2.31 MAX418CSD-ND 1.2u/A Quad Single Supply Op Amp 9.96 7.52 4.82 
MAX319CSA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch.... 474 358 2.56 MAX420CPA-ND 15V Chopper Stabilized Op Amp... 8.98 6.78 4.38 
MAX319CSA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* .. 474 358 2.56 MAX420CPA+-ND 15V Chopper Stabilized Op Amp* NEW. i 8.98 6.78 4.38 
MAX319ESA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch*. 551 416 2.45 MAX427CPA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp..... 8-Dip 440 3.32 2.13 
MAX323CSA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch. 326 246 1.57 MAX435CSD-ND 275MHz, Diff. Out, Wideband Transconductance Amp 4-SOIC 681 514 3.29 
MAX323CSA+-ND _| Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* 3.26 2.46 1.57 MAX437CPA-ND Ultra Low Noise Precision Op Ampli 8-Dip 440 3.32 2.13 
MAX326CPE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog MAX437CSA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp. 8-SOIC 551 416 2.67 
Switch 869 6.56 4.37 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 839 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 ‘5 =: 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifier 676 5.10 3.40 MAXS506BCPP-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX452CPA+-ND 50MHz CMOS Video Amplifier* NEW! 6.76 510 3.40 Outputs and 1 Reference Inp: .20-Dip 17.07 12.88 8.26 
MAX453CPA-ND 2-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp. 943 7.12 4.76 MAXS506BCPP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail 
MAX453CPA+-ND 2-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 943 7.12 4.76 Outputs and 1 Reference Input* .. 17.07 12.88 8.26 
MAX454CPD-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 12.59 9.50 6.34 MAX506BCWP-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 
MAX454CPD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 12.59 950 6.34 Outputs and 1 Reference Inp 17.07 12.88 8.26 
MAX454CSD-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 13.86 10.46 6.98 MAXS506BCWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail 
MAX454CSD+-ND | 4-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amp 13.86 10.46 6.98 Outputs and 1 Reference Input* 17.07 12.88 8.26 
MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 20.96 15.82 10.56 MAX507BCNG-ND Parallel Volt Output, 12-Bit DAC with 
MAX455CPP+-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 20.96 15.82 10.56 Internal Reference. 19.95 15.06 9.67 
Meson END ee See MunplererC an pee { ee i i oo MAX507BCWG+-ND_| Parallel Volt Output, 12-Bit DAC with Internal Reference*.. 19.95 15.06 9.67 
Dock x8 Crosspoint Video Switch..... 50. HO he MAX508BCPP-ND | 12-Bit DAC with Internal Ref 8+4) Voltage Output 20-Dip 21.76 16.42 10.54 
MAX471CSA-ND | High-Side Current-Sense Precision Am 6.20 468 275 : TBIRDAG with intemal Reference, (44) Voltage Quipi ans 
MAX473CPA+-ND Single Supply 10MHz Op Amp* 358 270 174 MAX508BCWP-ND | 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Voltage Output 0-SOIC 21.76 16.42 10.54 
MER CACOMRDMEE Sincle Supoke 1OMHs OF Amp ee Aan ne i MAXS08BCWP+-ND | 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Voltage Output 21.76 16.42 10.54 
Se TY : : : MAXSO9BCPP-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 14.95 11.28 7.24 
Nee suet Sunny ioe op ieee an oro te MAXS09BCWP-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 14.95 11.28 7.24 
a Inge SuPPIY 2 ua DEAN a0 ; : MAX509BCWP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.95 11.28 7.24 
Mis oc uguoigmg| Single Supply 10MHz Quad Op Amp .. ES Gis Gee MAXS10ACPE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 1738 1312 8.42 
MAX477EPA-ND 300MHz High-Speed Op Amp.... 6.36 480 2.82 aaa : 4 : f 
e aah fa MAX510BCPE-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 14.47 10.92 7.01 
MAX477EPA+-ND. 300MHz High-Speed Op Amp 6.36 4.80 2.82 ; 
: MAX510BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 14.47 10.92 7.01 
MAX479CSD-ND_ | 17H Max Quad Single Supply Precision Op Amp 7:90 9.96 3.83 MAX510BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 1447 1092 7.01 
MAX479CSD+-ND 171A Max Quad Single Supply Precision Op Amp* NE! 7.90 5.96 3.83 - - - - 
MAX481CPA-ND | RS-485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate Ltd, 500A...8-Dip 2.76 2.08 1.33 Mi 2c Roe amg 8-Bit Voltage Out D/A Converter Se Gan oth) 
MAX481CPA+-ND | RS-485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate MAXS120SDe-ND) 9) 8-Bit Voltage Out D/A Converter 8:22) 6:20) 53:98 
Ltd, 500)A* NEWS... a 276 2.08 1.33 MAXS14BCNG-ND mvt ele 2-Bit Serial Input Mult. Baer ener eT 
MAX483CPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Powe 276 2.08 1.33 EN re i : : 
MAX483CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver. Low Power* 276 208 1.33 MAX514BCWI-ND Quad CMOS 12-Bit Serial Input Mutt. D/A Converter .. 38.88 29.34 18.81 
MAX483ECSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot... 3.42 2.58 1.66 MAXS17BCPA+-ND _ | Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* .. 6.15 464 2.98 
MAX483ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot. 3.42 2.58 1.66 Aa RTDs ae ae One ae vie oe aa oe Wee ae 
MAX485CPA-ND RS-485 Low Power Transceiver. 2.76 2.08 1.33 S) + ingle 8-Bit with 2-Wire Serial Interface* 15 4! 4 
MAX485CPA+-ND RS-485 Low Power Transceiver 276 2.08 1.33 MAX518BCPA-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 6.60 4.98 3.20 
MAX485CSA+-ND RS-485 Low Power Transceiver* 276 2.08 1.33 MAX518BCSA-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 6.60 4.98 3.20 
MAX487CPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdow! 281 212 1.36 MAX518BCSA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.60 498 3.20 
MAX487CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 281 212 1.36 MAX520BCPE-ND Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial Unbuffered Outpu 9.28 7.00 4.50 
MAX487CSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown.. 2:01 212 1.36 MAX520BCWE-ND Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Outpu 9.28 7.00 4.50 
MAX487CSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown* 2.81 212 1.36 MAXS521ACAG-ND _| Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 19.32 14.58 8.58 
MAX487EESA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown.. 493 3.72 2.38 MAX521ACAG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* . 19.32 14.58 8.58 
MAX487EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power MAX521AEAG-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 25.12 18.96 11.16 
Shutdown* 493 3.72 2.38 MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 14.31 10.80 6.93 
MAX488CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 2.81 2.12 1.36 MAX521BCPP+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* . 14.31 10.80 6.93 
MAX488CSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew... 281 24127136 MAX522CPA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 6.60 4.98 3.20 
MAX488CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 2:61 212) 1.36 MAX522CSA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 6.60 4.98 3.20 
MAX488ECSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Sle\ : 3.42 2.58 1.66 MAX522CSA+-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* . 6.60 498 3.20 
MAX488ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew 3.42 2.58 1.66 MAX525ACAP-ND 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converte 47.70 36.00 21.18 
MAX488EESA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew............+ 4.93 3.72 2.38 MAX525ACAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*. 47.70 36.00 21.18 
MAX488EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power MAX525BCAP-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converte 20-SSOP 36.68 27.68 17.75 
Low Slew* sseensennensnes 493 3.72 2.38 MAX525BCAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*. 20-SSOP 36.68 27.68 17.75 
ME eed qucammm| 8o-485/RS-422 Transcelver with Drive Enable. A a el MAXS25BCPP-ND _ |5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter... 20-Dip 33.66 25.40 16.29 
Ree aciah om 8S-485/R5-422 Transcelver with Drive Enable* .. BA ie els MAX525BCPP+-ND /5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* NEW#.........20-Dip 36.68 27.68 17.75 
MAX489CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 281 212 oe MAX526DCNG-ND Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter, .3” ‘ 53.05 40.04 25.67 
MAX489ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 3.42 258 1.99 MAX526DCWG4-ND d 12-Bit Voltage Output D/A Converter’. 53.05 40.04 2567 
MAX489EPD-ND__ | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable. 3.62 2.66 1.70 MAXSP7DENGND.—_[Calbrated Quad ‘Best Voltage Output D/A Converter, 45.18 34.10 21.87 
MAX489EPD+-ND —_ | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 3.52 266 1.70 . - - : ; = 
a < a A 4 MAX527DCWG-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter... 45.18 34.10 21.87 
MAX490CPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex... 2:61 92:12" 1:36 MAX527DCWG+-ND_ | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A 
MAX490CPA+-ND __| RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* NEW! 281 212 1.36 te eanenere ee Ogee Gi En GER 
MAX490CSA-ND_ | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex PAST iE ike MAXS28CPP+-ND | Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer 18.42 13.90 8.92 
Meee Cam ho 480/RS-422 Transceiver with Full Duplex* eh ae MAX529CPP-NO __| #5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Butter. 15.42 11.64 7.76 
MAX490ECPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Pro’ 3.42 2.58 1.66 - - - ; - - - 
MAX490ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Prot. 342 258 1.66 MAX529CWG+-ND | +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* .. 15.42 11.64 7.76 
MAX491CPD-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Powet...... 281 212 1.36 MAX530BCNG-ND 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter UE alle Tae) 
MAX491CPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 281 242 1.36 MAXS530BCWG-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converte: 15.53' 11.72 7.53 
4 a, a js * MAX530BCWG+-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter* . ieee) “anbe 1068) 
MAX491CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power 208i 212) 11:63 Pcie 
MAX491ECSD-ND —_ | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Pro 14-SOIC 3.42 258 1.66 MAXS31BCRD-NDI | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter 15.53 11.72 7.53 
MAX491ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot. 342 2.58 1.66 MAX531BCPD+-ND /5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* NEW! 15.53 11.72 7.53 
MAX492CPA-ND Single Supply Dual Op Amp. 5.57 4.20 2.69 MAX531BCSD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter... TWEE! ale 70k) 
MAX492CPA+-ND | Single Supply Dual Op Amp* 557 4.20 2.69 MAX532BCPE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 2412 18.20 11.68 
MAX492CSA-ND Single Supply Dual Op Amp. 557 4.20 2.69 MAX532BCWE-ND Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC.. 2412 18.20 11.68 
MAX492CSA+-ND Single Supply Dual Op Amp* 557 420 2.69 MAX532BCWE+-ND__| Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 24.12 18.20 11.68 
MAX494CPD-ND Single Supply Quad Op Amp.. 8.93 6.74 4.32 MAX533ACEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 11.18 844 670 
MAX494CPD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 8.93 6.74 4.32 MAX533BCEE-ND 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 790 5.96 3.83 
MAX494CSD-ND Single Supply Quad Op Amp.. 8.93 6.74 4.32 MAX533BCEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 8.61 6.50 4.17 
MAX494CSD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 8.93 6.74 4.32 MAX533BCPE-ND 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 8.61 650 4.17 
MAX495CPA-ND Single Supply Op Amp. ery paddy ie MAX534ACEE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 11.18 8.44 4.97 
MAX495CPA+-ND | Single Supply Op Amp* NEW! 3.58 270 1.74 MAX534BCEE-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 8.61 650 4.17 
MAX495CSA-ND___| Single Supply Op Amp. 358270 1.74 MAX534BCEE+-ND _/5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 861 6.50 4.17 
MAX495CSA+-ND. Single Supply Op Amp* .. 3.58 2.70 1.74 MAX534BCPE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 8.61 650 4.17 
MAX497CSE-ND 375MHz Quad Closed-Loop Video Buffer . 13.12 9.90 5.82 MAX534BCPE+-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 8.61 650 4.17 
Mads CoE ND aout Gud eet aon eee Buffer* ioe apes ae MAX535BCPA-ND _| 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 15.18 11.46 7.35 
5 uad Serial Input 8-Bit D/A Converter... 73 1142 7. MAXS535BCUA-ND | 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 15.18 11.46 7.35 
MAXSOOBCREs-NDS| Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter * LS 7S eel MAXS535BCUA+-ND | 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 15.18 11.46 7.35 
MAXSOOBCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* . 14.73 11.42 7.13 MAX536BCPE-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 48.97 36.96 23.70 
MAX502BCNG-ND | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC 15.42 11.64 7.46 MAX536BCWE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 48.97 36.96 23.70 
MAX502BCWG-ND | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC 15.42 11.64 7.46 MAX537ACWE+-ND | Calibrated, Quad, 12-Bit Voltage Output DAC with 
MAXS03CNG-ND 5V Low Power Parallel Input Voltage Output Serial Interface*. 68.56 51.74 41.07 
10-Bit DAC 9.06 6.84 4.39 7 
MAX538BCPA-ND Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 13.86 10.46 6.71 
BOSC aaa) SV Low Power Parallel Input Voltage Output MAX538BCPA+-ND | Low Power SV 12-Bit Serial D/A Converter* NEI 8-Dip 13.86 10.46 6.71 
Ey Ra tay Bon Vi Gata coal 9106 6.84 4's8 MAX538BCSA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter. 13.86 10.46 6.71 
SR NOMERe Coe et eea ata MAX538BCSA+-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 13.86 1046 6.71 
are ae s : MAX539BCPA-ND Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter. 13.86 10.46 6.71 
ere alam| "yn. Fer Nollage Output Serial AGI Bea Zan MAX539BCPA+-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 13.86 1046 671 
MAXSO4CSD-ND | 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DA 861 650 417 Se Rea on one ey tothe ia enone: Pe rete 
MAX504CSD+-ND | 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* 861 650 4.17 s a ow Power SV 12-Bit Serial D/A Converter 5 Woes (i 
MAXS505ACWG+- .T ‘ I to-Rail MAX541CCPA-ND 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter. 28.01 21.14 28.01 
lia NOS: #59, Quad, & BIE DAG wit Rall-to-Fal MAX541CCSA+-ND__ | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 25.71 19.40 12.44 
Outputs and 4 Separate Reference Inputs*.... 25.28 19.08 12.24 cts OTB sal ve age | u : ONVeNEE Ss a = = E 
MAXS505BCNG-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAX543BCPA-ND CMOS 12.Bit Serial Multiplying D/A Converte 8-Dip 20.88 15.76 10.11 
Outputs and 4 Separate Reference Inputs 19.48 14.70 9.42 MAX543BCPA+-ND | CMOS. 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter*. 8-Dip 20.88 15.76 10.11 
MAXSOSBCNGHND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rall-to-Rail MAXS43BCSA-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter. B-SOIC 16.72 12.62 8.10 
Outputs and 4 Separate Reference Inputs* NEW... 19.48 14.70 9.42 MAX543BCSA+-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter*. 8-SOIC 16.72 12.62 8.10 
MAX506ACWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail MAXS44BCSA-ND__| 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter 8-SOIC 22.23 16.78 10.77 
Outputs and 1 Reference Input* 20-SOIC 22.18 16.74 13.30 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key = Price Each Digi-Key Price Each 
Oe ND ae ial Voltage Out D/A Converter* NEW! ae a z a ae peserinion re 
a “Bit Serial Voltage Ou onverter* ; 78 10. MAX691ACPE-ND | Mi WOT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS.......16-Dip 7.84 5.92 3.80 
MAX547BCQH-ND — {Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface... ey | ee tine ranse Wl buen suntowtet i 
MAX547BCQH+D-ND |Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface* NEW! 84.54 63.80 40.90 Gen., 200nS* 7.84 5.92 3.80 
MAX548ACPA-ND —‘|2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter .. 5.06 3.82 2.45 MAX691ACWE+-ND_ | Microo i ee i ‘ ¢ 
4 processor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS*..16-SOIC 824 6.22 4.79 
MAXS48ACUA-ND __[2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter .. 5.33 4.02 2.57 MAX691CPE-ND _| Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS.......16-Dip 7.84 5.92 3.80 
MESA CURS NO 2.5V-5.5V Duel 8-Bit Voltage Out D/A MAX691CPE+-ND —_| Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset 
Converter 5.33 4.02 2.57 Gen.. 200nS* 784 5.92 3.80 
Baca 2-5V-5.5V Du Agi Aen BR MAX691CWE-ND | Microprocessor WOT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS 864 652 418 
MAX549ACPA+-ND__|2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 5.06 3.82 2.25 MAX691CWE+-ND ata WOT Battery Switchover/Reset sate eet 
MAXS560CAI+-ND 3.3V Ti ith 2 EIA/TIA-562 Ri = : - ~ 
i ae ee ecaliels AG GG AgE MAXG9IEWE-ND | Microprocessor WOT Battery Switchover/Reset Gen. 200nS 1253 9.46 6.06 
MAX560CWI-ND +3.3V Transceiver with 2 EIA/TI MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 6.94 5.24 3.36 
Active in Shutdown 8.24 6.22 3.99 MAX692ACPA+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 6.94 5.24 3.36 
MAX562CAI-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface 7.82 5.90 3.47 MAX692ACSA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 7.29 5.50 3.53 
MAX562CAI+-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface*. 7.82 590 347 MAX692CPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 7.23 5.46 3.50 
MAX563CWN-ND 3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver 5.51 416 2.45 MAX692CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* .. Tea, 5146) 13/50) 
MAX563CWN+-ND —|3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceive! 5.51 416 2.45 MAX693ACPE-ND Microprocessor Supervisory Circuit 7.84 592 3.80 
MAX603CPA-ND 5V or Adj., LDO, Low IQ, 500mA Linear Regulato| 435 3128 (1/92 MAX693ACPE+-ND___| Microprocessor Supervisory Circuit*. 7.84 5.92 3.80 
MAX603CSA-ND 5V or Adj., LDO, Low IQ, 500mA Linear Regulato| 477 360 2.12 MAX693CPE-ND. Microprocessor Supervisory Circuit 7.84 5.92 3.80 
MAX603CSA+-ND _|5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator*. 477 3.60 212 MAX693CPE+-ND _| Microprocessor Supervisory Circuit*. 7.84 5.92 3.80 
MAX603ESA-ND. 5V or Adj., LDO, Low IQ, 500mA Linear Regulator 6.07 4.58 2.69 MAX693CWE-ND Microprocessor Supervisory Circuit 8.64 652 4.18 
MAX603ESA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 1, 500mA Linear Regulator*. 6.07 458 2.69 MAX694CPA-ND. Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
MAX604CPA-ND Adjustable Low Dropout Regulator. 435 3.28 1.92 Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140ms 23 SAGs a0 
MAX604CSA-ND Adjustable Low Dropout Regulator 477 3.60 212 MAX694CPA+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
MAX604CSA+-ND Adjustable Low Dropout Regulator* . 477 360) 2.12 Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140ms* 23) 546) (3:50 
MESA ND auetatle ee Dropout Peano of ne pee MAX695CPE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen 16-Dip 7.84 592 380 
i Justable Low Dropout Reguiator™ . 4 e 4 MAX695CPE+-ND. Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* NEI 16-Dip 7.84 592 3.80 
MAX619CSA-ND | Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converte 4.45 3.36 1.97 MAX695CWE+-ND | Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.*. 6-SOIC 864 6.52 4.18 
MAX619CSA+-ND__| Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* NEW! 4.45 3.36 1.97 MAX696CPE-ND —_| Microprocessor Supervise Circuit with Battery Switchove 16-Dip 7.84 5.92 3.78 
MAX619ESA-ND Regulated SV Charge-Pump DC/DC Converter... 6.02 454 266 MAX699CPA-ND Low Cost Power-On Reset and WOT Controller......... 8-Dip 4.93 3.72 2.38 
AD OLaE Opa Oigmm| Regulated 5V Charge-Pump DC/DG Converter OMe ae Gt) MAX699CPA+-ND | Low Cost Power-On Reset and WOT Controller NEW: ip 498 372 2.38 
MAX627CSA-ND Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver... 3.87 2.92 1.95 MAX699CWE-ND L 
a; f " Sani | ow Cost Power-On Reset and WDT Controller... 5.33 4.02 2.58 
MAX627CSA+-ND Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver* .. 3.87 292 1.95 MAX700CSA-ND Adj-Threshold P. Supply Monitor with Reset 519 392 262 
MAX629ESA-ND High Voltage, Boost or Inverting DC/DC Converte 737 556 3.26 5 = TOrestiold FOWeI- SUD, MONROL With Eset. E ; ; 
7 = MAX700CSA+-ND Adj.-Threshold Power-Supply Monitor with Reset* 519 392 2.62 
MAX629ESA+-ND. High Voltage, Boost or Inverting DC/DC Converter*. (OTS S626 MAX701CPA-ND Power Supply Monitor with Reset 472 356 237 
MAX630CSA-ND ——_|CMOS Step Up Switching Regulator... 795 6.00 3.84 PR ONIOL We - : : é 
MAX630CSA+-ND — /CMOS Step Up Switching Regulator* 7.95 6.00 3.84 MAX701CSA+-ND | Power Supply Monitor with Reset 472 3.56 2.37 
MAX631ACPA-ND —_|+5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator ip 686 518 3.32 MAX701EPA-ND Power Supply Monitor with Reset 612 462 2.72 
MAX631ACSA-ND _|+5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator........8-SOIC 7.10 5.36 3.44 MAX701ESA-ND Power Supply Monitor with Reset. 612 462 3.08 
MAX631ACSA+-ND _ |+5V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator* NEWT!...8-SOIC 7.10 5.36 3.44 MAX701ESA+-ND | Power Supply Monitor with Reset rc 6.12 4.62 3.08 
MAX632ACPA-ND | +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. ip 686 518 3.32 MAX703CPA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX632ACSA-ND —_|+12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 710 5.36 3.44 Battery Backup, 4.65V Reset 610 4.60 2.95 
MAX634CPA-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator 6.52 492 3.16 MAX703CPA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX634CPA+-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* . 6.52 492 3.16 Battery Backup, 4.65V Reset*... 610 460 2.95 
MAX634CSA-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator 718 542 3.48 MAX703CSA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX634CSA+-ND — |CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* NE! 718 542 3.48 Battery Backup, 4.65V Reset. 6.10 460 2.95 
MAX635ACPA+-ND —_|-5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 6.86 518 3.32 MAX703CSA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX635ACSA-ND -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator. 710 5.36 3.44 Battery Backup, 4.65V Reset* 6.10 460 2.95 
MAX635ACSA+-ND —_|-5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 7.10 536 3.44 MAX704CPA-ND Low Cost, P Supervisory Circuit 
MAX636ACPA-ND -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator 6.86 518 3.32 with Battery Backup, 4.4V Reset 610 460 2.95 
MAX636ACSA-ND -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator 7.10 536 3.44 MAX704CPA+-ND Low Cost, )P Supervisory Circuit 
MAX636ACSA+-ND — |-12\V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 710 536 3.44 with Battery Backup, 4.4V Reset* 6.10 460 2.95 
MAX637ACPA-ND -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator... 6.86 5.18 3.32 MAX704CSA-ND Low Cost, P Supervisory Circuit 
MAX637ACSA+-ND — |-15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching with Battery Backup, 4.4V Reset 6.10 460 2.95 
Regulator* TAO) 5:36 3:44: MAX704CSA+-ND Low Cost, uP Si ji Circuit 
MAX638ACPA-ND_ {SV Adi. Output CMOS Step Down Switching Regulator 686 5.18 3.32 i vaithiBattery Back, 447 Reset aim O60 2e5 
MAX638ACSA+-ND —|5V Adj. Output CMOS Step Down Switching Regulator* .. 7.10 5.36 3.44 ey Fara nOeRiii F ‘i . 
#1 ple MAX704ESA+-ND Low Cost, P Supervisory Circuit 
MAX641ACSA-ND. Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator... a0) est a6 6 
= I with Battery Backup, 4.4V Reset*. 7.92 653 5.18 
MAX641ACSA+-ND [Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Reg.* NEW! TAS 4 
tr MAX705CPA-ND Low Cost, P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX660CPA-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter 6.94 5.24 3.50 WDT Out 
ar put, 4.65V Reset . 5.46 412 2.64 
MAX660CPA+-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter 6.94 5.24 3.50 
MAX660CSA-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter 7.29 550 3.68 MAX705CPA+-ND —_| Low Cost, uP Supervisory Meee with Battery Backup, 
MAX660CSA+-ND __|100mA CMOS Monolithic Voltage Converter 7.29 5.50 3.68 WOT Output, 4.65V Reset* . 5.46 4.12 2.64 
MAXG62ACPA-ND 72V Supply for Flash Memory... 480362 2.32 MAX705CSA-ND Low Cost, P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX662ACPA+-ND |12V Supply for Flash Memory* 480 3.62 2.32 WDT Output, 4.65V Reset . 5.46 4.12 2.64 
MAX662ACSA-ND 12V Supply for Flash Memory... 490 3.70 2.37 MAX705CSA+-ND Low Cost, P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX662ACSA+-ND |12V Supply for Flash Memory*. 490 370 237 WOT Output, 4.65V Reset*... 5.46 4.12 2.64 
MAX663CPA-ND CMOS +5V/Adj. Micropower Positive Voltage Reg 4.21 318 2.03 MAX705ESA-ND. Low Cost, P Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX663CSA-ND CMOS +5V/Adj. Micropower Positive Voltage Reg 464 3.50 2.24 WDT Output, 4.65V Reset .. TAO) 5:36" 13/43 
MAX663CSA+-ND CMOS +5V/Adj. Micropower Positive Voltage Reg. 464 3.50 2.24 MAX705ESA+-ND. Low Cost, P Supervisory Circuit wi 
MAX664CSA-ND Dual Mode™ 5\V/Prog. Micropower Voltage Reg. 5.64 4.26 2.73 WOT Output, 4.65V Reset*... 7.10 5.36 3.43 
MAX664CSA+-ND. Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Reg. 5.64 426 2.73 MAX706CPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 5.46 412 2.64 
MAX665CPA-ND CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converte 9.94 7.50 4.81 MAX706CPA+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit*. 546. 412 264 
MSE (ats Suey es cram tien air —gSe aR at ap | MAMMSLOD, Macy pny Oe 
z * OE Neue ‘ H : MAX706CSA+-ND Mi Si i Circuit*.. 646 412 2.64 
MAX6B6CSA-ND | CMOS +5V/Adj, Volt. Reg. with Low Battery Detecto 535 404 259 MAXTOSSCPACND _ | Microprocessor Supervisory Circuit Se meictesicd 
MAX666CSA+-ND CMOS +5V/Adj. Volt. Reg. with Low Battery Detector* 5.35 404 259 MAX706SCSA+-ND__ | Microprocessor Supervisory Circuit* 591 446 286 
MAX666ESA+-ND. CMOS +5V/Adj. Volt. Reg. with Low Battery Detector* 8.32 6.28 4.02 MAX706PCSA-ND Mi 5 ; Circuit : 5.91 446 2.86 
MAX667CPA-ND +5v/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 549 414 2.76 RSaTeRREND 7 each ers meu . : : : 
MAX667CPA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 549 414 2.76 we a FREE d Ga Reese ucU “en eae Bee 
MAX667CSA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 572 432 2.88 CIV e-HIgnnesel, hada so ; Z ; 
MAX667CSA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 5.72 4.32 288 MAX707CPAt-ND! | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circutt, 
MAX667EPA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 713 5.38 3.59 ae soho toh Reset, 4.65V eset —- 4.90 3.70 2.37 
MAX667EPA+-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage 7CSA-| ow-Cost, Microprocessor Supervisory Circul 
Regulator* NEW!... 713 5.38 3.59 Active-High Reset, 4.65V Reset..... 490 3.70 237 
MAX667ESA+-ND —_/+5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 7.39 558) 3.72 MAX707CSA+-ND —_| Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX668EUB-ND 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller 5.438 410 2.46 Active-High Reset, 4.65V Reset* 490 3.70 2.37 
MAX668EUB+-ND 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller: 5.43 410 2.46 MAX708CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX680CPA-ND +5V to +10V Voltage Converter....... 448 3.38 217 Active-High Reset, 4.4V Reset* 490 3.70 2.37 
MAX680CPA+-ND +5V to +10V Voltage Converter* NEW! 448 3.38 217 MAX708CSA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX680CSA-ND +5V to +10V Voltage Converter... 490 3.70 2.38 Active-High Reset, 4.4V Reset... 490 3.70 2.37 
MAX680CSA+-ND —_|+5V to +10V Voltage Converter* 490 370 2.38 MAX708CSA+-ND —_| Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circul 
MAX687CSA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Regulator with Active-High Reset, 4.4V Reset* 490 3.70 2.37 
ae Bel a ee oe a oe a MAX709RCSA-ND _| Power Supply Monitor, 2.63V Reset 2.86 216 1.39 
- .3V High Accuracy Low Dropout Regulator x : iy F a i 
MAX690ACPA-ND —_|Microprocessor WDT Reset Circuit ip 6.94 524 336 BE COSMCR GA Power Supply Monitor, 4.40V Reset 205 aA) ee 
bet MAX709LCPA-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset 2.65 2.00 1.28 
MAX690ACPA+-ND | Microprocessor WDT Reset Circuit* . 6.94 5.24 3.36 5 : ns 
: Hees MAX709LCPA+-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset* NEW!. 265 2.00 1.28 
MAX690ACSA-ND Microprocessor WDT Reset Circuit. 29, 5:50) 73:53 : 
i heats MAX709LCSA-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset... 2.86 216 1.39 
MAX690ACSA+-ND —_|Microprocessor WOT Reset Circuit* . -8-SOIC 7.29 5.50 3.53 : 
- — MAX709LCSA+-ND _ | Power Supply Monitor, 4.65V Reset*.. 286 216 1.39 
MAX690AESA+-ND [Microprocessor WDT Reset Circuit* . .8-SOIC 10.20 7.70 5.78 - 
MAX690CPA-ND Microprocessor WDT Reset Circuit. 8-Dip 7.23 546 3.50 MAX709TCPA-ND | Power Supply Monitor, 3.08V Reset... : 2.65 2.00 1.28 
MAX690CPA+-ND Microprocessor WOT Reset Circuit* . 723 546 3.50 MAX710ESE+-ND 3.3V or 5V Output Step Up/Down DC/DC Converter 7.61 5.74 3.38 
MAX690EPA+-ND Microprocessor WOT Reset Circuit* . 10.49 7.92 5.08 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description it 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX712CPE-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH Battery ... 7.71 582 3.73 MAX882CSA+-ND 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator* .. 411 310 4.11 
MAX712CSE-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH Battery ... 8.08 610 3.92 MAX882ESA-ND 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator. §.22 3.94 2.53 
MAX712CSE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH Battery*..... 8.08 610 3.92 MAX882ESA+-ND 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator* .. §.22 3.94 2.53 
MAX713CPE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery. (AAl (SGP es MAX883CSA-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator 411 310 1.83 
MAX713CSE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery....16-SOIC 8.08 6.10 3.92 MAX883CSA+-ND 5V or Adj., LDO, Low IQ, 200mA Linear Regulator 441 310 4.11 
MAX713CSE+-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH MAX892LEUA+-ND | Current-Limited, High-Side P-Channel Switch with 
Battery* 8.08 6.10 3.92 Thermal Shutdown* ais 3.42 258 1.81 
MAX722CSE-ND +3.3V LCD Power Supply Regulato: 16-SOIC 11.55 8.72 5.60 MAX901BCSE-ND Quad High Speed Low Power, Voltage Comp . 12.40 9.36 6.00 
MAX730ACSA-ND 5V, Step Down, Current Mode PWM 5.57 420 2.47 MAX901BCSE+-ND |) Quad High Speed Low Power, Voltage Comp* 6-SOIC 12.40 9.36 6.00 
MAX732CPA-ND +12V Step Up Current Mode PWM Reg. for Flash MAX902CSD-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comp. 4-SOIC 10.26 7.74 4.97 
Memory............ 6.52 492 3.16 MAX902CSD+-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comp* 4-SOIC 10.26 7.74 4.97 
MAX732CWE+-ND  [+12V Step-Up Current Mode PWM Reg. for Flash MAX907CPA+-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, Ae aoee oa 
Memory* . 16-SOIC 6.84 5.16 3.31 ‘omp*.... so 5 . . 
MAX734CPA-ND +12V, 120mA pply y -Dip 5.01 3.78 2.42 MAX907CSA-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, 
MAX734CSA-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory 8-SOIC 5.54 418 2.68 TTL Comp so 4.27 3.22 2.07 
MAX734CSA+-ND __|+12V, 120mA Supply for Flash Memory*. B-S0IC 554 418 268 MAX907CSA+-ND | Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, 
MAX738ACWE-ND | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter... 16-SOIC 6.70 5.06 2.98 TTL Comp*.... cosii 4.27 3.22 2.07 
MAX738ACWE+-ND | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* NE! 16-SOIC 670 5.06 2.98 MAX908CPD-ND Quad, High Speed, Ultra LP, Single +5V, TTL Comp 7.42 5.60 3.60 
MAX749CPA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply. 649 490 3.14 MAX908CPD+-ND | Quad, High Speed, Ultra LP, Single +5V, TTL Comp* 7.42 5.60 3.60 
MAX749CPA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply 649 490 3.14 MAX913CPA-ND Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator... 6.39 4.82 2.83 
MAX749CSA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply. 6.76 510 3.27 MAX913CPA+-ND | Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL 
MAX749CSA+-ND __| Digitally Adjustable LCD Bias Supply 6.76 510 3.27 Comparator 6.39 4.82 2.83 
MAX750ACSA-ND _| Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulato 8-SOIC 5.57 4.20 2.69 MAX913CSA+-ND | Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL 
MAX751CPA-ND +5V Step Up Current Mode PWM DC/DC Converter . Dip 5.51 416 267 Comparator ai 6.36 4.80 2.83 
MAX752CPA-ND Adjustable Step-Up Current Mode PWM Regulato! Dip 7.37 5.56 3.57 MAX913ESA+-ND Dual, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* . 8.29 6.26 4.97 
MAX755CPA-ND. Adj., Neg. Output, Inverting, Current Mode PWM Regulator. ip 485 3.66 2.35 MAX921CSA-ND Low Power Comparator with Reference . 3.98 3.00 1.92 
MAX756CPA-ND. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter. 480 3.62 2.33 MAX921CSA+-ND | Low Power Comparator with Reference * 3.98 3.00 1.92 
MAX756CSA-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter 5.38 4.06 2.60 MAX921ESA-ND Low Power Comparator with Reference . 461 348 2.23 
MAX756CSA+-ND __| High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 5.38 4.06 2.60 MAX921ESA+-ND | Low Power Comparator with Reference* 461 348 4.61 
MAX758ACPA-ND _| Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulai 8-Dip 6.41 4.84 3.10 MAX922CSA-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator... 3.76 2.84 1.83 
MAX759CPD-ND | Adjustable Inverting Current Mode PWIM............ 4Dip 6.78 512 3.27 MAX923CSA-ND | Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
MAX761CPA-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC 1% Precision with Reference a 488 3.68 2.37 
Converter . 5.43 410 2.63 MAX923CSA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
MAX761CSA-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter . 599 452 2.90 1% Precision with Reference - 488 3.68 2.37 
MAX761CSA+-ND | 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 599 452 290 MAX924CSE-ND plat ke Low ee ena Supply Comparator with aan cas1 OTA 
MAX761ESA-ND _|12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter. BSOIC 8.14. 6.14 3.69 % Precision with Reference ol 5) th 
MAX761ESA+-ND | 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* BSOIC 814 614 3.69 MAXS924CSE+-ND | Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator wi 
MAX762CSA+-ND | 15V, High-Efficiency, Low 1Q, Step-Up DC/DC Converter* 599 452 3.45 1% Precision with Reference 5.64 4.26 2.74 
MAX764CSA-ND _| High-Efficiency, Low 1Q, DC/DC Inverter. 6.10 4.60 2.70 MAXSS1CPA-ND | Ultra Low Power Comparator... 246 (186 1.20 
MAX764CSA+-ND _| High-Efficiency, Low IQ, DC/DC Inverter 6.10 4.60 2.70 Meo CEA aN Oam Ultra Low Power Comparator - ZO COMECL 
— — MAX932CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comparatpr with 
MAX765CPA-ND te ona High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Ret oie bie 2% Precision with Reference 315 238 1.53 
MAX765ESA+-ND —|-12V or Adj., High-Efficiency, Low 10 DC/DC Inverter* 880 664 3.91 MAX932CSA+-ND Pua Mie single Supply Comparatpr with ai ee 4s 
MAX766CPA-ND ‘| -15V DC/DC Inverte 5.99 4.52 2.90 eNOERBELTD GucuiUla le Sinale Sunetec } : : 
MAX766CPA+-ND —_ |-15V DC/DC Inverte 5.99 452 2.90 : wad Ultra LP Single Supply Comparator with 
Sarr a 2% Precision with Reference 2.99 2.26 1.45 
MAX770CSA+-ND SV or Adj. High-Efficiency, Low IQ, Step-Up MAX934CSE+-ND | Quad Ultra LP Single Supply Comparator with 
DDC Converter ® nnn 4185)93.06) 5 2:58 2% Precision with Reference* 2.99 2.26 1.45 
MAX786CAI-ND. Dual Output Power Supply Controller: 8-SSOP 11.05 8.34 4.92 MAXO41CSA-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
MAX791CPE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circui 6-Dip 848 640 4.10 i ‘ i. 
MAX791CPE+-ND High Perform Mil 5 i Circui 6-Di 848 640 410 Input Comparator.......... 3.45 260 1.68 
a HOT RSC TOM MICrOpIObRSSOF oUpervisOly.GICUE Ip Hiies 5 : MAX941CSA+-ND —_| Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R 
MAX791CSE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circui 16-SOIC 8.90 672 4.31 Input Comparator* ....... 3.45 2.60 1.68 
MAX791CSE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* 8.90 6.72 4.31 MAX941EUA+-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R 
MAX793RCSE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* . 8.56 683 4.55 Input Comparator* 4.29 3.24 2.30 
MAX793TCSE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* . 8.56 646 3.79 a = car] 
MAX793TESE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* . 11.13 8.88 5.92 USERS Obit Carico Supply, 75nS, Rail-to-Rail am) @eN ER 
MAX797CSE+-ND 3.3V/5V or Adj., Step-Down Controller*... I 9.41 7.10 4.56 MAX942CSA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
MAX800LCPE-ND uP Supervisory Circuit with 4.65V Reset, Chip Enable, WD. 6-Dip 9.28 7.00 4.50 Input Comparator* ... 3.71 280 41.80 
MAX809LEUR-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu SOT-23 2.12 1.60 1.40 MAX942ESA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
MAX809LEUR-TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu SOT-23 3200.00/2,500 Input Comparator® ... 461 348 2.46 
ee +e Microprocessor Reset Gheut® SOT-23 a shee ae MAXO44CSD-ND | Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
H+ TTR: -69V, Microprocessor Reset Circut 00/2, Input Comparator 615 464 2.98 
MAX811LEUS-TCT-ND | 4.63V, Voltage Monito: 215 1.62 1.42 MAX944CSD+-ND Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
MAX811LEUS-TTR-ND | 4.63V, Voltage Monito 3240.00/2,500 Input Comparator* ... 615 4.64 2.98 
MAX811LEUS+TCT-ND_| 4.63V, Voltage Monitor*. 215 1.62 1.42 MAXQ61ESA-ND __| +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator . 8-SOIC 6.63 5.00 2.94 
MOXSITEUSeIIEADg| 4.63V, Voltage Monitor* 8240.00/2,500 MAXOGTESA+-ND | +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* SOIC 6.63 5.00 2.94 
He REE EEND ce vaiage Monta Ce Nea le MAX964EEE-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comp. -16-QSOP 15.13 11.42 6.72 
1 gis -63V, Voltage Monito .00/2,51 MAX964EEE+-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comp.*. 15.13 11.42 6.72 
MAX811REUS+TCT-ND | 2.63V, Voltage Monitor* . 215 1.62 1.42 MAX969EEE+-ND Quad, Micropower, Ultra Low Voltage, Rail-to-Rail, 
MAX811REUS+TTR-ND | 2.63V, Voltage Monitor*. 3240.00/2,500 In/Out Comparator* its 5.09 3.84 2.70 
MAX811SEUS+TCT-ND | 2.93V, Voltage Monitor*. 215 1.62 1.42 MAX971CSA-ND Single, Ultra LP, Open-Output Comparator with 1% Accuracy... 3.95 2.98 1.97 
MAX811SEUS+TTR-ND | 2.93V, Voltage Monitor* . 3240.00/2,500 MAX971CSA+-ND —_| Single, Ultra LP, Open-Output Comparator with 1% Accuracy* 3.95 2.98 1.91 
MAX811TEUS-TCT-ND | 3.08V, Voltage Monitoi Paley Ge ape MAX975ESA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 617 3.90 2.50 
MAX811TEUS-TTR-ND | 3.08V, Voltage Monito: 3240.00/2,500 MAX975EUA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby §17 3.90 2.50 
MAX811TEUS+TCT-ND | 3.08V, Voltage Monitor*. 215 1.62 1.42 MAX975EUA+-ND | +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 517 3.90 2.50 
MAX811TEUS+TTR-ND_| 3.08V, Voltage Monitor*. 3240.00/2,500 MAX987EUK-TCT-ND | HS, Micropower, Low Volt. R/R In/Out Comparator. $01-23-5 252 1.90 1.67 
MAX812SEUS+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* .. abi hea. MAX987EUK-TTR-ND | HS, Micropower, Low Volt. R/R In/Out Comparator. SOT-23-5 3800.00/2,500 
MAX812SEUS+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* 3240.00/2,500 MAX987EUK+TCT-ND | HS, Micropower, Low Volt. R/R In/Out Comparator SOT-23-5 252 1.90 1.67 
MAX813LCPA-ND Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit 3.47 262 1.79 MAX987EUK+TTR-ND | HS, Micropower, Low Volt. R/R In/Out Comparator* SOT-23-5 3800.00/2,500 
MAX813LCPA+-ND | Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit* . 3.47 262 1.79 MAX998EUT+TCT-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* SOT-23-6 644 486 4.26 
MAX813LCSA-ND. Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit 3.47 2.62 1.79 MAX998EUT+TTR-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* SOT-23-6 9720.00/2,500 
MAX813LCSA+-ND | Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit* . 3.47 2.62 1.79 MAX999EUK+TCT-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
MAX823SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* : 2.86 2.16 1.89 Comparator* oe SOT-23-5 7.47 564 4.94 
MAX823SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* . SOT-23-5 4320.00/2,500 MAX999EUK+TTR-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
MAX824SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* .S0T-23-5 286 216 1.89 Comparator* SOT-23-5 11280.00/2,500 
MAX824SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* - SOT-23-5 4320.00/2,500 MAX1044CPA-ND CMOS Switchcap Voltage Converter 8-Dip 2.68 2.02 1.35 
MAX825LEUK-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit .S0T-23-5 2.76 2.08 1.82 MAX1044CPA+-ND | CMOS Switchcap Voltage Converter*. 8-Dip 2.68 2.02 1.35 
MAX825LEUK-TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui . SOT-23-5 4160.00/2,500 MAX1110CAP+-ND | 2.7V, 8-Bit 8-Channel Serial ADC with 
MAX825LEUK+TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit -S0T-23-5 2.76 2.08 1.82 Reference* 5.91 4.46 2.87 
MAX825LEUK+TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* . SOT-23-5 4160.00/2,500 MAX1110CPP-ND__| 2.7\, 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference. 5.91 4.46 2.87 
MAX837EUS-TCT-ND_ | 4-Pin Micropower Voltage Monitor. SOT-143-4 2.15 1.62 1.42 MAX1202BCAP-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface . 20.11 15.18 9.74 
MAX@37EUS-TTR-ND | 4-Pin Micropower Voltage Monitor. SOT-143-4 3240.00/2,500 MAX1202BCAP+-ND | SV, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital 
MAX837EUS+TCT-ND | 4-Pin Micropower Voltage Monitor* . SOT-143-4 215 1.62 1.42 Interface* NEW!. 20-SSOP 20.11 15.18 9.74 
MAX837EUS+TTR-ND | 4-Pin Micropower Voltage Monitor* . SOT-143-4 3240.00/2,500 MAX1202BCPP-ND | SV, 12-Bit 8-Channel § 20-Dip 20.11 15.18 9.74 
MAX845ESA+-ND __| Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications* 8-SOIC 3.98 3.00 2.13 MAX1232CPA+-ND __| Microprocessor Monitor* 8-Dip 3.52 2.66 1.82 
MAX845EUA+-ND _| Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications* 8-uMAX 4.19 3.16 2.24 MAX1232CSA+-ND  ] Microprocessor Monitor* . 8-SOIC 3.52 266 1.82 
MAX856CSA-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converte 8-SOIC 4.13 3142 1.83 MAX1232EPA-ND —_| Microprocessor Monitor High Temperature 8-Dip 4.40 3.32 2.28 
MAX856CSA+-ND —_| 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converte 8-SOIGC 4.13 312 1.83 MAX1232EPA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature® . 8-Dip 4.40 3.32 2.28 
MAX860ISA-ND 50mA, Freq. Selectable, Switched-Cap Volt. Converter. 8-SOIC 3.74 282 1.66 MAX1232ESA-ND | Microprocessor Monitor High Temperature 8-SOIC 4.58 3.46 2.37 
MAX860ISA+-ND 50mA, Freq. Selectable, Switched-Cap Volt. Converter* . 8-SOIC 3.74 282 1.66 MAX1232ESA+-ND_| Microprocessor Monitor High Temperature 8-SOIC 4.58 3.46 2.37 
MAX865EUA-ND Compact, Dual-Output Charge Pump. 8-uMAX 3.60 2.72 1.60 us aus ay aly Low Power anor Single rae Seta te cone ie i i ie ay 
a z I .7V Low Power 12-Bit Single Channel Seria - ! : } 
NET SCI compact, Dual Output Charge Pump® Woitage See MAX1241AESA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC™ NE B-SOIC 1855 14.00 8.24 
Reference... : “BSOIC 13.86 10.46 6.15 MAX1241BCPA-ND__ | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC... 8-Dip 1291 974 6.24 
MAX876BCPA-ND Low Power, Low-Drift, 8-Dip 7.39 558 3.58 MAX1241BCPA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* NEI 8-Dip 12.91 9.74 6.24 
MAX882CSA-ND .8-SOIC 4.11 3.10 1.83 * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX1241BCSA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC. 12.91 9.74 6.24 MAX1771ESA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 6.65 5.02 2.95 
MAX1241BCSA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* NEW! 12.91 9.74 6.24 MAX1775EEE-ND Dual Output Step-Down DC/DC Converter 832 6.28 3.69 
MAX1243BCPA-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial AD' 7.76 5.86 3.76 MAX1775EEE+-ND —_| Dual Output Step-Down DC/DC Converter* 8.32 6.28 3.69 
MAX1243BCSA-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial AD 7.76 5.86 3.76 MAX1790EUA-ND __ | Low Noise Step-Up DC/DC Converter...... 6.86 5.18 3.05 
MAX1243BCSA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC* NEW! - 7.76 5.86 3.76 MAX1792EUA15-ND_ | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 3.18 240 1.41 
MAX1247ACEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 6-QSOP 22.87 17.26 10.15 MAX1792EUA15+-ND | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 3.18 240 1.41 
MAX1247BEEE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC. 6-QSOP 19.48 14.70 9.43 MAX1797EUA-ND Low Supply Current, Step-Up DC/DC Converter. 9.96 7.52 4.42 
MAX1247BCEE+-ND aoe Power 12-Bit, 4-Channel Serial 5-osop Meee comes MAX1797EUA+-ND | Low Supply Current, Step-Up DC/DC Converter 996 7.52 4.42 
ba -QS0) . 5 : MAX1818EUT33-TCT-ND | 3.3V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator 3.15 2.38 2.09 
MAX1247BCPE-ND | 2.7V Lo 16-Dip 15.00 11.32 7.25 MAX1818EUT33-TTR-ND | 3.3V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator SOT-23-6 4760.00/2,500 
MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-| Bil, 4-Channel Serial ADC. 6-QSOP 11.21 846 5.43 MAX1831EEE-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulato’ 16-QSOP 11.29 852 5.01 
LA eos 5 Ny ie Powel vi a rf ghanne eet fe — 6-Dip 1224 Ae 338 MAX1831EEE+-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator* .. 16-QSOP 11.29 852 5.01 
+ i }-Bit, 4- y i if | f 
MAX1270ACNG-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC 33.81 25.52 15.01 Nees ts wie ieot aa Se Hi ate Power Sie ee a be 
MAX1270BCAI-ND __| Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC... 27.06 20.42 12.26 MAX3080ECSD+-ND | 10Mbps, High Speed , Slew-Rate Limited 
MAX1270BCAI+-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* 27.06 20.42 12.26 RS-485/RS-422 Transceiver* ... 7 345 2.60 1.84 
MAX1285BCSA+-ND 300KSPS, Single Supply, Low Power, Serial MAX3082CPA-ND TOMbps, High Speed, Slew-Rate Timited 
momen (ee , Wed eae Ble RS-485/RS-422 Transceiver - 299 2.26 1.33 
q , 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected .. S072 oo. MAX3082CPA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limite 
MAX1406CWE-ND 230KBPS, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected . 3107 2c2 de RS-485/RS-422 Transceiver* 299 226 1.33 
MAXT480ACPI-ND | Tsolated RS-485/RS-422 Data Interface. 26.18 19.76 11.32 MAX3082CSA-NO _|10Mbps, High Speed, Slev-Rate Limited i eaten 
MAX1480ACPI+-ND_ | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* . 26.18 19.76 11.32 RS-485/RS-422 Transceiver - 299 226 133 
MAX1480BCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* . 25.02 18.88 11.80 MAX3082CSAu-ND | 10Mbns, High Speed. Slew-Rate Limited 
MAX1480BEPI-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface. 32.49 24.52 15.34 e Sec eee 
MAX1480BEPI+-ND__| Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* . 32.49 24.52 15.34 wiareaceeereeaiy | PEPMeRt SA Cone ic neni Ahearn aA) Bel 
MAX1482CSD-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 mA RS 88 Hts pane ; Slew-Rate Limite 
- - ransceiver* ... ji 3.74 282 1.66 
Transceiver. ee Pahl PUG ey MAX3086CSD-ND 40Mbps, High Speed. Slew-Rate Limited 
MAX1482CSD+-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver* . det) 242) 196 pS, High Speed, Slew-Rate Limite 
MAX1487CPA-ND | 2.5MBPS RS-485/RS-422 Transceiver .. 281 212 136 AS-48b/AS-4e2 Transceive 2) es Ne 
MAX1487CPA+-ND__ | 2.5MBPS RS-485/RS-422 Transceiver* 2.81 212 1.36 MAX3086CSD+-ND ue lah Speed, Slew Fate Limited Peers 
MAX1487CSA+-ND | 2.5MBPS RS-485/RS-422 Transceiver* 2812120 se a i : 
MAX1487ECSA+-ND | 2.5MBPS RS-485/RS-422 Transceiver, ESD MAXS0B8CSATCT-ND |10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
Protected* ... 3.42 258 1.99 RS-485/RS-422 Transceiver* ... ; 3.18 2.40 2.10 
MAX1488ECSD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected 217 1.64 1.05 MAX3094ECSE+-ND | 10Mbps, 3V, LP Quad RS-422/RS-485 Receiver e 3.02 2.28 1.34 
MAX1488EEPD-ND _ | RS-232 Quad Driver, ESD Protected. 310 234 1.50 MAX3095CPE-ND 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protecte 3.02 2.28 1.34 
MAX1489ECSD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Protected* 217 1.64 1.26 MAX3095CPE+-ND | 10Mbps, SV, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 3.02 2.28 1.34 
MAX1490ACPG-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface.... 26.18 19.76 11.56 MAX3095EPE-ND —_| 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 4.29 3.24 1.91 
MAX1490ACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* NE 2618 19.76 11.56 MAX3096CEE-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 3.02 2.28 1.34 
MAX1490BCPG-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface.... 95.02 18.88 11.05 MAX3096CEE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected*..16-QSOP 3.02 2.28 1.34 
MAX1490BCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* NE! 25.02 18.88 11.05 MAX3096CSE-ND 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected.....16-SOIC 3.02 2.28 1.34 
MAXT490BEPG-ND _ | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface... 32.52 24.54 14.36 MAX3096CSE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected*...16-SOIC 3.02 2.28 1.34 
MAX1490BEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* NE! 32.52 24.54 14.36 MAX3097ECSE+-ND | 32Mbps, 3V-5.5V, Triple RS-422/RS-485 Receiver, 
MAX1602EEE-ND —_| Single-Ch., CardBus and Power Switching Network 5.78 4.36 257 ESD Protected*......... 6-SOIG 875 660 3.89 
MAX1615EUK+TCT-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* .S0T-23-5 1.93 1.46 1.28 MAX3100CEE+-ND__ | SPl/Microwire-Compatible UART* . 16-QSOP_ 7.00 5.28 3.10 
MAX1615EUK+TTR-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* _SOT-23-5 2920.00/2,500 MAX3100GPD-ND | SPI/Microwire-Compatible UART. -14-Dip 7.00 5.28 3.10 
MAX1617AMEE-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface 10.12 7.64 449 MAX3100CPD+-ND _ | SPI/Microwire-Compatible UART* . -14-Dip 7.00 5.28 3.10 
MAX1617AMEE+-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface*. 10.12 7.64 4.49 MAXS3100EEE+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* . 16-QSOP 9.99 7.54 4.43 
MAX1617MEE-ND —_| Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface... 40.12 7.64 4.49 MAX3100EPD+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* . -14-Dip 9.99 7.54 4.43 
MAX1617MEE+-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface*. 1012 7.64 4.49 MAX3110ECNI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected , 
MAX1623EAP-ND _| Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator... 11.74 886 5.20 RS-232 Transceiver -28-Dip 11.61 8.76 5.16 
MAX1623EAP4-ND _ | Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down MAX3110ECWI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
Regulator*... 11.74 886 5.20 RS-232 Transceiver... dG 18:76 5nl6 
MAX1626ESA-ND 3.3V/5V, High-| Eff. Step-Down DC/DC Controlle 461 3.48 2.06 MAX3111ECWI-ND | SPI/Microwire- -Compatible | UART and ESD Protected 
MAX1626ESA+-ND | 3.3V/SV, High-Eff. Step-Down DC/DC Controller* 461 348 2.06 RS-232 Transceiver..... AGT e8:76)8) 5216 
MAX1627ESA+-ND _| Adj., High-Eff. Step-Down DC/DC Controller* 461 3.48 2.06 MAX3111EEWI-ND — | SPI/Microwire- -Compatible | UART and ESD Protected 
MAX1644EAE-ND Sync. Rectification, Step-Down Regulator 6-SSOP 10.02 7.56 4.45 RS-232 Transceiver 16.62 1254 7.37 
MAX1644EAE+-ND | Sync. Rectification, Step-Down Regulator 6-SSOP 10.02 7.56 4.45 MAX3140CEl+-ND SPI/Microwire-Compatible UART with Integrated True 
MAX1649CSA-ND 5V, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller 8-SOIC 4.96 374 2.19 Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver*.... 9.99 7.54 4.44 
MAX1649CSA+-ND | 5V, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller*. 8-SOIC 4.96 374 2.19 MAX3157CAI+-ND High CMRR RS-485 Transceiver with +50V 
MAX1649ESA-ND. 5V, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller 8-SOIC 6.23 4.70 277 lsolation* 8.61 650 4.59 
MAX1649ESA+-ND | 5V, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller. 8-SOIC 6.23 4.70 2.77 MAX3160EAP+-ND | +3V to +5.5V, 
MAX1655EEE+-ND | High-Eff., PWM Step-Down DC/DC Controller* 6-QSOP 954 7.20 4.24 Transceiver* ... 19.29 14.56 10.29 
MAX1658ESA-ND 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator . 5106) 93:82) 2-40) MAX3161EAG+-ND | +3V to +5.5V, 1)/A, RS- -332/RS- 485/RS-422 Multiprotocol 
MAX1659ESA-ND Low Dropout Linear Regulator ....... 5.06 3.82 2.24 Transceiver* .. 19.29 14.56 10.29 
MAX1660EEE-ND _| Digitally Controlled Fuel-Gauge Interfac 7.23 5.46 3.21 MAX3162EAl+-ND | +3V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface 
MAX1668MEE+-ND | Multi Channel Remote/Local Temperature and Single RS-485/422 Transceiver* ...28-SSOP 19.29 14.56 8.57 
Sensor* 9.86 7.44 4.37 MAX3209ECUU-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Port with Low-Power Standb 
Co! Epa A eee “S00 588 402 288 Lothar : eerie 
I eg. 125mA Output, Charge-Pump nverte - ; : ; 7 z iver wi 
MAKIOTESAND_[Re.128mA Out, ChagePunp DEB Invert 588 402 235. | MxagiscaPnn |18Vt04251,RS-292 Transoeer wth AuoShutdowns...-20-SS0P 474 358 240 
i » PIQN-EIT., A H 3 MAX3221CAE-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown. 2.84 2.14 1.37 
MAX1674EUA+-ND | Compact, High-Eff., Step-Up DC/DC Converter 5.06 3.82 2.24 MAX3221CAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 284 214 1.37 
MASOTSEDAGNDES | Step-Up DC/DC Converter .. pS oe MAX3221EAE-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown. 4.05 3.08 1.96 
SE IRL | PReaieearcineeraleoa ald Se eal MAX227EAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 405 3.06 1.96 
| compact, High-Eff., Step-Up DC/DC Converter. 543 410 2.41 MAX3221ECAE-ND | 3V to 5.5V, 250kb i : 
- ps, RS-232 Transceiver w/AutoShu 
MAX1676EUB+-ND | Compact, High-Eff., Step-Up DC/DC Converter 643 410 2.41 ESD Protected... - 326 246 1.58 
SEER Bean SAV Gat Ts EWA See Dene Cover Bas ee MAX3221ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 
MAX1685EEE+-ND | 600KHz. 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter* . 856 646 3.79 oa z S20 em? AomNS 
MAX1692EUB-ND Step-Down Regulator . 631 476 280 MAX3221EEAE-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 
MAX1692EUB+-ND | Step-Down Regulator* 631 4.76 2.80 ESD Protected... - 466 3.52 2.26 
MAX1709ESE-ND | 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Converte 9.73 7.34 432 Seema °\ 10 5.5V, 250k, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, Wes SER OR 
MAX1709ESE+-ND | 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Converter* NEI 973 7.34 4.32 totecied* ; : : . : 
MAX1715EEl+-ND Ultra High Efficiency, Dual Step-Down Controller for MAX3222CPN-ND 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceivel 18-Dip 419 3.16 2.02 
Notebook Computers* 811 612 423 MAX3222CPN+-ND | 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* 18-Dip 419 316 2.02 
MAXT724EZK33+TCT-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter -S0T-23-5 363 274 240 MAXG223EAR-ND eon Nites Transceiver with ea Ane BRD 
ROT EE || ev Ser Up Dobe Cone Oran 363 oy eng | MAX32236APs-ND | V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown 541 408 262 
MAX1724EZK50-TTR-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter. " SOT-23-5 5480.00/2,500 MAX3223ECAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 5.04 3.80 2.93 
MAX1724EZK50+TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter* . _SOT-23-5 3.63 2.74 2.40 MAX3223EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX1724EZK50+TTR-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter -S0T-23-5 5480.00/2,500 ESD Protected* 721 5.44 3.49 
MAX1737EEI+-ND | Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger MAX3223EEPP-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
Controller*.... 7.76 5.86 3.45 ESD Protected... _ 7.21 544 3.49 
MAX1745EUB+-ND | High Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 7.50 5.66 3.99 MAX3224CAP-ND | 3V to 5.5, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1758EAI-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery AutoShutdown ... 419 3.16 2.02 
with Internal 28V Switch 959 7.24 4.26 MAX3224CAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1758EAI+-ND | Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger AutoShutdown* . 419 316 2.02 
with Internal 28V Switch* 959 7.24 426 MAX3224ECAP-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1759EUB-ND —_| Buck/Boost Regulating Charge Pump 6.33 4.78 2.81 AutoShutdown, ESD Protected 5.04 3.80 2.44 
MAX1759EUB+-ND | Buck/Boost Regulating Charge Pump* 6.33 4.78 2.81 MAX3224ECAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1760EUB+-ND | 0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC Converter 6.97 5.26 3.09 AutoShutdown, ESD Protected* 5.04 3.80 2.44 
MAX1771CPA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient . 445° 3.36 2.15 MAX3226EEAE-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1771CSA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient . 488 3.68 2.45 AutoShutdown, ESD Protected 466 3.52 2.26 
MAX1771CSA+-ND | 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter MAX3226EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
90% Efficient* .. 488 3.68 2.16 AutoShutdown, ESD Protected* .. 466 3.52 2.26 
MAX1771ESA-ND | 12V or Adj. Out Step-Up 6.65 5.02 2.95 * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3232CSE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps... 419 3.16 2.02 MAX3490ECSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3232CSE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* 419 316 2.02 Transceiver 4.32 3.26 2.51 
MAX3232CUE-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps.... 416 314 1.85 MAX3491ECSD-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3232CUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* 416 3.14 1.85 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 432 3.26 2.09 
MAX3232ECAE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 5.04 3.80 2.93 MAX3491ECSD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3232ECAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 5.04 3.80 2.44 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 4.32 3.26 2.09 
MAX3232ECPE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 5.04 3.80 2.44 MAX3491EESD-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3232ECWE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 5.04 3.80 2.44 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 546 412 2.64 
MAX3232ECWE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 5.04 3.80 2.44 MAX3491EESD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3232EEAE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 7.21 5.44 3.49 RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected*. 4-SOIC 546 412 2.64 
MAX3232EEAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot.*...... 7.21 544 3.49 MAX3656ETG+-ND | 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver QFN-EP 15.00 11.32 8.66 
MAX3233ECPP-ND | 3V to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, MAX3869EHJ+-ND | +3.3V, 2.5Gbps SDH/SONET Laser Driver* 23.66 17.86 13.67 
ESD Protected... 8.80 6.64 4.25 MAX4002EUA+-ND | 2.5GHz, 45dB RF Detecting Controller* . 3.39 256 211 
MAX3233ECWP-ND_ | 3V to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot. 8.80 6.64 4.25 MAX4003EUA-ND 100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector 246 1.86 1.09 
MAX3233EEWP-ND | 3V to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot. ... 12.22 9.22 5.91 MAX4003EUA+-ND | 100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector 246 1.86 1.09 
MAX3235ECWP-ND | 4.5V to 5.5V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot. 811 612 3.92 MAX4018EEE-ND High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Outpu 4.77 3.60 2.12 
MAX3235EEWP-ND | 4.5V to 5.5V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot. 11.24 848 5.44 MAX4018EEE+-ND | High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail 
MAX3237CAI-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver 7.53 5.68 3.65 Output*... 477 3.60 2.12 
MAX3237CAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver * 7.53 5.68 3.65 MAX4020ESD+-ND | High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Output 4-SOIC 543 410 2.41 
MAX3237EAl+-ND__| 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver* 10.76 8.12 5.21 MAX4051ACPE-ND | 8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch .... 437 330 2.41 
MAX3237EEAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 11.98 9.04 5.79 MAX4051ACPE+-ND | 8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* NEW! 437 3.30) 2.11 
PSS 2Sce a Leah ogg) SV to 5.5V, 250kbps True RS+232 Transceiver MAX4051ACSE-ND | 8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch . 405 3.06 1.96 
with AutoShutdown Plus 10.76 8.12 6.26 MAX4051ACSE+-ND | 8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 4.05 3.06 1.96 
MAX3238ECAI-ND 38V to 5.5V, 250kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot... 8.75 660 4.23 MAX4051CSE+-ND | 8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch*.. 6-SOIC 3.13 257 2.04 
MAX8238ECAI+-ND_| 3V to 5.5V, 250kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* . 875 6.60 4.23 MAX4052ACEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* ......16-QSOP 4.82 3.64 2.34 
MAX3241CAI-ND 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver 7.53 5.68 3.65 MAX4052AEEE-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch.........16-QSOP 6.28 4.74 3.04 
MAX3241CAl4-ND | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver*.. 7.53 5.68 3.65 MAX4052AEEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* .....16-QSOP 6.28 4.74 3.04 
bse Bap iy i Be ib ins er Haneceel nee an a MAX4066CPD-ND | Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 14-Dip 2.28 1.72 1.10 
te OV, z : : b b MAX4107ESA-ND | 300MHz, Ultra-Low Noise Op Amp. 8SOIC 3.76 2.84 1.67 
MAX3241ECAI-ND | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Pro 875 660 423 MAX4107ESAs-ND | 300MHz’ Ultra-Low Noise Op Amp* a Sole MSRM eg 
Ree Sa o : ay rp a“ oS neta ee aut es oe a5 MAX4121CSA-ND __| 330MHz Multiplexer/Crosspoint Building Block IC 8-SOIC 5.25 3.96 2.54 
H 0.5.5¥, LP True AS-282 Transcelver, ral : ! ! MAX4121CSA+-ND | 330MHz Multiplexer/C int Building Block IC* BSOIC 5.25 3.96 2.54 
MAX3241EEAl4-ND | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* 1198 9.04 579 | axaio3ESA.ND | Single, BMHz, Single Supply Op Amp with Shutdown asic Ee Gems 
MAX3243CAI-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown 58) 5683.65) MAX4125ESA-ND Single, 10 Vius. Single Supply Op Amp with - : : ‘ 
MAX3243CAI+-ND 8V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown*...............0. 7.53 5.68 3.65 Shutdown . : 260 1.96 1.26 
MAX3243EAI-ND cote ae Transceiver with taee db aot MAX4126ESA-ND —_| Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp. 3.74 282 1.81 
utoshutdown B 5 e 1 
7 MAX4126ESA+-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp* 3.74 282 1.81 
MAX3243EAl+-ND cote at ene Transceiver with Wee hia MAX4127ESD-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdow 443° 334 2414 
fae le Es : : § MAX4128ESA-ND —_| Dual, 10 V/us, Single Supply Op Amp 3.74 2.82 1.81 
MAX3243ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 T ith AutoShutd 
i He Pains PAnSEEIE! WINE AERDONUIED NN am Gan age MAX4128EUA-ND | Dual, 10 V/s, Single Supply Op Amp 3.98 3.00 1.77 
FotecHon tuneian : ! d MAX4129ESD+-ND | Quad, 5MHz, Single Supply Op Amp* . 6.36 4.80 3.08 
MAX3244ECAI+-ND DS, oe Transceiver with AutoShutdown, ae ee MAXA131ESA-ND | Single, 10MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown BSOIC 260 1.96 1.26 
SCOTIA 3 1 sey aeoae a Teun : : : MAX4132ESA-ND | Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp.. 3.74 282 1.81 
ESD Beciee Tanscelveh with Aulooniuidewn, a Gan age MAX4132ESA+-ND | Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp* 3.74 2.82 1.81 
METGOREECCTIIN] 2V/ 10 S.5V, RS-239 1 ar alin autoshuta : : : MAX4134ESD-ND | Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp 6.36 4.80 3.08 
Fo B tecion FANSCBIer WI AUIS NULGO WN AGL. ene “ea MAX4134ESD+-ND | Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp 6.36 4.80 3.08 
MAX3245ECAls-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, Se NAAR ha He nd Te Diecniee: Dit line berths oe ses 
MAX3245EEWI-ND ae 4 a ilies ices MUADESD ND | High-Speed, Low-Distortion, DI G96 480) 2188 
ESD Protection 13.06 9.86 5.79 MAX4145ESD+-ND | High-Speed, Low-Distortion, Diff. Line Receiver* . 6.36 4.80 2.83 
MAX3291EPD-ND 5Mbps to 10Mbps. 951 718 422 MAX4147ESD-ND 300MHz, LP, High Output Current, Diff. Line Divel: 6.63 5.00 2.94 
MAX3292ESD-ND | Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver. 951 7.18 422 RUATESD SND) S00MHz, LP, High Output Current, Diff. Ling Driver BES ln) Ae 

a 3 ic ities MAX4162ESA-ND 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp .. 2.65 2.00 1.18 

MAX3292ESD+-ND | Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* NEW!. 9.51 718 4.22 i 5 
"| e e MAX4162ESA+-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 2.65 2.00 1.18 
MAX3311CUB-ND 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver... 2.60 1.96 1.15 i i | ‘" 

e sag MAX4162EUK+TCT-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp 3.47 262 2.30 
MAX3311CUB+-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver 2.60 1.96 1.15 MAX4162EUKsTTR-ND | 10V. Mi Rail-to-Rail Input/Outout Op Amp* 5040.00/2,500 
MAX3311ECUB-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, ESD Prot....10-uMAX 292 2.20 1.29 pall » Micropower, Rall-to-Hall Input/Output Op Amp MOU 
MAX3311ECUB+-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, MAX4163ESA+-ND a yee ih Rail-to-Rail Input/Output Dual Sea 

ESD Prot.* é 2.92 220 1.29 eh MD zs s 4 : ; 
MAX3311EEUB-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, ESD Prot... 379 286 1.68 MAX4172ESA+-ND | High-Side Current Sense Amplifier 3.84 2.90 1.87 
MAX3311EEUB+-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, MAX4172EUA-ND High-Side Current Sense Amplifier .. 352.266) ail 
ESD Prot.*. 379 286 1.68 MAX4172EUA+-ND | High-Side Current Sense Amplifier* 3.52 2.66 1.71 
MAXG313CUB-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver... 2.60 1.96 1.15 Mote Seah ag| Vottage-Output, High-Side Current-Sense Amp. 1.88 142.84 
MAX3313CUB+-ND | 460kbps, 1y/A Supply Current RS-232 Transceiver 260 1.96 1415 MAX4173FESA+-ND _| Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp 188 142 84 
4 . i MAX4173HESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 188 142 84 
MAX3313ECUB+-ND | 460kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, : 4 
ESD Prot.* 292 220 1.29 MAX4173TESA-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp.. 1.88 142 84 
MAX3319ECAE-ND _| 2.5V, 1uA, 460kbps, RS-232 Transceive 5.49 4.14 2.44 eee ee ae eee Amp* i aa = 
MAX3319ECAE+-ND | 2.5V, 1A, 460kbps, RS-232 Ti 549 414 2.44 dl ariable-Gain Precision Instrumentation Amp i : : 
MAXG320TEAP-ND. | 2V t0 6 SV, True HS.290 Transceiver er MAX4194ESA+-ND _ | Variable-Gain Precision Instrumentation Amp 403 3.04 1.78 
AutoShutdown 649 4.90 2.89 MAX4218ESD-ND Triple, 300MHz, Single Supply, Rail-to-Rail Op Amp . 7.90 5.96 3.58 
MAX3371EXT-TCT-ND | 1yA, 2Mbps, Low Voltage Level Translator 2.20 166 1.46 MAX4220EEE-ND | High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 10.49 7.92 5.08 
MAX3371EXT-TTR-ND_| 1A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator. 3320.00/2,500 MAXA220ESD-ND.__| High-Speed Single Supply Rall-to-Rail Quad Op Amp 10.49 7.92 5.08 
MAX3386ECUP-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected 5.70 430 275 MAXA222ESD+-ND_ | High-Speed, Single Supply Galn of 2, Closed-Loop 
MAX3386ECUP+-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected 570 430 2.75 R/R Buffer*.... . 9.01 6.80 4.00 
MAX3387ECUG-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX4242ESA-ND | Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp . 3.45 2.60 1.53 
ESD Protected....... 734 5.54 3.25 MAX4242ESA+-ND | Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp* 3.45 2.60 1.53 
MAX3387ECUG+-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX4252ESA+-ND een sunny, Low Noise, Low Distortion, Seiten 
ESD Protected’... 7.34 5.54 3.25 ‘ail-to-Rail Op Amp’... . : . 
MAX3387EEUG-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, AutoShutdown, MAX4310ESA-ND | High Speed, Low Power, Dual Video Mux Am 5.51 416 2.97 
ESD Protected....... 8.75 6.60 3.88 MAX4310ESA+-ND | High Speed, Low Power, Dual Video Mux Amp* 6.51 4.16 2.45 
MAX3387EEUG+-ND | 3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX4311ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* 1.39) 5158p S28 
ESD Protected’... 8.75 6.60 3.88 MAX4314ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp* 7.39 5.58 3.28 
MAX3420EECJ+-ND_| USB Peripheral Controller with SPI Interface* NE 7.45 6.08 3.58 MAX4357ECD+-ND | 32x16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with 
MAX3420EETG+-ND | USB Peripheral Controller with SPI Interface* NEI 7.90 5.96 3.51 In/Out Buffers 128-TOFP 337.88 255.00 — 
MAX3471EUA-ND 1.6yA, RS-485/RS-422, Half-Duplex Diff. Transceive 519 3.92 2.31 MAX4372FEUK+TCT-ND| 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp SOT-23-5 1.88 1.42 1.25 
MAX3471EUA+-ND | 1.6A, RS-485/RS-422, Half-Duplex Diff. Transceiver* 519 3.92 2.31 MAX4372FEUK+TTR-ND) SOV/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5 2840.00/2,500 
MAX3483ECSA-ND | 3V to 3.6V, 250kbps and Slew Rate Limited True MAX4372TEUK-TCT-ND | 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp... SOT-23-5 1.88 1.42 1.25 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 432 3.26 2.09 MAX4372TEUK-TTR-ND| 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp... SOT-23-5 2840.00/2,500 
MAX3483ECSA+-ND | 3V to 3.6V, 250kbps and Slew Rate Limited True MAX4372TEUK+TCT-ND| 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5 1.88 1.42 1.25 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected*.... 432 3.26 2.09 MAX4372TEUK+TTR-ND 20VV, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5 2840.00/2,500 
MAX3483EESA-ND | 3V to 3.6V, 250kbps and Slew Rate Limited True MAX4373FEUA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 546 4.12 2.64 Amp/Comparator/Ref.*..... 2194) 2.22 1.31 
MAX3483EESA+-ND | 3V to 3.6V, 250kbps and Slew Rate Limited True MAX4373TESA+-ND_ | Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref. 2.94 2.22 1.31 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected’... 546 412 2.64 MAX4373TEUA-ND _ | Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref. 294 2.22 1.31 
MAX3486CSA+-ND | 3.3V, 2.5Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 MAX4373TEUA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref.* 2.94 2.22 1.31 
Transceiver* .. 3.82 2.88 2.21 MAX4374HEUB-ND | Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref.... 3.84 2.90 1.70 
MAX3490CSA-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 MAX4412EUK+TCT-ND | 3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* 276 2.08 1.82 
Transceiver... 3.82 2.88 1.84 MAX4412EUK+TTR-ND | 3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* 4160.00/2,500 
MAX3490CSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS~ 485/422 MAX4420CPA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting 3.39 2.56 1.83 
Transceiver* ... 3.82 2.88 1.84 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX4420CPA+-ND | High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* NEWI!................. 8-Dip 3.39 256 1.83 MAX5401EKA+TCT-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer*.. 257 1.94 1.70 
MAX4420ESA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting -8-SOIC 4.58 346 2.47 MAX5401EKA+TTR-ND |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer 3880.00/2,500 
MAX4420ESA+-ND | High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* NEI 8-SOIC 4.58 3.46 2.47 MAX5402EUA-ND 256-Tap, Digital Potentiometer............... 297 2.24 1.32 
MAX4429CPA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting................. 8-Dip 3.39 256 1.83 MAX6002EUR+TCT-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* 1.03 78 69 
MAX4515CSA-ND Low-Voltage, Low-On Res., SPST, CMOS Analog N/C Switch......8-SOIC 1.46 1.10  .65 MAX6002EUR+TTR-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* 1560.00/2,500 
MAX4521CPE-ND —_| Low-Voltage, SPST, 4 Normally Closed Analog Switches . 16-Dip 1.72 1.30 77 MAX6012AEUR-TCT-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference. 437 3.30 2.89 
MAX4523CEE-ND —_| Low-Voltage, SPST, 2 N/C and 2 N/O Analog Switches. 6-QSOP 2.23 168 99 MAX6012AEUR-TTR-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference. 6600.00/2,500 
MAX4526CSA-ND _| Phase-Reversal Analog Switch....... - 8SOIC 5.70 4.30 2.53 MAX6012AEUR+TCT-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference* 4.00 3.02 2.65 
MAXSS2SCAR-NDI | Quad, F/R, Fault-Protected SPOT Analog Switch.. O-SSOP 8.51 6.42 3.78 MAX6012AEURTTR-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference*... 6040.00/2,500 
Na Bua. ta utes foaiy Switch — sacl se 3 MAX6120ESA-ND __|Low-Cost, Micropower, 1.2V Precision, 3-Terminal Volt. Ref. 252 1.90 1.23 
| juad, Low-Voltage, nalog Switch... - ; E E “Termi * 
MAX4542EUA-ND | Dual SPST Normally Closed Analog Switc a-uMaX (ieledmmentoaimmera) | renee nee onal acy peo yocue Reference SS ae 
MAX4544CPA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 8-Di 156 118 70 MAX6145EUR+TTR-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference 4560.00/2,500 
Me OS ADO OS WED . ; ; MAX6192AESA-ND —_|2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference 6.28 474 2.78 
MAX4544CSA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 8-SOIC 1.56 1.18 .70 ne 7 es 
MAXa! 4 ‘ MAX6192AESA+-ND |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference* . 5:75) (4:34) 9 2.55 
544EPA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch... 8-Dip 1.56 1.18  .70 ; F isi 
a MAX6225AEPA-ND __|Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Referenc 13.70 10.34 6.64 
MAX4544ESA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch... -8-SOIC 1.56 1.18 .70 = - aa - 
MAX4544EUT+TCT-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch “SOT-23-6 1.67 1.26 1.41 MAXG2250EPA=-ND) /Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference BS Oe 1) 
MAX4544EUT+TTR-ND | Dual SPDT Low-Volta itch* 93. MAX6225AESA-ND —/Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Referenc 13.70 10.34 6.64 
ge Analog Switch . SOT-23-6 2520.00/2,500 ; ies 
MAX4567CSE-ND Dual SPDT Low-Voltage, Bidirectional RF/Video Switc 4.40 332 1.95 MAX6225BCSA-ND _ |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Referenc 5.99 452 2.65 
MAX4614CSD-ND Quad SPST Low-Voltage, High Speed CMOS Analog Switch 233 1.76 1.04 MAX6225BEPA-ND Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference... 6.31 4.76 3.06 
MAX4614CSD+-ND | Quad SPST Low-Voltage, High Speed CMOS Analog Switch*.... 14-SOIC_ 2.33. 1.76 1.04 MAXG225BEPN= NDS Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference 5.78 4.36 2.80 
MAX4617CUE-ND | 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux.......16-TSSOP 2.70 2.04 1.23 MAX6225BESA-ND —|Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage 
MAX4617CUE+-ND | 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Seon aoe 6.31 4.76 3.06 
Mux* NEW!....... 2.70 2.04 1.23 7 ow-Dritt, Low-| 
MAX4618CSE-ND | Dual 4-Ch. High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux. 239 1.80 1.06 Reference... 13.70 10.34 6.64 
MAX4618CSE+-ND | Dual 4-Ch. High Speed, Low-Voltage, CMOS MAX6241BESA-ND __|Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Referenc 6.31 4.76 3.06 
Analog Mux* NEW! 2.39 1.80 1.06 MAX6241BESA+-ND_ |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage 
MAX4619CPE-ND Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch 2.39 1.80 1.06 Reference* NEW! aii 6.31 4.76 3.06 
MAX4619CSE-ND Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch 2.39 1.80 1.08 MAX6250ACSA+-ND_|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage 
MAX4619CSE+-ND _| Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* NEW! 2.39 1.80 1.08 Reference*. 12.32 9.30 5.47 
MAX4622CSE-ND SPDT Dual 5-Ohm Analog Switc! ney GEG Bee MAX6250AESA-ND __|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Referenc 13.70 10.34 6.64 
MAX4622ESE-ND SPDT Dual 5-Ohm Analog Switc! 5.78 4.36 2.62 MAX6250AESA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage 
MAX4624EUT-TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch .SOT-23-6 2.65 2.00 1.75 Reference*. 13.70 10.34 6.64 
MAX4624EUT-TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch . SOT-23-6 4000.00/2,500 MAX6250BCSA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 5. 
MAX4624EUT+TCT-ND| 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Reference* coe 599 452 2.65 
Switch* NEW!... = SOT-23-6 2.65 2.00 1.75 MAX6250BEPA-ND _|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Referenc 631 4.76 3.06 
MAX4624EUT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT A\ MAX6250BESA-ND —_|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference.............. 6.31 4.76 3.06 
Switch* NEW... sos . SOT-23-6 4000.00/2,500 MAX6250BESA+-ND |Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage 
MAX4625EUT-TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply -SOT-23-6 265 2.00 1.75 References NEW! 631 4.76 3.06 
MAX4625EUT-TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch . SOT-23-6 4000.00/2,500 MAX6301CSA+-ND — |5V, Low Pt Mi Ss i Circuit* 3.82 2.88 1.69 
MAX4625EUTsTCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch*.... SOT-23-6 2.65 200 1.75 MERCER eV; Low Power wictapieer sipetisory Ciel Aa De dee 
MAX4625EUT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch*...... SOT-23-6 4000.00/2,500 7 ; aT : 7 ae 5 : ; 
MAX4626EUK-TCT-ND | 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch .....SOT-23-5 2.52 190 1.67 beecsran eee Pediatrie ai Supervisory Circuit See Fee nee 
MAX4626EUK-TTR-ND | 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch ..... SOT-23-5 3800.00/2,500 MAX6314US46D3-TTR-ND 4.63V Reset Circuit. - 3560.00/2 500 
MAX4626EUK+TCT-ND| 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog MAX6314US46D34TCT.ND 463V Reset Circuit* NEW! 236 178 g 156 
Swish NEW: - 801-23-5 HRS cama a0 MAX6314US46D3sTTR-ND |4.63V Reset Circuit* NEW: 3560.00/2,500 
MAX4626EUK+TTR-ND | 0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog ~ — 
Switch* NEW!... _ $OT-23-5 3800.00/2,500 MAX6315US29D2-TCT-ND |2.93V Open-Drain Reset Circuit. 236 1.78 1.56 
MAX4634EUB+-ND | 4-Ohm, Low-Voltage 4-Ch., CMOS Analog Mux*. O-UMAX 289 218 1.28 MAX6315US2902-TTR-ND /2.93V Open-Drain Reset Circui 3560.00/2,500 
MAX4636EUB-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch O-UMAX 2.76 2.08 1.22 Pea aR iy alate Be ite Bae ace - ae 
MAX4636EUB+-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch O-uMAX 2.76 2.08 1.22 sae : yee M earn prskas 
MAX4644EUT-TCT-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch ~$01-23-6 183.138 1.21 MAX6320PUK29CYTCT-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4644EUT-TTR-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch . SOT-23-6 2760.00/2,500 MAX6320PUK29CYTTR-ND |2.93V Microprocessor Supervisory Circuit. SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX4644EUT+TCT-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch .S0T-23-6 1.83 1.38 1.21 MAX6320PUK29CY+TCT-ND |2.93V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4644EUT:TTR-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch . SOT-23-6 2760.00/2,500 MAX6320PUK29CY+TTR-ND |2.93V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX4648EUT-TCT-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch .SOT-23-6 310 234 2.05 MAX6320PUK46CYTCT-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4648EUT-TTR-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch ~S01-23-6 4680.00/2,500 MAX6320PUK46CYTTR-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit. SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX4648EUT+TCT-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch*. .SOT-23-6 3.10 2.34 2.05 MAX6320PUK46CY+TCT-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4648EUT+TTR-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch*. . SOT-23-6 4680.00/2,500 MAX6320PUK46CY+TTR-ND|4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX4649EKA+TCT-ND| 45-Ohm, SPDT Analog Switch* .S0T-23-8 3.39 2.56 2.24 MAX6336US23D3-TCT-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit OT-143-4 2.52 1.90 1.67 
MAX4649EKA+TTR-ND | 45-Ohm, SPDT Analog Switch* . SOT-23-8 5120.00/2,500 MAX6336US23D3-TTR-ND |2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit OT-143-4 3800.00/2,500 
MAX4661CAE-ND 2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 9.91 748 440 MAX6338KUB+-ND__|Quad Voltage Monitor* 10-WMAX 6.49 4.90 2.87 
MAX4661CAE+-ND | 2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 9.91 7.48 4.40 MAX6338LUB-ND Quad Voltage Monito 10-uMAX 649 4.90 2.87 
MAX4685EUB-ND 0.8-Ohm, Low Voltage, Dual SPDT Analog Switch 3.50 2.64 1.55 MAX6338LUB+-ND | Quad Voltage Monitor* 10-uMAX 649 490 2.87 
MAX4685EUB+-ND | 0.8-Ohm, Low Voltage, Dual SPDT Analog Switch* . O-uMAX 3.50 2.64 1.55 MAX63380UB-ND Quad Voltage Monito! 10-uMAX 649 490 2.87 
MAX4691EGE-TCT-ND | Low Voltage, CMOS Analog 8-Channel Mux. 4138 312 2.73 MAX63380UB+-ND | Quad Voltage Monitor 10-uMAX 649 4.90 2.87 
MAX4691EGE-TTR-ND| Low Voltage, CMOS Analog 8-Channel Mux. 6240.00/2,500 MAX6348UR46-TCT-ND |4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit SOT-23 2.36 1.78 1.56 
MAX4820EUP+-ND | +3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Driver with MAX6348UR46-TTR-ND |4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuil 3560.00/2,500 
Serial/Parallel Interface* 3.68 2.78 1.67 MAX6348UR46+TCT-ND |4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset 
MAXS100AEUP-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with Circuit* NEW!.......... 236 1.78 1.56 
Rail-to-Rail Voltage Output : 9.57 7.22 4.34 MAX6348UR46+TTR-ND|4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* NEW! 3560.00/2,500 
MAXS100AEUP+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with MAX6364LUT31+TCT-ND |Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* 358 2.70 2.37 
SAVatpDAEUE AN je ay 20-TSSOP 9.57 7.22 4.34 MAX6364LUT31+TTR-ND |Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* . SOT-23-6 5400.00/2,500 
P Se : i MAX6369KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer... SOT-23-8 233 1.76 1.54 
Rail-to-Rail Voltage Output -16-TSSOP 7.69 5.80 3.42 MAX6369KA-TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer... SOT-23-8 3520.00/2,500 
MASS) OZBEUESNDG) 2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with MAX6369KA+TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 233 1.76 1.54 
ways deecteCA aaa es eat 6.41 4.84 2.85 MAX6369KA+TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 3520.00/2,500 
SINSIGEE be le eel oltage Output Hite ns MAX6373KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer. S0T-23-8 233 1.76 1.54 
MAX5190BEEG-ND | 8-Bit, 40MHz, Current/Voltage Output DAG 771582 341 NS ee gueealia Pin-Selectable Watchdog Timer... Sones eee al) 
7 = MAX6373KA+TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer SOT-23-8 2.33 1.76 1.54 
MAX5250BCAP-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC .. 15.18 11.46 7.35 i ne mark 93. 
4 : MAX6373KA+TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer SOT-23-8 3520.00/2,500 
MAX5250BCAP+-ND | SV, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 15.18 11.46 7.35 7 A itor* 93. 
4 : MAX6457UKD3C+TCT-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* .. SOT-23-5 2.86 2.16 1.89 
MAX5250BCPP-ND_ | SV, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC 15.18 11.46 7.35 . = 
MAX5250BEAP-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC 19.72 14.88 8.76 MAX6457UKD3C+TTR-ND| High Voltage, Low Current Voltage Monitor .. SOT-23-5 4320.00/2,500 
. an pi : Q i x MAX6509HAUK+TCT-ND |Resistor Programmable Temp Switches* 241 1.82 1.60 
MAX5251BCAP-ND__| 3V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC 15.18 11.46 7.35 MAXGS09HAUKsTTR-ND |Resistor ble Temp Switch 3640.00/2,500 
MAX5251BCAP+-ND | 3V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC 15.18 15.18 7.35 eg) stor Frogrammabie Temp owitenes eee 
| Bi ; MAX6651EEE-ND SMBus/I2C Compatible Interface 7.79 5.88 3.38 
MAX5253BCAP-ND | 3V, 12-Bit Quad Voltage Output Serial DAC .. 34.87 26.32 16.87 MAX6651EEE+-ND  |SMBus/l2c c tible Intert 779 588 3.38 
MAX5258EEE-ND | 5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffe 6-OSOP 8.61 6.50 3.82 = EUS Fee UOMPRUD EG MISTACO : : : 
MAXS5258EEE+-ND | 5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* 6-QSOP 8.61 6.50 3.82 MAX6816EUS+TCT-ND |Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected*. 236 1.78 1.56 
MAX5259EEE+-ND _ | 3V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Butfer* 8.61 650 3.82 MAX6816EUS+TTR-ND |Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected*. 3560.00/2,500 
MAX5352BCPA-ND | 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC. 12.91 974 6.24 MAX6817EUT+TCT-ND )Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* 3.52 266 2.33 
MAX5352BCUA+-ND | 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC 42.91 974 6.24 MAX6817EUT+TTR-ND |Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected * 5320.00/2,500 
MAX5353BCUA-ND | 3.3V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC 42.91 9.74 6.24 MAX6818EAP+-ND__|Octal, CMOS Switch Debouncer, ESD Protected AS 5.95" 3:97 
MAX5354CPA-ND 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC. 7.61 574 3.69 MAX6902ETA+TCT-ND |SPI-Compatible Real-Time Clock*.. 6.35 4.04 3.54 
MAX5354CUA+-ND _ | 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 8.29 6.26 4.03 MAX6902ETA+TTR-ND |SPI-Compatible Real-Time Clock* 8080.00/2,500 
MAX5355CUA-ND | 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DA 816 6.16 3.96 MAX6954AAX-ND —_|4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
MAX5355CUA+-ND | 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC* 8.90 672 4.31 with 1/0 Expander and Key Scan -36-SSOP 24.04 18.14 11.34 
MAXS401EKA-TCT-ND | 256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital MAX6954AAX+-ND —|4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, L 
Potentiometer... .SOT-23-8 268 2.02 1.77 with I/O Expander and Key Scan* 36-SSOP 24.04 18.14 11.34 
MAXS401EKA-TTR-ND | 256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiomete! . SOT-23-8 4040.00/2,500 
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ECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX6954APL-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan Sess 24.04 18.14 11.34 
MAX6955AAX-ND. 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan it} 24.04 18.14 11.34 
MAX6955AAX+-ND | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan*.............. 24.04 18.14 11.34 
MAX6955APL-ND 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan es 24.04 18.14 11.34 
MAX6955APL+-ND | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan‘... 24.04 18.14 11.34 
MAX6956ANI-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 
LED Display Driver and 1/0 Expander 8.16 6.16 3.85 
MAX6956AAI-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 
LED Display Driver and I/O Expander 816 6.16 3.85 
MAX6956AAI+-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 
LED Display Driver and 1/0 Expander* 8.16 616 3.85 
MAX6957ANI-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 
LED Display Driver and 1/0 Expander 8.16 6.16 3.85 
MAX6957AAI-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 
LED Display Driver and I/O Expander 8.16 616 3.85 
MAX6957AAI+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 
LED Display Driver and 1/0 Expander*... 8.16 616 3.85 
MAX7219CNG-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 10.81 8.16 5.44 
MAX7219CNG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 10.81 816 5.44 
MAX7219CWG-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed .. 10.81 816 5.44 
MAX7219CWG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 10.81 816 5.44 
MAX7219ENG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 14.05 10.60 7.32 
MAX7219EWG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 14.05 10.60 6.21 
MAX7221CWG+-ND | Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* 10.81 816 5.44 
MAX7645BCPP-ND | CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC... 15.77 11.90 7.63 
MAX8211CPA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 3.45 260 1.68 
MAX8211CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* . 3.45 260 1.68 
MAX8211CSA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* . 3.50 2.64 1.70 
MAX8211ESA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 5.27 3.98 2.56 
MAX8211ESA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* . 5.27 3.98 2.56 
MAX8212CPA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting ... 3:45) 2/60) 1:73 
MAX8212CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Inverting* NEW! 345° (2160) 1:73 
MAX8212CSA-ND. Programmable Voltage Detector, Inverting.... S102 2282 
MAX8212CSA+-ND | Programmable Voltage Detector, Inverting*. 3.02 2.28 1.52 
MAX8213ACPE-ND | Five Universal Voltage Monitors with Open-Drain Outputs 6-Dip 7.23 546 3.50 
MAX8214ACPE-ND | Five Universal Voltage Monitors with Active Pull-Ups. 6-Dip 7.23 5.46 3.50 
MAX8869EUE33+-ND| 1A, MicroCap, Low Dropout, Linear Regulator... 6-TSSOP-EP 4.56 3.44 2.43 
MAX8881EUT50-TCT-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with PO! .SOT-23-6 4.19 3.16 2.77 
MAX8881EUT50-TTR-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with PO! . SOT-23-6 6320.00/2,500 
MAX8881EUT50+TCT-ND| 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK .S0T-23-6 419 3.16 2.77 
MAX8881EUT50+TTR-ND| 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK* . SOT-23-6 6320.00/2,500 
MAX9031AUK+TCT-ND | Single Supply Comparator* .. . SOT-23-5 87 166) 58) 
MAX9031AUK+TTR-ND | Single Supply Comparator .. . SOT-23-5 1320.00/2,500 
MAX9144ESD+-ND | 40nS, Low Power, Quad, 3V/5V, R/R Comparator* Sal PATA ale 
MX574AJN-ND. Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC......... 31.72 23.94 17.10 
MX574AJN+-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC* NEW! 31.72 23.94 17.10 
MX7224KCWN+-ND | CMOS 8-Bit DAC with Output Amp 7.34 5.93 4.74 
MX7226KN-ND CMOS Quad, 8-Bit DAC with Volt. Output Amp. 27.37 20.66 14.75 
MX7226KN+-ND CMOS Quad, 8-Bit DAC with Volt. Output Amp 27.37 20.66 14.75 
MX7524JN-ND CMOS 8-Bit Buffer D/A Converter....... 5.86 442 3.15 
MX7528JCWP-ND CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered . 880 6.64 4.74 
MX7528JCWP+-ND | CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered* 8.80 6.64 4.74 
MX7533JCWE-ND CMOS 10-Bit D/A Converter... 6.60 4.98 3.55 
MX7548BQ-ND CMOS 12-Bit Current-Output, Multiplying D/A Converter . 23.74 17.92 10.54 
MXD1210CSA-ND Nonvolatile RAM Controller 5.83 440 2.94 
MXD1210CSA+-ND | Nonvolatile RAM Controller* .. 5.83 440 2.94 
MAXOPO7EP-ND Low Offset Voltage Op Amp... 5.64 426 3.05 
* RoHS Compliant 
(= LL SPECIALIZED 
SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 
DS12C887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* NEW... 8.96 6.76 
DS18B20-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer 5.04 3.80 
DS18B20+-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital 
Thermometer* NEW!.. 5.04 3.80 
DS18B20Z+-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* NEW! 5.04 3.80 
DS18S20-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer ..... 5.04 3.80 
DS18S20+CT-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer NE! T0-92 5.04 3.80 
DS18S20+TR-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* NEW! TO-92 5700.00/2,000 
DS18S20Z-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer ..... 5.04 3.80 
DS18S20Z+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* NEW! 5.04 3.80 
DS21043AT-ND 5V, Quad E1 Frame 128-TOFP §=148.53 = 112.10 
DS210352-ND 3.3V, T1 Transceivel 56-BGA 189.13 142.74 
DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temperature 217.51 164.16 
DS21S07AE-ND SCSI Terminator. 411 3.10 
DS21T07E-ND SCSI Terminator. 3.66 2.76 
DS21T09S-ND Plug and Play SCSI Terminator, 2% 6.36 4.80 
DS32KHZ/DIP-ND 32.768KHz TCXO.. 10.15 7.66 
DS32KHZN/DIP-ND | 32.768KHz TCXO, Ind. Temperature. 4-Dip 11.69 8.82 
DS32KHZWBGA/CT-ND | 32.768KHz TCXO 36-BGA 10.26 7.74 
DS32KHZ/WBGA/TR-ND | 32.768KHz TCXO .. 3412.50/750 
DS56S-ND Dual 3V/5V, Analog Temperature Sensor. 1.83 1.38 
DS75S-ND 2-Wire Digital Temperature Sensor, LM75-Compatibl 2.01 52 
DS75S+-ND 2-Wire Digital Temperature Sensor, 
2.01 1.52 
DS10042Z-3+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS 
Tap-to-Tap* NEW! 17.44 13.16 
DS1023S-25+-ND 8-Bit Programmable Timing Elemen 16-SOIC 16.83 12.70 
DS1100LZ-20-ND 5-Tap Delay Line, 20nS . 8-SOIC 6.97 5.26 
DS1100LZ-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 6.97 5.26 
DS1100LZ-75-ND 5-Tap Delay Line, 75nS 6.97 5.26 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 2 
DS1100LZ-100-ND 5-Tap Delay Line, 100nS..... 6.97 5.26 
DS1100LZ-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* NEW! 6.97 5.26 
DS1100M-25-ND 5-Tap Delay Line, 25nS 5.64 4.26 
DS1100M-50-ND 5-Tap Delay Line, 50n! 5.64 4.26 
DS11002Z-20-ND 5-Tap Delay Line, 20nS ... 6.33 4.78 
DS1100Z-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* NE! 6.33 4.78 
DS1100Z-35-ND 5-Tap Delay Line, 35nS.... 6.33 4.78 
DS1100Z-40-ND 5-Tap Delay Line, 40nS.... 6.33 4.78 
DS1100Z-50+-ND 5-Tap Delay Line, 50nS* NE! 6.33 4.78 
DS1100Z-100-ND 5-Tap Delay Line, 100nS..... 6.33 4.78 
DS1100Z-100+-ND 5-Tap Delay Line, 100nS* NEW! 8-SOIC 6.33 4.78 
DS1100Z-200-ND 5-Tap Delay Line, 200nS 8-SOIC 6.33 4.78 
DS1100Z-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS 8-SOIC 6.33 4.78 
DS1210+-ND Nonvolatile Controller Chip* NEW! 8-Dip 4.85 3.66 
DS1210N-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Temperatur i 5.70 4.30 
DS1210S+-ND. Nonvolatile Controller Chip* NEW!......... §.22 3.94 
DS1210SN-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Temperature 6.41 4.84 
DS1211-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip. 33.52 25.30 
DS1211S-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip. 37.76 28.50 
DS1211S+-ND Nonvolatile Controller x 8 Chips NEW! 37.76 28.50 
DS1213B-ND SmartSocket 16K/64K 22.66 17.10 
DS1213C-ND SmartSocket 256K . 22.66 17.10 
DS1213D-ND SmartSocket 256K/1M 26.42 19.94 
DS1216C-ND SmartWatch/RAM, 64K/256K 5V 38.21 28.84 
DS1216D-ND SmartWatch/RAM, 256K/1M 5vV.... 41.90 31.62 
DS1216E-ND SmartWatch/ROM, 64K, 256K, 1M 5) 38.21 28.84 
DS1218S-ND Nonvolatile Controller Chip ..... 13.20 9.96 
DS1218S+-ND. Nonvolatile Controller Chip* NEW! 13.20 9.96 
DS1220AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 120nS .. 16.17 12.20 
DS1220AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 150nS .. oan, 11.90 
DS1220AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 200nS . 13.91 10.50 
DS1220AD-120-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 10%, 120nS 16.17 12.20 
DS1225AB-85-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 85nS 20.19 15.24 
DS1225AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 150nS .. 19.72 14.88 
DS1225AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS .. 14.71 11.10 
DS1225AD-85-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 85nS .. 20.19 15.24 
DS1225AD-200-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 200nS 19.72 14.88 
DS1230AB-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 70nS .. 27.27 20.58 
DS1230AB-100-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 100nS 26.63 20.10 
DS1230AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 120nS 26.63 20.10 
DS1230AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 200nS 26.63 20.10 
DS1230Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS 27.27 20.58 
DS1230Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS, Ind. 

Temperature .... 22.13 16.70 
DS1230Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 100nS . 20.80 15.70 
DS1230Y-120-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 120nS . 20.80 15.70 
DS1230Y-200-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 200nS . 20.80 15.70 
DS1231S-20+-ND Power Monitor Chip, 20nS* NEW!. 10.07 7.60 
DS1231-20N-ND Power Monitor Chip, 20nS, Ind. Temperature 9.54 7.20 
DS1231-35-ND Power Monitor Chip, 35nS.. 8.29 6.26 
DS1232-ND MicroMonitor Chip. 2.09 1.58 
DS1232+-ND MicroMonitor Chip* NEW! 2.09 1.58 
DS1232N-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temperature 2.60 1.96 
DS1232N+-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temperature* NEI 2.60 1.96 
DS1232LP+-ND Low Power MicroMonitor Chip* NEWE... 2.25 1.70 
DS1232LPS-ND Low Power MicroMonitor Chip 2.76 2.08 
DS1232LPS-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip* NEW! 225) 1.70 
DS1232LPSN-2-ND Low Power MicroMonitor Chip, Ind. Temperature 2.60 1.96 
DS1232LPSN-2+-ND | Low Power MicroMonitor Chip, Ind. 

Temperatures NEW! 8-SOIC 2.60 1.96 
DS1232S-ND MicroMonitor Chip. 2.76 2.08 
DS1232S+-ND MicroMonitor Chip* NEWE...... 2.76 2.08 
DS1232SN-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temperature 6-SOIC 3.18 2.40 
DS1233-5+-ND 5V, EconoReset, 5%* NEW! 0-92 1.38 1.04 
DS1233-10-ND 5V, EconoReset, 10%. 0-92 1.38 1.04 
DS1233-10+-ND 5V, EconoReset, 10%* NEW! 0-92 1.38 1.04 
DS1233A-10-ND 3.3V, EconoReset, 10% 1.38 1.04 
DS1233A-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%* NEW! 1.30 98 
DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15%....... 1.38 1.04 
DS1233A-15+-ND 3.3V, EconoReset, 15%* NEW! 1.38 1.04 
DS1233AZ-10-ND 3.3V, EconoReset, 10% 2.25 1.70 
DS1233AZ-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%* NEW! 2.25 1.70 
DS1233AZ-15-ND 3.3V, EconoReset, 15%....... 2.41 1.82 
DS1233AZ-15+-ND 3.3V, EconoReset, 15%* NEW! 2.41 1.82 
DS1233D-5+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Rese’ 1.46 1.10 


DS1233D-5+TR-ND 


DS1233D-10+CT-ND 


DS1233D-10+TR-ND 


5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 
5%* NEW!. 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 
10%* NEW!.. 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* NEW! 


1650.00/2,000 


DS1233D-15-ND 
DS1233DZ-5+CT-ND 
DS1233DZ-5+TR-ND 
DS1233DZ-10+CT-ND 
DS1233DZ-10+TR-ND 


5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% .... 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* NEW! 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* NEW! 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* NEW! 
5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* NEW! 


1.46 1.10 

1650.00/2,000 
1.38 1.04 
2.62 1.98 


3712.50/2,500 


2.09 


1.58 


2962.50/2,500 


DS1233DZ-15-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% 2.41 1.82 
DS1233M-55-ND 5V, EconoReset.. 1.38 1.04 
DS1233MS-3-ND 3.3V, EconoReset 2.89 2.18 
DS1233MS-5-ND 5V, EconoReset.. 2.89 2.18 
DS1233Z-5+-ND EconoReset, 5%* NEW! 2.25 1.70 
DS1233Z-10+-ND EconoReset, 10%* NEI 2.41 1.82 
DS1233Z-15-ND EconoReset, 15%. 2.41 1.82 
DS1233Z-15+-ND EconoReset, 15%* NEW! 2.41 1.82 
DS1236-5-ND. MicroManager™ Chip, 5% 16-Dip 10.57 7.98 
DS1236-10-ND MicroManager™ Chip, 10% 16-Dip 10.57 7.98 
DS1236AS-5-ND MicroManager™ Chip, 5% 6-SOIC 12.35 9.32 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


846 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


f= DALLAS 


SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


SEMICONDUCTOR 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 Part No. Description ul 25 
DS1236AS-10-ND MicroManager™ Chip, 10% 12.35 9.32 DS1602+-ND Elapsed Time Counter* NEW!. 519 3.92 
DS1236S-10-ND MicroManager™ Chip, 10% 12.35 9.32 DS1602S+-ND Elapsed Time Counter* NEW! 5.91 4.46 
DS1238-10-ND MicroManager™ Chip, 10% 10.57 7.98 DS1603+-ND Elapsed Time Counter Module* NEW! 14.20 10.72 
DS1238AS-5-ND MicroManager™ Chip, 5% 12.35 9.32 DS1609S-50-ND Dual Port RAM, 50nS...... 882 6.66 
ae ane a0 ieee . intom Clock, 64K, 120nS 28-D eI an PES END | Dual For RAM, S0nS” NEWE oe 
-120- lonvolatile with Phantom Clock, 64K, 1200S.......-.-.- -Dip . ; DS1620-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mi 6.97 5.26 
DS1243Y-120+-ND ae tl with Phantom Clock, 64K, sangeet DS1620+-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mil.* NEW! 697 5.26 
DS1244Y-704-ND ficevabtie SRAM with Phantom Glock, 256K : i DS1620S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 208mil 6.97 5.26 
70nS* NEW! : 4 8-Dip 33.73 25.46 Be leay eth bite eer ay Termes SO oa a 
5 = = = a igital Thermometer an jermostat, mil. | i 
BS CCCI Nene ctaee tena cen aoe aon soa DS1621+-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mi.* NEW! 461. 3.48 
DS1245-120-ND —_| Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 120n 2-Dip 37.44 28.26 Wien AIS Digital Thermometer and Thermostat, 150mil. 5 oe 
DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048K, 10%, 70nS ip 67.68 51.08 DS1621S+-ND Digital Thermometer and Thermostat, 150m NEW! 4.61 3.48 
DS1250WP-150-ND_| 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096K, 150n 110.32 83.26 DS1624-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil... 9.04 6.82 
DS1250Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 4096K, 100nS. 117.90 88.98 DS1624+-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil.* NEW! 9.04 6.82 
DS1259-ND Battery Manager Chip... 11.82 8.92 DS1624S-ND. Digital Thermometer and Memory, 208mil... 9.04 6.82 
DS1259S-ND Battery Manager Chip. 14.20 10.72 DS1624S+-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil.* NEW! 9.04 6.82 
DS1260-100-ND Smart Battery, 1000MAH at 24.17 18.24 DS1629S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time Clock, 150mil. ........8-SOIC 7.76 5.86 
DS1267-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10 8.32 6.28 DS1629S+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time 
DS1267-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* NEW!. 8.32 6.28 Clock, 150mil.* NEWI.............. 7.76 5.86 
DS1267-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 8.32 6.28 DS1631U+-ND High Precision Digital Thermometer and Thermostat* ............. 8-MSOP 2.76 2.66 
DS1267-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 8.32 6.28 DS1631Z+-ND High Precision Digital Thermometer and 
DS1267-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip. 8.32 6.28 Thermostat’... 2.76 2.66 
DS1267E-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10.34 7.80 DS1642-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100n! 24.06 18.16 
DS1267E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip 10.34 7.80 DS1642-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS* NEW!. 24.06 18.16 
0S1267E-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10.34 7.80 DS1643-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil.* NE 25.04 18.90 
DS1267S-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 9.57 7.22 DS1644-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEWS... 29.23 22.06 
Peraeee ioe MD ae aa earerore ah gos Le DS1644P-120-ND —_| Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 35.96 27.14 
Bee ll : ge Z 2 DS1644P-120+-ND | Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEW! 26.00 19.62 
Ee eelatid ae Bene poe name au a3 ie DS1646-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 54.93 41.46 
-100- ual Digital Potentiometer Chip, ! : SCTE iar) 7 = 
DS1267S-100+-ND | Dual Digital Potentiometer Chip, 100K" NEW! 957 7.22 Deve acta Om) Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEWE... Baylis 
DS1283S-ND Watchdoo Timekeaper Chi 11.00 8.30 DS1646P-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM+B228, 120nS* NEW! 36.68 27.68 
RT Watchdog Timekeeper Chip - ‘Oty ae DS1666S-10-ND Audio Digital Resistor... 472 3.56 
= ———— . = DS1666S-10+-ND Audio Digital Resistor* NEW! 4.72 3.56 
DS1284-ND Watchdog Timekeeper Chip ..... 13.14 9.92 DS$1669-10-ND Dallastat™ Electronic Digi 
f -10- igital Rheostat, 6.81 5.14 
DS1284+-ND Watchdog Timekeeper Chip* NEW! 13.14 9.92 SaINTAT 
DS12840+-ND Watchdog Timekeeper Chip* NEWS... 14.10 10.64 DS1669-100-ND PS Electronic Digital Rheostat, 100k 6.81 5.14 
DS1284QN-ND Watchdog Timekeeper Chip, Ind. Temperature 28-PLCC © 14.60 11.02 DS1669S-10+-ND _| Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* NEW! 718 5.42 
DS1286+-ND Watchdog Timekeeper Chip* NEW... 8-Dip 26.31 19.86 DS1669S-50-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K 7.18 5.42 
5 = = 7 7 DS1669S-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 7.18 5.42 
DS1302-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil 3.31 2.50 aces a 
DS1302+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* NEW! 3.31 2.50 DS1669S-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K* NEW! 7.18 5.42 
DS1302N-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature 8-Dip 4.13 3.12 DS1670E+-ND Portable System Controller, 4.4mm* 6.50 6.27 
DS1302N+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* NE! i 4.13 3.12 DS1672S-33-ND 3.3V, Serial Timekeeping Chip....... 3.07 2.32 
DS1302S+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil* 2.26 2.19 DS1672S-33+-ND 3.3V, Serial Timekeeping Chip* NEW! 3.07 2.32 
DS1302S-16-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil........... 6.81 5.14 DS1682S-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alan 4.96 3.74 
DS1302SN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. DS1682S+-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm* NEW!. 4.96 3.74 
Temperature* NEW!. 4.13 3.12 DS1685-5-ND 5V, Real-Time Clock... 6.07 4.58 
DS1302Z-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil 8-SOIC 3.31 2.50 DS1685E-3-ND 3V/5V, Real-Time Cloc 6.44 4.86 
DS1302Z+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil* NEW! 8-SOIC 3.31 2.50 DS1685QN-5-ND 5V, Real-Time Clock, Ind. Temperature . 7.90 5.96 
DS1302ZN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* . 8-SOIC 2.50 2.42 DS1685S-5+-ND 5V, Real-Time Clock NEW!. 6.41 4.84 
DS1305+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil. 6-Dip 5.06 3.82 DS1687-5-ND 5V, Real-Time Clock 9.38 7.08 
DS1305E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil. 20-TSSOP 5.06 3.82 DS1687-5+-ND 5V, Real-Time Clock* NE 9.38 7.08 
DS1305EN-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature... 20-TSSOP 5.59 4.22 DS1689S+-ND 3V/5V, Serialized Real-Time Clock with NV RAM 
DS1305EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 5.57 4.20 Control* NEW!... -_ 9.38 7.08 
DS1306E-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil.............. 5.06 3.82 DS1693-ND 3V/5V, Serialized Real-Time Clock Module with NV RAM 
DS1306E+-ND Semi Eee Clock, sia ae Control. 2 19.82 14.96 
Amil.* ie t i a z 
DS1306EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, ind. DS1693+-ND aie awa Time Clock Module with NV RAM at Tee 
Temperatures NEW............ 5.59 4.22 . piacere . = 
DS1705EPA-ND 5V, MicroMonitor, 5% 2.25 1.70 
DS1307-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 100 374 2.82 STaSea GMM GV; MicroMonitor 10% ioe a 
DS1307+-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 100mil.* NEW! 3.74 2.82 DS1705ESA+-ND BV, MicroMonitor. 10%* NEW! 9.95 170 
DS1307Z-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 150mil. 3.29 2.48 —— — a3 : : 
DS1307Z+-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 150mil» NEW! 329 2.48 DS1706ESA-ND av MicroMonitor, 10% 2.25 1.70 
DS1307ZN-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, Ind. Temperature. 413 3.12 DS1706LEPA-ND SV, MicroMonitor, 5% 2.25 1.70 
DS1307ZN+-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, Ind. Temperatures NEW! 413. 3.12 rea eee a MCA 5 ie a ae ane 
DS1312S-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 300m! 1532 11.56 e eS iuere VOM ae ‘ ; : 
DS1312S+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery DS1706TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5% 2.25 1.70 
Monitor, 300mil* NEW... 15.32 11.56 DS1706TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* NEW! 2.25 1.70 
DS1312S-2-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 150mi 12.19 9.20 DS1707ESA-ND 5V, MicroMonitor, 5%... 2.04 1.54 
DS1312S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery DS1707ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* NEW!. 2.04 1.54 
Monitor, 150mil* NEW!... 12.19 9.20 DS1708ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* NEW! 2.25 1.70 
DS1314S-ND Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 300mil 12.51 9.44 DS1708SESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 10% .... 2.25 1.70 
DS1314S+-ND. Nonvolatile Controller with Lithium Battery DS1708SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%* NEW!. 2.25 1.70 
Monitor, 3V, 300mil* NEWE...... 12.51 9.44 DS1708TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%..... 2.25 1.70 
DS1314S-2-ND Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 150mil 16.01 12.08 DS1708TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* NEW: 2.25 1.70 
DS1314S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery DS1721S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat* NEW! 3.87 2.92 
Monitor, 3V, 150mil* NEW!. 16.01 12.08 DS1721S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat* NEW! 5475.00/2,500 
DS1315-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil 15.61 11.78 DS1721U+-ND 2-Wire Digital Thermometer and 
DS1315-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil* NEW! 15.61 11.78 Thermostat* NEW!... 387 2.92 
DS1315EN-33-ND 3.3V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature 20.51 15.48 DS1722S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat. 2.60 1.96 
DS1315S-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil....... 18.13 13.68 DS1722S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat* NE! 8-SOIC 2.60 1.96 
pet Sones tel vine on carl ven seis ieee DS1722S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat* NEW! 3675.00/2,500 
= gE TEOLOFTY ETS SD TD: OUND tae : 4 DS1722U-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat. 2.65 2.00 
DSIRIESNs:st DERM) SV, Phantom Time Chip, Ind. Temp. +8200* NEWT... ge vy! ibs) DS1722U+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat* NE! 265 2.00 
DS1321-ND Flexible Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 5V .....16-Dip 10.15 7.66 DS1742W-1204-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM 
DS1321S+-ND Heals Nomvolatle comma: w/Lithium Battery ‘ote aks 120nS* NEW!... , 25.55 19.28 
DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024K. 32.86 24.80 DSITA2WE1SO:NDIES) 8.2V, Y2KC Nonvolattle Timekesping RAM, 150nS Zug punks 
DS1384FP-12-ND___| Watchdog Timekeeping Controller, 120nS 17.70 13.36 Det aND SV, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS. Asia Fave 
v7 - 7 DS1743-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100n 25.41 19.18 
DS1386-32-120-ND | RAMified Watchdog Timekeeper, 256K.... 2-Dip 52.71 39.78 eer é 
DS1386-32-1204- ii , ee Di DS1743P-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS. 22.60 17.06 
+-ND | RAMified Watchdog Timekeeper, 256K* NEI 2-Dip 52.71 39.78 DS1743WP-120+-ND | 3.3V, YOKC Ni latile Timekeeping RAM 
DS1486-120+-ND RAMified Watchdog Timekeeper, 1024K* NEW! 2-Dip 64.79 48.90 “I wu eo ais ate Timekeeping RAM, 
DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock. 8-TSOP 12.08 9.12 120nS* NEW‘....... ss A 31.01 23.40 
DS1501WE+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock " 8-TSOP 12.08 9.12 0S1744-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS 28-Dip 48.28 36.44 
DS1501WEN-ND | 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, ind. Temp. 8-TSOP 13.89 10.48 DSU7AS- 70ND SV, Y2KC Nonvolatlle Timekeaping RAM, 70nS 28-Din 20123 22106 
DS1501WEN+-ND | 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp.* NEW! 13.89 10.48 DS1746WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS... 52.50 39.62 
DS1511W-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock. 20.86 15.74 DS1746WP-120+-ND | 3.3V, Y2kC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 36.68 27.68 
DS1511W+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* NET 20.86 15.74 DS1780E-ND CPU Peripheral Monitor ia ... 24-TSSOP 5.04 3.80 
DS1602-ND Elapsed Time Counter = 519 3.92 4DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 
DS1780E+-ND CPU Peripheral Monitor* NEWS... 5.04 3.80 
DS1801E-014+-ND Dual Audio Taper Potentiometer* NEW! 7.50 5.66 
DS1803E-010-ND Addressable Dual Digital Potentiomete: 6.86 5.18 
DS1803E-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiomete 6.86 5.18 
DS1803Z-010-ND Addressable Dual Digital Pot., 10K, 150mil. 6.39 4.82 
DS1803Z-010+-ND Addressable Dual Digital Pot., 10K, 150mil* NEW: 6.39 4.82 
DS1803Z-050-ND Addressable Dual Digital Pot., 50K, 150mil. 6.39 4.82 
DS1803Z-050+-ND Addressable Dual Digital Pot., 50K, 150mil* NEW! 6.39 4.82 
DS1803Z-100-ND Addressable Dual Digital Pot., 100K, 150mil....... 6.39 4.82 
DS1803Z-100+-ND Addressable Dual Digital Pot., 100K, 150mil* NI 6.39 4.82 
DS1804-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 300mil 3.10 2.34 
DS1804-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 300mi 3.10 2.34 
DS1804Z-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 150mil 3.23 2.44 
DS1804Z-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 150mil.* NE 3.23 2.44 
DS1804Z-050-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K, 150mil 2:23, 2.44 
DS18042Z-050+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K, 150mil 3123) 2.44 
DS1804Z-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 150m\ 3.23 2.44 
DS18042Z-100+-ND 3.23 2.44 
DS1806E-010+-ND Digital Sextet Potentiometer, 10K 8.32 8.03 
DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K. 12.08 9.12 
DS1806E-050+-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K* NEI 12.08 9.12 
DS1810-5-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5% 1.11 84 
DS1810-5+CT-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5% * NEW! 1.19 90 
DS1810-5+TR-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* NEW! 1350.00/2,000 
DS1810-10-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%... 111 84 
DS1811-5-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%... Tall 84 
DS1811-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * NEW! 1.19 .90 
DS1811-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * NEW! TO-92 1350.00/2,000 
DS1811-10-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%... TO-92 deal 84 
DS1811-10+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* NEI T0-92 98 74 
DS1811-10+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* NEI TO-92 1110.00/2,000 
DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% ial 84 
DS1811R-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * 1.03 78 
DS1811R-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * 1755.00/3,000 
DS1811R-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* . 80 60 
DS1811R-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* . 1350.00/3,000 
DS1812-5-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull 

Output, 5% ial 84 
DS1812-5+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull 

Output, 5%* NEW!.. 1.19 90 
DS1812-5+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull 

Output, 5%* NEW!.. at 1350.00/2,000 
DS1812-10-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10% 111 84 
DS1812-10+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull 

Output, 10%* NEW!... 1.19 90 
DS1812-10+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull 

Output, 10%* NEW! 1350.00/2,000 
DS1813-5-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% TO-92 alia 84 
DS1813-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* NEW! TO-92 1.19 90 
DS1813-5+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% * NEW! 1350.00/2,000 
DS1813-10+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 

10%* NEWS... be sks 1.19 90 
DS1813-10+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%* NEW!. 1350.00/2,000 
DS1813R-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* .. 80 60 
DS1813R-5+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* .. 1350.00/3,000 
DS1814CR-10+CT-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%* . SOT-23-5 1.38 1.04 
DS1814CR-10+TR-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%* . SOT-23-5 2340.00/3,000 
DS1815-10-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%... TO-92 1.11 84 
DS1815-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% * NEI TO-92 1.19 90 
DS1815-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%* NEW! 1350.00/2,000 
DS1818-10-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10% iil 84 
DS1818-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* NEI 1.19 90 
DS1818-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* NEW! 1350.00/2,000 
DS1818R-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* . 80 60 
DS1818R-10+TR-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* . 1350.00/3,000 
DS1821+-ND Programmable Digital Thermostat and 

Thermometer* NEW! 6.31 4.76 
DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer .. 5:75) 4.34 
DS1821S+-ND Programmable Digital Thermostat and 

Thermometer* NEWS... 6.31 4.76 
DS1822+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* NEW!. 3.87 2.92 
DS1831S+-ND Multi-Supply Micromonitor* NEW!. 6.76 5.10 
DS1832S+-ND 3.3V, MicroMonitor Chip* NEW! 1.86 1.40 
DS1833-5+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% * NEW! 1.80 1.36 
DS1833-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%... 1.80 1.36 
DS1833-10+-ND. 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* NEW! 1.80 1.36 
DS1833Z-5+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% * NEW! ey 2.54 
DS1833Z-5+TR-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% * NEW! 4762.50/2,500 
DS1833Z-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%... 3.15 2.38 
DS1834AS-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton 2.41 1.82 
DS1834AS+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* NEW! 2.41 1.82 
DS1834AU-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton... 2.60 1.96 
DS1834AU+CT-ND Dual Microprocessor EconoReset with 

Pushbutton* NEW............. 2.68 2.02 


DS1834AU+TR-ND 


Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* NEW! 


4545.00/3,000 


DS1834S-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton 241 1.82 
DS1834S+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton 2.41 1.82 
DS1844S-010-ND Quad Digital Potentiometer 5.78 4.36 
DS1845E-010-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 101 3.82 2.88 
DS1845E-010+-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K* NEW! 3.82 2.88 
DS1845E-100+-ND Dual Nonvolatile Pot. and Memory, 

100K* NEW! 3.82 2.88 
DS1866Z-ND 2.7-5.5V, Log Trimmer Potentiome! 2.94 2.22 
DS1867-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K 8.80 6.64 
DS1867-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* NEW! 8.80 6.64 
DS1867-50+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 

50K* NEW! 8.80 6.64 
DS1867-100-ND Dual Digital Potentiometer wi R 4 8.80 6.64 
DS1867E-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K... 9.99 7.54 
DS1867E-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* NEW! 9.99 7.54 
DS1867S-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K....... 9.73 7.34 
DS1867S-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* NEW! 9.73 7.34 
DS1868-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* NEW!. 5.59 4.22 
DS1868E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* NEW! 6.78 5.12 
DS1868S-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 5.88 4.44 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 
DS1868S-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* NEW!. 5.88 4.44 
DS1869-10-ND 8V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 1 5.64 4.26 
DS1869-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* NEW! 5.64 4.26 
DS1869S-10-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K....... 5.88 4.44 
DS1869S-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* NEW! 5.88 4.44 
DS1869S-50-ND 8V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K 5.88 4.44 
DS1869S-50+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K* NE! 5.88 4.44 
DS2016-100-ND 3V/5V, 2K x 8, Operation Static RAM..... 24-Dip 11.13 8.40 
DS2108S-ND Differential SCS! Switchable Terminator. 4-SOIC 14.68 11.08 
DS2108S+-ND Differential SCS! Switchable Terminator* NEI 4-SOIC 19.80 14.94 
DS2118MB-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator.......... 36-SSOP 7.45 5.62 
DS2118MB+-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator* NEW: 36-SSOP 3.31 2.50 
DS2119ME-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator. 28-TSSOP 3.13 2.36 
DS2119ME+-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator* 28-TSSOP 2.15 2.08 
DS2141AQ-ND 5V, T1 Framer Controller 44-PLCC 50.99 38.48 
DS2143Q-ND 5V, E1 Framer Controller '4-PLCC 50.99 38.48 
DS21510B-ND 5V, T1 Single Chip Transceivel 4-PLCC 77.65 58.60 
DS2151QNB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver, Ind. Temperature 89.31 67.40 
DS2152L-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver... 68.98 52.06 
DS2152LN-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver, Ind. Temperature 79.26 59.82 
DS2153Q-A7-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver....... 77.65 58.60 
DS2154L-ND 5V, Enhanced E1 Single Chip Transceive: 68.98 52.06 
DS2165Q-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32kpbs. 41.55 31.36 
DS2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit..... 18.26 13.78 
DS2172T+-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit* NE! 17.20 12.98 
DS2175S-ND T1/CEPT Elastic Store ..... 26.82 20.24 
DS2176-ND 28.33 21.38 
DS2176Q-ND 31.14 23.50 
DS2180A-ND T1 Transceiver... 33.47 25.26 
DS2180AQN-ND T1 Transceiver, Industrial Temperature .. 4-PLCC 44.65 33.70 
DS2181A-ND CEPT Primary Rate Transceiver. i 58.78 44.36 
DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceiv 64.58 48.74 
DS2187-ND Receive Line Interface 34.74 26.22 
DS2187S-ND Receive Line Interface 38.13 28.78 
DS2188-ND T1/CEPT Jitter Attenuato! 15.87 11.98 
DS2188S-ND T1/CEPT Jitter Attenuator... 17.62 13.30 
DS2252T-128-16-ND_ | Secure Microcontroller Module, 128 40-SIMM 201.40 152.00 
DS2282/8722282000-ND | T1 FDL Controller/Monitor Sti 30-SIP_ 118.83 89.68 
DS2401+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* NEW! 1.86 1.40 
DS2401P-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire® 2.01 1.52 
DS2401P+-ND. Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* NEI 6-TSOC 2.01 52) 
DS2401X1CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. CSP 1.03 94 
DS2401X1TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. CSP 5850.00/10,000 
DS2401Z-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. OT-223 2.28 1.72 
DS2401Z+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®* (OT-223 2.28 1.72 
DS2404B-ND EconoRAM Time Chip 16-SSOP 11.08 8.36 
DS2404S-001-ND EconoRAM Time Chip 6-SOIC 10.57 7.98 
DS2405-ND Addressable Switch, Open Drain 2.23 1.68 
DS2405Z-ND Addressable Switch, Open Drain 2.41 1.82 
DS2406P-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bit Memo: 6.78 5.12 
DS2406P+-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bit 

Memory* NEWS... 6.78 5.12 
DS2417P-ND 1-Wire® Time Chip with Interrupt 2.70 2.04 
DS2417P+-ND 1-Wire® Time Chip with Interrupt* NEI 2.70 2.04 
DS2430A-ND 256-Bit 1-Wire® EEPROM....... 3.39 2.56 
DS2430A+-ND 256-Bit 1-Wire® EEPROM* NEW: 3.39 2.56 
DS2430AP+-ND 256-Bit 1-Wire® EEPROM* NEW: 3.52 2.66 
DS2432P-ND 1K-Bit Protected 1-Wire® EEPROM 6.25 4.72 
DS2433S+-ND. 4kb, 1-Wire® EEPROM *.... 3.98 3.84 
DS2436B-ND Battery Identification/Monitor Chip 4.11 3.10 
DS2436B+-ND Battery Identification/Monitor Chip* NEW! 41 3.10 
DS2436Z-ND Battery Identification/Monitor Chip........ 4.11 3.10 
DS2436Z+-ND Battery Identification/Monitor Chip* NEI 4.11 3.10 
DS2438Z+-ND Smart Battery Monitor* NEW!... 3.87 2.92 
DS2450S+-ND 1-Wire® Quad A/D Converter* NEW! 8.72 6.58 
DS2480B+-ND Serial 1-Wire® Line Driver with Load 

Sensor* NEW!.. 6.84 5.16 
DS2502P+-ND 1K-Bit Add-Only Memory*. 2.90 2.80 
DS2502S+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* NEW! 4.61 3.48 
DS2505-ND 16K-Bit Add-Only Memory 4.37 3.30 
DS2505+-ND 16K-Bit Add-Only Memory* NE! 4.37 3.30 
DS2505P-ND 16K-Bit Add-Only Memory. 4.37 3.30 
DS2505P+-ND. 16K-Bit Add-Only Memory 3.01 2.91 
DS5001FP-16-ND 128K Soft Microprocessor Chip. .80-MQFP 35.25 26.60 
DS9034PC-ND PowerCap Module without Crystal ‘owercap Module 7.58 yp 
DS9034PC+-ND PowerCap Module without Crystal* NEI ‘owercap Module 7.58 Sie) 
DS9034PCX+-ND PowerCap Module with Crystal* NEW! ‘owercap Module 9.86 7.44 
DS9502P-ND ESD Protection Diode. 6-TSOC 1.03 78 
DS9502P+-ND. ESD Protection Diode* 6-TSOC 1.03 78 
DS9503P-ND ESD Protection Diode with Resisto 6-TSOC ial! 84 
DS9503P+-ND ESD Protection Diode with Resistor* NEW! 6-TSOC Asta 84 
DS12885Q-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte 8.03 6.06 
DS128850+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte’ 8.03 6.06 
DS12885S-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte 7.74 5.84 
DS12887-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte 8.96 6.76 
DS12887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* NE! 8.96 6.76 
DS12887A-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte 8.96 6.76 
DS12887A+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* NE! 8.96 6.76 
DS142850-ND Real-Time Clock with NV RAM Control..... 8.03 6.06 
DS14287+-ND Real-Time Clock with NV RAM Control* NEW! 10.94 8.26 
DS17285S-3-ND 8V, Real-Time Clock Chip .... 9.01 6.80 
DS17287-5+-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal* NEW! 24-Dip 14.79 11.16 
DS17887-5-ND 5V, Real-Time Clock........ 24-Dip 22.34 16.86 
DS17887-5+-ND 5V, Real-Time Clock* NEI 24-Dip 22.34 16.86 
DS18030-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer i 5.88 4.44 
DS21352L-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
DS21352LN-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 63.20 47.70 
DS21354L-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
DS21354L+-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver* NEW!. 39.64 29.92 
DS21600SN+-ND 3.3V/5V, Clock Rate Adapter* 25.60 24.70 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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corporation 


RF TRANSMITTER AND 
RECEIVER BOARDS 


Micron Technology 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


MT48LC16M16A2P-75 L:D TR 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR 


557-1191-1-ND 
557-1191-2-ND 
557-1062-1-ND 
557-1062-2-ND 
557-1063-1-ND 


SDRAM, 256Mb NE 


SDRAM, 256Mb 


12.69 9.53 8.75 
8000.00/1,000 

12.64 9.31 8.65 
7980.00/1,000 

11.38 8.39 7.79 


MT48LC16M16A2TG-75:D TR 

MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR 


557-1063-2-ND 
557-1192-1-ND 
557-1192-2-ND 
557-1064-1-ND 
557-1064-2-ND 


SDRAM, 256Mb.... 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


7188.00/1,000 
10.07 9.25 
8457.00/1,000 
13.36 9.85 9.14 

8436.00/1,000 


13.41 


MT48LC16M16A2TG-7E:D TR 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR 
MT48LC32M4A2TG-75:G TR 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR 


557-1065-1-ND 
557-1065-2-ND 
557-1081-1-ND 
557-1084-1-ND 
557-1084-2-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 

9.35 646 5.92 

1S-Sope a 99 o:27) 
8556.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
RE-01-ND Decoder Motherboard utilizing the HT-12D Decoder IC; 3.2” x 2.4” (81.28mm 

x 60.96mm). Designed for use with the RE-66 Receiver. 

Operating Voltage: 12 VDC............. 21.00 18.75 12.75 
RE-66-ND Serial Data Output 310 MHz LC AM Receiver Board. 

1.188” x 2.375” (30.18mm x 60.33mm). Operating Voltage: 5VDC 14.00 12.50 8.50 
dicron DRA\ 
Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

SDRAM 
MT48H8M16LFB4-8 IT TR 557-1051-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 54-VFBGA 7.26 5.35 4.97 
MT48H8M16LFB4-8 IT TR 557-1051-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 54-VFBGA 4584.00/1,000 
MT48H8M16LFB4-8 TR 557-1052-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 54-VFBGA 6.61 488 4.53 
MT48H8M16LFB4-8 TR 557-1052-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 54-VFBGA 4176.00/1,000 
MT48H8M32LFB5-8 IT TR 557-1053-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb 90-VFBGA 19.04 15.12 14.00 
MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb 90-VFBGA 16.49 13.10 12.13 
MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-2-ND | Mobile SDRAM, 256Mb 90-VFBGA 11349.00/1,000 


MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR 
MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR 
MT48LC32M8A2FB-75:D TR 
MT48LC32M8A2FB-75:D TR 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 


557-1082-1-ND 
557-1082-2-ND 
557-1083-1-ND 
557-1083-2-ND 
557-1194-1-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb NE! 


15.16 11.18 10.38 
9576.00/1,000 
1264 9.31 8.65 
7980.00/1,000 
11.43 8.58 7.88 


MT48LC32M8A2P-7E:D TR 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 


557-1194-2-ND 
557-1086-1-ND 
557-1086-2-ND 
557-1193-1-ND 
557-1193-2-ND 


SDRAM, 256Mb NEW. 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


7206.00/1,000 
11.38 8:89 7.79 
7188.00/1,000 
11.43 8.58 7.88 
7206.00/1,000 


MT48LC32M8A2TG-75:D TR 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 


557-1085-1-ND 
557-1085-2-ND 
557-1077-1-ND 
557-1077-2-ND 
557-1078-1-ND 


SDRAM, 256Mb.... 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 


11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 
48.81 40.94 38.58 
35899.00/1,000 
37.93 29.89 28.74 


MT48LC32M16A2P-75:C TR 

MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR 


557-1078-2-ND 
557-1079-1-ND 
557-1079-2-ND 
557-1080-1-ND 
557-1080-2-ND 


SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 


26209.00/1,000 
48.81 40.94 38.58 
35899.00/1,000 
37.93 29.89 28.74 
26209.00/1,000 


MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 


557-1097-1-ND 
557-1097-2-ND 
557-1198-1-ND 
557-1198-2-ND 
557-1098-1-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


SDRAM, 512Mb 


11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 
40.16 30.24 29.36 
26209.00/1,000 
37.93 29.89 28.74 


MT48LC64M8A2TG-75:C TR 
MT48LC128M4A2P-75:C TR 
MT48LC128M4A2P-75:C TR 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR 


557-1098-2-ND 
557-1188-1-ND 
557-1188-2-ND 
557-1055-1-ND 
557-1055-2-ND 


SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb NEW! 
SDRAM, 512Mb NE 
SDRAM, 512Mb 
SDRAM, 512Mb 


26209.00/1,000 
39.05 29.40 28.55 
25479.00/1,000 
37.93 29.89 28.74 
26209.00/1,000 


MT48V8M32LFB5-8 IT TR 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 
MT48V8M32LFB5-8 TR 
MT48V8M32LFB5-8 TR 


557-1107-1-ND 
557-1107-2-ND 
557-1108-1-ND 
557-1108-2-ND 


Mobile SDRAM, 256Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 


18.53 14.72 13.63 
12753.00/1,000 
16.63 13.30 12.35 
11400.00/1,000 


DDR 


MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.20 4.28 3.93 
MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3614.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR _| 557-1072-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.78 469 4.30 
MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR | 557-1072-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3957.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.20 4.28 3.93 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3614.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.20 4.28 3.93 
MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3614.00/1,000 
MT48LC2M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1075-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.78 469 4.30 
MT48LC2M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1075-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3957.00/1,000 
MT48LC2M32B21G-7:G TR 557-1076-1-ND | SDRAM, 64Mb. 6.20 4.28 3.93 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3614.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.69 3.93 3.61 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3320.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-1-ND | SDRAM, 64Mb. 638 4.41 4.05 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3724.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.59 3.86 3.54 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3259.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.69 3.93 3.61 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3320.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1090-1-ND | SDRAM, 64Mb. 638 4.41 4.05 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1090-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3724.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR __| 557-1091-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.59 3.86 3.54 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR | 557-1091-2-ND 3259.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR | 557-1195-1-ND 11.43 8.58 7.88 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR | 557-1195-2-ND 7206.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-1-ND | SDRAM, 128Mb 11.38 8.39 7.79 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-2-ND | SDRAM, 128Mb 7188.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-1-ND | SDRAM, 128Mb 10.11 7.45 6.92 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-2-ND | SDRAM, 128Mb 6384.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-1-ND | SDRAM, 128Mb NEW! 10.17 688 6.53 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-2-ND | SDRAM, 128Mb NEW! }6-TSOP 5918.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-6:G TR 557-1095-1-ND | SDRAM, 128Mb 6-TSOP 10.08 6.96 6.39 
MT48LC4M32B2TG-6:G TR 557-1095-2-ND | SDRAM, 128Mb }6-TSOP 5880.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7 IT:G TR | 557-1197-1-ND | SDRAM, 128Mb 6-TSOP 10.51 7.90 7.25 
MT48LC4M32B2P-7 IT:G TR | 557-1197-2-ND | SDRAM, 128Mb NEW! }6-TSOP 6629.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR_ | 557-1096-1-ND | SDRAM, 128Mb 10.47 7.72 7.17 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR_| 557-1096-2-ND | SDRAM, 128Mb 6612.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.69 3.93 3.61 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3320.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND | SDRAM, 64Mb. 5.59 3.86 3.54 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-2-ND | SDRAM, 64Mb. 3259.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-1-ND | SDRAM, 128Mb 9.28 641 5.88 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-2-ND | SDRAM, 128Mb 5415.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-1-ND | SDRAM, 128Mb 9.58 7.06 6.56 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-2-ND | SDRAM, 128Mb 6048.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-1-ND | SDRAM, 128Mb 9.28 641 5.88 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR__| 557-1102-2-ND | SDRAM, 128Mb 5415.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-1-ND | SDRAM, 128Mb 9.58 7.06 6.56 


MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR 
MT48LC8M32LFB5-8 IT TR 
MT48LC8M32LFB5-8 IT TR 
MT48LC8M32LFB5-8 TR 


557-1101-2-ND 
557-1103-1-ND 
557-1103-2-ND 
557-1104-1-ND 


SDRAM, 128Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 
Mobile SDRAM, 256Mb 


6048.00/1,000 
18.53 14.72 13.63 
12753.00/1,000 
16.63 13.30 12.35 


MT48LC8M32LFB5-8 TR 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR 


557-1104-2-ND 
557-1067-1-ND 
557-1067-2-ND 
557-1068-1-ND 
557-1068-2-ND 


Mobile SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 


11400.00/1,000 
11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 
10.74 7.91 7.35 
6780.00/1,000 


MT48LC16M8A2TG-75 IT:G TR 
MT48LC16M8A2TG-75 IT:G TR 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR 


557-1069-1-ND 
557-1069-2-ND 
557-1070-1-ND 
557-1070-2-ND 
557-1189-1-ND 


SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 128Mb 
SDRAM, 256Mb NEW! 


9.58 7.06 6.56 
6048.00/1,000 
9.28 641 5.88 
5415.00/1,000 
15.23 11.43 10.50 


MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR 


557-1189-2-ND 
557-1056-1-ND 
557-1056-2-ND 
557-1190-1-ND 
557-1190-2-ND 


SDRAM, 256Mb NEW! 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb NEW! 


9600.00/1,000 
13.97 11.18 10.38 
9576.00/1,000 
1269 953 8.75 
8000.00/1,000 


MT48LC16M16A2FG-75:D TR 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR 


557-1057-1-ND 
557-1057-2-ND 
557-1060-1-ND 
557-1060-2-ND 
557-1058-1-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


12.64 9.31 8.65 
7980.00/1,000 

11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 

12.64 9.31 8.65 


MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR 


557-1058-2-ND 
557-1059-1-ND 
557-1059-2-ND 
557-1061-1-ND 
557-1061-2-ND 


SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 
SDRAM, 256Mb 


7980.00/1,000 
11.38 8.39 7.79 
7188.00/1,000 
12.64 9.31 8.65 
7980.00/1,000 


MT46V8M16TG-6T IT:D TR 557-1041-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb.... TA BAY ee 
MT46V8M16TG-6T IT:D TR 557-1041-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb..... 4956.00/1,000 
MT46V8M16P-6T L:D TR 557-1186-1-ND 10.02 7.52 6.91 
MT46V8M16P-6T L:D TR 557-1186-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb NEW: 6316.00/1,000 
MT46V8M16TG-6T L:D TR 557-1042-1-ND_| DDR SDRAM, 128Mb..... 7.22 5.32 4.94 
MT46V8M16TG-6T L:D TR 557-1042-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb.... 4560.00/1,000 
MT46V8M16P-6T:D TR 557-1187-1-ND 7.05 5.01 4.53 
MT46V8M16P-6T:D TR 557-1187-2-ND 4106.00/1,000 
MT46V8M16TG-6T:D TR 557-1043-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. 6.93 4.79 4.39 
MT46V8M16TG-6T:D TR 557-1043-2-ND_ | DDR SDRAM, 128Mb 4043.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb. LOOM ONO MND:On 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-2-ND 4956.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND 7.22 5.32 4.94 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-2-ND 4560.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND 6.99 4.83 4.43 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb 4079.00/1,000 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 10.15 7.62 7.00 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 6400.00/1,000 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 931 7.45 6.92 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 6384.00/1,000 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 969 7.28 6.69 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW: 6111.00/1,000 
MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb.... 889 7.12 6.61 
MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb..... 6096.00/1,000 
MT46V16M16P-5B:F TR 557-1183-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 856 5.79 5.50 
MT46V16M16P-5B:F TR 557-1183-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW: 4981.00/1,000 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-1-ND 7.68 5.66 5.26 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-2-ND 4848.00/1,000 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-1-ND 9.06 6.81 6.25 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-2-ND 5714.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T IT:FTR =| 557-1018-1-ND 9.03 665 6.18 
MT46V16M16TG-6T IT:FTR — | 557-1018-2-ND 5700.00/1,000 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-1-ND 8.05 545 5.17 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-2-ND 4685.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb.... 7.22 5.32 4.94 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 4560.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T L:F TR 557-1019-1-ND 8.30 612 5.69 
MT46V16M16TG-6T L:F TR 557-1019-2-ND 5244.00/1,000 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-1-ND 6.99 483 4.43 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-2-ND 4079.00/1,000 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-1-ND 856 6.85 6.36 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-2-ND 5868.00/1,000 
MT46V32M8FG-6:G TR 557-1026-1-ND 8.07 646 6.00 
MT46V32M8FG-6:G TR 557-1026-2-ND 5532.00/1,000 
MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 6.50 4.79 4.45 
(Continued) 
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MEMORY 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 4104.00/1,000 Digi-Key nn Price Each 
MT46V32M8P-6T IT:G TR 557-1179-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 6-TSOP 10.06 681 6.46 Part No. Description Pkg 1 25100 
MT46V32M8P-6T IT:G TR 557-1179-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb NEW! 6-TSOP 5857.00/1,000 ) s—s—s—s—ss—ssSsSsSLASH: MEMORY ——~C«Y 
MT46V32M8TG-6T IT:G TR —_ | 557-1028-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb... 813 6.00 5.57 - 
MT46V32M8TG-6TIT:G TR _| 557-1028-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 5136.00/1,000 Toshiba 
MT46V32M8TG-6T L:GTR | 557-1029-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 690 5.52 5.13 TC58FVT160AFT-70-ND | 16M-Bit 3V CMOS (2M x 8/ 1M x 16) Top 
MT46V32M8TG-6T L:GTR —_| 557-1029-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 4728.00/1,000 Boot Block. 3.94 3.15 2.45 
MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 650 4.79 4.45 TC58FVMSB2ATGOSCAH-ND | 32M-Bit 3V NOR CMOS (4M x 8/ 2M x 16) 
MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 4104.00/1,000 Bottom Boot Block*... 650 5.20 4.39 
MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 8.56 6.85 6.36 TC58FVMST2ATG6SCAH-ND | 32M-Bit 3V NOR CMOS (4M x 8 / 2M x 16) 
MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 5868.00/1,000 Top Boot Block* 6.50 5.20 4.39 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 8.07 6.46 6.00 TC58FVM6TSBTG65-ND | 64M-Bit 3V NOR CMOS (8M x 8/ 4M x 16) 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 5532.00/1,000 Top Boot Block’ .... 8.00 640 5.40 
MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 686 5.06 4.70 TC58FVM6B5BTG65-ND | 64M-Bit 3V NOR CMOS (8M x 8/ 4M x 16) 
MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb. 4332.00/1,000 Bottom Boot Block*... 8.00 640 5.40 
MT46V64M4TG-6T:G TR 557-1034-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 650 4.79 4.45 TC58FVM7B2ATG-65-ND | 128M-Bit 3V NOR CMOS (16M x 8/ 8M x 16) 
MT46V64M4TG-6T:G TR 557-1034-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb... 4104.00/1,000 Bottom Boot Block 9.75 8.65 
MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEI 18.26 14.22 13.35 TC58FVM7B5BTG-65-ND | 128M-Bit 3V NOR CMOS (16M x 8/ 8M x 16) 
MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEWS........60-FBGA 12279.00/1,000 Bottom Boot Block* NEWf............ 9.30 8.25 
MT46V64MB8FN-5B:D TR 557-1035-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 17.77 14.11 13.07 TC58FVM7TSBTG65-ND | 128M-Bit 3V NOR CMOS (16M x 8/ 8M x 16) 

Top Boot Block* .... 9.30 8.25 


MT46V64M8FN-5B:D TR 
MT46V64M8BN-6:F TR 
MT46V64M8BN-6:F TR 
MT46V64M8FN-6:D TR 


557-1035-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 
557-1175-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEW: 
557-1175-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEW: 
557-1036-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 


12227.00/1,000 
17.26 13.44 12.62 
11609.00/1,000 
16.80 13.34 12.35 


MT46V64M8FN-6:D TR 557-1036-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 11560.00/1,000 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 6-TSOP 11.31 898 8.32 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb. 16-TSOP 7781.00/1,000 
MT46V64M8TG-6T IT:D TR 557-1038-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 6-TSOP 13.71 10.81 10.39 
MT46V64M8TG-6T IT:D TR 557-1038-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 9997.00/1,000 
MT46V64M68P-6T:F TR 557-1176-1-ND | DDR SDRAM, 512MB NEW!. 12.69 9.53 8.75 
MT46V64M68P-6T:F TR 557-1176-2-ND | DDR SDRAM, 512MB NEW! 8000.00/1,000 
MT46V64M8TG-6T:D TR 557-1039-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 11.31 8.98 8.32 


MT46V64M8TG-6T:D TR 
MT46V128M4FN-5B:D TR 
MT46V128M4FN-5B:D TR 


557-1039-2-ND 
557-1011-1-ND 
557-1011-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb 
DDR SDRAM, 512Mb 
DDR SDRAM, 512Mb 


7781.00/1,000 
19.79 15.72 14.55 
13619.00/1,000 


MT46V128M4FN-6:D TR 
MT46V128M4FN-6:D TR 
MT46V128M4TG-5B:D TR 
MT46V128M4TG-5B:D TR 
MT46V128M4TG-6T:D TR 
MT46V128M4TG-6T:D TR 


557-1012-1-ND 
557-1012-2-ND 
557-1013-1-ND 
557-1013-2-ND 
557-1014-1-ND 
557-1014-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb 


18.82 14.95 13.84 
12952.00/1,000 
15.67 12.45 11.53 
10787.00/1,000 
14.86 11.80 10.93 
10226.00/1,000 


MT47H16M16BG-3:B TR 
MT47H16M16BG-3:B TR 
MT47H16M16BG-37E:B TR 
MT47H16M16BG-37E:B TR 
MT47H32M16BT-3:A TR 


557-1046-1-ND 
557-1046-2-ND 
557-1045-1-ND 
557-1045-2-ND 
557-1048-1-ND 


DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 


TR) Ba) Bre) 
5359.00/1,000 
8.30 6.12 5.69 
5244.00/1,000 
45.26 37.96 35.77 


MT47H32M16CC-3:B TR 
MT47H32M16CC-3:B TR 
MT47H32M8BP-3:B TR 
MT47H32M8BP-3:B TR 
MT47H32M8BP-37E:B TR 


557-1200-1-ND 
557-1200-2-ND 
557-1050-1-ND 
557-1050-2-ND 
557-1049-1-ND 


DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 


12.51 9.94 9.20 
8611.00/1,000 
28.05 22.28 20.63 
19305.00/1,000 
830 6.12 5.69 


MT47H32M8BP-37E:B TR 
MT47H128M4BT-37E:A TR 


557-1049-2-ND 
557-1044-1-ND 


DDR2 SDRAM, 
DDR2 SDRAM, 


5244.00/1,000 
26.52 21.06 19.50 


d4icron arae 


Micron Technology 
Part No. 


Digi-Key 


Part No. Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


NAND Flash — RoHS Compliant 


MT29F2G16AABWP-ET 
MT29F2G16AABWP-ET 


557-1151-1-ND | 2Gb, 128Mb x 16, 3.3V...... 
557-1151-2-ND | 2Gb, 128Mb x 16, 3.3V 


26.69 21.20 19.63 
18369.00/1,000 


MT29F4G08BABWP §57-1152-1-ND | 4Gb, 512Mb x 8, 3.3V 62.52 41.38 39.79 
MT29F4G16BABWP 557-1154-1-ND | 4Gb, 512Mb x 16, 3.3V 47.03 37.05 35.63 
d4icron PSRAM 
Micron Technology Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
MT45W1MW16BABB-706 WTTR | 557-1006-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
16Mb.. ... 54-VFBGA 5.04 3.48 3.20 
MT45W1MW16BABB-706 WTTR | 557-1006-2-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
16M 54-VFBGA 5880.00/2,000 
MT45W2MW16BABB-706 WT TR | 557-1007-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
.. 54-VFBGA 5.99 4.14 3.80 
MT45W2MW16BABB-706 WT TR | 557-1007-2-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
32Mb.. .... 54-VFBGA 6982.00/2,000 
MT45W4MW16BBB-706 WT TR | 557-1008-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
... 54-VFBGA 9.50 7.00 6.50 
MT45W4MW16BBB-706 WT TR | 557-1008-2-ND 
... 54-VFBGA 12000.00/2,000 
MT45W4MW16BBB-708 WT TR | 557-1009-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
64Mb.. ... 54-VFBGA 9.50 7.00 6.50 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR | 557-1172-1-ND |Async./Page/Burst CellurlarRAM, 
1.0 Memory* ..54-VFBGA 9.06 681 6.25 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR | 557-1172-2-ND |Async./Page/Burst CellurlarRAM, 
1.0 Memory*. 54-VFBGA 11428.00/2,000 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
... 54-VFBGA 8.98 7.19 6.67 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-2-ND |Async./Page/Burst CellularRAM, 
~. 54-VFBGA 6028.00/1,000 


Toshiba 


TC55NEM208AFGNSSL-ND 


4M-Bit SRAM (512K x 8) 32-SOP 


5.18 4.14 3.22 


TC55VEM416AXGN55-ND 


16M-Bit SRAM (1M x 16) 48-BGA 


16.50 15.40 14.30 


Serial EEPROMs 


Microchip Technology 


AC812001-ND 
DV243002-ND 
SEEPROM1-KIT-ND 
SEEPROM2-KIT-ND 
SEEPROMS-KIT-ND 
SEEPROM4-KIT-ND 


PICSEE™ Introduction Design Kit... 
SEEPROM Designer's Development Ki 
Digi-key® Low-Density Serial EEPROM 
Digi-Key® Mid-Density Serial EEPROM Ki 
Digi-Key® High-Density Serial EEPROM Kit... 
Digi-Key® Combo-Density Serial EEPROM Kit 


2 Wire Interface 


24AA00-1/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V. 43 35 ©.30 
24AA00-1/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V. A5 poor 
24AA00-I/ST-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 1.8V. AB 39 33 
24AA00T-I/OTCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 1.8V. 50 45 Al 
24AA00T-I/OTTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 1.8V. 810.00/3,000 
24LC00/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 2.5V. 36 el ae 
24LC00/SN-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 2.5V. 38 ev ae 
24LC00-I/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. 36 pon 
24LC00-I/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. 38 (O20 e2f) 
24LC00-I/ST-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. 43 39 33 
24LCOOT-I/MCCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. 59 53.48 
24LCOOT-I/MCTR-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. 1254.00/3,300 
24LCOOT-I/OTCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. 50 45° AL 
24LCO0T-I/OTTR-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. 810.00/3,000 
24C00/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM 5V..... 36 aoe 
24C00-I/P-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 40 noon) 00. 
24C00-I/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 43 nO2e eet, 
24C00-I/ST-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 48 39.33 
24CO0T-I/MCCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V . A 59 53 48 
24CO0T-I/MCTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. ..8-DFN 1254.00/3,300 
24CO00T-I/OTCT-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. SOT-23-5 50 45 41 
24CO00T-I/OTTR-ND 16x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. SOT-23-5 810.00/3,000 
24AA01-I/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 109 45 38 
24AA01-/P-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 A235 
24AA01-I/SN-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53 39.33 
24AA01-I/ST-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. noo 45 38 
24AA01T-I/OTCT-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 56 50 45 
24AA01T-I/OTTR-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,000 
24LC01B/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM 2.5V AB 35 = .30 
24LC01B/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 48 35 = .30 
24LC01B-I/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 50 42 35 
24LC01B-I/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 45 35 = .30 
24LC01B-I/SN-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 48 35 = 30 
24LC01B-I/ST-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 50 42 35 
24LC01BT-I/MCCT-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 62 FO Om OU! 
24LC01BT-I/MCTR-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1353.00/3,300 
24LC01BT-I/OTCT-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 53 48 43 
24LC01BT-I/OTTR-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 900.00/3,000 
24LC01BT-I/SNCT-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 53 48 43 
24LC01BT-I/SNTR-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ... 990.00/3,300 
24C01C/P-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM SV (fast byte write) 8-Dip 63 45 38 
24C01C/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM SV (fast byte write) 65 45 (38 
24C01C-I/MS-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 88 51 44 
24C01C-I/P-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 70 48 AL 
24C01C-I/SN-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 3 A538 
24C01C-I/ST-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 18 51 44 
24C01CT-I/MCCT-ND 1K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 92 183) 75 
24C01CT-I/MCTR-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 1617.00/3,300 
24AA02-I/MS-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 63 48 AL 
24AA02-1/P-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 109 45 38 
24AA02-1/SN-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 60 42° 35 
24AA02-I/ST-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 63 48 AL 
24AA02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 67 60 54 
24AA02T-I/OTTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1050.00/3,000 
24AA025T-I/MCCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 81 hy hil 
24AA025T-I/MCTR-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1979.98/3,300 
24LCS52T-I/MCCT-ND 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 92 83) 275 
24LCS52T-I/MCTR-ND. 2K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1815.00/3,300 
* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


850 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


MEMORY (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
24L.C02B/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 50 588 24AA65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8 276 254 215 
24L.C02B/SN-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM 2.5V. 54 SS 24AA65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8 2.59 2.54 215 
24L.CO2B/ST-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM 2.5V. 560 48 AN 24LC65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5 270 254 215 
24L.C02B-I/MS-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 63 48 AN 24L.C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5 276 254 215 
24LC02B-1/P-ND K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 42.35 24LC65-1/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V 2.70 2.57 2.18 
PIKE AS ‘ ee pe oot aaa He Lal Be a “ ra 24L.C65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V 276 2.54 2.15 
-1/ST- i , Ind. ie 4 r A i 7 
24LCO2BT-I/MCCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 76 68 64 eACsSTEND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM SV. RA A ae 
: 24C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V.. 259 254 215 
24L.CO2BT-I/MCTR-ND K (256x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1518.00/3,300 : 
: 24C65-l/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V.. 276 257 218 
241. CO2BT-I/OTCT-ND K (256x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 67 60 54 5AC65-V/SM-ND 64K (8kx8) Smart CMOS Serial EEPROM SV ae Dae OLB 
24L.CO2BT-/OTTR-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1050.00/3,000 : : : : : 
SACODCIP-ND K (056x8) 12C Serial EEPROM BV (last byte write) a ae as 24AA128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 190 177 1.50 
3ACO2C/SN-ND i‘ : : : ; : 24AA128-I/MS-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 190 1.29 1.09 
-| (256x8) |2C Serial EEPROM 5V (fast byte write’ 70 45 38 24AA128-I/P-ND 128K 2 
lee pneed -1/P- (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.73 125 1.06 
24C02C-I/MS-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 85 (Stag : 
oe : 24AA128-I/SM-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 180 125 1.06 
24C02C-I/P-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 7 48 A Panticetl : 
nee rae -I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.78 1.22 1.04 
24C02C-I/SN-ND K (256x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 78 45 38 SANUS 458K eksehi2e Serial EPROM GInd a ie) 48 4Ge 
24C02C-I/ST-ND K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 83 «51 44 (16Kx8) I2C Serial pane. eMpe : : B 
24C02CT-I/MCCT-ND K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V . 98 88 79 24L.0128-l/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.90 1.77 1.50 
24C02CT-I/MCTR-ND K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 1617.00/3,300 een ae hee) be a ErHOM a dem: : 13) 8 is 
24AA04-I/MS-ND K (512x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 6 48 At eure rial , Ind. Temp. 2. ; : : 
24KA04-U/P-ND K ona [2C Serial EEPROM, ind. Temp. 18 ‘60 4538 24L.C128-I/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 180 1.25 1.06 
24AA04-/SN-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 63.4235 24L.C128-I/SN-ND 128K (16Kx8) ie Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 160 1.22 1.04 
24AA04-I/ST-ND K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 65 48° AL 24L0128-I/ST-ND. 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. eA ask ales 
24AA04T-I/OTCT-ND K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8) VQ) GRY Yd 24FC128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.03 1.83 1.55 
24AA04T-l/OTTR-ND K (512x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1050.00/3,000 24FC128-1/MS-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 195 1.35 1.15 
24LC04B/P-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM 2.5V. 54 42. 35 24FC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. ase hale 
24LC04B/SN-ND 4K (512x8) |2C Serial EEPROM 2.5V. 56 Apa 24FC128-I/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. (is ase lake 
24LC04B/ST-ND K (512x8) |2C Serial EEPROM 2.5V. 59 48 41 24FC128-I/SN-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.83 1.29 1.09 
24LC04B-I/P-ND K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 54 42° 35 24FC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. Ue abode) 
24L.CO4B-I/SN-ND K (512x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 A235 24AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 275 2.28 1.94 
24L.CO4B-I/ST-ND K (512x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 59 48 OAM 24AA256-I/MS-ND 256K (32Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 275 1.80 1.53 
24L.CO4B-I/MS-ND K (512x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 65 48 At 24AA256-1/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 250 1.77 1.50 
24L.CO4BT-I/MCCT-ND K (512x8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 7870 88 24AA256-I/SM-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 255 1.77 1.50 
2.4L CO4BT-I/MCTR-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1518.00/3,300 24AA256-I/SN-ND 256K (32Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 253 1.74 1.47 
24LC04BT-I/OTCT-ND K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 70 ‘GOmmnor 24AA256-1/ST-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 275 1.80 1.53 
24L.CO4BT-/OTTR-ND K (512x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1050.00/3,000 24LC256-E/P-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V...... 243.183 1.55 
24AA08-I/MS-ND K (1Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 68 5546 24L.C256-I/MF-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 275 2.28 1.94 
BANOS END ‘ es Oe sora EEPROM in dem F o Al a 24L.C256-I/MS-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 275 1.80 1.53 
-I/SN- eral , Ind. Temp. 1. ; : : 24L.C256-I/P-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 225 41.74 147 
24AA08-I/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 68 55 46 -1/SM- 2C Seri 
24AA08T-I/OTCT-ND K Oke l2C Serial EEPROM, ind. Temp. 1.8V .S0T-23-5 736559 Parieaeet eM ae iy ioe ae a ee : oe ry ee 
24AA08T-I/OTTR-ND K (1Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. . SOT-23-5 1230.00/3,000 24L.0256-I/ST-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 248 1.80 1.69 
24LC08B/P-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V. 63 48 AT 24LC256T-/MSCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3.08 2.75 2.48 
24LCO8B/SN-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V. 65 48 41 24LC256T-/MSTR-ND — | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3825.00/2,500 
24LCO8B/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V. 68 55 46 24LC256T-/SNCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 283 253 2.28 
2a CEB MSAD chien fie Sorel EEN ine: om: : ue i A 24LC256T-V/SNTR-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 4851.01/3,300 
eli eral , Ind. Temp. 2. é. 2 » B au 2 i 
Palecaet Hen K (4Kx8) 2G Serial EEPROM: Ind. Temp, 2, ome es 24FC256-/M END 256K (32Kx8) PG Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 280 235 1.99 
aba 24FC256-I/MS-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 280 1.86 1.58 
Be eee S GND i (1 Kae) FG Serial EEPROM, Ind. Teme.2s Oo 24FC256-1/P-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 255 1.83. 1.55 
2.4L COBBT-I/MCCT-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 81 7366 ; 

d , 24FC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 260 1.83 1.55 
24LCO8BT-I/MCTR-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1716.00/3,300 Ler ; 

i 24FC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.05 1.80 1.53 
24L COBBT-I/OTCT-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V .S0T-23-5 736559 es ; 

: 24FC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 280 1.86 1.58 
24LCOBBT-V/OTTR-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V _ SOT-23-5 1230.00/3,000 SRT YK (64Kx8) [6 Serial EEPROM. Ind. Temp Se eee 
SE it ead BRS oboe et aS ee 24AA512-1/P-ND 512K (64Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.80 318 270 
O4AMG-V/SN-ND 416K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind ann: : » 8 mM 24AA512-I/SM-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 3.88 3.18 2.70 
DAAATE-UST-ND 18K (2kx8) I2C Serial EEPROM Ind. nan : 7388 49 24AA512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 4.20 3.47 2.95 
DA AAI6T-/MCCT-ND 416K (2kx8) I2C Serial EEPROM Ind. Temp, : 99 «8375 24AA512T-I/MFCT-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 470 420 3.78 
D4AAI6T-VMCTR-ND 416K (2kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1815.00/3,300 24AA512T-V/METR-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 10362.00/3,300 
24AA16T-I/OTCT-ND 16K (2Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 81 73 66 24L0512-1/MF-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.20 370 3.14 
24AA16T-I/OTTR-ND 16K (2Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1320.00/3,000 BaTGe at RAD ae ace ie ae EEPROM, ne. Tem: ey 380 a8 Ae 

a 2 = - + erial , Ind. Temp. 2. H y L 
SAT RCAIND ee Kee) De Son EEDROM aE eee a 24L0512-VST14-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.20 3.47 2.95 
24LC16B-E/SN-ND 46K (2Kx8) 12C Serial EEPROM 2.5V. 81 61 52 24FC512-I/MF-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.25 3.76 3.19 
24LC16B-I/MS-ND 16K es 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 78 58 49 24FC512-1/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.88 3.25 2.75 
24LC16B-I/P-ND 16K (2Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 63 51 44 24FC512-I/SM-ND 512K (64Kx8) 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3193) 3:25) 2275) 
24LC16B-I/ST-ND 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 70 58 49 24FC512-1/ST14-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.25 3.54 3.00 
24L.C16B-I/SN-ND 16K (2Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 65 Std 24FC515-1/P-ND 512K (64Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 468 456 3.87 
24LC16BT-/MCCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2 88 78 24FC515-I/SM-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 473 456 3.87 
24LC16BT-/MCTR-ND | 16K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1815.00/3,300 24L0515-1/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 462 450 3.82 
24LC16BT-V/OTCT-ND | 16K (2Kx8) fe Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 81 7366 24LC515-/SM-ND 512K (64Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4.68 4.50 3.82 
24LC16BT-V/OTTR-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1320.00/3,000 DALC21/P-ND TK Dual Mode DDG™/DDC2™ for Monitor $5 B12 
BAAR MEND oe Dias Ee etal EEPROM, in Taine. : 8s a 3 24L021/SN-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitors. 61 56 47 
-l/P- x erial , Ind. Temp. 1. i : i apt 5 
244A32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 100 71 60 24AA1025-1/P-ND te vee PC Serial EEPROM, Ind. Temp. ae ho teen 
24AA32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 68 57 : — : HS ee 
24AA32A-I/ST-ND 32K (4Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.03 74 63 24A41025-1/SM-ND 1O24K (128Kx8) °C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24AA32AT-V/MCCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 115 1.03 93 1.8V NEW!... : 8.85 6.78 5.75 
24AA32AT-I/MCTR-ND — | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 2243.95/3,300 24FC1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24AA32AT-I/MSCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 115 1.03 93 2.5V NEW... 8.95 6.85 5.81 
24AA32AT-I/MSTR-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1575.00/2,500 24FC1025-1/SM-ND 1024K (128Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) 2C Serial EEPROM 2.5V. 86. «68.~—«T 2.5V NEW... 8.95 6.85 5.81 
24LC32A/SN-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM 2.5V. 88 68 57 24FC1025T-/SMCT-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24L032A-I/MS-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 103 74 63 2.5V NEW!... 8-SOIC 10.02 8.95 8.06 
24L.C32A-1/P-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 86 68 57 24FC1025T-I/SMTR-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24L.C32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 68 57 2.5V NEW... 8-SOIC 12201.04/2,100 
24L.C32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 88 68 57 24L01025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24L.C32A-I/ST-ND 32K (4Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 92 7A 62 2.5V NEW!... 885 6.78 5.75 
24LC32AT-/MCCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 115 1.03 93 24L.C1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 
24L.C32AT-V/MCTR-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2243.95/3,300 2.5V NEW!... 885 6.78 5.75 
24AA64-I/MS-ND 64K (8Kx8) re Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.20 87 74 SPI Serial EEPROMS 
24AA64-1/P-ND 84K (BKx8) [°C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1100 847 25AA040-//P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 80 68 
24AA64-I/SM-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1145 84 71 ete ; 
4 25AA040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 88 77 65 
24AA64-I/SN-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 113 80 68 : 
Fi of Sart 25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V.. 79 77 65 
24AA64-I/ST-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 37 7A i 
24AA64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 140 125 1.13 25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 8107765 
24AA64T-I/MCTR-ND __ | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 2607.00/3,300 25L6040-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 88 8068 
ae : ; : 25LC040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 90 77 65 
24LC64-1/MS-ND 64K (8Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. 120 87 74 Patcnto tet AV B15 NCHOG SarIIEEEROM OSV om om 
24L.C64-1/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. 99 80 68 (512x8) om Se : Z a 
24LC64-I/SM-ND 64K (8Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. 1.04 80 68 25C040/SN-ND 4k (512x8) CMOS Serial EEPROM 5V. 810077 65 
24L.C64-I/SN-ND 64K (8Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. 1.01 80 68 25€040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 88 80 68 
24LC64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. 1.08 's7) 374 25C040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V .. 90 Sie 65) 
24LC64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. 140 1.25 113 250040X-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 98 8471 
24L.C64T-I/MCTR-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. 2607.00/3,300 (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93AA46BT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 59 53 48 


93AA46BT-I/MCTR-ND 
93AA46BT-I/OTCT-ND 

93AA46BT-I/OTTR-ND 
93AA46CT-I/MCCT-ND 
93AA46CT-I/MCTR-ND 


1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 


Ind. Temp. 1.8V-5.5V... ... SOT-23-6 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V... ... SOT-23-6 


1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 


1452.00/3,300 


53 48 43 
990.00/3,000 
Sey Ls} as) 


1451.99/3,300 


93AA46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. ae 5.5V. 8 “MISOP 48 45 38 
93AA46A-I/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 43 42 35 
93AA46A-I/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. Hl 43 39 33 
93AA46A-I/ST-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 8 45 38 
93AA46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V.... 48 45 38 
93AA46B-I/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 43 39 = 33 
93AA46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50 39 33 
93AA46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V ... 48 45.38 
93AA46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V.... 60 45 38 
93AA46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 50 42 35 
93AA46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 50 39 = 33 
93AA46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V... 60 45.38 
93LC46/P-ND i (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 78 ZAl Ash) 
93LC46A/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 45 39 33 
93LC46A/SN-ND (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V ... AT 39 = 33 
93LC46A-I/MS-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 48 45 38 
93LC46-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V... a 84 71.60 
93LC46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V... a) 45 38 
93LC46B-I/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 43 39 33 
93LC46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 45 39 33 
93LC46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V.... foe 45 38 
93LC46B/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 43 39 = .33 
93LC46B/SN-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 45 39 = 33 
93LC46BT-I/MCCT-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 10 63.57 
93LC46BT-I/MCTR-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 1452.00/3,300 
93LC46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V..... ... SOT-23-6 53 48 43 
93LC46BT-I/OTTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V.... SOT-23-6 990.00/3,000 
93LC46BT-I/SNCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 56 50.45 
93LC46BT-I/SNTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 1089.00/3,300 
93LC46BT-I/STCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V.... 59 53.48 
93LC46BT-I/STTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V..... 950.00/2,500 
93LC46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V ... 60 45 38 
93LC46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) cmos Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V... 50 42 35 
93LC46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) cmos Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V ... .. 8-SOIC 50 39 = 33 
93LC46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) cmos Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V... 60 45 38 
93LC46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) cmos Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V-5.5V 18) BOMEEEOO 


93LC46CT-I/MCTR-ND 


1K (128x8 or 64x16) CI 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V.... 


1451.99/3,300 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description a 25 (100 
25AA080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V .. 1.32 1.25 1.06 
25AA080/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V . 1.27 1.22 1.04 
25AA080-1/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.32 1.25 1.06 
25AA080-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.38 1.22 1.04 
25AA080A-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 87 74 
25AA080A-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 99 84° 71 
25AA080A-1/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.04 80 ©.68 
25AA080A-|/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 87 74 
25AA080B-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 87 74 
25AA080B-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 99 A eval 
25AA080B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.04 80 =.68 
25AA080B-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 87 74 
25LC080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V .. eal ik 3s 
25LC080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 127 13) 7395 
25LC080-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: Dip 1.32 1.25 1.06 
25LC080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.38 1.22 1.04 
25LC080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.10 87 74 
25LC080A-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 99 84 071 
25LC080A-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.04 80 ©.68 
25LC080A-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.10 87 74 
25LC080B-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.23 87 74 
25LC080B-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.10 84d 
25LC080B-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.15 80 68 
25LC080B-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.: 1.23 87 74 
25C080/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 121) le .95 
25C080/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V ie i) 25 
25C080-1/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1.32 1.25 1.06 
25C080-1/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5' 127 Pal3e95 
25AA160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.38 1.29 1.09 
25AA160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 141 1.25 1.06 
25AA160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 90 76 
25AA160A-/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 99 87 74 
25AA160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.04 840071 
25AA160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 90 76 
25AA160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 90 76 
25AA160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 99 Ae ae 
25AA160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.04 84 71 
25AA160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.10 90.76 
25LC160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 1 See Seo 
25LC0160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 1.41 1.25 1.06 
25L0160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.38 1.29 1.09 
25L0160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 141 1.25 1.06 
25LC0160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.10 HOO eer: 
25LC160A-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 99 87 74 
25LC160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.04 84 071 
25LC160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.10 90 76 
25LC160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.10 90 76 
25LC160B-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 99 87 74 
25LC160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.04 84° 71 
25LC160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 1.10 nO0 eee) 
250160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V lst Saeelels tae 
25C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V ITSP soy 95 
25C160-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V ee Wks es 
250160-1/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1.41 1.25 1.06 
25AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 3.65 3.28 2.78 
25AA256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 2.88 2.54 2.15 
25AA256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 

Temp. 1.8V NEW!.. 2.90 254 215 
25AA256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 290 251 2.13 
25AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 3.15 257 2.18 
25LC0256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.65 3.28 2.78 
25LC256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2.88 2.54 2.15 
25LC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 

Temp. 2.5V NEWS...... 290 254 215 
25LC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 290 251 213 
25LC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3:15, 2157 2:18 
25AA320-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.18 96 82 
25AA320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.08 93.79 
25AA320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V.... 1.28 1.00.85 
25LC320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 1.04 93 79 
25LC0320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 1.06 ie 1) 
25LC320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.18 96 82 
25LC320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.20 ao) ori) 
25LC320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 255 100285 
25€320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 1.44 93 .79 
25C320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 1.46 93.79 
250320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1.60 96 82 
250320-1/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1.63 93.79 
25AA640-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.20 96 82 
25AA640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.23 93 79 
25AA640X-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 130 1.00 .85 
25LC640-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.08 96  .82 
25LC640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.10 93 79 
25LC640T-I/SNCT-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Oty i280 add 
25LC640T-I/SNTR-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2606.99/3,300 
25AA1024-I/MF-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V .. 671 5.79 491 


25AA1024-1/P-ND 
25AA1024-I/SM-ND 


1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V . 
1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V .. 


5.78 5.05 4.28 
5.78) 5.055 4:28) 


3 Wire Interface 


93AA46/P-ND 
93AA46/SN-ND 
93AA46-I/SN-ND 
93AA4GAT-I/MCCT-ND 
93AA4GAT-I/MCTR-ND 
93AA4GAT-I/OTCT-ND 
93AA46AT-I/OTTR-ND 


93AA46AX-I/SN-ND 


1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CI 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 
1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 


Ay fl 
84 71 60 
84 71 60 
67 «©6054 
1452.00/3,300 
53 48 43 
990.00/3,000 
A839 _——.33 


93LC46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' 45 39 33 
93LC46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V......8-SOIC AT 39.36 
93LC46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V Bb) 45 38 
93LC46AT-I/MCCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' 67 «6.6054 
93LC46AT-I/MCTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' 1452.00/3,300 
93LC46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V ..$0T-23-6 634848 
93LC46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp 2.5V-5.5V + SOT-23-6 990.00/3,000 
93C46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 48 45 38 
93C46A-I/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 43 «6.39.33 
93C46A-I/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 43 ©8933 
93C46A-I/ST-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 48 45 38 
93C46AT-I/MCCT-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. Ge ky 
93C46AT-I/MCTR-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 1452.00/3,300 
93C46AT-I/OTCT-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... ...$0T-23-6 63 4843. 
93C46AT-I/OTTR-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... SOT-23-6 990.00/3,000 
93C46AX-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V..... 8- 43.39.33 
93C46B-I/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... 48 45 38 
93C46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... noe my aéhst 
93C46BT-I/MCCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 164) 68) 252 
93C46BT-l/MCTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 1452.00/3,300 
93C46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... ...$0T-23-6 56 50 .45 
93C46BT-I/OTTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V-5.5V.... ... SOT-23-6 990.00/3,000 

(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93C46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66BT-I/MCCT-ND a (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V B73 6 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 60 45 38 Q3AA66BT-I/MCTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1616.95/3,300 
93C46C-1/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V 96 «80 68 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 50 4235 93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V. 1.02.80 68 
93046C-I/SN-ND peat ae Serial EEPROM, Pee ear 93AA66A-I/MS-ND AK (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 68. 51 Ad 
: 33 93AA66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 60 48 41 
93C46C-I/ST-ND 41K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 60 45 38 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 60 45 38 93AA66A-1/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 68 51 44 
93C46CT-I/MCCT-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q3AAG6AT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 81 4.73 «(66 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 3 65 59 Q3AA66AT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8' 1616.95/3,300 
Q3C46CT-V/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q3AAG6AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 67 60 «54 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 1451.99/3,300 Q3AA6GAT-I/OTTR-ND __| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8' 1140.00/3,000 
QSAA5GA-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, In 6 4 Al 93AA66B-/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 68 Std 
93AA56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 55 4538 93AA66B-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 60 48 41 
93AA56A-I/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 55 4235 93AA66B-1/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 60 45 38 
93AA56A-I/ST-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 65 «48 93AA66B-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 68 51 44 
93AA5GAT-I/MCCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. Te a Q3AA6GBT-/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8' 67 «60 54 
Q3AA5GAT-I/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1517.95/3,300 Q3AAG6BT-V/OTTR-ND__| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1140.00/3,000 
93AA56AT-I/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 62 55 50 93AA66C-/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 68 Std 
93AA5GAT-/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1050.00/3,000 93AA66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 60 48 41 
93AA56B-I/MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 65 48 At 93AA66C-I/SN-ND AK (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 60 45 38 
93AA56B-I/P-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 55 45 38 93AA66C-I/ST-ND AK (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 68 51 44 
93AA56B-I/SN-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 55 42 35 Q3AA66CT-I/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 81 7366 
93AAS6B-I/ST-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8V ‘65048 Q93AA66CT-I/MCTR-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1616.95/3,300 
Q3AA56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 78 70 63 93L.C66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 96.8068 
93AA56BT-I/MCTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1517.95/3,300 93LC66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 99° 80 68 
93AA56BT-I/OTCT-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V........SOT-23-6 62 55 50 93LC66C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA56BT-I/OTTR-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V........ SOT-23-6 1050.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V 68 5144 
93AA56C-1/MS-ND 2K (256x8 or 128x716) CMOS Serial EEPROM, 93LC66C-1/P-ND 4K (512x8 or 256x16) 
Ind. Temp. 1.8V. 65 448 AL Ind. Temp. 2.5V 60 48 
O3AAS6C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 93L.C66C-/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 1.8V 55 4538 Ind. Temp. 2.5V . (CO ame 
93AA56C-I/SN-ND 2k (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, CANES yore 6) CMOS Serial EEPROM, Fey 
Ind. Temp. 1.8V. 155) 42.35 | 7 - ee : + . 
93AA56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, SoC GooG TMCOTENG TT eRe CMOS Serial EEPROM, a ay OR 
Ind. Temp. 1.8V. 65 48 44 4 f Saunaee ; : tne = 
Q3AA5GCT-I/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, se eaie nec aa au (> 1272 OF 256x16) CMOS Serial EEPROM, (maesaany 
Ind. Temp. 1.8V HMDS JSLCGGA/P-ND i ‘GIBNEY CHOS Serial EEPROM 2.5V 45 °~38 
CREASE ULM enn) ed Ser noae CMOS Serial EEPROM, Aras a 93LC66A/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 59 «4538 
- emp. 1 eealU} 93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.51 61 5144 
93AA56/SN-ND 2k (256x8 or 128x16, 102 80-68 93LC66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 68 51 Ad 
93LC56/P-ND 2K (256x8 or 128x16 96 80 68 93LC66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 4538 
93LC56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16 1.02 80 68 93LC66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 59 4538 
93LC56-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 93LC66A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 68 «51.44 
ia 96 80 68 93LC66AT-/MCCT-ND —_| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 81.7366 
93LC56-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Q3LC66AT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 1616.95/3,300 
Ind. Temp. 2.5. 1.02.80 68 Q3LC66AT-/OTCT-ND _| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 67 60 54 
93LC56A/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V AT Tees) 93LC66AT-I/OTTR-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1140.00/3,000 
93LC56A/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 50.42.35 93LC66B/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 56 4538 
93LC56A-I/MS-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 55 4841 93LC66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 59 4538 
93LC56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. AT A235 93LC66B-I/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 68 «651 44 
93LC56A-I/ST-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 60 48 41 93LC66B-I/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 56 4538 
Q3LC56AT-V/MCCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 73 65 59 93LC66B-I/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 59-4538 
Q3LC56AT-V/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 1517.97/3,300 93LC66B-/ST-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 68 851 Ad 
93LC56AT-I/OTCT-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 53 48 43 93LC66BT-/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 81.7366 
93LC56AT-I/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 1050.00/3,000 ser eoe EMCI AND aK (oeexle) ee oer FESROM, ina: em. aay poles. ae ay 
4 i A < ig x’ eral n emp. a 
Beer MS ND ee. G) EMOS Seria EEPROM, eG @ & QBLC66BT-/OTTR-ND _| 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V...... SOT-23-6 1140.00/3,000 
93LC56C-1/P-ND 2k (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93C66C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V. G3 45 38 Ind. Temp. 5V. . 68 al 
93LC56C-V/SN-ND 2k (128x8 or 64x16) 93C66C-1/P-ND ae z5t0 6) CMOS Serial EEPROM, arora 
Ind. Temp. 2.5V. 255) 42° 35 * : y : 8 
93LC56C-/ST-ND 2k (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, BS CoCG USNENB 4K (512x8 of 256x16) 
Ind. Temp. 2.5V. 65 «48 Ind. Temp. SV. 60 4538 
93LC56CT-VMCCT-ND | 2K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93C66C-I/ST-ND Sena 8) CMOS Serial EEPROM, TE aa 
Ind. Temp. 2.5V. 13 ky) : a : ; : 
QaLCs6CT-VMCTR-ND | 2K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93C66CT-V/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V 1517:97/3,300 93C66CT-I/MCTR-ND aK IB ar Mexi6) CMOS Serial EEPROM ae ey, 
Siem, [icles 528 ere ona 
acer Tagan 2k ( oe ipaet a obs Sil SEEROM i : - - uote = 93C66B-I/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 68 51 44 
56B-I/MS- K (128x16) erial } Ind. Temp. 2.5 65 93C66B-I/P-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V ‘60 48 
93LC56B-I/P-ND Ok (toe 6) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 4235 93C66B-I/SN-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV 604538 
93LC56B-I/SN-ND 2k (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 42.35 93C66B-//ST-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V @ oi ow 
93LC56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 540 48 AN 93C66BT-I/MCCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V ‘81 «7368 
93LC56BT-/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 73 65 59 93C66BT-I/MCTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1616.95/3,300 
93LC56BT-I/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1517.97/3,300 93C66BT-I/OTCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 5V 67.60. 5A 
93LC56BT-I/OTCT-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V....... SOT-23-6 62 be) ait 93C66BT-I/OTTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 4140.00/3,000 
Q3LC56BT-/OTTR-ND _| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V....... SOT-23-6 1050.00/3,000 93C66A-/MS-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. a 
93C56B-1/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 55 45 38 93C66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 60 48 41 
93C56B-1/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 55 4235 93C66A-I/SN-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 60 45 38 
93C56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 65 4841 93C66AT-I/MCCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 81 73 66 
aches UM CET ME eile 2 BMGs oH Ene i Ths 5V ay ; ae ase 93C66AT-I/MCTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 1616.95/3,300 
56BT- - x rial , Ind. Temp. 5 517.95/3, 93C66AT-I/OTCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 67 «60 54 
93C56BT-1/OTCT-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 .$0T-23-6 62 55 50 93C66AT-I/OTTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 1140.00/3,000 
93C56BT-I/OTTR-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5) - SOT-23-6 1050.00/3,000 O3AA76AT-I/OICT-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.6V iis 
93C56A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 65 48 AI 93AA76AT-I/OTTR-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1560.00/3,000 
93C56A-1/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 4538 93AA76BT-/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 90 80 72 
93C56A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 4235 93AA76BT-I/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 1560.00/3,000 
93C56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 65 4.48 At 93AA76C-I/MIS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C5GAT-I/MCCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 78 70 63 Ind. Temp. 1.8V 81. «687 
93C56AT-I/MCTR-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1517.95/3,300 93AA76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C5GAT-I/OTCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V .S0T-23-6 62 55 50 Ind. Temp. 1.8V 80 64.55 
93C56AT-I/OTTR-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V - SOT-23-6 1050.00/3,000 93AA76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 72 61 52 
Ind. Temp. 5V.... 65 4.48 At 93AA76C-1/ST-ND 8K (1024x8 or 512x1 
93C56C-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 81 «68 «57 
Ind. Temp. 5V.... 55 (A538 Q3AA7G6CT-I/MCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C56C-1/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1.06 95 86 
Ind. Temp. 5V.... 55 A235 Q3AA7G6CT-I/MCTR-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
93C56C-1/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 2079.00/3,300 
Ind. Temp. 5V. 65 48 AL (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 25 (100 
93LC76C-I/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 81 ‘Common 
93LC76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 51 

Ind. Temp. 2.5V. 80 GES SB) 
93LC76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 72 61 52 
93LC76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 81 Common 
93LC76CT-I/MCCT-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 1.06 95 86 
93LC76CT-I/MCTR-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 8-DFN 2079.00/3,300 
93LC76AT-I/OTCT-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' . SOT-23-6 90 80 72 
93LC76AT-I/OTTR-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V....... SOT-23-6 1560.00/3,000 
93LC76BT-I/OTCT-ND 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V....... SOT-23-6 90 POU 2. 
93LC76BT-I/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V........ SOT-23-6 1560.00/3,000 
93C76AT-I/OTCT-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V........ SOT-23-6 90 AlN), 2462 
93C76AT-I/OTTR-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V....... SOT-23-6 1560.00/3,000 
93C76BT-I/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V....... SOT-23-6 90 80 72 
93C76BT-I/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V........ SOT-23-6 1560.00/3,000 
93C76C-I/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 81 168) -57 
93C76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x 

Ind. Temp. 4.5V. 80 64 55 
93C76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. ale, i61)) 52 
93C76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 81 I6Suamor 
93AA86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V.....SOT-23-6 1.01 90 81 
93AA86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V..... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93AA86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V...SOT-23-6 1.01 90 81 
93AA86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V ... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93AA86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V. 98 74 63 
93AA86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CM 

Ind. Temp. 1.8V. 90 Al 3G) 
93AA86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V. 90 68 57 
93AA86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V. 88 74 63 
93AA86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V. 115 1.03 93 
93AA86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V. 2244.00/3,300 
93LC86-I/SN-ND 16K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 153 1.29 1.09 
93LC86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, “ind. Temp. 2.5V.....SOT-23-6 1.01 90 81 
93LC86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ..... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93LC86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V...SOT-23-6 1.01 90 81 
93LC86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93LC86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 88 14 63 
93LC86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 81 wal Gi} 
93LC86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1 

Ind. Temp. 2.5V. 81 Gey ys 
93LC86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 88 14 63 
93LC86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 115 1.03 93 
93LC86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V. 2244.00/3,300 
93C86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V..... SOT: 23-6 1.01 90 81 
93C86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V..... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93C86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V ...SOT-23-6 1.01 90 81 
93C86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V ... SOT-23-6 1710.00/3,000 
93C86C-I/MS-ND 16K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 88 4 463 
93C86C-I/P-ND 16K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 81 71 60 
93C86C-I/SN-ND 16K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 81 168) .57 
93C86C-I/ST-ND 16K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 88 4 463 
93C86CT-I/MCCT-ND 16K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V. 115 1.03 93 
93C86CT-I/MCTR-ND 16K (1024x8 or 512x 

Ind. Temp. 4.5V. 2244.00/3,300 


Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 2) 100 
Asynchronous SRAM 
CY7C109B-202C 428-1036-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20nS. 2.88 2.31 1.80 
CY7C109B-20ZXC 428-1781-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20nS* NE! 3.56 2.85 2.22 
CY7C128A-15VC 428-1040-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 15nS . 405 3.24 252 
CY7C128A-25PC 428-1043-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 25nS . 428 342 2.66 
CY7C185-35VC 428-1058-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 35nS . 252202 Sr 
CY7C1009B-12VC 428-1000-ND | 1M-Bit, 125Kx8, Power Down, 12n: 446 3.57 2.78 
CY7C1009B-12VXC 428-1775-ND | 1M-Bit, 125Kx8, Power Down, 12nS* NEWS... 4.73 3.78 2.94 
CY7C1009B-20VXC | 428-1776-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 
20nS* NEW!... 4.01 3.21 2.50 
CY7C1019B-15VC 428-1004-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 3.20 2.56 1.99 
CY7C1019CV33-12VC | 428-1476-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power 
Down, 12nS... 3.04 2.43 1.89 
CY7C1020CV33-15ZXC | 428-1730-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Power 
Down, 15nS* .... 2.96 2.37 2.00 
CY7C1021B-15ZXC | 428-1727-ND | 1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 15nS 3.22 2.58 2.18 


Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7C1021BV33L-15ZC |428-1018-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15nS.....44-TSOP2 5.40 432 3.36 
CY7C1021BV33L-15ZXC |428-1777-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power 
Down, 15nS* NEW!. 44-TSOP2 551 4.41 3.43 
CY7C1021CV33-10ZXC |428-1731-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS* ..44-TSOP2 2.84 2.28 1.92 
CY7C1021CV33-12VC |428-1480-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 12n6..........44-SOJ 2.84 2.27 1.77 
CY7C1021CV33-12VXC |428-1732-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 12nS* 44-SOJ 2.58 2.07 1.75 
CY7C1021CV33-15Z2XC |428-1733-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15nS*...44-TSOP2 2.58 2.07 1.75 
CY7C1041B-15ZXC = |428-1778-ND | 4M-Bit, 256Kx16, LP, Power 
Down, 15nS* NEW!. 9.00 7.20 5.60 
CY7C1041CV33-12Z2XC |428-1735-ND | 4M-Bit, 256Kx16, Power Down, 12nS* 5.70 4.56 3.85 
CY7C1041CV33-15VXC |428-1734-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power 
Down, 15nS* . 510 4.08 3.45 
CY7C1041CV33-15Z2XC |428-1736-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power 
Down, 15nS* 540 4.32 3.65 
CY7C1041CV33-20ZXC |428-1713-ND | 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Low Power, Power 
Down, 20nS* .. 6.30 4.24 3.58 
CY7C1049B-15VC 428-1025-ND | 4M-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 15n: 5.72 4.58 3.87 
CY7C1049B-15VXC |428-1779-ND | 4M-Bit, 512Kx8, LP, Power 
Down, 15nS* NEW!. 8.21 6.57 5.11 
CY7C1049B-20VC 428-1027-ND | 4M-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 20n 6.20 416 3.51 
CY7C1049B-20VXC |428-1780-ND | 4M-Bit, 512Kx8, LP, Power 
428-1780-ND | Down, 20nS* NEW! 7.09 5.67 4.41 
CY7C1049CV33-15VXC |428-1737-ND | 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, LP, Power Down, 15nS*..36-SOJ 4.90 3.92 3.31 
CY7C1049CV33-20VC |428-1488-5-ND| 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, LP, Power Down, 20nS....36-SOJ 4.80 3.84 3.24 
CY7C1049CV33-20VXC |428-1738-ND | 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, LP, Power Down, 20nS*..36-SOJ 4.70 3.76 3.18 
CY7C1399B-12VXC | 428-1728-5-ND| 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS*......28-SOJ 2.18 1.75 1.48 
CY7C1399B-12ZC 428-1049-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS......28-TSOP 2.52 2.02 1.57 
CY7C1399B-12ZXC  |428-1711-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS*...28-TSOP 1.94 1.56 1.31 
CY7C1399B-15VC 428-1050-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 15n 28-SOU 1.89 1.52 1.18 
CY7C1399B-15VXC | 428-1729-5-ND| 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 15n: 28-SOQU 1.72 1.38 1.17 
CY7C1399B-15ZXC_ —_|428-1712-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 15nS*...28-TSOP_ 1.84 1.48 1.25 
Synchronous SRAM 
CY7C1347G-133AXC | 428-1741-ND | 128Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 100-TQFP 10.10 8.08 6.82 
CY7C1350B-143AC /428-1100-ND | 4M-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM 100-TOFP 9.75 878 7.79 
CY7C1352F-133AC 428-1500-ND | 256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe SRAM......100-TQFP 7.08 6.38 5.66 
CY7C1352G-133AXC | 428-1739-ND | 256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe SRAM*....100-TQFP 9.96 7.97 6.73 
CY7C1355B-100AC | 428-1501-ND | 256Kx36, 3.3V NoBL™ 
Sync. Flow Through SRAM .-.100-TQFP 14.28 12.86 11.40 
CY7C1355C-100AXC | 428-1628-ND | 256Kx36, 3.3V NoBL™ 
Sync. Flow Through SRAM... 100-TOFP 18.03 16.23 14.40 
CY7C1370DV25-167AXC | 428-1633-ND | 512Kx36, 2.5V NoBL™ Sync. Pipe SRAM......100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1371D-100AXC | 428-1631-ND | 512Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. 
Flow Through SRAM 100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1380D-167AXC | 428-1629-ND | 512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM. 100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1382D-167AXC | 428-1632-ND | 512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM 100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1383C-100AC | 428-1494-5-ND 18M-Bit, 1024Kx18, 3.3V Standard 
Sync. Flow Through SRAM ...100-TQFP 28.20 26.32 24.44 
CY7C1383D-100AXC | 428-1630-ND | 18M-Bit, 1024Kx18, 3.3V Standard 
Sync. Flow Through SRAM ...100-TQFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1386D-167AXC |428-1740-ND | 18M-Bit, 512Kx36/1M-Bitx8, 3.3V 
Pipe DCD Sync. SRAM*.. ae ...100-TQFP 40.10 32.08 27.07 
Dual Port SRAM 
CY7CO06A-20AXC 428-1788-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power 
Down, 20nS* NEW! 4-TQFP 22.05 20.58 19.11 
CY7CO06A-20JC 428-1142-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, 8-PLCC 22.05 20.58 19.11 
CY7CO09V-15AC 428-1149-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS 75.57 70.54 65.50 
CY7CO09V-15AXC 428-1786-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS* NEW/......... 100.76 80.61 68.02 
CY7C024-15AC 428-1154-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 5V Async. 
Power Down, 15nS 23.78 22.19 20.61 
CY7C024-15AXC 428-1789-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 5V Async. 
Power Down, 15nS* NEW/......... 23.78 22.19 20.61 
CY7C024AV-25AC 428-1155-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 25nS. 100-TQFP 16.35 15.26 14.17 
CY7CO24AV-25AXC |) 428-1790-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 25nS* NEW‘......... ..100-TQFP 16.35 15.26 14.17 
CY7C025-15AC 428-1157-ND | 128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down 
Interrupt, Busy, 15n: 100-TOFP 28.43 26.53 24.64 
CY7C025AV-20AC 428-1161-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V Async. Power Down 
Interrupt, Busy, 20nS ...100-TOFP 25.23 23.55 21.87 
CY7CO25AV-20AXC =| 428-1752-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V Async. Power Down 
Interrupt, Busy, 20nS* ...100-TQFP 33.64 26.92 22.71 
CY7C026A-20AXC 428-1753-ND | 256K-Bit, 16Kx16, Async. Power 
Down, 20nS* a .-100-TQFP 36.10 28.88 24.37 
CY7C027V-15AC 428-1164-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS ...100-TQFP 49.34 46.05 42.76 
CY7C027V-15AXC 428-1754-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS* 100-TQFP 65.78 52.63 44.41 
CY7C028-15AC 428-1443-ND | SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 12n: 100-TOFP 72.29 67.47 62.65 
CY7C028V-15AC 428-1165-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS ...100-TQFP 72.29 67.47 62.65 
CY7C028V-15AXC 428-1755-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Async. 
Power Down, 15nS* ...100-TQFP 101.20 80.96 68.31 
CY7C131-55JC 428-1196-ND | 8K-Bit, 1Kx8, Async. 
Power Down Master 55nS. 6.90 5.52 4.66 
CY7C131-55JXC 428-1791-ND | 8K-Bit, 1Kx8, Async. 
Power Down Master 55nS* NEWS... 6.90 5.52 4.66 
CY7C138-25JUC 428-1445-ND | 32K-Bit, 4Kx8, Async. Master/Slave 
Power Down, 25nS. cin 29.93 27.93 25.94 
CY7CO9269V-12AC /428-1183-ND | 256K-Bit, 16Kx16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12nS. 30.03 28.03 26.03 
CY7C09279-12AC 428-1184-ND | 512K-Bit, 32Kx16, Sync. 3-Mode 
Power Down, 12nS 37.95 35.42 32.89 
CY7C09289V-12AC /428-1187-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12nS. 54.41 50.78 47.16 
CY7C09349A-12AC | 428-1446-ND | 64K-Bit, 4Kx18, Sync., Power Down, 12n! 16.50 15.40 14.30 
CY7C09449PV-AC 428-1188-ND | 128K-Bit, 4Kx32, 3.3V Sync. SRAM 
PCI Controller 31.32 29.24 27.15 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cypress Digi-Key Price Each *& 
SRAM (Continued) Part No. Part No. Description E 25 100 


— - CY2308SC-1H 428-1352-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 68 2.15 1.67 

Cypress Digi-Key rae Price Each *& CY2308SI-4 428-1361-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 34 6.68 5.63 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 CY2308SI-1H 428-1353-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback 96 157 1.33 

CY2308ZI-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback. 50 3.60 2.80 

wvesBATOSNG ET can (ow Fower Shaw 7ST CY23098C-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 72 218 170 

- -1085- -Bit, 8Kx8, Power Down - ! k : 

red : : CY2309SC-1H 428-1367-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 2.09 168 1.31 

CY6264-70SNXC 428-1785-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM* NEW... 5.06 4.05 3.15 CY2309ZC-1H 428-1369-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 275 220 1.71 
CY62128BLL-70SXC | 428-1746-5-ND| 1M-Bit, 128Kx8, Low Power, Power CY23092XC-1H 428-1793-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal 

Down SRAM*.... Wide 32-SOIC 3.16 2.53 2.14 Feedback* NEWI............. ah 488 3.91 3.04 

CY62128BLL-70ZC | 428-1072-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Low Power, Power CY2309ZI-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 488 3.91 3.04 

Down SRAM 4.01 3.21 2.50 CY7B991-2JC 428-1374-ND | Clock Buffer TTL Out. 16.61 14.96 13.27 

CY62128BLL-70ZXI | 428-1648-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Low Power, Power CY7B991-5JC 428-1375-ND | Clock Buffer TTL Out 10.25 9.23 8.18 

Down SRAM. 485 340 3.11 CY7B991-7JC 428-1376-ND | Clock Buffer TTL Out S10 S19 7227, 

5 -1765-5- -Bi CY7B991-7JXC 428-1717-5-ND) Clock Buffer TTL Out* . 13.44 10.76 9.08 

CYE2T2RDVSOLL-705K! Eee Le eH Rowe 6.20 496 4.19 CY7B992-2JC 428-1379-ND | Clock Buffer CMOS Out 16.59 14.94 13.25 

: i : CY7B991V-2JC 428-1382-ND | Clock Buffer 3.3' 14.93 13.44 11.92 


CY62128DV3OLL-70ZXI | 428-1764-5-ND| 1M-Bit, 128Kx8, 3.0V, Low Power, cy7pagtvouxc | 498-1718-6-ND| Clock Butter 33 19.92 15.94 13.45 


Power Down, SRAM? Oe) agi) ae CY7B991V-7JXC | 428-1770-5-ND| Clock Buffer 3.3V* 13.44 1076 9.08 
CY62148BLL-70SXC | 428-1747-5-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, CY7B993V-2AC 428-1385-ND | Clock Buffer 3.3V.. 32.25 30.10 27.95 


Power Down SRAM*.... 6.90 5.52 4.66 CY7B9920-5SC 428-1378-ND | Clock Buffer CMOS Out 8.95 8.06 7.15 
CY62148BLL-70ZI 428-1493-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, W256H 428-1399-ND | Clock Buffer 3.3V 12 Out DIMM 3SDRAM 3.04 243 1.89 
Power Down SRAM 6.90 5.52 4.66 * RoHS Compliant 
CY62148BLL-70ZX| | 428-1787-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM* NEWS... 9199) 8:00 16:22 


CY62256L-70PC | 428-1078-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, CLOCK 
Power Down SRAM 340 272 212 GENERATORS 
CY62256L-70PXC —_| 428-1782-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, Cypress Digi-Key Price Each 
Power Down SRAM* NEWS... 3.40 2.72 212 Part No. Part No. Description Pkg. 4] 25 100 
CY62256L-70SNC —_| 428-1079-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 13931 7 
Power Down SRAM 308 247 1.92 CY2292F 428-1393-ND Glock eraralor Sync. Field Programmable Bie ores en 
CY62256L-70SNXC | 428-1783-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, CY2292FXC 428-1745-5-ND) Clock Generatpr Sync. Field Programmable 
Power Down SRAM* NEW... 340 272 212 3PLL 3.3V*.... 270 216 1.83 
CY62256LL-70PXC =| 428-1748-5-ND| 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, CY22150FC 428-1387-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 
Power Down SRAM*.... 3.20 256 2.16 IPLL 3.3V. ss 3.04 2.43 1.89 
CY62256LL-70SNXC | 428-1749-5-ND| 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, CY22381FC 428-1388-ND lock gonerator Syne Flash Progra er us 
Power Down SRAM*.... 3.06 245 2.07 ae b : 
CY62256LL-70ZXC 428-1750-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, CY22381FXC 428-1742-ND | Clock Generator Sync. Flash Prograi 
‘ 3PLL 3.3V* 3.80 3.04 2.57 
cvesssevu.-7oswe |4ogeosaenn | os6keah, 32K0a,&.0V Low 8 copiers byeesere poascoealay) Clock General 
Be SOs LOSS 3PLL 3.3V 4.20 336 2.84 


Power: Down SRAM ae IEW Ge CY22302FKC 428-1743-5-ND| Clock Generator Sync. 
CY62256VLL-70SNXC | 428-1784-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, SPL 3.3V" ... 
Power Down SRAM* NEWS... 2.70 216 1.68 CY22393FC 428-1390-ND | Clock Generator Sync. 
CY62256VLL-70ZXC | 428-1751-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, SPLL 3.3V 


16-TSSOP 4.20 3.36 2.84 


16-TSSOP 6.84 548 4.62 


Power Down SRAM* 240 1.92 1.62 CY22393FXC 428-1744-5-ND| Clock Generator Sync. 
* RoHS Compliant 3PLL 3.3V*.... 16-TSSOP 5.14 412 3.47 
CY22394FC 428-1391-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 
’ 514 412 347 
w40S01-04H 428-1400-ND 486 3.89 3.03 
W42C31-03G 428-1397-ND | Frequency Generator Spectrum EMI 
Cypress Digi-Key Price Each Reduction SSCG 4.05 3.24 2.52 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 W48C111-16H 428-1402-ND | Clock Generator Frequency Mod. SSCG, 
CY7C419-10JC 428-1203-ND | 256x9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS.....32-PLOC. 6.78 5.43 4.58 aus mpceee | Eee iS a0 
CY7C419-10JXC 428-1756-5-ND | 256x9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS*.. 6.78 543 4.58 3.3V Dual 960 8.52 
CY7C425-10JC 428-1227-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS 936 7.49 6.32 - = : ae : : 
CY7C425-10JXC 428-1760-5-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS* .. 9.36 7.49 6.32 RoHS Compliant 
CY7C433-10JXC 428-1763-5-ND | 4Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS* 14.24 11.40 9.62 
CY7C460A-105C 428-1251-ND | 8Kx9, Async. Cascade FIFO, 10nS. 16.64 15.53 14.42 MEL 
CY7C464A-15JC 428-1254-ND | 32Kx9, Async. Cascade FIFO, 15nS. 32-PLCC 27.38 25.55 23.73 AIME NEW! INTERFACE 
CY7C466A-10JC 428-1255-ND | 64Kx9, Async. Cascade FIFO, 10nS. 43.35 40.46 37.57 emma ; 
CY7C4201V-15AC | 428-1206-ND | 256x9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 10.70 9.63 8.54 ey os Price Each 
1284 10.28 8.67 Part No. Description 1 25 100 


CY7C4201V-15AXC | 428-1757-ND | 256x9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 


CY7C4205-10AC 428-1207-ND | 256x18, Sync. FIFO, 10nS 16.58 15.47 14.37 ATA6660-TAPCT-ND High-Speed CAN Transceiver. 148 1.25 1.04 
CY7C4211-15AC 428-1211-ND | 512x9, Sync. FIFO, 10nS. 11.33 10.20 9.05 B10011S-MFPG1CT-ND | CAN Transceiver 5.25 4.40 3.66 
CY7C4225-15AC 428-1217-ND | 1Kx18, Sync. FIFO, 15S 16.71 15.60 14.49 B10011S-MFPGITR-ND_| CAN Transceiver: 3538.00/1,000 
CY7C4225-15AXC —_| 428-1758-ND | 1Kx18, Sync. FIFO, 15nS* 22.28 17.83 15.04 B10011S-MFPG1Y74CT-ND | CAN Transceiver: 514 4.12 3.47 


.64-STQFP 16.71 15.60 14.49 B10011S-MFPG1Y74TR-ND | CAN Transceiver. 
.64-STOFP 23.40 18.72 15.80 B10011S-MFPG3Y74CT-ND | CAN Transceiver. 


3213.00/1,000 
5.49 4.40 3.42 


CY7C4225V-15ASC | 428-1218-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 
CY7C4225V-15ASXC | 428-1714-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 


CY704231V-15JC 428-1220-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS .. 32-PLCC 15.29 13.77 12.21 B10011S-MFPG3Y74TR-ND | CAN Transceiver 12688.00/4,000 
CY7C4231V-15JXC | 428-1759-5-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 32-PLCC 18.36 14.69 12.40 ATA2516-6AQYCT-ND ASIC IR Receiver, 4.5 ~ 5.5V 215 1.72 1.29 
CY7C4235V-15ASC | 428-1222-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS -64-STQFP 19.77 18.46 17.14 ATA2516-6AQYTR-ND ASIC IR Receiver, 4.5 ~ 5.5V 5805.00/5,000 
CY7C4235V-15ASXC_| 428-1715-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS -64-STQFP 27.68 22.15 18.69 ATA2525P338H-6AQYCT-ND| ASSP IR Receiver, 4.5 ~ 5.5V “TSSOP 2.28 1.82 1.37 
CY7C04241V-15JC 428-1224-ND | 4Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS .. 32-PLCC 16.32 15.24 14.15 ATA2525P338H-6AQYTR-ND| ASSP IR Receiver, 4.5 ~ 5.5V “TSSOP 6142.50/5,000 


.28-QFN 5.40 4.52 3.77 
.28-QFN 14560.00/4,000 
28-SOIC 6.30 5.28 4.40 


CY7C4245V-15ASXC | 428-1716-ND | 4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 
CY7C04251-15AC 428-1228-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS .. 
CY7C04251-15AXC 428-1761-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS* 


.64-STOFP 31.46 25.17 21.24 ATA6830-PKHCT-ND Intelligent Stepper Motor Drive 
18.53 17.29 16.06 ATA6830-PKHTR-ND Intelligent Stepper Motor Drive 
24.70 19.76 16.68 76816-TIQCT-ND Dual Hex Output Driver with Serial Input Control 


CY7C04251V-15AC 428-1229-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 18.53 17.29 16.06 16816-TIQTR-ND Dual Hex Output Driver with Serial Input Control 8498.00/2,000 
CY7C4251V-15AXC | 428-1762-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 24.70 19.76 16.68 76817-TKQCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control..20-SSOP 2.97 2.49 2.07 
CY7C4255-10AC 428-1230-ND | 8Kx18, Deep Sync. FIFO, 10nS 45.60 42.56 39.52 76817-TKQTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control ..20-SSOP 8004.00/4,000 
CY704261-15JC 428-1233-ND | 16Kx9, Deep Sync. FIFO, 15nS 37.65 35.14 32.63 16817-TKS-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control..20-SSOP 3.25 272 2.27 
CY7C4261V-10JC 428-1234-ND | 16Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS 47.10 43.96 40.82 T6818-TUQCT-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 

CY704271V-10JC 428-1238-ND | 32Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS 60.48 56.45 52.42 16818-TUQCT-ND with Serial Input Control... ae 2.92 2.45 2.04 
CY7C4275-10ASC 428-1239-ND | 32Kx18, Deep Sync. FIFO, 10nS . .64-STQFP 85.65 79.94 74.23 76818-TUQTR-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 

CY7C4275V-10ASC | 428-1240-ND | 32Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS . .64-STQFP 85.65 79.94 74.23 76818-TUQTR-ND with Serial Input Control... sees 7888.00/4,000 


CY7C4285V-10ASC | 428-1242-ND | 64Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS . 
CY7C4291-10JC 428-1244-ND | 128Kx9, Deep Sync. FIFO, 10nS 


-64-STQFP 113.58 106.01 98.44 76818-TUS-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver 
32-PLCC 141.98 132.51 123.05 76818-TUS-ND with Serial Input Control 


3.23 2.70 2.25 


* RoHS Compliant 16819-TBQCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control . 2.97 2.49 2.07 
76819-TBQTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control ... 8004.00/4,000 
76819-TBS-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control . oro 2.72 2.27 
U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial Input Control... 6.02 6.04 4.20 
Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SERIAL EEPROMs 
CY2305SXC-1 428-1766-5-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback* 1.30 1.04 .88 
CY2305SXC-1H 428-1767-5-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback’......... 144 116 98 Digi-Key aes Price Each 
CY2305S1-1 428-1347-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback............8-SOIC 1.96 1.57 1.22 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY2305SXI-1 428-1792-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal 2-Wire Serial Interface EEPROMs 
Feedback* NEWH.............. 1.96 1.57 1.22 AT24C01A-10PI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8-Dip 84 83.75 
CY2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback .. .8-SOIC 2.28 1.82 1.37 AT24C01A-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 70 53 40 
CY2308SC-1 428-1350-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedbac 275 2.20 171 AT24C01A-10PI-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V....... 8-Dip 757386 
CY2308SXC-1 428-1768-5-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback * 3.34 268 2.26 AT24C01A-10PU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 8-Dip = 665038 
CY2308SC-2 428-1356-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedbac 252 2.02 1.57 AT24C01A-10TI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V........ -TSSOP 90 ase) desl 
CY2308SXC-2 428-1769-5-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedbacl 310 248 2.10 * RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 855 


SERIAL EEPROMs (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT24CO1A-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: TSSOP. 9471S AT24C32W-10SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5 SOIC 2.78 1.70 150 
AT24CO1A-10TI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... TSSOP 817973 AT24C32AW-10S12.7-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2. 8-SOIC 1.08 60 50 
AT24CO1A-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V~* NI TSSOP 90681 AT24C32AW-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM. 2.7V to 5.5V* BSOIG 81 68 54 
AT24CO1A-10SI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 8SOIG 84 «8375 AT24032AY110VI1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 1.08 82 74 
AT24C01A-10SU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: BSOIc 70 53 40 AT24032AY110V12.7-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 97 7467 
AT24C01A-10SU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 8-SOIC 66 HOO IEGe. AT24C64A-10PI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 69 53. 48 
AT24011-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: i 66 50 38 AT24C64A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 96 80 64 
AT24C11-10PU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V* NEW! 620 A735 AT24C64A-10PU-2.7-ND_| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 103 emer 7 Sumeeo2) 
AT24011-10TI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 820 AL 35 AT24C64A-10TI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8 to 5.5V..... 7 8655 50 
AT24C11-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 90 68 51 AT24C64A-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 114.95 76 
AT24C11-10TI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V..... 78 42 33 AT24C64A-10TI-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... TSSOP 64.637 
AT24C11-10TU-2.7-ND_—_| 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 86 65 49 AT24C64A-10TU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! (eile Osu 4 
AT24011N-10SU-1.8-ND ih (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: 66 6.5038 AT24C64AN-10SI1.8-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 64 63 57 
AT24C11N-10SI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 TA AQ 31 AT24C64AN-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* ‘96 80 64 
AT24C11N-10SU-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 62 47 35 AT24C64AN-10S12.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 56 55 50 
AT24CO1AY110V11.8-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. AQ 37 34 AT24C64AN-10SU2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! OS 1 
AT24CO1AY110V12.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 43 3330 AT24C64AW-10SI1.8-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 69 «5348 
AT24CO1AY1-10YU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 88.66 50 AT24C64AW-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! ‘96 80 64 
AT24C02-10PI-1.8-ND Xk (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT24C64AW-10S12.7-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 67 «5247 
Write Protect, 1.8V to 5.5V 82 A135 AT24C64AW10SU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Oe ® 
AT24C02-10TI-1.8-ND 3K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 85 4337 AT24C128-10PI-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 2.43 2.36 2.15 
AT24C02-10TI-2.7-ND__| 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 P8285 AT24C128-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: 132 110 88 
AT24CO2A-10PI-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 Dip 1.04 1.01 92 AT24C128-10PI-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 213° 2.07 1.88 
AT24CO2A-10PI-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 Dip 92 91 82 AT24C128-10PU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 129 1.08 86 
AT24CO2A-10TI-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 AO 31.28 AT24C128-10TI-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 97 75 68 
AT24CO2A-10TI-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 1.00 98 89 AT24C128-10TU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 150 1.25 1.00 
AT24CO2AN-10SI1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 1.04 1.01 92 AT24C128-10TI-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 243° 2.36 2.15 
AT24CO2AN-10SI2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5) IC 66 ©5038 AT24C128-10TU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 147 1.23.98 
AT24C02B-10PU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 8-Dip 66 50 38 AT24C128N-10SI1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 243° 236 2.15 
AT24C02B-10TU-1.8-ND _| 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: “TSSOP 90 685 AT24C128N-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 132 110 .88 
AT24C02BN-10SU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 66 50 38 AT24C128N-10SU2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW!. 1.29 1.08 86 
AT24C02N-10SI-1.8-ND WN REO s ee Data Array er are AT24C128W-10SC-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 5V. 2.95 1.82 1.61 
rite Protec 0 : Alene AT24C128W10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5. 132 1.10 88 
AT24C02Y1-10Y12.7-ND__| 2K (256x8) Serial EEPROM, 2. AT 3632 AT24C128W-10SU2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 1.29 1.08 86 
AT24HCO2B-10PU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 8-Dip 66 50 38 AT240128Y110VI1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 161 1.24 1.13 
AT24HC02B-10TU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! TSSOP 70 «5340 AT240256-10PI-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 157 1.00 92 
AT24HCO2BN-10SU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 66 5038 AT24C256-10PI-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .. 3.54 3.45 3.14 
AT24C04-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! ip 80 60 45 AT24C256-10TI-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 858 6.58 5.99 
AT24C04-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 76 57 43 AT240256-10TI-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 798 611 556 
AT24C04-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! TSSOP 1.00 75 57 AT24C256B-10PU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW: 143° 1.14 86 
AT24C04A-10PI-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... Dip 147 143 1.04 AT24C256B-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 158 1.26 95 
AT24C04A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: Dip 80 60 45 AT24C256BN-10SU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V* NEW! 1.43 1.14 86 
AT24C04A-10PI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 Dip 1.03 1.01 .91 AT24C512-10PU-1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 238 1.90 1.43 
AT24C04A-10PU-2.7-ND_ | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 Dip 76 «5743 AT24C512-10P1-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V..... 255 248 2.26 
AT24C04A-10TI-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... TSSOP 1.25 1.22 1.11 AT24C512-10PU-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 2.35 188 1.41 
AT24C04A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: TSSOP 1.04 78 59 AT24C512-10TU-1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 253 2.02 1.52 
AT24C04A-10TI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... TSSOP 142 1.09 .99 AT24C512-10TU-2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 250 2.00 1.50 
AT24C04A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: TSSOP 1.00 75 57 AT24C512C110CI1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8.06 619 5.63 
AT24C04AN-10SI1.8-ND_ | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.47 1.13 1.04 AT24C512N-10SI1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.. 290 282 257 
AT24CO4AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 80 60 45 AT24C512N-10SU1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 238 1.90 1.43 
AT24C04AN-10S12.7-ND_ | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 1.03 1.01 91 AT24C512N-10S12.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V..... 255 248 2.26 
AT24C04AN-10SU2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 76 57 43 AT24C512N-10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 235 188 1.41 
AT24C04N-10SI-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT24C512W-10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 235 188 141 
Write Protect, 1.8V to 5.5V.. 90 45 38 AT24C512W110SI1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 6.99 5.36 4.88 
AT24C04N-10SU-1.8-ND_ | 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT24C512W-10SU-1.8-ND| 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: 1.90 1.52 1.29 
Write Protect, 1.8V to 5.5V* NEW! 80 60 45 AT24C512W4110S12.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 619 4.74 4.31 
AT24CO4N-10S1-2.7-ND Bees Fee Data ace ye tae AT24C102410C12.7-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 8.73 6.70 6.09 
- ; A. AT24C1024-10P12.7-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.V. 8.04 617 5.61 
AT24CO4N-10SU-2.7-ND_ | 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT24C1024W10S12.7-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 4.08 3.96 3.60 
Write Protect, 2.7V to 5.5V* NEWS 76 57 43 AT24C1024W10SU2.7-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 374 2.99 2.33 

AT24C04Y1-10YI1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 58 45 ; - — : ; =< 

AT24C04Y1-10Y12.7-ND_| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 52 40 36 SPI Serial Interface EEPROMs 

AT24C08-10PC-2.7-ND _ [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1327463 aT ON OE eS 1k Homa) Fee eae a ee ere a ae 

ANDI 8-1 : : - -1.8- x8) Serial , 1.8V to 5.5V* 4 dl J 
ae arate ae Hien a EEEROM: Ve ie oe ae H a a of AT25010A-10PU-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! ‘84-6348 

eyed ' a : a a 4 AT25010A-10TI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 46 4339 
CO aye icsten am OX (1KX8) Serial EEPROM, 2:7V to 5.5V .... Dip PCR o me AT25010A-10TU-1.8-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 112 8463 
AT24C08A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEI Dip 82 62 47 } 

AT24COBA-OTI-1.8-ND | BK (1kx8) Serial EEPROM, 18V to 5.5V scope AT25010A-10TI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... AL 3935 

a aaiae H er ; : aa AT25010A-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 108 81 61 
AT24C08A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V TSSOP 110 83 62 } 

atl ; : 2 AT25010AN-10SI1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... Al 3935 
AT24CO8A-10TU-2.7-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEI TSSOP 1.06 80 60 ; 

AT24COBAN-10SI1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 5.5V aS01C PACS 7 AT25010AN-10SU1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: ‘88 «6650 

ie cuniat ; ei es Mal i ; anne AT25010AN-10S12.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 360353 
AT24CO8AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEI 8SOIG 86 65 49 Se PIGRNE DSU AGNEM 1K (Otaey Sort] EEPROM, Dav to Reve ha Bie aay. con 
AT24CO8AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! BSOIC 82 62 47 : (128x8) Serial nese Ee OIg : : d 
AT24C08AY110Y12.7-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 58 45° «At AT25020A-10PI-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.8V..... 45 43 39 
AT24C16A-10PI-1.8-ND _ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ip 49.~«38—~35 AEA ea ar eter oa BOM ae 5.5V* NEW! at a at 
AT24C16A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! Dip 92 69 52 pe ranaei Teta SN Ok tasers} pats BEPHONGD: vee ces 
AT24C16A-10PI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... Dip 47 37 34 MOTOR ; ze? |e tone) eet EEPROM FAV iGeey ee cage ie 
AT24C16A-10PU-2.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 88 66 50 Roe raaReT Hae ok (aoe et EEPROM {8V Deven i oy as 
AT24C16A-10TI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... TSSOP 5240.36 TROD OTROS an a coer) eat Rate ey NEW: Teo as as 
AT24C16A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! TSSOP 116 87 66 S020A-10T1-2.7- 2K (256x8) Serial 7V to 5.5V...... SiS 

ae ' : AT25020A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 1.08 81 61 
AT24C16A-10TI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... Tssop 49.3734 MSTBBAAOSTGIND beet) Sor EEPROM (Veal Hone 
AT24C16A-10TU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NE! TSSOP 112 84 63 S -10S11.8-ND | 2K (256x8) Serial to 5.SV...... AS AS 

s i i _ i AT25020AN-10SU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: ‘88 «6650 
AT24C16AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! BSOIG 92 69 52 ; 

i i ; . i AT25020AN-10SU2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 84-6348 
AT24C16AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 8SOIC 88 66 50 } 

‘ ; ij AT25020AY110YI1.8-ND 2k (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 62 45 
AT24C16AY110VI1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. MAP 715450 

4 : 5 AT25020AY110V12.7-ND_| 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 60 43 40 
AT24C16AY110VI2.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. MAP 65 «49.45 a 
AT24C164-10PI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8-Dip 2.03 1.98 1.80 AT25040A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 92 69 52 

“40PU-1.8+ ; é ; AT25040A-10PI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, &) 87 88 
AT24C164-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V Dip 102 85 68 

410PI-2.7- i F AT25040A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 88 «6650 
AT24C164-10PI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... Dip 180 175 1.59 
AT24C164-10PU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V* NEW: Dip 99 83 66 AT25040A-10T1-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 48 45 AN 

108I-1.8- i 7 AT25040A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NE 116 87 66 
AT24C164-10SI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 8-SOIG 203 1.98 1.80 

“408U-1.8+ ; , AT25040A-10TI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 3 Ono 
AT24C164-10SU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8 to 5.5V* NEW! 8-SOIC 1.02 85 68 “ 

AT24C164-10SU-2.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 8SOIC 99 83 66 AT25040A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 112 84 63 

: . AT25040AN-10S11.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 44 A238 
AT24C32A-10PI-1.8-ND | 32K (4Kxé) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V..... Dip 92 71 64 ; 

i : d AT25040AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: 92 69 52 
AT24032A-10PU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 81 68 54 

! AT25040AN-10S12.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V my) 7&8 
AT24C32A-10TI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... TSSOP 62 4B ¥ i! : 

i 5 AT25040AN-10SU2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 88 «= 6650 
AT24C32A-10TU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! TSSOP 1.02 85 68 

} AT25040AY110YI1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ‘84.6055 
AT24C32A-10TI-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. TSSOP 60S A742 z 

i : AT25040AY110V12.7-ND_| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 75 54 49 
AT24C32A-10TU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V TSSOP 9983.66 

i i : . AT25080-10PI-1.8-ND | BK (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V t0 5.5V 2.64 2.23 1.98 
AT24C32AN-10SI1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 8-SOIG 57 56 50 

: : ; : f AT25080A-10PI-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 585550 
AT24C32AN-10SU1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 8SOIG 84 70 56 ; 7 

: | 4 ag AT25080A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NE 84-70 56 
AT24C32AN-10S12.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... BSOIG 50 49 44 ; 

2 : : i AT25080A-10PI-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V....... ‘514844 
AT24C32AN-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 8SOIG 81 68 54 ! 2 

beet : AT25080A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEI ‘816854 
AT24032N-10SI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 462 354 3.22 i ‘ 

Laat : AT25080A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 1.02 85 68 
AT24C32W-10SI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 5.50 4.34 3.91 ATOSOBOA-1OTI+2.7-ND__ | 8K (1KxB} Serial EEPROM 2.7V to S:5V Be 
AT24C32W-10SC-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 268 164 1.44 : ees ! : ee 
AT24C32W-10SI-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 2.04 177 1.56 ‘A..200" Body Width *RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
SERIAL EEPROMs (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
s AT93C46-10SI-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V........... 8-Soic 80 40 34 
Digi-Key ae Price Each AT93C46-10SU-1.8-ND _ | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 
Part No. Description 1 25100 1.8V to 5.5V* NEW!... 68 «5139 
‘AT25080A-10TU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NE 99 483 66 AT93C46-10SU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 
AT25080AN-10S11.8-ND_ | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 58 55 50 2.7V to 5.5V* NEW! 64 48 36 
AT25080AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 84 0.70 56 AT9SC46Y1-10VI1.8-ND_| 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 0 54 A 87 
AT25080AN-10S12.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V........ 51 48 44 ‘AT93C56-10SI-1.8-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1, 8V to 5. 5) 88 45. 39 
AT25080AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 81 68 54 AT93C56A-10PI-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.51 42 32 30 
AT25080AY110YI1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V -MAP 97 (OMmOS AT93C56A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25080AY110V12.7-ND_| 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V -MAP 88 —«63_—«57 1.8V to 5.5V* NEW!.. mh & Lo 
AT25160-10PI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. BDip 329 272 243 AT93C5GA-10PI-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 40 30 27 
AT25160A-10PI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Dip 61 58 52 AT93C56A-10PU-2.7-ND_ | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25160A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! Dip 93 78 62 2.7V to 5.5V* NEW!.. 74 56 42 
AT25160A-10PI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... Dip 545146 AT93C5GA-10TI-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 A434 31 
AT25160A-10PU-2.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! i 90 75 60 AT93C56A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25160A-10TI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 69 50 45 1.8V to 5.5V* NEW!... 102 77 58 
AT25160A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 111 93.74 AT93C56A-10TI-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 Oe) 
AT25160A-10TI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... TSSOP 678A AT93C56A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25160A-10TU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! TSSOP 1.08 90 .72 2.7V to 5.5V* NEW!... 98 74 56 
AT25160AN-10SI1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8SOIC 615852 AT93C5GA-10SI-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 42 32 30 
AT25160AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8SOIC 93.7862 AT93C56A-10SU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25160AN-10S12.7-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 8SOIC 54 STAG 1.8V to 5.5V* NEW!.. 78 59 44 
AT25160AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 8SOIC 90.75 60 AT93C56A-10SI-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 400 Gt) 27 
AT25160N-10SI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 3.29 2.72 2.43 AT93C56A-10SU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT25160AY110V11.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. GO A “Zl 2.7V to 5.5V* NEW!... 74 56 42 
AT25160AY110V12.7-ND_| 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 99 71 64 AT93C56AW-10SI1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 49° 3834 
‘AT25320-10PC-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. Dip 3.21 200 1.77 AT93C56AW-10S12.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5) Al 3.28 
AT25320A-10PI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Dip Wal 68 61 AT93C56AY110Y11.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 60 46 42 
AT25320A-10PU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! Dip 1.17 98 78 AT93C56AY110Y12.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5) 56 43.39 
AT25320A-10PI-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. Dip 63 59 53 “AT93C66A-10PI-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 40 38 36 
AT25320A-10PU-2.7-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* Dip 114 95 76 AT93C66A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW!.8-Dip 84 63 48 
AT25320A-10TU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! TSSOP 1.35 113 90 AT93C66A-10PI-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 8-Dip 35 34 32 
AT25320A-10TI-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... TSSOP 67. «64.57 AT93C66A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW!..8-Dip 80 60 45 
AT25320A-10TU-2.7-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 132 1101 68 AT93C66A-10TI-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.........8-TSSOP 47 37.33 
AT25320AN-10S11.8-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1 68 61 AT93C66A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 
AT25320AN10SU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 117 98 78 1.8V to 5.5V* NEW! .8-TSSOP 1.08 81 61 
AT25320AN-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 114 95 76 AT93C66A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) S 
AT25320AY110V11.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 129 93 84 2.7\V to 5.5V* NEW!.... 8-TSSOP 1.04 78 59 
AT25320AY110Y12.7-ND_ | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 116 84 276 AT93C66A-10SI-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 8SOIG 40 38 36 
‘AT25640-10PI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 871 661 6.01 AT93C66A-10SU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 
AT25640A-10PI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 75 72 64 1.8V to 5.5V* NEW!... 84 6348 
AT25640A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NE! Wy) hl 8 AT93C66A-10SU-2.7-ND_| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 
AT25640A-10PU-2.7-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 129 1.08 .86 2.7V to 5.5V* NEW! 80 60 45 
AT25640A-10TI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... ‘32 «77—«70 AT93C6GAW-10SI1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 8SOlc 9.58 «45ST 
AT25640A-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 5.5V" NEW 150 125 100 AT93C66AW-10SI2.7-ND_| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5) 8SOIC 4738638 
AT25640A-10TI-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 95 68 62 AT93C86A-10PI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8Vto5.5V.........8-Dip 54 41 38 
AT25640A-10TU-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NI 147 123 98 AT93C86A-10PU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 
AT25640AN-10SI1.8-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 74 70 63 1.8V to 5.5V* NEW... 75 63 50 
AT25640AN-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! ee alata 65) AT93C86A-10PI-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 52 39 = 36 
AT25640AN-10SU2.7-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 1.29 1.08 86 AT93C86A-10PU-2.7-ND GK CNAs of 10et 6) Serial EEPROM, Bee ea es 
rn a fo 5.5V* Bex a a < 5 
ee ieee (eka) etl EEPROM ey , ay : ae i ae eee AT93C86A-10TI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.... 56 4440 
AT25128A-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW: 143 1.14 86 AT93C86A-10TU-1.8-ND eens eon! Serial EEPROM, era 
ee 125K (sos) Sanal EEPROM 2 7V ta 26" MEWS ohare AT93C86A-10TI-2.7-ND__ | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 474542 
“AQTU=1 8+ i “ ye : AT93C86A-10TU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 
AT25128A-10TU-1.8-ND_| 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 158 126 95 Oink Ss MEWE. 8 9 
A tA aa tok Lace, Bea aaa ay i a ne Ps ae a AT93C86A-10SI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 54 A138 
' i 4 ey IN : : AT93C86A-10SU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 
AT25128AN-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 143 114 86 Taig SVS NEWET B&B 
AIST 2B BNA SSUZAENBR 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2,7V to 5.5V* NEWS! tee) es AT93C86A-10SI-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 45440 
AT25256A-10PI-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V...... 136 128 1.16 AT93C8BA-10SU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM 
AT25256A-10PU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 193 154 1.16 2.7V to 5.5V* NEW!. : BS0IC 96 725A 
AT25256A-10PI-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 1.20 113 1.03 AT9SC86AY110YI1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x1 38«O68StCGD 
12525087) 0052 TMD IS) 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! UE) ee a AT93C86AY110VI2.7-ND_| 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 826256 
AT25256A-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 2.08 1.66 1.25 : - 
AT25256A-10TU-2.7-ND_ | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 2.05 1.64 1.23 RoHS Compliant 
AT25256AN-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 193 154 1.16 
AT25256AN-10S12.7-ND_ | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 1.20 113 1.03 
AT25256AN-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 1.90 1.52 114 AIME SECURE MEMORY 
AT25256AW-10SI1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 159 145 1.35 emer : 
AT25256AW-10S|2.7-ND_| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.25 144 1.07 Digi-Key ve Price Each 
AT25256AW-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 190 152 114 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT25HP256-10PI1.8-ND_ | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 733 4.65 4.34 Cryptomemory 
AT25HP256W10S12.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V.. 516 3.60 3.36 SEGRE 7K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V Ba 
AT25F512AN10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 140 112 84 AT88SC0104C-PU-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM. 2.7V to 5.3V* NEW! Mm Re 
AT25HP512C10Cl1.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 11.01 6.98 6.51 ( : = . i : 
AT25HP512C10CI2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 9.22 585 5.46 AT88SCO104C-SU-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 84 6348 
AT25HP512-10P11.8-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 839 6.05 5.46 AT88SCO104C-Y4I-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V A 5550 
AT25HP512-10P12.7-ND_ | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 742 5.35 4.83 ‘AT88SC0204C-PI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 49° (3835 
AT25HP512W10S12.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 3.89 2.47 2.31 AT88SC0204C-PU-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 92 69 52 
‘AT25F1024AN10SU27-ND] 1M (128Kx8) SPI Serial Flash Memory, AT88SC0204C-SI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 49° 38.35 
2.7\V to 3.6V* NEWS... 1.60 1.28 96 AT88SC0204C-SU-ND - (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 92 69 52 
AT25P1024C10C12.7-ND_| 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V, 15.67 9.95 9.28 AT88SC0204C-Y4I-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 7 59 54 
AT25F2048N10SU2.7-ND | 2M (262Kx8) SPI Serial Flash Memory, AT88SC0404C-PI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 60 47 42 
2.7V to 3.6V* NEW... 1.90 1.52_ 1.14 AT88SC0404C-PU-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 84 70 56 
AT25F4096W-10SU-2.7-ND| 4M (524Kx8) SPI Serial Flash Memory* NEW: 2.36 1.89 1.47 AT88SC0404C-SI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 60 47 42 
3-Wire Serial Interface EEPROMs AT88SC0404C-SU-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 84 70 56 
AT93C46A-10PI-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 78 40 .34 AT88SC0404C-Y4I-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 88.6861 
AT93C46A-10PU-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 68 51 39 AT88SC0808C-PI-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 69 «53 48 
AT93C46A-10PI-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2. A Al AS AT88SC0808C-PU-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NE 96 80 64 
AT93C46A-10PU-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 64 48 36 ATB8SCO808C-SU-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM. 2.7V to 5 5V* NEW: 96 «80S 
ATOSC46A-10TI-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 1.05 81.74 AT88SCO808C-Y4I-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 97 74 «67 
AT93C46A-10TI-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 TA 72 66 ; 
AT93C46A-10TU-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 88 66 50 AT88SC1616C-PI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 80 6.62.56 
AT93C46A-10SI-2.7-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V....... ie ) 2 AT88SC1616C-PIA-ND |) 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.270 97 89 
AT93C46A-10SU-2.7-ND_| 1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! 64 48 36 AT88SC1616C-PU-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Ait Se 74 
AT93C46-10PI-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 80 40 34 AT88SC1616C-SI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V....... 80 6256 
AT93C46-10PU-1.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 68 51 39 AT88SC1616C-SU-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NE! Telit 93 74 
AT93C46-10PI-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V......... VCs el AT88SC1616C-Y4I-ND_ | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 108 8375 
AT93C46-10PU-2.7-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 64 48 36 AT88SC3216C-PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V 97 E7ANGT 
AT93C46-10TI-1.8-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V............ 8-TSSOP 83 42 36 AT88SC3216C-PU-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V* NEI 135 143 90 
AT93C46-10TU-1.8-ND * vee oleae EEPROM, Pe are AT88SC3216C-SI-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 97 74 «67 
AT93C46-10TI-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 58V....... B-TSSOP 80 40 34 puters air peti SEEM : ay NE! i tae ee 
AT93C46-10TU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, eee : : : 
2.7V to 5 .5V* NEWS......... 88 66.50 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 857 


n Digi-Key Price Each 
SECURE MEMORY (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Price Each AT27C256R-70PU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW: 3.26 2.61 2.03 
Descrintion eR Sa AT27C256R-70RU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW: 3.38 2.70 2.10 
, AT27C256R-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 11489 76 
pIBBSE EC NDA]! SAK ie Serial EEPROM, 2-7V to DY BO AT27C512R-45J0-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 1.01 86 
) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW: 1.35 1.08 81 want : i 
ATBBSCE416C-SI-ND 64K (BKx8) Seri AT270512R-45JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEI 2-PLCC 4.16 3.33 2.59 
) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 116 6.8981 pend t 
“SU i . AT27C512R-45PI-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP........ .28-Dip 129 1.01 86 
plcsoGosIbeech Nba) 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V' to 5.5V eS AT27C512R-45RU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEW: B-SOIC 428 342 266 
AT88SC6416C-Y4I-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.44 110 1.00 AT2VCSIRASTO-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM den OTP Ja Tsor MERE Tess 
AT88SC12816C-PI-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. ip 1.38 1.06 96 etc "ong i ee 
: “ : AT270512R-45T|-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP .28-TSOP 1.29 1.01 86 
AT88SC12816C-PU-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 1.60 1.28 96 AT27C512R-4STU-ND | 512k (64Kx8) CMOS EPROM 48ns OTP* NEI oBTSOP 484 387 301 
AT88SC12816C-SI-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... .8SOIC 138 1.06 .96 ATO7C512R-70JI-ND 512k (64Kx8) CMOS EPROM 70n8 OTP “So-PLCG 129 «(1:01 86 
AT88SC12816C-SU-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! .B-SOIC 160 128 .96 RS TCOERUTIIINME| 512K (e4Kxe) CMOS EPROM 70n8 OTP* NEW! aa} Bee Bah 
AT88SC12816C-Y4I-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 8-SAP 1.66 1.27 1.15 Gisehomian leh eae CMOS'EPRONIZ0NS OTP NEW BE) Ee Sop 
AT88SC25616C-PI-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. Dip 1.83 1.40 127 AT27C512R-70RU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70n$ OTP* NEW! 365 292 297 
AT88SC25616C-PU-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! Dip 213 1.70 1.28 AT27C512R-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 429 101 86 
AT88SC25616C-SI-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... .BSOIGC 183 1.40 1.27 IRI DTORI=ASEND 13K (30K iC MOS EPROM SAS. OT Aicdimmr Tam} 
AT88SC25616C-SU-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* NEW! .B-SOIC 213 1.70 1.28 TOP RGRITTR Biol oe ) CMOS EDROM 7onsOn fel due age 
AT88SC25616C-Y4I-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-SAP 2.09 1.61 1.46 RoTCHTeHSVOTNT a (poked A CMOS EPROM yee or Bay Min are 
eer oet eae Epypiomemory pmaricard Development Ki esi == AT270516-45VI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45n$ OTP... 538 418 3.58 
-EK-| ryptomemory Evaluation Ki 83 i , 
‘AT27C520-90SC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM with 
Address Latch 90nS OTP 280 1.72 152 
EPROMS ‘AT27C010-45JU-ND ” (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEW! 556 445 3.46 
AT27C010L-45JI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 520 4.04 3.46 
PricelEachae AT27C010-45PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEI 556 4.45 3.46 
‘ati AT27C010-45TI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP......... 531 412 3.53 
aaa ower nattary Valtane Her oms i} AT27C010-45TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEW! 556 445 346 
AT27C010-70JI-ND 128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP......... 151 147 1.00 
AT27BV256-70JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP... 32-PLCC 3.98 3.05 2.65 AT27C010-70JU-ND : 28Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! 466 3.73 2.90 
AT27BV256-70JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* NEI 32-PLCC 4.05 3.24 2.52 AT27C0010-70PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! 466 3.73 2.90 
MB i'n | Sx(s} MOS ERE 31 Tre we S0S08 43) fay gy | UZOETONUAD_| zn Cs! OH re NEw eu ie 
e 5 Xi & In: 3 = x ef # is | * 
AT27BV256-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP... 8-TSOP 462 3.55 3.05 So oar MGA 6) CMOS EPROM Jone OIE” NEW! ee 
AT27C1024-45PI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP. 181 141 1.21 
AT27BV256-70TU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* NE 8-TSOP 5.40 4.32 3.36 -A5VC- 
AT2701024-45VC-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP. 5.98 4.64 3.98 
AT27BV256-90JC-ND___| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP... 32-PLCC 3.12 2.40 2.05 AT27C1024-45V IND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP. 630 489 419 
AT27BV512-70JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* NEI 32-PLCC 5.06 4.05 3.15 AT27C01024-70JI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP... 1.72 1.34 115 
AT27BV512-12JC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 32-PLCC 3.12 2.40 2.05 AT27C1024-70JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! 5.33 427 3.32 
AT27BV512-70RI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP. 28-SOIC 4.84 3.80 3.25 AT27C1024-70PU-ND ae 6) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! 5.33 427 3.32 
em i ac aa ey ne I | a i ee cs em reo a ouie 
= id Xi x In: nee = fe . Mi eT wy * 7 
AT27BV512-70TU-ND _| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* NE 8-TSOP 5.10 4.08 3.45 Ce a = ous een 3008 ps NEW 808 13 fae 
AT27BV010-90JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP... 32-PLCC 4.73 3.70 3.15 AT27C020-55PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS. OTP* NEW: 6.06 485 410 
AT27BV010-90JU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* NEWI......32-PLCC 5.00 4.00 3.38 AT27C020-55TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP. 209 1.62 1.39 
AT27BV010-12JC-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OT! 32-PLCC 4.09 3.15 2.70 AT27C020-90JI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP. 1.96 152 1.31 
AT27BV010-90TI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 5.38 4.20 3.60 AT27C020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 524 420 3.54 
AT27BV010-90TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* NEW! 5.60 448 3.78 AT27C020-90PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 524 420 3.54 
AT27BV010-90VI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 5.38 4.20 3.60 AT27C020-90TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP........ 1.96 1.53 1.31 
AGIEM pea anor 7 eats) GMOS a aN ons Ol E ae ae oe AT27C020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 5.84 4.68 3.95 
= = a in i Is x .! -| 
AT27BV1024-90VI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 6.67 5.18 4.43 pe a : BaKet6) eNee Een ou lg Be pal a 
AT27BV1024-12VI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OT! 613 4.76 4.08 512762048-55P1-ND WMI (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 348 271 232 
AT27BV020-90JI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP... 6.56 5.09 4.36 AT27C2048-90PI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 316 246 2.11 
AT27BV020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* NI 6.98 5.59 4.72 AT27C2048-55VC-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 7.20 559 4.79 
AT27BV020-90TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP...... 7.20 5.59 4.79 AT27C2048-55VI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 7.53 5.85 5.01 
AT27BV020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* NEW!. 7.58 6.07 5.12 AT27C2048-90VI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP Gi77 526 14.50 
AT27BV020-90VI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP... 7.20 5.59 4.79 ‘AT27C040-70JU-ND Wt (512Kx8) GMOS EPROM 70nS OTP* NEW! 766613518 
AT27BV040-12JI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 8.60 6.68 5.72 AT27C040-70PI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP......... 3.44 2.68 2.29 
AT27BV040-12TI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTI 925 7.18 6.15 AT27C040-70PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! .32-Dip 7.66 6.13 5.18 
AT27BV040-12VI-ND M _(512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTI 925 7.18 6.15 AT27C040-70TC-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP......... .32-TSOP 3.44 2.68 2.30 
AT27BV4096-12JI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 968 7.52 6.44 AT27C040-70TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NEW! .32-TSOP 8.26 6.61 5.58 
AT27BV4096-12JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP* NEW! 6:58| 7.73) (6:85 AT27C0040-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 7.08 5.67 4.78 
AT27BV4096-12VI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120n$ OTP 10.75 8.35 7.15 ‘AT27C040-90PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 708 5.67 4.78 
Low Power Low Voltage EPROMS AT27C040-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NEW! 7.68 6.15 5.19 
AT27LV256A-55JC-ND | 250K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP... 3.66 2.80 240 AT270400-90JC-ND M (512Kx8) or (256x16) CMOS EPROM 90nS OTP . 7.67 5.26 4.77 
AT27LV256A-70JC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 3.33 2.60 2.20 ‘AT27C4096-55JC-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 355 276 236 
AT27LV256A-90JI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 312 240 2.05 AT2704096-55JI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 3.55 2.76 2.37 
AT27LV256A-55RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 4.09 3.15 2.70 AT27C4096-55PI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 355 276 237 
AT27LV256A-70RC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 355 2.75 2.35 AT2704096-55VC-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 9.03 7.01 6.01 
AT27LV256A-70RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 376 2.95 2.50 AT2704096-55VI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 935 7.26 6.22 
AT27LV256A-90RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 3.33 2.60 2.20 AT2704096-90JI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 3.38 2.63 2.25 
AT27LV256A-55TI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 441 3.40 2.90 AT27C4096-90JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* NE 8.00 6.40 5.40 
AT27LV256A-70TI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 4.09 3.20 2.70 AT27C4096-90PU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* NE 8.00 6.40 5.40 
AT27LV256A-90TI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 3.66 2.85 2.45 AT27C4096-90VI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 8.60 6.68 5.72 
AT27LV512A-90JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* NE 32-PLOC 4.05 3.24 252 ‘AT27C080-90JI-ND M (1WMix8) CMOS EPROM 90nS OTP... 559 435 372 
AT27LV512A-90RU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* NE 28-SOIG 416 3.33 2.59 AT27C080-90JU-ND IM (1x8) CMOS EPROM 90n$ OTP* NEW: 11.65 10.49 9.30 
AT27LV512A-90TI-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 8-TSOP 3.87 3.00 2.55 AT27C080-90JC-ND IM (1IMx8) CMOS EPROM 90nS OTP 559 435 3.72 
AT27LV512A-90TU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 8-TSOP 4.73 3.78 2.94 AT27C080-90PI-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP. 559 435 3.72 
AT27LV520-70XU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* NEW!...20-TSSOP 5.18 4.15 3.50 AT270080-90T!-ND M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP . . 5.59 4.35 3.72 
AT27LV520-90XU-ND _| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* MEWI!...20-TSSOP 4.79 3.84 2.99 AT27C080-90TU-ND M_(1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP* NET -32-TSOP_ 12.15 10.94 9.70 
AT27LVO10A-70JI-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP..... 516 3.95 3.40 
AT27LVO10A-70JU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 540 4.32 3.65 
AT27LV010A-70TI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP... 581 4.45 3.85 Ime CECE OIA 
AT27LVO10A-70TU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* NEW! 6.00 4.80 4.05 — 
AT27LV010A-90JI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 473 3.70 3.15 Digi-Key Price Each 
AT27LV010A-90TI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 538 4.20 3.60 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT27LV010A-90VI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 5.38 4.20 3.60 Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) 
‘AT27LV020A-90TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 677 5.26 4.50 TARTICURIONIO 16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250n >-PLCC MESSRS 
ea au toe | 2M a STOO oteent eee AT28BV16-25PI-ND 46K (2Kx8) 2.7\/ EEPROM, 250n ‘24-Dip 441 3.00 270 
' : arr AT28BV16-25SC-ND 16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250n 4-SOIG 4.30 2.85 2.55 
AT27LV020A-12JU-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* NEW! 594 4.76 4.01 Ge GRR ee TeoiG Meee 
AT27LV020A-12TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTI 6.24 4.84 4.15 -208C- (8Kx8) 2. , 200n! ; ! : i 
AT27LV020A-12TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTI 6.54 5.24 4.42 AT28BV64-20TI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200n -28-TSOP 7.10 4.75 4.25 
AT27LV020A-12VI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP...... 6.24 4.84 4.15 Hee vere OND on fast oa EEPOM eee NEW! aie es Wiss sae 
AT27LVO40A-90JU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* NEW! 892 7.14 6.03 2 0RC x8) 2. , 200n: -28-Dip ate : : 
AT27LV040A-90TU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* NEW! 952 7.62 6.43 AT28BV64B-20PI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200n -28-Dip 2.69 1.84 1.63 
‘AT27LVO40A-90VI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 903 701 6.01 AT28BV64B-20SC-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200n 8-SOIG 21.72 14.65 13.15 
AT27LV040A-12JI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120ns OT 7.96 6.18 5.29 AT28BV64B-20SI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200n B-SOIC 3.12 2.09 1.87 
AT27LV040A-12VI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OT! 8.60 6.68 5.72 eee ee ere No a. take) py EEPROM, oon . pete ee 1365 Hats 
5V EPROMS eal i : eae i i ‘ 
AT28BV64B-20TU-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* NEW! .28-TSOP 9.00 7.20 6.08 
AT27C0256R-45JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP... 129 1.01.86 AT28BV64B-25SU-ND _| 64K ae 2.7V EEPROM, 250nS* NEW! 9.00 7.20 6.08 
AT27C256R-45JU-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NEW! 32-PLCC 3.92 3.14 244 AT2BBV256-20J0-ND | 256K (B2Kx8) 2.7V EEPROM, 20008 7516 16.95 15.21 
AT27C256R-45PI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45n$ OTP 1.29 1.01 86 on 
AT28BV256-20JI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 5.38 3.63 3.26 
AT27C256R-45RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 340 2.64 2.26 Psi e 
AT28BV256-20JU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* NEI 860 6.88 5.81 
AT27C256R-45RU-ND —_ | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NE! 4.03 3.23 251 
oes AT28BV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS .. 25.16 16.95 15.21 
AT27C256R-45TC-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 1.29 1.01 .86 
RT AT28BV256-20P|-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200n: 5.38 3.63 3.26 
AT27C256R-45TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 1.29 1.01 86 AT28BV256.208C-ND | 256K (32Kx8) 27V EEPROM, 200nS Oey “es daae 
AT27C256R-45TU-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* NE! 459 3.68 2.86 ( : : Z : aes 
AT27C256R-70JU-ND _| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* NE! 3.26 2.61 2.03 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Me! PARALLEL EEPROM (Continued) Part No. Description Pkg. i 25 100 
- AT28HC256-12TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS.... .28-TSOP 6.34 4.28 3.84 
oi Price Each AT28HG256-12TU-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* NEW!..28-TSOP 7.50 6.00 5.07 
D Pk 1 25 100 { 
escription g. 5 AT28HC256E-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW!...32-PLCC 870 696 5.88 
AT28BV256-20SU-ND —_| 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* NEW! 28-SOIC 8.80 7.04 5.94 AT28HC256E-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW........28-Dip 9.66 8.70 7.72 
AT28BV256-20TC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 8-TSOP 25.37 17.10 15.35 AT28HC256E-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW!....28-SOIC 9.83 8.85 7.85 
AT28BV256-20TI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 8-TSOP 5.48 3.71 3.33 AT28HG256E-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW!....28-TSOP 9.83 8.85 7.85 
AT28BV256-20TU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* NEW! 8.80 7.04 5.94 AT28HC256F-90JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 2-PLCC 46.00 33.12 27.60 
Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) AT2BHG256F-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 
AT28LV64B-20JC-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS . 5.70 3.80 3.40 90nS* NEW... S2-PLCC 9.83 8.85 7.85 
AT28LV64B-20JI-ND 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS . 645 4.40 3.90 AT2BHC25GF-90PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write 36.80 27.60 23.00 
AT2BLV64B-20PC-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS . 5.70 3.80 3.40 AT28HC256F-90PU-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM, HS, Fast Write, 
AT28LV64B-20PI-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS . 645 4.40 3.90 90nS* NEW... - 9.83 8.85 7.85 
AT28LV64B-20SI-ND 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS . 710 4.75 4.25 AT28HC256F-90SU-ND | 256K (32kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Wri 
-D0TC- 90nS* NEW!.... 8-SOIC 9.83 8.85 7.85 
ne Sao Son PEPER oe ue AT28HC256F-90TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90n: .28-TSOP 46.25 27.75 23.13 
, ; : ees AT2BHG256F-90TI-ND — | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90n! 28-TSOP 978 6.59 5.91 
-20PC- ( 
AT28LV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 1247 8.35 7.50 AT2BHCOBGF-90TU-ND | 256K (32kx8) 5V EEPROM HS. Fast Write 
AT28LV256-20PI-ND 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 14.30 9.65 8.65 ORS NEWT. ae AEB GER 
AT28LV256-20SC-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 13.65 9.20 8.25 : po 
AT2BLV256-20S/-ND DB6K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 1548 1045 940 ATZSHCOS6F-12IG-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 29.03 22.95 18.90 
AT28HC256F-12SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 29.24 19.70 17.65 
AT26LV010-20JC-ND Tne iaaiay ay EEPROM, 200n 32-PLCC 69.44 60.30 54.10 ae : 
Fioalaratoayean AT28HC256F-12SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 935 6.30 5.65 
-20JI- M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS.. 32-PLCC 28.06 18.93 16.99 ae d 
ADRIAN A AT28HC256F-12TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 27.20 20.40 17.65 
-20JU- M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* NEW! 32-PLCG 34.35 32.06 29.77 
AT2BLV010-20PC-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM. 200n8 89.44 60.30 5410 AT28C010-12J1-ND Th (128i) SY EEPROM, 120nS....... 28.27 19.05 17.09 
AT28LV010-20PI-ND MI (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200n 49.24 33.20 29.76 AT28C010-12JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! 20.40 19.04 17.68 
teen : 7s AT28C010-12PC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n' 28.06 18.91 16.98 
AT28LV010-20TC-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200n: 89.66 60.45 54.20 
fect AT28C010-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n! 28.06 18.91 16.96 
AT28LV010-20TI-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS.. 28.06 18.93 16.95 
AT28LV010-20TU-ND i tibet) ov EEPROM, 200nS* NEW! 34.50 32.20 29.90 ea eto He paar ion eee sede Son a 
Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) ‘AT28C010-12TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! “32-TSOP 20.55 19.18 17.81 
AT28064-12J0-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 17.83 8.00 7.15 AT28C010-15JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS........ 2-PLCC 50.85 34.30 30.75 
AT28C64-12JI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 516 3.50 3.15 AT28C010-15JU-ND iM (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 2-PLCC 19.50 18.20 16.90 
AT28C64-12PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 11.83 8.00 7.15 AT28C010-15PC-ND 4M (128Kx8) 5V EEPROM, 150n8....... 32-Dip 50.85 34.30 30.75 
AT28C64-12PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 516 3.50 3.15 AT28C010-15PU-ND 1M ( (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! ip 19.50 1820 16.90 
AT28C64-12SC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 12.04 810 7.30 AT28C010-15TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS........ 59.38 42.75 35.63 
AT28C64-12SI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 5.38 3.65 3.30 AT28C010-15TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 32-TSOP 19.65 18.34 17.03 
AT28C64-12TC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS 12.04 8.10 7.30 AT28C010E-12JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n8....... 2-PLCC 58.16 39.20 35.16 
AT28C64B-15JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 518 414 3.22 AT28C010E-12JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! 22.28 20.79 19.31 
AT28C64B-15PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS 8-Dip 11.29 7.60 6.85 AT28C010E-12PC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n 58.16 39.20 35.16 
AT28C64B-15PU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS 8-Dip 5.18 4.14 3.22 AT28C010E-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n 31.93 21.55 19.30 
AT28C64B-15SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 8-SOIC 5.40 4.32 3.36 AT28C010E-12TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n 58.37 39.35 35.25 
AT28C64B-15TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 8-TSOP 5.40 4.32 3.36 AT28C010E-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120n 32.14 21.70 19.45 
AT28C64E-12JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! 32-PLCC 540 4.32 3.36 AT28C040-20BI-ND M (512Kx8) 5V EEPROM, 200n' 623.50 420.55 377.05 
AT28C64E-12SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! 28-SOIG 5.00 4.00 3.38 
AT28C64E-12TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120nS* NEW! 8-TSOP 5.00 4.00 3.38 
AT28HC64B-70JC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS. 32-PLCC 21.50 14.50 13.00 Ime patients 
AT28HC64B-70JI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 32-PLCC 4.62 3.11 2.80 —" 
AT28HC64B-70PI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 8-Dip 9.46 6.40 5.70 Digi-Key Price Each 
AT28HC64B-70SC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 28-SOIC 21.72 14.65 13.15 Part No. Description Pkg. 81 =25 ~—*100 
AT28HC64B-70SI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 28-SOIG 4.95 3.33 3.00 . Si, 
AT28HC64B-70TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM. High Speed, 70nS . B-TSOP 21.72 14.65 13.15 (1. pH e195) Read and Wilte 
AT28HC64B-70TI-ND | G4K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 8-TSOP 4.95 3.33 3.00 7 E 
AT28HC64B-70PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 8-Dip 21.50 14.50 13.00 AT49SV802A-90CU-ND | 8M (512Kx16/1Mx8) 1.8V Flash, 90nS* NEW! -48-CBGA 2.68 215 1.67 
AT28HC64B-90JI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS . 32-PLCC 4.62 3.41 2.78 AT49SV802A-90TU-ND | 8M (512Kx16/1Mx8) 1.8V Flash, 90nS* NE! -48-TSOP 2.34 1.88 1.46 
AT28HC64B-90JU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* MEWF.......32-PLCC 6.60 5.28 4.46 ‘AT49SV322A-B0CU-ND | 32M (2Mx16/4Mxé) 1.8V Flash, 80nS* NEW: 48-CBGA 4.05 3.24 252 
AT28HC64B-90PU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW! 28-Dip 6.60 5.28 4.46 AT49SV322A-80TU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 1.8V Flash, 80nS* NEW..... 48-TSOP 3.71 2.97 2.31 
AT28HC64B-90SC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS..... 8-SOIC 19.00 13.68 11.40 Flash Memory: Battery-Voltage 
AT28HC64B-90SU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* MEWF.......28-SOIC 6.80 5.44 4.59 ‘Single-Voltage Read vd Wilte 
AT28HC64B-90TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS...... 8-TSOP 19.00 15.20 11.40 ATTSBVOTOATOIC-ND AM (128Ka) 2.7¥ Small Sector Fash, 120nS ee 
AT28HC64B-90TU-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW! 8-TSOP 6.80 5.44 4.59 DORVO TOMI OTTGID iM tDEKB) aero sector Hash, 1008 Bes ce Ee 
AT28HC64B-12JC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 13.75 9.90 825 ee : | ae id 
AT2BHCG4B-12JU-NO | 64K (BKx8) SV EEPROM. High Speed. 120n8 540 432 336 AT29BVO10A-12JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* NEI 263 211 1.64 
AT2BHCG4B-12TC-ND | 4K (BKx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS BTSOP 1204 952 784 AT29BVO10A-12TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-TSOP 2.52 1.93 1.67 
AT2BHCG4B-12TI-ND | 64K (BKx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS BTSOP 419 332 273 AT29BVO10A-12TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-TSOP 2.52 1.91 1.67 
-498U- i ‘i , AT29BVO10A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-TSOP 2.63 2.11 1.64 
AT28HC64B-12SU-ND _| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* NEW! 5.00 4.00 3.38 
AT29BVO10A-15JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* NE! 2-PLCC 2.63 211 1.64 
AT28C256-15JC-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS 32-PLOC 4.73 3.21 2.87 AT29BVO10A-15TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* NEW!...32-TSOP 263 211 1.64 
AT28C256-15JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 32-PLCC 4.84 3.27 2.94 ERT OTAINIMN 1M (128K) 2.7 Small Sector Flash, 200n8 Reet fen be ae 
AT28C256-15JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 32-PLCC 6.90 552 4.66 ee ( ) serena tncala rst : : : 
aoanaeeeeecinn D56K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS 8-Di, MARS HeIe AT29BVO10A-20TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS .32-TSOP 2.90 2.26 2.05 
ORMEGCEGI AE 286K (32Kx8) SV EEPROM, 180nS 8 Dip Agh aap Sa AT29BVO10A-20TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS .32-TSOP_ 2.68 2.21 1.93 
AT280256-15PU-ND 256K (32kx8) SV EEPROM, 150nS* NEW! 8-Dip 710 568 480 AT29BV020-12JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 2PLCC 3.31 252 2.20 
AT28C256-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 93.97 16.15 14.45 AT29BV020-12JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 2-PLCC 3.31 2.55 2.21 
AT28C256-15SI-ND 256K nee 5V EEPROM, 150nS BAG) sidan ode AT29BV020-12TC-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-TSOP 3.31 2.51 2.20 
AT280256-15SU-ND 256K (32kx8) 5V EEPROM, 150nS* NE 28-S0Ic 710 568 480 AT29BV020-12TI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-TSOP 3.31 254 2.22 
AT28C256-15TC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150n6........ 8-TSOP 23.97 16.15 14.45 AT29BV020-12TU-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* NEW!....32-TSOP 3.47 2.78 2.16 
AT28C256-15TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 710 5.68 4.80 AT29BV020-15JU-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* NEW!....32-PLCC 3.47 2.78 2.16 
AT28C256E-15JU-ND 256K tokaty 5V EEPROM, 150nS* NEW! 830 6.64 5.61 AT29BV020-15TU-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* NEW!....32-TSOP 3.47 2.78 2.16 
AT28C256E-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 810 6.48 5.47 AT29BVO40A-20JU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* NEW!..32-PLCC 4.84 387 3.01 
AT28C256E-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 830 6.64 5.61 AT2QBVO40A-20TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS .32-TSOP 4.62 3.54 3.09 
AT28C256E-15TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 8.30 6.64 5.61 AT29BVO40A-20TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS -32-TSOP 4.84 3.87 3.01 
AT28C256EF-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* NEW! 16.49 14.85 13.17 AT29BVO40A-25JC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 250nS 32-PLCC 14.19 10.80 9.45 
AT2BC256F-15JU-ND | 256K (32Kx®) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* NEW. 8.30 6.64 5.61 AT29BVO40A-25TC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS .32-TSOP 4.62 3.54 3.08 
AT28C256F-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 32.38 23.31 19.43 AT29BV040A-25TI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS .32-TSOP 4.62 3.54 3.09 
AT28C256F-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* NEW! 830 6.64 5.61 AT49BV512-90TC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS... “32-TS0P 2.04 156 1.36 
AT28C256F-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* NEW!......28-Dip 810 648 5.47 AT49BV512-90TI-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS .32-TSOP 6.24 4.75 4.15 
AT28C256F-15TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS...... 32.38 23.31 19.43 AT49BV512-12TC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS .32-TSOP 2.04 156 1.36 
AT28C256F-15TU-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* NEW: 8.30 6.64 5.61 AT49BV512-12TI-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS .32-TSOP 6.24 4.75 4.15 
AT28HC256-70JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.15 30.45 27.30 AT49BV512-70VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS .32-VSOP 5.70 4.35 3.80 
AT28HC256-70JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 871 5.88 5.27 AT49BV512-90VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS .32-VSOP 2.04 1.56 1.37 
AT28HC256-70PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 45.15 30.45 27.30 AT49BV512-90VI-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS .32-VSOP 140 1.07 .93 
AT28HC256-70PI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 871 5.88 5.27 AT49BV512-12VC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 120n .32-VSOP_ 2.04 1.56 1.37 
AT28HG256-70SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70ns . 45.37 30.60 27.45 AT4QBVOOTA-55JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS. 2PLCC 129 1.01 92 
AT28HC256-70SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 14.41 9.70 8.70 AT49BVOO1A-55TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7\ Battery-Voltage Flash, 55nS . .32-TSOP 1.29 1.01.92 
AT28HC256-70TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 45.37 30.60 27.45 AT49BVO01A-55VI-ND | 1M (128Kx8) 2.7\ Battery-Voltage Flash, 55nS . .32-VSOP_ 1.29 1.01.92 
AT28HC256-70TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS . 9.78 6.59 5.91 AT49BVOOTAN-S5JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS . 2-PLCC 1.29 1.01 92 
As al on ee ay SrA Hobos ome 83186 ones 7080 AT49BVOO1AN-55TI-ND |) 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS . .32-TSOP 1.29 1.01 92 
-90JI- : , 90nS . . 50 4. AT49BVOO1AN-55TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS* NEWI!...32-TSOP 1.50 1.20 90 
AT28HC256-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NEW! 9.90 7.92 6.69 AT49BVOO1AN-55VI-ND | 1M (128kx8) 27V Battery-Voltage Flash, S8nS .32-VSOP 1.29 1.01 92 
AT2BHC256-30PU-ND) | 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS* NEW! SA 38872 ATA9BVOO1AN-55VU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS* NEW!..32-VSOP_ 1.50 1.20 90 
pe Ee SoU Cm 206K (82Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS* NEW! Geil teh (ail ATAQBVOOTANT-55JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 2PLCG 1.29. «41.01 ~—~.92 
AT28HC256-90TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS .. 8-TSOP 34.08 23.00 20.60 Pe OSCOOANTRESTIION 4M : eer ; cae 
ONT. : E E - (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS* NEW!...32-PLCC 1.50 1.20 .90 
AT28HC256-90TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS . 8-TSOP 8.71 5.89 5.28 PS GOMEMEECTTON 1M Mo8kos) 2:7) Bettere-Volleee Hash: S5ns 3D-TSOP WRC Lato 
AT28HC256-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* NE’ 841 7.58 6.72 (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS ..... : d ; : 
a , AT49BVOO1ANT-55TU-ND| 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS* NEW!...32-TSOP 1.50 1.20 90 
AT28HG256-12JG-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 24.83 16.75 15.00 a 
ATOBHCORE-1DJIND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed. 1208 613. 414 3.70 AT49BVOO1ANT-55VI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS...... .32-VSOP 1.29 1.01 .92 
{AT28HC286-12JU-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM High Speed, 120nS* NEW! fem) Gal Ge AT49BVO01ANT-55VU-ND| 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS* NEW!..32-VSOP 1.50 1.20 90 
AT28HC256-12PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS Gans 70 AT49BV001AT-55JI-ND M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS . 2-PLCC 1.29 1.01 .92 
AT28HC256-12PU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 7.50 6.00 5.07 AT49BV001AT-55TI-ND M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS . .382-TSOP 1.29 1.01 .92 
AT28HC256-12SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* NEW! 7.50 6.00 5.07 AT49BV001AT-55VI-ND M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS . .32-VSOP 1.29 1.01.92 
AT28HG256-12TC-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 25.05 16.90 15.15 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FLASH MEMORY (Continued) 


Digi-Key Price Eacho Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AT49BV002A-70JI-ND a (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 144° 142 1.02 AT29LVO10A-12JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS 252 1.92 1.67 
AT49BV002A-70TI-ND M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 144 112 1.02 AT29LV010A-12JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS 2.52 1.93 1.68 
AT49BV002A-70VI-ND M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 112 1.02 AT29LV010A-12TU-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* NI 263 241 1.64 
AT49BV002AN-70JI-ND M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 112 1.02 AT29LV010A-15JC-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .. 2.52 1.92 1.67 
AT49BV002AN-70JU-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70ns* NEW! 1.68 1.34 1.01 AT29LV010A-15JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 2.52 1.93 1.68 
AT49BV002AN-70TI-ND M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 144 1412 1.02 AT29LV010A-15TC-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .82-TSOP 252 1.92 1.69 
AT49BV002AN-70TU-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.68 1.34 1.01 AT29LV010A-15TI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .. .382-TSOP 2.52 1.93 1.68 
AT49BVO02AN-7OVI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS.... 144° 142 1.02 ‘AT29LV020-10JC-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS... 331 253 2.20 
AT49BVO02AN-70VU-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* NEW! 1.68 1.34 1.01 ee ED M aed 7 ont 7 Fst, : pins cor Bel ae ea 
& B zi - x Xi mall Sector Flash, ins* i .! z fs 
PEMA a: M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS ... Wael Ae We AT29LV020-10TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS....... "32-TSOP 3.31 254 220 
AT49BVO02ANT-70JU-ND | 2M (256Kx8) 2.7\ Battery-Voltage Flash, 70nS* NI 1.68 1.34 1.01 
St 5 AT29LV020-10TU-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS* NEW!.......32-TSOP 3.47 2.78 2.16 
AT49BVOO2ANT-7OTI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 142 1.02 
ae AT29LV020-25JI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 250nS .. 32-PLCC 4.09 311 2.72 
AT49BVOO2ANT-7OVI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 142 1.02 
AT29LV020-20TC-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS .32-TSOP 4.09 3.11 2.73 
ATAOBVOOZAT- OUND) 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 7008 ile) ie AT29LV020-20TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS -32-TSOP_ 4.09 3.13_2.71 
AT49BVOO2AT-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.44 142 1.02 
AVEIGMDE AONE pein Oz Batic Velisas Heal One ds A AT29LVO40A-15JI-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .. 462 352 3.08 
M (256Kx8) atte y= VONtage tan ON : : z AT29LV040A-15JU-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* NEW! 4.84 3.87 3.01 
AT49BV002-90JC-ND M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 5.16 4.09 3.69 AT29LV040A-15TU-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* NEWS....... 4.84 3.87 3.01 
AT49BV002-90JI-ND M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 5.68 4.46 4.03 AT29LV040A-20TC-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS .. .32-TSOP 5.35 4.10 3.56 
AT49BVOO2N-90JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash (No Reset), 90nS 516 4.09 3.69 AT29LV040A-20TI-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS .32-TSOP 5.35 4.08 3.56 
AT49BVOO2N-9OTI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash (No Reset), 90nS 654 5.08 4.60 ‘AT49LV001-90JI-ND M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 464. 3.71 3.34 
AT49BV040-12TC-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS 912 6.90 628 AT49LV001-90TC-ND M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 533 4.21 3.80 
AT49BV040-12TI-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS 946 7.14 6.50 AT49LV001-90VC-ND M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 5.42 4.28 3.86 
AT49BV040-12VC-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS 946 7.14 650 AT49LV001-90VI-ND M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS 5.76 452 4.09 
AT49BV040-12VI-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS 10.92 8.15 7.44 Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) 
aun bu fee 8 1 te So 
“70JU- attery-Voltage Flash, 70nS* i . 70 1, AT290256-70JC-ND 256K (32Kx8) SV Small Sector Flash, 7onS 393 3.01 263 
AT49BV040A-70TI-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS ... 1.83 142 1.29 ‘AT29C256-70JI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 393 303 265 
AT49BVO40A-70TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* NEW! 2.00 1.60 1.20 ‘51290256-70TC-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70S 3903 300 262 
AT49BV040A-70VI-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS 1.83 1.42 1.29 AT290256-70TI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 3.93 3.02 2.64 
AT49BV040A-90JI-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS 172 1.34 1.22 AT29C257-70JC-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 3.93 3.01 2.63 
AT49BV040A-90TI-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS 1.72 1.34 1.22 AT29C257-70JI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 3.93 3.03 2.65 
AT49BV040A-90TU-ND M (512Kx8) 2.7\ Battery-Voltage Flash, 90nS* NEW: 213 1.70 1.28 AT29C512-70JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* NEW! 236 1.89 1.47 
AT49BV040A-90VI-ND M (512Kx8) 2.7\ Battery-Voltage Flash, 90nS .... 1.83 1.42 1.29 AT29C512-70TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* NEW! 236 1.89 1.47 
AT49BVO40A-90VU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90nS* NI 2.00 1.60 1.20 AT29C512-90JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* NEW! 236 1.89 1.47 
AT49BV040B-70JU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Baitery-Voltage Flash, 70nS* NEW! 190 152 144 AT29C512-90TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* NEW! 2.36 1.89 1.47 
AT49BVO40B-70TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* NEW!. 1.90 152 114 AT29CO10A-70JC-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 252 1.92 168 
AT49BV040B-70VU-ND _| 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* NEW!...32-VSOP 1.90 152 1.14 AT29C010A-70JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 263 211 1.64 
AT49BV8192A-11CI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 110nS...48-CBGA 18.81 14.35 12.70 AT29C010A-70TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* NEWE.........32-TSOP 2.63 2.11 1.64 
AT49BV8192A-11TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 110nS .. 17.42 13.30 11.75 AT29C010A-90JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS * NEW: 2-PLCC 2.63 2.41 1.64 
AT49BV8192AT-9OTI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 3V Flash, 90nS 18.28 13.95 12.30 AT29C010A-90TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* NEW!.........32-TSOP 2.63 2.11 1.64 
AT49BV802A-70CU-ND TMx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* NEI 972 218 1.70 AT29C020-12JC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS .. 3.31 2.53 2.20 
ai 40 see ee rr MEW D> BSS ed 
AT49BV802AT-70CU-ND 1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* NEW! 272 248 41.70 -12TI- , “ -32- : 53 2. 
gh A ergata ated ° ee -70JU- 8) 5V Small Sector Flash, 70nS* NEW! 2-PLCC 347 278 216 
ATA9BV160C-70CI-ND | 16M (1Mxi6) BV Flash, 7OnS OTTER Beto AT29C020-70TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* NEWf.........32-TSOP 3.47 2.78 2.16 
ATAQBV‘60C-70TF-ND | 16M (1Mxt6) 3V Flash, 70n8. Big. ary ee AT29C020-90JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* NEW!. 2-PLCC 3.47 2.78 2.16 
gill » 70ns. ; Ho AT29C020-90TC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS .32-TSOP 3.31 253 2.21 
AT49BV160C-70TU-ND |) 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW: 268 215 1.67 ‘AT29C020-90TI-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 32-TSOP 3.31 253 2.21 
AT49BV160CT-70CI-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS. 277 216 1.94 ‘AT29C020-90TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* NEI “32-TSOP 3.47 2.78 2.16 
ire at ets ca ee oy eee au ae aa AT29C040A-90JI-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90n6..... 4623.53 3.08 
RGR TRI ZONE 16M Cues) Y Ekch 70ne MEW a Ge AT29C040A-90JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* NEW! 484 3.87 3.01 
(1Mx16) 3V Flash, 70n : : J AT29C040A-90TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* NEW! 4.84 3.87 3.01 
AT49BV160D-70TU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW! 261 2.09 1.63 AT29C040A-12JI-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120n........ 4.62 3.53 3.08 
ATA9BV160DT-70CU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW: 3.02 2.42 1.88 AT29C040A-12JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* NEW! 4.84 3.87 3.01 
AT49BV160DT-70TU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW. 2.61 2.09 1.63 AT29C040A-12TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* NEW... 484 3.87 3.01 
AT49BV1G1T-70TI-ND | 16M (1Mx16 or 2Mx8) 2.7V Large AT29C040A-15JC-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 462 3.60 3.08 
Sector Flash, Top Boot, 70nS 20.36 15.82 13.54 AT29C040A-15JI-ND 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 4.62 3.53 3.08 
AT49BV162A-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 3.02 242 1.88 ‘AT49F512-55JU-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! 150 120 90 
AT49BV162A-70TI-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70NS.......... 256 1.99 1.79 AT49F512-55VU-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! j 150 120 90 
AT49BV162A-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 268 2.15 1.67 AT49F512-70TI-ND 512K (64Kx8) SV Flash, 70nS .... .32-TSOP 2.00 1.54 1.34 
AT49BV162AT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW!. 3.02 2.42 1.88 AT49F512-70TU-ND 512K (64Kx8) SV Flash, 70nS* NEW! -32-TSOP 1.50 1.20 .90 
AT49BV162AT-70TU-ND_| 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW: 2.68 2.15 1.67 AT49F512-70VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 70nS .. -32-VSOP 2.04 1.58 1.37 
ATA9BV163A-S5CU-ND | 16M (1WMx16/2Mx8) 3V Flash, 55nS* NEW! 3.02 242 1.88 Fle Sue EGO aD 512K (64Kx8) BV Flash, 70nS .. Beg 2S SC ai 
JOTU- * AT49F512-90VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90nS .. .32-VSOP 2.04 1.57 1.37 
AT49BV163A-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 268 2.15 1.67 (UR ETTR BOK (64KxB) BV Flash SONS aOvSOP MRETCREEG ROD TEs 
USEF SSeIRSEGr tg) 16M (1 Mx G/°Mix6) BV Flash, 5815” NEW! Sar pee ‘AT49F001-55TI-ND iM ey hae Flash, 55S “321SOP 6.11 4.77 4.31 
AT49BV163AT-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW. 2.68 2.15 1.67 “SOTI- , 32° . TT 4. 
(1Mx1 6/2hix8) SV Flash, 70n AT49F001-55VC-ND M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS “32-VSOP 5.93 465 4.20 
AT49BV163D-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 3.02 242 1.88 ! 
AT49F001-55VI-ND M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS .32-VSOP 6.36 4.95 4.48 
AT49BV163D-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 261 2.09 1.63 ATAPI iy DaIGay av Fae aSre mal as a 
AT49BV'163DT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW: 3.02 2.42 1.88 Se (128Kx8) SV Flash, 45n 2 ; : 4 
il AT49FO01A-45TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. .32-TSOP 1.29 1.00 .92 
AT49BV163DT-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 261 2.09 1.63 
AT49FOO1A-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. .32-VSOP 1.29 1.00 .92 
RIE opegoC Oma) 32M (2Mxi6) SV Flash, 70nsS.. Bs GEE Ge ATA9FOO1A-55JI-ND M (128Kx8) 5 Flash, 55nS. B2-PLEC 1.29 1.01 90 
AT49BV320C-70CU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW. 4.05 3.24 2.52 AT49F001A-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. .32-TSOP 1.29 1.01 .90 
AT49BV320C-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW: 371 297 231 ‘AT49FO01A-S5VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 429 101 90 
oo) E22 28 | agains Pr cance sv Fak rs ‘21a a 
ot (2Mx16) 3V Flash, 70n u : : AT49F001AN-45TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 129 1.00 .92 
AT49BV320CT-70TI-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS 3.44 267 2.40 ATA9FOO1AN-4SVI-ND MM (128Kx8) 5V Flash, 45nS 129 100 92 
AT49BV320D-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW! 392 314 2.44 ATA9FOO1AN-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 129 101 90 
AT49BV320D1-70TU-ND_| 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* NEW!. 3.92 3.14 2.44 ATAQFOO1AN-55JU-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS* NE 150 120 90 
AT49BV322A-70CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW: 4.05 3.24 2.52 AT49F001AN-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55n6....... .32-TSOP 1.29 1.01 90 
AT49BV322A-70TU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 371 297 2.31 AT49FOO1AN-S5TU-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS* NEI .32-TSOP 150 120 .90 
AT49BV322AT-70CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 4.05 3.24 2.52 AT49F001AN-55VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. .32-VSOP__ 1.29 1.01.90 
AT49BV322AT-70TU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 3.71 2.97 2.31 AT49F001ANT-45JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 2-PLCC 1.29 1.00 .92 
AT49BV322D-70CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 430 3.44 268 AT4QFOO1ANT-45TI-ND | 1M (128Kx8) 5 Flash, 45nS .32-TSOP 1.29 1.00 .92 
AT49BV322D-70TU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 392 314 2.44 AT49FOO1ANT-45VI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 1.29 1.00 92 
AT49BV322DT-70CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 430 3.44 2.68 AT49FOOTANT-S5JI-ND | 1M (128Kx8) SV Flash, 55nS 1.29 1.01 90 
AT49BV322D1-70TU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 70nS* NEW! 3.92 3.14 2.44 FAO Seu ey Fash, ong ae ie es a 
AT49BV6416-70TU-ND | 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS* NEW!.. 834 6.68 5.63 ore x asn, oon a 4 d : 
AT49BV6416T-70TU-ND | 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS* NEW!.. 816 6.53 5.51 ee Wage, oY Hae =o eats a “ 4 
IE ig Xi lash, 49n: ‘i fe F A 
Flash memory: Low Forge (3-0 to 3.6V) ATA9FOO1AT-A5TI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 2-TSOP 129 1.00 92 
ingle-Voltage Read and Write AT49F001AT-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS 32-VSOP 1.29 1.00 92 
AT29LV256-15JC-ND | 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 3.93 3.00 2.63 AT49F001AT-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55S. 2-PLCC 1.29 1.01 90 
AT29LV256-15JI-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 3.93 3.01 2.63 AT49FOO1AT-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55S. .32-TSOP 129 1.01 90 
AT29LV256-15TC-ND —_| 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 3.93 2.99 2.62 AT49FOO1AT-55VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS. .32-VSOP_ 1.29 1.01.90 
AT29LV256-15TI-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .... 3.93 3.00 2.62 AT49FOOINT-55TC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT2OLV512-12JU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* NE 236 189 147 Top Boot, 55nS 585 458 4.14 
AT29LV512-12TU-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* NEW! 2.36 1.89 1.47 AT49F001NT-55TI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT29LV512-15JI-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .... 226 1.71 1.49 Top Boot, 55nS ‘ 641 4.77 431 
AT29LV512-15JU-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* NEW! 236 1.89 1.47 AT49FOO1NT-SSVC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT29LV512-15TC-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS..... 226 1.73 1.51 Top Boot, 55nS 5.93 4.65 4.20 
AT29LV512-15TU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* NET 2.36 1.89 1.47 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


860 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
FLASH MEMORY (Continued) Part No. Description 1 25 100 
AT45DB161B-CC-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V.. 6.24 484 415 
Dior Key eet er Acne ATASDB161B-CC-ND | 16M Serial DataFash 27V. 624 484 4.15 
PSST REER TOM TH (1280) 5 Patametre Fash, No Reset ATASDB161B-C-2.5-ND_ | 16M Serial Dataflash,2.5V. 6.82 529 453 
AT45DB161B-Cl-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V. 6.82 5.29 4.53 
Top Boot, 55nS . 2-VSOP 6.36 4.95 4.48 : 
AT45DB161B-CNC2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V . 419 3.26 279 
AT49FO02A-55JI-ND m (256Kx8) 5V Flash, 56n 144 1.12 1.01 : 
et AT45DB161B-CNC-ND | 16M Serial DataFlash, 2.7V.. 419 3.26 279 
AT49F002A-55TI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 55n 1.44 1.12 1.01 ; 
Ee ES 24 (256108) 5Y Fa, £5. 144 142 101 | FrisppieiB-TL25ND_ | 16M Soral Datafash 25. 479372 318 
AT49FOO2AN-55JI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 161 1.25 143 Mies i  e.0V ; Hie 
ATAOFOO2AN-58JU-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS> NI 32-PLCC 4168 «4134:«101 AT45DB161B-TI-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V. 479 3.72 3.18 
AT49FOO2AN-SSTI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55n6...... 2-TSOP 1.48 115 1.04 AT45DB161D-MU-ND | 16M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 416 3.33 2.59 
ATASFOO2AN-5S5TU-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! 2-TSOP 1.68 1.34 1.01 AT45DB161D-MU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V* NEW! 8-MLF 3.98 3.09 265 
ATA9FOO2AN-5SSVI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 1.44 1.12 1.01 AT45DB161D-SU-ND —_| 16M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 8SOIC 3.94 315 245 
AT49FOO2ANT-S5JI-ND — | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS.. 144 1.12 1.01 AT45DB161D-SU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V* NEW! BSOIG 3.94 315 245 
Se S| ft Hash are aan rae a ol AT45DB161D-TU-ND 16M Serial DataFlash, 2. 416 3.33 2.59 
“SoTU- s lash, 55nS* : 341. AT45DB161D-TU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2. 416 3.33 2.59 
ATAQFOO2ANT-S5VI-ND | 2M (256Kx8) SV Flash, 55n6..... 161 1.25 113 Tee ETM Son sail 7 at Sa NEWT as 
AT49FOO2ANT-5S5VU-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! 1.68 1.34 1.01 pbc Sia son Etat Peed Ss ake ae Bee ae 
AT49FOO2AT-55J1-ND IM (256Kx8) 5V Flash, 55nS.. 144 112 1.01 HOU ; nev" : eb a 
ATA9FOO2AT-S5TI-ND M (256Kx8) 5V Flash. 58n 144 142 101 ATASDB321C-RU-ND | 32M Serial DataFlash, 2.7V* NEW: 6.70 536 4.53 
AT49FO02AT-55VI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 55n 144 142 1.01 AT45DB321C-TU-ND 32M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 5.90 4.72 3.99 
AT49F002T-70VC-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70n 6.28 489 443 AT45DB642D-CNU-ND | 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* NEW! 9.90 7.92 6.69 
AT49F002T-70VI-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 6.62 514 465 AT45DB642D-TU-ND __| 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* NEW........ 8.50 7.65 6.79 
AT49F040A-55JI-ND M (512Kx8) 5V Flash, 55n6...... 183 1.41 1.29 * ROHS Compliant 
AT49F040A-55JU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! 213° 170 1.28 
AT49FO40A-55TI-ND M (512Kx8) 5V Flash, 55n6...... 1 Wee 1 = ; 
AT49F040A-55TU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 55nS* NEW! 213° 1.70 1.28 stems E ; 
AT49FO40A-70JI-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70n6..... 172 133 1.22 at NE aa sey DiskOnChip 2000 
AT49F040A-70JU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS* NE 213 1.70 1.28 : = - 
AT49FO40A-70TI-ND M (512Kx8) 5V Flash. 70n6..... 172 133 1.22 Mesystams Dig: Key Gam Cee a 
AT49F040A-70TU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS* NEW! 2.00 1.60 1.20 : : P ub 
‘AT49F040-70VC-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 10.23 7.67 7.00 MD2202-D16 585-1102-5-ND | Doc2000, 16MB .32-Dip 22.50 
AT49F040-70VI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 11.87 8.80 8.04 MD2202-D16-V3 585-1104-5-ND | Doc2000, 16MB -32-Dip 24.63 
ATAOFB192AT-7OTC-ND su (INR8 or 512Kx16) SV Large MD2202-D16-V3-X 585-1103-5-ND | Doc2000, 16MB, Extended Temp. 32-Dip 25.63 
Sector Flash, Top Boot, 70nS 18.06 13.80 12.20 MD2202-D16-X 585-1105-5-ND | Doc2000, 16MB, Extended Temp. -32-Dip 23.00 
ATA9F8192AT-70TI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large MD2202-D32 585-1114-5-ND_| Doc2000, 32MB -32-Dip 25.63 
Sector Flash, Top Boot, 70nS 18.92 14.45 12.75 MD2202-D32-V3 585-1116-5-ND | Doc2000, 32-Dip 32.00 
ATA9FOOBAT-12TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large MD2202-D32-V3-x 585-1115-5-ND | Doc2000, 32MB, Extended Temp. 32-Dip 33.63 
Sector Flash, Top Boot, 120nS 15.16 11.25 9.85 MD2202-D32-X 585-1117-5-ND | Doc2000, 32MB, Extended Temp. 32-Dip 27.00 
* RoHS Compliant MD2202-D48 585-1121-5-ND | Doc2000, 48MB 32-Dip 43.25 
MD2202-D48-V3 585-1122-5-ND_| Doc2000, 48MB 32-Dip 45.75 
rs MD2202-D48-V3-X 585-1123-5-ND | Doc2000, 48MB, Extended Temp. 32-Dip 49.00 
. Aaqiher MD2202-D48-X 585-1124-5-ND | Doc2000, 48MB, Extended Temp. '32-Dip 46.71 
MD2202-D64 585-1125-5-ND | Doc2000, 64MB 32-Dip 37.13 
Price Each MD2202-D64-V3 585-1127-5-ND | Doc2000, 32-Dip 47.38 
Description e251 00 MD2202-D64-V3-X 585-1126-5-ND_| Doc2000, 64MB, Extended Temp. 32-Dip 50.50 
AT26DFOB1A-MU-ND | 8M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* NEW! 3.04 2.43 1.89 MD2202-D64-X 585-1128-5-ND | Doc2000, 64MB, Extended Temp. 32-Dip 39.75 
AT26DF081A-SU-ND 8M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* NEW! 2.70 216 1.68 MD2202-D96 585-1129-5-ND | Doc2000, 96MB 32-Dip 50.00 
AT26FO04-MU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* NEW! 236 189 147 MD2202-D96-V3 585-1130-5-ND | Doc2000, 96MB -32-Dip 52.50 
AT26F004-SSU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* NEW! 2.25 1.80 1.35 MD2202-D96-V3-x 585-1131-5-ND | Doc2000, 96MB, Extended Temp. -32-Dip 56.38 
AT26F004-SU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* NEW! 2.25 Ee e0N 35! MD2202-D96-X 585-1132-5-ND_| Doc2000, 96MB, Extended Temp. -32-Dip 53.88 
AT45DB011B-CC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 237 1.84 1.57 MD2202-D128 585-1098-5-ND | Doc2000, 128MB... 32-Dip 52.50 
AT45DB011B-Cl-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 252 195 1.67 MD2202-D128-V3 585-1099-5-ND | Doc2000, 128MB .32-Dip 51.50 
AT45DB011B-SC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 140 1.09 93 MD2202-D128-V3-X 585-1100-5-ND | Doc2000, 128MB, Extended Temp 32-Dip 55.50 
AT45DB011B-SI-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 1.55 1.19 1.02 MD2202-D128-X 585-1101-5-ND | Doc2000, 128MB, Extended Temp .32-Dip 56.50 
AT45DB011B-SU-ND | 1M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.63 130 98 MD2202-D192 585-1106-5-ND_| Doc2000, 192MB .32-Dip __71.50 
AT45DB011B-XC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 161 1.25 1.07 MD2202-D192-V3 585-1107-5-ND | Doc2000, 192MB .. 32-Dip 70.63 
AT450B011B-XI-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V .. 1.76 1.36 1.17 MD2202-D192-V3-X 585-1108-5-ND | Doc2000, 192MB, Extended Temp .32-Dip 76.50 
AT45DB011B-XU-ND | 1M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 1.88 1.50_1.13 MD2202-D192-X 585-1109-5-ND | Doc2000, 192MB, Extended Temp 32-Dip 77.38 
ATASDBOZIB-CO-ND | 2M Serial Dataflash, 27 284220 189 MD2202-D256 585-1110-5-ND | Doc2000, 256MB.. '32-Dip 92.88 
-Cl- erial DataFlash, 2. l 39 2. MD2202-D256-V3 585-1111-5-ND | Doc2000, 256MB 32-Dip __91.88 
ATASDB021B-RG-ND) | 2M Serial DataFlash, 2. 2.62 2.04 1.74 MD2202-D256-V3-X 585-1112-5-ND | Doc2000, 256MB, Extended Temp. "32-Dip 99.88 
AT45DB0218B-RI-ND 2M Serial DataFlash, 2. 2.86 2.22 1.90 ert aia ai 
; MD2202-D256-X 585-1113-5-ND | Doc2000, 256MB, Extended Temp .32-Dip 100.88 
AT45DB021B-SC-ND —_| 2M Serial DataFlash, 2. 1.83 1.42 1.22 | anion ia: 
rl ; MD2202-D384 585-1118-5-ND | Doc2000, 384MB .32-Dip 131.88 
SDBOATBSS IND) 2M Serial DataFlash, 2. ZW UNO 1) MD2202-D384-V3 585-1119-5-ND | Doc2000, 384MB 32-Dip 130.75 
IP SDECA TE Savi 2M Serial DataFlash, 2. eae Om ee MID2202-0384-V3-X 585-1120-5-ND | Doc2000, 384MB, Extended T 32Dip 142.83 
AT45DB021B-TC-ND 2M Serial DataFlash, 2. 2.04 159 1.36 oc » Extended temp seer : 
AT45DB0218-TI-ND 2M Serial DataFlash, 2. 224 173 148 a 
AT45DB021B-TU-ND __| 2M Serial DataFlash, 2. 2.38 1.90 1.43 M-Systems i 5 
comsigae |iuiee met oe | ae lade 
-UU-I erial DataFlash, 2. ie x i rary 7 
AT45DB041B-Cl-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 6.02 468 4.00 Mesysiams pat key nae Pen! 
AT45DB041B-Cl-ND 4M Serial Dataflash, 2. 6.02 4.68 4.00 : : P s- 
AT45DB041B-CNI-ND 4M Serial DataFlash, 2. 954 1.97 1.69 MD4811-D512-V3Q18-P/Y 585-1135-ND MDoc, G3, 512MB. .48-TSOP 10.35 
AT45DB041B-CNU-ND 4M Serial DataFlash, 2. 243 1.95 1.52 MD4811-D512-V3Q18-X/Y 585-1137-ND MDoc, G3, 512MB. .48-TSOP 10.78 
AT45DB041B-RC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 559 434 372 MD4811-D512-V3018/Y 585-1138-ND | MDoc, G3, 512MB. -48-TSOP 10.35 
AT45DB041B-RC-ND 4M Serial DataFlash, 2. 559 434 3.72 MD6832-D512-V18-X-P/Y 585-1141-ND MDoc, G3, 512MB. .85-FBGA 10.64 
AT45DB041B-RI-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 591 459 3.93 
AT45DB041B-RI-ND 4M Serial Dataflash, 2. 5.91 459 3.93 
ATASDBO41B-SC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 215 167 143 71 M-Systems DiskOnChip G4 
AT45DB041B-SC-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 215 167 1.43 mmm Flach Disk Pioneers 
AT45DB041B-SI-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2. 2.37 1.84 1.57 M-Systems Digi-Key Price Each 
AT45DB041B-SI-ND 4M Serial DataFlash, 2. 230 is4e st Part No. Part No. Description Pkg. il 
AT45DB041B-SU-ND | 4M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 2.25 180 1.40 MD8832-D16-V3-X-P 585-1147--ND | MDoc, G4, 16B 69-FBGA 13.50 
AT45DB041B-TC-2.5-ND | 4M Serial Dataflash, 2.6V 258 2.00 1.72 MD8832-D1G-V3-X-P 85-1147-2ND | MDoc. Gd, 168. 69-FBGA 11250.00/1,000 
AT45DB041B-TC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V 258 2.00 1.72 cad eave ioe : i : 
i MD8832-D1G-V3-X-P/Y 585-1151-ND | MDoc, G4, 1GB NEW! .69-FBGA = 11.65 
AT45DB041B-TI-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V 2.80 217 1.86 cB GARE ere § 
I MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-1-ND | MDoc, G4, 16B. 69-FBGA 13.50 
AT45DB0418-TI-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V 2.80 217 1.86 CBO Rex Paliate ‘ 
i MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-2-ND_| MDoc, G4, 16B. .69-FBGA _11250.00/1,000 
AT45DB041B-TU-ND __| 4M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 2.70 216 1.68 
- MD8331-D2G-V3-x-P 585-1149-1-ND | MDoc, G4, 26B. 69-FBGA 26.38 
AT45DB081B-CC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 473 367 3.15 cnomvaci HP ahaid ‘i 
} MD8331-D2G-V3-X-P 585-1149-2-ND | MDoc, G4, 2GB. .69-FBGA 22501.00/1,000 
AT45DB081B-CC-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V 473 367 3.15 eee ee aaenas i 
; MD8331-D2G-V18-X-P 585-1150-1-ND | MDoc, G4, 2GB. .69-FBGA 26.38 
ATASD B08 1;CI-2 SND) 8M Serial DataFlash, 2.5V 516) 400) 3182 MD8331-D2G-V18-X-P 585-1150-2-ND_| MDoc, G4, 2GB 69-FBGA _22501.00/1,000 
AT45DB081B-Cl-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 516 4.00 3.42 wee - eu 
AT45DB081B-CNC-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V 258 2.00 1.72 
AT45DB081B-CNI-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V 2.84 2.20 1.89 
AT45DB081B-CNU-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 2.70 216 1.68 Par ata 
AT45DB081B-CNU-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V* NEW! 2.70 216 1.68 
AT45DB081B-RC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 452 351 3.00 Mesyiauis plot Key ieee ; 
AT45DB081B-RC-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 452 3.51 3.00 SNe: cue SSOH an 
AT45DB081B-Rl-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 495 3.83 3.28 BGA7X10-DIP32-ADPT 585-1001-ND | Adapter for BGA 7x10 to 32-Dip. 43.00 
AT45DB081B-RI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 495 3.83 3.28 BGA7X10-ZIF-ADPT 585-1002-ND —_| Adapter for BGA 7x10 ... — 77.00 
AT45DB081B-TC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 3.01 2.34 2.00 BGA9X12-DIP32-ADPT 585-1003-ND | Adapter for BGA 9x12 to 32-Dip. — 50.00 
AT45DB081B-TI-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 3.27 254 247 BGA9X12-ZIF-ADPT 585-1004-ND —_| Adapter for BGA 9x12 — 90.00 
AT45DB0818-TI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 3.27 254 247 DOC-DIP32-ADPT 585-1005-ND | Adapter for 32-Dip .... — 63.00 
AT45DB081B-TU-ND __| 8M Serial DataFlash, 2.7V* NEW! 315 2.52 1.96 PCI-G-EVB 585-1143-ND _| Eval Board for Disk On Chip PCI-G 60.00 
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WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
WMS7130010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 10KQ.... 2.67 249 1:88 
WMS7130010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 10KQ.... 2.67 (219 1:88 
WMS7130010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 10KQ.... 2.57 219 1.88 
WMS7130050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 50KQ. 2.67 219 1.88 
WMS7130050P-ND | Digital Potentiometer, wi 

32 Tap, 50KOQ.... 2.57 219 1.88 
WMS7130050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 50KQ. 2.67 (2.19) 1.88 
WMS7130100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 100KO. 267 2419 1.88 
WMS7130100S-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 100K0. 2.57 219 1.88 
WMS7131010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 10KQ.... 2:67 2:19) 1:88) 
WMS7131010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ......... 8-Dip 2.57 219 1.88 
WMS7131010S-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 10KQ.... 267 2419) 1:88 
WMS7131050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 50KO.... 2.57 219 1.88 
WMS7131050P-ND__ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 5OKO..... 267 219) 1:88 
WMS7131050S-ND__ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 50KO.... 2.57 219 1.88 
WMS7131100M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 100KO. 267 219) 1:88 
WMS7131100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 100KO. 267 219° 1:88 
WMS7131100S-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

32 Tap, 100K! 267 219) 1:88 
WMS7170010M-ND | Digital Potentiometer, wi 

100 Tap, 10KQ. 2.57 219 1.88 
WMS7170010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 10KQ. 2.57 219 1.88 
WMS7170010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 10KQ. 2.67 219° 1.88 
WMS7170050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 50KQ. aye ay eS) 
WMS7170050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 50K: 2.67 219 1.88 
WMS7170100M-ND | Digital Potentiometer, wi 

100 Tap, 100KO.... 2.57 219 1.88 
WMS7170100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 100KQ. 2.67 2.19) 1:88 
WMS7170100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 100KO.... 2.57 219 1.88 
WMS7171010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 10KQ. 2.67 219 1:88 
WMS7171010P-ND__ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 10KQ. 2.57 219 1.88 
WMS7171010S-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 10KQ. 2.67 219 1.88 
WMS7171050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 50KQ. 2:67 219) 1.88 
WMS7171050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 50KQ. 2.57 2.19 1.88 
WMS7171050S-ND _ | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 50KQ. 25h) ee Si t:38) 
WMS7171100M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 100KO.... 2.67 219 1.88 
WMS7171100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 100KO.... 2.57 219 1.88 
WMS7171100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 

100 Tap, 100KO.... 2.67 219 1.88 
WMS7201050P-ND__ | Digital Potentiometer, 1-Channel, 256 Tap, 50KQ.. 4.03 3.42 2.93 
WMS7202010P-ND__ | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 10KQ... 5.84 496 4.25 
WMS7202050P-ND__| Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 50KQ.. 5.84 496 4.25 
WMS7202100P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 100KQ 5.84 496 4.25 
WMS7204050P-ND__ | Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50KQ.. 914 7.76 6.65 


rica 


(oO CONTROLLERS 


Price Each 

Description Pkg. 1 25 100 

87200FG/K1-ND PCI to ISA Bridge... .160-PQFP 12.72 10.91 9.67 

87360F2-R-ND LPC Superl/O, Protection and GPIO Support. .128-PQFP 4.95 3.77 2.88 
87363F2-D-ND LPC Superl/O, with MIDI and Game Ports, Extended 

Wake-Up and Protection .128-PQFP 4.85 «3.69 2.82 

87364F2-R-ND LPC Superl/O, Extended Wake-Up/Protection 128-PQFP 6.23 4.74 3.62 

87366F2-R-ND LPC Superl/O, Hardware Monitoring, MIDI and Game Ports....128-PQFP 5.75 437 3.34 

87373F2-A/D1-ND LPC Superl/O with Glue Functions ..... 128-PQFP 97.12 5.63 4.51 

87435D5-ND Enhanced IPMI Baseboard Management Controller . .128-LQFP 15.00 14.00 13.00 

97338F1/C1-ND ACPI 1.0 and PC98/99 Super 1/0. -100-PQFP 7.18 5.68 4.55 


SPECIALIZED 
INTEGRATED CIRCUITS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Sensor... UA/TO-92 (flat) 6.54 3.88 2.30 
MLX90247-ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor 15.29 9.05 5.38 
MLX90308LDF-DA-ND | Programmable Sensor Interface 25.03 14.82 8.80 
MLX90314LDF-ND | High Gain Programmable Senso 25.03 14.82 8.80 
MLX90601EZA-BAA-ND | Infrared Thermometer Module, Analog Output, Rigi 59.68 35.30 20.89 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MLX90601EZA-CAA-ND | Infrared Thermometer Module, SPI Serial Output, Rigid ...................-2 — 59.68 35.30 20.89 
MLX90601EZA-DAA-ND | Infrared Thermometer Module, PWM Output, Rigid... 59.68 35.30 20.89 
MLX90601KZA-BKA-ND | Infrared Thermometer Module, Analog/SPI Output, Flexible. 64.26 38.01 22.50 
MLX90601KZA-CKA-ND | Infrared Thermometer Module, PWM/SPI Serial 
Output, Flexible 64.26 38.01 22.50 
DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 
Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
(diskette), Software, and (5) 90308 Samples 122.69 _ _ 
DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 
Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
(diskette), Software and (5) 90314 Samples 131.67 _ = 
EVB90601-ND Evaluation Board for MLX90601 Infrared Thermometer Module, 
Supply, Serial Cable, Manual and Software 179.55 — _ 
MEMORY 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 
LH5116-10F 425-1932-5-ND | 16K Slow SRAM, 5V, 100nS*.... 488 342 2.93 
LH28FOO8SCT-L85 425-1835-ND | 8M Symmetrical Block Flash, 
3.3V or 5V, 85nS 11.70 917 8.80 
LH28FOO8SAT-85 425-1836-ND | 8M Symmetrical Block Flash, 
5V, 85nS 14.04 11.00 10.56 
LH28F160S5HT-L70 425-1841-ND | 16M Symmetrical Block Flash, 
5V, 70nS 32.66 25.58 24.56 
LH28F640SPHT-PTLZ8 | 425-1878-ND | 64M Symmetrical Block Flash, 
3.3V, 120nS 8.66 7.68 6.93 
F128SPHTDPTLZ5 425-1871-ND | 128M Symmetrical Block Flash, 
3.3V, 120nS 25.38 20.01 19.29 
F800BJHEPBTLT9 425-1879-ND | 8M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 90nS 5.81 515 4.65 
F800BJHEPTTLT6 425-1880-ND _| 8M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS. 5:61 5.15) 4.65 
LHFOOL28 425-1885-ND | 16M Top Boot Block Flash, 
38V, 70nS 3.90 3.42 2.93 
LHFOOL29 425-1886-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 
38V, 70nS 3.90 342 2.93 
LHFOOL30 425-1887-ND | 16M Top Boot Block Flash, 
38V, 70nS nat 3.90 3.42 2.93 
LHFOOL31 425-1888-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 
38V, 70nS -48-TSOP 3.90 3.42 2.93 
LH28F160BJHE-TTL90 | 425-1824-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS.......48-TSOP 17.81 15.79 14.25 
LHFOOL12 425-1881-ND | 32M Top Boot Block Flash, 
38V, 70nS. ae 6127) 1555) 5:02 
LHFOOL13 425-1882-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 
38V, 70nS G27 5:55) 5:02 
LHFOOL14 425-1883-ND | 32M Top Boot Block Flash, 
38V, 70nS. i270 5:55 5102 
LHFOOL15 425-1884-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 
38V, 70nS 6127 1555) 5:02 
F320BJHEPTTL90 425-1826-ND | 32M Top Boot Block Flash, 
3.3V, 90nS me 15.68 13.89 12.55 
F640BFHEPBTL70A 425-1874-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 70nS 12.86 11.40 10.29 
F640BFHEPBTLHGA 425-1875-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 70nS 10.50 9.30 8.40 
F640BFHEPTTLHFA 425-1876-ND | 64M Top Boot Block Flash, 
3.3V, 70nS 10.50 9.30 8.40 
F640BFHEPTTL70A 425-1877-ND | 64M Top Boot Block Flash, 
3.3V, 70nS ae 10.50 9.30 8.40 
F640BFHEPBTL90 425-1827-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 90nS 28.18 24.96 22.54 
F128BFHTPBTL75A 425-1869-ND | 128M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 75nS 18.38 14.49 13.97 
FA28BFHTPTTL75A 425-1870-ND | 128M Top Boot Block Flash, 
3.3V, 75nS 18.38 14.49 13.97 
F256BFHTPBSL85 425-1872-ND | 256M Bottom Boot Block Flash, 
1.8V, 85nS 35.00 27.60 26.60 
F256BFHTPTSL85 425-1873-ND | 256M Top Boot Block Flash, 
1.8V, 85nS 35.00 27.60 26.60 
* RoHS Compliant 
SMALL T DISPLAY GSIC/ASIC 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 
IR3E3074 425-2494-1-ND | Generates Gamma Correction Reference Voltage 
for TFT LCD Color Monitors . -12-SSOP 7.77 5.83 4.54 
IR3E3074 425-2494-2-ND | Generates Gamma Correction Reference Voltage 
for TFT LCD Color Monitors 9065.00/2,500 
IR3E3126 425-2492-1-ND 
7.77 5.83 4.54 
IR3E3126 425-2492-2-ND 
9065.00/2,500 
IR3E3146 425-2493-1-ND 
7.77 5.83 4.54 
IR3E3146 425-2493-2-ND 
9065.00/2,500 
LZ9FC23 425-2496-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module . 6.48 479 4.04 
LZ9FD534 425-2495-1-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module . 5.76 5.04 4.04 
LZ9FD534 425-2495-2-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module . 7912.50/2,500 
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_ Detection 
Panasonic voltage Detectors Vatage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant 
Highly Reliable, Easy-to-Use CMOS LSI Is for Voltage Detection Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. tOH = tOL Part No. Part No. 1 10 100 
The MN1380 Series is a series of devices with functions for: TO-92 
Ae spy Lag tet maa | a0) |= naTaaTSEND a 
is turned ON ¢ Preventing runaway in systems when the power supply voltage 2.2 24 3.0 250 = MN1381SE-ND 1.02 8.48 67.87 
fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of battery-driven 24 2.6 3.0 115 _ MN1381SG-ND 1.02 8.48 67.87 
products such as cordless telephones, notebook-type personal computers, etc. In 2.6 2.9 3.0 115 MN1381-J-ND MN1381SJ-ND 1.02 8.48 67.87 
these products, highly accurate monitoring of the power supply voltage is an important CMOS 3.0 3.3 2.0 15 — MN1381SL-ND 1.02 8.48 67.87 
point in terms of system operation and data backup. While maintaining the voltage 3.4 37 20 15 = MN1381SN-ND 1.02 8.48 67.87 
detection precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series of 38 44 20 15 net MN1381SQ-ND 4.02 8.48 67.87 
devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose from one of three 42 45 20 15 ae MN1381SS-ND 1.02 8.48 67.87 
output formats: CMOS output, N-channel open drain and inverted CMOS output. 46 49 _ me = MIN1381SUX-ND 102 8.48 67.87 
2.0 2.2 25 160 - MN13811S-C-ND 1.02 8.48 67.87 
Mink Type =TO-236/Se-59A 22 24 | 25 160 | MN13811-E-ND MN13811SE-ND 1.02 8.48 67.87 
24 26 3.0 100 MN13811-G-ND MN13811SG-ND 1.02 8.48 67.87 
1g if N-Channel 3.0 3.3 4.0 35 MN13811-L-ND MN13811SL-ND 1.02 8.48 67.87 
| Open Drain 3.4 37 4.0 35 _— MN13811SN-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 44 4.0 35 MN13811-Q-ND MN13811SQ-ND 1.02 8.48 67.87 
4. Out i —— 4.2 45 4.0 35 = MN13811SS-ND 1.02 8.48 67.87 
2. VDD ‘ 46 4.9 - _ = MN13811SUX-ND 1.02 8.48 67.87 
3. VSS z : 2.0 2.2 230 3.0 MN13812-C-ND MN13812SC-ND 1.02 8.48 67.87 
2.2 24 230 3.0 MN13812-E-ND MN13812SE-ND 1.02 8.48 67.87 
2.4 26 100 3.0 MN13812-G-ND MN13812SG-ND 1.02 8.48 67.87 
Item Symbol Rating Unit cmos 2.6 29 100 3.0 = MN13812SJ-ND 1.02 8.48 67.87 
Drain Supply Voltage VOD 7.0 Vv Inverted 3.0 3.3 30 3.0 _ MN13812SL-ND 1.02 8.48 67.87 
Output Voltage vo -0.3 ~ VDD + 0.3 Vv 3.4 37 30 3.0 MN13812-N-ND MN13812SN-ND 1.02 8.48 67.87 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~ 70 Cc 3.8 44 30 3.0 MN13812-Q-ND MN13812SQ-ND 1.02 8.48 67.87 
Storage Temperature Tstg -55 ~ 125 Cc 42 45 30 3.0 MN13812-S-ND MN13812SS-ND 1.02 8.48 67.87 
Detection Voltage Hysteresis Max 300 MV 46 49 30 3.0 MN13812-U-ND = 1.02 8.48 67.87 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant Cut Tape RoHS Compliant Tape and Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. tOH tOL Part No. Part No. il 10 100 Part No. Part No. 3,000 
MINI-TYPE 
2.0 22 3.0 250.0 | MN1382CPCT-ND MN1382SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382CPTR-ND MN1382SCPTR-ND 441.00/M 
aA 23 3.0 250.0 | MN1382DPCT-ND MN1382SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN1382SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 | MN1382EPCT-ND MN1382SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382EPTR-ND MN1382SEPTR-ND 441.00/M 
23 25 3.0 250.0 | MN1382FPCT-ND MN1382SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN1382SFPTR-ND 441.00/M 
24 26 3.0 115.0 | MN1382GPCT-ND MN1382SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 3.0 115.0 [= MN1382SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 =_ MN1382SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 3.0 115.0 | = MN1382SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SJPTR-ND 441.00/M 
28 34 3.0 115.0 | — MN1382SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 =_ MN1382SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 MN1382LPCT-ND MN1382SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382LPTR-ND MN1382SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 35 2.0 15.0 MN1382MPCT-ND MN1382SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382MPTR-ND MN1382SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 37 2.0 15.0 MN1382NPCT-ND MN1382SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382NPTR-ND MN1382SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 2.0 15.0 MN1382PPCT-ND _ 1.02 8.48 67.87 MN1382PPTR-ND - 441.00/M 
3.8 4] 2.0 15.0 MN1382QPCT-ND MN1382SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN1382SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 2.0 15.0 _ MN1382SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN1382SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 2.0 15.0 = MN1382SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 2.0 15.0 MN1382TPCT-ND MN1382STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382STPTR-ND 441.00/M 
46 49 - = = MN1382SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SUPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 25 160.0 | MN13821CPCT-ND MN13821SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821CPTR-ND MN13821SCPTR-ND 441.00/M 
24 23 25 160.0 | MN13821DPCT-ND MN13821SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 =_ MN13821SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 25 160.0 | — MN13821SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 25 25 160.0 | — MN13821SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 =— MN13821SFPTR-ND 441.00/M 
24 26 3.0 100.0 | — MN13821SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 3.0 100.0 | — MN13821SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 3.0 100.0 | — MN13821SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SJPTR-ND 441.00/M 
N-Channel] 2.8 34 3.0 100.0 | MN13821KPCT-ND MN13821SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821KPTR-ND MN13821SKPTR-ND 441.00/M 
Open Drain} 3.0 3.3 4.0 35.0 MN13821LPCT-ND MN13821SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821LPTR-ND MN13821SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 4.0 35.0 - MN13821SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 37 4.0 35.0 MN13821NPCT-ND MN13821SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821NPTR-ND MN13821SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 35.0 MN13821PPCT-ND MN13821SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 44 4.0 35.0 — MN13821SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 — MN13821SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 4.0 35.0 = MN13821SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 4.0 35.0 MN13821SPCT-ND MN13821SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821SPTR-ND MN13821SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 4.0 35.0 = MN13821STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821STPTR-ND 441.00/M 
46 49 _ - MN13821UPCT-ND MN13821SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13821SUPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 230.0 3.0 MN13822CPCT-ND MN13822SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SCPTR-ND 441.00/M 
aA 23 230.0 3.0 MN13822DPCT-ND MN13822SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822DPTR-ND MN13822SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 230.0 3.0 MN13822EPCT-ND MN13822SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SEPTR-ND 441.00/M 
23 25 230.0 3.0 MN13822FPCT-ND MN13822SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822FPTR-ND MN13822SFPTR-ND 441.00/M 
24 26 100.0 3.0 MN13822GPCT-ND MN13822SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822GPTR-ND MN13822SGPTR-ND 441.00/M 
25 27 100.0 3.0 MN13822HPCT-ND MN13822SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822HPTR-ND MN13822SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 100.0 3.0 MN13822JPCT-ND MN13822SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822JPTR-ND MN13822SJPTR-ND 441.00/M 
CMOS 28 34 100.0 3.0 MN13822KPCT-ND MN13822SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 - MN13822SKPTR-ND 441.00/M 
Inverted 3.0 3.3 30.0 3.0 MN13822LPCT-ND MN13822SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822LPTR-ND MN13822SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 30.0 3.0 MN13822MPCT-ND MN13822SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822MPTR-ND MN13822SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 37 30.0 3.0 MN13822NPCT-ND MN13822SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822NPTR-ND MN13822SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 30.0 3.0 MN13822PPCT-ND MN13822SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822PPTR-ND MN13822SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 4] 30.0 3.0 MN13822QPCT-ND MN13822SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822QPTR-ND MN13822SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 43 30.0 3.0 MN13822RPCT-ND MN13822SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822RPTR-ND MN13822SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 30.0 3.0 MN13822SPCT-ND MN13822SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822SPTR-ND MN13822SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 30.0 3.0 MN13822TPCT-ND MN13822STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822TPTR-ND MN13822STPTR-ND 441.00/M 
46 49 - - MN13822UPCT-ND MN13822SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822UPTR-ND MN13822SUPTR-ND 441.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 863 
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Dielectric Filters 


Applications: « Cellular - AMPS/TDMA/CDMA «RF Data * Cordless Phone «ISM * Pager *SMR *GPS *Ardis Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Type 4DFA Dim in mm 
Center Cut Tape Tape & Reel 
Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
MHz | (fo + MHz) | (dB max.) dB min. @ MHz Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 /Part No. 
Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 
902.5 412.5 2.5 18 (fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-902E-10 
947.5 412.5 2.5 18 (fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-947E-10 
904.0 +1.0 3.8 21,30 (fo +21.5, +44)| TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-904A-10 
926.5 +1.0 3.8 21,30 (fo -21.5, -44) | TKS2605CT-ND 12.48 98.80 722.80 |— = — |4DFA-926A-11 
1575.4 +5.0 1.2: 0.7 typ | 17,20 (fo +140, -140)| TKS2609CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2609TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1575B-12 
2450.0 +50.0 2.0 22 (fo -280) TKS2610CT-ND 24.06 161.60 971.00 |— _ — |4DFA-2450T-10 
Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 
860.5 +10.0 2.5 15,35(fo +35,80) ) TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 |4DFB-860D-10 
915.0 +13.0 27 12(fo +32.5) TKS2617CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |— _ — |4DFB-915E-10 


Dielectric Antenna Element 


The DAC Series is a miniature dielectric antenna element for 2.4 GHz wireless LAN systems. This antenna has vertical polarization characteristics. The 
proprietary ceramic dielectric material provides excellent stability and sensitivity. It is mountable in Type II extended PCMCIA cards. 


FEATURES: 


* Vertical polarization reception * Low profile (6.5mm maximum) »* Omni-directional in azimuth * Low interference design * Central feeding point terminal 


¢ Wide bandwidth * Light weight 
SPECIFICATIONS: 


* Center Frequency: 2450 MHz » Receiving Bandwidth: +50 MHz minimum « Impedance: 500 » Peak Gain: 2.15 dBi (OdBi typical) maximum * Operating 


Temperature: -10°C ~ 60°C 
TK5151-ND (DAC2450CT1T) ... 


* Storage Temperature: -20°C ~ 85°C * Weight: 4 grams 


Dim in mm 


1 9.7 


bk (O @ 


0.8 


... $9.14 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: TK112xxC * Peak output current is 480mA (10% down point) » Built-in on/off control (0.1/A max. standby 
current) High On © Supply Voltage: -0.4V ~ 16V » Operating Temperature: -30°C ~ 80°C «Line Regulation: 6mV »* Max- 
imum Output Current: 480mA * Quiescent Current: 65A * Lead free TK113xxC * Active Low (Reference: Vin) On/Off 
Control * Output Current: 300mA (peak 480mA) * Supply Voltage: -0.4V ~16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 
«Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output Current: 480mA * Quiescent Current: 1.8mA * Lead free 


Description: The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the 
low saturation voltage output type with very little quiescent current (65yA). The PNP power transistor is built-in. The 1/0 
voltage difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the low voltage drop, 
the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered equipment. The on/off function 
is built into the IC. The over current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. It is a very rugged 
design because the ESD protection is high. Therefore, the TK112xxC can be used with confidence. The TK113xxCM series 
of low dropout (LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered equipment, portable communication 
devices or RF modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 package. The maximum continuous current power rating 
is 380mA. 


Series Series 

TK112xxC TK113xxCM 

1. On/Off 1. Veont 

2. Gnd 2. Gnd 

3. Np (Vref) 3. Np (Vref) 

4. Vout 4. Vout 

5. Gnd 5. Gnd 

6. Vin 6. Vin 

Output Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 1,300 Part No. 
2.8 TKS11228CT-ND 180 1.51 1.38 | TKS11228TR-ND 705.00/M | TK11228CMCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11230TR-ND 705.00/M | TK11230CMCL-G 
3.3 TKS11233CT-ND 180 1.51 1.38 | TKS11233TR-ND 705.00/M | TK11233CMCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11250TR-ND 705.00/M__| TK11250CMCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 260 2.18 1.99 | TKS11330TR-ND  1020.00/M | TK11330CMCL-G 
3.3 TKS11333CT-ND 260 2.18 1.99 | TKS11333TR-ND  1020.00/M | TK11333CMCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 2.60 2.18 1.99 | TKS11350TR-ND  1020.00/M | TK11350CMCL-G 


Series TK111xxC/TK717xx 


Specifications: TK111xxC * Peak output current is 320mA (0.3V down point) * Built-in on/off control (0.1 A max. standby 
current) High on * Supply Voltage: -0.4V ~16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 5mV 
* Maximum Output Current: 320mA * Quiescent Current: 1.0mA * Lead free TK717xx * Built-in PNP power transistor. 
Very small Dropout Voltage (Vdrop=163mV at lout=200mA) * Supply Voltage: -0.4V ~ 16V » Operating Temperature: 
-30°C ~ 80°C * Line Regulation: 5mV * Maximum Output Current: 370mA * Quiescent Current: 72))A * Lead free 


Description: TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low 
saturation output type with very little quiescent current (63)A). The PNP power transistor is built-in. The 1/0 voltage 
difference when the current of 200mA (typical) is supplied to the system is 0.2V. The voltage source can be effectively 
used therefore, it is the best for the battery use set. The on/off function is built into the IC. The current in standing-by 
mode becomes slight (pA level). 1.5-10.0V is arranged to the output voltage in 0.1V step. The output voltage is trimmed 
in high accuracy. The TK717xx is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the 
low saturation voltage output type with very little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The 1/0 voltage 
difference is 163mV (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the low voltage drop, the 


voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered equipment. The on/off function 
is built into the IC. The current during standby mode becomes very small (pA level). In addition, the output short-circuit 
function works at off times. It is a unique characteristic by which the residual charge of the output side capacitor is 
rapidly discharged. 


Series Series 

TK111xxC )——-TK7147xx 

1. On/Off 1. Vin 

2. Gnd 2. Gnd 

3. Np (Vref) 3. On/Off 

4. Vout 4. Np (Vref) 

5. Vin 5. Vout 

Output Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
2.5 TKS11125CT-ND 146 = 1.23 1.13 | TKS11125TR-ND 575.00/M | TK11125CSCL-G 
3.0 TKS11130CT-ND 146 = 1.23 1.13 | TKS11130TR-ND 575.00/M | TK11130CSCL-G 
3.3 TKS11133CT-ND 146 = 1.23 1.13 | TKS11133TR-ND 575.00/M | TK11133CSCL-G 
5.0 TKS11150CT-ND 146 1.23 1.13 | TKS11150TR-ND 575.00/M_ | TK11150CSCL-G 
2.8 TKS71728CT-ND 1.53 1.28 1.17 | TKS71728TR-ND 600.00/M | TK71728SCL-G 
3.0 TKS71730CT-ND 1.53 1.28 1.17 | TKS71730TR-ND 600.00/M | TK71730SCL-G 
3.3 TKS71733CT-ND 1.53 1.28 1.17 | TKS71733TR-ND 600.00/M | TK71733SCL-G 


Series TK715xxA 


Specifications: * Reverse bias voltage protection * Wide operating voltage range: 1.8V-18V » Supply Voltage: -0.4V ~ 
19V » Temperature Range: -30°C ~ 80°C « Line regulation: 3mV * Output Current: 155mA * Quiescent Current: 300pA 
+ Lead free 


Description: TK715xxA is a low drop out regulator with very few quiescent currents (25A). An internal PNP pass 
transistor is applied to achieve a low dropout voltage of 105mV (typical) at 50mA load current. Because the output 
current 100mA (typical) can be supplied to the system at the I/O voltage difference, 0.2V time, the voltage source can be 
effectively used. Therefore, it is the best for the battery use set. The output voltage is trimmed in high accuracy. The over 
current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. 


Output Cut Tape 
Voltage Digi-Key Price Each Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.0 TKS71530CT-ND 1.19 1.00 a TK71530ASCL-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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y, A Operating Price M-Systems 
A ‘A = ys eI Y 1S Capacity Temperature Each Part No. 
A i O°C ~ 75°C 585-1146-NDO 18.13 MD1665-D32-P 
mums Flash Disk Pioneers 32MB -40°C ~ 85°C 585-1145-NDO 21.75 MD1665-D32-X-P 
ri am O°C ~ 75°C 585-1096-ND 19.50 MD1665-D64 
uDiskOnChi p ose -40°C ~ 85°C 585-1097-ND 23.40 MD1665-D64-X 
. ; ‘ O°C ~ 75°C 585-1087-ND 23.63 MD1665-D128 
uDiskOnChip (uDOC) merges M-Systems’ expertise 128MB -40°C ~ 85°C 585-1088-ND 28.35 MD1665-D128-X 
in two worlds: - 
, , , fats 0°C ~ 75°C 585-1090-ND 36.38 MD1665-D256 
The USB 2.0 high-speed interface and DiskOnChip industry-standard flash for 256MB 2 ne 
embedded systems. -40°C ~ 85°C 585-1091-ND 43.65 MD1665-D256-X 
The result is industry's highest performance, uncompromising reliability and built-in 512MB 7 c 215 ee Teet AND) pee MD1665-D512 
security to encrypt data and code. -40°C ~ 85°C 585-1095-ND 71.55 MD1665-D512-X 
O°C ~ 75°C 585-1085-ND 101.63 MD1665-D1024 
Digi-Key Price M-Systems 1GB -40°C ~ 85°C 585-1086-ND 121.96 MD1665-D1024-X 
Description Part No. Each Part No. 2GB O°C ~ 75°C 585-1089-ND 177.63 MD1665-D2048 
uDOC to USB Adapter 585-1144-ND 5.00 uDOC-2X5-ADPT RoHS Compliant 
iDiskOnChip IDE Digi-Key Price M-Systems 
Capacity Connector Alignment Part No. Each Part No. 
iDiskOnChip (iDOC) delivers extremely fast and easy integration, along 40-Pin Vertical 585-1037-ND 45.96 MD1150-D192 
with high performance and reliability. It offers built-in block device 44-Pin Vertical 585-1046-ND 45.96 MD1151-D192 
emulation without any software drivers. It can be used in any system 492MB aa joan, Fan neti pea eae deen eo eae 
: f : -Pin jorizontal, Right Oriente -1071- f | 
with an IDE bus and with any-operating system 44-Pin | Horizontal, Left Oriented 585-1063-ND 45.96 | MD1161-D192 
iDiskOnChip continues the tradition with built-in error detection and are feneort fat Oriented ee ae ee 
i -the+ -Pin ertica -1038- ; | 
correction code that corrects data errors on-the-fly. 44-Pin Vertical 585-1047-ND 33.00 MD1151-D256 
Specifications: Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 256MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1055-ND 31.13 MD1160-D256 
40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1072-ND 31.13 MD1170-D256 
IDE Digi-K Pri MS 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1064-ND 31.00 MD1161-D256 
a a NOESY ce -Systems 44-Pin | Horizontal, Right Oriented 585-1080-ND 31.00 MD1171-D256 
Capacity | Connector Alignment Part No. Each Part No. 7 
= : > 40-Pin Vertical 585-1040-ND 44.13 MD1150-D384 
40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1053-ND 15.56 MD1160-D16 Di ‘ 2 " és 
, d ; a 4-Pin Vertical 585-1049-ND 44.38 MD1151-D384 
40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1070-ND 15.56 MD1170-D16 Di ‘ ‘ - i. * 
16MB ‘ . 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1057-ND 42.63 MD1160-D384 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1062-ND 15.56 MD1161-D16 384MB 40-Pi Hori |. Right Oriented 85-1074-ND 42.63 MD1170-D384 
44-Pin_ | Horizontal, Right Oriented 585-1078-ND 15.56 MD1171-D16 -Pin) Horizontal, Right Oriente poo : ee 
- — 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1066-ND 42.38 MD1161-D384 
en varia eae Be A ere 44-Pin | Horizontal, Right Oriented 585-1082-ND 42.38 M01171-D384 
-Pin ertical -1048- F e F 7 
40-Pin | Horizontal, Left Oriented 585-1056-ND 14.63 MD1160-D32 a0Fin Vertical Se S8.B8, © | (MD 1190:D512 
32MB ‘i F 5 A 44-Pin Vertical 585-1050-ND 53.88 MD1151-D512 
40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1073-ND 14.63 MD1170-D32 ; F ; 
_Di . : & a 5 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1058-ND §2.13 MD1160-D512 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1065-ND 14.38 MD1161-D32 512MB i i j ; 
44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1081-ND 14.38 MD1171-D32 40-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1075-ND. §2.13 MD1170-D512 
40-Pin Vertical 585-1042-ND 1768 MD1150-De4 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1067-ND 51.88 MD1161-D512 
44-Pin Vertical 585-1051-ND 17.88 MD1151-D64 sa ee ee 2 Ne 
aus 40-Pin | Horizontal, Left Oriented 585-1059-ND 16.00 MD1160-D64 in Gun) . 
40-Pin | Horizontal, Right Oriented 585-1076-ND 16.00 MD1170-D64 1GB 40-Pin Vertical 585-1033-ND 97.63 MD1150-D1024 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-10 68-ND 15.75 MD1161-D64 15GB 40-Pin Vertical 585-1035-ND 141.38 MD1150-D1536 
44-Pin Horizontal, Right Oriented 585-1084-ND 15.75 MD1171-D64 . 44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1061-ND 139.38 MD1161-D1536 
40-Pin Vertical 585-1034-ND 21.38 MD1150-D128 
44-Pin Vertical 585-1044-ND 21.63 MD1151-D128 Digi-K Pri M-Syst 
foaMin 40-Pin | Horizontal, Left Oriented 585-1052-ND 19.75 MD1160-D128 Re grey, We govsiems 
40-Pin | Horizontal, Right Oriented 585-1069-ND 19.75 MD1170-D128 Description Part No. Each Part No. 
44-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1060-ND 19.50 MD1161-D128 F 
44-Pin | Horizontal, Right Oriented 585-1077-ND 19.50 MD1171-D128 iDOC Power Cable 585-1006-ND 80 DOC-IDE40-CABLE 
IDE/SATA/SCSI Fast Flash Disks Digi-Key Price | M-Systems 
Series Capacity Part No. Each Part No. 
Fast Flash Disk (FFD) products provide rugged, high-performance 1GB 585-1007-ND 748.00 FFD-25-SATA-1-A 
and highly reliable data storage. They withstand extreme 2GB 585-1010-ND 872.96 FFD-25-SATA-2-A. 
temperatures, shocks and vibrations, even in harsh conditions, 2.5” SERIAL ATA 4GB 585-1011-ND 1096.03 FFD-25-SATA-4-A. 
without compromising on data integrity. ” 8GB §85-1012-ND 1543.96 FFD-25-SATA-8-A. 
12GB 585-1008-ND 2746.89 FFD-25-SATA-12-B 
FFD solid-state flash drives are a drop-in replacement for IDE, SATA 16GB 585-1009-ND 3028.97 FFD-25-SATA-16-B 
and SCSI mechanical disks, eliminating seek time, latency and 428MB 585-1021-ND 62.00 IDE-4K-25-128 
potential failures inherent in conventional rotating disks. 256MB §85-1023-ND 73.00 IDE-4K-25-256 
ee , : 384MB 585-1027-ND 87.00 IDE-4K-25-384 
FFD are available in commercial, enhanced and extended operating 512MB 585-1029-ND 92.00 IDE-4K-25-512 
temperatures. 640MB 585-1030-ND 112.00 IDE-4K-25-640 
768MB §85-1031-ND 118.00 IDE-4K-25-768 
Digi-Key Pale M-Systems IDE 4000 2.5” 1GB §85-1020-ND 133.00 IDE-4K-25-1024 
f 4 2GB §85-1022-ND 215.01 IDE-4K-25-2048 
Series Capac Barina! Each Baring: 2.568 585-1024-ND 259.01 IDE-4K-25-2560 
age Sea ae rae La ee 3GB 585-1025-ND 300.01 IDE-4K-25-3072 
post OIG v2. 25-UATA-2048 3.5GB 585-1026-ND 341.01 IDE-4K-25-3584 
‘* 4GB §85-1017-ND 1096.03 FFD-25-UATA-4096-A 
2.5” ULTRA ATA e | 95 | " e 4GB 585-1028-ND 382.01 IDE-4K-25-4096 
8GB 585-1018-ND 1543.96 FFD-25-UATA-8192-A 
12GB 585-1014-ND 2746.89 FED-25-UATA-12288-B 8GB 585-1032-ND 712.02 IDE-4K-25-8192 
16GB 585-1015-ND 3028.97 FFD-25-UATA-16384-B ULTRA320 SCSI 4GB 585-1019-ND 2134.98 FFD35-U3S-4-T-P80 


WINTEC Memory Modules unbuffered 


INDUSTRIES 


Memory Package | Speed |Memory Size} Config. Digi-Key Price Each* Wintec 

Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features | Part No. il 5 10 Part No. 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1002-ND 34.10 31.83 29.55 | W90308647PA-222 
ai 64 8x72 ECC | 385-1003-ND 6857 64.00 59.43 | W90308727KD-222k 
64 8x72 ECC | 385-1019-ND 6857 64.00 59.43 | W90308727KD-222 
CompactFlash SDRAM. | 168 DIMM | 100) 498 16x64 | Non-ECC | 385-1004-ND 68.52 63.96 59.39 | W90316647LB-222 
128 46x72 ECC | 385-1005-ND 126.44 118.01 109.58 | w90316727KD-222K 
Memory Card 256 32x64 | Non-ECC | 385-1006-ND 134.25 125.30 116.35 | W90332647LB-222 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1007-ND 34.10 31.83 29.55 | W9R308647PA-222 
soram |144sopimm| too | 128 16x64 | Non-ECC | 385-1008-ND 62.12 57.98 53.84 | W9R316647LB-222 
256 32x64 _| Non-ECC | 385-1009-ND 9512 88.78 _ 82.44 | W9R332647HA-222 
64 8x64) Non-ECC | 385-1010-ND 33.33 31.11 28.89 | W9V308647PA-333 
Memory spram |144sopimm| 133 | 128 16x64 | Non-ECC | 385-1011-ND 67.01 62.54 58.08 | W9V316647LA-333 
Size | Digi-Key Price Each Wintec 256 32x64 | Non-ECC | 385-1012-ND 97.50 91.00 _84.50 | W9V332647HA-333 
(me) | Part No. 1 5 10 | PartNo. 64 8x64. | Non-ECC | 385-1013-ND 33.33 31.11 28.89 | W9D308647PA-333 
soram | iespimm | 133 | 128 16x64 | Non-ECC | 385-1014-ND 68.52 63.96 59.39 | W9D316647LC-333 
32 385-1016-ND 24.00 22.40 ~—-20.80_| W7B6032M1XG-W 256 32x64 _| Non-ECC | 385-1015-ND 12852 119.96 111.39 | W9D332647LA-333 
728 16x64] Non-ECC] 385-1000-ND 75.00 70.00 65.00 | W4E216646LA-7.5 
es SESE 2240 30.24 28.08 | W7BEDEAMIXG-W DDR SDRAM |184SODIMM | 266 | — o66 32x64 | Non-ECC | 385-1001-ND 137.70 128.52 119.34 | W4E232646LA-7.5 

128 385-1018-ND 44.25 41.30 38.35 | W7B6128M1XG-W1 Paice iia BrerRancal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 865 


la. ICFON Memory Modules 


Package Configuration Data Rate Digi-Key Price Each Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT’s Part No. 4 5 10 Part No. 
DDR SDRAM 
184 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 §57-1121-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-335GB 
184 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 557-1180-NDO NEW! 58.91 53.06 50.39 MT8VDDT3264AY-335G6 
184 DIMM Unbuffered 32M x 72 PC2700 333 §57-1133-ND 53.32 52.66 47.81 MT9VDDT3272AG-335G4 
184 DIMM Registered 32M x 72 PC2700 333 §57-1129-ND 82.19 73.88 71.14 MT9VDDF3272G-335G3 
184 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 §57-1122-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-40BGB 
256MB 184 DIMM Unbuffered 32M x 72 PC3200 400 §57-1134-ND 53.32 52.66 47.81 MT9VDDT3272AG-40BG4 
184 DIMM Registered 32M x 72 PC3200 400 §57-1130-ND 82.19 73.88 71.14 MT9VDDF3272G-40BG3 
32M x 64 PC2700 333 §57-1123-ND 48.36 47.76 43.36 MT8VDDT3264HG-335G3 
32M x 72 PC2700 333 §57-1135-ND 60.76 60.00 54.47 MT9VDDT3272HG-335G2 
aL 32M x 64 PC3200 400 §57-1124-ND 48.36 47.76 43.36 MT8VDDT3264HG-40BG3 
32M x 72 PC3200 400 §57-1136-ND 54.55 53.88 48.91 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2700 333 §57-1125-ND 127.68 118.56 114.00 MT8VDDT6464AG-335DB 
184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 §57-1137-ND 100.66 91.15 88.14 MT9VDDT6472AG-335D1 
184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1177-NDO NEW! 118.43 107.24 103.69 MT9VDDT6472AY-335F1 
184 DIMM Registered 64M x 72 PC2700 333 §57-1131-ND 135.66 131.79 127.43 MT9VDDF6472G-335D3 
184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 §57-1138-ND 100.66 91.15 88.14 MT9VDDT6472AG-40BD1 
512MB 184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1178-NDO NEW! 118.43 107.24 103.69 MT9VDDT6472AY-40BF1 
184 DIMM Registered 64M x 72 PC3200 400 §57-1132-ND 143.57 133.32 128.19 MT9VDDF6472G-40BD3 
64M x 64 PC2700 333 §57-1127-ND 89.76 81.28 77.69 MT8VDDT6464HG-335D1 
64M x 72 PC2700 333 §57-1139-ND 100.66 91.15 88.14 MT9VDDT6472HG-335D2 
200,S0DIMM 64M x 64 PC3200 400 §57-1128-ND 89.76 81.28 77.69 MT8VDDT6464HG-40BD1 
64M x 72 PC3200 400 557-1140-ND 100.66 91.15 88.14 MT9VDDT6472HG-40BD2 
184 DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2700 333 §57-1111-ND 243.68 225.63 221.12 MT16VDDT12864AG-335DB 
184 DIMM Unbuffered 128M x 72 PC2700 333 §57-1117-ND 187.33 172.03 160.26 MT18VDDT12872AG-335D1 
184 DIMM Registered 128M x 72 PC2700 333 §57-1113-ND 272.54 252.35 247.31 MT18VDDF12872G-335D3 
184 DIMM Unbuffered 128M x 64 PC3200 400 §57-1112-ND 256.50 237.50 232.75 MT16VDDT12864AG-40BDB 
184 DIMM Unbuffered 128M x 72 PC3200 400 557-1118-ND 187.33 172.03 160.26 MT18VDDT12872AG-40BD1 
1GB 184 DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1114-ND 272.54 252.35 247.31 MT18VDDF12872G-40BD3 
128M x 64 PC2700 333 557-1109-ND 268.04 261.10 243.23 MT16VDDF12864HG-335D2 
128M x 64 PC3200 400 §57-1110-ND 267.98 248.13 243.17 MT16VDDF12864HG-40BD2 
200 SODIMM 128M x 72 PC2700 333 §57-1115-ND 248.55 242.11 225.54 MT18VDDF12872HG-335D1 
128M x 72 PC2700 333 557-1173-NDO NEW! 310.17 276.60 267.07 MT18VDDF12872HY-335F1 
128M x 72 PC3200 400 §57-1116-ND 292.41 270.75 265.34 MT18VDDF12872HG-40BD1 
. PC2700 333 §57-1119-ND 587.86 553.95 542.64 MT36VDDF25672G-335D2 
_ 184 DIMM Registered 256M Ke PC3200 400 567-1120-ND 617.50 581.88 570.00 MT36VDDF25672G-40BD2 
DDR2 SDRAM - RoHS Compliant 
200 SODIMM 64M x 64 PC2-4200 533 557-1199-ND NEW! 85.61 77.52 74.10 MT8HTF6464HDY-53EB3 
Steve 240 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-4200 533 557-1141-ND 155.61 144.50 138.94 MT16HTF6464AY-53EB2 
1GB 240 DIMM Registered 128M x 72 PC2-4200 533 557-1143-ND 447.53 414.38 406.09 MT18HTF12872Y-53EA2 


RoHS Compliant 
DataFlash® 


AIMEL Card 


2.7V only SPI Compatible serial interface DataFlash® Cards. 
These 7-pin cards are form factor compatible to the MultiMedia 
Card standard leveraging on a wide range of low cost connec- 
tors that are commercially available. The DataFlash® Card is 


Panasonic 
PC Cards 


PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association) has jointly defined standard specifications for an 
IC memory card system interface. Now the IC memory card can 


pinout compatible to the SPI version of the MMC card. The small form factor and simple interface make the DataFlash® 
Card ideal for a wide variety of data and program code-storage applications where a removable storage medium 
is required. Applications range from voice/audio, text or image storage to software applications, system upgrades 
and software patches. For detailed device specifications, please refer to the corresponding DataFlash® data sheets: 


be used as general-purpose media for exchanging data between 


systems. 
SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: 


¢ Available with or without attribute memory * Tool-less replaceable battery (CR2025) 


¢ Contains a 


« AT45DCBO002 reference AT45DB161B 


Features: * MultiMedia Card (MMC) Form Factor * Single 2.7V to 3.6V Supply «Serial Peripheral Interface (SPI) 
Compatible * Clock Frequency: 20MHz max. * Low Power Dissipation: 4mA Active Read Current Typical; 2uA CMOS 


Standby Current Typical « Industrial Temperature Range 


Digi-Key Price Each Atmel 
Megabyte Part No. 1 25 100 Part No. 
2 AT45DCB002-ND 10.97 8.52 7.29 AT45DCB002 
Memory Digi-Key Price Each 
Description Size Part No. 1 25 100 
256MB SDM256-ND 33.00 30.80 28.60 
Secure 256MB SDM256LF-NDt 33.00 30.80 28.60 
Digital (SD) 512MB SDM512-ND 81.00 75.60 70.20 
512MB SDM512LF-NDt 33.00 30.80 28.60 
1GB SDM01GLF-NDt 67.50 63.00 58.50 
512MB THNCF512MDG-ND 48.13 38.50 33.00 
CompactFlash™ 512MB THNCF512MPG-NDt 33.00 30.80 28.60 
1GB THNCF1GOMDG-ND 159.38 148.75 138.13 
1GB THNCF1G02PG-NDt 67.50 63.00 58.50 


rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to one hour during battery changes. * Type 
| Card 


Flash Cards: 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: 
* Uses 8Mbit memory chips * Type | Card 


+ RoHS Compliant 


866 (t063) 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
SRAM Card PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-064HSR-ND 39.68 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSR-ND 45.23 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 57.15 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSR-ND 118.71 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSR-ND 193.50 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSR-ND 301.00 
8Mx8/4Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup BN-O8MHSR-ND 666.40 
SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-064HSRC-ND 43.60 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSRC-ND 48.69 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND 62.09 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND 84.74 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSRC-ND 120.18 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSRC-ND 186.20 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSRC-ND 306.60 
8Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup BN-O8MHSRC-ND 686.00 
Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
10Mx8/5Mx16, 250ns, 150mA BN-10MHF3CE-ND 366.80 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ViERCA Heat Sinks 


ACTS COMPANY 


International Electronic Research Corporation has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM's engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, IERC maintains stock and support from prototype through 
production. IERC has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 packages. Wattage values listed are 
at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 

Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 
1 TO-5, Single Fan Top, Black, .SW .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 3.87 3.49 271 TXBF-032-025B 
1 TO-18, Single Fan Top, .5W -500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 5.08 4.57 3.56 TXBF-019-025B 
2 TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 26.36 23.72 18.45 TXB2P-032-037B 
2 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1121-ND 4.70 4.23 3.29 TXBE-032-031B 
2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 18.16 16.34 12.71 TXB2-032-037B 
2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, 5W — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 32.71 29.44 22.90 TXP1808B 
2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W —x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 21.88 19.70 15.32 TXB2P-019-028B 
3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W —x 440 x .500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND 2.45 2.21 1.72 7-120-BA 
4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W -700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND 1.95 1.76 1.37 7-175-BA 
§ TO-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND 70 63 49 PSC2-2CB 
6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND 1.66 1.49 1.16 LAT0127B3CB 
6 TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND 88 719 62 LAE66A3CB 
7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W .710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND 80 72 56 7-361-BA 
va TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND 80 72 56 7-362-BA 
8 TO-220, Vertical Mount, 3W .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND 1.19 85 60 7-195-2-BA 
7 T0-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND 66 52 39 | 7-300-000-BA 
8 TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND 2.90 2.62 2.04 PSB2-1ND 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND 80 72 56 PB1-36CB 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND 1.73 1.56 1.21 PB1ST-69CB 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND 93 13 55 PSB2-1CB 
9 TO-220, High Efficiency, 3W .710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND 69 55 AL PA2-1CB 
9 TO-220, High Efficiency, 4W .710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND 69 55 AL PA1-1CB 
9 TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black -810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 1.19 85 60 PSC2T-2CB 
10 TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND 2.48 2.23 1.74 7-340-1PP-BA 
10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x 460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND 2.48 2.23 1.74 7-340-3PP-BA 
10 Dual TO-220, Universal Mount, 9W 4.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND 3.00 2.70 210 | 7-340-2PP-BA 
an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND 4.35 3.92 3.05 7-338-1PP-BA 
ib TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND 4.75 4.28 3.33 7-339-1PP-BA 
an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND 5.00 4.50 3.50 7-339-3PP-BA 
in TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W. 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND 5.13 4.62 3.59 7-338-4PP-BA 
an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND 5.63 5.07 3.94 7-339-4PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W .750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND 1.95 1.76 1.37 7-345-1PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W .750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND 2.23 2.01 1.56 7-345-3PP-BA 
12 Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND 3.28 2.95 2.30 7-345-2PP-BA 
13 Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W. 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND 83 75 59 PSE1-2CB 
14 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND 7.98 7.18 5.59 7-342-1PP-BA 
14 Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND 4.05 3.65 2.84 7-342-2PP-BA 
15 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND 5.25 4.73 3.68 7-423-BA 
16 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND 3.03 2.73 2.12 UP-T03-CB 
16 TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND 3.69 3.32 2.58 HP1-T03-CB 
17 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND 4.05 3.65 2.84 LA363B5CB 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 x .910 x 355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND 3.05 2.75 2.14 BDNO9-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x 355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND 3.10 2.79 2.17 BDN10-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11 x 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND 3.15 2.84 2.21 BDN11-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND 3.18 2.86 2.23 BDN12-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND 3.20 2.88 2.24 BDN12-5CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 x 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND 3.23 2.91 2.26 BDN13-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND 3.33 3.00 2.33 BDN14-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND 3.48 3.13 2.44 BDN15-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND 3.75 3.38 2.63 BDN16-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 x 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND 418 3.77 2.93 BDN17-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND 4.30 3.87 3.01 BDN18-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND 4.79 4.31 3.36 BDN18-6CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND 4.60 4.14 3.22 APR27-27-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1126-ND 5.20 4.68 3.64 APR27-27-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1127-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1128-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1129-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
19 Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND 6.20 5.58 4.34 APR33-33-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
19 Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1135-ND 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1136-ND 6.35 5.72 4.45 APR38-38-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1137-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1138-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1139-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 867 


Wz AAVID 


Aavid's Ultrastick is a a 


unique phase-change ther- Ma 
mal interface material that a 
surpasses grease in thermal GS 

performance and long-term ~ 


stability. This solid, silicone 

free, paraffin based thermal compound changes 
phase at 60°C, with a concurrent volumetric 
expansion that fills gaps between the mating 
surfaces. One cost effective application leaves 
a thin, film like deposit, providing excellent heat 
transfer and low interface thermal resistance. 


Features: 

*Thermal resistance 20% lower than thermal 
grease, with significant long-term reliability 
benefits 

«Excellent heat transfer properties, consistent 
at mounting pressures from less than 5 psi to 
more than 200 psi 

¢No run-out, migration, dry-out, or flaking that 
can occur with typical thermal grease 

* Non-toxic and inert 

* Electrically nonconducive 

«Easy to use and dry to the touch after appli- 
cation, reducing labor costs 

Each bar covers approximately 1,000 in2 


AK THERVALLOY Heat Sinks 


HS243-ND .. . $21.88 
Dimensions — Inch (mm) Thermal Resist. Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 15: HS148-ND 85 tt 60 501303B00000G 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND 91 83 64 501403B00000G 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.72 2.45 1.91 501403B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND 1.27 AS: 89 501503B00000G 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS269-ND 2.49 2.24 1.74 501503B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND 1.29 117 91 501603B00000G 
1 | TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.20 1.08 84 501603C00000 
2 | TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.57 x 22.10) 22.0 HS236-ND 93 84 65 579103B00000G 
3 | TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND 4.91 4.42 3.44 568303B00000 
3 | TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND 4.88 4.39 3.42 568003B00000 
3 | TO-3, Free/Forced Air No Holes,12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.70) 5.4 HS291-ND 4.95 4.46 3.47 568000B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND 7.98 7.19 5.59 568103B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.40) 5.4 HS294-ND 7.36 6.63 5.16 568203B00000 
4 | TO-3, Power Cooler, 50W, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND 7.63 6.87 5.34 198540B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND 1.55 1.40 1.09 502203B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND 2.13 1.92 1.50 502303B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND 1.99 1.80 1.40 502403B00000 
6 | TO-3, Heatsink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.00 (46.48 x 46.48 x 25.40) 5.4 HS296-ND 2.93 2.64 2.06 569000B00000 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND 1.42 1.28 1.00 569003B00000G 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.40 1.26 98 569003C00000 
7 | TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND. 1.01 91 and 506007B00000G 
8 | TO-3, Slanted Fin, 10W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 3.5 HS260-ND 2.11 1.91 1.48 500103B00000G 
8 | TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND 2.05 1.85 1.44 500403B00000G 
8 | TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND 2.56 2.31 1.80 500503B00000G 
9 | TO-5, High Performance, 2W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND 1.10 99 ae 323005B00000G 
9 | TO-5, Press-On, 1W, Black .5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND 1.66 1.50 1.17 320205B00000G 
9 | TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND 1.23 1.11 86 326005B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black .83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND 49 36 25 578205B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black 83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND 46 33 23 578305B00000 
11_ | TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND 2.46 2.22 1.73 322505B00000G 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND 2.49 2.24 1.74 322605B00000G 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.43 2.19 1.71 322605C00000 
11 | TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND 1.30 1.17 91 322400B00000G 
12 | TO-5, 2 Pc Part for Max Dissipation, 1W, Gold 625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 7.20 6.48 5.04 321127C00000 
12 | TO-39, 2 Pc Part for Max Dissipation, 2W, Black -75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND 11.26 10.14 7.89 321527B00000G 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Pkg, Black -60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND 44 32 23 575200B00000G 
15 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -775 X .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND 44 32 .23 577500B00000 
16 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND 56 40 .28 574004B00000G 
17 | TO-202, Low Profile Heat Sink, Black -52 Xx .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND 42 -30 21 577304B00000 
17_| TO-202, Low Profile Heat Sink, Black -52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND 42 -30 21 577404B00000 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS185-ND 1.30 117 91 513201B02500 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS187-ND 1.62 1.46 1.14 529801B02500 
20 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS134-ND 1.32 1.19 93 592201B03400 
19 | TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.4 x 63.50) 2.5 HS277-ND 1.81 1.63 1.27 530001B02500 
21 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.82 1.64 1.28 530101B00150 
18 | TO-218, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.47 1.33 1.04 566010B03400 
3 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.5 HS135-ND 5.70 5.13 3.99 568322B00000 
6 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND 1.80 1.62 1.26 569022B00000G 
14 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND 61 44 31 574204B00000G 
17_| TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND 39 28 .20 577002B00000G 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 X .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND .33 24 init 577102B00000G 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND 35 25 18 577202B00000 
17 | TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 34 31 .24 507302C00000 
17 | TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND 38 28 .20 507302B00000G 
17_| TO-220, 2 Hole Pattern Comp. Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND 54 43 32 530613B00000G 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1.00 x 1.18 x .50 (25.40 x 29.97 x 12.70) 16.7 HS278-ND 45 At 32 530614B00000G 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1.00 x .71 x .50 (25.40 x 18.03 x 12.70) 20.3 HS279-ND 32 29 .23 530714C00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS212-ND 62 45 31 577002B04000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black -52 xX .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS213-ND 62 44 31 577102B04000 
17 _| TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS206-ND* 2.85 2.57 2.00 575002T00000 
17 | TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS186-ND* 3.15 2.84 2.21 523002T00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND 48 38 .28 563002B00000G 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND 60 A7 35 576602B00000G 
17 | TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS208-ND* 2.77 2.50 1.94 576602T00000 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.50 x 1.375 x 1.00 (38.10 x 34.93 x 25.40) 13.4 HS282-ND 1.25 1.13 88 531002C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS190-ND 1.25 1.13 88 531002B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS284-ND 1.22 1.10 86 531102B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS191-ND 1.33 1.20 93 531102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS184-ND A 1.01 .78 513102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS188-ND 1.60 1.44 AsA2 529802B02500 


* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE AAVID 
ZS THERVALLOY Heat Sinks (Cont.) 


Dimensions — Inch (mm) Thermal Resist. Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. a 10 100 Part No. 
19 | TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND 1.15 1.04 81 531002B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.45 1.31 1.02 531102C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-P-ND 1.75 1.58 1.23 531102C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.49 1.34 1.04 531202C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.85 1.67 1.30 531202C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS287-ND 1.38 1.25 97 531202B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS241-ND 1.44 1.30 1.01 531202B02500 
19 | TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 2.5 HS276-ND 1.44 1.30 1.01 529802B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS229-ND 1.94 1.75 1.36 529902B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS290-ND 1.49 1.34 1.04 531302B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.77 1.60 1.24 531302C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.73 1.56 1.22 531302C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS239-ND 1.81 1.63 1.27 530002B02500 
21 | TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS151-ND 1.82 1.64 1.28 530402B00150 
22 | TO-220, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS152-ND 1.83 1.65 1.28 530102B00150 
22 | TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS249-ND 2.03 1.83 1.42 530162B00162 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (44.45 x 17.78 x 12.70) 15.6 HS113-ND. 46 33 23 507102B00000G 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black -75 X .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND. 40 29 .21 574102B00000G 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND. 39 .28 20 574502B00000 
24 | TO-220, Horizontal Mount Clip-On, PC Mount, With Std. Tabs, Blk -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS197-ND 88 70 52 574402B03200 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS200-ND 55 50 39 574502B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black .86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS204-ND 75 68 53 574902B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS201-ND 58 46 34 574502B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS203-ND -70 63 49 574602B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.03 93 72 574902B04300 
25 | TO-220, Snap Down, 5W, Black -75 X 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND 54 43 32 575102B00000G 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND 48 35 .25 579302B00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND 53 -38 27 579402B00000 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS222-ND 1.07 97 76 590102B03600 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND 68 61 48 551002B00000G 
28 | TO-220, Slide-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS150-ND 57 52 At 576802B03100 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND 56 40 .28 576802B00000G 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND 70 51 -36 591202B00000G 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS209-ND 61 55 43 576802B03700 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS210-ND 61 48 36 576802B03900 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS211-ND. 59 54 42 576802B04100 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black .57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS223-ND 75 68 53 591302B02800 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS122-ND 55 50 39 576802B04000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS240-ND 1.53 1.38 1.08 566010B02800 
29 | TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND 44 32 23 5307 14B00000G 
29 | TO-220, Power Cooler, 10W, Black -78 x .85 Xx 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND 63 50 37 504222B00000G 
29 | TO-220, Power Cooler, 6W, Black -70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND 45 .33 23 504102B00000G 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND 40 29 221 507002B00000G 
31 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND 73 53 37 507222B00000G 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS120-ND 82 74 58 593002B03400 
32 | TO-220, Twisted Fin, With Surelock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS232-ND 1.36 1.23 -96 534202B02853 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS233-ND 1.63 1.47 1.14 534202B33453 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 93 84 65 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 99 89 69 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS219-ND -99 -90 -70 578622B03200 
35 | TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black .875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS224-ND 75 68 53 592502B03400 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Blk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.34 1.21 94 594302B02853 
36 | TO-220, Vertical Mount, 1W, Black -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS300-ND 1.41 1.28 99 581002B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS301-ND 1.44 1.30 1.01 581002B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Gold -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black -64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS303-ND 1.37 1.23 96 581102B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black -64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS304-ND 1.49 1.34 1.05 581102B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.80) 12.8 HS305-ND 1.99 1.80 1.40 581202B02500 
37 | Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Slide-On, Black -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND. 48 .38 .28 580200B00000 
37 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Slide-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND 73 66 52 580500B00000 
38 | Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black -73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND 65 59 46 501200B00000 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND .78 70 55 508500B00000G 
38 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND 1.45 1.31 1.02 508700B00000 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 
Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Mfg. 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) HS123CT-ND 65 59 119.21 216.75 573300D00010 
39 SMT D3 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS124CT-ND 68 61 124.99 227.25 573400D00010 
For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to63) 869 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader 
in innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 
CPU's. Wakefield Engineering offers a single source for all of 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to heat 
sink grease but without any mess. They are heat conducting, 
electrically isolating pads to go between the heat sink and your 
semiconductor device. TO-220 heatsinks will also fit TO-202 
and TO-126 packages. 


Wakefield 
Engineering 


Heat Sinks 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
‘ig.| Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive (.18mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1000-ND A2 30 -21 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1 xX 12.7 x 3.7 dia. 345-1079-ND 25 18 13 | 173-7-240A 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.28mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1080-ND 25 18 -13 | 173-9-230P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1001-ND 95 68 -48 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1002-ND 46 33 .23 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1x 12.7 x 3.2 dia. 345-1003-ND 35 .25 -18 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1. x 12.7 x 3.7 dia. 345-1004-ND 39 .28 .20 | 175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8 x 18.8 x 4.1 dia. 345-1005-ND 63 45 .32 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pak _— 345-1006-ND 5.04 3.36 2.61 | 120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar — 345-1007-ND 13.02 8.68 6.73 | 120-2 
Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube _— 345-1008-ND 24.43 17.10 14.66 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar —_— 345-1009-ND 29.78 20.85 17.87 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can —_— 345-1010-ND 147.95 103.57 88.77 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube _- 345-1011-ND 26.23 18.36 15.74 | 126-4 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1012-ND 32 23 -16 | 217-36CT6 
TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND 12.90 860 6.67 |260-4T5E 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 345-1016-ND 70 50 .35 | 235-85AB 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 20.32 x 6.86 x 20.32 345-1017-ND 35 25 -18 | 243-3PAB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs Black | 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1018-ND 1.61 1.15 .81 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 345-1019-ND .39 28 .20 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1020-ND 53 38 .27 | 290-1AB 
TO-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1021-ND 53 38 .27 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 345-1022-ND 53 38 .27 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 13.21 x 9.52 x 19.05 345-1023-ND .39 28 .20 | 274-1AB 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 1.12 80 .56 | 206-1PABH 
TO-220, Wave-Solderable Low-Cost Heat Sinks 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 1.61 9 1.15 81 | 287-1ABH 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 x 31.75 345-1024-ND 147 1.05 74 | 288-1AB 
TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 9.14 x 21.84 345-1025-ND 77 55 .39 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 25.40 345-1026-ND 1.79 1.28 -90 | 634-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 38.1 345-1091-ND 1.89 1.35 .95 | 634-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 50.80 345-1027-ND 2.52 1.80 1.26 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1028-ND 1.54 1.10 .77 | 637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 345-1029-ND 214 1.53 1.07 | 637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 345-1030-ND 1.82 1.30 91 | 637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 345-1031-ND 1.79 1.28 -90 | 647-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1032-ND 2.03 1.45 1.02 | 647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1033-ND 2.03 1.45 1.02 | 657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1034-ND 214 1.53 1.07 | 657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 345-1035-ND 2.56 1.83 1.28 |657-20ABP 
TO-220 Pwr SpeedClip Mount With Pins (Order clip below) | 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1037-ND 2.28 1.63 1.14 | 667-10ABPP 
SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series _ 345-1039-ND 81 58 -41 | 330-SC 
TO-220 Self-Locking Horz/Vert Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 345-1040-ND AG 33 .23 | 230-75AB 
TO-220 Low Cost Horz/Vert Mount, Black 44.45 x 9.52 x 17.78 345-1041-ND 42 30 .21 | 270-AB 
TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black | 44.45 x 12.70 x 17.78 345-1042-ND AG 33 .23 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horz, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 345-1043-ND 60 AB .30 | 272-AB 
IGBT and SSR’s Power Module’s Black 180.01 x 124.97 x 135.64 345-1046-ND 120.13 84.09 72.08 | 392-180AB 
TO-3 Power Horz Mount Double Fin, Black 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1047-ND 12.75 850 6.59 | 401-A 
Power Heat Sink Horz, Double Fin, No Holes 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1048-ND 8.58 5.72 4.44 | 401-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 120.65 x 76.20 x 66.55 345-1049-ND 15.30 10.20 7.91 | 421-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 120.65 x 139.70 x 66.55 345-1050-ND 19.33 13.53 11.60 | 423-K 
TO-3 Power, Horz Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 345-1051-ND 11.01 7.34 5.69 | 680-125A 
TO-3 Heavy Duty Power, Horz Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1052-ND 10.89 7.26 5.63 /641-A 
Power Heat Sink, Horz Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1053-ND 10.50 7.00 5.43 | 641-K 
14-16 Dip IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x 6.10 345-1054-ND 84 60 42 | 651-B 
Surface Mount, Black 22.9 x 8.0 x 10.2 345-1082-ND 1.02 13 51 | 218-40CT3 
Surface Mount, Black 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND 74 53 .37 | 218-40CT5 
TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x12.7x19.1 345-1084-ND 60 A3 .30 | 262-75AB-01 
TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5x12.7x19.1 345-1085-ND 67 AB .34 | 262-75AB-05 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1086-ND 95 68 48 | 265-118ABH-22 
TO-220, Low-Height Wavesolderable, Black 19.1 x 12.7 x 13.2 345-1087-ND 39 28 .20 | 274-2AB 
Stud-Mount, Black, ID=5.1mm —x 33.8 x 12.3 345-1095-ND 1.68 1.20 .84 | 695-1B 
Half Brick DC/DC Converter, Vert, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1055-ND 3.75 2.50 1.94 )518-95AB 
Half Brick DC/DC Convert With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1056-ND 6.57 4.38 3.40 | 518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vert, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 345-1057-ND 3.24 216 1.68 | 528-45AB 


CPU, PGA and BGA Heat Sinks 


609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 

Fig.| Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 
18 | 35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.00 x 35.00 x 11.4 345-1092-ND 2.00 1.43 1.00} 642-45AB 
25 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black | 73.41 x 50.80 x 12.70 345-1058-ND 12.48 8.32 6.45] 609-50ABS3 
26 | 21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 345-1059-ND 217 1.55 = 1.09) 624-25ABT4 
26 | 25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 24.99 x 24.99 x 6.35 345-1060-ND 245 1.75 1.23) 625-25ABT4 
26 | 17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 10.16 345-1061-ND 2.35 1.68 1.18] 628-40AB 
26 | 17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 16.51 345-1062-ND 2.70 1.80 1.40] 628-65AB 
26 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1036-ND 1.16 83 -58| 658-25AB 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1063-ND 2.73 1.95 1.37} 658-25ABT1 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1064-ND 2.52 1.80 1.26) 658-25ABT2 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1065-ND 249 1.66 1.29) 658-25ABT4 
26 | 28-38mm COFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1066-ND T1683. .58| 658-35AB 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.94 x 27.94 x 8.89 345-1067-ND 2.43 1.62 1.26) 658-35ABT3 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 27.94 x 27.94 x 8.89 345-1068-ND 249 1.66 1.29) 658-35ABT4 
26 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1069-ND 1.26 90 .63| 658-45AB 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1070-ND 2.66 1.90 1.33] 658-45ABT2 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black =| 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1071-ND 2.61 1.74 1.35) 658-45ABT4 
26 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1072-ND 1.51 1.08 -76| 658-60AB 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1073-ND 2.58 1.72 1.34] 658-60ABT1 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223), Black 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1074-ND 240 1.60 1.24) 658-60ABT2 
26 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1075-ND 2.67 1.78 1.38) 658-60ABT3 
26 | 21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 21.01 x 21.01 x 11.4 345-1089-ND 2.07 148 1.04) 624-45ABT3 
26 | 25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 24.99 x 24.99 x 11.4 345-1090-ND 154 1.10 .77| 625-45AB 
26 | Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6 x 13.3 345-1093-ND 2.21 1.58 = 1.11) 655-53AB 
26 | Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9 x 27.9x 8.9 345-1094-ND 2.73 1.82 1.42) 658-60ABT4 
CPU Composite Cooler 

27 | CPU Composite Cooler for 84-1000FP, 169BGA, No Tape, Black | 16.51 x 16.51 x 10.16]  345-1076-ND 1.26 90 63] D10650-40 
27 | CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black | 21.59 x 21.59 x 10.16 345-1077-ND 1.26 90 -63 | D10850-40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE AAVID 
= THERMALLOY BGA Heat Sinks 


PCB Hole Patterns 
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Solder Anchor Attachment Method 


Aavid Thermalloy offers the broadest line of innovative BGA heat sinks - including standard, off-the-shelf solutions to 
support all of your most demanding applications. All come in the flat base and light weight you require, and deliver 
proven, long-term reliability. 


Fig. 5 


7887 “I 
(20.02), — ¢ 


394 
(10.01) 


Clip Attachment Method 


Features and Benefits: * New unique wire clip design allows for complete reworkability after assembly Features and Benefits: * A unique clip eliminates the need for mounting holes in the PC Board » Each 
without damage to the BGA package or PC Board * Minimal PC Board real estate is required for mounting Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the interface for optimal thermal performance * The clips unique 


* Solder Anchors provide the most rugged mounting in the industry * Each Heat Sink utilizes a phase change 


pad as the interface for optimal thermal performance. Finish: Black Anodize 


design eliminates the need for thermal tape attachment Finish: Black Anodize 


+ | —_— 


Boooooood 
boooooood 
Boogoooood 


lL w —| boooooood 
booooooog 
*Solder Anchors Sold Separately ee 
ran 5 7 Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid ‘i ‘ 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t |Res. Forced | Part No. 1 40 100 | Part No. _ vena He Res. Natt Res. Foret ee ay ui 4 eee a6 
1 | 23.0 | 23.0 | 25.0 19.7 6.37 HS329-ND 3.43 3.09 2.40 | 3742248600236 : ‘ : ' : a 3 : : ECAR 
1] 27.0] 27.0 | 250] 165 5.47 | HS330-ND 3.75 3.38 2.63 | 3745248600236 381 | 38.0 | 102 | 22.1 6.94 BSStONG) 528° 4:76 9.70 | 25028-EPO4-BGSS 
2 | 35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 5.15 HS326-ND 4.20 3.78 2.94 | 374724B60024G + = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
; ae ot ay io at SsaEND ae oe a Be Saar + = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
2| 40.0 | 40.0 | 18.0 12.2 4.34 HS328-ND 485 437 3.40 | 375024B60024G 
2 | 40.0 | 40.0 | 25.0 10.3 3.83 HS332-ND 5.30 4.77 3.71 | 375124860024 
Solder ANCHO ccc auvescsesssoatinccdsseacncsseliesy HS334-ND* 30 27 .21 | D057 Tape Attachment Method 


*Solder anchors must be soldered to the PCB Prior to attaching the heat sink clip 
+ = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


Features and Benefits: * Tape mounted versions eliminate the need for mounting holes in the PC Board 
¢ These Heat Sinks can be used with either plastic or metal/ceramic BGA Packages * These Heat Sinks 
are compatible with Ther-a-grip Tapes Finish: Black Anodize 


Push Pin Attachment Method 
Features and Benefits: * All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns « Plastic push pins are 
standard. Consult Aavid Thermalloy for versions available with brass push pins for more rugged applications 
* Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the interface for Optimal Thermal Performance * Minimal 
diameter holes are necessary for mounting to PC Board Finish: Black Anodize 
ON Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
eer eee ‘Surface | Width |Length| Height | Res. Nat.t|Res. Forced¢/ Part No. 1 10 100 | PartNo. 
COCCI Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 40.0 11.69 HS316-ND 2.63 2.37 1.84 | 374024B00035G 
ECE PCEET ECT Plastic| 23.0] 23.0 ) 18.0 | 23.4 7.39 HS317-ND 2.67 2.41 1.87 | 374124B00035G| 
EOE Plastic) 27.0| 27.0 | 10.0 | 30.6 9.35 HS318-ND 3.08 2.78 2.16 | 3743248000356 
T[ECEECECECCEECEEL Plastic | 27.0 | 27.0 | 18.0 20.3 6.46 HS319-ND 3.30 2.97 2.31 | 374424B00035G| 
ae Plastic} 30.0 | 30.0 | 9.4 29.4 9.11 HS311-ND 3.31 2.99 2.32 | 335824B00034 
L Metal | 35.0] 35.0 | 7.0 31.9 9.67 HS313-ND 3.73 3.36 2.61 | 371824B00032 
Plastic} 35.0 | 35.0 | 7.0 31.9 9.67 HS314-ND 4.65 419 3.26 | 371824800034 
Metal | 35.0} 35.0 | 10.0 23.4 7.55 HS320-ND 3.69 3.32 2.58 | 374624B00032 
Plastic | 35.0 | 35.0 | 10.0 23.4 7.55 HS321-ND 413 3.72 2.89 | 374624B00035G 
Than Therm DigiKe Price Each havid Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 5.15 HS322-ND 3.64 3.28 2.55 | 374724B00032 
Fred au rir eee erent | Rose ncite| necroreartlipainee 1 10 100 | PartN Plastic | 35.0| 35.0 | 18.0 | 15.3 5.15 HS323-ND 3.80 3.42 2.66 | 3747248000354 
- oe at ane = aut S _ B Setar Se oe EH ae SES Metal | 374] 374| 60 | 326 9.91 HS315-ND§ 3.80 342 266 | 37332400032 
a lara gee ban, | aoe aes ean aon OeE “Oae |S7RCDAMODODO' Metal | 40.0} 40.0] 10.0 | 203 6.46 HS324-ND 415 3.74 2.91 | 374924800032 
sae | teas | a ais tal een NDS MOB. Den ie [iota ed Metal | 40.0) 40.0 | 18.0 | 12.2 4.34 HS325-ND 4.88 4.39 3.42 | 375024800032 
5 | aia | 46. 6 : ! is 06 2.78) 2 PLALB Metal | 40.1 | 40.0 | 11.4 | 18.4 6.02 HS312-ND 3.84 3.46 2.69 | 364424800032 


t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
$ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 lfm) airflow. 
§Finish: Green Anodize 


Panasonic 
“PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) 
Heat Sink Sheets 


PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) is a heat sink sheet with high thermal conductivity and high 
flexibility. PGS is made of graphite with a structure that is close to a single crystal. This is 
achieved by highly-oriented polymer film sheet, a process which has never been implemented 
before. 


Features: * Excellent thermal conductivity: 600 ~ 800 W/(m.K), twice as high as copper, three 
times as high as aluminum « Light weight: the same as water (Specific gravity: 1.0 g/cm3), 1/9 
that of copper, 1/3 that of aluminum «¢ Flexible sheet, easy to be cut or trimmed and withstands 
repeated bending * High heat resistance: Stable up to about 400°C even in the air * Low 
thermal resistance * The main component is carbon. Minimal impurities and outgassing 
¢ Excellent heat transferring performance. Heat sink and even distribution of heat 


Application Examples: * Notebook personal computers, DVDs, DVCs, mobile phones 
* Semiconductor manufacturing equipment (Sputtering, Dry etching, Steppers) * Optical 
communications equipment 


t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
} = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§Finish: Green Anodize 


General Characteristics of PGS 


TV Chemtronics 


Items Characteristics 
Thickness 0.1+0.05mm 1 
ras ‘was Heat Sink Grease 
Thermal Conductivity (a-b plane) 600 — 800 W/(m.K) 
Thermal Resistance 04°Ciw( TON/om?) For fast heat transfer from components 
Electrical Conductivity (a-b plane) 10000 S/cm © Nonflammable 
Extensional Strength 19.6 Mpa i 
Expansion Coefficient (a-b plane) 9.3 x 10-7 1/K + Noncorrosive 
(c axis) 32 x 10°6 1/K ° Silicon 
Heat Resistance 400°C 7 
Bending (angle 180, R5) 70000 cycles * Will not dry out, harden or melt 
°5 oz. tube 
Dimensions Digi-Key Price Panasonic i. -C-. 
LxW(mm) | Part No. Each | Part No. Meets MIL-C-47113 
125 x 180 P11438-ND 404.48 | EYG-S131810 * Stable from: -0°F ~ 342°F (-18°C ~ 172°C) 
125 x 90 P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
60 x 90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 Price Chem- 
90 x 115 P12726-ND 36.44 | EYG-S091210 Digi-Key Each renin 
57 x 90 P12727-ND 33.53 | EYG-M060910SS 
57x 90 P12728-ND 19.92 | EYG-A0609T0P Part Nos f BR eNO Ear Ne 
57 x 90 P12729-ND 19.92 | EYG-A060910B CT40-5-ND 16.40 14.82 13.84 | CT40-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 871 


THE 


BERGOUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


COMPANY 


Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with special 
ingredients to provide higher thermal properties than the original fiberglass based 
Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical characteristics while 
remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 


Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil Pad 600 alternative. 


Q-Pad 3® is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 


Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin, offering the highest thermal properties of 
the Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 


CPU Pad® is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to be 
used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or high 
pressure is required. 

SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks with 
metal clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 


HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase change 


material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase change 
compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one side for 
attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room temperature and 
flows like high quality grease at elevated temperature. 

Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 
100 is designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to 
maintain high bond strength with long term exposure to moderate heat and 
high humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor * Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to a drive processor * Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 

Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer 
from electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a 
highly conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough 
surfaces and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs 
shocks minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating 
material that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks 
and high voltage, bare leaded devices. 

Gap Pad™ 1500R has the same highly conformable low modulus polymer 
as the standard Gap Pad™ 1500. The fiberglass reinforcement allows for easy 
material handling and enhances puncture, shear, and tear resistance. The tacky 
nature of both sides of the material allows for good compliance to mating 
surfaces of components, further reducing thermal resistance. 


Sil-Pad K-4©® uses a specially developed film which has high thermal 


conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil-Pad K-4 combines 
the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical 
properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high 
voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 

Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive 
insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high performance 
and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut- 
through” and resultant assembly failures. 

Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical characteristics 
of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in thermal resistance. 
Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. It is specially filled 
and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic and resists damage 
from cleaning agents. It is flame retardant and specially formulated for use as a 
thermally conductive insulator. 

Sil-Pad 2000® is Bergquist’s high performance, high reliability, thermally 
conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding military/aerospace 
and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with 
military standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the 
thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. The result is a 
“grease-free”, conformable material capable of meeting or exceeding the thermal 
and electrical requirements of high reliability electronic packaging applications. 
Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress 
applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent low 
stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO 
Ultra Soft is an electrically isolating material which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage and bare leaded devices. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type A Cc D G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1.65 (41.91) 1.14 OE 96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) 430 Ao 92) =_ BER100-ND 1.09 98 88 78 SP600-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER172-ND 1.09 98 88 78 SP900S-05 
1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | 140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER101-ND 147 1.05 94 ‘84 | SP600-02 
10-3 1.78 (45.21) 1.25 (31.75) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER171-ND 1.06 95 85 WE] SP900S-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) - BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER122-ND 71 63 57 50 Q3-05 
1.250 (31.75) | .700 (17.78) | .140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) - BER152-ND 1.03 93 83 74 K10-30 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER209-ND* 63 56 51 A5 7403-09FR-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER203-ND* 60 54 AQ 43 3223-07FR-05 
0-3/T0-66 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER212-ND* 60 54 AQ 43 7403-09FR-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) | .122 (3.10) .062 (1.57) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER211-ND* 60 54 AQ 43 7403-09FR-04 
1.563 (39.70) | 1.05 (26.67) | .140 (3.56) .080 (2.03) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER210-ND* 58 52 AT 42 7403-09FR-03 
1.312 (33.32) | .762 (19.35) | .140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) .200 (5.08) - BER218-ND* 53 48 3 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) _ BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) _ BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) - BER141-ND 9 A5 40 35 Q3-86 
1.00 (25.40) 750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER178-ND 82 14 66 59 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) Bo (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER131-ND 63 56 51 45 Q3-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER200-ND 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER204-ND* 51 AG AL 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER221-ND 66 60 54 AT K6-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) | .300 (7.62) -140 (3.56) BER109-ND 63 57 51 A5 SP600-104 
-860 (21.84) -740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER208-ND* 50 5 AL 36 3223-07FR-90 
-860 (21.84) .740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER217-ND* 50 A5 AL 36 7403-09FR-90 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 125 (3.18) BER102-ND 73 66 59 52: SP600-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 252: SP900S-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 52 SP600-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -147 (3.73) BER175-ND 13 66 59 52 SP900S-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER110-ND 73 66 59 52 SP600-43 
.750 (19.05) 500 (12.70) BER174-ND 73 66 59 52 SP900S-43 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 147 (3.73) BER114-ND 82 14 66 59 K10-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 73 K10-43 
3 -750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 125 (3.18) BER124-ND 60 54 AQ A3 Q3-58 
750 (19.05) | .500(12.70) | 187 (4.75) | .147 (3.73) BER125-ND 60 54 49 43 | 03-54 
TO-220 -750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -147 (3.73) BER198-ND 57 51 AG AL 1009-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -147 (3.73) BER201-ND 1.07 96 86 76 2015-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -147 (3.73) BER206-ND* 8 43 39 34 3223-07FR-54 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER215-ND* 48 43 39 “34 |7403-09FR-54 
.750 (19.05) | .500(12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER219-ND 54 49 AA 39 (| K4-54 
750 (19.05) | .500(12.70) | 187 (4.75) | .125 (3.18) BER199-ND ‘57 51 46 ‘41 | 1009-58 
750 (19.05) | .500(12.70) | 187 (4.75) | .125 (3.18) BER202-ND 1.07 96 86 76 | 2015-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -125 (3.18) BER207-ND* 48 43 39 34 3223-07FR-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) -125 (3.18) BER216-ND* A8 43 39 34 7403-09FR-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) | .187 (4.75) 125 (3.18) BER220-ND 54 AQ A4 39 K4-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER132-ND 60 54 AQ AB Q3-43 
.687 (17.45) 562 (14.27) | .218 (5.54) 125 (3.18) BER205-ND* 8 43 39 34 3223-07FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) | .218 (5.54) -125 (3.18) BER214-ND* 48 43 39 34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) | .218 (5.54) -125 (3.18) BER146-ND 12 65 58 52 K10-51 
1687 (17.45) | .562(14.27) | .218(5.54) | .125 (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 | 03-51 
-860 (21.84) .740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER108-ND 80 whe 64 57 SP600-90 
-860 (21.84) .740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER177-ND 80 12 64 57 SP900S-90 
-860 (21.84) .740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER119-ND 1.26 1.13 1.01 90 K10-90 
-860 (21.84) .740 (18.80) | .200 (5.08) -160 (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 Q3-90 
-945 (24.00) 827 (21.01) | .196 (4.98) -150 (3.81) BER107-ND 83 15 67 59 SP600-114 
4 MULTI .945 (24.00) 827 (21.01) | .196 (4.98) -150 (3.81) BER180-ND 83 75 67 59 SP900S-114 
-945 (24.00) 827 (21.01) | .196 (4.98) -150 (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 11 98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) -120 (3.05) BER106-ND 94 84 75 67 SP600-105 
5 SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) .170 (4.32) -120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) -120 (3.05) BER179-ND 94 84 A5 67 SP900S-105 
1.00 (25.40) .260 (6.60) BER105-ND 88 19 7 63 SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6 oy BER173-ND 88 79 wal ‘63 | SP900S-25 


* Made of SP400 material. 
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THE 


BERGOUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 


COMPANY 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B c D E E G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
6 00-5 1.00 (25.40) -260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 K10-25 
7 | SIP Module 1.50 (38.10) | .900 (22.86) | .150(3.81) | 1.20 (30.48) 450 (11.43) .075 (1.91) _ BER136-ND A8 43 39 34 Q3-67 
2.50 (63.50) | 2.00 (50.80) | .344 (8.74) | 1.81 (46.02) 1.00 (25.40) -156 (3.96) _ BER137-ND 65 58 52 6 Q3-101 
CPU .63 (16.00) 63 (16.00) BER133-ND 52 AT A2 38 CPU .63X.63 
1.375 (34.93) | 1.375 (34.93) BER135-ND 86 18 70 62 CPU 1.375X1.375 
8 1.00 (25.40) | 1.00 (25.40) | .187 (4.75) BER142-ND A6 A2 37 33 Q3-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER144-ND AQ A4 39 35 Q3-46 
1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
g | 10-220 Tubes | 433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND 13 66 59 52 SPT400 -12-11-25 
10-247 Tubes | 532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 80 72 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 TO-5 360 (9.14) -200 (5.08) .040 (1.02) BER213-ND* A6 At 37 33 7403-09FR-09 
“Hi-Flow™ ” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | 430 (10.92) .072 (1.83) BER166-ND 28 25 23 20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER167-ND 10 09 08 07 HF115TAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER168-ND 10 09 08 07 HF115TAAC-58 
3 T0-218 .860 (21.84) | .740 (18.80) | .200(5.08) | .160 (4.06) BER169-ND 12 10 09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830 (21.08) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) -170 (4.32) 120 (3.05) BER170-ND 14 13 AW 10 HF115TAAC-105 
“SP900” Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | 430 (10.92) .072 (1.83) BER181-ND 1.14 1.03 92 81 SPQOQEAAC-05 
3 T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53 SPQOQEAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER183-ND 74 67 60 53 SPQOQEAAC-58 
“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet .. BER158-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 BOND PLY 105 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet .. BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.13 BOND PLY 111 10x10” 
‘Gap Pad™ 1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. BER162-ND 14.33 12.79 11.47 10.15 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 .125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER227-ND 86.26 76.97 69.01 61.05 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER228-ND 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER229-ND 110.92 98.98 88.74 78.50 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet ... ‘ BER230-ND 189.31 168.93 151.45 133.98 .125 GP 1500 8” X 16” 
“Gap Pad™ 1500R” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .010” (.254) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet... . BER231-ND 54.21 48.38 43.37 38.37 GP1500R 10 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .015” (.381) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER232-ND 63.25 56.44 50.60 44.76 GP1500R 15 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet... BER233-ND 72.96 65.11 58.37 51.64 GP1500R 20 MIL 8” x 16” 
“Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet ... BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER223-ND 90.61 80.86 72.49 64.13 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER224-ND 101.66 90.72 81.33 71.95 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER225-ND 116.48 103.94 93.19 82.44 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet ... BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 -125 GP US 8” X 16” 


* Made of SP400 material. 


KEYSTONE 49 ASAHI RUBBER INC. 
TO-3 Power Transistor Sockets Heat Sink Pads 


KEYSTONE 
MICA Insulators for 


: Asahi Rubber offers an excellent product for applications requiring a 
Tra nsistor Mou nting Fig. 1 thermal solution. The ART Series is a thermally conductive silicone gel 
These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity Chassis Mount . that can be cut as required. 
(.009 watts per square inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal * Top Plate: Molded Nylon Tl 16. Features: * Color: Gray * Dimensions: 11.81” x 8.46” (300mm x 215mm) 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. Base: Phenolic » Dimensions: i * Thickness range: 0.3 mm to 2.0 mm » Operating Temperature 
Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001” (+ .03mm). 1.53”x.073” (38.86mm x 1.85mm) Range: -60°C ~ 200°C 
Fig.3 413.214 * Standoffs: 0.09" (2.2mm) : Thickness | Digi-Key Price Each Asahi 
93.56, I 7 Inch (mm) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 2 . . .01 (0.3) | 509-1000-ND 48.12 44.11 39.30 | ARTO3 
01,78 i Chassis Mount ae \ .02 (0.5) | 509-1001-ND 53.01 48.60 43.30 | ARTOS 
2 holes * Top Plate: Phenolic sy . .04 (1.0) | 509-1002-ND 76.59 70.21 62.55 | ART10 
+ Base: Phenolic 5 06 (1.5) | 509-1003-ND 98.19 90.01 80.19 | ART15 
* Dimensions: 1.35"x1.00” (34.29mm .08 (2.0) | 509-1004-ND = 120.12 110.11 98.10 | ART20 


x 25.40mm) « Standoffs: None 


Fig. 3 
P.C. Board Mount 


Top Plate: Molded Nylon 
+ Base: Phenolic + Dimen- 


a aa sions: 1.53"x.073” (38.86mm x 1.85mm) . . 
Digi-Key Pricing Keystone i ‘ a 0.D: ei 
Fig. | PartNo. 10 100 500 __1,000 | Part No. Standattes 0.08) ie eomm) TO 220 Solder Tail 
1 4651K-ND 1.07 6.65 = 28.25» 38.40 | 4651 Transistor Mounting Hardware 
2 4662K-ND 117 7.30 31.75 42.00 | 4662 . - Transistor Sockets 
3 4671K-ND 1.14 6.65 28.25 27.25 | 4671 Fig. 4A P.C. Board Mount: .100” (2.54mm) center. These three circuit transistor 
4 4672K-ND 88 6.65 28.25 19.90 | 4672 T0-220 T0-3 sockets are preassembled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven 
4 4673K-ND 88 6.65 28.25 19.90 | 4673 Complete Mounting Kit Complete Mounting Kit double cantilever design eliminates circuit failure due to thermal expansion 
(one each of A, B, C, D, E) (A, B, C, D, E, FG) and/or mechanical tolerances. Linear movement of the transistor leads in the 
socket does not affect contact reliability. 
TA Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nylon 


a 0 0.41-0.56 
Plating: 9 0,25-0.46 
Hi 7 GY G @ 
Sleeve (Pin): 371ee1_| V//, 2794.19 @ « 
2001” Sn. LE \ g 
Contact (Clip): ZA 3.20 4 
30y” Au. 0.71-0, i 2.0; Y—_+ 4S * 6-20 Mounting Screws 
Hole =” 20.58-|| (A Only, 2 Required) 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max _ - 
Pins | PartNo. 1-10 100 | PartNo. _ | Digi-Key Price Each Keystone 
TO-5 Package . | Part No. 1 10 100 Part No. 
3 ]ED2150-ND 58 49 41 | 917-93-103-41-005000 4601K-ND 1.69 1.57 1.44 7 4601 igi i 
4 | ED2151-ND 77 65 ~—_54_| 917-93-104-41-005000 4606K-ND 144-134 1.47 | 4606 eal, Renee qe bilceeach so | | Molex: 
8 | ED2152-ND 1.48 1.25 1.03 | 917-93-108-41-005000 ee + eu a Ane ub : : 
TO-100 Package 724K 1 / : 7 1 | wm2550-ND 1.62 1.43 .96 | 09-48-3031 
8 | ED21S3ND 1.48 125 1.03 | 917-93-208-41-005000 4725K-ND 1.75 1.63 1.02 | 4725 
10 | ED2154-ND 1.77 1.50 1.23 _| 917-93-210-41-005000 4706K-ND* 2.41/20 17.50/200 | 4706 2 a OO 7118 | 10-18-2081 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 873 


Portescap (J) DANAHER 


MOTION -SPECIALTY MOTORS 


Stepper Motors 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific degree of rotation 
with each pulse applied to its coils. Stepper motors can be controlled for either clockwise 
or counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. Shaft speed is not 
affected by variations in torque. Unipolar motors have two coils wound on the same 
bobbin (4 coils total) where each winding is sequentially energized. Bipolar motors 
have only two windings and require a push-pull driver to operate. Holding torque is the 
force required to hold the shaft with back pressure applied. MNM is millinewton meter + 
torque Operating Specification: * Maximum Operating Temperature: 100°C * Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Bearing Type: Bronze sleeve * Insulation Res. 
@ 500VDC: 100MO « Dielectric Withstanding Voltage: 650VRMS 60Hz for 2 seconds 
* Lead Wires: 26AWG 


Geared Stepper Motors 


Standard 7.5 degree Stepper Motors offered with gear reduction for extremely high torque 
and precision. Perfect replacement for DC geared motors where accuracy is needed. 


Digital Linear Actuators 


Precise “In and Out” movements controlled by a stepper motor, these low-cost units 
provide industry-leading linear force positioning capability. An ideal linear actuator 
solution in medical equipment applications such as pumps, pipettes and scanners, as well 
as instrumentation and HVAC applications. These linear actuators are available in captive 
and non-captive versions, unipolar or bipolar coil construction, and industry-standard 
frame sizes. 


TECHNOLOGY 
c 


el Unipolar Stepper 
gai Motor Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand- 
alone uni-polar stepper motor driver board 
or in conjunction with a PC or program- 
mable controller for greater flexibility. 


Applications: Robotics, Motion Control, 
Education, Light Duty Industrial » Adjust- 
able On-Board Step Clock (15-1500hz) 
* Continuous Run or Pre-settable Step 
Count from 0-255 steps * Pushbutton 
Repeat (pre-set step count) * LED Phase/ 
Step Indicators * .1” SIP Header Connectors (.025” square pins) 

“Stand Alone” Functions (Dip Switch Selectable): * Disable/Enable * CW/CCW Direction 
* Single/Dual Phase Drive * Locked/Free Motor during Disable » Continuous Run/Pre-set 
Step Count (0-225 steps) 


Programmable Controller Input Functions: * Disable/Enable CW/CCW Direction « Pre-set 
Step Count Repeat * Logic OUTOUT pin to ID end of pre-set step count » External Clock 
Input (10 KHz maximum) 

Power Requirements: * Logic Supply: 5VDC @ 50mA « Motor Supply: Maximum of 24VDC 
@ 1.85 Amps draw ¢ Board Dimensions: 3.20” x 2.70” x .875” (81.28mm x 68.58mm x 
22.23mm) 


MTS DAV TSN css sree setae acai ik iat ehatate gid g winced daigigt ghd a tdle aan $82.40 


Rated Motor Size Holding 
Voltage (mm) | (mm) | (mm) | Steps per| Step Angle| Torque (1) Digi-Key Price | Danaher 
Fig.) (VDC) Type A B Cc Rev. | (Degrees) | (mNm/oz-in) Part No. Each | Part No. = 
Standard Stepper Motors 
5] Bipolar | 15 2 | 15 20 18 3.9/.55 403-1000-ND 15.50 | 15M020D1B AC/DC Geared Motors 
] Unipolar 20 34.9 1:6 20 18 7.8/1.1 403-1001-ND 16.20 | 20M020D1U 
5 Unipolar 20 34.9 15 24 15 770/14 403-1018-ND 16.20 | 20M024D1U 105 Series AC Gear Motor: Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” 
5 Bipolar 20 34.9 15 20 18 11.31/1.6 403-1002-ND 15.50 | 20M020D1B system. Motors listed are all clockwise rotation when facing the output shaft. 
5 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1020-ND 16.20 | 26M024D1U istics: A 90°C. ~ 559 . 
fo finer | 2) BE] 2] | 8 | s883 | StS 1388 |eRitetay | cami nse sn ay, si eo 2 Wate SU 
5 | Unipolar] 26 | 349 | 2 48 75 9.2/1.3 403-1019-ND 16.20 | 26mo48D1U lanes drat ee eS lees ee 
1 12 Unipolar 26 34.9 9 48 75 92/13 403-1004-ND 16.20 | 26MO048B2U running at 1 RPM. Motors shown utilize standard gearing rated for 300z-in maximum load. 
5 Bipolar 26 34.9 9 48 75 10.6/1.5 403-1005-ND 15.46 | 26M048B1B To determine torque available on motors shown, divide 3000z-in by listed motor speed. 
5 Unipolar 36 42 2 48 75 18.35/ 2.6 403-1021-ND 17.20 | 35M048B1U 8001 Series DC Gear Motor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 
5 Unipolar | 36 42 2 48 75 25/3.5 403-1022-ND 17.20 | 35L048B1U-N 300z-in dynamic, 900z-in static. Starting and running torque 600z-in at 1rpm. These ratings 
v7 rane 3 z z a ie yang ee Oe NE 163 ee are conventionally stated for output geared to 1rpm. The torque theoretically available 
A : saa . y 5 F at another output speed is the torque at 1rpm divided by the desired speed. Input power 
ree 2 Z a re Te ae ee ee ey i 2 Watts. Motor output speed will be higher if load is less than 30o0z-in Voltages offered 
5 ine | @ | 85] | & | 7s | fara | Meier sete [ian | fp i2b¢me2nor oc noon ae stb erin pty mim. Oa 
5 Bipolar 42 49.5 3 48 75 87.5/12.4 403-1009-ND 16.90 | 42M048C1B Motor failure. 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 7.5 73.4/10.4 403-1010-ND 17.80 | 42M048C2U 2 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 50.8/7.2 403-1011-ND 17.80 | 42S048D2U 
9 § Bipolar 42 49.5 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND 16.90 | 42M100B1B 105 mieue Flatted Round Shaft 8001 
12 Unipolar 42 49.5 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 17.80 | 42M100B2U Series (47.625) Series tig 
5 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 17.10 | 44M100D1B fs By : 
12 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1015-ND 17.80 | 44M100D2B } es 
5 Unipolar 55 66.7 6.35 48 75 102.4/14.5 403-1025-ND 18.90 | 55M048D1U 
§ Bipolar 55 66.7 3 48 6.3 122.2/17.3 403-1016-ND 18.00 | 55M048D1B 
12 Unipolar 55 66.7 3 48 6.3 102.4/14.5 403-1017-ND 18.90 | 55M048D2U 
+ 6.354 
ated Voltage utput Step | Gear Ratio jutput Spee unning Torque | Digi-Key rice | Danaher ‘td. for both series’ 
Rated Voli 01 Si Gear Rati 0 Speed Running Te Digi-K Pri Danah (Std. for both series) 
Fig. (VDC) Type Angle Gearhead Shaft (Nm/oz-in) Part No. Each | Part No. 
Geared Stepper Motors — - 
nipolar 25 i 25) 70.6/10. 4 i B i 
3 12 Unipol: 0.2: 30:1 6.25RPM @ 100PPS 0.6/10.0 403-1026-ND 30.92 | 26M048B2U-V31 Digi-Key Price Each Cramer 
4 5 Bipolar 0.15 50:1 6RPM @ 240PPS .211/29.9 | 403-1027-ND 36.68 | 42M048C1B-236 Volt. | RPM | Part No. 1 10 50_| Part No. 
5 12 Unipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS 854/121 403-1029-ND 38.68 | 42M048C2U-R21 105 Series 
5 12 Bipolar 0.75 10:1 | 30RPM @ 240PPS 854/121 403-1028-ND _38.68 | 42M048C2B-R21 12 | CRAIO1-ND 26.22 = 22.91 20.70 | MBAOBAA24AABT542X 
10 | CRA102-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA13MADT542X 
Rated Vol Maxi 3 Digi-K Pri nanan 110 6 CRA103-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA24FAAT542X 
Fi ere 7 anna qe a ee Baie Each (PHiNGe VAC} 2 | CRAI04-ND 26.22» 22.91 20.70 | MBAOSAA1ASABT542X 
lg.| _ (VDC) ype aftiTyne Shaftitrave lesolution artiNo: ach /RantiNo: 1 | CRA105-ND 26.22» 22.91 20.70 | MBAOBAA1C5ABT542X 
Digital Linear Actuators 1/2_| CRA106-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA26HAATS42X 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.38” 001” 403-1030-ND 35.20 | 20DAM10D2U-L 800! Series 
7 12 Unipolar Captive 0.63 .001 403-1031-ND 38.56 | 20DAM10D2U-K 12 1 CRA201-ND 46.55 40.67 36.75 | DC3275 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.89" 001” 403-1032-ND 46.22 | 26DBM10D2U-L voc 10 | CRA202-ND 46.55 40.67 36.75 | DC3276 
7 12 Unipolar Captive 0.52” .001” 403-1033-ND 47.32 | 26DBM10D2U-K 30 | CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 | DC3277 
6 12 Unipolar NonCaptive 2.50” 001” 403-1034-ND 52.88 | 35DBM10B2U-L 24 1 CRA204-ND 46.55 40.67 36.75 | DC3278 
7 12 Unipolar Captive 0.761" 001” 403-1035-ND 55.86 | 35DBM10B2U-K voc 10 | CRA205-ND 46.55 40.67 36.75 | DC3279 
Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 30_| CRAZ06-ND 46.55 40.67__—36.75 | DC3280 
Dimensions Max. Stroke Duty Cycle 
Inch Length Inch Ww Coil | Digi-Key Part No.| Digi-Key Part No.| Digi-Key Part No. Price Each Pontiac Part No. |Pontiac Part No.) Pontiac Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed |Cont./inter./Pulsed | VDC |Cont. Version Inter. Version Pulsed Version 1 25 100 |Cont. Version |Inter. Version | Pulsed Version 
Pontiac ( ‘Oil Open Frame Pull Type 
12 |527-1016-ND §27-1017-ND — 28.00 23.01 13.80 |FO451A F0452A _— 
Solenoids 1,682.08 x1.44 Al 14a 24 |597-1018-ND__|527-1019-ND__|— 28.00 23.01 13.80 |FO453A FOA54A = 
12 |527-1008-ND 527-1009-ND _ 25.00 20.00 10.85 |F0431A F0432A _— 
PAU A185 40.06 |; « “005/005 g/19 24 |527-1010-ND__[527-1011-ND__|— 25.00 20.00 10.85 |Fo433A FO434A = 
Pontiac Coil’s range of latching, 12 |527-1004-ND 527-1005-ND = 22.50 17.75 = 10.11 ]F0421A F0422A = 
open-frame and tubular solenoids are |998%1-17%0.82| — 0.50/0.50 6.4/12.5 24 |527-1006-ND _|527-1007-ND__|— 2250 17.75 10.11 |FO423A FO424A a 
all designed for manufacturability and 12 |527-1000-ND §27-1001-ND — 21.00 16.25 9.26 |FO411A F0412A _— 
unsurpassed quality. 0.75x1.20x0.76/ 0.50/0.50 418.5 24 |527-1002-ND _|527-1003-ND__|— 21.00 16.25 9.26 |FO413A FO414A oe 
4.24% 2.02 x 1.00 0.75/0.75 7519 12 |527-1012-ND 527-1013-ND = 26.00 19.05 = 11.91 ]F0441A F0442A — 
O Fi pause pial i 24 [527-1014-ND §27-1015-ND - 26.00 19.05 11.91 |F0443A. F0444A = 
penne dgsxdeaxts7| 455/158 13/48 12 [527-1020-ND ‘[527-1021-ND_— |— 30.00 25.51 14.96 |FO461A FO462A = 
pene as eerie 24 [527-1022-ND §27-1023-ND - 30.00 25.51 14.96 |F0463A F0464A = 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 
12 |527-1036-ND §27-1037-ND §27-1038-ND 32.00 28.00 18.31 |GO401A G0402A G0403A 
0.76 «1.19 0.76 | 0.875/0.75/0.875 49/40 24 |527-1039-ND___|527-1040-ND__|527-1041-ND 32.00 28.00 18.31 |Go404a GO405A GO406A 
12 |527-1042-ND 527-1043-ND 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 |G0411A G0412A G0413A 
1,28% 2,081.08) 0.75/0.75/0.75 720/72 24 |527-1045-ND _|527-1046-ND__|527-1047-ND 34.00 2950 21.10 |Go414a GO415A GO416A 
Tubular Pull Type 
A 12 |527-1028-ND 527-1029-ND = 29.00 24.51 14.20 |FO481A F0482A _ 
Dia. 1.00x12.03) 0.875/0.875 8/40 24 |527-1030-ND___|527-1031-ND__|— 29.00 2451 14.20 |Fo4e3A FO4B4A = 
H 12 |527-1032-ND 527-1033-ND _ 35.00 31.01 22.50 |FO491A F0492A _ 
Dia Tada eee |). Neale) oe 24 |527-1034-ND__[527-1035-ND__|— 35.00 31.01 22.50 |Fo493a FO494A = 
; 12 |527-1024-ND 527-1025-ND _ 27.00 22.50 12.91 |FO471A F0472A = 
Bia Oe x Et pO, 050/08 75 GAD 24 |627-1026-ND —_[527-1027-ND__|— 27:00 2250 12.91 |FO473A FO474A = 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lighting ICs 


Zetex has developed a range of high efficiency, cost effective and versatile LED driver ICs to 
tackle a wide range of existing and emerging applications including: 


* Camera flash 
¢ Automotive lighting 
¢ Solar powered traffic signs 


¢ Display screens backlighting 
* Low-voltage halogen replacement LEDs 
¢ Architectural and decorative lighting 


VIN (12V Nom) 280m 
4 
Features: 
¢ 2.5 to 5.5V internal switch — ZXLD1100 / 1101 / 1601 / shi 
1615/1937 ZHCS1000 % 

© 1.6 to 5.5V internal switch — ZXLB1600 imF—— 
© 7 to 30V internal switch — ZXLD1350 Win Teense LX 
* 0.8 to 8V external switch — ZXSC300 / 310 = eal 
* 1.8 to 8V external switch — ZXSC400 / 440 

VD 


The ZXLD1350 is a continuous mode inductive buck converter designed to drive up to three 
1W series connected white LEDs from a 12V source. The primary application is 12V halogen 
replacement and automotive lighting, though a supply voltage range of 7V to 30V making this part 
suitable for a wide range of other applications. With a higher supply voltage up to six LEDs can 
be driven. 


Gate driver transistors in SOT23-6 


Combining complementary NPN and PNP transistors in the SOT23-6 package, the ZXTC2045E6 
from Zetex Semicondustors produces the drive requirement needed to switch high power 
MOSFETs and IGBTs in power supply designs. 


Applications: C1 ° F1 

* MOSFET and IGBT gate driving N 

Features: Bt Be 
it ahi ‘ ¢ Zero standby current a 

¢ Fast switching emitter followers c2 E2 


¢ Peak current up to 5A 


¢ No latch uy 5 : 
P ¢ Separate emitters for independent 
* No shoot through rise and fall time control 
Part VcEO | Ic |Icm hFE VCE(sat) Gate driver switching times (typ.) 
number CL=inF, Rp=1.10, Vec=12V, Vin=10V, Rg=250 
Min | @Ic | Max | @Ic |@Ip | td(rise) tr td (fall) tf 
Vv AJA A mV | A |mA ns ns ns ns 
NPN 30 1.5] 5 |180 | 0.1 | 375 | 0.75) 15 
1.8 8.9 1:7 8.9 
PNP. -30 |-1.5] -5 | 180 | -0.1 | -375 | -0.75] -15 


Semiconductor solutions for power and signal management 
For more information visit www.zetex.com/digikey 


Current monitors 


Current measurement from a few milliamps to tens of amps can be satisfied by Zetex’ current 
monitor range. In particular the ZXCT1051 is a wide input range current monitor, which operates 
over a range of input voltages from ground up to Vcc-2V. As a result the ZXCT1051 can be used 
on the high or low side of the load. 


Features: Typical application circuit 


¢ Accurate down to end current sensing 
* Output voltage scaling x10 

° 0 to Vcc-2V sense input range 

¢ 2.7 to 20V supply range 

¢ 50 pA quiescent current 

¢ 1% typical accuracy 


VseNsE 


Rsense 


VseNse+ 


Vsense+ VsENSE- 


Veo ZXCT1051 
Applications: 
¢ Power supply 
¢ DC motor and solenoid control 
* Battery management 
¢ Over current monitor 


GND Vout 


D> Vout 


The range also includes the ZXCT1021 with reduced offset voltages and ZXCT1030 which has an 
internal reference and comparator for enhanced functionality. 


Voltage references and shunt regulators 


Zetex provides a wide range of references and shunt regulators in industry standard pin-outs. They 
exhibit lower minimum knee currents than their industry standard counterparts thereby enabling a 
reduction in power consumption or an increase in temperature ratings. 


Features: 
° ZR431 — TL431 type shunt with lower knee current and higher output current 
¢ ZR431L — TLV431 type shunt with lower knee current 


* ZXRE4041 —LM4041 performance but with lower knee current TV 


* ZR4040 — LM4040 voltages and performance but with lower knee current 

* SOT23, TO92 and SOT223 packages 4k7 
¢ Available in 0.5% and 1% as well as 2% and 3% tolerances 

¢ZTL431/2 —71L431/2 pin compatible 


* Available in 0.5% and 1% in SOT23 and TO92 packages 1.225V 


Applications: 


© 431 for isolation loop in isolated power supplies 
¢ Low current references for precision supplies in portable/handheld equipment vv 


Low leakage Schottky diodes 


Zetex’ low leakage Schottky diodes are ideally suited to address applications requiring efficient operation at higher temperatures, Features: 
often a significant limitation of conventional Schottky types. The ZLLS series diodes are provided in choice of packages °VR=40V 
which relate directly to die size and IF performance ensuring that designers have the optimum choice of package size / * Very low VF at high temperature operation (above 85°C) 
performance. ¢ Very low leakage capability in all packages 
¢High temperature operation of ZLLS diodes complement the 
isti f ZHCS seri timized f ti t | 
Part number VR IF VF at IF IR at 30V trr Cp at 30V Pb Package on antes se series (optimized for operation at lower 
Max Max Max Max typ. P 
Vv mA mV mA HA ns pF WwW ole 
Applications: 
ZLLS2000 40 2:2 540 2000 40 6 65 11 SOT23-6 - . 
* Automotive power conversion 
ZLLS1000 40 1.16 560 1000 20 26 0.625 SOT23 * DC conversion (telecom DC modules) 
ZLLS500 40 0.7 530 500 10 3 16 0.5 SOT23 * Charging circuits 
ZLLS400 40 0.52 500 400 10 2.46 15 0.33 SOD323 * High frequency rectification 
ZLLS350 40 0.38 1000 275 4 1 3.5 0.36 s0D523 * Motor control 


¢ Battery powered equipment 


High power SOT23 bipolar transistors 


This new series of SOT23 transistors utilizes Zetex advanced bipolar process and Part Polarity | VcEo | VcEv | Ic | Icm FE VcE(sat) Pp 
package design to maximize the power handling and performance. The compact number min Max @Ic | max @lc @lp 
design and ratings of these devices make them ideally suited to applications where Vv Vv A A A mV A mA Ww 
space is at a premium. 100 300 0.01 80 1 100 
zxTN25100BFH| NPN | 100 | 170 | 3 | 9 | 5 — 1 250 | 3 | 300 | 15 
. 7 100 300 0.01 65 1 100 
Features: Applications: zxTn2s060BFH| NPN | 60 | 150 | 35 | 10 | 95 — | 35 | 175 | 35 | 350 | 125 
hohe ieee j j ive i ‘ 300 900 0.01 60 1 100 
* 1.25W power dissipation in SOT23 . Drivers in automotive, industrial ZXTN25050DFH| NPN 50 150 4 10 20 peas 4 210 4 | aoo | 1-25 
* NPN and PNP and office automation markets 
i 100 300 -0.01 -130 “1 -100 
+ VCEO ratings up to 100V zxtpesio0BFH| PNP | -100 | -140 | 2 | 5 | 45 — | 2 | -295 | -2 | -200 | 15 
¢ Pulsed current up to 10A 100 300 | -0.01 -55 -0.5 | -50 
* Continuous current handling capability up to 4A zxTP25060BFH| PNP 200, | s100: |] 22 2 30 _ 3 -235 -3 | -300 | 125 
+ Low saturation voltage : F r 300 750 | -0.01 “85 “1 | -100 
g zxtp2so4oDFH| PNP | -40 | -50 | 3 | 5 30 a -3 | -220 | -3 | -300 | 125 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TEX Low Saturation Transistors  roxs compliant Parts Available 


SEMICONDUCTORS 


up to 25 Volts ZETEX @S9000 Accredited! 
Ic Vee (sat) Loose Piece MLP 2x 2 
Voeo | Ycso | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @c @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vv) | (A) | Min. = Max. (mA) (vy) | (V)— (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
10 35 40 300 ©1200 1000 2 0.19 4000 20 | Super E-Line —TO-92 Z7X1047A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
12 12 3.0 400 _ 3000 2 0.35 3000 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX688B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
17.5| 50 40 300 ©1200 1000 2 0.21 4000 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX1048A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
20 20 3.5 300 - 200 2 | 0.255 3500 50 | Super E-Line —TO-92 Z7X618-ND 1.17 8.78 52.65 331.50 
20 3.0 400 = 2000 2 0.5 2000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX689B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
25 60 5.0 300 - 1000 1 0.22 5000 100 | Super E-Line —TO-92 ZTX869-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
35 2.0 100 300 1000 2 0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX649-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
PNP 
12 15 -45 | 300 1000 500 -1 | -0.30 5000 200) Super E-Line —TO-92 ZTX968-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
15 -4.0 | 250 850 500 -2 | -0.235 4000 70 | Super E-Line —TO-92 Z7X1147A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-15 | -20 -3.0 | 300 800 10 -1 | -0.32 2000 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX788A-ND 1.46 10.98 73.20 488.00 
20 -40 -45 | 100 300 1000 -1 | -0.31 5000 300) Super E-Line —TO-92 ZTX948-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-20 -25 | 300 = 10 -2 | -0.26 2500 200) Super E-Line —TO-92 Z7X718-ND 1.13 8.46 50.76 319.60 
-25 -3.0 | 300 800 10 -2 | -0.45 2000 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX789A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-25 | -30 -3.0 | 250 800 500 -2 -0.3 3000 70 | Super E-Line —TO-92 ZTX1149A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-35 -2.0 | 100 300 1000 2 -0.5 2000 200) Super E-Line —TO-92 Z7X749-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
Exposed 
Ic Voce (sat) Cut Tape Pad 
Vceo | Yepo |(cont.) hee@ Ic/yce Max. @ ce @jg | Packaging) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN 
10 35 5.0 | 300 1200 1000 2/035 5000 25 | SOT-223 FZT1047ACT-ND 1.30 98 | FZT1047ATR-ND 1,000 367.20 
35 4.0 | 300 1200 1000 2/035 5000 25 | SOT-89 FCX1047ACT-ND 98 74 | FCX1047ATR-ND 1,000 277.10 
12 12 40 |}400 — 3000 21/035 3000 20 | SOT-223 FZT688BCT-ND 1.31 99 | FZT688BTR-ND 1,000 372.30 
12 3.0 | 400 — 3000 20.40 4000 50 | SOT-89 FCX688BCT-ND 79 59 | FCX688BTR-ND 1,000 222.70 
40 5.0 | 300 900 1000 2}0.20 5000 1000) SOT-23-6 | ZXT13N15DE6CT-ND 1.17 88 | ZXT13N15DE6TR-ND 3,000 | 292.50/M 
70 45 |200 — 10 2) 8 100 10 |MLP 2x2] ZXTAM322TACT-ND 85 .64 | ZXTAM322TATR-ND 3,000 | 253.80/M 
15 40 | 300 — 10. 240.014 100 10 | SOT-23-6 | ZXT1ON1S5DE6TACT-ND 92 69 | ZXTIONISDE6TATR-ND | 3,000) 229.50/M 
15 15 40 | 200 — 3000 20.20 3000 50 | SOT-89 FCX617CT-ND 79 59 | FCX617TR-ND 1,000 222.70 
40 3.3 | 300 900 200 2/015 3000 150] SOT-23 ZXT11N15DFCT-ND ral 54 | ZXT11N15DFTR-ND 3,000 | 178.50/M 
15 3.0 | 200 — 3000 2] 02 3000 50 | SOT-23 FMMT617CT-ND 86 65 | FMMT617TR-ND 3,000 | 216.00/M 8-MSOP (Single) Pin out 
15 1.5 | 200 — 1000 2/018 1000 10 | SOT-323 ZUMT617CT-ND 43 .33 | ZUMT617TR-ND 3,000 | 129.60/M 
17.5 | 50 5.0 | 300 1200 1000 2/035 5000 25 | SOT-223 FZT1048ACT-ND 1.30 98 | FZT1048ATR-ND 1,000 367.20 
100 10 ; 200 — 10 2) 8 100 10 |MLP2x2} ZXTBM322TACT-ND 85 .64 | ZXTBM322TATR-ND 3,000 | 253.80/M 
50 45 | 300 900 1000 20.23 4500 45 | SOT-23-6 | ZXT13N20DE6CT-ND 1.17 88 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000 | 292.50/M 
20 3.5 | 200 — 10 240.015 100 10 | SOT-23-6 | ZXT1ON20DE6TACT-ND 92 69 | ZXTION20DE6TATR-ND | 3,000) 229.50/M SOT-23 
20 20 3.0 | 400 — 2000 2/045 3000 20 | SOT-223 FZT689BCT-ND 1.31 99 | FZT689BTR-ND 1,000 372.30 
40 25 | 300 900 100 2/013 2500 250] SOT-23 ZXT11N20DFCT-ND val 54 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000 | 178.50/M 
20 25 |200 — 2000 2] 02 2500 50 | SOT-23 FMMT618CT-ND 86 65 | FMMT618TR-ND 3,000 | 216.00/M 
20 | 1.25} 200 — 1000 2] 02 1000 10 | SOT-323 ZUMT618CT-ND 43 .33 | ZUMT618TR-ND 3,000 | 129.60/M 
60 7.0 | 300 — 1000 10.080 1000 10 | SOT-223 ZX5T869GCT-ND 1.44 1.08 | ZXST869GTR-ND 1,000 408.00 
60 7.0 |300 — 1000 10.075 1000 10 | SOT-223 ZXTN2005GCT-ND 1.43 1.08 | ZXTN2005GTR-ND 1,000 404.60 
25 | 80 | 65 |300 — 1000 1{0.215 2000 10 | SoT-223 | FZT869CT-ND 1.84 1.38 | FZT869TR-ND 1,000] 520.20 2 Collector 
60 5.5 |300 — 1000 1|0.07 1000 10 | SOT-89 ZXTN2005ZCT-ND 1.10 .83 | ZXTN2005ZTR-ND 1,000 312.80 3 Emitter 
35 3.0 | 100 300 1000 2 {03 1000 100 | SOT-223 FZT649CT-ND 1.21 91 | FZT649TR-ND 1,000 343.40 
PNP |= 2.5 Max. 
-15 | -6.0 | 300 1000 500 -1)-0.17 2000 50 | SOT-223 FZT968CT-ND 1.84 1.38 | FZT968TR-ND 1,000 520.20 
-20 | -6.0 | 300 900 1000 -2}-0.163 6000 60 | MSOP-8 ZXT14P12DXCT-ND 484 363 | — = = 
-15 | -3.0 | 250 850 500 -2)-0.25 3000 30 | SOT-89 FCX1147ACT-ND 98 74 | FCX1147ATR-ND 1,000 277.10 
-15 | -5.0 | 250 850 500 -2/ 04 5000 50 | SOT-223 FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1147ATR-ND 1,000 391.00 i 
42 -25 | -4.0 | 300 — 10-2} -10 100 10 |MLP2x2 |} ZXT1M322TACT-ND 85 64 | ZXT1M322TATR-ND 3,000 | 253.80/M 8 5 
-20 | -4.0 | 300 900 1000 -2)-0.25 4000 50 | SOT-23-6 | ZXT13P12DE6CT-ND 1.17 88 | ZXT13P12DE6TR-ND 3,000 | 292.50/M as 
-12 | 30 | 300 — 10 2¥}-0.017 100 10 | SOT-23-6 | ZXT10P12DE6TACT-ND 92 69 | ZXT10P12DE6TATR-ND | 3,000) 229.50/M og 
-12 | -3.0 | 300 — 100 -2/-0.32 3000 50 | SOT-89 FCX717CT-ND 79 59 | FCX717TR-ND 1,000 222.70 
-12 | -25 | 180 — 2500 -2)-0.17 1500 50 | SOT-23 FMMT717CT-ND 92 69 | FMMT717TR-ND 3,000 | 229.50/M SOT-23-6 
-12 | -1.25}180 — 1000 2/]-0.24 1000 50 | SOT-323 ZUMT717CT-ND 43 .33 | ZUMT717TR-ND 3,000 | 129.60/M 
-15 | -15 | -3.0) 300 — 2000 -2/-0.45 2000 10 | SOT-223 FZT788BCT-ND 1.31 99 | FZT788BTR-ND 1,000 372.30 
-40 | -6.0 | 100 300 1000 -1)-0.18 2000 200 | SOT-223 FZT948CT-ND 1.84 1.38 | FZT948TR-ND 1,000 520.20 
-25 | -5.0 | 300 900 1000 -2)-0.20 5000 100} MSOP-8 ZX714P20DXCT-ND 4.84 3.63 | ZXT14P20DXTR-ND 1,000 1370.20 
-25 | -3.5 | 300 — 10-2) -19 100 «10 |MLP 2x2] ZXT2M322TACT-ND 85 .64 | ZXT2M322TATR-ND 3,000 | 253.80/M 
-25 | -3.5 | 300 900 1000 -2|-0.25 3500 350 | SOT-23-6 | ZXT13P20DE6CT-ND 1.17 .88 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000 | 292.50/M 
-25 | -3.5 | 300 900 1000 -2)-0.14 1000 10 | SOT-23-6 | ZXST2E6CT-ND 1.38 1.04 | ZXS5T2E6TR-ND 3,000 | 345.00/M 
-20 | -25 | -3.5 | 300 900 1000 -2/-0.14 1000 10 | SOT-23-6 | ZXTP2006E6CT-ND 83 63 | ZXTP2006E6TR-ND 3,000 | 207.00/M 
-20 | -25 | 300 — 10  2¥}-0.030 100 10 | SOT-23-6 | ZXT10P20DE6TACT-ND 92 69 | ZXT10P20DE6TATR-ND | 3,000) 229.50/M 
-20 | -25 | 300 — 100 -2/-0.22 1500 50 | SOT-89 FCX718CT-ND 79 59 | FCX718TR-ND 1,000 222.70 
-20 | -1.5 |150 — 2000 -2)-0.20 1000 20 | SOT-23 FMMT718CT-ND 92 69 | FMMT718TR-ND 3,000 | 229.50/M 
-20 | -1.0 | 180 — 500 -2/-0.18 500 20 | SOT-223 ZUMT718CT-ND 43 .33 | ZUMT718TR-ND 3,000 | 129.60/M 
-25 | -1.0 | 160 400 500 -1]-0.5 1000 100 | SOT-223 BCP6925CT-ND 1.02 77 | BCP6925TR-ND 1,000 289.00 
-30 | -4.0 | 250 800 500 -2)0.35 4000 140 | SOT-223 FZT1149ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1149ATR-ND 1,000 391.00 
-30 | -3.0 | 250 800 500 -2|-0.30 3000 100} SOT-89 FCX1149ACT-ND 1.09 82 | FCX1149ATR-ND 1,000 307.70 
-25 | -35 | -3.0 | 100 300 1000 -2/-0.3 1000 100 | SOT-223 FZT749CT-ND 1.16 .87 | FZT749TR-ND 1,000 328.10 
-25 | -3.0 | 300 800 10 -2]-0.19 1000 10 | SOT-89 | FCX789ACT-ND 79 59 FCX789ATR-ND 1,000) 222.70 Pin out for SOT23-6 
-25 | -2.0 | 250 — 1000 -2]-0.45 2000 20 | SOT-223 FZT789ACT-ND 1.31 99 | FZT789ATR-ND 1,000 372.30 e 
(Continued) 
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SemiconpucTors, 


Low Saturation Transistors (Cont) 


RoHS Compliant Parts Available 


30-50 Volts 
Ic Vce (sat) Loose Piece 
Vceo | Yepo | (cont.) hpe@ Ic/vce Max. @p @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vv) | (A) | Min. = Max. (mA) (vy) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
80 5 100 300 1000 1 0.22 5000 200 | Super E-Line —T0-92 ZTX849-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 
30 80 4 300 = 1200 1000 2 0.18 2000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX1049A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
50 1 100 300 500 2 0.5 1000 100 | Super E-Line —TO-92 ZTX449-ND 63 473 31.50 210.00 
40 150 4 300 = 1200 1000 2 0.21 4000 100 | Super E-Line —TO-92 ZTX1051A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
45 45 2 400 =- 1000 2 0.5 1000 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX690B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
60 1 100 300 150 10 | 0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 ZTX450-ND 63 4.73 31.50 210.00 
PNP 
30 -50 -45 | 100 300 1000 -1 | -0.32 5000 300 | Super E-Line —TO-92 ZTX949-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-35 1 100 300 500 -2 | -0.5 1000 100 | Super E-Line —TO-92 ZTX549-ND 67 5.04 33.60 224.00 
40 -45 -3 250 800 500 -2 | -0.23 1800 70 | Super E-Line —TO-92 ZTX1151A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-50 -2 300 800 10 -2 | -0.75 2000 50 | Super E-Line —TO-92 ZTX790A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-45 | -60 | -1 | 100 300 150 -10 | -0.25 150 15 | SuperE-Line—TO-92 | ZTX550-ND 67 5.04 33.60 224.00 
Ic Vce (sat) Packag- Cut Tape 
Vceo | Vso | (cont.) hee@ Ip/ycE Max. @jp @g| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) |Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 |Part No. Size Pricing 
NPN 
80 7.0 |100 300 1000 1 |0.215 2000 20 | SOT-223| FZT849CT-ND 1.84 1.38 |FZT849TR-ND 1,000 520.20 
80 7.0 |100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223| ZX5T849GCT-ND 1.44 1.08 |ZX5T849GTR-ND 1,000 408.00 
80 7.0 |100 — 10 1} 0.18 2000 20] D-PAK | ZXT849KCT-ND 1.80 1.35 |ZXT849KTR-ND 2,500) 510.00/M 
30 80 7.0 |100 300 1000 1 {0.065 1000 20 | SOT-223} ZXTN2007GCT-ND 1.43 1.08 |ZXTN2007GTR-ND 1,000 404.60 
80 6.0 |100 300 1000 1 | 0.06 1000 20} SOT-89 | ZXTN2007ZCT-ND 1.10  .83 |ZXTN2007ZTR-ND 1,000 312.80 
80 5.0 |300 1200 1000 2 |0.33 5000 50 | SOT-223} FZT1049ACT-ND 1.30 .98 |FZT1049ATR-ND 1,000 367.20 
50 1.0 | 100 300 500 2 | 0.5 1000 100] SOT-23 | FMMT449CT-ND 45.34 |FMMT449TR-ND 3,000) 135.00/M 
50 1.0 |100 300 1000 2 {0.3 1000 100} SOT-23 | FMMT489CT-ND A132 |FMMT489TR-ND 3,000) 124.20/M 
150 | 5.0 |270 1200 1000 2/018 3000 10 | SOT-223 | FZT1051ACT-ND 1.30.98 |FZT1051ATR-ND 1,000 367.20 
40 150 | 3.0 |270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100] SOT-89 | FCX1051ACT-ND 98.74 |FCX1051ATR-ND 1,000 277.10 
40 1.0 |300 900 500 5/05 1000 100) SOT-89 | FCX491ACT-ND 61.46 |FCX491ATR-ND 1,000 171.70 
40 1.0 }300 900 500 5] 03 500 50 | SOT-23 | FMMT491ACT-ND 45.34 |FMMT491ATR-ND 3,000) 135.00/M 
60 3.0 |400 — 1000 2 ]|0.35 3000 150) D-PAK | ZXT690BKCT-ND 1.26.95 |ZXT690BKTR-ND 2,500) 357.00/M 
45 2.0 |400 150 2000 2/030 1000 5 | SOT-89 | FCX690BCT-ND 79.59 |FCX690BTR-ND 1,000 222.70 
45 45 2.0 |400 — 1000 2 | 01 100 0.5 | SOT-223) FZT690BCT-ND 1.31.99 |FZT690BTR-ND 1,000 372.30 
75 | 0.80 | 250 630 100 1 | 03 100 10 | SOT-23 | BCW66HCT-ND 36.27 |BCW66HTR-ND 3,000) 108.00/M 
50 | 0.50 | 100 600 100 1062 500 50 | SOT-23 | BCX19CT-ND 36.27 |BCX19TR-ND 3,000) 108.00/M 
150 | 4.0 | 20 — 4000 2 |0.060 1000 100) SOT-23 | ZXTN25050DFHCT-ND NEW!  .79 .60 |ZXTN25050DFHTR-ND NEW!| 3,000| 238.00/M 
100 | 4.0 |300 900 1000 20.23 4000  100|SOT-23-6) ZXT13N50DE6CT-ND 1.17.88 |ZXT13N50DE6TR-ND 3,000] 292.50/M 
50 | 50 | 30 |200 — 10 2] 0.02 100 10 |S0T-23-6) ZXTIONSODEGTACT-ND 92.69 |ZXT1ONSODE6TATR-ND 3,000} 229.50/M 
50 2.0 |200 — 1000 2 |0.35 3000 100] SOT-89 | FCX619CT-ND 79.59 |FCX619TR-ND 1,000 222.70 
50 2.0 |100 — 2000 2] 02 1000 10 | SOT-23 | FMMT619CT-ND 86.65 |FMMT619TR-ND 3,000) 216.00/M 
50 1.0 |200 — 500 5 |) 018 500 25 | SOT-323] ZUMT619CT-ND 43.33 |ZUMT619TR-ND 3,000) 129.60/M 
PNP 
-50 | -55 | 100 300 1000 -1/-0.27 2000  200)/SOT-223 | FZT949CT-ND 1.84 1.38 |FZT949TR-ND 1,000 520.20 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 ~-1 |-0.085 1000 20 /SOT-223 | ZXST949GCT-ND 1.44 1.08 |ZX5T949GTR-ND 1,000 408.00 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 ~-1 |-0.085 1000 20 |SOT-223 | ZXTP2008GCT-ND 1.43 1.08 |ZXTP2008GTR-ND 1,000 404.60 
om -50 | -5.5 |100 300 1000 -1/-0.08 1000 20) SOT-89 | ZXTP2008ZCT-ND 1.10.83 |ZXTP2008ZTR-ND 1,000 312.80 
-50 | -1.0 | 100 300 500-2 |-0.35 1000 100] SOT-89 | FCX589CT-ND 61.46 |FCX589TR-ND 1,000 171.70 
50 | -1.0 |100 300 500 -2]-0.35 1000 100] SOT-23 | FMMT589CT-ND 46.35 |FMMT589TR-ND 3,000] 138.60/M 
-35 | -1.0 | 100 300 500 -2 | -0.5 1000 100] SOT-23 | FMMT549CT-ND 5 34 |FMMT549TR-ND 3,000) 135.00/M 
-35 | -1.0 |100 300 500 -5) -0.5 1000  100)/SOT-223 | FZTS49CT-ND 1.09  .82 |FZT549TR-ND 1,000 309.40 
50 | -5.5 |200 550 500 -2|-0.165 1000 10 | SOT-89 | ZXST3ZCT-ND 90.68 |ZX5T3ZTR-ND 1,000} 255.00 
50 | -5.5 |200 550 500 -2|-0.165 1000 10 | SOT-89 | ZXTP2009ZCT-ND 83.63 |ZXTP2009ZTR-ND 1,000} 234.60 
-50 | -4.0 | 300 900 1000 -2/-0.16 4000 200)MSOP-8 | ZXT14P40DXCT-ND 4.84 3.63 |— - — 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2 |-0.30 3000 250] SOT-89 | FCX1151ACT-ND 98 74 |FCX1151ATR-ND 1,000 277.10 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2/|-0.3 3000  250|SOT-223 | FZT1151ACT-ND 1.38 1.04 |FZT1151ATR-ND 1,000 391.00 
-50 | -3.0 | 300 900 1000 -2/}-0.24 3000  300/SOT-23-6) ZXTI3P40DE6CT-ND 1.17.88 |ZXT13P40DE6TR-ND 3,000) 292.50/M 
-45 | -3.0 | 30 — 3000 -2 |-0.065 1000 100) SOT-23 | ZXTP25040DFHCT-ND NEW! 79  .60 |ZXTP25040DFHTR-ND NEW! 3,000] 238.00/M 
-40 -50 | -3.0 | 300 800 10-2 }-0.45 2000 50} D-PAK | ZXT790AKCT-ND 1.26.95 |ZXT790AKTR-ND 2,500) 357.00/M 
-50 | -2.0 |200 — 1000 ~-2 |-0.350 1000 10 | SOT-89 | FCX790ACT-ND 79.59 |FCX790ATR-ND 1,000 222.70 
-50 | -2.0 |200 — 1000 ~-2 |-0.350 1000 10 | SOT-89 | FCX790ACT-ND 79.59 |FCX790ATR-ND 1,000 222.70 
50 | -20 |250 — 500 -2]-0.45 1000 10 |SOT-223 | FZT790ACT-ND 1.31.99 JFZT790ATR-ND 1,000} 372.30 
-40 | -20 |300 — 10 -2|-0.040 100 10 |SOT-23-6| ZXT10P40DE6TACT-ND 92.69 |ZXT1OPA0DE6TATR-ND 3,000} 229.50/M 
-40 | -1.5 ]150 — 1000 -2]-0.25 1000 50 | SOT-23 | FMMT720CT-ND 92.69 |FMMT720TR-ND 3,000] 229.50/M 
-40 | -1.0 }180 — 500 -5]-03 500 25 |SOT-323 | ZUMT720CT-ND 43.33 )ZUMT720TR-ND 3,000] 129.60/M 
-40 | -1.0 |300 800 100 -5|-0.35 500 20 | SOT-89 | FCX591ACT-ND 61.46 |FCXS91ATR-ND 4,000} 171.70 
-40 | -1.0 |300 800 100 -5|-0.35 500 20 | SOT-23 | FMMT591ACT-ND 46.35 |FMMTS91ATR-ND 3,000] 138.60/M 
a -60 | -0.80 | 250 630 100-1} -0.3 100 10 | SOT-23 | BCW68HCT-ND 36.27 |BCW68HTR-ND 3,000) 108.00/M 
-50 | -0.80 | 100 600 100 -1 |-0.62 500 50 | SOT-23 | BCX17CT-ND 36.27 |BCX17TR-ND 3,000) 108.00/M 
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ZETEX Medium Power Transistors RoHS Compliant Parts Available 


SEMICONDUCTORS 


60-100 Volts 
Ic Vee (sat) Loose Piece 
Vceo | Ycso | (cont.) hee@ I¢/yceE Max. @i¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(v) | (vy) | (A) | Min. = Max. (mA) (vy) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
150 5.0 | 100 300 2000 1 0.25 5000 200 | Super E-Line — TO-92 ZTX851-ND 1.72 12.87 77.22 ~~ 486.20 
150 45 |) 100 300 2000 1 0.03 100 5 | Super E-Line — T0-92 ZX5T851A-ND 1.38 10.35 62.10 391.00 
60 150 4.5 | 100 300 2000 1 | 0.065 1000 50 | Super E-Line — 10-92 ZXTN2010A-ND 1.43 10.71 64.26 404.60 
150 4.5 | 100 300 2000 1 | 0.065 1000 50 | Super E-Line —TO-92 ZXTN2010ASTZ-ND 1.43 10.71 64.26 404.60 
80 2.0 | 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 ZTX651-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
80 1.0 50 150 150 10 | 0.35 150 15 | Super E-Line — TO-92 ZTX451-ND 63 4.73 31.50 210.00 
70 70 1.0 | 400 = 500 2 0.5 1000 10 | Super E-Line — TO-92 ZTX692B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
75 150 3.0 | 300 1200 1000 2 0.25 3000 100 | Super E-Line — T0-92 ZTX1053A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
200 4.0 | 100 300 2000 2 0.20 4000 400 | Super E-Line — TO-92 ZTX853-ND 1.72 12.87 77.22 ~~ 486.20 
100 | 120 2.0 | 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 ZTX653-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
120 1.0 40 200 150 10 0.7 150 15 | Super E-Line — TO-92 ZTX453-ND 63 4.73 31.50 210.00 
PNP 
-100 | -3.5 | 100 300 1000 -1 |-0.065 1000 100 | Super E-Line — TO-92 ZXTP2012A-ND 1.01 7.56 45.36 285.60 
60 -100 | -4.0 | 100 300 1000 -1 | -0.30 4000 400 | Super E-Line — TO-92 ZTX951-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-80 -2.0 | 100 300 500 -2 -0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 ZTX751-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-80 -1.0 | 50 150 150 -10 | -0.35 150 15 | Super E-Line — TO-92 ZTX551-ND 67 5.04 33.60 224.00 
-70 | -75 -2.0 | 300 800 10 -2 -0.5 1000 25 | Super E-Line —TO-92 ZTX792A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-140 | -3.5 | 100 300 1000 -1 | -0.33 4000 400 | Super E-Line — TO-92 ZTX953-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-100 | -120 | -2.0 | 100 300 500 -2 -0.5 2000 200 | Super E-Line — TO-92 Z7X753-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-120 ) -10 | 40 200 150 -10 | -0.25 150 15 | Super E-Line — TO-92 ZTX553-ND 67 5.04 33.60 224.00 
Ic Vee (sat) Pack- Cut Tape 
Veo | VcBo | (cont.) hee@ Ie/ycE Max. @¢ @g | aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) | (V) | (A) |Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 | Part No. Size | Pricing 
NPN 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | -0.17 2000 50 | SOT-223 | FZT851CT-ND 1.84 1.38 | FZT851TR-ND 1,000 520.20 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | -0.03 100 5 SOT-223 | ZX5T851GCT-ND 1.46 1.10 | ZX5T851GTR-ND 1,000 414.80 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | -0.07 1000 50 | SOT-223 | ZXTN2010GCT-ND 1.43 1.08 | ZXTN2010GTR-ND 1,000 404.60 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 | -0.055 1000 100 | SOT-89 | ZX5T851ZCT-ND 1.10 .83 | ZX5T851ZTR-ND 1,000 312.80 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 |-0.065 1000 50 SOT-89 | ZXTN2010ZCT-ND 1.10 -83 | ZXTN2010ZTR-ND 1,000 312.80 
60 | 150) 35 | 25 — 0035 2 | -0.040 500 50 SOT-23 | ZXTN25060BFHCT-ND NEW! 79 .60 | ZXTN25060BFHTR-ND NEWE | 3,000 | 238.00/M 
80 3.0 | 100 300 500 2/1] -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT651CT-ND 1.21 91 | FZT651TR-ND 1,000 343.40 
80 1.0 | 100 300 500 5] -0.5 1000 100 | SOT-89 | FCX491CT-ND 61 -A6 | FCX491TR-ND 1,000 171.70 
80 1.0 | 100 300 500 5] -03 500 50 SOT-23 | FMMT491CT-ND AS .34 | FMMT491TR-ND 3,000 | 135.00/M 
80 1.0 | 100 300 500 5 | -0.25 500 50 | SOT-223 | FZT491CT-ND 1.09 .82 | FZT491TR-ND 1,000 309.40 
80 1.0 | 50 150 150 10} -0.35 150 15 SOT-23 | FMMT451CT-ND AS .34 | FMMT451TR-ND 3,000 | 135.00/M 
70 | 70 1.0 |400 — 500 2] -015 100 0.5 | SOT-223 | FZT692BCT-ND 1.31 .99 | FZT692BTR-ND 1,000 372.30 
150 | 5.0 | 260 — 10 2 |-0.095 1000 100 D-PAK | ZXT1053AKCT-ND 1.44 1.08 | ZXT1053AKTR-ND 2,500 | 408.00/M 
75 | 150) 4.5 | 300 1200 500 2 | -0.21 2000 100 | SOT-223 | FZT1053ACT-ND 1.30 .98 | FZT1053ATR-ND 1,000 367.20 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | -0.25 3000 100 | SOT-89 | FCX1053ACT-ND 98 .74 | FCX1053ATR-ND 1,000 277.10 
100 | 1.0 | 100 250 150 2] -05 500 50 | SOT-89 | BCX5616CT-ND 49.37 | BCX5616TR-ND 1,000] 139.40 
80 | 80 15 | 300 900 200 2 -0.20 1500 50 SOT-23 | FMMT620CT-ND 86 .65 | FMMT620TR-ND 3,000 | 216.00/M 
80 | 0.50 | 50 — 100 10) -0.25 100 10 SOT-23 | FMMTAO6CT-ND 42 .32 | FMMTAO6TR-ND 3,000 | 126.00/M 
200 | 6.0 | 100 300 2000 2 | -0.15 2000 100 | SOT-223 | FZT853CT-ND 1.84 1.38 | FZT853TR-ND 1,000 520.20 
200 | 6.0 | 100 300 2000 2 |-0.065 1000 100 | SOT-223 | ZX5T853GCT-ND 1.44 1.08 | ZXST853GTR-ND 1,000 408.00 
200 | 6.0 | 100 300 2000 2 /-0.065 1000 100 | SOT-223 | ZXTN2011GCT-ND 1.43 1.08 | ZXTN2011GTR-ND 1,000 404.60 
200 | 45 | 100 300 2000 2 | -0.06 1000 100 | SOT-89 | ZXTN2011ZCT-ND 1.10 -83 | ZXTN2011ZTR-ND 1,000 312.80 
100} 170 | 30 | — — 3000 2/-0.055 500 50 SOT-23 | ZXTN25100BFHCT-ND NEW! 79 .60 | ZXTN25100BFHTR-ND NEWE | 3,000 | 238.00/M 
120 | 2.0 | 100 300 500 2] -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT653CT-ND 1.21 .91 | FZT653TR-ND 1,000 343.40 
120} 1.0 |100 300 250 10) -03 500 50 SOT-89 | FCX493CT-ND 61 46 | FCX493TR-ND 1,000 171.70 
120} 1.0 | 100 300 250 10] -0.25 500 50 SOT-23 | FMMT493CT-ND AS .34 | FMMT493TR-ND 3,000 | 135.00/M 
120} 1.0 | 100 300 250 10) -03 500 50 | SOT-223 | FZT493CT-ND 1.09 -82 | FZT493TR-ND 1,000 309.40 
PNP 
-100) -6.0 | 100 — 10-1} -0.09 1000 100 D-PAK | ZXT951KCT-ND 2.94 2.21 | ZXT951KTR-ND 2,500 | 833.00/M 
-100) -5.5 | 100 300 2000 -1 | -0.07 1000 100 | SOT-223 | ZX5T951GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T951GTR-ND 1,000 408.00 
-100) -5.5 | 100 300 2000 -1 | -0.07 1000 100 | SOT-223 | ZXTP2012GCT-ND 1.43 1.08 | ZXTP2012GTR-ND 1,000 404.60 
-100) -5.0 | 100 300 2000 -1 | -0.21 2000 200 | SOT-223 | FZT951CT-ND 1.84 1.38 | FZT951TR-ND 1,000 520.20 
-100) -4.3 | 100 300 2000 -1|-0.065 1000 100 | SOT-89 | ZX5T951ZCT-ND 1.10 .83 | ZX5T951ZTR-ND 1,000 312.80 
-60 | -100| -30 | 30 — 3000 -2/-0.055 500 50 SOT-23 | ZXTP25060BFHCT-ND NEW! 79 .60 | ZXTP25060BFHTR-ND NEW! | 3,000 | 238.00/M 
-100] -4.3 | 100 300 2000 -1|-0.065 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2012ZCT-ND 1.10 -83 | ZXTP2012ZTR-ND 1,000 312.80 
-80 | -3.0 | 100 300 500 -2}] -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT751CT-ND 1.16 .87 | FZT751TR-ND 1,000 328.10 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5}| -0.6 1000 100 | SOT-89 | FCX591CT-ND 61 -46 | FCX591TR-ND 1,000 171.70 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5] -0.3 500 50 SOT-23 | FMMT591CT-ND 46 .35 | FMMT591TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-80 | -1.0 | 100 300 500 -5}] -0.3 500 50 | SOT-223 | FZT591CT-ND 1.09 .82 | FZT591TR-ND 1,000 309.40 
-75 | -2.0 | 250 — 500 -2}] -0.5 1000 25 | SOT-223 | FZT792ACT-ND 1.31 .99 | FZT792ATR-ND 1,000 372.30 
-70 | -1.5 | 150 — 1000 -5| -0.30 500 20 SOT-23 | FMMT722CT-ND 92 .69 | FMMT722TR-ND 3,000 | 229.50/M 
-70 | -80 | -1.0 | 50 150 150 -10} -0.35 150 15 SOT-23 | FMMT551CT-ND AS .34 | FMMT551TR-ND 3,000 | 135.00/M 
-70 | -1.0 | 100 300 100 -1] -0.25 150 15 | SOT-223 | BSP31CT-ND 2.09 1.58 |— = _ 
-70 | -1.0 | 100 300 100 -5| -05 500 50 SOT-89 | BSR31CT-ND 99 Pe — _— = 
-80 -100) -1.0 | 100 250 150 -2| -05 500 50 SOT-89 | BCX5316CT-ND 49 .37 | BCX5316TR-ND 1,000 139.40 
-80 | -0.50/ 50 — 100 -1] -0.25 100 10 SOT-23 | FMMTAS6CT-ND 42 .32 | FMMTAS6TR-ND 3,000 | 126.00/M 
-140 | -5.0 | 100 300 1000 -1 | -0.22 2000 200 | SOT-223 | FZT953CT-ND 1.84 1.38 | FZT953TR-ND 1,000 520.20 
-140 | -5.0 | 100 — 10-1} -0.1 -1000 100 D-PAK | ZXT953KCT-ND 1.80 1.35 | ZXT953KTR-ND 2,500 | 510.00/M 
-140 | -5.0 | 100 300 1000 -1 | -0.09 1000 100 | SOT-223 | ZX5T953GCT-ND 1.44 1.08 | ZXST953GTR-ND 1,000 408.00 
-140) -5.0 | 100 300 1000 -1 |} -0.09 1000 100 | SOT-223 | ZXTP2013GCT-ND 1.43 1.08 | ZXTP2013GTR-ND 1,000 404.60 
-140) -3.5 | 100 300 1000 -1|-0.085 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2013ZCT-ND 1.10 .83 | ZXTP2013ZTR-ND 1,000 312.80 
-100| -140 | -20 | 15 — 2000 -2}-0.090 500 50 SOT-23 | ZXTP25100BFHCT-ND NEW! 79 .60 | ZXTP25100BFHTR-ND NEW! | 3,000 | 238.00/M 
-120 | -2.0 | 100 300 500 -2}| -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT753CT-ND 1.16 .87 | FZT753TR-ND 1,000 328.10 
-120) -1.0 | 100 300 500 -5}] -0.3 500 50 SOT-89 | FCX593CT-ND 61 -A6 | FCX593TR-ND 1,000 171.70 
-120) -1.0 | 100 300 500 -10} -0.3 500 50 SOT-23 | FMMT593CT-ND 46 .35 | FMMT593TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-120) -1.0 | 100 300 500 -2}| -0.3 500 50 | SOT-223 | FZT593CT-ND 1.09 .82 | FZT593TR-ND 1,000 309.40 
-100 | -1.0 | 250 — 500 -10} -0.20 500 50 SOT-23_| FMMT723CT-ND 92 69 | FMMT723TR-ND 3,000 | 229.50/M 


ZETEX a@sg9000 Accredited! 


SOT-23 


2 Collector 
3 Emitter 


3 Leads 
0.53 Max. 


SOT-89 


1 Base 

2 Collector 
3 Emitter 
4 Collector 


rae | 


6 


{1.80 | 


SOT-223 


1 Base 

2 Collector 
3 Emitter 
4 Collector 


Cc 
BE 
4.01 Max. 
<>< 
2.41 
Max. 


1 Base 

2 Collector 
3 Emitter 
4 Collector 


13.97 Max. ml 


878 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ETEX High Voltage Transistors 


SEMICONDUCTORS 


120-250 Volts ZETEX asg9000 Accredited! 
Ic Voce (sat) Loose Piece 
Vceo | Ycpo | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @i¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (mA) (vy) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
420 175 3 300 1200 1000 10 | 0.31 3000 150 | Super E-Line —TO-92 ZTX1055A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
120 0.5 | 400 200 2 0.5 400 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX694B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
140 | 160 1 100 300 150 10 0.7 150 15 | Super E-Line —TO-92 ZTX455-ND 63 4.73 31.50 210.00 
450 | 250 | 4 | 100 300 1000 5 | 0.26 4000 400 | Super E-Line—TO-92 | ZTX855-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 2 Collector 
150 | 4 50 500 5 | 05 1000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX655-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 3 Emitter 
160 | 200 3 300 1200 500 10 0.3 3000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX1056A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
180 | 180 0.5 | 500 = 100 5 0.25 200 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX696B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 — 2.5 Max.—| 
PNP Nom. 
-140 | -140 | -0.5 | 300 800 10 -2 | -0.3 200 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX795A-ND. 1.25 9.41 62.70 418.00 
150 -150 -1 50 500 -5 | -0.5 1000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX755-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-160 1 50 300 300 -10 | -0.3 100 10_| Super E-Line —TO-92 ZTX555-ND 67 5.04 33.60 224.00 ; 
-220 “2 100 300 1000 -5 | -0.25 2000 400 | Super E-Line —TO-92 ZTX956-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 v 
-200 -200 -1 50 _ 500 6 | -05 500 50 | Super E-Line —TO-92 Z1X776-ND 67 5.04 33.60 224.00 Bs 
-200 “1 50 300 300 -10 | -0.3 100 10 | Super E-Line —TO-92 Z1X576-ND 67 5.04 33.60 224.00 gS 
-200 | -0.5 | 300 800 10 -10 | -0.3 200 20 | Super E-Line —TO-92 ZTX796A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 8 
So 
Ic Voce (sat) Cut Tape SOT-89 
Vceo | Vcpo | (cont.) hpe@ I¢/vce Max. @jc  @Jp | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type Part No. ll 10 Part No. Size Pricing 1 Base 
NPN 2 Collector 
420 120 | 1.0 ;400 — 200 2/025 100 0.5 | SOT-223 FZT694BCT-ND 1.31 99 FZT694BTR-ND 1,000 372.30 3 Emitter 
140 | 1.000 | 100 300 250 10} 02 250 25 | SOT-23 FMMT494CT-ND 45 34 FMMT494TR-ND 3,000 | 135.00/M 4 Collector 
125 | 125 | 1.000|100 — 1000 10) 025 1000 50 | SOT-23 FMMT624CT-ND 86 65 FMMT624TR-ND 3,000 | 216.00/M 
200 | 5.0 |100 300 1000 5/011 1000 100] SOT-223 FZT855CT-ND 1.84 1.38 FZT855TR-ND 1,000 520.20 
150 | 10 | 50 — 500 5 | 0.5 500 50 | SOT-223 FZT655CT-ND 1.21 BI FZT655TR-ND 1,000 343.40 
150 | 170 | .100 |100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-89 FCX495CT-ND 61 AG FCX495TR-ND 1,000 171.70 
150 | 1.000; 300  — 200 10) 03 1000 50 | SOT-23 FMMT625CT-ND 86 65 FMMT625TR-ND 3,000 | 216.00/M 
170 | 1.000 | 100 300 250 10} 02 250 25 | SOT-23 FMMT495CT-ND 45 34 FMMT495TR-ND 3,000 | 135.00/M 
180 | 180 | 05 {500 — 100 5 | 0.25 200 5 | SOT-223 FZT696BCT-ND 1.31 99 FZT696BTR-ND 1,000 372.30 
250 | 300 | 500 | 40 — 20 10} 0.5 50 4 SOT-89 BST40CT-ND 99 5 BST40TR-ND 1,000 280.50 
PNP 
-180 | -4.0 |100 300 1000 -5 }-0.15 1000 100} SOT-223 FZT955CT-ND 1.84 1.38 FZT955TR-ND 1,000 520.20 
-180 | -4.0 |100 300 1000 -5 |-0.12 1000 100} SOT-223 ZX5T955GCT-ND 1.44 1.08 ZX5T955GTR-ND 1,000 408.00 
-140 | -180 | 4.0 |100 300 1000 -5 }-0.12 1000 100] SOT-223 ZXTP2014GCT-ND 1.43 1.08 ZXTP2014GTR-ND 1,000 404.60 
-180 | 3.0 |100 300 1000 -5 |-0.115 1000 100} SOT-89 ZXTP2014ZCT-ND 1.10 83 ZXTP2014ZTR-ND 1,000 312.80 
-140 | -0.5 [250 — 200-2; -0.3 200 5 | SOT-223 FZT795ACT-ND 1.31 99 FZT795ATR-ND 1,000 372.30 SOT-223 
-150 | -150 | -10 | 50 — 500 -5 | -0.5 500 50 | SOT-223 FZT755CT-ND 1.16 87 FZT755TR-ND 1,000 328.10 
-220 | -2.0 |100 300 1000 -5 |-0.165 1000 100} SOT-223 FZT956CT-ND 1.84 1.38 FZT956TR-ND 1,000 520.20 1 Base 
ooo | 220] 300 | 85 300 250 -10]-0.35 250 25 | SOT-89 FCX596CT-ND 61 .46| FCX596TR-ND 1,000 171.70 2 Collector 
-220 | -.500 | 100 300 250 -10)-0.35 250 25 | SOT-23 FMMTS96CT-ND AG 35 FMMT596TR-ND 3,000 | 138.60/M 3 Emitter 
-200 | -0.5 | 250 — 300 -10) -0.3 200 20 | SOT-223 FZT796ACT-ND 1.31 99 FZT796ATR-ND 1,000 372.30 4 Collector 
300-500 Volts 
Ic Voce (sat) Loose Piece 
Veco | Yepo | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vv) | (A) | Min. = Max. (mA) (vy) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 T 
NPN & 
330 3 100 300 500 10 | 0.25 3000 600 | Super E-Line —TO-92 ZTX857-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 oO 
300 | 300 0.5 50 100 5 0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX657-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 N = 
300 0.5 50 300 50 10 0.3 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX457-ND 63 4.73 31.50 210.00 4 2 E 
ao | 400 | 05 | 50 700 5 | 05 100 10 | SuperE-Line—TO-92 | ZTX658-ND 7.09 3.15 5430 362.00 Z | [10.84 Max. 
400 0.3 | 100 300 50 10 0.5 50 6 | Super E-Line —TO-92 ZTX458-ND 63 4.73 31.50 210.00 pa a x3 
PNP 4.6 Nom.-— 
-300 -1 100 300 500 -10 | -0.20 1000 300 | Super E-Line —TO-92 ZTX957-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 = 
-300 | -300 | -0.5 | 50 _ 100 -5 | -0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX757-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 Super E-Line — TO-92 
-300 | -0.5 | 50 300 50 -10 | -0.3 50 5__| Super E-Line —TO-92 ZTX557-ND 67 5.04 33.60 224.00 
-400 | -0.5 | 100 300 500 -10 | -0.40 500 100 | Super E-Line —TO-92 ZTX958-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-400 | -400 | -0.5 | 50 _ 100 -5 | -0.5 100 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX758-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-400 | -0.2 | 100 300 50 -10 | -0.5 50 6 | Super E-Line —TO-92 ZTX558-ND 67 5.04 33.60 224.00 
Ic Vee (sat) Cut Tape 
Vceo | Vcpo | (cont.) hee@ Io/ycE Max. @jc¢ @g_ | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN 
300 | 0.05 | 50 — 25 20) 06 30 5 SOT-223 BF720CT-ND 1.99 1.50 = = = 
350 3.5 | 100 300 1000 5 | 0.23 2000 200} SOT-223 FZT857CT-ND 1.84 1.38 | FZT857TR-ND 1,000 520.20 
300 | 300 05) 50 — 100 5 05 100 10 | SOT-223 FZT657CT-ND 1.21 91 | FZT657TR-ND 1,000 343.40 
300 | .200 | 40 — 30 10) 0.5 20 2.0 | SOT-23 FMMTA42CT-ND A2 32 | FMMTA42TR-ND 3,000 | 126.00/M 
300 | .500 | 100 300 100 10] 02 100 10 SOT-23 FMMT497CT-ND A9 .37_| FMMT497TR-ND 3,000 | 145.80/M 
350 | 400 | 500 | 40 — 20. 10 | 05 50 4 SOT-89 BST39CT-ND 49 .37_| BST39TR-ND 1,000 139.40 
400 | .500 | 35 — 200 10) 02 100 10 SOT-89 FCX658ACT-ND 85 64 | FCX658ATR-ND 1,000 241.40 
400 400 05) 50 — 100 5 05 100 10 | SOT-223 FZT658CT-ND 1.19 90 | FZT658TR-ND 1,000 338.30 4.05 M 
400 | 225 | 100 300 50 10) 05 50 6 | SOT-89 FCX458CT-ND (98 .74_| FCX458TR-ND 1,000 277.10 “05 Max. 44.00 Max. 
400 | .225 | 100 300 50 10] 02 20 2 SOT-23 FMMT458CT-ND 53 40__| FMMT458TR-ND 3,000 | 158.40/M 2.42 
450 | 500 | 150 | 50 — 30 10 | 0.075 20 20 | SOT-23 FMMT459TACT-ND 771 54 | FMMT459TATR-ND 3,000 | 206.50/M Max. 
PNP t 
-300 | -1.0 | 100 300 500 -10) -0.24 1000 300 | SOT-223 FZT957CT-ND 1.84 1.38 | FZT957TR-ND 1,000 520.20 
-300 -300 | -05 | 50 — 100 -5 | -05 100 10 | SOT-223 FZT757CT-ND 1.16 87 | FZT757TR-ND 1,000 328.10 
-300 | -.200 | 100 — 100 -10] -0.25 100 20 SOT-23 FMMT597CT-ND AQ .37 | FMMT597TR-ND 3,000 | 145.80/M 
-300 | -.200 | 25 = 30-10 | -0.5 20 2 SOT-23 FMMTA92CT-ND A2 .32__| FMMTAQ2TR-ND 3,000 | 126.00/M 
-400 | -0.5 | 100 300 500 -10| -0.40 500 100 | SOT-223 FZT958CT-ND 1.84 1.38 | FZT958TR-ND 1,000 520.20 
-400 -400 | -05 | 50 — 100 -5 | -05 100 10 | SOT-223 FZT758CT-ND 1.19 90 | FZT758TR-ND 1,000 338.30 
-400 | -.200 | 100 300 50 -10) -05 50 6 SOT-89 FCX558CT-ND 63 48 | FCXS558TR-ND 1,000 178.50 
-400 | -.150 | 100 300 50 -10| -02 20 2 SOT-23 FMMT558CT-ND 58 44_| FMMTS58TR-ND 3,000 | 172.80/M 
-500 | -500 | -.500 | 80 = — 50-10 | -0.2 20 2 SOT-23 FMMT560CT-ND 64 49 | FMMTS60TR-ND 3,000 | 192.60/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 879 


ZETEX Transistors 


SEMICONDUCTORS 


ZETEX @S9000 Accredited! 


8-MSOP (Dual) Pin out 


1 8 
es re 
3 6 
4 5 


= 2.5 Max.—| 


2 Collector 
3 Emitter 


Darlington 
Ic Vee (sat) , me Loose Piece H Bridge 
Vceo | Vcpo | (cont.) hee@ Ic/yceE Max. @i¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | () | (A) | Min. Max. (mA) (vy) | (Vv) (mA) (ma) Type Part No. 1 10 100 1,000 F154 
NPN 
80 100 1.0 2K 100K = 1000 5 1.0 1000 1 | Super E-Line —TO-92 ZTX603-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
100 | 120 0.8 | 10K _ 500 5 1.25 800 8 | Super E-Line —TO-92 ZTX614-ND 67 5.04 33.60 224.00 
120 | 140 1.0 2K 100K = 1000 5 1.5 1000 1 | Super E-Line —TO-92 ZTX605-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
4601480 10 2K 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX601-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
: 10K = 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —TO-92 ZTX601B-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
PNP 
-120 | -140 | -1.0 | 3K 30K 1000 -5 | -1.3 1000 1 | Super E-Line —TO-92 ZTX705-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 MLP 3 x 2 
5 
Ic Voe (sat) Cut Tape Lamia 
Veeco | Yeso | (cont.) hee@ Ie/yce Max. @j¢ @)g | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (Vv) (A) |Min. Max. (mA) (V)|(V) (mA) (mA)| Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing i, 
NPN 
Note: * Diodes 
40 05 | 20K — 100 5]1.0 100 0.1) SOT-89 BCV29CT-ND 99 15 BCV29TR-ND 1,000 280.50 across pin 4, 
and 5, 6. 
30 30 03 | 5K — 10 541.5 100 0.1) SOT-23 FMMTA13CT-ND 42 32 FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/M 125 - 
30 03 /10K — 10 541.5 100 0.1) SOT-23 FMMTA14CT-ND 42 32 FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/M 45t 
454 
30 1.0 | 5K — 1000 5 |1.6 1000 1 | SOT-223 FZTA14CT-ND 1.00 15 FZTA14TR-ND 1,000 282.20 ed ty 
9S ..25 63 0 
i 80 0.3 |10K — 500 5 |1.25 800 80) SOT-23 FMMT38CCT-ND 44 33 FMMT38CTR-ND 3,000 | 131.40/M t ris 
05 | 1K — 150 10)1.3 500 .5 | SOT-89 BST51CT-ND 99 15 BST51TR-ND 1,000 280.50 
Seatin 
80 100 | 2.0 | 5K 100K 500 5 /1.0 1000 1 | SOT-223 FZT603CT-ND 1.21 91 FZT603TR-ND 1,000 343.40 Plane : 
90 05 | 2K — 500 10/13 500 0.5) SOT-89 BST52CT-ND 49 37 BST52TR-ND 1,000 139.40 .05-1- 
100 | 120} 05 | 5K — 500 5|]1.0 500 5 |} SOT-23 FMMT614CT-ND 56 A2 FMMT614TR-ND 3,000 | 167.40/M 
120 | 140 | 20 | 5K — 500 5 | 1.0 250 0.25) SOT-223 FZT605CT-ND 1.21 91 FZT60STR-ND 1,000 343.40 
140 | 160 | 20 | 1K — 1000 10] 1.2 1000 10 | SOT-223 FZT600CT-ND 1.21 91 FZT600TR-ND 1,000 343.40 
PNP 
-30 | -30 | -0.5 | 10K — 10 -5]-15 100 0.1} SOT-23 FMMTA63CT-ND 91 69 FMMTA63TR-ND 3,000 | 273.60/M 
-100 | -100 | -0.8 | 15K — 1000 -5 |-1.05 1000 5 | SOT-23 FMMT734CT-ND 92 69 FMMT734TR-ND 3,000 | 260.10/M 
-120 | -140 | -2.0 | 3K 30K 1000 -5]-1.3 1000 1 | SOT-223 FZT705CT-ND 1.16 87 FZT705TR-ND 1,000 328.10 
RoHS compliant product available. Please refer to www.digikey.com for compliancy. 
RF - NPN 
Ic Ve (sat) Loose Piece 
Vceo | Ycso | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @j¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vy) | (A) | Min. = Max. (mA) (vy) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
15 30 | 0.025] 25 150 2 1 = = — | Super E-Line —TO-92 ZTX325-ND 67 5.04 33.60 224.00 
Ic Vee (sat) Cut Tape 
Veeco | Ycpo | (cont.) hee@ le/yce Max. @jg @jg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
12 20 0.05 | 25 250 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT5179CT-ND 9 37 FMMT5179TR-ND 3,000 | 145.80/M 
30 010 | 20 — 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT918CT-ND 45 34 = = = 
15 30 010 | 20 — 3 1 0.4 10 10 | SOT-323 ZUMT918CT-ND 80 60 ZUMT918TR-ND 3,000 | 239.40/M SOT-23 
30 | 0.025) 25 150 2 1 _ = = SOT-23 BFS17CT-ND 1.18 89 = _ _ 
25 | 0.025) 70 200 2 1 _ =) eS SOT-23 BFS17HCT-ND 55 Al BFS17HTR-ND 3,000 | 163.80/M 
25 30 | 0.025); 60 — 4 10 | 0.5 4 0.4 SOT-23 FMMTH10CT-ND AT 36 FMMTH10TR-ND 3,000 | 142.20/M 
Small Signal 
Ic Vee (sat) Cut Tape 
Vceo | Ycpo | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @jc¢ @jg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN 
15 40 02 | 40 120 10 1 0.20 10 1 SOT-323 ZUMT2369ACT-ND 1.01 76 ZUMT2369ATR-ND 3,000 | 302.40/M t 
ax 
PNP gs 
-32 | -32 | -0.20|-380 -630 -2 -5 | -0.25 -10 -0.25} SOT-23 BCW61DCT-ND 88 66 BCW61DTR-ND 3,000 | 262.80/M 28 
Oo 
-300 | -300 | -0.05 | -50 — -25 -20) 06 -30 -5 SOT-89 BF621CT-ND 99 75 = = _— 


(Continued) 


880 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ZE TEX Transistors (Cont.) 


SemiconpucToRs 


Avalanche - NPN ZETEX QS9000 Accredited! 


* See drawing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Ie Vee (sat) Loose Piece SOT-23-6 
Vceo | Yeso | (cont.) hee@ Ie/yce Max. @c¢ @p Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (Vy) | (A) | Min. Max. (mA) (Vv) | (Wy) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 « 
1 
100 | 260 60 25 — 10 10 0.25 250 — Super E-Line —T0-92 ZTX415-ND 22.14 166.05 996.30 6273.00 BI 
C2 
Ic Ve (sat) Cut Tape 
Vceo | Vcpo | (cont.) hee@ Ic/yce Max. @j¢ @jg_ | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
12 20 05 | 25 250 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT5179CT-ND AQ 37 FMMT5179TR-ND 3,000 145.80/M 
400 260 50 | 25 — 10 10 0.5 10 1 S0T-23 FMMT415CT-ND 20.97 15.73 FMMT415TR-ND 3,000 5242.50/M C1 BI 
320 50 | 25 _- 10. 10 0.5 10 1 FMMT417CT-ND 24.03 18.03 FMMT417TR-ND 3,000 6007.50/M Et E2 
. . c2 B2 
Dual Combinations Matera 
Ic Vog (sat) Cut Tape 
(cont.) hee@ Ie/yc) Max. i @p | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(A) | Min. ‘Rex. (lh wf} (wy) (ms) (mp Type _| Part No. 1 10 | PartNo. [Size | Pricing SOT-89« Base 
Dual NPN 2 Collector 
15 70 | 45 |200 — 10 2 14 100 10 | MLP3x2 | ZXTDAM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 3 Emitter 
15 | 3.0 | 200 — .003 2 | .200 .003 50 SM-8 ZDT617CT-ND 1.55 1.17 | ZDT617TR-ND 1,000 438.60 4 Collector 
17.5} 50 | 5.0 | 300 — 001 2] 300 .005 50 SM-8 ZDT1048CT-ND 2.15 1.62 | ZDT1048TR-ND 1,000 608.60 
20 100 | 45 | 200 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 | ZXTDBM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDBM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 46 7 
50 | 3.5 | 300 900 1000 2 0.20 3500 50 | MSOP-8 | ZXT12N20DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 634.10 5 
25 | 35 | 2.0 | 75 — 002 2] 500 .002 200 SM-8 ZDT649CT-ND 1.55 1.17 | ZDT649TR-ND 1,000 438.60 
45 | 45 | 20 | 400 — 001 2] 500 001 5: SM-8 ZDT690CT-ND 1.55 1.17 | ZDT690TR-ND 1,000 438.60 
100 | 3.0 | 300 900 1000 2 | 0.25 3000 50 | MSOP-8 | ZXT12NS5ODXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12N50DXTR-ND 1,000 634.10 
50} 50 | 2.0 | 200 — 001 2] .200  .001 10 SM-8 ZDT619CT-ND 1.55 1.17 | ZDT619TR-ND 1,000 438.60 
50 1.0 | 200 — 10 2 | 0.035 100 10 | SOT-23-6 | ZXTDOONSODE6CT-ND 1.34 1.01 | ZXTDOSNSODE6TR-ND 3,000 | 336.00/M 
60} 80 | 20 | 100 — 001 2] 500 .002 200 SM-8 ZDT651CT-ND 1.55 1.17 | ZDT651TR-ND 1,000 438.60 
75 | 150} 5.0 | 300 1200 1000 2 | 100 1000 50 SM-8 ZDT1053CT-ND 2.15 1.62 | ZDT1053TR-ND 1,000 608.60 
120} 140 | 1.0 |2000 — .001 5 | 1.500 .001 1 SM-8 ZDT605CT-ND* 1.55 1.17 | ZDT605TR-ND* 1,000 438.60 
Dual PNP 
-35 | -40 | 300 — 10 -2] -10 100 10 | MLP3x2 | ZXTD1M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTD1M832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 
-12 | -20 | -3.0 | 300 900 1000 -2| -0.27 3000 30 | MSOP-8 | ZXT12P12DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P12DXTR-ND 1,000 | 63410 | | SOT-223 
-12 | -25 | 180 — .0025 -2 | -.220 .0025 50 SM-8 ZDT717CT-ND 1.55 1.17 | ZDT717TR-ND 1,000 438.60 a Bass 
-20 | -25 | -2.5 | 300 900 1000 -2) -0.20 2500 125 | MSOP-8 | ZXT12P20DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P20DXTR-ND 1,000 634.10 2 Collector 
-40 | -50 | -2.0 | 300 900 1000 -2) -0.26 2000 100 | MSOP-8 | ZXT12P40DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P40DXTR-ND 1,000 634.10 3 Emitter 
-120|-140 | -1.0 |3000 30000 1000 -5| -1.3 1000 1 SM-8 ZDT705CT-ND 1.55 1.29 | ZDT705TR-ND 1,000 438.60 4 Collector 
NPN/PNP Combinations 
15 | 15 |0.0015} 200 — 10 2 20 100 10 
42 | -12 booote!-300 — -10 -2| 40 -t00  -19 | SOT-23-6 | ZXTD6717E6TACT-ND 1.20 90 | ZXTD6717E6TATR-ND 3,000 | 300.00/M 187 Max. 
HE) 20. ata 200) = ie 8 100 M0 MLP 3 x2 | ZXTDA1M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDAIM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M : a 
-25 | -35 | -4.0 |-475 — -10 -2] -10 -100 -10 * i 2 : . T 
20} 20 |} 2.0 | 200 — 002 2] .200 .0025 50 x5 
-20 | -20 | -15 [-150 — -002 -2| -220 -0015 -50 | SM8 | 2DT6718CT-ND 155 1.17 tag iz Zz 537 
45 | 45 | 20 | 150 — 002 2] 500 .001 5 hac aa a 
“40/0 | 20/450 — <oo2 -2| 2450 <o01 19 | SM-8 | ZDT6790CT-ND 1.55 1.17 | ZDT6790TR-ND 1,000 | 438.60 . + I z l 
50 | 100} 4.0 | 200 400 10 2 | .020 10 10 ir 
40/50/30 |-300 — -10 -2| 040 -10 19 | 882MLP | ZXTDC3M832TACT-ND NEW! 1.36 1.03 | ZXTDC3M832TATR-ND NEW! | 3,000 | 408.60/M 1,05 
65/190} 40 ;200 — 10 2 8 100 10 \ 
3o|-80/ 30/300 — -10 2) -25 -t00 19 |MLP3x2 | ZxTDCM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 
60 | 80 | 2.0 ;2000 — 002 3 1.200 .002 2 ae * 
60 | -80 | 20 2000 — -002 -3|-1200 -002 2 | SM-8 | ZDT6702CT-ND 1.55 1.17 | ZDT6702TR-ND 1,000} 438.60] | soT-323 
60 | 80 1.0 | 100 — .0005 5] 500 .001 100 
60/80 | -10 |-100 — -o005 -5 | 600 001 -190 | SOT-23-6 | ZXTD4591E6CT-ND .92 69 | ZXTD4591E6TR-ND 3,000 | 229.50/M ! Base 
80/100; 35 200 — 10 2] 02 10 10 isi 
70-70 | 25 |300 — -10 5|-05  -10 19 | 882MLP | ZXTDE4MB32TACT-ND NEW! 1.36 1.03 | ZXTDE4MB832TATR-ND NEW! | 3,000 | 408.60/M 3 Emiter 
120} 140 | 1.0 |2000 — .001 5 | 1.500 .001 i 
-190|-140| -10 |-3000 — -001 -5 |-1300 001 -1 | SM8 | 2DT6705CT-ND* 1.55 1.17 | ZDT6705TR-ND* 1,000 | 438.60 
300 | 300 | 0.5 | 50 — .0001 5 | 500 .0001 10 
“300|-300| -05 | 50 — <o001 6 |-500 ‘0001 -10 | SM8 | 2076757CT-ND 1.55 1.17 | ZD76757TR-ND 1,000 | 438.60 
Dual Complementary 
27} 100} 45 | 200 — 10 2 8 100 10 |MLP3x2 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 408.60/M 
40 | 40 | 20 | 300 — 1 5 3 50 50 
832MLP | ZXTD4591AM832TACT-ND NEW! 1.38 1.04 | ZXTD4591AM832TATR-ND NEW!) 3,000 | 414.00/M «Li _ nt 
-40| -40 | -1.5 |-300 -900 -05 -5| -2 1  -t00 : Super E-Line — TO-92 
40 | 40 15 | 180 500 100 2] 375 750 15 
-23-( | if | i 
4g} -40 | 1s |180 -500 -100 2 | 37s 750 ag | SOT236 | ZxTC2045E6CT-ND MEW: 1.38 1.04 | ZXTC2045E6TR-ND NEW! 3,000 | 243.00/M 
* Darlington RoHS Compliant product available. Please refer to www.digikey.com for compliancy. 
H-Bridge 
IC -DC VCE (sat) Cut Tape 
Vceo | Yeso | (cont.) hee@ Ie/yce Max. @¢ @jg | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN/PNP 
20 | 20 | 25 |200 — 2 2] 015 1000 10 : £1 
oo | 20 | 28/15 — 2 21 -02 1000 29 | HBridge ZHB6718CT-ND 3.70 2.78)  ZHB6718TR-ND 1,000 1047.20 
50 40 20 | 150 — 2 2 0.5 1000 5 7 
so | -4o | 20/160 — 2 -2 | p45 4000 ip | H-Bridge ZHB6790CT-ND 458 3.44]  ZHB6790TR-ND 1,000 1297.10 
Transistor and Schottky Diode Combinations Ae 
Ic Vee (sat) Cut Tape Bottom Views 
Voeo | Ycpo | (cont.) hee@ Ie/yce Max. @jg @jp_ | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | PartNo. Size Pricing 1.27 
NPN Typ. 
27 100 45 | 200 — 8 2 15 10 10 |MLP3x2 |ZX3CDBS1M832TACT-ND* 1.15 86 | ZX3CDBS1M832TATR-ND* 3,000 | 343.80/M 
PNP 1:27: 
-25 -35 -40 | 300 — 10 -2 | -10 100 10 |MLP3x2 |ZX3CD1S1M832TACT-ND* 1.28 96 | ZX3CD1S1M832TATR-ND* 3,000 | 383.40/M Typ. 
-12 -12 | -1.25 | 125  — 1250 -2 |-0.240 1250 100 | SOT-23-6 |ZXTS1000E6CT-ND 1.20. .90 | ZXTS1000E6TR-ND 3,000 | 300.00/M Pin out for TO-92 


(tos3) 881 


TEX Diodes 


SEMICONDUCTORS 


Varactor ZETEX Qs9000 Accredited! 
Capacitance SOD-323 
C2 Nominal Ratio C2,C20 Cut Tape Tape & Reel ™ 
Ver Prot Capacitance atf=1MHz Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. al 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 8.2 43 5.8 SOD-323 ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV829ATR-ND 493.50/M 
330 8.2 43 5.8 SOT-23 ZC829ACT-ND 2.28 17.10 102.60 ZC829ATR-ND 570.00/M 
300 10 45 6.0 SOD-323 ZMV830ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV830ATR-ND 624.00/M 
330 10 45 6.0 SOT-23 ZC830ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC830ATR-ND 633.00/M 
300 15 45 6.0 SOD-323 ZMV831ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV831ATR-ND 624.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831ACT-ND 2.28 17.10 102.60 ZC831ATR-ND 570.00/M faa 
330 15 45 6.0 SOD-523 ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV831BV2TATR-ND 396.00/M = 
300 22 5.0 6.5 SOD-323 ZMV832ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV832ATR-ND 624.00/M . HO 
330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC832ATR-ND 633.00/M Cathode 
25 330 22 5.0 6.5 SOD-523 ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV832BV2TATR-ND 396.00/M 
300 33 5.0 6.5 SOD-323 ZMV833ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV833ATR-ND 624.00/M 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZDC833ACT-ND* 2.80 21.02 126.09 ZDC833ATR-ND* 700.50/M 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZC833ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC833ATR-ND 633.00/M : on Yo. 
300 47 5.0 6.5 SOD-323 ZMV834ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV834ATR-ND 493.50/M 
330 47 5.0 6.5 SOT-23 ZC834ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 5.0 6.5 SOD-23 ZDC834ATACT-ND* 1.51 11.30 75.30 ZDC834ATATR-ND* 451.80/M 
300 68 5.0 6.5 SOD-323 ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV835ATR-ND 493.50/M SOD-523 
330 68 5.0 6.5 SOT-23 ZC835ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC835ATR-ND 633.00/M 
330 100 5.0 6.5 SOT-23 ZC836ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC836ATR-ND 633.00/M 
* Dual Package 
coat Cut Tape Tape & Reel 
Ver | Prot Vp=1V Vp=2.5V Vp=4V Q Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) | (mW) Min. Min. | Max. Max. Min. Type Part No. if 10 100 Part No. 3,000 
12V Hyperabrupt — 930 Series 
300 87 43 5.5 2.9 350 SOD-323 | ZMV930CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV930TR-ND 546.00/M 
330 87 43 5.5 29 350 SOT-23 | ZC930CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC930TR-ND 846.00/M 
330 13.5 6.5 78 4 300 SOD-523 | ZV931V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV931V2TATR-ND 396.00/M 
300 14.5 6.5 78 4 300 SOD-323 | ZMV931CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV931TR-ND 546.00/M 
330 14.5 6.5 78 4 300 SOT-23 | ZC931CT-ND 3.38 25.38 152.28 2C931TR-ND 846.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-523 | ZV932V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV932V2TATR-ND 396.00/M 
300 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-323 | ZMV932CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV932TR-ND 546.00/M 
330 ag 8.5 10.5 5.5 200 SOT-23 | ZC932CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC932TR-ND 846.00/M 
12 330 42 18 27 12 150 SOD-523 | ZV933V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV933V2TATR-ND 396.00/M 
300 42 18 27 12 150 SOD-323 | ZMV933CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV933TR-ND 546.00/M 
330 42 18 27 12 150 SOT-23 | ZC933CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC933TR-ND 846.00/M 
300 42 20.25 | 24.75 12 150 SOD-323 | ZMV933ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV933ATR-ND 585.00/M 
330 42 20.25 | 24.75 12 150 SOT-23 | ZC933ACT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC933ATR-ND 846.00/M 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV934TR-ND 546.00/M 
330 95 40 65 25 80 SOT-23 | ZC934CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934TR-ND 846.00/M 
300 95 47.25 | 57.75 25 80 SOD-323 | ZMV934ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV934ATR-ND 585.00/M 
330 95 47.25 | 57.75 25 80 SOT-23 | ZC934ACT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934ATR-ND 846.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF Vp=0.5V Capacitance Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V | atNf=1MHz | Ratio 0.5/2.5 | Vp=0.5v | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
at f=1MHz Min. Max. at f=1MHz f=50MHz Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
9.5 6.3 78 2.0 500 SOD-523 | ZV950V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | ZV950V2TATR-ND 396.00/M 
19 12.7 15.7 2.0 350 SOD-523 | ZV952V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 | ZV952V2TATR-ND 396.00/M 
45 30 37 2.0 250 SOT-323 ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30 75.30 | ZMDC953TATR-ND 451.80/M 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel 
VR (pf) Cap Ratio PToT Packaging Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) Min. | Max. @ Min. Max. (mW) Type Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
28 26 32 | C3/C25 5 6.5 330 SOT-23 BBY40CT-ND 1.06 7.97 53.10 BBY40TR-ND 318.60/M 
18 2.8 | C3/C25 4 6 330 SOT-23 FMMV105GCT-ND 81 6.08 40.50 = _ a oy 
20 25 | C3/C25 | 4.5 _ 330 SOT-23 FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV3102TR-ND 243.00/M 3 2 3 
30 Dual Diodes Single Diode 
61 7.5 | C2/C30 | 2.5 3.3 330 SOT-23 FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV2101TR-ND 243.00/M 
10.8 | 13.2 | C2/C30 | 26 3.3 330 SOT-23 FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV2104TR-ND 243.00/M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
882 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ZETEX Diodes (Cont.) 


SemiconpucTors 


Schottky Diodes 


Va | |r VE@ r@ Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) (pA) (V) Configuration Size Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
30 200 500 30 4 25) Single SOT-23 | BATS4CT-ND 69 52 35 BAT54TR-ND 207.00/M 
2000 500 2000 250 30 _ SOT-23-6 | ZHCS2000CT-ND 1.04 79 53 ZHCS2000TR-ND 261.00/M 
1000 500 1000 100 30 Single SOT-23 | ZHCS1000CT-ND 1.04 79 AT ZHCS1000TR-ND 261.00/M 
40 750 540 750 100 30 Single SOT-23 | ZHCS750CT-ND 84 63 38 ZHCS750TR-ND 210.00/M 
500 550 500 40 30 Single SOT-23 | ZHCS500CT-ND 63 A8 32 ZHCS500TR-ND 189.00/M 
400 500 400 40 30 Single SOD-323 | ZHCS400CT-ND 55 A2 28 ZHCS400TR-ND 165.60/M 
900 600 1000 100 45 Single SOT-23 | ZHCS1006CT-ND 1.04 79 53 ZHCS1006TR-ND 313.20/M 
60 750 610 750 100 45 Single SOT-23 | ZHCS756CT-ND 89 67 AS ZHCS756TR-ND 266.40/M 
500 630 500 40 45 Single SOT-23 | ZHCS506CT-ND 68 52 35 ZHCS506TR-ND 205.20/M 
Switching 
YR] |e VE@ r@ Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. qe Max. Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) (HA) (V) Configuration Size Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Dual 
200 500 30 4 25 Com. Anode SOT-23 | BATS4ACT-ND 69 52 35 BATS4ATR-ND 207.00/M 
30 200 500 30 4 25 Com. Cathode | SOT-23 | BAT54CCT-ND 69 52 35 BATS4CTR-ND 207.00/M 
200 500 30 4 25 Series SOT-23 | BAT54SCT-ND 69 52 235 BATS4STR-ND 207.00/M 
ZLLS Series - Low Leakage 
2200 370 500 40 30 Single SOT-23-6 | ZLLS2000CT-ND 1.00 76 AB ZLLS2000TR-ND 250.50/M 
- 1160 460 500 20 30 Single SOT-23 | ZLLS1000CT-ND 71 54 36 ZLLS1000TR-ND 214.20/M 
700 530 500 10 30 Single SOT-23 | ZLLS500CT-ND 51 39 23 ZLLS500TR-ND 127.50/M 
520 500 400 10 30 Single SOD-323 | ZLLS400TACT-ND 51 39 23 ZLLS400TATR-ND 127.50/M 
Barrier Diode — Dual 
15 20 410 1 -100 10 Com. Anode SOT-23 | ZC2813ECT-ND 1.55 117 70 ZC2813ETR-ND 387.00/M 
70 15 410 1 -200 50 Series SOT-323 | ZUMD70-04CT-ND 15 57 34 ZUMD70-04TR-ND 187.50/M 
High Speed 
50 150 1000 100 0.1 50 Single SOT-23 | BAR74ZXCT-ND 88 66 A4 — _ 
Zener 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed 


specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. 


Specifications: 


¢ Nominal Tolerance: +5% * Maximum Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW ©» Operating and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Maximum 


Forward Current: Ip 250mA 
Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel 
Vzatiz=5mA rzatiz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Nom. Min. Max. Max. (Ohms) Part No. ul 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging 
75 7.0 79 15 BZX84C7V5ZXCT-ND aS) 69 AG BZX84C7V5ZXTR-ND 273.60/M 
an 10.4 11.6 20 BZX84C11ZXCT-ND ao 69 AG = _ 
20 18.8 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND A 69 AG BZX84C20ZXTR-ND 273.60/M 
22 20.8 23.3 55 BZX84C22ZXCT-ND Ao 69 AG _- = 
36.0 34.0 38.0 90 BZX84C36ZXCT-NDt a 69 AG — — 
39 37 4 130 BZX84C39ZXCT-NDt 91 69 AG BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
47 44 50 170 BZX84C47ZXCT-NDt a: 69 AG - — 
tT Izat2mA 


‘X QS9000 Accredited! 


SOT-23 (Schottky/Switching/Zener) 
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Dual Diodes 
(Series Connection) 


SOT-23-6 
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SOT-323 


Dual Diodes 
(Series Connection) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX MOSFETs 


SEMICONDUCTORS 


20 Volts ZETEX Qs9000 Accredited! 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss | |p lpm | ™) at Ip (0) In Yes Pp | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) (mA) (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
6000 27 0.7  — 0.25} 0.020 11000 4.5 | 1.100] MSOP8 ZXMN2A02X8CT-ND 2.24 1.68 ZXMN2A02X8TR-ND 1,000 634.10 3-05, 
8300 50 0.7  — 0.25} 0.020 11000 4.5] 1.560) S0-8 ZXMN2A02N8CT-ND 2.24 1.68 ZXMN2A02N8TR-ND 500 391.65 ABAA 
1900 8 0.7  — 0.25} 0.120 4000 4.5 | 0.625) SOT-23 ZXMN2A01FCT-ND 265. 42 ZXMN2A01FTR-ND 3,000 | 138.00/M 7 8 SI 
2440 10 0.7 — 0.25} 0.120 4000 4.5 | 1.100) SOT-23-6 ZXMN2A01E6CT-ND 80 60 ZXMN2A01E6TR-ND 3,000 | 199.50/M 3.05 
20 3600 16 0.7 — 0.25} 0.055 7200 4.5 | 1.100} SOT-23-6 ZXMN2A03E6CT-ND 96 2) ZXMN2A03E6TR-ND 3,000 | 240.00/M t 1 4 
3400 19 0.7 — 0.25} 0.110 2500 2.5 | 1.000) SOT-23 ZXMN2A14FCT-ND 88 66 ZXMN2A14FTR-ND 3,000 | 219.00/M HHHH 
1700 | 7.4 0.7  — 0.25} 0.180 930 4.5 | 0.625) SOT-23 ZXM61N02FCT-ND 62 AT ZXM61NO2FTR-ND 3,000 | 208.00/M 0.65 x 6.4] J. 
5400 30 0.7 — 0.25} 0.040 3800 4.5 | 1.100] MSOP8 ZXM64NO02XCT-ND 2.39 1.80 ZXM64N02XTR-ND 1,000 678.30 . : 
MSOP8 (Single) Pin out 
Dual 
20 7700 38 10 — 0.25) 0.025 5900 45] 2100} S0-8 ZXMN2A04DN8CT-ND 3.38 2.54 ZXMN2A04DN8TR-ND 500 592.20 : 
2400 19 0.7  — 0.25} 0.130 1700 4.5 | 1.040) MSOP8 ZXMD63N02XCT-ND 2.94 2.21 ZXMD63N02XTR-ND 1,000 833.00 ] 
ee Ee Bs PSP Channig! ee SO ee ee OS 
-900 49 07 — 025 0.6 610 45] .625 | SOT-23 ZXM61PO2FCT-ND 64 AQ ZXM61PO2FTR-ND 3,000 | 214.00/M MSOP8 (Dual) Pin out 
20 -2300 | 13 07 — 025 0.2 1600 45} 1.1 | SOT-23-6 ZXM62P02E6CT-ND 1.28 96 ZXM62P02E6TR-ND 3,000 | 319.50/M 
-3500 | 19 0.7 — 0.25} 0.09 2400 45) 11 MSOP8 ZXM64P02XCT-ND 2.56 1.92 ZXM64P02XTR-ND 1,000 724.20 si j° r— D1 
-8000 | -28 | -07 — 0.25 | 0.025 3200 -4.5) 25 S0-8 ZXM66PO02N8CT-ND 3.56 2.68 ZXM66P02N8TR-ND 500 623.70 Gi C4 [—] D1 
$2 LC] [| D2 
Dual G2 C4 [—] D2 
20 -1700 | 9.6 0.7 — 0.25} 0.27 1200 4.5 | 1.040) MSOP8 ZXMD63P02XCT-ND 3.10 2.33 ZXMD63P02XTR-ND 1,000 877.20 
-5100 | -18 | -07 — 0.25 | 0.050 2900 -4.5} 2.000} SO0-8 ZXMD65PO02N8CT-ND 3.56 2.68 ZXMD65P02N8TR-ND 500 623.70 
N & P Channel Complementary 
20 2400 19 0.13 1700 45 
20 |-1700 | 96 07 — 025 027 1200 45 1.04 | MSOP8 ZXMD63C02XCT-ND 2.79 2.10 ZXMD63C02XTR-ND 1,000 790.50 
30 - 50 Volts 
Vas (th) Rpg (on) Loose Piece 
BVoss| 'p | 'om | wy at Ip (0) Ip Yes | Pp | Packaging Digi-Key Price Each 
(Vv) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) = (V) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
35 13000 30 1.0 _ .250 0.060 3700 10 20 TO-220 ZXM64N035L3-ND 3.26 2.45 1.63 1.09 
-35 -12000 | -19 -1.0 - .250 0.075 2400 10 20 TO-220 ZXM64P035L3-ND 3.48 2.61 1.74 1.16 
-45 -230 3 1.0 3.5 1 14 200 -10 | 07 TO-92 BS250P-ND 96 72 48 32 
-50 -175 | -0.52 | -0.8 -2.0 1 10 100 -5 | 0.625) 10-92 ZVP4105A-ND 1.24 93 56 36 
Vas (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss) 'p | 'pm| (VY) at Ip | (9) Ip Ves! Pb | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V)| (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
18400| 66 1 — 250] 0.03 9800 4.5] 10.1) D-PAK | ZXMN3A04KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMN3A04KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
7200 | 45 | 0.7 — 0.25)0.025 7200 4.5) 2.0 $0-8 ZXMN3BO4N8CT-ND 1.97 1.49 | ZXMN3BO4N8TR-ND 500 345.45 
5300 | 44 1 — 0.25] 0.035 10200 10] 25 S0-8 ZXMNS3AO2N8CT-ND 2.22 1.67 | ZXMN3A02N8TR-ND 500 388.50 
6700 | 24 1 — 0.25] 0.025 12000 10] 1.1 | MSOP8 | ZXMN3A02X8CT-ND 2.24 1.68 | ZXMN3A02X8TR-ND 1,000 634.10 
1800 8 1 — 0.25] 0.12 2500 10] .625 | SOT-23 | ZXMN3A01FCT-ND 55 -42_| ZXMN3A01FTR-ND 3,000 | 138.00/M 
30 | 2400 | 10 1 — 0.25} 0.12 2000 10] 1.1 /SOT-23-6| ZXMN3A01E6CT-ND 80 .60 | ZXMN3A01E6TR-ND 3,000 | 199.50/M 
3700 | 17 1 — 0.25] 0.050 7800 10] 1.1 /SOT-23-6| ZXMN3A03E6CT-ND 96 .72 | ZXMN3A03E6TR-ND 3,000 | 240.00/M 2 
3200 | — 1 — .250] 0.065 3200 101.000) SOT-23 | ZXMN3A14FCT-ND 88 .66 | ZXMN3A14FTR-ND 3,000 | 219.00/M 
1400 | 17 1 — 0.25} 0.22 9100 10] 1.1 ) SOT-23 | ZXM61NO3FCT-ND 62 47 | ZXM61NO3FTR-ND 3,000 | 208.00/M 
3200 | 18 1 — 0.25) 0.11 2200 10] 1.1 |SOT-23-6| ZXM62NO3E6CT-ND 1.19 90 | = _— _— 
5000 | 30 1 — 0.25} 0.045 3700 10] 1.1 | MSOP8 | ZXM64N03XCT-ND 2.39 1.80 | ZXM64NO3XTR-ND 1,000 678.30 
35 | 6700 | 30 1 — 0.25] 0.050 3700 10] 2.0 | SOT-223 | ZXM64NO35GCT-ND 2.46 1.85 | ZXM64N035GTR-ND 1,000 697.00 Dual - Pinout 
40 | 5000 | 22 1 0.25| .05 4500 10} 2.0 | SOT-223 | ZXMN4A06GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMN4A06GTR-ND 1,000 462.40 5 
50 200 | 08; 05 15 1 3.5 200 5 | .360 | SOT-23 | BSS138ZXCT-ND 58 44 | BSS138ZXTR-ND 3,000 | 145.50/M SI = = BI 
Dual $2 C4] [—] D2 
2300 | 14 1 — 0.25}0.135 1700 10] 1.25 | MSOP8 | ZXMD63N03XCT-ND 2.94 2.21 | ZXMD63NO3XTR-ND. 1,000 833.00 eer Eee 
30 | 8500) 39 1 — 0.25} 0.020 12600 10] 2.15} S0-8 ZXMNSA04DN8CT-ND 3.38 2.54 | ZXMN3A04DN8TR-ND 500 592.20 
6200 | 30 1 — 0.25]0.035 9000 10] 2.1 S0-8 ZXMNSAO6DN8CT-ND 1.89 1.42 | ZXMN3A06DN8TR-ND 500 315.00 
2 | 832MLP NEW! 
-5400 | -24.9] -1 — 0.25) .045 4200 -10} 2.0 | SOT-223 | ZXMP3A16GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMP3A16GTR-ND 1,000 462.40 
-3200| -14.4) -1 — 0.25) 0.07 3200 -10} 1.1 |SOT-23-6) ZXMP3A17E6CT-ND 1.04 .79 | ZXMP3A17E6TR-ND 3,000 | 295.80/M 
-5600) -25 | -1 — 0.25)0.045 4200 -10} 1.9 $0-8 ZXMP3A16N8CT-ND 1.55 1.17 | ZXMP3A16N8TR-ND 500 270.90 
-30 -1100) 4.3 1 — 0.25) 0.35 600 10] .625 | SOT-23 | ZXM61PO3FCT-ND 64 49 | ZXM61P03FTR-ND 3,000 | 214.00/M 
-2600| 13 1 — 0.25} 015 1600 10] 1.1 |SOT-23-6| ZXM62PO3E6CT-ND 1.28 96 | ZXM62PO3E6TR-ND 3,000 | 319.50/M 
-1400] -5 1 — 0.25) 0.21 1400 10] .625 | SOT-23 | ZXMP3A13FCT-ND 63 48 | ZXMP3A13FTR-ND 3,000 | 178.50/M 
-3800) 19 1 — 0.25] 0.075 2400 10] 1.1 | MSOP8 | ZXM64P03XCT-ND 2.56 1.92 | ZXM64P03XTR-ND 1,000 724.20 ; 
-7900| -28| -1 — 0.25/0.025 5600 -10} 2.5 S0-8 ZXM66P03N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXM66PO3N8TR-ND 500 623.70 Beating 
-85 | -3800} -19} -1 — 0.25] 0.075 2400 -10] 2.0 | SOT-223 | ZXM64P035GCT-ND 2.64 1.98 | ZXM64P035GTR-ND 1,000 748.00 la 
-40 |-6400} -21; -1 — 0.25] .06 3800 10] 3.9 | SOT-223 | ZXMP4A16GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMP4A16GTR-ND 1,000 462.40 
45) -90 | -1.6/ -1 -35 1 14 200 -10} .330 | SOT-23 | BS250FCT-ND 1.05 .79 | BS250FTR-ND 3,000 | 262.50/M 
-50 | -130 | -0.52} -0.8 -20 1 10 100 -5 | .360 | SOT-23 | BSS84ZXCT-ND 58 44 | BSS84ZXTR-ND 3,000 | 174.60/M 
Dual 
-2000) 9.6 1 — 0.25}0.185 1200 10} 1.0 | MSOP8 | ZXMD63P03XCT-ND 3.10 2.33 | ZXMD63P03XTR-ND 1,000 877.20 
-30 -4400| -16.2| -1 — 0.25/0.070 3200 -10} 21 S0-8 ZXMP3A17DN8CT-ND 1.97 1.49 | ZXMP3A17DN8TR-ND 500 345.45 
-5500) -20| -1 — 0.25/0.045 4200 -10} 21 $0-8 ZXMP3A16DN8CT-ND 2.15 1.62 | ZXMP3A16DN8TR-ND 500 375.90 
-4800) -18| -1 — 0.25/0.055 4900 -10) 2.0 $0-8 ZXMD65PO03N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXMD65P03N8TR-ND 500 623.70 
N & P Channel Complementary 
30 | 2300) 14 0.135 1700 10 
-30 | -2000) -96 1 — 0.25 0.185 1200 16 1.25 | MSOP8 | ZXMD63C03XCT-ND 2.79 2.10 | ZXMD63C03XTR-ND 1,000 790.50 
30 | 3700) 12.4] 1 — 0.25} 120 2500 10 
30 | -2700| -921 08 — 025/210 1400 19 | 1-70 | 882MLP | ZXMC3AMB32TACT-ND NEW! | 1.45 1.10 | ZXMC3AMB32TATR-ND NEW! | 3,000 | 439.20/M 
30 | 6400) 30 0.050 0.0074 4.5 
-30 | -5400| -25 1 — 0.25 -0.070 0.0034 45 1.25 | S0-8 ZXMC3A16DN8CT-ND 1.98 1.49 | ZXMC3A16DN8TR-ND 500 346.50 eatnnd) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX MOSFETs (Cont.) 


60 Volts ZETEX Qs9000 Accredited! 
Ves (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss | 'p | ‘om | v at Ip (0) In Vos! Pp | Packaging Digi-Key Price Each 
(vy) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (Vv) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
270 3 0.8 24 1 5 500 10 0.625 TO-92 ZVN3306A-ND 84 63 42 .28 Pinout 
450 8 0.8 24 1 2 1000 10 07 T0-92 ZVN2106A-ND 1.10 83 50 32 D 
60 600 8 1.3 3.0 i] 1.5 500 5 0.7 TO-92 ZVN4206A-ND 1:21 91 55 35 
1100 20 1.3 3.0 1 0.45 1500 5 0.85 TO-92 ZVN4306A-ND 2.67 2.01 1.21 76 
270 3 0.8 3.0 il 5 200 10 0.625 TO-92 BS170P-ND 88 66 A4 30 
270 3 0.8 2.5 1 75 200 5 0.625 TO-92 VN1OLP-ND 88 66 A4 30 D 
Se SP Channel S| B 
60 -160 “1.6 | -1.5 3.5 1 14 200 -10 | 0.625 TO-92 ZVP3306A-ND 84 63 38 24 I<, G S 
-280 4 “15 -3.5 | 5 500 -10 0.7 TO-92 ZVP2106A-ND 1.24 93 56 36 avin : 
Top View 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape Ss 
BVpss| 'p | 'pm| (Vv) at Ip | (9) In Yes Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) |Min. Max. (mA)|Max.@ (mA)  (V)| (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
SSS SSS SSS SSS eed | 667.23 
11,200} 40 | 1 —  .250| 0.070 5600 4.5/10.1| D-PAK ZXMN6A09KTCCT-ND 3.36 = 2.52 ZXMNG6A09KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
1200) 1.2 | 1 3.0 .250] 7.5 500 10] .33 | SOT-23 2N7002CT-ND 81 61 2N7002TR-ND 3,000 | 243.00/M 
1200) 1.2 | 1 3.0 .250} 0.3 1800 10/.800} SOT-23 ZXMN6A07FCT-ND 59 45 ZXMN6A07FTR-ND 3,000 | 148.50/M 
3800 | 5.6 | 1 — 0.25] 0.250 3800 4.5/3.9 | SOT-223 ZXMN6A11GCT-ND 1.25 95 ZXMN6A11GTR-ND 1,000 355.30 
3100 | 4 il — _0.25| 0.100 4800 10| 1.7 | SOT-23-6 ZXMN6A08E6CT-ND 1.00 76 ZXMN6A08E6TR-ND 3,000 | 250.50/M 
2200 | 6.8 | 1 3.0 0.25] 0.30 1800 10} 2.6 | SOT-89 ZXMN6A07ZCT-ND 70 53 ZXMN6A07ZTR-ND 1,000 197.20 
6900 | 30.6 | 1 — 0.25] 0.045 8200 10} 3.9 | SOT-223 ZXMN6A09GCT-ND 2.10 1.58 ZXMN6A09GTR-ND 1,000 462.40 
60 3200 | 12.3 | 1 — 0.25) 0.14 4400 10)26]| SOT-89 ZXMN6A11ZCT-ND 1.00 76 ZXMN6A11ZTR-ND 1,000 283.90 
200 | 3 413 3 1 2.5 500 10 |.330| SOT-23 ZVN4106FCT-ND 1.02 77 ZVN4106FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
710 | 80 |08 24 10] 2.0 1.0 10) 2.0 | SOT-223 ZVN2106GCT-ND 1.51 1.13 ZVN2106GTR-ND 1,000 426.70 
1000) 80 |1.3 30 10] 1.0 15 10) 2.0 | SOT-223 ZVN4206GCT-ND 1.81 1.36 ZVN4206GTR-ND 1,000 511.70 
2100] 15 |13 3 1.0 | 0.33 3000 10} 3.0 | SOT-223 ZVN4306GCT-ND 245 1.85 ZVN4306GTR-ND 1,000 695.30 
1600) 3 |— — —/ 0675 700 —J 2.5 | SOT-223 BSP75GCT-NDO 2.24 1.68 BSP75GTR-NDO 1,000 746.00 
150 | 3 (08 3 1 5 200 10 |.330| SOT-23 BS170FCT-ND 1.02 at BS170FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
150) 3 |08 25 1 76 200 5 |.330} SOT-23 VN1OLFCT-ND 68 52 VN10LFTR-ND 3,000 | 171.00/M ' 
150) 3 |08 24 1 ] 500 10}|.330}| SOT-23 ZVN3306FCT-ND 93 70 ZVN3306FTR-ND 3,000 | 232.50/M ia x 
Dual 8= 
5100] 25 | 1 — 0.25} 0.045 8200 10) 2.1 $0-8 ZXMN6A09DN8CT-ND 3.56 2.68 ZXMN6AO9DN8TR-ND 500 623.70 og 
2700 | 8.3 | 1 — 0.25} 0.140 4400 10) 24 S0-8 ZXMN6A11DN8CT-ND 146 1.10 ZXMN6A11DN8TR-ND 500 316.05 
60 /4700} 22 | 1 — 0.25} 0.055 3600 10) 2.1 S0-8 ZXMN6A25DN8CT-ND 2.06 1.55 ZXMN6A25DN8TR-ND 500 228.76 
2000) 15 13 3 1 0.33 3000 10} 2.5 SM-8 ZDM4306NCT-ND 3.48 (2.61 ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00 SOT-23-6 
1000} 80 j13 3 1 1 1500 10/2.25| SM-8 ZDM4206NCT-ND 3.48 (2.61 ZDM4206NTR-ND 1,000 986.00 
-4100|-13.7]-1.0 — .250] 0.125 2200 -10} 2.0 | SOT-223 ZXMP6A17GCT-ND 1.04 79 ZXMP6A17GTR-ND 1,000 295.80 
-3000 |-13.6]-1.0 — .250] 0.125 2300 ~-10] 1.7 | SOT-23-6 ZXMP6A17E6CT-ND 1.04 79 ZXMP6A17E6TR-ND 3,000 | 261.00/M 
-60 |-1100} -4 |-10 — .250] 04 900 -10|.806| SOT-23 ZXMP6A13FCT-ND 63 48 ZXMP6A13FTR-ND 3,000 | 157.50/M 
-90 | -1.6 |-1.5 -3.5 1 14 200 -10|.330| SOT-23 ZVP3306FCT-ND 111 84 ZVP3306FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
-450 | -4.0 |-1.5 -3.5 1.0] 5.0 500 -10| 2.0 | SOT-223 ZVP2106GCT-ND 1.81 1.36 ZVP2106GTR-ND 1,000 511.70 
Dual 
-4800 |-23.8 | -1 —  .250} 0.055 3500 -10) 2.1 $0-8 ZXMP6A18DN8CT-ND 3.02 2.27 ZXMP6A18DN8TR-ND 500 529.20 
-60 | -3900|-10.3 | -1 —  .250| 0.085 2900 -10) 2.1 $0-8 ZXMP6A16DN8CT-ND 2.15 1.62 ZXMP6A16DN8TR-ND 500 375.90 
-3200 |-14.2] -1 —  .250) 0.125 2300 -10) 2.1 $0-8 ZXMP6A17DN8CT-ND 1.63 1.23 ZXMP6A17DN8TR-ND 500 285.60 
NEW! N & P Channel Complementary NEW! 
60 5100 | 25.0) 1 —  .250] 0.450 8200 10 
60 |-4800|-23.0| -1 — (9550/0550 3500 10 21 $0-8 ZXMC6A09DN8TACT-ND 3.38 = 2.54 ZXMC6A09DN8TATR-ND 500 592.20 
& RoHS Compliant 
100 Volts SOT-89 
\ \ Vgs (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss D DM at Ip (0) Ip Ves} Pp | Packaging Digi-Key Price Each 
(v) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (Wy | (Ww) Type Part No. 1 10 100 1,000 
320 6 0.75 1.5 1 45 250 5 0.7 T0-92 ZVNL110A-ND. 1.10 83 50 32 
320 6 0.8 24 1 4 1000 10 0.7 T0-92 ZVN2110A-ND 1.08 81 AQ 31 
100 200 2 0.8 2.4 1 10 500 10 0.625 T0-92 ZVN3310A-ND 93 70 AT 31 
450 6 0.8 24 1 1.8 500 5 0.7 T0-92 ZVN4210A-ND 1.26 95 57 36 
900 12 1.0 3.0 1 0.65 1500 i) 0.85 T0-92 ZVN4310A-ND 2.67 2.01 1.21 76 
-100 -230 3 15 3.5 1 8 375 -10 0.7 T0-92 ZVP2110A-ND 1.24 93 56 36 
-140 1.2 | -18 3.5 1 20 150 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3310A-ND 1.00 5 AS .29 
VGs (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| 'p |'!pm|(V) at Ip (Q) Ip Ves Pp | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) |(mA)) (A) |Min. Max. (mA)/Max.@ (mA) (V)/(W)| Type |Part No. 1 10 Part No. Size Pricing = Z 4Gate 
SS SSS SSS SS a | 2 Drain 
7700) 27 |2.0 4.0 0.25) 0.100 0.0042 6 /10.1| D-PAK |ZXMN10A09KCT-ND 3.36 2.52 |ZXMN10A09KTR-ND 2,500 952.00/M 3 Source 
600 | 6.0 |0.75 15 1.0) 4.5 250 5 | 2.0 | SOT-223 |ZVNL110GCT-ND 1.51 1.13 |ZVNL110GTR-ND 1,000 426.70 ‘ 4 Drain 
1500} 8.6 | 2 4 0.25) 0.25 3200 10 | 1.7 |SOT-23-6)ZXMN10A08E6CT-ND 1.00 76 |ZXMN10A08E6TR-ND 3,000 250.50/M 
1900} 9 1 3 0.25) 0.30 1400 4.5] 1.7 |SOT-23-6)ZXMN10BO8E6CT-ND 1.00 76 |ZXMN10BO8E6TR-ND 3,000 250.50/M 
500} 6.0}08 24 1.0) 40 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 |ZVN2110GCT-ND 1.51 1.13 |ZVN2110GTR-ND 1,000 426.70 
400 100; 2/08 24 1 10 500 10 |.330} SOT-23 )ZVN3310FCT-ND 93 70 |ZVN3310FTR-ND 3,000 232.50/M 
1670} 12 | 1.0 30 1.0 | 0.54 3.3 10 | 3.0 | SOT-223 |ZVN4310GCT-ND 2.45 1.85 |ZVN4310GTR-ND 1,000 695.30 
170 |0.68/08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 |BSS123CT-ND 58 44 |BSS123TR-ND 3,000 145.50/M 2 OMi 
170 |0.68/08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 |BSS123ACT-ND 42 32 |BSS123ATR-ND 3,000 105.00/M v mn: 
800 | 3.5 | 2 4 0.25) 0.7 1500 10 | .62 | SOT-23 |ZXMN10A07FCT-ND 59 45 |ZXMN10A07FTR-ND 3,000 148.50/M 4.5 Min. 
1400] 4.2 | 2 4 0.25) 0.70 1500 10 | 2.6 | SOT-89 )ZXMN10A07ZCT-ND eal 54 |ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 200.60 
1600} 9.0} 2 — 0.25} 0.25 3200 101.25) SO-8 |ZXMN10A08DN8TACT-ND NEW! 1.89 1.42 |ZXMNIOAO8DN8TATR-ND NEW! | 500 330.75 
1800| 5.8 | 2 4 0.25) 06 2600 10 | 3.9 | SOT-223 |ZXMN10A11GCT-ND 1.25 95 |ZXMN10A11GTR-ND 1,000 355.30 om Min 
Se nn ee? SE Pee ae enna DUR anE ; 
-3700|-16.5} -2  -4.0 0.25] 0.150 2800 -10) 3.9 | SOT-223 |ZXMP10A18GCT-ND 3.20 2.41 |ZXMP10A18GTR-ND 1,000 907.80 : 
-1600| -7.7| -2 -4.0 0.25] 0.35 1400 ~-10) 1.7 |SOT-23-6)ZXMP10A17E6CT-ND 1.04 79 |ZXMP10A17E6TR-ND 3,000 261.00/M 
-100 )-700) -3.1] -2 -4.0 0.25 1 600  -10 |.800} SOT-23 |ZXMP10A13FCT-ND 67 51 |ZXMP10A13FTR-ND 3,000 168.00/M 
°75 | -1.2|-15 -35 1 20 150  -10 |.330} SOT-23 |ZVP3310FCT-ND 1.11 84 |ZVP3310FTR-ND 3,000 277.50/M 
-310) -3.0]-1.5 -35 1.0] 8.0 0.375 -10} 2.0 | SOT-223 |ZVP2110GCT-ND 1.81 1.36 |ZVP2110GTR-ND 1,000 511.70 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX MOSFETs (Cont.) 


ZETEX QS9000 Accredited! 
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200 - 450 Volts 
Vgs (th) Rpg (on) Loose Piece 
BVpss | 'p | ‘pm | v at Ip (0) Ip Ves} Pp |Packaging| Digi-Key Price Each 
(Vv) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (WV) | (W) Type Part No. al 10 100 1,000 
200 180 2 0.5 15 1 10 125 3 0.7 TO-92 ZVNL120A-ND 1.38 1.04 63 40 
120 2 al _ — 23 25 2.6 0.5 TO-92 BS107P-ND 1.08 81 AQ 31 
240 260 1 0.8 1.8 ft 6 100 2.5 0.75 TO-92 ZVN4424A-ND 1.69 1.27 76 48 
450 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 TO-92 ZVNO545A-ND 2.76 2.07 1.25 19 
-200 -120 A2 | -16 4.5 1 25 150 -10 0.7 TO-92 ZVP2120A-ND 1.38 1.04 63 40 
-240 -200 “1 -0.8 2.5 al 15 100 3.5 0.75 TO-92 ZVP4424A-ND 1.73 1.31 19 50 
-450 -45 -0.4 | -1.5 45 1 150 50 -10 0.7 TO-92 ZVP0545A-ND 3.10 2.33 1.40 88 
V@s (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |!pm| (Vv) at Ip (0) Ip Ves Pp |Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. if 10 Part No. Size | Pricing 
60 1 1 3 1 25 100 10 | .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND 66 50 ZVN3320FTR-ND 3,000 | 165.00/M 
200 | 320 | 20/10 30 1.0 10 0.25 10 | 2.0 | SOT-223 ZVN2120GCT-ND 1.51 1.13 ZVN2120GTR-ND 1,000 426.70 
320 | 20/05 15 10 10 0.125 3.0 | 2.0 | SOT-223 ZVNL120GCT-ND 1.51 1.13 ZVNL120GTR-ND 1,000 426.70 
240 500 | 15) 08 18 10) 60 010 2.5 | 2.5 | SOT-223 ZVN4424GCT-ND 1.91 1.44 ZVN4424GTR-ND 1,000 540.60 
300 | 10/08 18 1 6 100 25) 1 SOT-89 ZVN4424ZCT-ND 1.20 90 ZVN4424ZTR-ND 1,000 340.00 
230 |144) 08 18 1 950 20 24 | 1.1 | SOT-23-6 ZVN4525E6CT-ND 1.15 86 ZVN4525E6TR-ND 3,000 | 286.50/M 
250 | 240 | 1.44/08 18 1 950 20 24 | 21 | SOT-89 ZVN4525ZCT-ND 1.06 80 ZVN4525ZTR-ND 1,000 300.90 
310 |144) 08 18 1 9 310 4.5 | 2.0 | SOT-223 ZVN4525GCT-ND 1.09 82 ZVN4525GTR-ND 1,000 307.70 
450 | 140 | 06/10 30 1.0 50 0.10 10 ) 2.0 | SOT-223 ZVNO545GCT-ND 150 1.13 ZVNO545GTR-ND 1,000 425.00 
-200 | -35 | 04)-15 -35 1 80 50 = -10 | 0.33 | SOT-23 ZVP1320FCT-NDO 68 51 ZVP1320FTR-NDO 3,000 | 192.10/M 
-240 | -480 | -1.0 | -0.7 -2.0 1.0 an 100 -3.5| 2.5 | SOT-223 ZVP4424GCT-ND 1.91 1.44 ZVP4424GTR-ND 1,000 540.60 
-197 | -1 | -08 -2 025] 18 100 -3.5] 1.1 | SOT-23-6 ZVP4525E6CT-ND 1.10 83 ZVP4525E6TR-ND 3,000 | 276.00/M 
-250 | -265 | -1.0 | -0.8 -2.0 1.0 18 100 -3.5) 2.0 | SOT-223 ZVP4525GCT-ND 1.10 .83 ZVP4525GTR-ND 1,000 312.80 
+205 | -1 | -0.8 -2 1 18 100 -3.5] 2.1 | SOT-89 ZVP4525ZCT-ND 1.15 86 ZVP4525ZTR-ND 1,000 324.70 
-450 | -75 |-04]-15 -45 1.0 | 150 .050 -10 | 2.0 | SOT-223 ZVP0545GCT-ND 1.81 1.36 ZVP0545GTR-ND 1,000 511.70 
& RoHS Compliant 
Avalanche 
Vas (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss | 'p | ‘pm | ov at D (0) Ip  Ves| Pp | Packaging| Digi-Key Price Each 
(v) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) = (V) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
60 600 8 1.3 3 1 1.5 500 5 0.7 T0-92 ZVN4206AV-ND 1.51 1.13 68 43 
1100 20 1.3 3 0.45 1500 5 14 T0-92 ZVN4306AV-ND 2.85 2.14 1.29 81 
V@s (th) RDs (on) Cut Tape 
BVpss | 'p Ipm | (VY) at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size | Pricing 


200 60 1 1 3 1 25 100 10) .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND 66 50 | ZVN3320FTR-ND 3,000 | 165.00/M 
60 1000 | 80 |13 3.0 1.0] 1.0 1.5 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GVCT-ND 1.89 1.42 | ZVN4206GVTR-ND 1,000 535.50 
2100 20 |13 3.0 1.0 | 0.33 3.0 10} 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 2.45 1.85 | ZVN4306GVTR-ND 1,000 695.30 
Voltage Supply Monitors 
Maximum Input Maximum 
Typical | Threshold | Typical Output Sink Voltage Quiescent Loose Piece 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging Digi-Key Price Each 
(Vv) (Vv) (mv) (mA) (v) (WA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
2.63 20 60 1~65 200 T0-92 ZSM300C-ND 1.62 1.22 73 AG 
3 2.68 20 60 1~10 190 T0-92 ZM331643C-ND 1.55 1.17 70 A4 
3.41 20 50 -1~10 180 T0-92 ZSH330C-ND 1.62 1.22 73 46 
3.3 3.08 20 60 1~65 200 T0-92 ZSM330C-ND 1.62 1.22 13 AG 
46 20 60 1~65 200 T0-92 ZM33064CL-ND 1.55 117 70 44 
5 43 20 60 1~65 200 T0-92 ZM33164CL-ND 1.55 1.17 70 A4 
46 20 60 1~65 200 T0-92 ZSMS560C-ND 1.89 1.42 86 54 
Thresh- Maximum Input Maximum 
Typical hold Typical | Output Sink} Voltage | Quiescent Cut Tape 
Vcc | Voltage | Hysteresis) Current Range Current | Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
2.68 20 60 1~10 190 S0-8 ZM331643N8CT-ND 1.89 1.42 86 | = _ — 
3 2.63 20 60 1~6.5 200 S0-8 ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 529.20 
2.68 20 60 1~10 190 SOT-223 | ZM331643GCT-ND 1.61 1.21 73 | ZM331643GTR-ND 1,000 | 455.60 
2.63 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM300GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM300GTR-ND 1,000 | 657.90 
3.4 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH330N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH330N8TR-ND 500 553.35 
3.3 3.08 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM330GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM330GTR-ND 1,000 | 657.90 
3.4 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH330GTR-ND 1,000 | 685.10 
46 20 60 1~6.5 200 S0-8 ZM33064N8CT-ND 1.89 1.42 86 | = _ _ 
46 20 60 1~65 200 S0-8 ZSMS560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 529.20 
46 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH560N8TR-ND 500 553.35 
5 46 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZM33064GCT-ND 1.61 1.21 73 | ZM33064GTR-ND 1,000 | 455.60 
43 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZM33164GCT-ND 1.61 1.21 73 | ZM33164GTR-ND 1,000 | 455.60 
46 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM560GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM560GTR-ND 1,000 | 657.90 
46 20 60 1~7.0 200 SOT-223 | ZSM561GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | — _ — 
46 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH560GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | = _ =_ 
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Dropout i] Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R 
VOut | Voltage |Maximum| Current | Regulation |Regulation| Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Low Dropout 
(Vv) (mV) (mA) (uA) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Regulators 
ZLDO Series - Ultra Low 
3.3 52 78 ZLDO330T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO330T8TR-ND 833.00 
4.85 35 300 1 69 119 SM-8 ZLDO485T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO485T8TR-ND 833.00 
5 70 123 ZLDO500T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 ZLDO500T8TR-ND 833.00 
Dropout | Maximum Cut Tape Tape & Reel 
V Out | (mV)@IL Load Shutdown | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | =5oma | \(ma) (WA) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
SC-70 ZXCL250HSTACT-ND 1.04 79 AT ZXCL250HSTATR-ND 261.00/M 
2.50 85 100 0.01 $C70-5 ZXCL5213V25HS5CT-ND 1.04 79 AT ZXCL5213V25H5TR-ND 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL250E5TACT-ND 1.04 79 AT ZXCL250E5TATR-ND 261.00/M 
2.60 85 150 0.01 SC-70 ZXCL260H5CT-ND 66 50 30 ZXCL260H5TR-ND 165.00/M 
S0T23-5 ZXCL260E5CT-ND 66 50 30 ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
2.80 85 150 0.01 SC-70 ZXCL280H5CT-ND 1.04 79 AT ZXCL280H5TR-ND 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL280E5CT-ND 1.32 99 60 ZXCL280E5TR-ND 330.00/M 
SC-70 ZXCL300H5CT-ND 1.04 79 AT ZXCL300H5TR-ND 261.00/M 
3.00 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V30HS5CT-ND 1.04 719 AT ZXCL5213V30H5TR-ND 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL300E5CT-ND 1.04 79 AT ZXCL300E5TR-ND 261.00/M 
SC-70 ZXCL330H5CT-ND 66 50 30 ZXCL330H5TR-ND 165.00/M 
3.30 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V33HS5CT-ND 1.04 79 AT ZXCL5213V33H5TR-ND 261.00/M 
S0T23-5 ZXCL330E5CT-ND 66 50 .30 ZXCL330E5TR-ND 165.00/M 
4.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL400HSTACT-ND 1.04 79 AT ZXCL400HSTATR-ND 261.00/M 
, , S0T23-5 ZXCL400ESTACT-ND 1.04 79 AT ZXCL400E5TATR-ND 261.00/M 
Voltage 
Maximum} Maximum Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical | Line | Load Cut Tape Tape & Reel 
Output | Current Current | Dropout; Reg. | Reg. |Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (pA) Voltage | (mV) | (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
2ZMR Series - Miniature 
25 50 40 17 15 30 SOT-23 ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 ZMR250FTR-ND 367.50/M 
TO-92 ZMR250C-ND* 1.41 1.06 64 _— _ 
3.3 50 170 Le 10 50 SOT-23 ZMR330FCT-ND 1.43 1.08 65 ZMR330FTR-ND 357.00/M 
5.0 50 70 17 5 40 SOT-23 ZMR500FCT-ND 1.63 1.23 74 ZMR5O0FTR-ND 408.00/M 
TO-92 ZMR500C-ND* 1.44 1.06 64 = _ 
* Bulk Pricing 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Output Ptot | Regulation | Regulation | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage | Current (mA)| (W) (mV) (mV) Type Part No. Al 10 100 Part No. Size Pricing SOT23-5 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR285N8TR-ND 500 529.20 
3.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 _ _— — 
3.3 200 2.0 30 25 SOT-223 ZSR330GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR330GTR-ND 1,000 511.70 
4.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR400N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR400N8TR-ND 500 529.20 
4.85 200 2.78 40 25 SOT-223 ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 81 ZSR485GTATR-ND 2,000 510.00/M 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 227 1.37 ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 SOT-223 ZSR500GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR500GTR-ND 1,000 511.70 
5.2 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR520N8TR-ND 500 529.20 
St 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR570N8TR-ND 500 529.20 
60 200 2.0 40 30 SOT-223 ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR600GTR-ND 1,000 511.70 
200 0.78 40 30 S0-8 ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR600N8TR-ND 500 529.20 
7.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR700N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 ZSR700N8TR-ND 500 529.20 
10.0 200 2.0 40 30 SOT-223 ZSR1000GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR1000GTR-ND 1,000 511.70 
, 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 _— _ = 
Maximum Maximum Line | Maximum Load Loose Piece 
Output Output Current Ptot Regulation Regulation Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 1,000 
ZR78L Series, Local 
8.5 200 0.6 40 30 TO-92 ZR78L085C-ND 1.08 81 9 31 
Maximum Max. Line Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Output | Output Current | Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. i‘ 10 100 Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local 
2.85 200 2 40 25 SOT-223 ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L028GTR-ND 455.60 
6.0 200 2: 40 30 SOT-223 ZR78LO6GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L06GTR-ND 455.60 (Continued) 
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Output Max. Output Max. Line Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. il 10 100 Part No. 1,000 
2ZR78L Series, Local (Cont.) 
10.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L10GTR-ND 455.60 
Shunt Voltage References 
Min. Loose Piece 
Reference Output Voltage Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage Min. Maximum (WA) (%) Type Part No. 1 10 100 
2ZR431 Series - Programmable 
1.24 10 30 1 TO-92 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
Tet 1.24 10 30 2.5 T0-92 ZR431LC02L-ND 1.13 85 51 
95 2.5 20 50 2 T0-92 ZR431C-ND 1.08 81 AQ 
, 2.5 20 50 1 T0-92 ZR431C01-ND 1.21 91 i665 
Output Min. Cut Tape 
Reference Voltage Operating Current} Tol. | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage Min. Max. (WA) (%) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
2ZR431 Series - Programmable 
1.24 15 30 1 SOT-23 ZR2431F01CT-ND 1.74 1.31 79 ZR2431F01TR-ND 3,000 435.00/M 
1.24 15 30 2.5: SOT-23 ZR2431F02CT-ND 1.32 99 60 ZR2431F02TR-ND 3,000 330.00/M 
1.24 1.24 15 30 1 $0-8 ZR2431N801CT-ND 2.79 210 1.26 ZR2431N801TR-ND 500 488.25 
, 1.24 15 30 25 $0-8 ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 SOT-23 ZR431LFO1CT-ND 1470 1.11 67 ZR431LFO1TR-ND 3,000 367.50/M 
1.24 10 30 2.5 SOT-23 ZR431LFO2CT-ND 1.15 87 52 ZR431LFO2TR-ND 3,000 288.00/M 
2.5 20 50 2 SOT-23 ZR431FCT-ND 1.00 75 AS ZR431FTR-ND 3,000 249.00/M 
25 245: 20 50 0.5 SOT-23 ZR431FOOSTACT-ND 1.59 1.20 72 ZR431FOOSTATR-ND 3,000 397.50/M 
25 20 50 1 SOT-23 ZR431F01CT-ND 1.15 87 52 ZR431F01TR-ND 3,000 288.00/M 
DVref lref Slope Cut Tape T&R 
Vy (mV) (mA) Resistance Trim Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Typ. Max. Min. Max. | Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
ZRT Trimmable 
2.5 27 8.8 0.15 75 0.85 2 5.0% SOT-223 ZRT025GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT025GC1TR-ND 705.00 
4.0 4.2 14.0 0.15 75 11 3 5.0% SOT-223 ZRT040GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT040GC1TR-ND 705.00 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 ZRT050GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRTO50GC1TR-ND 705.00 
6.2 6.5 22.0 0.15 50 1.4 3 5.0% SOT-223 ZRT062GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT062GC1TR-ND 705.00 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 1.8 4 2.5% SOT-223 ZRT100GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Reverse Min. Maximum | Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2.45/2.55 20 5 90 1.0 2 TO-92 ZRC250A02-ND 1.10 19 48 40 
20 5 90 1.0 1 T0-92 ZRC250A01-ND 1.35 97 59 Ag 
20 5 90 1.0 3 TO-92 ZRC250A03-ND 1.00 72 43 36 
25: 20 5 90 1.0 3 T0-92 ZRC250R03-ND 1.00 72 43 36 
50 20 90 2 1 TO-92 ZR40401R25-ND 1.35 97 59 Ag 
50 20 90 2 2 TO-92 ZR40402R25-ND 1.10 19 8 40 
33 20 50 2.0 1 T0-92 ZRC330A01-ND 1.35 97 59 AQ 
: 20 50 2.0 3 TO-92 ZRC330A03-ND 1.00 72 43 36 
4.0 23 5 90 2.0 2 TO-92 ZRC400A02-ND 1.10 19 AB A0 
4.096 23 5 90 2.0 1 E-Line - T092 ZRC400A01-ND 1.35 97 59 Ag 
50 20 90 2 2 TO-92 ZR40402R41-ND 1.10 719 48 40 
50 15 50 15 1 TO-92 ZRB500A01-ND 1.35 97 59 9 
50 15 50 1.5 3 TO-92 ZRB500A03-ND 1.86 72 43 36 
5.0 25 5 90 2.0 2 TO-92 ZRC500A02-ND 1.10 19 48 40 
: 25 5 90 2.0 1 E-Line - T092 ZRC500A01-ND 1.35 97 59 Ag 
50 20 90 1.5 1 TO-92 ZR40401R50-ND 1.35 97 59 Ag 
50 20 90 15 2 TO-92 ZR40402R50-ND 1.10 19 48 40 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (pA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Size Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2000 120 50 0.5 1 SOT-23 | ZRA245F01CT-ND 1.28 92 4 |= _ _— 
2000 120 50 0.5 3 SOT-23 | ZRA245FO3CT-ND 95 68 55 | ZRA245F03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
2.5 2000 120 50 0.5 1 S0-8 ZRA245N801CT-ND 1.56 1.12 89 | = =_ _ 
2000 120 50 0.5 3 S0-8 ZRA245N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 
20 5 90 1 1 SOT-23 | ZRC250F01CT-ND 1.28 92 -74 | ZRC250F01TR-ND 3,000 | 458.75/M 
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ZETEX Regulators (cont) ZETEX 89000 Accredited! 


Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Shunt Voltage 
Voltage (pA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. fl 25 100 | Part No. Size Pricing References (Cont.) 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower (Cont.) Trimmable 
20 5 90 1 2 SOT-23 | ZRC250F02CT-ND 1.05 75 60 | ZRC250F02TR-ND 3,000 | 373.75/M SOT-223 
20 § 90 1 3 SOT-23 | ZRC250F03CT-ND 95 68 55 | ZRC250F03TR-ND 3,000 | 340.00/M Top View 
20 5 90 1.0 3 S0-8 | ZRC250N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC250N803TR-ND 500 238.07 
20 20 90 1 2 SOT-23 | ZR285F02CT-ND ARE 1.27. 1.02 | ZR285FO2TR-ND 3,000 | 632.50/M 
20 20 90 1 3 SOT-23 | ZR285FO3CT-ND 1.55 1.11 .89 | ZR285FO3TR-ND 3,000 | 552.50/M 
25 20 20 90 1.0 2 S0-8 | ZR285N802CT-ND. 1.87 1.34 1.07 | ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1.0 3 S0-8 | ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 | ZR285N803TR-ND 500 345.14 
25 60 30 0.4 0.5 | SOT-23 |ZR404005F25TACT-ND 1.77 1.27 1.02 | ZR404005F25TATR-ND | 3,000 | 632.50/M 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F25CT-ND 1.28 92 -74 | ZR40401F25TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F25CT-ND 1.05 15 60 | ZR40402F25TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 2.0 2 S0-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 Micropower 
20 5 50 2 1 SOT-23 | ZRC330F01CT-ND 1.28 92 .74 | ZRC330F01TR-ND 3,000 | 550.50/M 
20 5 50 2 2 SOT-23 | ZRC330F02CT-ND 1.05 Py 3} 60 | ZRC330F02TR-ND 3,000 | 373.75/M Saeeen 
3.3 20 5 50 2 3 SOT-23 | ZRC330F03CT-ND 95 68 55 | ZRC330F03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
20 5 50 2.0 1 S0-8 | ZRC330N801CT-ND 1.56 12 .89 | ZRC330N801TR-ND 500 295.93 
20 5 50 2.0 3 S0-8 | ZRC330N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC330N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F41CT-ND 1.28 92 -74 | ZR40401F41TR-ND 3,000 | 458.75/M 
4.096 50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F41CT-ND 1.05 15 60 | ZR40402F41TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 15 50 1.5 1 SOT-23 | ZRB500F01CT-ND 1.28 92 -74 | ZRB500F01TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 15 50 1.5 2 SOT-23 | ZRB500F02CT-ND 1.05 75 60 | ZRB500F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 15 50 1.5 3 SOT-23 | ZRB500FO3CT-ND 95 68 .55 | ZRBS00FO3TR-ND 3,000 | 340.00/M 
5.0 50 15 50 1.5 3 S0-8 | ZRB500N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRB50ON803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 1.5 1 SOT-23 | ZR40401F50CT-ND 1.28 92 -74 | ZR40401F50TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 1.5 2 SOT-23 | ZR40402F50CT-ND 1.05 15 60 | ZR40402F50TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 15 2 SO-8 | ZR40402N850CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N850TR-ND 500 257.36 SOT-23 
Top View 
Reverse Min. Maximum | Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
2ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 1 TO0-92 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 90 
109 30 5 90 0.5 1 T0-92 ZXRE125DR-ND 1.35 97 59 AQ 
30 § 90 0.5 2 TO-92 ZXRE125ER-ND 1.10 719 48 40 
30 5 90 0.5 3 TO-92 ZXRE125FR-ND 1.00 72 3 36 
1.225 30 12 15 0.5 1 T0-92 ZXRE4041DR-ND 1.35 97 59 AQ 
Reverse Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape E-Line - TO-92 and TO-92 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bottom View 
Voltage (uA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | PartNo. Size Pricing 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE1004CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE1004CFTR-ND | 3,000 | 630.00/M 
8 20 75: 0.5 1 SOT-23 | ZXRE1004DFCT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE1004DFTR-ND 3,000 | 447.50/M 
8 20 75 0.5 1 $0-8 ZXRE1004DN8CT-ND = 2.50 1.79 1.43 | ZXRE1004DN8TR-ND | 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE1004EFCT-ND 1.05 76 .61 | ZXRE1004EFTR-ND 3,000 | 376.25/M 
8 20 75 0.5 2 $0-8 ZXRE1004EN8CT-ND 2.13 1.53 1.22 | ZXRE1004EN8TR-ND | 500 404.99 
Pkg. Suffix R 
4 20 75 0.6 3 SOT-23 | ZXRE1004FFCT-ND 95 68 55 | ZXRE1004FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
4.29 8 20 75 0.5 3 $0-8 ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND | 500 375.06 
30 5 90 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE125CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE125CFTR-ND 3,000 | 630.00/M 
30 5 90 0.5 1 SOT-23 | ZXRE125DFCT-ND 1.28 92 .74 | ZXRE125DFTR-ND 3,000 | 458.75/M 
30 5 90 0.5 1 $0-8 ZXRE125DN8CT-ND 1.56 VA2: 89 |= — _ 
30 5 90 0.5 2 SOT-23 | ZXRE125EFCT-ND 1.05 15 60 | ZXRE125EFTR-ND 3,000 | 373.75/M VREF 
30 5 90 0.5 2 $0-8 ZXRE125EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE125EN8TR-ND 500 257.36 GND 
30 5 90 0.5 3 SOT-23 | ZXRE125FFCT-ND 95 68 55 | ZXRE125FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
30 5 90 0.5 3 $0-8 ZXRE125FN8CT-ND 1.00 712 58 | ZXRE125FN8TR-ND 500 190.19 Pkg. Suffix A 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE4041CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE4041CFTR-ND | 3,000 | 630.00/M 
30 12 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE4041DFCT-ND 1.28 92 .74 | ZXRE4041DFTR-ND | 3,000 | 458.75/M 
1.295 30 12 75 0.5 1 $0-8 ZXRE4041DN8CT-ND = 1.56 1.12 .89 | ZXRE4041DN8TR-ND | 500 295.93 Supply Voltage 
30 12 75: 0.5 2 SOT-23 | ZXRE4041EFCT-ND 1.05 715 .60 | ZXRE4041EFTR-ND 3,000 | 373.75/M Monitor 
30 12 75 0.5 2 $0-8 ZXRE4041EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE4041EN8TR-ND | 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 $0-8 ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE4041FN8TR-ND | 500 238.07 
Supply Voltage Monitors 
ZXCM Series - Very Low Power 
Threshold Min. 
Typical Voltage Reset Cut Tape 
Vec Threshold Tolerance Period Reset Packaging Digi-Key Price Each 
(V) Voltage (%) (ms) Active Type Part No. 1 25 100 
5 4.63 1 140 High SOT-23 ZXCM210LFCT-ND fl 61 56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 889 


Zetex provides high value, system level solutions based on a unique 


Ss pec ia I ized I nteg rated C i rcu its portfolio of integrated, discrete and combination analog products. 


SEMICONDUCTORS 


Lighting ICs 


The inherent flexibility of the ZXSC circuit means that parallel or series LEDs can be driven depending on application needs. A simple modification to the application circuit means that the maximum pulse current can be pro- 
grammed to match the characteristics of the chosen LED load and pulse current in the range 10mA to 3A and beyond can be easily achieved. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 

Boost Converter for LCD Bias .................ccceeceeee cece eee 10-MSOP. ZXLB1600X10TACT-ND 2.66 2.28 2.09 ZXLB1600X10TATR-ND 1,000 1292.00 
Boost Converter LED Driver with Switch....................6005 SC70-6 ZXLD1100H6CT-ND 2.82 2.42 2.22 ZXLD1100H6TR-ND 3,000 1209.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . SC70-6 ZXLD1100H6CT-NDO 2.82 2.42 2.22 UZXLD1100H6TR-NDO 3,000 1209.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1101ETSCT-ND 2.50 2.15 1.97 ZXLD1101ET5TR-ND 3,000 1071.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1937ET5CT-NDO 1.31 94 75 ZXLD1937ET5TR-NDO 3,000 634.10/M 
Boost Converter Adjustable DC/DC with Switch................ SC70-6 ZXLD1601H6CT-NDO 1.61 1.15 92 ZXLD1601H6TR-NDO 3,000 782.00/M 
Boost Converter, 1 Cell... MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 1.56 = = = 
Boost Converter, 1 Cell LED. SOT23-5 ZXSC300E5CT-ND 1.00 86 79 ZXSC300E5TR-ND 3,000 514.80/M 
Boost Converter, 1 Cell LED. SOT23-5 ZXSC310CT-ND 1.38 1.26 1.09 ZXSC310TR-ND 3,000 589.50/M 
Evaluation Board for ZXSC310ESTA...............ec cece cence _ ZXSC310EV-ND* 55.10 = _ = _ = 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT23-6 ZXSC400E6TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXSC400E6TATR-ND 3,000 735.00/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch . . TSOT23-5 ZXLD1615ETSCT-ND 2.24 1.68 1.12 ZXLD1615ET5TR-ND 3,000 671.40/M 


* Bulk Pricing 4 RoHS Compliant 


Current and Sense Monitors 


The ZXCT range of high side current monitors and current sense amplifiers provides elegant design solutions for current measurement and power control. ZXCT1009: This current sensing monitor takes a high side voltage 
developed across a current shunt resistor and translates it into a scaled ground referenced current. ZXCT1010: Offers reduced typical offset and improved accuracy at low sense voltages. ZXCT1021/1022: These current 
sense amplifiers are particularly suited to low sense voltage applications. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 

High-Side Current Monitor .......... 0.26. 00c ccc ecc eee e eect cence cece eens eeenee SOT-23 ZXCT1009FCT-ND 95 82 75 ZXCT1009FTR-ND 3,000 408.00/M 
High-Side Current Monitor SOT-23 ZXCT1008FCT-NDO 1.05 75 60 ZXCT1008FTR-NDO 3,000 405.00/M 
High-Side Current Monitor SM-8 ZXCT1009T8CT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1009T8TR-ND 1,000 707.20 
High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1011E5CT-ND 2.27 1.71 1.03 ZXCT1011E5TR-ND 3,000 568.50/M 
Current MONO Rs sisi c eds dais s ncaies dads adn. didnttee nomedusiteenoaedcadivemaaaeisd ees SOT23-5 ZXCT1010CT-ND 1.20 1.11 95 ZXCT1010TR-ND 3,000 619.20/M 
High-Side Current Monitor ..............0.0ccc cece eee ee eee e ee ne eee teen ee een es SOT23-5 ZXCT1021E5TACT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1021ESTATR-ND 3,000 624.00/M 
High Side Current Monitors... 2.06 eis sscasensasenasindssabenaaedionsenaasecad ees SOT23-5 ZXCT1022E5TACT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1022E5TATR-ND 3,000 624.00/M 
High Side Current Monitor with Comparator .. 8-MSOP ZXCT1030X8TACT-ND 2.34 2.01 1.84 ZXCT1030X8TATR-ND 1,000 1137.30 
Current Sensor AC/DC 5A SM-8 ZMCOSTACT-ND 7.25 6.21 5.70 ZMCOSTATR-ND 1,000 3519.00 
Current Sensor using Magnetic Sensing 10A... 14-DIL ZMC10-NDt 15.30 11.48 6.89 = = — 
Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A...................0202008 14-DIL ZMC10D-NDt 18.72 14.04 8.43 = — = 
CUCM MINES. cciccccascsiesescacsiedsssesisdeasaneceedeasoanedbadaareasa ceased SM-8 ZDS1009CT-ND 2.57 2.21 2.03 = = = 


+ Tube Pricing RoHS Compliant 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other analog 
video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers plus multi-channel 
unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and SO8 offering superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16/ ZXFV302N16: 4:1 multiplexers are for 
use in video and other high speed applications. ZXFV301/302: With greater versatility, they have different channel selection plus an output enable. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. if 25 100 Part No. Size Pricing 

Hi-Performance Sync Separator..............0..:ccceccesee ee eee ee eeeeeee 16-SOIC. ZXFV4583N16CT-ND 9.19 7.88 7.22 = = = 
Dual Video Amplifiers ........:.:..cccccsccscsesscseeeesesseserseasesesoene 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.88 4.41 2.94 = = — 
Video DC Restore Amplifier. 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV4089N8TR-ND 500 1182.00 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control 16-SOIC ZXFV301N16CT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV301N16TR-ND 500 2126.25 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 2 Bit Control ...................0.005 16-SOIC ZXFV302N16TACT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV302N16TATR-ND 500 1346.63 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202E5TR-ND 3,000 735.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202N8TATR-ND 500 514.50 
4 Channel 300MHz CFB Amplifier. ............... 02020 cecceceeee eens eee 14-SOIC. ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV201N14TR-ND 500 1241.10 
4 Chantel Buffer. cicsedaasedacsediabecautedaabecandiedaabe sande douse danke 14-SOIC ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer ................0..cccceeeeeee eect eee 14-SOIC ZXFBFOSN14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO5N14TR-ND 500 992.25 
S CHANG! BUTEL 1. .ncdscncsdecadsedassecantedaabecandedaabe dandedease tenes 20-SOIC(W) ZXFBFO8W20CT-ND 5.25 4.50 4.13 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Vide0 .........0.cccsccceceeseeee sees eseneeseeeceeeeseene 14-SOIC. ZXFV203N14CT-ND 3.82 3.27 3.00 ZXFV203N14TR-ND 500 1144.50 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT . = ZXF103EV-ND* 31.20 = = = = = 
Variable Q Notch/Bandpass Filter 24-SOIC(W) ZXF36L01W24-ND* 13.37 10.79 7.50 = _ = 
Evaluation Board for ZXF36L01W24 = ZXF36L01-EVB-ND* 24.00 = = = = = 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089 _— ZXFV4583EV-ND* 135.00 = _ = = = 
Evaluation Board for ZXFV302 = ZXFV302EV-ND* 90.00 i = = = = 
Evaluation Board for ZXFV208 ............ 00.0 cc cec eee e eee eee teens eee = ZXFV203EV-ND* 270.00 = = = = _ 
Evaluation Board for ZXFV202 ............ 60. cc ec ceceeeesee eens ee eee eee = ZXFV202N8EV-ND* 90.00 = = = = = 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplifier................... = ZXFV201EV-ND* 90.00 —_ — —_ —_ — 

* Bulk Pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
890 (063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


ZETEX Specialized Integrated Circuits (cont) 


SEMICONDUCTORS 


DC - DC Controllers 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. il 25 100 Part No. Size Pricing 
Evaluation Board for ZXSC100 — ZXSC100-EVAL-ND* 50.00 = = = _ = 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXSC100N8TR-ND 500 592.20 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 667.50/M 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 667.50/M 

‘Switched Capacitor DC to DC Converter SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 1.70 1.56 = = = 
Adjustable PWM DC/DC Controller. 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller. 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller .. 16-QSOP ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller .. 16-QSOP ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller .. 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller .. 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 

* Bulk Pricing 

Special Function ICs 

Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Precision Single Cell Timer. . 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1.57 _— —_ —_ 
Precision Single Cell Timer. . 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND 2.03 1.74 1.60 ZSCT1555N8TR-ND 500 607.95 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge.... SM-8 ZXMHC6A07T8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXMHC6A07T8TR-ND 1,000 958.80 
Complementary 100V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge . . SM-8 ZXMHC10A07T8CT-ND 3.38 2.54 1.53 ZXMHC10A07T8TR-ND 1,000 958.80 


t Tube Pricing 


Switching Audio Amplifier Solutions 


Zetex brings together vast device design expertise with advanced product capability and many years of audio systems design to create innovative audio solutions which meet all of these needs: * Exceptional sound 


quality * Asmaller space * Less power ¢ Affordable price 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Size 
50W Class D Evaluation Board..................ceeeeeeeee eee _ ZXCDS50STEVAL-ND* 133.00 _ _ = = _ 
Class D Amplifier Controller IC ................0.ccceceee eee QSOP-16 ZXCD1000EQ16CT-ND 10.92 9.36 8.58 ZXCD1000EQ16TR-ND 500 3276.00 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Mono ................... —_— ZXCD1000MOKIT-ND* 12.30 9.71 7.10 —_ _— _— 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Stereo .. = ZXCD1000STKIT-ND* 24.92 19.68 14.36 = =— _ 
24-Bit, Audio Stereo AMP .............0.0cccce cee eeeee ene ee en ee 28-SSOP ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
32-Bit, Digital Amplifier Controller IC ...................0:0000- 28-SSOP ZXCW8100S28CT-ND 17.06 14.63 13.41 ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
24 Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier ............ 28-SSOP ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | 6375.00/M 
* Bulk Pricing 
Motor and Fan Controllers 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. i 25) 100 Part No. Size Pricing 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse MSOP10 ZXBM2001X10TACT-ND 1.51 1.30 1.19 ZXBM2001X10TATR-ND 1,000 732.70 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock.................2.5 MSOP10 ZXBM2002X10TACT-ND 1.41 1.21 1.11 ZXBM2002X10TATR-ND. 1,000 683.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse.................. MSOP10 ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 1.11 ZXBM2003X10TATR-ND. 1,000 683.40 
Brushless H-Bridge Motor Controller Single-Phase with Var. Speed TSSOP-20 ZXBM1015ST20CT-ND® 5.28 3.96 2.38 ZXBM1015ST20TR-NDO 2,500 1496.00/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller .... 16-QSOP ZXBM1004Q16CT-ND 3.54 2.66 1.77 ZXBM1004Q16TR-ND 500 619.50 
Variable Speed, 2-Phase Fan Motor Controller for Thermistor Control | 16-QSOP ZXBM2004Q16TACT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXBM2004Q16TATR-ND 500 592.20 


0 RoHS Compliant 


Magnetic Field Sensors 


Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the magnetoresistive properties of thin film permalloy. They are also incorporated into a range of low insertion loss and high isolation current sensors. 


Features: 


* ZMZ20 — E-Line 4-pin and ZMY20 — SOT-223 packages * ZMY20M and ZMZ20M with internal magnet * ZMX40M with dual sensor * Output voltage proportional to magnetic field Hy * Measures fields parallel to the chip 


Applications: 


¢ Linear position measurement * Angular position measurement ¢ Navigation (electronic compass) * Revolution measurement 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet ....................2.6.05 SOT-223 ZMY20MTACT-ND 4.92 4.23 3.87 ZMY20MTATR-ND 1,000 2391.90 
Magnetic Field Sensor without Internal Magnet....................665 SOT-223S ZMY20TACT-ND 4.23 3.63 3.33 ZMY20TATR-ND 1,000 2055.30 
Magnetic Field Sensor 4 Pin.......... 0.0... ccccceeeee eee eeeee eee ee ee E-Line 4 ZMZ20-ND* 9.58 7.19 4.31 = = = 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Pin.................... E-Line 4 ZMZ20M-ND* 10.66 8.00 4.80 = — = 
Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive....................65 SM-8 ZMX40MT8TACT-ND 10.24 8.78 8.05 ZMX40MT8TATR-ND 1,000 4974.20 


* Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 891 


Panasonic Transistor Arrays Composite Transistors (Built-in Resistor) 


Dim. in mm 


Mini Type S-Mini Type (5-pin)/ S-Mini Type (6-pin)/ SS-Mini Type (5-pin) SS-Mini Type (6-pin) SSS-Mini Type (6-pin) 
(6-pin) / EIAJ: SC-74 EIAJ: SC-88A EIAJ: SC-88 
EIAJ: SC-74A one 
28 28 3 f 5 “4 +—1.60— Oe 
fet 4 - fers ea : i .20 11.201 |0, =I 
5 1 ; Hie 1 . el : ~—H 0.80 1.00 
4 ° 5 2 wT * : ‘ T 3 5 6504 
ee z ee 
3_2-n*o. 4 3 +0. 5 0. i 
Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (K ohm) (K ohm) Part No. 1 10 100 Part No Size Pricing 
BI Mini 5Pin UN211F x2 — 47 10 XNO0111FOOLCT-ND 42 35 28 XNO0111FOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN211H x2 = 2 10 XNO111HOOLCT-ND 42 35 28 XNO0111HOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN1110 x2 = 47 open XNO111000LCT-ND 42 35 28 XNO0111000LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2111 x2 = 10 10 XNO0111100LCT-ND 42 35 28 XNO0111100LTR-ND 3,000 111.00/M 
3 Mini 5Pin UN2112 x2 = 22 22 XNO111200LCT-ND 42 35 28 XNO0111200LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2113 x2 = 47 47 XNO111300LCT-ND 42 35 28 XNO0111300LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2114 x2 _ 10 47 XNO0111400LCT-ND 42 35 28 XNO0111400LTR-ND 3,000 111.00/M 
| Mini 5Pin UN2115 x2 = 10 open XNO111500LCT-ND 42 35 28 XNO0111500LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2116 x2 = 47 open XNO111600LCT-ND 42 35 28 XNO0111600LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2119 x2 — 1 10 XNO0111900LCT-ND 42 35 28 XNO0111900LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin _ UN2210 x2 47 open XNO0121000LCT-ND 42 35 28 XNO0121000LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XNO0121100LCT-ND 42 35 28 XNO0121100LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2212 x2 22 22 XNO0121200LCT-ND 42 35 28 XNO0121200LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin _ UN2213 x2 47 47 XNO0121300LCT-ND 42 35 28 XNO0121300LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2214 x2 10 47 XNO0121400LCT-ND 42 35 28 XNO0121400LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND 42 35 28 XNO0121500LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2216 x2 47 open XNO0121600LCT-ND 42 35 28 XNO0121600LTR-ND 3,000 111.00/M 
3 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XN0221100LCT-ND At 35 28 XN0221100LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND 42 35 28 XN0411100LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22 22 XN0411200LCT-ND 42 35 28 XN0411200LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2113 x2 — 47 47 XN0411300LCT-ND 42 35 28 XN0411300LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2114 x2 = 10 47 XNO0411400LCT-ND 42 35 28 XN0411400LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2115 x2 = 10 open XNO0411500LCT-ND 42 35 28 XN0411500LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2116 x2 = 47 open XNO0411600LCT-ND 42 35 28 XNO0411600LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN1210 x2 47 open XN0421000LCT-ND 42 35 -28 XN0421000LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin _ UN2211 x2 10 10 XN0421100LCT-ND 42 35 28 XN0421100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XN0421200LCT-ND 42 35 28 XN0421200LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 XNO0421300LCT-ND 42 35 28 XN0421300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin _ UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND 42 35 28 XN0421400LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND 42 35 28 XN0421500LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2216 x2 47 open XNO0421600LCT-ND 42 35 28 XN0421600LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2111 x1 UN2211 x1 10/10 10/10 XN0431100LCT-ND 42 35 28 XN0431100LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2112 x1 UN2212 x1 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND 42 35 28 XN0431200LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2114 x1 UN2114 x1 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND 42 35 28 XN0431400LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 x1 UN2115 x1 10/10 open/open XN0431500LCT-ND 42 35 28 XN0431500LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2116 x1 UN2116 x1 4.7/4.7 open/open XN0431600LCT-ND 42 35 28 XN0431600LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2122 x1 UN2213 x1 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND 42 35 28 XN0438100LTR-ND 3,000 111.00/M 
7 Mini 6Pin _— UN1213 x2 47 47 XN0621300LCT-ND 42 35 28 XN0621300LTR-ND 3,000 111.00/M 
7 Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XN0621500LCT-ND 42 35 28 XN0621500LTR-ND 3,000 111.00/M 
7 Mini 6Pin = UN1216 x2 47 open XN0621600LCT-ND 42 35 28 XN0621600LTR-ND 3,000 111.00/M 
A S Mini 5Pin UN111F x2 = 47 10 XP0111FOOLCT-ND 48 40 32 XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 40 32 XP0111HOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0111100LCT-ND 48 40 32 XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1112 x2 = 22 22 XP0111200LCT-ND 48 40 32 XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0111300LCT-ND 48 -40 32 XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
fl S Mini 5Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0111400LCT-ND 48 40 32 XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
al S Mini 5Pin UN1115 x2 — 10 open XP0111500LCT-ND 48 40 32 XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1116 x2 = 47 open XP0111600LCT-ND 48 40 32 XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
a S Mini 5Pin UN1119 x2 — 1 10 XP0111900LCT-ND 48 40 32 XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND 48 40 32 XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND 48 40 32 XP0121100LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND 48 40 32 XP0121200LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND 48 40 32 XP0121300LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 40 32 XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND 48 -40 32 XP0121500LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1216 x2 47 open XP0121600LCT-ND 48 40 32 XP0121600LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin — UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND 48 40 32 XP0121700LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0411100LCT-ND 48 40 32 XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1112 x2 = 22 22 XP0411200LCT-ND 48 40 32 XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
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Panasonic Transistor Arrays Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont.) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (K ohm) (K ohm) Part No. 1 10 100 Part No Size Pricing 
3 S Mini 6Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0411300LCT-ND 48 40 32 XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0411400LCT-ND 48 40 32 XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1115 x2 = 10 open XP0411500LCT-ND 48 40 32 XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1116 x2 = 47 open XP0411600LCT-ND 48 40 32 XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1210 x2 = 47 open XP0421000LCT-ND 48 40 32 XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1211 x2 = 10 10 XP0421100LCT-ND 48 40 32 XP0421100LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1212 x2 = 22 22 XP0421200LCT-ND 48 40 32 XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1213 x2 = 47 47 XP0421300LCT-ND 48 40 32 XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1214 x2 _— 10 47 XP0421400LCT-ND 48 40 32 XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1215 x2 = 10 open XP0421500LCT-ND 48 40 32 XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1216 x2 = 47 open XP0421600LCT-ND 48 40 32 XP0421600LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1211 x1 UN1111 x1 10 10 XP0431100LCT-ND 48 40 32 XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1212 x1 UN1112 x1 22 22 XP0431200LCT-ND 48 40 32 XP0431200LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN2214 x1 UN2114 x1 10 47 XP0431400LCT-ND 48 40 32 XP0431400LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1215 x1 UN1115 x1 10 open XP0431500LCT-ND 48 40 32 XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1216 x1 UN1116 x1 47 open XP0431600LCT-ND 48 40 32 XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
7 S Mini 6Pin UN1115 x2 — 10 open XP0611500LCT-ND 48 40 32 XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin — UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND 48 40 32 XP0621100LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin _— UN1212 x2 22 22 XP0621200LCT-ND 48 40 32 XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND 48 40 32 XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin _— UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 40 32 XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND 48 40 32 XP0621500LTR-ND 3,000 127.00/M 
20 | SS Mini 5Pin UNR2113 x2 = 47 47 UP0111300LCT-ND 55 At 31 UP0111300LTR-ND 8,000 174.00/M 
21 | SS Mini 5Pin _ UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND 55 At 31 UP0121300LTR-ND 8,000 174.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND 59 45 34 UP0338300LTR-ND 8,000 188.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND 59 45 34 UP0331200LTR-ND 8,000 188.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND 55 At 31 UP0339000LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2118 UNR2213 47/.51 47/5.1 UP0339400LCT-ND 55 At 31 UP0339400LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND 55 At 31 UP0339600LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND 55 At 31 UP0339700LTR-ND 8,000 174.00/M 
10 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND 59 45 34 UP0421500LTR-ND 8,000 188.00/M 
11.) SS Mini 6Pin UN2111 x2 _ 10 10 UP0411100LCT-ND 61 46 35 UP0411100LTR-ND 8,000 195.00/M 
11) SS Mini 6Pin UNR111M = 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND 59 45 34 UP0411MOOLTR-ND 8,000 188.00/M 
11.) SS Mini 6Pin _ UNR2113 47 47 UP0411300LCT-ND 55 At 31 UP0411300LTR-ND 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND 61 46 35 UP0421300LTR-ND 8,000 195.00/M 
12 | SS Mini 6Pin _ NPNX2 47 open UP0421000LCT-ND 59 45 34 UP0421000LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND 59 45 34 UP0421400LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin _ NPNX2 47 open UP0421600LCT-ND 59 45 34 UP0421600LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UNR2111 10 10 UP0421100LCT-ND 55 At 31 UP0421100LTR-ND 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND 55 Al 31 UP0431500LTR-ND 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UN2116 x1 UN2216 x1 47 open UP0431600LCT-ND 61 46 35 UP0431600LTR-ND 8,000 195.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND 55 At 31 UP0431100LTR-ND 8,000 174.00/M 
14) SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND 55 At 31 UP0431200LTR-ND 8,000 174.00/M 
14) SS Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND 59 45 34 UP0431300LTR-ND 8,000 188.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND 59 45 34 UP0431400LTR-ND 8,000 188.00/M 
14) SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND 55 At 31 UP0439000LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SSS Mini 6Pin UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND 93 70 53 NP043A200ATR-ND 10,000 290.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75 63 51 NP061A300ATR-ND 10,000 314.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin UNR31A5 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 63 51 NP0O61A500ATR-ND 10,000 314.00/M 
16 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOH3A300ACT-ND 93 70 53 NPOH3A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
17 | SSS Mini 6Pin | UNR31A3 x2 _ 47/47 47/47 NPOJ1A300ACT-ND 93 70 53 NPOJ1A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
18 | SSS Mini 6Pin | UNR31AE x2 = 47/22 47/22 NPOG1AEO0ACT-ND 93 70 53 NPOG1AEO0ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOG3A300ACT-ND 93 70 53 NPOG3A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 NPOG3D100ACT-ND 93 70 53 NPOG3D100ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7 NPOG3D200ACT-ND 93 70 53 NPOG3D200ATR-ND 10,000 290.00/M 


Mini Type (5-pin) 
EIAJ: SC-74A 


S-Mini Type (6-pin) 
EIAJ: SC-88 


i 6 (C1) 


11 5 (E2) 
Hn 4 (C2) 


Mini Type (6-pin) 
EIAJ: SC-74 


Type (6-pin) 


<—1.60—+ 


fet+1.20+1 


il 


S-Mini Type (5-pin) 
EIAJ: SC-88A 


SSS-Mini Type (6-pin) 


0.12 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XN0140100LCT-ND 42 34 24 XNO0140100LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 2SB1693 x2 = XN0145700LCT-ND 60 5 34 XNO0145700LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SD601A x2 XN0150100LCT-ND 42 34 24 XNO0150100LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 = 2SD1938 x2 XN0150400LCT-ND 60 45 34 XNO0150400LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SC4561 x2 XN0150900LCT-ND 55 42 31 XNO150900LTR-ND 3,000 178.00/M 
2 = 2SC3130 x2 XN0153100LCT-ND 91 68 51 XNO0153100LTR-ND 3,000 294.00/M 
2 = 2SD2623 x2 XN0155800LCT-ND 60 45 34 = = = 
3 2SB709A x1 2SD601A x1 XN0160100LCT-ND 42 34 24 XNO0160100LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 2SB709A x2 _— XN0240100LCT-ND 42 34 24 XN0240100LTR-ND 3,000 109.00/M 
F = 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND 42 34 24 XNO0250100LTR-ND 3,000 109.00/M 
(Continued) 
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Panasonic Transistor ArrayS Composite Transistors (cont) 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP. NPN Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
4 2SB709A x1 2SD601A xt XNOB30100LCT-ND 42 35 28 XNOB30100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
5 2SB709A x1 2SD601A xt XNOC30100LCT-ND 42 35 28 XNOC30100LTR-ND 3,000 _| 111.00/M 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 = XN0440100LCT-ND 42 34 24 XN0440100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
8 2SB710A x2 = XN0440200LCT-ND 56 43 32 XN0440200LTR-ND 3,000 | 184.00/M 
8 2SB970 x2 = XN0440400LCT-ND 65 49 37 XN0440400LTR-ND 3,000 | 212.00/M 
9 = 2SD6O1A x2 XN0450100LCT-ND 42 34 24 XN0450100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
9 = 2SD602A x2 XN0450200LCT-ND 58 AT 35 XN0450200LTR-ND. 3,000 _| 154.00/M 
9 = 28D1328 x2 XN0450400LCT-ND 61 A6 35 XN0450400LTR-ND 3,000 | 197.00/M 
9 = 28D0601/2SD1328 XN0450500LCT-ND 48 37 28 XN0450500LTR-ND 3,000 | 156.00/M 
10 2SB709A x1 2SD601A xt XN0460100LCT-ND 42 34 24 XN0460100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
10 2SB970 x1 28D1328 x1 XN0460400LCT-ND 82 62 47 XN0460400LTR-ND 3,000 | 267.00/M 
10 2SB970 x1 2SD601A xt XN0460800LCT-ND 50 38 28 XN0460800LTR-ND. 3,000 _| 161.00/M 
10 2SB709A x1 28D1328 x1 XN0460900LCT-ND 59 45 34 XN0460900LTR-ND 3,000 | 192.00/M 
"1 = 2SD601A x2 XN0550100LCT-ND 42 34 24 XN0550100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1" _ 28C3130 x2 XN0553100LCT-ND 67 50 38 XN0553100LTR-ND 3,000 | 217.00/M 
14 = 28D1149 x2 XN0555300LCT-ND 81 61 46 XN0555300LTR-ND 3,000 _| 262.00/M 
Mini Type 6-Pin 
12 2SB709A x1 2SD601A xt XN0560100LCT-ND 42 34 24 XN0560100LTR-ND. 3,000 | 109.00/M 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND 42 34 24 XN0640100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
14 — 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND 42 34 24 XN0650100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
14 = 28C2404 x2 XN0653400LCT-ND 82 62 47 XN0653400LTR-ND 3,000 | 267.00/M 
14 _ 28C3110 x2 XN0653700LCT-ND 67 50 38 XN0653700LTR-ND 3,000 | 217.00/M 
14 = 28C3904 x2 XN0654300LCT-ND 96 81 65 XN0654300LTR-ND 3,000 _| 417.00/M 
S-Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 ~ XP0140100LCT-ND 42 35 24 XP0140100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
2 = 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND 42 35 24 XP0150100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
6 2SB709A x2 — XP0240100LCT-ND 42 35 24 XP0240100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
7 — 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND 42 35 24 XP0250100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
4 2SB709A x1 2SD601A xt XP0B30100LCT-ND 42 36 29 XP0B30100LTR-ND 3,000 | 113.00/M 
5 2SB709A x1 2SD601A xt XP0C30100LCT-ND 42 36 29 XP0C30100LTR-ND 3,000 _| 113.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND 42 35 24 XP0440100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
10 2SB709A x1 2SD601A xt XP0460100LCT-ND 42 35 24 XP0460100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
10 2SA1738 x1 28C3757 x1 XP0465400LCT-ND 72 54 At XP0465400LTR-ND 3,000 | 233.00/M 
12 2SB709A x1 2SD601A xt XP0560100LCT-ND 42 35 24 XP0560100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
13 2SB709A x2 es XP0640100LCT-ND 42 35 24 XP0640100LTR-ND 3,000 | 111.00/M 
14 = 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND 42 35 24 XP0650100LTR-ND 3,000 _| 111.00/M 
SS-Mini Type 6-Pin 
15 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND 61 46 35 UP0440100LTR-ND 8,000 | 195.00/M 
16 = 2SD601A x2 UP0450100LCT-ND 61 46 35 UP0450100LTR-ND 8,000 | 195.00/M 
17 2SB709A x1 2SD601A xt UP0460100LCT-ND 61 AB 35 UP0460100LTR-ND 8,000 _| 195.00/M 
SSS-Mini Type 6-Pin 
18 2SA2082 x2 = NPOA45600ACT-ND 93 70 53 NPOA45600ATR-ND 10,000 | 290.00/M 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 
ini ‘ Cut Tape 
SS-Mini (2-pin) va| ik | co@1Mhz cD@iMhz |RD@470Mhz| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Package Application | (V)| (nA) | @VR | pF(max.) | @VR | pF(max.) | © (max.) Part No. 1 10 =100 Part No. Size Pricing 
Band Switching] 35 | 33* | 6 12 — — 85* MA2S07700LCT-ND 40.34 27] + MA2S07700LTR-ND 3,000 | 106.00/M 
vco 30] 28 1 29.8 4 8.3 1.0* MA2S30400LCT-ND 46 37 +28 | — MA2S30400LTR-ND 3,000 | 122.00/M 
VCo/UHF | 12) 12 1 20 4 12.4 22 MA2S33100LCT-ND 43 35 ©.26| — MA2S33100LTR-ND 3,000 | 114.00/M 
CATV Tuner | 34) 30 2 343 | 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND 43 35 «26 | — MA2S35700LTR-ND 3,000 | 114.00/M 
UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 | 1547 | 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND 46.39 31 | _MA2S37200LTR-ND 3,000 | 123.00/M 
CATV Tuner [34] 30 2 | 5079 | 10 | 1308 90 MA2S37400LCT-ND 48.39 ~.29]  MA2S37400LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
veo/Texo | 12| 12 2 34 10 15 60 MA2S37700LCT-ND 44.36 ©.27 | MA2S37700LTR-ND 3,000 | 118.00/M 
$S-Mini 2P vco 6} 10 1 20.0 4 9.0 0.3 MA2SV0200LCT-ND 43 34 24] — MA2SV0200LTR-ND 3,000 | 98.00/M 
vco 6} 10 1 14 3 64 0.35 MA2SV0400LCT-ND 41.33.23 | MA2SV0400LTR-ND 3,000 | 92.00/M 
vco 6 | 10 1 16.4 3 9.2 0.35 MA2SVO900LCT-ND 44.34.24 | _ MA2SVO900LTR-ND 3,000 | 98.00/M 
vco 6] 10 1 17.0 3 70 1.0 MA2SV0100LCT-ND 40.32 +23 | MA2SVO100LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
vco 6} 10 1 5.80 4 2.58 0.3 MA2SVO300LCT-ND 40 32.23 | MA2SVO300LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
vco 6} 10 1 20.5 4 4A 0.65 MA2SVOS500LCT-ND 40 32 23] — MA2SVO500LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
a vco 6} 10 1 3.42 3 1.62 0.35 MA2SVO700LCT-ND 40 32 23 — MA2SVO0700LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
SSS-Mini (2-pin) veo 6| 10 | 05 | 791 | 25 | 3.23 0.45 MA2SV1500LCT-ND 40.32.23 | _ MA2SV1500LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
vco 6| 6 1 17 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND 50 41 31]  MA27VO100LTR-ND 40,000 | 125.00/M 
fetes vco 6] 5 1 20 4 9 30 MA27V0200LCT-ND 53 43 32 | — MA27VO200LTR-ND 40,000 | 133.00/M 
; : vco 6| 5 1 58 4 2.58 30 MA27V0300LCT-ND 46 37 «28 | + MA27V0300LTR-ND 40,000 | 114.00/M 
o27[ | vco 6] 5 1 14 3 64 35 MA27V0400LCT-ND 46 37 «28 | — MA27V0400LTR-ND 40,000 | 114.00/M 
F2 vco to] 10 1 20.5 4 44 65 MA27V0500LCT-ND 514131 | _ MA27VO500LTR-ND 10,000 | 127.00/M 
vco 6] 5 1 342 3 1.62 35 MA27V0700LCT-ND 47.38 29]  MA27VO700LTR-ND 40,000 | 118.00/M 
$SS-Mini 2P vco 6] 5 1 16.4 3 92 35 MA27VO900LCT-ND 54 44 33 | MA27VO900LTR-ND 40,000 | 135.00/M 
vco 8] 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND 54.44.33 | — MA27V1100LTR-ND 40,000 | 135.00/M 
vco 8] 5 1 3.9 4 214 35 MA27V1200LCT-ND 55 45 34] — MA27V1200LTR-ND 40,000 | 138.00/M 
vco 12| 10 1 12.29 | 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND 55 45 34] MA27V1300LTR-ND 10,000 | 138.00/M 
vco so; 5 | 05 | 791 | 25 | 323 45 MA27V1500LCT-ND 5846 35 |  MA27Vi500LTR-ND 40,000 | 144.00/M 
Vco/UHF | 6) 6 1 16 3 89 30 MA2737600LCT-ND 46 37 «28 | + MA2737600LTR-ND 40,000 | 114.00/M 
vco 6} 10 1 2.50 1.28 0.35 MA27V1 900LCT-ND 53 43 32] —MA27V1900LTR-ND 40,000 | 133.00/M 
*{00Mhz 
PNP Transistors with Diode Protection a 28 
Mini Type — 
(6-pin) __ [e150 
, Cut Tape Tape & Reel | ry 
VcEo Diode Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 2.90 
Application Package (V) Ic VF IF Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 | : 
PNP Type Cathode 
2.54 | 45V | 1.0A | XNOQD5700LCT-ND 94 wal 54 | XNO9D5700LTR-ND | 307.00/M 1.Emitter 4. Collector 
DC-DC Converter Mini 6P 15 | 25 | .45v | 700mA | XNOQD5800LCT-ND 93 70 53 | XNO9DS5800LTR-ND | 301.00/M 2.Base 5. Collector 
1.54 | 45V | 700mA | XNO9D6100LCT-ND 90 68 51 | XNO9D6100LTR-ND | 292.00/M Sennodey Se: Collection 
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Panasonic Transistors and MOSFETs 


Dim. in mm 


TO-220F = ga TO-220D gg 5 10.0 
EIAJ:SC-67 
Transistors 
1. Base 13.0 
2. Collector 123 | 
3. Emitter ' 
Mosfets 10 ; 
1. Emitter [.lo.7s 1. Base 1. Gate 1. Base =| | 1. Emitter 
2. Collector 05-(2| 23 2. Collector 2. Drain 2. Collector 9.55-/|. 2. Collector 
3. Base i 3. Emitter 3. Source 3. Emitter 12.5 3. Base 
TO-92NL MT3-Type NEW S Type 
Type No. 
Japan Mark 
Lot No. alk 
Rank 45 
3- 0.7 — 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 14.5 | 1. Emitter 1. Emitter 
2. Collector 2. Collector 2. Collector TT Tt 2. Collector 2. Collector 
3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 
Transistors 
VCEO hreE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) Ic Minimum | Maximum Part No. id 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 35 1A 85 340 2SA08850R-ND 63 53 43 = = = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 2SA08860Q-ND 91 69 52 = = = 
AF Power Amp TO-126 18 1A 130 280 2SA09000R-ND 1.13 94 76 = = = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 50mA 130 330 2SA09140R-ND 1.35 1.13 91 = = = 
AF Power Amp TO-126 60 2A 80 220 2SA1096AQ-ND 1.10 92 74 = = _ 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A _ _ 2SA11100Q-ND 89 75 60 = — _— 
AF Output Driver TO-126 100 A 130 220 2SA07940R-ND 95 71 54 = = _ 
AF Output Driver TO-126 50 2A 80 160 2SA10960Q-ND 1.10 92 74 = = _— 
AF Output Driver TO-126 50 2A 120 220 2SA10960R-ND 1.10 92 74 = = _ 
AF Amp TO-126 400 0.1A 30 = 2SB1011-ND 95 72 54 = = = 
AF Driver TO-220F 180 1A 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 97 .78 = = = 
Power Switching TO-220F 80 3A = = 2SB09430P-ND 1.45 1.17 88 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2A 1,000 10,000 2SB0949AQ-ND 1.16 97 7 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 4A 1,000 10,000 2SBO950AP-ND 1.35 1.13 91 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2,000 10,000 2SB0951AQ-ND 1.60 1.29 97 — = = 
Power Amp TO-220D 60 3A 120 320 2SA20570P-ND 1.01 85 68 = oa _ 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SB1548AP-ND 85 71 57 = = _ 
Power Amp TO-220D 180 1.54 60 240 2SA21400P-ND 83 70 56 = = _ 
Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SA21400Q-ND 83 70 56 = — _— 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 2SA20670PACT-NDT 1.06 89 71 2SA20670PATB-ND. 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 89 71 2SA206700ATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.15 97 7 2SB1417APATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1,000 10,000 2SB1418AQACT-NDt 1.35 1.13 -90 2SB1418AQATB-ND 1,000 597.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SA06830R-ND 53 43 .33 = = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 120 240 2SA06840R-ND 58 A7 35 = =. = 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SA06840S-ND 58 A7 35 = _— _— 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 90 155 2SA07770Q-ND 93 70 53 — _— _— 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 130 220 2SA07770R-ND 88 66 50 = _ _ 
General Amp TO-92L 200 70mA 60 150 2SA08790Q-ND 93 78 62 = _— _— 
AF Amp TO-92L 20 5A 120 205 2SB08730Q-ND 98 74 56 — wa! _ 
AF Amp TO-92L 20 5A 180 625 2SB08730R-ND 98 74 56 = = _ 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SA1534ARACT-ND: 59 48 36 2SA1534ARATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 2SA1534ASACT-ND: 59 48 36 2SA1534ASATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 120 240 2SA1619ARACT-ND: 54 44 .33 2SA1619ARATB-ND 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 170 340 2SA1619ASACT-ND: 54 44 33 2SA1619ASATB-ND 3,000 143.00/M 
General Amp TO-92NL 200 70mA 60 150 2SB12210QACT-ND: 93 78 62 = = = 
AF Amp TO-92NL 25 3A 130 450 2SB15920RACT-ND: 80 60 45 2SB15920RATB-ND 3,000 259.00/M 
General Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SB1320A0ACT-ND: At 32 .23 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 500mA 85 340 2SB1321A0ACT-NDt 46 37 28 2SB1321A0ATB-ND 2,000 129.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SB143400ACT-ND: 68 52 39 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 85 340 2SB1322A0ACT-NDt 59 4 -33 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 90 135 2SB13980PACT-NDt 82 69 55 2SB13980PATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 120 205 2SB13980QACT-ND: 82 69 55 2SB13980QATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1A 170 340 2SA16740SACT-ND: 64 49 37 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5A 120 240 2SB14460RACT-ND: 92 -70 52 2SB14460RATB-ND 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 0.5A 80 160 2SB14880PACT-ND: 85 64 48 2SB14880PATB-ND 2,000 282.00/M 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SB14160RACT-ND: 83 69 56 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
Power Switching MT-3 50 8A 2,000 5,000 2SB15040QACT-ND: 1.43 TAS 86 2SB15040QATB-ND 1,000 745.00 
Power Switching MT-3 50 8A 4,000 10,000 2SB15040RACT-ND: 1.43 ValS 86 2SB15040RATB-ND 1,000 745.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SA1309A0ACT-NDt 33 26 19 2SA1309A0ATB-ND. 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SB1030ACT-ND t+ 47 40 32 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SA1309AQACT-ND: 41 31 22 2SA1309AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 2SA1309ARACT-ND 41 31 22 2SA1309ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 2SA1309ASACT-ND: 41 31 .22 2SA1309ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SB1030ARACT-ND: 50 43 34 2SB1030ARATB-ND 5,000 107.00/M 
NPN Type 
AF High Power Driver TO-126 120 0.5A 65 330 2SC1567AR-ND 70 53 40 = = = 
Med. Power Amp TO-126 18 1A 90 280 2SC15680R-ND 91 69 52 = _ = 
Med. Power Amp TO-126 35 1A 85 340 2SC18460S-ND 55 Al 31 = _ = 
Med. Power Amp TO-126 40 1.54 80 220 2SC18470Q-ND 85 64 48 = _— = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 50mA 130 330 2SC19530S-ND 1.24 1.04 83 = _ = 
TV Video Out Amp TO-126 250 0.1A 40 = 2SC2258-ND ae 58 44 a = _ 
AF Power Amp TO-126 60 1.5A 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 1.03 83 — = = 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A 90 220 2SC259000-ND 83 62 47 — = = 
Video Amp TO-126 50 0.15A 20 = 2SC3611-ND 64 49 37 = = = 
Horz. Deflection Driver TO-126 300 0.2A 40 250 28C4212H-ND 77 58 44 = = =. 
Color Chroma Input TO-126 400 70mA 30 150 2SC51210P-ND 77 58 44 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5A 130 220 2SC15670R-ND -70 53 40 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 A 185 330 2SC15670S-ND 70 53 40 = _ _— 
AF Output Driver TO-126 50 1.54 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 1.03 83 = _ _ 
AF Output Driver TO-126 50 1.5A 120 220 2SC24970R-ND 1.23 1.03 83 = _ _ 
Audio Output TO-126 300 AA 50 250 2SC3063-ND 66 50 38 = _ = 
AF Amp TO-126 60 1A _ — 2SD16450R-ND* 89 75 60 = = = 
AF Amp TO-126 60 1A 6,500 40K 2SD2018-ND* 67 51 -38 = = = 
* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VCEO hrE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) Ic Minimum | Maximum Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
NPN Type 
AF Amp TO-126 100 2A 4K 10,000 2SD16400Q-ND* 97 73 55 = = = 
AF Amp TO-126 100 2A 8K 20,000 2SD16400R-ND* 97 73 55 = = = 
Color Chroma Output TO-220F 300 0.1A 50 250 2SC3942-ND 96 81 65 = = = 
Video Amp TO-220F 50 0.15A 20 _ 2SC3943-ND 1.35 1.13 91 = = = 
High Power Amp TO-220F 180 1A 95 220 2SC3944AQ-ND 1.08 91 73 = = = 
Power Amp TO-220F 80 4A 70 250 2SD1267AP-ND 1.35 1.13 90 = = = 
Power Switching TO-220F 100 7A 45 260 2SD1271AP-ND 1.60 1.29 97 = = = 
Power Amp TO-220F 80 2A 1,000 10,000 2SD1275AP-ND* 1.08 90 72 = = = 
Power Amp TO-220F 80 4A 1,000 10,000 2SD1276AP-ND* 1.28 1.07 86 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2,000 10,000 2SD1277AP-ND* 1.45 1.17 88 = = = 
High DC Current Gain TO-220F 60 6A 300 2,000 2SD14740P-ND 1.44 1.16 87 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5A 20 200 2SD14990P-ND 1.46 1.22 98 = = = 
Power Switching TO-220F 60 4A 70 250 2SD20000P-ND 89 PY f] 60 = = = 
High Speed Switch TO-220D 400 3A 10 = 2SC4953-ND 1.28 1.03 ae = = = 
General Amp TO-220D 80 3A. 70 250 2SD2374AP-ND 77 65 52 = = = 
High Gain TO-220D 60 3A 500 1,500 2SD23750P-ND 97 81 65 = = = 
Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SC59930P-ND 83 .70 56 = = = 
Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SC59930Q-ND 83 .70 56 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3A = _ 2SC57390P-ND 92 1 62 = = = 
High Gain TO-220D 60 5A 500 2,000 2SD2528-ND 1.28 1.03 77 = = = 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SD25490P-ND 92 .70 52 = = = 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 2SC57880PACT-NDt 97 82 65 2SC57880PATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 2SC57880QACT-NDt 97 82 65 2SC57880QATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 2,500 2SD2137APACT-NDt 1.08 90 72 2SD2137APATB-ND 1,000 478.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1,000 10,000 2SD2138AQACT-NDt 1.35 1.13 90 2SD2138AQATB-ND 1,000 597.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3A 500 2,500 2SD21390PACT-NDt 1.15 97 77 2SD21390PATB-ND 1,000 512.00 
AF Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SC13830R-ND 57 46 35 = = = 
AF Amp TO-92L 25 1A 170 340 2SC13830S-ND 57 46 35 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1A 85 170 2SC13840Q-ND 57 46 35 = =. = 
AF Amp TO-92L 50 1A 120 120 2SC13840R-ND 57 46 35 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SC13840S-ND 57 46 35 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 130 220 2SC15090R-ND 71 54 41 = = i= 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 185 330 2SC15090S-ND 71 54 41 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 1A 130 220 2SC15180R-ND 98 74 56 = = = 
General Amp TO-92L 200 70mA 60 150 2S8C15730Q-ND 62 A7 35 S = = 
General Amp TO-92L 200 70mA 100 220 2SC15730R-ND 62 A7 35 = = = 
General Amp TO-92L 300 70mA 60 150 2SC1573AQ-ND 52 40 30 = = = 
General Amp TO-92L 300 70mA 100 220 2SC1573AR-ND 52 40 30 = = = 
General Amp TO-92L 400 70mA 60 150 2SC1573BQ-ND 52 40 30 = = = 
General Amp TO-92L 400 70mA 100 220 2SC1573BR-ND 52 40 30 = = = 
AF HV Amp TO-92L 150 50mA 130 220 2SC26320R-ND 66 50 38 — = = 
AF Amp TO-92L 120 5A 130 220 2SD12110R-ND 76 57 43 = = = 
AF Amp TO-92L 120 5A 185 330 2SD12110S-ND 76 57 43 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5A 230 380 2SD09660Q-ND 1.00 76 57 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5A 340 600 2SD09660R-ND 1.00 76 57 — = = 
AF Output Amp TO-92NL 80 5A 130 220 2SC39390RACT-ND: 57 43 33 2SC39390RATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5A 185 330 2SC39390SACT-ND: 57 43 33 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 120 240 2SC39400RACT-ND: 54 44 33 2SC39400RATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 170 340 2SC39400SACT-ND: 59 47 36 2SC39400SATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 85 170 2SC3940AQACT-ND: 59 7 36 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SC3940ARACT-ND: 59 7 36 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 2SC3940ASACT-ND 59 7 36 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 60 150 2SC39410QACT-ND 49 37 28 2SC39410QATB-ND 3,000 158.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 .37 28 2SC39410RATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 120 240 2SC4208ARACT-ND: 54 44 33 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
General Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SD1991A0ACT-ND: 36 28 20 2SD1991A0ATB-ND 2,000 85.00/M 
General Amp MT-1 50 500mA 210 340 2SD1991ARACT-ND: 36 28 20 2SD1991ARATB-ND 2,000 85.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 200 350 2SD19960RACT-ND: 58 AT 35 2SD19960RATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 300 500 2SD19960SACT-ND: 58 AT 35 2SD19960SATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 400 800 2SD19960TACT-NDt 58 AT 35 2SD19960TATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SD217700ACT-ND: 93 .70 53 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2A 120 340 2SD2177A0ACT-ND: 93 .70 53 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 120 240 2SD1994ARACT-ND: 56 45 34 2SD1994ARATB-ND 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 170 340 2SD1994ASACT-ND 56 45 34 2SD1994ASATB-ND 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 100mA 170 340 2SD21770SACT-ND: 89 67 51 2SD21770SATB-ND 2,000 297.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1A 120 240 2SC43910RACT-ND: 50 .38 28 2SC43910RATB-ND 2,000 165.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 5A 340 600 2SD22490RACT-ND: 62 AT 35 2SD22490RATB-ND 2,000 205.00/M 
AF Amp MT-2 50 500mA 8,000 20,000 2SD25980RACT-ND: 56 46 34 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1A 120 240 2SD21330RACT-ND: 72 54 41 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1A 170 340 2SD21330SACT-ND: 72 54 41 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1A 130 220 2SD21340RACT-ND: 82 69 55 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3A 70 150 2SD21360QACT-ND 99 74 56 2SD21360QATB-ND 1,000 328.00 
Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SD21360RACT-ND: 74 62 50 2SD21360RATB-ND 1,000 328.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 120 240 2SD21780RACT-ND: 83 63 47 2SD21780RATB-ND 1,000 277.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 170 340 2SD21780SACT-ND: 83 63 47 2SD21780SATB-ND 1,000 277.00 
AF Amp MT-3 80 1A 8,000 20,000 2SD22200RACT-ND: 77 65 52 2SD22200RATB-ND 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2A 8,000 20,000 2SD24790RACT-ND: 96 81 65 2SD24790RATB-ND 1,000 427.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SC3311A0ACT-ND: 33 .26 19 2SC3311A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SD1423ACT-ND t 48 40 32 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 800 2SD145000ACT-ND: 42 34 26 2SD145000ATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SC3311AQACT-ND: At 31 wee 2SC3311AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 2SC3311ARACT-ND: At 31 wee 2SC3311ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 2SC3311ASACT-ND At 31 v2 2SC3311ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 350 2SD14500RACT-ND: 50 43 34 2SD14500RATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 300 500 2SD14500SACT-ND: -50 43 34 2SD14500SATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 400 800 2SD14500TACT-NDt -50 43 34 2SD14500TATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SD1423ARACT-ND: -50 43 34 2SD1423ARATB-ND 5,000 107.00/M 
* Darlington + Cut Tape Pricing 
Power MOSFETs 
VDss VGSs RDS (on) Digi-Key Price Each 
Package (Vv) (Vv) ID Type (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 

450 30 5A 1.0 2SK3043-ND 1.83 1.47 1.10 .99 .96 

450 30 7A 0.56 2SK3044-ND 2.47 1.98 1.48 1.34 1.29 

500 30 2.5A 3.2 2SK3045-ND 1.54 1.24 93 84 81 

TO-220D 500 30 7A 0.7 2SK3046-ND 2.41 1.93 1.45 1.30 1.26 

800 30 2A 4.8 2SK3047-ND 1.86 1.49 1.12 1.01 97 

600 30 3A 1.7 2SK3048-ND 1.80 1.44 1.08 97 94 
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Panasonic 


Mini Power Type Package 


Mini Type Package (3-pin) 


S-Mini Type Package (3-pin) 


Surface Mount MOSFETs 


S-Mini Type Package (5-pin) 


S-Mini Type Package (5-pin) 


Dim. in mm 


4.5 
1.6 


2:8. 
b-1.50- 


7 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


1.3 


24 
41.25 1 
lb.6s = 5 pass 


4 
F-,0.40 


a 
3 --0.30 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


al 


> 


1. Cathode 


2. Drain 


3. Gate 
4. Source 


5. Anode 


1. Gate (FET1) 


2. Source 


3. Gate (FET2) 
4. Drain (FET2) 
5. Drain (FET1) 


(G1) 1c tn 5 (D1) 
aes 
(G2) 3c tn 4 (D2) 


SS-Mini Type Package SS-Mini Type Package UP0497900 SSS-Mini Type 
(3-Pin) 0.27 (6-Pin) Package (3-Pin) 
=" 020 11 6 (D1) (s1)1 fir -—=1.20 — 
1.60 5 (G2) (G1)2 | 3 
T 1.20 + 0.80 
0.80 4 (S2) (02)3 Co 1 2 
i 0.15 
1. Source 4. Source 1. Gate 1. Source (FET.1) 4. Source (FET.2) 1. Drain x4 9 
2.Gate 5. Gate 2. Source 2.Gate (FET.1) 5. Gate (FET.2) 2. Source 9-23 +—0.80—1 
3. Drain 6. Source 3. Drain 3. Drain (FET.2) 6. Drain (FET.1) 3. Gate 
Vps Ib RDS (on)| PD Max. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Package (V) (mA) | Typ. (0) (mW) Part No. 10 100 Part No. Size Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
S-Mini SP 30+ | 1000 30 750 28K306400LCT-ND 46 39 31 28K306400LTR-ND 3,000 723.00/M 
S-Mini 3P 50+ | 1000 8/6 150 2SK353900LCT-ND 43 35 26 2SK353900LTR-ND 3,000 114.00/M 
Mini 3P 50+ 500 27 150 2SK122800LCT-ND 51 43 35 28K122800LTR-ND 3,000 137.00/M 
Mini Pwr 80+ 500 2 1000 2SK060100LCT-ND 1.19 1.00 80 2SK060100LTR-ND 1,000 529.00 
Mini Pwr 30+ | 1000 | 0.48 1000 28K221100LCT-ND 60 45 34 28K221100LTR-ND 1,000 199.00 
SSS-Mini 3P | 20* 5 = 700 28K33720RLCT-ND 3 B 32 28K33720RLTR-ND 70,000 733.00/M 
SSS-Mini3P | 20* 135 = 100 28K33720SLCT-ND 53 43 32 28K33720SLTR-ND 40,000 133.00/M 
SSS-Mini3P | 20* 180 _ 100 28K33720TLCT-ND 53 43 32 2SK33720TLTR-ND 40,000 133.00/M 
SSS-Mini3P | 20* 290 — 100 28K33720ULCT-ND 53 43 32 2SK33720ULTR-ND 10,000 133.00/M 
SS-Mini 3P 50 100 8/6 125 2SK3546JOLCT-ND 43 35 26 2SK3546JOLTR-ND 3,000 114.00/M 
$SS-Mini 3P 50 100 8/6 700 2SK354700LCT-ND 48 39 29 2SK354700LTR-ND 70,000 120.00/M 
S-Mini 5-P 50+ 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND 63 48 36 XP0187800LTR-ND 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P 50+ | 1000 8/6 150 XP0487800LCT-ND 68 51 39 XP0487800LTR-ND 3,000 221.00/M 
SS-Mini 6P 50+ 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND wal 54 40 UP0487800LTR-ND 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P 50+ 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND wal 54 40 UP0497900LTR-ND 8,000 226.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type 
S-Mini 3P 65 20 = 150 28J036400LCT-ND 70 53 40 28J036400LTR-ND 3,000 228.00/M 
S-Mini 3P 30+ 100 50 150 28J053600LCT-ND 48 40 32 2SJ053600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S-Mini 5P 12+ | 1200 | 0.35 600 XNONE9200LCT-ND 7 58 A4 XNONE9200LTR-ND 3,000 250.00/M 
+VDSS * VDSO 
PNP/NPN Transistors 
NEWS Type Res. Value FE min. Cut Tape Tape & Box 
RB RBE Vce= 10V VCEO Ic BT Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
KOhms | KOhms| Ic=5mA | (V) | (mA) | (mW) Part No. il 10 100 Part No. 5,000 
PNP 
2 22 60 50 700 300 UNR411200ACT-ND 45 38 31 UNR411200ATB-ND 774.007 
47 47 80 50 100 300 UNR411300ACT-ND 45 38 3t UNR411300ATB-ND 114.00/M 
47 10 30 50 100 300 UNR411FOOACT-ND 45 38 31 UNR411FOOATB-ND 114.00/M 
47 47 20 50 100 300 UNR411LOOACT-ND 45 38 3t UNR411LOOATB-ND 114.00/M 
22 10 60° 50 500 300 UNR412400ACT-ND 56 45 34 UNR412400ATB-ND 142.00/M 
NPN 
7 a7 80 50 700 300 UNR421300ACT-ND 45 38 31 UNR421300ATB-ND 174.007 
. 0.51 54 20 50 100 300 UNR421800ACT-ND 45 38 3t UNR421800ATB-ND 114.00/M 
1. “Emitter 10 10 60° 50 500 300 UNR422300ACT-ND 56 45 34 UNR422300ATB-ND 142.00/M 
. Sate 22 10 60° 50 500 300 UNR422400ACT-ND 56 45 34 UNR422400ATB-ND 142.00/M 
* Ic=100mMA 
at +— 2.8 —> Resistance Value | hFE min Cut Tape 
Mini Type fet.5-4 Re | Ree | Vce=10V| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains roi tas K Ohms | K Ohms | IC=5mA | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing 
Werorsovisoy © PTe200m some oie] «mt |= LB | [MER [MUR | 4 | 
IC=100mA/-100mA JEDEC:TO-236 Bh emitter 29| 0.95 5 oe .000_| 156.00/ 
EIAJ: SC-59A 3. Goll | 42 " NPN 
gy }. Collector Dimi mia 10 10 35 | UNR22TT00LCT-ND 37 28 20 | UNR22T100LTR-ND | 9,000 | 74.00/M 
RESRETER - 22 22 60 | UNR221200LCT-ND 37 .28 .20 | UNR221200LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
es stance vallled (HEE [n ny ae Cut Tans ee Pa ne 47 | 47 | 80 | UNR221300LCT-ND 37 28 20 | UNR221300LTR-ND | 3.000 | 74.00/M 
Re | Ree | Voe-10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Hi id 10 | 47 80 | UNR221400LCT-ND 37 .28 .20 | UNR221400LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
K Ohms | K Ohms | 1C=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. Size__| Pricing 10 co | 160 | UNR221500LCT-ND 37 28 20 | UNR221500LTR-ND | 3.000 | 74.00/M 
PNP 47 °° 160 | UNR221600LCT-ND 37 .28 20 | UNR221600LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
10 10 35 UNR211100LCT-ND = 37.28.20] UNR211700LTR-ND 3,000 | 74.00/M 22 © 160 | UNR221700LCT-ND 37 .28 .20 | UNR221700LTR-ND 3,000 | 74.00/M 
22 22 60 UNR211200LCT-ND = 37.28.20] UNR211200LTR-ND | 3,000 | 74.00/M ost | 54 20 UNR221800LCT-ND 37 .28 .20 | UNR221800LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
47 47 80 UNR211300LCT-ND 37 28 =.20-| UNR211300LTR-ND 3,000 | 74.00/M 1 10 30 UNR221900LCT-ND .37 .28 .20 | UNR221900LTR-ND 3,000 | 74.00/M 
10 47 80 UNR211400LCT-ND 37.28 )=—.20-—- | UNR211400LTR-ND 3,000 | 74.00/M 47 & 160 UNR221000LCT-ND 37 .28 .20 | UNR221000LTR-ND 3,000 | 74.00/M 
4 i a eee area a S 2 eeeaean| a pen a7 | 10 30 | UNR221D00LCT-ND 37.28 20 | UNR221D00LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
22 | = | 160 | UNRet1700.Cr-ND 37 28 20 | unRotv7ootTR-ND | 3.000 | 740m) | a> | io | So | UNR22IFOOLOTND 37 28 20 | UNROOTFOOLTR-ND | 3.000 | 7400M 
051 | 54 20 | UNR211800LCT-ND 37 .28 .20 | UNR211800LTR-ND | 3,000 | 74.00/M fo | 47 20 | UNR221KOOLCT-ND 37 28 20 | UNR221KooLTR-ND | 3000 | 74.00/M 
1 10 30 | UNR211900LCT-ND 37 .28 .20 | UNR211900LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 47 | 47 20 | UNR221LOOLCT-ND 37 28 20 | UNR221LOoLTR-ND | 3000 | 74.007 
47 co 160 | UNR211000LCT-ND 37.28 ~—.20_| UNR211000LTR-ND | 3,000 | 74.00/M : : oS : : 
22 | 47 80 | UNR221MOOLCT-ND 37 28 20 | UNR221MOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M 
a7 10 30 | UNR211D00LCT-ND 37 28 20 | UNR211D00LTR-ND | 3,000 | 74.00/M 47. | 47 80 | UNR221NOOLCT-ND 37 28 20 | UNR22INOOLTR-ND | 3.000 | 7400 
47 22 60 | UNR211EQOLCT-ND 37 .28 .20 | UNR211E00LTR-ND | 3,000 | 74.00/M bs 7 0 | UNROQITOOLCT-ND 36 27 19 | UNR221TOOLTR-ND | 3.000 | 7200/M 
47 | 10 30 | UNR211FOOLCT-ND 37 28 .20 | UNR211FOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M a0 | 99 6 UNR221VOOLCT-ND 37 28 20 | UNR22IVOOLTR-ND | 3'000 | 74.00/M 
22 | 10 30 | UNR211HOOLCT-ND 37 .28 .20 | UNR211HOOLTR-ND | 3,000 | 74.00/M Bot | 95 40 | UNRO22100LCT.ND 54 44 -33.-(| UNRO22100LTAND | 3.000 | 144c0m 
47 | 47 20 | UNR211LOOLCT-ND_ 37.28 —.20_'| UNR211LOOLTR-ND_| 3,000 | 74.00/M : : ae : : 
oD [ar a0 KUNESTARGOUGHNDN 37 28 20 IUNROTARIOOMTE'NON| 3.000 1 74. 00m 47 | 47 50 | UNR222200LCT-ND 54 44 .33 | UNR222200LTR-ND | 3,000 | 144.00/M 
a7. lag 30 ONRERNOOIGENDIN 37 28 20 WUNKGHNOOMTEANDM s'coo | 7400M 10 10 60 | UNR222300LCT-ND 44 35 .27 | UNR222300LTR-ND | 3,000 | 116.00/M 
7 eh ieet : : 22 | 10 60 | UNR222400LCT-ND 54 44 .33 | UNR222400LTR-ND | 3,000 | 144.00/M 
22 | 22 6 UNR211VOOLCT-ND 37 28 ©=.20 | UNR211VOOLTR-ND ) 3,000 | 74.00/M , 
, 47 oo 100 | UNR222600LCT-ND 44 35 27 | UNR222600LTR-ND | 3,000 | 116.00/M 
027 | 5 20¢ | UNR212X00LCT-ND 56 46 34 | UNR212XOOLTR-ND ) 3,000 | 150.00/M iN a 
22 | 22 | 40 | UNR212100LCT-ND 59 47 36 _| UNR212100LTR-ND | 3,000 | 156.00/M 1 47_|_800_| UNR723100LCT-ND" .66__50_38_| UNR723100LTR-ND*| 1,000 | 219.00 
47 47 50 UNR212200LCT-ND_ 59 .47_—.36_—| UNR212200LTR-ND 3,000 _|156.00/M | *Mini Power Type VCEO-20V IC=700mA PT-1000mW +1C=500mA 
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Panasonic PNP/NPN Transistors 


1006 Leadless Type 


Surface Mount with built-in resistors for preset gains 


nes — 2.1. 
| [+1.25+1 1. Base 
S-Mini Type os : : = VcEO= 50V/-50V 2. Emitter | 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains is, ie IC= 80mA/-80mA PT=100mW 3. Collector : naan 
VcEO=50V/-50V PT=150mW 1.Base 2.00.65 es Sota ETE CE 
IC=100mA/-100mMA =—EIAJ: SC-70 2 Emiter | 42 mica Re | BE |Vce=10V| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
KO | KO |IC=5mA | — Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 
see ae we uy ee ae rene ait rapeie Reel PNP 
B BE ce= igi-Key rice Eac! igi-Key ricing | a 
Ko_| Ko | ibm | PartNo. 110100 _/ PartNo 3,000 io. | 47 | 80 | UNRIAGDOACEND 838 “31 | _UNRFIAQOOATRND 106.001 
PNP NPN 
10 10 35 | UNRS11100LCT-ND 40 30 .21 JUNRSI1100LTR-ND  79.00/M 47] 47] 80 UNRF2ANOOACT-ND 46 «38ST UNRF2ANOOATR-ND 106.00/M 
22 22 60 UNR511200LCT-ND .40 30 21 UNR511200LTR-ND _79.00/M 10 | 10 35 UNRF2A100ACT-ND AG 383 UNRF2A100ATR-ND 106.00/M 
c |e | lupsiamcr os 2 lumen rom | | |g |e | | mg SS | ASN 
10 47 80 | UNR511400LCT-ND 40 30 .21 |UNRS11400LTR-ND —79.00/M 
10 © 160 | UNRS511500LCT-ND 40 30 —«.21_—* | UNRS11500LTR-ND —_79.00/M 
47 0 160 |UNRS511600LCT-ND 40 30 21 |UNRS11600LTR-ND  79.00/M 1008 Mold Leadless Type 3 a 
22 oo 160 |UNR511700LCT-ND 40 30 21 |UNRS11700LTR-ND —79.00/M 
0.51 54 20 | UNRS511800LCT-ND 40 30 21 |UNRS11800LTR-ND  79.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains 80 
1 10 30 | UNR511900LCT-ND 40 30 .21 |UNRS11900LTR-ND —79.00/M VcEo= -50V/50V 1. Base 
co | james 2 2 fuera Te | | ie tcomditoma i, men 
| ‘ . F bh . PT=150mW 4. Collector Dim. in mm 
47 22 60 | UNRS11E00LCT-ND 40 30 .21 |UNRSY1EOOLTR-ND  79.00/M 
47 10 30 | UNRS11FOOLCT-ND 40 30 21 |UNRS11FOOLTR-ND —79.00/M Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
22 10 30 | UNRS11HOOLCT-ND 40 30 21 |UNRS11HOOLTR-ND —79.00/M Re | Ree | Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
47 47 20 | UNRS11LOOLCT-ND 40 30 —.21_—‘||UNRSY1LOOLTR-ND —_79.00/M Ko | KO | IC=5mA | PartNo. 110 100 | PartNo. 10,000 
22 47 80 | UNRS1{MOOLCT-ND 40 30 .21 |UNRST1MOOLTR-ND  79.00/M PNP 
47 47 80 | UNRS11NOOLCT-ND 40 30 .21 |UNRST1NOOLTR-ND  79.00/M 10 10 35 UNRLI1100ACT-ND 69 53 40 | UNRLI1100ATR-ND —217.00/M 
22 2.2 6 | UNRS11VOOLCT-ND 40 —«30._~—=.21_— | UNRS11VOOLTR-ND _79.00/M 47 47 80 UNRL11300ACT-ND 69 53.40 | UNRL11300ATR-ND —-217.00/M 
NPN 10 oo 160 | UNRL11500ACT-ND___.69_—=«53—.40_-| UNRL11500ATR-ND _217.00/M 
10 10 35 | UNRS21100LCT-ND 40 30 .21 |UNRS21100LTR-ND  79.00/M NPN 
22 22 60 | UNRS521200LCT-ND 40 30 .21 |UNRS521200LTR-ND 79.00/M 10 10 35 UNRL21100ACT-ND 69 53 40 | UNRL21100ATR-ND —217.00/M 
47 47 80 | UNR521300LCT-ND 40 30 .21 |UNRS21300LTR-ND 79.00/M 47 47 80 UNRL21300ACT-ND 69 53 +40 | UNRL21300ATR-ND —-217.00/M 
10 47 80 | UNR521400LCT-ND 40 30 .21 |UNRS21400LTR-ND —79.00/M 10 oo 160 | UNRL21500ACT-ND .69_—«.53.—«.40_-| UNRL21500ATR-ND —_217.00/M 
10 oo 160 | UNR521500LCT-ND 40 30 —.21_—* | UNR521500LTR-ND —_79.00/M 
47 oo 160 | UNRS521600LCT-ND 40 30 21 |UNRS21600LTR-ND  79.00/M 
22 ee 160 | UNR521700LCT-ND 40 30 21 |UNRS521700LTR-ND  79.00/M SS-Mini Flat (J-Type) -¥— 160 —-+ 
0.51 54 20 | UNR521800LCT-ND 40 30 .21 |UNRS521800LTR-ND 79.00/M FO ah hee . [+0.85-+} 
1 10 30 | UNRS521900LCT-ND 40 30 21 |UNRS521900LTR-ND —79.00/M Surface Mount with built in resistors for preset gains | —i 
47 oo 160 | UNRS521000LCT-ND 40 30 —=.21_—‘ | UNR521000LTR-ND —_79.00/M VCEO=50V/50V T t 
47 10 30 | UNR521D00LCT-ND 40 30 .21 |UNRS21D00LTR-ND  79.00/M 2 1.60 1.00 3 
47 22 60 | UNRS21E00LCT-ND 40 30 .21 |UNRS21E00LTR-ND 79.00/M IC=100mA100mA, a 1. Base | ‘on? 
47 10 30 | UNRS21FOOLCT-ND 40 30 21. |UNRS21FOOLTR-ND —79.00/M PT=125mW ee | 2: Emitter | “2 
40 47 20 | UNRS21KOOLCT-ND 40 30 ©.21 ‘J UNRS21KOOLTR-ND —79.00/M EIAJ: SC-81 ’ 3. Collector in ak 
47 47 20 | UNRS21LOOLCT-ND 40 —«.30.——«.21._—‘|| UNRS21LOOLTR-ND _79.00/M : 
22 47 80 | UNRS521MOOLCT-ND 40 30 .21 |UNRS21MOOLTR-ND  79.00/M Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
47 47 80 | UNRS21NOOLCT-ND 40 30 .21 |UNRS21NOOLTR-ND  79.00/M Re | Ree | Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
22 22 6 | UNR521VOOLCT-ND 40 30 21 | UNRS21VOOLTR-ND —79.00/M Ko | KQ | IC=5mA | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
PNP 
fost 1.20» io | 10 35 | UNR9T11JOLCT-ND 40 =.30.-S 21s | UNR9114JOLTR-ND —80.00/M 
SSS-Mini Type 0.23” -0:80---10.15 22 | 22 | 60 | UNROT12J0LCT-ND 40 30 21 | UNROJ12JOLTR-ND —_80.00/M 
Surface Mount with built-in-resistors for preset gains mG 47 47 80 UNR9113JOLCT-ND 40 30 21 UNR9113JOLTR-ND —80.00/M 
VcEo= -50V/50V r at 10 | 47 80 | UNR9114JOLCT-ND 40 30 21. | UNR9114JOLTR-ND —80.00/M 
IC= -20mA/80mA 1. Base 1.200.40 = 10 | 160 | UNROT15JOLCT-ND 40 30 21 |UNRQI15JOLTR-ND — 80.00/M 
2. Emitter 42 0.33 47 | © 160 | UNR9116JOLCT-ND 40 30 21 |UNR9T16JOLTR-ND — 80.00/M 
PT=100mW 3. Collector | i Dim. in mm 
- 22 | 0 160 | UNR9117JOLCT-ND 40 30 21 |UNRQI17JOLTR-ND —80.00/M 
Resistance Value] hFE min Cut Tape T&R 0.51 | 54 20 | UNR9118JOLCT-ND 40 30 21 | UNR9118JOLTR-ND —80.00/M 
Re | Ree | Vce=10V| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 1 10 30 | UNR9119JOLCT-ND 40 30 21.‘ | UNR9119JOLTR-ND —80.00/M 
ko KQ | IC=5mA | Part No. 110-100 | Part No. 10,000 47 oo 160 | UNR9T10JOLCT-ND 40 30 21. | UNR9110JOLTR-ND —80.00/M 
PNP 22 | 47 80 | UNR911TJOLCT-ND 40 30 21 | UNR9I1TJOLTR-ND —80.00/M 
47 22 60 |UNR31AEOOLCT-ND 41 33 23 | UNR31AEOOLTR-ND 80.00/M a7 | 22 60 | UNROI1EJOLCT-ND 37 28 20 |UNROI1EJOLTR-ND 74.00 
47 <0 160 | UNR31A000LCT-ND A 33.23 | UNR31A000LTR-ND 80.00/M 47 10 30 UNR911FJOLCT-ND 37 28 20 UNR911FJOLTR-ND —_74.00/M 
10 10 35 |UNR31A100LCT-ND 41. ~—.33.——.23_ | UNR31A100LTR-ND 80.00/M 22 | 10 30 | UNROT1HJOLCT-ND 37. © ««.28~=—S 20S | UNRO11HJOLTR-ND —74.00/M 
47 47 80 | UNR31A300LCT-ND A 33.23 | UNR31A300LTR-ND 80.00/M 47 47 20 UNR911LJOLCT-ND = .37 28 20 UNR911LJOLTR-ND —74.00/M 
10 47 80 | UNR31A400LCT-ND Al 33.23 | UNR31A400LTR-ND 80.00/M 47 47 80 UNR911NJOLCT-ND 37 28 20 UNR9T1NJOLTR-ND —_74.00/M 
10 2 160 | UNRS1A500LCT-ND = 41.33.23 | UNR31ASO0LTR-ND 80.00/M 100 | 100 80 UNR911AJCT-ND 3728 20 | UNR911AJOLTR-ND —74.00/M 
47 8 160 | UNR31A600LCT-ND = 41.33.23 | UNR31AGO0LTR-ND 80.00/M 100 | 0 160 | UNROT1BJOLCT-ND 37 28 20 | UNR911BJOLTR-ND —74.00/M 
10 10 35 | UNR311100LCT-ND$ = 40, 33.27 | UNR311100LTR-ND 93.00/M 22 | 47 80 UNRO11MJOLCT-ND 37.28 20 | UNRO11MJOLTR-ND _74.00/M 
22 22 60 |UNR311200LCT-ND$ 41 34 —.23 | UNR311200LTR-ND 95.00/M Men 
at af 80 HONGSHISOEGIN A 393927 ESTO 22:00 10 | 10 35] UNR9211JOLCT-ND 40 30 21 |UNRO2ITJOLTR-ND  80.00/M 
22 47 80 |UNR31AMOOLCT-ND 37 29 21 | UNRS1AMOOLTR-ND —72.00/M 95: || £8 60 | UNRO?12JOLCT-ND 40 30» 21-—«|UNRO?1OJOLTR-ND _g0.00/M 
47 47 80 | UNR31ANOOLCT-ND 37 —.29_—_—.21_ | UNR31ANOOLTR-ND 72.00/M ae | a7 ao | UNRo2taJOLCT-ND 40 «= 30.~Ss«2t—« | UNRO?T@JOLTR-ND _g0.00/M 
NPN 10 | 47 80 | UNR9214JOLCT-ND 40 30 21 | UNR9214JOLTR-ND —80.00/M 
100 100 80 UNR32AA00LCT-ND Al 33 .23 | UNR32AA00LTR-ND 80.00/M 10 co 160 UNR9215JOLCT-ND 40 30 21 UNR9215JOLTR-ND 80.00/M 
47 ss 160 | UNR32AQ00LCT-ND = 41.33.23) UNRS2AQ00LTR-ND 80.00/M 47 | 160 | UNR9216JOLCT-ND 40  .30 21 | UNRQ21GJOLTR-ND _80.00/M 
10 10 35 |UNR32A100LCT-ND 41. »—.33.—«.23_ | UNR32A100LTR-ND 80.00/M 2 | 160 | UNR9217JOLCT-ND 40 30 21 |UNR9217JOLTR-ND  80.00/ 
47 47 80 | UNR32A300LCT-ND = 4133.23 | UNRS2A300LTR-ND 80.00/M 051 | 54 20 | UNR9218JOLCT-ND 40 30 21 | UNR9218JOLTR-ND 80.00/M 
10 47 80 |UNR32A400LCT-ND  -.41.—«33__—=«23-_ | UNR32A400LTR-ND 80.00/M 1 40 30 | UNRo2touOLCT-ND 40 ©30.~«S 21s UNR921QJOLTR-ND _g0.00/M 
10 = 160 | UNRS2ASOOLCT-ND = 41.33.23 | UNRS2AS00LTR-ND 80.00/M 47 | 160 | UNR9210JOLCT-ND 40 30. ~—.21_—«|| UNR921QJOLTR-ND —_80.00/M 
a = 1600 ee <A 88 28 Nala B0.00/M 22 | 47 80 | UNR92iMJOLCT-ND 40 30 21 |UNR921MJOLTR-ND — 80.00/M 
47 47 80 |UNR321NOOLCT-ND$ 39 33 27 | UNR321NOOLTR-ND 92.00/M oo || ag co Once «406 go ot RONREIMINRIEM 0.00 
of = 160 eg 10 88 98-00/M 47 | 10 30 | UNR921DJOLCT-ND 37 28 20 | UNR921DJOLTR-ND —74.00/M 
af a7 50 UNRERASOORCRNDAS 39 3327 MENRSEHSOOEIAND 2-007 47 | 22 60 | UNR921EJOLCT-ND 37 28 20 | UNR921EJOLTR-ND —74.00/M 
47 = 160 | UNR321600LCT-ND$ = 39.33.27 | UNR321600LTR-ND 92.00/M 47 | 410 30 | UNROZ1FJOLCT-ND 37 «=.28~S 20S | UNRO21FUOLTR-ND —74.00/M 
100 oo 160 |UNR32ABOOLCT-ND 37 29.21 | — 
7 0 ao RUNRSOAEORICTNDI 37 09 «oa. WURRoReROITyD 7.00/M 47 | 47 20 | UNRO21LJOLCT-ND 37 + =©.28 += 20. | UNROZILJOLTR-ND —74.00/M 
re ia 20 NURRRERMOCIGENION 27 on a1 WINIR@RMMOIRINGN = 7.001 400 | 100 | 80 | UNRS21AJOLCT-ND 37 = =.28 += 20s | UNR921AJOLTR-ND —74.00/M 
Ae a ao VORRSSeNSCEGUNEIN o7 09. «ot. ONREANIc@inT nT 700M 400 | 100 | 160 | UNR921BJOLCT-ND 37 28  =.20._-—«*| UNR921BJOLTR-ND —74.00/M 
39 "7 ao Onneemrnettenen a7 got I imeieree eres Ghd 22 | 22 6 UNR921NJOLCT-ND 37 = .28 = .20.-—S | UNR921NJOLTR-ND —74.00/M 
rent 22 | 22 6 UNR921VJOLCT-ND 37 .28-~— 20S | UNR921VJOLTR-ND —74.00/M 


898 (t063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Transistors 
Mini, S-Mini, SS-Mini, SSS Mini, 1006 Leadless, Mini Power Type Package 


Dim. in mm 
Mini Type S-Mini Type 24 SS-Mini Flat SSS Mini Mini Power Type 
x Di fs 3 
(3-Pin) _ (3-Pin) 
2. 
—_ 
| 
1. Base 1. Base + 1.Base 9.23 ms 1. Base 
2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2 2. Emitter 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector ¢ 3. Collector 3. Emitter 
VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) | (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND 38 3.09 21.20 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Speed Switching Mini 3P 15) 50 90 150 2SA17380RLCT-ND 62 4.67 35.04 2SA17380RLTR-ND 3,000 202.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 35 2.75 19.39 2SA207700LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SB0709A0LCT-ND 25 1.88 13.00 2SB0709A0LTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND 30 2.25 16.25 2SB0709AQLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 210 340 2SBO0709ARLCT-ND 30 2.25 16.25 2SB0709ARLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND 30 2.25 16.25 2SB0709ASLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND At 3.26 24.46 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND 47 3.90 31.22 2SB07100QLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND AZ 3.90 31.22 2SB07100RLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100SLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND 39 3.12 23.41 2SB0710A0LTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710AQLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND A7 3.90 31.22 2SB0710ARLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710ASLTR-ND 3,000 125.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND At 3.04 21.08 2SB0792ARLTR-ND 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND At 3.04 21.08 2SB0792ASLTR-ND 3,000 73.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2.5A 200 560 2SA201000LCT-ND 50 3.76 28.22 2SA201000LTR-ND 3,000 163.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 20 1.5A 160 560 2SA204600LCT-ND 48 3.63 27.22 2SA204600LTR-ND 3,000 157.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P. 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND At 3.34 22.89 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND 39 2.93 20.33 2SB07920SLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 0.5A 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P. 10 0.5A 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND 49 3.68 27.60 2SA15320CLTR-ND 3,000 159.00/M 
General Amp 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218A0LTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218AQLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ARLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ASLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 | 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND 43 3.45 25.86 2SB12190RLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND 43 3.45 25.86 2SB1219ASLTR-ND 3,000 115.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 10 1.0A 130 350 2SB167900LCT-ND 59 4.72 35.41 2SB167900LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 1A 160 560 2SA202800LCT-ND 62 4.62 34.63 2SA202800LTR-ND 3,000 200.00/M 
General Amp SS-Mini 3P. 12 500 270 680 2SA2161JOLCT-ND 46 3.65 27.34 2SA2161JOLTR-ND 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini-3P 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND 34 2.65 18.63 2SB1462JOLTR-ND 3,000 76.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND 37 2.92 20.53 2SA207800LTR-ND 10,000 72.00/M 
RF Amp SSS Mini 3P 20 30 70 220 2SA216400LCT-ND 52 3.90 29.26 2SA216400LTR-ND 10,000 163.00/M 
RF Amp 1006 Leadless 20 30 70 220 2SA216300ACT-ND 62 4.67 35.04 2SA216300ATR-ND 10,000 195.00/M 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 | 1,000 85 340 2SB0766ARLCT-ND 52 3.87 29.02 2SB0766ARLTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 | 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789AQLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 | 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789ARLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 | 1,000 130 280 2SBO9560RLCT-ND 51 3.85 28.88 2SBO9560RLTR-ND 1,000 171.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 20 | 4,000 120 315 2SB10730RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB10730RLTR-ND 1,000 180.00 
Low Freq. Output Amp Mi ‘wr. 50 | 2,000 120 340 2SB14400RLCT-ND 72 5.42 40.63 2SB14400RLTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 10 | 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 1A 120 240 2SA18900RLCT-ND 58 4.32 32.41 2SA18900RLTR-ND 1,000 192.00 
Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 80 160 2SB15990QLCT-ND 1 5.33 39.94 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 100 220 2SB15990RLCT-ND 71 5.33 39.94 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 5A 90 155 2SB07670QLCT-ND 53 3.94 29.55 2SB07670QLTR-ND 1,000 175.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 5A 130 220 2SB07670RLCT-ND 53 3.94 29.55 2SB07670RLTR-ND 1,000 175.00 
Power Amp Mini Pwr 60 2A 80 250 2SB169900LCT-ND 59 4.42 33.17 2SB169900LTR-ND 1,000 196.00 
NPN Type 
Low VCE(sat) Mini 3P 20 300 500 1,500 2SD1938FSLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FSLTR-ND 3,000 86.00/M 
Low VCE(sat) Mini 3P 20 300 800 2,500 2SD1938FTLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FTLTR-ND 3,000 86.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND 40 3.19 21.89 2SC248000LTR-ND 3,000 103.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND 35 2.75 19.39 2SC584500LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND 25 1.88 13.00 2SD0601A0LTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND 30 2.25 16.25 2SD0601AQLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND 30 2.25 16.25 2SD0601ARLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND .30 2.25 16.25 2SD0601ASLTR-ND 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602A0LTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602AQLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602ARLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602ASLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND 36 2.71 18.78 2SD11490RLTR-ND 3,000 72.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P. 100 20 600 1,200 2SD11490SLCT-ND 36 2.71 18.78 2SD11490SLTR-ND 3,000 72.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND 38 3.06 22.98 2SD132800LTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280RLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280SLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280TLTR-ND 3,000 123.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2.5A 400 1000 2SC559200LCT-ND 48 3.63 27.22 2SC559200LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2A 200 800 2SC57250SLCT-ND 58 4.66 34.97 2SC57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 1.5 200 = 2SC581300LCT-ND 51 3.80 28.46 2SC581300LTR-ND 3,000 164.00/M 
High Speed Switch. Mini 3P 40 100 90 200 2SC37570RLCT-ND 49 3.64 27.29 2SC37570RLTR-ND 3,000 158.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.06 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND 55 4.12 30.87 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P. 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ASLTR-ND 3,000 78.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 39 3.14 23.55 2SC39320TLTR-ND 3,000 126.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 110 220 2SC39350QLCT-ND 69 5.14 38.58 2SC39350QLTR-ND 3,000 223.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 60 120 2SC39380QLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380QLTR-ND 3,000 160.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 90 200 2SC39380RLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380RLTR-ND 3,000 160.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND 37 2.96 20.33 2SD1819A0LTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819AQLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ARLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ASLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND 43 3.41 25.58 2SD1820A0LTR-ND 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND 51 4.26 34.11 2SD1820ARLTR-ND 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND 45 3.56 26.73 2SD1820TR-ND 3,000 113.43/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240RLTR-ND 3,000 74.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain 100 20 600 1,200 2SD18240SLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240SLTR-ND 3,000 74.00/M 
AF Output Amp 20 300 500 1,500 2SD19790SLCT-ND 55 4.10 30.74 2SD19790SLTR-ND 3,000 178.00/M 
Low VCE(sat) 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 48 3.98 31.82 2SD262300LTR-ND 3,000 127.00/M 
* VCBO (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 899 


Panasonic 


Transistors Mini, S-Mini, SS-Mini, SSS Mini, 1006 Leadless, Mini Power Type Package (Cont.) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (Vv) (mA) Min. Max. Part No. ll 10 100 Part No. Size Pricing 
NPN Type (Cont.) 
RF Amp/Oscillator/Mixer S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320SLCT-ND 42 3.50 28.04 2SC39320SLTR-ND 3,000 112.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.81 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.93 29.45 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.56 41.67 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.01 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC4809JOLCT-ND 51 4.05 30.37 2SC4809JOLTR-ND 3,000 135.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini 3P 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND 42 3.34 25.02 2SC4627JOLTR-ND 3,000 111.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND 33 2.57 18.07 2SD2216JOLTR-ND 3,000 74.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND 37 2.92 20.53 2SC584600LTR-ND 10,000 72.00/M 
AF Amp SSS-Mini 3P. 100 20 400 1,200 2SD262100LCT-ND 43 3.55 28.36 2SD262100LTR-ND 10,000 99.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 5.42 40.63 = _ = 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 1,000 85 340 2SD0874A0LCT-ND 59 4.75 35.60 2SD0874A0LTR-ND 1,000 166.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND 67 5.00 37.51 2SD21850RLTR-ND 1,000 222.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 56 4.51 33.86 2SD22100RLTR-ND 1,000 158.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 10 1,500 200 700 2SD244100LCT-ND 52 3.87 29.02 = = = 
AF Output Amp Mini Pwr 80 5A 130 220 2SD08750RLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750RLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 5A 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
AF Amp Mini Pwr 400 AA 30 — 2SD241300LCT-ND 72 5.37 40.25 2SD241300LTR-ND 1,000 238.00 
AF Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 80 160 2SD24570QLCT-ND 94 7.03 52.76 2SD24570QLTR-ND 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini Pwr 150 1A 120 240 2SD24590RLCT-ND -92 6.93 51.97 2SD24590RLTR-ND 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini Pwr 150 1A 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.93 51.97 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Amp Mini Pwr 20 1A 130 210 2SD12800RLCT-ND oth 5.77 43.29 2SD12800RLTR-ND 1,000 256.00 
AF Amp Mini Pwr 20 1A 180 280 2SD12800SLCT-ND Wea 5.77 43.29 2SD12800SLTR-ND 1,000 256.00 
* VCBO 
Dim. in mm 


Schottky Barrier Diodes 
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VR IF VE Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type 2-Pin 
20 1000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 42 31 MA2YD1500LTR-ND 3,000 178.00/M 
100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 40 30 MA2YD1700LTR-ND 3,000 173.00/M 
15 1000 0.40 1000 MA2YD2100LCT-ND 50 .38 29 MA2YD2100LTR-ND 3,000 163.00/M 
25 1000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 40 30 MA2YD2300LTR-ND 3,000 173.00/M 
9 Single 60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 40 30 MA2YD2600LTR-ND 3,000 173.00/M 
30 500 40 10 MA2YD3300LCT-ND 264 39 29 MA2YD3300LTR-ND 3,000 165.00/M 
30 1500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 A7 35 MA22D2800LTR-ND 3,000 201.00/M 
20 1000 40 1 MA22D1500LCT-ND 57 43 33 MA22D1500LTR-ND 3,000 186.00/M 
25 1000 At 500 MA22D2300LCT-ND 57 43 33 MA22D2300LTR-ND 3,000 186.00/M 
40 1570° 48 500 MA22D3900LCT-ND 67 43 33 MA22D3900LTR-ND 3,000 186.00/M 
Mini Type 3-Pin 
30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND A6 37 28 MA3X70100LTR-ND 3,000 123.00/M 
15 30 0.40 1 MA83X70400LCT-ND 43 35 26 MA3X70400LTR-ND 3,000 115.00/M 
30 30 0.40 a MA3X704A0LCT-ND 43 35 26 MA3X704A0LTR-ND 3,000 115.00/M 
30 30 0.30 HI MA83X71700LCT-ND 51 At 31 MA3X71700LTR-ND 3,000 136.00/M 
40 500 0.55 500 MA83X72000LCT-ND 57 46 35 MA3X72000LTR-ND 3,000 153.00/M 
30 200 0.55 200 MA83X72100LCT-ND 46 37 28 MA3X72100LTR-ND 3,000 121.00/M 
50 200 0.55 200 MA83X72700LCT-ND 57 43 33 MA3X72700LTR-ND 3,000 186.00/M 
1 Single 20 500 0.50 500 MA83X74800LCT-ND 59 A7 36 MA3X74800LTR-ND 3,000 156.00/M 
30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND 49 40 30 MA3X78600LTR-ND 3,000 130.00/M 
50 100 0.55 100 MA83X78700LCT-ND 44 -36 27 MA3X78700LTR-ND 3,000 118.00/M 
20 1000 0.45 al MA3XD1100LCT-ND 59 48 36 MA3XD1100LTR-ND 3,000 157.00/M 
20 1000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND 52 39 -30 MA3XD1500LTR-ND 3,000 169.00/M 
100 300 0.58 300 MAS3XD1700LCT-ND 53 40 31 = = _— 
15 1000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND 50 .38 29 MA3XD2100LTR-ND 3,000 163.00/M 
60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND 50 38 29 MA3X78800LTR-ND 3,000 164.00/M 
30 0.40 al MA3X704D0LCT-ND 69 52 39 MA3X704D0LTR-ND 3,000 225.00/M 
2 Dual Com Anode 30 110/150 0.30 1 MA8X717D0LCT-ND 89 67 51 MA3X717D0LTR-ND 3,000 291.00/M 
130/200 0.55 130/200 MA3X721D0LCT-ND 83 63 A7 MA3X721DOLTR-ND 3,000 270.00/M 
200/300 0.55 200/300 MA83X786DOLCT-ND 64 48 37 MA3X786D0LTR-ND 3,000 208.00/M 
¢mArms t+ Tape and Box (Continued) 
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Panasonic Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (cont) 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Price Each i-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
3 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3X704E0LCT-ND 69 52 39 MA3X704E0LTR-ND 3,000 225.00/M 
110/150 0.30 1 MA3X717E0LCT-ND 89 67 51 MA3X717E0LTR-ND 3,000 291.00/M 
3 Dual 30 130/200 0.55 130/200 MA3X721E0LCT-ND 83 63 AT MA3X721E0LTR-ND 3,000 270.00/M 
200/300 0.55 200/300 MA3X786E0LCT-ND 64 48 37 MA3X786E0LTR-ND 3,000 208.00/M 
ri Dual Series 30 20/30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND 74 56 42 MA3X71500LTR-ND 3,000 242.00/M 
20/30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND -60 46 34 MA3X71600LTR-ND 3,000 196.00/M 
220/300 0.55 220/300 MA3X74000LCT-ND 93 -70 53 MA3X74000LTR-ND 3,000 301.00/M 
Mini Type 4-Pin 
50 150/200 0.55 150/200 MA4X74600LCT-ND A6 35 26 MA4X74600LTR-ND 3,000 151.00/M 
5 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND 61 46 35 MA4X71300LTR-ND 3,000 197.00/M 
30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 68 52 39 MA4X72400LTR-ND 3,000 221.00/M 
50 70/100 0.55 70/100 MA4X79600LCT-ND 63 48 36 MA4X79600LTR-ND 3,000 205.00/M 
9 Dual 30 150/200 0.55 150/200 MA4X72600LCT-ND. 92 -70 52 MA4X72600LTR-ND 3,000 300.00/M 
10 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND 74 56 42 MA4X71400LTR-ND 3,000 239.00/M 
Mini Type 6-Pin 
6 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND 87 73 58 MA6X71800LTR-ND 3,000 376.00/M 
S-Mini Type 2-Pin 
20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND 48 39 .29 MA2SD1900LTR-ND 3,000 128.00/M 
40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND 48 39 29 MA2Z72000LTR-ND 3,000 128.00/M 
20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND Al 33 25 MA2Z74800LTR-ND 3,000 108.00/M 
20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 44 33 MA2ZD0200LTR-ND 3,000 143.00/M 
20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND 44 37 30 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 118.00/M 
30 1000 0.34 500 MA21D3800LCT-ND 60 46 34 MA21D3800LTR-ND 3,000 195.00/M 
9 Single 20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND AL 33 25 MA2ZD1800LTR-ND 3,000 108.00/M 
50 200 0.36 30 MA2J72700LCT-ND 82 62 47 MA2J72700LTR-ND 3,000 266.00/M 
30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND A7 40 32 MA2J72800LTR-ND 3,000 126.00/M 
30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 56 45 34 MA2J72900LTR-ND 3,000 149.00/M 
30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND 44 35 27 MA2J73200LTR-ND 3,000 116.00/M 
30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND 46 39 31 MA2Z78400LTR-ND 3,000 124.00/M 
50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND 45 36 .27 MA2Z78500LTR-ND 3,000 119.00/M 
S-Mini Type 3-Pin 
40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND 54 44 33 MA3J70000LTR-ND 3,000 145.00/M 
20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 54 44 33 MA3J70200LTR-ND 3,000 144.00/M 
30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 38 29 MA3J74100LTR-ND 3,000 126.00/M 
1 Single 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 56 42 32 MA3J74400LTR-ND 3,000 182.00/M 
30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 65 49 37 MA3J74500LTR-ND 3,000 212.00/M 
20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND 58 46 35 MA3ZD1200LTR-ND 3,000 153.00/M 
30 100 0.55 100 MA3Z79200LCT-ND Al 33 25 MA3Z79200LTR-ND 3,000 109.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741DOLCT-ND -60 46 34 MA3J741D0LTR-ND 3,000 196.00/M 
2 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745DOLCT-ND 62 A7 35 MA3J745D0LTR-ND 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND -50 At 31 MA3Z792D0LTR-ND 3,000 134.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND 60 46 34 MA3J741E0LTR-ND 3,000 196.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND 62 47 35 MA3J745E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792E0LCT-ND -50 At 31 MA3Z792E0LTR-ND 3,000 134.00/M 
rr Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND 63 48 36 MA3J74200LTR-ND 3,000 205.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z79300LCT-ND 61 46 35 MA3Z79300LTR-ND 3,000 198.00/M 
S-Mini Type 4-Pin 
30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND 58 46 35 MA4Z71300LTR-ND 3,000 153.00/M 
P Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND 52 42 31 MA4ZD1400LTR-ND 3,000 137.00/M 
45 75/100 0.60 75/100 MA4ZD0300LCT-ND -50 38 29 MA4ZDO0300LTR-ND 3,000 163.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
8 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND 68 51 39 MA6Z71800LTR-ND 3,000 221.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin 
30 1500 0.37 1000 MA2Q70500LCT-ND 83 63 A7 MA2Q70500LTR-ND 1,500 277.00/M 
30 1000 0.50 1000 MA2Q73500LCT-ND 84 63 47 MA2Q73500LTR-ND 1,500 278.00/M 
9 Single 40 1000 0.55 1000 MA2Q73600LCT-ND .70 53 40 MA2Q73600LTR-ND 1,500 231.00/M 
40 1500 0.55 2000 MA2Q73800LCT-ND 72 55 At MA2Q73800LTR-ND 1,500 240.00/M 
90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND 87 -66 49 MA2Q73900LTR-ND 1,500 289.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND 46 “39 31 MA2S72800LTR-ND 3,000 | 123.00/M 
30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 51 42 31 MA2S78400LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 51 42 31 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 39 29 MA2SD2400LTR-ND 3,000 128.00/M 
9 Single 30 100 0.25 10 MA2SD2900LCT-ND 48 39 .29 MA2SD2900LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 48 39 29 MA2SD3000LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND 51 At 31 MA2SD3100LTR-ND 3,000 136.00/M 
30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND 51 At 31 MA2SD3200LTR-ND 3,000 136.00/M 
20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND 155 45 34 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
1 Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 51 42 31 MA3S78100LTR-ND 3,000 137.00/M 
30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 51 42 31 MA3S79500LTR-ND 3,000 137.00/M 
2 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 47 35 MA3S781DOLTR-ND 3,000 200.00/M 
30 0.30 1 MA3S795D0LCT-ND 62 A7 35 MA3S795D0LTR-ND 3,000 200.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND 62 A7 35 MA3S781E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 A7 35 MA3S795E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
4 Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND Pal 54 40 MAS3SE0200LTR-ND 3,000 230.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin 
7 Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 43 32 MA4SD0100LTR-ND 3,000 141.00/M 
20 150 0.27 5 MA4SD1000LCT-ND 87 66 49 MA4SD1000LTR-ND 3,000 282.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 45 36 27 MA2772800LTR-ND 10,000 113.00/M 
100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 53 43 32 MA2778400LTR-ND 10,000 133.00/M 
9 Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 48 36 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 55 44 33 MA27D2900LTR-ND 10,000 137.00/M 
30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 55 44 33 MA27D3000LTR-ND 10,000 137.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin 
3 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND 65 49 37 MAS3795E0LTR-ND 10,000 203.00/M 
DO-34 
9 Single 30 30 0.4 1 MA2C700A0FCT-ND. 44 36 .27 MA2C700A0FTB-NDt 2,000 123.00/M 


t Tape and Box 
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Panasonic Pin Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 


1-anode 
Cut Tape 
Descrip-| VR | IF WE Chit Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. tion (V) |(mA)| (V) @mA | (pF) (Q) Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 2-cathode 

1 Single | 60 | 100 | 1.0 10 05 2.0 MA2JP0200LCT-ND 58 46 35 MA2JP0200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 

SS-Mini Type 2-Pin 
. 0.8 1.0 MA2SP0100LCT-ND 59 48 36 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 

2 | Single | 60 | 100] 1.0 10 

05 2.0 MA2SP0200LCT-ND 59 48 36 MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 

SSS-Mini Type 2-Pin 
08 1.0 MA27P0100LCT-ND 53 40 30 MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
3 Single | 60 | 100} 1.0 10 05 2.0 MA27P0200LCT-ND 53 40 -30 MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
035 1.5 MA27P0700LCT-ND 55 45 34 MA27P0700LTR-ND 10,000 | 138.00/M 


m ‘: + 3.0 —-+} 
Pin Connection 
1 
GaAs MMIC 1. Gnd 5 GPS-Rx 9 Vetrl2 ° | 
. 2 Ant 6 Gnd 10 Gnd 4042 3.0 
SP3T Switches 3 Gnd 7-Gnd 11 PCS-THIRK TEN 
4 Vetri3 8 CDMA-Tx/Rx 12 Vetrlt | 
CDMA PCS GPS Vectri(H)- Pin Pin Cut Tape 
1 2 3 PD Vetri(L) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg Digi-Key Price Each 
(MHz) (MHz) (MHz) mW (Vv) (dBm) (dBm) | (C°) (Cc) Part No. 1 10 100 
824 - 894 1850 - 1990 1574 - 1577 150 +5 35 20 -30 - +90 -40 - +120 GN04042NOLCT-ND 3.10 2.48 1.93 
Switchin g Diodes - silicon Epitaxial Planar Type Dim. in mm 


Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 
EIAJ: SC-59 


+— 2.1 — 


1+1.25-| 


SS-Mini Type SSS-Mini Type 
(2-pin) (2-pin) +-0.60-49. 
1 


Cut Tape 
VR IF IR trr Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (v) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3X152A0LCT-ND .39 30 221 MA3X152A0LTR-ND 3,000 79.00/M 
2 Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3X152KOLCT-ND .39 30 .21 MA3X152KOLTR-ND 3,000 79.00/M 
3 Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND .37 29 .21 MA3X152D0LTR-ND 3,000 83.00/M 
4 Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3X152E0LCT-ND 37 29 .21 MA3X152E0LTR-ND 3,000 83.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3X153A0LCT-ND 32 26 18 MA3X153A0LTR-ND 3,000 84.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 100 0.1 3 MA3X157A0LCT-ND 40 31 22 MA3X157A0LTR-ND 3,000 89.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 52 42 32 MA3X15800LTR-ND 3,000 139.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND 39 32 22 MA3X19800LTR-ND 3,000 103.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 li 60 MA3X19900LCT-ND 49 37 .28 MA3X19900LTR-ND 3,000 158.00/M 
6 Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND 47 38 .29 MA4X159A0LTR-ND 3,000 125.00/M 
6 Mini 4P Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND 66 -50 -38 MA4X17400LTR-ND 3,000 216.00/M 
te Mini 6P Triple 80 100 0.1 3 MA6X12100LCT-ND -50 40 31 MA6X12100LTR-ND 3,000 133.00/M 
8 Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12400LCT-ND 69 53 40 MA6X12400LTR-ND 3,000 226.00/M 
9 Mini 6P Quad 40 100 0.1 150/9 MA6X12500LCT-ND 72 55 AL MA6X12500LTR-ND 3,000 235.00/M 
10 Mini 6P Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND 45 37 .28 MA6X12700LTR-ND 3,000 121.00/M 
W Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND 44 36 27 MA6X12800LTR-ND 3,000 118.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND 34 26 18 MA2J11100LTR-ND 3,000 69.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND 43 35 .26 MA2J11200LTR-ND 3,000 115.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND Al 33 .23 MA2J11300LTR-ND 3,000 107.00/M 
12 S-Mini 2P Single 150 200 0.2 - MA2J11400LCT-ND 61 A6 35 MA2J11400LTR-ND 3,000 198.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND 39 30 22 MA2J11500LTR-ND 3,000 130.00/M 
12 S-Mini 2P Single 40 100 0.01 100 MA2J11600LCT-ND 45 36 27 MA2J11600LTR-ND 3,000 119.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 200 100 0.1 60 MA2Z00100LCT-ND 49 37 28 MA2Z00100LTR-ND. 3,000 160.00/M 
+ Tape and Box (Continued) 
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Panasonic 


Switching Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont,) 


Cut Tape 
VR IF IR tr Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (v) (mA) | (uA) (ns) 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142A0LCT-ND 33 Of 19 MA3J142A0LTR-ND 3,000 75.00/M 
2 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142KOLCT-ND 33 er 19 MA3J142KOLTR-ND 3,000 75.00/M 
3 S-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND 36 .29 20 MA3J142D0OLTR-ND 3,000 99.00/M 
4 S-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND 36 .29 20 MA3J142E0LTR-ND 3,000 99.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 40 65 0.1 150/9 MA3J14300LCT-ND 38 32 22 MA3J14300LTR-ND 3,000 101.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3J143A0LCT-ND 38 32 22 MA3J143A0LTR-ND 3,000 101.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J14700LCT-ND 44 35 27 MA3J14700LTR-ND 3,000 116.00/M 
6 S-Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND 44 36 27 MA4Z15900LTR-ND 3,000 118.00/M 
12 SS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2S11100LCT-ND 36 .29 20 MA2S11100LTR-ND 3,000 81.00/M 
1 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 .28 20 MA3S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND 36 .28 20 MA3S132KOLTR-ND 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND 37 31 21 MA3S132D0LTR-ND 3,000 98.00/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND 37 31 21 MA3S132E0LTR-ND 3,000 98.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3S13300LCT-ND 42 34 26 MA3S13300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 34 26 MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
12 SSS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2711100LCT-ND 44 .37 30 MA2711100LTR-ND 10,000 103.00/M 
4 SSS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132E0LCT-ND 51 A1 31 MAS3132E0LTR-ND 10,000 128.00/M 
12 DO-34 Single 35 100 0.1 10 MA2C16500ECT-ND. 27 ral 15 MA2C16500ETB-NDt 5,000 49.00/M 
12 DO-34 Single 35 100 0.1 = MA2C85600ECT-ND. 49 37 28 MA2C85600ETB-NDt 5,000 157.00/M 
t Tape and Box 
Silicon Planar Type oe 
* Satisfactory symmetry of breakover voltage VBo 
Tri er Device * Large output voltage Vo and small breakover current IBO ; \ 
gg @0.50 Cathode'g 1.78 
VBo Vo IBo T.c. (VBo) VBo Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Box 
Package (V) min. (V) type (WA) max. %l°C (V) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
DO-35 28 7.0 50 0.1 3.5 MA2B00100FCT-ND 69 52 39 MA2B00100FTB-ND 2,000 229.00/M 
Zener Diodes Silicon Planar Type 
_ Zener Voltage VZ Iz RZ (max.) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key - Tape & Reel Mini Type Package (3-pin) 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type Package 3 Pin /MA3000 Series - 200mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ302400LCT-ND 37 -30 21 MAZ302400LTR-ND 3,000 97.00/M b “I 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ30270HLCT-ND 37 -30 a2 MAZ30270HLTR-ND 3,000 97.00/M : 4 i 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30300HLTR-ND 3,000 97.00/M + 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ30330HLCT-ND 37 -30 21 MAZ30330HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ30360HLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZ30390HLCT-ND 37 -30 21 MAZ30390HLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ30430MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 -30 21 MAZ30470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ30510MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30510MLTR-ND 3,000 97.00/M — = 
Mini Type Package (3-pin) 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ30560MLCT-ND 37 30 21 MAZ30560MLTR-ND 3,000 97.00/M Dual Element 
5.80 6.20 6.60 5 20 MAZ30620MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30620MLTR-ND 3,000 97.00/M 
6.40 6.80 7.20 5 15 MAZ30680MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30680MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.00 7.50 7.90 5 15 MAZ30750MLCT-ND 37 -30 21 MAZ30750MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.70 8.20 8.70 5 15 MAZ30820MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 15 MAZ30910MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ30910MLTR-ND 3,000 97.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 20 MAZ31000MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 20 MAZ31100MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31100MLTR-ND 3,000 97.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 25 MAZ31200MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 30 MAZ31300MLCT-ND 37 -30 21 MAZ31300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 30 MAZ31400MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 30 MAZ31500MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31500MLTR-ND 3,000 97.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ31600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.90 18.00 19.10 5 45 MAZ31800MLCT-ND 37 -30 <2 MAZ31800MLTR-ND 3,000 97.00/M T (5-pin) 
e (5-pin 
18.80 20.00 21.20 5 55 MAZ32000MLCT-ND 37 30 a MAZ32000MLTR-ND 3,000 97.00/M packns: : Spar 
20.80 22.00 23.30 5 55 MAZ32200MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ32200MLTR-ND 3,000 97.00/M 29 
22.80 24.00 25.60 5 70 MAZ32400MLCT-ND 37 -30 21 MAZ32400MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.95 $0.95 
25.10 27.00 28.90 5 80 MAZ32700MLCT-ND 37 -30 21 MAZ32700MLTR-ND 3,000 97.00/M 
28.00 30.00 32.00 5 80 MAZ33000MLCT-ND 37 -30 21 MAZ33000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
31.00 33.00 35.00 5 80 MAZ33300MLCT-ND 37 -30 .21 MAZ33300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34.00 36.00 38.00 5 90 MAZ33600MLCT-ND 37 -30 21 MAZ33600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
Mini Type Package 3 Pin / Dual Element - 200mW 
5.9 6.2 6.5 5 30 MAZCO062D0LCT-ND 50 43 34 MAZCO062D0LTR-ND 3,000 112.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZ9062HOLCT-ND 51 At 31 MAZ9062HOLTR-ND 3,000 136.00/M 
11.4 12.0 12.7 5 30 MAZ9120HOLCT-ND 51 At 31 MAZ9120HOLTR-ND 3,000 136.00/M 
Mini Type 5-Pin Package - 200mW 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 61 49 .37 MAZLO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
11.4 12.0 12.7 5 15 MAZL120HOLCT-ND 61 49 37 MAZL120HOLTR-ND 3,000 159.00/M 


(Continued) 
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Panasonic 


Zener Diodes Silicon Planar Type (Cont) 


_ Zener Voltage VZ Iz RZ (max.) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key e Tape & Reel S-Mini Type Package (2-pin) 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing 
S-Mini Type Package 2 Pin / MA8000 Series - 150mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ802400LCT-ND 43 34 124 MAZ802400LTR-ND 3,000 96.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ80270HLCT-ND 43 34 124 MAZ80270HLTR-ND 3,000 96.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ80300HLCT-ND 43 34 124 MAZ80300HLTR-ND 3,000 96.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ80330HLCT-ND 38 .30 21 MAZ80330HLTR-ND 3,000 85.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ80360HLCT-ND 43 34 124 MAZ80360HLTR-ND 3,000 96.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZ80390HLCT-ND 43 34 124 MAZ80390HLTR-ND 3,000 96.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ80430MLCT-ND 43 34 24 MAZ80430MLTR-ND 3,000 96.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ80470MLCT-ND 43 34 24 MAZ80470MLTR-ND 3,000 96.00/M $-Mini Type Package (5-pin) 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ80510MLCT-ND 43 34 124 MAZ80510MLTR-ND 3,000 96.00/M 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ80560MLCT-ND 43 34 24 MAZ80560MLTR-ND 3,000 96.00/M noe 
5.80 6.20 6.60 5 30 MAZ80620MLCT-ND 43 34 124 MAZ80620MLTR-ND 3,000 96.00/M i 
6.40 6.80 7.20 5 20 MAZ80680MLCT-ND 43 34 124 MAZ80680MLTR-ND 3,000 96.00/M 
7.00 7.50 7.90 5 20 MAZ80750MLCT-ND 43 34 124 MAZ80750MLTR-ND 3,000 96.00/M 
7.70 8.20 8.70 5 20 MAZ80820MLCT-ND 43 34 124 MAZ80820MLTR-ND 3,000 96.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 20 MAZ80910MLCT-ND 43 34 24 MAZ80910MLTR-ND 3,000 96.00/M 
40 10.00 10.60 5 30 MAZ81000MLCT-ND 43 34 24 MAZ81000MLTR-ND 3,000 96.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 30 MAZ81100MLCT-ND 43 34 124 MAZ81100MLTR-ND 3,000 96.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 30 MAZ81200MLCT-ND 43 34 24 MAZ81200MLTR-ND 3,000 96.00/M ini Type Package (2-pin) 
12.40 13.00 14.10 5 35 MAZ81300MLCT-ND 43 34 124 MAZ81300MLTR-ND 3,000 96.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 40 MAZ81400MLCT-ND 43 34 24 MAZ81400MLTR-ND 3,000 96.00/M im y f 
13.90 15.00 15.60 5 40 MAZ81500MLCT-ND 3 34 24 MAZ81500MLTR-ND 3,000 96.00/M 0.30 L [Jo.30 ai 
15.30 16.00 17.10 5 50 MAZ81600MLCT-ND 43 34 24 MAZ81600MLTR-ND 3,000 96.00/M FT 2p} Fd 
16.90 18.00 19.10 5 60 MAZ81800MLCT-ND 43 34 124 MAZ81800MLTR-ND 3,000 96.00/M 
18.80 20.00 21.20 5 80 MAZ82000MLCT-ND 43 34 124 MAZ82000MLTR-ND 3,000 96.00/M ay 
20.80 22.00 —-23.30 5 80 MAZ82200MLCT-ND 43 34 24 MAZ82200MLTR-ND 3,000 96.00/M ria 4re 
22.80 24.00 25.60 5 100 MAZ82400MLCT-ND 43 34 24 MAZ82400MLTR-ND 3,000 96.00/M 
25.10 27.00 28.90 2 120 MAZ827000LCT-ND 43 34 124 MAZ827000LTR-ND 3,000 97.00/M 
28.00 30.00 ~—- 32.00 2 160 MAZ83000MLCT-ND 38 30 21 MAZ83000MLTR-ND 3,000 85.00/M 
31.00 33.00 35.00 2 200 MAZ83300MLCT-ND 43 34 124 MAZ83300MLTR-ND 3,000 96.00/M 
34.00 36.00 ~—- 38.00 2 250 MAZ83600MLCT-ND 43 34 124 MAZ83600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
S-Mini Type Package 5-Pin / MAZZOOOH Series - 200mW 
6.4 6.8 72 5 30 MAZZO68HOLCT-ND 49 37 28 MAZZO68HOLTR-ND 3,000 | 159.00/M 
77 8.2 8.7 5 30 MAZZ082HOLCT-ND 59 45 34 MAZZ082HOLTR-ND 3,000 | 192.00/M 
11.4 12.0 12.7 5 30 MAZZ120HOLCT-ND 59 45 34 MAZZ120HOLTR-ND 3,000 | 192.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin / MAZSOO00 Series - 150mW 
25 26 2.75 5 110 MAZS0270LLCT-ND .40 34 27 MAZS0270LLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
2.95 3.1 3.2 5 120 MAZS0300HLCT-ND .40 34 27 MAZS0300HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
3.4 3.3 3.5 5 130 MAZS0330HLCT-ND .40 34 27 MAZS0330HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
3.55 3.7 3.8 5 130 MAZS0360HLCT-ND 40 34 27 MAZS0360HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
37 3.9 44 5 130 MAZS0390HLCT-ND 40 34 27 MAZS0390HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
4 43 46 5 130 MAZS0430MLCT-ND 40 34 27 MAZS0430MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
44 47 5 5 80 MAZS0470MLCT-ND 40 34 27 MAZS0470MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
48 5.1 5.4 5 60 MAZS0510MLCT-ND 40 34 27 MAZS0510MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
5.3 5.6 6 5 40 MAZSO560MLCT-ND .40 34 27 MAZSO560MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZS0620MLCT-ND .40 34 27 MAZS0620MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
6.4 6.8 72 5 20 MAZS0680MLCT-ND .40 34 27 MAZS0680MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
7 75 79 5 20 MAZS0750MLCT-ND .40 34 27 MAZS0750MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
77 8.2 8.7 5 20 MAZS0820MLCT-ND .40 34 27 MAZS0820MLTR-ND 3,000 | 107.00/M SSS-Mini Type Package (2-pin) 
8.87 9.4 9.33 5 20 MAZS0910MLCT-ND 40 34 27 MAZS0910MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZS1000MLCT-ND 40 34 27 MAZS1000MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
10.73 1 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 34 27 MAZS1100MLTR-ND 3,000 | 107.00/M o7 ea 
11.4 12 12.7 5 30 MAZS1200MLCT-ND 40 34 27 MAZS1200MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 5 7 
12.73 13 13.4 5 35 MAZS1300MLCT-ND 40 34 27 MAZS1300MLTR-ND 3,000 | 107.00/M _| peo 
14.6 15 15.35 5 40 MAZS1500MLCT-ND .40 34 27 MAZS1500MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 1.40- 
15.7 16 16.5 5 50 MAZS1600MLCT-ND .40 34 27 MAZS1600MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND .40 34 27 MAZS1800MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
19.5 20 20.5 5 80 MAZS2000MLCT-ND .40 34 27 MAZS2000MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
20.8 22 23.3 5 80 MAZS2200MLCT-ND 40 34 27 MAZS2200MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 34 27 MAZS2700MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND 40 34 27 MAZS3300MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND 40 34 27 MAZS3600MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
SS-Mini Type Package 3-Pin / MAZTOOOH Series - 150mW 
6.4 6.8 72 5 30 MAZTO68HOLCT-ND 42 34 .26 MAZTO68HOLTR-ND 3,000 | 112.00/M 
77 8.2 8.7 5 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 34 .26 MAZT082HOLTR-ND 3,000 | 112.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin /150mW 
6.4 6.8 72 5 30 MAZMO68HOLCT-ND .69 52 39 MAZMO68HOLTR-ND 3,000 | 224.00/M 1008 Leadless Package (4-pin) 
SSS-Mini Type Package 2-Pin /120mW 3 ey 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZDO06200LCT-ND 49 40 .30 MAZD06200LTR-ND 10,000 | 123.00/M | 
6.4 6.8 72 5 20 MAZD06800LCT-ND 49 40 .30 MAZDO06800LTR-ND 10,000 | 123.00/M 80 
SSS-Mini Type Package 3-Pin /150mW =e 
6.4 6.8 72 30 MAZWO68HOLCT-ND 59 45 34 MAZWO68HOLTR-ND 10,000 | 184.00/M 
Te 8.2 8.7 30 MAZW082HOLCT-ND 54 43 33 MAZW082HOLTR-ND 10,000 | 134.00/M 2 
1008 Leadless Package 4-Pin /100mW a kd 
77 8.2 8.7 5 20 MAZRO8200ACT-ND 43 35 .26 MAZRO8200ATR-ND 10,000 | 107.00/M 4 1 4 1 
17 8.2 87 5 20 MAZRO82HOACT-ND 69 52 39 MAZRO82HOATR-ND | 10,000 | 214.00/M MAZRO8200A = MAZROG2HOA 
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. | RoHS Fig. 1 — TO-92 
[> HI | L | PS Transistors — 
Vceo Veso Ic he hee FT (Min.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel + Philips 
Fig. | Package (V) (V) (mA) Min. Max. MHz. Part No. 1 25 100 Size Pricing Part No. 
NPN 
40 60 200 100 300 300 568-1366-1-ND 13 2.48 7.15 | 2,000 29.70/M | 2N3904 T/R A B 
40 60 600 100 300 250 568-1368-1-ND 13 2.48 7.15 | 2,000 29.70/M | 2N4401 T/R 1. Collector 1. Emitter 
a i 40 75 600 100 300 300 568-1751-1-ND 12 2.25 6.50 | 2,000 27.00/M | PN2222AT/R 2 Base eoaee 
2 i ° " : 3. Emitter 3. Collector 
80 80 500 100 _ 100 568-1173-NDt AZ 3.15 9.10 _ — | MPSAO6 
568-1627-1-ND§ 14 2.70 7.80 | 2,000 | 3240 | BC337-16AMO Fig. 2 — SOT-23 
1B | 10-92 45 50 500 160 400 80 : : : : : 
568-1628-1-ND§ 14 2.70 7.80 | 2,000 32.40/M | BC337-25 AMO 
15 40 200 40 120 500 568-1739-1-ND 13 2.48 7.15 | 3,000 25.85/M | PMBT2369 T/R 
15 60 600 100 300 250 568-1743-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT4401 T/R 
40 60 200 100 300 300 568-1741-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT3904 T/R 
40 75 600 100 300 300 568-1738-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT2222A T/R 
40 75 500 160 400 80 568-1630-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 23.50/M | BC817-25 T/R 
2 | SOoT-23 45 50 500 160 400 80 568-1631-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 23.50/M | BC817-40 T/R i pee 
45 50 100 200 450 100 568-1633-1-ND 09 1.69 4.88 | 3,000 17.63/M | BC847B T/R 3. Collector 
45 50 100 420 800 100 568-1636-1-ND 09 1.69 4.88 | 3,000 17.63/M | BC847C T/R - 
65 80 100 200 | 450 100 568-1632-1-ND 09 169 4.88 | 3,000 | 17.63/m | BCad6B T/R Fig-3 = SOT368 
80 80 500 100 a 100 568-1745-1-ND 13 2.48 7.15 | 3,000 25.85/M | PMBTAO6 T/R q 
300 300 100 40 _ 50 568-1746-1-ND a7 3.15 9.10 | 3,000 32.90/M | PMBTA42 T/R 5 
3A | SOT-363 | 45 50 100 200 450 100 568-1635-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 42.30/M | BC847BS T/R 2 
an | sot223 | 42 60 200 100 300 300 568-1182-1-ND 40 8.00 24.00 1,000 112.00 | PZT3904 T/R Top View 
80 100 1,000 40 250 130 568-1639-1-ND 40 7.81 22.00 1,000 95.00 | BCP56T/R i . 
£.|Csaae 40 60 100 100 300 300 568-1181-1-ND 50 10.00 30.00 1,000 140.00 | PXT2222AT/R 1,4 Emitter 1,4 Base 
80 100 1,000 100 250 130 568-1642-1-ND 36 7.22 19.80 1,000 99.00 | BCX56-16 T/R 2,5 Base 2,5 Emitter 
3,6 Collector 3,6 Collector 
PNP 
asl races 40 40 200 100 300 250 568-1367-1-ND 13 2.48 715 | 2,000 | 29.70m | 2N3906 T/R Fig. 4 — SOT-223 
60 60 600 100 300 200 568-1752-1-ND 12 2.25 6.50 | 2,000 27.00/M | PN2907AT/R 
40 40 200 100 300 250 568-1742-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT3906 T/R 
40 40 600 100 300 200 568-1744-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT4403 T/R 
40 40 100 220 475 100 568-1638-1-ND am 2.03 5.85 | 3,000 21.15/M | BC857B T/R 
45 50 500 100 600 80 568-1640-1-ND 18 3.38 9.75 | 3,000 35.25/M | BCX17 T/R A 
2 | SOT-23 45 50 500 250 600 80 568-1629-1-ND 12 2.25 6.50 | 3,000 23.50/M | BC807-40 T/R ! . a ; : . mie 
. Collector . Base 
60 60 600 100 300 200 568-1740-1-ND 08 1.58 4.55 | 3,000 16.45/M | PMBT2907A T/R 3. Emitter 3. Emitter 
65 80 100 220 475 100 568-1637-1-ND ah 2.03 5.85 | 3,000 21.15/M | BC856B T/R 4. Collector 4. Collector 
80 80 500 100 a 50 568-1747-1-ND 14 2.70 7.80 | 3,000 28.20/M | PMBTAS6 T/R Fig. 6 SoTés 
300 300 100 40 a 50 568-1748-1-ND a7 3.15 9.10 | 3,000 32.90/M | PMBTA92 T/R os ° 
4A | SOT-223 | 40 40 100 100 300 250 568-1183-1-ND 40 8.00 24.00 _ — | PzT3906 T/R 
5 | SOT-89 80 100 1,000 100 250 50 568-1641-1-ND 36 7.22 19.80 1,000 99.00 | BCX53-16 T/R 
NPN/PNP 
3A | SOT-363 | 45 50 100 200 450 100 568-1634-1-ND 22 4.05 11.70 | 3,000 42.30/M | BC847BPN T/R 
t+ Bulk —§ For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND __ ¥ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 4. Emits 
. Emitter 
2. Collector 
. . 3. Base 
Wideband Transistors RoHS 
— Fig. 6 — SOT-343R 
Transition Cut Tape 
Frequency VCEO Ig Ptot hee Digi-Key Pricing Tape & Reel + Philips 4 
Fig. Package (GHz) (V) (mA) (W) (Typical) | Part No. 1 25 100 Size Pricing Part No. | 1 
NPN 
Top View 
1 15 25 03 90 568-1652-1-ND 35 6.89 19.40 3,000 79.38/M BFS17 T/R A 5 
28 15 25 0.3 90 568-1653-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M BFS17A T/R 1. Emitter 1. Collector 
28 5 6.5 032 80 568-1992-1-ND 66 12.29 36.86 3,000 212.94/M BFT25A T/R 2. Base 2. Emitter 
3. Emitter 3. Base 
5 15 25 03 90 568-1650-1-ND 54 10.34 28.37 3,000 133.96/M BFR92A T/R 4.Collector 4. Emitter 
5 15 100 5 80 568-1987-1-ND AT 9.45 28.35 3,000 127.58/M BFR106 T/R 7 
Fig. 7 — SOT-343N 
2 $07.23 6 12 35 03 90 568-1651-1-ND 54 10.34 28.37 3,000 133.96/M BFR9SA T/R 
6 12 50 0.3 100 | 568-1647-1-ND 48 9.65 26.46 3,000 124.95/M BFQ67 T/R 
8 10 50 0.36 100 | 568-1174-1-ND 54 10.24 28.08 3,000 132.60/M PBR941 T/R 
8 10 100 | 0.365 100 | 568-1175-1-ND 54 10.24 28.08 3,000 132.60/M PBR9S1 T/R 
8 10 18 15 120 | 568-1988-1-ND 58 11.55 34.65 3,000 155.93/M BFR505 T/R 
9 15 70 03 120 | 568-1648-1-ND 56 10.43 31.28 3,000 180.70/M BFR520 T/R 1. Collector 
9 15 120 05 120 | 568-1649-1-ND 78 14.55 43.65 3,000 | 252.20/M | BFR540T/R a pute! 
3B S0T-363 9 8 70 1 120 | 568-1646-1-ND 84 15.83 47.48 3,000 274.30/M BFM520 T/R 4. Emitter 
55 15 100 1 80 568-1986-1-ND 1.07 22.31 71.40 3,000 464.10/M BFG97 T/R Fig. 8 — SOT-323 
7 15 150 1 130 | 568-1643-1-ND 91 19.03 60.90 1,000 404.99 BFG135 T/R 
4B SOT-223 7 15 200 2 90 568-1985-1-ND 95 19.69 63.00 1,000 418.95 BFG591 T/R 
9 15 120 65 120 | 568-1984-1-ND 88 16.54 49.61 1,000 286.65 BFG541 T/R 
17 45 3.6 016 80 568-1979-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M BFG403W T/R 
18 15 500 60 100 | 568-1974-1-ND 83 17.38 55.60 3,000 361.40/M BFG21W T/R an i 
fe) lew 
6A SOT-343R 2 45 250 36 60 568-1982-1-ND 76 14.18 42.53 3,000 245.70/M BFG480W T/R i 
22 45 12 054 80 568-1980-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M BFG410W T/R o pee 
25 45 30 0.135 80 568-1644-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M BFG425W T/R 3. Collector 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 905 


p ie | L | p S Wideband Transistors (cont) Fig. 9 — SOT-143R Fig. 10 = SOT SF 
Transition Cut Tape 3 
Frequency | VcEO Ic Prot hee Digi-Key Pricing Tape & Reel + Philips 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) | (Typical) | Part No. il 25 100 Size Pricing Part No. 2. 
NPN LI 
6B |SoT-343R 14 6 10 .06 100 568-1976-1-ND 72 13.50 40.50 3,000 | 234.00/M BFG310W/XR T/R Top View 
35 21 100 568-1978-1-ND 80 15.00 45.00 3,000 | 260.00/M BFG325W/XR T/R 
9 15 70 0.5 120 568-1645-1-ND 71 13.35 40.05 3,000 | 231.40/M BFGS20W/X T/R E ea 1. Emitter 
7 |soT-343N| 1.6 15 | 50 3 90 | 568-1990-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M | BFSI7WT/R ‘Base 4 eee. 
5 15 25 3 90 568-1989-1-ND 51 10.34 28.37 3,000 | 133.96/M BFR92AW T/R . Emitter 4. Collector 
8.5 10 100 0.28 100 568-1177-1-ND 40 8.01 21.96 3,000 | 103.70/M PRF957 T/R 
8 | SOT-323 9 15 | 18 | 15 | 120 | 568-1991-1-ND 56 10.50 31.50 | 3,000 | 182.00/M | BFS505 T/R Fig. 11 — SOT-143B Fig. 12 — SOT-416 
9 15 70 0.3 120 568-1654-1-ND 65 12.23 36.68 3,000 | 211.90/M BFS520 T/R 
9 |sot-143R 14 6 10 60 100 568-1975-1-ND 72 13.50 40.50 3,000 | 234.00/M BFG310/XR T/R 
6 35 21 100 568-1977-1-ND 80 15.00 45.00 3,000 | 260.00/M BFG325/XR T/R 
10 | SOT-343F 25: 45 30 135 80 568-1981-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 | 217.10/M BFG424F T/R 
11 | SOT-143B 9 15 120 A 120 568-1983-1-ND 88 16.54 49.61 3,000 | 286.65/M BFG540/X T/R 
12 | SOT-416 9 10 50 15 150 568-2085-1-ND 37 7.48 20.52 3,000 96.90/M PRF949 T/R Top View 
PNP 
2 07-23 5 12 35 0.3 50 568-1993-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 | 191.10/M BFT93 T/R 1. Collector ds ges 
15 25 0.3 50 568-1655-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 | 191.10/M BFT92 T/R 2. Emitter 2 Emitter 
8 | SOT-323 § 15 35 0.3 50 568-1656-1-ND 80 14.93 44.78 3,000 | 258.70/M BFT92W T/R . Se 3. Collector 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
NEW! Transistor Arrays 
Cut Tape 
VCEO Ic Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig. | Package | (V) |(mA) | R1 | R2 Part No. 1 25 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
NPN 
4 50 100 | 100K} — 568-2148-1-ND .13 2.48 7.15 568-2148-2-ND 3,000 25.85/M PDTC115TT T/R 
3 | SOT-23 50 100 | 2.2K | 47K | 568-2154-1-ND 29 5.40 15.60 568-2154-2-ND | 10,000) 40.80/M PDTC123JT /T3 
3 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2168-1-ND 29 5.40 15.60 568-2168-2-ND | 10,000 | 40.80/M PDTC143ZT /T3 
3 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2165-1-ND 30 5.63 15.60 568-2165-2-ND 3,000 60.00/M PDTC143ZE T/R 
4 50 100 | 47K | —- 568-2169-1-ND 30 5.63 15.60 568-2169-2-ND 3,000 60.00/M PDTC144TE T/R 
4 50 100 | 4.7K} - 568-2161-1-ND 30 5.63 15.60 568-2161-2-ND 3,000 60.00/M PDTC143TE T/R 
4 | SOT-416 50 100 | 22K] - 568-2156-1-ND 30 5.63 15.60 568-2156-2-ND 3,000 60.00/M PDTC124TE T/R 
3 50 100 | 2.2K | 2.2K | 568-2150-1-ND 29 5.40 15.60 568-2150-2-ND 3,000 56.40/M PDTC123EE T/R 
4 50 100 | 100K} — 568-2145-1-ND 29 5.40 15.60 568-2145-2-ND 3,000 56.40/M PDTC115TE T/R 
3 50 100 | 47K | 22K | 568-2171-1-ND 30 5.63 15.60 568-2171-2-ND 3,000 60.00/M PDTC144WE T/R 
4 | SOT-346 50 100 | 100K} — 568-2146-1-ND 13 2.48 7.15 568-2146-2-ND 3,000 25.85/M PDTC115TK T/R 
4 | SOT-323 50 100 | 100K} — 568-2149-1-ND 29 5.40 15.60 568-2149-2-ND 3,000 56.40/M PDTC115TU T/R 
4 50 100 | 10K | — 568-2140-1-ND 30 5.63 15.60 568-2140-2-ND 4,000 60.00/M PDTC114TEF T/R 
3 50 100 | 10K | 47K | 568-2142-1-ND 30 5.63 15.60 568-2142-2-ND 4,000 60.00/M PDTC114YEF T/R 
3 50 20 | 100K|100K) 568-2143-1-ND 30 5.63 15.60 568-2143-2-ND 4,000 60.00/M PDTC115EEF T/R SOT-416 
3 | SOT-490 50 100 | 2.2K | 2.2K | 568-2151-1-ND 29 5.40 15.60 568-2151-2-ND 4,000 56.40/M PDTC123EEF T/R 
3 50 100 | 4.7K | 4.7K | 568-2159-1-ND 30 5.63 15.60 568-2159-2-ND 4,000 60.00/M PDTC143EEF T/R 
1 50 100 | 4.7 | 10K | 568-2163-1-ND 30 5.63 15.60 568-2163-2-ND 4,000 60.00/M PDTC143XEF T/R +1 8 
3 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2166-1-ND 30 5.63 15.60 568-2166-2-ND 4,000 60.00/M PDTC143ZEF T/R 0 
PNP 
1 50 20 | 100K} 100K) 568-2109-1-ND 13 2.48 7.15 568-2109-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115ET T/R 
2 50 100 | 22K} — 568-2122-1-ND 13 2.48 7416 568-2122-2-ND 3,000 25.85/M PDTA124TT T/R 
2 a 50 100 | 47K | — 568-2136-1-ND 13 2.48 7.15 568-2136-2-ND 3,000 25.85/M PDTA144TT T/R 
2 50 100 | 100K} — 568-2114-1-ND 13 2.48 7.15 568-2114-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115TT T/R 
1 50 100 | 10K | 47K | 568-2104-1-ND 30 5.63 15.60 568-2104-2-ND 3,000 60.00/M PDTA114YE T/R 
SOT-346 SOT-323 
1 50 20 | 100K | 100K} 568-2106-1-ND .29 5.40 15.60 568-2106-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115EE T/R 
2 50 100 | 22K} - 568-2119-1-ND .29 5.40 15.60 568-2119-2-ND 3,000 56.40/M PDTA124TE T/R 
1 50 100 | 2.2K | 2.2K | 568-2116-1-ND .29 5.40 15.60 568-2116-2-ND 3,000 56.40/M PDTA123EE T/R x 3.1 Hy 
2 | SOT-416 50 100 | 4.7K | - 568-2127-1-ND 30 5.63 15.60 568-2127-2-ND 3,000 60.00/M PDTA143TE T/R lf 
1 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2130-1-ND 30 5.63 15.60 568-2130-2-ND 3,000 60.00/M PDTA143ZE T/R 3.0 
1 50 100 | 47K | 22K | 568-2138-1-ND .29 5.40 15.60 568-2138-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144WE T/R | 
2 50 100 | 47K | - 568-2133-1-ND .29 5.40 15.60 568-2133-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144TE T/R We i= 
2 50 100 | 100K} — 568-2111-1-ND 29 5.40 15.60 568-2111-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115TE T/R 1.9 
1 50 20 | 100K | 100K} 568-2107-1-ND 13 2.48 7.15 568-2107-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115EK T/R 
2 50 100 | 10K | — 568-2102-1-ND 13 2.48 745 568-2102-2-ND | 10,000) 18.70/M PDTA114TK T/R 
2 | SOT-346 50 100 | 22K} - 568-2120-1-ND 13 2.48 7.15 568-2120-2-ND 3,000 25.85/M PDTA124TK T/R SOT-490 
2 50 100 | 47K | - 568-2134-1-ND 13 2.48 7.15 568-2134-2-ND 3,000 25.85/M PDTA144TK T/R 
2 50 100 | 100K} — 568-2112-1-ND 13 2.48 7415 568-2112-2-ND 3,000 25.85/M PDTA115TK T/R 
1 50 20 | 100K|100K) 568-2110-1-ND .29 5.40 15.60 568-2110-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115EU T/R 
2 S0T-323 50 100 | 100K} — 568-2115-1-ND .29 5.40 15.60 568-2115-2-ND 3,000 56.40/M PDTA115TU T/R 
2 50 100 | 47K | - 568-2137-1-ND .29 5.40 15.60 568-2137-2-ND 3,000 56.40/M PDTA144TU T/R 
2 50 100 | 22K | - 568-2123-1-ND .29 5.40 15.60 568-2123-2-ND 3,000 56.40/M PDTA124TU T/R 
1 50 100 | 4.7K | 4.7K | 568-2125-1-ND 30 5.63 15.60 568-2125-2-ND 4,000 60.00/M PDTA143EEF T/R 
1 | SOT-490 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2131-1-ND 30 5.63 15.60 568-2131-2-ND 4,000 60.00/M PDTA143ZEF T/R 
2 50 100 | 10K | - 568-2101-1-ND 30 5.63 15.60 568-2101-2-ND 4,000 60.00/M PDTA114TEF T/R 
NEW! PNP Loadswitch SOT-666 
Cut Tape 
Ic | VCEO | VCESAT Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Philips 
(mA) (Vv) (mV) R1 R2 Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. GI 
500 12 250 10K 10K 568-2173-1-ND 60 11.25 33.75 568-2173-2-ND 4,000 195.00/M PEMF21 T/R TOP VIEW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHILIPS mosrets 


Fig. 1 — SOT-23 


H 


= 


1. Source 
2. Drain 
3. Gate 


§ Tube + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Tab - Drain 


Fig. 10 — 8-TSSOP NEW! 


Voss Ip |Rps(on) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel + Philips 
Fig. | Package (V) (A) (0) Part No. i) 25 100 Size Pricing Part No. 
N-Channel 
50. | 0.173] 15 | 568-1658-1-ND 38 7.39 2081 | 3,000 85.14/M | BSN20T/R 
ia | sotag | 55 | 0335; 5 — | 568-1657-1-ND 29 5.51 15.29 | 3,000 58.80/M | BSH111T/R 
60 | 030] 5 | 568-1369-1-ND 19 3.56 10.27 | 3,000 37.13/M | 2N7002 T/R 
60 | 030] 55 | 568-1768-1-ND 49 9.70 29.10 | 10,000 | 123.68/m | BSH112 7/3 3 é 
2 | sot-223 | 240 | 0375] 5 | 568-1769-1-ND 64 ——:12.00 36.00 | 1,000 212.80 | BSP89T/R tats 
3a | sor-143p| 10 | 0.05 | 45 | 568-1659-1-ND 7 1418 4253 | 3,000 | 24570m | BSS8aT/R 2. Source 
6 03 | — | 568-1962-1-ND 56 10.50 3150 | 3,000 | 182.00/M BFI212 $:Dien 
6 03 | — | 568-1959-1-ND 56 10.50 3150 | 3,000 | 18200m | BF1211 
ax |sorae| 12 03 | — | 568-1973-1-ND AT 9.35 28.05 | 3,000 | 126.23m | BF998T/R Fig. 2— SOT-223 
12 02 | — | 568-1970-1-ND 55 10.24 30.71 | 3000 | 177457 | BF991T/R 
20 03 | — | 568-1972-1-ND 59 11.08 33.08 | 3,000 | 19110m | BF994ST/R 
20 04 | — | 568-1971-1-ND 55 10.24 30.71 | 3000 | 177.457™m | BF992T/R 
4 | sorta! ¢ 03 | — | 968-1960-1-ND 5610.50 31.50 | 3000 | 1e200m | BFI211R 
568-1963-1-ND 56 10.50 3150 | 3000 | 18200m | BF1212R 
6 03 | — | 568-1961-1-ND 5610.50 31.50 | 3000 | 18200m | BFI211WR 
5 | soT-343R| 6 03 | — | 568-1964-1-ND 56 = 10.50 31.50 | 3000 | 18200M | BF1212WR 
12 04 | —_ | 568-1969-1-ND AT 9.45 28.35 | 3,000 | 12758/m | BF9O8WRT/R Top View 
too | 17 | 0.41 | 568-1159-5-ND§ 62 «1281 41.00 = — | IRFS0N 
6 | T0-220AB/ 100 | 23 | 0.077 | 568-1160-5-ND§ 63 13.13 42.00 = — | IRFS40 1. Gate 
200 16 | 0.18 | 568-1161-5-ND§ 94 18.70 56.10 —_ —_ IRF640 2 pian 
55 | 40 | 21 | 568-2174-1-ND NEW! 150 30.00 90.00 | 1500 | 78000M | PHI955LT/R a oan: 
25 | 100 | 4.1 | 568-2177-1-ND NEW! 1.80 36.00 108.00 | 1,500 | 1053.00/M | PH2625LT/R 
25 | 787| 9.5 | 568-2181-1-ND NEW! 1.63 32.50 97.50 | 1,500 | 845.00M | PH6325L T/R 
20 121 | 25 | 568-2176-1-ND NEW! 2.18 43.61 130.82 1,500 | 1133.74/M PH2520U T/R Fig. 4 — SOT-143R 
20 | 100 | 3.7 | 568-2178-1-ND NEW! 246 49.26 147.78 | 1,500 | 1280.76 | PH3120L T/R 
25 | 100 | 0.003 | 568-2344-1-ND NEW! 218 4361 13082 | 1,500 | 1133.74m | PH2925UT/R 
|||: PAR 30 | 100 | 0.0032 | 568-2345-1-ND NEW! 200 40.00 120.00 | 1,500 | 1040.00m | PH3230S T/R 
30 98 | 0.0038 | 568-2346-1-ND NEW! 183 36.50 += 109.50 | 1,500 | 949.00/M | PH3830L T/R 
30 80 | 7.2 | 568-2179-1-ND NEW! 178 © 35.50 +» 106.50 | 1,500 | 923.00/M | PH4530L T/R 
30 80 | 0.0057 | 568-2348-1-ND NEW! 170 34.00 102.00 | 1,500 | 884.00/M | PH5330E T/R 
30 68 | 0.0079 | 568-2349-1-ND NEW! 143 28.50 3550 | 1,500 | 741.00M | PH7030LT/R 
30 67 | 0.0082 | 568-2350-1-ND NEW! 1.50 30.00 90.00 | 1,500 | 7s0.00m | PH8230E T/R Top View 
40 | 945 | 41 | 568-2180-1-ND NEW! 188 ©3750 += 112.50 | 1,500 | 975.00/M | PH4840S T/R 
100 | 343) 23 | 568-2175-1-ND NEW! 225 45.00 135.00 | 1,500 | 1170.00m | PH20100S T/R setiiee 
40 75 | 8 | 568-2182-1-ND NEW! 146 29.25 87.75 800 631.80 | PHB101NQO4T/T3 2. Drain 
55 75 | 93 | 568-2183-1-ND NEW! 228 ©4550 136.50 800 982.80 | PHB110NQO6LT /T3 3. Gate 2 
40 75 | 71 | 568-2184-1-ND NEW! 257 51.48 160.16 800 1189.76 | PHB129NQO4LT /13 # Gate: 
55 75 | 64 | 568-2185-1-ND NEW! 278 5558 172.90 800 1284.40 | PHB146NQO6LT/13 
25 75 5 _| 568-2186-1-ND NEW! 1.95 39.00 __—‘117.00 800 842.40 | PHB152NQO3LTA/T3 Fig. 6 — TO-220AB 
9 | pepak | 40 75 | 48 | 568-2187-1-ND NEW! 278 5558 172.90 800 1284.40 | PHB174NQO4LT 13 
55 75 | 44 | 568-2188-1-ND NEW! 290 5792 180.18 800 1338.48 | PHB191NQO6LT/13 tab © 
40 75 | 35 | 568-2189-1-ND NEW! 290 5792 180.18 800 1338.48 | PHB222NQ04LT/13 
75 27 | 50 | 568-2190-1-ND NEW! 89 18.44 59.00 800 330.40 | PHB29NosT /73 
20 | 447) 30 | 568-2191-1-ND NEW! 80 15.00 45.00 800 224.00 | PHB38NO2LT /73 
150 | 451) 42 | 568-2192-1-ND NEW! 1.75 35.00 —‘105.00 800 756.00 | PHB4SNQ15T/13 
1D 20 | 57 | 0.036 | 568-2353-1-ND NEW! 45 9.00 27.00 | 3,000 | 12150M | PMV3OUNT/R 
1A 20 | 59 | 0.037 | 568-2354-1-ND NEW! 55 11.00 33.00 | 3,000 | 14850/M | PMV3IXNT/R ee 
1a | sot-23 | 30 | 49 | 0.047 | 568-2355-1-ND NEW! 4B 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00M | PMV4OUNT/R 
1A 30 | 54 | 0.042 | 568-2356-1-ND NEW! 55 11.00 33.00 | 3,000 | 148.50/M | PMV4S5ENT/R iais 
1A 30 | 47 | 0.055 | 568-2357-1-ND NEW! 58 11.50 3450 | 3,000 | 155.25/M | PMV6OENT/R 2 Drain 
NEW! Dual N-Channel NEW! eel 
20 | 11.6] 0.0185 | 568-2359-1-ND 60 11.25 33.75 | 2500 | 195.00m | PMWD15UN/73 
20 | 99 | 0.019 | 568-2360-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00m | PMWD16UN/73 Fig. 8— LFPAK NEW! 
30 | 56 | 0.023 | 568-2361-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00/M | PMWD19UN/T3 
10 | BTSSOP | 59 | 40.4 | 0.024 | 568-2362-1-ND 84 15.75 47.25 | 2500 | 273.00/M | PMWD20XN/T3 
20 | 78 | 0.03 | 568-2363-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00m | PMWD26UN/73 
30 5 | 0.033 | 568-2364-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 312.00m | PMWD30UN/T3 
20 | 087 | 034 | 568-2365-1-ND AT 9.45 2592 | 3,000 | 12240 | PMGD280UNTIR 
20 | 086 | 035 | 568-2366-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 122.40/M | PMGD290XNT/R 
30 | 0.74] 0.44 | 568-2367-1-ND AT 9.45 2592 | 3,000 | 122.40/M | PMGD370XNT/R 
7 | $0T363 ) 39 | 071) 0.48 | 568-2368-1-ND 47 945 2592 | 3,000 | 122.40/M | PMGD400UNTIR 
60 | 049] 092 | 568-2369-1-ND AT 9.45 2592 | 3,000 | 12240/M | PMGD780SNT/R 
30 | 0.125] 8 | 568-2370-1-ND 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00m | PMGD8000LN T/R 
1,2,3: Source (S) 
P-Channel 4: Gate (G) 
a | sorzs | © | 213] 10 | 566-1660-1-ND 28 «833° ~=«14.77 ~«| 3,000 | 56.80/M | BSS84T/R Connects brain Dy 
20 | 39 | 0.076 | 568-2358-1-ND NEW! 50 10.00 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PMV6SxP T/R 
JFET N-Channel 
20 | 025] — | 568-1968-1-ND 50 9.45 26.35 | 3,000 | 16380M | BF862T/R 
ae | sota3 | 25 | 018; —_ | 568-1967-1-no 55 10.24 30.71 | 3000 | 17745 | BFB61BT/R 
25 05 | 50 | 568-2089-1-ND 34 6.56 18.48 | 3,000 75.60/M | PMBFJ310 T/R 
30 | .025 | — | 568-1966-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 163.80/M | BFS45C T/R 
8 | 568-2078-1-ND At 8.27 22.68 | 3,000 | 1o710m | PMBFJ108T/R 
1c | sor-23 | 25 05 | 12 | 568-2079-1-ND At 8.27 22.68 | 3,000 | 10710/M | PMBFJ109T/R 
18 | 568-2080-1-ND AN 8.27 22.68 | 3,000 | 10710/M | PMBFJ110 T/R 
1p | sor-23 | 20 | .oo7 | — | 568-1965-1-ND 69 13.00 36.99 | 3,000 | 22529m | BF5117/R 
7 | sot-363 | 25 60 | 50 | 568-2084-1-ND 75 15.63 50.00 | 3,000 | 325.00 | PMBFJ6207/R 
JFET P-Channel 
ic | sota3 | a0 | 002] 250 | 568-2082-1-ND At 8.27 22.68 | 3,000 | 10710M | PMBFJ176T/R oe ae) (sy) 
02 | 85 | 568-2081-1-ND At 8.27 22.68 | 3,000 | 10710M | PMBFU1747/R 4. Gate 1 (G1) 


c D 
1. Drain 1. Gate 


2.Source 2. Drain 
3. Gate 3. Source 


Fig. 3 — SOT-143B 


Top View 


A B 

1. Substrate (b) 1. Source 
2. Source 2. Drain 
3. Drain 3. Gate 2 
4. Gate Gate 1 


Fig. 5 — SOT-343R 


Top View 
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2. Drain 

3. Gate 2 
4, Gate 1 


Fig. 7 — SOT-363 


. Source (1) 
. Source (2) 
. Gate (2) 
. Drain (2) 
. Drain (1) 
. Gate (1) 


Fig. 9 — D2PAK NEW! 


MB. 


it? 


1. Gate (G) 

2. Drain (D) 

3. Source (S) 

MB: Mounting Base, 
Connected to Drain (D) 


5: Gate 2 (G2) 
6,7: Source 2 (S2) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — DO-35 


Fig. 2— SOD-110 
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Top View 


Fig. 3 — SOD-523 


Fig. 9 — TO-220AB 
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1. Anode 1 

2. Cathode 

3. Anode 2 

Tab - Cathode 
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1. Main Terminal 1 
2. Main Terminal 2 
3. Gate 
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1. Cathode 
2. Anode 
3. Gate 


Tab - Main Terminal 2 Tab - Anode 


Fig. 16 — DO-41 


Fig. 17 — TO-92 


Fig. 10 — TO-220AC 


Fig. 4 — SOD-80C 


Fig. 5 — SOT-23 
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1. Anode 1. Anode (a1) 


1. Anode 
2. Cathode 


1. Cathode 1 
2. Cathode 2 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


1: Main Terminal 
2: Main Terminal 
3:Gate 

Case: Isolated 
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1. Anode 1 
2. Anode 2 
3. Common Cathode 


Fig. 11 — TO-220F NEW! 
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Fig. 12 — TO-247 
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Fig. 7 — SOT-143B 


Fig. 8 — SOD-87 
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4. Anode 1 


Fig. 13 — DO-34 


Fig. 15 — SOD-882 
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Top View 


Fig. 19 — SOT-404 
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Fig. 21 — SOD-27 
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High Speed Diodes 


1. Main Terminal 2 
2. Gate 
3. Main Terminal 1 


1. Main Terminal 1 

2. Main Terminal 2 

3. Gate 

Tab - Main Terminal 2 


1. Main Terminal 1 

2. Main Terminal 2 

3. Gate 

Tab - Main Terminal 2 


1. Cathode 
2. Anode 

3. Gate 

Tab - Anode 


Peak | Continuous} Maximum Forward Maximum Power 
Reverse | Forward Voltage@ Reverse Dissi- Cut Tape 
Voltage Current VE IF Recovery Time| pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig. | Package | VaRm (V) (mA) (V) (mA) Trr (ns) Pd (mW) | Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DO-35 100 200 1 10 4 500 568-1360-1-ND 04 72 2.08 | 568-1360-2-ND | 10,000 5.78/M | 1N4148 T/R 
200 0.72 5 4 500 568-1361-1-ND 06 1.10 3.19 | 568-1361-2-ND | 10,000 8.33/M_ | 1N4448 T/R 
2 | SOD-110 85 250 1 50 4 400 568-1599-1-ND 25 4.69 13.00 | 568-1599-2-ND | 3,000 50.00/M_ | BAS216 T/R 
3 | SOD-523 85 250 1 50 4 500 568-1603-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1603-2-ND | 3,000 54.00/M_| BAS516 T/R 
75 200 1 100 4 500 568-1601-1-ND 13 2.48 7.15 | 568-1601-2-ND | 2,500 25.86/M | BAS32L T/R 
4 | SOD-80C 100 200 1 10 4 500 568-1749-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1749-2-ND 2.500 16.46/M | PMLL4148L T/R 
0.72 5 568-1750-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1750-2-ND : 16.46/M_| PMLL4448 T/R 
568-1596-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1596-2-ND 16.45/M | BAS16 T/R 
Bf| SOlTres"|\__"88 iad i a 4 250 | 568-1737-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1737-2-ND | 9°00 | 16.45/m | PMBD914 T/R 
60 100 568-1623-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1623-2-ND 16.45/M | BAV74 T/R 
SB: | S028" | a5 128 q 50 ‘ 250 | 568-1622-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1622-2-ND | 9°00 | 16.45/M | BAV70 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1624-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1624-2-ND 3,000 16.45/M | BAV99 T/R 
5C | SOT-23 140 10 3 568-1619-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1619-2-ND , 37.60/M | BAV199 T/R 
100 125 1 50 4 250 568-1736-1-ND 08 1.58 4.55 | 568-1736-2-ND | 3,000 16.45/M_| PMBD7000 T/R 
5D | SOT-23 85 125 1 50 4 250 568-1626-1-ND 08 1.58 4.55 | 568-1626-2-ND | 3,000 16.45/M | BAW56 T/R 
6A_| SOT-323 85 175 1 50 4 200 568-1597-1-ND 14 2.70 7.80 | 568-1597-2-ND | 3,000 28.20/M_| BAS16W. 
6B_| SOT-323 85 130 1 50 4 200 568-1625-1-ND 13 2.48 7.15 | 568-1625-2-ND | 3,000 25.85/M_| BAV99W T/R 
85 215 50 4 568-1600-1-ND 26 4.95 14.30 | 568-1600-2-ND 51.70/M | BAS28 T/R 
Zr |/SOISMBE 60 150 : 200 6 250 | 568-1604-1-ND 25 473 13.65 | 568-1604-2-ND | %°00 | 4935/1 | BASS6 T/R 
General Purpose Diodes 
Peak Continue | Power Peak 
Reverse Forward Dissi- Repetitive Diode Recovery Cut Tape 
Voltage Current pation Surge Cap Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig.| Package | VaRm (V) IF (mA) (mW) IFRM (mA) (pF) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4 | SOD-80C 250 400 568-1618-1-ND 24 4.50 13.00 | 568-1618-2-ND | 2,500 47.00/M | BAV103 T/R 
5A | SOT-23 250 200 250 625 5 50 568-1598-1-ND 08 1.58 4.55 |568-1598-2-ND | 3,000 16.45/M | BAS21 T/R 
5C | SOT-23 125 250 568-1621-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-1621-2-ND | 3,000 42.30/M | BAV23S T/R 
7 |SOT-143B 225 250 568-1620-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1620-2-ND | 3,000 54.00/M | BAV23 T/R 
General Purpose Rectifiers 
Average Maximum 
Peak Rectified Instantaneous Cut Tape Tape & Reel 
Reverse Voltage | Forward Current | Forward Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Philips 
Fig.| Package Varn (V) IF (A) Ve (V) Ip (A) | Part No. 1 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
8 SOD-87 50 1.6 14 1 | 568-1178-1-ND 27 5.51 15.12 568-1178-2-ND 75.60/M PRLL4001 T/R 
Ultra Fast Recovery Diodes 
Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse 
Voltage Current Voltage @ Recovery Time Digi-Key Pricing Philips 
Fig.| Package Vern (V) IF (A) Ve (V) Ip (A) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. 
9A| TO-220AB 600 10 2 5 30 568-1781-ND 2.26 45.20 135.60 BYC10-600CT 
i‘ 200 20 1.15 20 25 568-1667-5-ND* 85 17.72 56.70 BYV32E-200 
10 | TO-220AC 200 8 1.05 8 25 568-1669-5-ND* 69 12.98 38.95 BYW29E-200 
12 TO-247 200 30 1.05 15 22 568-1668-5-ND* 1.44 28.88 86.63 BYV72EW-200 
* Tube (Continued) 


908 (tT063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PHILI 


PS 


Diodes (Cont.) | @)Rolts 


Avalanche Rectifiers 


Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse Cut Tape 
Voltage Current Voltage @ Recovery Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig.| Package Vern (V) IF (A) Ve (V) Ip (A) | Time (ns) Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1000 1.5 1.3 at 300 568-1664-1-ND 42 8.20 23.10 | 568-1664-2-ND | 2,000 99.75/M | BYD37M T/R 
100 2 0.98 1 25 568-1665-1-ND 43 8.67 26.01 568-1665-2-ND | 2,000 121.38/M | BYD77B T/R 
8 SOD-87 200 1.5 1.05 1 3000 568-1661-1-ND .38 7.39 20.81 = = — | BYD17D T/R 
400 1.5 1.05 1 3000 568-1662-1-ND .38 7.39 20.81 568-1662-2-ND | 2,000 89.87/M | BYD17GT/R 
600 1.5 1.05 1 3000 568-1663-1-ND -38 7.39 20.81 = = — | BYD17JT/R 
800 1.5 1.05 1 3000 568-1782-1-ND -38 7.39 20.81 568-1782-2-ND | 8,000 80.41/M | BYD17K T/3 
Schottky Barrier Diodes 
Continuous Forward Voltage 
Reverse Forward Maximum Cut Tape 
Voltage Current eV @ ir Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig. Package VR (V) IF (mA) (VDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Size Pricing Part No. 
4 SOD-80C 30 200 320 d 568-1609-1-ND 27 5.06 14.04 568-1609-2-ND 2,500 54.00/M_| BAS85 T/R 
5A SOT-23 30 200 320 1 568-1610-1-ND 14 2.70 7.80 568-1610-2-ND 3,000 28.20/M | BAT54 T/R 
70 70 410 1 568-1608-1-ND .22 4.05 11.70 568-1608-2-ND 3,000 42.30/M_| BAS70 T/R 
5B SOT-23 30 200 320 1 568-1612-1-ND 16 3.04 8.78 568-1612-2-ND 3,000 31.73/M | BAT54C T/R 
70 70 410 d 568-1606-1-ND 22 4.05 11.70 568-1606-2-ND 3,000 42.30/M_| BAS70-05 T/R 
30 200 320 1 568-1614-1-ND 16 3.04 8.78 568-1614-2-ND 3,000 31.73/M | BAT54S T/R 
5C SOT-23 40 120 380 1 568-1602-1-ND .22 4.05 11.70 568-1602-2-ND 3,000 42.30/M | BAS40-04 T/R 
70 70 410 1 568-1605-1-ND 22 4.05 11.70 568-1605-2-ND 3,000 42.30/M_| BAS70-04 T/R 
5D SOT-23 30 200 320 1 568-1611-1-ND 16 3.04 8.78 3,000 31.73/M | BAT54A T/R 
70 70 410 1 568-1607-1-ND 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M_| BAS70-06 T/R 
6B SOT-323 30 200 320 1 568-1615-1-ND .23 4.28 12.35 568-1615-2-ND 3,000 44.65/M_| BAT54SW T/R 
6C SOT-323 30 200 320 1 568-1613-1-ND .23 4.28 12.35 568-1613-2-ND 3,000 44.65/M_| BATS54CW T/R 
is SOT-143B 30 200 320 1 568-1616-1-ND -30 5.63 15.60 568-1616-2-ND 3,000 60.00/M_| BAT74 T/R 
8 SOD-87 20 1000 450 1 568-1179-1-ND 40 8.00 24.00 568-1179-2-ND 2,000 112.00/M | PRLL5817 T/R 
40 1000 600 1 568-1180-1-ND 40 8.00 24.00 568-1180-2-ND 2,000 112.00/M_| PRLL5819 T/R 
12 DO-34 30 200 320 1 568-1617-1-ND .28 5.18 14.95 568-1617-2-ND | 10,000 39.10/M | BAT85 T/R 
Variable Capacitance Diodes 
Reverse Diode Series 
Voltage CD @ 1MHz Resistance Cut Tape Tape & Reel 
VR (pF) (pF) (Q) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Philips 
Fig. | Package (V) @VR Maximum} @ VR Maximum| Maximum @ MHz} Part No. u 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
6 2.3 11.2 0.2 33.5 0.6 100 568-1953-1-ND 56 10.50 31.50 568-1953-2-ND 182.00/M BB202 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1948-1-ND 46 9.24 25.34 568-1948-2-ND 119.68/M BB181 T/R 
28 2.225 1 21.26 0.75 470 568-1946-1-ND 48 9.79 26.86 568-1946-2-ND 126.82/M BB179 T/R 
3 | SOD-523 25 2.92 2 34.2 0.75 470 568-1950-1-ND 44 8.96 24.59 568-1950-2-ND 116.11/M BB187 T/R 
32 28 2.25 1 20 0.75 470 568-1947-1-ND 46 9.24 25.34 568-1947-2-ND 119.68/M BB179B T/R 
28 2.754 1 42.35 0.8 100 568-1945-1-ND 44 8.82 26.46 568-1945-2-ND 119.07/M BB178 T/R 
28 2.89 1 62 1.2 100 568-1949-1-ND 40 8.14 22.32 568-1949-2-ND 105.40/M BB182 T/R 
5A | SOT-23 30 25 6 3 32 0.7 200 568-1957-1-ND At 8.27 22.68 568-1957-2-ND 107.10/M BBY40 T/R 
28 2 1 16.5 1.2 470 568-1956-1-ND 48 9.65 26.46 568-1956-2-ND 124.95/M BBY31 T/R 
15 7.5 29.7 1 86 0.4 100 568-1954-1-ND 64 12.00 36.00 568-1954-2-ND 208.00/M BB207 T/R 
5B | SOT-23 7.5 29.7 1 102 0.5 100 568-1952-1-ND 51 10.19 30.57 568-1952-2-ND 137.57/M BB201 T/R 
18 4.5 14.8 1 74.2 0.6 100 568-1951-1-ND 51 10.19 30.57 568-1951-2-ND 137.57/M BB200 T/R 
13 | Sop-323 10 7.5 5.4 1 23.2 0.5 100 568-1955-1-ND -60 11.25 33.75 568-1955-2-ND 195.00/M BB208-03 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1944-1-ND At 8.27 22.68 568-1944-2-ND 107.10/M BB131 T/R 
PIN Diodes 
Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage| Forward Current | Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum IF ro (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig.| Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. 4 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1937-1-ND 45 9.06 24.84 568-1937-2-ND | 3,000 117.30/M BAP65-02 T/R 
35 100 0.5 1.05 568-1912-1-ND AT 9.52 26.10 568-1912-2-ND | _ 3,000 123.25/M BA891 T/R 
100 1.8 0.32 568-1926-1-ND 42 8.40 23.04 568-1926-2-ND | 3,000 108.80/M BAP63-02 T/R 
3 SOD-523 50 50 5 0.55 568-1915-1-ND 45 9.06 24.84 568-1915-2-ND | 3,000 117.30/M BAP50-02 T/R 
100 va 0.4 568-1940-1-ND A6 9.19 25.20 568-1940-2-ND | _ 3,000 119.00/M BAP70-02 T/R 
60 50 10 0.55 568-1921-1-ND 45 9.06 24.84 568-1921-2-ND | 3,000 117.30/M BAP51-02 T/R 
100 1.8 0.45 568-1913-1-ND 45 9.06 24.84 568-1913-2-ND | 3,000 117.30/M BAP1321-02 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1929-1-ND 45 9.06 24.84 568-1929-2-ND | _ 3,000 117.30/M BAP64-02 T/R 
5A SOT-23 35 100 7 @ 5mA 1pF @ 20V 568-1943-1-ND -39 7.86 21.56 568-1943-2-ND | 3,000 101.83/M BAT18 T/R 
50 50 5 0.6 568-1919-1-ND AT 9.45 28.35 568-1919-2-ND | 3,000 127.58/M BAP50-05 T/R 
5B SOT-23 100 rg 0.43 568-1942-1-ND -55 11.00 33.00 568-1942-2-ND | 3,000 148.50/M BAP70-05 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1933-1-ND AT 9.45 28.35 568-1933-2-ND | 3,000 127.58/M BAP64-05 T/R 
5C SOT-23 50 50 5 0.6 568-1917-1-ND A7 9.45 28.35 568-1917-2-ND | 3,000 127.58/M BAP50-04 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1931-1-ND A7 9.45 28.35 568-1931-2-ND | 3,000 127.58/M BAP64-04 T/R 
5D SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1935-1-ND A7 9.45 28.35 568-1935-2-ND | 3,000 127.58/M BAP64-06 T/R 
6B | SOT-323 50 50 5 0.6 568-1918-1-ND AT 9.45 28.35 568-1918-2-ND | 3,000 127.58/M BAPS50-04W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1932-1-ND AT 9.45 28.35 568-1932-2-ND | 3,000 127.58/M BAP64-04W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1939-1-ND AT 9.45 28.35 568-1939-2-ND | _ 3,000 127.58/M BAP65-05W T/R 
50 2.5 0.55 568-1923-1-ND A7 9.45 28.35 568-1923-2-ND | 3,000 127.58/M BAP51-05W T/R 
6C | SOT-323 50 50 10 0.6 568-1920-1-ND A7 9.45 28.35 568-1920-2-ND | 3,000 127.58/M BAPS50-05W T/R 
100 1.8 0.35pF @ 20V_ | 568-1928-1-ND AT 9.45 28.35 568-1928-2-ND | 3,000 127.58/M BAP63-05W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1934-1-ND AT 9.45 28.35 568-1934-2-ND | 3,000 127.58/M BAP64-05W T/R 
6D | SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1936-1-ND 46 9.19 25.20 568-1936-2-ND | 3,000 119.00/M BAP64-06W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1938-1-ND 45 9.06 24.84 568-1938-2-ND | 3,000 117.30/M BAP65-03 T/R 
50 25 0.55 568-1922-1-ND 45 9.06 24.84 568-1922-2-ND | 3,000 117.30/M BAP51-03 T/R 
50 50 5 0.55 568-1916-1-ND 45 9.06 24.84 568-1916-2-ND | 3,000 117.30/M BAP50-03 T/R 
13 | SOD-323 100 1.8 0.35 568-1927-1-ND Al 8.27 22.68 568-1927-2-ND | 3,000 107.10/M BAP63-03 T/R 
100 us 0.4 568-1941-1-ND A6 9.19 25.20 568-1941-2-ND | 3,000 119.00/M BAP70-03 T/R 
60 100 1.8 0.45 568-1914-1-ND 45 9.06 24.84 568-1914-2-ND |_ 3,000 117.30/M BAP1321-03 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1930-1-ND 45 9.06 24.84 568-1930-2-ND | 3,000 117.30/M BAP64-03 T/R 
14} sop-882 50 100 1.2 0.23 568-1925-1-ND 46 9.19 25.20 568-1925-2-ND | 10,000 105.00/M BAP55L T/R 
60 2.5 0.4 568-1924-1-ND A6 9.19 25.20 568-1924-2-ND | 10,000 105.00/M BAPS51L T/R 
(Continued) 
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PHILIPS 


Zener Voltage Regulators 


Diodes (cont) [@®soks] 


Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (uA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig.| Package | Minimum Maximum | Maximum @ Iz(mA)| Maximum Vp (V) | Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4.4 5 80 5 3 2 568-1670-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1670-2-ND | 10,000 20.40/M | BZX79-C4V7 T/R 
1 DO-35 4.8 5.4 60 5 2 2 568-1671-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1671-2-ND | 10,000 20.40/M | BZX79-C5V1 T/R 
teh 8.7 15 5 0.7 5 568-1672-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1672-2-ND | 10,000 20.40/M | BZX79-C8V2 T/R 
15:2 16.8 40 5 0.05 11.2 | 568-1784-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1784-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C16 T/R 
17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 | 568-1785-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1785-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1786-1-ND .36 7.03 19.80 |568-1786-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 | 568-1787-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1787-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 | 568-1788-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1788-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 | 568-1789-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1789-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C27 T/R 
28.5 31.5 80 ie 0.05 21 568-1790-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1790-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 | 568-1791-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1791-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C33 T/R 
3 | SOD-523 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 | 568-1792-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1792-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 | 568-1793-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1793-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 | 568-1794-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1794-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 | 568-1795-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1795-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 | 568-1796-1-ND 36 7.03 19.80 |568-1796-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 | 568-1797-1-ND .36 7.03 19.80 |568-1797-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 | 568-1798-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1798-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 | 568-1799-1-ND .36 7.03 19.80 |568-1799-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 | 568-1800-1-ND -36 7.03 19.80 |568-1800-2-ND | 3,000 81.00/M | BZX585-C75 T/R 
9.4 10.6 20 5 0.2 L 568-1673-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1673-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C10 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-1674-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1674-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C12 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-1675-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1675-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C3V3 T/R 
5A | SOT-23 4.4 5 80 5 3 2 568-1676-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1676-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 § 2 2 568-1677-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1677-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-1678-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1678-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C5V6 T/R 
5.8 6.6 10 5 3 4 568-1679-1-ND 12 2.25 6.50 |568-1679-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C6V2 T/R 
6.4 7.2 15 5 es 4 568-1680-1-ND 12 2.25 6.50 | 568-1680-2-ND | 3,000 23.50/M | BZX84-C6V8 T/R 
14 | SOD-323 10.4 11.6 20 5 0.1 8 568-1783-1-ND -32 5.91 16.38 | 568-1783-2-ND | 3,000 63.00/M | BZX384-C11 T/R 
15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 | 568-1801-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1801-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C16 T/R 
171 18.9 45 5 0.05 12.6 | 568-1802-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1802-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1803-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1803-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 | 568-1804-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1804-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 | 568-1805-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1805-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 | 568-1806-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1806-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1807-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1807-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 | 568-1808-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1808-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C33 T/R 
15 | SOD-882 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 | 568-1809-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1809-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 | 568-1810-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1810-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 | 568-1811-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1811-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 | 568-1812-1-ND AI 7.97 22.44 |568-1812-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 | 568-1813-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1813-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 | 568-1814-1-ND AI 7.97 22.44 |568-1814-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 | 568-1815-1-ND Al 7.97 22.44 |568-1815-2-ND | 10,000 79.05/M_ | BZX884-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 | 568-1816-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1816-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 | 568-1817-1-ND A1 7.97 22.44 |568-1817-2-ND | 10,000 79.05/M | BZX884-C75 T/R 
48 5.4 550 1 10 fl 568-1362-1-ND 18 3.38 9.75 |568-1362-2-ND | 5,000 30.00/M | 1N4733A T/R 
16 DO-41 11.4 12.7 700 0.25 5 9.1 568-1363-1-ND 18 3.38 9.75 |568-1363-2-ND | 5,000 30.00/M | 1N4742A T/R 
13.8 15.6 700 0.25 5 11.4 | 568-1364-1-ND 18 3.38 9.75 |568-1634-2-ND | 5,000 42.30/M | 1N4744A T/R 
Triacs 
VDRM ly (RMS) lat Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Philips 
Fig. Package (Vv) (A) (mA) Part No. i 25; 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
9B | TO-220AB 600 16 5 568-1779-NDt 1.37 27.34 82.02 | — = — |BTA216-600D 
11 TO-220F 1000 8 35 568-2371-5-NDt NEW! 1.22 25.31 81.00 = = — |BTA208X-1000B 
600 1 5 568-1770-NDt A9 9.98 27.36 = _ — |BT131-600D 
17 TO-92 10 568-1771-NDt A9 9.98 27.36 = = — |BT131-600E 
800 1 5 568-1772-NDt 49 9.98 27.36 = = — |BT131-800D 
10 568-1773-NDt 49 9.98 27.36 = = — |BT131-800E 
600 35 568-1774-1-ND 58 11.55 34.65 568-1774-2-ND 4,000 155.93/M | BT134W-600 / T3 
600 3 568-2193-1-ND NEW! A8 9.50 28.50 568-2193-2-ND 4,000 128.25/M | Z0103MN /T3 
800 1 3 568-2194-1-ND NEW! 48 9.50 28.50 568-2194-2-ND 4,000 128.25/M |Z0103NN /T3 
18 SOT-223 600 5 568-2195-1-ND NEW! 48 9.50 28.50 568-2195-2-ND 4,000 128.25/M |Z0107MN /T3 
800 5 568-2196-1-ND NEW! A8 9.50 28.50 568-2196-2-ND 4,000 128.25/M | Z0107NN /T3 
600 1 10 568-2197-1-ND NEW! A8 9.50 28.50 568-2197-2-ND 4,000 128.25/M | ZO109MN /T3 
800 568-2198-1-ND NEW! 48 9.50 28.50 568-2198-2-ND 4,000 128.25/M |Z0109NN /T3. 
19 SOT-404 800 25 50 568-1780-1-ND 1.87 37.31 111.92 568-1780-2-ND 800 805.79 | BTA225B-800B / T3 
t Bulk 
Thyristors 
On State Peak Peak 
VDRM RMS Current Surge Current Gate Power Digi-Key Pricing Philips 
Fig.| Package (Vv) ly (RMS) Itsm (A) Pgm (W) Part No. 1 25 100 Part No. 
500 568-1775-ND 95 17.73 53.19 BT151-500C 
9C | TO-220AB 650 12 100 5 568-1776-ND 95 17.73 53.19 BT151-650C 
800 568-1777-ND -95 17.73 53.19 BT151-800C 
20 | SOT-533 500 12 100 5 568-1778-ND -80 16.56 53.00 BT151U-500C 
Diacs 
V(BO) V(BO) Breakover Cut Tape Tape & Reel 
(Vv) Symmetry Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Philips 
Fig.| Package | Minimum Maximum] (V) Maximum | (BO) Maximum (ya) | Part No. 1 25 100 Part No. 10,000 Part No. 
21 SOD-27 28 36 3.5 50 568-1767-1-ND ne: 13.43 40.28 568-1767-2-ND 223.75/M BR100/03 T/R 
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International . 
ToRRectitier |'GBT Transistors 


The field of 3-phase 220V PWM motor drives has had mainly bipolars and power MOSFETs competing with 
one another. Power MOSFETs have been the choice of power electronic designers, especially at power levels 
below 5 hp because of the ease of drive and their rugged operations. Since FETs are voltage-controlled 
devices, they require only very small gate current pulses to turn them off and on. The average currents 
necessary for controlling the device state are often magnitudes lower than those required by bipolar devices 
of similar ratings. What's more, the FET’s wide switching safe operating area (SOA), avalanche and dv/dt 
capabilities allow for snubberless operation, often a great advantage over bipolars. The RDS(on) of the FET 
does, however, rise exponentially with voltage rating. The IGBT combines the best of both worlds. It is a 
voltage-controlled device (like the MOSFET) allowing designers to greatly simplify their drive circuits. It is 
a rugged device with a square switching SOA and high peak current capability. In addition, it exhibits low 
forward voltage characteristics similar to bipolars, reducing the conduction loss. For those IGBT’s without an 
internal reverse diode, designers can choose an external fast recovery diode to suit a specific application. 
All this indicates that the IGBT will be the device for applications requiring high current densities at high 


voltages coupled with switching frequencies up to 20 ~ 50 kHz. 


High Efficiency WARP™ Speed IGBTs: 
Optimized for 75-150kHz hard switching frequency. For use in UPS, welding, switch mode power supplies 
and PFC stages. 


IGBT SIP Module: 

The IGBT technology is the key to International Rectifier’s advanced line of IMS (Insulated Metal Substrate) 
Power Modules. These modules are more efficient than comparable bipolar transistor modules, while at 
the same time having the simpler gate-drive requirements of the familiar power MOSFET. This superior 
technology has now been coupled to a state of the art materials system that maximizes power throughput 
with low thermal resistance. This package is highly suited to motor drive applications and where space is at a 
premium. Features: » Fully isolated printed circuit board mount package »* Switching-loss rating includes 
all “tail” losses * HEXFRED soft ultrafast diodes * Optimized for medium operating (1 ~ 10kHz) 


VCE Ic Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each 
Fig. | Package | VCE | Max |TC +25°C ICM | Dissipation | Td (on) Td (off)} mJ Amps Part No. fl 10 100 
430 1.2 20 _ 125 0.9¢ 6t _ _ IRGB14C40LPBF-NDt 3.75 2.50 2.00 
2.39 9.0 18 38 1 51 0.26 5.0 IRG4BC10K-ND 2.25 1.80 1.35 
2.39 9.0 18 38 1 51 0.26 5.0 IRG4BC10KPBF-ND: 3.15 2.03 1.58 { 1 
1 14 18 38 25 630 2.72 8.0 IRG4BC10S-ND 2.25 1.80 1.35 G G 
1 14 18 38 25 630 2.72 8.0 IRG4BC10SPBF-ND: 3.15 2.03 1.58 BIE 3IE 
2.15 8.5 34 38 40 87 0.26 5.0 IRG4BC10U-ND 2.25 1.80 1.35 n-channel n-channel 
2.15 8.5 34 38 40 87 0.26 5.0 IRG4BC10UPBF-ND 3.00 2.00 1.60 
1.66 16 64 60 24 190 1 9.0 IRG4BC20F-ND 2.78 2.22 1.67 
1.66 16 64 60 24 190 11 9.0 IRG4BC20FPBF-ND: 3.33 2.22 1.78 
28 16 32 60 28 190 0.68 9.0 IRG4BC20K-ND 2.78 2.22 1.78 
2.8 16 32 60 28 190 0.68 9.0 IRG4BC20KPBF-ND: 3.33 2.22 1.78 
1.6 19 38 60 27 540 2.17 10.0 IRG4BC20SPBF-ND: 3.33 2.22 1.78 
2.27 13 52 60 20 190 22 6.5 IRG4BC20UPBF-ND 3.35 2.24 1.79 
2.16 13 52 60 22 110 0.14 6.5 IRG4BC20W-ND 1.44 1.23 1.03 
2.16 13 52 60 22 110 0.14 6.5 IRG4BC20WPBF-NDt 2.16 1.44 1.16 
1 |to-22008! 600 1.99 31 120 100 20 290 2.50 17.0 IRG4BC30FPBF-ND: 4.47 2.98 2.39 
2.21 28 58 100 26 130 0.87 16.0 IRG4BC30K-ND 3.13 2.51 1.88 
2.21 28 58 100 26 130 0.87 16.0 IRG4BC30KPBF-ND: 3.75 2.51 2.01 
14 34 68 100 22 540 3.71 18.0 IRG4BC30SPBF-ND: 4.47 2.98 2.39 
2.52 23 92 100 20 180 73 12.0 IRG4BC30UPBF-ND 4.65 3.10 2.48 
2.70 23 92 100 24 150 0.26 12.0 IRG4BC30WPBF-NDt 4.86 3.24 2.60 
15 49 200 160 26 240 2.18 27.0 IRG4BC40FPBF-ND- 6.96 4.64 3.72 
2.10 42 84 160 30 140 1.9 25.0 IRG4BC40K-ND 5.36 4.29 3.22 
2.10 42 84 160 30 140 1.9 25.0 IRG4BC40KPBF-ND: 6.43 4.29 3.43 
2.15 40 160 160 30 220 1.40 20.0 IRG4BC40UPBF-ND 7.14 4.76 3.81 
2.05 40 160 160 27 100 0.34 20.0 IRG4BC40W-ND 6.20 5.27 4.43 
2.05 40 160 160 27 100 0.34 20.0 IRG4BC40WPBF-NDt 9.30 6.20 4.96 
2.5 12 24 63 22 100 _— _ IRGB4B60KPBF-ND: 2.30 1.48 1.15 
2.2 13 26 90 25 215 _— _ IRGB6B60KPBF-ND: 1.93 1.24 97 
22 | 28 56 167 23 ©6140; — — IRGB8BGOKPBF-ND 337 247 1.69 Collector» 
1.95 78 120 370 46 185 _ _ IRGB30B60K-ND 4.23 2.82 2.26 
1.95 78 120 370 46 185 _ _ IRGB30B60KPBF-ND 4.23 2.82 2.26 
2.39 9.0 18 38 49 97 0.39 5.0 IRG4BC10KD-ND 2.80 2.24 1.68 
2.39 9.0 18 38 49 97 0.39 5.0 IRG4BC10KDPBF-ND- 3.36 2.24 1.80 
1 14 18 38 76 815 3.6 8.0 IRG4BC10SD-ND 2.50 2.00 1.50 . 
1 14 18 38 76 815 3.6 8.0 IRG4BC10SDPBF-ND: 3.00 2.00 1.60 Emitter ° 
2.15 8.5 34 38 40 87 0.26 25.0 IRG4BC10UDPBF-ND 3.00 2.00 1.60 
23 14 28 49 21 540 2.25 8.6 IRG4BC15MDPBF-NDt 3.66 2.44 1.96 
2.02 14 42 49 17 160 0.50 78 IRG4BC15UD-ND 4.08 2.32 1.89 
2.02 14 42 49 17 160 0.50 78 IRG4BC15UDPBF-ND- 3.66 2.44 1.96 TO-220AB 
1.66 16 64 60 43 240 0.89 9.0 IRG4BC20FD-ND 3.80 3.04 217 
1.66 16 64 60 43 240 0.89 9.0 IRG4BC20FDPBF-ND 4.56 3.04 2.44 
2.27 16 32 60 54 180 0.64 9.0 IRG4BC20KDPBF-ND: 3.25 217 1.74 10.54, ,@ 3.78 
21 18 36 60 21 463 2.44 11.0 IRG4BC20MDPBF-NDt 3.90 2.60 2.08 r 
14 19 38 60 62 690 2.90 10.0 IRG4BC20SD-ND 3.70 2.97 2.23 
2 | T0-220AB} 600 14 19 38 60 62 690 2.90 10.0 IRG4BC20SDPBF-ND- 4.44 2.97 2.37 
2.27 13 52 60 38 100 9 6.5 IRG4BC20UD-ND 2.95 2.51 2.07 
2.27 13 52 60 38 100 9 6.5 IRG4BC20UDPBF-ND 4.42 2.95 2.36 
1.99 31 120 100 42 310 3.20 17.0 IRG4BC30FD-ND 4.86 414 3.41 
1.99 31 120 100 42 310 3.20 17.0 IRG4BC30FDPBF-ND 7.29 4.86 3.89 
1.59 31 120 100 22 250 18 17.0 IRG4BC30FD1-ND 6.30 4.20 3.36 
1.59 31 120 100 22 250 18 17.0 IRG4BC30FD1PBF-NDt 6.30 4.20 3.36 
2.21 28 58 100 60 160 1.18 16.0 IRG4BC30KDPBF-ND: 4.79 3.20 2.56 
2.52 23 92 100 40 120 89 12.0 IRG4BC30UDPBF-ND 6.31 4.21 3.37 
25 1 22 63 22 100 — _ IRGB4B60KD1PBF-NDt 3.24 2.09 1.62 
2.2 13 26 90 25 215 — _ IRGB6B60KDPBF-ND- 3.58 2.39 1.92 
2.2 22 44 156 30 230 _ _ IRGB10B60KDPBF-NDt 4.46 2.98 2.39 TO2ATAC 
2.2 31 62 208 34 184 _ _ IRGB15B60KDPBF-NDt 6.94 4.63 3.71 
2.35 40 80 215 20 115 = - IRGB20B60PD1PBF-NDt+ 4.89 3.26 2.61 
1200 | 3.0 12 24 89 22 100 _ - IRGB5B120KDPBF-NDt 2.89 1.93 1.55 15.90 | 9 3.66 
1.32 98 196 200 40 270 3.88 55.0 IRG4P254S-ND 11.47 9.18 6.89 
250 1.32 98 196 200 40 270 3.88 55.0 IRG4P254SPBF-NDt 11.47 8.49 6.89 D @ 
1.64 104 208 330 37 120 170 30.0 IRGP4050-ND 7.59 4.69 4.21 
1.64 104 208 330 37 120 170 30.0 IRGP4050PBF-NDt 11.63 8.61 6.98 
21 13 52 60 20 190 0.4 6.5 IRG4PC20U-ND 4.69 3.75 3.01 
1 | TO-247AC 21 13 52 60 20 190 0.4 6.5 IRG4PC20UPBF-NDt 5.63 3.75 3.00 
1.59 31 120 100 21 200 1.41 17.0 IRG4PC30F-ND 3.08 2.46 1.76 
600 | 1.59 31 120 100 21 200 1.41 17.0 IRG4PC30FPBF-NDt 3.69 2.46 1.97 
2.21 28 58 100 26 130 0.87 16.0 IRG4PC30K-ND 5.66 4.53 3.40 
2.21 28 58 100 26 130 0.87 16.0 IRG4PC30KPBF-NDt 6.79 4.53 3.63 
14 34 68 100 22 540 3.71 18.0 IRG4PC30S-ND 6.42 4.45 3.55 
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(toss) 911 


International |G@BT Transistors (Cont) 


I@R Rectifier 
VCE Ic Pulse Max Delay Time | ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each aire 
Fig. | Package | VCE | Max |TC +25°C ICM | Dissipation | Td (on) Td (off); mJ Amps Part No. 1 10 100 
14 | 34 68 100 22 540 | 3.71 18.0 IRGAPC30SPBF-ND: 679 453 363 
1.95 | 23 92 100 17 78 | 0.73 12.0 IRGAPC30U-ND 425 341 2.56 
1.95 | 23 92 100 17 78 | 0.73 12.0 IRG4PC30UPBF-ND 425 315 2.56 
270 | 23 92 100 25 99 | 0.26 12.0 IRGAPC30WPBF-NDt 540 3.60 288 
15 | 49 200 160 26 240 | 2.18 27.0 IRGAPC40FPBF-ND 650 481 3.90 
24 42 84 160 30 140] 0.95 25.0 IRGAPC40K-ND 763 610 4.37 
24 42 84 160 30 140) 0.95 25.0 IRG4PC40KPBF-ND 763 565 4.58 
1.68 | 60 120 160 23 1000] 12.00 31.0 IRGAPC40SPBF-ND: 552 409 3.31 
215] 40 160 160 30 220 | 1.40 20.0 IRG4PC40UPBF-ND 640 474 3.84 
2.05 | 40 160 160 27 100 ) 0.34 20.0 IRGAPC40WPBF-NDt 481 357 2.89 
600 | 179 | 70 280 200 28 390 | 5.00 39.0 IRG4PCS5OFPBF-ND 1050 7.77 6.30 
22 | 52 104 200 38 160 | 1.12 30.0 IRGAPC5OKPBF-ND: 1199 887 7.20 
1.36 | 70 140 200 33 650 | 8.99 41.0 IRG4PC50SPBF-ND: 8.34 6.17 5.01 
2.00 | 55 220 200 31 230 | 1.60 27.0 IRG4PC50UPBF-ND 945 7.00 5.67 
230} 55 220 200 46 120 | 0.40 27.0 IRGAPC50W-ND 6.24 531 4.46 
1 | To2a7ac 230} 55 220 200 46 120 | 0.40 27.0 IRGAPCSOWPBF-NDt 780 5.78 4.68 
18 | 90 120 520 42 310 | 49 60.0 IRGAPCGOFPBF-ND 15.50 12.06 10.00 
18 | 90 120 520 42 310 | 49 60.0 IRG4PCGOF-PPBF-NDt 15.50 12.06 10.00 4.88 
20 | 75 300 520 39 200} 13 40.0 IRG4PC6OUPBF-ND 1145 8.91 7.38 + as 
20 | 75 300 520 39 200 | 13 40.0 IRG4PCGOU-PPBF-NOt 13.96 10.87 9.00 
900 | 2.25 | 51 204 200 29 110 | 1.25 28.0 IRG4PFSOWPBF-NDt 765 567 4.59 2.79 
347] 41 22 60 23 93 | 17 5.0 IRG4PH20KPBF-ND 621 414 3.32 teoe tag 
340 | 20 40 100 28 200 | 1.56 10.0 IRGAPH30KPBF-ND 6.00 400 3.20 | a 1.40 10.54 
274} 30 60 160 30 200 | 4.93 25.0 IRGAPH40K-ND 519 415 2.97 ered: t >| 
274] 30 60 160 30 200 | 4.93 25.0 IRG4PH40KPBF-ND 519 384 3.12 
243 | 30 82 160 24 220 | 4.44 21.0 IRGAPH40U-ND 6.00 480 3.43 
4200 | 243 | 30 82 160 24 220 | 4.44 21.0 IRGAPH40UPBF-ND 6.00 444 360 
277 | 45 90 200 36 200 | 3.46 24.0 IRGAPHSOK-ND 821 657 4.93 3X140.2| 
277 | 45 90 200 36 200 | 3.46 24.0 IRGAPHSOKPBF-ND 821 6.08 4.93 2X 0.93 
3.20} 45 180 200 31 320 | 5.40 24.0 IRGAPHS0U-ND 791 6.05 5.09 
3.20 | 45 180 200 31 320 | 5.40 24.0 IRGA4PHSOUPBF-ND 8.09 6.30 5.22 
147 | 57 114 200 32 845 | 21.4 33.0 IRGAPH50S-ND 740 568 3.45 
1.47 | 57 114 200 32 845 | 21.4 33.0 IRG4PH50SPBF-ND 710 5.26 4.26 
199 | 31 120 100 42 3i0 | 3.20 17.0 IRG4PC30FDPBF-ND 668 864.94 = 4.01 
27 | 28 58 400 60 160 | 1.18 16.0 IRGAPC30KDPBF-ND 5.38 3.98 3.23 
1.95 | 23 92 400 40 91 | 0.38 12.0 IRGAPC30UDPBF-ND 695 515 4.417 
1.85 | 49 200 160 63 350 | 4.70 27.0 IRGAPC40FD-ND 5.74 4.88 4.02 
1.85 | 49 200 160 63 350 | 4.70 27.0 IRG4PC40FDPBF-ND 747 531 4.31 
26 | 42 84 160 53 q10 | 1.71 25.0 IRGAPC40KDPBF-ND 872 646 5.24 
soo | 215 | 40 160 160 40 200 | 1.60 20.0 IRGAPC40UDPBF-ND 1050 7.77 6.30 
1.79 | 70 280 200 59 260 | 6.50 39.0 IRGAPC50FD-ND 10.28 874 7.20 : 
1.79 | 70 280 200 59 260 | 6.50 39.0 IRG4PC50FDPBF-ND 1157 9.00 7.46 97 ale fk bels.08 * 
277 | 52 90 200 67 310 | 79 24.0 IRGAPC50KDPBF-ND 11.34 8.82 7.31 yaa ve ae X6 
2.00 | 55 220 200 44 240 | 2.30 27.0 IRGAPCSOUDPBF-ND 1287 10.01 8.30 
2.35 | 40 80 220 20 15) — _ IRGP20B60PDPBF-NDt 631 467 379 
2 | To-247aC 215 | 60 120 308 26 10) — — IRGP35B60PDPBF-NDt 995 7.36 5.97 
22 | 75 150 370 34 430) — — IRGP50B60PDPBF-NDt 13.05 10.15 8.41 
2.35 | 75 150 390 30 130 | — = IRGP50B60PD1PBF-NDt 11.48 8.50 6.89 
go | 225) 51 204 200 71 150 | 3.97 28.0 IRGAPFSOWD-ND 890 7.11 5.34 
2.25 | 51 204 200 71 150 | 3.97 28.0 IRG4PFSOWDPBF-NDt 8.00 6.23 5.16 
42 | 20 40 100 39 220 | 2.10 10.0 IRG4PH30KDPBF-NDt 763 565 4.58 
274} 30 60 160 50 140] 28 15.0 IRGA4PH40KDPBF-NDt 9.25 6.85 5.55 
243 | 30 82 160 46 150) 46 21.0 IRGAPH4QUDPBF-NDt 690 511 4.15 
4200} 21 45 84 160 30 140 | 95 25.0 IRGAPHSOKDPBF-NDt 1278 9.94 8.24 
3.20 | 45 180 200 46 240 | 6.38 24.0 IRGAPHSOUDPBF-NDt 10.40 8.09 6.70 
347] 41 22 60 50 joo | 0.92 5.0 IRGAPH20KDPBF-NDt 774 5.73 4.65 
485 | 40 120 300 50 204 | 1.275 = 200 IRGP20B120UD-E-ND 1186 949 © 7.12 
485 | 40 120 300 50 204 | 1.275 20.0 IRGP20B120UD-EP-ND 13.50 10.50 8.70 
+ |t0-247a0| 1200 | 30 | 40 120 300 50 204 | 1.275 = 200 IRGP20B120U-E-ND 1072 7.72 6.44 
3.05 | 40 120 300 50 204 | 1.275 20.0 IRGP20B120U-EP-NDt 10.72 7.94 6.44 
24 40 160 160 54 110 | 1.10 20.0 IRG4PC40UD-EPBF-ND 1050 7.77 6.30 
600] 20 | 55 220 200 46 140) 1.58 27.0 IRGAPC50UD-EPBF-ND 15.21 11.83 9.81 
2.35 | 60 120 304 46 185 | — — IRGP30B60KD-EP-NDt 10.11 7.49 6.07 
a lapbaTAD 34 4 82 160 46 97 | 3.73 21.0 IRG4PH40UD-EPBF-ND 9.00 6.66 5.40 
243} 41 82 160 22 100) 6.22 21.0 IRG4PH40UD2-E-ND 858 6.35 5.25 
1200] 243 | 41 82 160 22 «©6100 | 622 ~— 24.0 IRG4PH40UD2-EP-NDt 8.58 635 5.15| | 1O-247AD 
2.28 | 60 120 300 50 210 | 25 25.0 IRGP30B120KD-E-ND 1186 949 «7.11 
2.28 | 60 120 300 50 210 | 25 25.0 IRGP30B120KD-EP-ND: 13.50 10.50 8.70 
soo | 183] 85 200 350 34 251 | 277 60.0 IRGAPSC71KPBF-NDt 19.45 15.13 12.54 
2.00 | 85 200 350 34 56 | 241 60.0 IRG4PSC71UPBF-NDt 16.31 12.69 10.52 
27 | 99 200 350 51 280 | 14.3 70.0 IRGAPSH71U-ND 22.99 1839 13.80 
1 [SUPER 247| 27 | 99 200 350 51 280 | 14.3 70.0 IRGA4PSH71UPBF-NDt 20.69 16.09 13.34 
4200| 2.97 | 78 156 350 45 220 | 5.49 42.0 IRGAPSH71K-ND 22.31 17.85 13.39 
297 | 78 156 350 45 220 | 5.49 42.0 IRG4PSH71KPBF-NDt 20.08 15.62 12.95 
3.40 | 80 160 595 76 332 | — = IRGPS40B120UPBF-NDt 16.49 12.83 10.63 
1.83 | 85 200 350 82 282 | 6.28 60.0 IRGAPSC71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
s00 | 183.) 85 200 350 82 282 | 6.28 60.0 IRGA4PSC71KDPBF-NDt 1512 1210 10.59 
» |suPER 247 2.00} 85 200 350 90 245 | 5.53 60.0 IRGAPSC71UD-ND 21.00 1680 10.19 
2.00 | 85 200 350 90 245 | 5.53 60.0 IRGAPSC71UDPBF-NDt 16.80 13.44 11.76 
4200] 27 | 99 200 350 46 250 | 18.2 70.0 IRG4PSH71UDPBF-NDt 26.45 21.16 18.52 
297 | 78 156 350 67 230 | 8.90 42.0 IRGAPSH71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
tus + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


IGBT Transistors (Cont) 


I@R Rectifier 
VCE Ic Pulse Max Delay Time | ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each ee 
Fig. | Package | VCE | Max |TC +25°C ICM | Dissipation | Td (on) Td (off)| mJ Amps Part No. 1 10 100 
297 | 78 156 350 67-230 | 8.90 42.0 IRG4PSH71KDPBF-NDt 1512 1210 10.59 a 
2 |SUPER 247] 1200) 3.40 | 80 160 595 7 ©6332) — _ IRGPS40B120UDP-NDt 2039 1586 13.14 £6.04 8.0 
2.50 | 105 240 595 72 366 | — = IRGPS60B120KDP-NDt 23.00 18.40 16.10 pace 
azo | 12 | 20 = 125 09 6] — — IRGS14C40L-ND 396 278 216 54.0-1(4x) EASTON 
12 | 20 = 125 0.9 6 | — = IRGS14C40LPBF-NDt 396 264 2.12 TAB 2.8 X 0.5 
14] 34 68 400 22 = 540 | 3.71 18.0 IRG4BC30S-S-ND 429 3.07 2.49 
14 | 34 68 100 22 © 540 | 3.71 18.0 IRG4BC30S-SPBF-NDt 459 3.07 2.45 
1.66 | 16 64 60 43-240 | 0.89 9.0 IRG4BC20F-S-ND 288 230 1.73 
1.66 | 16 64 60 43-240 | 0.89 9.0 IRG4BC20F-SPBF-NDt 345 230 1.84 
1 | papaK | 600 | 227] 16 32 60 28 150 | 0.40 9.0 IRG4BC20K-S-ND 288 230 1.73 
1216] 13 52 60 22 = t10 | 0.414 65 IRG4BC20W-S-ND 3.00 240 1.80 
1216] 13 52 60 22 «110 | 0.14 65 IRG4BC20W-SPBF-NDt 360 240 1.92 
1.99 | 31 420 400 42 310 | 3.20 17.0 IRG4BC30F-S-ND 389 3412 2.34 
27 | 28 58 400 26 = 130 | 0.87 16.0 IRG4BC30K-SPBF-NDt 459 3.07 2.45 
2.05 | 40 160 160 27 100 | 0.34 20.0 IRG4BC40W-SPBF-NDt 6.99 467 3.73 
1200| 317 | 11 22 60 23 93 | 0.89 5.0 IRG4BH20K-SPBF-NDt 366 244 1.96 
ito | 14 18 38 76 © 815 | 3.60 8.0 IRG4BC10SD-S-ND 406 231 1.88 
10} 14 18 38 76 © 815 | 3.60 8.0 IRG4BC10SD-SPBF-ND: 3.64 243 1.95 
202 | 14 42 49 17-160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-S-ND 414 289 2.20 
2.02 | 14 42 49 17 160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-SPBF-ND: 3.94 263 241 
1.82 | 22 44 66 2194 | 4.44 12.0 IRG4RC20F-ND 356 2.02 1.65 
1.66 | 16 64 60 43 240 | 0.89 9.0 IRG4BC20FD-S-ND 394 3415 237 
1.66 | 16 64 60 43-240 | 0.89 9.0 IRG4BC20FD-SPBF-ND 473 315 252 
28 | 16 32 60 54 180 | 0.64 9.0 IRG4BC20KD-SPBF-ND: 480 3.20 256 
2 | D2Pak | 600 | 1.85 | 18 36 60 21 463 | 2.44 11.0 IRG4BC20MD-S-ND 480 336 262 
1.85 | 18 36 60 21 463 | 2.44 11.0 IRG4BC20MD-SPBF-NDt 480 3.20 2.56 
14] 19 38 60 62 690 | 290 10.0 IRG4BC20SD-S-ND 4.00 3.20 240 
14 | 19 38 60 62 690 | 290 10.0 IRG4BC20SD-SPBF-ND: 480 320 2.56 
185 | 13 52 60 39 93 | 0.49 65 IRG4BC20UD-SPBF-ND: 480 3.20 2.56 
1.99 | 31 420 400 42 310 | 3.20 17.0 IRG4BC30FD-S-ND 6.23 498 3.74 
1.99 | 31 120 400 42 310 | 3.20 17.0 IRG4BC30FD-SPBF-ND 747 4.98 3.99 
2.21 | 28 58 100 60 160 | 1.18 16.0 IRG4BC30KD-SPBF-ND: 5.21 348 278 
1.93 | 57 11 23 23 «= «125 | 0.26 3.0 CPV362M4K-ND 57.50 46.00 34.50 
22 | 72 22 23 42 120 | 0.35 39 CPV362M4U-ND 57.50 46.00 34.50 
1.63 | 16 50 36 37400 | 0.85 87 CPV363M4F-ND 41.00 32.80 24.60 
ae,|) anes ceag| 22". 22 36 55 107 | 0.50 6.0 CPV363M4K-ND 70.85 56.68 42.51| | TO-220 Full Pak 
22 | 13 40 36 43 140 | 0.45 6.8 CPV363M4U-ND 5135 41.08 30.81 
15 | 27 80 63 42 220| 18 15.0 CPV364M4F-ND 70.85 56.68 42.51 
23 | 24 48 63 50 170 | 1.28 13.0 CPV364M4K-ND 70.85 56.68 42.51 
24 20 60 63 a1 140 | 0.74 10.0 CPV364M4U-ND 70.85 56.68 42.51 
239] 9.0 18 38 11 51 | 0.26 5.0 IRG4RC1OKPBF-NDt 3.05 196 1.53 
239 | 9.0 18 38 49 97 | 0.39 5.0 IRG4RC10KD-ND 347 242 1.84 
1 | D-PAK | 600 | 17 8 18 38 2 = 630 | 2.72 8.0 IRG4RC10S-ND 218 175 131 
17 8 18 38 70 890 | 3.60 8.0 IRG4RC10SD-ND 239° 192 1.44 
215 | 85 34 38 19116 | 0.24 5.0 IRG4RC10U-ND 247-174 134 
4 | Dual | s200] 24 | 250 500 1250 | 731 653 | 108 250 GA250TD120U-ND 337.34 269.88 202.41 ‘Gots 
INT-A-PAK oe 
5 Hee 250 | 13 | 400 800 1350 | 1250 841] 45 400 GA400TD25S-ND 295.65 236.52 177.39 eeSeuine 
216 | 118 52 34 22 = «110 | 0.14 65 IRG4IBC20W-ND 356 285 244 
70-390 216 | 118 52 34 22 «110 | 0.14 65 IRG4IBC20WPBF-NDt 428 285 228] | 70.262, TO-262AA 
1 600 | 16 | 235 68 45 22 540 | 3.71 18.0 IRG4IBC30S-ND 444 355 267 
FULLPAK 16 | 235 | 68 45 22 «540 | 371 18.0 IRG4IBC30SPBF-NDt 533 355 2.84 
24 17 92 45 25 99 | 0.26 12.0 IRG4IBC3OWPBF-NDt 542 3.62 2.89 
215] 68 7 25 40 87 | 0.26 5.0 IRG4IBC10UD-ND 473 378 2.84 
215 | 68 27 25 40 87 | 0.26 5.0 IRG4IBC10UDPBF-NDt 567 378 3.03 
20 | 143 64 34 43 240 | 0.89 9.0 IRG4IBC20FDPBF-ND 471 344 2.52 
207 | 115 23 34 54180 | 0.64 9.0 IRG4IBC20KD-ND 353 283 242 
207 | 115 23 34 54-180 | 0.64 9.0 IRG4IBC20KDPBF-ND 424 283 2.27 
1.85 | 11.4 52 34 39 93 | 0.29 65 IRG4IBC20UD-ND 620 496 372 
1.85 | 114 52 34 39 93 | 0.29 65 IRG4IBC20UDPBF-NDt 744 496 3.97 sca 
9 | 10-220 | go | 159) 203 | 120 45 42 230 | 2.02 17.0 IRG4IBC30FD-ND 558 447 3.35 2. Drain 
FULLPAK 159 | 203 | 120 45 42 230 | 2.02 17.0 IRG4IBC30FDPBF-ND: 6.70 447 3.58 SSaues 
221 | 17 34 45 60 160 | 1.18 16.0 IRG4IBC30KD-ND 620 496 3.72 
221) 17 34 45 60 160 | 1.18 16.0 IRG4IBC30KDPBF-ND 744 496 3.97 
1.95 | 17 92 45 40 a1 | 0.54 12.0 IRG4IBC30UDPBF-ND: 7.03 469 3.76 
a2) 1 22 38 2% 8625 | — a IRGIB6BGOKDPBF-ND 433 289 232] | SOT-227 
22 | 12 24 39 23 ©6140) — _ IRGIB7B60KDPBF-ND 373 249 1.99 
24 16 32 44 2 180 | — = IRGIB10B60KD1P-ND 489 3.27 2.61 
+] to-r62 |800| 25 | 40 160 160 27 100 | 0.34 20.0 IRG4BC40WLPBF-ND 5.70 3.80 3.04 
1200| 317 | 14 22 60 23 93 | 0.89 5.0 IRG4BH20K-LPBF-ND 401 268 2.15 
ito} 14 18 38 76 ©6815 | 3.6 8.0 IRG4BC10SD-L-ND 406 231 1.88 
110} 14 18 38 76 ©6815 | 3.6 8.0 IRG4BC10SD-LPBF-NDt 3.64 243 1.95 
» | to-262 | goo | 202 | 14 42 49 17 ~—-160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-L-ND 414 289 2.20 
202 | 14 42 49 17-160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-LPBF-NDt 3.94 263 241 
25 | 4 22 63 2 ©6100) — = IRGSL4B60KD1PBF-NDt 285 184 1.43 
22 | 13 26 90 2 25 | — = IRGSL6B60KDPBF-NDt 3.09 2.06 1.65 
6 | T0-262AA] 430 | 14 | 20 20 125 900 6000) — - IRGSL14C40LPBF-NDt 484 3.23 2.59 
1 | sor-227 | 600 | 1 | 200 400 630 78 © 890 | 18.4 100 GA200SA60S-ND 50.06 41.68 36.54 
1.6 | 200 400 500 54130 | 4.46 100 GA200SA60U-ND 39.16 32.60 28.58 


tus +t RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 913 


ae ee eel 
FAIRCHILD 
[ ear eS Be eee eH 


SEMICONDUCTOR" 


Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS 


Fig. 1 — SOT-23 (TO-236AB) 


=o $0.76 
Rps (on) Max (Q) Contig. Cut Tape -2.79-| 
Vos | Yes@ | Vas@ | Ves @| ID PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Type (Vv) | 10V 4.5V 2.7V | (A) | (W) Pkg. Part No. fl 10 100 | Part No. Pricing 
SuperSOT™ -3 High Drain Current 
1 |N-Chan.| 30} — | 0.125 | — | 16] 05 | Single | NDS355NCT-ND 59 4.43 33.21 | NDS355NTR-ND 575.64/3,000 
+ letciaa| 22!) = 05 — |-0.85) 05 | Single | NDS352PCT-ND 67 5.04 37.80) — - 
20) — 0.3 — | -14] 05 | Single | NDS356PCT-ND 80 6.68 53.40) — _ 
30 | — | 0.065 | .o82t] 22} 05 | Single | FON337NCT-ND 58 4.66 34.92 FDN337NTR-ND 471.42/3,000 
30 | 016 | 025 | — | 12] 05 | Single | NDS351ANCT-ND 42 3.36 25.20) NDS351ANTR-ND 340.20/3,000 
2 |N-Chan.| 20 | — 016 | 021 | 1.3] 0.5 | Single | NDS331NCT-ND 54 4.32 32.40] NDS331NTR-ND 437.40/3,000 
20; — o11 | 0144 | 4.7] 05 | Single | NDS335NCT-ND 56 4.46 33.48] NDS335NTR-ND 451.98/3,000 
30 | 0.085 | 0.125 | — | 17 | 05 | Single | NDS35SANCT-ND 48 3.64 27.27 NDS355ANTR-ND 472.68/3,000 
20] — | 0115 | 0.155t| -1.6| 05 | Single | FONS38PCT-ND 52 448 31.32] FDN338PTR-ND 422.82/3,000 
a lpcchaga| 20!) 03 | 041 | -1.0| 05 | Single | NDS332PCT-ND 53 4.27 32.04] NDS332PTR-ND 432.54/3,000 
-30 | 02 03 — | -14] 05 | Single | NOS356APCT-ND 54 4.07 30.51) NDS356APTR-ND 528.84/3,000 
-30 | 03 05 — | 09] 05 | Single | NDS352APCT-ND 46 3.65 27.36 | NDS352APTR-ND 425.25/3,000 
SuperSOT™ 
SOT-23 (TO236AB) oon 
265) — 0.45 | 0.6 | 0.68] 0.35 | Single | FOV303NCT-ND A7 3.78 25.92] FDV303NTR-ND 367.20/3,000 
6] — 4.0 5.0 | 0.22} 0.35 | Single | FOV301NCT-ND 39 3.08 21.65] FDV301NTR-ND 265.68/3,000 
+ |wchan| 52 | 35 6.0 — | 0.22] 0.36 | Single | BSS138CT-ND 36 270 18.72) BSS138TR-ND 216.00/3,000 
60 | 7.5 - — |0115} 0.2 | Single | 2N7002NCT-ND 25 1.89 13.10] 2N7002NTR-ND 151.20/3,000 
60 | 2 — — | 0.28] 0.3 | Single | NDS7002ACT-ND 39 3.15 21.60] NDS7002ATR-ND 306.00/3,000 Tolle oat 
100) 6 — — | 0.17] 0.36] Single | BSS123NCT-ND 36 270 18.72] BSS123NTR-ND 216.00/3,000 0.55 
25) — 1 1.5 | -0.46] 0.35 | Single | FOV304PCT-ND 52 448 31.32] FDV304PTR-ND 422.82/3,000 
25 | — 10.0 | 13.0 | -0.12] 0.35 | Single | FOV302PCT-ND 35 270 19.01] FDV302PTR-ND 233.28/3,000 s : 
1 |P-Chan.*} -50 | 10 _ — | -013] 0.3 | Single | BSS84cT-ND 34 252 17.47 BSS84TR-ND 201.60/3,000 Ss 1 
0] 5 75 — | -0.18) 0.36] Single | NDSO6O5CT-ND 40 3.21 22.03] NDSO605TR-ND 312.12/3,000 au 
60 | 10 _ — | -0.12) 0.36] Single | NOSO610CT-ND 37 2.93 20.59] NDSO610TR-ND 252.72/3,000 
SuperSOT™-6 (SOT-6) Fig. 4 
3 |v chan,| 30 | 006 | 009 | — | 32) 1.6) Single | NocéSINCT-ND 78 5.87 44.01 | NDC651NTR-ND 762.84/3,000 apercoiecr cee oF 
4 50 | 2 _ — | 0.35] 05 | Dual | NOC7002NCT-ND 57 4.25 31.86 | NDC7002NTR-ND 552.24/3,000 Gt.St,D1are 1-6 = 
3 Iechan«| 30] O11 | 0.18 | — | 24] 16 | Single | Noces2PcT-ND 81 6.05 45.36 NDC652PTR-ND 786,24/3,000 as (Top View) 
4 50] 5 — — | -0.22) 05 | Dual | NDC7003PCT-ND 59 4.43 33.21) NDC7003PTR-ND 575.64/3,000 
Fig. 4B 
N-Chan.| 50 | 2 — — | 035] 05 
4 Compl. | NDC7001CCT-ND 67 5.00 37.53) NDC7001CTR-ND 650.52/3,000 $24 - 3 G2 
P-Chan.*) -50 | 5 — — | -0.22| 05 S15 282 
Gi6 1S1 
N-Chan.| 100 | 0.07 - — | 37] 2 | Single | FOC3616NCT-ND NEW! 1.08 9.00 72.00] FDC3616NTR-ND NEW! 4404.00/3,000 oie 
a | Pechan.| -20 | — 002 | — | -8 | 2 | Single | FOC697PCT-ND NEW! 1.33 10.60 79.50| FOC697PTR-ND NEW! 2035.20/3,000 rep View) 
N-Chan.| 30 | 0.009 | 0.012 | — | 125] 2 | Single | FOC796NCT-ND NEW! 1.32 11.00 88.00] FOC796NTR-ND NEW! 1716.00/3,000 
P-Chan.) -20| — | 0022 | — | -7 | 2 | Single | FOC699PCT-ND NEW! 114 9.50 76.00| FOC699PTR-ND NEW! 1482.00/3,000 
gg |Nehan.) 20.) — 002 | — | 73] 1.8 | Dual | FOCOOONZCT-ND NEW! .96 7.47 53.78] FDC6O00NZTR-ND NEW! 932.10/3,000 
P-Chan.| -20} — | 0.044 | — | -5 | 18 | Dual | FDC6O36PCT-ND NEW! 141 9.25 74.00| FDC6036PTR-ND NEW! 4443.00/3,000 
N-Chan.| 20] — | 0027) — | 59] 18 6 
4B Dual | FDC6020CCT-ND NEW! .96 8.00 64.00] FDC6020CTR-ND NEW! 4248.00/3,000 
P-Chan.) 20; — | 0.055 | — | -42]| 18 o 
Mosfet w/ D 
4¢ | P-Chan.| -20 | — 015 | — | -22] 96 ' FDC6392SCT-ND NEW! 75 6.25 50.00] FDC6392STR-ND NEW! 975.00/3,000 50-8 
Diode (Top View) (Top View) 
Power MOSFET (SO-8) 
7A 20 | — | 00035) — | 23 | 3.0 | Single | FDS6O64N7CT-ND NEW! 1.53 12.20 91.50] FDSGO64N7TR-ND NEW! — 1952.00/2,500 
7A 20 | — | 00035) — | 23 | 30 | Single | FDS6162N7CT-ND NEW! 1.74 13.92 104.40 FDSG162N7TR-ND NEW! — 2227.20/2,500 pe ea 
7B | N-Chan.| 20 | 0.004 | — — | 23 | 3.0 | Single | FOS6064NSCT-ND MEW! 1.53 12.20 91.50|FDSG064N3TR-ND NEW! — 1952.00/2,500 complementary 
7B 20 | — | 0004} — | 21 | 3.0 | Single |FDS6162NSCT-ND NEW! 1.53 12.20 91.50| FDS6162N3TR-ND NEW! — 1952.00/2,500 Paris only. ae 
6 30 | 0.015 | 002 | — | 10.0} 25 | Single | NDS8410CT-ND 1.35 11.25 90.00; — — P 
7 30 | 0.037 | 0.055 | — | 53} 20 | Dual | NDS8936CT-ND 1.27 10.59 84.72 | NDS8936TR-ND 1376.70/2,500 
5 30 | 0.028 | 0.042 | — | 73 | 25 | Single | NDS9410ACT-ND 85 6.37 47.79] NDS9410ATR-ND 690.30/2,500 
7 |N-Chan.| 30 | 0.05 | 0.08 | — | 50] 20 | Dual | NDS9936CT-ND 1.01 840 67.20] NDS9936TR-ND 4092.00/2,500 
7 30 | 0.08 | of1 | — | 37 | 20] Dual | NDS9956ACT-ND 90 7.47 59.76) NDS9956ATR-ND 971.10/2,500 
6 30 | 0.008 | 0.010 | — | 130] 25 | Single | FDS6670ACT-ND 1.52 12.19 91.44] FDS6670ATR-ND 4950.72/2,500 SO-8 
(Top View) 
6 30 | 0.0095 | 0.013 | — | 125] 25 | Single | FDS6680ACT-ND 1.24 10.35 82.80 | FDS6680ATR-ND 1345.50/2,500 
7A 30 | 0.005 | 0.007 | — | 19 | 3.0 | Single | FDS7060N7CT-ND NEW! 1.39 11.12 83.40] FDS7060N7TR-ND NEW! —1779.20/2,500 
7A | N-Chan.| 30 | — | 0.007 | — | 165] 3.0 | Single | FDS7064N7CT-ND NEW! 1.33 11.10 88.80] FDS7064N7TR-ND NEW! — 1443.00/2,500 
7A 30 | 0.0045 | 0.0055] — | 23 | 3.0 | Single | FDS7066N7CT-ND NEW! 1.75 14.00 105.00 FDS7066N7TR-ND NEW! — 2240.00/2,500 
7A 30 | 0.003 | 0.004 | — | 23 | 3.0 | Single | FDS7088N7CT-ND NEW! 1.75 14.00 105.00 FDS7088N7TR-ND NEW! — 2240.00/2,500 
78 | vchan| 22.) — | 00075] — | 16 | 30 | Single | FOS7O64NCT-ND NEW 1.33 11.10 88.80| FDS7064NTR-ND NEW! 4443.00/2,500 ere 
7B 30 | 0.008 | 0.0095 | — | 16 | 313 | Single | FDS7064SN3CT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00] FDS7064SN3TR-ND NEW! — 1300.00/2,500 
* Vas are negative for P-Channel devices. +VGS@2.5V +Vas @ 5V (Continued) 
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Rps (on) Max (0) Config. Cut Tape 
Vps |Yes@ | Ves@ | Vgs@| ID PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Type | (V) | 10V 4.5V 2.7V | (A) | (W) Pkg. Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
7B 30 | 0.0048 | 0.006 _ 19 3.0 Single |FDS7066ASN3CT-ND NEW! 1.34 11.15 89.20] FDS7066ASN3TR-ND NEW! = 1449.50/2,500 
7B 30 | 0.006 0.008 _ 17.5 | 3.0 Single | FDS7082N3CT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | FDS7082N3TR-ND NEW! 1300.00/2,500 
7B |N-Chan.| 30 | 0.004 0.005 _ 21 3.0 Single | FDS7088N3CT-ND NEW! 2.25 18.00 135.00 | FDS7088N3TR-ND NEW! 2880.00/2,500 
7B 30 | 0.009 0.012 _ 14 3.0 Single | FDS7096N3CT-ND NEW! teh 9.25 74.00 | FDS7096N3TR-ND NEW! 1202.50/2,500 
7B 30 | 0.0045 | 0.0056 _ 20 3.0 Single | FDS7288N3CT-ND NEW! 1.49 11.92 89.40 | FDS7288N3TR-ND NEW! 1907.20/2,500 
7C |N-Chan.| 30 | 0.035 0.055 _ 6 2 gored wi FDFS6N303CT-ND NEW! 88 6.60 49.50 | FDFS6N303TR-ND NEW! 715.00/2,500 
iode 
7A 40 | 0.007 _ _ 15.3] 3.0 Single | FDS4070N7CT-ND NEW! 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N7TR-ND NEW! 1952.00/2,500 
7A 40 | 0.009 0.011 — 12.4] 3.0 Single | FDS4072N7CT-ND NEW! 1.45 11.58 86.85 | FDS4072N7TR-ND NEW! 1852.80/2,500 
7A |N-Chan.| 40 | 0.01 _ _ 13 3.9 Single | FDS4080N7CT-ND NEW! 1.45 11.58 86.85 | FDS4080N7TR-ND NEW! 1852.80/2,500 
7B 40 | 0.0075 _ _— 15.3} 3.0 Single | FDS4070N3CT-ND NEW! 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N3TR-ND NEW! 1952.00/2,500 
7B 40 | 0.01 0.012 _— 12.4] 3.0 Single | FDS4072N3CT-ND NEW! 1.44 11.50 86.25 | FDS4072N3TR-ND NEW! 1840.00/2,500 
7B 40 | 0.015 _ _— 13 3.0 Single | FDS4080N3CT-ND NEW! 1.44 11.50 86.25 | FDS4080N3TR-ND NEW! 1840.00/2,500 
7 50 0.3 0.5 _ 2.0 | 2.0 Dual NDS9959CT-ND 82 6.87 54.96 | NDS9959TR-ND 893.10/2,500 
7 |N-Chan.| 50 | 0.130 _ 0.200) 3.0 | 20 Dual SI9955DYCT-ND 99 7.42 55.62 | SI995S5DYTR-ND 803.40/2,500 
7A 60 | 0.012 _ _ 10.6 | 3.0 Single | FDS5170N7CT-ND NEW! 1.66 13.28 99.60 | FDS5170N7TR-ND NEW! 2124.80/2,500 
7A 150 | 0.078 _ _ 4t 3.0 Single | FDS2070N7CT-ND NEW! 1.88 15.00 112.50 | FDS2070N7TR-ND NEW! 2400.00/2,500 
7B 150 | 0.078 _ _ 41 3.0 Single | FDS2070N3CT-ND NEW! 1.70 13.60 102.00 | FDS2070N3TR-ND NEW! 2176.00/2,500 
7A 100 | 0.026 _ _ 67 | 3.0 Single | FDS3170N7CT-ND NEW! 1.88 15.00 112.50 | FDS3170N7TR-ND NEW! 2400.00/2,500 
7A |N-Chan.| 200 | 0.128 _ _ 3.0 | 3.0 Single | FDS2170N7CT-ND NEW! 1.88 15.00 112.50 | FDS2170N7TR-ND NEW! 2400.00/2,500 
7B 200 | 0.128 _ _ 3.0 | 3.0 Single | FDS2170N3CT-ND NEW! 1.80 14.40 108.00 | FDS2170N3TR-ND NEW! 2304.00/2,500 (Top View) 
7 60 0.1 0.2 _— 3.5 | 2.0 Dual NDS9945CT-ND 1.26 10.50  84.00)— — 
6 P-Chan -20 =_ 0.035 0.05 | -6.7 | 25 Single | NDS8434CT-ND 1.35 11.25 90.00 | NDS8434TR-ND 1462.50/2,500 
5 “| -20 } 04 0.16 _ 43) 25 Single | NDS9405CT-ND 1.62 12.98 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 
7C P-Chan -20 | 0.125 0.2 _ -3.3 | 1.6 | Mosfet w/ | FDFS2P102ACT-ND NEW! 64 4.80 36.00 | FDFS2P102ATR-ND NEW! 520.00/2,500 
7C “) -20 | 0.125 0.2 _ -3.3 | 1.6 Diode | FDFS2P102CT-ND NEW! 88 6.60 49.50) FDFS2P102TR-ND NEW! 715.00/2,500 
7 P-Chan -20 | 0.1 0.19 _ -3.5 | 2.0 Dual NDS9947CT-ND 1.38 11.52 92.16 | NDS9947TR-ND 1497.60/2,500 
6 ‘| -30 | 0.06 | 0.115 | — | -53 | 25 | Single | NDS9430CT-ND 112 936 74.88 | NDS9430TR-ND 1216.80/2,500 siooen oe Z 
7C echaa -30 | 0.059 0.092 _ -5.3 | 1.6 | Mosfet w/ | FDFS2P103ACT-ND NEW! 88 6.60 49.50 | FDFS2P103ATR-ND NEW! 715.00/2,500 
7C “) -30 | 0.059 0.092 _— 5.3 | 1.6 Diode | FDFS2P103CT-ND NEW! 88 6.60 49.50) FDFS2P103TR-ND NEW! 715.00/2,500 
Fig. 13 
7 |P-Chan.| -30 | 0.065 041 _ -4.0 | 2.0 Dual NDS8947CT-ND 1.50 11.98 89.82 | NDS8947TR-ND 1916.16/2,500 
5 -30 | 0.13 0.2 _— 3.6 | 2.5 Single | NDS9400ACT-ND 1.17 9.73 77.80 | NDS9400ATR-ND 1264.25/2,500 
6 -30 | 0.05 0.09 _ $3) 25 Single | NDS9435ACT-ND 90 6.73 50.49 | NDS9435ATR-ND 729.30/2,500 
7 P-Chan -30 | 0.13 0.2 _ -2.9 | 2.0 Dual NDS9953ACT-ND 1.16 9.69 77.52 | NDS9953ATR-ND 1259.70/2,500 
7B “) -30 | 0.0075 | 0.0115 =_ -16 | 3.13 | Single | FDS7079ZN3CT-ND NEW! 1.40 11.22 84.15 | FDS7079ZN3TR-ND NEW! 1795.20/2,500 
6 -60 | 0.15 0.24 _ 3.3) 25 Single | NDS9407CT-ND 1.01 8.43 67.44 | NDS9407TR-ND 1095.90/2,500 
7 -60 | 0.25 0.5 _ -2.3 | 2.0 Dual NDS9948CT-ND 1.16 9.69 77.52 | NDS9948TR-ND 1259.70/2,500 
Mosfet w/ 
7C | P-Chan.| -60 | 0.11 0.14 _ 3 1.6 Diode FDFS2P106ACT-ND NEW! 1.47 12.25 98.00 ) FDFS2P106ATR-ND NEW! 1592.50/2,500 
PowerSOT (SOT-223) 
30 | 0.037 0.055 _— 7A 3.0 Single | NDT451ANCT-ND 81 6.78 54.24| NDT451ANTR-ND 881.40/2,500 
8 | NChan 30 | 0.028 0.042 =— 8.0 | 3.0 Single | NDT453NCT-ND 1.17 9.78 78.20 | NDT453NTR-ND 1270.75/2,500 1. Gate 
“) 60 | 0.12 _ _ 3.7 | 3.0 Single | NDT3055CT-ND 72 5.40 40.50 | NDT3055TR-ND 585.00/2,500 2. Drain 
60 | — 0.15 — | 35 | 3.0 | Single | NDT3055LCT-ND 75 5.65 42.39 | NDT3055LTR-ND 612.30/2,500 . ae 
-30 | 0.035 0.05 =_ 7.3 | 3.0 Single | NDT456PCT-ND 1.53 12.22 91.62 | NDT456PTR-ND 1954.56/2,500 
8 |P-Chan.*| -30 | 0.065 0.1 _— -5.0 | 3.0 Single | NDT452APCT-ND 92 7.65 61.20 | NDT452APTR-ND 994.50/2,500 
-60 | 0.3 0.5 _— -2.5 | 3.0 Single | NDT2955CT-ND 72 5.44 40.77 | NDT2955TR-ND 588.90/2,500 
TO-252 
9 |N-Chan.| 30 | 0.008 0.010 — | 66.0} 32 Single | FDD6670ACT-ND 1.45 12.09 96.72 | FDD6670ATR-ND 1571.70/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 
N-Chan.} 20 | 0.125 0.25 _ 3.0 | 2.0 
7 P-Chan.*! -20 | 0.16 03 = 28] 20 Compl. | NDS9943CT-ND 1.51 1210 90.75) — — 
N-Chan.}| 20 0.1 0.15 _ 3.5 | 2.0 
7 P-Chan.*! -20 | 0.1 0.19 = 3.0 | 20 Compl. | NDS9958CT-ND 1.35 11.28 90.20 | NDS9958TR-ND 1465.75/2,500 
N-Chan.| 30 | 0.037 0.055 _— 5.3 | 2.0 
7 P-Chan.*! -30 | 0.065 0.10 = -4.0 | 2.0 Compl. | NDS8958CT-ND 1.33 10.66 79.92 | NDS8958TR-ND 1704.96/2,500 
N-Chan.| 30 | 0.08 0.11 _ 4.0 | 2.0 ra 
7 P-Chan.*! -30 | 0.13 02 = 29] 20 Compl. | NDS9952ACT-ND 98 8.13 65.04) NDS9952ATR-ND 1056.90/2,500 pas 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) 
N-Chan.| 30 | 0.037 0.055 _ 63) 25 
10 P-chan.*| -30 | 0.065 0.10 _ 48 | 25 Compl. | NDS8858HCT-ND. 1.31 10.89 87.12 | NDS8858HTR-ND 1415.70/2,500 
* Vas are negative for P-Channel devices. t+VGS@2.5V 4Vas @ 5V (Continued) 
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aoe eo Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Rps (on) Max (0) Config. Cut Tape 
Vps |Yes@ | Ves@ | Ves @| ID PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Type | (v) | tov | 4.5v | 2.7v| (A) | (W) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
Power MOSFET (TO-263AB) 
30 | 0.022 | 0.04 | — | 25.0| 50.0 |To-263A8 | NDB6O3ALCT-ND 1.28 10.24 76.80 | NDB6O3ALTR-ND 552,96/800 
50] o1 | — | — | 15.0] 50.0 |T0-26348 | NDB4050CT-ND 140 9.20 73.60 | NOB4050TR-ND 397.44/800 
50] — | — | oa | 15.0 | 50.0 |T0-26348 | NDB4OSOLCT-ND 140 9.18 73.40 | NDB4050LTR-ND 411.04/800 
11 /NChan.) gy | — | — | 9.925) 48.0 | 100.0 |T0-263a8 | NDBeO6OLCT-ND 1.34 10.75 80.64 NDB6osoLTR-ND 580.61/800 
60 | 0015 | — | — | 75.0 | 150.0 |T0-2634B | NDB7060CT-ND 13.80 103.50 690.00 | — = 
60 | — | — | 0.015] 75.0 | 150.0 |T0-263A8 | NDB7O60LCT-ND 16.02 120.15 801.00; — = 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0.022 | 0.04 | — | 25.0 | 50.0 |T0-220A8 | NDP6O3AL-ND 1419.25 74.00] — = 
50 | 0015 | — | — | 75.0 | 150.0 |T0-220A8 | NDP7050-ND 3.72 29.76 231.50] — = 
50] — | — | 0.015] 75.0 | 150.0 |T0-220a8 | NDP7050L-ND 3.01 24.08 187.32) — = 
60 | ot | — | — | 15.0} 50.0 |T0-220a8 | NDP4060-ND 1.03 8.61 68.88 | — _ 
12 /NChan.) go | — | — | 04 | 15.0] 50.0 |To-220a8 | NDP4060L-ND 1.06 8.85 70.80 | — _ 
60 | 0.025 | — | — | 480 | 100.0 |T0-220a8 | NDP6060-ND 165 1318 98.82|— = 
60 | — | — | 0.025 | 48.0 | 100.0 |T0-22048 | NDP6O6OL-ND 165 13.20 99.00] — —| [Fig 18 — T0-3P 
60 | 0015 | — | — | 75.0 | 150.0 |T0-220A8 | NDP7060-ND 2.61 20.89 162.46] — = = 
Lg F 
55 | 0.008 | — | — | 100.0] 175.0] single | HRF3205-ND 249 17.54 131.58) — _ rr 9 
55 | 0.022 | — | — | 49.0] 120.0) single | HRFZ44N-ND 123 10.26 82.08 |— = eg 3 
60 | 0.028 | — | — | 45.0] 131.0] single | RFP4S5NO6-ND 129 1034 7758 |— = @ | 
60 | 0.022 | — | — | 50.0] 131.0] single | RFPSONO6-ND 129 1034 7758 |— _ L t 
12-)N-Chan.| 69 | — | oto7¢ | — | 11.0] 38.0) Single | RFP3055LE-ND 95 6743 53.46 |— = 8 
60 | — | o047t| — | 30.0] 96.0 single | RFPSONOSLE-ND 1.07 8.88 71.04] — = 
too | 0.040 | — | — | 40.0] 160.0} single | RFP40N10-ND 157 1253 93.96 | — a 
too} — | o2t | — | 120] 60.0 | single | RFP12N‘0L-ND 877.26 58.08 | — = 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) [+15.60>| 
[aes] F 
ia lyeaion.| | — | — | 02} 04 | to-92 | 2N70008s-ND 31-234 16.22; — = 4.80 
"lg | 5 — | — | 05 | 083] to-g2 |Bs170-np 33.255 (17.95|/— = 
TO-251AA 
50 | o100 | — | — | 140] 48.0] single | RFD14NO5-ND ot 684 51.30|— =|! |sbigr19'= 10-220 
50 | 0.047) — | — | 160] 72.0] single | RFD16NOS-ND 102 852 68.16 |— —| | aso 
14 |n-chan.| 50 | — | otoot | — | 14.0] 48.0 | single | RFD14NOSL-ND 93 6.98 52.38|— _ F 
60 | — | ot0o7t| — | 11.0] 38.0 | single | RFD3055LE-ND 92 688 5187|/— = x 
200 | 0800 | — | — | 46 | 50.0 | single | IRFU220FS-ND 78 654 52.32|— _ 2 
8 
70-247 7 
15 |n-chan.| 60 | 0.014 | — | — | 70.0] 150.0 single | RFG70NO6-ND 228 18.23 141.79) — = x} 
3 
NEW! TO-247AD NEW! ¢ 
45A|N-Chan.| 600| 019 | — | — | 20 | 208 | Single | FcH20N60-ND 4.48 35.82 278.60) — = 
TO-252AA 
Fig. 20 — TO-220F 
50 | 0100) — | — | 14.0] 48.0 | single | RFD14NOSSM-ND 91 6.84 51.30|— = 
50 | — | o1o0t | — | 14.0] 48.0 | single | RFD14NOSLSM-ND 96 7.20 54.00] — _ aoiea 
50 | — | oo47t| — | 160} 60.0 | single | RFD16NOSLSM-ND 107 891 71.28 |— _ 55] 93.18 
16 /NChan.) 54 | oo47 | — | — | 160 72.0 | single | RFDI6NOSSM-ND 98 8.19 65.52 |— = 
60 | — | oto7t| — | 11.0] 38.0 | single | RED30S5LESM-ND 98 7.34 55.08 | — _ 
too} o27 | — | — | 84 | 50.0] single | IRFR120FS-ND 79 660 52.80|— = 
NEW! D2.PAK NEW! 
7 |wchan,| 8 | 938 | — | — | 11 | 125 | single | FoBt1NeoTMcT-ND 2.30 18.40 138.00 | FCB11N60TMTR-ND 993,60/800 
‘} 600} 019 | — | — | 20 | 208 | single | FCB20N60TMCT-ND 4.01 32.04 249.20 | FCB20N60TMTR-ND 1851.20/800 
NEW! TO-3P NEW! 
18 |N-Chan.| 600} 019 | — | — | 20 | 208] single | Fca2oN6o-No 4.48 35.82 278.60] — = 
NEW! TO-220 NEW! 
600 | 038 | — | — | 11 | 125 | single | FCP11NeO-ND 230 18.40 138.00) — = : 
19 |N-chan.| 600) 0.19 | — | — | 20 | 208 | single | FcP20N60-ND 4.01 32.04 249.20| — colt || EI e873 
600 | 06 - - 7 | 31 | Single | FCP7N60-ND 1.58 12.60 94.50 | — _ 1 
9 Bom 
NEW! TO-220F NEW! 
600| 038 | — | — | 11 | 36 | Single |FCPF11Neo-ND 230 18.40 138.00] — _ 
20 |n-chan.) 600] 019 | — | — | 20 | 39 | Single | FCPF20N60-ND 4.01 32.04 249.20] — = 
so0| o6 | — | — | 7 | 31 | Single | FCPE7N6O-ND 158 1260 94.50|— 1 
as + 0.275 
NEW! SC75-6 NEW! 
oy |NeChan.| 20} — | oss | — | 55] 16 | single | rou12eNcT-no 88 6.60 49.50 | FDJ128NTR-ND 858.00/3,000 s 
p-chan.| -20} — | oo7 | — | -42] 1.6 | single | Fou129PCT-ND 84 6.30 47.25 | FDJ129PTR-ND 819.00/3,000 a 


* Vas are negative for P-Channel devices. +VGS@2.5V +4Vas @ 5V 
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NEW! Surface Mount and Through-Hole Power IGBT’s 


Fairchild’s IGBT’s are designed to replace 500V/600V MOSFETs in switch mode power supply (SMPS), Power Factor Correction (PFC) and 
other high-power applications without redesign of the gate drive voltage circuitry. SMPS IGBT’s are the first-in-class to have full unclamped 
inductive switching (UIS) capability similar to power MOSFETs, allowing application in all power circuit topologies, including single-switch 
forward converters. The gate drive voltage requirement has been reduced to 8-10V, allowing for the replacement of larger die-size power 
MOSFETs or multiplle MOSFETs in parallel. 


Fig. 1 — TO-3P 
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Fig. 3 — TO-220AB 
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Fig. 4 — 7PM-HA 
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Fig. 5 — 7PM-IA 


32.0 


Voces | le | lem! Pp | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| V (A) | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
1 1200 | 50 | 75| 312) FGA25N120ANTDTU-ND 2.93 2.34 1.82) — _ _— 
600 | 40 |160| 160 | FGA40N60UFDTU-ND 3.67 2.94 2.29 | = = 
600 | 28 | 40 | 125) FGB20N6S2D-ND 2.25 1.80 1.40) — = = 
600 | 28 | 40 | 125) FGB20N6S2-ND 2.23 1.79 1.34) — = = 
2 600 | 45 | 108] 167] FGB30N6S2D-ND 3.54 2.84 2.21 = = 
600 | 45 |108| 167 | FGB30N6S2TCT-ND 2.67 2.14 1.67| FGB30N6S2TTR-ND 800 1234.48 
600 | 75 |180| 290 | FGB40N6S2TCT-ND 5.22 4.18 3.25 | FGB40N6S2TTR-ND 800 2412.80 
600 | 28 | 40 | 125) FGP20N6S2D-ND 2.37 1.90 1.43) — = = 
600 | 28 | 40 | 125) FGP20N6S2-ND 1.80 1.44 1.08 | = = 
3 600 | 45 | 108] 167] FGP30N6S2D-ND 3.42 2.74 2.13) — = = 
600 | 45 |108] 167) FGP30N6S2-ND 2.70 2.16 1.68) — = = 
600 | 75 |180| 290) FGP40N6S2-ND 5.04 4.04 3.14) — = = 
4 600 | 300/600] 892) FMG2G300LS60E-ND 110.93 103.53 96.14) — = = 
5 600 | 400 | 800] 1136] FMG2G400LS60-ND 161.36 150.60 139.85} — = = 
8 1200 | 64 |120| 500 | FGL40N120ANDTU-ND 10.41 9.38 8.32} — = = 
600 | 54 | 96 | 167] HGTG12N60A4D-ND 3.49 2.79 2.17 |e = = 
600 | 54 | 96 | 167] HGTG12N60A4-ND 2.93 2.34 1,82 | _— = 
600 | 70 |280| 290 | HGTG20N60A4D-ND 5.18 4.14 3.22; — — = 
600 | 70 |280| 290] HGTG20N60A4-ND 4.28 3.42 2.66; — _— = 
9 600 | 75 |240| 463 | HGTG30N60A4D-ND 6.97 5.58 471; — _ = 
600 | 75 |240| 463 | HGTG30N60A4-ND 6.43 5.15 4.35} — _ _ 
600 | 75 |300| 625] HGTG40N60A4-ND 9.00 8.11 7.19: a = 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTG7N60A4D-ND 2.25 1.80 1.40) — _ _— 
600 | 34 | 56 | 125) HGTG7N60A4-ND 2.13 1.70 1.28 |S 
600 | 28 | 40 | 125 | FGH20N6S2D-ND 2.58 2.07 1.61 | = = 
600 | 28 | 40 | 125) FGH20N6S2-ND 2.34 1.88 1.46) — = = 
600 | 45 | 108] 167 | FGH30N6S2D-ND 4.23 3.39 2.64; — = = 
600 | 45 | 108] 167] FGH30N6S2-ND 3.17 2.54 1.98 |= = = 
600 | 75 |180| 290 | FGH40N6S2D-ND 5.60 4.48 3.78 | = = 
9 600 | 75 |180| 290] FGH40N6S2-ND 5.40 4.32 3.36} — = = 
300 | 75 |240| 463) FGHS50N3-ND 5.30 4.24 3.58} — = = 
600 | 75 |240| 463 | FGHS50N6S2D-ND 9.45 8.51 7.55 | = = = 
600 | 75 |240| 463) FGHS50N6S2-ND 8.24 6.60 5.57 (a = = 
600 | 75 |320| 625] FGH6ON6S2-ND 11.33 10.20 9.05 | = = 
10 1200 | 50 |100| 320) FMG2G50US120-ND 48.24 45.03 41.81) — _ = 
1200 | 75 |150| 445 | FMG2G75US120-ND 56.51 52.74 48.98) — _— _ 
600 | 54 | 96 | 167) HGTP12N60A4D-ND 2.70 2.16 1.68) — — = 
600 | 54 | 96 | 167| HGTP12N60A4-ND 2.25 1.80 1.40) — = = 
600 | 70 |280| 290 | HGTP20N60A4-ND 3.83 3.06 2.38; — _— = 
3 600 | 17 | 40| 70 | HGTP3N60A4D-ND 1.50 1.20 90 | — = 
600 | 17 | 40} 70 | HGTP3N60A4-ND 1.14 95 76 i _ = 
600 | 34 | 56 | 125] HGTP7N60A4D-ND 1.88 1.50 1.13] — = = 
600 | 34 | 56 | 125) HGTP7N60A4-ND 1.50 1.20 90 | = = 


NEW! Ignition IGBTs 


Fairchild ignition IGBTs are the next generation that offers outstanding SCIS capability in the space saving D-PAK (TO-252) as well as the 
industry standard D2-Pak (TO-263), TO-262 and TO-220 plastic packages. This device is intended for use in automotive ignition circuits, 
specifically as a coil driver. Internal diodes provide voltage clamping without the need for external components. 


Fig. 8 — TO-264 


|= 20.00-| 6.00 


4-@6.5 
Mounting 
Hole \ 


Fig. 7 — TO-262AA 
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Fig. 9 — TO-247 


BVcer | BVecs | Ic2s | Pp | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Vv (A) (A) | (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 

430 24 10 | 130] ISL9V2040S3STCT-ND 1.98 1.58 1.19] ISL9V2040S3STTR-ND | 800 853.20 

2 430 24 21 150 | ISL9V3040S3STCT-ND 2.23 1.78 1.34] ISL9V3040S3STTR-ND | 800 961.20 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3STCT-ND 3.62 2.90 2.26) ISLOV5036S3STTR-ND | 800 1674.40 

Fig. 10 — 7PM-GA 

430 24 10 | 130] ISL9V2040P3-ND 1.90 1.52 1.14} — = = 

3 430 24 21 150 | ISL9V3040P3-ND 2.25 1.80 1.40} — = = 1+ 23-+<-23-») 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036P3-ND 2.20 1.76 1.32 |e 

6 430 24 10 | 130] ISL9V2040D3STCT-ND 1.78 1.42 1.07 | ISL9V2040D3STTR-ND | 2,500 908.80/M (5 (9 
430 21 21 150 | ISL9V3040D3STCT-ND 2.35 1.88 1.41 | ISL9V3040D3STTR-ND | 2,500 1203.20/M 

7 390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3-ND 2.23 1.78 1.34} — = = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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International ; 
ep ee er HexFred Diodes 


HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C * Improve overall system efficiency by 1%, 2% * Reduce noise and the need for 
utilized by the designer resulting in higher efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: * Allow IGBTS — snubber circuitry » Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 


Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 8 
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tt 
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T 
12.70 lel 9 25.4 


3.81-8 pics| 
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IF(AV) TRR(Typical) QRR(Typical) IRRM Digi-Key Price Each 

Fig. Package VR VF (A) NS NC (A) Part No. tl 10 100 
200 0.975 16 25 23 1.7 MUR1620CTIR-ND 1.15 92 64 

600 1.7 16 18 65 5 HFA16TA60C-ND 4.65 3.96 3.26 

1 TO-220AB 600 A? 16 18 65 5 HFA16TA60CPBF-NDt 6.97 4.65 3.72 
600 1.7 30 19 80 6 HFA30TA60CPBF-NDt 7.53 5.02 4.02 

600 1.8 8 42 40 5.2 HFAO8TA60CPBF-NDt 3.36 2.24 1.80 

600 1.5 4 17 40 2.9 HFAO4TB60PBF-NDt -90 58 45 

600 AZ 8 18 65 5 HFAO8TB60PBF-NDt 3.16 1.98 1.47 

600 Ae. 15 19 80 6 HFA15TB60-ND 4.15 2.90 2.33 

2 TO-220AC 600 1.7 15 19 80 6 HFA15TB60PBF-NDt 5.25 3.38 2.63 
600 1.7 25 23 112 10 HFA25TB60-ND 3.60 3.06 2.52 

600 1.7 25 23 a2 10 HFA25TB60PBF-NDt 5.40 3.60 2.88 

1200 2.4 6 26 116 4.4 HFA06TB120PBF-NDt 5.64 3.76 3.01 

1200 2.4 8 28 140 4.5 HFA08TB120PBF-NDt 6.51 4.34 3.48 

1200 2.3 16 30 260 5.8 HFA16TB120PBF-NDt 12.18 9.01 7.31 

1 D-Pak 200 1.2 6 25 60 4.6 MURD620CT-ND 95 76 53 
1 600 1.7 30 19 80 6 HFA3OPA60CPBF-NDt 6.65 4.93 4.00 
1 600 A? 16 55 60 5 HFA16PA60C-ND 3.07 2.46 1.76 
1 600 1.7 16 55 60 5 HFA16PA60CPBF-NDt 3.68 2.46 1.97 
1 600 1.3 50 23 a2: 4.5 HFASOPA60CPBF-NDt 7.85 6.11 5.06 
1 TO-247AC 1200 2.4 6 26 116 4.4 HFA12PA120C-ND 9.45 7.56 5.67 
1 1200 2.4 6 26 116 4.4 HFA12PA120CPBF-NDt 9.45 7.00 5.67 
2 1200 3.3 8 28 140 4.5 HFA16PA120C-ND 10.63 8.50 6.38 
2 1200 3.3 8 28 140 4.5 HFA16PA120CPBF-NDt 10.63 7.87 6.38 
1 1200 2.3 16 30 260 5.8 HFA32PA120C-ND 17.33 13.86 10.40 
1 1200 2.3 16 30 260 5.8 HFA32PA120CPBF-NDt 15.59 12.13 10.05 
1200 2.4 30 37 490 8.1 HFA30PB120-ND 15.95 12.77 9.58 

1200 2.4 30 37 490 8.1 HFA30PB120PBF-NDt 14.36 11.17 9.26 

1200 3 8 28 140 4.5 HFAO8PB120-ND 7.20 5.76 4.32 

1200 3 8 28 140 4.5 HFAO8PB120PBF-NDt 7.20 5.33 4.32 

600 1.7 15 19 80 6 HFA15PB60PBF-NDt 3.55 2.37 1.90 

2 TO-247AC/MOD 600 A? 25 23 112 10 HFA25PB60-ND 7.96 5.88 4.87 
600 diz’ 25 23 a2 10 HFA25PB60PBF-NDt 8.30 6.15 4.98 

1200 3 16 30 260 5.8 HFA16PB120-ND 8.36 Palit 5.86 

1200 3 16 30 260 5.8 HFA16PB120PBF-ND t+ 10.45 7.74 6.27 

600 ag 8 55 65 5 HFAO8PB60-ND 3.58 2.86 2.04 

600 1.7 8 55 65 5 HFAO8PB60PBF-NDt 4.29 2.86 2.29 

1200 3 6 26 80 4.4 HFAO6PB120-ND 5.50 4.40 3.14 

1200 3 6 26 80 4.4 HFAO6PB120PBF-NDt 6.60 4.40 3.52 

t RoHS Compliant (Continued) 
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International _HexFred Diodes 
TOR Rectifier oe 


D61-8SM : Half-PAK SOT-227 


i pie sa 
13.845 | 15.37 
Tl 39.115 15 f75! 


1 Anode 
2 Cathode 


1/4-20 UNC-2B |- 30.15 ~ 


TO-244AB TO-249AA 
0. 
tis: jc 93 ; P 6.35 
gree e LO® O] & ot 
© 4.82|-34.925- 7.9257 
oe oa esas =o 8.64-3 ples-| 
i sei Gide 
fa — 1 fi 4 15.37 
| ___ 91.44 —___ 3.185 aay eae 
IF(AV) TRR(Typical) QRR(Typical) IRRM Digi-Key Price Each 

Fig. Package VR VF (A) NS NC (A) Part No. ‘il 10 100 
5 D-60 600 14 60 30 200 6 HFA60MB60C-ND 72.50 58.00 43.50 
1 D61-8 600 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60C-ND 26.50 21.20 15.90 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CPBF-NDt 21.26 17.01 14.89 
1 D-61-8SL 600 1.2 70 30 210 6 HFA7ONC60CSL-ND 21.20 21.20 26.50 
1 D61-8SM 600 1.2 70 30 210 6 HFA7ONC60CSM-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSM-ND 26.58 21.26 15.95 
600 ples 105 35 450 10 HFA105NH60-ND 38.33 30.66 23.00 
400 1 135 50 290 75 HFA135NH40-ND 39.60 31.68 23.76 
6 HALF-PAK 600 1.3 140 39 490 9.3 HFA140NH60-ND 48.60 38.88 29.16 
400 11 180 45 420 8.7 HFA180NH40-ND 44.66 35.73 26.80 
400 11 180 45 420 8.7 HFA180NH40R-ND 45.83 36.67 28.42 
600 1.2 70 33 340 8.5 HFA7ONH60-ND 33.75 27.00 20.25 
1 600 1.8 8 42 40 5.2 HFAO8TA60CS-ND. 3.20 2.56 1.92 
3 600 1.8 4 42 40 5.2 HFA04TB60S-ND 2.63 2.10 1.58 
3 1200 6 26 116 44 HFAO6TB120S-ND 5.45 4.36 3.27 
3 1200 8 28 140 4.5 HFA08TB120S-ND 6.18 4.94 3.71 
1 D2PAK 600 1.7 8 18 65 5 HFA16TA60CS-ND 5.81 4.65 3.49 
2 1200 2.3 16 30 260 5.8 HFA16TB120S-ND 12.93 10.34 7.76 
3 600 Brg 15 23 84 6 HFA15TB60S-ND 4.25 3.40 2.55 
3 600 1.3 25 23 112 10 HFA25TB60S-ND 5.86 4.69 3.52 

3 600 1.4 8 18 65 5 HFAO8TB60STRL-ND 436.00/800 
7 SOT-227 600 1.4 120 65 270 7 HFA120FA60-ND 39.93 31.95 27.96 
8 600 1.4 100 33 300 8 HFA100MD60D-ND 56.48 45.18 33.89 
8 400 0.9 120 36 420 9.3 HFA120MD40D-ND 92.68 74.15 55.61 
4 600 1.2 140 35 360 8 HFA140MD60C-ND 103.53 82.82 62.12 
8 600 1.2 140 35 360 8 HFA140MD60D-ND 105.10 84.08 63.06 
4 TO-244AB ISO 400 0.9 160 50 260 7.1 HFA160MD40C-ND 66.99 53.59 40.20 
8 400 0.9 160 50 260 7A HFA160MD40D-ND 97.34 77.87 58.41 
1 600 15 180 140 _ 17 HFA180MD60D-ND 122.00 97.60 75.64 
1 600 1.5 180 140 _— 17 HFA180MD60C-ND 120.43 96.34 74.67 
8 400 0.9 200 45 330 8.1 HFA200MD40D-ND 124.10 99.28 74.46 
600 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60C-ND 58.46 46.77 35.08 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40C-ND 70.00 56.00 42.00 
ri F5o4ang 600 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60C-ND 91.33 73.06 54.80 
400 xf 240 50 290 7.5 HFA240NJ40C-ND 86.45 69.16 51.87 
600 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60C-ND 104.48 83.58 62.69 
400 a 320 45 420 8.7 HFA320NJ40C-ND 56.54 45.23 33.93 
600 ED 140 33 340 8.5 HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 
8 TO-244AB 600 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40D-ND 86.43 69.14 51.86 
600 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 
400 al 320 45 420 8.7 HFA320NJ40D-ND 110.53 88.42 66.32 
1 600 14 60 30 200 6 HFA60MC60C-ND 42.86 34.29 25.72 
4 TO-249AA 400 fl 75 30 200 6 HFA75MC40C-ND 72.50 58.00 43.50 
4 400 1 80 30 200 6 HFA80NK40C-ND 72.50 58.00 43.50 
1 TO-262 600 17 15 60 600 6 HFA15TB60-1-ND 2.08 1.46 141 


t+ RoHS Compliant 
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International N and P Channel HEXFETs 


fi Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
I¢aR Rectifier Dimensions shown in mm 
Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2 — TO-220 Fullpak : Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I-Pak 
0.61 ! 4.69. 
2.87 7110.54 ae, a5 03.40 fa taro ; 5.50 j —~|15.9 . pst 1.82F1 
f #pOs-o4 i : 16 oto 4 fe) 10.54 
1.Gate 15.24 foot, 1. Gate veal, 1.Gate | 1. Gate L28 1. Gate 
2. Drain t = 2. Drain 3. 2. Drain i Tm 2. Drain = 2. Drain 
3. Source 14.09 il 4.06 3. Source 3.Source 14.8 123 3. Source 3. Source 
4. Drain aos ots 4. Drain bree : 4. Drain 4. Drain 
as 2.92 ! aye Eo 
Fig. 6 — 4-Pin Dip (HEXDIP®) Fig. 8 — TO-220-5 
1. Gat | 1. Gat eel 
. Gate : . Gate 
2. Drain “ 2. Sense 157 
3. Source a 3. Drain 
# x 4. Drain 5 4. Kelvin i 
43 é i 5. Source 14.09 
7.62 -+! 0°-15°(2X) : 
1.70 X41 
1.015 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. i Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (9) | 25°¢ | (A) | (W) b 1 10 100] | Fig. | (Vv) (a) | 25°¢ | (A) | (Ww) Part No. 1 10 100 
150] 029 | 18 | -44 | 38] IRF6215L-ND 175 1.40 1.05 
FOL220AB 4 200 | 05 “11 -44 | 125 IRF9640L-ND 310 248 1.87 
-200 3 “1.8 7 | 20 IRF9610L-ND 142 1.14 85 
+50 | 0.28 | -97 = |= IRF9Z20PBF-ND 165 1.07 83 
50 | 014 | -18 —|- IRF9Z30PBF-ND 180 116 .90 Peek 
55 | 0.02 | -74 | -260/150|  IRF4905PBF-ND 3.30 220 1.76 50. | 028 | 89 | = | = IBRUeO2O:ND) 1.88 1.22 87 
5 | 006 | -31 | -110/ 1410]  IRF5305-ND 184 121 94 BODE 1] OAR | ce. i etl |e URL weeaOrshANlD cole. “Lee. Ue 
55 | 0.06 | -31 | -110|110| _ IRF5305PBF-ND 1.96 126 98 ne ae 2 a oe aegen ieee ie ss a. eo 
al eee shee || (see: | 28 nlseede aN Fal E Hsae shee? 08) 65 | 0.015 | -20 | -60 | 79 IRLU9343-ND 2.33 1.55 1.17 
fers | oa | we) | memoronot 18 sl |S Teo | at | [78 | —umarerny tat 1007 
+55 | 0.065 | -28 | -110| 110 IRFU5305PBF-ND 252 162 1.26 
60 | 0.28 | -11 -44 | 60 IRF9Z24PBF-ND 2.20 1.42 4.414 as | eat 6 ‘aa | BF iacUSeASeBEND Tae 448. oe 
GOH]. 2085 i SBA) 82% AS IRFSZISRBRNE! 152 Sei Fl 25 | 0.175) -11 | -44 | 38 IRFU9024NPBF-NDt 1.96 1.23 91 
“60 05 | 67 | 27 | 43 le vaikel rete Alo) 12, 108)» 280 60 | 0.28 | -88 | -35 | 42 IRFU9024PBF-ND 1.66 1.07.83 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 150 IRF5210PBF-ND: 2.04 1.36 1.09 2 eo a4 eae iR=UaCTISROND 4aae 760. 167 
F -100 | 0.117] -23 -76 | 94 IRF9540NPBF-NDt+ 2.39 1.54 1.20 000 ieee? lia all ISTeUEZe NT daar Sea leo 
100 | 02 | -19 | -72 | 150 peo ND 144 93-72) | 5 | 400 | 0.205 | -13 | -52 | 66 IRFU5410PBE-ND 112 7256 
=100_| 0.2 ald —.| 86: | 75 InRSSSONEBENOT Mae — ede! —_ 187 -100 | 048 | -66 | -26 | 40 IRFU9120NPBF-NDt 196 1.23 91 
-100 | 03 “12 -48 | 88 IRF9530PBF-ND: 173 112 87 -100 | 06 56 | -22 | 42 IRFU9120-ND ‘92 74—tC«wSD 
-100 | 0.48 | -68 | -27 | 48 IRF9520NPBF-NDt 188 118 87 00 | 0.6 ig - (|1.o0 [ao ace morsann qos 268 cee 
-100 | 0.60 | -68 | -27 | 60 IRF9520PBF-ND: 217 1.40 1.09 400 12 “31 ips loos RTSURK COND a fee cas 
1000) |) tse 4 12) 20 Unless tee) 11600 7558 100 | 12 | -31 | -12 | 25 IRFU9110PBF-ND 118 9.74.55 
100" | 1.2 ad +12 | 20 Uae) 1.96 1.26.98 -150 | 0.295 | -13 | -44 | 110] — IRFU6215PBF-ND 2.02 1.30 1.01 
-150 | 0.15 | -27 | -110 | 250 IRF6218PBF-ND: 3.07 1.98 1.54 -200 15 -36 | -14 | 42 IRFU9220PBF-ND 170 110 85 
-150 | 0.29 | -13 -44 | 83 IRF6215-ND 2.09 1.37 1.05 "200 3 a9 | 76) 25 IRFU9210-ND 125.108 77 
-150 | 0.29 | -13 -44 | 83 IRF6215PBF-ND: 221 142 444 -200 3 ag | -76| 25 IRFU9210PBF-ND 189 122 95 
200 | 05 “14 -44 | 125 IRF9640PBF-ND: 2.28 147 1.14 -250 3 27 | 11 | 50 IRFU9214PBF-ND 175 113 «88 
200 | 08 6.5 | -26 | 75 IRF9630PBF-ND: 1.75 113.88 -400 7 48 | -721 50 IRFU9310-ND 428 102 77 
-200 1.5 3.5 | -14 | 40 IRF9620PBF-ND: 266 1.71 1.33 -400 7 -1.8 | -7.2 | 50 IRFU9310PBF-ND 179 115 .90 
-200 3 “1.8 7 | 20 IRF9610PBF-ND: 1.89 122 95 4-Pin Dip 
TO-220 Fullpak 50 | 0.28 | -16 == IRFD9020-ND 131 85 65 
+55 | 0.015 | -14 -60 | 33 IRLIB9343PBF-NDt 256 1.65 1.28 50 | 0.28 | -16 alle IRFD9020PBF-ND 134 87 68 
0 | 014 | -12 -48 | 42 IRFI9Z34G-ND 2.03 163 1.17 -50 0.5 A a IRFD9010-ND 70 56 40 
0 | 014 | -12 -48 | 42 IRFI9Z34GPBF-ND 2.84 183 1.42 -50 0.5 A || es IRFD9010PBF-ND 112.70 52 
0 | 0.28 | -85 | -34 | 37 IRFI9Z24GPBF-ND 2.28 147 1.14 60 | 0.28 | -1.6 | -13 | 1.3 IRFD9024PBF-ND 1.24.80 62 
-60 0.5 5.3 | -21 | 27 IRFI9Z14GPBF-ND 1.61 1.04 84 P -60 05 a4 | 88/13 IRFD9014PBF-ND 1.28 80 60 
-100 | 0.117] -13 -44 | 48 IRFI9540GPBF-ND: 3.90 260 2.08 -100 | 06 “1.0 8 | 1.0 IRFD9120PBF-ND 140 90.70 
-100 0.3 7.7 -31 | 42 IRFI9530GPBF-ND: 2.49 1.60 1.25 -100 1.2 -0.7 3 | 1.0 IRFD9110PBF-ND 1.31 82 61 
2 -100 0.6 -5.2 -21 | 37 IRFI9520GPBF-ND 2.80 1.80 1.40 -200 1.5 -0.6 -4.8 | 1.0 IRFD9220-ND 214 1.52 1.25 
-200 0.5 6.1 -24 40 IRFI9640G-ND 266 213 1.60 -200 AS: -0.6 -4.8 | 1.0 IRFD9220PBF-ND: 3.12 2.01 1.56 
-200 | 05 6.1 -24 | 40 IRFI9640GPBF-ND: 3.19 2.13 1.70 -200 3 0.4 | -1.6 | 1.0 IRFD9210-ND 74 53 43 
-200 0.8 4.3 17 | 35 IRFI9630G-ND 2.22 1.78 1.28 -200 3 0.4 | -1.6 | 1.0 IRFD9210PBF-ND) 1.07 7054 
200 | 08 43 | -17 | 35 IRFI9630GPBF-ND: 3.11 2.00 1.56 N-CHANNEL TYPES 
-200 15 3 -12 | 30 IRFI9620GPBF-ND: 2.80 1.80 1.40 7O6:B20AB 
ne ; : 7 eo |e eas oe : 1 20 | 0.004 ] 180 | 700/230]  IRF1302PBF-ND 3.19 2.05 1.60 
250 | 14 41 | -16 | 95 | _IRFI9634GPBF-ND 2.84 1.83 1.42 20 | 0.006 | 92 | 380 | 79 ea Vee cees fae 
20 | 0.006 | 92 380 | 79 IRF3711ZPBF-NDt 184 115 86 
FO247AC 20 | 0.006 | 110 | 440 | 120 IRF3711-ND 184 1.05 85 
100 | 0.117 -23 “76 | 140 IRFP9140N-ND 299 239 1.71 20 0.006 | 110 440 | 120 IRF3711PBF-ND: 1.96 1.26  .98 
4 -100 | 0.117] -23 -76 | 140 IRFP9140NPBF-NDt 2.99 2.21 1.80 30. |-0.0078 |. 67 50 ST IRF3704ZPBE-NDT Dak 46a 4a 
-100 | 02 “24 — | 180 IRFP9140PBF-NDt 3.34 223 1.78 20 «6|o00es | 77 280 | 98 IRF3706-ND 155 124 93 
-200 0.5 712 —_| 150 IRFP9240PBF-NDt 4.76 3.18 2.54 20 | 0.0085] 77 280 | 88 IRF3706PBF-ND: 217 1.40 1.09 
TO-262 20 | 0.011 50 200 | 45 IRL3715ZPBF-NDt 172 1.08 80 
-55 0.02 | -74 | -260 | 200 IRF4905L-ND 245 1.96 1.40 : 20 | 0.014 | 54 210 | 71 IRL3715PBF-NDt 152.95 71 
“55 0.06 | -31 | -110| 38 IRF5305L-ND 2.00 1.60 1.20 20 | 0.016 | 36 140 | 35 IRL3714ZPBF-NDt 176 110 82 
-55 0.4 “19 -68 | 3.8 IRF9Z34NL-ND 215 1.72 1.29 20 0.02 36 4140 | 47 IRL8714PBF-NDt 96 60 45 
-55 0.4 “19 -68 | 3.8 IRF9Z34NLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 20 0.09 7 308 | 87 IRF3704PBF-ND: 195 1.26 98 
-55 0.28 | -12 -48 | 3.8 IRF9Z24NL-ND 1.52 1.22 92 30 | 0.0028] 210 | 1000 | 230 IRF3703PBF-ND: 5.31 3.54 2.84 
; “55 028 | -12 -48 | 3.8 IRF9Z24NLPBF-NDt 2413 41.37 1.07 30 | 0.0033 | 75 960 | 330 IRF1503PBF-ND: 218 1.42 1.14 
-60 0.5 67 | -27 | 37 IRF9Z14L-ND 1.42 114 86 30 | 0.006 | 105 | 420 | 110 IRL8113-ND 1.95 1.26 1.01 
-60 0.5 67 | -27 | 37 IRF9Z14LPBF-NDt 1.99 1.28 1.00 30 | 0.006 | 105 | 420 | 110 IRL8113PBF-NDt 210 1.35 1.05 
-100 | 0.06 | -40 | -140| 3.8 IRF5210L-ND 3.70 296 2.22 30 | 0.006 | 140 | 470 |2000!  IRL3803-ND 312 221 1.82 
-100 | 0.11 -23 -76 | 3.8 IRF9540NL-ND 2.93 234 1.76 30 | 0.006 | 140 | 470 |2000]  IRL3803PBF-NDt 3.90 260 2.08 
-100 0.2 -14 56 | 3.8 IRF9530NL-ND 202 1.62 1.22 30 0.0063 87 350 | 79 IRF3709ZPBF-NDt 1.92 1.20 89 
-100 12 4.0 | -16 | 43 IRF9510L-ND 1461.17 88] + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
920 t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Internationcl 4 and P Channel HEXFETS (Cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max. i Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W) 1 10 100] | Fig. | (Vv) (0) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
30 | 0.009 | 90 360 | 120 IRF3709-ND 1.78 1.01 82 i100 | 0.025 | 59 236 | 200 IRFB59N10DPBF-NDt 2.92 1.95 156 
30 | 0.009 | 90 360 | 120 IRF3709PBF-NDt 186 120 93 100 | 0.0265] 36 140 | 92 IRF540ZPBF-ND 163 1.06 82 
30 | 0.0095] 59 230 | 57 IRF3707Z-ND 140 90 73 100 | 0.028 | 57 180 | 150 IRF3710-ND 3.09 2.23 1.82 
30 | 0.0095] 59 230 | 57 IRF3707ZPBF-NDt 180 113 84 100 | 0.028 | 57 180 | 150 IRF3710PBF-ND’ 4.23 2.72 212 
40 | 0.0023 | 75 | 1080 | 330 IRF2804PBF-NDt 3.33 2.22 1.78 100 | 0.036 | 42 140 | 120 IRF1310N-ND 2.01 1.43 1.18 
40 | 0.004 | 202 | 808 | 333 IRF1404PBF-NDt 261 1.74 1.40 100 | 0.036 | 42 140 | 120 IRF1310NPBF-NDt+ 2.93 1.89 1.47 
40 | 0.0036} 210 | 850 | 330 IRF2204PBF-NDt 3.22 215 1.72 100 | 0.052 | 27 110 | 94 IRF540NIR-ND 174 1416 91 
40 0.0037 75 750 | 220 IRF1404ZPBF-NDt 247 165 1.32 100 0.052 27 110 | 94 IRFS40NPBF-ND 194 1.25 .97 
40 | 0.0031} 75 790 | 230 IRL1404ZPBF-NDt 3.34 2.23 1.79 100 | 0.0725] 18 57 | 60 IRFB4212PBF-NDt 2.08 1.48 1.12 
40 0.0055 75 470 | 140 IRF4104PBF-NDt 3.36 2.16 1.68 100 0.077 28 110 | 150 IRFS40PBF-NDt 154.9977 
40 0.009 100 400 | 170 IRF1104PBF-NDt 3.40 2.19 1.70 100 0.014 75 300 | 200 IRFB4710PBF-NDt 2.94 1.96 1.57 
50 0.2 10 29 20 IRFZ10PBF-NDt 1.80 1.13 84 100 0.015 80 320 | 260 IRF8010PBF-ND: 2.28 1.52 1.22 
50 0.1 15 60 40 IRFZ20PBF-NDt 1.31 85 66 100 0.16 14 56 88 IRFS530PBF-NDt 1.42 92 PY 4 
50 0.028 35 = = IRFZ40PBF-NDt 211 1.36 1.06 100 0.11 17 60 63 IRF530NPBF-ND: 88 57 44 
50 0.05 30 all cae IRFZ30PBF-NDt 174 1413 88 joo | 0.165 | 96 37_ | 44 IRF520VPBF-ND: 186 120 93 
55 | 0.0033 | 75 890 | 130 IRF3805-ND 5.18 3.70 2.96 100 0.2 9.7 38 | 48 IRF520NPBF-ND: 1.24 80.62 
55 | 0.0047] 75 700 | 330 IRF2805PBF-NDt+ 480 3.20 2.56 100 | 0.27 | 9.2 37 | 60 Uslacrella isle) 1.98 1.06.93 
55 | 0.005 | 75 600 | 230 IRF1405ZPBF-NDt 482 3.21 257 100 | 0.27 9.2 37 | 60 IRFS20PBF-NDt 186 1.20.93 
55 | 0.0053] 169 | 680 | 330 IRF1405-ND 413 3.30 2.48 100 0.6 5.6 16 | 20 IRF510-ND 1.08 68 50 
55 | 0.0053| 169 | 680 | 330| _IRF1405PBF-NDt 4.95 3.30 2.64 100" /| 06 =e 16:2): 20 IGESTORERSINELT tees \—_30e 
55. | 0.0075 | 75 360 | 140 IRF1010Z-ND 294. 1.90154 150 | 0.032 | 60 250 | 2.4 IRFB61N15D-ND 3.03 242 1.98 
5s |0.0075| 75 360 | 140 IRF1010ZPBF-NDt 316 204 159 150 | 0.032 | 60 250 | 2.4 IRFB61N15DPBF-ND: 3.63 2.42 1.94 
55 | 0.007 | 75 440 | 170 IRF3205ZPBF-ND+ 218 141 «+140 150 | 0.032 | 51 240 | 230 IRFB52N15DPBF-ND: 2.52 1.68 1.35 
55 | 0008 | 75 340 | 130 IRL3705ZPBF-NDt 256 165 128 150 | 0.042 | 43 150 | 150 IRF3415PBF-NDt 3.99 266 2.13 
Be licgiogeell. “45 ea. |290 IRF3305-ND B16: 496". 4eF 150 | 0.045 | 41 164 | 200 IRFB41N15D-ND 2.45 1.97 1.48 
sec <olooe iI ars BAO S80 iARSOSEE STD Sen Bot ads 150 | 0.045 | 41 164 | 200 IRFB41N15DPBF-ND: 2.94 1.97 1.57 
55 | 0.008] 110 | 390 | 150)  IRF3205PBF-ND: 4.01 2.59 2.01 150 | 0.056 | 33 | 120 | 170 HE eo ONE TREO Tee 208 
ss. | 0.011 éi D6 N51 Re GEA S01. 420°" 4.04 150 | 0.056 | 33 130 | 170 IRFB33N15DPBF-ND: 216 1.44 1.16 
55 | 0.012] 85 | 290 |130|  IRF1010N-ND 215 1.72 1.21 ae ae af S at hee ae . a i os is 
55 | 0.012 | 85 290 | 130 IRF1010NPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 : : : : 
eer «tonig6:| 54 204 | 80 Rie Tai Sais. 280 150 | 0.09 23 92 | 136 IRFB23N15D-ND 160 128 .96 
ee lagiee || ey Sonica Teer REND jai: lay ot 150 | 0.09 23 92 | 136 IRFB23N15DPBF-ND: 2.24 144 112 
ze, liogige.|| ced 200 | 82 Eee ee eae 200 | 0.04 56 220 | 380 IRFB260N-ND 3.90 2.73 213 
200 | 0.04 56 220 | 380 IRFB260NPBF-NDt 3.90 2.60 2.08 
55 | 0.0136 | 51 | 200 | 62 iE ene rer eo 200 | 0.054 | 38 | 180 |230| _ IRFB38N20DPBF-ND 2.52 1.68 1.35 
55 | 0.0139 | 51 200 | 80 IRFZ44Z-ND 183 121 92 
55 [o.o1s9/ 51 | 200 | 80 | IRFZ44ZPBF-ND 183 1.1892 200 | 0082 | 31 | 124 |200| IRFBGINZODPBFND’ «2.89 1.93155 
55 | 0.016 | 64 210 | 94 IRFZ48NPBF-ND- 210 1.35 1.05 : ‘ ; : : 
200 0.4 24 96 | 170 IRFB23N20D-ND 268 1.53 1.23 
55 / 0.0165 | 53/180 | 107 HENNE P18) Tela 88 200 | 04 24 | 96 |170|  IRFB23N20DPBF-ND 2.30 153 1.23 
pe? | Oe ae || 160: | Be Ul  NitsleeitD 189" Vee.’ 195 200 | 0.15 | 18 72 |150| _ IRFe640N-ND 1.99 1.30 1.00 
55_| 0.024 | _49 160 | 88 REZAgAN BEND, pra 200 | 0.15 18 72 | 150 IRF640NPBF-ND 2.08 1.34 1.04 
55 | 0.035 | 30 110 | 68 Int Zee NEBEND 1661.04.77 200 | 0.165 | 17 68 |140|  IRFB4103PBF-NDt 272 191 1.50 
Pe: |) 10H) ee. || 100%) ee Ualizach nN) Tees Bll 2.062 200 | 0.17 | 16 64 |140| — IRFB17N20D-ND 146 147 88 
55 0.04 29 100 | 56 URL Zan FSIANID) Vad 380.87 200 | 0.17 16 64 |140| — IRFB17N20DPBF-ND 2.05 1.32 1.03 
55 0.07 ag 68 | 45 Ulizzze in -lelrAlp) 106.6954 200 | 0.18 18 72 | 125 | _IRF640PBF-ND: 131.85 66 
e5) | 07a 6 wea 5 IE Z2s 0) 126) 282. 268 1 200 | 03 | 93 | 37 | 82 IRF630NPBF-ND: 147. «9574 
u 55 | 0.074 | 18 i2 | a9 Uae NAelee) 129° 8365 200 | 04 9.0 36 | 74 IRF630PBF-ND 1.75 113 88 
60 | 0.0085] 75 340 | 140 IRF1010EZPBF-NDt 2.02 1.30 1.01 200 08 52 20 | 40 IRF6201R-ND 114 74~CO87 
60 | 0.009 | 115 | 360 | 270 IRFB4215-ND 3.25 2.00 1.70 200 08 52 20 | 40 IRF620PBF-ND. 133 484 «62 
60 | 0.009 | 115 | 360 | 270 IRFB4215PBF-NDt 3.00 2.00 1.60 200 15 33 10 | 20 IRF610PBF-ND. 108 68 50 
60/20/0020 3 57) 280s Uee IBEZSAN ZENG Sethe — 8 250 | 0.24 | 14 56 |150|  IRF644NPBF-ND: 147. «9574 
60 | 0.012 | 57 230 | 92 IRFZ44VZPBF-NDt 2.01 1.29 1.01 250 | 028 14 56 | 125 IRF644-ND 172 119 95 
60 | 0.012 | 72 290 | 150 IRFZ48VPBF-NDt 1470 9574 250 | 0.28 14 56 | 125 IRF644PBF-ND: 210 1.35 1.05 
60 0.012 84 330 | 200 IRF1010E-ND 275 1.95 1.61 250 | 0.435 | 8.0 32 | 88 IRF634NPBF-ND: 2.00 1.29 1.01 
60 | 0.012 | 84 330 | 200 IRF1010EPBF-NDt 4.01 259 2.01 250 | 0.45 84 32 | 74 IRF634PBF-ND 151 97 76 
60 | 0.0165 | 55 220 | 115 IRFZ44V-ND 98 78 69 250 1A 4A fa. 1750 ince Oar s6Or BS 
60 | 0.0165]; 55 220 | 115 IRFZ44VPBF-NDt 137 88 69 250 14 4A 14 | 50 IRF624PBF-ND 1410 71 55 
60 0.018 50 290 | 190 IRFZ48R-ND 2.21 1.43 1.21 250 2 27 8 36 IRF614-ND 4.15 92 66 
60 0.018 50 290 | 190 IRFZ48RPBF-NDt 2.28 1.47 1.14 250 2 27 8 36 IRF614PBF-ND-: 1.84 115 85 
60 0.018 50 290 | 190 IRFZ48PBF-NDt 3.50 2.25 1.75 300 0.45 9.3 37 96 IRFB9N30A-ND 1.33 1.06 64 
60 | 0.023 | 48 | 192 | 110 Ib RZsseENe 22" 1,99__ 1.07) 300 | 045 | 93 37 | 96 IRFBONSOAPBF-NDt+ 186 120 .93 
60 0.023 48 192 | 110 IRFZ44EPBF-NDt 2.24 144 1.12 300 0.75 61 24 74 IRF737LC-ND 1.28 1.03 77 
60 | 0.028 | 50 200 | 150 IRFZ44R-ND 184 1.05 85 300 | 0.75 6.1 24 | 74 IRF737LCPBF-NDt 180 116 .90 
60 | 0.028 | 50 200 | 150 IRFZ44RPBF-NDt 1.93 124 97 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740IR-ND 2.03 1.37 1.07 
60 | 0.028 | 50 200 | 150 IRFZ44PBF-NDt 147 9574 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740PBF-NDt 2.30 1.49 1.16 
60 | 0.042 | 28 112 | 68 IRFZ34EPBF-NDt 182 1417 91 400 | 055 10 40 | 125 IRF740A-ND 186. 126 98 
60 0.05 30 120 | 88 IRFZ34PBF-NDt+ 174 1413 88 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740APBF-NDt 212 1.37 1.06 
60 0.06 17 68 | 44 IRFZ24VPBF-NDt 187 117 87 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740LC-ND 2.43 195 1.46 
60 0. 17 68 | 60 IRFZ24PBF-NDt+ 131 85 66 400 | 0.55 10 40 | 125 IRF740LCPBF-NDt 3.40 219 1.71 
60 0.2 10 40 | 36 IRFZ14PBF-NDt 116.7354 400 1 5.5 22 | 74 IRF730IR-ND 1.59 1.04.80 
75 .0028 210 850 | 370 IRFB38077PBF-NDt 6.13 4.29 3.68 400 1 55 22 74 IRF730PBF-NDt 1.65 1.06 83 
75 0045 | 75 680 | 300 IRF2907ZPBF-NDt 5.18 3.45 276 400 1 5.5 22 | 74 IRF730A-ND 115 92 66 
75 | 0.0045] 180 | 720 | 330 IRFB3207PBF-NDt 4.92 3.28 263 400 1 5.5 22 | 74 IRF730APBF-NDt 161 104 81 
75 | 0.0063} 130 | 510 | 250 IRFB3307-ND 3.39 246 1.90 400 18 3.3 12 | 40 IRF720-ND 133 85 64 
75 | 0.0063] 130 | 510 | 250 IRFB3307PBF-NDt 3.51 2.34 1.88 400 1.8 3.3 12 | 40 IRF720PBF-NDt 129. 83.65 
75 | 0.007 | 140 | 550 | 330 IRF3808PBF-NDt 3.09 2.06 1.65 400 3.6 2 6 | 20 IRF710PBF-NDt 120 75 56 
75 | 0.0075; 142 | 570 | 380 IRF1607PBF-NDt 4.62 3.08 2.47 450 | 0.63 8.8 35 | 125 IRF744-ND 1.83 147 1.05 
75 | 0.0078} 130 | 520 | 330 IRF1407-ND 2.60 1.81 1.40 450 | 0.63 8.8 35 | 125 IRF744PBF-NDt 2.57 1.65 1.29 
75 0.0078 | 130 520 | 330 IRF1407PBF-NDt 2.55 1.70 1.36 450 1.2 4.9 20 | 74 IRF734-ND 1.90 1.52 1.08 
75 | 0.0088] 97 390 | 190 IRFB3507PBF-NDt 3.21 214 1.72 450 1.2 4.9 20 | 74 IRF734PBF-NDt 266 1.71 1.33 
75 | 0.009 | 75 350 | 170 IRF2807ZPBF-NDt 3.40 2.19 1.70 500 | 0.21 20 80 | 280 IRFB20NS0KPBF-NDt 5.64 3.76 3.01 
75 0.0126 75 320 | 200 IRF3007PBF-NDt 2.60 1.68 1.31 500 0.26 17 68 | 220 IRFB18NS50KPBF-NDt 4.77 3.18 2.55 
75 0.013 82 280 | 150 IRF2807-ND 3.38 2.32 1.84 500 0.28 16 64 | 220 IRFB17NSOLPBF-NDt 648 4.32 3.46 
75 0.013 82 280 | 150 IRF2807PBF-NDt 4.06 261 2.03 500 0.285 17 68 | 280 IRFB16N50K-ND 5.22 3.73 2.99 
80 0.01 95 380 | 210 IRF1312PBF-NDt 444 296 2.37 500 0.285 A? 68 | 280 IRFB16N50KPBF-NDt 5.59 3.73 2.99 
100 | 0.0037| 180 | 670 | 370 IRFB4110PBF-NDt 6.13 4.29 3.68 500 | 0.45 14 56 | 250 IRFB13N50A-ND 3.69 259 2.02 
100 | 0.007 | 140 550 | 330 IRFB4310PBF-NDt+ 5.58 3.72 2.98 500 0.45 14 56 | 250 IRFB13NSO0APBF-NDt 3.69 2.46 1.97 
100 | 0.01 96 380 | 250 IRFB4410PBF-NDt 3.81 254 2.04 500) 0.52 1 44 | 170 IRFB11NSOA-ND 1.73 1.38.97 
400 | 0014 | 73 290 | 190 IRFB4610-ND 318 234 175 500 | 0.52 1 44 | 170 IRFB11NS0APBF-NDt 242 1.56 1.21 
100 | 0.014 | 73 290 | 190 IRFB4610PBF-NDt 318 234 1.75 500 | 0.85 8 28 | 125 lites telex) 2.80 224 1.60 
i100 | 0.018 | 59 | 240 | 160] — IRF3710ZPBF-NDt 216 1.39 1.08 500 | 0.85 8 ae _aiReOMOHEFaneyy $36 2.24 1.80 
100 | 0.025 | 59 236 | 200 IRFB59N10D-ND 2.43 1.95 1.46) + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 921 


International 


N and P Channel HEXFETs (Cont) 


TeR Rectifier 
RDS [ID Cont. PD RDS ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (9) 25°C | (A) | (W) 1 10 100] | Fig. | (Vv) (0) 25°c | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
500 | 0.85 8 32 | 125 IRF840PBF-NDt 2.33 1.51 147 55 0.01 52 310 | 58 IRLI3705NPBF-NDt+ 3.23 216 1.73 
500 | 0.85 8 32 | 125 IRF840APBF-NDt 218 1.41 1.10 55 | 0.012 | 49 290 | 58 IRFI1010N-ND 3.36 2.38 1.96 
500 14 5 20 | 74 IRF830A-ND 153 1.22 87 55 | 0.012] 49 290 | 58 IRFI1010NPBF-NDt 4.23 2.82 2.26 
500 14 5 20 | 74 IRF830APBF-NDt 214 1.38 1.07 55 | 0.016 | 36 210 | 42 IRFIZ48N-ND 1.74 124 1.02 
500 15 4.5 18 | 75 IRF830IR-ND 150.99 76 55 | 0.016 | 36 210 | 42 IRFIZ48NPBF-ND 218 1.45 1.16 
500 15 4.5 18 | 75 IRF830PBF-NDt 158 1.02 79 55 0.02 33 180 | 45 IRFIZ46N-ND 189° 134 1.411 
500 3 2.5 10 | 40 IRF820PBF-NDt 149 93 69 55 0.02 33 180 | 45 IRFIZ46NPBF-ND 2.76 1.78 1.38 
500 3 2.5 10 | 50 IRF820APBF-NDt 176 114 89 55 | 0.022 | 30 160 | 45 IRLIZ44NPBF-ND: 273 1.76 1.37 
600 | 0.35 17 68 | 340 IRFB17N60KPBF-NDt 5.66 3.78 3.03 55 | 0.024 | 31 160 | 45 IRFIZ44NPBF-ND 225 1.45 113 
600 _| 0.385 16 60 | 310 IRFB16N60LPBF-NDt 6.90 4.60 3.68 55 | 0.035 | 22 110 | 37 IRLIZ34N-ND 149 1.06 87 
600 | 0.75 9.2 37 | 170 IRFBONG6OAPBF-NDt+ 2.38 1.53 1.19 55 | 0.035 | 22 110 | 37 IRLIZ34NPBF-ND: 2.25 145 1.13 
600 12 62 25 | 125 IRFBC40-ND 166 133 95 55 0.04 24 100 | 21 IRFIZ34NPBF-ND 1.75 113 .88 
600 1.2 6.2 25 | 125 IRFBC40PBF-NDt 232 1.50 147 55 | 0.042 19 80 | 39 IRLIB4343-ND 2.48 1.65 1.25 
600 12 6.2 25 | 125 IRFBC40APBF-NDt 2.31 1.49 1.16 55 | 0.042 19 80 | 39 IRLIB4343PBF-NDt 2.56 1.65 1.28 
600 1.2 6.2 25 | 130 IRFBC40LC-ND 3.95 3.16 2.37 55 0.06 14 72 | 26 IRLIZ24NPBF-ND 2.10 1.35 1.05 
1 600 1.2 6.2 25 | 130 IRFBC40LCPBF-NDt 474 3.16 253 55 0.07 14 = | 26 IRFIZ24NPBF-ND: 158 1.02 .79 
600 22 3.6 14 74 IRFBC30PBF-NDt 3.50 2.25 1.75 60 0.012 39 290 | 43 IRFIZ48VPBF-ND: 3.11 2.08 1.66 
600 22 3.6 14 74 IRFBC30A-ND 298 2.02 1.59 60 0.018 37 150 | 50 IRFIZ48GPBF-ND 3.07 2.05 1.64 
600 22 3.6 14 74 IRFBC30APBF-NDt 3.47 2.23 1.74 60 0.028 20 120 | 30 IRFIZ34VPBF-ND: 2.00 1.29 1.00 
600 44 22 68 | 50 IRFBC20-ND 1.99 1.42 117 60 0.042 21 100 | 37 IRFIZ34EPBF-ND 2.38 1.53 1.19 
600 4.4 2.2 68 | 50 IRFBC20PBF-NDt+ 291 1.87 1.46 60 0.05 20 80 | 42 IRFIZ34G-ND 143° 1.14 81 
650 0.93 8.5 21 | 167 IRFBON6SAPBF-NDt+ 3.07 2.05 1.64 60 0.05 20 80 | 42 IRFIZ34GPBF-ND 2.00 1.29 1.00 
800 3 44 — | 425 IRFBE30PBF-NDt 228 152 122 60 | 0.071 14 68 | 29 IRFIZ24EPBF-ND: 2.27 1.46 1.14 
800 6.5 18 — | 54 IRFBE20PBF-NDt 274 1.76 1.37 60 | 0.082 | 30 120 | 48 IRFIZ44G-ND 2.35 1.88 1.20 
900 37 36 — | 425 IRFBF30-ND 333 237 1.95 60 | 0.082 | 30 120 | 48 IRFIZ44GPBF-ND: 3.29 212 1.65 
900 3.7 3.6 — | 125 IRFBF30PBF-NDt 417 278 2.23 60 0.1 14 56 | 37 IRFIZ24GPBF-ND 2.02 1.30 1.01 
900 8 17 — | 54 IRFBF20-ND 141 101 83 60 0.2 8 32 | 27 IRFIZ14GPBF-ND: 173 109 81 
900 8 17 — | 54 IRFBF20PBF-NDt 206 133 1.04 100 | 0.036 | 24 140 | 45 IRFI1310NPBF-NDt 2.81 1.87 1.50 
1000 5 31 — | 425 IRFBG30-ND 204 145 1.19 100 | 0.044 | 20 120 | 42 IRLIS40NPBF-NDt 2.87 1.85 1.44 
1000 5 31 — | 425 IRFBG30PBF-NDt 298 192 149 100 | 0.052 | 20 110 | 42 IRFIS40NPBF-ND: 2.47 1.59 1.24 
1000 1 1.4 — | 54 IRFBG20PBF-NDt+ 2.39 154 1.20 100 0.077 17 68 | 48 IRFIS40G-ND 1.95 1.56 1.11 
TO-220AB Logic Level 100 | 0.077 17 68 | 48 IRFIS40GPBF-ND 2.33 1.56 1.25 
20. | 0.004 | 180 | 720 ]210]  IRL3716PBF-NDt 247. 1.40 1.09 doa a uh = cs area - tee ae oe 
20 | 0.007 | 110 | 420 | 140 IRL3502-ND 2.70 216 1.54 wea Sod 4 pea ee Tee Sib deer 46a 
20 | 0.007 | 110 | 420 | 140 IRL3502PBF-NDt 3.24 216 1.73 : : : : 
20 0.01 85 340 | 110 IRL3402-ND 215 1.72 1.29 100) 046) 9.7 39 | 42 alrliseiole stp) 1.55 1.24 89 
20 0.01 85 340 | 110 IRL3402PBF-NDt 3.01 1.94 1.51 100) 0.16 | 97 39 | 42 Unlrlseiolelnelsp 2.17 1.40 1.09 
20 | 0013 | 61 | 240 | 89 |  IRL3102-ND 170 136 97 100 | 0.16 | 97 | 82 | 42 eee poe Tee. 80 
100 | 0.16 9.7 39 | 42 IRLIS30GPBF-ND: 218 1.41 1.10 
20 | 0.013 | 61 240 | 89 IRL3102PBF-NDt 2.38 1.53 1.19 466 [316.18 af as. || oF Beane q30) 68°. 98 
20 | 0.016 | 48 190 | 69 IRL3202PBF-NDt 199 1.28 1.00 
20 ae 39 160 | 57 TRICE BANT) tas. 446° 8A 100 | 0.18 8.1 35 | 27 IRLIS20NPBF-NDt 1.75 113 .88 
20 | 002 | 39 | 160 | 57 IRL3302PBF-NDt 2.03 1.31 1.02 a ee Be Fd er Taieoseere a Heed ae Oe 
30 | 0.003 | 260 | 1040 | 330 IRL3713PBF-NDt 2.70 1.80 1.44 160 ne te 50 = Sea ae vai ae ia 
30 | 0.0038] 150 | 600 | 140 IRL7833PBF-NDt 186 120 93 2 jops || soir a GBs oF IE eeneD Gea: Voge ced 
30 | 0.0055] 140 | 470 | 200 IRL3803VPBF-NDt 2.64 1.70 1.32 
2 |‘ome | ta | fro /iso| nano ae am tml | [moe]? | ele ee ee 
30 | 0.007 | 116 | 400 | 130 IRL2203NPBF-NDt 3.27 2.11 1.64 aac aaa oa sa || a8 aedaaSOENE cg: Bab S68 
30 | 0.012 | G2 | 248 | 87 UalRenC HAI TA0\ 12, * 284 200 | 04 5.9 24 | 35 IRFI630GPBF-ND 214 138 1.07 
30 | 0012] 62 248 | 87 IRF3708PBF-NDt 1.95 126 98 _ oa af fee-|s30 Ia GAWeNTD ee ee 
30 | 0.0125] 62 248 | 87 IRF3707PBF-NDt 1.95 126 98 200 53 44 je: TaeaCG EEN oF dD? LOB 
30 | 0014] 64 220 | 89 IRL3103D1PBF-NDt 4.50 3.00 2.40 
30 | 0014 | 64 220 | 110 IRL3103PBF-NDt 2.38 1.54 1.20 B00 08 a1 ten | 32 dae poet Tee. 
200 0.8 44 16 | 30 IRLI620GPBF-ND: 2.21 1.42 1.11 
30 | 0026] 38 140 | 68 IRL3303PBF-NDt 266 1.71 1.33 250 | 0.28 79 ao | 40 IRFI644G-ND 323 258 184 
ee ean Eeccmlge| (Gels) Hla) [00 3be 250 | 0.28 | 7.9 | 32 | 40 | _ IRFI644GPBF-ND 3.87 2.58 2.07 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 200 IRL1404PBF-NDt 264 1.76 1.41 BEF ae 56 anes PRGAIESERD oan fa aad 
40 | 0.0065] 130 | 520 | 200 IRL1004-ND 3.67 2.94 2.10 a 44 Bu Nas |B EREa GaN Wag. aise. 6p 
1 40 [0.0065 | 130 | 520 | 200 IRL1004PBF-NDt 4.41 2.94 2.36 Bee +4 Pa 4a-,| 90 RGR ESET poy dao Aaa 
40 | 0.008 | 104 | 416 | 167 IRL1104PBF-NDt 2.75 1.84 1.47 250 2 21 a4 | 23 IRFI614GPBF-ND 175 113 «88 
55 | 0.008 | 104 | 360 | 200 IRL2505-ND 3.00 2.40 1.72 400 | 065 54 22 | 40 IRFI740G-ND 209 168 126 
55 | 0.008 | 104 | 360 | 200 IRL2505PBF-NDt 3.60 2.40 1.92 R000 1 206E wr 25° | 40 IRRIOGEE Nn Sei Aiea 4d 
55 | 0.01 | 89 | 310 | 130 HE EE eee 260 185° 52 4o0 | 055 | 57 | 23 | 40 | — IRFI740GLCPBF-NDt 3.05 2.04 1.63 
55 0.01 89 310 | 130 IRL3705NPBF-NDt 3.26 217 1.74 _ ; ae 45 | 95 MaReeeE REND Bia’ a0. ai0d 
60 | 0.028 | 50 200 | 150 IRLZ44PBF-ND 1.93 124 97 400 18 26 io | 30 IRFI720G-ND 160 128 142 
60 0.05 30 110 | 88 IRLZ34PBF-ND: 1.30 8465 400 1.8 2.6 10 | 30 IRFI720GPBF-ND: 2.24 1.44 1.12 
60 od ar 68 | 60 Tale rl} ND) 102" .,88:) 351 450 | 063 | 49 20 | 40 IRFI744GPBF-ND 349 225 1.75 
£0 es 10 | 40 | 43 Reem ene Bee ee 450 | 12 | 34 | 14 | 35 | — IRFI734G-ND 2.50 2.00 1.50 
100_| 0.026 | 55 190 | 200 [REIRE2S10:N0 3.00__ 2.40 1.72 450 12 3.4 14 | 35 IRFI734GPBF-ND 3.50 225 1.75 
100 0.026 55 190 | 200 IRL2910PBF-NDt 3.60 240 1.92 500 0.29 6.7 27 45 IRFIB8N50K-ND 6.35 4.87 3.50 
100 0.044 36 120 | 94 IRL540NPBF-ND: 2:27 146 1.14 500 0.29 6.7 27 45 IRFIB8N50KPBF-NDt 6.35 424 3.39 
100 | 0.077 | 28 110 | 150 IRL540PBF-ND: 3.08 1.98 1.54 500. | 0.32 68 a7 | 46 IRFIB7NSOLPBF-NDt 341. 208 1.66 
100 0.1 7 60 | 63 IRLS30N-ND 153.9975 500 | 0.52 6.6 44 | 60 IRFIB7N50A-ND 218 1.74 1.24 
100 0.1 7 60 | 63 IRLSSONPBF-ND 2.31 1.49 1.16 500 | 0.52 6.6 44 | 60 IRFIB7NSOAPBF-NDt+ 2.61 1.74 1.40 
100 0.16 15 60 | 88 IRL530PBF-ND 195 1.22 91 500 0.67 4.7 16 | 42 IRFIBSNSOLPBF-NDt 2.82 1.88 1.51 
100 | 0.18 10 35 | 47 IRL520N-ND 71 51 42 500 | 0.85 4.6 18 | 40 IRFI840GPBF-NDt 2.78 1.86 1.49 
100 0.18 10 35 | 47 IRLS20NPBF-ND 1.04 6752 500 | 0.85 45 18 | 40 IRFI840GLCPBF-NDt 3.32 2.22 1.78 
100 | 0.27 9.2 36 | 60 IRL520PBF-ND: 180 113 84 500 15 34 y2 | 35 IRFI830GPBF-NDt 226 146 1413 
100 | 0.54 5.6 16 | 43 IRL510-ND 119.75 55 500 3 24 34 | 30 IRFI820G-ND 225 180 129 
100 | 0.54 5.6 16 | 43 IRL510PBF-ND: 156 98 72 500 3 24 8.4 | 30 IRFI820GPBF-NDt 3.15 2.03 1.58 
150 | 0.166 12 48 | 80 IRL3215PBF-ND: 210 1.35 1.05 600 | 075 5.5 37 | 60 IRFIBGN6OAPBF-NDt 2.58 1.72 1.38 
200 | 0.18 17 68 | 125 IRL640PBF-ND: 2.31 1.49 1.16 600 12 35 14 | 40 IRFIBC40G-ND 255 2.04 146 
200 0.4 9 36 | 74 IRL630PBF-ND 263 169 1.32 600 12 3.5 14 | 40 IRFIBC40GPBF-NDt 3.06 2.04 1.64 
200 0.8 5.2 21 | 50 IRL620PBF-ND 2.03 1.31 1.02 600 1.2 3.5 14 | 40 IRFIBC40GLC-ND 4.07 3.26 2.45 
TO-220 Fullpak 600 12 3.5 14 | 40 IRFIBC40GLCPBF-NDt 4.89 3.26 261 
30 0.006 76 470 | 63 IRLI3803-ND 7.08 5.02 4.13 600 2.2 2.5 10 | 35 IRFIBC30G-ND 2.60 2.08 1.49 
30 | 0.006 | 76 470 | 63 IRLI3803PBF-NDt 8.85 5.90 4.72 600 2.2 25 10 | 35 IRFIBC30GPBF-NDt 312 2.08 1.67 
2 30 | 0.007] 61 400 | 47 IRLI2203NPBF-NDt 4.65 310 2.48 600 44 17 6.8 | 30 IRFIBC20G-ND 2.20 1.76 1.26 
55 | 0.008 | 58 360 | 63 IRLI2505PBF-NDt 8.04 5.36 4.29 600 44 17 6.8 | 30 IRFIBC20GPBF-NDt 3.08 1.98 1.54 
55 | 0.008 | 64 390 | 63 IRFI3205PBF-NDt 7.95 5.30 424) 4 pos Compliant (Continued) 
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International NM and P Channel HEXFETs (Cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 

VDS (on) (A) IDM |Max. i Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) (a) | 25°¢ | (A) | (Ww 110 100] | Fig. | (vy) (9) | 25°¢ | (A) |(W)| PartNo. 1 10 ~~ 100 
650 | 0.93 | 5.1 21 | 60 IRFIBSN65APBF-ND+ 3.06 2.04 1.64 250 | 0.14 | 23 92 [190]  IRFP254-ND 355 285 2.03 
800 | 3.0 24 8.4 | 35 IRFIBESOGPBF-NDt 276 1.84 1.48 250 | 0.14 | 23 92 |190| — IRFP254PBF-ND: 426 285 2.28 
800 | 65 14 | 56 | 30 IRFIBE20G-ND 238 1.91 1.37 250 | 0.28 15 — |150]  IRFP244PBF-ND 395 264 211 
2 800 | 65 14 | 56 | 30 IRFIBE20GPBF-NDt 333° 214 1.67 400 | 0.2 23 92 |280]  IRFP360-ND 553 3.92 3.23 
900 | 37 19 | 7.6 | 35 IRFIBF30GPBF-NDt 3.90 260 2.08 400 | 02 23 92 |280| _IRFP360PBF-ND: 6.92 462 3.69 
900 8 12 | 48 | 30 IRFIBF20G-ND 1.87 150 1.08 400 | 0.2 23 92 |280|  IRFP360LCPBF-NDt 1225. 907 7.35 
900 8 12 | 48 | 30 IRFIBF20GPBF-NDt 261 169 1.31 400 | 03 16 64 | 190] — IRFP350-ND 383 278 228 
T0-220 Fullpak Logic Level 400 | 03 16 64 | 190] — IRFP350PBF-ND: 456 3.04 2.44 
a0 wo a0 ao [a7 IRLIZI4GPBFND? a7 ate oe 400 | 03 16 64 |190] — IRFP350LC-ND 583 467 3.50 
ea |lleese'tl sor || aa0:!| aa EEN) Soe Vien 71 on 400 | 03 16 64 |190| _IRFP350LCPBF-NDt 5.83 432 3.50 
60 0.028 30 120 | 48 IRLIZ44GPBF-NDt 2.69 1.80 1.44 450 0.35 14 56 | 190 IRFP354-ND 6.20 4.96 3.54 
60 0.05 20 80 | 42 IRLIZ34GPBF-NDt 273° 1.76 1.37 400 0.55 "1 — | 150 IRFP340-ND 3.78 2.68 2.21 
100 | 0.026 31 190 | 63 IRLI2910-ND 4.00 3.20 2.40 400 0.55 1 — | 150 IRFP340PBF-ND 4.73 3.15 2.52 
2 100 | 0.026 | 31 190 | 63 IRLI2910PBF-NDt 480 3.20 2.56 B00). 130168) ||| 38:0 38 | 150 Rane a0Ge noees ieee 
150 | 0.085 | 14 56 | 45 IRLI3615PBF-NDt 203 131 1.02 450_| 0.63 | 9.5 36 _| 150 [EBIIRGESSe RB EaNn 489 3.26 2.61 
200 | 018 | 99 | 40 | 40 IRLI640G-ND 216 4173 «124 500 | 0.135 | 32 | 130 |460|  IRFPS2N50KPBF-NDt 840 622 5.04 
3000 ||o18" ||| 1a5- |. 40: | ao IRLI640GPBF-NDt Bike, 7a 486 500 | 0.15 | 31 124 |460| — IRFP31NSOLPBF-NDt 9.00 666 5.40 
m00\ || o4 ne o5 | 35 TUGEGERTD Veo 4.30; 83 500 | 0.19 | 23 92 |370] — IRFP23NS0LPBF-NDt+ 6.00 4.44 3.60 
200 0.4 6.2 25 | 35 IRLI630GPBF-NDt 2.27 1.46 1.14 500) 0.23 22 88 | 277 IRFP22NS0A-ND 433 3.46 2.45 
SUPER TO:220 Logic Level 500 | 023 | 22 88 |277| _IRFP22N50APBF-NDt 433 3.21 2.60 
30 | 0.005 | 179 | 720 |270|  IRLBAS803P-ND 408 326 2.45 B00) | Dek | 20 imma, | alriesleelilrista Dy) LOOK “B18 «(20 
30 | 0.005 | 179 | 720 |270)  IRLBAS803PPBF-NDt 489 3.26 261 BO mere || 20 80 | 280 RE COR RENT poe. Jalil: 29:88 
: 40 | 0.004 | 185 | 740 |300|  IRLBA1304P-ND 715 5.72 4.29 500 | 0.27 | 20 | 80 | a0 TT ORE ENT S10) 2200. ee 
40 | 0.004 | 185 | 740 |300| _IRLBA1304PPBF-NDt 858 5.72 4.58 500 | 0.27 | 20 | 80 | 260 eit commu B08) 08, 898 
oso carertecue 500 | 027 | 20 80 |280| _IRFP460LCPBF-NDt 5.08 3.76 3.05 
500 | 027 | 20 80 |280|  IRFP460P-ND 620 447 3.72 
Pe |ieQeao ||) ve 68." 60 IntezetlslrAND 08> L988. “Tad soo | 028 | 16 64 |220]  IRFP17NSOLPBF-NDt 438 3.24 263 
60 0.05 30 120 | 88 UnlezésraneleeiN Dy) 3.40 2.19 1.70 500 | 0.37 14 56 |200|  IRFP450NPBF-NDt 5.28 3.52 282 
eo | 0028 | 50 | 210/150]  IRCZ44PBF-ND 325 217 1.74 eae. Il cod if ~ | ie0 eneeeenetae Bae eas. Sad6 
i eee + 1 e Py eens on oe F eo 500 | 04 14 — |190| _IRFP450PBF-NDt 4.28 2.86 2.29 
- = S20: : we" 500 | 04 14 56 |190|  IRFP450A-ND 347 278 1.99 
TOO 20160) |e Be. || ee Inicsearelo ee Shee lee 500 | 04 14 56 |190|  IRFP450APBF-NDt 416 2.78 2.23 
200 | 0.18 18 72 | 125 RCS O NE) 4.06 93.25 2.92 500 04 14 56 | 190 IRFP450LC-ND 7.09 568 4.97 
oon ae a Bs oe Pena peas aa ea 500 04 14 56 |190| — IRFP4S50LCPBF-NDt 7.09 5.25 4.26 
: : i : ; : 500 | 06 11 44 |180| _ IRFP448-ND 3.31 265 1.90 
eon 208 20 see IRCASOPBE:ND S08 206 et 3 500 | 06 11 44 |180|  IRFP448PBF-NDt 331 245 1.99 
4 250 | 028 | 140 | 56 |125|  IRCe44-ND 3.38 2.70 2.03 Bier || cose) cae — | 450 REeiaotny Bite, ae aed 
oh we ae = ieee ee ss ca 500 | 0.85 8.8 — | 150 IRFP440PBF-NDt 288 213 1.73 
; . 5 ; ; : 600 | 0.18 | 27 | 110 |500|  IRFP27N6OKPBF-NDt 840 622 5.04 
250 | 0.45 8.1 92 | 74 IRnCees2EEND 3.29 2412 1.65 600 | 0.21 26 100 | 470 IRFP26N60LPBF-NDt 9.00 7.00 5.80 
400 | 0.65 | 10.0 | 40 | 125 BIR ZieNE, ere: 32 AD: 160 600 | 024 | 22 a8 |370|  IRFP22NGOKPBF-NDt 643. 4.76 3.86 
400 | 0.55 | 10.0 | 40 | 125 IC 72 OE BEND 3.59 2.40 1.92 600 | 0.27 24 84 | 330 IRFP21N60LPBF-NDt 7.40 5.48 4.44 
400 1 5.5 22 | 74 IRC730-ND 2.88 231 1.73 600 | 0.385 15 60 | 280 IRFP15N60LPBF-NDt 7.38 492 3.94 
oo P ee sa a a Hee eee ae oats a 600 0.4 16 64 | 280 IRFPC60PBF-NDt 857 634 5.15 
; : - ; ; . 600 | 04 16 64 |280| _IRFPC60LCPBF-NDt 484377 3.12 
= : = a —— a = = 600 | 058 | 11 44.|180| _ IRFPC50APBF-NDt 575 426 3.45 
; . - ; ; ; 600 | 06 11 44 |180] — IRFPC50-ND 552 3.91 3.22 
500 | 15 45 1a | 74 IRC830PBF-ND: 3472.23 1.74 600°. | 0.6 4 44 |480|  IRFPCSOPBF-NDt Soo, chen See 
TO-247AC 600 | 06 11 44 |190] — IRFPCS5OLC-ND 625 5.00 3.75 
30 [0.0028] 210 | 1000|230|  IRFP3703PBF-ND 5.08 3.76 3.05 soo | 06 11 44 |190| _IRFPC5OLCPBF-NDt 625 463 3.75 
55 | 0.008 | 110 | 390 |150| IRFPO64NPBF-ND: 450 3.50 2.90 600 | 082 | 89 36 |170|  IRFPC48-ND 12.73 1018 7.27 
55 | 0.012 | 81 290 | 130 |  IRFPOS4NPBF-ND 730 5.41 4.38 6oo | 12 68 27 |150| — IRFPC40PBF-NDt 330 244 1.98 
55 | 0.016 | 64 | 210 |140|  IRFPO48NPBF-ND: 5.46 3.64 2.92 goo | 12 78 — |190]  IRFPESO-ND 648 459 3.78 
55 | 0.024 | 53 | 180 |100| _IRFPO44N-ND 263 1.82 1.46 800 12 78 — |190]  IRFPESOPBF-NDt 675 5.00 4.05 
55 | 0.024 53 | 180 |100|  IRFPO44NPBF-ND: 3.90 260 2.08 800 2 5.4 22 |150| _IRFPE40-ND 341 273 1.96 
55 0.0053 95 640 | 310 IRFP1405-ND 5.63 3.86 3.34 800 2 5.4 22 | 150 IRFPE40PBF-NDt 3.41 253 2.05 
55 |0.0053| 95 | 640 |310)  IRFP1405PBF-ND 626 418 3.34 800 3 44 16 |125|  IRFPE30-ND 5.00 4.00 2.86 
6o |0.0055| 130 | 520 |250)  IRFPO64VPBF-ND 698 466 3.73 800 3 44 16 |125|  IRFPESOPBF-NDt 5.00 3.70 3.00 
60 | 0009 | 70 | 520 |300| _IRFP064-ND 675 5.40 3.86 800 3 44 16 |125|  IRFPF30PBF-NDt+ 440 3.26 2.64 
60 | 0.009 | 70 | 520 |300|  IRFPO64PBF-NDt 608 473 3.92 900 1.6 67 27 |190| _IRFPF50-ND 675 5.40 3.86 
60 | 0009 | 93 | 360 |180|  IRFPOS4VPBF-ND: 7.00 5.18 4.20 900 16 67 27 |190|  IRFPFSOPBF-NDt 608 473 3.92 
60 | 0.014] 70 | 360 |230)  IRFPOS4-ND 374 2.99 2.14 goo | 25 47 19 |150|  IRFPF40-ND 334 267 1.91 
60 | 0.014 | 70 | 360 |230)  IRFPOS4PBF-NDt 374 2.77 2.25 goo | 25 47 19 |150|  IRFPF40PBF-NDt+ 401 267 214 
60 | 0018 | 70 | 290 |190| _IRFPO48PBF-NDt 5.43 3.62 2.90 4000 2 61 — |190]  IRFPG@SO-ND 774 5.48 4.52 
60 | 0.018 | 70 | 290 |190|  IRFPO48RPBF-ND: 546 3.64 2.92 1000 2 64 — _|190| _IRFPGSOPBF-NDt 8.06 5.97 4.84 
60 | 0028 | 57 | 230 |180|  IRFPO44PBF-NDt 3.11 2.07 1.66 4000 | 35 43 17/150] IRFPG40-ND 388 311 222 
75 | 0.0045} 209 | 840 |470|  IRFP2907PBF-ND: 660 489 3.96 1000 | 35 43 17 |150|  IRFPG40PBF-NDt 388 288 2.33 
75 |0.0045| 90 | 680 |310|  IRFP2907ZPBF-NDt 625 463 3.75 1000 5 34 — |125]  IRFPG30-ND 271 193 1.59 
100 | 0.014 | 72 | 300 |190| _IRFP4710PBF-ND 348 2.92 1.86 1000 5 34 — |125| _IRFPGS0PBF-NDt 283 210 1.70 

100 | 0.024 | 46 | 230 |140|  IRFP150VPBF-ND 468 3.12 2.50 TO-262 

3 100 | 0.025 | 57 | 180 | 200]  IRFP3710-ND 4.00 3.20 2.29 20 | 0.006 | 92 | 380 | 79 IRF8711ZCL-ND 182 116 94 
100 | 0.025 | 57 | 180 | 200]  IRFP3710PBF-ND 4.80 3.20 2.56 20 | 0.006 | 92 | 380 | 79 IRF3711ZCLPBF-NDt 1.96 126 98 
100 | 0.036 | 42 | 140 |140|  IRFP1SONPBF-ND 1.95 1.30 1.04 20 | 0006 | 92 | 380 | 79 IRF3711ZL-ND 185 122 93 
100 | 0.052 | 33 | 110 | 94 IRFP140N-ND 2.30 1.63 1.35 20 | 0006 | 92 | 380 | 79 IRF3711ZLPBF-NDt+ 185 119 93 
100 | 0.052 | 33 | 110 | 94 IRFP140NPBF-ND 287 1.92 1.54 20 | 0.006 | 110 | 440 |120| _IRF8711L-ND 1.78 1.01 82 
100 | 0.077 | 31 120 |180| — IRFP140PBF-ND 447 2.98 2.39 20 | 0.006 | 110 | 440 |120|  IRF3711LPBF-NDt 186 120 93 
100 | 0.055 | 41 160 |230|  IRFP150PBF-ND 3.77 251 2.01 20 | 0.0079; 67 | 260 | 57 IRF3704ZLPBF-NDt+ 180 113 84 
150 | 0.042 | 43 | 150 | 200]  IRFP3415-ND 3.45 2.41 1.86 20 |0.0085| 77 | 280 | 88 IRF3706L-ND 146 117 88 
150 | 0.042 | 43 | 150 |200| _IRFP3415PBF-ND 3.39 2.26 1.81 20 |0.0085| 77 | 280 | 88 IRF3706LPBF-NDt 205 132 1.03 
200 0.023 94 380 | 580 IRFP90N20DPBF-NDt 6.08 4.50 3.65 4 20 0.009 77 308 | 87 IRF3704LPBF-NDt 2.28 1.47 1.14 
200 | 0.04 | 50 | 200 |300|  IRFP260NPBF-ND 499 3.70 3.00 20 | 0011 | 50 | 200 | 45 1RL3715ZL-ND 150 96 72 
200 | 0.055 | 46 | 180 |280| IRFP260PBF-ND: 433 289 2.92 20 | 0011 | 50 | 200 | 45 IRL3715ZLPBF-NDt 168 1.05 78 
200 | 0.075 | 30 | 120 )214|  IRFP250N-ND 348 2.78 2.44 20 | 0016 | 36 | 140 | 35 IRL3714ZL-ND 186 122 93 
200 | 0.075 | 30 | 120 |214| _IRFP250NPBF-ND 447 2.78 2.23 20 | 0016 | 36 | 140 | 35 IRL3714ZLPBF-NDt 1.92 1.20 89 
200 | 0.085 30 120 | 190 IRFP250PBF-ND: 257 1.72 1.38 20 0.02 36 140 | 47 IRL3714L-ND 1.14 65.50 
200 | 0.18 | 20 — |150]  IRFP240PBF-ND: 321 214 1.72 20 | 002 | 36 | 140 | 47 IRL3714LPBF-NDt 1.08 68 50 
250 | 0.03 | 60 | 240/430)  IRFP4232PBF-ND 835 6.02 5.01 20 | 0014 | 54 | ato | 71 IRL3715L-ND 1.76 1.04 80 
250 | 0.06 | 44 | 170 |380|  IRFP264NPBF-ND 3.60 240 1.92 20 | 0014 | 54 | 210] 71 IRL3715LPBF-NDt 1.72 1.08 80 
250 | 0.075 | 38 — |280| _IRFP264-ND 516 3.89 3.25 30 |0.0033| 75 | 960 |200]  IRF1503LPBF-NDt 330 220 1.76 
250 | 0.075 38 — | 280 IRFP264PBF-ND’ 5.63 4.17 3.38 30 0.006 | 105 | 420 | 110 IRL8113L-ND 1.95 1.26 1.01 
250 | 0.125 | 23 92 |220]  IRFP254NPBF-ND 4.85 3.24 259] 4 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 923 


International and P Channel HEXFETs (Cont) 


TeR Rectifier 
RDS ID Cont. PD RDS ID Cont. PD 

vVDS (on) (A) IDM |Max. i Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W) 1 10 100) | Fig. | (Vv) (0) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
30 | 0.006 | 105 | 420 | 110 IRL8113LPBF-NDt+ 210 1.35 1.05 joo | 0.018 | 59 240 | 160 IRF3710ZLPBF-NDt 1.87 1.25 1.00 
30 | 0.006 | 140 | 470 | 200 IRL3803L-ND 3.38 2.70 2.03 400 | 0.025 | 57 180 | 200 IRF3710LPBF-ND: 6.75 4.50 3.60 
30 | 0.006 | 140 | 470 | 200 IRL3803LPBF-NDt+ 3.38 250 2.03 400 | 0.025 | 59 236 | 200 IRFSL59N10DPBF-NDt+ 3.57 238 1.91 
30 | 0.0063] 87 350 | 79 IRF3709ZCL-ND 187 119 97 100 | 0.026 | 55 190 | 200 IRL2910L-ND 3.00 2.40 1.80 
30 | 0.0063 | 87 350 | 79 IRF3709ZCLPBF-NDt 2.03 1.31 1.02 100 | 0.026 | 55 190 | 200 IRL2910LPBF-ND 3.00 2.22 1.80 
30 | 0.0063] 87 350 | 79 IRF3709ZLPBF-NDt 217 1.40 1.09 joo | 0.0265] 36 140 | 92 IRF540ZL-ND 219 1.42 1.14 
30 | 0.007 | 116 | 400 | 170 IRL2203NL-ND 4.02 3.22 2.42 100 | 0.0265] 36 140 | 92 IRF540ZLPBF-ND 2.28 147 1.44 
30 | 0.007 | 116 | 400 | 170 IRL2203NLPBF-NDt+ 4.83 3.22 2.58 400 | 0.036 | 42 140 | 160 IRF1310NLPBF-NDt 419 2.79 2.24 
30 | 0.009 | 90 360 | 120 IRF3709L-ND 1.98 113 92 100 | 0.044 | 36 120 | 140 IRL540NLPBF-ND: 3.29 212 1.65 
30 | 0.009 |_ 90 360 | 120 IRF3709LPBF-NDt 216 1.39 1.08 joo | 0.052 | 33 110 | 140 IRF540NLPBF-NDt 3.18 2.05 1.60 
30 | 0.0095]; 59 230 | 57 IRF3707ZCL-ND 176 112 91 100 0.1 17 60 | 79 IRL530NL-ND 188 1.50 1.07 
30 | 0.0095 | 59 230 | 57 IRF3707ZCLPBF-NDt 1.75 113 88 100 0.4 17 60 | 79 IRLSSONLPBF-ND- 2.63 1.69 1.32 
30 | 0.0095 | 59 230 | 57 IRF3707ZL-ND 178 1414 92 100 | 0.11 17 600 | 79 IRF530NL-ND 150 1.20 90 
30 0.0095 59 230 | 57 IRF3707ZLPBF-NDt 189 1.22 95 100 0.14 17 600 | 79 IRFS3ONLPBF-NDt 2.10 1.35 1.05 
30 | 0.012 | 62 248 | 87 IRF3708L-ND 144. 78 70 100 | 0.165 | 96 37 | 44 IRF520VLPBF-ND’ 2.10 1.35 1.05 
30 | 0.0125]; 62 248 | 87 IRF3707L-ND 163 130 .98 100 | 0.18 10 35 | 48 IRL520NL-ND 196 1.26 98 
30 | 0.0125} 62 248 | 87 IRF3707LPBF-ND: 2.28 147 1.14 100 | 0.18 10 35 | 48 IRL520NLPBF-ND- 196 126 98 
40 | 0.002 | 75 | 1080 | 330 IRF2804L-ND 4.26 310 2.48 100 0.2 97 38 | 3.8 IRF520NL-ND 125 1.00 75 
40 | 0.0031 | 75 790 | 230 IRL1404ZL-ND 3.54 2.36 1.89 100 0.2 97 38 | 38 IRF520NLPBF-NDt 175 113 88 
40 [0.0036 | 170 | 850 | 200 IRF2204LPBF-ND: 3.28 2.19 1.75 150 | 0.042 | 43 150 | 200 IRF3415L-ND 4.30 3.44 2.58 
40. 0.0037 75 750 | 220 IRF1404ZL-ND 2.52 1.77 1.44 150 0.042 43 150 | 200 IRF3415LPBF-ND: 5.16 3.44 2.76 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 38 IRL1404L-ND 2.93 2.04 1.58 150 | 0.045 | 41 164 | 200 IRF3515L-ND 3.11 2.49 1.87 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 38 IRL1404LPBF-ND: 288 1.92 1.54 150 | 0.045 | 41 164 | 200 IRF3515LPBF-ND: 3.73 2.49 2.00 
40 | 0.004 | 162 | 650 | 200 IRF1404L-ND 3.80 3.05 2.29 150 | 0.056 | 33 130 | 170 IRFSL33N15DPBF-ND 3.40 219 1.71 
40 0.004 162 650 | 200 IRF1404LPBF-ND 4.56 3.05 2.44 150 | 0.082 21 84 | 94 IRF3315L-ND 2.53 2.02 1.52 
40 | 0.0055 | 75 470 | 140 IRF4104L-ND 3.06 2.08 1.65 150 | 0.082 | 21 84 | 94 IRF3315LPBF-ND: 3.03 2.02 1.62 
40 0.0055 | 75 470 | 140 IRF4104LPBF-ND 3.45 2.22 1.73 150 0.09 23 92 | 136 IRFSL23N15D-ND 2.50 2.00 1.50 
40 |0.0065| 130 | 520 | 200 IRL1004L-ND 343 274 2.06 150 | 0.09 23 92 | 136 IRFSL23N15DPBF-ND 3.50 2.25 1.75 
40 |0.0065| 130 | 520 | 200 IRL1004LPBF-ND: 411 274 220 150 | 0.045 | 41 164 | 200 IRFSL41N15DPBF-ND 3.42 2.28 1.83 
40 0.008 104. 416 | 167 IRL1104L-ND 230 1.84 1.38 200 0.082 31 124 | 200 IRFSL31N20DPBF-ND: 4.20 280 2.24 
40 0.008 104 416 | 167 IRL1104LPBF-ND: 2.75 1.84 1.47 200 0.4 24 96 | 170 IRFSL23N20D-ND 248 1.99 1.49 
40 0.009 100 40 | 170 IRF1104L-ND 230 1.84 1.38 200 01 24 96 | 170 IRFSL23N20DPBF-ND: 3.47 2.24 1.74 
40 0.009 100 40 | 170 IRF1104LPBF-ND 2.75 184 1.47 200 0.15 18 72 | 150 IRF640NL-ND 1.48 119 .89 
55 | 0.0047 | 135 700 | 200 IRF2805LPBF-ND 3.90 2.60 2.08 200 0.15 18 72 | 150 IRF640NLPBF-NDt 2.07 1.34 1.04 
55 0.005 75 600 | 230 IRF1405ZL-ND 4.28 3.00 2.36 200 0.17 16 64 | 140 IRFSL17N20D-ND 2.50 2.00 1.50 
55. | 0.005 | 75 600 | 230 IRF1405ZLPBF-NDt 428 286 229 200 | 0.17 16 64 | 140 IRFSL17N20DPBF-ND 3.50 2.25 1.75 
55 | 0.0053] 131 680 | 200 IRF1405LPBF-ND 5.07 3.38 2.71 200 0.18 18 72 | 130 IRF640LPBF-NDt 3.39 2.18 1.70 
55 0.007 75 440 | 170 IRF3205ZL-ND 3.87 262 2.03 200 0.30 9.3 37 82 IRF630NLPBF-NDt 245 1.58 1.23 
55 0.007 75 440 | 170 IRF3205ZLPBF-NDt 3.12 2.01 1.56 200 0.8 5.2 18 | 50 IRF620L-ND 1.46 1.17 88 
55 | 0.075 | 75 360 | 140 IRF1010ZL-ND 2.91 1.98 1.57 4 200 15 3.3 10 | 36 IRF610L-ND 1.40 1.12 84 
55 0.075 75 360 | 140 IRF1010ZLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 200 1.5 3.3 10 | 36 IRF610LPBF-NDt 1.96 126 .98 
55 | 0.008 | 75 340 | 130 IRL3705ZL-ND 246 159 129 250 | 0.24 14 56 | 150 IRF644NLPBF-NDt 2.45 1.58 1.23 
55 | 0.008 | 75 340 | 130 IRL370SZLPBF-NDt 265 «171 133 250 | 0.435 | 8.0 32 | 88 IRF634NLPBF-NDt 1.99 1.28 1.00 
55 0.008 | 104 360 | 200 IRL2505L-ND 3.00 2.40 1.80 250 1 44 14 | 50 IRF624L-ND 153° 1.23 92 
55 0.008 | 104 360 | 200 IRL2505LPBF-ND’ 3.60 2.40 1.92 250 2 27 8.0 | 36 IRF614L-ND 1.24.99 74 
4 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 IRF3205L-ND 7.00 5.60 4.20 300 | 0.75 6.1 24 | 74 IRF737LCL-ND 1.76 1.41 1.06 
55 0.008 | 110 390 | 200 IRF3205LPBF-ND 8.40 5.60 4.48 400 0.55 10 40 | 125 IRF740ALPBF-NDt 3.09 1.99 1.55 
55 | 0.011 61 240 | 91 IRFZ48ZL-ND 208 1.35 1.08 400 | 0.55 10 32 | 125 IRF740LCL-ND 2.32 1.86 1.39 
55 | 0.011 61 240 | 91 IRFZ48ZLPBF-ND: 2.24 144 1.12 400 1 5.5 22 | 74 IRF730L-ND 1.95 1.56 1.17 
55 | 0.014 85 290 | 170 IRF1010NL-ND 3.75 3.00 2.25 400 1 5.5 22 | 74 IRF730AL-ND 151 121 94 
55 | 0.011 85 290 | 170 IRF1010NLPBF-NDt 450 3.00 2.40 400 18 3.3 13 | 50 IRF720L-ND 157 1.26 95 
55 10.0135) 51 204 | 80 IRLZ44ZL-ND 191 126 95 400 18 3.3 13 | 50 IRF720LPBF-NDt 2.20 1.42 1.11 
55 | 0.0135 | 51 204 | 80 IRLZ44ZLPBF-ND 1.91 124 96 400 3.6 2.0 6.0 | 36 IRF710L-ND 119° 96.72 
55 10.0136) 51 200 | 82 IRFZ46ZL-ND 195 126 101 500 | 0.55 1 44 | 190 IRFSL11N50A-ND 1.80 1.44 1.08 
55 10.0136) 51 200 | 82 IRFZ46ZLPBF-ND- 210 135 1.05 500 | 0.55 1 44 | 190 IRFSL11N50APBF-NDt 216 1.44 1.16 
55 [0.0139] 51 200 | 80 IRFZ44ZLPBF-ND. 2.09 1.35 1.05 500 14 45 20 | 3.4 Ualtstsobe.Nlo) 1.92 1.54 1.15 
55 | 0.014 | 64 | 210 | 130]  IRFZ48NLPBF-ND 4.80 3.20 2.56 500 14 45 20 | 3.4 UR ASSIOUFSL ANB} 2.69 1.73 1.35 
55 | 0.0165] 53 180 | 107 | — IRFZ46NLPBF-ND 3.29 212 1.65 500 | 0.85 8 28 | 125 RG AOE NG) 2.75 2.20 1.57 
55 | 0.022 | 47 160 | 110| — IRLZ44NLPBF-NDt 287 185 1.44 500 | 0.85 | 80 28 | 125 EOE C END 2.65 212 1.59 
55 | 0022) 49 460 | 110 IRFZ44NLPBF-ND 287 185 144 500 | 0.85 8.0 28 | 125 IRF840LCLPBF-NDt 3.18 2.12 1.70 
55. | 0.035 | 30 110 | 68 IRLZ34NL-ND 1.70136 1.02 500 | 0.85 8.0 32 | 125 IRF840AL-ND 2.50 2.00 1.50 
55 | 0035 | 30 i410 | 68 IRLZ34NLPBF-NDt 238 4153 «119 500 | 0.85 8.0 32 | 125 IRF840ALPBF-NDt+ 3.00 2.00 1.60 
55 0.04 29 100 | 68 IRFZ34NL-ND 146 117 88 500 14 5.0 20: | 74 IRF830AL-ND 1.60 1.28.96 
55 004 29 100 | 68 IRFZ34NLPBF-NDt 205 132 103 500 14 5.0 20 | 74 IRF830ALPBF-NDt+ 2.24 1.44 1.12 
55 0.06 18 72 | 45 IRLZ24NL-ND 165 1.32 99 500 3 25 8.0 | 50 IRF820L-ND 1.48 1.18 89 
55 | 006 | 18 72 | 45 IRLZ24NLPBF-NDt 2.31 1.49 1.16 300 2 BS: || (80°) 50 Unbeaten pay 2.07 1.93 1.04 
55 | 007 | 17 68 | 45 IRFZ24NL-ND 110.88 66 500 7 moe | 340i ae UntecHor tao 122 88.78 
55 | 007 | 17 68 | 45 IRFZ24NLPBF-NDt 1.76 140 82 _ 3 0 ||. 10: | 80 [OMe 1-70. 410 86 
60 | 0.0085} 75 | 340 | 140|  IRF1010EZL-ND 289 1.96 1.56 C00 | hes |, Se | eb') 84 lnttsie wc AR) 3.83 3.06 2.30 
60__[0.0085| 75 | 340 | 140 | _ IRF1010EZLPBF-NDt 3.01 1.94 1.51 600 | 12 | 62 | 25 | 125 IRRBe2E Ne ei08) eb" “125 
60 | 0012 | 57 230 | 92 IRFZ44VZL-ND 208 1.35 1.08 800 12 6.2 25 | 130 IRFBC40L-ND 4.00 3.20 2.40 
so | oo | 34 330 | 170 TAGS SLANT Gag. oad0. B68 600 12 6.2 25 | 130 IRFBC40LPBF-NDt 480 3.20 2.56 
eo | 0012 | 84 | 330 |170]|  IRF1010ELPBF-NDt 465 310 2.48 600) 22 3.6 14 ae IRRBCSOALEBE-NDT 2.00 1.29 1.00 
60 | 0.023 | 48 | 192 |110|  IRFZ44ELPBF-NDt 214 1.38 1.08 COO | ae Be || 80" | 30 lninistelolAnle) 2.35 188 1.41 
eo | oo | 30 120 | 70 IRFZ34VLPBF-NDt fea: wag ae 600 4.4 2.2 8.0 | 50 IRFBC20LPBF-NDt 3.29 212 1.65 
a0 OE 30 55071168 Rese a75= SAor A08 600 2.2 3.6 14] 74 IRFBC30LPBF-NDt 3.30 2.20 1.76 
60 | 0.06 17 68 | 44 IRFZ24VLPBF-NDt 189 1.22 95 800 3 at 16. | 125 RRB E SOE 2.30 1.84 1.38 
75 | 0.0045| 180 | 720 | 330]  IRFSL3207-ND 457 3.32 2.66 B00 ° ac) iris atte aletla}) B22. 12.07. 1.6) 
75 |0.0063| 130 | 510 |250|  IRFSL3307-ND 3.45 250 1.93 800 |) 6.5 16 | 72 | 54 islstl 1.67 1.34 1.00 
75 | 0.007 | 106 | 550 |200| _IRF3808LPBF-NDt 441 274 2.20 900 8 17 | 68 | 54 [BEER 2O ENE 2.00 1.60 1.20 
75 |0.0078| 100 | 520 | — IRF1407LPBF-NDt 252 1.68 1.35 200 8 17 | 68 | 54 IREBRZOE EBD 2.80 1.80 1.40 

75 | 0.0088] 97 390 | 190 IRFSL3507-ND 3.27 2.40 1.80 TO-262 Logic Level 

75 0.0088 97 390 | 190 IRFSL3507PBF-NDt+ 3.27 2.40 1.80 20 004 180 720 | 210 IRL3716LPBF-NDt 3.47 2.32 1.86 
75 0.009 75 350 | 170 IRF2807ZL-ND 3.78 256 1.98 20 011 50 200 | 45 IRL3715ZCLPBF-NDt 1.72 1.08 80 
75 0.009 75 350 | 170 IRF2807ZLPBF-NDt 3.40 2.19 1.70 30 0038 150 600 | 140 IRL7833LPBF-NDt 2.05 1.32 1.03 
75 [0.0126] 62 | 320/120]  IRF3007LPBF-NDt 267 1.72 1.34 30 | 0.014 | 64 =| 220 | 110 eiREs Ose BE NDT 3.90 260 2.08 
75 |0013) 82 280 | 200 IRF2807L-ND 385 308 231 4 30 | 0.026 | 38 140 | 68 IRL3303LPBF-NDt 3.43 2.21 1.72 
100 0.007 140 550 | 330 IRFSL4310-ND 5.17 3.76 3.01 55 0.01 89 310 | 170 IRL3705NLPBF-NDt 483 3.22 2.58 
100 0.01 96 380 | 250 IRFSL4410-ND 3.74 2.71 2.09 60 0.2 10 40 | 43 IRLZ14L-ND 1.17 94 68 
100 0.014 73 290 | 190 IRFSL4610-ND 3.24 2.38 1.79 600 0.75 9.2 37 | 170 IRFSLON60A-ND 2.28 1.82 1.60 
100 | 0.014 | 73 | 290 [190]  IRFSL4610PBF-NDt 3.24 238 1.79 600 | O75 | 92 | 87 | 170 [RIES EONCO AGEN 2.78 1.82. 1.46 
100 | 0.014 | 75 300 | 200 IRFSL4710PBF-NDt 3.46 2.31 1.85] + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
924 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


International | and P Channel HEXFETS (Cont) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM |Max. Digi-Key Price Each 
Fig. (Vv) (0) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 Fig. (Vv) (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
I-Pak 500 17 5.0 20 | 110 IRFU430APBF-NDt 1.93 1.24 97 
20 |0.0057| 93 370 | 79 IRFU3711ZPBF-ND’ 1.93 1.21 90 500 3 24 8 | 42 IRFU420-ND 129 84 64 
20 | 0.0065} 110 | 440 | 25 IRFU3711-ND 1.78 1.01 82 250 14 3.8 15 | 42 IRFU224PBF-NDt 180 113 84 
20 | 0.0065} 110 | 440 | 25 IRFU3711PBF-ND 186 1.20 93 500 3 24 8 | 42 IRFU420PBF-NDt 131 85 66 
20 | 0.0084] 60 240 | 48 IRFU3704ZPBF-ND: 134 84 62 5 500 3 3.3 10 | 83 IRFU420APBF-NDt 1137153 
20 0.009 75 280 | 88 IRFU3706-ND 1.44 78.70 600 0.007 1.4 5.6 | 36 IRFU1N60A-ND 73 58 44 
20 0.009 75 280 | 88 IRFU3706PBF-ND 137 88 69 600 | 0.007 14 5.6 | 36 IRFU1N60APBF-NDt 132 83 62 
20 | 0.0095] 75 300 | 90 IRFU3704PBF-ND 156 98 .73 600 4.4 2.0 8.0 | 42 IRFUC20-ND 2.00 1.60 1.20 
20 0.014 54 210 | 71 IRLU3715-ND 143 85 63 600 4.4 2.0 8.0 | 42 IRFUC20PBF-NDt 2.80 1.80 1.40 
20 0.014 54 210 | 71 IRLU3715PBF-ND 136 85 63 I-Pak Logic Level 
30 | 0.0065| 86 340 | 79 IRFU3709ZPBF-ND’ 1.68 1.05  .78 72. )0.0085] 84 320 | 88 TRLU3802PBF-ND- 175. 143. 88 
30 0.009 90 360 | 120 IRFU3709-ND 1.78 1.01 82 20 0.004 120 460 | 89 IRLU3717PBF-ND 1.78 115 .90] 
30 0.009 90 360 | 120 IRFU3709PBF-ND 186 1.20 93 20 0.011 49 200 | 40 IRLU3715ZPBF-NDt 133 84 62 
30 0.0095 56 220 | 50 IRFU3707ZPBF-ND: 1.40 88 65 20 0.015 37 144 | 35 IRLU3714ZPBF-NDt 1.28 80 60 
30 | 0.0125] 61 244 | 87 IRFU3708PBF-ND 1.75 113 88 20 0.02 36 140 | 47 IRLU3714PBF-ND 1.08 68 50 
eS eae) 87. [RES ZO7END) UE eh 30 | 0.0033] 161 | 620 | 140]  IRLU7843PBF-ND: 2.03 1.31 1.02 
30 0.013 61 244 | 87 IRFU3707PBF-ND 1.37, 88 69 30 0.0066 94 380 | 89 IRLU8113PBF-ND: 2.03 1.31 1.02 
30 0.031 33 120 | 57 IRFU3303-ND 87.70.50 30 | 0.0068] 110 120 | 140 IRLU8203PBF-ND 210 1.35 1.05 
30 0.031 33 120 | 57 IRFU3303PBF-ND 1.38 87 65 30 0.01 65 260 | 75 IRLU7821 PBF-ND: 1.80 1.13 84 
40 0.0055 42 480 | 140 IRFU4104PBF-NDt 2.87 1.85 1.44 30 0.0138 43 170 | 40 IRLU7807ZPBF-NDt 1.19 75 55 
40 0.009 42 310 | 90 IRFU3504Z-ND 1.69 1.41.85 30 0.019 55 220 | 107 IRLU3103-ND 300. 240 4.71 
40 0.009 42 310 | 90 IRFU3504ZPBF-ND: 1.93 1.21 -90 30 0.019 55 220 | 107 IRLU3103PBF-ND: 3.60 2.40 1.92 
40 0.0092 30 350 | 140 IRFU3504PBF-ND: 2.10 1.35 1.05 30 0.031 35 140 | 68 IRLU3303-ND 1.68 1.34 96 
50 0.1 15 = || IRFU020PBF-NDt 1.33 86 67 30 0.031 35 140 | 68 IRLU3303PBF-ND: 2.35 1.51 1.18 
55 0.0075 42 360 | 140 IRFU1010Z-ND 2.25 1.56 1.18 7 30 0.045 23 96 45 IRLU2703-ND 72 58 42 
55 | 0.0075 | 42 360 | 140 IRFU1010ZPBF-ND: 2.80 1.80 1.40 30 0.045 23 96 | 45 IRLU2703PBF-ND. 145. 72. 54 
55 0.011 42 250 | 91 IRFU48ZPBF-NDt 2.10 1.35 1.05 55 0.014 30 240 | 120 IRLU3915PBF-ND- 193 124 97 
55 0.012 42 360 | 130 IRLU3705Z-ND 220 1.53 1.15 55 0.027 42 160 | 110 IRLU2905-ND 275 220 1.65 
55 0.012 42 360 | 130 IRLU3705ZPBF-ND: 2.80 1.80 1.40 55 0.027 42 160 | 110 IRLU2905PBF-ND: 3.30 2.20 1.76 
55 0.057 26 80 | 79 IRLU4343-ND 1440 95 71 55 0.037 25 100 | 57 IRLU3105PBF-ND 1.60 1.00 74 
55 0.057 26 80 | 79 IRLU4343PBF-ND 1.80 1.13 84 55 0.04 24 110 | 68 IRLU2705-ND 138. 140.83 
55 0.013 30 280 | 140 IRFU3505PBF-ND’ 210 1.35 1.05 55 0.04 24 410 | 68 IRLU2705PBF-ND: 193 124 97 
55 | 0.0135| 42 240 | 110 IRLU2905ZPBF-ND 3.30 2.20 1.76 55 0.065 17 72 | 45 |RLUO24NPBF-NDt 124 78 ~«58 
55 | 0.0145| 42 240 | 110 IRFU2905Z-ND 148 98 75 60 02 77 a | IRLUO14PBE-NDt 1412 70 52 
55 | 0.0145| 42 240 | 110 IRFU2905ZPBF-ND: 1.75 113 88 80 0.028 30 150 | 120 IRLU2908PBF-ND- 210 1.35 1.05 
55 | 0.016 | 56__| 220 | 110 RMIRRB22cosND) A656) 2300) 3.275) 100 | 0.105 | 17 60 | 79 IRLU3410PBF-NDt 1.99 128 1.00 
55 0.016 56 220 | 110 IRFU2405PBF-ND 158 1.02 .79 joo | 0.185 10 35 | 48 IRLU120NPBF-NDt 176 110 82 
55 | 0.025 | 30 120 | 48 IRFU4105Z-ND 1200.79 61 100 | 0.27 | 77 31 | 42 IRLU120PBF-NDt 176 1410 82 
55 0.025 30 120 | 48 IRFU4105ZPBF-ND: 180 113 84 400 0.54 48 17 | 25 IRLU110-ND ‘97 785 
55 0.027 44 160 | 107 IRFU1205-ND 2.32 1.86 1.40 400 0.54 48 17 | 25 IRLU110PBF-NDt 155 97 72 
55 0.027 44 160 | 107 IRFU1205PBF-ND’ 3.24 2.09 1.63 
Super-220 
BOs | 008 || ee 71) wt00e) 268 TLAWE skeet) 269) 22:10) 1:88 40 | 0.0087] 206 | 650 |300|  IRFBA1404PPBF-NDt 750 5.00 4.00 
= ae 4 ee S Sa wae 8 a u * . 55 | 0.005 | 174 | 680 |330|  IRFBA1405PPBF-NDt 750 5.00 4.00) 
a6 ee ig ea. | ae aluasdaeae NG i600 460. OFA 200 | 0.023 98 390 | 650 IRFBA9ON20DPBF-ND 7.20 4.80 3.84 
5 Be a ie eel ae ECCI GEE NST jae cee: Ra 500 | 0.023 24 96 _| 340 IRFBA22N50APBF-ND: 6.80 5.04 4.08 
014 | 10 40 | 28 IRLUO14N-ND 133° «70 «63 Super z47 
= eid 5 iosl| oe IRLUO14NPBF-NDt Gio sag. ee 500 | 0.087 46 180 | 540 IRFPS40N50L-ND 12.53 9.66 8.31 
Fes 04 44 los IRFU024PBF-NDt ae 500 | 0.087 46 180 | 540 IRFPS40N50LPBF-ND 12.67 9.86 8.17 
100 | 0.009 | 170 670 | 580 IRFPS3810-ND 6.67 4.88 4.04 
- ee Le = a Heap med ; = ) a i 100 | 0.009 | 170 | 670 | 580 IRFPS3810PBF-NDt 5.94 4.62 3.83 
150 | 0.015 | 105 390 | 441 IRFPS3815PBF-NDt 5.99 4.66 3.86 
60 0.2 77 -—-|- IRFUO14PBF-NDt 1144 7153 
5 0.026 40 470: 440 IRFU2407PBF-ND 460; 409° 80 500 | 0.078 47 190 | 540 IRFPS43N50K-ND 11.97 9.23 7.94 
80 aia - 980 | 440 TRGUO MEERA a0. 2800 80 9 500 | 0.078 47 190 | 540 IRFPS43N50KPBF-ND: 12.11 9.42 7.81 
Be i635 a 41600 440 TUES REEENTD Sco: B00" 160 500 | 0.125 34 140 | 450 IRFPS35N50LPBF-ND 10.93 8.09 6.56 
dao: 4| obi va 330; 4140 TREES AGEN 347 44a dA 500 0.13 36 144 | 446 IRFPS37N50APBF-ND: 10.45 7.74 6.27 
i000 0618 B 350 | 4a0 TRUER ORE a0 C1O. 4a0 600 0.11 40 160 | 570 IRFPS40N60KPBF-ND: 12.44 9.68 8.02 
460%-|| 01088 48 190 | 140 TRUE PRSEATD 300. 450: 400 600 0.12 38 150 | 540 IRFPS38N60LPBF-ND 17.04 13.26 10.99 
100 | 0044 20 110 | 130 IRFU3411PBF-ND 193 124 97 600 0.16 30 120 | 450 IRFPS30N60KPBF-ND: 11.85 878 7.12 
100 | 0039 31 125 | 110 IRFU3410PBF-ND 193 124 97 600 | 0.175 29 110 | 480 IRFPS29N60LPBF-ND 11.36 8.84 7.32 
100 0.115 14 56 | 56 IRFU3911PBF-ND 2.80 1.80 1.40 4-Pin Dip 
100 | 0.115 16 60 | 79 IRFU3910PBF-ND: 2.73 1.76 1.37 50 0.2 17 eal | hie IRFD010-ND 63 5036 
100 | 0.190 | 87 35 | 35 IRFU120Z-ND 1146 75 56 50 0.2 17 = IRFDO10PBF-ND 1.00 63 47 
100 | 0.190 | 87 35 | 35 IRFU120ZPBF-ND 160 100 74 50 = 24 Seale IRFDO20PBF-ND: 1.93 1.24 97 
100 02 9.4 38 | 48 IRFU120N-ND ‘82 66 47 60 0.1 25 20 | 1.3 IRFD024PBF-ND) 117.76 59) 
100 0.2 9.4 38 | 48 IRFU120NPBF-NDt 131.82 61 60 0.2 17 14 | 13 IRFDO14PBF-ND’ 1.00 6347 
100 0.27 77 31 | 42 IRFU1201R-ND 140 88 63 100 0.27 1.3 10 | 1.3 IRFD123PBF-ND’ 1.60 1.00 .74 
100 0.27 77 31 | 42 IRFU120PBF-NDt+ 1.76 110 82 100 0.3 13 5.2 | 1.0 IRFD120-ND 126 80.60 
1400 0.54 43 17 | 25 IRFU110-ND ‘90 72 54 100 0.3 1.3 5.2 | 1.0 IRFD120PBF-ND) 136 85 63 
100 0.54 43 17 | 25 IRFU110PBF-NDt 144 90 67 100 0.6 1.0 8.0 | 1.0 IRFD110-ND 94 59 43 
150 | 0.095 24 96_| 140 IRFU24N15DPBF-NDt 210 1.35 1.05 100 0.6 1.0 8.0 | 1.0 IRFD110PBF-ND 96 60-45 
150 | 0.125 18 72 | 110 IRFU18N15DPBF-NDt 2.05 1.32 1.03 6 200 0.8 0.8 6.4 | 1.0 IRFD220-ND 1.08 69° 52 
150 0.18 14 56 | 86 IRFU13N15D-ND 165 1.32 .99 200 0.8 0.8 6.4 | 1.0 IRFD220PBF-ND 1.200 75 56 
200 | 0.165 17 68 | 140 IRFU15N20DPBF-NDt 210 1.35 1.05 200 1.5 0.6 25 | 1.0 IRFD210PBF-ND 1.00 63 47 
200 | 0.235 13 52 | 110 IRFU13N20DPBF-NDt 2.02 1.30 1.01 250 1 0.63 5 1 IRFD224-ND 1.08 886 61 
200 0.38 9.4 38 | 86 IRFU9N20D-ND. 160 1.28 96 250 14 0.63 5 1 IRFD224PBF-ND 172 1.08 80 
200 0.38 9.4 38 | 86 IRFU9N20DPBF-NDt 2.24 144 112 250 2 0.45 3.6] 1 IRFD214-ND 1.00 80 57 
200 0.6 5 20 43 IRFU220N-ND 60 48 36 250 2 0.45 3.6 1 IRFD214PBF-ND: 1.60 1.00 .74| 
200 0.6 5 20 | 43 IRFU220NPBF-NDt 96 60 45 400 1.8 0.49 3.9 | 1 IRFD320PBF-ND 1.16 75 58 
200 0.8 4.8 19 | 42 IRFU220PBF-NDt 1.32 83 62 400 3.6 0.35 28 | 1 IRFD310PBF-ND 1.88 118 87 
200 15 26 10 | 25 IRFU210-ND 74 60 43 500 3 0.46 $5 ]\4 IRFD420PBF-ND) 210 1.35 1.05 
200 15 26 10 | 25 IRFU210PBF-NDt 119.7555 BOO) ih | 3082 |G [BEDE CORB Es NE) ee She le 
250 0.26 14 56 | 144 IRFU12N25D-ND 2.24 157 1.19 4-Pin Dip Logic Level 
250 0.26 14 56 | 144 IRFU12N25DPBF-NDt 249 1.60 1.25 60 0.1 25 20 | 13 IRLDO24PBF-NDt 123 79 62 
250 14 38 15 | 42 IRFU224-ND 113 90.68 60 0.2 17 14 | 13 IRLDO14-ND 1.04 67 51 
400 18 34 12 | 42 IRFU320PBF-NDt 140.90 70 6 60 0.2 17 14 | 13 IRLDO14PBF-NDt 116 73 54 
250 2.0 2.2 8.8 | 25 IRFU214PBF-NDt 160 1.00 .74 100 0.27 1.3 10 | 1.3 IRLD120PBF-NDt 1.24 80 63 
400 1.8 3.1 12 | 42 IRFU320-ND 1.00 80 58 100 0.54 4) 8 1.3 IRLD110PBF-NDt 94 61 7 
400 3.6 17 6 | 25 IRFU310PBF-NDt 1.72 1.08 .80 F 
t+ RoHS Compliant 
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International , er 
IOR Rectifier N and P Channel Surface Mount HEXFETs Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 


Dimensions shown in mm 


Fig. 1 — D2Pak Fig. 2 — DPak Fig. 3 — Micro-3™ (SOT-23) Fig. 4 — Micro-6™/TSOP-6 Surface Mount 


8:73 444.27 ' +-— 3.05 —+ 


1.65 


Top View 


1. Gate 
2. Drain 
1. Gate ; 
2. Drain : T Scouts 
4. Drain 4.57|-—"|F0.89 


1.78 


3. Source 


Fig. 6 — SOT-223 


1. Source 1. Anode 1. Source 1 

2. Source 2. Anode 2. Gate 1 

3. Source 3. Source 3. Source 2 1. Gate 
4, Gate 4. Gate 4. Gate 2 2. Drain 
5. Drain 5. Cathode 5. Drain 2 3. Source 
6. Drain 6. Cathode 6. Drain 2 4. Drain 
7. Drain 7. Drain 7. Drain 1 

8. Drain 8. Drain 8. Drain 1 


= 
> 
x 


0.10 Max. 


G 


1. Source 1 1. Anode 1. Anode/Source 1. Source 1. Anode 1. Source 1 1. Anode 1. Source 2 

2. Gate 1 2. Anode 2. Anode/Source 2. Source ai " 2. Source 2. Gate 1 2. Anode 2. Gate 2 

3. Source 2 3. Source 3. Anode/Source 3. Source Source 1 _ 3. Source 3. Source 2 3. Source 3. Source 1 

4. Gate 2 4. Gate 4. Gate 4. Gate Gate 2 4. Gate 4. Gate 2 4. Gate 4. Gate 1 

5. Drain 2 5. Drain 5. Cathode/Drain 5. Drain PGND 34 5. Drain 5. Drain 5. Drain 5. Drain 1 

6. Drain 2 6. Drain 6. Cathode/Drain 6. Drain Q2 6. Drain 6. Drain 6. Drain 6. Drain 1 

7. Drain 1 7. Drain 7. Cathode/Drain 7. Drain Gate 44 7. Drain 7. Drain 7. Cathode 7. Cathode 2 
8. Drain 1 8. Drain 8. Cathode/Drain 8. Drain Top View 8. Drain 8. Drain 8. Cathode 8. Cathode 2 


Fig. 9 — FlipFET™ Fig. 10 — FlipFET™ 


1. Drain 1 k— 1.524 — 
2. Source 1 
3. Source 1 
4. Gate 1 
5. Gate 2 
6. Source 2 
7. Source 2 
8. Drain 2 


Fig. 11 — SOT-227 Fig. 12 — D2Pak-7 ig. 13 — DirectFET™ Fig. 14 — MTP 
3 98:90 poet . Gate 
. Source 
. Source 
. Drain 
. Source 
. Source 
H+ . Source 
0.75.4) 127 ; 
(6x) | [427 . Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. i-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (Q) 25°C (A) | (W) Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W) Part No. il 10 100 
P-CHANNEL TYPES 150 | 0.29 13 -44 | 110 IRF6215STRR-ND 518.40/800 
D2Pak , | 200] 05 “11 -44 | 125 IRF9640S-ND 1.78 142 1.02 
55 | 0.02 74 | -260 | 200 IRF4905S-ND 265 1.96 1.62 -200 | 05 “14 44 | 125 IRF9640STRL-ND 767.20/800 
55 | 0.02 -74 | -260 | 200] IRF4905STRL-ND 1276.00/800 -200 | 0.8 65 | -26 | 74 IRF9630S-ND 2.33 1.86 1.33 
-55 | 0.06 -31 -110 | 110 IRF5305S-ND 1.98 158 1.13 DPak (TO-252AA) 
5 | 04 -19 -68 | 68 IRF9Z34NSTRL-ND 453.60/800 50 | 028 | -9.9 = |= IRFR9020-ND 94 75 54 
65 | 0.175 | -12 -48 | 45 IRF9Z24NS-ND 152 122 88 50) 0.28 9.9 pe | IRFR9020PBFCT-ND 1.31.85 66 
50 | 028 | -9.9 ae IRFR9020TR-ND 1012.00/2,000 
60] O14 | 418 | -72 | 88 RR 190° 204-78 0 | 028 | -99 | — | — |  IRFR9O20PBFTR-ND 1050.00/2,000 
60 | 0.14 “18 -72 | 88 IRF9Z34STRL-ND 561.60/800 50 | 05 53 pe Ih IRFR9010-ND 70 56. 4 
60 | 0.28 “11 -44 | 60 IRF9Z24S-ND 1.00 80 58 60 1/006. 56 —T = IBERSUTOREEGIAUS 745 yor eo 
60 | 0.28) -11 “4 | 60 UnlReeZeSuRl AHAB) 432.00/800 50 | 05 63 | = |= IRFR9010PBFTR-ND 812.00/2,000 
-100 | 0.06 -40 | -140 | 200 IRF5210S-ND 257 1.82 1.50 55 | 0.065 | -31 110 | 110 IRFR5305-ND 1420 85 70 
-100 | 0.06 -40 | -140 | 200 IRF5210STRL-ND 1597.60/800 55 | 0.065 | -31 -110 | 110 IRFR5305PBFCT-ND 1.75 113 88 
1 |-100 | 0.06 40 | -140 | 200 IRF5210STRR-ND 1156.00/800 2 | -65 | 0.065 | -31 -110 | 110 IRFR5305PBFTR-ND 1400.00/2,000 
100 | 0.117 | -23 -76 | 140 IRF9540NS-ND 1.36 97  .80 65 | 0.11 “18 64 | 57 IRFR5505-ND 1.33 1.06 .76 
-100 | 0.117]  -23 -76 | 140 IRF9540NSTRL-ND 610.40/800 $5) 0.11 “18 64 | (57 IRFR5S0S5PBFCT-ND 212 1.33.99 
oo | 02 49 72 | 180 IRF9540S-ND 170 136 97 55 | 044 18 -64 | 57 IRFR5505PBFTR-ND 1538.00/2,000 
55 | 0175 | -11 -44 | 38 IRFR9024N-ND 1.03 66 50 
-100 | 02 -19 -72 | 150 IRF9540STRL-ND 1468.80/800 55 | 0175 | -11 44 | 38 IRFR9024NPBFCT-NDt 117. 7455 
100) 09 | +12 | 48 | Oo Deane Te a 65 | 0.175 | -11 | -44 | 38 |  IRFROO24NPBFTR-NDt 850.00/2,000 
-100 | 0.3 2 -48 | 88 IRF9530STRL-ND 540.00/800 co | o28 | -88 -35 | 42 IRFR9024-ND 125 92 63 
-100 | 0.48 68 27 | 48 IRF9520NS-ND 1.52 1.22 .87 60 | 0.28 8.8 -35 | 42 IRFR9024PBFCT-ND 1.31 85 66 
-100 | 06 6.8 -27 | 60 IRF9520STRL-ND 392.00/800 60 | 028 | -88 -35 | 42 IRFR9024TR-ND 1012.00/2,000 
-100 | 1.2 -4 -16 | 43 IRF9510S-ND 92.74 53} + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (Q) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig.| (Vv) | (@) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
0 | 028 | -88 | -35 | 42 IRFR9024PBFTR-ND 1050.00/2,000 soic-8 
60 | O05 | 5.1 | -20 | 2e TON 0° eee at 12 | 0.007] -16 | -65 | 25]  IRF7410-ND 1.55 1.08  .84 
60 | 05 5A -20 | 25 IRFR9014PBFCT-ND 176 110 .82 421004! -15 | -46 | 25 IRF7420-ND 211 148 «112 
60 | 05 54 20 | 25 IRFR9014TR-ND 1276.00/2,000 12 | 0.014) -11.5 | -46 | 25 IRF7420PBFCT-ND: 235 1.51 118 
60 | 05 $4 720 | 25 IRFR9014PBFTR-ND 1276.00/2,000 12 | 0014) -11.5 | -46 | 25 IRF7420PBFTR-ND: 3620.00/4,000 
0 | 05 5A -20 | 25 IRFR9014TRL-ND 1782.00/3,000 12 | 0.020) +95 | +76 | 25 IRF7233-ND 283 2.26 1.70 
-100 | 0.205 | -13 52 | 66 IRFR5410-ND 73 59 44 -12 | 0.020] +95 | +76 | 25 IRF7233PBFCT-ND: 3.39 2.26 1.81 
-100 | 0.205 -13 -52 | 66 IRFRS410PBFCT-ND 3.40 2.19 1.70 -12 | 0.020] +95 | +76 | 25 IRF7233PBFTR-ND: 6104.00/4,000 
-100 | 0.205 “13 -52 66 IRFR5410PBFTR-ND 2716.00/2,000 -12 | 0.024 -8.9 -36 | 2.5 IRF7433PBFCT-ND: 245 1.58 1.23 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 IRFR9120N-ND 72 51 A2 -12 | 0.024] -8.9 -36 | 2.5 IRF7433PBFTR-ND: 3784.00/4,000 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 IRFR9120NPBFCT-NDt 120 75 56 -20 | 0.0082| -15 60 | 2.5 IRF7425-ND 218 1.24 1.01 
-100 0.48 -6.6 -26 40 IRFR9120NTR-ND. 820.00/2,000 -20 0.06 54 -43 | 25 IRF7207-ND 1.95 1.56 1.17 
-100 | 0.48 | -66 | -26 | 40 IRFR9120NPBFTR-NDt 870.00/2,000 7 | 50 | 008 | -54 | -43 | 25 IRF7207PBFCT-ND 273 1.76 1.7 
100] 06 56 | -22 | 42 IRFR9120PBFCT-ND 118.77 60 20 | 006 | -54 | -43 | 25 IRF7207PBFTR-ND: 4212.00/4,000 
100 | 06 56 | -22 | 42 IRFR9120TR-ND 912.00/2,000 -30 | 0.013] -11 47 | 25 IRF7424-ND 174 99 81 
-100 0.6 5.6 -22 42 IRFR9120PBFTR-ND: 946.00/2,000 -30 | 0.013 “11 -47 | 25 IRF7424PBFCT-ND: 1.82 1.17 91 
2 | 100] 06 56 | -22 | 42 IRFR9120TRL-ND 1368.00/3,000 -30 | 0.013) -11 47 | 25 IRF7424PBFTR-ND: 2912.00/4,000 
100] 1.2 “3.4 12 | 25 IRFR9110-ND 69 55 40 -30 | 002 | -56 | -45 | 14 IRF7416-ND 122 87 72 
-100 | 1.2 “3.4 12 | 25 IRFR9110PBFCT-ND 110 69 51 -30 | 0.02 | -56 | -45 ) 14 IRF7416TR-ND 2544.00/4,000 
-100 | 1.2 3.1 12 | 25 IRFR9110PBFTR-ND 798.00/2,000 -30 | 0.02 -10 45 | 25 IRF7416PBF-NDt 3.45 2.30 1.84 
-100 | 1.2 31 | -12 | 25 IRFR9110TRL-ND 1863.00/3,000 40 | 0.015 | -105 | 43 | 2.5 [ERRIRE?2#0:ND 9.86 2.76 2.24 
-200 | 1.5 36 | -14 | 42 IRFR9220-ND 185 148 1.06 -40 | 0.041] -62 | -25 | 25 IRF7241PBFCT-ND 273 1.76 1.37 
200] 15 36 | -14 | 42 IRFR9220PBFCT-ND 259 167 1.30 -40 | 0.041 | -62 | -25 | 25 IRF7241PBFTR-ND 4212.00/4,000 
200] 15 36 | -14 | 42 IRFR9220TR-ND 1976.00/2,000 SOIC-8 Logic Level 
200 | 15 36 | -14 | 42 IRFR9220PBFTR-ND 2072.00/2,000 42 | 0006 | ae) A001] 25 REaTOn San 5160 AGE 
-200 3 -1.9 7.6 | 25 IRFR9210-ND 75 60.45 -14 | 0.012 “11 -88 | 2.5 IRF7220-ND 2.83 2.26 1.61 
-200 3 -1.9 -7.6 | 25 IRFR9210PBFCT-ND: 1.20 75 56 -14 0.012 344 -88 | 2.5 IRF7220PBFCT-ND: 1.23 82 66 
200] 3 1.9 | -7.6 | 25 IRFR9210TR-ND 810.00/2,000 14 | 0.012) -14 -88 | 25 IRF7220PBFTR-ND 2216.00/4,000 
200] 3 “19 | -7.6 | 25 IRFR9210PBFTR-ND 870.00/2,000 20 | 0.04 | -67 | -27 | 25 IRF7404-ND 88 71 St 
250 | 3 27 | 11 | 50 (IRR Re SEND, 85). 68 AG -20 | 0.04 | -67 | -27 | 25]  IRF7404PBFCT-ND 1.23 79 ~~ «62 
-400 | 7 4.8 | 72) 50 IRFR9310-ND 82 66 7 20 | 004 | -67 | -27 | 25 IRF7404PBFTR-ND 1896.00/4,000 
-400 | 7 48 | -72 | 50 IRFR9310PBFCT-ND 115.7458 20 | 006 | -53 | -21 | 16 IRF7204CT-ND 234 1.76 1.37 
-400 | 7 1.8 | -7.2 | 50 IRFR9310PBFTR-ND 918.00/2,000 20 | 006 | -53 | -21 | 16 IRF7204PBFCT-ND 273 1.76 1.37 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level yp [20 | 0.06 | 5.3 | -21 | 16 IRF7204PBFTR-ND 4212.00/4,000 
12 | 0.05 43 -34 | 1.3 IRLML6401PBFCT-ND 72 42 28 “30 | 0.02 8 50 | 25 $14435DY-ND 1.50 1.20.85 
412 | 005 | -43 | -34 | 13 IRLML6401PBFTR-ND 609.00/3,000 “80 |) 0.02 8 $0 | 25 Sl4435DYPBFCT-NDt 210 1.35 1.05 
20 | 0.065 | -3.7 | -22 | 1.3 IRLML6402PBFCT-ND: 72 42 28 “80 | 0.02 8 50 | 2.5 |RSS Oy TEND 3240.00/4,000 
-20 | 0.065} -37 | -22 | 13) IRLML6402PBFTR-ND 627.00/3,000 30) 002 | 8 | 30 | 2S eNO 3360.00/4,000 
20 | 06 | -0.62 | -4.9 |0.54| IRLML6302CT-ND 32. 24 19 “30 | 0.045 | -58 | -23 | 25 (BRBIREZeoe Ne AAS | _298) 367 
3 | 20 | 06 | -0.62 | -4.9 | 0.54) — IRLML6302PBFCT-ND 113 66.44 “80 | 0.045 | -5.8 | -23 | 25 Ineve OCR BRC TENG 315 2.03 1.58 
20 | o6 | -0.62 | -49 |054|  IRLML6302TR-ND 441.00/3,000 30 | 0045) -58 | -23 | 25 IRF7406PBFTR-ND: 4860.00/4,000 
20 | 06 | -062 | -4.9 }0.54)  IRLML6302PBFTR-ND 957.00/3,000 30 | 0.07 | -5.3 =~ 26 IRE 2OSsND Ww 74 58 
30 | 06 | -061 | -48 |0.54| IRLMLS5103CT-ND 33 25.20 “30; 007) 53 | — | 25 RBEZo ROBE Tees, Ie te 
-30 | 06 | -061 | -48 |0.54| IRLML5103PBFCT-ND 57.33.22 “30_| 0.07 | 53 | — | 25 BBIREZ2OS EB EEND 1692:00/4;000) 
-30 | 06 | -0.61 | -4.8 [0.54]  IRLML5103TR-ND 459.00/3,000 SOIC-8 Dual Logic Level 
-30 0.6 -0.61 4.8 | 0.54 IRLML5103PBFTR-ND: 495.00/3,000 -12 | 0.017 | -9.2 37 | 2 IRF7329-ND 201 1.06 .96 
Micro -6 (TSOP-6) “12 | 0017) -92 | -37 | 2 IRF7329PBFCT-ND: 315 2.03 1.58 
42 | 0017) <92 | -27 | 2 IRF7329PBFTR-ND 4860.00/4,000 
4 | 20 | 0065 | 44 | 20) 2 Slee Se Meae a) a 12 | 0024] -78 | -39 | 2 IRF7325PBFCT-ND 245 158 1.23 
720 | 0.065 | ~44 | 20 | 2 SISESUMTEEND 1122.00/3,000 12 | 0024] -78 | -39 | 2 IRF7325PBFTR-ND: 3780.00/4,000 
Micro-6 (TSOP-6) Logic Level 20 | 001 | -9 | -71 | 2 IRF7324PBFCT-ND 3.39 2.26 1.81 
-20 | 0.05 5.6 45 | 2 IRLMS6802PBFCT-NDt 1.24 4.72 48 -20 | 0.018 -9 -71 2 IRF7324PBFTR-ND 6104.00/4,000 
-20 0.05 -5.6 -45 2 IRLMS6802PBFTR-NDt 1044.00/3,000 -20 0.058 5.3 -21 2 IRF7314-ND .97 69 57 
20 | 02 23 | -13 | 17 IRLMS6702PBFCT-NDt 96 60 45 20 | 0.058] -53 | -21 | 2 IRF7314PBFCT-ND 121. 816 
4 | -20 | 02 23 | 13 | 1.7 IRLMS6702PBFTR-NDt 1044.00/3,000 20 | 0058] -53 | -21 | 2 IRF7314PBFTR-ND 2176.00/4,000 
30 | 02 23 | 43 | 4.7 IRLMS5703CT-ND 70 #2 88 20 | 009 | 43 | 47102 IRF7304-ND 7 «57. AA 
30 | 02 2g | 13 | 1.7 IRLMS5703PBFCT-NDt 72 45 34 20 | 009 | -43 | -17 | 2 IRF7304PBFCT-ND 118 Ft Be 
30 | 02 es | -18 | 17 IRLMS5703PBFTR-NDt 783.00/3,000 20 | 009 | -43 | 17 | 2 IRF7304TR-ND 1436.00/4,000 
Micro-8 20 | 009 | -43 | 17] 2 IRF7304PBFTR-ND 1580.00/4,000 
sa | -30 | 0.026] -7.0 | -28 | 1.79]  IRF7726CT-ND 124.72 ~—~60 20 | 025 | 23 | 10 | 2 [Baa 7288 _ 245 
-30 | 0.026 | -7.0 -28 |1.79| _IRF7726TR-ND 1996.00/4,000 “20 | 0.25 2.3 10 | 2 IRF7104PBFCT-ND 245 1.58 1.23 
Micro-8 Logic Level a | 20 | 025 | 23 | 10} 2 IRF7104PBFTR-ND 3780.00/4,000 
-30 | 0.021) -80 | -32 | 2 IRF7328-ND 194 141 90 
20 | 0.02 | -82 | 66 | 1.8 BIRR ZeSeCIEND 1.86 117 91 -30 | 0.021 | -80 | -32 | 2 IRF7328PBFCT-ND: 287 185 1.44 
20 | 0.02 | -82 | -66 | 18 IRF7663TR-ND 2676.00/4,000 -30 | 0.021] -80 | -32 | 2 IRF7328PBFTR-ND 4424.00/4,000 
20 | 009 | -36 | -19 | 18 IRF7604CT-ND 2.37 1.78 1.39 “an. ligosell aoe | aoe Ae TaSaTeND ah 9G. <a 
5A | -20 | 0.09 | -36 | -19 | 18 IRF7604TR-ND 4268.00/4,000 
-30 | 0.09 -3.6 -19 | 18 IRF7606CT-ND 210 158 1.23 80" | 1088") 8 pale ESTER EEC END TER ee ed 
-30 | 0.058] -49 | -30 | 2 IRF7316PBFTR-ND 2204.00/4,000 
-30 | 009 | -36 | -19 | 18 IRF7606TR-ND 3780.00/4,000 30 | 04 36 | 14/2 IRF7306-ND 88 70 50 
-30 0.2 -2.0 -16 | 1.25 IRF7526D1TR-ND 1944.00/4,000 -30 0.1 -3.6 -14 2 IRF7306PBFCT-ND: 1.23 79 62 
-20 0.055 4.3 -34 =| 1.25 IRF7534D1TR-ND 2052.00/4,000 -30 0.1 -3.6 -14 2 IRF7306TR-ND 1892.00/4,000 
5B | -20 | 0.27 | -1.7 | -14 | 1.25]  IRF7524D1CT-ND 120 90 .70 -30 | 04 36 | -14| 2 IRF7306PBFTR-ND: 1892.00/4,000 
20 | 027 | -1.7 | -14 |1.25| —IRF7524D1TR-ND 2160.00/4,000 -30 | 025 | -23 | -0 | 2 IRF9953-ND 1.75 140 1.00 
Micro-8 Dual Logic Level 80 | 025 | 23 | -10 | 2 IRF9953PBFCT-ND 2.45 1.58 1.23 
-20 | 0.055 | -4.3 | -34 [1.25] IRF7S55CT-ND 210 158 1.23 ec ei ea [RUA AS PURAND) $780,00/4,000 
-20 | 0.055 | -4.3 -34 | 1.25 IRF7555TR-ND 3780.00/4,000 55 | 0.105 | -3.4 27 | 2 IRF7342-ND 1.06 85 61 
-20 0.27 7 -9.6 | 1.25 IRF7504CT-ND 78 59 46 -55 | 0.105 3.4 -27 2 IRF7342PBFCT-ND 1.49 96 75 
5C | 50 | 0.27 1.7 | -9.6 | 1.25]  IRF7504TR-ND 1404.00/4,000 55 | 0.105 |  -3.4 27 | 2 IRF7342PBFTR-ND 2380.00/4,000 
-30 | 027 | -1.7 | -96 ) 1.25]  IRF7506CT-ND 189° 1.42 4.14 SOIC-8 “Fetky"” Mosfet and Schottky Diode 
-30 | 027 | -1.7 | -96 |1.25| IRF7506TR-ND 3404.00/4,000 20) 018) 29 |) 231] 2 IRF7324D1-ND 283. 226 155 
SOT-223 20 | 018 | -29 | -23 | 2 IRF7324D1PBFCT-NDt 3.39 2.26 1.81 
-60 0.5 -1.8 -14 | 34 IRFL9014-ND 91 60 47 -20 0.18 2.9 -23 2 IRF7324D1PBFTR-NDt 6104.00/4,000 
60 | 05 18 14 | 34 IRFL9014PBFCT-NDt 112 70 52) | 7H | -20 | 0.058) -5.3 43 | 2.0 IRF7322D1-ND 1.13.90 68 
6 | -60 | os 41.8 | -14 | 34 IRFL9014PBFTR-NDt 1015.00/2,500 20 | 0.058 | -5.3 | -43 | 2.0 IRF7322D1PBFCT-NDt 1.80 1.13 84 
-100 | 1.2 14 88 | 3.1 IRFL9110-ND 60 48 35 20 | 0.058] -53 | -43 | 20 IRF7322D1PBFTR-NDt 2520.00/4,000 
100] 12 44 8.8 | 3.1 IRFL9110PBFCT-NDt 96 60 .45 -30 | 0.062] -47 | -38 | 2 IRF7321D2-ND 148 118 80 
100 | 12 4 8.8 | 3.1 IRFL9110PBFTR-NDt 870.00/2,500 + ROHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont) 


IeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. Price Each vVDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (0) | 25°C | (A) | (Ww) 1 1o 100] | Fig.| (vy) | (9) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
yy | 30 | 0.062} -47 | -38 | 2 IRF7321D2PBFCT-NDt 2.07 1.33 1.04 150 | 0.032] 60 240 | 3.8 IRFS52N15DPBF-NDt 4.76 315 272 
-30 | 0.062] -47 | -38 | 2 IRF7321D2PBFTR-NDt 3304.00/4,000 150 | 0.042] 43 150 | 200] IRF3415S-ND 151 1.08 89 
SOIC-8 “Fetky”” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 150 | 0.042] 43 150 | 200] IRF3415STRL-ND 680.80/800 
150 | 0.082} 21 84 | 94 IRF3315S-ND 149 1.06 87 
Be Oe fe ates |B le Treeapeny Te 28? 200 150 | 0.082 | 21 s4 | 94 |  IRF3315SPBF-NDt 1.86 1.24 1.00 
7B | -20 | 0.09 | -43 | -18 | 2 IRF7422D2PBFCT-NDt 175 113 88 
20 | 009 | -43 | -18 | 2 IRF7422D2PBFTR-NDt 2800.00/4,000 150 | 0.09 23 92 | 136 GS eSN DENG 78 143) 1.07 
200 | 0.082) 31 124 | 200) — IRFS31N20D-ND 319 255 1.92 
TSSOP Duals 200 | 0.1 24 96 | 170]  IRFS23N20D-ND 1.80 1.44 1.08 
12 | 0.04 44.3 -17 | 1.0 IRF7756-ND 1.47 84 68 200 | 0.15 18 72 | 150 IRF640NSTRL-ND 1036.00/800 
8 | -20 | 003 | +47 | #38 | 1.0 IRF7750CT-ND 3.24 243 1.89 200 | 0.15 18 72 | 150| IRF640NSTRR-ND 1112.44/800 
20 | 0.03 | +47 | +38 | 1.0 IRF7750TR-ND 5832.00/4,000 S00 | 6S ae 7 lee TRESSCNSTNI igs 4S TD 
FlipFET™ 200 | 03 9.3 37 | 82 IRF630NSTRL-ND 459.20/800 
9 | -20 | 0.065 | +5.1 +35 | 2.2 IRF6100CT-ND 1.08 65 50 200 | 08 5.2 18 | 50 IRF620S-ND 165 132 95 
| @ [ose] a7 | wo [20] fstsocran eee ae 
-20 | 0.036 | +7.1 | +40 | 3.0 IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 ool ~ ie Soe a. 
_ | 20] 11 | ae | — | 50] tneeess-no Gee qe. cee 
250 | 14 44 — | 50 IRF624SPBF-NDt 238 1.53 1.19 
100 |0.0065| 180 | 720 | 480] FB180SA10-ND 36.14 28.91 20.61 250 | 2 27 8 | 36 IRF614S-ND 140 112 .8f 
11 | 500 | 0.08 57 228 | 625|  FAS7SASOLC-ND 51.50 41.20 30.90 300 | 0.75 64 24 | 74 IRF737LCS-ND 197 1.58 1.19 
500 0.13 38 150 | 500 FA38SA50LC-ND 34.85 27.89 20.92 400 0.55 10 40 125 IRF740STRL-ND 680.80/800 
D?Pak 400} 1 5.5 — | 74 IRF730S-ND 161 114 94 
20 | 0.006] 110 | 440 | 120]  IRF3711S-ND 1.78 1.01 82 400) 36 2 6 | 36 TBE GLOS ND) 206. 561 Aa 
300 | e:008°|| "98 a0 | ‘79 IRF3711ZS-ND is. 4138: 04 500 | 0.52 TT 44 |170| IRFS11N50A-ND 185 148 1.11 
20 | 0.006] 92 | 380 | 79 IRF8711ZCS-ND 193 1.27 97 500 | 0.85 8 52, | 125 |B besOResD) 1.66 1.9305 
20 | 0.008 67 260 | 57 IRF3704ZCS-ND 1.67 110 .84 500 1.4 5 20 | 74 IRF830AS-ND 1.23 98 70 
20 | 0.009 77 308 | 87 IRF3704S-ND 1.63 1.30 1.14 500 1.4 5 20 | 74 IRF830ASPBF-NDt 1.72 1.411 .86 
30 | 0.009 | 90 | 360 | 120|  IRF3709S-ND 216 139 1.08 00 | 5 a9 — | 74 SD Teh: pee: 8 
40 | 0.002 | 75 | 1080] 330)  IRF2804S-ND 5.20 3.78 3.03 500")! “3 ae 10 | oO Te ines Wee cee ee 
40 | 0.0036] 170 | 850 | 200|  IRF2204SPBF-NDt 3.28 219 1.75 00H 8 a 10_| 50 [RRIBRS2DSSRE NGI MO = Wz2s + 380 
40 | 0.0037} 75 750 | 220 IRF1404ZS-ND 253 1.78 1.44 600 | 0.75 9.2 37 | 170 IRFSON60A-ND 2.05 1.64 1.23 
40 | 0.0055) 75 470 | 140 IRF4104S-ND 3.06 2.08 1.65 600 | 12 6.2 25 | 130 IRFBC40LCS-ND 3.76 3.01 2.26 
40 |0.0055| 75 470 | 140| — IRF4104SPBF-NDt 3.45 222 1.73 oon ae ae ia iS Tecan a oe nee ; a 
40 | 0.009 | 100 | 400 | 170]  IRF1104S-ND 230 1.84 1.38 7 ae ae PRCSOS FERNS San” (Dab. 498 
55 | 0.0033) 75 890 | 130] —IRF3805S-ND 5.24 3.74 3.00 
55 | 0.005 | 75 600 | 230] — IRF1405ZS-ND 428 3.00 2.36 600 | 44 22 8.0 | 50 UnlasteriolsN[D) 2:95) 1:88. “1.41 
55 | 0005 | 131 | 680 | 200 ININRIGeetS ons, aap. asa 800 | 3.0 44 16 | 125|  IRFBESOSPBF-NDt 3.45 230 1.84 
800 | 65 18 — | 54 IRFBE20S-ND 2.00 1.60 1.20 
55 | 0.075] 75 360 | 140| —IRF1010ZS-ND 2.91 1.98 1.57 spp || nce 17 Bar |\A PRES 40s’ <Aea.- dis3 
55 | 0.008 | 110 | 390 | 200]  IRF3205S-ND 4.00 3.20 2.24 opaky 
55 | 0.008 | 110 | 390 | 200]  IRF3205STRL-ND 3024.00/800 
55 |o.0196| 51 200 | 82 IRFZ46ZSPBF-NDt 210 135 1.05 40 ] 0.0016] 160 | 1360] 330]  IRF2804S-7P-ND 5.61 3.93 3.37 
ss loo] si_| ao ss | mawcrarnor __tae_is isl | |e oome| vm [oom /ae| mame =e tesa 
Be. | 00 Si calle UaeaetePAchrlelrsi Dh eee a t2 75 | 0.0038] 160 | 700 | 300| 1RF2907ZS-7PPBF-NDt 5.01 3.64 2.92 
55 | 0.016) 64 210 | 140] — IRFZ48NS-ND 145 116 83 é 
55 | 0.016] 64 | 210 | 140; IRFZ48NSTRL-ND 624.00/800 D?Pak Logic Level 
55 | 0.016 64 210 | 140 IRFZ48NSTRR-ND 740.00/800 20 | 0.011 50 200 | 45 IRL3715ZCS-ND 1600 91.75 
55 | 0.022 49 160 | 110 IRFZ44NSTRL-ND 539.20/800 20 | 0.011 50 200 | 45 IRL8715ZS-ND 148 84.70 
s5 | 0.04 | 29 | 100 | 68 |  IRFZ34NSTRL-ND 432.00/800 20) 0.014) 54) 210) 71 a aoe her 18) 267) 
20 | 0.016] 36 140 | 35 IRL3714ZS-ND 171. 98 Bt 
oe | 008 2 100" 11:88: BR ees TAEEND bay hee 20 | 0.016 | 36 140 | 35 IRL3714ZSCTL-ND 186 133 93 
60 | 0.0085) 75 340 | 140] — IRF1010EZSPBF-NDt 3.26 210 1.64 
Bor oTe | ose 5800 |) BD Reon Boe: as- 4.68 20 | 0.016] 36 140 | 35 IRL8714ZSTRL-ND 636.00/800 
60 | 0.012) 72 290 | 150| _IRFZ48VS-ND 170 97 80 20 | 0.02 36 140!) (47, UREA SSN) Hel 265) 80 
20 | 0.01 85 340 | 110] — IRL3402S-ND 2.28 1.82 1.37 
1 | 60 | 0018] 50 290 | 190| —IRFZ48RSPBF-NDt 233 156 1.25 pa |Ooial|. “et pag: | ‘6 aerate a es 
60 | 0.023) 48 192 | 110] IRFZ44ES-ND 115 82 68 Bortl|-o. oie ||| “48 j90:||<68 incon ae <foh. «ae 
60 | 0.023) 48 192 | 110] IRFZ44ESTRR-ND 744.00/800 
eo: 0688: || 50 200. | 150 EIEeeretns Gag’ oe. 20 | 0.02 39 160 | 57 IRL3302S-ND 132 1.06 .76 
eo | 0.028] 50 | 200 | 150| IRFZ44STRR-ND 971.20/800 20 | 0.007 | 110 | 420 | 140 TReR concn deo pe eee 
20 | 0.007] 110 | 420 | 140]  IRL3502STRL-ND 820.80/800 
60 | 0.028] 30 120 | 70 IRFZ34VSPBF-NDt 186 117 87 20 | 0.004 | 190 | 720 | 210 RecN Boe dee: 448 
60 | 0.06 7 68 | 44 IRFZ24VSPBF-NDt 1.72 1.08.80 30 | 0.006 | 140 | 470 | 200] IRL3803S-ND 3.24 230 1.89 
GO) Ost A 68: ||) 60 IRFZ24S-ND 102, 8269 30 | 0.006 | 140 | 470 | 200|  IRL3803STRL-ND 1399.20/800 
60") 08 10 vad ee BRAS ND H08) 288 28 30 | 0.007] 116 | 400 | 170|  IRL2203NSTRL-ND 972.00/800 
75 |0.0045| 180 | 720 | 330| IRFS3207-ND 4.57 3.32 266 30.:| oota | Ba 500) | 390 mioa SND as e400 
75 |0.0063| 130 | 510 | 250|  IRFS3307-ND 3.45 250 1.93 , | 30 | 0014) 64 220 | 110/  IRL3103S-ND 312 221 1.82 
75 | 0.0078) 100 520 | 3.8 IRF1407S-ND 260 1.81 1.40 30 | 0.014 64 220 | 110 IRL3103STRL-ND 1456.00/800 
75 |0.0078| 100 | 520] 38] IRF1407SPBF-NDt 255 1.70 1.36 Bo oined™ aa 5a01 68 TSOSDTSTNT e7e .ddgh 108 
75 | 0.0088) 97 390 | 190|  IRFS3507PBF-NDt+ 3.27 240 1.80 aoe loose: || 36 yag'| 68 Hae ee oae* er Mas 
75 | 0.0094) 75 350 | 170| _ IRF2807ZS-ND. 340 219 1.65 49. | 0.0031 | 75 790 | 230 [Renan gel 866. sna 
75 |0.0126| 62 320 | 120| —IRF3007SPBF-NDt+ 267 1.72 1.34 40 | 0.004] 160 | 640 | 38 IRL1404S-ND 3.00 210 1.64 
75 0.013 Ti 280 | 150 IRF2807S-ND 2.89 1.99 1.58 55 0.008 86 340 | 130 IRL8705ZS-ND 235 1.59 1.29 
100 |0.0070} 140 | 550 | 330] IRFS4310-ND 517 3.76 3.01 65 | 0.008 | 86 340 | 1301 IRL3705ZSCTL-ND aes a es 
100 ) 0.01 96 380 | 250} — IRFS4410-ND 3.74 2.71 2.09 55 | 0.008] 86 340 | 130}  IRL3705ZSTRL-ND 878.40/800 
100 | 0.015] 80 320 | 260| _IRF8010SPBF-NDt+ 3.66 244 1.96 5s | 0.01 29 310 | 170|  IRL3705NS-ND 440 3.09 2.49 
100 | 0.0265] 36 140 | 92 IRF540ZS-ND 219 1.42 1.14 55 | 0.01 89 310 | 170| — IRL3705NSTRL-ND 1737.60/800 
100 | 0.036 | 42 140 | 160] — IRF1310NS-ND 164 131 94 55 | 0.0135| 51 204 | 80 IRLZ44ZS-ND 191 137 1.21 
100 | 0.036] 42 140 | 160]  IRF1310NSTRL-ND 708.00/800 55 | 0.0221 47 teo | 110] IRLZ44NSTRL-ND 449.60/800 
100 | 0.052 33 110 | 140 IRF540NSTRL-ND 1054.44/800 55 0.022 47 160 | 110 IRLZ44NSTRR-ND 432.00/800 
100 | 0.052 33 110 | 140 IRF540NSTRR-ND 604.80/800 55 0.035 30 110 | 68 IRLZ34NSTRL-ND 451.20/800 
100 | 0.077] 28 110 | 150] — IRF540STRL-ND 759.20/800 60 | 0.4 14 56 | 42 IRLRO24-ND 90 72 52 
100 | 0.077] 28 110 | 150] — IRF540STRR-ND 759.20/800 60 | 02 10 40 | 43 IRLZ14S-ND 115 92 66 
100 | 0.11 17 80 | 79 IRF530NSTRL-ND 296.80/800 60 | 0.028] 50 200 | 150|  IRLZ44S-ND 152 122 87 
100 | 0.11 17 80 79 IRF530NSTRR-ND 296.80/800 60 | 0.028 50 200 | 150 IRLZ44STRR-ND 657.72/800 
100 | 0.16 14 56 | 88 IRF530S-ND 1.06 85 62 100 | 0.044] 36 120 | 140] — IRL540NSTRL-ND 620.80/800 
100 | 0.16 14 56 | 88 IRF530STRR-ND 604.00/800 100 0.1 17 60 | 79 IRL530NS-ND 1.01 81 58 
100 | 0.165 | 96 37_| 44 IRF520VSPBF-NDt 1.88 1.18 87] + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (0) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 140 100] |Fig.| (Vv) | (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
100 | 0.1 17 60 | 79 IRL530NSTRL-ND 437.60/800 100 | 0.27 7.7 31 | 42 IRFR120TRL-ND 1257.00/3,000 
100 | 0.1 17 80 | 79 IRL530NSTRR-ND 460.80/800 100 | 0.54 4.3 17 | 25 IRFR110PBFCT-NDt 160 1.00 .74 
100 | 0.16 15 60 | 88 IRL530STRR-ND 453.60/800 100 | 0.54 43 17 | 25 IRFR110TR-ND 1080.00/2,000 
100 | 0.18 10 35 | 48 IRL520NS-ND 81 65 46 100 | 0.54 43 17 | 25 IRFR110PBFTR-NDt 1160.00/2,000 
1 | 100 | 0.18 10 35 | 48 IRL520NSPBF-NDt 113° 73 57 150 | 0.18 14 56 | 86 IRFR13N15D-ND 168 95 78 
100 | 0.18 10 35 | 48 IRL520NSTRL-ND 348.80/800 200 | 0.235 13 52 | 110 IRFR13N20D-ND 1.60 1.28 1.02 
100 | 0.54 5.6 18 | 43 IRL510S-ND 94 76 66 200 | 0.235 13 52 | 110 IRFR13N20DPBFCT-NDt 252 162 1.26 
200 | 04 9 36 | 74 IRL630SPBF-NDt+ 274 1.77 1.38 200 | 0.235 13 52 | 110 IRFR13N20DPBFTR-NDt 2014.00/2,000 
200 | 04 9 36 | 74 IRL630STRL-ND 846.40/800 200 | 06 5 20 | 43 IRFR220N-ND 80 64 48 
DPak 200 | 06 5 20 | 43 IRFR220NPBFCT-NDt 1.60 1.00 74 
20 | 0.006 100 440 | 2.5 IRFR3711-ND 1.78 1.01 82 200 0.6 5 20 | 43 IRFR220NPBFTR-NDt 1160.00/2,000 
20 | 0.006 100 440 | 2.5 IRFR3711PBFCT-NDt 212 1.33 .99 200 | 0.8 4.8 19 | 42 IRFR220PBFCT-ND 182 1.14 84 
20 | 0.006 100 440 | 2.5 IRFR3711PBFTR-NDt 1538.00/2,000 200 | 0.8 48 19 | 42 IRFR220PBFTR-ND 1316.00/2,000 
20 | 0.006 93 370 | 79 IRFR3711Z-ND 169 1412 85 200 | 1.5 2.6 10 | 25 IRFR210-ND 63 5137 
20 | 0.006 93 370 | 79 IRFR3711ZPBFCT-NDt 1.93 121 90 200 | 1.5 2.6 10 | 25 IRFR210PBFCT-ND 160 1.00.74 
20 | 0.006 93 370 | 79 IRFR3711ZPBFTR-NDt 1400.00/2,000 200 | 1.5 2.6 10 | 25 IRFR210PBFTR-ND 1160.00/2,000 
20 | 0.0084} 60 240 | 48 IRFR3704ZTR-ND 1016.00/2,000 250 | 1.4 3.8 15 | 42 IRFR224-ND 74 59 42 
20 0.009 75 300 | 90 IRFR3704-ND 1.46 79 71 250 bP | 3.8 15 42 IRFR224PBFCT-ND: 1.03 67 52 
20 | 0.009 75 300 | 90 IRFR3704PBFCT-NDt 1.64 103 .76 > | 250 | 14 3.8 15 | 42 IRFR224TR-ND 796.00/2,000 
20 | 0.009 75 300 | 90 IRFR3704PBFTR-NDt+ 1190.00/2,000 250 | 1.1 3.8 15 | 42 IRFR224PBFTR-ND 826.00/2,000 
20 0.009 75 280 88 IRFR3706-ND 1.44 78 70 250 ‘AeA 3.8 15 42 IRFR224TRL-ND 1194.00/3,000 
20 | 0.009 75 280 | 88 IRFR3706PBFCT-NDt 2.34 1.51 118 400 | 1.8 3.4 12 | 42 IRFR320-ND 88 = .70 50 
20 | 0.009 75 280 | 88 IRFR3706PBFTR-NDt 1874.00/2,000 400 | 1.8 3.4 12 | 42 IRFR320PBFCT-ND 1.23.79 62 
30 | 0.0095] 56 220 | 50 IRFR3707ZPBFCT-NDt 1.37 86 64 400 | 1.8 3.4 12 | 42 IRFR320PBFTR-ND 980.00/2,000 
30 | 0.0095] 56 220 | 50 IRFR3707ZPBFTR-NDt 991.80/2,000 400 | 3.6 17 6 25 IRFR310-ND 9607755 
30 | 0.0065 86 340 79 IRFR3709Z-ND 1.65 94 aT 400 3.6 1.7 6 25 IRFR310PBFCT-ND: 1.54 .97 72 
30 | 0.0065] 86 340 | 79 IRFR3709ZPBFCT-NDt 1.78 1412 83 400 | 3.6 1.7 6 25 IRFR310TR-ND 1040.00/2,000 
30 | 0.0065] 86 340 | 79 IRFR3709ZPBFTR-NDt 1290.50/2,000 400 | 3.6 1.7 6 25 IRFR310PBFTR-ND 1116.00/2,000 
30 | 0.013 61 244 | 87 IRFR3707-ND 144 78 70 500 3 2.4 8 | 42 IRFR420-ND 88 70 51 
30 | 0.013 61 244 | 87 IRFR3707PBFCT-NDt 197 127 99 500 3 2.4 8 | 42 IRFR420PBFCT-ND 140, 88 65 
30 | 0.013 61 244 | 87 IRFR3707PBFTR-NDt 1574.00/2,000 500 3 2.4 8 | 42 IRFR420TR-ND 952.00/2,000 
30 0.031 33 120 57 IRFR3303-ND 88 70 51 500 3 2.4 8 42 IRFR420PBFTR-ND: 1016.00/2,000 
30 | 0.031 33 120 | 57 IRFR3303PBFCT-NDt 140 88 65 600 | 4.4 2 8 42 IRFRC20-ND 120, 96 69 
30 | 0.031 33 120 | 57 IRFR3303PBFTR-NDt 1016.00/2,000 600 | 4.4 2 8 | 42 IRFRC20PBFCT-ND: 168 1.08 84 
40 |0.0055| 42 480 | 140 IRFR4104-ND 260 168 1.36 600 | 4.4 2 8 | 42 IRFRC20PBFTR-ND: 1344.00/2,000 
40 | 0.0055} 42 480 | 140 IRFR4104PBFCT-NDt 2.87 1.85 1.44 600 7 1.4 5.6 | 36 IRFR1IN60A-ND 73 58 41 
40 | 0.0055 42 480 | 140 IRFR4104PBFTR-NDt 2296.00/2,000 600 7 1.4 5.6 | 36 IRFR1N6OAPBFCT-NDt 1.75 1.13 88 
40 0.009 42 310 90 IRFR3504Z-ND 1.69 1.11 85 600 7 1.4 5.6 36 IRFR1N60APBFTR-NDt 1400.00/2,000 
40 | 0.009 42 310 | 90 IRFR3504ZPBFCT-NDt 1.93 124 97 DPak Logic Level 
40 | 0.009 42 310 | 90 IRFR3504ZPBFTR-NDt 1540.00/2,000 20 | 0.011 49 200 | 40 IRLR3715Z-ND 1477759 
50 0.1 15 -—-/-— IRFR020-ND 1.36 109 .78 20 | 0.011 49 200 | 40 IRLR3715ZPBFCT-NDt 133 84 62 
50 0.1 15 -/-— IRFRO20PBFCT-NDt 1.24 80 63 20 | 0.011 49 200 | 40 IRLR3715ZPBFTR-NDt 966.00/2,000 
50 0.1 15 -/-— IRFRO20TR-ND 958.00/2,000 20 | 0.015 37 144 | 35 IRLR3714Z-ND 131.74 63 
50 0.1 15 -/— IRFRO20PBFTR-NDt 994.00/2,000 20 | 0.015 37 144 | 35 IRLR3714ZTR-ND 1016.00/2,000 
50_| 04 15 ciel bas IRFRO20TRL-ND 2196.00/3,000 20 | 0.015 | 37 144 | 35 IRLR3714ZCTL-ND 140 88 63 
50 0.2 8.2 33 | 25 IRFRO10-ND 106 85 65 20 | 0.015 37 144 | 35 IRLR3714ZTRL-ND 1470.00/3,000 
55 |0.0145| 42 240 | 110 IRFR2905Z-ND 221 147 1.11 20 | 0.02 36 31 | 140 IRLR3714-ND 92 «455M 
55 |0.0145| 42 240 | 110 IRFR2905ZPBFCT-NDt 2.28 1.47 1.14 20 | 0.02 36 31 | 140 IRLR3714PBFCT-ND: 1.95 122 91 
2 | 55 |o.0145| 42 240 | 110 IRFR2905ZPBFTR-NDt 1820.00/2,000 20 | 0.02 36 31 | 140 IRLR3714PBFTR-ND: 1416.00/2,000 
55 | 0.016 56 220 | 110 IRFR2405-ND 159 92 77 30 | 0.01 65 260 | 75 IRLR7821-ND 131. 85 66 
55 | 0.016 56 220 | 110 IRFR2405PBFCT-ND 1.61 1.04 81 30 | 0.01 65 260 | 75 IRLR7821PBFCT-ND: 131 82 61 
55 | 0.016 56 220 | 110 IRFR2405PBFTR-ND 1288.00/2,000 30 | 0.01 65 260 | 75 IRLR7821PBFTR-ND: 948.30/2,000 
55 | 0.025 30 120 | 48 IRFR4105Z-ND 1.23 81 62 30 | 0.0033] 161 620 | 140 IRLR7843-ND 275 156 1.36 
55 | 0.025 30 120 | 48 IRFR4105ZPBFCT-NDt 180 113 .84 30 | 0.0033] 161 620 | 140 IRLR7843PBFCT-ND: 279 1.80 1.40 
55_| 0.025 | 30 120 | 48 IRFR4105ZPBFTR-NDt 1306.00/2,000 30 | 0.0038] 161 620 | 140] IRLR7843PBFTR-ND: 2231 .60/2,000 
55 | 0.027 44 160 | 107 IRFR1205-ND 2.64 1.87 1.54 30 | 0.0045] 140 560 | 140 IRLR7833-ND 2.24 1.43 1.09 
55 | 0.027 44 160 | 107 IRFR1205PBFCT-ND 3.85 2.48 1.93 30 | 0.0045] 140 560 | 140 IRLR7833PBFCT-ND: 2.63 169 1.32 
55 | 0.027 44 160 | 107 IRFR1205TR-ND 2870.00/2,000 30 | 0.0045] 140 560 | 140 IRLR7833TR-ND 2130.00/2,000 
55 | 0.027 44 160 | 107 IRFR1205PBFTR-ND 3080.00/2,000 30 | 0.0045] 140 560 | 140 IRLR7833PBFTR-ND: 2100.00/2,000 
55_| 0.045 | 27 100 | 68 IRFR4105-ND 2.63 2.10 1.50 30 |0.0045] 140 | 560 | 140]  IRLA7833TRL-ND 3150.00/3,000 
55 | 0.045 27 100 | 68 IRFR4105PBFCT-ND 4.20 2.63 1.95 30 | 0.0045] 140 560 | 140 IRLR7833TRR-ND 3150.00/3,000 
55 | 0.045 27 100 | 68 IRFR4105PBFTR-ND 3046.00/2,000 2 | 30 | 0.006 94 380 | 89 IRLR8113-ND 248 162 1.24 
55 | 0.075 17 68 | 38 IRFRO24N-ND 62 45 37 30 | 0.006 94 380 | 89 IRLR8113PBFCT-ND: 217 1.40 1.09 
55 | 0.075 17 68 | 38 IRFRO24NPBFCT-NDt 1.04 65 49 30 | 0.006 94 380 | 89 IRLR8113PBFTR-ND 1736.00/2,000 
55 | 0.075 17 68 | 38 IRFRO24NPBFTR-NDt 754.00/2,000 30 | 0.012 44 196 | 62 IRLR8503-ND 288. 230 173 
60 | 0.075 14 68 | 45 IRFRO24-ND 89 71 62 30 | 0.012 44 196 | 62 IRLR8503PBFCT-ND: 3.45 2.30 1.84 
60 | 0.075 14 68 | 45 IRFRO24PBFCT-NDt 1.24 80.63 30 | 0.012 44 196 | 62 IRLR8503PBFTR-ND: 3220.00/2,000 
60 | 0.075 14 68 | 45 IRFRO24PBFTR-NDt 994.00/2,000 30 | 0.0138] 43 170 | 40 IRLR7807Z-ND 124 72 56 
60 0.2 77 31 | 25 IRFRO14PBFCT-NDt 1.08 68 50 30 | 0.0138; 43 170 | 40 IRLR7807ZPBFCT-NDt 124 78 58 
60 | 02 ad 31_| 25 [BR ROU AMEND) 730.00/2,000 30 [0.0138] 43 170 | 40 IRLR7807ZPBFTR-NDt 899.00/2,000 
60 0.2 77 31 | 25 IRFRO14PBFTR-NDt 784.00/2,000 30 | 0.019 55 220 | 107 IRLR3103PBFCT-ND: 182 1417 91 
75 | 0.022 42 180 | 110 IRFR2607Z-ND 1.50 105 .79 30 | 0.019 55 220 | 107 IRLR3103TR-ND 1404.00/2,000 
75 | 0.026 42 170 | 110 IRFR2407-ND 166 96 80 30 | 0.019 55 220 | 107 IRLR3103PBFTR-ND: 1456.00/2,000 
75 | 0.026 42 170 | 110 IRFR2407PBFCT-NDt 295 1.90 1.48 30 | 0.031 35 140 | 68 IRLR3303-ND 1.00 80 58 
75 | 0.026 42 170 | 110 IRFR2407PBFTR-NDt 2358.00/2,000 30 | 0.031 35 140 | 68 IRLR3303PBFCT-ND- 235. 151. 148 
100 | 0.115 16 60 | 79 IRFR3910-ND 94 6755 30 | 0.031 35 140 | 68 IRLR3303TR-ND 1810.00/2,000 
100 | 0.115 16 60 | 79 IRFR3910PBFCT-NDt 156 98 .73 30 | 0.031 35 140 | 68 IRLR3303PBFTR-ND: 1876.00/2,000 
100 | 0.115 16 60 | 79 IRFR3910PBFTR-NDt 1132.00/2,000 30 | 0.045 23 96 | 45 IRLR2703-ND 79 64 46 
100 | 0.115 16 60 | 79 IRFR3910TRL-ND 1581.00/3,000 30 | 0.045 23 96 | 45 IRLR2703PBFCT-ND: 1.27 80 59 
100 | 0.190 | 87 | 35 | 35 RRRIeoaND LOO 0O) Se 30 | 0.045 | 23 96 | 45 |  IRLR2703PBFTR-ND 920.00/2,000 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 IRFR120N-ND 115 74 56 30 | 0.079 1 363 | 115 IRLR8103V-ND 1.78 1.01 82 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 IRFR120NPBFCT-NDt 1.28 80 .60 30 | 0.079 1 363 | 115 IRLR8103VPBFCT-NDt 285 1.84 1.43 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 IRFR120NTR-ND 882.00/2,000 30 | 0.079 91 363 | 115 IRLR8103VPBFTR-NDt 2282.00/2,000 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 IRFR120NPBFTR-NDt 928.00/2,000 55 | 0.012 42 360 | 130 IRLR3705ZPBF-NDt 2.98 1.92 1.49 
100 | 0.21 9.4 38 | 48 IRFR120NTRL-ND 1296.00/3,000 55 | 0.027 42 160 | 410 IRLR2905-ND 125. 89 73 
100 | 0.27 77 31 | 42 IRFR120IR-ND 1.64 105 .79 55 | 0.027 42 160 | 110 IRLR2905PBFCT-NDt 156 1.04 84 
100 | 0.27 77 31 | 42 IRFR120TR-ND 1260.00/2,000 | + RoHS Compliant (Continued) 
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International 


TeRRectifie. Nand P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont.) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. i-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (9) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100) |Fig. (v) | (a) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
55 | 0.027] 42 160 | 110] IRLR2905PBFTR-ND 1456.00/2,000 200 | 15 0.96 | 7.7 | 34 IRFL210PBFTR-NDt 942.50/2,500 
55 | 0.027) 42 160 | 110] IRLR2905TRL-ND 4224.00/3,000 5 | 250 2 0.79 | 63 | 34 IRFL214-ND 140 1412 .80 
55 | 0.04 28 110 | 68 IRLR2705-ND 173° 1412 85 250 2 0.79 | 63 | 34 IRFL214PBFCT-NDt 196 126 98 
55 | 0.04 28 110 | 68 IRLR2705PBFCT-ND: 1.93 124 97 250 2 0.79 | 63 | 34 IRFL214PBFTR-NDt 2030.00/2,500 
55 | 0.04 28 110 | 68 IRLR2705PBFTR-ND: 1540.00/2,000 SOT-223 Logic Level 
55 | 0.057 26 80 | 79 IRLR4343-ND 1440.95 71 30 | 0.031 4.6 37 1 IRLL3303CT-ND 2.25 1.69 1.32 
55 | 0.057 26 80 | 79 IRLR4343CTL-ND 144 1.03.72 30 | 0.031 4.6 37 1 IRLL3303PBFCT-ND’ 263 1.69 1.32 
55 | 0.057] 26 80 | 79 IRLR4343TRL-ND 1722.00/3,000 30 | 0.031) 46 37 | 4 IRLL3303PBFTR-ND: 2720.00/2,500 
55 | 0.065 17 72 |) 45 IRLRO24N-ND 1.25 80.61 55 | 0.04 3.8 30 | 24 IRLL2705-ND 1.75 1.40 1.05 
55 | 0.065 7 72 | 45 IRLRO24NPBFCT-ND: 140 8865 55 | 0.04 3.8 30 | 14 IRLL2705PBFCT-ND: 245 1.58 1.23 
55 | 0.065 7 72 | 45 IRLRO24NTR-ND 962.30/2,000 55 | 0.04 3.8 30 | 1 IRLL2705PBFTR-ND’ 2537.50/2,500 
55 | 0.065 17 72 | 45 IRLRO24NPBFTR-ND- 1016.00/2,000 55 | 0.060! 50 40 | 1.0 IRLLO24Z-ND 140 79 65 
60 0.2 77 31 | 25 IRLRO14-ND 68 5539 55 | 0.065] 3.1 12 | 24 IRLLO24N-ND 80 64 48 
60 | 02 a7 31) 25 IRLRO14PBFCT-NDt 109 «69S 55 | 0.065] 3.1 12 | 2d IRLLO24NPBFCT-ND- 128 80 60 
60 | 02 | 77 | 31 | 25 IBEROMEE IESE 782,00/2,000 g (55 | 0.085 | 3.41 12 | 24 | _IRLLO24NPBFTR-ND 1160.00/2,500 
2 |) 60 | 01 a 56 | 42 I alunioed: SD) 2072-52. 55 | 0.14 2 16 | 24 IRLLO14N-ND 68 «5439 
60 |) 0. 14 86° | 42 [Meee eee aN) 126 = Bt 88 55 | 0.14 2 16 | 24 IRLLO14NPBFCT-ND 1.08 68 50 
60 |) 0.1 bas $6 | 42 Oe 2 Bane 1008.00/2,000 55 | 0.14 2 16 | 24 IRLLO14NPBFTR-ND 978.75/2,500 
100 | 0.105 17 60 | 79 IRLR3410-ND 1.00 80 58 Ba sco oe 55. lle rantiinis Sat eS ae 
100° | (0-405; | - 12 60_| 79 (RIRERSSIOREECIEND A MBO cash eat eo | 02 27 22 | 34 | IRLLO14PBFCT-NDt 1.93 124 97 
100 | 0.105 17 60 | 79 IRLR3410PBFTR-NDt 1120.00/2,000 p07) 08 37 55.1) EUR 1842,50/2,500 
100" | 0,185") “10 $5 | 48 ON 284), <00 ag9 eo | 02 27 22 | 34]  IRLLOM4PBFTR-NDt 1995.00/2,500 
yoo | ove | 10 | as | 42 |  IRLATOONPBFTRANDT **° o18.00,000° 100 | asa | 15 | 12 | 91 0 ae 
100 | 0.185 1 35 | 48 IRLR120NTRL-ND 1419.00/3,000 IO eee 48. Panes tHE OPBEG END A Se et ne 
: eee 100 | 0.54 15 12 | 34 IRLL110PBFTR-NDt 862.75/2,500 
100 | 0.27 77 31 | 42 IRLR120-ND 129 83 62 ‘So 
100 | 0.27 77 31 | 42 IRLR120PBFCT-NDt 144 90 67 
100 | 027 | 77 a1 | 42 IRLR120PBFTR-NDt 1044.00/2,000 20 | 0.0134) 10 82 | 2.0 Reo NG LOA BSP Ar 
100 | 054 43 17 | 25 IRLR110-ND 108 486. Gt 20 | 0.0134) 10 82 | 20 IRF8910PBFCT-NDt 1.28 80 60 
100 | 054 43 17 | 25 IRLR110PBFCT-NDt 104 65 49 20 | 0.0134) 10 82 | 20 IRF8910PBFTR-NDt 1792.00/4,000 
io | ost | 4a | 7 | 25] Runt iorrteay mone || | 2 [ae] 2 to ie 2 
100 | 0.54 4.3 17 | 25 IRLR110TRL-ND 1053.00/3,000 7A so Tooies| Be a 130 ern Tyr 
Micros (501-23) Logic revel 20 | 0.03 | 7.0 28 | 2.0|  IRF7331-ND 1.37.72 65 
20 | 0045] 4.2 33 | 1.25]  IRLML2502PBFCT-NDt 77 45.30 20 | 0.03 70 os | 20 IRF7331PBFCT-NDt 152 96 71 
20 | 0.045) 4.2 33 | 1.25]  IRLML2502PBFTR-NDt 675.00/3,000 20 | 0.03 70 23 | 20 IRF7331PBETR-NDt 2132.00/4,000 
3 | 20 | 0.25 12 7.4 | 540] — IRLML2402PBFCT-NDt 113 6644 50 | 0.13 30 o5 | 24 IRF7103Q-ND 9 53 AI 
20 | 0.25 1.2 7.4 | 540] — IRLML2402PBFTR-NDt 957.00/3,000 
30 | 025 | 12 | 73 | 540]  IRLML2803PBFCT-NDt 67 39.26 20. | 0.009) 12 | 100 | 25 eee 6 70 388 
30 | 025 | 12 | 73 | 540]  IRLML2803PBFTR-NDt 585.00/3,000 20: | 0.085") 6.8 54) 25 oN 168", 1,80; 98 
- 20 | 0.035) 68 54 | 25 IRF7402PBFCT-NDt 2.28 147 1414 
Micro-6 (TSOP-6) 20 | 0.035) 68 54 | 25 IRF7402PBFTR-NDt 3512.00/4,000 
4 | 150 | 1.2 0.9 7 | 2.0 IRF5802TRCT-ND 99 52 AB 20 | .0044 | 20 160 | 25 IRF3717-ND 3.99 2.06 1.32 
150. AS ie 10-8 7_| 2.0 |RBBIRS EO RUR END, LO1O AGI; 000 20 | 0044! 20 | 160 | 25|  IRF3717PBFCT-NDt 2.00 1.29 1.00 
Micro-6 (TSOP-6) Logic Level 20 | .0044 20 160 | 2.5 IRF3717PBFTR-NDt 3192.00/4,000 
20 | 0.03 6.5 20 | 2.0 IRLMS2002CT-ND 76 57 45 30 | 0.0036) 21 170 | 2.5 IRF7831-ND 2.30 1.31 1.14 
20 | 0.03 6.5 20 | 20 IRLMS2002PBFCT-NDt 1.01 63 47 30 | 0.0036) 21 170 | 2.5 IRF7831PBFCT-NDt 2.33 1.51 147 
20 | 0.03 6.5 20 | 2.0 IRLMS2002PBFTR-NDt 1095.00/3,000 30 | 0.0036) 21 170 | 2.5 IRF7831PBFTR-NDt 3600.00/4,000 
20 | 0.1 3.2 18 | 1.7 IRLMS1902CT-ND 43 33.26 30 | 0.0038] 21 160 | 25 IRF7832Z-ND 2.24 149 1.13 
20 | O14 3.2 18 | 47 IRLMS1902PBFCT-NDt 57 3627 30 | 0.004 | 20 160 | 25 IRF7832-ND 261 1.75 126 
4 20 | 04 3.2 18 | 47 IRLMS1902PBFTR-NDt 621.00/3,000 30 | 0.004] 20 160 | 25 IRF7832CT-ND 2.65 1.89 1.29 
30 | 04 3.2 18) 17 IRLMS1503CT-ND 46 35 «27 30 | 0.004) 20 160 | 25 IRF7832PBFCT-NDt 244 1.57 1.22 
30 0.1 3.2 18 | 1.7 IRLMS1503PBFCT-NDt 62 39 29 30 | 0.004 20 160 | 25 IRF7832TR-ND 3903.20/4,000 
oo | oe $2 | 18 1? eae 624.00/2,000 30 | 0.004] 20 | 160 | 25]  IRF7832PBFTR-NDt 3764.00/4,000 
30 | O41 3.2 18 | 17 IRLMS1503PBFTR-NDt 669.00/3,000 30 o.egde:|' 48 #600. RISEN TD pez 4 ba. 8a 
Micro-8 Logic Level 30 | 0.0045 19 160 | 25 IRF7834PBFCT-NDt 1.75 113 88 
20 | 0.03 6.5 50 | 1.8 IRF7607TR-ND 2592.00/4,000 30 | 0.0045) 19 160 | 2.5 IRF7834PBFTR-NDt 2800.00/4,000 
20 | 0.035) 5.7 30 | 1.8 IRF7601CT-ND 216 1.62 1.26 30 | 0.005 18 150 | 3.4 IRF7822-ND 2.75 1.92 1.49 
20 | 0.035 | 5.7 30 | 18 IRF7601TR-ND 3888.00/4,000 30 | 0.005 18 150 | 3.4 IRF7822PBFCT-NDt 3.14 210 1.68 
5A | 20 | 0.195} 24 19 | 13 IRF7521D1TR-ND 2160.00/4,000 30 | 0.005 18 450 | 34 IRF7822PBFTR-NDt 5648.00/4,000 
30_ | 0.035 | 5.6 30_| 18 IRF7603CT-ND 98-7458 30 | 0.006 | 166 | 133 | 25 IRF8113-ND 1.76 1.02 87 
30 | 0035] 5.6 30 | 1.8 IRF7603TR-ND 1696.00/4,000 30 | 0.006] 166 | 133 | 25 IRF8113PBFCT-NDt 177 1415 89 
30 | O41 27 21 | 1.25]  IRF7523D1TR-ND 1944.00/4,000 7D | 30 | 0.006/ 166 | 133 | 25 IRF8113TR-ND 2736.00/4,000 
Micro-8 Dual Logic Level 30 | 0.006] 166 | 133 | 25 IRF8113PBFTR-NDt 2840.00/4,000 
20 0.135 24 19 | 1.25 IRF7501CT-ND 1.89 1.42 1.11 30 0.007 13.3 100 | 2.5 IRF7809AV-ND 1.45 84 70 
5C 20 0.135 24 19 | 1.25 IRF7501TR-ND 3404.00/4,000 30 0.007 13.3 100 | 2.5 IRF7809AVPBFCT-NDt 1.93 1.24 97 
30 | 0135) 24 14 | 4.25]  IRF7503CT-ND 1431 98 77 30 | 0.007] 13.3 | 100 | 25 IRF7809AVPBFTR-NDt+ 3080.00/4,000 
30 | 0.135 2.4 14 | 1.25 IRF7503TR-ND 2264.00/4,000 30 | 0.007 16 120 | 25 IRF7805Z-ND 1.61 1.06 81 
SOT-223 30 | 0.007 16 120 | 25 IRF7805ZPBFCT-NDt 184 1415 85 
55 100461 37 30 14 IRFL4105CT-ND 210. 158 123 30 | 0.007 16 120 | 2.5 IRF7805ZPBFTR-NDt 2572.00/4,000 
55 | 0.045] 37 30 | 14 IRFL4105TR-ND 2187.50/2,500 30 | 0.008) 14 110 | 25 IRF7458-ND 1.69 1.35 1.02 
55 |0.0575| 54 a) 4 IRFLO24Z-ND 150. 96 72 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7458PBFCT-NDt 263 1.69 1.32 
55 | 016 19 15s | 24 IRFLO14N-ND ‘61 49~—37 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7458PBFTR-NDt 4052.00/4,000 
55 | 0.16 1.9 15 | 24 IRFLO14NPBFCT-NDt 160 100 74 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7477-ND 159 92 77 
55 0.16 1.9 15 | 24 IRFLO14NPBFTR-NDt 1450.00/2,500 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7477PBFCT-NDT 193 1.24 .97 
60 0.2 27 22 3.4 IRFLO14-ND 86 56 43 30 0.008 14 110 | 2.5 IRF7477PBFTR-NDt 3080.00/4,000 
60 0.2 27 22 3.4 IRFLO14PBFCT-ND: 87 56 44 30 | 0.0091 13.6 100 | 2.5 IRF7821-ND 1.68 1.10 85 
60 0.2 27 22 3.1 IRFLO14TR-ND 900.00/2,500 30 | 0.0091 13.6 100 | 2.5 IRF7821PBFCT-NDt 1.68 1.06 .78 
6 | 60 | 02 27 ba | aut IRFLO14PBFTR-ND 900.00/2,500 30 [0.0091] 136 | 100 | 25 IRF7821PBFTR-NDt 2356.00/4,000 
60 0.22 1.6 6.4 24 IRFL1006-ND 80 64 48 30 0.01 13 100 | 2.5 IRF7413Z-ND 1.75: “AAS 88 
joo | 02 16 13] 4 IRFL4310CT-ND 180 135 1.05 30 | 0.01 13 100 | 25 IRF7413ZPBFCT-NDt 175 113 .88 
100 | 0.2 16 12) 4 IRFL4310TR-ND 2000.00/2,500 30 | 0.01 13 100 | 2.5 IRF7413ZPBFTR-NDt 2800.00/4,000 
100 | 0.54 15 12 | 3 IRFL110-ND 76 61 44 30 | 0.011 | 10.8 | 100 | 25 IRF7811AV-ND 133 70 63 
100 | 0.54 15 12 | 31 IRFL110PBFCT-ND 1.21 7657 30 | 0.011 10.8 100 | 2.5 IRF7811AVPBFCT-NDt 1.40 88 65 
100 | 0.54 15 12 | 3A IRFL110TR-ND 1136.25/2,500 30 | 0.011} 108 | 100 | 25 IRF7811AVPBFTR-NDt 1960.00/4,000 
100 | 0.54 15 12 | 3.1 IRFL110PBFTR-ND 1097.50/2,500 30 | 0.011 13 100 | 2.5 IRF7805A-ND 1.81 103 .84 
200 | 15 0.96 | 7.7 | 34 IRFL210-ND 65 52 37 30 | 0.011 13 100 | 2.5 IRF7805APBFCT-NDt 2.33 1.50 1.17 
200 | 15 096 | 7.7 | 34 IRFL210PBFCT-ND 9159 46] + RoHS Compliant (Continued) 
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TeR Rectifier Nand P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont.) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max. i-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (0) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100] | Fig.| (Vv) | (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
30 | 0.011 13 100 | 25 IRF7805APBFTR-NDt 3592.00/4,000 30 0.4 3.5 16 | 2.0 IRF9956PBFCT-ND: 2.28 147 114 
30 | 0.011 13 100 | 25 IRF7805-ND 1.56 100 76 30 0.1 35 16 | 20 IRF9956PBFTR-ND: 3512.00/4,000 
30 | 0.011 13 100 | 25 IRF7805PBFCT-NDt 152 98 76 50 | 0.13 3.0 10 | 20 IRF7103-ND 1.04 69 53 
30 | 0.011 13 100 | 25 IRF7805TR-ND 2408.00/4,000 za | 50 | 0.13 3.0 10 | 20 IRF7103PBFCT-ND: 112 72 56 
30 | 0.011 13 100 | 25 IRF7805PBFTR-NDt 2338.20/4,000 50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 IRF7103PBFTR-ND: 1728.00/4,000 
30 | 0.014 11 88 | 2.5 IRF7807Z-ND 1.08 71 54 55 | 0.05 47 38 | 2.0 IRF7341-ND 144 93 71 
30 | 0.014 1 88 | 2.5 IRF7807ZPBFCT-NDt+ 1.23 77 57 55 | 0.05 47 38 | 2.0 IRF7341 PBFCT-ND: 149 96 75 
30 | 0.014 1 88 | 2.5 IRF7807ZPBFTR-NDt+ 1724.00/4,000 55 | 0.05 47 38 | 2.0 IRF7341PBFTR-ND: 2380.00/4,000 
30 | 0.017 8.3 66 | 2.5 IRF7807V-ND 135 72 64 20 | 0.01 12 joo | 25 IRF7460-ND 163. 130 98 
30 | 0.017 8.3 66 | 2.5 IRF7807VPBFCT-NDt 169 1.06 .79 20 | 0.01 42 100 | 25 IRF7460PBFCT-ND: 228 147 1.44 
30 | 0.017 8.3 66 | 2.5 IRF7807VPBFTR-NDt 2368.00/4,000 20 | 0.01 12 100 | 25 IRF7460PBFTR-ND: 3512.00/4,000 
30 | 0.025 8.3 66 | 2.5 IRF7807PBFCT-ND: 180 113 .84 20 | 0.0065] 16 130 | 25 IRF7456-ND 1.25 1.00 .72 
30 | 0.025 8.3 66 | 2.5 IRF7807PBFTR-ND: 2520.00/4,000 20 | 0.0065] 16 130 | 25 IRF7456PBFCT-ND: 1.75 113 88 
30 | 0.03 7 37 | 2.5 IRF9410-ND 1.80 1.44 1.03 20 | 0.0065 16 130 | 25 IRF7456PBFTR-ND: 2800.00/4,000 
30 | 0.03 7 37 | 25 IRF941 0PBFCT-ND: 288 180 1.34 20 | 0.007 15 120 | 25 IRF7457-ND 193 154 1.16 
30 | 0.03 7 37 | 25 IRF9410PBFTR-ND: 4032.00/4,000 20 | 0.007 15 120 | 25 IRF7457PBFCT-ND: 270 1.74 1.35 
40 | 0.005 18 140 | 25 IRF7842PBFCT-ND: 252 162 1.26 20 | 0.007 15 120 | 25 IRF7457PBFTR-ND: 4160.00/4,000 
40 | 0.005 18 140 | 25 IRF7842PBFTR-ND: 3888.00/4,000 20 | 0.022] 87 35 | 2.5 IRF7401-ND 90 72 52 
40 | 0.010 14 110 | 25 IRF7484Q-ND 1.98 1.26 1.02 20 | 0.022] 87 35 | 2.5 IRF7401PBFCT-ND: 1.25 81 63 
40 | 0.013 10 83 | 2.5 IRF7471-ND 168.96 80 20 | 0.022 8.7 35 | 2.5 IRF7401TR-ND 1932.00/4,000 
40 | 0.013 10 83 | 2.5 IRF7471PBFCT-ND: 249 160 1.25 20 | 0.022 | 8.7 35 | 2.5 IRF7401PBFTR-ND: 1932.00/4,000 
40 | 0.013 10 83 | 2.5 IRF7471PBFTR-ND: 3836.00/4,000 28) 0.012] 11.4 | 100 | 25 IRF7811A-ND 3.00 2.04 1.61 
40 | 0.013 10 85 | 1.6 IRF7470-ND 120 96 72 28 | 0.012 | 114 | 100 | 25 IRF7811APBFCT-NDt 293 1.84 1.36 
40 | 0.013 10 85 | 1.6 IRF7470PBFCT-ND 2.32 149 1.16 28 | 0.012 11.4 100 | 25 IRF7811ATR-ND 4398.00/4,000 
40 | 0.013 10 85 | 16 IRF7470PBFTR-ND 3576.00/4,000 28 | 0.012 11.4 100 | 2.5 IRF7811APBFTR-NDt 4104.00/4,000 
40 | 0.017 9.0 73 | 2.5 IRF7469-ND 144 78 70 30 | 0.0075; 15 120 | 25 IRF7455-ND 153 1.22 87 
40 | 0.017 9.0 73 | 2.5 IRF7469PBFCT-ND: 1.78 1415 .89 30 | 0.0075} 15 120 | 25 IRF7455PBFCT-NDt 214 1.38 1.07 
40 | 0.017 9.0 73 | 2.5 IRF7469PBFTR-ND: 2844,00/4,000 30 | 0.0075] 15 120 | 2.5 IRF7455PBFTR-NDt 3416.00/4,000 
60 | 0.026 7.0 56 | 2.5 IRF7478-ND 1.29 68 62 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7463-ND 1.40 1.12 .80 
60_| 0.026 7.0 56 | 2.5 IRF7478PBFCT-ND 1.19 77 60 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7463PBFCT-NDt 2.06 1.33 1.03 
60 | 0.026] 7.0 56 | 2.5 IRF7478PBFTR-ND: 1904.00/4,000 30 | 0.008 14 110 | 25 IRF7463PBFTR-NDt 3292.00/4,000 
zp | 80 | 0.015 9.3 74 | 25 IRF7493-ND 238 158 1.23 30 | 0.009 | #125 | #50 | 2.5 $l4420DY-ND 318 2.54 1.91 
80 | 0.015 9.3 74 | 25 IRF7493PBFCT-ND: 245 158 1.23| | 7 | 30 | 0.009| +125 | #50 | 25 $l4420DYPBFCT-NDt 138 92 74 
80 | 0.015 9.3 74 | 25 IRF7493PBFTR-ND 3780.00/4,000 30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 $14420DYPBFTR-NDt 2484.00/4,000 
100 | 0.022 7.3 58 25 IRF7495-ND 1.91 1.27 99 30 0.009 14 109 | 34 IRF7811W-ND 1.08 86 65 
100 | 0.022] 7.3 58 | 2.5 IRF7495PBF-NDt 1.91 1.24 99 30 | 0.009 14 109 | 34 IRF7811WPBFCT-NDt 1.72 1.08 80 
100 | 0.022 7.3 58 | 2.5 IRF7495PBFCT-ND 2.38 154 1.23 30 | 0.009 14 109 | 3.41 IRF7811WPBFTR-NDT 2408.00/4,000 
100 | 0.022] 7.3 58 | 2.5 IRF7495PBFTR-ND: 3780.00/4,000 30 | 0.011 13 58 | 2.5 IRF7413-ND 132. 90.72 
100 | 0.026 6.9 55 | 2.5 IRF7473-ND 1.74 99 81 30 | 0.011 13 58 | 2.5 IRF7413PBFCT-NDt 134 90 72 
100 | 0.026 6.9 55 | 25 IRF7473PBFCT-ND: 214 1.38 1.07 30 | 0.011 13 58 | 25 IRF7413TR-ND 2248,.28/4,000 
100 | 0.026 6.9 55 | 2.5 IRF7473PBFTR-ND: 3416.00/4,000 30 | 0.011 13 58 | 2.5 IRF7413PBFTR-NDt 2420.00/4,000 
100 | 0.06 45 36 | 25 IRF7452-ND 164 1.32 99 30 | 0.0125} 11 90 | 2.5 IRF7466-ND 188 1.50 1.13 
100 0.06 45 36 25 IRF7452PBFCT-ND: 256 1.65 1.28 30 | 0.0125 11 90 2.5 IRF7466PBFCT-NDt 2.63 1.69 1.32 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 IRF7452PBFTR-ND 3944.00/4,000 30 | 0.0125 "1 90 | 25 IRF7466PBFTR-ND 4052.00/4,000 
150 | 0.044 5.2 42 | 3.0 IRF7494-ND 183 1.20 92 30 | 0.0135} 10 50 | 25 $l4410DY-ND 1.08 87 62 
150 | 0.044 5.2 42 | 3.0 IRF7494TRCT-ND 159 120 93 30 | 0.0135 10 50 | 2.5 $14410DYPBFCT-NDt 1.30 87.70 
150 0.044 5.2 42 3.0 IRF7494TRTR-ND. 2840.00/4,000 30 0.0135 10 50 2.5 $14410DYPBFTR-NDt 2340.00/4,000 
150 | 0.09 3.6 29 | 2.5 IRF7451-ND 2.33 1.63 1.24 30 | 0.022 8.5 34 | 2.5 IRF7403-ND -90 72 52 
150 | 0.09 3.6 29 | 25 IRF7451PBFCT-ND: 259 1.67 1.30 30 | 0.022} 85 34 | 2.5 IRF7403PBFCT-NDt 1.25 81 63 
150 | 0.09 3.6 29 | 25 IRF7451PBFTR-ND: 3996.00/4,000 30 | 0.022] 85 34 | 25 IRF7403TR-ND 1832.00/4,000 
150 0.28 1.9 15 25 IRF7465-ND 1.67 95 79 30 0.022 8.5 34 2.5 IRF7403PBFTR-NDt 1932.00/4,000 
150 | 0.28 19 15 | 25 IRF7465PBFCT-ND: 1.96 1.23 91 30 | 0.03 7.3 58 | 2.5 IRF7201-ND 1.13.75 58 
150 | 0.28 1.9 15 | 25 IRF7465PBFTR-ND 2744.00/4,000 30 0.03 7.3 58 | 2.5 IRF7201PBFCT-NDt 1.56 98 73 
200 | 0.079 3.7 30 | 2.5 IRF7492-ND 183 1.20 92 30 | 0.03 73 58 | 2.5 IRF7201TR-ND 1800.00/4,000 
200 | 0.079 3.7 30 | 2.5 IRF7492TRTR-ND 2864.00/4,000 30 | 0.03 7.3 58 | 2.5 IRF7201PBFTR-NDt 2184.00/4,000 
200 | 0.17 25 20 | 25 IRF7450-ND 2.24 157 1.19 40 | 0.015 9.4 75 | 2.5 IRF7468-ND 2.00 1.60 1.20 
200 0.17 25 20 25 IRF7450PBFCT-ND 2.49 1.61 1.25 40 0.015 9.4 75 25: IRF7468PBFCT-NDt 2.80 1.80 1.40 
200 0.17 25 20 25 IRF7450PBFTR-ND: 3844.00/4,000 40 0.015 9.4 75 25 IRF7468PBFTR-NDt 4320.00/4,000 
200 | 0.73 1.2 10 | 25 IRF7464-ND 1.23 98 74 S0-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 
200 | 0.73 1.2 10 | 25 IRF7464PBFCT-ND 1.96 1.23.91 30 | 0.017] 383 66 | 2.5 IRF7807VD1PBFCT-NDt 1.69 106 .79 
200 | 0.73 1.2 10 | 25 IRF7464PBFTR-ND: 2744.00/4,000 30 | 0.017] 83 66 | 2.5 IRF7807VD1PBFTR-NDt 2368.00/4,000 
250 | 0.23 2.2 17 | 25 IRF7453-ND 167 95 79 30 | 0.017] 8.3 66 | 2.5 IRF7807VD2-ND 140 80 68 
250 | 0.23 2.2 17 | 25 IRF7453PBFCT-ND: 234 1.51 1.18 30 | 0.017] 83 66 | 2.5 IRF7807VD2PBFCT-NDt 1.75 1413 88 
250 | 0.23 22 17 | 25 IRF7453PBFTR-ND: 3612.00/4,000 7c | 30 | 0.017] 83 66 | 2.5 IRF7807VD2PBFTR-NDt 2800.00/4,000 
20 | 0.0134] 10 83 | 2.0 IRF9910-ND 194 1.22 88 30 | 0.025] 8.3 66 | 2.5 IRF7807D1PBFCT-ND 1.78 1415 90 
7l_| 20 | 0.0134) 10 83 | 2.0 IRF9910PBFCT-ND: 160 1.00 74 30 | 0.025] 83 66 | 2.5 IRF7807D1PBFTR-ND 2852.00/4,000 
20 | 0.0134] 10 83 | 2.0 IRF9910PBFTR-ND: 2240.00/4,000 30 | 0.025] 83 66 | 2.5 IRF7807D2PBFCT-ND 1.78 1415 90 
$0-8 Logic Level 30 | 0.025] 8.3 66 | 25 IRF7807D2PBFTR-ND 2852.00/4,000 
20 0.029 6.6 26 2.0 IRF7311-ND 1.03 74 61 30 0.028 6.2 48 2.0 IRF7901D1-ND 2.50 2.00 1.50 
20 | 0.029 6.6 26 | 20 IRF7311PBFCT-ND: 429 6 .69| | 7E | 30 | 0028] 62 48 | 2.0 IRF7901D1PBFCT-ND 3.50 2.25 1.75 
20 | 0.029 6.6 26 | 20 IRF7314PBFTR-ND: 2322.00/4,000 30 | 0.028 | 62 48 | 2.0 IRF7901D1PBFTR-ND 5400.00/4,000 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 IRF7301-ND 90 72 52 30 | 0.035 | 58 33 | 2.5 IRF7421D1-ND 1.08 77 63 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 IRF7301PBFCT-ND: 144 90 .67| | 7F | 30 | 0.035] 58 33 | 25 IRF7421D1PBFCT-ND 180 1.13 84 
20 | 0.05 5.2 21 | 20 IRF7301TR-ND 1944.00/4,000 30 | 0.035 | 58 33 | 2.5 IRF7421D1PBFTR-ND 2520.00/4,000 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 IRF7301PBFTR-ND: 2016.00/4,000 30 | 0.029} 65 52 | 2.0 IRF7353D1-ND 86 69 47 
30 | 0.029 6.5 30 | 2.5 IRF7313-ND 1.96 1.34 1.07 30 | 0.029] 65 52 | 2.0 IRF7353D1PBFCT-ND 1.80 113 84 
30 | 0.029 6.5 30 | 2.5 IRF7313PBFCT-ND: 2.00 1.34 1.07) | 4, | 30 | 0.029} 65 52 | 2.0 IRF7353D1PBFTR-ND 2520.00/4,000 
7A | 30 | 0.029 6.5 30 | 2.5 IRF7313TR-ND 4002.00/4,000 30 | 0.029] 65 52 | 2.0 IRF7353D2-ND 1.33 1.06 .80 
30 | 0.029 65 30 | 25 IRF7313PBETR-ND: 3600.00/4,000 30 | 0.029] 65 52 | 2.0 IRF7353D2PBFCT-ND 186 120 93 
30 | 0.05 49 20 | 20 IRF7303-ND 97 78 56 30 | 0.029} 65 52 | 2.0 IRF7353D2PBFTR-ND 2968.00/4,000 
30 | 0.05 49 20 | 2.0 IRF7303PBFCT-ND: 136 88 68 DirectFET™ 
30 0.05 4.9 20 2.0 IRF7303PBFTR-ND 2096.00/4,000 20 0.002 150 250 | 2.0 IRF6609CT-ND 3.75 2.50 2.00 
20 0.1 3.5 14 | 2.0 IRF7101-ND 214 1.41 1.08 20 | 0.002 | 150 250 | 2.0 IRF6609TR-ND 7742.40/4,800 
20 04 3.5 14 | 20 IRF7101PBFCT-ND: 228 147 1.14) |134] 20 | 0.0025] 32 260 | 2.8 IRF6691CT-ND 417 2.98 2.39 
20 04 3.5 14 | 20 IRF7101TR-ND 3360.00/4,000 20 | 0.0025] 32 260 | 2.8 IRF6691TR-ND 9120.00/4,800 
20 0.1 3.5 14 | 20 IRF7101PBFTR-ND: 3512.00/4,000 20 | 0.0027) 27 220 | 2.8 IRF6620CT-ND 319 216 1.65 
30 04 3.5 16 | 2.0 IRF9956-ND 1.63 1.30 93] + RoHS Compliant (Continued) 
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(tos3) 931 


International 


Ter Rectifier Nand P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont.) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. i-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (0) | 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] |Fig.| (Vv) | (0) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
20 [0.0027] 27 220 | 2.8 IRF6620TR-ND 6115.20/4,800 20/ | .135/ | 2.4/ 191 | 455| — \RF7507CT-ND 340; qe 4o8 
20 | 0.003) 30 240 | 2.8 IRF6619CT-ND 315 210 1.68) | go | 20 | ~27 v7 | 14 
20 | 0.003) 30 240 | 2.8 IRF6619TR-ND 6504.00/4,800 20/ | .135/ | 2.4/ 19 | | os heer 3780.00/4,000 
20 | 0.0046) 18 140 | — IRF6636TR1CT-ND 2.85 2.30 1.84 -20 | -.27 1.7 | -14 
20 | 0.0046] 18 140 | — IRF6636TR1TR-ND 1334.00/1,000 S0-8 
20 | 0.0057; 16 120 | 24 IRF6623CT-ND 2.73 1.80 1.37 30/ | 0.029/} 6.5/ 30/ | 4 IRF7319-ND 90 72 52 
20 | 0.0057} 16 120 | 24 IRF6623TR-ND 5054.40/4,800 730_| -0.058 | -4.9 730 
20 | 0.0064) 18 140 | 22 IRF6636CT-ND 2.64 1.85 1.46 30/ | 0.029/] 6.5/ 30 | OREN oe tae ven 
20 | 0.0064] 18 140 | 2.2 IRF6636TR-ND 5491 .20/4,800 -30_| -0.058 | -4.9 -30 : : : 
30 | 0.002 | 150 | 210 | 28 IRF6618CT-ND 3.68 2.46 2.04 30/ | 0.029/| 6.5/ 30 | 4 IRF7319PBFTR-NDt {aaaioo/d-a00 
30 | 0.002] 150 | 210 | 28 IRF6618TR-ND 7742.40/4,800 “30 | -0.058| -4.9 | -30 
30 | 0.0024) 32 250 | 2.8 IRF6635TR1CT-ND 3.55 2.84 2.28] | 7, | 20/ | 0.029/) 66/ | 26/ | 4 IRF7317-ND 103 82 59 
30 | 0.0024) 32 250 | 2.8 IRF6635TR1ITR-ND 1988.00/1,000 “20 | -0.058| 5.3 21 
30 | 0.003 30 240 | 2.8 IRF6678CT-ND 3.56 2.50 2.04 20/ | 0.029/ | 6.6/ 26/ | 5 IRF7317PBFCT-NDt 3.45 230 1.84 
30 | 0.003 30 240 | 28 IRF6678TR-ND 7680.00/4,800 -20 | -0.058 | -5.3 “21 
aga | 30 | 0.0033) 24 190 | 28 IRF6612CT-ND 3.35 2.27 1.76 - Tee ne oO 2 IRF7317PBFTR-NDt 6212.00/4,000 
30 | 0.0033) 24 190 | 28 IRF6612TR-ND 6676.80/4,800 : aos 5. : 
30 | 0.0033 27 220 | 3.6 IRF6607CT-ND 3.42 2.37 1.92 $O-8 Logic Level 
30 | 0.0033) 27 220 | 3.6 IRF6607TR-ND 7435.20/4,800 20/ | 0.05/ | 5.2/ | 2 | 4 IRF7307-ND 88 70 50 
30 | 0.0034] 27 220 | 28 IRF6611CT-ND. 3.27 218 1.75 “20 | -0.090 | -4.3 17 
30 |0.0034| 27 220 | 2.8 IRF6611TR-ND 6748.80/4,800 ey ran ve im 2 IRF7307PBFCT-NDt 123 79 «62 
30 | 0.0039) 28 200 | 3.6 IRF6603CT-ND 3.22 2.23 1.81 s =! ss a4 
30 | 0.0039) 28 200 | 3.6 IRF6603TR-ND 7012.80/4,800 20/ | 0.05/ | 5.2/ | 2 | 4 IRF7307PBFTR-NDt 4892.00/4,000 
30 | 0.0052) 16 130 | — IRF6626TR1CT-ND 310 250 2.00 -20 | -0.090| 4.3 | -17 
30 | 0.0052; 16 130 | = IRF6626TRITR-ND 1400.00/1,000 a pe ie 2.0 IRF7105-ND 103 68 53 
30 | 0.0062) 14 120 | 24 IRF6617CT-ND 5.35 3.03 1.96 ; : 
30 |0.0062| 14 120 | 2.1 IRF6617TR-ND 6475.20/4,800 ee ee oe a 2.0 | — IRF7105PBFCT-NDt 256 165 1.28 
30 | 0.0071) 16 130 | 2.2 IRF6626CT-ND 2.85 2.00 1.57 : : 
30 |o.0071} 16 130 | 2.2 IRF6626TR-ND 5928.00/4,800 a ae a ies 20 IRF7105PBFTR-NDt 3944.00/4,000 
30 | 0.009 | 55 100 | 24 IRF6608CT-ND 2.38 156 1.32 p28 || JES a s 
30/ | 0.05/ | 4.0/ 16/ 
30 | 0.009) 55 100 | 2.4 IRF6608TR-ND 5078.40/4,800 ao. lone. so. ll teape ie IRF7309-ND 95 76 55 
40 | 0.0041; 150 | 180 | 89 IRF6613TR1CT-ND 3.08 2.27 1.76 : : 
40 |0.0041| 150 | 180 | 89 |  IRF6613TRITR-ND 1512.00/1,000 ee be ee ae 1.4.|  IRF7309PBECT-NDt 133 86 67 
60 | 0.0055) 86 260 | 89 IRF6648CT-NDt 3.23 2.58 2.07] | 7A - Z 
60 | 0.0055) 86 260 | 89 IRF6648TR-NDt 1806.00/1,000 = an a ae 14 |  IRF7309PBFTR-NDt 2052.00/4,000 
80 | 0.0076] 12 56.1 |\ = IRF6646TR1CT-ND 4.46 3.60 2.88 aor O6r | Sel igi 
80 | 0.0076] 12 96 | — IRF6646TRITR-ND 1944.00/1,000 ag: |coioe |ocoae all 2 IRF9952-ND 183 146 1.04 
20 | 0.0022) 30 240 | — IRF6619TR1CT-ND 3.41 2.75 2.20 ay | oto) | 85/ 16/ 
20 | 0.0022) 30 240 | — IRF6619TRITR-ND 1540.00/1,000 30 | 025 | 23 | -10 | 2 IRF9952PBFCT-NDT 2.92 1.83 1.36 
30 | 0.0023) 30 240 | — IRF6678TR1CT-ND 4.06 3.28 2.62 ao foto | casi 16/ 
30 | 0.0023) 30 240 | — IRF6678TRITR-ND 1769.00/1,000 30 | 025 | 23 | -10 | 2 IRF9952PBFTR-NDT 4088.00/4,000 
30 | 0.0026) 27 220 | = IRF6611TR1CT-ND 3.53 2.85 2.28 eer loader ee aa) | Saara Son 
tgp | 30 |0.0026| 27 20. | = IRF6611TR1ITR-ND 1596.00/1,000 55 |-0.056) -3.4 | -27 z ‘ : . 
30 | 0.0082) 14 10)| = IRF6637TR1CT-ND 2.98 240 1.92 
55/ | 0.043/|  4.7/ 38/ 
30 | 0.0082) 14 110 | — IRF6637TR1TR-ND 1392.00/1,000 55 |-0.056| -34 | 27 | 2 IRF7343PBFCT-NDT 1.75 1.13.88 
30 |0.0115) 12 92 | 23 IRF6604CT-ND 2.46 1.69 1.34 
55/ | 0.043/|  4.7/ 38/ 
30 | 0.0115] 12 92 | 2.3 | _IRF6604TR-ND 5116.80/4,800 55 |-0.056| -34 | 27 | 2 Malet chile NID) 2700.00/4,000 
40 | 0.0046) 19 150 | — IRF6616TR1CT-ND 2.79 2.25 1.80 55/ | 0.043/| 4.7/ 38/ 
40 |o.0046] 19 | 150) — IRF6616TR1TR-ND 1305.00/1,000 55 |-0.056| -34 | -27 | 2 Uae ean ap 2800.00/4,000 
20 | 0.0046] 15 120) — IRF6610TR1CT-ND 2.28 1.84 1.47 30/ | 0.029/| 7.3/ 30/ 
2.5 IRF7389-ND 2.64 212 1.51 
tac | 20 | 0.0046] 15 120) = IRF6610TRITR-ND 1066.00/1,000 -30 | -0.058/ -5.3 | -30 
30 | 0.0093) 12 96 | — IRF6621TR1CT-ND 2.48 2.00 1.60 30/ | 0.029/|  7.3/ 30/ 
30 | 0.0093} 12 ge | — | _IRF6621TR1TR-ND 1160.00/1,000 -30 |-0.058| -5.3 | -30 | 75 |MUBRSSeRBGCTNDT, Sie ee ted 
MTP a Dee as 25 | IRF7389PBFTR-NDt 5708.00/4,000 
14 | 500 | 0.21 31 124 |1140| _ 19MTO50XF-ND 42.52 34.48 28.73] | 74 2 70.05 6. e 
Dual N- and P- Channel a pen be! — 2.5 | — IRF7379-ND 3.00 240 1.71 
Micro-8 Logic Level - - 
go | oa | ea] Bal oy | Goer] SBF | 48 | 2.5 | IRF7379PBFCT-NDt 360 240 1.92 
ge: as a te | 125| — IRF7509CT-ND 78 59 45 : : 
20 saa Tapaaye cea IBA Spr | 0100S | 88" | 45) | 2.5] IRF7379PBFTR-NDt 6480.00/4,000 
: : 1.25|  IRF7509TR-ND 1404.00/4,000 ° *! 4 : 
30 | 02 | 20 | -16 + RoHS Compliant 
Ph t It Hf The PhotoVoltaic isolator (PVI) generates an electrically isolated DC 
0) ovo aic voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is ideally suited for 
driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid 9.39 
Isolators state relays. enor el 
876 5] ! 
Input Circuit Output Circuit 1234 es 
Vf | Imin |Imax| Vout | Imin | Ton/Toff Digi-Key Price Each 1.015 fen ear 
(led) | (ma) |(ma)| (de) | (WA) | Max. Package | PartNo. 1 10 100 x4 — 1.525 
14 | 5.0 | 40 | 80 | 10 | 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND 6.02 4.30 3.44 
14 | 50 | 40 | 80 | 10 | 5/0.25ms| 8SMD PVI5013RS-ND 6.10 4.36 3.49 
14 | 5.0 | 40 10 10 | 2.5/0.5ms| 8-Dip PVI5033R-ND 6.77 4.80 3.82 9.78 4 
14 | 50 | 40 10 10 | 2.5/0.5ms | 8-SMD PVI5033RS-ND 682 484 3.85 Nes 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5050N-ND 4.65 3.26 2.54 Fors 254 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5080N-ND 4.45 3.18 2.58 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | .16/22ms|  8-Dip PVI1050N-ND 6.05 4.51 3.76 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms| 8SMD | PVIO50NSND 6.10 4.40 3.66 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms |MOD-8-SMD] PVI5050NS-‘ND 4.71 3.30 2.57 enains 
1050) 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms |MOD-8-SMD] PVI5080NS-‘ND 443 3.06 2.58 
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EX YS 


Semiconductors 


TO-240AA 1s i TO-220AC 


TO-247AD : T0-247AD : TO-247AD 


TO-220 AB 
Digi-Key Price Each IXYS Var | lFav @Tc Digi-Key Price Each IxYS 
Description Package | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig.) V AC Part No. 1 10 50 | Part No. 
Integrated Circuits 1000 | 30 85 | DSEI30-10A-ND 4.65 3.88 3.10 | DSEI30-10A 
7 Arig Dual vaweSiae UNGaS 1200 | 26 85 | DSEI30-12A-ND 5.28 4.40 3.52 | DSEI30-12A 
pads , 4} 600 | 60 70 | DSEI60-06A-ND 5.01 4.18 3.34 | DSEI60-06A 
MOSFET Driver, wh Enable 8-Dip | IXDD404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDD404PI tooo | 60 60. atnetentreatets ae _ ap | SEIBOTON 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 52 60 | DSEI60-12A-ND 7.68 6.40 4.24 | DSEI60-12A 
MOSFET Driver, with Enable 8-SOIC_|IXDD404SI-ND 223 202 1.78 | IXDD404SI 
; 5 | 600 | 2x30 85 | DSEK60-06A-ND 747 5.98 4.78 | DSEK60-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET Driver, with Enable 16-SOIC |IXDD404SI-16-ND 2.46 2.23 1.95 | IXDD404SI-16 200) 2x123 70 | DSEI2X121-02A-ND 36.03 30.03 24.02 | DSEI2X121-02A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 600 | 2x60 70 | DSEI2x61-06C-ND 23.07 19.23 15.38 | DSEI2X61-06C 
' ; 6a} 1000 | 2x60 50 | DSEI2X61-10B-ND 24.99 20.83 16.66 | DSEI2X61-10B 
MOSHEN Diet _ Dip _HIKDISOEREND 206 161 = 1.687 XAOS 600 | 2x106 70 | DSEI2x101-06A-ND 30.75 25.63 20.50 | DSEI2X101-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 | 2x30 50 | DSEI2X31-10B-ND 21.36 17.80 14.23 | DSEI2X31-108 
MOSFET Driver 8-SOIC_| IXDI404SI-ND 223 2.02 1.76 | IXDI404SI 
™ Epitaxial Di i 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery 
MOSFET Driver 16-SOIC_|IXDI404SI-16-ND 246 2.23 1.95 | IXDI404SI-16 4 | 800 | 30 135 | DSEP30-06A-ND 4.02 3.35 2.23 | DSEP30-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 30 115 | DSEP30-12A-ND 5.97 4.98 3.98 | DSEP30-12A 
MOSFET Driver 8-Dip__| IXDN404PI-ND 2.06 1.87 1.63_| IXDN404PI 6a] 600 | 2x60 65 DSEP2X61-06A-ND 23.70 19.75 15.79 | DSEP2X61-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDN404SI-ND 2.23 2.02 1.76 _| IXDN404SI Varm | lFav@Tc IFRMs | Digi-Key Price Each IXYS 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig. Vv A c A Part No. 1 10 50 Part No. 
MOSFET Driver 16-SOIC |IXDN404SI-16-ND «2.46 2.23 ‘1.95 | IXDN404SI-16 Phase-Leg Rectifier Diode 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 7 | 1200 ] 2x28 100 ] 2x43] DSP25-12A-ND 4.35 3.63 2.90 | DSP25-12A 
MOSFET Driver 8-Dip | IXDF404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDF404PI 1600 | 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16A-ND 5.01 4.18 3.34_| _DSP25-16A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable TO-220-5 |IXDD408CI-ND 250 2.27 1.98 | IXDD408C! Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXYS 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Rectifier Chopper Inverter Part No. 1 : 10 50 | Part No. 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD408PI-ND 218 198 1.72 | IXDD408PI Converter-Brake-Inverter Modules - Fig. 8 
Amy To Se Uiataet Musee ‘DAV N ‘C28 = 20k "C05 = 2A. MUBW10-06A7-ND 106.77 8898 71.18 | MUBW10-06A7 
Driver, with Enable 8-SOIC_| IXDD408SI-ND 231 2.09 1.82 | IXDD408sI IFSM-= 160A | VCE(sat) = 1.9V | VCE(sat) =1.9V ; , : 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM = 1600V | VCES=1200V | VOES = 1200V 
Driver, with Enable TO-263-5 |IXDD408YI-ND 267 2.42 2.11 | IXDD408YI IDAVM =26A | 1C25=20A 1625 =20A |MUBW10-12A7-ND 76.95 64.13 51.30 | MUBW10-12A7 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET IFSM= 160A | VCE(sat) = 2.3V | VCE(sat) = 2.3V 
Driver, with Enable TO-220-5 |IXDD414Cl-ND 3.07278 2.43 | IXDD414C1 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET _ | VRRM| lrav@Tc | Ve | Digi-Key Price Each IXYS 
Driver, with Enable 8-Dip _|IXDD414PI-ND 246 2.23 1.95 | IXDD414PI Eig SU A Ce Rantings LO Os lRartiNo: 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Power Schottky Rectifier 
Driver, with Enable TO-263-5 |IXDD414YI-ND 3.84 3.48 3.10 | IXDD414YI 3. | 45 | 16 160 | 0.57 | _DSS16-0045A-ND 2.01 168 1.34 | DSS16-0045A 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip | IXBD4410PI-ND 3.99 3.33 2.65 ‘| IXBD4410PI i Fat i: te Eee Be ee AoE Ree renabAl o 
= ; are oA i 5 | 2x 50 | 0. -0045A- 5.07 : : -0045, 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset 16-Dip _|1XBD4411PI-ND 4.05 3.38 ~—-2.69_| IXBD4411PI 5 | 150 | 9x00 155 | 0.60 [MneReOotonetn Ber: pda: 7a: (DRSRAOIEE 
Inverter Interface and Digital Deadtime 15 | 2x35 130 | 0.33 | DSSK70-0015B-ND 660 5.50 3.65 | DSSK70-0015B 
Generator for 3-Phase PWM Controls _| 18-Dip |IXDP630PI-ND 477 3.98 3.18 | IXDP630PI 45 | 2x40 125 | 0.45 | _DSSK80-00458-ND 687 5.73 4.58 | DSSK80-0045B 
High Performance Dual PWM 100 | 2x40 110 | 070] DSS2X41-01A-ND 24.36 20.30 16.24 | DSS2X41-01A 
Microstepping Controller 24-Dip | IXMS150PSI-ND 32.25 26.88 19.32 | IXMS150PSI 100 |) 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND 28.02 = 23.35 18.67 | DSS2X61-01A 
6a | 45 | 2x60 105 | 0.66 | DSS2X61-0045A-ND 21.09 1758 14.06 | DSS2X61-0045A 
45 |2x120 100) 0.59 | DSS2X121-0045B-ND 36.75 30.63 24.50 | DSS2X121-0045B 
Varm | lrav@Tc | IFRMs | Digi-Key Price Each IXYS 100 |2x160 150 | 0.80 | DSS2X160-01A-ND 44.16 36.80 29.44 | DSS2X160-01A 
Fig.|  V A 6 A Part No. 1 10 50 | Part No. 
Diode Module VRRM lgavm @ TK Digi-Key Price Each IXYS 
ja | 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-1 2N1B-ND 44.19 36.83 29.46 | MDD95-12N1B Fig. Vv A c Part No. i 10 50 | Part No. 
Avalanche Diode Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
2 | 1600 | 36 45 7 DSA2-16A-ND 8.28 690 4.58 [DSA2-16A 9 1600 32 85 VHF28-16105-ND 48.51 40.43 32.34 | VHF28-16105 
Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
Var | lrav@Tc Digi-Key Price Each IXYS 2 g ® 
Fig.| ken patie 4 A eq | en 10 1600 54 90 VU052-16NO1-ND 50.40 42.00 33.60 | VUO52-16NO1 
Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) iE im 
600 8 115 | DSEI8-06A-ND 1.08 90 72 | DSEI8-06A vAK te=25¢ | typ. | Digi-Key Price Each Ixys 
600 | 14 100 | DSEI12-06A-ND 1.44 1.20 .96 | DSEI12-06A ere v A WAU | PartNo 1 10 50 | Part No 
3 | 600 | 37 85 | DSEI30-06A-ND 3.21 2.68 2.14 | DSEI30-06A , Adlastanie'e Aaa : 
1000 | 12 100 | DSEI12-10A-ND 1.59 1.33 1.08 | DSEI12-10A ijustable Current Regulators 
1200 11 100 DSEI12-12A-ND 1.86 1.55 4.24 | DSEI12-12A 1 450 -0.3 10 IXCP10M45S-ND 1.76 1.60 1.39 | IXCP10M45S 
1200 | 17 85 | DSEI20-12A-ND 2.88 2.40 1.59 | DSEI20-12A (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 933 


MiLX YS Semiconductors (cont) 


1/4-28 UNF-2A 
TO-247AD 0-65 TO-247AD TO-264AA 


Z @ >in 
surface s 
PLUs247™ ISOPLUS247™ TO-268 TO-220AB 
Ic VCE Voss |_!p25__| Rps(on) 
Vces | Tc=25°C | (sat) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Te=25°C | Tc=25°C | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.) V A max. V| Part No. 1 10 50 Part No. Fig. Vv A 10) Part No. 1 10 50 Part No. 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors - High Speed MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
600 48 2.7 | IXGH24N60A-ND 6.20 561 4.98 | IXGH24NG0A 70 76 0.011 IXFH76N07-11-ND 8.19 7A 6.47 | IXFH76NO7-11 
600 75 27 | IXGH5ONGOA-ND 17.01 15.39 13.66 | IXGHSON60A 70 76 0.012 | IXFH76N07-12-ND 779 7.05 6.15 | IXFH76NO7-12 
600 48 2.5 | IXGH24N60B-ND 6.03 5.46 4.76 | IXGH24N60B 100 80 0.015 | IXFH80N10Q-ND 11.55 10.45 9.13 | IXFH80N100 
600 48 2.5 | IXGH24N60C-ND 6.24 5.65 4.93 | IXGH24N60C 200 42 0.06 IXFH42N20-ND 13.50 12.22 10.85 | IXFH42N20 
12} 600 60 25 | IXGH32N60C-ND 7.33 6.64 5.79 _| IXGH32N60C 200 50 0.045 | _IXFH50N20-ND 8.19 7A 6.47 _| IXFH50N20 
600 75 2.5 | IXGH5ON60B-ND 1153 10.44 = 9.12 ‘| IXGHS0N60B 200 58 0.04 IXFH58N20-ND 8.55 774 6.76 | IXFH58N20 
1000 50 4.0 | IXGH25N100A-ND 29.64 24.70 19.76 | IXGH25N100A 200 58 0.040 | IXFH58N200-ND 8.55 774 6.76 | IXFH58N200 
600 75 3.0 | IXSH40N60A-ND 1944 16.20 12.96 | IXSH4ONGOA 200 80 0.028 | IXFH80N20Q-ND 12.33 11.16 9.74 | IXFH80N200 
3 - —— - 300 40 0.08 IXFH40N30-ND 8.36 757 6.61 | IXFH4ON30 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - low VCE (sat) 300 40 0.085 IXFH40N300-ND 8.36 757 6.61 IXFH40N300 
7000 20 35 | IXGHTONT00UT-ND 1166 1055 9.37 | IXGHTONT00U1 300 40 0.085 | IXTH40N30-ND 10.77 975 8.52 | IXTH40N30 
1000 34 3.5 IXGH17N100U1-ND 11.91 10.78 9.57 IXGH17N100U1 300 52 0.060 IXFH52N300-ND 12.71 11.50 10.04 IXFH52N300 
12 | 1700 25 3.3 IXBH16N170-ND 16.47 13.73 9.12 IXBH16N170 500 13 04 IXFH13N50-ND 4.56 413 3.62 | IXFH13N50 
600 60 2.3 IXGH32N60BU1-ND 12.96 10.80 7.16 IGH32N60BU1 500 241 0.25 IXFH21N50-ND 9.87 8.93 7.94 | IXFH21N50 
600 75 3.0 | IXGM40N60A-ND 42.66 35.55 28.43 IXGM40N60A 500 24 0.23 IXFH24N50-ND 7.94 7A9 6.27 | IXFH24N50 
18 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors w ith Diode, Combi Pack - High Speed ae 7 a Hea or ie ae Pai et 
600 28 27 | IXGH24NG0AUT-ND 9.49 859 7.63 | IXGH24NGOAUT 500 32 015 IXFH32N50-ND 1361 4232 1076 | IXFH32N50 
600 60 1.8 | IXGH30N60BD1-ND 10.77 975 8.52 | IXGH30NGOBD1 800 20 0.35 IXFH2ONGO-ND 956 865 758 | IXFH2ONGO 
12 | 800 80 25 (MXGhceNGOCO END) 9.26 8.38 = 7.32 | IXGH32N60CD1 600 | 26 0.250 | _IXFH26N60Q-ND 1220 11.04 —-9.64_| IXFH26N600 
600 55 2.5 | IXSH30N60CD1-ND 11.09 10.04 —8.77_| IXSH30N60CD1 
1000 20 4.0 | IXGH1ON100AU1-ND 11.30 10.28 9.09 ‘| IXGHTON100AU1 800) 7 i Mes 6.99 6.33 5.62 | IXFH7N8O 
1000 34 4.0 | IXGH17N100AU1-ND 12.08 10.93 9.71_| IXGH17N100AU1 800 | 13 0.80 | IXFH13N80-ND 10.56 9.56 8.35 | IXFH13N80 
= —— 800 15 0.60 IXFH15N80-ND 13.92 12.60 11.01 | IXFH15N80 
IGBT High Speed With Diode 800 15 0.600 | IXFH15N80Q-ND 13.92 12.60 11.01 | IXFH15N80Q 
600 20 25 | IXSHTON60B2D1-ND 3.02 274 245 | IXSHTON60B2D1 800 20 0.420_| _ IXFH20N80Q-ND 15.41 13.95 12.18 _| IXFH20N800 
to | 600 35 2.5 | IXSH20N60B2D1-ND 4.28 3.88 3.47 | IXSH20N60B2D1 900 6 18 IXFH6NSO-ND 841 7.34 6.51 | IXFHENSO 
600 48 2.5 | IXSH30N60B2D1-ND 552 5.00 4.48 | IXSH30N60B2D1 900 10 14 IXFH1ON9O-ND 17.56 15.89 14.11 | IXFH10N90 
600 40 2.5 | IXSH40N60B2D1-ND 6.95 6.29 5.63_| IXSH4ON60B201 4000 6 20 IXFH6N100-ND 7.48 677 5.91 | IXFH6N100 
24 | 600 20 2.5 | IXSA10N60B2D1-ND 2.46 2.23 1.99 | IXSA10NG0B2D1 1000 | 10 12 IXFH1ON100-ND. 13.38 12.11 10.57 | IXFH10N100 
600 35 2.5 | IXSA20N60B2D1-ND. 3.76 3.41 3.05 _| IXSA20N60B2D1 jo00 | 12 1.05 IXFH12N100-ND 14.11 12.77 14.16 | IXFH12N100 
25 oe a oe Re ee ae ae a eee 70 | 110 0.006 | IXFK110NO7-ND 2037 1843 16.36 ‘| IXFKI1ONO7 
: z 5 E 5 100 | 180 0.008 | IXFK180N10-ND 24.45 20.38 —-16.30_| IXFK180N10 
26 | 600 20 2.5 | IXSQ10N60B2D1-ND 271 2.46 2.20 | IXSQ1ON60B2D1 200 90 0.020 | IXFK90N20-ND 1661 4503 1345 | IXFK9ON20 
600 35 2.5 | IXSQ20N60B2D1-ND 3.99 _3.61 _3.23 _| IXSQ20N60B2D1 200 | 120 0.017 | IXFK120N20-ND 2568 21.40 = 17.12 | IXFK120N20 
27 He i ae PEN eORONG . oe a3 feta eeere 300 | 73 0.045 | _IXFK73N30-ND 24.48 20.40 ~——*16.32_ | IXFK73N30 
ad z : ie : i9 | 500 48 0.10 IXFK48N50-ND 26.94 22.45 17.96 | IXFK48N50 
500 55 0.085 | IXFK55N50-ND 33.48 27.90 22.32 | IXFK55N50 
ITav 600 36 0.180 | IXFK36N60-ND 26.49 22.08 17.66 | IXFK36N60 
Vprm | Tc=85°C | ITrms | Digi-Key Price Each Ixys 600 44 0.130 | IXFK44N60-ND 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
Fig. v A A | PartNo. 1 10 50 Part No. 800 27 0.300 | _IXFK27N80-ND 48.30 40.25 32.20 | IXFK27N80 
Phase Control SCRs 800 34 0.240 | IXFK34N80-ND 30.87 25.73 20.58 | IXFK34N80 
aa a SOE 7083 aT am TTT 1000 | 24 0.390 | _IXFK24N100-ND 33.87 28.23 22.58 _| IXFK24N100 
13 ted : : ; c 200 | 120 0.017 | IXFX120N20-ND 16.63 15.05 13.15 | IXFX120N20 
1200 16 25 (BCS Bal2[O22N0) 11.01 993 7.94 | 688-2102 20| 500 | 55 0.080 | IXFX55N50-ND 23.81 21.55 18.82 | IXFXS5N50 
14 hd oo a0 32308 (02-0 vee eH 64 peat 1000 | 15 0.70 IXFX15N100-ND 1499 13.57 11.85 _|_IXFX15N100 
800 ea a saRZOalOdiNT 22.68 a 15.12 esas -palda MOSFETs — N-Channel Enhancement-Avalanche Rated, High Voltage 
15 | 1200 60 120 | CS35-12104-ND 23.76 1980 15.84 | CS35-12104 21 [1200 | 3 4.5 IXTPSN120-ND 4.77 4.32 3.77_| IXTP3N120 
1400 60 120 CS35-14104-ND 26.64 92.20 17.76 C0S35-14104 MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
70 200 0.006 | IXFN200N07-ND 39.03 32.53 26.02 | IXFN200N07 
aa ; 200 | 106 0.020 | IXFN106N20-ND 37.80 31.50 25.20 | IXFN106N20 
A ‘oe nue Te rms aut ae ? be Fas si Bie ga | 200 | 180 0.010 | IXFN180N20-ND 6561 5468 43.74 | ‘IXFN180N20 
‘9. bail sea iabahind 500 44 0.12 IXFN44N50-ND 35.70 29.75 23.80 _| IXFN44N50 
SCR Modul 500 48 0.10 IXFN48N50-ND 36.42 30.35 24.28 | IXFN48N50 
TET ESCE eee — i -_ _ sua OOS AION 1000 | 36 0.24 IXFN36N100-ND 87.33 72.78 58.22 _| IXFN36N100 
x 5 | 2x 5 H 53.71 : 5. o- 20 | 100 | 180 0.008 | IXFX180N10-ND 16.63 15.05 13.15 | IXFX180N10 
ib | 1600 | 116 85 | 180 | MCC95-16I08B-ND 61.95 51.63 41.30 | MCC95-16108B | 3595-7 G99 0017 ETaONooR Tor a 68 = OA SATAN 
1600 | 2x32 85 | 2x50 | MCC26-16101B-ND 38.16 31.80 25.44 | MCC26-16101B - nos. RGNERER oa cas aoa" NEON 
a z 5 05 50- 72. .25 : 5 
ic | 1600 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-16101B-ND 62.58 52.15 41.72 | MCC95-16101B 300 OF 0300 MISES aNCotN E124. 49-70-24 46..| IRENENGO 
16 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MCC162-16101-ND 145.74 121.45 97.16 _ | MCC162-16101 6c | 1000 | 24 0390 | IXFN24N100-ND 5079 4233 +~©33.86-(| IXFN24N100 
300 | 130 0.018 | IXFN130N30-ND 71.91 59.93 47.94 | IXFN130N30 
Voss! !p25 | Rps(on) 600 36 0.18 IXFN36N60-ND 45.51 37.93 30.34_|_IXFN36N60 
i me T= fou TC a 25°C Blo Key ; Brive Each on is MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
Ig. al 0. al 10. 
100 | 165 0.008 | IXFR180N10-ND 18.50 16.74 14.62 | IXFR180N10 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode 22] 200 | 105 0.017 | IXFR120N20-ND 18.86 17.07 14.90 | IXFR120N20 
17 | 200 50 45 IXFMS0N20-ND 23.46 19.55 15.65 | IXFMS50N20 600 38 0.130 | _IXFR44N60-ND 21.23 19.21 16.78_| IXFR44N60 
18 | 500 14 0.4 IRFP450X-ND 4.49 4.07 3.56 | IRFP450 MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode Avalanche Rated 
MOSFETs — P-Channel Enhancement-Mode 200 90 0.022 | IXFXOON200-ND 15.33 13.87 12.17 | IXFX9ON200 
-200 -24 ah IXTH24P20-ND 9.84 8.20 5.45 | IXTH24P20 20 | 300 90 0.033 IXFX90N30-ND 16.78 15.19 13.26 | IXFX90N30 
18 800 34 0.240 | _IXEX34N80-ND 19.40 17.56 15.34_| IXFX34N80 
2800) 0 10 LATRILORGOAND obey v.78 M27 _ | ATHIORSO 93 | 200 58 0.040 | IXFT58N20Q-ND 12.24 11.08 9.67 | IXFT58N200 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage 500 32 0.150 IXFT32N50Q-ND 13.82 12.51 10.92 | IXFT32N50Q 
18 | 1100 13 0.920 IXTH13N110-ND 17.58 15.91 13.89 | IXTH13N110 MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode -500 7 1.500 | IXTH7P50-ND 9.16 8.29 7.24 | IXTH7P50 
tg | 000 8 1.200 | IXTH8P50-ND 9.62 871 7.60 | IXTH8P50 
jg | 500 20 0.27 | IRFP46OIX-ND 6.15 5.57 4.86 | IRFP460 500 | -10 0.900 | IXTH10P50-ND 11.19 10.13 8.85 | IXTH10P50 
600 20 0.35 | IXTH20N60-ND 10.42 9.43 8.23 | IXTH20N60 500 | -11 0.750 | IXTH11P50-ND 12.45 11.27 9.84 | IXTH11P50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
934 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CYYAONM!E Power Components 


Triacs: General Description: Crydom’s general purpose Triac’s (CTA/CTB Series) come in 6A, 8A, 12A, 
16A, 24A and 25A ratings, up to 1,000V. Used for general purpose power control such as solenoid valves, 
kitchen equipment and phase control applications. Use Alternistor (No Snubber) versions for highly inductive 
loads such as controls for motors and transformers. Logic Triac’s are available making them broadly suitable 
for logic/microcontroller control. Use Logic Triac’s for light dimming, power tools control, ovens, coffee makers, 
dishwashers and washing machines. The (CHT Series) are high temperature rated (150°C). Specifications: 
Vgt(maximum): 1.3V; Vgd(minimum): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-80A, 60Hz- 
84A; dv/dt MINIMUM: (TW)20V/uS, (CW) 400V/uS, (BW) 1000V/uS Operating Temperature Range: -40°C ~ 
125°C UL File E72445 


SCRs: General Description: Crydom SCRs (CYN Series) are available in 16A and 25A ratings, up to 
1,000V. They are suitable for general purpose AC switching applications for industrial equipment, welders 


and capacitive filter soft start (Inrush current control) applications. Suitable for most general purpose power 
switching applications and has been used in literally thousands and thousands of power circuit applications. 
Specifications: Vgt(maximum): 1.3V; Vgd(minimum): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 
50Hz-320A, 60Hz-350A; dv/dt MINIMUM: 1000v/uS Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C UL File 
E72445 

Rectifier Diodes: General Description: The Rectifiers (CRNA and CRNB Series) are available in 15A, 20A 
and 25A ratings, up to 1,000V. They offer exceptional full cycle non-repetitive surge peak on-state current 
ratings ranging from 225A to 350A. Use for power rectification of AC voltages to DC voltages. Also, use 
for battery isolation applications and freewheel diode applications for voltage surges. Specifications: Vfm: 
1.1V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-188A, 60Hz-225A; Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 125°C UL File E72445 


LZ” = | On ieereaaics CRNA-Isolated Tab 

7 a -lsolated Tal Yr a 

CTB-Non-Isolated Tab CYNB-Non-Isolated Tab CRNB-Non-Isolated Tab 

VprM | It Digi-Key Price Each 
Fig.) (V) (aN (mA) Features Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vor | IT(RMS) | 'GT Digi-Key Price Each Crydom 600 8 50 Isolated CC1397-ND 1.39 1.21 .93 | CTA08-600B 

Fig.) (V) (A) | (mA) | _ Features Part No. 1 10 100 | Part No. 600 8 25 Isolated 6C1399-ND 1.46 1.27.98 | CTA08-600C 

Logic Triacs 400 8 50 | Non-Isolated 6C1433-ND 118 1.03 ~—-.79 | CTBO8-400B 
700 6 70 Tsolated C1387-ND 746 1.2798 | CTA06-400SW 400 8 25 | Non-lsolated 6C1435-ND 1.25 1.09 84 | CTBO8-400C 
00 6 | -40. | deoleted RAED tea 4833". 4.03. GTADRB0SW 600 8 | 50 | Non-lsolated CC1437-ND 125 1.09 84 | CTBO8-600B 
600 6 5 Isolated C1490-ND 1.60 1.39 1.07 | CTA06-600TW 400 12 50 Isolated 6C1404-ND 1471.28 98 | CTA12-400B 
600 6 5 _|_Non-lsolated €C1431-ND 1.44 1.25 _97 | CTBO6-600TW 400 12 25 Isolated CC1406-ND 1.55 1.35 1.04 | CTA12-400C 

; | 400 8 5 Isolated CC1396-ND 1.61 1.40 1.08 | CTAO8-400TW 600 12 50 Isolated CC1491-ND 1.55 1.35 1.04 | CTA12-600B 
600 8 5 Isolated CC1401-ND 169 1.47 1.13 | CTA08-600TW 600 12 25 Isolated CC1408-ND 4.64 1.42 1.10 | CTA12-600C 
600 8 5 | Non-lsolated C1440-ND 152 1.32 1.02 | CTBO8-600TW 800 12 25 Isolated CC1410-ND 1.70 1.48 — 1.14 | CTA12-800C 
800 8 10 | Non-lsolated €C1443-ND 150 1.31 1.01 | CTBO8-800SW 400 12 50 | Non-Isolated C1446-ND 1.32. 1.15 89 | CTB12-400B 
800 8 5 _|_Non-lsolated €C1444-ND 1.57 1.36 1.05 | CTBO8-800TW 400 12 25 | Non-Isolated C1447-ND 1.40 1.22.94 | CTB12-4006 

Alternistor (No Snubber) 600 12 50 | Non-Isolated 6C1449-ND 1.40 1.22.94 | CTB12-600B 
7 5 600 12 25 | Non-lsolated C1451-ND 1.47 1.28 99 | CTB12-600C 
fe) Be [Se | toate Sane ye aT 88 | cme soho | |. [800] 12 | 25 | Non-solated | CC1453-ND 153 133 1.03 | CTB12-800C 
400 6 35 | Non-lsolated C1429-ND 125 1.09 84 | CTBO6-400cW 400 16 50 Isolated CC1412-ND 1.65 1.43 ‘1.10 | CTA16-400B 
1000 6 50 | _Non-Isolated €C1503-ND 146 1.27 _.98 | CTBO6-1000BW 600 16 50 Isolated CC1415-ND 1.73 1.50 1.15 | CTA16-600B 
400 8 35 Isolated C1395-ND 146 1.27 “98 | CTAO8-400CW 800 16 50 Isolated 0C01418-ND 1.78 1.55 1.19 | CTA16-800B 
600 8 50 Isolated CC1398-ND 1.50 1.30 1.00 | CTA08-600BW 400 16 50 Non-lsolated CC1456-ND 1.49 1.29 .99 | CTB16-400B 
600 8 35 Isolated CC1400-ND 1.54 1.34 1.03 | CTA08-600CW 600 16 50 Non-lsolated CC1459-ND 1.55 1.35 1.04 | CTB16-600B 
800 8 35 Isolated CC1402-ND 159 1.39 1.07 | CTA08-800cw 600 16 25 | Non-Isolated C1461-ND 1.62 1.41 1.08 | CTB16-600C 
1000 8 50 Isolated CC1499-ND 171 1.48 1.14 | CTA08-1000BW 800 16 50 | Non-Isolated C1463-ND 1.60 1.39 1.07 | CTB16-800B 
400 8 50 | Non-lsolated €C1434-ND 1.28 112 86 | CTBO8-400BW 800 16 25 | Non-Isolated CC1465-ND 1.67 1.45 1.12 | CTB16-800C 
400 8 35 | Non-Isolated C1436-ND 132 1.15 88 | CTBO8-400CW 600 24 50 Isolated 6C1423-ND 1.68 1.40 1.18 | CTA24-600B 
600 8 50 | Non-lsolated CC1438-ND 135 1.17.90 | CTBO8-600BW 400 24 50 | Non-lsolated CC1468-ND 1.82 1.58 1.22 | CTB24-400B 
a : > por teed eee PH ie a Coe ca 600 24 50 | Non-Isolated CC1470-ND 1.51 1.26 1.06 | CTB24-600B 
-_ ; 3a | tiered Caren Nas “ioe, Dos [cTBOSe00CW 800 24 50 | Non-Isolated 61472-ND 1.55 1.30 1.09 | CTB24-800B 
1000 8 50 | _Non-Isolated €C1504-ND 154 1.34 1.03 | CTBO8-1000BW SCR 
400 12 50 Isolated CC1405-ND 160 1.39 1.07 | CTA12-400BW Ss 
600 12 50 Isolated C1407-ND 168 1.46 1.12 | CTA12-600BW 
800 12 50 Isolated CC1409-ND 1.74 1.52 1.17 | CTA12-800BW VorM |'t(RMs)| Ra Digi-Key Price Each Crydom 
1000 12 50 Isolated CC1500-ND 191 1.66 1.28 | CTA12-1000BW | |Fig.| (V) (A) | (Max.) | Features Part No. 1 10 100 | PartNo. 
400 12 35 | Non-Isolated €C1448-ND 147° 1.28 99 | CTB12-400cW z : 
600 12 | 50 | Non-lsolated €C1450-ND 151 131 1.01 | CTB12-600BW se ae | eee cones pabieay EN ee lsat een 
600 12 35 | Non-Isolated C1452-ND 155 1.35 1.04 | CTB12-600Cw | ; : : i 
800 16 | 23m0] Isolated €C1477-ND 159 133 1.12 | CYNAt6-800 
800 12 35 | Non-Isolated C1454-ND 1.61 1.40 1.08 | CTB12-800cW ; . 

1 1000 | 16 | 23m | Isolated CC1508-ND 1.71 143 1.20 | CYNAt6-1000 
1000 12 50__|_Non-Isolated C1505-ND 1.72 1.49 1.15 | CTB12-1000BW 400 46 | 23m | Non-lsolated 601483-ND 465 144 1411. | CYNB16-400 
400 16 50 Isolated CC1413-ND 1.76 1.53 1.18 | CTA16-400BW 600 16 | 23m | Non-lsolated €C1484-ND 1.72 150 1.15 | CYNB16-600 
a0 i 7 iol Sou ieie 1.80 156 io Crate A00c 800 16 | 23m | Non-lsolated C1485-ND 1.79 155 1.20 | CYNB16-800 

solate s : : : ‘ 1000 | 16 | 23m | Non-lsolated €C1510-ND 154 1.29 1.08 | CYNB16-1000 
600 | 16 | 35 | Isolated CC1417-ND 150 1.25 1.05 | cTA16-600cw 2 See - - 
400 | 25 | 14mQ] Isolated CC1479-ND 7.98 1.65 1.39 | CYNA25-400 
800 16 50 Isolated C1419-ND 152 1.27 1.07 | CTA16-800BW é : 
600 | 25 | 14mQ] Isolated €C1480-ND 2.04 1.70 1.43 | CYNA25-600 
800 16 35 Isolated €C1420-ND 155 1.29 1.09 | CTA16-800CW i : 
800 | 25 | 14mQ | Isolated C1481-ND 210 1.75 1.47 | CYNA25-800 
1000 16 50 Isolated C1501-ND 2.04 1.78 1.37 | CTA16-1000BW ‘ 
1000 | 25 | 14ma | Isolated C1509-ND 222 1.85 1.56 | CYNA25-1000 
400 16 50 | Non-Isolated C1457-ND 159 1.38 1.06 | CTB16-400BW ’ ‘ : 
400 | 25 | 14mQ | Non-Isolated C1487-ND 1.78 149 1.25 | CYNB25-400 
400 16 35 | Non-Isolated C1458-ND 162 1.41 — 1.08 | CTB16-400cW ‘ : : 
600 | 25 | 14mQ | Non-Isolated €C1488-ND 184 153 1.29 | CYNB25-600 
600 16 50 | Non-Isolated C1460-ND 165 1.44 1.11 | CTB16-6OoBW 4 4 
800 | 25 | 14mQ | Non-Isolated CC1489-ND 1.89 158 1.33 | CYNB25-800 
600 16 35 | Non-Isolated CC1462-ND 169 1.47 1.13 | CTB16-600CW joo. | 25 | 14ma| Nonlsoleted CCIST1ND 200 1e7~—«1.40.:(| CYNB25-1000 
800 16 50 | Non-Isolated C1464-ND 1.70 1.48 1.14 | CTB16-800BW : : : 
800 16 35 | Non-Isolated CC1466-ND 1.74 1.51 1.16 | CTB16-800CW e . 
1000 16 50_| Non-lsolated €C1506-ND 184 1.60 1.23 | cTB1s-1o08w | Rectifier Diodes 
400 24 50 Isolated €C1422-ND 171 1.43 1.20 | CTA24-400BW 
600 24 50 Isolated CC1424-ND 1.77 1.48 1.24 | CTA24-600BW Vorm |!F(RMs) | VEM Digi-Key Price Each Crydom 
600 24 35 Isolated CC1425-ND 1.80 1.50 1.26 | CTA24-600CW Fig.| (V) (A) (Vv) Features Part No. 1 10 100 | PartNo. 
oh ot a0 {soled oeNG ae rae ieee 400 15 14 Isolated C1361-ND 184 160 ‘1.23 | CRNA15-400 
800 24 35 Isolated C1427-ND 185 1.54 — 1.30 | CTA24-800cW 
i E 600 15 14 Isolated CC1362-ND 153 128 1.08 | CRNA15-600 
1000 24 50 Isolated €C1502-ND 242 210 1.62 | CTA24-1000BW 
‘ : 800 15 14 Isolated C1363-ND 160 139 1.07 | CRNA15-800 
400 24 50 | Non-Isolated C1469-ND 154 1.29 1.08 | CTB24-400BW 
: i : 1000 | 15 14 Isolated CC1492-ND 1.71 143 1.20 | CRNA15-1000 
600 24 50 | Non-lsolated C1471-ND 159 1.33 1.12 | CTB24-600BW 
2 : : 400 15 14 | Non-lsolated CC1373-ND 165 144 1.11 | CRNB15-400 
800 24 50 | Non-Isolated C1473-ND 163 1.37 1.15 | CTB24-800BW 
: ‘ i 600 15 14 | Non-lsolated C1374-ND 1.72 150 1.15 | CRNB15-600 
1000 24 50_|_Non-Isolated C1507-ND 218 1.89 1.46 | CTB24-1000BW 
Hi ; 800 15 14 | Non-lsolated CC1375-ND 1.79 155 1.20 | CRNB15-800 
igh Temp Alternistors (No Snubber) 
1000 | 15 1.41 _| Non-lsolated CC1495-ND 154 129 1.08 | CRNB15-1000 
600 12 35 Isolated €C1352-ND 157 1.31 1.10 ] CHTA12-600 700 0 1 isolated CC1365-ND 1741-431 20T CRNADO-400 
800 12 35 Isolated €C1353-ND 1.62 1.35 1.14 | CHTA12-800 a : : : 2 
800 5 3 600 20 14 Isolated CC1366-ND 1.77 148 1.24 | CRNA20-600 
5 | Non-lsolated C1356-ND 1.79 1.56 1.20 | CHTB12-600 800 20 4 isolated C1367-ND 13 153 129 | CRNA20-800 
800 12 35__| _Non-Isolated €C1357-ND 1.85 1.61 _1.24 | CHTB12-800 : : ; 

1 3 | 1000 | 20 14 Isolated CC1493-ND 195 163 1.37 | CRNA20-1000 
600 25 50 Isolated CC1354-ND 2.00 1.67 1.40 | CHTA24-600 400 20 14 | Non-lsolated CC1377-ND 154 1.29 1.08 | CRNB20-400 
800 25 50 Isolated CC1355-ND 2.04 1.70 1.43 | CHTA24-800 600 20 14 | Non-lsolated CC1378-ND 159 133 1.12 | CRNB20-600 
600 25 50 Non-Isolated C€C1358-ND 1.82 1.52 1.28 | CHTB24-600 800 20 14 Non-lsolated CC1379-ND 1.65 1.38 1.16 | CRNB20-800 
800 25 50__| Non-Isolated CC1359-ND 1.86 ___1.55 _1.31 | CHTB24-800 joo0 | 20 | 14 | Non-Isolated 0C1496-ND 1.76 147 1.23 | CRNB20-1000 

Standard Triacs 400 25 14 Isolated CC1369-ND 798 165 1.39 | CRNA25-400 
400 6 50 Isolated €C1385-ND 1.25 1.09 84 | CTA06-400B 600 25 14 Isolated C1370-ND 2.04 1.70 1.43 | CRNA25-600 
400 6 25 Isolated C1386-ND 1.32 1.15 88 | CTA06-400C 800 25 14 Isolated CC1371-ND 210 175 1.47 | CRNA25-800 
600 6 50 Isolated €C1388-ND 1.32 115 88 | CTA06-600B 1000 | 25 14 Isolated C6C1494-ND 222 185 1.56 | CRNA25-1000 

1 | 600 6 25 Isolated C1389-ND 139 1.21 93 | CTA06-600C 400 25 14 | Non-lsolated C1381-ND 1.78 149 1.25 | CRNB25-400 
600 6 25 | Non-Isolated €C1430-ND 1.25 1.09 _.84 | CTBO6-600C 600 25 14 | Non-lsolated 6C1382-ND 184 153 1.29 | CRNB25-600 
400 8 50 isolated 0C1393-ND 131 114 88 | CTA08-400B 800 25 141 | Non-lsolated CC1383-ND 189 158 1.33 | CRNB25-800 
400 8 25 Isolated €C1394-ND 1.39 1.21.93 | CTA08-400C 1000 | 25 1.1 | Non-lsolated 6C1497-ND 2.00 167 1.40 | CRNB25-1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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General Purpose SOT-223 
Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10-100 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-223 | P-CH | -60 | 0.8 |-1.17] -4.68 1.8 BSP315PINCT-ND 13 59 44 BSP315PINTR-ND 1,000 259.00 BSP315P-E6327 
SOT-23 | P-CH | -60 8 -0.17| -0.68 0.36 BSS84PINCT-ND 37 26 18 BSS84PINTR-ND 3,000 55.00/M BSP84P-E6327 
SOT-143 | N-CH | 12 = 0.3 _ 200 BF998INCT-ND* AT 37 27 BF998INTR-ND* 3,000 119.00/M BF998E6327 
SOT-223 | N-CH | 50 0.3 1.8 7.2 1.8 BSP295INCT-ND 97 78 59 BSP295INTR-ND 1,000 335.27 BSP295E6327 
TO-220AB | N-CH | 50 | 0.12 | 15.5 62 50 BTS115AIN-ND 5.38 4.69 3.49 = = = BTS115A 
SOT-23 | N-CH | 60 3.5 | 0.23 0.88 0.36 BSS138NEINCT-ND 50 30.20 BSS138NEINTR-ND 3,000 70.00/M BSS138NE6327 
SOT-23 | N-CH | 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS119INCT-ND 54 44 33 BSS119INTR-ND 3,000 162.90/M BSS119E6327 
SOT-223 | N-CH | 100 6 0.38 0.68 seed BSP123INCT-ND 55 A433 BSP123INTR-ND 1,000 178.65 BSP123E6327 
SOT-223 | N-CH | 100 | 0.8 1 4 1.8 BSP296INCT-ND 97 78 59 BSP296INTR-ND 1,000 335.27 BSP296E6327 
SOT-23 | N-CH | 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS123INCT-ND 36 20? BSS123INTR-ND 3,000 54.00/M. BSS123E6327 
TO-220AB | N-CH | 100 | 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND 630 5.76 4.55 = _— — BTS121A 
TO-220AB | N-CH | 100 | 0.085 | 21 84 75 BUZ21IN-ND 115 #105 97 = _ _ BUZ21 
TO-220AB | N-CH | 200} 0.13 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 216 1.40 1.10 _ _ _— BUZ30A 
TO-220AB | N-CH | 200} 04 7 28 40 BUZ73IN-ND 1.14 72 58 _ = = BUZ73 
SOT-223 | N-CH | 240 | 20 0.2 0.6 ey BSP129INCT-ND 91 7961 BSP129INTR-ND 1,000 377.71 BSP129E6327 
SOT-223 | N-CH | 240 8 0.32 1.28 17 BSP88INCT-ND 5 61 46 BSP88INTR-ND 1,000 268.16 BSP88E6327 
SOT-23 | N-CH | 240] 16 0.1 0.4 0.36 BSS131INCT-ND AG 36.26 BSS131INTR-ND 3,000 109.12/M BSS131E6327 
SOT-89 | N-CH | 240 6 0.29 1.16 1 BSS87INCT-ND 88 ral 53 BSS87INTR-ND 1,000 311.84 BSS87E6327 
TO-220AB | N-CH | 800 3 3.6 14.5 100 BUZ80AIN-ND. 4.21 2.91 2.37 _ = = BUZ80A 
* Dual 
Cool MOS™ Power 
Vds | RDS ID ID Prot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type | (V) ((on)Q) (A) |Pulse (A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
P-CH | -60 ] 0.3 8.8 35.2 | 42 SPPO8PO6PIN-ND 1.08 68 50 = _ _ SPPO8PO6P 
P-CH | -60 | 0.13 | -18.6 744 | 80 SPP18PO6PIN-ND 1.54 1.00 13 = =— = SPP18PO6P 
N-CH | 560 | 0.95) 45 13.5 50 SPPO4N50C3IN-ND 1.43 1.25 96 = _ _ SPPO4N50C3 SOT-143 
TO-220AB N-CH | 560 | 0.6 76 22.8 83 SPPO8N50C3IN-ND 2.04 1.35 1.04 = _ =_ SPPO8N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 | 125 SPP12N50C3IN-ND 2.25 1.88 1.58 = _ _ SPP12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 SPP16N50C3IN-ND 2.88 241 2.02 _ _ _ SPP16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 208 SPP21NS50C3IN-ND 3.41 2.97 2.22 = = = SPP21N50C3 
N-CH | 560 | 0.95 | 4.5 13.5 31 SPAO4N50C3IN-ND 1.68 146 1.12 _ _ _ SPA04N50C3 
N-CH | 560 | 0.6 7.6 22.8 32 SPAO8NS0C3IN-ND 1.91 1.60 1.34 = _ _ SPAO8N50C3 
TO-220FP N-CH | 560 | 0.38) 11.6 34.8 33 SPA12N50C3IN-ND 2.46 2.06 1.73 _ _ _ SPA12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 34 SPA16N50C3IN-ND 2.99 249 2.10 =— = _ SPA16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 34.5 SPA21N50C3IN-ND 3.55 3.10 2.31 = _— = SPA21N50C3, 
N-CH | 560 | 3 1.8 5.4 25 SPDO2N50C3INCT-ND 99 86 66 SPDO2N50C3INTR-ND 2,500 | 367.00/M SPD02N50C3 TO-220AB 
D-PAK N-CH | 560 | 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N50C3INCT-ND 1.17 1.02 78 SPDO3N50C3INTR-ND 2,500 | 451.00/M SPD03N50C3 
N-CH | 560 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPDO4N50C3INCT-ND 1.38 1.20 92 SPDO4N50C3INTR-ND 2,500 | 539.00/M SPD04N50C3 
N-CH | 560 | 0.6 7.6 22.8 83 SPDO8N50C3INCT-ND 1.85 1.61 1.24 SPDO8N50C3INTR-ND 2,500 | 691.00/M SPDO8N50C3 
N-CH | 560 | 0.38] 11.6 34.8 | 125 SPW12N50C3IN-ND 2.99 249 2.10 _ — _ SPW12N50C3 
TO-247 N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 SPW16N50C3IN-ND 3.27 285 2.12 _ _ _- SPW16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 208 SPW21N50C3IN-ND. 4.22 3.68 2.74 = _ = SPW21N50C3 
N-CH | 650 | 3 1.8 5.4 25 SPPO2N60C3IN-ND 1.12 10 52 = - _ SPPO2N60C3 
N-CH | 650 | 1.4 3.2 9.6 38 SPPO3N60C3IN-ND 1.59 1.00 14 =_ _- _ SPPO3N60C3 
N-CH | 650 | 1.4 3.2 5.7 38 SPPO3N60S5IN-ND 1.36 85 63 = _ — SPPO3N60S5 
N-CH | 650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPPO4N60C3IN-ND 1.68 146 1.12 _- _ _ SPPO4N60C3 
T0-220AB N-CH | 650 | 0.6 73 21.9 83 SPPO7NG60C3IN-ND 1.96 1.64 1.38 = _ _ SPPO7N60C3 
N-CH | 650 | 0.6 7.3 14.6 83 SPPO7NG6OSSIN-ND 2.15 1.44 1.13 = _ _ SPPO7N60S5 
N-CH | 650 | 0.38 am 33 125 SPP11N60C3IN-ND 2.71 2.26 1.90 = _ _ SPP11N60C3 
N-CH | 650 | 0.38 11 22 125 SPP11N60S5IN-ND 2.80 190 149 = _ =_ SPP11N60S5 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 SPP20N60C3IN-ND 3.98 3.47 2.58 = _ - SPP20N60C3 
N-CH | 650 | 0.19 20 40 208 SPP20NG60S5IN-ND 4.56 3.12 2.48 = _ _- SPP20N60S5 
N-CH | 650 | 3 1.8 5.4 25 SPBO2NG60C3INCT-ND 1.05 91 10 SPBO2N60C3INTR-ND 1,000 472.00 SPBO2N60C3 
N-CH | 650 | 1.4 3.2 9.6 38 SPBO3N60C3INCT-ND 1.27 1.11 85 SPBO3N60C3INTR-ND 1,000 520.00 SPBO3N60C3 
D2-PAK N-CH | 650 | 0.95) 45 13.5 50 SPBO4N60C3INCT-ND 1.68 146 1.12 SPBO4N60C3INTR-ND 1,000 685.00 SPBO4N60C3 
N-CH | 650 | 0.6 73 21.9 83 SPBO7N60C3INCT-ND 1.96 1.64 1.38 SPBO7N60C3INTR-ND 1,000 958.00 SPBO7N60C3 
N-CH | 650 | 0.38 abu 33 125 SPB11NGO0C3INCT-ND 2.71 2.26 1.90 SPB11N60C3INTR-ND 1,000 1285.00 SPB11N60C3 
N-CH | 650 | 0.95) 4.5 13.5 31 SPAO4N60C3IN-ND 1.79 1.56 1.20 = _ _ SPA04N60C3 
TO-220FP N-CH | 650 | 0.38 an 33 33 SPA11N60C3IN-ND 2.86 2.38 2.00 = _ _ SPA11N60C3 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 | 34.5 SPA20N60C3IN-ND 4.08 3.56 2.65 = = _ SPA20N60C3, 
N-CH | 650 | 3 1.8 5.4 25 SPDO2N60C3INCT-ND 1.05 91 10 = _ _ SPD02N60C3 
N-CH | 650 | 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3INCT-ND 1.22 1.06 82 SPDO3N60C3INTR-ND 2,500 | 475.00/M SPDO3N60C3 
D-PAK N-CH | 650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPDO4N60C3INCT-ND 1.49 1.30 1.00 SPDO4N60C3INTR-ND 2,500 | 583.00/M SPDO04N60C3 
N-CH | 650 | 0.6 7.3 21.9 83 SPDO7N60C3INCT-ND 1.70 142 119 SPDO7N60C3INTR-ND 2,500 | 793.00/M SPDO7N60C3 
N-CH | 650 | 0.6 73 14.6 83 SPDO7N60SS5INCT-ND 1.70 1421.19 SPDO7N60SS5INTR-ND 2,500 | 793.00/M SPDO7N60S5 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 SPW20N60C3IN-ND 5.75 3.94 3.14 = =- _ SPW20N60C3 
TO-247 N-CH | 650 | 0.19 20 40 208 SPW20N60SSIN-ND §.75 3.94 3.14 = _ _ SPW20N60S5 
N-CH | 650 | 0.07 47 141 415 SPW47N60C3IN-ND 10.35 9.58 7.25 = _ = SPW47N60C3 
N-CH | 800 | 2.7 2 6 42 SPPO2N80C3IN-ND 1.70 148 1.14 _ _ _ SPPO2N80C3 
N-CH | 800 | 1.3 4 12 63 SPPO4N80C3IN-ND 1.88 1.57 1.32 = _ _ SPPO4N80C3 
T0-220AB N-CH | 800 | 0.9 6 18 83 SPPO6N80C3IN-ND 2.56 213 1.79 _ _ _- SPPO6N80C3 
N-CH | 800 | 0.65 8 24 104 SPPO8N80C3IN-ND 2.63 2.20 1.85 = _ = SPPO8N80C3 
N-CH | 800 | 0.45 an 33 156 SPP11N80C3IN-ND 3.36 2.93 2.19 _ _ _ SPP11N80C3 
N-CH | 800 | 0.29 17 51 208 SPP17N80C3IN-ND 4.78 416 3.10 _ = = SPP17N80C3 
D2-PAK N-CH | 800 | 0.29 17 51 208 SPB17N80C3INCT-ND 4.78 416 3.54 SPB17N80C3INTR-ND 1,000 2478.00 SPB17N80C3 
0-247 N-CH | 800 | 0.45 11 33 156 SPW11N80C3IN-ND 4.21 3.67 2.73 _ = — SPW11N80C3 
N-CH | 800 | 0.29 17 51 208 SPW17N80C3IN-ND 6.27 5.46 4.07 = =- = SPW17N80C3 
N-CH | 800 | 1.3 4 12 38 SPAO4N80C3IN-ND 2.00 1.68 1.41 — _ _ SPA04N80C3 
N-CH | 800 | 0.9 6 18 39 SPAO6N80C3IN-ND 2.50 2.09 1.76 = _ _ SPAO6N80C3 TO-251AB 
T0-220FP N-CH | 800 | 0.65 8 24 40 SPAOSN80C3IN-ND 2.82 235 1.98 = _ _ SPAO8N80C3 
N-CH | 800 | 0.45 an 33 I SPA11N80C3IN-ND 3.38 2.94 2.19 _ _ _ SPA11N80C3 
N-CH_| 800 | 0.29 17 51 42 SPA17N80C3IN-ND 5.00 436 3.25 = = = SPA17N80C3, 
D-PAK N-CH | 800 | 0.9 6 18 83 SPDO6N80C3INCT-ND 2.23 1.86 1.56 SPDO6BN80C3INTR-ND 2,500 |1045.00/M SPDO6N80C3 
. 1 
OptiMOS™ 2 SO2e 
Vds | RDS | ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) (on) mQ| (A) | Pulse (A)| (W) | Part No. il 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
N-CH| 25 | 27 | 80 | 385 | 150 | IPPOSNOSLAIN-ND 229 191 161 | — = —| IPPOSNOSLA TO-262AB 
N-CH | 25 | 3.9 | 80 385 107 | IPPO4NO3LAIN-ND 186 1.61 1.24 | — _ — | IPPO4NO3LA 
T0-220AB N-CH | 25 | 4.6 | 80 385 94 | IPPOSNO3LAIN-ND 1.71 95 78 |= _ — | IPPOSNO3LA 
N-CH | 25 | 5.9 | 50 350 83 | IPPO6BNO3LAIN-ND 1.38 88 66 | — — — | IPPO6NO3LA 
N-CH | 25 | 89 | 50 350 63 | IPPOONO3LAIN-ND 1.04 64 AT | — _ — | IPPOQNO3LA 
N-CH | 25 | 13.6 | 30 210 46 | IPP14NO3LAIN-ND 97 78 59 |= = — |_IPP14NO3LA 
10-220 N-CH | 600 | 299 | 11 34 96 | IPP60R299CPIN-NDA NEW! 3.16 1.95 1.72 | — = — | IPP60R299CP 
N-CH | 600 | 99 | 31 93 255 | IPP60RO99CSIN-NDA NEW! 7.37 5.02 4.52 | — _ — | IPP60RO99CS 1 
D2-PAK N-CH | 25 | 3.9 | 80 385 107 | IPBO4NO3LAINCT-ND 1.44 1.20 1.01 | IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 719.70 | IPBO4NO3LA 2% 
N-CH | 25 | 46 | 80 385 94 | IPBOSNO3LAINCT-ND 1.56 1.36 1.05 | IPBOSNO3LAINTR-ND 1,000 638.00 | IPBOSNO3LA 
A RoHS Compliant (Continued) 
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—_ 
D-PAK — Bent up Lead 
Citron Mosfet (cont) ent up Leads 


OptiMOS ™ 2 (Cont. 
Vds) RDS | ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) |(on) mQ| (A) [Pulse (A); (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing Part No. 
N-CH} 25 | 5.9 | 50 350 83 | IPBO6NO3LAINCT-ND 1.56 1.36 1.05) IPBO6NO3LAINTR-ND 1,000 638.00 | IPBO6NO3LA 
p2-paK |N-CH} 25] 8.9 | 50 350 63 | IPBO9NO3LAINCT-ND 1.10 96 14 _ — | IPBOQNO3LA 
N-CH | 25 | 13.6 | 30 210 46 | IPB14NO3LAINCT-ND 97 78 59 | _- — | IPB14NO3LA 
N-CH | 55 | 2.7 |100| 400 | 300 | IPB100NO6S3L-03INCT-NDA NEW! 3.50 2.18 1.97 | IPB100NO6S3L-03INTR-NDA NEW! | 1,000 1689.00 | IPB100NO6S3L-03 
TO-262AB |N-CH| 25 | 3.9 | 80 | 385 | 107 | IPIO4NOSLAIN-ND 17311184 = = — | IPIO4NO3LA SOT-323 
N-CH} 25 | 3.8 | 50 350 115 | IPDO4NO3LAGINCT-ND 1.42 1.19 1.00] IPDO4NO3LAGINTR-ND 2,500 | 945.00/M | IPDO4NO3LAG 
N-CH} 25 | 3.8 | 50 350 115 | IPDH4NO3LAGINCT-NDA NEW! 1.64 aS) .80 | IPDH4NO3LAGINTR-NDA NEW! 2,500 | 637.00/M | IPDH4NO3LAG 
N-CH} 25 | 5.1 | 50 350 94 | IPDOSNO3LAGINCT-ND 1.70 148 1.14) — _ — | IPDOSNO3LAG 
D-PAK |N-CH] 25 | 5.1 | 50 350 94 | IPDSNO3LAGINCT-NDA NEW! 1.43 79 .68 | IPDSNO3LAGINTR-NDA NEW! 2,500 | 535.00/M | IPDSNO3LAG 
N-CH | 25 | 5.7 | 50 350 83__| IPDO6NO3LAGINCT-ND. 1.26 1.10 .85 | IPDO6NOSLAGINTR-ND 2,500 | 583.00/M_ | IPDO6NO3LAG 
N-CH} 25 | 6.0 | 50 350 71 | IPDH6NO3LAGINCT-NDA NEW! 1.27 69 .59 | IPDH6NO3LAGINTR-NDA NEW! 2,500 | 463.00/M | IPDH9NO3LAG 
N-CH | 25 13 | 30 210 46 | IPD13NO3LAGINCT-ND 88 ral .53 | IPD13NO3LAGINTR-ND 2,500 | 299.00/M | IPD13NO3LAG 
N-CH} 25 | 5.9 | 30 210 94 | IPUO6NO3LAGIN-ND 1.40 87 64 | — _ — | IPUO6NO3LAG 
TO-251AB N-CH} 25 | 6.5 | 30 210 83 | IPUO7NO3LAIN-ND 1.35 86 58 | = _ — | IPUO7NO3LA 
N-CH} 25 | 9.3 | 30 210 63 | IPUOSNO3LAGIN-ND 1.11 69 50 | — — — | IPUOQNO3LAG 
N-CH | 25 | 12.8 | 30 210 47 _| IPU13NO3LAGIN-ND 1.02 60 Al iS = — | IPU13NO3LA G 
p-pak |N-CH| 25 | 5.4 | 50 350 94 | IPFO5NO3LAGINCT-ND 1.50 1.30 1.00 | IPFOSNO3LAGINTR-ND 2,500 | 727.00/M | IPFO6NO3LAG 
Bent up Leads |N-CH | 25 | 13.3 | 30 210 46 _| IPF13NO3LAGINCT-ND 94 82 -63 | IPF13NO3LAGINTR-ND 2,500 | 373.00/M | IPFi3NO3LAG 
N-CH} 30 | 2.2 | 50 200 104 | BSCO22NO3SGINCT-NDA NEW! 2.16 1.24 1.10] BSCO22NO3SGINTR-NDA NEW! 5,000 | 842.00/M | BSCO22NO3SG 
SUPERSO8 |N-CH | 30 | 3.2 | 50 200 78 | BSCO32NO3SGINCT-NDA NEW! 1.73 96 .85 | BSCO32NO3SGINTR-NDA NEW! 5,000 | 660.00/M | BSCO32N03SG 
N-CH} 30 | 7.9 | 40 160 60 | BSCO79NO3SGINCT-NDA NEW! 1.20 66 .56 | BSCO79NO3SGINTR-NDA NEW! 5,000 | 419.00/M | BSCO79N03SG 
A RoHS Compliant 
SIPMOS™ 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type (V) (on) | (A) Pulse (A) | (W) | Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
D-PAK P-CH -60 0.075 -30 -120 125 | SPD30PO6PINCT-ND 1.69 1.41 1.19 | SPD30PO6PINTR-ND 2,500 790.00/M | SPD30P06 SOT-363 — Dual 
-60 0.25 9.7 -38.8 42 __| SPDO9PO6PLINCT-ND 95 83 .64_| SPDOQPO6PLINTR-ND 2,500 367.00/M | SPDO9PO6PL 
-60 0.3 1.9 76 1.8 | BSP170PE6327INCT-ND 85 69 52 | BSP170PE6327INTR-ND 1,000 303.36 | BSP170PE6327 
07-223 P-CH -60 0.3 19 76 1.8 | BSP171PE6327INCT-ND 1.00 80 61 BSP171PE6327INTR-ND 1,000 345.00 | BSP171PE6327 
-100 1.8 -0.68 -2.72 1.8 | BS P316PE6327INCT-ND 78 63.47 ‘| BSP316PE6327INTR-ND 1,000 278.00 | BSP316PE6327 
-250 4 -0.43 71.72 1.8 | BSP317PE6327INCT-ND 97 85 65 | BSP317PE6327INTR-ND 1,000 396.00 | BSP317PE6327 
T0-251AB | P-CH -60 0.25 “97 -38.8 42 | SPUOSPO6PLIN-ND 1.15 a = — | SPUOSPO6PL 
-60 0.3 -8.8 -35.2 42 __| SPUO8PO6PIN-ND 1.12 O97 75 | — = — | SPUO8PO6P 
T0-220AB | P-CH -60 0.023 -80 -320 340 | SPP80PO6PIN-ND 3.96 2.74 223 | — — — | SPP80P06P 
-100 0.24 15 -60 128 | SPP15P10PIN-ND 216 1.40 1.11 | — ol — | SPP15P10P 
SOT-23 P-CH -60 2 -0.33 -1.32 0.36 | BSS83PE6327INCT-ND AT 33 .23_| BSS83PE6327INTR-ND 3,000 70.00/M | BSS83PE6327 
SOT-89 P-CH -250 12 -0.19 -0.76 1 BSS192PE6327INCT-ND 18 63 .47_|_BSS192PE6327INTR-ND 1,000 276.00 | BSS192PE6327 
D-PAK N-CH 100 044 35 140 150 | SPD35N10INCT-ND 1.41 1.23 .95 | SPD35N10INTR-ND 2,500 537.37/M | SPD35N10 SUPERSO8 NEW! 
100 AZ 10.5 41.2 50 | SPD11N10INCT-ND 89 72 54 | = - — | SPD11N10 
D2-PAK N-CH 100 044 35 140 150 | SPB35N10INCT-ND 1.65 1.43 1.10 | SPB35N10INTR-ND 1,000 659.85 | SPB35N10 
100 08 21 84 90 | SPB21N10INCT-ND 148 1.29.99 | SPB21N10INTR-ND 1,000 592.50 | SPB21N10 
T0-220AB | N-CH 100 044 35 140 150 | SPP35N10IN-ND 158 #102 77 |= _ — | SPP35N10 
100 08 21 84 90 | SPP21N10IN-ND 1.46 95.72 |e _- — | SPP21N10 
N-CH 60 0.12 3.1 12.4 2 BSO615NVINCT-ND 94 82.63 | = = — | BSO6ISNV 
60 0.15 2.6 10.4 2 BSO615NINCT-ND* 1.14 96.74 | BSO615NINTR-ND* 2,500 427.61/M | BSO615N 
S0-8 -30/30 | 0.25/0.11} -2.3/3.4| -7.2/11.6 | 2/2 | BSO315CINCT-ND 98 85 65 | BSO315CINTR-ND* 2,500 473.00/M | BSO315C 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.12] -2/3 -8/12 2/2 | BSO612CVINCT-ND* 4.19 1.04 .80 | BSO612CVINTR-ND* 2,500 453.30/M | BSO612CV 
-60/60 | 0.3/0.11| -2/3.1 | -8/12.4 2/2__| BSO615CINCT-ND* 1.18 1.03 .79_| BSO615CINTR-ND* 2,500 449.00/M | BSO615C 
* 
Dual $0-8 Single 
OptiMos™ 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type (V) | (on)mO | (A) | Pulse (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Part No. Size Pricing | PartNo. 
507-323 P-CH | -20 1.2 -0.39 -1.56 0.25 | BSS223PWINCT-ND 45 33.24 BSS223PWINTR-ND 3,000 95.00/M | BSS223PW 
P-CH_ | -20 550 -0.58 2.3 0.52_| BSS209PWINCT-ND 43 33.24 BSS209PWINTR-ND. 3,000 105.12/M_| BSS209PW. 
S0T-363 P-CH | -20 175 “15 -6 0.56 | BSV236SPINCT-ND AT 38 29 BSV236SPINTR-ND 10,000 134.24/M | BSV236SP 
P-CH_ | -20 1,200 | -0.39 71.56 0.25 | BSD223PINCT-ND* AL 32.23 BSD223PINTR-ND* 10,000 90.92/M_| BSD223P 
P-CH | -20 8 -14.9 -59.6 2.5 | BSO201SPINCT-ND 159 1.33 1.12 BS0201SPINTR-ND 2,500 742.70/M | BSO201SP 
P-CH | -20 21 8.2 -32.8 2 BSO203PINCT-ND 1.84 1.60 1.23 BSO203PINTR-ND 2,500 687.40/M | BSO203P 
50-8 P-CH | -20 21 9 -36 2.35 | BSO203SPINCT-ND 1.22 1.06 .82 BS0203SPINTR-ND 2,500 462.28/M | BSO203SP 
P-CH | -20 30 7 -28 2 BSO204PINCT-ND* 153 1.33 1.02 BS0204PINTR-ND* 2,500 569.80/M | BSO204P 
P-CH | -20 45 5.7 -22.8 2 BS0207PINCT-ND* 1.25 1.09 .84 BS0207PINTR-ND* 2,500 476.52/M | BSO207P 
P-CH_ | -20 67 47 -18.8 2 BS0211PINCT-ND* 1.00 87.67 - _ — _| BS0211P 
TSOP-6 P-CH | -20 67 47 -18.8 2 BSL211SPINCT-ND 66 54 40 BSL211SPINTR-ND 3,000 199.35/M | BSL211SP 
P-CH_ | -20 41 6 -24 2 BSL207SPINCT-ND Frat 58.43 BSL207SPINTR-ND 3,000 238.20/M_| BSL207SP 
S0-8 P-CH | -30 8 14.9 -59.6 2.5 | BSO301SPINCT-ND 159 1.383 1.12 BSO301SPINTR-ND 2,500 742.70/M | BSO301SP 
P-CH | -30 21 8.9 -35.6 2.35 | BSO303SPINCT-ND 1.22 1.06 82 BSO303SPINTR-ND 2,500 462.28/M_| BSO303SP 
TSOP-6 P-CH | -30 43 6.5 -22 2 BSL307SPINCT-ND HAL 58.43 = = —_| BSL307SP 
N-CH 30 4.2 100 400 150 | SPD100N03S2L-INCT-ND 2.08 1.74 1.46 SPD100N03S2L-INTR-ND 2,500 971.88/M | SPD100N03S2L-04 
N-CH 30 6.4 50 200 136 | SPDS50NO3S2L06INCT-ND 1.63 1.42 1.09 SPD50N03S2L06INTR-ND 2,500 609.56/M | SPD50N03S2L-06 
D-PAK N-CH 30 6.7 30 120 136 | SPD30N03S2L07INCT-ND 1.34 1417 90 SPD30N03S2L07INTR-ND 2,500 606.00/M | SPD30N03S2L-07 
N-CH 30 20 30 120 60 | SPD30N03S2L20INCT-ND 96 77 58 SPD30N03S2L20INTR-ND 2,500 309.44/M | SPD30N03S2L-20 
N-CH 30 10 30 120 100 | SPD30N03S2L10INCT-ND 1.08 94 72 SPD30N03S2L10INTR-ND 2,500 421.00/M_| SPD30N03S2L-10 
N-CH 30 5.2 80 320 167 | SPB80N03S2LO5INCT-ND 1.55 1.30 1.09 SPB80N03S2LO05INTR-ND 1,000 751.54 | SPB80N03S2L-05 
D2-PAK N-CH 30 5.9 80 320 150 | SPB80N03S2LO6INCT-ND 1.62 1.40 1.08 SPB80N03S2LO06INTR-ND 1,000 646.35 | SPB80N03S2L-06 
N-CH 30 5.9 80 320 150 | SPP80N03S2L-06IN-ND 1.41 91 68 = _ — | SPP80N03S2L-06 
N-CH 30 12.9 42 248 83 | SPB42N03S2L13INCT-ND 98 85.66 SPB42N03S2L13INTR-ND 1,000 411.00 | SPB42N03S2L-13 
N-CH 30 2.7 100 400 300 | SPP100N03S2L-03IN-ND 3.64 2.51 2.05 _ — — | SPP100N03S2L-03 
N-CH 30 3 100 400 300 | SPP100N03S2-03IN-ND 3.64 2.51 2.05 = _ — | SPP100N03S2-03 
TO-220AB | N-CH 30 5.2 80 320 167 | SPP80N03S2L-05IN-ND 1.87 1417 91 — _ — | SPP80N03S2L-05 
N-CH 30 8.4 73 320 107 | SPP73N03S2L-08IN-ND 1.33 84 58 = = — | SPP73N03S2L-08 
N-CH 30 12.9 42 248 83 | SPP42N03S2L-13IN-ND 1.04 66.50 = _ —_| SPP42N03S2L-13 
N-CH 30 78 13 52 2.5 | BSO4420INCT-ND 1.12 98 75 BS04420INTR-ND 2,500 427.00/M | BS04420 
50-8 N-CH 30 10 12.7 51 2.5 | BS04822INCT-ND 1.06 85 64 BS04822INTR-ND 2,500 342.00/M | BSO04822 
N-CH 30 13 1W4 44.5 2.5 | BSO4410INCT-ND 95 77 58 BS04410INTR-ND 2,500 307.00/M | BS04410 TO-218AB 
N-CH 30 20 8 32 2 BS04804INCT-ND 1.02 89 69 BS04804INTR-ND 2,500 388.00/M_| BS04804 
TO-251AB | N-CH 30 10 30 120 82__| SPU30N03S2L-10IN-ND 1.15 72 54 = = —_| SPU30N03S2L-10 
SOT-23 N-CH 55 650 0.54 2.2 0.36 | BSS670S2LINCT-ND 46 32.22 BSS670S2LINTR-ND 3,000 68.00/M | BSS670S2L 
* Dual 
IGBT’S 
Vee (sat) Ic @ Pulse Current Ptot Digi-Key Price Each Infineon 
Package Vee (V) max (V) 25°C (A) Ic (A) (W) Part No. i] 10 100 Part No. 
TO-220AB 1200 3.2 32 64 200 BUP213IN-ND 2.46 2.25 2.08 BUP213 
TO-218AB 1200 3.2 42 87 300 BUP314DIN-ND 6.64 6.09 5.62 BUP314D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 937 


TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Peak Reverse Average Peak Surge | Peak Foward| Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel M-Flat Pkg. (3-4E1A) 
Voltage Forward Foward Current} Voltage Peak Rev. Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRRM (V) | Current IF (A) |  IFSM (A) VFM (V) | Current(mA) | Cj (pF) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 


M-Flat (3-4E1A) Package 


30 3.0 40 37 5.0 190 CMS01QCT-NDO NEW! 8 36.27 | CMSO1QTR-NDONEW! 156.00/M 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMSO02CT-ND 48 36.27 | CMSO2TR-ND 156.00/M 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02QCT-ND) NEW! 48 36.27 | CMS02QTR-NDONEW! 156.00/M 
30 3.0 40 A5 0.5 190 CMS03QCT-ND) NEW! 48 36.27 | CMSO30TR-NDONEW! 156.00/M 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMSO4CT-ND. 48 360.27 | — - 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMS04QCT-NDO NEW! 48 36.27 | CMSO4QTR-NDONEW! 156.00/M 
30 5.0 70 5 0.8 330 CMSOSCT-ND. 48 36.27 | CMSOSTR-ND 156.00/M 
30 5.0 70 A5 0.8 330 CMS05QCT-ND) NEW! 8 36.27 | CMSOS5QTR-NDONEW! 156.00/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6CT-ND 55 44.33 | CMSO6TR-ND 148.50/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6QCT-ND) NEW! 55 44 33 | CMSO6QTR-NDONEW! 148.50/M 
30 1.0 25 37 15 70 CMSO8CT-ND. A5 36.27 | CMSO8TR-ND 121.50/M 
30 1.0 25 37 15 70 CMSO8QCT-ND) NEW! A5 36.27 | CMSO8QTR-NDONEW! 121.50/M 
30 1.0 25 45 0.5 70 CMSO9CT-ND 48 36.27 | CMSO9TR-ND 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10CT-ND 48 36.27 | CMS10TR-ND 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10QCT-NDO NEW! 48 36.27 | CMS10QTR-NDONEW! 156.00/M 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11CT-ND 55 44 33 | — - 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11QCT-NDONEW! 55 44.33 | CMS110TR-NDONEW! 148.50/M 


S-Flat Pkg. (3-2A1A) 
S-Flat (3-2A1A) Package 


200 1.0 15 98 0.01 = CRHO1CT-ND*t 55 44 33 | CRHOITR-ND*+ 148.50/M 

200 1.0 15 98 0.01 - CRHO1QCT-ND*+ONEW! 55 44 33 | CRHO1QTR-ND*t0NEW! | 148.50/M 

30 1.0 20 37 1.5 40 CRSO1CT-ND A5 36.27 | — = 

30 1.0 20 37 15 40 CRSO1QCT-NDONEW! AS 36.27 | CRSO1QTR-NDONEW! 121.50/M 

30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2CT-ND A637 ~—-.26_ | CRSO2ZTR-ND 119.00/M Cathode 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRS02QCT-NDONEW! A637 ~~ .26_| CRSO2ZQTR-NDONEW! 119.00/M + 

30 1.0 20 A5 04 40 CRSO3CT-ND 46.37 26 _| CRSO3TR-ND 119.00/M | 
30 1.0 20 A5 04 40 CRSO3QCT-NDONEW! A637 26: | CRSO3QTR-NDONEW! 119.00/M 

40 1.0 20 49 0.41 47 CRSO4CT-ND AB 37.26 | — - 

40 1.0 20 9 0.4 47 CRS04QCT-NDONEW! 46.37 ~—«.26_ | CRSO4QTR-NDONEW! 119.00/M 

30 1.0 30 45 0.2 60 CRSOSCT-ND 40.32.24 | — - 

30 1.0 30 45 0.2 60 CRSO5QCT-NDONEW! AQ 32.24: | CRSOSQTR-NDONEW! 108.00/M 

20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6CT-ND 40.32.24: | CRSOBTR-ND 108.00/M 

20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6QCT-NDONEW! AQ 32.24 | CRSO6TR-NDONEW! 108.00/M 

30 15 30 36 1.0 90 CRSO8CT-ND 40 32 24 | CRSO8TR-ND 108.00/M 

30 15 30 36 1.0 90 CRSO8QCT-NDONEW! AQ 32.24 | CRSO8TR-NDONEW! 108.00/M 

30 15 30 AG 0.05 90 CRSO9QCT-NDONEW! AQ 32.24 _| CRSOSQTR-NDONEW! 108.00/M 

30 1.0 20 36 1.5 60 CRS11CT-ND 55 44 33 | — - 

30 1.0 20 36 1.5 60 CRS11QCT-NDONEW! 55 44 33 | CRS110TR-NDONEW! 148.50/M 


* Reverse Recovery Time —Trr35ns__¢ Switching type RoHS Compliant 


B | polar Transisto rs TO-220(NIS) Pkg.  (2-10R1A) TO-3P(N) Pkg. (2-16C1A) 
Collector- Collector 1. Base 1. Base 
Emitter Collector Power 2 Collector . A 2. Collector 
Voltage Power Dissipation Price Each 3 Emitt (Heat Sink) 
Type VCEO (V) IC (A) Pc (W) 1 10 100 LESS . 3. Emitter 
TO-220 (NIS) Package 
PNP -230 “t 20 2SA1837-ND we 54 AI 
NPN 230 1 20 2SC4793-ND 72 54 A 
NPN 230 1 20 2SC4793Q-ND0NEW! 72 54 A 
TO-3P(N) Package 
PNP -230 5 130 2SA1962-O-ND 2.48 1.98 154 
PNP -230 5 130 2SA1962-OQ-ND0NEW! 2.48 1.98 1.54 re 
NPN 230 15 130 2SC5242-0-ND 2.48 1.98 1.54 camer 
NPN 230 15 130 2SC5242-00-ND0NEW! 2.48 1.98 1.54 
TO-3P(L) Package TO-3P(L) Pkg.  (2-21F 1A) S-MINI Pkg. NEW! 
PNP -200 15 150 2SA1302-O-ND 2.48 1.98 1.54 
PNP -230 15 150 2SA1943-OQ-ND(NEW! 2.25 180 1.40 marr 
a0. 
NPN 230 15 150 2SC5200-00-ND0NEW! 2.25 180 1.40 ‘ 1. Base i=l 
NEW! S-MINI Package NEW! - F 2. even 
eat Sin 

150ma 150 2SC2712-GRCT-NDO 30 23 16 : / 3. Emitter 
rr oe 150ma 150 2SC2712-GRTR-NDO 180.00/3,000 

150ma 150 28C2712-YCT-NDO 14 A 08 

150ma 150 28C2712-YTR-NDO 84.60/3,000 

-150ma 150 2SA1162-GRCT-NDO 30 23 16 | | : : me ‘ 

. . . Collector 

-1501 150 2SA1162-GRTR-ND 180.00/3,000 
PNP 50 iy 9 3. Emitter 

-150ma 150 2SA1162-YCT-NDO 30 23 16 

-150ma 150 2SA1162-YTR-ND0 180.00/3,000 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA wmosretTs 


RDS | 1D Cont. PD 
Package | VDS (on) (A) IDM | Max | Digi-Key Price Each Tape and Reel 
Fig. | Type | (V) (0) [25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100] Size | Pricing* ests 
P-Channel Types 0. Drain 
1 | PO220FL og 0.15 -16 | -64 | 60 |2SJ412-ND 162 1.30 .97 cin i “(Heat 
(2-10S1B) : ‘ ‘ 7 = — 2. Drain (Heat Sink) Sink) 
2_| 2728 | -60 0.16 5 | -20 | 20 |2SJ377NOCT-ND) NEW? 75.63 _50| 2,000] 332.50/M a Saiives asa 
vse | 20 | 0.048 [-45] 18 | 0.7 | TPCGTOICT-NDE ‘52.39 30) 3,000) 169.00/M : . , : 
iba -20 | 0.048 | -45| -18 | 0.7 |TPC6101FCT-ND}) NEW! 52.39 _.30/ _3.000| 169.00/M 
eatin) | 30 | 0048-45] 18 | 0.7 | TPCSTOZCT-NDE ‘52.39 30) 3,000] 169.00/M ig. Fig. 4 
) | -30 | 0.048 | -45| -18 | 07 | TPC6102FCT-ND+) NEW! 52.39 _.30/ _3.000| 169.00/M 
sop-g | -30 | 0.014 |-10 | -40 | 1.0 |TPC8106-HOCT-ND}) NEW! 96.80 64] 3,000] 416.00/M 5 
3A | o-gjip) | 30 | 0.014 | 10] -40 | 1.0 | TPCBtOgCT-NDE 1.26 1.05 84) 3,000] 546.00/M 2,3. Source = 1. Gate 
( ) | -30 | o014 | -10 | -40 | 1.0 |TPC81090CT-ND+) NEW! 1.26 1.05 _84| 3.000| 546.00/M . Gate 2. Drain 
1 | qssope| 20 | 0016 | -6 | -24 | 15 |TPCSB102CT-ND ‘90.75 60) 3,000] 390.00/M ..6.,7.,8. Drain + 6.0 | 3. Source 
-20 | 0.016 | -6 | -24 | 1.5 |TPCS81020CT-NDi) NEW! 90 75 _—.60_3,000| 390.00/M 
5 12 | 0.022 | -6 | -24 [25 | TPCF8101CT-ND: 76.57.43) 4,000] 247.00/M 
5 12 | 0.022 | -6 | -24 | 25 |TPCF8101FCT-ND}) NEW! 76 57 43) 4,000) 247.00/M 123 
5 -20 | 0.024 | -6 | -24 | 25 | TPCF8102CT-ND: 72 54 41) 4,000] 234.00/m 0.64 Freel f4.5 all 
5 -20 | 0.024 | -6 | -24 | 25 |TPCF8102FCT-ND}) MEW! 72 54 41) 4,000) 234.00/M 26 
5 ve-g [.20-| 0.072 | -27| -108 | 2.5 | TPcrs103CT-ND: 6448 _.36| 4,000| 208.00M) } yoo, : ; 
5 -20 | 0.072 |-27]-10.8 | 25 |TPCF8103FCT-ND}) NEW! 64 48 36) 4,000] 208.00/M : : ; f Fig. 6 
5 -30 | 0.026 | -6 | -24 | 25 | TPCF8104CT-ND: 76 57 43} 4,000] 247.00/M | | 2: Gate i 
5 -30 | 0.026 | -6 | -24 | 25 |TPCF8104FCT-ND}) MEW! 76 57 43) 4,000] 247.00/m| | 3.Source 7.,8. 1. Anode 
6 -20 | 0.072 | -27] -10.8 | 1.35 | TPCF8BO1CT-ND 64 48 ~—.36) 4,000] 208.00/m : 2. Anode 
6 -20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 1.35 |TPCF8BO1FCT-ND+) NEW! 64 —.48__—=.36| 4,000] 208.00/M Fig6 3. Source 
N-Channel Types 9: 4. Gate 
2 | 2-7B2B | 100 0.28 3 12 20 _|2SK2201TE16CT-ND+ 2.82 2.12 1.29{ — = a Boh 
100 | 0.066 | 27 | 108 | 75 |2SK2314-ND 149 1.20 90; — = 1. Source 1 x a Cann 
400 0.40 io | 40 80 |2SK2841-ND 165 132 99) — - 2. Gate 1 ai Caled 
500 0.75 8 | 32 | 80 |2Sk2542-ND 145 116 87) — = 3. Source 2 I 
7 | TO-220AB |_500 1.35 5 | 20 | 58 _|2SK3758M-ND 135 113 .90|  — - ee 
600 0.9 6 | 24 | 74 |2SK3761M-ND 1.38 1.10 83) — = sae 
600 17 35 | 14 60 |2SK3760M-ND 147 1.23 98) — _ 5. Drain 2 
900 37 3 9 69 | 2SK3763M-ND 148 118 89) — _ 6. Drain 2 
900 5.6 25 | 7.5 | 62 |2SK3762M-ND 1.35 1.08 .81|  — = 7 Drain 4 
3 50 0.032 | 20 | 50 | 40 |2Sk2614-ND 1.02 82 .61/ — = Hpinee 
2-7B1B | 60 0.12 5 20 20 |2SK2231-ND 60 45 34) — - oe 1. Gate 
60 0.12 5 | 20 | 20 |2Sk22310-ND) NEW! 60.45 34) — = 2. Drain 
60 0.013. | 45 | 180 | 45 |2Sk2312-ND 240 192 744, — = i (Heat Sink) 
9 | 2toR1B | 60 0.036 | 25 | 100 | 35 |2Sk2232T-ND 1.26 1.05 84) — - ; 3. Source 
900 37 3 9 40_|2SK2700T-NDt 144115 87|  — = 
oo | 0.025 | 50 | 200 | 150 |2SK1381-ND 5.01 452 401) — = 
to | o-tecte | 500 035 | 15 | 60 | 150 |2SK2698T-ND 236 189 147) — = 
500 075 | 10 | 40 | 125 |2Sk2601-ND 1.90 152 1.14) — - 
900 1.05 | 10 | 30 | 150 |2Sk2968-ND. 3.33 2.67 2.08) — = 
T1_| 216F1B | 600 0.31 15 | 60 | 90 |2SK2953-ND 2.90 2.32 1.96) — = 
72K 20 022 6 | 24 | 0.7 | TPC6OO1CT-NDt 52 ~.39~«30) = 
124 30 025 6 | 24 | 07 |TPC6002CT-NDt 52.39.30) — - 1. Gate 
124] vs-6 | 30 025 6 | 24 | 0.7 |TPC6002FCT-ND+) NEW! 52.39.30) 3,000] 169.00/m 2. Drain (Heat Sink) 
128 30 080 | 2.5 | 10 | 0.31 |TPC6201CT-NDt 48 36 27) 3,000| 156.00/M : 
128 30 080 | 25 | 10 | 0.31 |TPC6201FCT-ND+O NEW! 48.36 _.27|_3.000| 156.00/M 3. Source 
6 20 0.038) 3 | 12 | 1.35 |TPCF8AOTCT-ND+ 76.57.43) 4,000) 247.00/M 
6 vs | 20 0.038 | 3 | 12 | 1.35 |TPCF8AO1FCT-ND+0 NEW! 76 57 43] 4,000) 247.00/M 
13 30 0.019 | 7 | 28 | 25 |TPCF8001CT-NDt 64 48.36) 4,000] 208.00/m 
13 30 o.o19 | 7 | 28 | 25 |TPCF8001FCT-NDtO NEW! 64 —.48—36|_4.000| 208.00/M 
30 0.005 | 15 | 60 | 1.0 |TPC8013-HCT-ND: 114.95 ~76{ = 
30 0.008 | 13 | 52 | 4.0 |TPC8009-HCT-ND: ‘81.68 +54) 3,000] 351.00/M 
30 0.008 | 13 | 52 | 4.0 |TPC8009-HOCT-ND+) NEW! 81 68 54] 3,000) 351.00/M 
3a | sop-g | 30 | 0.0085 | 18 | 72 | 1.9 |TPC8018-HCT-ND: 1.47 1.23.98] 3,000] 637.00/M 
30_| 0.0035 | 18 | 72 | 1.9 |TPC8018-HQCT-ND}) MEW! 1.47 1.23 98| 3.000| 637.00/M o Bal 
30 | 0.0051 | 15 | 60 | 1.9 |TPC8017-HCT-ND: 1.20 1.00 .80] 3,000] 520.00/M a 4 Gas 
30 | 0.0051 | 15 | 60 | 1.9 |TPC8017-HQCT-ND}) MEW! 1.20 1.00 80) 3,000] 520.00/M (Heat Sink) <a 
200 0.28 1.8 | 7.2 | 1.0 _|TPC8012-HCT-ND 1.20 1.00 _.80| 3,000 = 3. Source : z 2. Drain 
38 | sopa | 2 0.016 | 6 | 24 | 0.45 |TPC8207CT-NDt ‘84.70 56] 3,000] 364.00/M 3. Source 
20 0.038 | 5 | 20 | 0.45 |TPC8208CT-NDt 87.73 __—=58| 3,000 — 
500 04 42 | 48 | 40 |2SK35680-NDO NEW! 788 1.50 1.13, — = 
500 0.75 8 | 32 | 40 |2Sk3561-ND 138 1.10 83) — = 
500 0.75 8 | 32 | 40 |2SK35610-NDO NEW! 138 110 83) — = maag 
500 1.35 5 | 20 | 35 |2SK3563-ND 87 0.7358) — - ; 9. 
500 1.35 5 20 35__|2SK35630-NDO0 NEW! 87.7358) — = : 4. Source 
600 5 2 8 25 | 2SK37670-NDO 8773 58 = » Drait 5. Drain WHE 4. Brain 
600 054 | 10 | 40 | 45 |2SK35690-ND0 NEW! 1.88 1.50 1.13) — - : 6. Drain cud ee ade 
600 074 | 75 | 30 | 45 |2SK36670-NDO 148 118 89) — = ; ae 
4 |To-220S1S| 600 0.9 6 24 40 |2SK35620-ND0 133 106 80; — _ 3. Drain 
600 17 35 | 14 | 35 |2SK35670-NDO 1471.23.98] — = 4. Gate 
900 2.0 5 | 15 | 45  |2SK3565-ND 173 1.38 1.04) — = 5. Source 
900 2.5 5 15 45 |2SK3742-ND 173 138 1.04, — - . 6. Drain 
900 25 5 | 15 | 45 |2SK37420-NDO NEW! 1.73 1.38 1.04) — _ er Apes A 7. Drain 
900 37 3 9 40 | 2SK3564-ND 120 1.00 80) — = Bale an 8. Drain 
900 37 3 | 9 40__|2SK35640-NDO NEW! 1.20 1.00 .80| — = 2.Source 5. Source 
900 5.6 25 | 7.5 | 40 |2SK3566-ND 135. 1.13 90! — = 3. Gate 6. Drain 
900 5.6 25 | 7.5 | 40 |2SK35660-ND0 NEW! 135 113 .90| — = 
30 | 0.0035 [40 | 120 | 45 | TPCA8004-HCT-ND+ 1.48 1.18 89 3,000] 755.20/M ; ; 
14 | SOPA8 | 30 | 0.0051 | 35 | 105 | 45 | TPCA8003-HCT-ND+ 138110 _'83| 3.000| 7o4.o0m| | Fi9: 14 Fig. 15 
40 | 0.0105 | 30 | 90 | 45 |TPCAS014HTE12LOCT-ND}O 1.48 1.18 89] 3,000| 755.20/M 4: Soutée 
40 | 0.0061 | 35 | 105 | 45 |TPCA801SHTE12LQCT-ND+O 148 1.48 89) 3,000) 755.20/M . Source : 
43 | sopa-s | 60 0.02 25 | 75 45 |TPCA801GHTE12LQCT-ND¢O 1.48 1.18 89) 3,000] 755.20/M Source z 2. Source 
100 | 0.041 | 18 | 36 | 45 |TPCABOO6HTET2LQCT-ND$O 1.48 1.18 .89| 3,000) 755.20/M : Soures : 3. Source 
150 0.23 7 | 14 | 45 |TPCASOOSHTE12LQCT-NDEO 1.48 1.18 89] 3,000) 755.20/M Cate : 4. Gate 
200 038 | 55 | 11 15 |TPCA8010HTE12LOCT-ND+O 1.48 1.18 .89| 3,000| 755.20/M  Drali 5. Drain 
is B-TSSOPA 30 O.007 20 60 30 TPCMBOO1HTET2LQCT-NDEO 1.47 128 98] 3,000] 637.00/M Bralk Y 6. Drain 
S-MINI 2 SSM3K7002FCT-ND}) NEW! 30 16[ 3,000] 60.00/M Dial f 7. Drain 
oe Hrd 
3p | sop-g | 30/30] 0.013 678.5 mae | TPC8A01CT-ND 1.05 88 70] 3,000] 455.00/M eee ; 
30/30 | 0.013 | 6/8.5| 24/34 is TPC8AQ1QCT-NDd) NEW! 1.05 88 —.70|_3,000| 455.00/M 
6 | TSS0P-8 | 20 0.030 [| 5 | 20 | 4.0 |TPCS8205CT-ND: 84.70 56] 3,000| 364.00/M Fig. 16 Fig. 17 NEW! 
5 VS-8 29 0.038 3 ie 7.35 | TPCF8201CT-ND: 76.57 43) 4,000] 247.00/M 
0.038 iss SPUSUCIEST NES NEW! 76 _57__.43|_ 4,000] 247.00/M 
. 1. Gate 
-20 | 0.044 “12 iE TPCF8302CT-ND 76 57 43] 4,000] 247.00/M 1. Drain j 2. Drain 
-20 | 0.044 3 12 | 1.35 |TPCF8302FCT-ND+O NEW! 76 57 .43| 4,000] 247.00/M 2., 3. Source | 3. Source 
5 vs-g | 20 | 0.058 | -3 | -12 | 1.35 |TPCF8303CT-ND 76 57 43) 4,000] 247.00/m 4. Gate is 
-20 | 0.058 | -3 | -12 | 1.35 |TPCF8303FCT-ND}) NEW! 76 57 43) 4,000) 247.00/M 5 Drain 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 1.35 |TPCF8301CT-ND: 76 57 43) 4,000] 247.00/m 6. 2 Source 
-20 | 0.072 | -27 | -10.8 | 1.35 |TPCF8301FCT-ND}) NEW! 76 57.43] 4,000] 247.00/M 8 Drain 
Dual N- and P- Channel Types 
3B | SOP-8 |30/-30 | 0.025/0.045]6/-4.5| 24/-18 | 1.5 [TPC8403CT-ND+ 88.66.50 3,000] 286.00/M 
5 VS-8 | 30/-30 | 0.038/0.060/4/-3.2|16/-12.8 | 1.35 |TPCF8402CT-ND 926952] 4,000] 299.00/M) + cor Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
VS-8 _|30/-30 | 0.038/0.060/4/-3.2]16/-12.8 | 1.35 |TPCFB402FCT-ND}) MEW! ——-92_—.69_—-52/ 4,000] 299.00/M] +cutTape Pricing tlsolatedTab 0 ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 939 


y, t | MOSFETs 
RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 1 — TO-220 Fig. 2 — TO-247 Fig. 3 — D2PAK Fig. 4 — DPAK Fig. 5 — ISOTOP Fig. 6 — TO-220FP Fig. 7 — Max247™ 
A. B. A. B. A. B. A. B. A. t B. 1. Gate 
1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 1. Gate 4.Source 3 1. Gate 2. Drain 


2. Collector 2. Drain 2. Collector 2. Drain 2. Collector 2. Drain 2.Collector 2. Drain 2. Drain 3. Source 
3. Emitter 3. Source 3. Emitter 3. Source 3. Source 3. Emitter 3. Source 


3. Source 


Fig. 8 — 8-SOIC Fig. 9 — SOT23-3L Fig. 10 — TO-92 Fig. 11 — IPAK TO-251 | Fig. 12— SOT23-6L __| Fig. 13 — SOT-223 
A. B. c. D. 1. Gate 1. Source 1. Gate . Ben 1. Gate 
1. Source 1. Source 1. Anode 1. Gate 2. Drain 2. Gate 2. Drain ren 2. Drain 
2. Gate 2. Source 2. Anode 2. N/C 3. Source 3. Drain 3. Source 3. Gate 3. Source 
3. Source 3. Source 3. Source 3. NIC 4. Source 
4. Gate 4. Gate 4. Gate 4. Source SN 5. Drain 
5. Drain 5. Drain 5. Drain 5: 6. Drain 
6. Drain 6. Drain 6. Drain 6. Drai om 
7. Drain 7. Drain 7. Cathode 7. i LA” 
8. Drain 8. Drain 8. Cathode 8. Drai 19 Z 
Fig. 14 — PowerSO-10 Fig. 15 — TSSOP-8 Fig. 16 — I2PAK Fig. 17 — Fig. 18 — PowerFLAT™ Fig. 19 — NEW! ClipPak™ 
4: Keoutee. °@: Source PowerFLAT™ (6 x 5) (3.3 x 3.3) 
2.Ksource 7. Source 1. Drain 1. Gate 4. Source 4. Source 1. Gate 
3. Gate 8. Source a coulis 2. Drain 2. Source 2. Source &- Drain 
4. Ksource 9. Source Ry o sou 43 a 3. Source 3. Source 3. Source e7eoulee 
5.Ksource 10. Source 4. Gate 4. Gate 4. Gate 
5 5. Gate 5. Drain 5. Drain 
if fe 6. Source 78 6. Drain 6. Drain 
- 7.8 6 
s source: 5 7. Drain 7. Drain 
8 8. Drain 8. Drain 
VDSS} Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. VDSS | Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. 
Fig.) (V) | (A)) (0) | PartNo. 1 10 100 | Pricing* —_| Part No. Fig.| (V) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 | Pricing* —_‘| Part No. 
600 | 4] 2 | 497-3191-5-ND: 124 10.73 82.50 —] STP4NK60Z 
TO-220 600 | 5 | 1.6 | 497-3196-5-ND: 143 12.35 95.00 —] STP5NK60Z 
30 | 40 | 0.022 | 497-3187-5-ND 255 21.25 178.50 —] STP4ONFO3L ne : ‘ - re a he He an a Ladies 
30 | 80 | 0.0045 | 497-4386-5-ND 1.80 15.00 126.00 —| STP8ONFO3L : . : ; 
30 | 0! 0.cos eomerraenn a67) d8.aR 190.50 _| sTpaonrosico4 600 |10 | 0.64 | 497-4817-5-ND¢ NEW! 1.75 14.58 122.43 —| STP12NK60Z 
40 |120| 0.0037 | 497-3524-5-ND 3.78 32.90 245.00 —] STP200NFO4 600 | 10) 0.75 | 497-4117-5-ND: 2.64 22.00 184.80 —| STP1ONK60Z 
40 [120] 0.0038 | 497-4819-5-NDt NEW! 2.97 24.75 207.90 —| STP2O0NFOAL ie [ i. pres a ae ae = sen 
55 | 80 | 0.0065 | 497-2774-5-ND 231 19.25 161.70 —] STP80ONF55-06 : ane : : : a 
55 | 80 | 0.008 Mamooseanin trae avanti = | erpanNesecon 600 | 11) 0.45 | 497-3180-5-ND: 5.27 45.83 341.25 —] STP11NM6OFD 
55 |a0| o.cos Mopmernentn pace ieee. apae ~lieteidoness 600 | 13] 0.55 | 497-3182-5-ND: 3.24 28.20 210.00 —| STP13NK60Z 
so 116/01 |497-2766-5-ND ‘86 «6 84~—«A7'50 —] stpienro6 600 | 14] 0.42 | 497-4372-5-ND: 225 1875 157.50 —] STP16NK60Z 
60 |46| 0.09 | 497-2765-5-ND: ‘4 «813~—«62.50 —] stP1enFo6L 600 | 17] 0.24 | 497-5019-5-ND¢ NEW! 5.51 47.94 357.00 —]| STP21NM6ON 
600 | 20) 0.17 | 497-5020-5-ND¢ NEW! 6.70 58.28 434.00 —]| STP25NM6ON 
-4374-5- — 1B 
= Ae a eee He nee oe | at 650 | 13) 0.5 | 497-4119-5-ND: 2.64 22.00 184.80 —] STP16NK65Z 
co | 20 | 0.040. (aaeenentn dent as0g) 16000 2) eoaaieng 650 | 20) 0.29 | 497-3184-5-ND: 5.40 47.00 350.00 —| STP20NM60 
60 |38| 0.028 | 497-3189-5-ND 161 1398 10750 —] stpasneos 650 | 20] 0.29 | 497-4376-5-ND: 5.94 51.70 385.00 —| STP20NM60A 
60 | 50 | 0.018 | 497-2777-5-ND 135 11.70 90.00 —| STPSSNFOG ie = a en i ie Has = elie 
60 | 60] 0.016 | 497-2779-5-ND 1.86 16.09 123.75 —] STPGEONFO6 ano: (atl hood PERNT ae eye ‘a STPANMAG 
60 | 80] 0.010 | 497-3201-5-ND 294 24.50 205.80 —| STP8ONFO6 a00 1011 as \eemeemetets 198 Gaa: 7e100 = erpaniaaz 
75 | 80] 0.011 | 497-2788-5-ND 255 21.25 178.50 —| STP75NF75 : : : : : 
100 | 26 | 0.060 | 497-3185-5-ND 1.65 1430 110.00 —| sTP24NF10 900 /4.5) 25 | S874383-5-ND: 1.65 13.75 115.50 —| STPSNK80Z 
100 | 40 | 0.035 | 497-2645-5-ND 154 13.33 102.50 —| STP35NF10 - - a a. aN Lee ae = peat 
100 | 50) 0.028 | 497-3188-5-ND: 3.41 27.03 201.25 —] STP4ONF10 : rete ; : . | 
1000) 3 | 6 | 497-2641-5-ND: 216 18.00 151.20 —] STP3NB100 
100 | 80) 0.023 | 497-4384-5-ND: 255 21.25 178.50 —| STPGONF10 1000 135| 3.7 (ome pas: saa. Ane Gi a lerpanedoa? 
100 | 80) 0.015 | 497-2642-5-ND: 2.79 23.25 195.30 —| STP8ONF10 1000 65| 195 OMROOMERISRET 65 3173 oano5 =| erpanicionz 
100 |120) 0.0105 | 497-4118-5-ND: 2.88 24.00 201.60 —| STP120NF10 ial a * : : 
1B | 120 | 40 | 0.032 | 497-4381-5-ND 1.73 14.38 120.75 —| STP4ONF12 TO-247 
200/6 | 08 | 497-3135-NDt 1.08 864 64.80 —} IRF620 60 | 80] 0.010 | 497-3266-5-ND 2.64 22.00 184.80 —] STW8ONFO6 
200 | 9 | 0.40 | 497-2757-5-ND: 113 9.75 75.00 —| IRF630 200 | 34 | 0.075 | 497-2659-5-ND: 3.78 32.90 245.00 —| STW34NB20 
200 | 18 | 0.18 | 497-2759-5-ND: 1.69 14.63 112.50 —| IRF640 200 | 40 | 0.045 | 497-4427-5-ND: 3.41 27.03 201.25 —] STW40N20 
200 | 18 | 0.125 | 497-4373-5-ND: 1.56 13.00 109.20 —| sTP20N20 250 | 52 | 0.045 | 497-4428-5-ND: 4.66 4054 301.88 —] STW52NK25z 
200 | 19 | 0.18 | 497-2650-5-ND: 1.80 15.00 126.00 —| STP19NB20 500 | 14 | 0.34 | 497-3260-5-ND: 276 23.00 193.20 —| STW15NK50Z 
200 | 40 | 0.045 | 497-4380-5-ND: 2.93 24.45 205.38 —| STP4oNn20 500 | 14} 0.38 | 497-3258-5-ND: 3.78 32.90 245.00 —] STW14NK50z 
250 | 16 | 0.28 | 497-3183-5-ND: 1.95 16.25 136.50 —| STP16NS25 500 |17 | 0.27 | 497-3261-5-ND: 3.41 27.03 201.25 —] STW20NK50Z 
400 | 3 | 1.8 | 497-3194-5-ND: 1.05 910 70.00 —| STP5NK40Z 500 |18 | 0.19 | 497-4806-5-ND¢ NEW! 5.27 45.83 341.25 —] STW21NM5ON 
400 |4.7| 1.8 | 497-2675-5-ND: 279 23.25 195.30 —| STP5NB40 500 | 20} 0.25 | 497-2717-5-ND: 5.75 52.50 415.00 —]| STW20NM50FD 
400 |5.4| 1 | 497-3200-5-ND: 1.43 1235 95.00 —| STP7NK40Z 500 | 22 | 0.14 | 497-4675-5-ND¢ NEW! 6.35 55.23 411.25 —]| STW25NM50N 
400 |5.5| 1 | 497-2736-5-ND: 416 10.08 77.50 —|IRF730 500 | 30 | 0.120 | 497-3264-5-ND: 748 68.25 539.50 —| STW26NM50 
400 }10| 0.55 | 497-2931-5-ND 231 1925 161.70 —| IRF740 2B] 500 | 31 | 0.13 | 497-4425-5-ND: 6.90 63.00 498.00 —] STW29NK50Z 
500 | 3 | 2.7 | 497-3190-5-ND: 1.05 910 70.00 —| STPANK50Z 500 | 45 | 0.1 | 497-2760-5-ND: 11.39 103.95 821.70 —] STW45NM50 
500 |4.4| 1.5 | 497-3195-5-ND: 4.09 943 72.50 —| STP5NK50Z 500 | 45} 0.1 | 497-2718-5-ND: 11.00 101.75 770.00 —]| STW45NM50FD 
500 |5.6| 1.2 | 497-4385-5-ND: 1.20 10.40 80.00 —| STPENK50Z 550 | 14 | 0.35 | 497-3259-5-ND: 5.54 48.18 358.75 —|STW14NM50 
500 |7.2| 0.85 | 497-3203-5-ND: 1.69 14.63 112.50 —] STPONK50Z 550 | 20 | 0.25 | 497-3262-5-ND: 540 47.00 350.00 —| STW20NM50 
500 | 9 | 0.7 | 497-4671-5-ND¢ NEW! 180 15.00 126.00 —| STP10NK50Z 600 | 10 | 0.75 | 497-3253-5-ND: 4.05 35.25 262.50 —] STW10NK60Z 
500 | 11] 0.38 | 497-4818-5-ND¢ NEW! 3.38 29.38 218.75 —| STP12NM50N 600 | 13 | 0.55 | 497-3257-5-ND: 3.78 32.90 245.00 —] STW13NK60Z 
500 | 12) 0.35 | 497-2666-5-ND: 473 4113 306.25 —| STP12NM50 600 | 14] 0.42 | 497-3558-5-ND: 3.51 30.55 227.50 —| STW16NK60Z 
500 | 14 | 0.38 | 497-4526-5-ND: 3.24 28.20 210.00 —| STP14NK50Z 600 | 16 | 0.36 | 497-4422-5-ND: 459 39.95 297.50 —| STW18NK60Z 
500 118 | 0.19 | 497-4820-5-NDt NEW! 5.00 43.48 323.75 —| STP21NM50N 600 | 17 | 0.24 | 497-5024-5-ND¢ NEW! 5.81 50.53 376.25 —| STW21NM60N 
500 |20| 0.25 | 497-2663-5-ND: 540 47.00 350.00 —| STP20NIM50 600 | 20} 0.17 | 497-5025-5-ND¢ NEW! 5.96 54.39 429.94 —] STW25NM60N 
500 | 22| 0.14 | 497-4672-5-ND¢ NEW! 6.08 52.88 393.75 —| STP25NM50N 600 | 27 | 0.185 | 497-4424-5-ND 6.90 63.00 498.00 —| STW28NK60Z 
es lm 2D a eo =| STP2NK6Oz * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk packaging + Tube packaging (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
940 (t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


VDSS] Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. 
ky MOSFETs (Cont.) Fig.| (Vv) | (A)| (0) | Part No. 1 10 100 | Pricing* —_| Part No. 
TO-220FP 
VDSS} Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. 60 | 20} 0.07 | 497-4340-5-ND: 93 745 55.89 —| STF20NFO6 
Fig.| (V) |(A)| (0) | Part No. 1 10 100 | Pricing* | Part No. 60 | 23) 0.028 | 497-4343-5-ND: 1.58 13.65 105.00 —| STFAONFO6 
600 | 30 0.135 | 497-3265-5-ND: 7.48 68.25 539.50 —] STW26NM60 60 | 37) 0.016 | 497-3197-5-ND: 2.40 20.00 168.00 —| STPGONFOGFP 
600 | 30 0.145 | 497-4426-5-ND: 9.78 89.25 705.50 —| STW30NM60D 60 | 50) 0.018 | 497-3193-5-ND: 210 17.50 147.00 —| STPS5NFOGFP 
600 | 45| 0.11 | 497-2768-5-ND: 10.00 92.50 700.00 —| STW45NM60 200 | 18 | 0.125 | 497-4339-5-ND: 1.56 13.00 109.20 —| STF20N20 
650 | 20] 0.29 | 497-3263-5-ND: 5.98 54.60 431.60 —| sTW20NM60 200 | 40 | 0.045 | 497-5006-5-ND+ NEW! 2.70 2250 189.00 —| STF4ON20 
700 | 20 | 0.285 | 497-3559-5-ND: 5.27 45.83 341.25 —| STW20NK70Z 500| 9 | 0.7 | 497-4654-5-NDt NEW! 1.65 13.75 115.50 —| STFIONK50Z 
800 | 9 | 0.90 ]497-3254-5-ND: 2.92 25.38 189.00 —] STWi10NK80Z 500 | 11| 0.38 | 497-4804-5-ND¢ NEW! 3.51 30.55 227.50 —| STF12NMS0N 
ng | 800 10.5) 0.75 | 497-3256-5-ND 5.40 47.00 350.00 —| STW12NK80Z 500 | 12| 0.35 | 497-2665-5-ND+ 4.32 37.60 280.00 —| STP12NMSOFP 
800 | 11] 0.4 | 497-4420-5-ND: 6.48 56.40 420.00 —| STW11NIMg0 500 | 18| 0.19 | 497-4803-5-ND¢ NEW! 5.13 44.65 332.50 —| STF21NMSON 
800 | 19) 0.38 | 497-4423-5-ND 5.59 48.65 362.25 —| STW18NK80Z 500 | 22| 0.14 | 497-4655-5-NDt NEW! 6.21 54.05 402.50 —| STF25NMS0N 
900 | 8 | 1.3 | 497-2784-5-ND: 2.94 24.50 205.80 —| STWONK90z 88 00 7 | 0.95 | 497-4346-5-NDE 214 17.83 149.73 —| STF9NK60ZD 
900 | 11 | 0.88 )497-4421-5-ND: 4.21 36.66 273.00 —] STWi2NKg90z 600 | 10| 0.64 | 497-4808-5-NDt NEW! 178 14.85 124.74 —| STF12NK60Z 
900 | 15| 0.55 | 497-3557-5-ND: 6.67 60.90 481.40 —| STW15NK90Z 600 | 17| 0.24 | 497-5004-5-ND¢ NEW! 5.64 49.12 365.75 —| STF21NM6ON 
1000|8.3) 1.38 | 497-3255-5-ND: 5.67 49.35 367.50 —| STW11NK100Z 600 | 20| 0.17 | 497-5005-5-ND¢ NEW! 582 53.13 419.98 —| STF25NM6ON 
1000) 13} 0.70 | 497-3556-5-ND: 5.75 52.50 415.00 —| STW13NK100Z 6501411] 0.45 | 497-3181-5-ND: 5.27 45.83 341.25 —| STP11NM60FP 
D2PAK 650 | 20} 0.29. | 497-2771-5-ND: 5.67 49.35 367.50 —| STP2ONM6OFP 
24 175] 0.008 |497-3515-1-ND 1.95 16.25 136.50]  878.00/1,000] STB75NHO2LT4 800/25) 45 aD aoa gis see =) STESNKGOL 
40/120] 0.0037 | 497-3513-1-ND 3.38 29.38 218.75] 1663.00/1,000] STB200NFO4T4 B00) 11) 040 ay set - 28:20. 210.00 =| STRUANMO: 
55 |80| 0.008 | 497-3737-1-ND 237 19.75 165.90] 1067.00/1,000| STB8ONF55-08T4 900 | 3 | 42 [asst LE a = STRSHNK2O2 
55 | 80] 0.008 | 497-4321-1-ND 2.93 24.45 205.38] 1320.00/1,000| STB140NF55T4 1000) 3.5} 3.7 | 497-4344-5-ND: 214 17.83 149.73 — | STESNK100Z 
60 [16] 0.09 | 497-4322-1-ND 1.04 8.97 69.00] _400.00/1,000| STB16NFO6LT4 1000] 6.5| 1.85 | 497-5007-S-ND} NEW! 2.84 24.68 183.75 | STFBNK100Z 
75 [75] 0.011 |497-3514-1-ND 2.55 21.25 178.50 1148.00/1,000| STB75NF75LT4 8-SOIC 
100 | 40] 0.033 | 497-3736-1-ND 2.40 20.00 168.00} 1080.00/1,000) STB40NF1OLT4 30 | 9 | 0.020 | 497-3234-1-ND 4.65 14.30 110.00] 1462.50/2,500| STSONF30L 
100 | 80] 0.015 | 497-2489-1-ND 3.27 28.44 = 211.75} 1337.00/1,000| STB8ONF10T4 30 | 11 | 0.0105 | 497-4121-1-ND 1.08 8.64 64.80] —855.00/2,500| STS11NF30L 
100 |120) 0.0105 | 497-2452-1-ND 2.81 24.44 182.00] 1383.00/1,000) STB120NF10T4 30 | 12 | 0.0105 | 497-4122-1-ND 4.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500) STS12NH3LL 
3B 200 | 40 | 0.045 | 497-4765-1-ND NEW! 2.08 17.33 145.53} —_936.00/1,000) STB40N20 30 | 12 | 0.009 | 497-3223-1-ND 4.83 15.25 128.10) 1982.50/2,500| STS12NF30L 
500 |4.4] 1.5 | 497-4324-1-ND 1.25 10.86 83.50) —484.00/1,000] STB5NK50ZT4 8B | 30 | 12 | 0.0105 | 497-4755-1-ND NEW! 1.44 12.51 96.25| 1280.00/2,500 | STSJS0NH3LL 
500 |10| 0.52 | 497-2451-1-ND 1.89 15.75 132.30] _ 851.00/1,000| STB11NK50ZT4 30 | 17 | 0.0085 | 497-3224-1-ND 150 13.00 100.00] 1330.00/2,500| STS17NFSLL 
500 ) 17} 0.27 | 497-4323-1-ND 2.84 24.68 183.75] 1397.00/1,000) STB20NK50ZT4 30 | 25 | 0.0035 | 497-2474-1-ND 210 17.50 147.00) 1787.50/2,500) STS25NH3LL 
600 | 4 | 2 | 497-2486-1-ND 1.39 12.03 92.50) 537.00/1,000) STB4NK60ZT4 55 | 24} 0.035 | 497-3317-1-ND 2.28 19.00 159.60] 2470.00/2,500| VNS14NV0413TR 
800 | 7 | 0.95 | 497-4325-1-ND 2.07 17.25 144.90| _ 932.00/1,000| STBINK60ZDT4 60 | 7.5 | 0.0195 | 497-4757-1-ND NEW! 1.28 11.08 85.25] 1135.00/2,500| STS7NF6OL 
600 | 11 | 0.45 )497-3511-1-ND 5.40 47.00 350.00| 2660.00/1,000| STB11NMG0FDT4 scl 30 4 | 0.055 | 497-3227-1-ND 150 1250 105.00] 1625.00/2,500| STS4DNFS30L 
600 |17| 0.24 |497-5002-1-ND NEW! 5.64 49.12 365.75) 2780.00/1,000) STB21NM6ON 30 | 600/03! 98s |497-3530-1-ND 405 910  70.00/ 930.00/2,500| STStHNKeo 
600 |20| 0.17 |497-5003-1-ND NEW! 5.82 53.13 419.98) 3226.001,000) STB25NMGON 
800 10.5] 0.75 | 497-4320-1-ND 3.19 27.73 206.50] 1569.00/1,000| STB12NK80ZT4 Maxze7 
800 | 11] 0.4 | 497-4319-1-ND 6.44 58.80 464.80] 3570.00/1,000] STB11NM80T4 100 | 140) 0.011 | 497-3267-5-NDt 13.00 120.25 910.00 —| STY140NS10 
BPA 300 | 60 | 0.045 | 497-4432-5-NDt 7.29 66.57 526.22 —| STY6ONK30Z 
7 | 500 | 60| 0.05 | 497-2775-5-NDt 17.00 157.25 1190.00 —| sTY6oNMs0 
24 | 38 | 0.0135 | 497-3160-1-ND 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500| STD3aNHO2LT4 600 | 60 | 0.055 | 497-3268-5-ND# 15.56 143.93 1089.20 —| styeonmeo 
24 | 40} 0.011 | 497-4104-1-ND 143 12.35 95.00) 1262.50/2,500| STDSSNH2LLT4 900 | 28) 0.26 | 497-4431-5-ND¢ 13.80 12765 966.00 —] stysonkaoz 
24 | 60} 0.008 | 497-3165-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500| STD70NHO2LT4 
24 | 60 | 0.0048 | 497-4100-1-ND 246 18.00 151.20] 2340.00/2,500] STD100NHO2LT4 ictal dest 
24 | 80 | 0.005 | 497-4105-1-ND 2.34 19.50 163.80] 2535.00/2,500| STD9S5NHO2LT4 9 | 60 |0.20] 5 | 497-3111-1-ND 52 4.00 28.80) 408.00/3,000 | 2N7002 
30 ]17] 0.05 |497-3155-1-ND 1.16 10.08 77.50] 1030.00/2,500| STD17NFO3LT4 T0-92 
30 | 30} 0.025 | 497-3157-1-ND 1.95 16.25 136.50) 2112.50/2,500| STD3ONFO3LT4 i0| 60 03s] 5 | 497-3110-NDT 2 400. 28.80 —Ten7o00 
30 | 35 | 0.0195 | 497-2475-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500| STDS5NF3LLT4 
30 | 60 | 0.0095 | 497-2476-1-ND 1.84 15.93 122.50] 1630.00/2,500| STDBONFSLLT4 IPA T O22! 
30 | 80 | 0.0055 |497-4749-1-ND NEW! 1.65 = 13.75 115.50] 1787.50/2,500| STD100NO3LT4 1 24 | 50 | 0.0105 | 497-3519-5-NDt 1.50 13.00 100.00 —) STDSONHO2L-1 
60 [12] 04 |497-2487-1-ND 81 6.48 45.00] 642.50/2,500] STD12NFO6LT4 30 | 60 | 0.009 | 497-3164-5-ND+ 1.35 11.70 90.00 —| STDEONHOSL-1 
60/12] 04 |497-3154-1-ND 94 813  62.50| 832.50/2,500) STD12NFO6T4 PowerS0-10 
60 | 24) 0.07 eoene DO sete 8200) salo0 cone ela Noel 44 | 20 |160] 0.0026 | 497-3261-1-ND 6.48 56.40 420.00] —2016.00/600| STV160NFOZL 
60 | 35) 0.028 ee lganD TST Ral OB! 80:80) «68 00/2300 | STOSONRIGLT 30 | 160] 0.0028 | 497-3252-1-ND 5.75 52.50 415.00) 1950.00/600| STV160NFO3L 
60 | 35 | 0.024 | 497-3159-1-ND 1.58 13.65 105.00) 1397.50/2,500| STD35NFO6T4 
75 | 40| 0.024 |497-4334-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500] STD45NF7574 20r2e 
gg | 100 [13] 0.13 |497-3153-1-ND 1.20 10.40 80.00) 1065.00/2,500] STD1ONF10T4 30/65) 0.05 | 497-4525-1-ND 1.50 13.00 100.00| 2128.00/4,000) STNA4NFOSL 
100 | 25) 0.035 | 497-3156-1-ND 113 9.75 75.00) + 997.50/2,500| STD25NF10LT4 60 | 4) 04 | 497-3177-1-ND 113 9.75 75.00} 1596.00/4,000) STNSNFO6L 
20015 | 07 |497-4335-1-ND 4.05 910  70.00/ 930.00/2.500| sTosN20LT4 60} 4) 01 |497-4764-1-ND NEW! 74 5.94 44.55] 940.00/4,000| STNSNFOS 
200 | 18 | 0.125 | 497-4330-1-ND 1.81 15.70 120.75] 1605.00/2,500| STD20N20T4 13 | 200) 1 | 1.5 | 497-3176-1-ND 1.84 15.93 122.50} 2608.00/4,000) STNIN20 
200 | 22 | 0.105 |497-4653-1-ND NEW! 3.11 27.03 201.25| 3680.00/2,500| STD22NM20NT4 6000.25] 15 (OmseesaiNy Fe 5.76 48.20) 912.00/4,000 | STNINKGOZ 
4o0!3 | 18  |497-2477-1-ND 1.05 910 70.00) 930.00/2500| stosnKaozTa 600 |0.4| 8.5 |497-4668-1-ND NEW! 1.04 8.28 62.10] 1312.00/4,000| STN1HNK60 
500 123| 33. |497-4333-1-ND 464 1420 109.25] 1452.50/2.500| STD3NK50ZT4 800 |0.25] 16 | 497-4669-1-ND NEW! 1.01 8.78 67.50) 1436.00/4,000 | STN1NK80Z 
500 | 3.| 27 | 497-4103-1-ND 98 845 65.00) —865.00/2,500] STD4NKS0ZT4 TSSOP-8 
500 |4.4| 1.5 | 497-3520-1-ND 1.09 9.43 72.50) 1052.50/2,500| STDSNK50ZT4 78] 3015) oon) foRenanin 72580 4347] 916.00/4,000] STCSNFaOV 
500 |7.5] 0.8 )497-3162-1-ND 2.85 23.75 199.50] 3087.50/2,500| STDSNM50T4 pak 
600 | 1 | 8.5 | 497-2483-1-ND 1.04 8.28 62.10) 820.00/2,500| STD1NK60T4 
600 | 2 5 | 497-2485-1-ND 1.05 9.10 70.00) —930.00/2,500] STD1HNC60T4 16 | 40 | 120) 0.0037 | 497-3512-5-ND¢ 2.40 20.00 168.00 —| STB200NFO4-1 
600 |24| 3.6 | 497-4102-1-ND 98 845 65.00) —865.00/2,500] STD3NK60ZT4 PowerFLAT™ (6 x 5) 
600 | 3 | 15 ASGSIGTEEND 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500/ STDSNM60T4 47) 30 | 27] 0.018 [497-4114-1-nD 1.80 15.60 120.00] 1914.00/3,000] STL5ONHSLL 
600) 5 | 1 | 497-3163-1-ND 2.70 22.50 189.00} 2925.00/2,500) STDSNM6OT4 200 | 20) 0.105 | 497-4657-1-ND NEW! 3.11 27.03 201.25] 1530.00/1,000) STL2ONM20N 
700 |1.6| 7 | 497-4331-1-ND 1.51 1310 100.75) 1340.00/2,500] STD2NK70ZT4 
800 |1.0| 16 |497-4751-1-ND NEW! 99 7.92 59.40) _785.00/2,500] STD1NK80ZT4 PowerFEAT® (9:9 <3:3) 
900 |2.1] 6.5 | 497-4332-1-ND 1.51 13.10 100.75] 1340.00/2,500) STD2NK90ZT4 18 | 30 | 8 | 0.015 | 497-4115-1-ND 1.58 13.65 105.00} 1677.00/3,000 | STL8NH3LL 
ISOTOP NEW! ClipPak™ NEW! 
100 ]180] 006 | 497-3166-5-ND+ 4725 405.00 3591.00 —] STE180NE10 19 | 24 | 150] 0.0035 | 497-4750-1-ND 1.82 15.13 127.05] 1967.50/2,500] STD150NHO2LT4 
100 |220] .0055 | 497-3167-5-NDt 35.00 300.00 2660.00 —| STE250NS10 
200 110] 0.024 | 497-2657-5-NDt 35.00 300.00 2660.00 —| STE110NS20FD TSSOP-8 
5A ae . Pi plates pa a Bee a stan 15] 20] 5 | 0.045 | 497-3151-1-ND 90 7.20 54.00] 1140.00/4,000] stcsNF2ov 
: : : ‘ 30 | 6 | 0.030 | 497-3152-1-ND 1.50 13.00 100.00] 2128.00/4,000] STC6NF30V 
560 |48| 0.1 | 497-3170-5-NDt 20.21 173.25 1536.15 —| STE48NM50 
600 | 40} 0.13 | 497-3169-5-ND¢ 30.63 262.50 2327.50 —| sTe4onceo e507 
600 |70| 0.055 | 497-3173-5-ND¢ 35.00 300.00 2660.00 —| STE7ONM60 aa | 20 | 5 | 0.048 | 497-3229-1-ND 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500| STS5DNF20V 
zg | 900 [28 | 0.26 | 497-4996-5-NDE 38.50 330.00 2926.00 —TstesonKooz 30 | 8 | 0.022 | 497-4399-1-ND 1.39 12.03 92.50] 1230.00/2,500| STS8DNH3LL 
900/40) 0.18 (BOTS aeoNes 28.88 247.50 2194.50 —| STE4ONK902D * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ‘+ Bulk packaging + Tube packaging (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 941 


VDSS} Ip |Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. 
yf MOSFETs (Cont.) Fig.| (v) |(A)| (0) | PartNo. 1 10 100 | Pricing* | PartNo. 
VDSS| Ip /Rps(on)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Mfg. 8-SOIC 
Fig.| (V) |(A)| (0) _ | Part No. 110 100 | Pricing* _| Part No. aa | 30 [8/5 |.022/.055] 497-4398-1-ND 158 13.65 105.00] 1397.50/2,500] STS8CSH3OL 
8A 30 | 8 | 0.020 | 497-2470-1-ND 1.31 11.38 87.50| 1247.50/2,500| STS8DNF3LL 60 | 4/3 | .055/.12 | 497-4396-1-ND 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500| STS4C3F60L 
60 | 4 | 0.055 | 497-3226-1-ND 2.10 17.50 147.00) 2275.00/2,500| STS4DNF6OL 
as 600] 3] — | 497-2653-5-ND 139 1203 92.50 —] STGPSNB6OF 
600 | 3) — | 497-2652-5-ND 1.61 13.98 107.50 —] STGP3NB6OFD 
pl |? oo Ree Bee bie 22049 =| STL EREO tn | 800 [14] — | 497-4112-5-ND 169 14.63 112.50 —| sTGP7NB6OKD 
55 | 80) 0.018 |aeeZeeiNay ecbi enn? =ieed =| SIRBORRSS 600 | 20] — |497-5008-5-NDE NEW! 3.51 30.55 227.50 —| sT@P1oNBeosD 
D?PAK 600 | 25) — | 497-4113-5-ND: 1.65 13.75 115.50 —] sTGP7NC6OH 
38 | 60 | 16| 0.125 | 497-4099-1-ND 128 11.05 85.00] 493.00/1,000] sTB16PFO6LTA 600 [60 | — [eigsooane Sit (27.03 201.25 —|STGP2ONGEOV 
BEAR 10-247 
a luli ee aa. oe aiuaals meee nasa 600 [20] 28 | 497-2654-5-ND 5.94 51.70 385.00 —] sT@w20NB60KD 
4B ; WR eB B28: S1UG80) 5 16620029 8 600 |60) — | 497-4356-5-ND 449 36.50 271.78 —| stew2onceov 
60 |10| 0.20 | 497-2456-1-ND 1.08 8.64 64.80 —855.00/2,500] sTbtoPFo6T4 oa| 600 |60| — \Bonmeertennn Aas’ “Aight 9017s 2c here NODHeadutl 
8-SOIC 600 |60| — | 497-5009-5-NDt NEW! 5.00 43.48 323.75 —] stawsonceow 
8A | 20 | 5 | 0.055 | 497-4758-1-ND NEW! 1.57 13.59 104.50] +1390.00/2,500| STSSDPF20L 600 | 80 | — _ | 497-4358-5-ND: 6.88 62.79 496.34 —|STGW4ONC6OV 
8B} 20 | 5) 0.10 | 497-3230-1-ND 1.08 8.64 64.80] — 855.00/2,500) STS5PF20L D2PAK 
8B | 30 | 5 | 0.08 | 497-3231-1-ND 1.59 13.25 111.30] | 1722.50/2,500] STS5PF30L 18 |20| — | 497-4349-1-ND 3.42 29.73 221.38} 1682.00/1,000| STGBIONB40LZ74 
8B | 30 | 7 | 0.021 | 497-3233-1-ND 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500| STS7PF30L 20/40) — |AB7eAS5iSICND: 3.73 32.43 241.50) 1885.00/1,000) STGB2ONB41LZT4 
sb} 30 |10| 0.014 | 497-4120-1-ND 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500| STS10PF30L 350 )20) — ee SOL 12008: “22.80 — | SIGB20NBB2LZ 
ac| 20 \2s| oo res Fair GEGh ieee) desnuda che and ga | 425. {20} — | 497-4106-1-ND 3.56 31.02 231.00] 1756.00/1,000] STeB10NB37LZT4 
oll : : ; ae soo | 3 | —_ | 497-2449-1-ND 1.61 13.98 107.50 —| sTasaneeorDT4 
SOTas60 600 [14] — | 497-4107-1-ND 1.80 15.00 126.00] 810.00/1,000| ST€B7NBGOHDT4 
12| 20 | 3 | 0.135 | 497-3236-1-ND 1.09 943 72.50) 1158.00/3,000] sTr4Pr20v 600 | 25) — | 497-4108-1-ND 159 13.25 111.30] 716.00/1,000] steB7NCBoHDTA 
$07-223 00 }30} — | 497-4350-1-ND 2.07 17.25 144.90] 932.00/1,000] STeB12NBGOKDT4 
13| 20 | 5] 0.08 ]497-4364-1-no 1.04 8.28 62.10] 1312.00/4,000] STNSPF20V DPAK 
60 |25] 0.20 | 497-4116-1-ND 94 843 62.50) 1332.00/4,000] sTNSPFOS 600] 3] — | 497-2450-1-ND 1.39 12.03 92.50] +1230.00/2,500] STED3NBGOFT4 
OS S0Ie 4a| 600 |14; — | 497-4110-1-ND 173 14.95 115.00] 1530.00/2,500] SteD7NB6OKTA 
600 |25} — | 497-4111-1-ND 1.62 13.50 113.40) 1755.00/2,500] STeD7NC6OHT4 
sc| 30 | 5 | 0.055 | 497-4397-1-ND 165 14.30 110.00] 1462.50/2,500] STS4DPFS30L 4900/10 | — [Meameoeinin f° 4408> 4451601 830. 0010:500 | ST@DENE 208713 
Dual P-Channel TO-220FP 
8-SOIC gq | 600 10) — | 497-4354-5-NDE 1.80 15.00 126.00 —] STGF7NC6OHD 
ga | 30 | 4] 0.08 | 497-3228-1-ND 165 13.75 115.50) 1787.50/2,500] STS4DPF30L 1200) 6 | —_ | 497-4353-5-ND+ 207 17.25 144.90 —] ST@FSNC120HD 
60 | 3 | 0.42 |497-4123-1-ND 143 1235 95.00] 1262.50/2,500] STS3DPF6OL 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ Bulk packaging + Tube packaging 


ON Semiconductor™ 


Fig. 1 — TO-220AB 


Fig. 5 — SOT-23 
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Fig. 11 — SC-89 


Fig. 2 — TO-92 
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Fig. 3 — TO-251A 


Fig. 7 — SOT-323, SOT-416 
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Fig. 4 — 8-SOIC A. 
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Fig. 9 — DPAK 
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Fig. 10 — D2-PAK 
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RDS RDS 
VDS | (on) 1D | IDM | PD |Digi-Key Pricing Tape and Reel* VDS | (on) ID | IDM | PD |Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Fig.| (V) | (0) | (A) | _(A)_| (W) [Part No. 10 100 250 | Size | Pricing Fig.| (V) | (0) | (A) | (A) _|(W) [Part No. 10 100 250 | Size | Pricing 
2c | 200] 6.4 | .250 | .500 |.350 | BS107AGOS-NDO 3.65 26.24 49.21 | — = 

TO-92 TO-220AB 

2a] 60 | 5 2 5 |.350|2N7000RLRAGOSCT-NDO 3.48 24.46 44.48 |2,000| 111.00/M 4 | 24 | 005 | 90 | 200 | 85 | NTPSONO2OS-ND 14.63 112.50 236.25 | — = 
2c] 60 | 5 0.5 | —_ |.350|BS170RLRAOSCT-ND 3.75 27.00 50.63 |2,000| 126.00/M 24 | 008 | 65 | 160 | 1.86 | NTP65NO2ROS-ND 12.50 105.00 21875 | — -— 
2c | 60 5 0.5 —_| 350 |BSIZORERSSOSC NDS) 8.75 27.00 50.63 |2,000| 135.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © NEW! RoHS Compliant (Continued) 


942 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


RDS 
- i vos| (on) | 1D | 1DM | PD |Digi-Ke Pricin Tape and Reel” 
ON Semiconductor MOSFETs (Cont.) Fig. | (V) _ (ay) | (a) | (W) ait O ih 2 (GE Pricing 
SOT-23 
ais 8 | 052 | 37 | 11 | 96 |NTR2I01PTIGOSCT-ND 3.89 2919 58.38 |3,000| 146.00/M 
mn a ; 20 | 085 | 24 | 75 |.73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 4.16 29.92 56.09 /3,000| 141.00/M 
a TG o a ta hs ae . iia = = 58 | 20 | 350 | 750 | 2 |.400|MGSFIPO2LTIOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000 150.00/M 
os | oose | 75 | 295 | 20a INTERENTEROSRG MiGs 08 OD, 5080 | = = 50 | 10 | 130 | 520 | 295 | BSSB4LT1OSCT-ND 3.18 22.05 39.75 |3,000| 62.00/M 
1 | 28 | ccc: | a | 190 | 00 |MReNRenants 146s 493.26. “99698 50 | 10 | 130 | 520 |.225|BSS84LTIGOSCT-NDO 3.18 22.05 39.75 |3,000| 85.00/M 
1o0| 022 | 10 | 35 | 40 |MTP1ON1OELOS-ND 1268 97.50 204.75 SOT225 
TO.D5IA 7] 8] 10 | 14 | 30 | 29 |wts2toiPTigoscT-ND 4.00 30.00 60.00 [3,000] 150.00/m 
20 | 22 | 300 | .750 |.150|mMBF2202PTIOSCT-ND 3.47 24.95 46.78 |3,000| 118.00/M 
24] 005 | 80 | 200 | 75 |NTDSONO2-0010S-ND 11.26 86.63 181.91 S0T-363 
oe ee Oe ee pemeiuemm 103 92.50 194.25 12 | 06 | 27 | 80 |.625|NTJSSISIPTIGOSCT-ND 4.36 31.39 58.86 [3,000 148.00™M 
g | 25 | 0704 | Oe CoN 423 31.18 68.46) — = 138) oy | 06 | 33 | 10 | 1.0 |ntusaisipTioscr-ND 3.93 29.46 58.92 |3.000 | 147.007M 
25 | 0056 | 70 | 96 |521)NTD7ONOSR-O010S-ND 9.20 70.75 148.58 SoT-4ié 
26) 0126 | 40 | 80 41.7 NS O44 48.83 102.98 | — = 7 | 20 | 36 | 760 ] 1.0 |.301|NTASTSIPTIGOSCT-ND 3.86 27.76 52.04 13,000] 131.00™M 
25 | 032 | 23 | 40 | 22.3)NTD23NO3R-0010S-ND 6.03 45.23 96.31 $0.89 
eS Ole 11] 20] 36 | 760 | 1.0 |.301|NTEAI51PTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 |3,000| 150.00/M 
4a] 40 | 08 | 34 | 40 | 2 |MMDFSNO4HDR2OSCT-ND 10.08 77.50 162.75 |2,500| 412.00/M TSOrse 
28 | 0098 | 14 | 40 | 25 |NTMS4503NR20SCT-ND 15.93 122.50 257.25 |2.500| 652.00/M a] 30) 411 37] 45 1125 INTGSAIT1PTIGOSCTNDID 6.64 51.30 100.25 13,000] 271.0om 
4c | 30 | .0175 | 96 | 50 |1.56|NTMS4404NR20SCT-ND 12.03 92.50 194.25 | 2,500] 492.00/M ChipFET 
30 | 01 | 115 | 40 | 1.56/NTMS4700NR20SCT-ND 13.75 115.50 240.63 | 2.500] 715.00/M 728) 20) a] 32 1 43 44 TNBOETEUSU NON “0.75 75.00 75750 13.000 a90. 00m 
SOT-23 tac} 30 | 075 | 44 | 30 | 1.3 |NTHS4111PTIGOSCT-ND 9.10 70.00 147.00 | 3,000 | 372.00/M 
20] 08 | 32 | 10 ]1.25]NTRASOINTIGOSCT-ND 416 29.92 56.09 |3,000| 141.00/M Micro8 
20 | 1 | .300 | .750 | .225 )MMBFO2O1NLTIOSCT-ND 3.76 27.04 50.69) — - 15] 20] 09 | 33 | 10 | 142] NTTDA401FR2OSCT-ND 943 72.50 152.25 |4,000| 386.00/M 
20 | 090 | 750 | 2 |.400/M@SFINo2LTIOScT-ND 4.00 30.00 60.00) — = SOT-563 
30 14 2.0 6.0 | .73 | NTR4503NT1GOSCT-ND 4.16 29.92 56.09 | 3,000) 141.00/M 16B| 20 415 86 4 17 | NTZS3151PTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 |4,000] 180.00/M 
5p | 30 | 100 | 750 | 2 |.400|MGSFINOSLT1OScT-ND 3.40 25.50 51.00 | — = Dual P-Channel 
50 | 35 | .200 | .800 | .225/BSS1S8LT1GOSCT-NDO 258 17.89 32.25 |3,000| 69.00/M ChipFET 
60 | 7.5 | 115 | .800 | .225 | 2N7002LT1OSCT-ND 1.86 12.09 20.93 | — — 12a] 20] 155 ] 21 | 7.0 | 1.1 |NTHD4401PT3GOSCT-ND 10.40 80.00 168.00 ]10,000] 400.00/M 
co | 75 | 115 | 800 | 225 )2N7002LTIGOSCT-NDO 1.87 12.16 21.04 |3,000] 44.00/M SOT-363 
100| 6 0.17 | 0.68 | .225 | BSS123LT10SCT-ND 274 18.98 34.22 | — = 13a] 8 | 03 | .775 ] 1.2 | .27 |NTJD2152PTIGOSCT-ND 4.39 32.91 65.82 | 3,000 165.00/M 
100} 6 | 0.17 | 0.68 |.225|BSS123LTIGOSCT-NDO 2.74 18.98 34.22 |3,000] _73.00/M 20 | 26 | .88 | 30 |.272|NTUD4152PTIGOSCT-ND 5.60 42.00 84.00 /3,000| 210.00/M 
SOT-223 SOT-563 
6 | 42 | 068 | 14 | — |1.25]NIFSOOSNTIOSCT-ND 12.35 95.00 199.50] — = 164] 20] 09 | 43 | .75 | 25 |NTZDS152PTIGOSCT-ND 5.40 40.50 86.25 | 4,000| 214.00™M 
sor.s23 
7] 30] 15 | .27 | .20 | 33 [NTS400INTIGOSCT-ND 4.16 29.92 56.09 [3,000] 141.007 8-SOIC 
SOT-416 4B | 30 |.07/20| 4.1/3 ] 21/15] 2 |MMDF2COSHDR2OSCT-ND 12.35 95.00 199.50 | 2,500 | 505.00/M 
z | 20 | 1.5 | .238 | .714 ] .30 [NTAAOOINTIGOSCT-ND 3.25 23.40 43.88 | 3,000] 111.00/M ChipFET 
20 | 23 | 915 | 13 | 30 |NTAMSaNTIGOSCTND 3.56 25.63 48,06 |3.000/ 121.00/M 12A] 20 ].08/.08 | 2.9/3.2] 12/13] 1.1 |NTHD3100CTIGOSCT-ND 9.75 75.00 157.50 | 3,000 | 399.00/M 
Sca0 SOT-363 
i) 20) a3] 916 | 43] 20 IRRERIENGRESSGUNIONN 4.00 a000 e000 [3.0001 4s000m 13A | 20/8 [375/.30|.63/775| 1.2 | 27 |NTJD4105CTIGOSCT-ND 6.84 51.30 109.25 | 3,000| 271.00/M 
esore SOT-563 
ERE EGEE EGE Gc cross EGE ERSEAROIE TT 16A| 20 | 55/9 | 54/43 |15/75| 25 |NTZDS155CTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 | 4,000| 180.00/M 
nan JFET 
24] 005 | 80 | 200 | 75 |NTDSONO2T4OSCT-ND 11.26 86.63 181.91 |2.500| 461.00/M 
24 | 0037 | 110 | — |925)NTD110NO2RT4OSCT-ND 14.08 108.28 227.38 | 2.500] 576.00/M Vos | Vas | IGF | Po | Vier) Digi-Key Pricing 
25 | 0704 | 14 | — |208)NTDI4NO3RT40SCT-ND 3.92 29.37 58.74 | 2,500] 147.00/M Fig. | (v) | (v) | (ma) | (mw) | ss Part No. 1 10 100 
25 | 0126 | 40 | 80 | 41.7/NTD4ONOSRT40SCT-ND 6.44 48.33 102.93 | 2,500 — JFET Depletion Mode 
[25 | 032 | 23 | 40 | 223|nTD2sNOsRT4OSCT-ND 6.03 45.23 96.31 |2,600| 239.00/M ee 
24| 008 | 60 | — | 48 |NTDGONO2RT4OSCT-ND 894 67.04 142.77 |2,500| 354.00/M ee as aa Rae Ei aa rr 
42 | 029 | 33 | — | 64 |NIDSOOINTA4OSCT-ND 14.75 123.90 258.13 | 2.500] 767.00/M BB oe | coe (an: [aga ‘see iineoee i pee pares 
42 | 051 | 20 | — | 13 |NIDSoo3NT4OSCT-ND 12.51 96.25 202.13 | 2.500] 512.00/M 
59 | 181 | 9 | 35 |288)NID9NOSCLT40SCT-ND 5.60 42.00 84.00 | 2.500] 210.00/M TRIE 
200| 460 | 6 | 18 | 50 |MTD6N20ET4OSCT-ND 32.50 250.00 525.00 | 2,500) 1280.00/M Tall ea, fee ae ice Lae Tape and Reels 
D2-PAK Fig. | (A) | Max.(V) | (V) | (W) JPart No. 10 100 250 Size | Pricing 
28 | 0061 | 85 | 190 | 80 |NTB85NOST40SCT-ND 15.50 130.20 271.25] 800] 540.00 EE ees 
24| 005 | 90 | 200 | 85 /NTB9ONOZT4OSCT-ND 14.63 112.50 236.25) 800] 597.60 607.23 
10| 24 | 008 | 65 | 160 |1.86|NTBESNO2RT4OSCT-ND 12.50 105.00 218.75 | 800] 600.00 es 30 | oa5 WHNERISCSIR TEIN 2.00 4057 3774] a0co | tosuom 
24 | 0037 | 125 | — |272]NTB125NO2RT4OSCT-ND 13.75 115.50 240.63) 800] 660.00 cyt | 2 ‘os | 200 (AMC cq cca anal anon! 119.00 
25 | .0056 | 75 | 225 | 2.08 | NTB7SNO3ROS-ND 13.65 105.00 220.50| — = ~ jo] 4 os | 25 TT otco anol del 
ChipFET 
tac] 30 | 05 | 49 | 20 | 1.3 |NTHS4501NTIGOSCT-ND 9.10 70.00 147.00 |3,000| 372.00/M : a es ee ee ae ee pi ~ - 
SOT-363 
138] 25 | 35 | 1.0 | 37 | .63 |NTJS4405NTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000] 150.00/M Oo | 6 | 28 | 225 IMB OTMOSGTGNEE 2.60 21.00 42.00) 3,000] 118.00/M 
CRDEET oor} -6 | -25 | .310 ]2N54570S-ND 350 25.20 47.25] — = 
yaa) 20] 075 | 34 | 10 [113] NTHDA508NTIGOSCT-ND 5.85 45.00 94.50 ]3,000] 239.00/M ‘i oe : . ste ae pie ies ~ z 
30 | 14 | 29 | 10 |1.13/NTHD4S02NTIGOSCT-ND 10.40 80.00 168.00 /3,000) 426.00/M : 4 : ; ; 
eOTG6s oos| -6 | -25 | .350 |2N54860s-ND 3.50 25.20 47.25] — = 
azn) 20] 375 | 63 | 12 | 27 [NTJDAAOINTIGOSCT-ND 380 28.47 56.94 3,000] 142.00/M 008 | 6 | 25 | 350 [ANessoGOs sno 8.56 25.63" 48.06) = 
30 | 1.5 | .25 | .60 |.272|NTJD4001NTIGOSCT-ND 5.76 43.20 92.00 |3,000] 228.00/M TSOP-6 
TES0bG 3B | — |] 20 | 15 | .66 |NUD3O48MTIOSCT-ND 10.44 78.30 166.75] 3,000] 413.00/M 
14] 20 | 019 | 75 | 90 |152|NTODS1S4ZR20SCT-ND 15.93 122.60 257.25 [4,000] 652.00/| | [jay 9-797 
SOT-563 SOT-23 
16A} 20 | .55 54 1.5 | .25 |NTZD3154NTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 | 4,000] 180.00/M 5A__| .007 6 30 | .225 |MMBFJI75LTIOSCT-ND 2.80 21.00 42.00} 3,000 | 119.00/M 
8-SOIC -.001 40 | .350 ]2N54600S-ND 3.50 25.20 47.25] — = 
4D] 20 | 075 | 56 | 30 | 25 |MMSFSPO2HDR2OSCT-ND 10.89 83.75 175.88] — = -.001 40 | .350 |2N5460G0S-NDO 3.56 25.63 48.06] — = 
TO-220AB 2D | 002) 75 | 40 | .350 |2N54610s-ND 3.50 25.20 47.25] — = 
; | 100] 300 | 12 ] 28 | 75 mTPi2P100s-no 15.00 126.00 262.50] — = -002| 7.5 | 40 | .350 |2N5461G0S-NDO 3.56 25.63 48.06] — 2 
500 6 _ 6.0 | 75 | MUR2EBOEOS:No 20.00 168.00 350.00 | — = * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © NEW! RoHS Compliant 
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Diodes-Bridge Rectifiers 
Peak 
Max. Forward Max. Typ. 
Max. Peak Surge Instant. Reverse Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Avg. Rect.| Reverse | Current | Forward | Recovery | Junction Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| Package |Current (A) |Voltage (V)|8.3ms (A) |Voltage (V) | Time (uS) | Temp. (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3 5,500 
Silicon Diode 
50 30 11 30 -50 ~ 175 1N4001/4GICT-ND — 69 5.52 1N4001/4GITR-ND _ 28.00/M 
100 30 11 30 -50 ~ 175 1N4002/4GICT-ND _ 69 = 5.52 1N4002/4GITR-ND _ 28.00/M 
200 30 11 30 -50 ~ 175 1N4003/4GICT-ND _ 69 = 5.52 1N4003/4GITR-ND _ 28.00/M 
1 DO-41 1.0 400 30 11 30 -50 ~ 175 1N4004/4GICT-ND _— 69 = 5.52 1N4004/4GITR-ND = 28.00/M 
600 30 11 30 -50 ~ 175 1N4005/4GICT-ND _ 69 = 5.52 1N4005/4GITR-ND = 28.00/M 
800 30 11 30 -50 ~ 175 1N4006/4GICT-ND _ 69 = 5.52 1N4006/4GITR-ND = 28.00/M 
1000 30 11 30 -50 ~ 175 1N4007/4GICT-ND = .69 6.52 1N4007/4GITR-ND. = 28.00/M 
50 200 1.2 = -50 ~ 170 1N5400/4GICT-ND 43 3.15 22.88 1N5400/4GITR-ND 143.00/M —= 
100 200 1.2 _ -50 ~ 170 1N5401/4GICT-ND A3 3.15 22.88 1N5401/4GITR-ND 143.00/M = 
200 200 1.2 _ -50 ~ 170 1N5402/4GICT-ND 43 3.15 = 22.88 1N5402/4GITR-ND 143.00/M — 
2 | DO-201AD 3.0 400 200 1.2 = -50 ~ 170 1N5404/4GICT-ND 43 3.15 22.88 1N5404/4GITR-ND 143.00/M — 
600 200 1.2 i -50 ~ 170 1N5406/4GICT-ND 43° 3.15 22.88 1N5406/4GITR-ND 143.00/M = 
800 200 1.2 = -50 ~ 170 1N5407/4GICT-ND 43 3.15 22.88 1N5407/4GITR-ND 143.00/M = 
1000 200 1.2 io -50 ~ 170 1N5408/4GICT-ND 43 3.15 22.88 1N5408/4GITR-ND 143.00/M = 
Schottky Barrier Diode 
20 25 45 = -65 ~ 125 1N5817/4GICT-ND 31 2.28 16.60 1N5817/4GITR-ND _ 79.00/M 
1 DO-41 1.0 30 25 55 = -65 ~ 125 1N5818/4GICT-ND 31 2.28 = 16.60 1N5818/4GITR-ND = 79.00/M 
40 25 60 = -65 ~ 125 1N5819/4GICT-ND 312.28 16.60 1N5819/4GITR-ND ad 79.00/M 
20 80 475 = -65 ~ 125 1N5820/4GICT-ND 74 5.40 39.28 1N5820/4GITR-ND 187.00/M = 
3.0 30 80 500 = -65 ~ 125 1N5821/4GICT-ND 74 540 39.28 1N5821/4GITR-ND 187.00/M = 
40 80 525 = -65 ~ 125 1N5822/4GICT-ND 74 5.40 39.28 1N5822/4GITR-ND 187.00/M = 
9 | p0-201AD 20 150 0.55 = -65 ~ 125 $B520/4GICT-ND AT = 4.03 33.55 $B520/4GITR-ND 215.00/M _ 
30 150 0.55 = -65 ~ 125 $B530/4GICT-ND AT 4.03 33.55 $B530/4GITR-ND 215.00/M _ 
5.0 40 150 0.55 = -65 ~ 125 $B540/4GICT-ND AT = 4.03 33.55 $B540/4GITR-ND 215.00/M _ 
50 150 0.67 = -65 ~ 125 $B550/4GICT-ND 54 464 38.70 SB550/4GITR-ND 248.00/M = 
60 150 0.67 = -65 ~ 125 $B560/4GICT-ND 54 464 38.70 SB560/4GITR-ND 248.00/M = 
Max. Max. Peak Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
Fig. Package Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. if 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 
50 50 1.0 -55 ~ 150 W005G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
100 50 1.0 -55 ~ 150 W01G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
200 50 1.0 -55 ~ 150 W02G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
3 WwoG 1.5 400 50 1.0 -55 ~ 150 W04G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
600 50 1.0 -55 ~ 150 W06G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
800 50 1.0 -55 ~ 150 W08G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
1000 50 1.0 -55 ~ 150 W10G/1GI-ND 61 5.19 43.23 
50 30 1 -55 ~ 165 2KBPO05M/1GI-ND 69 5.89 _ 
100 30 1 -55 ~ 165 2KBPO1M/1GI-ND 69 5.89 _ 
200 30 1 -55 ~ 165 2KBP02M/1GI-ND 69 5.89 — 
4 KBPM 2.0 400 30 1 -55 ~ 165 2KBP04M/1GI-ND 69 5.89 = 
600 30 1 -55 ~ 165 2KBPO6M/1GI-ND 69 5.89 — 
800 30 1 -55 ~ 165 2KBP08M/1GI-ND 69 5.89 — 
1000 30 11 55 ~ 165 2KBP10M/1GI-ND 69 5.89 = 
50 200 11 -50 ~ 150 KBLO05/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
100 200 1 -50 ~ 150 KBLO1/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
200 200 1 -50 ~ 150 KBL02/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
5 KBL 4.0 400 200 1 -50 ~ 150 KBLO4/1GI-ND. 1.69 15.42 141.00 
600 200 1 -50 ~ 150 KBLO6/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
800 200 1 -50 ~ 150 KBLO8/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
1000 200 11 -50 ~ 150 KBL10/1GI-ND 1.69 15.42 141.00 
50 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC6005/1GI-ND 2.45 21.04 175.30 
100 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC601/1GI-ND. 2.45 21.04 175.30 
200 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC602/1GI-ND 2.45 21.04 175.30 
6 GBPC6 6.0 400 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC604/1GI-ND 2.45 21.04 175.30 
600 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC606/1GI-ND. 2.45 21.04 175.30 
800 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC608/1GI-ND 2.45 21.04 175.30 
1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC610/1GI-ND. 2.45 21.04 175.30 
50 200 1 -55 ~ 150 GBPC12005/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
100 200 1 -55 ~ 150 GBPC1201/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
200 200 11 -55 ~ 150 GBPC1202/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
12 400 200 1 -55 ~ 150 GBPC1204/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
600 200 1 -55 ~ 150 GBPC1206/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
800 200 1 -55 ~ 150 GBPC1208/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
1000 200 11 -55 ~ 150 GBPC1210/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
50 300 11 -55 ~ 150 GBPC25005/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
100 300 1 -55 ~ 150 GBPC2501/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
200 300 1 -55 ~ 150 GBPC2502/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
7 GBPC 25 400 300 1 -55 ~ 150 GBPC2504/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
600 300 1 -55 ~ 150 GBPC2506/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
800 300 1 -55 ~ 150 GBPC2508/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
1000 300 11 -55 ~ 150 GBPC2510/1GI-ND 5.51 47.21 393.43 
50 400 1 -55 ~ 150 GBPC35005/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
100 400 1 -55 ~ 150 GBPC3501/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
200 400 1 -55 ~ 150 GBPC3502/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
35 400 400 1 -55 ~ 150 GBPC3504/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
600 400 1 -55 ~ 150 GBPC3506/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
800 400 1 -55 ~ 150 GBPC3508/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
1000 400 1 -55 ~ 150 GBPC3510/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
Peak 
Max. Max. Forward Max. Typ. 
Avg. Peak Surge Instant. Rev. Oper. 
Rect. Rev. Current Forward | Recovery | Junction Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage 8.3ms Voltage Time Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| (A) (v) (A) (Vv) (uS) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 1,800 
Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier — DFS 
200 50 11 5.0 -55 ~ 150 DF02S/27GICT-ND 61 5.19 43.25 DF02S/27GITR-ND 259.50/M _ 
8 1.0 400 50 Well 5.0 -55 ~ 150 DF04S/27GICT-ND 61 5.19 43.25 DF04S/27GITR-ND 259.50/M _ 
600 50 11 5.0 -55 ~ 150 DF06S/27GICT-ND 61 5.19 43.25 DF06S/27GITR-ND 259.50/M = 
Surface Mount Schottky Rectifier — DO-214AC 
9 10 20 30 0.50 0.5 -65 ~ 125 $S12/1GICT-ND 9 1.64 13.63 $$12/1GITR-ND _ 81.75/M 
y 60 30 0.75 0.5 -65 ~ 125 SS16/1GI-ND* 20 1.69 14.05 = =n _ 
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier — DO-213AB 
20 30 0.50 05 “55 ~ 125 SGL41-20/1GICT-ND Al 347. —-28.95 SGL41-20/1GITR-ND 173.70/M = 
10 1.0 40 30 0.50 0.5 -55 ~ 125 SGL41-40/1GICT-ND AL 3.47 28.95 SGL41-40/1GITR-ND 173.70/M _ 
60 30 0.70 0.5 -55 ~ 150 SGL41-60/2GICT-ND Al 3.52 29.35 SGL41-60/2GITR-ND 176.10/M = 
* Bulk Pricing 


944 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


eMeC-Ce Diodes Fig. 1 — DO-15 NEW! 


Micro Commercial Components i] 
Max. re An v Dimensions (mm) | 
Peak F | FSM F Dim. Min. Max. Cathode 
Reverse] @ @ @ Cut Tape 5.80 7.60 A L =— Mark 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape & Reel* McC 2.60 3.60 tl LB 
Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 0.70 0.90 D 
NEW! DO-15 — RoHS Compliant NEW! 25.40 = | 
50 | 20] 60 | 1.0 | RL201-TPCT-ND = a3 3.40 | 4,000 17.00/M | RL201-TP 1 
too | 20] 60 | 1.0 | RL202-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL202-TP 
200 | 20} 60 | 1.0 | RL203-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL203-TP 
400 | 20} 60 | 1.0 | RL204-TPCT-ND a 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL204-TP 
600 | 20] 60 | 1.0 | RL205-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL205-TP Fig. 2— DO-35 
; | 800 | 20] 60 | 1.0 | RL206-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 17.00/M | RL206-TP _ 
tooo | 20 | 60 | 1.0 | RL207-TPCT-ND = 3 3.40 | 4,000 17.00/M | RL207-TP t 
50 | 20] 75 | 0.95 | EGP20A-TPCT-NDE = 4.00 32.00 | 4,000 160.00/M | EGP20A-TP D 
100 | 20] 75 | 0.95 | EGP20B-TPCT-ND+ = 4.00 32.00 | 4,000 160.00/M | EGP20B-TP 
200 | 20 75 | 095) EGP20D-TPCT-NDt = 4.00 32.00 | 4,000 160.00/M | EGP20D-TP Dimensions (mm) 
300 | 20 75 | 1.25 | EGP20F-TPCT-ND+ = 4.00 32.00 | 4,000 160.00/M | EGP20F-TP im. | Min. Max. A 
400 | 20} 75 | 1.25 | EGP20G-TPCT-ND+ = 4.00 32.00 | 4,000 160.00/M | EGP20G-TP 420 
DO-35 — RoHS Compliant = Ae 
2| 20 | —| 15 | 037 | SD103CTPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 10,000 90.00/M | $D103C-TP 540 D 
DO-41 — RoHS Compliant Kk 
20 | 10] 25 | 0.45 | 1N5817-TPCT-ND NEW! a 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5817-TP hee 
30. | 10] 25 | 0.55 | 1N5818-TPCT-ND NEW! = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5818-TP 
40 | 1.0 | 25 | 0.60 | 1N5819-TPCT-ND NEW! = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | 1N5819-TP - 
60 | 1.0] 30 | 0.70 | SR106-TPCT-ND NEW! = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | SR106-TP Fig. 3 — 0-41 
80 | 1.0 30 | 0.85) SR108-TPCT-ND NEW! = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | SR108-TP 
too | 1.0 | 30 | 0.85 | SR1010-TPCT-ND NEW! = 2.00 16.00 | 5,000 80.00/M | $R1010-TP 
50 | 1.0] 30 | 0.95 | EGP10A-TPCT-NDt NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10A-TP 
1o0 | 1.0} 30 | 0.95 | EGP10B-TPCT-ND+ NEW! a 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10B-TP Dimensions (mm) 
200 | 1.0} 30 | 095) EGP10D-TPCT-ND+ NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10D-TP im] Min. Max: 
300 | 1.0 | 30 | 1.25) EGP1OF-TPCT-ND+ NEW! = 2.25 18,00 | 5,000 90.00/M | EGP1OF-TP ag 6.0 |] cans 
400 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP10G-TPCT-ND+ NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | EGP10G-TP 200 270 Mark 
3 | 50 | 10] 30 | 71 | 1N4001-TPMSCT-ND = rr 340 | 5,000 17.00/M | 1N4001-TP 0.70 0.90 
too | 1.0] 30 | 14 | 1N4002-TPMSCT-ND — 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4002-TP 2540 — - 
200 | 1.0) 30 | 1.1 | 1N4003-TPMScT-ND a 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4003-TP 
400 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4004-TPMSCT-ND a 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4004-TP ie 
600 | 1.0} 30 | 1.1 | 1N4005-TPMSCT-ND — 3 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4005-TP 
soo | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4006-TPMSCT-ND a 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4006-TP 
tooo | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4007-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 17.00/M | 1N4007-TP Fig. 4—DO-201AD NEW! 
20. | 20] 50 | 0.55 | SR202-TPCT-ND NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | SR202-TP 
30 | 20] 50 | 0.55 | SR203-TPCT-ND NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | $R203-TP T | 
40 | 20] 50 | 0.55 | SR204-TPCT-ND NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | $R204-TP D 
60 | 20] 50 | 0.70 | SR206-TPCT-ND NEW! = 2.25 18,00 | 5,000 90.00/M | $R206-TP 
80 | 20] 50 | 0.85 | SR208-TPCT-ND NEW! _ 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | $R208-TP Ohranstons (ay | 
too | 20 | 50 | 0.85 | $R2010-TPCT-ND NEW! = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M | $R2010-TP im | Min Max] a LU Gainnae 
NEW! DO-201AD — RoHS Compliant NEW! 9.50 “— Mark 
50 | 30 | 200| 1.0 | 1N5400-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5400-TP 6.40 tye 
too | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5401-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5401-TP 1.20 7 
200 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5402-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5402-TP = | 
4 | 400 | 3.0] 200 | 1.0 | 1N5404-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5404-TP ttc 
600 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5406-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5406-TP om 
800 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5407-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5407-TP 
1o00 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5408-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 60.00/M | 1N5408-TP - - 
NEW! DO.201AE — RoHS Compliant NEW! Fig:'S'——DO-201E ew = 
50 | 3.0] 125 | 0.95 | EGP3OA-TPCT-NDt = 5.00 40.00 | 1,250 200.00/M | EGP30A-TP i 
1o0 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30B-TPCT-ND+ a 5.00 40.00 | 1,250 200.00/M | EGP30B-TP D 
5 | 200 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30D-TPCT-ND+ = 5.00 40.00 | 1,250 200.00/M | EGP30D-TP 
300 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP3OF-TPCT-ND+ = 5.00 40.00 | 1,250 200.00/M | EGP3OF-TP Dimensions (mm) 
400 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP30G-TPCT-NDt = 5.00 40.00 | 1,250 200.00/M | EGP30G-TP im] Min. Max: A L Baines 
DO-214AA 9.50 = Mark 
20 | 10] 30 | 045 | SMB5817MSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 210.00/M | SMB5817 (SK12) on | AH 
40 | 1.0] 30 | 0.60 | SMB5819MSCT-ND 42 3.78 3150)  — — | sipset9 (Sk14) : 
50 | 1.0] 30 | 072) SMBSR105MSCT-ND 56 5.04 4200 | — — | SMBSR105 (SK15) D 
80 | 1.0 30 | 085) SMBSR108MSCT-ND 56 5.04 4200 | — — | SMBSR108 (SK18) 4 
6 | 100 | 1.0| 30 | 0.85 | SMBSR1010MSCT-ND 64 5.76 48.00 | — — | _SMBSR1010 (SK110) ~ 
400 | 20] 50 | 115 | S2GMSCT-ND = 2.25 18.00 | — —| s26 
600 | 20] 50 | 115) S2JMSCT-ND a 2.25 18.00 | 3,000 90.007 | $2J - 
800 | 20] 50 | 1.15) S2KMSCT-ND = 2.25 1800 | — — | 2k Fig. 6 — DO-214AA, SMT 
1o00 | 20 | 50 | 1.15 | s2MMScT-ND = 2.25 18.00 | — —| som 
DO-214AA — RoHS Compliant Dimensions (mm) ll 
20 | 10] 30 | 0.45 | SK12-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 174.00/M | SK12-TP Dim. | Min. Max. 
30 | 10] 30 | 0.55 | Sk13-TPMSCT-ND 40 3.60 30.00 | 3,000 166.00/M | SK13-TP A | 198 2.95 
40 | 1.0] 30 | 0.60 | Sk14-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 174.00/M | SK14-TP Bo} 1.90 2.25 
50 | 1.0] 30 | 0.72 | SK15-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 232.00/M | SK15-TP ¢ 0.05 0.20 
60 | 10] 30 | 0.72 | SK16-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 232.00/M | SK16-TP D — 0.51 
so | 1.0| 30 | 085 | Skt8-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 232.00/M | SK18-TP alee 
too | 1.0 | 30 | 0.85 | $K110-TPMSCT-ND 64 5.76 48.00 | 3,000 266.00/M | SK110-TP G. |Last sles 
20 | 20 50 | 0.55 | SK22-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | SK22-TP H | 406 457 
30. | 20] 50 | 0.55 | Sk23-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | SK23-TP J [330 3.94 
40 | 20) 50 | 0.55 | SK24-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | Sk24-TP 
50 | 20] 50 | 0.70 | SK25-TPCT-ND NEW! _ 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | SK25-TP 
60 | 20] 50 | 0.70 | Sk26-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | SK26-TP Fig. 7 — DO-214AB, SMT 
6 | 80 | 20] 50 | 085 | Sk28-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | Sk28-TP 
too | 20 | 50 | 0.85 | $k210-TPCT-ND NEW! = 6.50 52.00 | 3,000 260.00/M | SK210-TP Dimensions (mm) 
50. | 20] 50 | 1.15 | S2A-TPMSCT-ND a 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | S2A-1P Dim. | Min. Max. 
too | 20] 50 | 1.15 | s2B-TPMSCT-ND pa 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | $2B-TP A | 200 262 
200 | 2.0) 50 | 1.15 | S2D-TPMSCT-ND _ 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | S2D-TP B 2.75 3.25 
400 | 20] 50 | 115 | $2G-TPMSCT-ND - 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | S2G-TP C | 0.050+ 0.203 
600 | 20] 50 | 115) S2J-TPMSCT-ND a 3.00 24.00 | 3,000 120.00/M | $2J-TP ? Ae a 
soo | 20| 50 | 115 | S2k-TPMSCT-ND — 3.00 24.00 | 3,000 120.00/M | S2K-TP al ee 
tooo | 20 | 50 | 1.15 | S2M-TPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 120.00/M | S2M-TP || eer Pt 
20 | 30 | 100 | 0.50 | SK92B-TPCT-ND NEW! = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK32B-TP J | 559 622 
30 | 30] 100 | 0.50 | SK33B-TPCT-ND NEW! _ 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK33B-TP : 
40 | 3.0 | 100 | 0.50 | Sk348-TPCT-ND NEW! — 750 60.00 | 3,000 |  300.00/M | Sk34B-TP TAs intel Sanh eonl 
50 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK35B-TPCT-ND NEW! = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/m | SK35B-TP 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + Glass Passivated (Continued) 
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Fig. 8 — DO-214AC NEW! 
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icro Commercial Components 


Diodes (Cont.) 


* For Tape and Reel part number, 


, change CT-ND to TR-ND 


+ Glass Passivated 


mae le |lesm | Ve Dimensions (mm) 
Reverse| @ @ @ Cut Tape Dim. Min. Max. 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C | Digi-Key Pricing Tape & Reel* Mcc “ 13 oo 
Fig.} (V) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Size Pricing | PartNo. ell) oo 090 
60 | 3.0] 100 | 0.75 | SK36B-TPCT-ND NEW! = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK36B-TP D — 0.51 
6 | 80 | 3.0] 100 | 0.85 | SK38B-TPCT-ND NEW! _ 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK38B-TP E | 089 1.40 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310B-TPCT-ND NEW! = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK310B-TP 6 or a 
DO-214AB H | 406 457 
50 | 3.0] 100 ] 1.20] S3AMSCT-ND = 5.00 40.00 = —] S3A J 2.57 2.84 
400 | 3.0 | 100 | 1.20] S3BMSCT-ND - 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | S3B 
200 | 3.0 | 100 | 1.20) S3DMSCT-ND - 5.00 40.00 — —| s30 
800 | 3.0 | 100 | 1.20) S3KMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | S3K 
7 {1000 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3MMSCT-ND —_ 5.00 40.00 —_ — | s3m Fig. 9 — MELF, SMT 
20 | 3.0] 100 | 050 | SK32MSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 315.00/M | SK32 
40 | 3.0) 100 | 0.50 | SK34MSCT-ND 72 6.48 54.00 _ — | sk34 
50 | 3.0) 100 | 0.75 | SK35MSCT-ND 72 6.48 54.00 = — | sk35 
80 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK38MSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 315.00/M | SK38 
DO-214AB — RoHS Compliant — Gathods Mark 
50 | 3.0] 100 | 1.20] $3A-TPMSCT-ND = 7.00 56.00 | 3,000 280.00/M | S3A-TP ' Sa inn) 
400 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3B-TPMSCT-ND — 7.00 56.00 | 3,000 280.00/M | S3B-TP 183 BT 
200 | 3.0 | 100 | 1.20} $3D-TPMSCT-ND - 7.00 56.00 | 3,000 280.00/M | S3D-TP os 056 
400 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3G-TPMSCT-ND _ 7.00 56.00 | 3,000 280.00/M | S3G-TP 2.41 251 
600 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3J-TPMSCT-ND - 9.00 72.00 | 3,000 360.00/M | S3J-TP 
800 | 3.0 | 100 | 1.20} S3K-TPMSCT-ND _ 9.00 72.00 | 3,000 360.00/M | S3K-TP 
7 | 1000 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3M-TPMSCT-ND = 9.00 72.00 | 3,000 360.00/M | S3M-TP 
20 | 3.0 | 100 | 050 | SK32-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 315.00/M | SK32-TP 
30 | 3.0) 100 | 0.50 | SK33-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 455.00/M | SK33-TP 
40 | 3.0) 100 | 0.50 | Sk34-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 455.00/M | SK34-TP 
50 | 3.0) 100 | 0.75 | SK35-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 455.00/M | SK35-TP Fig. 10 — MINIMELF, SMT 
60 | 3.0) 100 | 0.75 | SK36-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 455.00/M | SK36-TP 
80 | 3.0 | 100 | 0.85 | $K38-TPMSCT-ND 1.04 9.36 78.00 | 3,000 455.00/M | SK38-TP 
NEW! DO-214AC — RoHS Compliant NEW! 
50 | 1.0] 30 ]0975] ES1A-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1A-TP 
400 | 1.0] 30 | 0.975) &S1B-TPCT-ND a 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1B-TP Cathode Mark 
200 | 1.0 30 |0975| &S1D-TPCT-ND a 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1D-TP _ Dimensions (mm) a + 
400 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1G-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1G-TP | Min. Max. A 
600 | 1.0) 30 | 1.35 | ES1J-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M ) ES1J-TP 3.40 3.60 i 
800 | 1.0 30 | 1.35 | EStK-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1K-TP tan “aan 
1000 | 4.0 | 30 | 1.60 | ESiM-TPCT-ND a 2.25 18.00 | 3,000 90.00/M | ES1M-TP : ! 
50 | 10] 30 | 4.1 | GS1A-TPCT-ND a 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1A-TP 
400 | 10] 30 | 1.1 | GS1B-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1B-TP 
200 | 10] 30 | 4.1 | GS1D-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1D-TP 
400 | 1.0] 30 | 4.1 | GS1G-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1G-TP 
600 | 10] 30 | 4.4 | GSt1U-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GStJ-TP 
soo | 1.0] 30 | 4.1 | GS1K-TPCT-ND a 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1K-TP Fig. 11 — R-6 
 |_1000_| 1.0 | 30 | 11 | GS1M-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | GS1M-TP 
20 | 1.0] 30 | 045 | $S12-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | SS12-TP 
30 | 1.0) 30 | 0.55 | $S13-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | S$13-TP 
40 | 1.0) 30 | 0.60 | $$14-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | SS14-TP 
50 | 1.0) 30 | 0.70 | $S15-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | SS15-TP 
60 | 1.0) 30 | 0.70 | $S16-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | SS16-TP Dimensions (mm) 
80 | 1.0] 30 | 0.85 | $S18-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 120.00/M | SS18-TP im] Min. Max: 
joo | 1.0 | 30 | 0.85 | $S110-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 420.00/M | $$110-TP 36d 9.14 Cathode 
20 | 3.0 | 100 | 050 | SK32A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK32A-TP 8.64 9.14 Mark 
30 | 3.0] 100 | 0.50 | SK33A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK33A-TP 1.22 1.32 
40 | 3.0] 100 | 050 | SK34A-TPCT-ND — 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK34A-TP 25.40 — 
50 | 3.0] 100 | 0.75 | SK35A-TPCT-ND a 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M ) SK35A-TP 
60 | 3.0] 100 | 0.75 | SK36A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK36A-TP 
80 | 3.0] 100 | 0.85 | SK38A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK38A-TP 
400 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | SK310A-TP 
MEET Fig. 12 — SOD-123 
9 | 200 | 10] 30 | 1.1 | DL4003MSCT-ND = 1.75 14.88 -_ — | dL4003 
MELF — RoHS Compliant os 
50 | 1.0] 30 | 1.1 ] DL4001-TPMSCT-ND _ 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4001-TP HS 
joo | 10] 30 | 14 | DL4002-TPMSCT-ND - 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4002-TP Dimensions (mm) _____ 
200 | 1.0] 30 | 4.1 | DL4003-TPMscT-ND = 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4003-TP Dim. | Min. Max. Cathode Mark 
9 | 400 | 4.0] 30 | 4.1 | DL4004-TpMscT-ND - 1.95 16.58 | 5,000 78.00/M | DL4004-TP A | 355 3.85 
600 | 1.0] 30 | 1.1 | DL4005-TPMScT-ND = 2.10 17.85 | 5,000 84.00/M | DL4005-TP B 255 2.85 
so0 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4006-TPMScT-ND = 2.25 19.13 | 5,000 90.00/M | DL4006-TP | ee 1h 
1000 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4007-TPMSCT-ND - 2.45 20.83 | 5,000 98.00/M | DL4007-TP E | o30°- 078 
MINIMELF — RoHS Compliant G 0.15 = 
200 | 0.25] 1.0 | 1.25 | BAV102TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 80.00/M | BAV102-TP i 2 ae 
to | 250_| 0.25 | 1.0 | 1.25 | _BAVI03TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 80.00/M | BAV103-TP 
20 | 0.35] 15 | 0.37 | LLSD103CTPMSCT-ND = 3.00 24.00 | 2,500 120.00/M | LLSD103C-TP 
75 | 050] — | 1.0 | DL4151TPMSCT-ND = 60 4.80 | 2,500 24.00/M | DL4151-TP 
R-6 Fig. 13 — SOD-323 
41| 100 | 60] 400 ] 095 ] 6aimscT-ND 64 4.68 34.00 - —] 6at 
400 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A4MSCT-ND 64 4.68 34.00 - — | 6A4 L 
R-6 — RoHS Compliant a 4E 
50 | 60] 400 ] 0.95 | GAQ5-TPMSCT-ND 64 4.68 34.00 | 500 127.50 | 6A05-TP Dimensions (mm) Gaticdo Mark 
400 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA1-TPMSCT-ND 64 4.68 34.00 | 500 127.50 | 6A1-TP Dim. | Min. Max. 
200 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A2-TPMSCT-ND wal 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A2-TP A | 230 270 
11] 400 | 60 | 400 | 0.95 | GA4-TPMSCT-ND AT 3.47 25.20 | 500 94.50 | 6A4-TP B | 160 1.80 
600 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A6-TPMSCT-ND n 5.23 38.00 500 142.50 | 6AG-TP ¢ 115 1.35 
800 | 6.0 | 400 | 095 | 6A8-TPMSCT-ND 7 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A8-TP g ne te 
1000 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A10-TPMSCT-ND al 5.23 38.00 | 500 142.50 | 6A10-TP @ lode. 2045 
SOD-123 — RoHS Compliant H 0.10 0.25 
420 | — ] 1.0 | 1.25 | BAVISWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 ] 3,000 40.00/M | BAV19W-TP J = 0.15 
12] 200 | — | 1.0 | 1.25 | BAV2OWTPMSCT-ND - 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV20W-TP 
250 | — | 1.0 | 1.25 | BAV2IWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV21W-TP 
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Fig. 14 — SOD-523 


*MrC°C* Diodes (Cont.) 


Micro Commercial Components 


Mae le |'esm | Ye j Dimensions (mm) 
Reverse} @ | @ @ Cut Tape Dim. | Min. Max. 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C | Digi-Key Pricing Tape & Reel* mcc A 1.50 1.70 
Fig.| (V) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Size Pricing Part No. : fe cee 
20v | 05 | 5.5 | 0.45 | MBRO520TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO520-TP dD | 001 007 
30v | 05 | 5.5 | 0.55 | MBROS530TPMSCT-ND _ 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO530-TP E | 025 0.35 
4ov | 05) 5.5 | 0.55 | MBROS40TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO540-TP F | 008 0.15 
6ov_ | 05 | 55 | 0.70 | MBROS6OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRO560-TP 6 | 050 070 
20v | 4.0 | 20 | 0.50 | MBRX120TPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX120-TP H | 0.51 0.78 
30v | 1.0 | 20 | 0.55 | MBRX130TPMSCT-ND - 4.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX130-TP 
4ov | 1.0) 20 | 0.55 | MBRX140TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX140-TP 
to |_50v_|_ 14.0 | 20 | 0.72 |_MBRX160TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | MBRX160-TP 
4ov | 0.35] 15 | 0.37 | SD103AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103AW-TP Fig. 15 — SOT-23 
30v | 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103BWTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103BW-TP 
20v_| 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103CW-TP 
60V | 0.001] 2.0 | 0.41 | SD101AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101AW-TP 
50V | 0.001] 2.0 | 0.4 | SD101BWTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101BW-TP 
4ov__| 0.001] 20 | 0.39 | SD101CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101CW-TP J 
30v | 0.20] 4.0 | 04 | BAT42WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | BAT42W-TP ¥ 
30v_| 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | BAT43W-TP 
SOD-323 — RoHS Compliant ea Pinning Number 
420 | 025] 1.0 | 1.25] BAVISWSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV19WS-TP Mig. 
200 | 025] 1.0 | 125 | BAVZOWSTPMSCT-ND — 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV20WS-TP PartNo. | 1 | 2 | 3 
250 | 0.25| 1.0 | 1.25 | BAV21WSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAV21WS-TP Dimensions (mm) Sy 7 7 q 
30 | 0.20] 40 | 040 | BAT42WSTPMSCT-ND = 2.00 76.00 | 3,000 80.00/M | BAT42WS-TP im] Min. Max: patsac OT AAT K 
30 | 0.20) 4.0 | 0.33 | BAT43WSTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAT43WS-TP A280 0d patsas =| A | CK LAK 
30 | — | 0.20 | 0.37 | BATS4WS-TPCT-ND - 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAT54WS-TP B | 210 264 BAS40 al—|xk 
20 | 0.25] 125 | 0.45 | MBRX02520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02520-TP c | 120 140 BAS40-04 | A |A/K| K 
30 | 0.25) 12.5 | 0.55 | MBRX02530TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02530-TP D | 089 © 1.03 BAS40-05 | A | A | K 
40 | 0.25) 12.5 | 0.55 | MBRX02540TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02540-TP E | 178 = 2.05 BAS40-06 | K | K | A 
50 | 0.25] 12.5 | 0.70 | MBRX02550TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02550-TP F 0.45 0.60 BAS70 A }—|K 
13 | 60 | 0.25| 12.5 | 0.70 | MBRX02560TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX02560-TP i ue Per vee a Nk . 
20 | 0.5 | 20 | 0.45 | MBRX0520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0520-TP | | 0085 0.180 pas7oos |K IKI A 
30 | 0.5) 20 | 0.55 | MBRX0530TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0530-TP k | 037 O5t muppasaa| A | K | — 
40 | 0.5) 20 | 0.55 | MBRX0540TPMSCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0540-TP : : 
60 | 0.5 | 20 | 0.70 | MBRXO560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MBRX0560-TP : 
20 | 035) 15 | 037 | SD103CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103CWS-TP Fig.:16=SOT-928 
30 | 0.35) 1.5 | 0.37 | SD103BWSTPMSCT-ND a 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103BWS-TP — 
40 | 0.35] 1.5 | 0.37 | SD103AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD103AWS-TP _ Dimensions (mm) 
40 | 0.001) 20 | 0.39 | SD101CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101CWS-TP ae _ ai 
50 | 0.001) 20 | 0.4 | SD101BWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101BWS-TP A tas. alas 
60 | 0.001] 2.0 | 0.41 | SD101AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | SD101AWS-TP ce llvai0n . 208 
SOD-523 — RoHS Compliant D (0.65 Nominal) 
14] 30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4WX-TPCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BATS4WX-TP . i tae 
SOT-23 — RoHS Compliant G = 0.10 
30 0.3 | 1.0 | 0.40] BATS54TPMSCT-ND — 1.25 10.00 ] 3,000 50.00/M | BAT54-TP H 0.90 1.00 
30 | 0.3) 1.0 | 0.40 | BATS4ATPMSCT-ND - 4.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4A-TP J} 0.100 0.250 
30 | 03) 1.0 | 0.40 | BAT54CTPMSCT-ND a 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BAT54C-TP K_ {| 030 0.40 
30 | 0.3 | 1.0 | 0.40 | BATS4STPMSCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BATS4S-TP 
40 | 0.20] — | 0.38 | BAS4OTPMSCT-ND = 175 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-TP Fig. 17 — SOT-363 
40 | 0.20) — | 0.38 | BAS40-04TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-04-TP 
15| 40 | 0.20; — | 0.38) BAS40-O5TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-05-TP Dimensions (mm) 
40 | 0.20; — | 0.38 | BAS40-O6TPMSCT-ND - 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS40-06-TP Dim. | Min. Max. 
70 | 0.20) — | 0.41 | BAS7OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-TP A 0.10 0.30 
70 | 0.20) — | 0.41 | BAS70-04TPMSCT-ND - 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-04-TP Bo} 145 1.35 
70 | 020) — | 0.41 | BAS70-05TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-05-TP : ne i fan 
70 | 0.20; — | 0.41 | BAS70-06TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 70.00/M | BAS70-06-TP i a prune 
75 | 0.50| 4.0 |0.855| MMBD4448TPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4448-TP H | 180 220 
SOT-323 — RoHS Compliant J _ 0.10 
75 | 015] — | 1.0 | MMBD4148WTTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4148WT-TP ‘ peo 100 
75 | 0.50) 4.0 | 0.855; MMBD4448WTTPMSCT-ND =_ 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4448WT-TP m | oto. 025 
40 | 0.20) — | 0.38 | BAS4OWT-TPCT-ND - 1.10 8.80 | 3,000 44.00/M | BAS4OWT-TP : : 
te _70_| — | — | 0.41 |_Bas7owt-TPCT-ND = 1.10 8.80 | 3,000 44.00/M | BAS7OWT-TP - 
30 | 0.20] 060 | 0.32 | BATS4WT-TPCT-ND = 710 8.80 | 3,000 44.00/M | BATS4WT-TP Fig. 18 — SOT-523 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4AWT-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BAT54AWT-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4CWT-TPCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BAT54CWT-TP 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4SWT-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 50.00/M | BAT54SWT-TP G 
SOT-363 — RoHS Compliant = 
30 | 0.20] 060] 1.0 | BATS4TW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | BATS4TW-TP K 
30 | 0.20) 0.60} 1.0 | BATS4ADW-TPCT-ND NEW! - 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BATS4ADW-TP 
30 | 0.20) 0.60} 1.0 | BATS4CDW-TPCT-ND NEW! -_ 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BATS4CDW-TP Diiaeusions (ama) 
30 | 0.20) 0.60} 1.0 | BATS4SDW-TPCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BATS4SDW-TP tim Min Max 
30 | 0.20] 0.60 | 1.0 | BATS4BRW-TPCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BATS4BRW-TP a EA Pinning Number 
40. | — | — | 1.0 | BAS40DW-04-TPCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BAS40DW-04-TP 3B | 075 © 085 Mg. 
40 | — J] — | 1.0 | BAS40DW-05-TPCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BAS4ODW-05-TP ce | 45 175 Part No. 
47] 40 | —| — | 1.0 | BAS4oDW-06-TPCT-ND NEW! - 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BAS4ODW-06-TP D (0.50 Nominal) BAS40T 
40 | —| — | 1.0 | BAS4OBRW-TPCT-ND NEW! -_ 6.00 48.00 | 3,000 240.00/M | BAS4OBRW-TP —E | 090 1.10 BAS70T 
40 | — | — | 1.0 | BAS4OTW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 100.00/M | BAS4OTW-TP G — 0.10 BATS4T 
70 | 007; 04 | 1.0 | BAS7OTW-TPCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 200.00/M | BAS70TW-TP H 0.70 0.80 BATS4AT 
70 | 0.07) 04 | 1.0 | BAS7ODW-04-TPCT-ND NEW! - 6.00 48.00 | 3,000 240.00/M | BAS70TW-04-TP J 0.10 0.20 BATS4CT 
70 | 0.07) 0.1 | 1.0 | BAS70DW-05-TPCT-ND NEW! - 6.00 48.00 | 3,000 240.00/M | BAS7OTW-05-TP K | 0.25 0.35 BATS4ST 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-06-TPCT-ND NEW! = 6.00 48.00 | 3,000 240.00/M | BAS7OTW-06-TP 
70 | 0.07| 0.1 | 1.0 | BAS70BRW-TPCT-ND NEW! = 7.50 60.00 | 3,000 300.00/M | BAS7OBRW- TP Fig. 19 — SOT-563 
75 | 0.25] 4.0 | 0.855| MMBD4448DWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | MMBD4448DW-TP 
SOT-523 — RoHS Compliant - - 
40 | 020] — | 0.38 | BAS4OT-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | BAS40T-TP ii phmenss a) 
70 | 0.07| 0.10 | 0.41 | BAS7OT-TPCT-ND - 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | BAS70T-TP — i a i a 
tg | 30 | 0.20| 0.60 | 0.32 | BATS4T-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | BATS4T-TP B | 410 125 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4AT-TPCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BATS4AT-TP c | 158 170 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4CT-TPCT-ND - 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BATS4CT-TP D (0.50 Nominal) 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4ST-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAT54ST-TP 6 | o90 ‘1.10 
SOT-563 — RoHS Compliant ql jee 1 
30 | 0.20] — | 0.40 | BATS4VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | BATS4V-TP t | oto ©0030 
i9| 40 | 0.20} — | 0.38 | BAS4OVTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | BAS4OV-TP m | 010 0.18 
75 | 0.50/ 4.0 | 0.855| MMBD4448VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 60.00/M | MMBD4448V-TP 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + Glass Passivated 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 947 


“M-C-C- 


Micro Commercial Components 


SW Diodes - silicon Epitaxial 


Fig. 1 — MINIMELF, SMT 
Cathode Mark 


Dimensions (mm) 
Dim. |Min. Max. 


3.40 3.60 
0.20 0.40 


Cut Tape 140 1.50 
YR | Yam | 'o |'esm | Ye Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel* Mcc 
Fig. (v) | (Vv) |(ma)] (A) |(mv)] 1 2 3 | PartNo. 10 100 | Size | Pricing | PartNo. Dimensions (mm) 
MINIMELF - SMT Dim.{ Min. _ Max. 
|tAei— D— FA [— 420 
50 | 75 | 200] 4.0 | 570 | — — — | DL4150TPMScT-ND 60 4.80 | 2,500 | 24.00/M | DL4150-TP —— B 2.00 
1 | 75 | 100 | 150 | 0.500} 100 | — — — | DL4148-TPMSCT-ND 410 9.35 | 2,500 | 72.00/M | DL4148-TP * Cathode Mark tea 0.52 
75 | 100 | 150 |0.500| 100 | — — — | DL4448TPMSCT-ND 50 4.00 | 2,500 | 20.00/M | DL4448-TP : — 
DO-35 Dimensions (mm) 
75 | 100 | 150 | 20 ]1000|— — — | 1na148-TemscT-ND 534.20 |10,000 | 14.00/m | 1N4148-TP Dim: ain. Max. 
» | 7% | 100 | 150 | 0.500] 100 |— — — | 1N444sTPMscT-ND 33 2.60 | 10,000 | 13.00/m | 1N4448-TP 255 2.85 
100 | 100 | 200 | 1.0 | 100 | — — — | 1N914-TPCT-ND NEW! 30 2.40 | 10,000 | 12.00/M | 1N914-TP 140 1.80 
100 | 100 | 200 | 1.0 | 720 | — — — | 1N914B-TPCT-ND NEW! 30 2.40 | 10,000 | 12.00/M | 1N914B-TPCT-ND 0.30 138 
SOD-123 015 — 
Cathode Mark = (0.25 
75 | 100 | 150 |0.350| 100 | — — — | 1N4148WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | 1N4148w-TP 
3 | 75 | 100 | 150 | 0.500} 100 | — — — | 1N444swTPMSCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | 1N4448w-TP Fig. 4 — SOD-323 Dimensions (mm) 
75 | 75 | 200 | 2.0 | 100 | — — — | BASI6WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAS16W-TP Dim. in. Max. 
SOD-323 760180 
100 | 75 | 300 | 20 | 100 |— — — | 1Nn4148wxTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | 1N4148wx-TP 15 ss 
4 | 75 | 100 | 250 | 20 | 720 |— — — | 1N444swxTPMSCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | 1N4448wx-TP | 0.25 0.40 
75 | 85 | 200 | 20 | 100 |— — — | BAS16WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 40.00/M | BAS16WX-TP aren at 0.10 0.45 
Cathode Mark 0.10 0.25 
SOT-23-2 
75 | 100 | 300 | 1.0 | 1250; — — — | Basteremsct-nD 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | Bast16-TP Fig: 5 SO1-28-2 Dimensions (mm) 
400 | 120 | 200 | 25 |1250} K A A | BASI9TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS19-TP Him. Main. Max. 
150 | 200 | 200 | 25 |1250] K A A | BAS20TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS20-TP B | 210 264 
200 | 250 | 200 | 25 |1250]) K A A | BAS21TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS21-TP C | 1.20 1.40 
200 | 250 | 200 | — |1100| A KK _ | BAS21ATPMSCT-ND 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/m | BAS21A-TP Dae poe 
200 | 250 | 200 | — |1100|] K A A | BAS2{CTPMSCT-ND 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/m | BAS21C-TP F | 045 0.60 
200 | 250 | 200 | — |1100|K/A A K_ | BAS21STPMSCT-ND 1.25. 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BAS21S-TP f ae ot) 
75 | — | 150] 1.0 | 855 | K A A | BAV7OTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAV70-TP x | 037 051 
5 | 75 | — | 150 | 1.0 | 855 |K/A A  K | BAV99TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAV99-TP 
75 | — | 150] 1.0 | 855 | A KK _ | BAWS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAWS6-TP Dimensions (mm) 
100 | — | 150] 1.0 | 820 |K/A A C | MMBD7000TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | MMBD7000-TP Dim. | Min. Max. 
— | — | 200} 1.0 | 885 | a — XK | mmep1501TPMScT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/m | MMmBD1501-TP - reo fee 
— | — | 200] 10 | 885 | A Kk K/A | MMBD1503TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/m | MMBD1503-TP c |200 220 
— | — | 200] 1.0 ) 885 | A A K_ | MMBD1504TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M | MMBD1504-TP D_ | (0.65 Nominal) 
— | — | 200] 1.0 | 885 | A K A | MMBD1505TPMSCT-ND 200 16.00 | 3,000 | 80.00/m | mmBD1505-TP ale 
75 | 100 | 200 | 1.0 | 885 | A — K | MMBD4148TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | MMBD4148-TP 6 | — 0.100 
75 | 100 | 150 | 1.0 | 885 | K — A | MMBD914TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | MMBD914-TP nee ae 
SOT-323 : : 
75 | 75 | 150 | 20 | 100 |— — — | BAS16WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS16WT-TP Dimensions (mm) 
joo | — | 200 | 25 |1250| K A — | BASI9WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS19WT-TP Dim: Min. Max. 
150 | — | 200) 25 |1250] K A — | BAS2OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS20WT-TP 110 1.25 
6 |200 | — | 200) 25 |1000| K A — | BAS2iWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | BAS21WT-TP 1.55 1.70 
75 | — |150| 1.0 | 855 | kK A A | BAV7OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | Bav7owrT-TP sonoma 
7 | — | 150] 1.0 | 855 [KA A K | BAVOOWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAVOOWT-TP 1.50 1.70 
7 | — |150| 1.0 | 855 ] A KK | BAWS6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAWS6WT-TP 0.56 0.60 
SOT-563 Fig. 8 — SOD-523 nsions (mm) 
7 | 75 | 100 | 200) 1.0 |1250}— — — | BAStevTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAS16V-TP Ma Met. 
soD.523 a ee 1101.30 
75 | 100 | 150) 1.0 | 715 |— — — | 1N4148XTPMSCT-ND 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | IN4148x-TP de _| t ' ue ae 
8 | 75 | 100 | 250 | 20 | 720 | — — — | 1N4448XTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | IN4448x-TP a E 0.25 0.35 
75 | 75 | — | 05 | 715 |— — — | BASt6X-TPCT-ND 85 6.80 | 3,000 | 34.00/M | BAS16X-TP 0.08 0.15 
SOT s62 Fig. 9 — SOT-363 Dimensions (mm) 
75 | 100 | 150) 1.0 | 715 |— — — J BAV7ODW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/m | BAV70DW-TP pe H—~ [Dim. | Min. Max. 
75 | 100 | 150 | 1.0 | 715 |— — — | BAWS6DW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAWS6DW-TP Kt : qe ae 
75 | 75 | 150) — | 715 |— — — | MMBD4148TW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/m | MMBD4148TW-TP Tht DOR. 208 
7 150 1250 BAV99DW-TPCT-ND NEW! 2.75 22.00 | 3,000 | 110.00/m | BAV99DW-TP i (0.65 Nominal) 
9 | 80 | 100 | 250 | 20 |1250)]— — — | MMBD4448HTW-TPCT-ND NEW! 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HTW-TP a oon 
380 | 100 | 250 | 20 [1250 ;/— — — | MMBD4448HCDW-TPCT-ND NEW! 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/m | MMBD4448HCDW-TP oto 
80 | 100 | 250 | 20 |1250;|— — — | MMBD4448HADW-TPCT-ND NEW! 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HADW-TP 0.90 1.00 
80 | 100 | 250 | 20 |1250;|— — — | MMBD444sHAQW-TPCT-ND NEW! 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/m | MMBD4448HAQW-TP 
80 | 100 | 250 | 20 |1250;|— — — | MMBD4448HSDW-TPCT-ND NEW! 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/m | MMBD4448HSDW-TP Dimensions (mm) 
SOT-523 Dim.| Min. Max. 
1.50 1.70 
— | 85 |— | 05 | 715 |— — — | BasteT-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | BASt6T-TP 0.75 0.85 
— | 85 |— | 05 | 715 |— — — | BAWs6T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BAWSé6T-TP iso Non 
jo; — | 85 | — | 05 | 715 |— — — | BAV7oT-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | BAV70T-TP 090 1.10 
— | 85 |— | 05 | 715 |— — — | BAVvgoT-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/m | BAV99T-TP — 0.40 
— | 250 | 200 | 05 | 100 | — — — | pasait-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BAS21T-TP ar eet 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Mic i 7 rae 7 Features: ¢ 8 Isolated lines * Standard SOIC 14 pin Surface Mount Package * UL94V-0 Flammability Classification 
CF OSE . bee Vbr @ Ibr Ir CAP VE @ If 
: Z % nen = 100A 25°C @ov ter = 100mA 
Switching Diode Baal (vy (uA) (V) (pF) (nS) (Vv) Digi-Key Pricing 
Laing Minimum | Maximum @ Vr | Maximum |Maximum| Minimum Maximum | Part No. if 10 100 
Array La 90 0.200. 20 15 5.0 1 1.20 MMAD1103E3-ND 7.56 68.04. 567.00 


948 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


*M°C-C- Single Phase Bridge Rectifiers 


Hicro Commercial Components 


Fig. 1 — RB-15, Fig. 2— RS-AL, Fig. 3 — DB-1, Fig. 4 — BR-6, 8 Amp, 10 Amp 
1.5 Amp 4 Amp Ra and PB-6, 6 Amp +B] 


DIMENSIONS (mm) 
DIMENSIONS (mm) Dim. | Min. Max. 
DIMENSIONS (mm) Dim.| Min. Max. 9029.97 DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Max. 18.50 19.50 D 6.22 6.48 Dim. | Min. Max. 
- 9.10 15.20 16.30 : 7.62 8.89 14.69 15.71 
_ 4.00 19.00 = 3.94 4.19 5.84 6.86 
25.40 6.00 6.50 2.92 3.43 19.10 _ 
27.90 4.60 5.60 xsi 1.52 Fo 7 10.30 11.30 
4.60 2.10 0.51 0.97 1.07 


0.76 i 1.20 1.30 4.95 5.21 3.70 


Fig. 5 — MB-35W, Fig. 6 — MP-50W, Fig. 7 — MBS-1, 
15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 50 Amp 0.5 Amp 


DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. Dim. | Min. 
28.33 28.83 T 28.40 28.70 640 6.90 0.48 
10.85 11.35 10.97 11.23 2.41 2.67 147 
1965 — 1963 — 3.65 4.10 re 
1710 19.10 1740 19.10 455 4.95 ; 
0.96 © 1.07 0.97 «1.07 043 0.74 2.80 
490 — 490 — 230 270 0.99 
10.90 11.90 10.90 11.90 010 0.20 0.15 
Max. Max. 
Peak Tape & Reel Peak Tape & Reel 
Reverse) 'F | 'rsm | YE | Digi-Key Price Each Pricing | MCC Reverse) 'F | 'rsm | Ye | bigi-Key Price Each Pricing | MCC 
Fig. | Voltage |@ 25°C | @ 25°C |@ 25°C | Part No. 1 10 100 | 3,000 | PartNo. Fig. | Voltage | @ 25°C | @ 25°C |@ 25°C | Part No. 110 100 | 3,000 | PartNo. 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier 400V | 10A | 150A | 1.1V | MB104-BPMS-ND 2.40 2.10 1.80 MB104-BP 
, | ov [15 | Soa | tov | RBTéeMs-ND 60. 53. 45 —T Rp156 4 | 600V | 10a | 1508 | 1.1V | MB106-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 MB106-BP 
tooov | 158 | soa | tov | RB157MS:ND ‘60 5845 — | pets? soov | 10A | 150A | 1.1V | MB108-BPMS-ND 280 2.45 2.10 MB108-BP 
- - — - iooov | 10A | 150A | 1.1v_ | MB1010-BPMS-ND 3.00 2.63 2.25 MB1010-BP 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant > ~ - 7 
SOy 15K ey ov ERERETESENISnI rr 39 —ABIEEe PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
soov | 15a | soa | cov Renee ag 36 ASAD 50V | 6.0A | 125A | 1.4V | PBG05-BPMS-ND 168 147 1.26 PB605-BP 
; ; ; oe ~ 100V | 6.0A | 125A | 1.1V | PB61-BPMS-ND 168 147 1.26 PB61-BP 
200) 1.50 | 500 | 1.0V OE ee ueine ee, tive “he =| RBIS BF 200v | 6.0A | 1254 | 11V | PB62-BPMS-ND 176 154 132 PB62-BP 
1] 400V ] 1.5A | SOA | 1.0V | RB154-BPMS-ND 60 5345 — | RB154-BP 4 | 4oov | 6.0a | 1258 | 1.1V | PB64-BPMS-ND 1.76 154 132 PB64-BP 
B00V | 1.5A | 50A_| 1.0V_| RB155-BPMS-ND 605345 — | RB155-BP 600V | 6.0A | 125A | 1.1V_| PB66-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 PB66-BP 
800V | 1.5A ) 50A | 1.0V | RB156-BPMS-ND 64 56 48 — | RB156-BP soov | 6.0A | 125A | 1.1V | PB68-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 PB68-BP 
1000V | 1.5A | 50A | 1.0V | RB157-BPMS-ND 76 67 57 — | RB157-BP 1000V | 6.0A | 1258 | 1.1V | PB610-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 PB610-BP 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V | 4.0A | 200A | 1.0v | RS401LMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS401L 50V | 15A | 300A | 1.4V | MBi505WMS-ND 440 3.85 3.30 MB1505W 
2 | 100v | 4.0A | 200A | 1.0v | RS402LMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS402L 100V | 15A | 300A | 1.1V | MB151WMS-ND 4.40 3.85 3.30 MB151W 
400v | 4.0 | 200A | 1.0V | RS404LMS-ND 1.40 1.23 1.05 — |} RS404L 5 | 400V | 154 | 300A | 1.1V ) MB154WMS-ND 440 3.85 3.30 MB154W 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant BO0V |) 15h | 300A tN eee AO eee Mew 
jooov | 154 | 300A | 1.1V_| MB1510WMS-ND 4.60 4.03 3.45 MB1510W 
sov | 4.04 | 200A | 1.0V | RS401L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS401L-BP Gis SEAT = 4c Acces Sinaia Phase aridac Heslifiar — Hons Commie 
toov | 4.04 | 200a | 1.0v | RS402L-BPMS-ND 156 137 1417 —| RS402L-BP ca el le kA a cae 
200v | 4.0A | 2008 | t.0v | RS403L-BPMS-ND 156 137 1.417 —| RS403L-BP ee ie ah bey Hea eieiee i. He a Herel 
2 | 4onv | on | 2noa | sav | wotodgpmsno 140 128 05) | asa FT oooy | gga | soon | av | MBIEEWSPMSAID 420 368-315 MBLSHBP 
- : — : < = - 5 | 400v | 154 | 300A | 1.1V | MB154W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 MB154W-BP 
soov | 4.08 | 200A | 1.0v | RS406L-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 —] RS406L-BP soov | 15a | gona | iv Wemteetinenenn emer MBtBGW:RP 
j000v | 4.0A | 200A | 1.0V | RS407L-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | RS407L-BP soov | 15a | 300 | 1.1v |) MB158W-BPMS-ND 500 438 375 MIBI58W-BP 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 1000V | 15A | 300A | 1.1V | MB1510W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 MB1510W-BP 
3 | 100V | 1.0A | 50A 1.1V_ | DB102MS-ND 52 50 .39 — | DB102 MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 50V 25A | 300A | 1.1V | MB2505WMS-ND 440 3.85 3.30 MB2505W 
sov | 10a | 50a | 14v | DB101-BPMS-ND 32.50. 39 —] pBt01-BP joov | 254 | 300A | 1.1V | MB251WMS-ND 4.40 3.85 3.30 MB251W 
toov | 40a | soa | <1v | pBtoe-BPMS-ND ‘52 «5039 —| ppto2-BP 5 | 400V ] 25A | 300A | 1.1V | MB254WMS-ND 4.60 4.03 3.45 MB254W 
sony. | 40a | soa | div ReeneReaND ‘ey “ten, Tag =!) Hpi04:aP soov | 254 | 300A | 1.1V | MB256WMS-ND 480 4.20 3.60 MB256W 
3 | 4oov | 1.04 | 50a | 1.1V | 0Bt104-BPMs-ND 60 5845 —| pB104-BP aan ce see ee ie ee Hee 
soov | 1.0A | 50A | 1.1V_| DB105-BPMS-ND 64 62 48 — | DB105-BP as 7 a - 
goov | 1.0A 50A T4v | DB106-BPMS-ND 72 695d —T pB106-BP MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
tooov | 10a | 50a | aay. [RERetenertentn ay, aes 60 = hai07sBe 50V | 25A | 300A ] 1.1V | MB2505W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 MB2505W-BP 
GHG = a Ania Sinaie Phaee Bdae HaGia joov | 254 | 300A | 1.1V | MB251W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 MB251W-BP 
ro. = Amp Single Ppase Bridge Rector 200v | 254 | 300A | 1.1V | mB252W-BPMS-ND 460 4.03 3.45 MB252W-BP 
200V | 8.0A | 125A | 1.0V | MB82MS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB82 5 | 400v | 254 | 300A | 1.1V | MB254W-BPMS-ND 484 4.24 3.63 MB254W-BP 
4 | 400V | 8.0A | 125A | 1.0V | MB84MS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB84 soov | 25A | 300A | 1.1V | MB256W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 MB256W-BP 
soov | 8.0A | 1254 | 1.0v | MB88MS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB88 goov | 25A | 300A | 1.1V | MB258W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 MB258W-BP 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant iooov | 25a | 300A | 1.1V | MB2510W-BPMS-ND 5.20 4.55 3.90 MB2510W-BP 
sov | 8.0a | 125A | 1.0V | MB805-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB805-BP MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
i00v | 8.0A | 125A | 1.0V | MB81-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB81-BP 50V | 35A | 300A | 1.1V | MB3505WMS-ND 480 4.20 3.60 MB3505W 
200V | 8.0A | 125A | 1.0V | MB82-BPMS-ND 2.20 193 1.65 — | MB82-BP 5 | 100V | 35A | 300A | 1.1V | MB351WMS-ND 480 4.20 3.60 MB351W 
4 | 400V | 8.0A | 125A | 1.0V | MB84-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 —| MB84-BP B00V | 35A | 300A | 1.1V | MB3S6WMS-ND 5.00 4.38 3.75 MB356W 
s0ov | 8.0A | 1254 | 1.0v | mB86-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 —| mBg6-BP B00V | 35A | 300A | 1.1V_ | MB3S8WMS-ND 5.20 4.55 3.90 MB358W 
soov | 8.0A | 1254 1.0v | MB88-BPMS-ND 220 1.93 1.65 — | MB88-BP MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
4000V | 8.04 | 1254 | 1.0V | MB810-BPMS-ND 220 1.93 1.65 — | MB810-BP 50V | 35A | 300A | 1.1V | MB3505W-BPMS-ND 5.40 473 4.05 MB3505W-BP 
BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant joov | 354 | 300A | 1.1V | MB351W-BPMS-ND 480 4.20 3.60 MB351W-BP 
5 | 200v | 354 | 300A | 1.1V | MB352W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 MB352W-BP 
SOV | 710A | 150A.) 1.10 EC eae 2.20 198. 1.65 = | MB1005°6F: 4oov | 354 | 3008 | 11V | MB354W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 MB354W-BP 
4) 100V ) 104 | 150A | 1.1V [IMBLOTBRMS-ND) 2.20 1.93 1.85 — | MB101-BP soov | 35A | 300A | 1.1v | MB356W-BPMS-ND 5.00 4.38. 3.75 MB356W-BP 
POON | AOA. | 1908 11V (Ee Pe ES De: =.) MB Ie BE + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 949 


“M-C-C- 


Micro Comaercial Components 


Single Phase Bridge Rectifiers (cont) 


NEW! Zener Diodes 


Max. Max. 
Peak Tape & Reel Peak Tape & Reel 
Reverse) 'F | 'rsm | Ye | bigi-Key Price Each Pricing | MCC Reverse) 'F | 'rsm | Ye | Digi-Key Price Each Pricing | MCC 
Fig. | Voltage |@ 25°C | @ 25°C | @ 25°C | Part No. 110 100 | 3,000 | PartNo. Fig. | Voltage | @ 25°C | @ 25°C |@ 25°C | Part No. 110 100 | 3,000 | PartNo. 
5 | 800V | 35a | 300A | 1.1V | MB358W-BPMS-ND 520 4.55 3.90 — | MB358W-BP 2oov | 50A | 400A | 1.2v | MP502W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP502W-BP 
1000V | 35A | 300A | 1.1V | MB3510W-BPMS-ND 5.60 4.90 4.20 — | MB3510W-BP 4oov | 50A | 400a | 1.2v | MP504W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP504w-BP 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 6 | 600v | 50A | 400A | 1.2V | MP506W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP506W-BP 
50V | 50A | 400A | 1.2V | MP5005WMS-ND 640 5.60 4.80 —] MP5005W soov | 50A | 400A | 1.2V | MP508W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP508W-BP 
joov | 50A | 400A | 1.2v | MP5O1WMS-ND 640 5.60 4.80 —| MP501W 1000V | 50A | 400A | 1.2V | MP5010W-BPMS-ND 7.96 6.97 5.97 — | P5010W-BP 
6 | 400V | 50A | 400A | 1.2V | MPS04WMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP504W MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
BOOV ) SOA | 400A | 1.20 eS ND eee dear = | -MESOBW 100v ] 0.54 ] 30A ] 1.0v | MB1S-TPMSCT-NDt — 40.32 | 160.00/M] MB1S-TP 
BOOV | SOA | 400A | 1.2V [IMRSO6WMS=ND 6.80_ 5.95 5.10 — | MP508W 7 | 200v | 0.5A | 30a | 1.0v | mB2s-TeMscT-NDt — 40 32] 160.00/m | me2s-TP 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 4oov | 0.5A | 30A | 1.0V | MB4S-TPMSCT-NDt — 40 32 | 160.00/M | MB4s-TP 
6 50V 50A | 400A | 1.2V | MP5005W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP5005W-BP 600V | 0.5A | 30A 4.0V | MB6S-TPMSCT-NDt — 40 32] 160.00/M) MB6S-TP 
joov | 50A | 400A | 1.2V | MP501W-BPMS-ND 640 5.60 4.80 —| MPS01W-BP_| + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2—DO-41G 7 Fig. 3 — DO-214AC 
D 
DIMENSIONS - (mm) DIMENSIONS - (mm) | __DIMENSIONS - (mm) 
jim. Min. Max. KB Dim. Min. Max. + win. wat. 
= 420 |-Cathode 410 760 AYU. cathode mark a ae 
2.00 Mark 2.00 3.60 S--B ; ; 
0.52 0.70 0.90 | Ie 4.00 4.60 
Sean a i Cc 2.25 2.92 
| 
Test | Max. Test | Max. 
Zener | Curr. | Dynamic Cut Tape Zener | Curr. | Dynamic Cut Tape 
Volt. | Iz7 | Imp. Z7q | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Volt. | Izy |Imp. Z77 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Vz (v)|(mA) | @ Iz7 (0) Part No 10 100 1,000 | Part No. Size | Pricing | |Vz(V)|(mA)|@ Izy (0)| Part No 10 100 1,000 | Part No. Size | Pricing 
Fig. 1 - DO-35, .5W 43] 58 | 9.0 |1N4731A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4731A-TPTR-ND | 5,000]  40.00/M 
24 | 20] 30 | 1N5221B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5221B-TPTR-ND |10,000/ 30.00/M] | 47 | 58 | 80 | 1N4732A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4732A-TPTR-ND | 5,000 | 40.00/M 
25 | 20 30 1N5222B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5222B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 5.1 | 49 7.0 1N4733A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4733A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
27 | 20 30 1N5223B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5223B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 5.6 | 45 5.0 1N4734A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4734A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
28 | 20 30 | 1N5224B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5224B-TPTR-ND |10,000} 30.00/M) |_6.2 | 41 2.0 | 1N4735A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4735A-TPTR-ND | 5,000 | _40.00/M 
3.0 | 20 | 29 _|1N5225B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5225B-TPTR-ND | 10,000| 30.00) | 68 | 37 | 35 |1N4736A-TPCT-ND 1.00 6.00 60.00 |1N4736A-TPTR-ND | 5,000]  40.00/M 
33 | 20 | 28 | 1N5226B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5226B-TPTR-ND | 10,000; 30.00/m] | 7.5 | 34 | 4.0 | 1N4737A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4737A-TPTR-ND | 5,000] —40.00/M 
3.6 | 20 24 4N5227B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5227B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 8.2 | 31 45 1N4738A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4738A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
3.9 | 20 23 4N5228B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 }1N5228B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 91 | 28 5.0 1N4739A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 }1N4739A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
43 | 20 22 1N5229B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5229B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 10 | 25 7.0 1N4740A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4740A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
47 | 20 | 19 | 1N5230B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5230B-TPTR-ND | 10,000| 30.00) | 11 | 23 | 80 1N4741A-TPCT-ND 1.00 68.00 60.00 |1N4741A-TPTR-ND | 5,000]  40.00™M 
51 | 20 17 4N5231B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5231B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 12 | 21 9.0 1N4742A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 }1N4742A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
5.6 | 20 "1 1N5232B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 }1N5232B-TPTR-ND | 10,000] — 30.00/M 13 | 19 10 | 1N4743A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 J1N4743A-TPTR-ND | 5,000) —40.00/M 
6.0 | 20 7.0 | 1N5233B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 }1N5233B-TPTR-ND | 10,000] — 30.00/M 15 | 17 14 | 1N4744A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 J1N4744A-TPTR-ND | 5,000) — 40.00/M 
62 | 20 | 7.0  |41N5234B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5234B-TPTR-ND |10,000| 30.00/m] | 16 [155] 16 |1N4745A-TPCT-ND 1.00 8.00 _ 60.00 |1N4745A-TPTR-ND | 5,000] — 40.00/M 
68 | 20 | 5.0 | 1N5235B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5235B-TPTR-ND | 10,000| 30.00/m) | 18 [14 | 20 |1N4746A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4746A-TPTR-ND | 5,000] 40.00 
75 | 20 6.0 | 1N5236B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 }1N5236B-TPTR-ND |10,000)  30.00/M 20/125) 22 1N4747A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4747A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
8.2 | 20 8.0 | 1N5237B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 }1N5237B-TPTR-ND |10,000)  30.00/M 22/115) 23 1N4748A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1N4748A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
87 | 20 | 8.0  |1N5238B-TPCT-ND 75 6.00 45,00 |1N5238B-TPTR-ND | 10,000] 30.00] | 24 |105) 25 |1N4749A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4749A-TPTR-ND | 5,000|  40.00/M 
91 | 20 | 10  |1N5239B-TPCT-ND 75 6.00 45,00 |1N5239B-TPTR-ND | 10,000] 30.00] | 27 |95 | 35  |1N4750A-TPCT-ND 1.00 8.00 _ 60.00 |1N4750A-TPTR-ND | 5,000] — 40.00/M 
10 | 20 | 17 | 1N5240B-TPCT-ND 75 6.00 _ 45.00 |1N5240B-TPTR-ND__|10,000| _30.00/M| | 30 | 85 | 40 |1N4751A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4751A-TPTR-ND | 5,000| 40.00/M 
11 | 20 | 22 | 1N5241B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5241B-IPTR-ND |10,000| 30.00m] | 33 |75 | 45 |1N4752A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4752A-TPTR-ND | 5,000]  40.00/M 
12 | 20 | 30 — | 1N5242B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5242B-TPTR-ND |10,000| 30.00) | 36 |7.0 | 50 |1N4753A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 J1N4753A-TPTR-ND | 5,000| 40.00/M 
13] 95 | 13 |1N5243B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5243B-TPTR-ND |10,000| 30.00) | 39 |65 | GO |1N4754A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 J1N4754A-TPTR-ND | 5,000| 40.00/M 
14.)9.0 | 15 — |41N5244B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5244B-TPTR-ND |10,000| 30.00/M) | 43 | 6.0 | 70 |4N4755A-TPCT-ND ‘1.75 14.00 105.00 |1N4755A-TPTR-ND | 5,000| —_70.00/M 
15 | 8.5 16 1N5245B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 [1N5245B-TPTR-ND —|10,000| —_30.00/M 47 | 55 80 | 1N4756A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 }1N4756A-TPTR-ND | 5,000 70.00/M 
16 [7.8 | 17 | 1N5246B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5246B-TPTR-ND | 10,000/ 30.00] | 51 |50 | 95 1N4757A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 |1N4757A-TPTR-ND | 5,000] 70.00/M 
17} 74 | 19 |1N5247B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5247B-TPTR-ND | 10,000] 30.00/m] | 56 |45 | 110 |1N4758A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 |1N4758A-TPTR-ND | 5,000] 70.00/M 
18] 7.0 | 21 | 41N5248B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5248B-TPTR-ND | 10,000| 30.007) | 62 | 4.0) 125 J|1N4759A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 |1N4759A-TPTR-ND | 5,000] 70.00/M 
19 ]66| 23 | 1N5249B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5249B-TPTR-ND | 10,000| 30.00/m) | 68 |37 | 150 |1N4760A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 |1N4760A-TPTR-ND | 5,000]  70.00/M 
20 |62| 25 | 1N5250B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5250B-TPTR-ND | 10,000} 30.00/m) | 75 |33 | 175 |1N4761A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 |1N4761A-TPTR-ND | 5,000] —70.00/M 
22 [56 | 29  |1N5251B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 |1N5251B-TPTR-ND |10,000| 30.00/M Fig. 3 - DO-214AC, 1W 
24) 5.2) 38 ENS eecegegne 75 6.00 45.00 /1N5252B-TPTR-ND —|10,000/ 30.00/M) |g. ] 41 ] 2.0 |SMAJ4735A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4735A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
25 | 5.0 | 35 | 1NS253B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 | 1NS253B-TPTR-ND —/10,000)  30.00/M)_ | gg | 37 | 35 | SMAJA736A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4736A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
a7 46) at Eee END 75 6.00 45.00 | 1N5254B-TPTR-ND —/10,000/  30.00/M) | 7.5 | 34 | 4.0 | SMAJ4737A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4737A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
28 [45 | 44 [ENS2SSRaIROTEND 75 6.00 45.00 |1N5255B-TPTR-ND__|10,000/ __30.00/M) | g.9 | 31 | 4.5 | SMAJ4738A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4738A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
30] 4.2 | 49 — | 1N5256B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 )1NS256B-TPTR-ND 10,000} = 30.00/M)_| 9.1 | 28 | 5.0 |SMAJ4739A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 }SMAJ4739A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
33/38 | 58 |ANSZO7BSTRCTND) 75 6.00 45.00 | 1NS257B-TPTR-ND —|10,000) —30.00/M)_ [49 | 95) 7.0  |SMAJ4740A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4740A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
36/34) 70 |BNSZceBsIRCT ND 75 6.00 45.00 | 1NS258B-TPTR-ND —|10,000) —30.00/M_ | 44 | 93 | 0 |SMAJ4741A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4741A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
39) 3.2) 80 | ANSZceBSTRCTND) 75 6.00 45.00 | 1NS259B-TPTR-ND —|10,000) —30.00/M) | 45 | 94 | 90 |SMmaJd742A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4742A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
43 | 3.0 | 98 [INS260B-TPCT-ND 1.00 8.00 _ 60.00 [1NS260B-TPTR-ND__|10,000/ 40.00/M) | 43 ) 49 | 10 | SMAJ4743A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4743A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
47) 27) 105 |) 1N5261B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 | 1NS261B-TPTR-ND —/10,000}  40.00/M) | 45 | 17 | 14 |SMAJ4744A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4744A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
51] 25) 125) 1N5262B-TPCT-ND = 1.00 8.00 60.00 /1N5262B-TPTR-ND 10,000) 40.00/M) Te Tass] 16 | SMAJA745A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4745A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
56] 22) 150) 1N5263B-TPCT-ND = 1.00 8.00 60.00 /1N5263B-TPTR-ND 10,000) 40.00/M) | 45 | 44 | 20 | SMAJ474GA-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4746A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
60 | 21) 170 | 1NS264B-TPCT-ND = 1.00 8.00 60.00 | 1NG264B-TPTR-ND —/10,000) 40.00/M) | 59 |125| 22  |SMAJ4747A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4747A-TPTR-ND| 7,500 | 110.00/M 
62 {2.0 | 185 | INS265B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1NS265B-TPTR-ND__{10,000] _40.00/M) | 59 J115| 23  |SMAJ4748A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4748A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
68 | 1.8 | 230 | 1NS266B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1NS266B-TPTR-ND | 10,000} 40.00/M) | 94 [10.5] 25  |SMAJ4749A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4749A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
75 [17 | 270 | 1NS267B-TPCT-ND 1.00 8.00 _ 60.00 |1NG267B-TPTR-ND_|10,000] 40.00/M) [57 T95 | 35 |SMAJ4750A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4750A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
Fig. 2 - DO-41G, 1W 30 | 85 | 40 |SMAJ4751A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4751A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
33] 76 | 10 |1N4728A-TPCT-ND 1.00 800 60.00 |1N4728A-TPTR-ND 5,000] 40.00] | 33 |75 | 45  |SMAJ4752A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4752A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
36 | 69 | 10 |1N4729A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 |1N4729A-TPTR-ND /5,000| 40.00/m) | 36 |7.0 | 50 |SMAJ4753A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4753A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 
3.9 | 64 | 9.0 |1N4730A-TPCT-ND 1.00 8.00 _ 60.00 |1N4730A-TPTR-ND | 5,000| 40.00/m] | 39 |65 | 60  |SMAJ4754A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 |SMAJ4754A-TPTR-ND | 7,500 | 110.00/M 


950 (tT063) 
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eM-C-Ce 


Fig. 1 — SOT-23 


. Transistors 
Micro Commercial Components 
Cut Tape Tape & Reel* 
Voeo | “ce(saty| 'c Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
Fig.| (v) | (Vdc) | (ma) | re | (mw) | PartNo. 10 100 3,000 _| Part No. 
[ps pee Sa a el NPN i a | 
SOT-23 
45 05 100 | 220 | 225 | BC847A-TPCT-ND 75 6.00 30.00/M | BC847A-TP 
45 05 400 | 450 | 225 | BC847B-TPCT-ND 75 6.00 30.00/M ) BC847B-TP 
45 05 400 | 800 | 225 | BC847C-TPCT-ND 75 6.00 30.00/M | BC847C-TP 
40 | 03 — | 75 | 350 | MMBT2222ATPMSCT-ND 75 6.00 30.00/M | MMBT2222A-TP 
40 0.2 — | 100 | 350 | MMBT3904TPMSCT-ND 75 6.00 30.00/M | MMBT3904-TP Fig. 2 — SOT-323 
; | 0 | 04 — | 80 | 350 | MMBT4401TPMSCT-ND 75 6.00 30.00/M | MMBT4401-TP 
160 | 05 600 | 200 | 300 | MMBT5551-TPCT-ND 90 7.20] — 36.00/M | MMBTS5551-TP 
60 | 0.25 | 500 | 100 | 350 | MMBTAOSTPMSCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | MMBTAQS-TP 
80 | 0.25 | 500 | 100 | 350 | MMBTAO6TPMSCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | MMBTAQ6-TP 
30 | 15 — | 5000 | 225 | MMBTA13TPMSCT-ND 2.50 20.00 | — 100.00/M | MMBTA13-TP 
30 | 15 — |10000} 225 | MMBTA14TPMSCT-ND 2.50 20.00]  100.00/M | MMBTA14-TP 
300 | 05 — | 40 | 300 | MMBTA42TPMSCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | MMBTA42-TP 
SOT-323 
50 | 025 | 100 | 220 | — | BC847AW-TPCT-ND 95 7.60 38.00/M | BC847AW-TP 
50 | 0.25 | 100 | 450 | — | BC847BW-TPCT-ND 95 7.60 38.00/M | BC847BW-TP 
50 | 0.25 | 100 | 800 | — | BC847CW-TPCT-ND 95 7.60 38.00/M | BC847CW-TP 
>| 40 | 06 — | 100 | 200 | MMST2222ATPMSCT-ND 1.00 8.00] — 40.00/M | MMsT2222A-TP 
40 | 0.25 — | 100 | — | MmMst3904TPMSCT-ND 1.00 8.00| —_40.00/M | MMST3904-TP 
40 | 04 — | 100 | 200 | MMST4401TPMSCT-ND 1.00 8.00]  40.00/M | MMST4401-TP Fig. 3 — SOT-363 
160 | 0.15 — | 80 | 200 | MMSTS5551TPMSCT-ND 1.00 8.00] — 40.00/M | MMST5551-TP 
300 | 05 200 | 40 —__|_MMSTA42TPMSCT-ND 1.00 8.00] —_40.00/M | MMSTA42-TP 
SOT-363 
45 | 025 | 100 | 630 | 200 | BC847BS-TPCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | BC847BS-TP 
40 | 03 600 | 300 | — | MMDT2222A-TPCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMDT2222A-TP 
40 | 03 200 | 300 | 200 | MMDT3904-TPCT-ND 2.25 18.00 90.00/M | MMDT3904-TP 
3 | 40 | 03 200 | 300 | 200 | DMMT3904-TPCT-ND NEW! 3.00 24.00] —120.00/M | DMMT3904-TP 
40 | 04 600 | 300 | 200 | MMDT4401-TPCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMODT4401-TP 
160 | 0.15 | 200 | 250 | 200 | DMMTS5551-TPCT-ND NEW! 3.00 24.00] 120.00/M | DMMT5551-TP 
160 | 0.15 | 200 | 250 | 200 | MMDTS5551-TPCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMODT5551-TP 
SOT-563 
45 05 100 | 200 | 225 | BC847BVTPMSCT-ND 150 12.00 60.00/M | BC847BV-TP 
4} 40 | 03 200 | 100 | 200 | MMDT3904VTPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMDT3904V-TP 
40 | 03 600 | 75 —__|_MmpT2222vTPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMDT2222V-TP Fig. 4 — SOT-563 
SOT-523 
45 | 025 | 100 | 222 | 150 | BC847AT-TPCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | BC847AT-TP 
45 | 025 | 100 | 450 | 150 | BC847BT-TPCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | BC847BT-TP 
5 | 45 | 025 | 100 | 800 | 150 | BC847CT-TPCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | BC847CT-TP 
40 | 03 600 | 300 | 150 | MMBT2222AT-TPCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | MMBT2222AT-TP 
40 | 02 200 | 300 | 150 | MMBT3904T-TPCT-ND 1.50 12.00 60.00/M | MMBT3904T-TP 
NEW! TO.92 NEW! 
40 | 02 — | 300 | 600 | 2N3904-APCT-NDt 1.00 8.00]  65.00/M ] 2N3904-AP 
6 | 40 | 075 — | 300 | 600 | 2N4401-APCT-NDt 1.75 14.00] 113.75/M | 2N4401-AP 
40 | 10 — | 300 | 600 | PN2222A-APCT-NDt 1.50 12.00] — 97.50/M | PN2222A-AP 
SSE SS re es 
SOT-23 
40 | 025 — | 300 | 350 | MMBT3906-TPCT-ND 50 4.00]  20.00/M | MMBT3906-TP 
40 | 04 — | 300 | 350 | MMBT4403-TPCT-ND 90 7.20} — 36.00/M | MMBT4403-TP Figs = SoTeos 
4 | 150 f 05 600 | 200 | 300 | MMBT5401-TPCT-ND 90 7.20] — 36.00/M | MMBT5401-TP 9- 
60 | 0.25 | 500 | 100 | 225 | MMBTASS-TPCT-ND 115 9.20] — 46.00/M | MMBTAS5-TP 
80 | 0.25 | 500 | 100 | 225 | MMBTASG-TPCT-ND 115 9.20] — 46.00/M | MMBTAS6-TP 
300 | 05 300 | 200 | 300 | MMBTA92-TPCT-ND 90 7.20 | _36,00/M | MMBTA92-TP 
SOT-323 
60 | -06 — | 100 | 200 | MMST2907ATPMSCT-ND 1.00 8.00]  40.00/M | MMST2907A-TP 
40 | 02 200 | 100 | — | MMST3906TPMSCT-ND 1.00  8.00|  40.00/M | MMST3906-TP 
2} -40 | -04 — | 100 | 200 | MMST4403TPMSCT-ND 1.00 8.00]  40.00/M | MMsT4403-TP 
-150 | -0.2 — | 60 | 200 | MMST5401TPMSCT-ND 1.00 8.00]  40.00/M | MMST5401-TP 
300 | 05 1oo | — | 200 | MMSTA92-TPCT-ND 40 11.20 | _56.00/M | MMSTA92-TP 
SOT-363 
40 | -025 | 200 | 300 | 200 | MMDT3906-TPCT-ND 2.25 18.00]  90.00/M ] MMDT3906-TP 
40 | 04 200 | 300 | 200 | DMMT3906-TPCT-ND MEW! 3.00 24.00] —120.00/M | DMMT3906-TP 
3 | 40 | 04 600 | 300 | 200 | MMDT4403-TPCT-ND 2.00 16.00] — 80.00/M | MMDT4403-TP 5 
150 | 05 200 | 240 | 200 | DMMTS5401-TPCT-ND MEW! 3.00 24.00] —120.00/M | DMMT5401-TP Fig. 6 —T0-92 NEW! 
150 | -02 | 200 | 240 | 200 | MMDT5401-TPCT-ND 2.00 16.00 | —_80.00/M | MMDT5401-TP 
SOT-563 E+ 
1] © | — | 100 | — | 310 7] Bces7BVTPMSCT-ND 150 12.00 60.00/M | BC857BV-TP 
-40 | -025 | -200 | 100 | — | MMDT3906VTPMSCT-ND 2.00 16.00 80.00/M | MMDT3906V-TP 
SOT-523 
5 | 6 | 04 | 600 | 300 | 150 | MMBT2907AT-TPCT-ND 1.50 12.00]  60.00/M | MMBT2907AT-TP 
40 | -025 | 200 | 300 | 150 | MMBT3906T-TPCT-ND 1.50 12.00} —_ 60.00/M | MMBT3906T-TP 
NEW! TO.92 NEW! 
40 | 04 — | 300 | 600 | 2N3906-APCT-NDt 1.00 8.00]  65.00/M ] 2N3906-AP 
6 | 40 | 075 — | 300 | 600 | 2N4403-APCT-NDt 1.75 14.00} 113.75/M | 2N4403-AP 
60 | 16 — | 300 | 600 | PN2907A-APCT-NDt 1.50 12.00 | _97.50/M | PN2222A-AP 


Mosfets 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ For Tape and Box part number, change C 


T-ND to TB-ND. Reel size is 2,000. 


Dimensions (mm) 


Dim. | Min. 


Max. 


2.80 
2.10 
1.20 
0.89 
1.78 
0.45 
0.013 
0.89 
0.085 
0.37 


3.04 

2.64 

1.40 

1.03 

2.05 

0.60 
0.100 
1.12 
0.180 
0.51 


ensions (mm) 


Max. 


1.80 
1.15 
2.00 


1.20 
0.30 
0.90 
0.100 
0.30 


ACIOmMIoD>D 


2.20 
1.35 
2.20 


(0.65 Nominal) 


1.40 
0.40 
0.100 
1.00 
0.250 
0.40 


Dimensions (mm) 


Dim.| Min. 


Max. 


0.10 
1.15 
2.00 


0.30 
1.80 


0.90 
0.25 
0.10 


Eat ke eh or 


0.30 
1.35 
2.20 


(0.65 Nominal) 


0.40 
2.20 
0.10 
1.00 
0.40 
0.25 


Dimensions (mm) 


Dim.| Min. 


Max. 


0.15 
1.10 
1.55 


0.90 
1.50 
0.56 
0.10 
0.10 


ErRxrMIV0Oy 


0.30 
1.25 
1.70 


(0.50 Nominal) 


1.10 
1.70 
0.60 
0.30 
0.18 


Dimensions (mm) 


Max. 


1.50 
0.75 
1.45 


0.90 
0.70 
0.100 
0.25 


1.70 
0.85 
1.75 


(0.50 Nominal) 


1.10 
0.100 
0.80 
0.200 
0.35 


Dimensions (mm) 


Max. 


4.33 
4.30 
13.97 
0.36 
3.30 
2.44 


4.83 
4.83 
14.97 
0.56 
3.96 
2.64 


Fig. 1 —- SOT-563 Fig. 2 — SOT-363 = 
ry Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
kK Dim. | Min. Max.| | Dim. | Min. Max. Dim.| Min. Max.| | Dim. | Min. Max. 
+ 
x 015 0.30 150. 1.70 -<— H— 010 030 180 220 
1.10 1.25 0.56 0.60 y | 1.15 1.35 _ 0.10 
1.55 1.70 : . t [xy 2.00 2.20 0.90 1.00 
(0.50 Nominal) 010 0.30 al ER kel (0.65 Nominal) 0.25 0.40 
0.90 1.10 0.10 0.18 F D 0.30 0.40 010 0.25 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing mcc 
Fig. Ypss Ip ‘om Rps(on) Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
1 60V 0.280A 1.5A 7.50, 2N7002VTPMSCT-ND 2.00 16.00 2N7002VTPMSTR-ND 80.00/M 2N7002V-TP 
2 70V 1.0A - 7.50 2N7002DW-TPCT-ND 2.00 16.00 2N7002DW-TPTR-ND 80.00/M 2N7002DW-TP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(T063) 


951 


NEC 


Low Noise Bipolar Transistors 


RF and Microwave Products 


Test | NF | GA $21E2 {T Ic Cut Tape Tape & Reel 
Pack- f | Typ] Typ | VCE} IC | Typ| Typ | HFE | Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig age GHz | dB | dB Vv mA | dB | GHz | Typ | mA Part No. ul 10 50 Part No. 3,000 
1 SMT 2.0/1.9) 95 | 6 10 9 |10.0| 120 | 35 NE68019CT-ND 66 5.50 25.67 _ _ 
1 SMT 2.0) 1.9) 95 | 6 10 9 |10.0} 120 | 35 NE68019-ACT-ND- 66 5.50 25.67 NE68019-ATR-ND: 330.00/M 
1 | SOT-323 | 20/17/95 | 6 10 | 8.5] 10.0] 100] 35 NE68030CT-ND 86 7.15 33.37 — — 
1 | SOT-323 | 20/17/95] 6 10 | 8.5|10.0] 100] 35 NE68030-ACT-ND: 84 7.00 32.67 NE68030-ATR-ND 435.00/M 
2B | SOT-143R | 2.0 | 1.7| 11 6 10 9 [10.0 | 100 | 35 NE68039RCT-ND* 93 7.75 36.17 NE68039RTR-ND 517.00/M 
2B | SOT-143R | 2.0 | 1.7) 11 6 10 9 |10.0| 100 | 35 NE68039R-ACT-ND*t 90 7.50 35.00 NE68039R-ATR-NDt 450.00/M 
| SMT 1.0 |14] 14) 8 20 14 | 7.0 | 120 | 65 NE68119-ACT-ND- 60 5.00 23.33 NE68119-ATR-ND 390.00/M 
1 | SOT-323 | 1.0} 15/135) 8 20 13 | 7.0 | 120 | 65 NE68130-ACT-ND: 75 6.25 29.17 NE68130-ATR-ND 360.00/M 
2A | SOT-143 | 1.0 | 1.2]13.5] 8 20 15 | 9.0 | 100 | 65 NE68139CT-ND 76 6.33 29.52 = _ 
2A | SOT-143 | 1.0 | 1.2|13.5 | 8 20 15 | 9.0 | 100 | 65 NE68139-ACT-ND- 15 6.25 29.17 NE68139-ATR-ND: 390.00/M 
2B | SOT-143R | 1.0 | 1.2] 13.5] 8 20 15 | 9.0 | 100 | 65 NE68139RCT-ND* Wes 6.25 29.17 NE68139RTR-ND 417.00/M 
2B | SOT-143R | 1.0 | 1.2]13.5] 8 20 15 | 9.0 | 100 | 65 NE68139R-ACT-ND* + 14 6.19 28.87 NE68139R-ATR-NDt 371.25/M 
1 SMT 2.0) 1.5] 75 | 3 10 9 |12.0]} 110 | 30 NE68519CT-ND 46 3.85 17.97 _ — 
1 SMT 2.0/1.5) 7.5 | 3 10 9 |12.0]} 110 | 30 NE68519-ACT-ND- 66 5.50 25.67 NE68519-ATR-ND: 240.00/M 
1_| SOT-323 | 2.0/1.5] 7 3 10 | 8.5 | 12.0] 110 | 30 NE68530CT-ND 83 6.88 32.08 NE68530TR-ND 467.00/M 
1 | SOT-323 | 20/15] 7 3 10 | 85/12.0) 110} 30 NE68530-ACT-ND: 81 6.75 31.50 NE68530-ATR-ND 420.00/M 
1 SMT 20) 1.3) 7.5 | 1 10 | 7.5} 9.0 | 100} 30 NE68719CT-ND 45) 6.25 29.17 _ _— 
1 | SOT-323 | 2.0/1.3] 7.5 | 1 10 | 7.5} 9.0 | 100} 30 NE68730CT-ND 1.05 8.75 40.83 _ — 
1 SMT 2.0 )15) 8 3 20 8 | 9.5 | 120 | 100 NE68819CT-ND 33 2.75 12.83 _ _ 
1 SMT 2.0 | 1.5] 8 3 20 8 | 9.5 | 120 | 100 NE68819-ACT-ND- 60 5.00 23.33 NE68819-ATR-ND: 165.00/M 
3A | SOT-363 | 2.0] 1.6] 9 3 10 14 |14.0| 120 | 30 NE696M01CT-ND 83 6.88 32.08 NE696M01TR-ND 467.00/M 
3A | SOT-363 | 2.0] 1.6] 9 3 10 14 | 14.0] 120 | 30 NE696M01-ACT-NDt 87 7.25 33.83 NE696M01-ATR-NDt 420.00/M 
1 SMT 1.0 |14}125) 3 7 9 | 4.5 | 120 | 100 NE85619-ACT-ND: 54 4.50 21.00 NE85619-ATR-ND 270.00/M 
1 | SOT-323 | 1.0] 1.3} 12 | 10 20 12 | 4.5 | 110 | 100 NE85630CT-ND 66 5.50 25.67 — — 
1 | SOT-323 | 1.0 | 1.3] 12 | 10 20 12 | 4.5 | 110 | 100 NE85630-ACT-ND- 66 5.50 25.67 NE85630-ATR-ND: 330.00/M 
1 SOT-23 | 1.0] 1.4] 9 10 20 | 11.5} 7.0 | 120 | 100 NE85633CT-ND 66 5.50 25.67 = _ 
1 SOT-23 | 1.0 | 1.4] 9 10 20 [11.5] 7.0 | 120 | 100 NE85633B-ACT-NDt 66 5.50 25.67 NE85633B-ATR-NDt 330.00/M 
Dual Package 
3B | SOT-363 | 2.0] 1.9} — | 3 5 7.5} 8.0 | 120} 35 UPA800T-CT-ND 1.22 10.18 47.48 = = 
3B | SOT-363 | 2.0] 1.9} — | 3 6 7.5} 8.0 | 120} 35 UPA800T-ACT-ND: 117 9.75 45.50 UPA800T-ATR-ND: 615.00/M 
3C | SOT-363 | 1.0 | 1.2; — | 3 7 9 | 45 | 120) 100 UPA810TCT-ND 1.02 8.53 39.78 UPA810TTR-ND 583.00/M 
3C | SOT-363 | 1.0] 1.2; — | 3 7 9 | 45 | 120) 100 UPA810T-ACT-ND- 99 8.25 38.50 UPA810T-ATR-ND 525.00/M 
3C | SOT-363 | 2.0] 15} — | 3 7 5 | 9.0 | 120 | 100 UPA814TCT-ND 1.17 9.75 45.50 UPA814TTR-ND 678.00/M 
* Reverse Pinout (see Fig.) { ROHS Compliant 
Medium Power Bipolar Transistors 
Test P1dB fT Ic Cut Tape 
Pack- | f [VCE] IC | Pin | Typ | Typ | HFE | Max Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| age | GHz} V | mA/| dBM |dBM| GHz | Typ | mA Part No. 1 10 50 Part No. Size Pricing 
4 | soT-89 1.0 | 12.5] 100] 20.5 | 27.5) 5.5 | 100) 250 NE46134-AZCT-NDt 1.68 14.00 65.33 NE46134-AZTR-NDt 1,000 795.00 
1.0} 10 | 40} 13 22 | 6.5 | 120) 100 NE85634-ACT-NDt 90 7.50 35.00 NE85634-ATR-NDt 1,000 405.00 
t RoHS Compliant 
Bipolar Oscillator Transistors 
Posc fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
Pack- f VCE 4 Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | age GHz Vv mA Ww GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 | SOT-23 | 2.5 2.5 | 0.4 | 0.001 2 100 50 NE94433CT-ND 33 2.75 = 12.83 NE94433TR-ND 183.00/M 
1 | SOT-23 | 2.5 2.5 | 0.4 | 0.001 2 100 50 NE94433B-ACT-NDt 36 3.00 14.00 NE94433B-ATR-NDt 165.00/M 
t+ RoHS Compliant 
General Purpose GaAs FETs 
Gate | Gate | Frequency | Test | NF/GA Bias Cut Tape Tape & Reel 
Length| Width} Range f | VDS| IDS | NF) GA| P1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package um um GHHz GHz| V mA | dB| dB | dBm Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
2C | SOT-143R 1 400 0.1-6 09) 5 10 | 1.1) 20) 12 NE25139CT-ND 1.50 12.50 58.33 — _ 
2D | SOT-343 0.6 400 0.1-6 2.0} 2 5 | 0.6} 16) 16 NE34018CT-ND 1.65 13.75 64.17 NE34018TR-ND 971.00/M 
2D | SOT-343 0.6 400 0.1-6 2.0} 2 5 | 0.6} 16) 16 NE34018-ACT-NDt 1.65 13.75 64.17 NE34018-ATR-NDt 945.00/M 
t+ RoHS Compliant 
Silicon MMIC Wideband Amplifiers 
tTyp @ Icc | NF | Gain | RLin| RLout | P1dB} ISOL Cut Tape Tape & Reel 
3dB down | Vec|Typ| Typ| Typ | Typ | Typ | Typ | Typ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| Package MHz V | mA/ dB | dB | dB | dB | dBm| dB Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 3,000 
5A | 8 pin SSOP 1900 5 49/60) 23 | 14 4 415.9) 35 UPC1678GVCT-ND 2.06 1856 87.66 UPC1678GVTR-ND 1280.00 _ 
1900 5 |49/6.0| 23 | 14 4 [415.9] 35 UPC1678GV-ACT-ND 2.65 23.85 112.63 UPC1678GVTR-NDt 1280.00 = 
2900 5 |12/5.0) 13 | 25 | 12 | -2.6] 30 UPC2711TBCT-ND 1.02 853 39.78 = — _ 
2900 5 }12/5.0) 13 | 25 | 12 | -2.6] 30 UPC2711TB-ACT-ND 1.41 11.75 = 54.83 UPC2711TB-ATR-ND —  525.00/M 
2600 5 }12}4.5} 20 | 12 | 13 | -0.4 | 33 UPC2712TBCT-ND 1.02 853 39.78 = — = 
2600 5 }12}4.5] 20 | 12} 13 | -0.4 | 33 UPC2712TB-ACT-ND 1.20. 10.00 46.67 UPC2712TB-ATR-ND —  525.00/M 
2700 3 {7.5/6.0 12 | 11 | 5.5 | -3.0 | 33 UPC2745TB-ACT-ND 96 8.00 37.33 UPC2745TB-ATR-ND —___480.00/M 
1500 3 |7.5/4.0] 19 | 13 | 85 | -3.7 | 45 UPC2746TBCT-ND 1.22 1018 47.48 UPC2746TBTR-ND —  683.00/M 
3p | sot-363 1500 3 |7.5/4.0] 19 | 13 | 85 | -3.7 | 45 UPC2746TB-ACT-ND 1.38 11.50 53.67 UPC2746TB-ATR-ND —  615.00/M 
2900 3 |27/6.5)14.5] 85] 12 | +7 | 25 UPC2762TB-ACT-ND 1.38 11.50 53.67 UPC2762TB-ATR-ND —  585.00/M 
2400 3 |27/5.5) 20 | 12 9 /+6.5] 29 UPC2763TBCT-ND 1.16 9.63 44.92 _— _ _ 
2400 3 |27|5.5| 20 | 12 9 [+6.5| 29 UPC2763TB-ACT-ND 1.38 11.50 53.67 UPC2763TB-ATR-ND —__585.00/M 
2400 3 |36/6.0) 21 | 14 | 10 )+11.5) 30 UPC2771TBCT-ND 1.16 9.63 44.92 — — _ 
2400 3 |36/6.0) 21 | 14} 10 )+11.5) 30 UPC2771TB-ACT-ND 1.38 11.50 53.67 UPC2771TB-ATR-ND —  585.00/M 
2700 5 |25/6.0) 23 | 7.5] 20 | +6 | 32 UPC2776TBCT-ND 1.02 8.53 39.78 UPC2776TBTR-ND —  583.00/M 
2700 5 |25/6.0) 23 | 7.5] 20 | +6 | 32 UPC2776TB-ACT-ND 1.41 11.75 54.83 UPC2776TB-ATR-NDt —  525.00/M 


tT RoHS Compliant 
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Silicon fin Pin Icc Cut Tape Tape & Reel 

M M Ic GHz dBm Vec Typ Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Min Max Min | Max Vv mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 

Prescalers 5B | 8pinSSOP | 0.5 3 | 15 | 46 | 5 19 | 64/128/256 UPB1507GV-ACT-ND¢ 3.00 27.00 _ 127.50 UPB1507GV-ATR-NDt 1170.00 
5D | spinssop | 05 3 | to | «6 | 5 | 10 2 UPB1508GV-ACT-ND+ 3.00 27.00 ‘127.50 UPB1508GV-ATR-NDt 1365.00 
sc | 8pinssop | 05 1 | 2] 5 | 3 5 24/8 UPB1509GVCT-ND 261 2351 111.03 = = 
5c | 8pinssop | 05 1 | 2 | 5 | 3 5 24/8 UPB1509GV-ACT-ND+ 263 2363 ‘111.56 UPB1509GV-ATR-NDt 1365.00 
sD | spinssop | 05 3 | to | «6 |] 5 | 15 4 UPB1510GVCT-ND 223 20.05 + 94.67 = = 
sD | spinssop | 0.5 3 | 10} «6 | 5 | 45 4 UPB1510GV-ACT-ND+ 3.00 27.00 ‘127.50 UPB1510GV-ATR-NDt 1170.00 


T RoHS Compliant 
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TECHNOLOGIES 


Amplifiers 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Typ. Bias Range Gain @ 2GHz |P1qB @ 2GHz| NF @ 2GHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package | (V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC -3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-NDt 72 6.00 48.00 516-1490-2-NDt 360.00/M ABA-31563-TR1G 
3/37 DC -2.5 19.0 8.4 3.5 78 6.50 52.00 516-1491-2-NDt 390.00/M ABA-32563-TR1G 
5/18 DC -3.5 21.5 1.8 3.7 516-1492-1-ND 69 5.75 46.00 516-1492-2-ND 345.00/M ABA-51563-TR1 
5/18 DC -3.5 21.5 1.8 3.7 516-1558-1-NDt 69 5.75 46.00 516-1558-2-NDt 345.00/M ABA-51536-TR1G 
SOT-363 5/35 DC -3.5 21.5 9.8 3.3 516-1493-1-ND 75 6.25 50.00 516-1493-2-ND 375.00/M ABA-52563-TR1 
5/35 DC -3.5 21.5 9.8 3.3 516-1559- 75 6.25 50.00 516-1559-2-NDt 375.00/M ABA-52563-TR1G 
5/46 DC -3.5 21.5 12.7 3.5 516-1494- 93 7.75 62.00 516-1494-2-ND 465.00/M ABA-53563-TR1 
5/46 DC -3.5 21.5 12.7 3.5 516-1560- 93 7.75 62.00 516-1560-2-NDft 465.00/M ABA-53563-TR1G 
5/79 DC - 3.4 23.0 16.1 4.4 516-1495-1-NDt -99 8.25 66.00 516-1495-2-NDt 495.00/M ABA-54563-TR1G 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Range Test Freq. Vdd ldd NF Gain PidB Digi-Key Pricing i Pricing Avago 
Package (GHz) (GHz) (V) (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1496-1-ND -60 5.00 40.00 516-1496-2-ND 300.00/M ADA-4543-TR1 
DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1561-1-NDt -60 5.00 40.00 516-1561-2-NDt 300.00/M ADA-4543-TR1G 
SOT.343 DC -2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1497-1-ND 66 5.50 44.00 516-1497-2-ND 330.00/M ADA-4643-TR1 
gi DC -2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1562-1-NDt 66 5.50 44.00 330.00/M ADA-4643-TR1G 
DC -2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 17.1 516-1498-1-ND 72 6.00 48.00 360.00/M ADA-4743-TR1 
DC -2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 17.1 516-1563-1-NDt 2 6.00 _ 48.00 516-1563-2-NDt 360.00/M ADA-4743-TR1G 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1510-1-ND 2.22 18.50 148.00 516-1510-2-ND 1110.00/M MGA-81563-TR1 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1586- 2.22 18.50 148.00 516-1586-2-NDt 1110.00/M MGA-81563-TR1G 
SOT-363 0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1511- 2.61 21.75 174.00 1305.00/M MGA-82563-TR1 
0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1587- 2.61 21.75 174.00 1305.00/M MGA-82563-TR1G 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1512-1-ND 2.52 21.00 168.00 516-1512-2-ND 1260.00/M MGA-87563-TR1 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1588-1-NDt 2.52 21.00 168.00 516-1588-2-NDt 1260.00/M MGA-87563-TR1G 
Freq. Range | NF @ Freq. | Gain @ Freq. | PiqpB @ Freq. | IP3 @ Freq. | Vcc Device Device I Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | Avago 
Package (GHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) Min. | Volt. (V) | (mA) Max. Part No. il 10 100 Size Pricing Part No. 
05-SMD 0.05 - 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz 17.5/0.SGHz | 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1517-1-ND 3.75 31.25 250.00 500 937.50 | MSA-1105-TR1 
0.05 - 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz 17.5/0.SGHz_| 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1593-1-NDt 3.75 31.25 250.00 500 937.50 | MSA-1105-TR1G 
DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1515-1-ND 2.55 21.25 170.00 1,000 1275.00 | MSA-0686-TR1 
86-SMD DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1591-1-NDf¢ 2.55 21.25 170.00 1,000 1275.00 | MSA-0686-TR1G 
DC-4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 78 65 516-1516-1-ND 1.95 16.25 130.00 1,000 975.00 | MSA-0886-TR1 
DC-4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 7.8 65 516-1592-1-NDt 1.95 16.25 130.00 1,000 975.00 | MSA-0886-TR1G 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz 7 47 60 516-1513-1-ND 2.55 21.25 170.00 3,000 | 1275.00/M | MSA-0311-TR1 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz 7 47 60 516-1589-1-NDt 2.55 21.25 170.00 3,000 | 1275.00/M | MSA-0311-TR1G 
DC -0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1514-1-ND 1.80 15.00 120.00 3,000 900.00/M | MSA-0611-TR1 
SOT-143 DC - 0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1590-1-NDt¢ 1.80 15.00 120.00 3,000 900.00/M | MSA-0611-TR1G 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1518-1-ND 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-2111-TR1 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1594-1-NDt 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-2111-TR1G 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz 7 4.5 50 516-1519-1-ND 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-3111-TR1 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz f 4.5 50 516-1595-1-NDt 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-3111-TR1G 
t+ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NPN Silicon Bipolar Transistors 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Vee NFo Ga PidB GidB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.9 27 1.0 125 13.0 15.0 516-1501-1-ND 36 3.00 24.00 516-1501-2-ND 180.00/M AT-32033-TR1 
Sores 0.9 a7 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1566-1-ND: 36 3.00 24.00 516-1566-2-NDt 180.00/M AT-32033-TR1G 
0.9 5.0 1.0 14.5 145 14.5 516-1505-1-ND 39 3.25 26.00 516-1505-2-ND 195.00/M AT-41533-TR1 
0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1570-1-ND: 39 3.25 26.00 516-1570-2-NDt¢ 195.00/M AT-41533-TR1G 
0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND .39 3.25 26.00 516-1499-2-ND 195.00/M AT-32011-TR1 
SOT-143 0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1564-1-ND- .39 3.25 26.00 516-1564-2-NDf¢ 195.00/M AT-32011-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND 39 3.25 26.00 516-1503-2-ND 195.00/M AT-41511-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1568-1-ND- -39 3.25 26.00 516-1568-2-NDt¢ 195.00/M AT-41511-TR1G 
0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND 39 3.25 26.00 516-1500-2-ND 195.00/M AT-32032-TR1 
$0T.323 0.9 27 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1565-1-ND- .39 3.25 26.00 516-1565-2-NDt 195.00/M AT-32032-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 516-1504-2-ND 225.00/M AT-41532-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1569-1-ND- 45 3.75 30.00 516-1569-2-NDt 225.00/M AT-41532-TR1G 
SOT-363 0.9 27 11 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 516-1502-2-ND 255.00/M AT-32063-TR1 
0.9 22 11 14.5 12.0 16.0 516-1567-1-ND- 51 4.25 34.00 516-1567-2-NDt 255.00/M AT-32063-TR1G 
t+ RoHS Compliant 
HEMTs 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Gate Width Range Test Freq. Vdd ldd NFo Ga OIP3 PidB Digi-Key Pricing Pricing* Avago 
Package (um) (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) | (dBm) | (dBm) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1506-1-ND 3.51 29.25 234.00 1755.00/M ATF-34143-TR1 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1571-1-NDt 3.51 29.25 234.00 1755.00/M ATF-34143-TR1G 
SOT-343 800 0.45-6 2.0 3.0 60 0.5 16.6 36.2 20.4 516-1507-1-ND 4.23 35.25 282.00 2115.00/M ATF-54143-TR1 
800 0.45-6 2.0 3.0 60 0.5 16.6 36.2 20.4 §16-1572-1-NDt 4.23 35.25 282.00 2115.00/M ATF-54143-TR1G 
400 0.45-6 2.0 2.7 10 0.6 17.7 24.2 14.4 516-1508-1-ND 1.80 15.00 120.00 900.00/M ATF-55143-TR1 
400 0.45 -6 2.0 2.7 10 0.6 17.7 24.2 14.4 §16-1573-1-NDft 1.80 15.00 120.00 900.00/M ATF-55143-TR1G 
MiniPak 400 0.45 - 10 2.0 2.7 10 0.5 17.5 24.1 14.6 516-1509-1-ND 1.80 15.00 120.00 900.00/M ATF-551M4-TR1 


t+ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
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VDSS | Typ. RDs Ves ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
N-Channel 
27m 4.5 6.5 26 2 RSSO65NO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 RSSO65NO3TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSO65NO3TB 
15mQ. 4.5 9 36 2 RSSO90NO3TBCT-ND 15 15.03 45.09 RSSO90NO03TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSO9O0NO3TB 
12.5mQ 4.5 10 40 2 RSS100NO3TBCT-ND 87 17.37 52.11 RSS100NO3TBTR-ND 2,500 275.00/M | RSS100NO3TB 
8-SOIC 30 10.3mQ 4.5 abl 44 2 RSS110NO3TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 RSS110NO3TBTR-ND 2,500 477.00/M | RSS110NO3TB 
9.4m 4.5 12 48 2 RSS120NO3TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 RSS120NO03TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSS120NO03TB 
8.6m0 4.5 12.5 50 2 RSS125NO3TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 RSS125NO03TBTR-ND 2,500 667.00/M | RSS125N03TB 
7.4m0. 4.5 13 52 2 RSS130NO3TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 RSS130NO03TBTR-ND 2,500 701.00/M | RSS130NO03TB 
6m 4.5 14 56 2 RSS140NO3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 RSS140NO3TBTR-ND 2,500 512.00/M | RSS140NO03TB 
SOT-23 60 7.50 5 0.115 0.8 0.225 RK7002T116CT-ND 34 5.00 13.00 RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M | RK7002T116 
1.10, 4 0.3 1.2 0.2 RK7002AT116CT-ND 43 6.25 16.25 RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M | RK7002AT116 
30 0.090 4 3 _ 0.5 RHPO30N03T100CT-ND rr fa 14.20 42.60 RHPO30N03T100TR-ND 1,000 227.00 | RHPO30N03T100 
SOT-89 0.160 4 2.5 = 0.5 RJPO20NO6T100CT-ND 97 19.35 58.05 RJPO20NO6T100TR-ND 1,000 333.00 | RUPO2ONO6T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
0.240 4 2 = 0.5 RHPO20NO6T100CT-ND 69 13.86 41.58 RHPO20N06T100TR-ND 1,000 239.00 | RHPO20NO06T100 
1.40 4 0.3 = 0.2 RHU003N03T106CT-ND. 45 7.69 21.32 RHU003N03T106TR-ND. 3,000 82.00/M | RHU003N03T106 
30 50. 4 0.1 0.4 0.2 2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3018T106 
SOT-323 0.90 4 0.3 = 0.2 RJU003N03T106CT-ND. 37 6.38 17.68 RJU003N03T106TR-ND. 3,000 68.00/M | RJU003N03T106 
60 2.80. 4 0.2 0.8 0.2 RHU002NO06T106CT-ND. 49 7.25 18.85 RHU002NO06T106TR-ND. 3,000 68.00/M | RHUOO2NO6T106 
1.70 4 0.2 _ 0.2 RJU002N06T106CT-ND. 45 7.69 21.32 RJU002NO6T106TR-ND. 3,000 82.00/M | RJUO02NO6T106 
2.80, 4 0.2 0.8 0.2 2SK2731T146CT-ND 44 8.13 22.88 | 2SK2731T146TR-ND 3,000 94.00/M | 2SK2731T146 
SOT-346 30 0.580 4 0.5 = 0.2 RHKOOSNO3T146CT-ND .39 7.50 21.60 RHKOO5SNO03T146TR-ND 3,000 102.00/M | RHKOO5N03T146 
0.430 4 0.5 _ 0.2 RJKOOSN03T146CT-ND 44 8.13 22.88 RJKOOSNO3T146TR-ND 3,000 94.00/M | RJKOOSNO3T146 
60 1.10 4 0.3 _ 0.2 RHKOO3NO6T146CT-ND 45 8.63 24.84 RHKOO3NO06T146TR-ND 3,000 117.00/M | RHKOO3NO6T146 
SOT-363 30 50. 4 0.1 0.2 0.15 UM6K1NTNCT-ND 46 8.44 23.76 UM6K1NTNTR-ND 3,000 97.00/M | UM6K1NTN 
SOT-416 30 50 4 0.1 0.4 0.15 2SK3019TLCT-ND 40 6.75 18.72 2SK3019TLTR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3019TL 
0.40 4 2 8 20 2SK2094TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2094TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2094TL 
60 0.170 4 5 20 20 2SK2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2503TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2503TL 
0.150* 10 8 20 20 RK3055ETLCT-ND 1.12 22.32 66.96 RK3055ETLTR-ND 2,500 353.00/M | RK3055ETL 
SOT-428 100 0.250 4 5 20 20 2SK2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2504TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2504TL 
200 0.70 10 3 12 20 2SK2887TLCT-ND 1.68 36.40 112.00 2SK2887TLTR-ND 2,500 596.00/M | 2SK2887TL 
500 30. 10 2 6 20 2SK2715TLCT-ND 90 17.91 53.73 2SK2715TLTR-ND 2,500 284.00/M | 2SK2715TL 
600 4.40 10 2 6 20 2SK3050TLCT-ND 98 19.62 58.86 2SK3050TLTR-ND 2,500 311.00/M | 2SK3050TL 
60 0.110 4 10 40 30 2SK2095N-ND 2.40 50.00 168.00 | — = — | 2SK2095N 
0.550 10 5 20 30 RDNOS50N20-ND 1.04 20.88 62.64 |— = — | RDNOSON20 
200 0.270 10 10 40 35 RDN100N20-ND 98 21.13 65.00 |— = — | RDN100N20 
0.120 10 15 45 40 RDN150N20-ND 1.50 32.50 100.00 | — = — | RDN150N20 
250 0.380 10 8 32 35 RDNO80N25-ND 1.09 23.56 72.50 |— = — | RDNO80N25 
TO-220FN 0.160 10 12 48 40 RDN120N25-ND 1.56 32.50 109.20 | — — — | RDN120N25 
450 0.850 10 7 28 30 2SK2299N-ND 1.71 35.63 119.70 | — = — | 2SK2299N 
10 10 5 20 30 2SK2713-ND 1.76 38.19 117.50 |— = — | 28K2713 
500 1.10 10 5 20 30 2SK2793-ND 2.42 50.50 169.68 | — = — | 2SK2793 
600 10 10 ra 28 30 2SK2740-ND 2.58 53.69 180.39 | — = — | 2SK2740 
1.80, 10 4 16 30 2SK2792-ND 2.69 56.13 188.58 | — = — | 28K2792 
TSMT-3 30 74mQ 4.5 2.5 10 1 RSRO25NO3TLCT-ND 65 12.90 38.70 RSRO25NO3TLTR-ND 3,000 194.00/M | RSRO25NO3TL 
66m. 45 2.5 = 1 RTRO25NO3TLCT-ND 50 10.00 30.00 RTRO25NO3TLTR-ND 3,000 150.00/M | RTRO25NO3TL 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U12CT-ND .70 14.00 42.00 QS5U12TR-ND 3,000 210.00/M | QS5U12TR 
TSMT-5 30 71m. 4.5 2 8 1 QS5U13CT-ND 64 12.70 38.10 QS5U13TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U13TR 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U16CT-ND 64 12.70 38.10 QS5U16TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U16TR 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U17CT-ND 72 14.40 43.20 QS5U17TR-ND 3,000 216.00/M | QS5U17TR 
89mQ 45 2 = 1.25 RTQO20NO3CT-ND 45 9.00 27.00 RTQO20NO03TR-ND 3,000 135.00/M | RTQO20NO03TR 
TSMT-6 30 38m 4.5 3.5 _— 1.25 RTQO35NO3CT-ND 68 13.50 40.50 RTQO35NO03TR-ND 3,000 203.00/M | RTQO35NO03TR 
30m. 4.5 45 18 1.25 RTQO45NO3CT-ND 69 13.86 41.58 RTQ045NO03TR-ND 3,000 219.00/M | RTQO45NO3TR 
36m 4.5 4.5 = 1.25 RSQO045N03CT-ND 15 15.03 45.09 RSQO045N03TR-ND 3,000 238.00/M | RSQO45NO03TR 
* Maximum (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
954 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ROM Mosfets (Cont) 


vpss | Typ. Rps Vas ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
170mQ 4.5 1.5 _ 0.8 RTFO15NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 RTFO15NO3TLTR-ND 3,000 173.00/M | RTFO1SNO3TL 
TUMT-3 30 48m 4.5 2.5 _— 0.8 RTFO25NO3TLCT-ND 74 14.70 44.10 RTFO25NO3TLTR-ND 3,000 221.00/M | RTFO25NO3TL 
170mQ 4 1.4 = 0.8 RSFO14NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 RSF0O14NO3TLTR-ND 3,000 173.00/M | RSFO14NO3TL 
TUMT-6 30 35m 4.5 3.5 = i RTLO35NO3CT-ND 58 11.60 34.80 RTLO35NO3TR-ND 3,000 174.00/M | RTLO35NO3TR 
VMT-3 30 50 4 0.1 0.4 0.15 2SK3541T2LCT-ND 38 7.03 19.80 2SK3541T2LTR-ND 8,000 77.00/M | 2SK3541T2L 
Dual N-Channel 
52m 4.5 5 20 2 SP8K1TBCT-ND 75 15.03 45.09 SP8K1TBTR-ND 2,500 238.00/M | SP8K1TB 
30mQ 4.5 6 24 2 SP8K2TBCT-ND 87 17.37 52.11 SP8K2TBTR-ND 2,500 275.00/M | SP8K2TB 
8-SOIC 30 23m 4.5 7 28 2 SP8K3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 SP8K3TBTR-ND 2,500 512.00/M | SP8K3TB 
16mQ. 4.5 9 36 2 SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 SP8K4TBTR-ND 2,500 512.00/M | SP8K4TB 
93mQ 4.5 3.5 14 2 SP8K5TBCT-ND 1.04 20.79 62.37 SP8K5TBTR-ND 2,500 329.00/M | SP8K5TB 
EMT-6 30 5mQ. 4 0.1 0.4 0.15 EM6K1T2RCT-ND 55 10.50 30.24 EM6K1T2RTR-ND 8,000 134.00/M | EM6K1T2R 
SOT-353 30 50 4 0.1 0.2 0.15 UM5K1NCT-ND 42 8.13 23.40 UMS5K1NTR-ND 3,000 111.00/M | UMSK1NTR 
SOT-363 30 50 4 0.1 0.2 0.15 UM6K1NCT-ND 75 15.03 45.09 UM6K1NTR-ND 3,000 238.00/M | UM6K1NTR 
SOT-457 60 2.80 4 0.2 0.8 0.2 SM6K2T110CT-ND 50 9.63 27.72 SM6K2T110TR-ND 3,000 131.00/M | SM6K2T110 
TSMT-6 30 180mQ 4.5 1 4 1.25 QS6K1CT-ND 71 14.20 42.60 QS6K1TR-ND 3,000 213.00/M | QS6K1TR 
TUMT-6 30 170mQ 4.5 1.5 _— 1 US6K1CT-ND 63 12.50 37.50 US6K1TR-ND 3,000 188.00/M | US6K1TR 
170mQ 10 1.4 = a| US6K2CT-ND 68 13.50 40.50 US6K2TR-ND 3,000 203.00/M | US6K2TR 
Dual N and P-Channel 
23m 4.5 7/45 28/18 2 SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 85.00 SP8M10TBTR-ND 2,500 452.00/M | SP8M10TB 
52m 4.5 5/4.5 20/18 2 SP8M3TBCT-ND 1.13 24.38 75.00 SP8M3TBTR-ND 2,500 399.00/M | SP8M3TB 
16mQ. 4.5 9/7 36/28 2 SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 SP8M4TBTR-ND 2,500 652.00/M | SP8M4TB 
8-SOIC 30/-30 30m 4.5 6/7 24/28 2 SP8M5TBCT-ND 1.58 34.13 105.00 SP8M5TBTR-ND 2,500 559.00/M | SP8M5TB 
52m 4.5 5/3.5 20/14 2 SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 SP8M6TBTR-ND 2,500 366.00/M | SP8M6TB 
52mQ 4.5 5/7 20/28 2 SP8M7TBCT-ND 1.46 31.69 97.50 SP8M7TBTR-ND 2,500 519.00/M | SP8M7TB 
30m 4.5 6/4.5 24/18 2 SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 SP8M8TBTR-ND 2,500 432.00/M | SP8M8TB 
16mQ 4.5 9/5 36/20 2 SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 SP8M9TBTR-ND 2,500 579.00/M | SP8M9TB 
TSMT-6 30/-20 170mQ 4.5 1.5/1.5 6/6 1.25 QS6M3CT-ND 55 11.00 33.00 QS6M8TR-ND 3,000 165.00/M | QS6M3TR 
170mQ 4.5 1.5/1.5 6/6 1.25 QS6M4CT-ND 63 12.50 37.50 QS6M4TR-ND 3,000 188.00/M | QS6M4TR 
TUMT-6 30/-20 250m 4.5 1.4/1 5.6/4 1 US6M1CT-ND -70 14.00 42.00 US6M1TR-ND 3,000 210.00/M | US6M1TR 
20/-20 | 170/280mQ 4.5 1.5/1 = 1 US6M2CT-ND .70 14.00 42.00 US6M2TR-ND 3,000 210.00/M | US6M2TR 
P-Channel 
68mQ 4.5 4 16 2 RSSO40P03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 RSS040P03TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSSO40P03TB 
8-SOIC 30 47mQ 4.5 5 20 2 RSSOSO0PO03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 RSSO50P03TBTR-ND 2,500 359.00/M | RSSOSOPO3TB 
22m 4.5 75 30 2 RSS075P03TBCT-ND 1.73 37.54 115.50 RSS075P03TBTR-ND 2,500 614.00/M | RSSO75P03TB 
15mQ. 4.5 9 36 2 RSSO90P03TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 RSSO90P03TBTR-ND 2,500 684.00/M | RSSO90P03TB 
SOT-323 20 1.10 4 0.2 = = RTU002P02T106CT-ND 51 9.88 28.44 RTU002P02T106TR-ND 3,000 134.00/M | RTUO02P02T106 
30 0.90 10 0.2 md = RSU002P03T106CT-ND 40 7.63 21.96 RSU002P03T106TR-ND 3,000 104.00/M | RSU002P03T106 
SOT-416 20 1.10 4 0.2 = = RTEOO2P02TLCT-ND -50 9.63 27.72 RTE002P02TLTR-ND 3,000 131.00/M | RTEQO2PO02TL 
30 1.60 4 0.2 = 0.15 RSE002P03TLCT-ND 51 9.75 28.08 RSE002P03TLTR-ND 3,000 133.00/M | RSEOO2PO03TL 
100mQ 4.5 2 1 RTRO20P02TLCT-ND 61 12.20 36.60 RTRO20P02TLTR-ND 3,000 183.00/M | RTRO2OPO2TL 
20 70mQ 4.5 2.5 10 1 RTRO25P02TLCT-ND 50 10.00 30.00 RTRO25P02TLTR-ND 3,000 150.00/M | RTRO25P02TL 
TSMT-3 55mQ 4.5 3 1 RTRO3OPO2TLCT-ND. 57 10.88 31.32 RTRO30P02TLTR-ND 3,000 148.00/M | RTRO3OPO2TL 
170mQ 4.5 1.5 = 1 RSRO15PO03TLCT-ND 56 11.20 33.60 RSRO15PO03TLTR-ND 3,000 168.00/M | RSRO15PO3TL 
30 135mQ 4.5 2 = 1 RSRO20P03TLCT-ND 62 12.30 36.90 RSRO20P03TLTR-ND 3,000 185.00/M | RSRO20PO3TL 
100mQ 4.5 2.5 = 1 RSRO25PO03TLCT-ND 67 13.30 39.90 RSRO25P03TLTR-ND 3,000 200.00/M | RSRO25PO3TL 
160m0 4.5 1.5 6 1 QS5U21CT-ND 68 13.68 41.04 QS5U21TR-ND 3,000 217.00/M | QS5U21TR 
160m0 4.5 1.5 6 1 QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 QS5U23TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U23TR 
TSMT-5 20 160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 QS5U26TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U26TR 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U27CT-ND 69 13.77 41.31 QS5U27TR-ND 3,000 218.00/M | QS5U27TR 
90mQ 4.5 2 8 0.9 QS5U28CT-ND Pal 14.13 42.39 QS5U28TR-ND 3,000 224.00/M | QS5U28TR 
155m0 4.5 1.5 6 1.25 QS6U22CT-ND 64 12.80 38.40 QS6U22TR-ND 3,000 192.00/M | QS6U22TR 
72mQ 4.5 2.5 10 1.25 RTQ025P02CT-ND 58 11.60 34.80 RTQ025P02TR-ND 3,000 174.00/M | RTQO25P02TR 
20 60mQ 4.5 3 12 1.25 RTQO30P02CT-ND 52 10.30 30.90 RTQO030P02TR-ND 3,000 155.00/M | RTQO30P02TR 
50mQ 4.5 3.5 17.5 1.25 RTQO035P02CT-ND 58 11.60 34.80 RTQ035P02TR-ND 3,000 174.00/M | RTQO35P02TR 
TSMT-6 35m 4.5 4 16 1.25 RTQ040P02CT-ND 69 13.70 41.10 RTQ040P02TR-ND 3,000 206.00/M | RTQO40P02TR 
500m 4.5 1 2 1 QS6U24CT-ND 64 12.70 38.10 QS6U24TR-ND 3,000 191.00/M | QS6U24TR 
30 120mQ 4.5 2.5 10 1.25 RSQ025P03CT-ND 74 14.80 44.40 RSQ025P03TR-ND 3,000 222.00/M | RSQ025P03TR 
90m 4.5 3 12 1.25 RSQO030P03CT-ND 69 13.86 41.58 RSQ030P03TR-ND 3,000 219.00/M | RSQO30P03TR 
65mQ 4.5 3.5 14 1.25 RSQ035P03CT-ND 69 13.86 41.58 RSQ035P03TR-ND 3,000 219.00/M | RSQO35P03TR 
280m. 4.5 1 4 0.8 RTFO10P02TLCT-ND 60 12.00 36.00 RTFO10P02TLTR-ND 3,000 180.00/M | RTFO10P02TL 
TUMT-3 20 100mQ 4.5 1.5 6 0.8 RTFO15P02TLCT-ND ral 14.13 42.39 RTFO15P02TLTR-ND 3,000 224.00/M | RTFO15P02TL 
60mQ 4.5 2 8 0.8 RTFO20P02TLCT-ND 74 14.76 44.28 RTFO20P02TLTR-ND 3,000 234.00/M | RTFO20P02TL 
TUMT-6 20 100mQ 4.5 2 8 1 RTLO20P02CT-ND -70 14.04 42.12 RTLO20P02TR-ND 3,000 222.00/M | RTLO2OPO2TR 
50mQ 4.5 3 12 1 RTLO3OP02CT-ND -80 15.93 47.79 RTLO30P02TR-ND 3,000 252.00/M | RTLO3OPO2TR 
Chis 20 1.10 4 0.2 = 0.15 RTMO002P02T2LCT-ND 55 10.63 30.60 | RTMOO2PO2T2LTR-ND | 8,000 | 136.00/M | RTMOO2PO2T2L 
30 0.90 10 0.2 = 0.15 RSMO002P03T2LCT-ND 56 10.75 30.96 RSMO002P03T2LTR-ND 8,000 138.00/M | RSMO002P03T2L 
Dual P-Channel 
40mQ 4.5 5 20 2 SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 SP8J1TBTR-ND 2,500 784.00/M | SP8J1TB 
57mQ 4.5 4.5 18 2 SP8J2TBCT-ND 1.49 32.34 99.50 SP8J2TBTR-ND 2,500 529.00/M | SP8J2TB 
8-SOIC 30 100mQ 4.5 3.5 14 2 SP8J3TBCT-ND 1.54 33.39 102.75 SP8J3TBTR-ND 2,500 547.00/M | SP8J3TB 
270m. 4.5 2 8 2 SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 SP8J4TBTR-ND 2,500 427.00/M | SP8J4TB 
25mQ 4.5 7 28 2 SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 SP8J5TBTR-ND 2,500 1268.00/M | SP8J5TB 
TSMT-6 20 155mQ 4.5 1.5 6 1.25 QS6J1CT-ND 66 13.10 39.30 QS6J1TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J1TR 
155mQ 4.5 1.5 6 1.25 QS6J3CT-ND 66 13.10 39.30 QS6J3TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J3TR 
TUMT-6 20 280m. 4.5 1 4 1 US6J2CT-ND .70 14.00 42.00 US6J2TR-ND. 3,000 210.00/M | US6J2TR 
VDSS | Typ. Rps Vas ID IDP VRM IF PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) @ (Vv) (A) (A) (V) (A) Max. (W) | Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
N-Channel with Diode 
TUMT-5 30 170mQ. 4.5 1.5 = = = 1 US5U1CT-ND 68 13.50 40.50 US5U1TR-ND 3,000 203.00/M | US5U1TR 
250m. 4.5 1.4 = _— _ 1 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 US5U2TR-ND 3,000 203.00/M | US5U2TR 
P-Channel with Diode 
TUMT-5 20 280m. 4.5 1 4 25 0.7 1 US5U29CT-ND 68 13.50 40.50 US5U29TR-ND 3,000 214.00/M | US5U29TR 
280m 4.5 1 4 25 0.5 1 US5U30CT-ND -70 14.00 42.00 US5U30TR-ND 3,000 210.00/M | USS5U30TR 


* Maximum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ROAM Digital Transistors 


Cir- VCEO 10 Gain R1 Q Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package cuit (V) (mA) (HFE) ko R2/R1 Part No. fl 25 100 Size Pricing* | Part No. 
NPN 
SOT-89 C 60 | 1A 300 | 13 = DTDG14GPT100CT-ND aT 9.00 2592 | 1,000 | 130.00 | DTDG14GPT100 
50 | 100 30 | 13 12 DTC114EUAT106CT-ND 43 6.25. 16.25 | 3,000 | 59.00/M| DTC114EUATI06 
sates: | 50 | 100 6s | 13 57 DTC114YUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | 3,000 | 59.00/M| DTC114YUAT106 
50 | 100 20 | 611 12 DTC143EUAT106CT-ND 37 5.50 1430 | 3,000 | 5200/MJ DTC143EUATIO6 
50 | 100 68 | 61.1 12 DTC144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | 3,000 | 59.00/M | DTC144EUATI06 
E 50 | 100 600 | 13 = DICT14TKAT146CT-ND 31 450 11.70 | 3,000 | 42.00/M| DICTI4TKATI46 
D 50 | 100 82 | 130 12 DTC115EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC115EKAT146 
D 50 | 100 20 | 286 12 DTC123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC123EKAT146 
D 50 | 100 80 | 286 26 DTC123JKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | 3,000 | 47.00/M| DTC123JKAT146 
A 15 | 600 600 | 2.86 = DTC323TKT146CT-ND AT 8.08 22.36 | 3,000 | 86.00/M| DTC323TKT146 
50 | 100 30 | 13 12 DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | 3,000 | 47.00/M| DTC114EKATI46 
50 | 100 6a | 13 57 DTC114YKAT46CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC114YKATI46 
D 50 | 100 56 | 286 12 DTC124EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC124EKAT146 
Sai4ae 50 | 100 68 | 286 26 DTC124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC124xKAT146 
50 | 100 20 | 6.11 12 DTC143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | 3,000 | 47.00/M| DTC143EKAT146 
50 | 100 30 | 61 26 DTC143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC143xKAT146 
50 | 100 80 | 6.11 12 DTC143ZKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC143ZKAT146 
D 50 | 100 68 | 61.1 12 DTC144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTC144EKAT146 
50 | 100 56 | 61.1 0.57 DTC144WKAT146CT-ND 39 656 1820 | 3,000 | 70.00/M] DTC144WKAT146 
50 | 500 56 | 13 12 DTD113ZKT146CT-ND AG 7.88 21.84 | 3,000 | 84.00/M| DTD113ZKT146 
50 | 500 56 | 13 12 DTD114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | 3,000 | 104.00/M | DTDI14EKT146 
D 50 | 500 56 | 2.86 55 DTD123YKT146CT-ND 40 763 21.96 | 3,000 | 104.00/M| DTD123TKT146 
50_| 500 47_| 641 12 DTD143EKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | 3,000 | 131.00/M| _DTD143EKT1460 
sane) 50 | 100 68 | 61.4 12 DIC144EETLCT-ND 43 6.25. 16.25 | 3,000 | 59.00/M| DIC144EETL 
50 | 100 56 | 28.6 12 DIC124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | 3,000 | 59.00/M| DTC124EETL 
PNP 
S0T-323 | B 50 | 50 30 [13 12 DTA114EUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTATI4EUATI06 
E 40 | 500 600 | 2.86 = DTB123TKT146CT-ND at 750 2112 | 3,000 | 86.00/M| DTB123TK146 
E 50 | 100 600 | 13 ae DTA114TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTA114TKAT146 
E 50 | 100 600 | 6.11 = DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | 3,000 | 47.00/M| DTC143TKAT146 
B 50 | 50 30 | 13 12 DTA114EKAT1 46CT-ND 29 425 11.05 | 3,000 | 40.00/M| DTA114EKAT146 
B 50 | 100 68 | 13 57 DTA114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTA114YKAT146 
50 | 100 30 | 286 26 DTA123JKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M | DTA123JKAT146 
SOT-346 50 | 100 56 | 286 12 DTA124EKAT1 46CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTA124EKAT146 
B 50 | 100 20 | 611 12 DTA143EKAT1 46CT-ND 34 5.00 13.00 | 3,000 | 47.00/M| DTA143EKAT146 
50 | 100 30 | 6.11 26 DTA143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTA134XKAT146 
50 | 100 68 | 61.41 12 DTA144EKAT1 46CT-ND 36 5.25 13.65 | 3,000 | 49.00/M| DTA144EKAT146 
50 | 500 33. «| «13 12 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | 3,000 | 88.00/M| DTB113EKT146 
B 50 | 500 56 | 13 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 2156 | 3,000 | 88.0o/M| DTB113ZKT146 
50 | 500 56 | 2.86 55 DTB123YKT146CT-ND AO 7.63 2196 | 3,000 | 104.00/M | DTB123YKT146 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Dual Digital Transistors 
Cir- VCEO Ic Gain R1 © Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package cuit (V) (mA) (HFE) ko R2/R1 Part No. 25 Size | Pricing* Part No. 
NPN 
G 50 | 100 30 | 286) 2 UMHTONTNCT-ND 387.03. +1980 | 3,000] 81.00/M] UMHTONTN 
sores | & 50 | 50 30 | 13 12 UMH11NTNCT-ND 38 © 7.03 ~=«- 1980 | 3,000 | 81.00/M) —UMHT1NTN 
F 50 | 30 68 | eit] 12 UMH6NCT-ND 38 © 7.03 += 1980 | 3,000 | 81.00/M] —UMHGNTR 
G 50 | 70 68 | 13 57 UMHONTNCT-ND 387.03 1980 | 3,000 | _81.00/M| __UMH9NTN 
50 | 30 68 | eit | 12 IMH2AT110CT-ND 49 7.25 1885 | 3,000 | 68.00/M|  IMH2AT110 
soT-457 | H 50 | 100 80 | 286 | 26 IMH10AT110CT-ND 40 675 1872 | 3,000 | 7200/M| IMH10AT110 
50 | 50 30 | 13 12 IMH11AT140CT-ND 49 7.25 1885 | 3.000 | 68.00/M| —_IMH11AT110 
PNP 
eel 50 | 100 80 | 286) 26 UMB10NTNCT-ND 38 7.03 +1980 | 3,000] 81.00/M] UMBIONTN 
50 | 50 30 | 13 12 UMB11NTNCT-ND 387.03 1980 | 3.000 | _81.00/M| _UMB11NTN 
sor-457 | L 50 | 100 80 | 286 | 26 IMB10AT110CT-ND 42713 1976 | 3,000 | 76.00/M| _ IMBIOAT110 
PNP/NPN 
$or-363 [1 50 | 50 30 | 13 12 UMDSNCT-ND 437.31 2028 | 3,000 | 78.00/M| UMD3N 
M ay |), 4000 GBs || 80s | 120 IMD10AT108CT-ND 4 = 750 ~=«21.12 | 3,000 | se.oom|  Imp10aT108 
50 | 100 600 | 13 = : ; : ! : 
Soler i 50 | 100 600 | 611) — IMD6AT108CT-ND 4 813 2288 | 3,000 | 9400/M|  IMDGATIO8 
50 | 100 68 | 13 57 IMD9AT108CT-ND 44813 2288 | 3.000 | 94.00/M| _IMD9AT108 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Dual Transistors 
Cir- | VCEO | VCBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Rohm 
Package | cuits (V) (V) mA Max. | Sat.(V) | IC (mA) — IB(mA) Part No. 1 25 100 | Size | Pricing* | Part No. 
NPN 
w | 50 | oo | 150 | 560] 04 50 5 UMX1NTNCT-ND 437.31 20.28 | 3,000 | 78.00/M| UMXiNTN 
sorae3 | 7 | 50 | 60 | 150 | 560 | 04 50 5 UMX2NTRCT-ND 43° 7.31 20.28 | 3.000 | 78.00/M | UMX2NTR 
p | 50 | 6 | 150 | 560 | o4 50 5 UMX3NTRCT-ND 49 ~~ 7.25 18.85 | 3,000 | 68.00/M | UMX3NTR 
p | 1 | 20 | 50 | 270 | 05 10 5 UMXSNCT-ND 448.38 24.12 | 3.000 | 114.00/M | UMXSNTR 
u | 50 | oo | 150 | 560 | 04 50 5 IMX2T108CT-ND 49 7.25 18.85 | 3,000 | 68.00/M| IMx2T108 
sor-457 | s | 120] 120 | 50 | 820 | 05 10 1 IMX8T108CT-ND 43° 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M| IMxsT108 
x | 50 | Go | 150 | 560 | 04 50 5 IMX1T110CT-ND 48 8.25 22.88 | 3,000 | 88.00/M | IMX1T110 
PNP 
sor-363 | N | 50 | 60 | 150 | 560 | 05 50 5 UMT1NTNCT-ND 42743 19.76 | 3,000 | 76.00/M | UMTINTN 
sor-457 | v | 120 | 120 | 50 | 820 | 05 10 1 IMT4T1 08CT-ND 437.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M | IMT4T108 
PNP/NPN 
sor-363 | a | of | 80 | 150 | seo) O04 AY 7 UMZINTRCT-ND 43° 7.31 20.28 | 3,000 | 78.00/M| UMZINTR 
soras7| o | o, | oy | qey | ceo | ogg _ IMZ2AT108CT-ND 46 844 23.76 | 3,000 | 97.00/m | Imz2aTio8 
soras7| R | o, | & | ey | eee | os - : IMZ1AT108CT-ND 43° 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/m | ImziaTi108 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


956 (T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SOT-416 


rH 6 


. Emitter 
. Base 
. Collector 


. Collector 
. Emitter 


. Emitter 
. Base 
. Collector 


ROM Transistors 


SC-72/SPT 


1. Emitter 
2. Base 
3. Collector 


. Emitter 


2. Collector 


3. Base 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


SOT-323 


205 


1.25 


1. Emitter 
2. Base 
3. Collector 


1. 


co 


Emitter 


2. Collector 
3. Base 


4 
2 
¥ 


SOT-346 


+ 2.9 =| 
Oo 
1 2 


3 
o4 He 


1. Emitter 
2. Base 
3. Collector 


SOT-428 


1. Base 
2. Emitter 
3. Collector 


SOT-416 


| 
| 


1. Emitter 
2. Base 
3. Collector 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


VCEO VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE IB Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) (mA) Part No. ul 25 100 Size Pricing* Part No. 
NPN 
40 75 0.6 75 1 500 50 $ST2222AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 | 35.00M | SsT2222AT116 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 $ST4401T116CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00m | ssTa4o1T116 
SOT-23 | 9 80 03 = 12 400 o.4 SSTA28T116CT-ND 48 825 22.88 3,000 | 88.00 | ssTazeiTi16 
80 80 05 100 0.25 400 10 SSTAQ6T116CT-ND 36 619 17.16 3,000 | 66.00/M | SSTAceTi16 
20 40 3 390 05 2A O.1A 28D2150T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 | 2SD2150T100R 
50 60 1 = 0.4 500 50 28C5053T100QCT-ND 42 813 23.40 4,000 117.00 | 28C5053T1000 
SOT-89 | 49 100 1 270 0.4 500 20 28D1898T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SD1898T1000 
90 90 2 10K 18 1A 1 28D2170T100CT-ND 61 12.20 36.60 1,000 195.00 | 28D2170T100 
40 75 0.6 75 1 500 50 UMT2222AT106CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00 | UMT2222AT106 
40 60 02 300 0.3 50 UMT3904T106CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00 | UMT3904T106 
SOT-323'! 60 eo | 015 | 270 0.4 50 28C4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00 | 28C4081T106Q 
50 60 0.15 | 390 0.4 50 28C4081T106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00 | 28C4081T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 33 563 15.60 3,000 | 60.00 | MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND 46 6.75 (17.55 3,000 | 63.00M | MMSTa4o1Ti46 
sor-346 | 50 eo | 015 | 270 0.4 50 28C2412KT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 | 40.00m | 28c2412kT146Q 
50 60 0.15 | 390 0.4 50 28C2412KT146RCT-ND 29 425 11.05 3,000 | 40.00m | 2SC2412KT146R 
50 60 0.15 | 560 0.4 50 28C2412KT146SCT-ND 3 450 11.70 3,000 | 42.00m | 2sc2412kT146s 
50 60 015 | 270 0.4 50 28C4617TLOCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00m | 28c4617TLA 
SOTIE | 60 co | 015 | 390 0.4 50 28C4617TLRCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00 | 28C4617TLR 
SC-72/SPT| 50 co | 015 | 390 0.4 50 5 28C1740STPRCT-NDt A 6.00 15.60 5,000 | 48.00 | 28C1740STPR 
ATV 80 400 1 390 0.4 500 20 28D1863TV2RCT-NDt 55 10.90 32.70 2,500 | 164.00M | 2SD1863TV2R 
VMT3 50 co | 015 | 270 0.4 50 5 28C5658T2LQCT-ND 42 713 19.76 8000 | 68.00/m | 2scsessT2La 
PNP 
Sarg | %0 40 0.6 100 0.75 500 50 $ST4403T116CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00 | ssT4403T116 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 SST2907AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 | 35.00 | SsT2907AT116 
50 60 1 270 0.4 500 50 28A1900T100QCT-ND 65 1290 38.70 1,000 206.00 | 2SA1900T100Q 
32 40 1 270 0.5 500 50 28B1132T100QCT-ND a4 850 24.48 1,000 122.00 | 2SB1132T1000 
32 40 2 270 08 2A 0.2A 28B1188T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SB1188T100Q 
soT-89 | 32 40 2 300 0.8 2A 0.2A 28B1188T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SB1188T100R 
80 80 1 270 0.4 500 50 28B1260T100QCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 | 2SB1260T1000 
20 20 3 270 05 2A O.1A 28B1424T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SB1424T1000 
20 20 3 300 0.5 2A O.1A 28B1424T100RCT-ND 42 813 23.40 1,000 117.00 | 2SB1424T100R 
40 40 02 300 0.4 50 UMT3906T106CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00 | UMT3906T106 
50 60 0.15 | 270 0.5 50 28A1576AT106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00 | 2SA1576AT106Q 
SOT-323 | 59 60 0.15 | 390 05 50 2SA1576AT106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00/M | 2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 UMT2907AT106CT-ND a4 650 16.90 3,000 | 61.00 | UMT2907AT106 
32 40 os | 270 05 O.5A 50 28B1197KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 | 78.00M | 2SB1197KT146Q 
40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND 46 675 17.55 3,000 | 63.00/m | MMST44o3Ti146 
sor-346 | 50 eo | 015 | 270 0.5 50 28A1037AKT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 | 40.00 | 2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 | 390 05 50 28A1037AKT146RCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 | 40.00 | 2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 MMST2907AT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 | 68.00/M | MMST2907AT146 
sor-4ie | 50 eo | 015 | 270 05 50 5 28A1774TLQCT-ND 37 550 14.30 3,000 | 52.00 | 2SA1774TLO 
soT-428 | 50 60 3 270 1 2A 0.2A 28B1184TLQCT-ND 65 1290 38.70 2,500 | 194.00 | 2SB1184TLO 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
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C Infineon =. Diodes and Transistors 


Silicon Switching Diodes 


Forward] Surge | Rev. | Max. For.| Recovery | Power Cut Tape 
Current | Current | Volt. | Voltage Time | Dissip. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Infineon 
Fig. | If(mA) | Ifs(A) | (Vr) (Vf) Trr(ns) | mW Part No. 10 100 1,000 Part No. Size | Pricing | Part No. 
SOT-23 
250 0.625 | 250 1 50 350 BAS21INCT-ND 1.73 9.72 35.10 BAS21INTR-ND. 3,000 | 29.00/M | BAS21E6327 
250 45 75 1.2 4 370 SMBD914INCT-ND 1.89 10.62 38.35 SMBD914INTR-ND 3,000 | 32.00/M | SMBD914E6327 
1 250 45 75 1.2 6 370 BAS16INCT-ND 1.55 8.73 31.53 BAS16INTR-ND. 3,000 | 26.00/M | BAS16E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS40INCT-ND 2.45 15.93 66.15 BAS40INTR-ND. 3,000 | 58.00/M | BAS40E6327 
250 45 75 0.715 4 370 MMBD914LT1INCT-ND 1.50 8.46 37.60 MMBD914LT1INTR-ND 3,000 | 19.00/M | MMBD914LT1 
70 0.1 70 i 0.1 250 BAS7OINCT-ND 2.45 15.93 66.15 BAS7OINTR-ND 3,000 | 58.00/M | BAS70E6327 
200 45 70 1.2 3 250 BAV170INCT-ND 2.02 11.34 40.95 BAV170INTR-ND 3,000 | 23.31/M | BAV170E6327 
2 200 45 70 12 6 250 BAV70INCT-ND 1.50 8.46 30.55 BAV70INTR-ND 3,000 | 17.39/M | BAV70E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4005INCT-ND 2.64 17.16 71.28 BAS4005INTR-ND 3,000 | 62.00/M | BAS4005E6327 
70 0.1 70 1 0.1 250 BAS7005INCT-ND 1.98 13.73 60.72 BAS7005INTR-ND 3,000 | 46.00/M | BAS7005E6327 
200 45 70 1.2 3 330 BAV199INCT-ND 2.02 11.34 40.95 BAV199INTR-ND 3,000 | 23.31/M | BAV199E6327 
200 45 70 1.2 6 330 BAV99INCT-ND 1.50 8.46 30.55 BAV9SINTR-ND 3,000 | 17.39/M | BAV99E6327 
3 200 45 100 141 15 330 SMBD7000INCT-ND 1.73 9.72 35.10 SMBD7000INTR-ND 3,000 | 29.00/M | SMBD7000E6327 
200 45 100 0.7 15 330 MMBD7000LT1INCT-ND 1.63 9.18 33.15 MMBD7000LT1INTR-ND. 3,000 | 21.00/M | MMBD7000LT1 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4004INCT-ND 2.64 17.16 71.28 BAS4004INTR-ND 3,000 | 62.00/M | BAS4004E6327 
70 01 70 1 0.1 250 BAS7004INCT-ND 2.64 17.16 71.28 BAS7004INTR-ND 3,000 | 62.00/M | BAS7004E6327 
, | 200 | 45 | 70 12 6 330 |  BAWSGINCT-ND 1.50 846 30.55 | BAWSGINTR-ND 3,000 | 17.39/M | BAWS56E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4006INCT-ND 2.64 17.16 71.28 BAS4006INTR-ND 3,000 | 62.00/M | BAS4006E6327 
SOT-143 
6 140 =_ 50 1.3 6 210 BGXS50AINCT-ND 2.34 16.50 75.00 BGX50AINTR-ND 3,000 | 61.13/M | BGX50AE6327 
SOT-323 
3 250 08 40 0.75 — 250 BAT6404WINCT-ND 2.39 15.54 64.53 BAT6404WINTR-ND 3,000 | 56.00/M | BAT6404WE6327 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse | Forward | Capacitance Diode Series Cut Tape 
Voltage | current Ratio Capacitance | Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | Package Vr If (mA) | Ct2/Ct25 (pF) |VR=2V (Ct) (pF)| (rs) Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
67 15 0.55 BB535INCT-ND 2.61 18.10 80.04 BBS35INTR-ND 3,000 70.00/M | BB535E7908 
5 |SOD-323]} 30 20 10.4 29.7 0.65 BB639INCT-ND 2.81 19.80 90.00 BB639INTR-ND 3,000 81.00/M | BB639E7908 
12.4* 9.3¢ 1.8 BB833INCT-ND 440 31.64 158.22 BB833INTR-ND 3,000 149.00/M | BB833E6327 


*Cr1/CT28 ¢VR=1V 


Silicon Carbide Schottky Diodes 


TO-220-2-2 
VRRM Qc If Ptot Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package (V) (nC) (A) (W) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
7. TO-220-2-2 300 23 10 65 SDT10S30IN-ND 86.47 683.51 5249.81 SDT10S30 ms 
7 T0-220-2-2 600 13 4 36.5 SDTO4S60IN-ND 64.37 350.39 3019.00 SDT04S60 
7 TO-220-2-2 600 21 6 57.6 SDTO6S6OIN-ND 65.99 545.72 4815.18 SDTO6S60 TO-220-3-1 
T T0-220-2-2 600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 139.11 1052.73 9399.38 SDT12S60 
8 TO-220-3-1 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND 150.67 1275.80 11267.85 SPDP20S30 


Silicon AF Transistors 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package |__ Type Vceo | Vcbo | Ic (mA) Hfe Part No. 10 100: 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
PNP 30 30 100 20000 SMBTA64INCT-ND* 1.97 13.68 60.49 SMBTA64INTR-ND* 3,000 45.00/M | SMBTA64E6327 
NPN 45 45 100 460 BCX70KINCT-ND 1.92 10.80 39.00 BCX70KINTR-ND 3,000 32.00/M | BCX70KE6327 
NPN 45 50 100 140 BC847AINCT-ND 1.49 8.37 30.23 BC847AINTR-ND 3,000 17.21/M | BC847AE6327 
NPN 45 50 100 480 BC847CINCT-ND 1.49 8.37 30.23 BC847CINTR-ND 3,000 17.21/M_ | BC847CE6327 
PNP 45 50 100 480 BC857CINCT-ND 1.49 8.37 30.23 BC857CINTR-ND 3,000 17.21/M_| BC857CE6327 
SOT-23 NPN 60 45 500 2000 BCV47INCT-ND* 2.46 15.99 66.42 BCV47INTR-ND* 3,000 58.00/M | BCV47E6327 
PNP 60 80 500 2000 BCV46INCT-ND* 2.46 15.99 66.42 BCV46INTR-ND* 3,000 58.00/M | BCV46E6327 
NPN 80 80 500 100 SMBTAO6INCT-ND 2.13 11.97 43.23 SMBTAO6INTR-ND 10,000 27.00/M | SMBTAQ6E6433 
NPN 80 80 500 100 MMBTAOGLT1INCT-ND 1.38 8.97 37.26 MMBTAO6LT1INTR-ND 3,000 42.00/M | MMBTAO6LT1 SOT-323 
PNP 80 80 500 100 SMBTAS6INCT-ND 1.13 7.35 30.51 SMBTAS6INTR-ND 10,000 18.00/M_| SMBTA56E6433 
PNP 300 300 500 40 SMBTA92INCT-ND 1.92 12.48 51.84 SMBTA92INTR-ND 3,000 45.00/M | SMBTA92E6327 
PNP 300 300 500 40 MMBTAQ2LT1INCT-ND 1.91 12.42 51.57 MMBTAQ2LT1INTR-ND 3,000 60.00/M_| MMBTA92LT1 
PNP 80 100 1000 25 BCX5310INCT-ND 2.80 20.16 — BCX5310INTR-ND 1,000 96.88 | BCX5310E6327 
SOT-89 NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND 2.80 20.16 = BCX5410INTR-ND 1,000 96.88 | BCX5410E6327 
PNP 20 25 1000 160 BCX6916INCT-ND 3.89 27.97 = BCX6916INTR-ND 1,000 134.00 | BCX6916E6327 
* Darlington 
Silicon RF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo | Vcbo | Ic(mA) | Hfe| Part No. 10 100 1,000 | PartNo. Size | Pricing Part No. 
45 15 12 90 | BFP405INCT-ND 4.98 37.35 199.20 | BFP405INTR-ND 3,000 | 190.00/M | BFP405E6327 
soT-343 | NPN 45 15 35 100 | BFP420INCT-ND 5.08 38.10 203.20 | BFP420INTR-ND 3,000 | 194.00/M | BFP420E6327 
45 15 100 80 | BFP450INCT-ND 6.45 48.36 277.61 | BFP450INTR-ND 3,000 | 255.00/M | BFP450E6327 
2.5 10 40 110 | BFP520INCT-ND 7.51 56.30 323.18 | BFP520INTR-ND 3,000 | 297.00/M |_BFP520E6327 
SOT-23 | PNP. 15 20 25 50 | BFT92INCT-ND 4.31 31.03 155.16 | BFT92INTR-ND 3,000 | 147.00/M | BFT92E6327 
TSFP-4 | NPN 4.0 13 50 180 | BFP640FE6327INCT-ND ONEW! 7.82 65.17 558.60 | BFP640FE6327INTR-NDO MEW! | 3.000 | 521.00/M | BFP640FE6327 
RoHS Compliant 
7. = Hf H SOT-343 
Silicon Switching Transistors : 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon ‘ 
Package | Type | Vceo | Vcbo | (mA) | Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 2 
NPN 40 75 600 100 SMBT2222AINCT-ND 1.65 9.27 33.48 SMBT2222AINTR-ND 3,000 28.00/M | SMBT2222AE6327 
NPN 40 75 600 100 MMBT2222ALT1INCT-ND 1.74 9.81 35.43 MMBT2222ALT1INTR-ND 3,000 34.00/M | MMBT2222ALT1 Transistor Pin Out 
PNP 60 60 600 100 SMBT2907AINCT-ND 1.58 8.91 32.18 SMBT2907AINTR-ND 3,000 27.00/M | SMBT2907AE6327 
PNP 60 60 600 100 MMBT2907ALT1INCT-ND 1.41 7.92 28.60 MMBT2907ALT1INTR-ND 3,000 18.00/M | MMBT2907ALT1 Pk Pint |Pin2|Pin 3 
sot-23 |_NPN | 40 | 60 | 200 | 100 SMBT3904INCT-ND 1.50 8.46 30.55 SMBT3904INTR-ND 3,000 | 25.00/M_| SMBT3904E6327 g__jRintiin erin 
NPN 40 60 200 100 MMBT3904LT1INCT-ND 1.30 7.29 26.33 MMBT3904LT1INTR-ND 3,000 17.00/M_ | MMBT3904LT1 SOT-23 | B 
PNP | 40 | 40 | 200 | 100 SMBT3906INCT-ND 1.50 8.46 30.55 SMBT3906INTR-ND 3,000 | 25.00/M | SMBT3906E6327 SOT-89 | B 
PNP 40 40 200 100 MMBT3906LT1INCT-ND 1.30 7.29 26.33 MMBT3906LT1INTR-ND 3,000 17.00/M | MMBT3906LT1 SOT-343 |B 
NPN 30 30 300 | 20000 SMBTA14INCT-ND* 1.97 13.68 60.49 SMBTA14INTR-ND* 3,000 45.00/M_| SMBTA14E6327 
* Darlington BCR133E6327 
Silicon Digital Transistor 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type Veceo Vebo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-23 NPN 50 50 100 30 BCR133INCT-ND 1.95 10.98 39.65 BCR133INTR-ND 3,000 33.00/M BCR133E6327 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Transistors ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the industry. 
Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and cost effectively. The 
company continues to introduce its small signal transistors in all the latest packages required by today’s 
newest applications. 


ON Semiconductor™ 


Fig. 1 — TO-3 Fig. 2 — TO-92 Fig. 3 — TO-218AC 


A 
1. Collector 
2. Base 
3. Emitter 


B c . 
1. Emitter : 1. Emitter 
2. Base : 2. Collector 
3. Collector 3. Base 


Fig. 8 — TO-264/ Fig. 12 — SOT-323 


TO-3PBL 3 3 . Emitter 2 
A . Base 2 
2 . Collector 1 
4 { . Emitter 1 
s 1. Base 2. Collector 1. Base . Base 1 


2. Emitter 3. Emitter 2. Emitter . Collector 2 
3. Collector 4. Collector 3. Collector 


. Collector Dye 1 9. Base 4 Fig. 15 — SC-59 Fig. 18 — DPAK 


Collector 1 10. Emitter 4 


- Collector 2 11. Base 3 2 4 

. Collector 2 12. Emitter 3 3 

. Collector 3 13. Base 2 2 1. Gate 
2 1 


. Collector 3 14. Emitter 2 1. Emitter . Base 2. Drain 
. Collector 4 15. Base 1 2. Base f I } . Emitter 3. Source 
. Collector 4 16. Emitter 1 3. Collector . Collector 4. Drain 


Fig. 20 — SOT-563 


Pd Pd 
(Ta @ (Ta@ 
_ |Vceo| Vee | Ic | HFE | 25°C)! Digi-Key Pricing Tape and Reel* Vceo| Yop | 'c | HFE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Fig.} (V) | (V) | (A) [(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
80 | 80 | 0.5 | 80 | 1 | MPS67170S-ND 48350 24.64) — — 
TO-3 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 | MPSAO6RLRAOSCT-ND — 182 11.83] 2,000] 49.00/M 
60 | 100 | 15 | 20 | 115 ] 2N30550S-ND 240 17.50 147.00] — = 80 | 80 | 05 | 80 | 1 | MPSWO6RLRAOSCT-ND — 3.32 23.36) — — 
60 100 | 15 20 | 115 | 2N3055GOS-NDO 210 17.50 147.00) — = 100 | 100 | 0.5 | 10K | .625 | MPSA29RLRPOSCT-ND+ — 1.96 12.74] 2,000} 53.00/M 
60 | 100 | 20 | 15 | 150 | 2N37720S-ND 3.89 33.84 252.00] — oo un 1 $8 a _ SNe eReGe NG 3 +a wer = = 
60 | 100 | 20 | 15 | 150 | 2N3772G0S-NDO 3.89 33.84 252.00] — - I ; - ; : 4p — a 
so | 60 | 30 | 40 | 200 | 2N53020S-ND 4.05 3525 26250; — = 2B | 160 | 180 | 0.6 | 80 | .625 | 2N5551RLRAOSCT-ND — 194 1261] 2,000] 52.00/M 
60} 601-301-401 200 | DN5302G0S-NDO 4.05 35.25 262.50) — = 160 | 180 | 0.6 | 80 | .625 | 2N5551RLRAGOSCT-NDO — 199 12.94] 2,000] 54.00/M 
so | 60 | 25 | 35 | 200 | 2N5885G0S-NDO 405 3525 26250; — = 300 | 300 | 0.5 | 25 | .625 | MPSA42RLRAOSCT-ND — 2.08 13.52] 2,000] 56.00/M 
30 | go | 50 | 15 | 300 | 2NSGa60S-ND 4288 11760 92960; — = 300 | 300 | 0.5 | 25 | 1 | MPSW42RLRAOSCT-ND — 2.63 18.94] 2,000| 105.00/M 
80 | 80 | 50 | 15 | 300 | 2NS686GOs-NDO 11.60 107.30 812.00} — — a ot ie oe oe Bou ae ae a8 al — = 
80 | 80 | 25 | 35 | 200 | 2N5886G0S-ND 4.05 35.25 262.50; — - H ; : ; : 56) — a 
30 1-801-601-3077 300 SOS 77-20 10360784001 = 400 | 500 | 0.3 | 40 | .625 | MPSA44RLRAOSCT-ND — 543 39.10 | 2,000|174.00/M 
1 | 90 | 90 | 20 | 20 | 140 | 2n5038G0s-NDO 8.28 75.60 597.60; — - TO-218AC 
100 | 100 | 20 | 750 | 160 | 2N62840S-ND 5.13 44.65 332.50; — - 60 | 60 | 10 | 1K | 35 J TIP1400S-ND 245° 2042 17151) — = 
100 | 100 | 20 | 750 | 160 | 2N6284G0S-NDO 5.13 44.65 332.50; — - 100 | 100 | 10 | 1K | 35 | TIP1420S-ND 245 20.42 17151; — _ 
120 | 120 | 30 | 1K | 200 | MJ110160S-ND 3.65 31.80 236.85| — - 3 | 100 | 100) 25 | 25 | 125 | TIP35COS-ND 2.84 24.68 183.75; — _ 
140 | 160 | 16 | 15 | 150 | 2N3773GOS-NDO 3.89 33.84 252.00; — = 100 | 100 | 10 | 40 | 80 | TIP33COS-ND 1.75 14.59 122.51) — - 
250 | 400 | 16 45 | 250 | MJ15024G0S-NDO 4.05 35.25 262.50) — = 250 | 250 | 15 | 400 | 150 | MJH110220S-ND 3.84 33.45 249.10} — _ 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ21194G0S-NDO 4.59 39.95 297.50; — - TO-220AB 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ211960S-ND 5.81 50.53 376.25| — = 40 ] 40 | 3 | 2 ] 2 | TIP310S-ND 68 541 4055] — = 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ21196GOS-NDO 3.78 32.90 245.00; — = 60 | 60 | 3 | 25 | 2 | TIP31AOS-ND 68 541 4055) — - 
250 | — | 10 | 20 | 200 | MJ150110S-ND 4.05 35.25 262.50; — - 6o | 60 | 2 | 1K | 2 | TIP1100S-ND 95 756 56.70) — - 
TO-92 60 | — | 10 | 60 | 50 | D44H8os-ND 1.23 10.62 81.68) — — 
ac 15 | 20 [| — | 25 | 350 | MPSH170S-ND Ad 257 16.71| — = 60 | — | 10 | 60 | 50 | D44H8GOS-NDO 1.25 10.80 83.05 | _— = 
25 | 25 | 01 | — | 625 | MPS51720S-ND 36 2.10 13.65) — = 60 | 60] 8 | 1K | 75 | 2N6043G0S-NDO 101 8.11 60.86; — = 
25 | 30 | 0.2 | 120 | .625 | 2N41240S-ND 28 «61.64 10.66) — - 60 | 70 | 10 | 20 | 75 | MJESOSSTOS-ND 101 8.72 67.10) — = 
2B | 25 | 30 | 0.2 | 120 | .625 | 2N4124G0S-NDO 28 166 10.79) — - “0 80 re 30 a Beceem i pe oe = = 
25 | 25 | 0.5 | 35 | .625 | MPS65600S-ND 36 242 16.80) — - = Hl : ; 68) — = 
25 | 40 | 1 | 300 | .625 | MPS65210S-ND 362.42  16.80| — - 80 | — | 10 | 60 | 50 | D44H11GOS-NDO 1.25 10.80 __ 83.05 | _— = 
2 [25 | 30 | — | 60 | .350 | MPSHIORLRAOSCT-ND — 193 13.36, — = 80] 80] 10 | 1K) 2 peNesesosiNe TOL B12 BrM0 | = = 
25 | 30 | .05 | 450 | .625 | 2N50890S-ND 331.94 ~«*12-61[ — = 80 | 80 | 10 | 1K | 2 eae eee ND 1.02 887 68.23) — = 
25 | 30 | .05 | 450 | .625 | 2N5089G0S-NDO 34 1.99 1294) — _ 80) 80) 5K | oe SND Pe eee eee oe Zz 
30 | 60 | 0.6 | 50 | .625 | mPs22220S-ND 28 1.64 10.66) — - eee occa: Ae ciptes Been l se = 
_ o ds ee oe Hee 2 a ane = = 80 | — | 15 | 35 | 83 | D44VHT0GOS-NDO 7.25 10.80 83.05) — = 
: 5 —— : 400 | 100} 8 | 1K | 75 | 2N6045G0S-NDO 1.01 841 60.86) — - 
30 | 30 | 0.5 | 5K | 625 | MPSAT3RLRAOSCT-ND 7.96 12.74] 2,000] 53.00/M 
: = 400 | 100} 2 | 1K | 2 | TIP1120S-ND 95 756 56.70} — - 
30 | 30 | 0.5 | 10k | 625 | MPSA14RLRAOSCT-ND 1.96 12.74] 2,000] 53.00/M 
2B | _ 4 | 100) 100) 8 | 4K | 2 | TIP1020S-ND 96 8.34 64.18; — — 
40 | 60 | 0.6 | 40 | .625 | 2N4401RLRAOSCT-ND 1.58 10.27 | 2,000] 43.00/M 400 | t00 | 3 | 25 | 2. enoteoenT a BL: anes 
40 | 60 | 0.6 | 40 | .625 | 2N4401RLRAGOSCT-NDO — 1.60 10.40] 2,000) 43.00/M q00- 100-13 ae-1 3 ea oe 55 ot = 
40 _| 60 | 0.2 | 70 | .625 | 2N3904RLRAOSCT-ND — 2.22 12.51 | 2,000| 42.00/M 400. 400'| "a0 +o Namaacostin ina’ Coupe o7508 
40 | 60 | 0.2 | 70 | .625 | 2N3904RLRAGOSCT-NDO — 2.22 12.51} 2,000] 45.00/M 100-1 400 | 10 | — | 70 Wapeereeeenrng tai, Ged aie | = a 
Ao | AO | Ot | a0 | 608 eee Se open cohiag |e = 120 | 120] 8 | 40 | 2 | MJe150280S-ND 158 13.65 105.00) — a 
; : : ; 200 | 400 | 7 | — | 60 | BU406GOS-NDO 1.60 13.88 106.78] — - 
40 | 75 | 0.6 | 35 | 625 | MPS2222ARLRAOSCT-ND = —__1.76 __11.44| 2,000/ 48.00/M 5501-250 1-8 1-701 81 MIETSOS5G08-NDO 43 1235 96.001 = = 
2A{ 40 | 75 | 0.6 | 50 | .625 | P2N2222A0S-ND 362.10 13.65| — = >50 | 360 5 | 10 | ao WeNetarcosnn’ ea ee ee 7 
OTe | 88 | re | oe leneeccenine ae = 350 | 350 | 4 | 100 | 2 | MJE150340S-ND 252 21.00 17640| — — 
2B ; ; : ; : 350 | 350] 4 | 100 | 2 | MJE15034G0S-NDO 2.52 21.00 176.40; — - 
40 | 40 | 0.5 | 10K | .625 | 2N6427G0S-NDO 37° 249 17.26) — - es é a — 
400 12 | 8 | 2 | MJE130090S-ND 1.79 15.55 119.60 
45 | 45 | 0.2 | 500 | 625 | MPSA18RLRAOSCT-ND — 196 12.74) — - 700 8 09 aaa 7208 — 
45 | 50 | 0.8 | 100 | .625 | BC337G0S-NDO 362.14 13.91) — = 4o. | — | 4 | 10 | 2 | MuE1300508-ND {09 948 7293} — = 
2a| 45 | 50 | 0.1 | 240 | .625 | BC547B0S-ND 28 164 10.66) — - di ‘ ; foal zi 
400 | 500] 1 | 30 | 2 | TIPS500S-ND 1.05 840 63.02 
45 | 50 | 0.1 | 240 | 625 | BC547BGOS-NDO 28 1.66 10.79 — - 4o0| — | 5 | 10 | 75 | BUL450S-ND 114 986 «7585| — 7 
SO] 60] 1 [25K ) 7 /PMRSWASROS ND 450 382 23.36) — = 4oo| — | 5 | 10 | 75 | BUL45GOS-NDO 146 10.03 77.13; — = 
50 | 60 | 1 | 25K | 1 | MPS67250S-ND 48 3.50 24.64 450 1 = 1-21 30-150) BUXESOS-ND tig B82 BBs = 
60 | 60 | 0.5 | 100 | .625 | MPS8098RLRAOSCT-ND — 245 17.00) — - 450 | — | 2 | 30 | 50 | BUXescos-NDO 112 897 6728; — = 
28 | 60 | 60 | 0.5 | — | .625 | MPSAOSRLRAOSCT-ND — 1.96 12.74] 2,000] 53.00/M T0-220FP ; ; ; 
60 | 80 | 2 | 75 | .625 | MPS651RLRAOSCT-ND — 2.89 20.33 | 2,000| 92.00/M 7 101-3071 >= 1 7eisar sacs 
60 | 60 | 0.5 | 10K | 625 | MPSA27RLRAOSCT-ND = 196 12.747 — = 5 | iso | 4501 8 | 40 | 2. [BERnBenn eat anon iien | a 
60 | 60 | 05 | 80 | 1 | MPSWOS5OS-ND 45 3.32 23.36| — - oo | 3c0| 1 | 30 | 2. MUeROSan diears aor 4000 4 = 
oa | 62 | 80 | 0.1 | 240 | 625 | BCS46B0S-ND 28 1.64 10.66 ; ; : 
65 | 80 | 0.1 | 240 | 625 | BC546BGOS-NDO 28 1.66 10.79| — = + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
2B | 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 | MPS8099RLRAOSCT-ND — 245 17.00; — _ + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 0 NEW! RoHS Compliant (Continued) 
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Pd 
. i (ma@ 
ON Semiconductor™ Transistors (cont) Vceo| Vep | Ic | HFE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)) (W) | Part No. 1 10 100 | Size ] Pricing 
DPAK 
Fi 80 |] — | 8 | 60 | 1.75 | MJD44H11-0010S-ND = 672 5047] — = 
(th@ tg | 100) 100} 3 | 25 | 1.5 | MJD31CTAOSCT-ND — 537 40.29) — —_ 
veeo| Vep| Ic | FE | 25°¢)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* 400 | 100 | 4 | 40 | 1.4 | mép243T40SCT-ND — 672 50.41] — —_ 
Fig.| (v) | (v) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Size] Pricing 250 | 350 | 1 | 30 | 1.56 | MJD47T40SCT-ND — 6.09 45.71] 2,500|241.00/M 
TO-225AA 
40] 40] 1 ] 40 | 30 | 2N49210S-ND 84.672 «5041] — = TO-3 
40 | 40 | 1 | 40 | 30 | 2N4921G0s-NDO 85 6.83 51.25] — - 60 ] 60 | 25 | 35 | 200 ) 2N58830S-ND 389 33.84 25200] — = 
e ie a ie ie Nea cart a He Hee = _ 60 | 60 | 25 | 35 | 200 | 2N5883G0S-NDO 3.65 31.73 236.25] — _ 
® | 8 | 13 | 8 | 125  poissccenoo m $3 ful =| = a) | 2) 8 | 0 i es Meo] | 
60) 60) 4] 25 |) 40 tees No ago, ~ i907 86.70) = 30 | 80 | 50 | 15 | 300 | 2N5e840s-ND 782 71.40 564.40| — = 
G0) oO) te | ee eS ae 80 | 80 | 50 | 15 | 300 | 2N56B4G0S-NDO 782 7140 56440] — = 
60 | 60 | 14 | 40 | 30 | 2N49220S-ND 84 6.72 50.41) — — : : : 
60 | 60 | 1 | 40 | 30 | 2Nd4922¢08-ND0 85 «683«(«B125| = 400 | 100 | 12 | 750 | 150 | 2N60520S-ND 513 44.65 33250! — = 
60 60 4 | 500 | 1.5 | 2N6038GOS-NDO 86 6.84 51.30} — = 1 | 100 | 100 | 12 | 750 | 150 | 2N6052G0S-NDO 5.13 44.65 332.50) — = 
80 | 80 | 1 | 40 | 30 | 2N4923G0S-NDO 85. 6.83.-51.25| — = 120 | 120 | 30 | 1K | 200 | mJ110150S-ND 3.65 31.80 236.85| — _ 
80 | 80 | 4 | 20 | 40 | 2N51920S-ND 84 6.72 50.41) — = 120 | 200 | 15 | — | 180 | mJ150160S-ND 2.89 25.15 187.25| — = 
5 | 80 | 80 | 4 | 20 | 40 | 2NS192G08-NDo 85) 6.83 51.25 — _ 140 | 140 | 20 | 25 | 250 | MJ150040S-ND 3.78 32.90 245.00] — = 
60 | 80 | 3 | 30 | 1.5 | MJE1810S-ND 62 499 37.42) — - 250 | 400 | 16 | 15 | 250 | mJ15025G0S-NDO 4.05 35.25 26250! — — 
80_| 80 | 4 | 750 | 40 | MJE8020S-ND 145.88 44.12) — = 250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ21193GOS-NDO 4.05 35.25 262.50} — _ 
80) 100) 1.5 | 25 | 1.25 | BD1390S-ND 70 5.62 42.11) — = 250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ211950S-ND 5.81 50.53 376.25 — _ 
ara me cece! ee qe gee | ha - 250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ21195G0S-NDO 3.78 32.90 245.00] — = 
80 | 80 | 4 | 500 | 1.5 | 2N6039GOS-NDO 86 684 51.30) — - TO-92 
100 | 100 4 750 | 40 | BD6810S-ND 79 6.30 47.25] — pas 25 25 | 0.2 | 120 | .625 | MPS4126RLRAOSCT-ND — 2414 13.91} 2,000) 58.00/M 
00 | 100 | 4 | 750 | 40 | BD681GOS-NDO ‘80. 641 48.06) — = 30 | 30 | 05 | 5K | .625 | MPSA63RLRAOSCT-ND — 196 1274) — —_ 
250 | 275 | 0.5 | 25 | 20 | 2N56550S-ND 71 567 42.55| — _ 30 | 30 | 0.5 | 10K | .625 | MPSA640S-ND 33 196 1274) — - 
250 ) 275 | 0.5 | 25 | 20 | 2N5655G0S-NDO 72 8.77 43.25) — - op | 40 | 40 | 0.6 | 60 | 625 | 2N4403RLRAOSCT-ND — 4.58 10.27] 2,000] 43.00/M 
4 a Be _ a Hee a oe ee ai = 40 | 40 | 06 | 60 | 625 | 2N4403RLRAGOSCT-NDO = 1.60 10.40| 2,000| 43.00/M 
. H : 5 12) — = 40 | 40 | 02 | 80 | .250| 2N3906RLRAGOSCT-NDO — 227 12.78] 2,000] 46.00/M 
350 | 375 | 0.5 | 25 | 20 ea 755.98 44.85| _— = 40 | 40 | — | 250 | .625| MPS4250ARLRMOSCT-NDt — 210 13.65) 2,000) 57.00/M 
7 [ 260 | 260] 15 | 150 | 150 | MJWO0281A0S-ND 272 23.70 17649] — = - a 0 5 a 828 cae 38 _ _ = = 
200] 200] 15 | 25 | 200 BUCS RIEN te 3.68 32.07 238.79 aS cae 28 __1.66 10:7) _— = 
aso | 400 | 16 | 25 | 200 | muLztigG0s.Np s83 5075 a7ag0] — | — 50 | 50 | 005 | 250 | 605 | avsnerALaacoscr-noo © — 190 1294| 2000] stoona 
250) 400 | 16°) 25 | 200 ie eos ae poe teen coun) 7 60 | 80 | 2 | 75 | .625 | MPS751RLRAOSCT-ND — 256 18.00| 2.000) 94.00/M 
8 | 250} 400) 16 | 25 | 200 | MJL211940S-ND 4.86 42.30 315.00] — _ : : eles ; 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 | MJLo1194G0S-NDO 583 5076 37800; — _ 60 | 60 | 05 | 100 | .600 | MPSASSRLRAOSCT-ND — 1.96 12.74] 2,000] 53.00/M 
350 1350 148-1 80-1 230 | MJL4281A0S-ND 6906300 498.001 = 60_| 60 | 06 | 100 | 625 | PN2907ARLRAOSCT-ND — 1.69 _ 10.99| 2,000| 46.00/m 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 | MJL4281AGOS-NDO 5.75 52.50 415.00; — = 2B | 60 60 | 0.6 | 100 | .625 | MPS2907ARLRAOSCT-ND — 1.85 12.03} 2,000} 50.00/M 
T0-264-5 60 | 60 | 0.5 | 100 | .625 | MPS8598RLRAOSCT-ND — 245 17.00] 2,000) 75.00/M 
9 [ 260 | 260 | 15 [ 150 | 200 | NJL3281D0S-ND 743 64.63 481.25| — = 150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 | 2N5401RLRAOSCT-ND — 194 1261) — = 
SOT.23 150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 | 2N5401RLRAGOSCT-NDO — 14.99 12.94] 2,000] 54.00/m 
15) 40 | 02 | 40] 225 | MMBT2369ALT10SCT-ND = aa = 350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 | 2N6520RLRAOSCT-ND — 350 24.64) 2,000] 112.00/m 
25 30 | .05 | 450 | .225 | MMBTS5089LT10SCT-ND — 1.76 11.44} 3,000] 41.00/M 350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 | 2N6520RLRAGOSCT-NDO — 3.56 25.08| 2,000} 114.00/M 
25 | 30 | — | 60 | .225 | MMBTHtOLT1OSCT-ND — 158 10.92) — — TO-218AC 
a of oe > aoe eee = ee ae 3,000] 41.00/M 700 | 100] 10 | 1K | 35 | TIP1470S-ND 245 2042 17151) — = 
. : z — i. Ad) — = 3 | 100 | 100 | 25 | 25 | 125 | TIP36COS-ND 2.84 2468 183.75| — = 
30 | 30 | 0.3 | 10k | .225 | MMBTA14LTIOSCT-ND = 176 11.44, — = 160 | 160 | 16 | 15 | 125 | mue49530S-ND 378 3290 24500| — _ 
30 | 30 | 01 | 110 | 225 | BC848ALT1OSCT-ND — 1.57 8.82] 3,000] 23.00/M 
30 | 30 | 01 | 110 | 225 | BC848ALT1GOSCT-NDO — 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M TO-220AB 
30 | 30 | 01 | 200 | 225 | BC848BLT1OSCT-ND — 1.57 8.82] 3,000] 23.00/M 30 ] 40 | 7 | 30 | 40 | 2N61110S-ND 1.14 9.86 75.85) — a 
30 | 30 | 01 | 200 | 225 | BC848BLT1GOSCT-NDO — 157 8.82| 3.000] 26.00/M 30 | 40 | 7 | 30 | 40 | 2N6111G0S-NDO 116 10.03 7713) — =_ 
30 | 30 | 01 | 420 | 225 | BCB48CLTTOSCT-ND = 216 12.15] 3,000] 26.00/M 40 | 40 | 3 | 25 | 2 | TIP320S-ND 68 5.41 40.55) — = 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 | BC848CLT1GOSCT-NDO — 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M 40 | 40 | 1 | 40 | 2 | TIP300S-ND 74 588 44.12) — — 
45 50 | 0.5 | 100 | .225 | BC817-16LT10SCT-ND — 1.16 7.54} 3,000} 25.00/M 50 60 7 30 40 | 2N6109GOS-NDO 116 10.03 7713) — —, 
Bee eee ea a 
45 | 50 | 05 | 160 | .225| BC817-25LT1GOSCT-NDO = 1.52 8.55] 3,000) 26.00/M i fA Hh e pees i on oe i a 
45 | 50 | 05 | 250 | .225| BC817-40LT1GOSCT-NDO — 4171 9.63] 3,000} 29.00/M co | 60 | 10 | 1k | 2 (BReserenenne dig ana. ial) = 
to | 45 | 50 | 05 | 100 } .225 | BCXisLT10SCT-ND — 1.64 10.66] 3,000] 39.00/M fo | — | 40 | co | go. Redetaeaenins ioe bea. oe0e = 7 
45 | 50 | 05 | 100 | .225| BCX19LT1GOSCT-NDO — 1.66 10.79] 3,000] 39.00/M : B E 
45 | 50 | 0.1 | 110 | .225 | BC847ALTIOSCT-ND — 157 __8.82| 3,000] 23.00/M 60 | 70 | 10 | 20 | 75 | MJE2955TOS-ND 1.01 8.72 67.10) — = 
45 | 50 | 04 | 110 | .225 | BC847ALTIGOSCT-NDO = 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M 70 | 80 | 7 | 30 | 40 | 2N61070S-ND 96 8.34 64.18] — a 
45 | 50 | 01 | 200 | 225) BC847BLT10SCT-ND — 1.57 8.82] 3,000] 23.00/M 70 | 80 | 7 | 30 | 40 | 2NG107G0S-NDO 98 848 65.25| — = 
45 | 50 | 0.1 | 200 | .225 | BC847BLT1GOSCT-NDO — 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M so | — | 10 | 60 | 50 | D45H11G0S-NDO 1.25 10.80 83.05} — _ 
45 | 50 | 0.4 | 420 | .225 | BC847CLT10SCT-ND — 194 1089) — — so | 90 | 15 | 20 | 18 | 2Ned910S-ND 141963 7410; — = 
See aes = Ae ST!) ales [seme Os ae eel | 
50 | 60 | 0.2 | 250 | 225 | MMBT6428LT10SCT-ND — 137 946) — — 7 ve 100 i i - eres ie ee sais = _ 
60 | 60 | 05 | 100 | 225 | MMBTAOSLT10SCT-ND — 176 1144) — — 100 | 100 | 15 | ix | 95. RERIOteReenG faa. 4457” 9900] = 
60 | 60 | 0.1 | 250 | 225 | MMBT2484LT10SCT-ND — 169 10.99) — = 4o0 | 100 | 8 | 4k | 75 (eNe@oceNtn fan she e40e'| = 
65 | 80 | 0.1 | 110 | 225 | BC846ALTIOSCT-ND — 1.57 8.82| 3,000] 23.00/M : : : 
65 | 80 | 01 | 110 | 225] BC846ALTIGOSCT-NDO —~ 1578.82} 3,000] 26.00/M 100 | 100 | 8 | 1K | 75 | 2N6042GOS-NDO 1.09 871 65.34) — = 
65 | 80 | 01 | 200 | 225) BC846BLT10SCT-ND — 157 882) — = 100 | 100) 2 | 1K | 2 | TIP1170S-ND 95 7.56 56.70) — = 
65 | 80 | 0.1 | 200 | 225 | BC846BLT1GOSCT-NDO — 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M 100 | 100} 1 | 40 | 2 | TIP30COS-ND 74 5.88 44.12) — - 
80 | 80 | 05 | 100 | 225 | MMBT8099LT1OSCT-ND — 114 8.01] 3,000] 43.00/M 400 | 100 | 5 | 4K | 2 | TIP1270S-ND 96 834 64.18) — = 
140 | 160 | 0.6 | 60 | .225) MMBT5550LT10SCT-ND — 1.76 11.44] 3,000] 41.00/M joo | 100 | 3 | 25 | 2 | TIP32COS-ND 68 5.41 40.55| — = 
140 | 160 | 0.6 | 80 | .225 | MMBT5551LT10SCT-ND — 1.76 11.44] 3,000] 41.00/M 720 | 120 | 8 | 40 | 2 | MJE150290S-ND 7581365 105.00; — = 
SOT-223 150 | 150 | 8 | 40 | 2 | MJE150310S-ND 1.58 1365 105.00} — = 
2] 20] 1 | 50 | 1.5 | BCP6B8TIOSCT-ND — 240 17.24] 1,000] 96.00 250 | 250) 8 | 50 | 2 | MJE15033G0S-NDO 1.43 12.35 95.00 
25 20 1 50 1.5 | BCP68T1GOSCT-NDO — 3.04 21.38] 1,000 97.00 350 | 350 | 4 | 100 2 | MJE150350S-ND 252 21.00 176.40) — =, 
S) 8c |S | is|eeammmomee = = $2 alte a) | | bends | a bon 2 beeen sr ao wea) — | = 
6o | 80 | 2 | 75 | 08 | PZT651T1OSCT-ND — 292 21.02] — = a8 ee i FA BSN jes eee Pau _ = 
80 | 90 | 1 | 1000 1.25 | BSP52TIGOSCT-NDO = 3.27 23.51] 7,000] 118.00 : : : 
11] 80 | 100) 1 | 40 | 1.5 | BCP56T10SCT-ND — 245 17.64] 1,000) 98.00 TO-220FP 
80 | 100] 14 | 40 | 1.5 | BCP56T1GOSCT-NDO — 341 21.91] 1,000] 100.00 5 | 100] 100] 5 ] 1K | 2 | MJFI2708-ND 1.09 948 72.93] — = 
80 | 100] 14 | 100 | 1.5 | BCP56-16T1GOSCT-NDO — 341 21.91] 1,000] 100.00 150 | 150 | 8 | 40 | 2 | MJF150310S-ND 1.68 14.00 117.60] — =_ 
300 | 300 | 05 | 25 | 1.5 | PZTA42TIOSCT-ND — 269  19.33| 1,000] 107.00 TO-225AA 
300 | 300] 0.1 | 50 | 1.5 | BF/20T10SCT-ND = 3.80 27.32) — — 40140 1140-130) N91 80S-ND ra = 
300 | 300] 0.1 | 50 | 1.5 | BF720T1GOSCT-NDO — 3.86 27.76] 1,000] 139.00 5 _ _ 
350 | 400 | 14 | 40 | 0.8 | BSP19AT1GOSCT-NDO — 3.86 27.76| 1,000] 139.00 40) 40) 1 | 40 | 20 CeO BS" “009. 5128 
: sonaes : OI : 40 | 40 | 4 | — | 15 | 2N6o34G0s-nDo 90 7.20 54.00] — — 
12] 40 | 60 | 0.2 | — | 150] MMBT3904WT10SCT-ND — 116 7.54] 3,000] 31.00/M . * i e we NOD 3 78 — — = 
SOT-363/SC-88 6 | 60 | 60 | 4 | 750 | 40 | MJE7000S-ND 74 588 4412) — = 
40 | 60 | 02] 70 | 150] MBT3904DW1T10SCT-ND — 1.99 12.94] 3,000] 47.00/M 
138) 40 | 60 | 02 | 70 | 150| MBT3904DWiTIGOSCT-NDO — 202 1313| 3,000] 47.00/m 80 | 80°) 4 | 20 | 40 Pere ee oO G12) 10081), “— > 
: : eeisole : ei os : so | 80 | 4 | 20 | 40 | 2N5195G0S-NDO 85 6.83 51.25] — = 
40 | 75 | 05) 50 | 1.0 | MMPO2222AR10SCT-ND — 70.80 83.05] 500] 275.50 oe ee Re accuse Bb Geass Sola = 
41 ao | 60 | 02 | 50 | 800 | mmpa3go40s-ND 1.25 1080 83.05] — = 60) 80 | 3 | 30 | 15 PMUETAOS-ND 2 499 37.42) — _ 
: : SCs : : : 80 | 100} 15 | 25 | 1.25 | BD140G0S-NDO 73 5.80 43.50] — = 
4% | 50 | 01 | 200 | 200] BC847BTTIOSCT-ND — 153 9.95] 3,000) 27.00/M 80] 80 | 4 | 500 | 1.5 (RNGREcOee abs _ <7 20- S508 = 
17} 45 | 50 | 0.1 | 200 | 200 | BC847BTT1GOSCT-NDO — 1.90 10.71] 3,000} 32.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
40 60_| 0.2 | — | 200 | MMBT3904TT10SCT-ND = 145 7.96 | 3,000] 36.00/M + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 0 NEW! RoHS Compliant (Continued) 


960 (To63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Ves | Vceo|) HFE R1 R2_ | Digi-Key Pricing Tape and Reel* 

ON Semiconductor” Transistors (cont) pes pee ee | COC Lin CO CS) ION Sue! Briclng 

SOT-363 
13A] 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | MUN5311DW1TIOSCT-ND 176 12.17 [3000] _54.00/M 
Pd SC-74 
(Ta@ 16{ 50 | 60 | 02 | — | 325 [NUS2401SNTIOSCT-ND 6.26 48.15 | — = 
Vceo| Vee | 'c | HFE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* 'SOT-553 

Et LCE RCA i) CW ar Le 00 Esse Menelng 50 | 50] 60 | 22] 1 |EMC2DXVSTIOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000]  79.00/M 
80) 80 | 4 | 500) 15 Cee alae 385) 683) 5125) = = top) 52 | 50 | 60 | 22 | 1 |EMC2DxvsTIGOSCT-NDO 297 20.90 |4,000) 86.00/M 
8) | 100) 3 | 30 | 1.5 Eee SD Be AO ALAR) - 50 | 50 | 20 | 47 | 47 |EMCSDXVSTIOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000) 79.00/M 

g | 100} 100) 4 | 750 | 40 (enceZcS Ne) TS” 6.80, “A725 ) = 50 | 50 | 20 | 47 | .47 |EMCSDXV5T1GOSCT-NDO 2.97 20.90 |4,000] _86.00/M 
1o0 | 100 | 4 | 750 | 40 | BD682G0s-NDO 80 641 48.06; — a SOTEGa 
ee io a PH He eee a ee ae — ms 50 | 50 | 35 | 10 | 10 ]NSBC114EPDXVGOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 

qoear 50 | 50 | 35 | 10 | 10 |NSBC114EPDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| —90.00/M 

50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EPDXVGOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 

7 | 260 | 260 | 15 | 150 | 150 | MJW0302A0S-ND 2.72 23.70 176.49] _— = 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EPDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000) 90.00/M 
TO-264/TO-3PBL 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |NSBC144EPDXVGOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 

200 | 200] 15 | 60 | 200 | MJL1302AG0S-NDO 3.68 32.07 238.79] — = oop} 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |NSBCI44EPDXVETIGOSCT-NDO 3.11 21.91 4,000] —_90.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 | mJL211950S-ND 5.83 50.76 378.00] — = 50 | 50 | 80 | 10 | 47 |NSBC114YPDXvEOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 

g | 250 | 400] 16 | 25 | 200 | mJLet195G0s-NDo 5.56 48.41 36050] — = 50 | 50 | 80 | 10 | 47 |NSBC114YPDXVETIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| —90.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 | mJL211930S-ND 5.83 50.76 378.00) — = 50 | 50 | 160 | 4.7 | e |NSBC143TPDXVGOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 | mJL21193G0S-NDO 5.83 50.76 378.00) — a 50 | 50 | 160 | 47 | e |NSBC143TPDXVGTIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| _90.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 | MJL4302AG0S-NDO 5.75 5250 415.00] — = 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBC123JPDXV6OSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 

T0-264.5 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBC123JPDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| —_ 90.00/M 

9 | 260 | 260 | 16 | 150 | 200 | NUL1302D0S-ND 7.43 64.63 481.25] — = 

SOT-23 SOT-23 
2 | 25 | 02 | 120 | 225] MMBT4126LT10SCT-ND — 127 626] 3,000) 34.00™M 50 | 50 | 30 | 10 | 10 /MMUN2111LTIOSCT-ND 92 5.98] — = 
30 | 30 | 05 | 5K | .225| MMBTAGSLT1OSCT-ND — 176 11.44] 3,000] 41.007 10] 50 | 50] 80 | 47 | 47 /MMUN2113LT10SCT-ND 1.16 7.54 /3,000] — 25.00/M 
30 30 0.5 | 10K | .225 | MMBTA64LT10SCT-ND _ 176 1144) — = 50 50 80 10 47 |MMUN2114LT10SCT-ND 1.16 7.54 |3,000 25.00/M 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 | BC8secLT10ScT-ND — 194 1089] 3,000] 26.007 SC-59 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 | BC858CLT1GOSCT-NDO — 157 8.82| 3,000] 26.00™m 15] 50 | 50] 35 | 10 | 10 |MUN2111T10SCT-ND 121 787] — = 
45 | 50 | 0.5 | 100 | 225] BCX17LT10SCT-ND — 1.64 10.66] 3,000) 39.007 SOT-553 
45 | 50 | 0.5 | 100 | 225) BCX17LT1GOSCT-NDO — 166 10.79] 3,000] 39.00™m . 7 
& | & | a | 220 | 20s| coosraoccrna, Lar “Gae| Sovo] sanm | [soa] 2 | 22] 0] 4] = [EwAsowsTioscrND 400 2860 [4000] 700M 
45 | 50 | 0.1 | 220 | 225) BC857BLT1GOSCT-NDO — 157 882] 3,000] 26.007 sornes : 

10 a 2 32 « a ee — 118 a ae aan 50 | 50 | 160 | 10 | « |NSBA114TDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000| 136.00/M 
45 | 50 | 08 | 250 | 205 [RCAOAMAIMRSeNT Sa. AGE Gel | es 50 | 50 | 160 | 10 | e |NSBAI14TDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| —90.00/M 
45 | 50 | 05 | 250 | .225| BC8O7-40LTIGOSCT-ND0  — 1.81  10.17| 3,000] 31.007M aoa) 5° | $0) 160) 47 | © eee aS cD oes 2b eD = 
ao | e0.| 05 | 100 | 205 NRNMRRReoee aan a. Sag: adiad tooo loa bh 50 | 50 | 160 | 4.7] e |NSBAI43TDXV6TIGOSCT-NDO 3.11. 21.91 |4,000| —90.00/M 
es | 80 | o4 | 125 | os NRGSteMtRceana S.A al ce ss 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBA123JDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 | — a 
$5710 071 125-205" WERE ce nT 47-8821 3000) 26.00m 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBA123JDXVETIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4,000| —90.00/M 
65 | 80 | 0.41 | 220 | .225 | BC856BLT10SCT-ND — 1.57 8.82} 3.000} 23.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
65 | 80 | 0.1 | 220 | .225 | BC856BLT1GOSCT-NDO — 157 882] 3,000] 26.007™m 0 NEW! RoHS Compliant 
80 | 80 | 0.5 | 100 | 225) MMBTAS6LT1OSCT-ND — 176 1144) — _ 

300 | 300 | 0.5 | 25 | .225 | MMBTA92LT10SCT-ND — 176 11.44] 3,000] 41.00™m 
SOT-223 
20] 25 1 | 50 | 1.5 | BCP69TIOSCT-ND — 240 17.24] 1,000] 96.00 ‘ 
20 | 25 | 1 | 50 | 1.5 | BcP6gTIGOSCT-NDO — 304 21.38] 1,000) 97.00 . 

11} 60 | 80 | 2 | 75 | 08 | pzt75iT10SCT-ND — 292 21.02) — = Sf Transistors RoHS Compliant Parts Available 
80 | 100] 1.5 | 40 | 1.5 | BCPS3T10SCT-ND — 245 1764] — = 
so | 100 | 1.5 | 40 | 1.5 | BCP53TIGOSCT-NDO — 341 _21.91| 1,000] 100.00 Fig. 1 — T0-39 ig. Fig. 4 — T0-92 

Dual SOT-363/SC-88 
138] 40 | 40 | 02 | 80 | .150| MBT3906DWITIGOSCT-NDO — 202 13.3] 3,000] 47.00/™M 
DPAK 
60 | 70 | 10 ] 20 | 1.75] MJD2955T40SCT-ND — 756 5670] — _ 
100 | 100} 6 | 30 | 1.75| muD42cT40scT-ND — 756 5670) — — 

18| 100} 100) 8 | 1K | 1.75 | mJp127T40SCT-ND — 840 63.02] 2,500] 333.00/M 
1o0 | 100} 3 | 25 | 1.56 | mJD32CT40SCT-ND — 560 4200) — a 
300 | 300 | 0.5 | 30 | 1.56 | mJD350T40SCT-ND — 541 40.55] 2,500/ 214.007 / 

NPN/PNP 
SOT-363/SC-88 
40/ | 60/ | 0.2/) 70/ | 150] MBT3Q46DWITIOSCT-ND  — 1.99 12.94) 3,000| 47.00/M 

vaso | 2e | a2 
“ig | 20 | -02| go | 150] MBT894eDWITiGoscT-NDo =— 2.02 18.18] 3,000] 47.00/M 

Pre-Biased Transistors 
VcBp | VcEo| HFE Ri R2_ | Digi-Key Pricing Tape and Reel* 

Fig.| (v) | (Vv) | (Min.) | (K) | (K) | PartNo. 10 100 | Size| Pricing 

SOT-23 
50 | 50 | 60 | 22 | 22 |MMUN2212LTIOSCT-ND 146 7.54 3,000] 25.00/M 
50 | 50 | 80 | 47 | 47 | MMUN2213LT1OSCT-ND 146 7.54 3,000} 25.00/M 

1o| 50 | 50 | 160 | 47 | o |MMUN2216LT 10SCT-ND 146 7.54 3,000} | 25.00/M 
50 | 50 | 15 | 47 | 4.7 | MMUN2232LT1OSCT-ND 116 7.54 3,000} 25.00/M 
50 | 50 | 80 | 47 | 47 | MMUN2233LT10S CT-ND 92 5.98 |3,000| _ 25.00/M 

SC-59 
50 | 50 | 35 | 10 | 10 |MUN2211T1OSCT-ND 121 7.87 |3,000|  30.00/M Fig. 16 — SOT-223 

1g | 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |MuNz2t2T1OScT-ND 1.21 7.87 |3,000} | 30.00/M 
50 | 50 | 80 | 47 | 47 |MUN2213T1OSCT-ND 121 7.87 |3,000} | 30.00/M 
50 | 50 | 80 | 10 | 47 |MUN2214T1OSCT-ND 1.21 7.87 |3,000| —_ 30.00/M 

SC-75 
17] 50 | 50] 80 | 47 | 47 [DTCT44EETIOSCT-ND 140 9.10 3,000] 33.00/M 
50 | 50 | 80 | 47 | 47 |DTC144EET1GOSCT-NDO 2.00 11.25 |3.000| _34.00/M 
SOT-563 VcB Digi-Key 
50 | 50 | 35 | 10 | 10 |NSBC114EDXV6TOSCT-ND 400 28.60] — = ; : 
50 | 50 | 35 | 10 | 10 |NSBC114EDXV6TIGOSCT-NDO 3.11. 21.91 /4,000| —90.00/M Elna (VB (A) a Moe |Back gee | RartNG u 10 IOI /zEart No: 
50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EDXVETOSCT-ND 400 28.80 | — = 
50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EDXVETIGOSCT-NDO 3.11. 21.91 /4,000| —90.00/M 75 | 051 70 | 10-39 | 497-3105-5-ND 1.04 828 62.10 | 2N1613 

ac} SSE SHB et ag sais) | | os | | ose | grasa Op rat won| a 
50 | 50 | 160 | 10 | c |NSBC114TDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 |4,000} 136.00/M : iy » ie ae ene ee i ae aoe 
50 | 50 | 160 | 10 | e |NSBCI14TDXV6TIGOSCT-NDO 3.11. 21.91 /4,000| 90.00/M : : : 

50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBC123JDxV6TOSCT-ND 4.00 28.80 /4,000) 136.00/M 140 | 1 | 100 | TO-39 | 497-2634-5-ND 1.35 10.80 __81.00_ | 2N3019 
50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBC123JDXV6TIGOSCT-NDO 3.11 21.91 |4.000| 90.00/M Buk  *CutTape Tape and Reel _§ Tape and Box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 961 


‘Ti Ves | Ic | HFE Digi-Key Tube Pricing Mig. 
H Fig. | (V) | (A) | Min. | Package Part No. il 10 100 Part No. 
Y/ Transistors (cont, 118|1000| 50 | — | isotop | 497-3567-5-ND 37.80 329.00 2450.00 | STES0DE100 
Vos | FE DigeKey Tube Pricing ti. 12 [1700 3 | 35 | 10247-4L | 497-3517-5-ND 6.44 58.80 464.80 | STCOSDET70 
ru | [| re | a Ce am [rm | | Fete ts Tao Texte as ae a 
450) 1A | 40 | 70-89 ieee fete JTS, SBeoy eh 140 | 15 | 40 | sora9 | 497-4656-2-NDt NEW? 1630.002,500 ‘(| STF715 
; | 300] 1 | 40 | To-39 | 497-2626-5-ND 143 9.75 75.00 | 2N3440 4) 01 4 | 5 | sores) Reais Bye one ogo llerENaD 
120 | 5 | 40 | To-39 | 497-2635-5-ND 213 17.75 149.10 | BFX34 aol] 1/5 | sores [eeceentetan e arsamenh 17. (stale 
75 | 0.6 | 100 | 10-39 | 497-2595-5-ND 1.08 8.64 _ 64.80 | 2N22190 : 
too | 2 [1,000] DPAK | 497-2462-1-ND* 81 —«6.48 48.60 | MJD 1214 
30 | 08 | 150 | 10-18 | 497-3106-5-ND 99 7.92 59.40 | 2N2222 
too | 2 |1,000] bpak | 497-2462-2-ND 642.50/2,500 MJD112T4 
75 | 06 | 40 | TO-18 | 497-2598-5-ND 86 © 6.84 51.30 | 222220 
too | 5 |1,000] DpAK | 497-2469-1-ND* 86 © 6.84 51.30 | MJD12274 
2] 80 | 1 | 90 | To-t8 | 497-3108-5-ND 1.09 9.43 72.50 | 2N3700 
1o0 | 5 |1,000] Dpak | 497-2469-2-ND 677.50/2,500 MJD12274 
so | 05 | 40 | 10-18 | 497-3112-5-ND 146 12.68 97.50 | 2N720A 
too | 3 | 10 | DpAK | 497-2484-1-ND* 94 8.13 62.50 | MJD31CT4 
45 | 0.1 | 110 | 10-18 | 497-3116-5-ND 1.50 13.00 100.00 | BC107 
15 [100 | 3 | 10 | DPAK | 497-2484-2-ND 537.50/2,500 MJD31CT4 
foo | 15 | 20 | 10-3 497-2612-5-ND 168 14.00 117.60 | 2N3055 
so | s | 40 | DPAK | 497-2504-1-ND* 79 634 47.52 | MJD44H11T4 
40 | 30 | 15 | 10-3 497-2584-5-ND 264 22.00 184.80 | 2N3771 
so | s | 40 | DPAK | 497-2504-2-ND 627.50/2,500 MJD44H11T4 
60 | 20 | 15 | 10-3 497-2597-5-ND 3.00 25.00 210.00 | 2N3772 
too | 12 | 750 | To-3 | 497-2561-5-ND 267 © 22.28 187.11 | 2N6059 360 | 1 | 20) DRAKE BA 878 - (B09! | MIDATTA 
100 | 20 | 750 | 0-3 | 497-2563-5-ND 3.92 34.08 253.75 | 2Ne2e4 350) 1 | 30) DPAK Ree 865.00/2,500 MJDATI4 
3 [850] 15] 6 10-3 497-2592-5-ND 5.00 43.48 323.75 | 2N6S47 500 | 1 | 30 | DPAK  (Rsgmeet/ealNDg $5 PSB 56.70" | MIDSOTA 
300 | 60 | 20 | 10-3 | 497-2639-5-ND 18.40 170.20 1288.00 | BURS1 a 5 7 ie pe Bian o ; aa a ae 
80 | 10 |1,000] To-3 497-2393-NDO 258 21.50 180.60 | mu3o01 ig | 13°) 5 i Le all 59.00/1, a 
460: 48 les00'' || toes PEPE St. <anies “oa7ey- tall so | 15 | 40 | sor-223 | 497-3178-1-ND 72 5.76 43.20 | STN715 
ep |Saglcet ||| sass ATER GAT Bae -ceeanl-* 6174p | BuRAoEih a0_| 15 | 40_| sor-223_ | 497-8178-2-ND} 248.00/1,000 STN715 
moe ma oll frog SOND ogy . oe gs... 1060 | BUOBK 17 | 350 | 15 | 300 | T0-220FP | 497-4641-5-ND NEW! 3.65 31.73 236.25 | BUO41ZTFP 
60 | 5 | 400 | To-92 | 497-3531-NDO 1.13 9.75 75.00 | STSAT805 ae gre i pera nt ne et! PNP eee ee wee eee eae | 
60 | 5 | 400 | To-92 | 497-3532-1-ND* 143 9.75 75.00 | STSA1805-AP so | 1 | 100 | 10-39 | 497-2582-5-ND 128 © 11.05 85.00 | 2N4033 
ay | 60 | 5 | 400 | To-92 | 497-3532-3-ND§ 870.00/2,000 STSA1805-AP | 200] 1 | 30 | To-89 | 497-2509-5-nD 120 10.40 80.00 | 2N5415 
75 | 0.6 | 100 | 10-92 | 497-2406-NDO 43 2.50 16.25 | PN2222A 350] 1 | 30 | 10-39 | 497-2596-5-ND 120 10.37 79.75 | 2N5416 
150 | 5 | 300 | To-92 | 497-3235-NDO 99 7.92 59.40 | STSA851 60 | 06 | 40 | 10-39 | 497-2572-5-ND 1.05 9.10 70.00 | 2N2905A 
300 | 05 | 40 | 10-92 | 497-2407-ND0 26 1.80 _ 12.48 | stPsad2 > | 60 [06 | 40 f To-18 | 497-2677-5-ND ‘86-684 51.30 | 2N2907A 
48 | 400 | 3 | 10 | 10-92 | 497-4429-NDO 70 5.60 42.00 | STX13005 60 | 06 | 50 | To-18 | 497-2910-5-ND 86 6.84 51.30 | 2N2907 
too | 3 | 12 | SoT-32 | 497-2590-5-ND 665.28 39.60 | MJE182 3 | 100 | 20 | 750 | To-s | 497-2548-5-nD 3.56 31.02 231.00 | 2N6287 
300 | 05) 30 | sor-32 | 497-2624-5-ND 72 5.72 42.90 | MJE340 so | 10 |1,000| 10-3 | 497-2392-NDO 261 21.75 182.70 | MJ2501 
4o | 4 | 40 | sor-32 | 497-2583-5-ND 75 596 44.70 | MJE521 aa | 60 | 02 | 100 | TO-92 | 497-2404-NDO 33. 2.25 15.60 | 2N3906 
so | 4 | 100 | soT-32 | 497-2549-5-ND 69 5.54 41.58 | MJE802 60 | 06 | 100 | 10-92 | 497-2403-NDO 422.24 12.60 | PN2907A 
5 |-80| 1 | 30 | sor-s2 | 497-3109-5-no 99 7.92 59.40 | 2N4923 ye] © | 8 | 100 | To-92 | 497-4430-1-ND* ‘60 4.80 36.00 | STX790A-AP 
6o | 4 | 25 | S0T-32 | 497-2601-5-ND 94613 62.50 | 2N5191 60 | 3 | 100 | 10-92 | 497-4430-3-ND§ 360.00/2,000 STX790A-AP 
80 | 4 | 20 | sor-32 | 497-2591-5-ND 98 845 65.00 | 2N5192 too | 3 | 12 | S0T-32 | 497-2553-5-ND 65.«5.20 35.10 | MJET72 
so | 4 | 750 | soT-32 | 497-2560-5-ND 86 6.84 51.30 | 2N6039 40 | 5 | 45 | sor-32 | 497-2589-5-ND 66 © 5.28 39.60 | MJE210 
so | 3 | 30 | soT-32 | 497-4821-5-ND NEW! 74 5.94 44.55 | 280882 300 | 05} 30 | sotse | 497-2630-5-ND 68 © 5.40 37.50 | MJE350 
60 4 750 SOT-32 497-2600-5-ND 1.13 9.75 75.00 | BD677A 5 80 4 20 SOT-32 497-2585-5-ND 99 7.92 59.40 | 2N5195 
80 10 |1,000 | TO-220 497-2562-5-ND 1.16 10.08 77.50 | 2N6388 80 4 750 SOT-32 497-2540-5-ND 95 756 56.70 | 2N6036 
100 | 6 | 15 | 10-220 497-2632-5-ND 1.20 10.40 80.00 ) BD243¢ 60 | 3 | 30 | SoT-32 497-4829-5-ND NEW! 74 5.94 44.55 | 2SB772 
700 8 6 TO-220 497-3510-NDO 1.50 13.00 100.00 | ST13009 40 7 30 T0-220 497-2613-5-ND 1.05 9.10 70.00 | 2N6111 
800 4 12 TO-220 497-2638-5-ND 1.68 14.03 117.81 | BUL216 80 10 | 1,000 | TO-220 497-2535-5-ND 1.11 9.65 74.25 | 2N6668 
400 4 16 TO-220 497-3130-5-ND 1.43 12.35 95.00 | BUL742A 45 10 40 T0-220 497-2587-5-ND 1.44 12.51 96.25 | D45H5 
400 4 8 TO-220 497-3149-5-ND 1.24 10.73 82.50 | ST13005 60 10 40 T0-220 497-2579-5-ND 1.05 9.10 70.00 | D45H8 
450 10 8 TO-220 497-2581-5-ND 1.08 8.64 64.80 | BUL38D 80 10 40 T0-220 497-2578-5-ND 1.08 8.64 64.80 | D45H11 
350 15 | 300 TO-220 497-2740-5-ND 3.15 27.40 204.05 | BU941ZT 70 10 20 T0-220 497-2621-5-ND 1.04 8.32 62.37 | MJE2955T 
4oo | 10 | 300 | 0-220 | 497-2797-5-ND 281 23.38 196.35 | BU931T so | 8/4000] to-220 | 497-2536-5-ND ‘90 «=«720~—«84.00 | TIPtOS 
so | 10 | 40 | 10-220 | 497-2574-5-ND 146 10.01 77.00 | D44H8 so | 2 |1.000] to-220 | 497-2619-5-ND ‘e473 50.49 | TIP115 
80 | 10 | 40 | 70-220 | 497-2616-5-ND 1.03 8.94 68.75 | D44H11 400 | 2 |1,000| 10-220 | 497-2559-5-ND 77 612 45.90 | TIP117 
70 | 10 | 20 | 10-220 | 497-2573-5-ND 84 = 6.73 50.49 | MJES055T 0 | 5 |1000| to-220  \Reameeretentn Bi 646-400 | TIPAE 
60 | 2 |1,000] 10-220 | 497-2545-5-ND 86 © 6.84 47.50 | TIP110 6 [9-1-5 1000 | 70-200 dae TESA 3a 4190 TIPIOB 
g | 100 | 2 |1,000} To-220 | 497-2593-5-ND 71 612 45.90 | TIP112 400 | 5 [1000 ) to-200 | 497-2571-5-ND Soe, teen. {pepe TPIS? 
so | 5 |1,000| 10-220 | 497-2539-5-ND T4594 44.55 | TIP120 ao | 1 | 45 | T0200  (taneerotenn 6) “ads SA e0F| TIPaOR 
80 | 5 |1,000} 10-220 | 497-2537-5-ND ‘947.52 56.43 | TIP121 too | a | 4s | T0200 [eGaeetenin aoe see -cipan (qies0 
too | 5 |1,000| To-220 | 497-2543-5-ND 71 612 45.90 | TIP122 «| 3 | io | tooo Penal are aan 
60) 1 | 15 | To220 ered oto 86 6.84 51.30 | TIP29A too | 3 | 10 | 10-220 | 497-2628-5-ND 72 576 40.00 | TIP32C 
too] 1 | 15 | 10-220 | 497-2611-5-ND 75 5.96 44.70 | TIP29C «0 | 6 | is | to-200  [eaeeestetnn find. “Rao. -8597° | T1BADA 
60 | 3 | 10 | 70-220 (RaB7e2b025:ND 605.54 41.58' | TIPBIA too] 6 | 15 | To-220 | 497-2629-5-ND 86 © 6.84 «51.30 | TIP42c 
100; 3) 10 | To-220 ocr Ne BQ 15.4 41.58 | TIPSIC too | 6 | 30 | To-220 | 497-4636-5-ND 72 5.76 43.20 | TIP42CN 
100; 6 | 18 | 70-220 eee 95 7.86 52.50 | TIPAIC too | 8 |1,000| 0-220 | 497-2606-5-ND 99 7.92 59.40 | TIPt07 
oe ? = Dea Pee ~ hs Hae We 60 | 06 | 100 | SOT-23 | 497-2498-1-ND* 321.90 12.35 | MMBT2907A 
io} |e | too ee oe x eo4- enue [Tis 60 | 0.6 | 100 | soT-23 | 497-2498-2-NDt 135.00/3,000 MMBT2907A 
ta} tae tooo.  GESESenD aa ee ee 7 | 60 | 02 | 100 | sor-23 | 497-2503-1-ND* 33 225 15.60 | MMBT3906 
: ; : 60 | 0.2 | 100 | soT-23 | 497-2503-2-NDt 180.00/3,000 MMBT3906 
500 | 1 | 15 | 0-220 | 497-2605-5-ND 74 5.94 44.55 | TIPSO 
300 | 01] 25 | sor-23 | 497-4651-1-ND* NEW! 49 290 18.85 | 0692 
too | 8 |1,000| 10-220 | 497-2546-5-ND 95 7.56 56.70 | TIP102 
so 1051 o80 1 Soda ee Be go BOBO 300 | 01 | 25 | sot-23 | 497-4651-2-NDt NEW! 204.00/3,000 $0692 
: ; ; : 60 | 10 |1,000| T0-218 | 497-2620-5-ND 198 1650 136.60 | TIP145 
50 | 05 | 250 | soT-23 | 497-2531-2-NDt 90.00/3,000 BC817-40 
100 | 10 |1,000] to-218 | 497-2569-5-ND 191 15.95 133.98 | TIP147 
50 | 0.1 | 200 | soT-23 | 497-2524-1-ND* 48 © 1.20 ~—-8.32 | BC847B 
too | 15 | 20 | to-218 | 497-2608-5-ND 189 15.75 132.30 | TIP2955 
50 | 0.1 | 200 | soT-23 | 497-2524-2-NDt 96.00/3,000 BC847B 8 
140 | 10 | 20 | To-218 | 497-2603-5-ND 165 1430 110.00 | TIP34c 
60 | 0.2 | 100 | soT-23 | 497-2478-1-ND* 33 2.25 15.60 | MMBT3904 
7 too | 25 | 15 | To-218 | 497-2604-5-ND 174 14.50 121.80 | TIP36C 
60 | 02 | 100 | SOT-23 | 497-2478-2-NDT 780.00/3,000 MMBT3904 
san | av | 3 too | 25 | 25 | to-218 | 497-4634-5-ND 216 18.00 _ 151.20 | TIP36CN 
1] 25 | sot-23 | 497-4650-1-ND* NEW! 46 2.70 ‘17.55 | $0642 30-1 tago- {soca eee EC ESM ea 
300 | 01 | 25 | soT-23 | 497-4650-2-NDt NEW! 189.00/3,000 $0642 14 ; ; ; 
300 | 05 | 40 | soT-23 | 497-2480-1-ND* 23 158 10.92 | MMBTA42 30_| 3 | 100 | SOT-8o  [RSsietesbszehD) 450.00/2,600 MELTS 
300 | 08 | 40 | sor-23 | 497-2480-2-ND+ enn Gon MMBTHAD too | 5 |1,000| DPAK | 497-2471-1-ND* 86 «6.84. 51.30 | MJD12774 
100 | 15 | 750 | TO-218 | 497-2607-5-ND 3.00 25.00 210.00 | BDW83C 100) S /7,000)  DPAK pee ol 677.50/2,500 Moles 
100 | 10 |1,000} To-218 | 497-2541-5-ND 1.68 14.00 117.60 | TIP142 60) 10) 20 | DPAK ere ioea nD 1.09 9.43 72.50 | MUD2955T4 
too | 15 | 20 | To-218 | 497-2586-5-ND 1.76 15.28 117.50 | TIP3055 1g | 2 | 10) 20 | DRAKE tl 965.00/2,500 MJD2955T4 
140 | 10 | 20 | To-218 | 497-2614-5-ND 1.80 15.00 126.00 | TIPs3c 100 | 3 | 10 | DPAK _ (ReO7e25S151ENG 77 ___BA2__45.90 | MJD32CT4 
8 | 100 | 25 | 15 | 10-218 | 497-2609-5-ND 1.74 14.50 121.80 | TIP35C too) 3) 10) RAK Reel 805.00/2,500 MJD32CT4 
too | 25 | 25 | 10-218 | 497-4633-5-ND 216 18.00 151.20 | TIP35CW 300 | 05 | 30 | DPAK  |/497-8137-1-ND 4 8.13 62.50 | MID350T4 
460 | 45 | — | too18 | eieteeaieinn 307 ORAM 944.75 | BLIVABA 300 | 05 | 30 | PAK | 497-3137-2-ND 832.50/2,500 MJD350T4 
70 | 8 | — | too1s [eteteneotannns D7 5478 90760. | BLIBORR 35 | 3 | 100 | SOT-228 | 497-4365-1-ND* 72 5.76 43.20 | STN749 
4oo | 15 | 300 | 10-218 | 497-3128-5-ND 2.97 24.75 207.90 | BU931P tg | 39 | 3 | 100 ) SOT-223 | 497-4365-2-ND 248.00/1,000 STN749 
350 | 15 | 300 | icowpry. | 497-2542-5-ND 4.01 34.90 259.88 | BU941ZPFI 60 | 3 | 100 | SOT-223 | 497-4366-1-ND* 58 4.45 32.04 | STN790A 
a: | 600:| a0. | 4 se ont Dae 2400° -201.60'| STIBOAUI 60 | 3 | 100 | soT-223 | 497-4366-2-ND 160.00/1,000 STN790A 
soo | 24 | 65 A97-4646-5-ND NEW! 351 30.55 22750 | HDI75OFX 17 [4100 | 5 | 1,000 | T0-220EP | 497-3271-5-ND 124 10.73 62.50 | TIP127FP 
450 | 24 | — | 10-247 | 497-2575-5-ND 8.86 80.85 639.10 | BUXSBAPW 
10 | 450 | 30 | — | To-247 | 497-4085-5-ND 6.79 61.95 489.70 | BUX420AW ig | 9 | 3 | 30 | 8-SOIC | 497-4518-1-ND* 1.09 9.43 72.50 | STSO1DTPOST4 
goo | 12 | 10 | 10-247 | 497-3555-ND0 1.50 12.50 105.00 | STW13009 60 | 3 | 30 | 8-SOIC | 497-4518-2-ND 965.00/2,500 STSO1DTPOGTA 
tiA| 450 | 84 | 120 | ISOTOP | 497-2648-5-ND 57.75 495.00 4389.00 | ESM6045DV Buk * CutTape Tape and Reel § Tape and Box 
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Min. Digi-Key Pricing 
Description HFE Pkg. Part No. il 25 100 
NPN Transistors 

GP Amp! SW, 30V, 500MA 100 TO-92 2N3704-NDt 30 5.58 16.12 
SSGP, 40V, 200mA 100 TO-92 2N3904FS-ND 16 2.97 8.58 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 TO-92 2N3904D26ZCT-ND § 19 3.60 10.40 
SS GP Ampl, 30V, 200mA 50 TO-92 2N4123-ND 19 3.60 10.40 
SSGP, 25V, 200mA 60 TO-92 2N4124BU-ND 18 3.47 10.01 
SS GP Ampl, 40V, 600mA 40 TO-92 2N4400-ND 20 3.83 11.05 
SSGP, 40V, 600mA 80 TO-92 2N4401-ND .20 3.83 11.05 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 TO-92 2N4401D26ZCT-ND § 16 2.97 8.58 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 TO-92 2N4401D75ZCT-ND § 16 2.97 8.58 
LLGP, 80V, 200mA 60 TO-92 2N4410-ND 28 5.31 14.72 
LL LN Ampl, 30V, 100mA 300 TO-92 2N5088BU-ND 18 3.47 10.01 
LL LN Ampl, 25V, 100mA 400 TO-92 2N5089BU-ND 18 3.47 10.01 
LLGP, 50V, 100mA 250 TO-92 2N5210-ND 19 3.60 10.40 
SS GP Ampl, 140V, 600mA 60 TO-92 2N5550BU-ND 19 3.51 10.14 
Saturated SW, 15V, 200mA 40 TO-92 2N5769-ND .23 4.25 12.29 
RF Ampl, 15V, 50mA 20 TO-92 2N5770-ND 31 5.76 15.96 
Saturated SW, 15V, 300mA 30 TO-92 2N5772-ND 30 5.58 16.12 
SS GP Ampl, 100V, 200mA 80 TO-92 2N5830-ND .28 5.31 14.72 
LL Ampl, 60V, 100mA 150 TO-92 2N5961-ND 26 4.79 13.85 
Darlington, 100V, 1.5A 1,000 | TO-92 2N7052-ND 35 6.80 19.14 
GP Ampl, 45V, 1.5A 250 | SOT-23 BC81740MTFCT-ND § 37 6.96 19.29 
GP Ampl, 65V, 100mA 200 | SOT-23 BC846BCT-ND § 25 4.69 13.00 
GP Ampl, 60V, 1.5A 25 = | SOT-223 BCPS55FSCT-ND § AB 9.14 25.06 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 SOT-23 MMBT2222AFSCT-ND § 19 3.51 10.14 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 | SOT-23 MMBT3904FSCT-ND § 19 3.51 10.14 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 SOT-23 MMBT4401FSCT-ND § 19 3.51 10.14 
GP Ampl, 30V, 100mA 300 | SOT-23 MMBT5088CT-ND § 19 3.51 10.14 
RF, 12V, 50mA. 25 SOT-23 MMBT5179CT-ND § 26 4.86 14.04 
Darlington, 40V, 1.2A 10,000 | SOT-23 MMBT6427FSCT-ND § 24 4.59 13.26 
GP Ampl, 50V, 0.5A 250 | SOT-23 MMBT6428CT-ND § 19 3.51 10.14 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | SOT-23 MMBTAO6FSCT-ND § 25 4.73 13.10 
High V Amp, 300V, 500mA 40 SOT-23 MMBTA42FSCT-ND § 29 5.40 15.60 
RF, 25V, 50mA. 60 SOT-23 MMBTH10FSCT-ND § 26 4.86 14.04 
SS GP Ampl, 25V, 2mA 150 TO-92 MPS2924-ND AL 8.27 22.68 
SS GP Ampl, 25V, 200mA 250 TO-92 MPS6515-ND .23 4.32 12.48 
SS GP Ampl, 80V, 500mA 100 TO-92 MPSA06-ND .28 6.25 14.56 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 TO-92 MPSA06_D26ZTR-ND 123.20/2,000 
Darlington, 20V, 1200mA 20K TO-92 MPSA12-ND 29 5.40 15.60 
Darlington, 30V, 1200mA 10K TO-92 MPSA13-ND 26 4.82 13.36 
Darlington, 30V, 1200mA 20K TO-92 MPSA14-ND 29 5.40 15.60 
GP Ampl, 45V, 100mA 500 TO-92 MPSA18-ND 2 5.10 14.14 
Medium Power, 300V, 500mA | 40 TO-92 MPSA42FS-ND 36 6.66 18.46 
SS Ampl, 300V, 500mA 40 TO-92 MPSA42_D26ZTR-ND 156.20/2,000 
Medium Power, 200V, 200mA | 40 TO-92 MPSA43-ND 31 5.89 16.33 
RF Ampl, 25V, 50mA 60 TO-92 MPSH10FS-ND* 39 7.31 20.28 
GP Ampl, 45V, 500mA 100 TO-92 PN100RMCT-ND 30 5.58 16.12 
SSGP, 30V, 500mA, 1A 100 TO-92 PN2222BU-ND .20 3.74 10.79 
SSGP, 40V, 500mA, 1A 35 TO-92 PN2222AFS-ND 20 3.74 10.79 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 TO-92 PN2222AD26ZCT-ND § 20 3.83 11.05 
Saturated SW, 15V, 10mA 20 TO-92 PN2369-ND a 5.04 14.56 
Saturated, 15V, 100mA 40 TO-92 PN2369A-ND 27 5.04 14.56 
LL Ampl, 60V, 100mA 250 TO-92 PN2484-ND 26 4.79 13.85 
LLGP, 25V, 500mA 150 TO-92 PN3565-ND 30 5.58 16.12 


Min. Digi-Key Pricing 
Description HFE Pkg. Part No. 25 100 
SSGP, 30V, 100mA 150 TO-92 PN3566-ND 2h 5.10 14.14 
SSGP, 40V, 150mA 40 TO-92 PN3567-ND zor: 5.10 14.14 
SSGP, 40V, 500mA 100 TO-92 PN3569-ND .24 4.50 13.00 
SSHS, 15V, 200mA 35 TO-92 PN4275-ND .24 4.50 13.00 
N-Channel Switch, 30V 50mA | 60 TO-92 PN4392FS-ND 37 7.01 19.45 
SSGP Ampl, 25V, 100mA 50 TO-92 PN5135-ND 32 6.25 17.60 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 | SOT-223} PZT2222ACT-ND § AL 8.35 22.90 
GP Ampl, 300V, 500mA 40 | SOT-223} PZTA42CT-ND § 48 9.61 26.35 
Epitaxial, 100V, 1.0A 40 TO-220 TIP29CFS-ND 54 10.17 30.51 
Epitaxial, 100V, 3.0A 25 TO-220 TIP31CFS-ND 60 11.34 34.02 
Epitaxial, 100V, 3.0A 25 TO-220 TIP31CTU-ND 60 11.34 34.02 
Epitaxial, 100V, 6.0A 30 TO-220 TIP41CTU-ND 60 11.25 33.75 
Darlington, 100V, 8A 1,000 | TO-220 TIP102TU-ND 82 15.39 46.17 
Darlington, 100V, 2A 1,000 | TO-220 TIP112TU-ND 60 11.16 33.48 
Darlington, 100V, 5A 1,000 | TO-220 TIP122FS-ND 60 11.16 33.48 
Darlington, 100V, 5A 1,000 | TO-220 TIP122TU-ND 60 11.16 33.48 
Darlington, 100V, 10A 1,000 | TO-3P TIP142TU-ND 1.33 27.75 88.80 
PNP Transistors 
SS GP Ampl, 40, 200mA 50 TO-92 2N3905-ND 19 3.60 10.40 
SSGP, 40V, 200mA 100 TO-92 2N3906FS-ND 18 3.47 10.01 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 TO-92 2N3906D26ZCT-ND § A7 3.24 9.36 
SS GP Ampl, 25V, 200mA 25 TO-92 2N4125-ND 9 3.60 10.40 
SSGP, 25V, 200mA 60 TO-92 2N4126-ND 9 3.60 10.40 
SS GP Ampl, 40, 600mA 50 TO-92 2N4402-ND .20 3.83 11.05 
SSGP, 40V, 600mA 100 TO-92 2N4403-ND .20 3.83 11.05 
GP Ampl, 40V, 600mA 100 TO-92 2N4403D26ZCT-ND § 16 2.97 8.58 
LLGP, 50V, 100mA 250 TO-92 2N5087-ND 9 3.60 10.40 
SS GP Ampl, 120, 600mA 40 TO-92 2N5400-ND 225 4.73 13.65 
SS GP Ampl, 150, 600mA 60 TO-92 2N5401-ND A7 3.24 9.36 
HS SW, 15V, 200mA 50 TO-92 2N5771-ND 1.42 28.49 85.47 
GP Ampl, 30V,1.0A 70 Super FMMTS549FSCT-ND § 38 720 19.97 
Darlington, 30V, 1.2A 10,000 | SOT-23 MMBTA64FSCT-ND § 26 4.86 14.04 
GP Ampl, 60V, 800mA 100 | SOT-23 MMBT2907AFSCT-ND § .20 3.78 10.92 
GP Ampl, 50V, 100mA 250 | SOT-23 MMBT5087CT-ND § 122: 4.05 11.70 
GP Ampl, 40V, 600mA 100 | SOT-23 MMBT4403FSCT-ND § .20 3.78 10.92 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 | SOT-23 MMBT3906FSCT-ND § 19 3.51 10.14 
GP Ampl, 25V, 200mA 120 | SOT-23 MMBT4126FSCT-ND § 9 3.51 10.14 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | SOT-23 MMBTASE6FSCT-ND § 26 4.86 14.04 
High V Amp, 300V, 500mA 40 SOT-23 MMBTAQ2FSCT-ND § 29 5.40 15.60 
RF, 20V, 50mA 60 SOT-23 MMBTH81CT-ND § 23 4.32 12.48 
GP Ampl, 60V, 500mA 100 TO-92 MPSA05-ND 28 §.25 14.56 
High Current Dr, 80V, 500mA | 100 TO-92 MPSAS6-ND 28 6.31 14.72 
Darlington, 30V, 1.2A 5,000 | TO-92 MPSA63-ND 30 5.53 15.34 
High V Amp, 300V, 500mA 40 TO-92 MPSA92-ND 30 5.61 15.55 
Medium Power, 200V, 500mA | 40 TO-92 MPSA93FS-ND 30 5.61 15.55 
SS GP Ampl, 100V, 200mA 40 TO-92 MPSL51-ND 25 4.69 13.00 
SSGP, 40V, 500mA re] TO-92 PN2907-ND 7 3.24 9.36 
SSGP, 60V, 800mA 100 TO-92 PN2907ABUFS-ND 19 3.51 10.14 
SS GP Ampl, 40V, 50mA 100 TO-92 PN3251-ND 39 7.88 21.60 
SSGP, 25V, 800mA 100 TO-92 PN3638A-ND. 26 4.93 14.24 
Saturated SW, 12V, 200mA 30 TO-92 PN3640-ND 56 10.46 31.37 
SSGP, 40V, 200mA 150 TO-92 PN4122-ND 25) 4.61 13.33 
LLLN, 60V, 500mA 100 TO-92 PN4249-ND 20 5.14 14.25 
LLLN, 40V, 500mA 250 TO-92 PN4250-ND 27 5.10 14.14 
LLLN, 60V, 500mA 250 TO-92 PN4250A-ND. 27 5.10 14.14 
SSGP Ampl, 30V, 200mA 150 TO-92 PN4917-ND 30 5.58 16.12 
Saturated SW, 10V, 500mA 20 TO-92 PN5134-ND 2h 5.09 14.69 
LL Ampl, 30V, 500mA 50 TO-92 PN5138-ND 27 5.14 14.25 
SS GP Ampl, 20V, 300mA 30 TO-92 PN5142-ND 42 8.13 22.88 
Epitaxial, -100V, -3A 25 TO-220 TIP32CFS-ND 60 11.34 34.02 
Epitaxial, -100V, -3A 25 TO-220 TIP32CTU-ND 60 11.34 34.02 
Darlington, -100V, -8A 1,000 | TO-220 TIP107TU-ND 86 16.20 48.60 
Darlington, -100V, -5A 1,000 | TO-220 TIP125TU-ND 63 11.79 35.37 
Darlington, -100V, -5A 1,000 | TO-220 TIP127FS-ND 63 11.79 35.37 
Darlington, -100V, -5A 1,000 | TO-220 TIP127TU-ND 63 11.79 35.37 
Darlington, -100V, -10A 1,000 | TO-3P TIP147TU-ND 1.31 27.38 87.60 
N-Channel J-FET Transistors 
GP Amp = TO-92 2N5457FS-ND i) 7.35 20.38 
VHF Amp & Mixer _ TO-92 MPF102-ND 37 6.84 18.98 
Transistor Arrays 

IC, Amp, Multichip, GP, NPN — | 16-SOIC MMPQ2222ACT-ND 1.47 30.53 97.68 
IC, Amp, Multichip, GP, NPN — | 16-SOIC MMPQ2222ATR-ND 1587.30/2,500 

IC, Amp, Multichip, GP, PNP — | 16-SOIC MMPQ2907ACT-ND 1.40 29.25 93.60 
IC, Amp, Multichip, GP, PNP — | 16-SOIC MMPQ2907ATR-ND 1521.00/2,500 


t * (See drawings above for pin layout). 
§ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. Please call Digi-Key® for Tape and Reel Pricing. 


Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel 
Vp (V) (WA) Pkg. Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
5.6 5.0 DO-35 1N5232BFSCT-ND* * 14 1.08 7.80 | 5,000 | 24.00/M 

51 1.0 DO-35 1N751ACT-ND* * 12 92 6.63 | 5,000 | 18.00/M 
20.0 0.05 SOT-23 BZX84C20FSCT-ND* * .20 1.51 10.92 | 3,000 | 39.48/M 
5.1 2.0 SOT-23 BZX84C5V1FSCT-ND* * 18 1.35 9.75 | 3,000 | 35.25/M 
12.0 1.0 SOT-23 MMBZ5242BFSCT-ND * * .23 1.73 12.48 | 3,000 | 45.12/M 


** For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Maximum) Maximum 125] 
Reverse | Average Cut Tape 1.70 
Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel* a 
Fig. (V) Current Pkg. Part No. ‘l 10 100 Size Pricing L im [50 
100 | 200mA | 00-35 | 1N914BCT-ND 09 65 4.68 | 10,000) 12.24/M 1.10 
100 200mA DO-35 1N914CT-ND 09 65 4.68 | 10,000) 12.24/M 
1 150 200mA DO-35 1N3595CT-ND 19 1.40 10.14 | 10,000) 26.52/M 
100 200mA DO-35 1N4448CT-ND 06 45 3.25 | 10,000 8.84/M 
50 200mA DO-35 1N4454CT-ND 06 45 3.25 | 10,000 8.84/M 
100 200mA DO-35 1N4148FS-ND+ 07 54 3.90 | 10,000 | 10.20/M 
600 145A | T0-220AC | RURP1560-ND 158 1267 95.04 | — _ 
9 1,000 8A TO-220AC | RURP8100-ND: 1.20 9.96 79.68 _ — 
600 8A TO-220AC | RURP860-ND+ 11 9.27 74.16 _ _ 
600 30A TO-220AC | RURP3060-ND: 2.14 17.14 128.52 — — Fig. 10 
200 30A 10-247 RURG3020CC-NDt 3.86 30.84 239.90 — — Top View 
3A 600 30A T0-247 RURG3060CC-NDt 438 35.06 272.66 _ — 
600 30A T0-247 RURG3060-ND: 2.38 19.05 148.18 _ _ 
3B 600 50A T0-247 RURG5060-ND 3.97 31.75 246.96 _ _ 
1,000 80A T0-247 RURG80100-ND+ 5.44 43.55 338.69 _— _ 
600 80A T0-247 RURG8060-ND 6.20 41.61 351.05 = — 
85 200mA SOT-23 BAS16FSCT-ND A7 1.30 9.36 | 3,000 | 33.84/M 
250 200mA SOT-23 BAS21FSCT-ND 19 140 10.14 | 3,000 | 36.66/M 
30 200mA SOT-23 BAT54CFSCT-ND al? 1.28 9.23 | 3,000 | 33.37/M 
30 200mA SOT-23 BATS4FSCT-ND 14 1.08 7.80 | 3,000 | 23.74/M 
30 200mA SOT-23 BAT54SFSCT-ND A7 1.28 9.23 | 3,000 | 33.37/M 
70 200mA SOT-23 BAV70FSCT-ND 2A 1.57 11.31 | 3,000 | 40.89/M 
50 200mA SOT-23 BAV74FSCT-ND 22 1.62 11.70 | 3,000 | 42.30/M 
4 70 200mA SOT-23 BAV99FSCT-ND 21 1.60 11.57 | 3,000 | 41.83/M Cut Tape 
100 | 200mA | SOT-23 | MMBD1203CT-ND 22 1.62 11.70 | 3,000 | 42.30/M Vceo Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
100 200mA SOT-23 MMBD1204CT-ND 22 1.62 11.70 | 3,000 | 42.30/M Fig. (Vv) (mA) HFE Part No. 10 100 | Size Pricing 
200 200mA SOT-23 MMBD1503ACT-ND 26 1.94 14.04 | 3,000 | 50.76/M NPN SOT-323 
100 200mA SOT-23 MMBD4148CCCT-ND 20 1.51 10.92 | 3,000 | 35.25/M 40 600 35 MMST2222A-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000} = 111.00/M 
100 200mA SOT-23 MMBD4148FSCT-ND 17 1.30 9.36 | 3,000 | 33.84/M 40 200 30 MMST3904DICT-ND 3.25 23.40 | — _ 
100 200mA SOT-23 MMBD7000FSCT-ND 22 1.62 11.70 | 3,000 | 42.30/M 40 200 30 MMST3904-FDICT-ND) 3.25 23.40 | 3,000} = 111.00/M 
100 200mA SOT-23 MMBD914FSCT-ND 17 1.30 9.36 | 3,000 | 33.84/M 1 40 600 20 MMST4401DICT-ND 3.25 23.40 | 3,000} = 111.00/M 
5 | 200 | 1.04 | 00-214AC | ES1DFSCT-ND 39 3.08 21.65 | 7,500 | 83.64/M 40 600 | 20 MM STEMOID ICED, 3.25 28.40 | 3,000| 117.00/M 
6 200 2.0A DO-214AA | ES2DFSCT-ND AG 3.72 25.49 | 3,000 | 120.36/M 2% 200 60 MIE oleae) ae 128.400 ms 
v4 200 3.0A DO-214AB | ES3DFSCT-ND 56 4.51 33.84 | 3,000 | 152.28/M 2 at ae sible ai OY a8) at Sag) OU 
" 160 200 30 MMST5551 DICT-ND 3.25 23.40 | 3,000} = 111.00/M 
8 | 100 | 200mA | LL-34 | FOLL4148CT-ND 410.76 = 5.46 | 2,500 | 19.74/M 160 200 30 MMSTS551-FDICT-NDO 3.25 23.40 /3,000| 111.00/M 
9 20 S00mA S0D-128 IMBROSZOEC END 50 2.25 18.60 | 3,000 | 62.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 Bulk A Intrinsically Matched NPN Pair T Intrinsically Matched PNP Pair (Continued) 
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DOVES. Transistors (Cont) = Gut Tape 
cise Soca VCEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Cut Tape Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 | Size Pricing 
VceEo Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel* 30 500 | 10K MMSTA6SDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 
Fig.| _ (V) (mA) HFE Part No. 10 100 | Size | Pricing 30 500 10K MMSTA63-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000} 135.00/M 
40 500 | 14K MMST6427-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 30 500 | 20K MMSTA64DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000} 135.00/M 
60 500 | 100 MMSTAOSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 30 500 | 20K MMSTA64-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 
60 500 | 100 MMSTAO5-FDICT-NDO 3.60 27.00} 3,000) 135.00/M 1 | 300 100 25 MMSTA92DICT-ND 3.60 27.00 |3,000) + 135.00/M 
80 500 | 100 MMSTAOGDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000) —135.00/M 300 100 25 MMSTA92-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 
80 500 | 100 MMSTAO6-FDICT-NDO 3.60 27.00) 3,000} | 135.00/M 45 500 60 BC807-16WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} —80.00/M 
30 300 | 10K MMSTA13DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 45 500 | 100 BC807-25WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} —_80.00/M 
1 30 300 | 410K MMSTA13-FDICT-NDO 3.60 27.00} 3,000) 135.00/M 45 500 | 170 BC807-40WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} —_80.00/M 
30 300 | 20K MMSTA14DICT-ND 3.60 27.00} 3,000) 135.00/M PNP SOT-23 
30 300 | 20K MMSTA14-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M rr aon. | 00 MMBT4408-EDICTNDO 263 1820 ]3,000| 70.007 
300 200 25 MNS TAS2DICTEND 360 27.00) — - 60 100 50 MMBTASSDICT-ND 3.63 25.52 |3,000] 104.00/m 
300 200 25 MMSTA42-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000} + 135.00/M 60 100 50 MMBTA55-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000} 104.00/M 
45 500 60 BC817-16WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 80 100 50 MMBTAS6DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 
45 500 | 100 BCS 17-25WDIGTENDO 3.00 20.80) 3,000) 80.00/M 80 100 | 50 MMBTAS6-FDICT-NDO 3.63 25.52 |3,000| 104.00/M 
45 500 | 170 BC817-40WDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M 60 150 | 300 MMBT2907ADICT-ND 263 18.20 |3,000) —70.00/M 
NPN SOT-23 60 150 | 300 MMBT2907A-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000} —70.00/M 
40 600 | 100 MMBT2222ADICT-ND 2.63 18.20 | 3,000] —70.00/M 45 500 60 BC807-16-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) 80.00/M 
40 600 | 100 MMBT2222A-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000) —70.00/M 45 500 | 100 BC807-25-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000] _80.00/M 
40 200 | 100 MMBT3904DICT-ND 2.25 15.60 | 3,000) —_60.00/M . 45 500 | 170 BC807-40-FCT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} —_80.00/M 
40 200 100 MMBT3904-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000} — 60.00/M 25 200 60 MMBT4126DICT-ND 2.63 18.20 | 3,000) + —70.00/M 
40 600 100 MMBT4401-FDICT-NDO 2.63 18.20] 3,000} —70.00/M 25 200 60 MMBT4126-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000) —70.00/M 
60 400 50 MMBTAOSDICT-ND 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 40 200 30 MMBT3906DICT-ND 2.25 15.60 | 3,000) —60.00/M 
60 too | 50 MMBTAOS-FDICT-NDO 3.63 25.52) 3,000/ 104.00/M 40 200 | 30 MMBTS SCG sEDICENDY 2.63 18:20 | 3,000) _70.00/M 
80 400 50 MMBTAO6DICT-ND 3.63 25.52) 3,000) 104.00/M 30 500 | 10K MMBTA63DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 
80 too | 50 MMBTAQ6-FDICT-NDO 3.63 25.52) 3,000] 104.00/M 30 500 | 10K LEITsnpaseeael Ovrst ly 3.63 25.52 13,000) 104.00/M 
30 too | 10K MMBTA13DICT-ND 3.63 25.52 |3,000| 104.00/M 30 500 | 20K MMBTA64DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000} 104.00/M 
30 100 | 10K MMBTA13-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M SY eas MM anal GING 3:68 25:62 | 9,000); “104I00/M 
a foe. | a0 PYRE Vere ag: 35.62°| 9)000| 400-0018 150 200 50 MMBT5401-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000} —_80.00/M 
30 100 | 20K MMBTA14-FDICT-NDO 3.63 25.52) 3,000} 104.00/m 300 500 25 MIME TAS2D CTD 3.63 25.52 | — = 
18 1000 | 150 MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60 3,000} + 102.00/m 300 500 25 MIME TAS2UICTENDY 3.63 25.52 | — = 
1 18 000 | 150 MMBT123S-FDICT-NDO 3.00 21.60 | 3,000) 102.00/M PNP SOT-523 
25 200 60 MMBT4124DICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 60 600 50 MMBT2907ATDICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 
05 200 60 MMBT4124-FDICT-NDO 263 18.20 | 3,000 + 70.00/M 60 600 50 MMBT2907AT-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000} —70.00/M 
40 500 10K MMBT6427DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000} 104.00/M 50 150 120 2DA1774QDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000) —81.00/M 
40 500 10K MMBT6427-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000} + 104.00/M 50 150 180 2DA1774RDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000) — 81.00/M 
300 200 25 MMBTA42-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 50 150 | 180 2DA1774R-FDICT-NDO 2.81 19.80 | 3,000] —81.00/M 
25 50 30 MMBTHIODICT-ND 4.00 2880 | 3,000] 136.00/M 50 150 | 270 2DA1774SDICT-ND 281 19.80 [3,000] — 81.00/M 
25 50 30 MMBTH40-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000) 136.00/M 1 50 150 | 270 2DA1774S-FDICT-NDO 2.81 19.80 | 3,000] —81.00/M 
40 50 60 MMBTH24DICT-ND 400 2880) — iad 40 200 30 MMBT3906TDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000} —_60.00/M 
40 50 60 MMBTH24-FDICT-NDO 4.00 28,80 |3,000/ 136.00/M 40 200 30 MMBT3906T-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000} —_60.00/M 
80 500 80 MMBTA28DICT-ND 3.63 25.52) 3,000} 104.00/m 40 600 20 ear enya 263 18.20) — = 
rT 500 30 MMBTAQ@-FDIGT-NDO 3632552 13,0001 104.007 40 600 20 MMBT4403T-FDICT-NDO 2.63 18.20 3,000] —70.00/M 
ra goo. | 100 FESR ai00 “30180'| i 50 400 | 125 BC857AT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000} —60.00/M 
45 soo | 100 BC817-16-FDICT-NDO 3.00 20.80) 3,000) 80.007 50 100 | 220 ZEEE IO ADY) 225 15.60'/ 3,000) _60.00/M 
45 800 | 100 BC817-25-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M Dual NPN SOT-26 
45 800 | 170 BC817-40-FDICT-NDO 3.00 20.80 | 3,000) —_80.00/M 420 50 180 IMX8DICT-ND 3.50 25.20 | 3,000] 119.00/M 
NPN SOT-523 3 | 49 50 180 IMX8-FDICT-NDO 3.50 25.20 | 3,000] 119.00/M 
40 600 5 MMBT2222ATDICT-ND 263 1820|3,000]  70.00/M 5 | 160 200 30 DMMT5551-FDICT-ND AO 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
40 600 35 MMBT2222AT-FDICT-NDO 2.63 18.20} 3,000) —70.00/M Dual NPN SOT-363 
40 200 30 MMBT3904T-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 40 600 100 MMDT4401DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
40 600 20 MMBT4401TDICT-ND 263 18.20 | — _ 8 40 600 100 MMDT4401-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
40 600 | (20 Lie: esa) 263 18.20 | 3,000] 70.00/M 40 600 | 35 MMDT2222A-FDICT-NDO 4.00 28.80 |3,000| 136.00/M 
50 100 | 110 BC847ATDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000) —_60.00/M 40 200 30 MMDT3904-FDICT-ND0 4.00 28.80 | 3,000} 136.00/M 
: 50 100 | 110 BC847AT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000) —_60.00/M wl 2 200 60 MMDT4124-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
50 400 | 200 BC847BT-FDICT-NDO 2.25 15.60 | 3,000) —_60.00/M 160 200 30 MMDT5551DICT-ND 4.00 30.00} — = 
50 150 | 120 2DC4617QDICT-ND 2.81 19.80) 3,000] —81.00/M 160 200 30 MMDT5551-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
50 150 120 2DC46170-FDICT-NDO 2.81 19.80 | 3,000} —_81.00/M 40 200 100 DMMT3904W-FDICT-NDAO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
50 150 | 180 2DC4617RDICT-ND 2.81  19.80| 3,000] —81.00/M DUAL NPNSOTEES 
bs bd Se ee) a po ss etal 5 | % 200 | 100 MMDT3904VDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] —136.00/M 
; eal ; 45 400 | 200 BC847BVDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000} 136.00/M 
50 150 | 270 2D04617S-FDICT-NDO 2.81 19.80} 3,000) —_81.00/M 
Dual PNP SOT-363 
PNP SOT-323 
60 600 75 MMDT2907A-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000] —136.00/M 
sty on) 50 SEC Se |e a 40 200 60 MMDT3906DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000} 136.00/M 
60 600 50 MMST2907A-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M ia -_ ie CMaREeDS RATIO 400 28.80 |3,000; 198.00 
#0 200: | 80 HMUEIeE CER 3.25 28.40 / 3,000) 111.00/M 40 600 | 100 MMDT4403DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
40 200 | 30 MMST3906-FDICTENDS, 3.25 23.40) 3,000) 111.00/M alae 600 | 100 MMDT4403-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
a0 #00 a MNS TEES DIG TEND S25) 2840) S000 tt OUI 25 200 60 MMDT4126DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
40 600 30 MMST4403-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M 25 200 60 MMDT4126-FDICT-ND0 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
1 25 200 60 MMST4126D/C7-ND 3.25 23.40) — = 150 200 50 MMDT5401-FDICT-NDO 4.00 30.00 }3,000} 150.00/m 
25 200 60 MMST4126-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M 
ii ae a ier Aa) soe. dadoil soon! “itd ODA 11} 40 200 30 DIMMT3906W-FDICT-ND+0 4.00 30.00 | 3,000] —150.00/M 
60 500 | 100 MMSTASSDICT-ND 3.60 27.00) 3,000} + 135.00/M Dual NP: SOT-26 
60 500 | 400 MMSTAS5-FDICT:NDO 360 27.001 3,000) 135.001M 5 | 150 200 50 DMMT5401-FDICT-NDtO 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
80 500 100 MMSTAS6DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000} 135.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 
80 pO) 108 HIME iSte al earl) 3.60 _27.00 | 3,000} _135.00/M ‘A Intrinsically Matched NPN Pair + Intrinsically Matched PNP Pair (Continued) 
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Dr WES. Transistors (Cont,) 


RDS Cut Tape 
Vps Ip (on) Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Fig. | (V) (A) (0) Part No. 10 100 | Size Pricing 
P-Channel SOT-323 
1 50 0.130 10 BSS84WDICT-ND 440 33.00) — - 
50 0.130 10 BSS84W-FDICT-NDO 4.40 33.00] 3,000 | 165.00/M 
Dual P-Channel SOT-363 
9 50 0.130 6 BSS84DWDICT-ND 5.94 44.55) — - 
50 0.130 6 BSS84DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 
N-Channel/P-Channel Array SOT-363 
oe ole 10 BSS8402DWDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 
40 50 0.130 
60 0.115 
50 aia0 10 BSS8402DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 


Cut Tape 
VCEO Ic Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 | Size Pricing 
Complementary NPN/PNP SOT-363 
40/60 | 600/600 | 35/50 MMDT2227DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000} 136.00/M 
40/60 | 600/600 | 35/50 MMDT2227-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000} 136.00/M 
40/40 | 600/600 | 20/30 MMDT4413DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
8 40/40 | 600/600 | 20/30 MMDT4413-FDIC T-NDO 4.00 30.00 ) 3,000} 150.00/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 MMDT4146DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000} | 150.00/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 MMDT4146-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} | 150.00/M 
160/160 | 200/200 | 30/50 MMDT5451-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
11 | 40/40 | 200/200 | 40/60 MMDT3946-FDICT-NDO 4.00 28.80 / 3,000} 136.00/M 
NPN/P-Channel Complex Array SOT-363 
8 60 600 100 CTA2N1PDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000} 200.00/M 
60 600 100 CTA2N1P-FDICT-NDO 5.40 40.50 | 3,000) 214.00/M 
PNP/N-Channel Complex Array SOT-363 
8 40 600 100 CTA2P1NDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000) 214.00/M 
40 600 100 CTA2P1N-FDICT-NDO 5.40 40.50 | 3,000) 214.00/M 
Complex Transistor/Diode Array SOT-363 
Array for Relay Driver} 150 DRDNO1OWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Relay Driver} 100 DRDNOOSWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
2 Array for Volt. Reg. 150 DVR1V8WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Volt. Reg. 150 DVR2VS5WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Volt. Reg. 150 DVR3V3WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Volt. Reg. 150 DVR5VOWDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
13 | Array for Relay Driver! 100 DRDPOO6WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
14 Array for Relay Driver} 56 DRDNB16WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Relay Driver} 47 DRDNB26WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
ie Array for Relay Driver} 56 DRDPB16WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
Array for Relay Driver} 47 DRDPB26WDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. & RoHS Compliant 
A Intrinsically Matched NPN Pair T Intrinsically Matched PNP Pair 
MOSFETs 
RDS Cut Tape 
Vps Ip (on) Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Fig. | (V) (A) (Q) Part No. 10 100 | Size | Pricing 
N-Channel SOT-23 
60 0.115 3.2 2N7002-FDICT-NDO 4.00 30.00) 3,000} 150.00/M 
60 0.250 3.5 BS870DICT-ND 4.00 30.00) — - 
60 0.250 3.5 BS870-FDICT-NDO 4.00 30.00) 3,000] 150.00/M 
50 0.200 14 BSS138-FDICT-ND0 4.00 30.00) 3,000} 150.00/M 
1 60 0.500 5.0 MMBF170DICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 | 102.00/M 
60 0.500 5.0 MMBF170-FDICT-NDO 3.00 21.60) 3,000 | 102.00/M 
60 0.300 2.0 DMN601KDICT-NDO 4.00 28.80) 3,000] 136.00/M 
100 0.170 6.0 BSS123DICT-ND 4.20 31.50) 3,000] 158.00/M 
100 0.170 6.0 BSS123-FDICT-NDO 4.20 31.50) 3,000] 158.00/M 
N-Channel SC-59 
2 30 11 0.17 DMN100DICT-ND 7.04 52.80 | 3,000 | 293.00/M 
30 14 0.17 DMN100-FDICT-NDO 7.92 59.40 | 3,000 | 314.00/M 
N-Channel SOT-323 
60 0.115 3.2 2N7002WDICT-ND 480 36.00) 3,000] 180.00/M 
60 0.115 3.2 2N7002W-FDICT-NDO 480 36.00) 3,000] 180.00/M 
50 0.200 3.5 BSS138WDICT-ND 4.40 33.00) 3,000] 165.00/M 
1 50 0.200 3.5 BSS138W-FDICT-NDO 4.40 33.00) 3,000] 165.00/M 
100 0.170 6.0 BSS123WDICT-ND 4.20 31.50) 3,000] 158.00/M 
100 0.170 6.0 BSS123W-FDICT-NDO 4.20 31.50) 3,000] 158.00/M 
60 0.300 2.0 DMN601WK-FDICT-NDO 4.00 30.00) 3,000} 150.00/M 
N-Channel SOT-523 
j 60 0.115 2.0 2N7002T-FDICT-NDO 480 36.00) 3,000] 180.00/M 
60 0.300 2.0 DMN601TK-FDICT-NDO 480 36.00) 3,000] 180.00/M 
Dual N-Channel SOT-26 
4 60 0.305 24 DMN601DMK-FDICT-NDO 5.60 42.00 | 3,000 | 210.00/M 
Dual N-Channel SOT-363 
4 60 0.305 2.0 DMN601DWK-FDICT-NDO 5.60 42.00 | 3,000 | 210.00/M 
60 0.115 3.2 2N7002DW-FDICT-NDO 5.40 40.50 | 3,000 | 214.00/M 
8 50 0.200 3.5 BSS138DWDICT-ND 5.28 39.60 | 3,000 | 219.00/M 
50 0.200 3.5 BSS138DW-FDICT-NDO 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/M 
Dual N-Channel SOT-563 
4 60 0.280 13.5 2N7002VDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 | 214.00/M 
60 0.305 2.0 DMN601VK-FDICT-NDO 5.60 42.00} 3,000 | 210.00/M 
7 60 0.280 13.5 2N7002VADICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 | 214.00/M 
P-Channel SOT-23 
1 50 0.130 10 BSS84DICT-ND 4.00 30.00) — - 
50 0.130 10 BSS84-FDICT-NDO 4.00 30.00) 3,000} 150.00/M 


966 (T063) 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RoHS Compliant 


Nominal Cut Tape Tape & Reel 
Hfe R1 R2 Digi-Key Pricing Pricing* 
Fig. | Gain | (0) (0) Part No. 1 10 100 3,000 
Complimentary NPN/PNP SOT-363 

10K 10K DCX114EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 

10K 10K DCX114EU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

10K 47K DCX114YUDICT-ND 55 4.20 30.24 =_ 

10K 47K DCX114YU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

1 100 2.2K 47K DCX123JUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
2.2K 47K DCX123JU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

22K 22K DCX124EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 

22K 22K DCX124EU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

47K 47K DCX144EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 

47K 47K DCX144EU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

4.7K _ DCX143TUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 

2 100 4.7K _— DCX143TU-FDICT-NDO 55 4.20 30.24 143.00/M 

Dual PNP SOT-363 

10K 10K DDA114EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K 10K DDA114EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K 47K DDA114YUDICT-ND AT 3.60 25.92 = 

10K 47K DDA114YU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

3 100 2.2K 47K DDA123JUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
2.2K 47K DDA123JU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

22K 22K DDA124EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

22K 22K DDA124EU-FDICT-NDO A7 3.60 25.92 122.00/M 

47K 47K DDA144EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

47K 47K DDA144EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K _ DDA114TUDICT-ND AT 3.60 25.92 _ 

10K _ DDA114TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

és 100 4.7K _— DDA143TUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
4.7K = DDA143TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

Dual NPN SOT-363 

10K 10K DDC114EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K 10K DDC114EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K 47K DDC114YUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K 47K DDC114YU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

5 100 2.2K 47K DDC123JUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
2.2K 47K DDC123JU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

22K 22K DDC124EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

22K 22K DDC124EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

47K 47K DDC144EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

47K 47K DDC144EU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K _ DDC114TUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 

10K = DDC114TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 

6 ” 4.7K _— DDC143TUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
4.7K _ DDC143TU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


© RoHS Compliant 


Power Tape & 
2 Dissi- Ip | Min. Nominal Cut Tape Reel 
pine Ogre ge gee pation | Max. | Hfe R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing* 
-Ri . Fig.) (mW) | (mA) | Gain | (0) (0) | PartNo. 1 10 100 | 3,000 
Pre-Biased Transistors — 
Features: * Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: * Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 + Termi- 1K — | DDTA113TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
nals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 1K — | DDTAI13TUA-FDICT-NDO = 41. 3.002.412 | 86.00/M 
2.2K  — | DDTA123TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
SOT-323 SOT-523 2.2K — | DDTA23TUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
4.7K —_| DDTA(43TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
2-20, 0.80 47K  — | DDTAI43TUA-FDICT-NDO = 41. 3.002.412 | 86.00 
on 1] am | 0 | oo | = ee ee | sacs 
= -FDICT- / i . .00/M 
22k = — | DDTA124TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
22K — | DDTAI24TUA-FDICT-NDO —s.41.—== 3.00 -—=21.12_| 86.00/M 
100K — | DDTATISTUADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00™M 
100K — | DDTATISTUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
200K = — | DDTA125TUADICT-ND Al 3.00» .21.12 | 86.00/M 
200K _— | DDTA125TUA-FDICT-NDO —44-—S 3.00 -—«21.12 | 86.00/M 
30 | — 10K | DDTA1T4GUADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00M 
30 | — 10K | DDTA114GUA-FDICT-NDO 41.» 3.002.412 | 86.00/M 
56 | — 22K | DDTA124GUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
>| 900 | 100 | 58 | — 22K | DDTAI24GUA-FDICT-NDO = «413.00 21.12 | 86.00/0 
68 | — 47K | DDTA144GUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTA144GUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.42 | 8600M 
82 | — 100K | DDTA115GUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 | — 100K | DDTA115GUA-FDICT-NDO —.41._—«3.00—«21.12_| 86.00/M 
33. | 1K 10K | DDTAT13ZUADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00™M 
33 | 1K 10K | DDTA113ZUA-FDICT-NDO 41.» 3.00s.21.12 | 86.00/M 
20 | 22k 2.2K | DDTA123EUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTA123EUA-FDICT-NDO 41. 3.002.412 | 86.00/M 
33 | 22K 10K | DDTA123YUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
33. | 22K 10K | DDTA123YUA-FDICT-NDO 41 +«3.00.-—«21.42 | 86.00M 
80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND 413.00 «21.12 | 86.00/M 
80 | 22K 47K | DDTA123JUA-FDICT-NDO 41.» 3.002.412 | 86.00/M 
Power Tape & 20 | 4.7K 4.7K | DDTA143EUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
Dissi- | Ig | Min. | — Nominal Cut Tape Reel 20 | 4.7K 4.7K | DDTA143EUA-FDICT-NDO —s.41.—S3.00_—=21.12_ | 86.00/M 
pation | Max.| Hfe | R1  R2 | Digi-Key Pricing Pricing* 30 | 47K 10K | DDTA143XUADICT-ND At 3.00 21.42 | 86.00M 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain | (9) (0) | PartNo. 110100 3,000 30 | 4.7K 10K | DDTA143XUA-FDICT-NDO = 41.-—s 3.00s-21.12 | 86.00/M 
PNP SOT-23 68 | 4.7K 22K | DDTA143FUADICT-ND 413.00 «21.12 | 86.00/M 
1K — | DDTATI3TCADICT-ND “1300 2142 | 86.00 68 | 4.7K 22K | DDTA143FUADICT-NDO Al 3.00 «21.12 | 86.00/M 
1K  — | DDTAV13TCA-FDICT-NDO 41. 3.00 24.12 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
2.2K  — | DDTA123TCADICT-ND A1 3.00 .24.12 | 86.00/M 80 | 47K 47K | DDTA143ZUA-FDICT-NDO 41 + 3.00 21.42 | 86.00M 
2.2K — | DDTAI23TCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
4.7K —_| DDTA(43TCADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUA-FDICT-NDO = «41. 3.00 21.12 | 86.00/M 
47K — | DDTAI43TCA-FDICT-NDO 41 «3.00 21.12 | 86.00™M 30 | 10K 10K | DDTA114EUADICT-ND Al 3.00 21.12 — 
10K = — | DDTA114TCADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 100 | 30 | 10K 10K | DDTAI14EUA-FDICT-NDO ——.41.—3.00_—21.12_| 86.00/M 
+ | 200 | 100 | 100 | 19K  — | DDTAMATCA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 68 | 10K 47K | DDTAI14YUA-FDICT-NDO .41+~=«3.00.-—«21.12 | 86.00M 
22k = — | DDTA124TCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 22k 47K | DDTA124XUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
22K — | DDTAI24TCA-FDICT-NDO —41.—S3.00_—24.12_| 86.00/M 3 | 200 68 | 22K 47K | DDTA124XUA-FDICT-NDO 41. 3.002.412 | 86.00/M 
47K — | DDTAT44TCADICT-ND AT 3.00 21.12 | 86.00/M 33 | 47K 10K | DDTA144VUADICT-ND At 3.00 21.42 = 
47K  — | DDTAI44TCA-FDICT-NDO =—.41.—s 3.00 24.42 | 86.00/M 33 | 47K 10K | DDTA44VUA-FDICT-NDO —.41._—3.00_—21.12_| 86.00/M 
100K  — | DDTATISTCADICT-ND A1 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTA144WUADICT-ND AT 3.00 2142 | 86.00™M 
100K — | DDTATISTCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTA144WUA-FDICT-NDO =41.—«- 3.00-S «21.12 | 86.00/M 
200K = — | DDTA125TCADICT-ND 41 3.00 24.12 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTA144EUADICT-ND A 3.00 21.12 — 
200K — _| DDTA125TCA-FDICT-NDO 41. 3.00_—21.12_|_86.00/M 68 | 47K 47K | DDTA144EUA-FDICT-NDO = 41.-—«s 3.00-—s-21.12 | 86.00/M 
30 | — 10K | DDTAT14GCADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 82_| 100K 100K | DDTA115EUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
30 | — 10K | DDTAI14GCA-FDICT-NDO =» 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTAT1S5EUA-FDICT-NDO 41 + +3.00 21.42 | 86.00M 
56 | — 22K | DDTA124GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22k 10K | DDTA122LUDICT-ND 413.00» .21.12 | 86.00/M 
21 200 | 100 | 5© | — 22K | DDTAI24GCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22k 10K | DDTA122LU-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 —=___47K_| DDTA144GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTA142JUDICT-ND 41 3.00 24.12 | 86.00/M 
68 — 47K | DDTA144GCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K _10K_| DDTA142JU-FDICT-NDO 413.00 24.12 | 86.00/M 
82 _ 100K | DDTA115GCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 250 | 0.22K =. DDTA122TUDICT-ND Al 3.00. 21.12 86.00/M 
82 - 100K | DDTA115GCA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 86.00/M 250 | 0.22K =. DDTA122TU-FDICT-NDO A 3.00 21.12 86.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTA123ECADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 250 | 0.47K i, DDTA142TUDICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 
20 2.2K = .2.2K_| DDTA123ECA-FDICT-ND) Al 3.00 21.12 86.00/M 250 | 047K — | DDTA142TU-FDICT-NDO 41 3.00 2112 | 86.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTA143ECADICT-ND A1 3.00 .24.412 | 86.00/M 561 0.22K 40K | DDTBI22LUDICT-ND 3.00 21.42 1 86.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43ECA-FDICT-NDO =41.—Ss 3.002.142 | 86.00/M 56 | 022K 10K | DDTB122LU-FDICT-NDO ‘443.00 «2112 | seoom 
24 | 10K 4.7K | DDTA114WCADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 56 | 047K 40K | DDTB142JUDICT.ND ‘M300 2412 | 8600/M 
24 | 10K 47K | DDTAI14WCA-FDICT-NDO 41 + 3.00 21.12 | 86.00/M 500 | 56 | 047K 10K | DDTB142JU-FDICT-NDO ‘443.00 «2112 | seoo/m 
30 | 4.7K 10K | DDTA143XCADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 250 | 0.22k  —. | DDTB122TUDICT-ND ‘M300 2412 | 8600/M 
os ade An SOU ERRRENeG A on - 1 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTB122TU-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
A : ; : = PNP SOT-523 
30 | 10K 10K | DDTAI14ECA-FDICT-NDO —s.41.—S3.00_—«21.12 | 86.00/M 
33. | 1K 10K | DDTAI13ZCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.42 | 86.00/M i — ao t See an ot s Woe 
33 | 22K 10K | DDTA123YCADICT-ND A1 3.00 .24.12 | 86.00/M a7). [RRSSTenon 39 300 2160 | 102.00/M 
33 | 22K 10K | DDTA123YCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 1) 150 | 100] 250) 43, _ [iiaraieretente ening ag 2800, 204.06" HOS OIA 
33 | 47K 10K | DDTA144VCADICT-ND A1 3.00 .24.12 | 86.00/M ak 6. Bannon Go aoe <1 eon 40s100 
33 | 47K 140K | DDTAI44VCA-FDICT-NDO —41.—=S 3.00 «21.12 | 86.00/M ak =. [Bae erRaTeaang 20. 4.0 31160. 40900 
100 [56 | 22K 22K | DDTAT24ECADICT-ND At 3.00 24.12 | 86.00/M eT a Gace 39 230i Die0; ODDO 
56 | 22K 22K | DDTAI24ECA-FDICT-NDO 41 «= 3.00--.21.12 | 86.00/M 2) 150 | 100) c | — ave [eenaeeterentertiind yo. 00391 bor 08 OO 
56 | 47K 22K | DDTA144WCADICT-ND A1 3.00 .24.12 | 86.00/M : : : : 
56 | 47K 22K | DDTAI44WCA-FDICT-NDO 41.» -3.00-—«21.12 | 86.00/M 30 | 47K 10K Oe eee Oa 39 3.00 21-60: | 102.00/M 
3 | 200 68_| 10K 47K | DDTA114YCADICT-ND ‘413.00 21.12 | 86.00m 30) 47K 10K RO een DD 38 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 10K 47K | DDTATI4YCA-FDICT-NDO 41 3.00 27.12 | 86.00/M 68) 47K 22K UOT ecEOIGING 289 59.00) -.21.60, | 102,000 
aa | 29K 47K. ARERRNOIree aera ar 806+ Bide. |icag Oui 68 | 4.7K 22K | DDTA143FE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 4.7K 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 22K 47K | DDTA124XCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 | 47K 47K | DDTAI44ECADICT.ND ‘M300 2112 a 80 | 47K 47K | DDTA143ZE-FDICT-NDO 39° «3.00 21.60 | 102.00M 
68 | 47K 47K | DDTAI44ECA-FDICT-NDO —41.——«3.00_—«-21.12 | _86.00/M - ie ae ne ae oe oi 2 3 raw ie 
80 | 22K 47K | DDTAI23JCADICT-ND At 3.00 24.12 | 86.00/™M aa : : : 
80 | 22K 47K | DDTAI23JCA-FDICT-NDO 41.» 3.00.-21.12 | 86.00/M 56] 47K = 22K | DDTAI44WEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 47K 47K | DDTA143ZCADICT-ND M300 «2142 | a60o/M 3} 450 | 100 |-56_| 47K 22K | DDTA144WE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 4.7K 47K | DDTA143ZCA-FDICT-NDO  .41.-—« 3.002.142 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTAT44EEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
32 | 100K 100K | DDTA11SECADICT.ND ‘M300 2112 a 68 | 47K 47K | DDTA144EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTAI15ECA-FDICT-NDO —s.41.—3.00-—21.12 | 86.00/M 56 | 0.22k 10K | DDTA122LEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
561 022K 10K | DDTB122LCDICT-ND 43002142 | 86.00/M 56 | 0.22k 10K | DDTA122LE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTB122LC-FDICT-NDO Al 3.00 24.12 | 86.00/M 56_| 0.47K__10K_| DDTA142JEDICT-ND 39__3.00__21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 40K | DDTB142JCDICT.ND ‘4 ~=6300. «2142 | 8600/M 56 | 047K 10K | DDTA142JE-FDICT-NDO 39°~«<3.00 21.60 | 102.00M 
500 | 58 | 047K 10K | DDTB142JC-FDICT-NDO At 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22k  — | DDTAI22TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTB122TCDICT-ND 41 3.00.—-21.12 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TE-FDICT-NDO 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K  — | DDTB122TC-FDICT-NDO AT 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K = — | DDTATA2TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
950 | 047K  — | DDTB142TCDICT.ND ‘4143.00 «21.12 | 8600/M 250 | 0.47K — _ | DDTA142TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.47K = DDTB142TC-FDICT-NDO A 3.00 21.12 86.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 967 


DHODES. Pre-Biased Transistors (Cont) Power Tape & 
SINR EES SOR Tas Dissi- Ig Min. Nominal Cut Tape Reel 
pation | Max. | Hfe R1 R2 Digi-Key Pricing Pricing* 
tes |e | me) ton oe a eM ceca ta ae 
- ai ete Ar 1 5 - a ; i i a 
Fine cai teal leas Meanyeceaaved crane: te eee 33 | 1K 10K | DDTC113ZUADICT-ND ‘413.00 21.12 | 86.00/M 
NPN SOT-23 33 | 22k 10K | DDTCIZSYUADICTND. = ay-3.00.akt2 | 8600M 
1K —_| DDTC113TCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 33 | 2.2K 10K | DDTC123YUA-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M 
1K — _ | DDTCTISTCA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 80 | 22K 47K | DDTCT23JUADICT-ND At 3.00 24.12 | 86.00/M 
2.2K = — | DDTC123TCADICT-ND At 3.00 21.12) 86.00/M 80 | 2.2K 47K | DDTC123JUA-FDICT-NDO = .41.—=s 3.00 21.12 | 86.00/M 
22K = — | DDTC123TCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 10K | DDTC143XUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
4.7K —_| DDTC143TCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 40K | DDTC143XUA-FDICT-NDO .41.—«S 3.00-21.12 | 86.00/M 
47K — | DDTCI43TCA-FDICT-NDO 41 3.00 2142 | 86.00M 68 | 4.7K 22K | DDTC143FUADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
10K § — | DDTC114TCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 22K | DDTCT43FUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00M 
+! 200 | t00 | 100 | 19K  — | ODTCII4TCA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTC143ZUADICT-ND Al 3.00 .24.12 | 86.00/M 
22.  — | DDTC124TCADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTC143ZUA-FDICT-NDO = 41.-—«- 3.002.142 | 86.00/M 
22 — | DDTC124TCA-FDICT-NDO —.41.—=s3.00_—24.12 | 86.00/M 68 | 10K 4.7K | DDTC114WUADICT-ND A1 3.00 24.12 | 86.00/M 
47K — | DDTC144TCADICT-ND AY 3.00 21.12 = 68 10K 4.7K_| DDTC114WUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
ATK — | DDTC144TCA-FDICT-NDO A1 3.00 »=—-21.12 | 86.00/M 100 24 10K 47K | DDTC114YUADICT-ND 41 3.00. 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTC115TCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 24 10K 47K | DDTC114YUA-FDICT-NDO At 3.00 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTCI1STCA-FDICT-NDO = 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 3 oe ie RETRO a TIM SIORADS a oo ae ay 
sate _ Ro ae tt i Aare Sear 6 | 200 33 | 47K 40K | DDTC144VUADICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
30-1 = Tok pore14eca-rpicenDo 413.00 2142-86. oO 33 | 47K 10K | DDTCT44VUA-FDICT-NDO 41 +<3.00 21.12 | 86.00M 
56 | — 22k | DDTC24GCADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M oe | ae. cpa Soe WIRD CES Te age otal aentne 
56 | — 22K ORIG ICCCICENE Sg §=641 (3.00) 21-12 | 86.00/M 56 | 022K 10K | DDTC122LUDICT-ND ‘413.00 2112 | se.o0m 
5 | 200 | 100 | 68 | — 47K | DDTC144GCADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 56 | 022K 10K | DDTC122LU-FDICT-NDO ‘M300 2112 | se00/ 
68 | — 47K |BDEIGIBSGCREDICIENDOS 413.00 21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTC142JUDICT-ND “4t3.00 21.42 | 86.00/M 
82 | — — 100K | DDTCT1SGCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTC142JU-FDICT-NDO A1 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 | — 100K | DDTC115GCA-FDICT-NDO —.41._—S«3.00—«21.12 | 86.00/M 250 | 022K  — | pDTC122TUDICT.ND “443.00 «2142 | 8600/M 
20 | 2.2K 2.2K | DDTC123ECADICT-ND 41 3.00 21.12 — 250 | 0.22K — J DDTC122TU-FDICT-NDO Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
20 | 22K 22K | DDTC123ECA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K — | DDTC142TUDICT-ND ‘413.00 24.12 | 86.00/M 
20 | 47K 4.7K | DDTC143ECADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K — | DDTC142TU-FDICT-NDO Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
20 | 47K 4.7K | DDTC143ECA-FDICT-NDO .41.« 3.00-s.21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTD122LUDICT-ND AT 3.00 21.12 | 86.00/M 
24 | 10K 4.7K | DDTC114WCADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTD122LU-FDICT-NDO A1 3.00 24.12 | 86.00/M 
24 | 10K 4.7K | DDTCT14WCA-FDICT-NDO -.41~—«3.00-—«21.42 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTD142JUDICT-ND 41 3.00 24.12 | 86.00/M 
30 | 47K 40K | DDTC143XCADICT-ND 41 3.00 21.12 a 500 | 55 | 047K 10K | DDTD142JU-FDICT-NDO A1 3.00 24.12 | 86.00/M 
30 | 4.7K 40K | DDTC143XCA-FDICT-NDO = 41.-—=s 3.00s-21.42 | 86.00/M 250 | 0.22K = — _ | DDTD122TUDICT-ND Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
30 10K 410K | DDTC114ECADICT-ND AI 3.00 21.12 =. 250 | 0.22K _ DDTD122TU-FDICT-NDO AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
30 | 10K 10K | DDTC114ECA-FDICT-NDO A1 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K = =— | DDTD142TUDICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 aK 10K) DDTC113ZCADICT.ND 413.00 2142 186 OOM 250 | 047K — | DDTD142TU-FDICT-NDO Al 3.00 24.12 | 86.00/M 
100} 33 | 1K 10K | DDTC113ZCA-FDICT-NDO «=-s«41.-—«s«3.00Ss 21.12 | 86.00/M NPN SOT-523 
33 | 22K 140K | DDTC123YCADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 1K = — _ | DDTCT13TEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
33 | 22K 10K | DDTC123YCA-FDICT-NDO 41 «© 3.00.--21.12 | 86.00/M 1K —_ | DDTC113TE-FDICT-NDO 393.00 21.60 | 102.00/M 
33_| 47K 10K | DDTCI44VCA-FDICT-NDO —4t_—3.00__21.12 |_86.00/M aoe. ERO «so kon orep | dooapna 
56 | 22K 22K | DDTC124ECADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 47k WRprotereneTitn Saye "at's oi'e0!( 402 OOM 
56 | 22K 22K | DDTCI24ECA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M re a oe 393.00 3160-1102 OOM 
56 | 47K 22K | DDTC144WCADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M tok) |. BRIGHTER eri ae. 800. 21/60) 40D 00/M 
56 | 47K 22K | DDTC144WCA-FDICT-NDO ©=.41.-« 3.00 .21.42 | 86.00/M 10K  — | DDTCI14TE-FDICT-NDO "30 «300 21,60 | 10200/M 
| 300 68 | 4.7K 22K | DDTC143FCADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 4| 150 | 100 | 250) 55% _ | pprcreaTeDICT-ND 39 «3.00 2160 | 102. 00/M 
68 | 47K 22K | DDTCI43FCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.42 | 86.00/M 20K  — | DDTC124TE-FDICT-NDO 39 «3.00 «21.60 | 102. 00/M 
68 10K 47K_| DDTC114YCA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 47K —__| DDTC144TEDICT-ND 39° «3.00 + 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 47K = DDTC144TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 22K 47K | DDTC124XCA-FDICT-NDO = 41.—«s 3.00 s-21.42 | 86.00/M 400K — | DDTC115TEDICT-ND 39 «3.00 ~—21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTC144ECADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 400K  — | DDTC115TE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTC144ECA-FDICT-NDO 41. «3.002.142 | 86.00/M 200K  — | DDTC125TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
o99 80] 22k 47K | DDTC123JCADICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M 200K —— _ | DDTC125TE-FDICT-NDO 39 3.00 24.60 | 102.00/M 
80 | 22K 47K | DDTCI23JCA-FDICT-NDO 41 «3.00 21.42 | 86.00/M 30 | — 10K | DDTCTT4GEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 47K 47K | DDTC143ZCADICT-ND 41 3.00 »=21.12 | 86.00/M 30 = 10K | DDTC114GE-FDICT-NDO 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
80 | 4.7K 47K | DDTC143ZCA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | — 22K | DDTC124GEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTC115ECADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 5 | 150 | 100 | 95 | — 22K | DDTC124GE-FDICT-NDO 39° 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTC115ECA-FDICT-NDO ~—s.41._—« 3.002112 | 86.00/M 68 | — 47K | DDTCI44GEDICT-ND 393.00 __21.60_| 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LCDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 68 |) — — ATK’ | DDTC144GE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTDI22LC-FDICT-NDO =» 413.00 21.12 | 86.00/M S| tee GREECE «ocean aren | dnonny 
56 | 0.47K 10K | DDTD142JCDICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M d s : s 
500 | 58 | 047K 10K | DDTD142/¢-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M ee RR Seo ee eee 
250 | 0.22K — | DDTD122TCDICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M : ‘ : : 
250 | 0.22K  — | DDTD122TC-FDICT-NDO 413.00 21.12 | 86.00/M 33) eek 10K een ND 8° B00" 7160 Ai 
‘ ; : : : 33 | 2.2K 10K | DDTC123YE-FDICT-NDO 39 3.00 24.60 | 102.00/M 
250 | 0.47K = — | DDTD142TCDICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 22K 47K | DDTC123JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K — tao Al 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 2.2K 47K | DDTC123JE-FDICT-NDO 393.00 21.60 | 102.00/M 
z 30 | 4.7K 10K | DDTC143XEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
1k = — _| DDTC113TUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 40K | DDTC143XE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
1K  — | DDTC113TUA-FDICT-NDO = 41.—s 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 22K | DDTC143FEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
2.2K  — | DDTC123TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 68 | 4.7K 22K | DDTC143FE-FDICT-NDO 39 3.00 24.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 47K 47K | DDTCT43ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
4.7K __— _| DDTC143TUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTC114WEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTCT43TUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.42 | 86.00/M 24 | 10K 4.7K | DDTC114WE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
10K = DDTC114TUADICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 68 10K 47K | DDTC114YEDICT-ND 39° = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
4 200 10 | 100 10K — | DDTC114TUA-FDICT-NDO AL 3.00 21.12 | 86.00/M 68 10K 47K_| DDTC114YE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
22K — | DDTC124TUADICT-ND At 3.00 ~=—s-21.12 | 86.00/M 68 22K 47K | DDTC124XEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
22K — | DDTC124TUA-FDICT-NDO —.41_—3.00_—21.12 | 86.00/M 8 oe in pe o a ote OUR 
ie _ es - oo aa sony 33 | 47K 40K | DDTC144VE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
. : : " 6 | 150 | 100 | 56 | 47K 22k | DDTC144WEDICT-ND 39 3.00 24.60 | 102.00/M 
400K = — | DDTC115TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
took — | DDTCIISTUAFDICT-NDD «© 41 300 2142 | asoo/m 56 | 47K 22K | DDTC144WE-FDICT-NDO 393.00 21.60 | 102.00/M 
200k. IRBeoanninterttn Gi sano: 8140) Mae onih 20 | 22K 2.2K | DDTC123EEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
200k — [CRRREMEIC 41 300 2112 | Boog 20 | 2.2K 2.2K | DDTC123EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
! u : : 20 | 4.7K 4.7K | DDTC143EEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
30, | — — 10K | DDTC114GUADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 20 | 4.7K 4.7K | DDTC143EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
30, | — 10K | DDTCII4GUA-FDICT-NDO = 413.00 21.12 | 86.00/M 30 | 10K 10K | DDTC114EEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
56 | — — 22K | DDTC124GUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 10K 10K | DDTC114EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
5 200 100 56 _ 22K | DDTC124GUA-FDICT-NDO Al 3.00 21.12 | 86.00/M 68 47K 47K | DDTC144EEDICT-ND 39 3.00 21.60 — 
68 | — 47K _| DDTC144GUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTC144EE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | — 47K | DDTCI44GUA-FDICT-NDO 41 3.00 2142 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTC115EEDICT-ND 39 3.00 24.60 | 102.00/M 
82 | — 100K | DDTC115GUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTCT15EE-FDICT-NDO 393.00 21.60 | 102.00/M 
82 | — 100K | DDTCI15GUA-FDICT-NDO —.41.—S= 3.00 -—«21.42 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
20 | 22K 22K | DDTC123EUADICT-ND AT 3.00 2442 | 86.00M 56 | 0.22K 10K | DDTC122LE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTC123EUA-FDICT-NDO 41. «-3.00--.21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTC142JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
20 | 47K = 4.7K | DDTC143EUA-FDICT-NDO Al 3.00 = 21.12 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTC142JE-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
6 | 200 | 109 | 30 | 10K 10K | DDTC114EUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 250 | 022K = — | DDTC122TEDICT-ND 393.00 21.60 | 102.00/M 
30 10K 40K | DDTC114EUA-FDICT-NDO A1 3.00 =-.21.12 | 86.00/M 250 | 0.22k  — | DDTC122TE-FDICT-NDO 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
681 47K 47K 1 DDTC144EUADICT.ND 413.00 21412 = 250 | 047K — | DDTC142TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTCI44EUA-FDICT-ND) 41. 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K _— |BDDIGHAATGDIGENDVE 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTCTISEUADICT-ND Ai 3.00 21.12 | 86.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
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. 0.46 2.01 m™ 
LnODES Zener Diodes a powerDl i 1900 yng 5p2825 
reeonPoRA TED a 2 | Surface Mount Power ef i I 
: ; F=375—1t 7.05 
DO-35 Zener Diodes — 500mW (+5%) | Zener Diodes — 1W oe US0e 
Tef0'Min: “ee; “12--0-Min. Zener | Test | Maximum Tape & 
z Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
ee cea se anon nee veur| iz ingadsacs Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
oe ut ie ie Nom. (V)| (mA) |ZZTIZT (Q)| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
VZ@IZT) IZT | Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom.(v)) (ma) |zzT Zr (0) \Part No. 1 10 100. 1,000/Part No. 10,000 51 | 100 6  |DFLZ5V1DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00/DFLZS5ViDITR-ND  180.00/M 
56 | 100 4 |DFLZ5V6DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00/DFLZ5V6DITR-ND 180.00/M 
3.3 20 28 1N5226BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70}— = 6.2 100 3 DFLZ6V2DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00) DFLZ6V2DITR-ND —180.00/M 
3.6 20 24 |1NS227BDICT-ND 36. «2.10 13.65 56.70|— - 68 | 100 3 |DFLZ6V8DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00/DFLZ6V8DITR-ND 180.00/M 
39 20 23 ~—-|INS228BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70|1N5228BDITR-ND 36.00/M 82 | 100 2 _|DFLZ8V2DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00 |DFLZ8V2DITR-ND _180.00/M 
43 20 22 —-|INS229BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70|1N5229BDITR-ND 36.00/M 94 50 4 |[DFLZOVIDICT-ND 60 480 36.00 192.00/DFLZ9ViDITR-ND  180.00/M 
47 20 19 }1N5230BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70}1N5230BDITR-ND —_36.00/M 10 50 4 DFLZ10DICT-ND = 60 4.80 36.00 192.00) DFLZ10DITR-ND —_180.00/M 
54 20 17 INS231BDICT-ND 362.10 13.65 56.70/1N5231BDITR-ND  36.00/M 12 50 7 |DFLZ12DICT-ND 604.80 36.00 192.00 /DFLZ12DITR-ND ——180.00/M 
56 | 20 11 |INS232BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70/1N5232BDITR-ND —36.00/M ale Se Be foes eee 
a a : bene aii BH et he Saad ie ale 18 | 25 15 |DFLZTeDICT-ND 604.80 36.00 192.00 /DFLZT8DITR-ND 180.00/M 
i ; ; ; ; ; 20 25 15 |DFLZ20DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ20DITR-ND —180.00/M 
68 | 20 5 |ANS2SeRDICT NDE) 36 2.10 13.65 56.70/INS2S5RDITR:NDIN) 36.00/M 24 | 25 15 |DFLZ24DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ24DITR-ND —_180.00/M 
75 20 6 —[INS236BDICT-ND «36. «2.10 13.65 56.70/1NS5236BDITR-ND 36.00/M 27 25 15 |DFLZ27DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ27DITR-ND —180.00/M 
8.2 20 8  }1NS237BDICT-ND 36 «2.10 13.65 56.70|1N5237BDITR-ND  36.00/M 30 25 15 |DFLZ30DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ30DITR-ND —_180.00/M 
87 20 8  }{NS5238BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1N5238BDITR-ND  36.00/M 33 5 75 |DFLZ33DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ33DITR-ND  180.00/M 
94 20 40 INS239BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5239BDITR-ND  36.00/M 39 10 40 |DFLZ39DICT-ND 604.80 36.00 _192.00|DFLZ39DITR-ND _180.00/M 
10 20 17 }INS240BDICT-ND _—«.36--—«- 2.10 13.65 56.70|1N5240BDITR-ND _36.00/M 
11 20 22 [INS241BDICT-ND 36 240 13.65 56.70|1N5241BDITR-ND  36.00/M 
12 20 30 fINS242BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70|1NS242BDITR-ND 36.00M| | SOD-123 if 3.85 i) i t 
13 95 13 1NS243BDICT-ND 36-210 13.65 56.70/iNS243BDITR-ND 36.00] | Surface Mount 1.700 nts5 tt fe fo 
14 9.0 15 INS244BDICT-ND 36 «2.10 18.65 56.70/1NS244BDITR-ND 36.00 | Foner Diodes — 500mMW Fkages L i Uy 
15 85 16 }IN5245BDICT-ND «362.10 13.65 56.70|1N5245BDITR-ND _36.00/M Rice View 
16 78 17 INS246BDICT-ND 36 210 13.65 56.70/1N5246BDITR-ND  36.00/M 
17 74 19 }INS247BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70|1N5247BDITR-ND —36.00/M ZanarelMiecial iMac Tape & 
18 7.0 21 |INS248BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1N5248BDITR-ND 36.00/M Voltage |Current] Dynamic Cut Tape Reel 
19 66 23 —-|INS249BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70|1N5249BDITR-ND 36.00/M VZ@IZT| 1ZT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
20 62 25 _|1NS250BDICT-ND «362.10 13.65 56.70|1NS250BDITR-ND _36.00/M Nom. (V)| (mA) |22TIZT (0)|Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
22 56 29 ~~ [INS251BDICT-ND 36 210 13.65 56.70|1NS251BDITR-ND  36.00/M BZT Series 
24 52 33 |INS252BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1N5252BDITR-ND 36.00/M BZT52C2V4-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— - 
25 5.0 35 |INS253BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70|1N5253BDITR-ND 36.00/M 24 5 100  |BZT52C2V4-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZT52C2V4-FDITR-NDO  90.00/M 
27 46 41 |1NS254BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70|1NS254BDITR-ND 36.00/M — — — __ —|Bz75202V4-13DITR-NDt _78.00/M 
28 45 44 |1NS255BDICT-ND «362.10 13.65 56.70|1NS255BDITR-ND _36.00/M BZT52C2V7-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZT52C2V7-7DITR-ND  _90.00/M 
30 42 49 4 N5256BDICT-ND 36 062410 13.65 56.70/1N5256BDITR-ND 36.00/M 27 5 100 BZT52C2V7-FDICT-ND = =3.13 22.00 100.00|BZT52C2V7-FDITR-NDO 90.00/M 
30 42 49 1N5256B-FDICT-NDO 36 2.10 13.65 56.70|1N5256B-FDITR-ND0 36.00/M = ios —|BZT52C2V7-13DITR-NDt__78.00/M 
33 3.8 58 1N5257BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70)1N5257BDITR-ND —36.00/M BZT52C3V0-7DICT-ND = 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V0-7DITR-ND 90.00/M 
36 34 70  /NS258BDICT-ND 36 210 13.65 56.70/1NS258BDITR-ND  36.00/M 3.0 5 95 — |BZTS52C3V0-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|/BZT52C3V0-FDITR-NDO  90.00/M 
39 3.2 80 _|1N5259BDICT-ND 36 210 13.65 56.70]1N5259BDITR-ND —_36.00/M = — __— ___—|BZT52C3V0-13DITR-NDt__78.00/M 
3 3.0 93 fINS260BDICT-ND 36 210 13.65 56.70/1NS260BDITR-ND  36.00/M 33 5 g5 _|BZTS2C3V3-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZTS2C3V3-FDITR-NDO = 90.00/M 
47 27 105 /INS261BDICT-ND © .36.--2.10 13.65 56.70|/1N5261BDITR-ND — 36.00/M = — _— __—|BZ75203V3-13DITR-NDt__78.00/M 
51 25 125 1NS262BDICT-ND —«36-—«2.10 13.65 _56.70|1N5262BDITR-ND _36.00/M BZTS2C3V6-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZTS2C3V6-7DITR-ND = -90.00/M 
36 5 90  |BZT52C3V6-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C3V6-FDITR-NDO — 90.00/M 
© RoHS Compliant = — _— __ —|BZ75203V6-13DITR-NDt _78.00/M 
46 5 go _[B2TS203V9-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZT52C3V9-FDITR-NDO —90.00/M 
— — __— __ —|B275203V9-13DITR-NDt _78.00/M 
DO-41 fee 12.72 BZT52C4V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZT52C4V3-7DITR-ND  _90.00/M 
Zener Diodes — 1W (+5%) ; = 1 43 5 90 |BZT52C4V3-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C4V3-FDITR-NDO  90.00/M 
= — __ — __ —/B275204V3-13DITR-NDt _78.00/M 
27.94 5.21 27.94 BZT52C4V7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZT52C4V7-FDITR-NDO —90.00/M 
47 5 80 — |BZT52C4V7-13-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C4V7-13-FDITR-NDOt 77.50/M 
Zener | Test | Maximum Tape & I— - - —|BZT52C4V7-13DITR-ND 78.00/M 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel BZT52C5V1-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZT52C5V1-FDITR-NDO —90.00/M 
VZ@IZT| 12T | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 54 5 6 fL — | 7rs9csv1-13DITR-NDt 78.00/M 
Nom. (V)/ (mA) | ZZTIZT (9) | Part No. 110100 _1,000 | Part No. 5,000 ee 5 ag [BZTS2CSV6-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZTS2C8V6-FDITR-NDO —90.00/m 
33 76 10.0  |iN4728ADICT-ND 36 248 17.16 75.90|1N4728ADITR-ND  59.40/M : = — __— __ —[BZ75205V6-13DITR-NDt _78.00/M 
3.6 69 10.0  |1N4729ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 |1N4729ADITR-ND —_59.00/M BZT52C6V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZT52C6V2-7DITR-ND  90.00/M 
3.9 64 9.0  |1N4730ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4730ADITR-ND — 59.00/M 62 5 10 |BZTS2C6V2-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00/BZTS52C6V2-FDITR-NDO —90.00/M 
43 58 9.0 1N4731ADICT-ND 36 2.48 = 17.16 75.90 /1N4731ADITR-ND —_59.00/M = = —|BZT52C6V2-13DITR-NDt__78.00/M 
47 53 8.0 1N4732ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4732ADITR-ND —_59.00/M BZT52C6V8-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00)BZT52C6V8-7DITR-ND ——_90.00/M 
51 79 70 HIN4733ADIGTND 362.48 17.16 75.90 IN4733ADITR-ND 59.00/M 68 5 15 |BZTS2C6V8-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00|BZTS2C6V8-FDITR-NDO —90.00/M 
56 | 45 5.0 |1N4734ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4734ADITR-ND 59.00/M Se EZIbeCOVEISO MSN Dias 78.00/M 
6.2 4 2.0  |1N4735ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4735ADITR-ND  59.00/M : : 5 
68 7 3.5 |1N4736ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90] 1N4736ADITR-ND —59.00/M ies : tp Ber eee INS EDICT NDS a8 pea 10000) al erated a 
75 34 4.0 |{N4737ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4737ADITR-ND _59.00/M RAISOURVOEINIGENINNM 8.13 20.00 100.00 = a 
8.2 31 4.5 JIN4738ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 |1N4738ADITR-ND —59.00/M 8.2 5 15 |BZT52C8V2-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZT52C8V2-FDITR-ND0 —90.00/M 
94 28 5.0 IN4739ADICT-ND 36 2.48 17.16  75.90|}1N4739ADITR-ND 59.40/M i = i —|BZT52C8V2-13DITR-ND+  78.00/M 
10 25 7.0 IN4740ADICT-ND 36 «2.48 =17.16 = 75.90 | 1N4740ADITR-ND —_59.00/M BZT52C9V1-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/— =I 
11 23 8 {N4741ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 /1N4741ADITR-ND  59.00/M 94 5 15 |BZTS2C9V1-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00/BZTS2C9V1-FDITR-NDO —90.00/M 
12 a1 9 {N4742ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4742ADITR-ND —_59.40/M = — __ — ___ —|BZ75209V1-13DITR-NDt _78.00/M 
13 19 10 [iN4743ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 /1N4743ADITR-ND _59.00/M BZT52C10-7DICT-ND 3.13. 22.00 100.00|— — 
15 17 14 1N4744ADICT-ND .36 2.48 17.16 75.90|1N4744ADITR-ND  59.00/M 10 5 20 BZT52C10-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00)BZT52C10-FDITR-NDO 90.00/M 
16 15 16 |1N4745ADICT-ND 36 248 17.16 75.90|1N4745ADITR-ND —59.00/M = — __— __ —|B2T52C10-13DITR-NDt__78.00/M 
18 14 20 |1N4746ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 /1N4746ADITR-ND — 59.00/M B2752011-7DICT-ND 3.13, 22.00 100.00 |BZTS2011-7DITR-ND 90.00/M 
20 | 125 22 |{N4747ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4747ADITR-ND —_59.00/M 1 5 20 JBZTS2C11-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 aa eatin a TGUM 
22 | 115 23 ~-/IN4748ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 /1N4748ADITR-ND _59.00/M : 
24 | 105 | 25  |1N4749ADICT-ND 36 2.48 «1716 75.90 |1N4749ADITR-ND 59.00/M 2 | 5 El a an 
27 95 35 |{N4750ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4750ADITR-ND  59.00/M 3 7 30 BEISEGISIEUIGENGMN 3.13 22.00 100.00 |BZISCGIGIEDTRTNG OREN 90.00/M 
30 85 40 |1N4751ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4751ADITR-ND —_59.00/M EZISICSECDIGENGGMM 3.13 22.00 100.00 [EZEZGTEICORTEISUMEN 90.00/M 
33 75 45 |{N4752ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4752ADITR-ND _59.00/M 15 5 300 | | pzrsocts-13DITR-ND} © 78.00/M 
36 7 50 |1N4753ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 /1N4753ADITR-ND  59.00/M B7T52C16-7DIGTND 3.13 22.00 100.00|— = 
39 6.5 60 IN4754ADICT-ND 362.48 = 17.16 75.90 )1N4754ADITR-ND —_59.00/M 16 5 40  |BZT52C16-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C16-FDITR-NDO 90.00/M 
43 6 70  |1N4755ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 |1N4755ADITR-ND —_59.00/M = — __— __ —|BZ752016-13DITR-NDt _78.00/M 
47 55 80 |1N4756ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 /{N4756ADITR-ND  59.00/M r 5 a5 [BZTS2C18-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZTS2C18-FDITR-NDO ——_90.00/M 
51 5 95 _|{N4757ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4757ADITR-ND _59.00/M — — _ — __ —|BZ752018-13DITR-NDt _78.00/M 
56 45 110 ‘JIN4758ADICT-ND 36 248 1716 75.90/1N4758ADITR-ND  59.00/M BZT52020-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 
62 4 125 4N4759ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90|1N4759ADITR-ND  59.00/M 20 5 55 BZT52C20-FDICT-ND) 3.13 22.00 100.00 |BZT52C20-FDITR-NDO 90.00/M 
68 37 150 |{N4760ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |{N4760ADITR-ND —59.00/M ee = = [B2TS2C20-13DITR-NDT _78.00/M 
75 33 175 __|N4761ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 /1N4761ADITR-ND _59.00/M| | + Tape and Reel size is 10,000. 0 RoHS Compliant (Continued) 
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DHODES. Zener Diodes (cont) Zener | Test | Maximum Tape & 
Seen Rae Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
©. rt bee VZ@IZT| IZT | Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
SOU I2e Culracs Mount Zeer Dies = angi (Cont) Nom. (V)| (mA) |ZZT1ZT (0)|Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Zener | Test | Maximum Tape & 75 | 05 — — |DDz9693DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9693DITR-ND 81.00/M 
Voltage | Current] Dynamic Cut Tape Reel 75 | 20 6 — |DDZ7VScDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ7VSCDITR-ND 81.00/M 
VZ@IZT| IZT | Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 8.2 | 05 — — |pDz9694DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9694DITR-ND 81.00/M 
Nom. (V)} (mA) |ZZTIZT (0)|Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 8.2 | 20 8 |DDZ8V2cDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ8V2CDITR-ND 81.00/M 
BITSOC22-7DIGTND 3.13 22.00 400.001— 91 | 05 — __|ppz9696picT-ND 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9696DITR-ND 81.00/M 
94 20 8 |DDZ9VICDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9V1CDITR-ND 81.00/M 
22 , 58 eee 3 72.00 100.00 Se eine Sy 10 | .05 —  |ppz9697DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9697DITR-ND 81.00/M 
12 | 05 — — |ppz9699DICcT-ND 2.81 1980 90.00 |DDZ9699DITR-ND 81.00/M 
Beecham 3-13 22.00 100.00 fg ail 12 10 42 |DDZ12CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ12CDITR-ND 81.00/M 
aay 8 hee ROD mined UE ee 13 | 10 | 14 [pozi3BDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ13BDITR-ND 81.00/M 
4 15 | 05 — _ |DDz9702DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9702DITR-ND 81.00/M 
BATS 2CA Te MIC TNE 9.13 22.00 100.00 ie ra 18 | .05 — — |pozg7ospict-ND 2.81 19.80 90.00 /DDZ9705DITR-ND 81.00/M 
27 2 go _-[B2TS2C27-FDICT-NDO = 3.13 22.00 100.00 SE mes 90.00/M 48 10 23 |DDZ18CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ18CDITR-ND 81.00/M 
BZT52027-13-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00 /BZT52C27-13-FDITR-NDOt _78.00/M oo a 28 beetle la oa tee aoe eth lila oreaea 
BZTS2CSORDICI NDA 3.13 22.00 100.00 ES = 24 | 05 —_ |DDZ9709DICT-ND 2.81 19.80 90.00 [DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
30 2 80  |BZT52C30-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C30-FDITR-NDO  90.00/M yi 5 35 lDDze4cDIcT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ24CDITR-ND 81.00/M 
= — __— __—|B2T52C030-13DITR-NDt__78.00/M 27 05 — __|pDz9711DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
a ; gp _[B2TS2033-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00]BZT52C33-FDITR-NDO ——_90.00/M — - 
i = = — |BZT52C33-13DITR-ND: 78.00/M t+ Tape and Reel size is 10,000. © RoHS Compliant 
BZT52C36-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZT52C36-7DITR-ND 90.00/M 
36 2 90  |BZT52C36-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C36-FDITR-NDO  90.00/M 
[= — _— _ —|pztsacse-1301TR-no¢ _78.00m| | SOD-323 to} - 
BZTS2039-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C39-FDITR-ND) 90.00M| | Surface Mount 1.400 bt O18 | 1.05 
39 2 130 JE —  — —|BZT52C39-13DITR-NDt —78.00/M : hL Iolas «6 Tico 49.05 
BZT52039-13-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C39-13-FDITR-NDOt _78.00m| | Zener Diodes — 200mW 1.80 —! 0. : 
BZT52C43-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZT52C43-7DITR-ND 90.00/M 
43 5 100  |BZT52C43-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C43-FDITR-NDO —-90.00/M Zener | Test | Maximum Tape & 
= — — — |BZT52C043-13DITR-ND- 78.00/M Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
mu 5 100 |BZT52C47-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C47-FDITR-NDO _90.00/M VZ@IZT| 1ZT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
7 5 too _[BZ152051-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZT52C51-7DITR-ND 90.00/M Nom. (V)| (mA) [2ZT IZT (0)| Part No. 110 100 | Part No. 3,000 
BZT52C51-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZT52C51-FDITR-NDO _90.00/M BZT Series 
MMSZ Series 24 5 100 | BZT52C2V4S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZT52C2V4S-FDITR-NDO —99.00/M 
24 | 20 30 |MMSZ5221BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5221BDITR-ND  _90.00/M Re _ ORO TSDIGTD ‘47 344 24.20, ECE ERE RNR 09.00/04 
24 | 20 30 |MMSZ5221B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5221B-FDITR-NDO  90.00/M a0 : os (Raetocnnann 47 344 2420 ECERORCREEIDINE 99 DOM 
27 | 20 30 |MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5223BDITR-ND  90.00/M ai e os EREECVGSENICENOOM a7 ada 2420 REECRVGSERERINRAM 99.0018 
27 | 20 30 |MMSZ5223B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5223B-FDITR-NDO  90.00/M : ; : : ; 
3.0 20 30 |MMSZ5225BDICT-ND _—_—-3.13._-22.00 100.00 |MMSZ5225BDITR-ND 90.00/M 3.3 5 95 _| BZTS2C3V3SDICT-ND AT 3.44 24.20/B2TS2C3V3SDITR-ND___99.00/M 
3.0 20 30 |MMSZ5225B-FDICT-ND0 3.13 22.00 100.00|/MMSZ5225B-FDITR-NDO —90.00/M 33 5 95 | BZT52C3V3S-FDICT-NDO = 473.44 24.20) BZT52C3V3S-FDITR-NDO — 99.00/M 
33 | 20 28 —_|MMSZ5226B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5226B-FDITR-NDO  90.00/M 3.6 5 90 | BZT52C3V6SDICT-ND 47 3.44 24.20/BZT52C3V6SDITR-ND ——99.00/M 
3.6 | 20 24 _|MMSZ5227BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5227BDITR-ND  90.00/M 3.6 5 90 | BZTS2C3V6S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZT52C3V6S-FDITR-NDO 99.00/M 
3.6 | 20 24 |MMSZ5227B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5227B-FDITR-NDO — 90.00/M 3.9 5 90 | BZTS2C3V9SDICT-ND AT 3.44 24.20/BZTS2C3V9SDITR-ND 99.00/M 
3.9 20 23 MMSZ5228BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5228BDITR-ND 90.00/M 3.9 5 90 BZT52C3V9S-FDICT-NDO —.47_—3.44_—-24.20/ BZT52C3V9S-FDITR-NDO —_99.00/M 
3.9 20 23 MMSZ5228B-FDICT-NDO =3.13 22.00 100.00 |MMSZ5228B-FDITR-NDO —90.00/M 43 5 90 BZT52C4V3S-FDICT-NDO .47 3.44 + 24.20/ BZT52C4V3S-FDITR-NDO 99.00/M 
43) 20 22 (MMSZ52208DICTND EGG 3-13 22.00 100.00 ie = 47 | 5 80 | BZTS2C4V7S-FDICT-ND0 47 3.44 24.20/BZTS2C4V7S-FDITR-NDO 99.00/M 
7s a io Nene dies ae an ‘Cnt ieee NY SOU 54 5 60 | BZTS2C5V1S-FDICT-NDO 47 3.44._-24.20|BZT52C5V1S-FDITR-NDO 99.00/M 
: : ‘ ; : 5.6 5 40 | BZTS2C5V6S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20| BZTS52C5V6S-FDITR-NDO 99.00/M 
47 | 20 19 _|MMSZ5230B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMS$Z5230B-FDITR-NDO —_90.00/M oH : 10 ea 17 34d 2420 REERERSE IMM 00,0078 
51 20 17 |MMSZ5231B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5231B-FDITR-NDO  90.00/M E 4 : _ : 
5.6 | 20 11 |MMSZ5232B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMS$Z5232B-FDITR-NDO — 90.00/M 6.2 5 10 |BZTS2C6V2S-FDICT-NDO = 473.44 24.20) BZTS2C6V2S-FDITR-NDO — 99.00/M 
6.0 20 7 MMSZ5233B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5233B-FDITR-NDO — 90.00/M 68 5 15 | BZT52C6V8S-FDICT-NDO = 473.44 24.20) BZTS2C6V8S-FDITR-NDO — 99.00/M 
6.2 20 7 MMSZ5234BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 75 5 15 BZT52C7VS5SDICT-ND 7 = 3.44 24.20) BZT52C7VSSDITR-ND 99.00/M 
6.2 | 20 7 __|MMSZ5234B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5234B-FDITR-NDO —_90.00/M 75 5 15 |BZTS2C7V5S-FDICT-NDO 47 3.44. 24.20/BZT52C7V5S-FDITR-NDO 99.00/M 
68 | 20 5 |MMSZ5235BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZS5235BDITR-ND _90.00/M 8.2 5 15 _ | BZT52C8V2SDICT-ND AT 3.44 24.20|— =f 
68 | 20 5 |MMSZ5235B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5235B-FDITR-NDO — 90.00/M 8.2 5 15 |BZTS2C8V2S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZT52C8V2S-FDITR-NDO 99.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — 94 5 15 |BZT52C9V1SDICT-ND A7 3.44 24.20] BZT52C9V1SDITR-ND 99.00/M 
i on Ree ae San ‘ana pcos ar a on tnia 94 5 15 |BZT52C9V1S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/BZTS52C9V1S-FDITR-NDO 99.00/M 
82 | 20 8 |MMSZ5237B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5237B-FDITR-NDO  90.00/M : | el . bor aes aS sale pk 
37 | 20 8  |MMSZ5238B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5238B-FDITR-NDO 90.00/M 
94 20 10 |MMSZ5239B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5239B-FDITR-NDO —90.00/M i : ee ee SON AT 3.44 2420 Bee ea 
40 70 17 (ORESEDGERIEDINM 319 20.00 10000 IMR@EOTORATTRYIIMN 90.0091 11 5 20. |BZT52C11S-FDICT-ND0 ~=.47_—««3.44.—«24.20/BZT52C11S-FDITR-NDO —99.00/M 
10 20 17 ___|MMSZ5240B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5240B-FDITR-NDO _90.00/M 12 5 25 | BZTS2C12S-FDICT-NDO 473.44 24.20/BZTS2C12S-FDITR-NDO —_99.00/M 
rT 0 22 IMMSZ5041BDICEND 3.132200 100.00 — — 13 5 30 |BZT52C13SDICT-ND AT 3.44 24.20 BZT52C13SDITR-ND 99.00/M 
1" 20 22  |MMSZ5241B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5241B-FDITR-NDO —90.00/M 13 5 30__|BZT52C13S-FDICT-NDO 473.44 24.20/BZTS2C13S-FDITR-NDO _99.00/M 
12 20 30 |MMSZ5242BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5242BDITR-ND  90.00/M 15 5 30 | BZT52C15SDICT-ND ‘473.44 24.20/BZT52C15SDITR-ND 99.00/M 
12 20 30 |MMSZ5242B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5242B-FDITR-NDO — 90.00/M 15 5 30 |BZT52C15S-FDICT-ND0 =—«.47_-—«s3.44_—«24.20|BZT52C15S-FDITR-NDO —99.00/M 
13 | 95 13 |MMSZ5243BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5243BDITR-ND __90.00/M 16 5 40 |BZTS52C16S-FDICT-ND0 47 3.44 24.20|BZTS2C16S-FDITR-NDO —99.00/M 
13. | 95 13 |MMSZ5243B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5243B-FDITR-NDO —90.00/M 18 5 45 | BZT52C18SDICT-ND 47 3.44 24.20 BZT52C18SDITR-ND 99.00/M 
15 8.5 16 MMSZ5245B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5245B-FDITR-NDO —90.00/M 18 5 45 BZT52C18S-FDICT-NDO ‘47 3.44 24.20) BZT52C18S-FDITR-ND0 —-99.00/M 
16 | 78 17 |MMSZS5246BDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMSZ5246BDITR-ND 90.00/M 20 5 55 /BZTS2C20SDICT-ND 473.44 24901 = 
7 is 7 Mee OERIRLINES | Bat bas Hpac Sani 20 5 55  |BZT52C20S-FDICT-ND0 =—-«.47.-—««3.44_—«24.20/BZT52C20S-FDITR-NDO —99.00/M 
eo) 2 ema cs oe ee ee || | Re on 
20 | 62 25 — |MMSZ5250B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5250B-FDITR-ND0 90.00/M oe Sheet 70 (EZIS2C2SScRDIGENDORN A? 2.44 24.20/RAIB2G2RS EDITOR 99.00/M 
22 56 29  |MMSZ5251BDICT-ND 3.13. 22.00 100.00 |MMSZ5251BDITR-ND 90.00/M 27 2 80 | BZT52C27SDICT-ND AT 3.44 24.20) BZT52C27SDITR-ND 99.00/M 
22 | 56 29 _|MMSZ5251B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5251B-FDITR-NDO — 90.00/M 27 2 80  |BZT52C27S-FDICT-NDO =» .47,-« «3.44. 24.20/BZT52C27S-FDITR-NDO —_99.00/M 
24 5.2 33 |MMSZ5252BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 [MMSZ5252BDITR-ND 90.00/M 30 2 80 BZT52C30SDICT-ND A7 3.44 24.20) BZT52C30SDITR-ND 99.00/M 
24 | 52 33 |MMSZ5252B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MM$Z5252B-FDITR-NDO — 90.00/M 30 2 80  |BZT52C30S-FDICT-ND0 ©—«47_-—««3.44_—«24.20|BZT52C30S-FDITR-NDO —99.00/M 
a7 | 50 41 |MMSZ5254BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5254BDITR-ND  90.00/M 33 2 80 |BZT52C33S-FDICT-ND0 —«47_—=«3.44_24.20/BZT52C33S-FDITR-NDO _99.00/M 
27 5.0 4 MMSZ5254B-FDICT-NDQ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5254B-FDITR-NDO —90.00/M 36 2 90 BZT52C36SDICT-ND 47 ~=3.44—-24.20| BZT52C36SDITR-ND 99.00/M 
28 4.5 44 MMSZ5255BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5255BDITR-ND 90.00/M 36 2 90 BZT52C36S-FDICT-NDO A7 3.44 24.20/BZT52C36S-FDITR-ND0  99.00/M 
2 | 45 44 |MMSZ5255B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5255B-FDITR-NDO  90.00/M 39 2 430 | BzT52C39SDICT.ND ‘47 344 24.20| BZTS2C39SDITR-ND 99.00/M 
30) 42 | (49. AMSEC Omg 219 22.00 100.00 HSE eens amg 20.00/M 39 | 2 | 130 |BZTS2C39S-FDICT-ND) 473.44 24.20/BZT52C39S-FDITR-NDO —_99.00/M 
30 | 42 49  |MMSZ5256B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5256B-FDITR-NDO  90.00/M 51 F 100 seen 39 3.00 2160 TRECRERTTEMIOMMN 86 DOM 
33 «| 38 58  |MMSZ5257BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— : : : : 
33 3.8 58 _|MMSZ5257B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5257B-FDITR-ND0 —_90.00/M MMSZ Series 
36 «| 34 70 |MMSZ5258BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 24 | 20 30 |MMSZ5221BSDICT-ND 47 3.44 24.20]MMSZ5221BSDITR-ND  99.00/M 
36 3.4 70 MMSZ5258B-FDICT-NDQ + 3.13 22.00 100.00 /MMSZ5258B-FDITR-NDO 90.00/M 24 20 30 MMSZ5221BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20) MMSZ5221BS-FDITR-ND0 99.00/M 
39 3.2 80 — |MMSZ5259BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5259BDITR-ND 90.00/M 27 20 30 |MMSZ5223BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20/ MMSZ5223BS-FDITR-ND0 99.00/M 
39 | 3.2 80_|MMSZ5259B-FDICT-NDO 3.13 _22.00_100.00 |MIMSZ5259B-FDITR-NDO _90.00/M 30 | 20 30 |MMSZ5225BSDICT.ND 47 344 24.20/MMSZ5225BSDITR-ND  99.00/M 
DDZ Series 3.0 | 20 30 _|MMSZ5225BS-FDICT-NDO 47 _3.44_24.20|MMSZ5225BS-FDITR-NDO 99.00/M 
|) UR ae et ee oa ee 33 | 20 | 28 |MMSZ5226BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20| MMSZ5226BS-FDITR-NDO 99.00/M 
5.6 | .05 —  |pbz9690DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9690DITR-ND 81.00/M a6 | 20 24 ec 17 344 2420 Al 
56. || 90 1 IBREEVEBRTE aE 281 19.80. 90.00 NIENEBRTTTE 81 00/M 36 | 20 24  |MMSZ5227BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5227BS-FDITR-NDO 99.00/M 
6.2 05 —__|ppza691DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9691DITR-ND 81.00/M 3.9 | 20 23° |MMSZ5228BSDICT-ND =» 473.44 24.20) — = 
62120 7 IDDZ6V2BDICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ6V2BDITR-ND 81 00/M 39 | 20 23 |MMSZ5228BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5228BS-FDITR-NDO 99.00/M 
6.8 05 — _ |pbz9692DICT-ND 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9692DITR-ND 81.00/M 0 RoHS Compliant (Continued) 
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DHODES Zener Diodes (cont) DFN1006-2 
Surface Mount 
SOD-323 Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont.) Zener Diodes — 250mW 
Zener | Test | Maximum Tape & =~ 1.05 ——+| 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel F t t 
VZ@IZT| 1ZT | Impedance) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 0.53 0.65 0.15 a 0.55 
Nom. (V)| (mA) |ZZT IZT (0) |Part No. 110 100 |Part No. 3,000 [oos | t 
43 | 20 | 22  |MMSZ5229BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5229BS-FDITR-NDO 99.00/M ae 6307 ft 
47 | 20 19  |MMSZ5230BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20MMSZ5230BS-FDITR-NDO 99.00/M 
51 | 20 17 |MMSZ5231BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— — ; 
51 | 20 17 |MMSZ5231BS-FDICT-ND0 47 3.44 24.20|MMSZ5231BS-FDITR-NDO 99.00/M col ple pan amen Pu 
56 | 20 11__|Mmszs2s2BspIcT-ND 473.44 24.20|MMSZ5292BSDITR-ND__99.00/M | |u7 @izr| izt | impedance | Digi-Key Reng mee, Bat 
56 | 20 11 |MMSZ5232BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5232BS-FDITR-NDO 99.00/M 
60 | 20 7 |ivimsz5233B8-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSz5233BS-FDITR-NDO 99.00) | |Nom-()| (mA) [227 IZT (0) |Part No. SL Soe 
62 20 7 MMSZ5234BSDICT-ND A7 ~~ ~=3.44  24.20/ MMSZ5234BSDITR-ND 99.00/M 5.6 5 40 BZT52C5V6LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZT52C5V6LPDITR-ND 97.00/M 
62 | 20 7 |MMSZ5234BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5234BS-FDITR-NDO 99.00/M 6.2 5 10 |BZTS2C6V2LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZTS2C6V2LPDITR-ND 97.00/M 
6.8 20 5 MMSZ5235BSDICT-ND AT 344 24.20|— = 6.8 5 15 BZT52C6V8LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZT52C6V8LPDITR-ND 97.00/M 
68 | 20 5  |MMSZ5235BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5235BS-FDITR-NDO 99.00/M 75 5 15  |BZTS2C7VSLPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZTS2C7VSLPDITR-ND 97.00/M 
75 | 20 6  |MMSZ5236BSDICT-ND 47 3.44 24.20/MMSZS5236BSDITR-ND  99.00/M 
75 | 20 6  |MMSZ5236BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20/MMSZ5236BS-FDITR-NDO 99.00/M Bee) 2 15 (BEIRERSEECIEN) 463.38 23.76 |BAIRECONAEREUUN) 97-00/M 
32 | 20 8  |MMSZ5237BSDICT-ND 47 3.44 24.20|— = 9.1 5 15 |BZTS2COVILPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZTS2COVILPDITR-ND 97.00/M 
82 | 20 8 __|MMSZ5237BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20/MMSZ5237BS-FDITR-NDO 99.00/M 10 5 20 |BZTS2C10LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZTS2C1OLPDITR-ND 97.00/M 
8.7 20 8 MMSZ5238BS-FDICT-NDQ = .47 = 3.44 24.20|MMSZ5238BS-FDITR-NDQ 99.00/M 11 5 20 BZT52C11LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |/BZTS52C11LPDITR-ND  97.00/M 
91 | 20 10  |MMSZS5239BSDICT-ND 47 3.44 24.20/MMSZ5239BSDITR-ND 99.00/M 
91 | 20 10  |MMSZ5239BS-FDICT-ND0 .47 3.44 24.20|MMSZ5239BS-FDITR-NDO 99.00/M is 7 30 (BZISEISERDIOGND 46 3.38 23.76 (BAIS2OLSSDIMENOS 97.00/M 
10 | 20 17 |MMSZS5240BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— — 
to | 20 17 |MMSZ5240BS-FDICT-ND0 47 3.44 _24.20/MMSZ5240BS-FDITR-NDO 99.00/M 
11 | 20 | 22  |MMSZ5241BSDICTND 47 3.44 24.20/MMSzs2aiespITA-ND 99.00m] | MELF (DL-41) SOO 
11 | 20 22  |MIMSZ5241BS-FDICT-NDO 47 3.44 24,20/MMSZ5241BS-FDITR-NDO 99.00M) | Surface Mount 2.60 
12. | 20 30 |MMSZ5242BSDICT-ND 47 3.44 24.20|MMSZ5242BSDITR-ND —99.00/M : ‘ 
12 | 20 30 |MMSz5242BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSz524288-FDITR-NDO gg.com| | Zener Diodes — 1W .—5.20—+ 
13 | 95 13 |MMSZS5243BSDICT-ND 473.44 24.20/MMSZ5243BSDITR-ND _99.00/M 
3 | 95 13 |MMSZ5243BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5243BS-FDITR-NDO 99.00/M Fenarul eles Mazin Tape & 
15 | 85 16 |MMSZS5245BSDICT-ND 47 3.44 24.20/MMSZ5245BSDITR-ND 99.00/M Veitsney curren feyramic cut Tane rer 
15 | 85 16 | MIMSZ52458S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ52458S-FDITR-NDO 99.00/M| | |y7@izt| iZt impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
16 | 78 17 | MMs752468S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ52468S-FDITR-NDO 99.00/M/ | |wom. (yy | (ma) |ZzT ZT (0) | Part No. im oa learn 5,000 
18 | 7.0 21 _|MMSZ5248BSDICT-ND 47 3.44_-24.20|MMSZ5248BSDITR-ND _99.00/M 
18 | 70 21 |MMSZ5248BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5248BS-FDITR-NDO 99.00/M 43) 58 90 SCRE §64.00 6 28.80 84.00 ONO 128.00/M 
o | 62 05  |MMSZ5250RSDICT.ND 47 344 24.20/— el 47 | 53 8.0  |ZM4732ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZM4732ADITR-ND —128.00/M 
20 «| 62 25  |MMSZ5250BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20|MMSZ5250BS-FDITR-ND0 99.00/M 39 | «6.5 60 |ZM4754ADICT-ND 4.00 28.80 ~—-84.00 | — - 
2 «| 56 29 |MMSZ5251BSDICT-ND 47 3.44 24.20|MMSZ5251BSDITR-ND  99.00/M 43 | 6.0 70 |ZMA755ADICT-ND 4.00 28.80 ~—_84.00 | — = 
2 | 56 29 _|MMSZ5251BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5251BS-FDITR-ND0 _99.00/M 
2 | 62 33 |MMSZ5252BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— = 
24 | 52 33 |MMSZ5252BS-FDICT-NDO .47 3.44 24.20|MMSZ5252BS-FDITR-ND0 99.00/M ini * 
27 =| 5.0 41 |MMSZ5254BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— ~| | MiniMELF (DL-35) oor 
27 =| 5.0 41 |MIMSZ5254BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5254BS-FDITR-NDO 99.00m) | Surface Mount 1.60 
2s | 45 44 |MMSZ5255BSDICT-ND _.47_—-3.44_24.20/— —| | Zener Diodes — 500mW ——— Jt 
2 | 45 44 |MMSZ5255BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5255BS-FDITR-NDO 99.00/M -70—+ 
30 | 42 49 |MMSZ5256BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— — - 
ae) a ct ‘ra 
33 | 38 58 __|MMSZ5257BS-FDICT-NDO 47 3.44 _24.20|MMSZ5257BS-FDITR-NDQ _99.00/M nea es ae Bake i se) Afton ae bend 
36 (| 34 70 |MMSZ5258BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— u : 2 
36 3.4 70  |MMSZ5258BS-FDICT-ND) .47 3.44 24.20/MMSZ5258BS-FDITR-ND0 99.00/M 3.0 20 29 ZMMS225BDICT-ND = 2.48 17.16 75.90 | ZMMS225BDITR-ND —66.00/M 
39. | 32 80 |MMSZ5259BSDICT-ND 47 3.44 24.20/— = 33 | 20 28 | ZMMS226BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS226BDITR-ND —_66.00/M 
39.-| 32 80  |MMSZ5259BS-FDICT-NDO 47 3.44 24.20/MMSZ5259BS-FDITR-ND0 99.00/M 36 | 20 24 | ZMMS227BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5227BDITR-ND —_66.00/M 
DDZ Series 39 | 20 23 | ZMMS228BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS228BDITR-ND —66.00/M 
56 20 1 DDZ5V6BSDICT-ND AT 3.44 24.20|DDZ5V6BSDITR-ND 99.00/M 4.3 20 22 ZMMS229BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5229BDITR-ND _66.00/M 
68 | .05 — — |ppz9692spICT-ND 47 3.44 24.20|DDZ9692SDITR-ND 99.00/M 47 | 20 19 |ZMMS230BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS230BDITR-ND  66.00/M 
68 | 20 5 |DDZ6V8CSDICT-ND 47 3.44 24.20| DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/M 54 20 17 |ZMM5231BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS231BDITR-ND —66.00/M 
75 | .05 — _ |DZ9693SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9693SDITR-ND 99.00/M 56 20 11 ZMMS5232BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS5232BDITR-ND —_66.00/M 
75 | 20 6 (BDZINSCSOIGTEND) AT 3.44 2420 /DDZINOESDURND) 99.00/M 60 | 20 7  |ZMMS233BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS233BDITR-ND — 66.00/M 
Pl?) !lU6eeeeeee puMPHEE YE oes cin seanny 62 | 20 7 __|zms234BDIcT-ND 2.48 17.16 75.90 |[ZMMS234BDITR-ND _66.00/M 
aa |b 0s -  Bpeeearentecn 47344 2490 ARETE oacanh 68 | 20 5 |ZMMS235BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS235BDITR-ND  66.00/M 
12 | 05 — — |ppzos99spicT-ND 47 3.44 24.90|DDZ9699SDITR-ND 99.00/M 75 | 20 6 |ZMMS236BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS236BDITR-ND —66.00/M 
13 | 40 14 |DDZ13BSDICT-ND 473.44 24.20|DDZ13BSDITR-ND 99.00/M 82 | 20 8  |ZMMS237BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS237BDITR-ND —66.00/M 
15 | 05 — |DDZ9702SDICT-ND 473.44 24.20|DDZ9702SDITR-ND 99.00/M 87 | 20 8  |ZMMS238BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS238BDITR-ND — 66.00/M 
18 | .05 — — |ppz970ssDICT-ND 47 3.44 24.20|DDZ9705SDITR-ND 99.00/M 94 20 10 _|ZMMS239BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS239BDITR-ND _66.00/M 
18 10 23 |DDZ18CSDICT-ND AT 3.44 24.20)DDZ18CSDITR-ND 99.00/M 10 20 17 ZMM5240BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5240BDITR-ND —_66.00/M 
20 | 05 —  |BRz2707SDICTENB A7 3.44 24.20) DDZB707S0NTR-ND 99.00/M TT 20 22 | ZMMS241BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS241BDITR-ND —_66.00/M 
s e ee nearer 1 = so ee rath 12 20 30 | ZMMS242BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5242BDITR-ND —_66.00/M 
a |e as laneieSnTeeN 7 3.44 2490 (RRERGESEREN ac oaAM 13 | 95 13 |ZMMS243BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS243BDITR-ND —_66.00/M 
a7 | 08 *  lsaeeerrenrenin a7 3.44. 04.00 ATR TETID enon 14 | 90 15 |ZMMS244BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS244BDITR-ND _66.00/M 
is | 85 16 |ZMMS245BDICT-ND 248 1716 75.90 |ZMMS245BDITR-ND  66.00/M 
0 RoHS Compliant 16 78 17 |ZMMS246BDICT-ND 2.48 1716 75.90 |ZMMS246BDITR-ND —66.00/M 
7 | 74 19  |ZMMS247BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS247BDITR-ND —66.00/M 
SOD-523 ees aio 18 | 70 21 | ZMMS248BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS248BDITR-ND —_66.00/M 
19 | 66 23 |ZMMS249BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS249BDITR-ND _66.00/M 
Surface Mount — 20 ~+| 62 25 |ZMMS250BDICT-ND 248 1716 7590 |ZMMS250BDITR-ND  66.00/M 
Zener Diodes — 150mW 1.70 1.30 22 5.6 29 ZMM5251BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5251BDITR-ND —66.00/M 
| 2 | 52 33 | ZMMS252BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS252BDITR-ND —_66.00/M 
| 2% | 50 35 | ZMMS253BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS253BDITR-ND —66.00/M 
0.90 sae a | 46 41 |ZMMS254BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS254BDITR-ND _66.00/M 
2 | 45 44 |ZMMS255BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS255BDITR-ND  66.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 30 42 49  |ZMMS256BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS256BDITR-ND —_66.00/M 
Welege fen Wena | GnierE a [ee 3 «| 38 58 |ZMMS257BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5257BDITR-ND 66.00/M 
ceny ee eel’ pete j He fh pa Eee 36 34 70  |ZMMS258BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS258BDITR-ND —66.00/M 
56 | 5 40 BZTS2CSVOTDICEND 413.00 2112) BZTS2CSVGTOITR-ND 86.001 oo ae 80 FEMIMG2SSEDIGNDS 248 17-16 __ 75.90 [ZMMS2S2RCIUENEN 66.00/M 
as (|e 1 [aia Se Gaara Pee a | 30 93 |ZMMS260BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS260BDITR-ND  66.00/M 
of 5 ie OCT 31 240 1728 MEREECOTORARIIN 200M 47 | 27 105  |ZMMS261BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMMS261BDITR-ND —66.00/M 
13 5 30 BZT52C13TDICT-ND At 3.00 21.12] BZT52C13TDITR-ND 86.00/M 51 25 125 ZMMS262BDICT-ND =2.48 17.16 75.90 |ZMMS5262BDITR-ND —_66.00/M 
15 5 30 BZT52C15TDICT-ND ‘A1 3.00 21.12] BZT52C15TDITR-ND 86.00/M 62 2.0 185 ZMMS265BDICT-ND = =2.48 17.16 75.90 |ZMMS5265BDITR-ND —_66.00/M 
16 5 40 BZTS2C16TDICT-ND 41 3.00 21.12] BZTS2C16TDITR-ND 86.00/M 68 | 18 230  |ZMMS266BDICT-ND 248 17.16  75.90|ZMMS266BDITR-ND — 66.00/M 
24 5 70 BZTS2C24TDICT-ND «41. -3.00 21.12] BZTS2C24TDITR-ND 86.00/M (Continued) 
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(toss) 971 


baat aire 0.51 
= 
SOT-23 250[ £| _ |i,40 
Surface Mount Lp Ih 63 
Zener Diodes — 300mW 0.805 os" 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| 1ZT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V) | (mA) |ZZT1ZT(Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
5.6 20 an DDZX5V6BDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX5V6BDITR-ND 80.00/M 
6.2 20 7 DDZX6V2BDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX6V2BDITR-ND 80.00/M 
6.8 20 5 DDZX6V8CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX6V8CDITR-ND 80.00/M 
75 20 6 DDZX7V5CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX7VSCDITR-ND 80.00/M 
91 20 8 DDZX9V1CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX9V1CDITR-ND 80.00/M 
12 10 12 DDZX12CDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX12CDITR-ND 80.00/M 
13 10 14 DDZX13BDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX13BDITR-ND 80.00/M 
18 10 23 DDZX18CDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX18CDITR-ND 80.00/M 
20 10 28 DDZX20CDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX20CDITR-ND 80.00/M 
24 5 35 DDZX24CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX24CDITR-ND 80.00/M 
SOT-23 Common o5t Common 0.51, 
Dual Surface Mount Anos? 50 Fy iso sear = ; beer 
Zener Diodes — 300mW Lp og we I os 
0.60!5 ge" 0.60lh5 ge"! 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| ZT |Impedance}| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZZT1ZT (Q)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Common Anode 
27 5.0 83 AZ23C2V7-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C2V7-FDITR-NDQ 150.00/M 
3.0 5.0 95 AZ23C3VO0DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C3VODITR-ND 150.00/M 
3.0 5.0 95 AZ23C3V0-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C3V0-FDITR-NDQ 150.00/M 
3.3 5.0 95 AZ23C3V3-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C3V3-FDITR-NDQ 150.00/M 
3.6 5.0 95 AZ23C3V6-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C3V6-FDITR-NDQ 150.00/M 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C3V9DITR-ND 150.00/M 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C3V9-FDITR-ND 150.00/M 
43 5.0 95 AZ23C4V3-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C4V3-FDITR-NDQ 150.00/M 
47 5.0 78 AZ23C4V7DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C4V7DITR-ND 150.00/M 
47 5.0 78 AZ23C4V7-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C4V7-FDITR-NDQ —150.00/M 
5.1 5.0 60 AZ23C5V1DICT-ND 50 4.00 30.00) — — 
5.1 5.0 60 AZ23C5V1-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C5V1-FDITR-NDQ = 150.00/M 
5.6 5.0 40 AZ23C5V6-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C5V6-FDITR-NDQ 150.00/M 
6.2 5.0 10 AZ23C6V2DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C6V2DITR-ND 150.00/M 
6.2 5.0 10 AZ23C6V2-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C6V2-FDITR-NDQ 150.00/M 
6.8 5.0 8.0 AZ23C6V8-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C6V8-FDITR-NDO + 150.00/M 
75 5.0 7.0 AZ23C7V5-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C7V5-FDITR-NDQ 150.00/M 
8.2 5.0 7.0 AZ23C8V2-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C8V2-FDITR-NDQ 150.00/M 
941 5.0 10 AZ23C9V1-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C9V1-FDITR-NDO 150.00/M 
10 5.0 15 AZ23C10-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C10-FDITR-ND) = 150.00/M 
af 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C11DITR-ND 150.00/M 
af 5.0 20 AZ23C11-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C11-FDITR-ND) —- 150.00/M 
12 5.0 20 AZ23C12DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C12DITR-ND 150.00/M 
12 5.0 20 AZ23C12-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C12-FDITR-NDO ~—-150.00/M 
13 5.0 25 AZ23C13-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C13-FDITR-ND) ~—-150.00/M 
15 5.0 30 AZ23C15-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C15-FDITR-NDO ~—- 150.00/M 
16 5.0 40 AZ23C16DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C16DITR-ND 150.00/M 
16 5.0 40 AZ23C16-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C16-FDITR-ND) = 150.00/M 
18 5.0 50 AZ23C18DICT-ND 50 4.00 30.00) — _ 
18 5.0 50 AZ23C18-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C18-FDITR-ND) —_150.00/M 
20 5.0 50 AZ23C20-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C20-FDITR-NDO —-150.00/M 
22 5.0 55 AZ23C22-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C22-FDITR-NDO —-150.00/M 
24 5.0 80 AZ23C24-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C24-FDITR-ND) —-150.00/M 
27 5.0 80 AZ23C27DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C27DITR-ND 150.00/M 
27 5.0 80 AZ23C27-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C27-FDITR-ND) ~—-150.00/M 
30 5.0 80 AZ23C30-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C30-FDITR-NDO —_150.00/M 
33 5.0 80 AZ23C33-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C33-FDITR-NDO —-150.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C36DITR-ND 150.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C36-FDITR-NDO —-150.00/M 
39 5.0 90 AZ23C39-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C39-FDITR-ND) —_150.00/M 
43 5.0 100 AZ23C43-FDICT-NDO 50 4.00 30.00] AZ23C43-FDITR-ND) —- 150.00/M 
47 5.0 100 AZ23C47-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C47-FDITR-NDO ~—- 150.00/M 
51 5.0 100 AZ23C51DICT-ND 50 4.00 30.00) AZ23C51DITR-ND 150.00/M 
51 5.0 100 AZ23C51-FDICT-NDO 50 4.00 30.00) AZ23C51-FDITR-NDO —-150.00/M 
Common Cathode 
27 5.0 83 DZ23C2V7-FDICT-NDO = =©.45 = 3.60 = 27.00} DZ23C2V7-FDITR-ND0 = 135.00/M 
3.0 5.0 95 DZ23C3VODICT-ND 5 3.60 27.00] DZ23C3V0DITR-ND 135.00/M 
3.0 5.0 95 DZ23C3V0-FDICT-NDO 45 3.60 27.00} DZ23C3V0-FDITR-NDO 135.00/M 
3.3 5.0 95 DZ23C3V3DICT-ND 5 3.60 27.00] DZ23C3V3DITR-ND 135.00/M 
3.3 5.0 95 DZ23C3V3-FDICT-NDO  .45 3.60 27.00} DZ23C3V3-FDITR-NDO 135.00/M 
3.6 5.0 95 DZ23C3V6DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C3V6DITR-ND 135.00/M 
3.6 5.0 95 DZ23C3V6-FDICT-NDO 45 3.60 27.00} DZ23C3V6-FDITR-NDO 135.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9DICT-ND 5 3.60 27.00) DZ23C3V9DITR-ND 135.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9-FDICT-NDO 45 3.60 27.00} DZ23C3V9-FDITR-NDO 135.00/M 
43 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND 5 3.60 27.00) DZ23C4V3DITR-ND 135.00/M 
4.3 5.0 95 DZ23C4V3-FDICT-NDO = =©.45 = 3.60 = 27.00} DZ23C4V3-FDITR-NDQ = 135.00/M 
47 5.0 78 DZ23C4V7-FDICT-NDO = =.45 3.60 27.00} DZ23C4V7-FDITR-NDO 135.00/M 
5.1 5.0 60 DZ23C5V1DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C5V1DITR-ND 135.00/M 
5.1 5.0 60 DZ23C5V1-FDICT-NDO = =©.45 = 3.60 = 27.00} DZ23C5V1-FDITR-NDO = 135.00/M 


972 (T063) 


Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| IZT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZZT ZT (Q)| Part No. i 10 100 | Part No. 3,000 
5.6 5.0 40 DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C5V6DITR-ND 135.00/M 
5.6 5.0 40 DZ23C5V6-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C5V6-FDITR-ND) 135.00/M 
6.2 5.0 10 DZ23C6V2DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C6V2DITR-ND 135.00/M 
6.2 5.0 10 DZ23C6V2-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C6V2-FDITR-ND) 135.00/M 
6.8 5.0 8.0 DZ23C6V8DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C6V8DITR-ND 135.00/M 
6.8 5.0 8.0 DZ23C6V8-FDICT-NDO = =©.45 3.60 27.00} DZ23C6V8-FDITR-NDO 135.00/M 
15 5.0 7.0 DZ23C7V5-FDICT-NDO = =©.45 »=— 3.60 = 27.00} DZ23C7V5-FDITR-NDQ 135.00/M 
8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C8V2DITR-ND 135.00/M 
8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2-FDICT-NDO 45 3.60 27.00} DZ23C8V2-FDITR-NDQ 135.00/M 
91 5.0 10 DZ23C9V1DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C9V1DITR-ND 135.00/M 
941 5.0 10 DZ23C9V1-FDICT-NDO = =.45 3.60 27.00} DZ23C9V1-FDITR-NDQ 135.00/M 
10 5.0 15 DZ23C10-FDICT-NDO 45 3.60 27.00) DZ23C10-FDITR-NDO = 135.00/M 
bt 5.0 20 DZ23C11DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C11DITR-ND 135.00/M 
an 5.0 20 DZ23011-FDICT-NDO 45 3.60 27.00) DZ23C11-FDITR-NDO = 135.00/M 
12 5.0 20 DZ23C12DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C12DITR-ND 135.00/M 
12 5.0 20 DZ23C12-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C12-FDITR-NDO = 135.00/M 
13 5.0 25 DZ23C13DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C13DITR-ND 135.00/M 
13 5.0 25 DZ23C13-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C13-FDITR-NDO = 135.00/M 
15 5.0 30 DZ23C15DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C15DITR-ND 135.00/M 
15 5.0 30 DZ23C15-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C15-FDITR-NDO = 135.00/M 
16 5.0 40 DZ23C16-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C16-FDITR-NDO = 135.00/M 
18 5.0 50 DZ23C18-FDICT-NDO 45 3.60 27.00] DZ23C18-FDITR-NDO = 135.00/M 
20 5.0 50 DZ23C20-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C20-FDITR-NDO = 135.00/M 
22 5.0 55 DZ23C22DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
22 5.0 55 DZ23C22-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C22-FDITR-ND) —‘135.00/M 
24 5.0 80 DZ23C24-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C24-FDITR-NDO = 135.00/M 
27 5.0 80 DZ23C27DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C27DITR-ND 135.00/M 
27 5.0 80 DZ23C27-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C27-FDITR-ND) —-135.00/M 
30 5.0 80 DZ23C30DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C30DITR-ND 135.00/M 
30 5.0 80 DZ23C30-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C30-FDITR-NDO = 135.00/M 
33 5.0 80 DZ23C33-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C33-FDITR-ND) = 135.00/M 
36 5.0 90 DZ23C36DICT-ND A5 3.60 27.00} DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
36 5.0 90 DZ23C36-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C36-FDITR-NDO —-135.00/M 
39 5.0 90 DZ23C39-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C39-FDITR-ND = 135.00/M 
43 5.0 100 DZ23C43DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
43 5.0 100 DZ23C43-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C43-FDITR-NDO —-135.00/M 
47 5.0 100 DZ23C47-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C47-FDITR-NDO = 135.00/M 
§1 5.0 100 DZ23C51-FDICT-NDO A5 3.60 27.00} DZ23C51-FDITR-ND) =‘ 135.00/M 
© RoHS Compliant 
SOT-23 if Top-View_[] 
Surface Mount I 0,18 
Zener Diodes — 350mW : Uo 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| 1ZT |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)} (mA) |ZZT ZT (0)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100 BZX84C2V4DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C2V4DITR-ND 80.00/M 
24 5.0 100 BZX84C2V/4-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C02V4-FDITR-NDO —80.00/M 
21 5.0 100 BZX84C2V7-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C2V7-FDITR-NDO —80.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3VODICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3V0DITR-ND 80.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3V0-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C3V0-FDITR-NDO —_80.00/M 
3.3 5.0 95 BZX84C3V3-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80] BZX84C3V3-FDITR-NDO —80.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3V6DITR-ND 80.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C3V6-FDITR-NDO —80.00/M 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80] BZX84C3V9-FDITR-NDO —80.00/M 
43 5.0 90 BZX84C4V3DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V3DITR-ND 80.00/M 
43 5.0 90 BZX84C4V3-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 BZX84C4V3-FDITR-NDO —80.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V7DITR-ND 80.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C4V7-FDITR-NDO = 80.00/M 
5.1 5.0 60 BZX84C5V1DICT-ND* 44 3.00 20.80 | BZX84C5V1DITR-ND 80.00/M 
5.1 5.0 60 BZX84C5V1-FDICT-NDO 39° 2.63 18.20] BZX84C5V1-FDITR-NDO = 70.00/M 
5.6 5.0 40 BZX84C5V6-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80] BZX84C5V6-FDITR-NDO —80.00/M 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2DICT-ND* 44 3.00 20.80)— _— 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C6V2-FDITR-NDO —80.00/M 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8DICT-ND* 44 3.00 20.80 | BZX84C6V8DITR-ND 80.00/M 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C6V8-FDITR-NDO —80.00/M 
75 5.0 15 BZX84C7V5-FDICT-NDO 44. 3.00 20.80] BZX84C7V5-FDITR-NDO —80.00/M 
8.2 5.0 15 BZX84C8V2-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C8V2-FDITR-NDO —80.00/M 
9.1 5.0 15 BZX84C9V1DICT-ND* 44 3.00 20.80) — _— 
9.1 5.0 15 BZX84C9V1-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C9V1-FDITR-NDO = 80.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10DICT-ND* 44 3.00 20.80 | BZX84C10DITR-ND 80.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84C10-FDITR-NDO 80.00/M 
an 5.0 20 BZX84C11DICT-ND 44 3.00 20.80/— _ 
a 5.0 20 BZX84C11-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84C011-FDITR-NDO 80.00/M 
12 5.0 25 BZX84C12-FDICT-ND* 44 3.00 20.80 | BZX84C12-FDITR-NDO 80.00/M 
13 5.0 30 BZX84C13-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84013-FDITR-NDO 80.00/M 
15 5.0 30 BZX84C15-FDICT-ND* 39° 2.63 18.20) BZX84C015-FDITR-NDO 70.00/M 
16 5.0 40 BZX84C16DICT-ND 44 3.00 20.80) — — 
16 5.0 40 BZX84C16-FDICT-NDO 44 3.00 20.80|/— = 
© BZX2-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces).................- $23.79 
© RoHS Compliant (Continued) 
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SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW 


SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont) Zener Max. 

Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Zener | Test | Maximum Tape & VZ@IZT |Current| Imped. Cut Tape Reel 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel Nominal} 1ZT |ZZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VZ@1zT| 1ZT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing (V)[_(mA) | (0) [Part No. 10100 1,000 | Part No. 3,000 

Nom. (V)] (mA) |ZZT ZT (Q)| Part No. 14 10 100 | Part No. 3,000 BZX Series 
18 5.0 45 BZX84C18-FDICT-ND@d 44 3.00 20.80| BZX84C18-FDITR-NDO 80.00/M 24 5.0 100 |BZX84C2V4WDICT-ND 2.81 19.80 90.00]BZX84C2V4WDITR-ND 81.00/M 
20 5.0 55 | BZXBAC20-FDICT-ND*0 443.00 20.80/ BZX84C20-FDITR-NDO _-80.,00/M 24 | 50 | 100 |BZX84C2V4W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V4W-FDITR-NDO 81.00/M 
: 27 | 50 | 100 |BZx84c2v7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V7WDITR-ND —81.00/M 
- 50 came 2 eNO 44 9.00 20.80 - 27 | 50 | 100 |BZX84C2V7W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V7W-FDITR-NDO 81.00/M 
22) 80 55 [BZXSSC22SEDICTENDO SS) 44 © 3.00 20.80 )BZXB4C22-FDITANDOS) 80.00/M 3.0 | 5.0 | 95 |BZxs4c3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C3VOWDITR-ND _81.00/M 
24 5.0 70___| BZX84C24DICT-ND» 443.00 20.80] — = 3.0 | 50 | 95 |BZX84C3VOW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C3VOW-FDITR-NDO 81.00/M 
24 5.0 70 | BZX84C24-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] BZX84C24-FDITR-NDO —_80.00/M 33 | 50 | 95  |BZX84c3V3WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C3V3WDITR-ND —81.00/M 
27 20 80 | BZX84C27DICT-ND 44 3.00 20.80| BZX84C27DITR-ND 80.00/M 33 | 50 | 95 |BZX84C3V3W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C3V3W-FDITR-NDO 81.00/M 
o7 20 80 BZX84C27-FDICT-NDO A4 3.00 20.80| BZX84027-FDITR-NDO 80.00/M 3.6 5.0 90 |BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V6WDITR-ND 81.00/M 
30 20 380 | BZX4C30DICT-ND> ‘443.00 20.80/ — a 3.6 | 50 | 90  |BZX84C3V6W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V6W-FDITR-NDO _81.00/M 
30 2.0 80 | BZX84C30-FDICT-NDO 44. 3.00 20.80| BZX84C30-FDITR-NDO —80.00/M 3.9 | 5.0 | 90 |BZX84C3V9WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— pm 
39 | 50 | 90 |BZX84C3V9W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C3V9W-FDITR-NDO 81.00/M 
33 2.0 80 | BZX84C33DICT-ND» 44 3.00 20.80) — a 43 | 5.0 | 90 |BZX84C4V3W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C4V3W-FDITR-NDO 81.00/M 
33 2.0 80 BZX84C33-FDICT-NDO == 443.00 20.80] BZX84C33-FDITR-NDO ——80.00/M 47 | 5.0 | 80  |BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|/BZX84C4V7WDITR-ND 81.00/M 
36 20 90 | BZX84C36-FDICT-ND*) 44 3.00 20.80) BZX84C36-FDITR-NDO —80.00/M 47 | 5.0 | 80 |BZX84C4V7W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C4V7W-FDITR-NDO _81.00/M 
39 2.0 130 | BZX84C39DICT-ND= 44 3.00 20.80| BZX84C39DITR-ND 80.00/M 51 | 50 | 60 |BZX84C5ViW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C5V1W-FDITR-NDO 81.00/M 
39 20 130 | BZX84C39-FDICT-ND0 —-«.44.-—«3.00--20.80| BZX84C39-FDITR-NDO —80.00/M 56 | 50 | 40 |BZX84C5VG6W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C5V6W-FDITR-NDO 81.00/M 
3 20 150 | BzxXe4C43DICT-ND 43.00 20.80) BZXB4C43DITR-ND 30.00/M 62 | 50 | 10  |BZx84ceV2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2WDITR-ND —81.00/M 
62 | 50 | 10 |BZX84C6V2W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2W-FDITR-NDO 81.00/M 
as a 150 Buenos <4 2.00 20.80 eons 80.00/M 68 | 50 | 15 _|BZX84C6V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V8WDITR-ND _81.00/M 
Sc cool ham | 2223 NEI A 4.00 20.0 Eee miiwe 80.00 68 | 5.0 | 15  |BZX84C6V8W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX64CGV8W-FDITR-NDO 61.00/M 
47 2.0 170 | BZX84C47-FDICT-ND0 «44. 3.00--20.80| BZX84C47-FDITR-NDO —80.00/M 75 | 50 | 15 \Bzxs4c7VSWOICT-ND 281 1980 90.00\— _ 
51 2.0 180___ | BZX84C51-FDICT-NDO 443.00 20.80) BZX84C51-FDITR-NDO __80.00/M 75 5.0 15 |BZX84C7V5W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C7V5W-FDITR-NDO 81.00/M 
MMBZ Series 82 | 50 | 15  |BZx84c8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C8V2WDITR-ND —81.00/M 
24 20 30 | MMBZ5221BDICT-ND 443.00 20.80 MMBZ5221BDITR-ND80.00/M 8.2 | 50 | 15  |BZX84C8V2W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C8V2W-FDITR-NDO _81.00/M 
24 | 20 30 | MMBZ5221B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 MMBZ5221B-FDITR-NDO 80.00/M 3 a . Ra aR a ce a See ee ae 
5. ZI , . : - .00/ 
a7 an 0) et an0 OOO EEO eeeaieagey 80.00/M 10 | 50 | 20 |BZX84C10W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C10W-FDITR-NDO —81.00/M 
3.0 20 30 | MMBZ5225B-FDICT-NDO 443.00 20.80) MMBZ5225B-FDITR-NDO —80.00/M 11 5.0 | 20 |BZX84C11W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C11W-FDITR-NDO —_81.00/M 
3.3 20 28 MMBZ5226B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80} MMBZ5226B-FDITR-NDQ 80.00/M 12 50 25 BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C12WDITR-ND 81.00/M 
36 20 24 | MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5227BDITR-ND —80.00/M 72 | 50 | 25 |BZX84C12W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C12W-FDITR-NDO  81.00/M 
3.6 20 94 MMBZ5227B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80| MMBZ5227B-FDITR-ND0 80.00/M 13 5.0 30 BZX84C13W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C13W-FDITR-NDO —81.00/M 
39 20 03 | MMBZ5228BDICT-ND ‘443.00 20.80| MMBZ5228BDITR-ND 80.00/M 15 | 50 | 30 |BZX84C15W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C15W-FDITR-NDO —81.00/M 
16 | 50 | 40 |BZX84C16W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C16W-FDITR-NDO —81.00/M 
ve ai a heel tad o a aa eee tinN aaa 18 | 50 | 45 _|BZX84C18WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C18WDITR-ND 81.00/M 
: : : : : 18 | 50 | 45 |BZX84C18W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C18W-FDITR-NDO  81.00/M 
43 20 22  |MMBZ5229B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80] MMBZ5229B-FDITR-NDO 80.00/M 2 | 50 | 55 |Bzxs4c20WDICT.ND 281 1980 90.00/B7X84C20WDITR-ND 31,00/M 
47 20 19 MMBZ5230BDICT-ND A4 3.00 20.80) — = 20 5.0 55 |BZX84C20W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C20W-FDITR-NDO —81.00/M 
47 20 19 | MMBZ5230B-FDICT-ND0 44 3.00 20.80] MMBZ5230B-FDITR-NDO 80.00/M 22 | 50 | 55  |BZX84C22W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C22W-FDITR-NDO —81.00/M 
54 20 17 | MMBZ5231B-FDICT-ND0 44 3.00 20.80] MMBZ5231B-FDITR-ND0 80.00/M 24 | 50 | 70  |BZX84C24W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|BZX84C24W-FDITR-NDO _81.00/M 
56 20 1 MMBZ5232BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5232BDITR-ND 80.00/M 27 2.0 80 BZX84C27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|BZX84C27WDITR-ND 81.00/M 
56 | 20 11 | MMBZ5232B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80| MMBZ5232B-FDITR-NDO 80.00/M 4 oy _ Boe ae ae ae aay ae Lee ee 
oo a i Degg <4 3.00 20.80 IMEI ZEE SSE O NE 80.00M 30 | 20 | 80 |BZX84C30W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C30W-FDITR-NDO —_81.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BDICT-ND 44 3.00 20.80) — = 33 | 20 | 80 [BZx84c33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234B-FDICT-NDO = 443.00 20.80/ MMBZ5234B-FDITR-NDO —80.00/M 33 | 20 | 80  |BZX84C33W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C33W-FDITR-ND) —_81.00/M 
6.8 20 5 MMBZ5235BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5235BDITR-ND 80.00/M 36 20 90 BZX84C36WDICT-ND 281 19.80 90.00/— leas 
68 20 5 MMBZ5235B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80| MMBZ5235B-FDITR-NDO _80.00/M 36 | 20 | 90 |BZX84C36W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C36W-FDITR-NDO —81.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BDICT-ND 44 3.00 20.80| MMBZ5236BDITR-ND 80.00/M 39 | 20 | 130 |BZx84c39WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
75 20 6 MMBZ5236B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80/ MMBZ5236B-FDITR-NDO 80.00/M 39 | 20 | 130 |BZX84C39W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/BZX84C39W-FDITR-NDO —_81.00/M 

82 20 8 MMBZ5237BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5237BDITR-ND ——80.00/M MMBZ Series 
8.2 20 8 MMBZ5237B-FDICT-NDO .44 3.00 _20.80| MMBZ5237B-FDITR-ND0 _80.00/M 24 20 30 |MMBZ5221BWDICT-ND = 2.81 19.80 90.00|— oa 
a7 | @ | 8 fazer aco zom}uvezsoaerorraoe eocon| | | 2 | 2 | 2 fanmzozonencrane 21 rem soclmmzgzpesamane stom 
a4 20 10 RS zS2S EOI ENC <4 3.00 20.80 INEZ e en Nagy 80.00/M 3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BWDICT-ND) 281 19.80 90.00/MMBZ5225BWDITR-ND —81.00/M 
94 20 10 | MMBZ5239B-FDICT-NDO = 44 3.00 20.80) MMBZ5239B-FDITR-ND9 —80.00/M 3.0 | 20 30 _|MMBZ5225BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|/MMBZ5225BW-FDITR-NDO _81.00/M 
10 20 7 MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80) MMBZ5240BDITR-ND ——_80.00/M 3.3 20 28  |MMBZ5226BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5226BW-FDITR-NDO 81.00/M 
10 20 17 | MMBZ5240B-FDICT-ND0 44 3.00 20.80] MMBZ5240B-FDITR-NDO _80.00/M 3.6 | 20 | 24 |MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BWDITR-ND —_81.00/M 
1 20 22 MMBZ5241B-FDICT-ND)  .44 3.00 20.80| MMBZ5241B-FDITR-NDO 80.00/M 3.6 20 24 — |MMBZ5227BW-FDICT-ND) 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BW-FDITR-ND) 81.00/M 
12 | 20 30 | MMBZ5242BDICT-ND 44.» 3.00 20.80| MMBZ5242BDITR-ND —80.00/M 39) 20 | 23 |MMEZOCEUDICi Nh 281 19.80 90.00 )Re vA 
mA 7 20 MERE INE 24 3.00 20s RIMREEREGRERINA! 0.00 3.9 | 20 | 23 |MMBZ5228BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5228BW-FDITR-NDO 81.00/M 
5 as a iaGexeRMIIeRAI 300 20.20 REEERERRIEM 0 oon 43 | 20 | 22 |MMBZ5229BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5229BW-FDITR-NDO 81.00/M 
47 | 20 | 19 |MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5230BWDITR-ND —81.00/M 
13 | 95 13 MMBZS2S285DICTENDO) 44 3.00 20.80 |MMBZS253B:RDITR:NDO) 80.00/M 47 | 20 | 19  |MMBZ5230BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5230BW-FDITR-NDO 81.00/M 
15 85 16 | MMBZ5245BDICT-ND 44 3.00 20.80| MMBZ5245BDITR-ND 80.00/M 5A 20 | 17 |MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5231BWDITR-ND —_81.00/M 
15 85 16 | MMBZ5245B-FDICT-NDO 44 3.00 20.80] MMBZ5245B-FDITR-NDO 80.00/M 51 | 20 | 17 |MMBZ5231BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5231BW-FDITR-NDO_81.00/M 
16 78 17 | MMBZ5246BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5246BDITR-ND —80.00/M 56 | 20 | 11  |MMBZ5232BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5232BWDITR-ND  81.00/M 
16 78 47 | MMBZ5246B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80 MMBZ5246B-FDITR-NDO 80.00/M 5.6 | 20 | 11  |MMBZ5232BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5232BW-FDITR-NDO 81.00/M 
18 70 a MMBZ5?48BDICT-ND “44 3.00 20.80| MMBZ5248BDITR-ND  80.00/M 62 | 20 | 7.0 |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BWDITR-ND —81.00/M 
62 | 20 | 7.0 |MMBZ5234BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BW-FDITR-NDO 81.00/M 
1 | 70 21 IMMBZ52S88-EDICTND) 44 3.00 20.80 /MMBZ5258B-FOMTR:NDY) 80.00/M 6.8 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BWDITR-ND _81.00/M 
20 6.2 25 | MMBZS5250B-FDICT-NDO = 44 3.00 20.80) MMBZ5250B-FDITR-NDO —80.00/M 68 | 20 | 5.0 |MMBZ5235BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BW-FDITR-NDO 81.00/M 
22 5.6 29 MMBZ5251B-FDICT-NDO 443.00 20.80) MMBZ5251B-FDITR-NDO —80.00/M 75 20 6.0 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BWDITR-ND —81.00/M 
24 5.2 33 | MMBZ5252BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5252BDITR-ND —80.00/M 75 | 20 | 6.0 |MMBZ5236BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BW-FDITR-NDO 81.00/M 
24 5.2 33 | MMBZ5252B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80) MMBZ5252B-FDITR-NDO 80.00/M 8.2 | 20 | 80 |MMBZ5237BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— = 
27 50 A MMBZ5254BDiCT-ND 443.00 20.80/ MMBZ5254BDITR-ND 80.00/M 8.2 | 20 | 8.0 |MMBZ5237BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00|MMBZ5237BW-FDITR-NDO 81.00/M 
94 20 | 10 |MMBZ5239BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— — 
a i: : rere py a a esr See: sas 94 20 | 10  |MMBZ5239BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5239BW-FDITR-NDO 81.00/M 
: ‘ : é : 10 | 20 | 17  |MMBZ5240BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5240BW-FDITR-NDO 81.00/M 
28 45 44 | MMBZ5255B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80) MMBZ5255B-FDITR-NDO 80.00/M 1 20 | 22 |MMBZ5041BWDICTND 281 1980 9000/MMBZ5241BWDITR-ND  81.00/M 
30 4.2 49 MMBZ5256BDICT-ND 443.00 20.80/ MMBZ5256BDITR-ND__80.00/M 14 20 22 |MMBZ5241BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5241BW-FDITR-ND0 81.00/M 
30 42 49 | MMBZ5256B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80] MMBZ5256B-FDITR-NDO 80.00/M 12 20 | 30  |MMBZ5242BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5242BW-FDITR-NDO 81.00/M 
33 3.8 58 | MMBZ5257BDICT-ND 44 3.00 20.80] MMBZ5257BDITR-ND —80.00/M 13 | 95 | 13  |MMBZ5243BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5243BW-FDITR-NDO 81.00/M 
33 38 58 | MMBZ5257B-FDICT-ND0 .44 3.00 20.80/ MMBZ5257B-FDITR-NDO 80.00/M 15 | 85 | 16 |MMBZ5245BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5245BW-FDITR-NDO 81.00/M 
36 34 70 | MMBZ5258BDICT-ND ‘44 3.00 20.80| MMBZS5258BDITR-ND 80.00/M 16 | 78 | 17  |MMBZ5246BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5246BW-FDITR-NDO 81.00/M 
18 | 7.0 | 21  |MMBZ5248BWDICT-ND _—-2.81_ 19.80 90.00/— = 
. a Hiss tera . a ae Lae Fa aa 18 | 7.0 | 21  |MMBZ5248BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5248BW-FDITR-NDO 81.00/M 
: : : : : 20 | 62 | 25 |MMBZ5250BWDICT-ND 281 19.80 90.00/— — 
*BZX2-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces)... ... $23.79 20 | 62 | 25  (MMBZ5250BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 _90.00/MMBZ5250BW-FDITR-NDQ _81.00/M 
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DIODES. Zener Diodes (cont) Zener Max. 
Oe a ine Voltage | Test |Dynamic Tape & 
SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW (Cont.) VZ @ ZT |Current] Imped. Cut Tape Reel 
Nominal | 1ZT |ZZT@IZT|Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Zener Max. (v) | (ma) | (0) ‘[PartNo. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Meade Bune ate ann ques 3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5225BSDITR-ND  90.00/M 
ecienl eeg |e mien Fai rE, pacity 3.0 | 20 | 30 |MMBZ5225BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5225BS-FDITR-ND0 90.00/M 
ay hem) || ty are ay ara? agian AGI 3.3 | 20 | 28 |MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5226BSDITR-ND  90.00/M 
: : : 3.3 | 20 | 28 |MMBZ5226BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5226BS-FDITR-ND0 90.00/M 
22 | 56 | 29 |MMBZ5251BWDICT-ND 281 1980 90.00/MMBZ5251BWDITR-ND  81.00/M ae | 20 | 24 HAESSeRen cea 243. 99100 100.00 (al : me 
7 a . beeeeies aed = pee sd Regn 87.001 36 | 20 | 24 |MMBZ5227BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5227BS-FDITR-NDO 90.00/M 
; ; ; : 3.9 | 20 | 23 |MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5228BSDITR-ND  90.00/M 
24 | 52 | 33  |MMBZ5252BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5252BW-FDITR-NDO 81.00/M 
a7 | co | a1 TAMESEEREWGENOMIM a1 1980 90.00 IRIRRSEARSTIGIMN a1 0s 3.9 | 20 | 23 |MMBZ5228BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5228BS-FDITR-NDO 90.00/M 
: : : 3 : 43 | 20 | 22 |MMBZ5229BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5229BS-FDITR-NDO 90.00/M 
27 | 5.0 | 41  |MMBZ5254BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5254BW-FDITR-NDO 81.00/M 47 | 20 | 19 ARR IAIM 519 29.00 100.00 fl 
2) 45) 44 Oem 281 19.80 90.00 MNBZeZee oom 01.00 47 | 20 | 19  |MMBZ5230BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5230BS-FDITR-NDO 90.00/M 
2B) 45) 44 Reece 2.81 19.80 90.00 RNa Zee cea a aon 81.00/M 5.1 | 20 | 17  |MMBZ5231BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5231BS-FDITR-NDO 90.00/M 
30) 42) 40 ORE ioy 2.81 19.80 90.00 Na Ze ee aon 81.00/M 5.6 | 20 | 11  |MMBZ5232BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5232BS-FDITR-ND 90.00/M 
33_| 38 | 58 _|MMBZ5257BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5257BW-FDITR-NDO 81.00/M co | 20 | 7 (ANREESTRMEENNTE! sia 25.00 100.00 MRCRRRSRSENRINERS 90.00M 
36 | 34 | 70 |MMBZS258BWDICT-ND = 2.81 19.80 90.00) — = 62 | 20 7 _|MMBZ5234BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMBZ5234BSDITR-ND __90.00/M 
36 | 34 | 70 |MMBZS5258BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5258BW-FDITR-NDO 81.00/M 2] 20. | 7 INRDEDeESIEOTERNON 9.13 22.00 100.00 MAMMESEeeaNSECUTRENNGN 90 po 
39 | 32 | 80 |MMBZS5259BWDICT-ND 281 1980 90.00/MMBZ5259BWDITR-ND —81.00/M aa | 95 5 ARERR NAIM sia 20.00 400.00 a 
39 | 32 | 80  |MMBZ5259BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00/MMBZ5259BW-FDITR-NDO 81.00/M 63a | 20 5 | MEEEBSSESTTSIGONGG] aia 22.00 100.00\MMIReSeceRetENTTAMING! 90.007M 
© RoHS Compliant 75 | 20 6  |MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5236BSDITR-ND 90.00/M 
75 | 20 6 _ |MMBZ5236BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5236BS-FDITR-ND0 90.00/M 
82 | 20 8  |MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5237BSDITR-ND  _90.00/M 
SOT-363 Dual Isolated 82 | 20 8 — |MMBZ5237BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5237BS-FDITR-NDO 90.00/M 
Surface Mount nat x { 87 | 20 8  |MMBZ5238BS-FDICT-ND) 3.13 22.00 100.00/MMBZ5238BS-FDITR-NDO 90.00/M 
i 9.1 | 20 | 10 |MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZS5239BSDITR-ND  90.00/M 
Zener Diodes — 200mW BZX Series MMBZ Series 9.1 | 20 | 10 |MMBZ5239BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|/MMBZ5239BS-FDITR-ND0 _90.00/M 
10 | 20 | 17 |MMBZ5240BSDICT-ND 313 22.00 100.00|MMBZ5240BSDITR-ND _90.00/M 
Zener Max. 10 | 20 | 17  |MMBZ5240BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5240BS-FDITR-NDO 90.00/M 
Voltage | Test |Dynamic Tape & "1 20 | 22 |MMBZ5241BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5241BS-FDITR-ND0 90.00/M 
VZ@IZT |Current] imped. | Cut Tape Z Reel 12 | 20 | 30 |MMBZ5242BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5242BSDITR-ND 90.00/M 
Nominal) IZT /2ZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 12 20 30 |MMBZ5242BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5242BS-FDITR-ND0 90.00/M 
(ES tA) CO | BatNes OOO 1,000; Fart No: 8,000 13. | 95 | 13 |MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5243BSDITR-ND  90.00/M 
BZX Series 13 | 95 | 13 |MMBZ5243BS-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|MMBZ5243BS-FDITR-NDO 90.00/M 
24 | 5.0 | 100 |BZX84C2V4S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C2V4S-FDITR-NDO 90.00/M 15 | 85 | 16 |MMBZ5245BSDICT-ND 313 22.00 100.00|MMBZ5245BSDITR-ND  90.00/M 
27 | 50 | 100 |BZX84C2Vv7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C2V7SDITR-ND 90.00/M 15 | 85 | 16 |MMBZ5245BS-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|MMBZ5245BS-FDITR-NDO 90.00/M 
27 | 50 | 100 |BZX84C2V7S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C2V7S-FDITR-NDO —90.00/M 16 | 7.8 | 17 |MMBZ5246BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMBZ5246BSDITR-ND__90.00/M 
3.0 | 50 | 95 |BZX84C3VOS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C3VOS-FDITR-NDO —90.00/M 16 | 78 | 17 |MMBZ5246BS-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|MMBZ5246BS-FDITR-NDO _90.00/M 
33 | 50 | 95 |BZX84C3V3SDICT-ND 3.13. 22.00 100.00/BZX84C3V3SDITR-ND _90.00/M 18 | 7.0 | 21 |MMBZ5248BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5248BSDITR-ND 90.00/M 
33 | 5.0 | 95  |BZX84C3V3S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|/BZX84C3V3S-FDITR-ND) —90.00/M 18) 7.0 | 21 |MMBZ5248BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5248BS-FDITR-NDO 90.00/M 
36 | 50 | 90 |BZX84C3V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C3V6SDITR-ND 90.00/M 200 | 62 | 25 (MMBZSPODBS DICT NOI) 9-13 22.00 100.00 IMBZ5 2008 SOUTREND i) 90.00/M 
36 | 50 | 90 |BZXB4C3V6S-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|BZX84C4V6S-FDITR-NDO  90.00/M 20 | 62 | 25  |MMBZ5250BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5250BS-FDITR-NDO 90.00/M 
39 | 50 | 90 \ReReNCMGRNEMMM 313 2200 100.00 iil _ 22 | 56 | 29 |MMBZ5251BSDICT-ND 313 22.00 100.00|MMBZ5251BSDITR-ND  _90.00/M 
3.9 | 5.0 | 90 |BZX84C3V9S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V9S-FDITR-NDO _90.00/M 2) 86) 20 BUC NCGy 3.18 22.00 100.00 NNBZ ee Soe anoes 90.00/M 
43 | 50 | 90 |BZX84C4V3S-FDICT-NDO 313 22.00 100.00/BZX84C4V3S-FDITR-NDO 90.00/M 4) 82) 8 eam 219 (22.00 100.00 Eee mnaomms 20.00/01 
47 | 5.0 | 80 |BZX84C4V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX@4C4V7SDITR-ND 90.00/M . | Cee eke ae a sea rie cigs een aetate 
47 | 5.0 | 80 |BZX84C4V7S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C4V7S-FDITR-NDO —90.00/M Lea eccBS IG pis 22) : a2) : at 
st | 0 | @ feasconsomae Sis am io "| Fe [So] fees mcrae si 20 woo asases oT sac 
5.1 | 5.0 | 60  |BZX84CS5V1S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C5V1S-FDITR-NDO _90.00/M ss ie Pe ENG parent Nee a ea 
56 | 50 | 40 |BZX84CSV6S-FDICT-ND) 3.13 22.00 100.00/BZX84CS5V6S-FDITR-NDO _90.00/M 30 (| a2 | 49 (AEERESRIORRIMM 13 29.00 100.00 | 
a a - aspen oh ie aa po esCoV SAL Noagg 90.00/M 30 | 42 | 49  |MMBZ5256BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5256BS-FDITR-NDO 90.00/M 
: : E y : OO 33 | 38 | 58  |MMBZ5257BSDICT-ND | 313 22.00 100.00/MMBZ5257BSDITR-ND  90.00/M 
68 | 5.0 | 15 |BZX84C6V8S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C6V8S-FDITR-NDO —90.00/M 3 | a8 | ct. (NEESER 313 27.00 10000 IMREERRCeNeeMIOM 90.007 
75 | 5.0 | 15 |BZX84C7VSSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|BZX84C7VSSDITR-ND _90.00/M 23 | 34 | 70 (OMEEEEEEERTO NGI 313 22.00 10000 KIERERERRCTTTEAN MMMM 90 007M 
75 | 50 | 15  |BZX84C7V5S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C7VS5S-FDITR-NDO _90.00/M ag | 34 | 70 WANEEEESERCEERTORNING) 313 2200 100.00 NIGEEEREStENTTERIGD! 90 007M 
32 | 50 | 15 |BZX84CaV2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX@4C8V2SDITR-ND 90.00/M 39 | 32 | 80 |MMBZS5950BSDICTND 313 22.00 100,00/MMBZS259BSDITR-ND  90.00/M 
32 | 50 | 15 |BZX84C8V2S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C8V2S-FDITR-NDO —90.00/M 39 | 32 | 80  IMMBZ5259BS-FDICT-NDO 313 2200 100.00/MMBZ5259BS-FDITR-NDO 90. 00/M 
91 | 50 | 15 |BZX84C9VISDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C9V1SDITR-ND 90.00/M Shai Esualiat 
91 | 5.0 | 15 |BZX84C9V1S-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00|BZX84C9V1S-FDITR-NDO —_ 90.00/M ie ba 
10 | 50 | 20 |BZX84C10S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C10S-FDITR-ND)  90.00/M 
1 | 20 | 2 SMM 312 2000 10 ooo| | SMA Surtace Mount Zener Diodes — 1.0W, 5% Tolerance 
12 | 50 | 25  |BZX84C12SDICT-ND 3.13 2200 100.00]— = Zener | Test | Maximum Tape & 
12 | 50 | 25 |BZX84C12S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C12S-FDITR-NDQ _90.00/M Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
13 | 50 | 380 |BZX84C13S-FDICT-NDO | 3.13 22.00 100.00/BZX84C13S-FDITR-NDO  90.00/M lVZ@IzT| 12T | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
15 | 50 | 30  |BZX84C1SSDICT-ND 3.13 2200 100.00/— — Nom. (V)} (mA) |ZZT@IZT(Q)| Part No. 10 100 500 | Part No. 5,000 
15 | 50 | 30 |BZX84C15S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/BZX84C15S-FDITR-ND) — 90.00/M 51 | 100 5.0 |SMAZ5VI-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ5V1-FDITR-NDO 128.00/M 
16 | 50 | 40 |BZX84C16S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C16S-FDITR-NDO — 90.00/M 5.6 | 100 2.0  |SMAZ5V6-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ5V6-FDITR-NDO 128.00/M 
18 | 50 | 45  |BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 62 | 100 2.0  |SMAZ6V2-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ6V2-FDITR-NDO 128.00/M 
18 | 50 | 45 |BZX84C18S-FDICT-NDO | 313 22.00 100.00/BZX84C18S-FDITR-NDO  90.00/M 68 | 100 2.0  |SMAZ6V8-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ6V8-FDITR-NDO 128.00/M 
20 | 50 | 55  |BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZx84c20SDITR-ND 90.00/M 75 | 100 2.0 |SMAZ7V5-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ7VS-FDITR-NDO _128.00/M 
20 | 50 | 55 |BZX84C20S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C20S-FDITR-NDO — 90.00/M 32 | 100 2.0  |SMAZ8V2-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ8V2-FDITR-NDO 128.00/M 
22 | 50 | 55  |BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|B2X84C22SDITR-ND 90.00/M a1 | 50 4.0 |SMAZQV1-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ9V1-FDITR-NDO 128.00/M 
22 | 5.0 | 55 |BZX84C22S-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00/BZX84C22S-FDITR-NDO —_90.00/M to | 50 4.0  |SMAZ1O-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ10-FDITR-NDO —128.00/M 
24 | 50 | 70  |BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C24SDITR-ND 90.00/M 12 | 50 7.0 |SMAZ12-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00/SMAZ12-FDITR-NDO —128.00/M 
24 | 50 | 70 |BZX84C24S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C24S-FDITR-NDO —90.00/M 15 | 50 10 |SMAZ15-FDICT-ND0 4.00 28.80 84.00| SMAZ15-FDITR-NDO —_128.00/M 
27 | 20 | 80  |BZx84c27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZx84c27SDITR-ND 90.00/M 16 | 25 15 |SMAZIG-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZIG-FDITR-NDO  128.00/M 
27 | 20 | 80 |BZX84C27S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C27S-FDITR-NDO —90.00/M 18 | 25 15 | SMAZ18DICT-ND 4.00 28.80 84.00) SMAZ18DITR-ND 128.00/M 
30 | 20 | 80 |BZX84C30S-FDICT-NDO 3.13. 22.00 100.00|BZX84C30S-FDITR-NDO —_90.00/M 18 | 25 15  |SMAZ18-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00|SMAZ18-FDITR-NDO —128.00/M 
33. | 20 | 80  |BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C33SDITR-ND 90.00/M 20 | 25 15 _|SMAZ20-FDICT-ND0 4.00 28.80 _84.00| SMAZ20-FDITR-NDO _128.00/M 
33 | 20 | 80 |BZX84C33S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C33S-FDITR-ND) — 90.00/M 2 | 25 15 |SMAZ22-FDICT-NDO 4.00 28.80 64.00| SMAZ22-FDITR-NDO _128.00/M 
36 | 20 | 90 |BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00]— - 24 | 25 15  |SMAZ24-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00|SMAZ24-FDITR-NDO —128.00/M 
36 | 20 | 90 |BZX84C36S-FDICT-NDO © 3.13 22.00 100.00/BZX84C36S-FDITR-ND) — 90.00/M a | 25 15 |SMAZ27-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ27-FDITR-NDO —_128.00/M 
39 | 20 | 130 |BZxs4c39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZx84c39SDITR-ND 90.00/M 30 | 25 15 |SMAZ30-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 SMAZ30-FDITR-NDO —128.00/M 
39 | 20 | 130 |BZX84C39S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZX84C39S-FDITR-NDO —_90.00/M 33195 15 |SMAZ33-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00] SMAZ33-FDITR-NDO 128.00/M 
MMBZ Series 36 | 10 40 | SMAZ36-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ36-FDITR-NDO —128.00/M 
24 | 20 | 30 |MMBZ5221BSDICT-ND 313 22.00 100.00/MMBZ5221BSDITR-ND  90.00/M 39 | 10 4o | SMAZ39DICT-ND 4.00 28.80 84.00} — = 
24 | 20 | 30 |MMBZ5221BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMBZ5221BS-FDITR-NDO 90.00/M 39 | 10 40 _|SMAZ39-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00| SMAZ39-FDITR-NDO —_128.00/M 
27 | 20 | 30 |MMBZ5229BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMBZ5223BS-FDITR-NDO _90.00/M 0 ROHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


4 Zener Voltage Maximum Test Cut Tape Tape and Reel 
OS al | BA Zener Diodes Typical Impedance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
| Vz (V) rd (0) IZ(mA)_ | PartNo. 10 100 | PartNo. 3,000 
Maximum Ratings (i-25"0): 10.0 30 10 CRZ10CT-ND er 42 34.26 CRZ10TR-ND 109.20/M 
Howeralssipation <DQm¥ 11.0 30 to | CRZI1CT-ND 60 45 34 | CRZI1TR-ND 195.00/M 
13.0 30 10 CRZ13CT-ND 60 45 34 CRZ13TR-ND 195.00/M 
S-Flat Package (3-2A1A) 15.0 30 10 CRZ15CT-ND 50 40 .30 | CRZI5TR-ND 135.00/M 
15.0 30 10 CRZ15QCT-NDO NEW! 50 40.30 CRZ15QTR-ND) NEW! 135.00/M 
0.9 16.0 30 10 CRZ16CT-ND 50 40.30 CRZ16TR-ND. 135.00/M 
Cathode ==} 16.0 30 10 CRZ16QCT-NDO NEW! 50 40.30 CRZ16QTR-ND) NEW! 135.00/M 
20.0 30 10 CRZ20CT-ND 60 A534 CRZ20TR-ND 195.00/M 
22.0 30 10 CRZ22CT-ND 50 40.30 — al 
27.0 30 10 CRZ27CT-ND 50 40.30 _ —_ 
30.0 30 10 CRZ30CT-ND 60 A534 => — 
33.0 30 10 CRZ33CT-ND 60 45.34 = _ 
36.0 30 9 CRZ36CT-ND 60 A534 CRZ36TR-ND. 195.00/M 
39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 A534 CRZ39TR-ND 195.00/M 
43.0 40 7 CRZ43CT-ND 60 A534 = al 
( RoHS Compliant 47.0 65 6 CRZ47CT-ND 40.30.23 _|_CRZ47TR-ND 130.00/M 
<3 Microsemi, Zener Diodes 
500 mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5281 
Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Zener _Test Zener _Test Zener _Test Zener _Test Zener _Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
Vz @ Izt Izt Vz @ Izt Izt VWz@lIa iat Wz@lIz = iat W@lat lat 
(Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
21 24 20 35 6.8 20 45 15 8.5 55 28 45 69 87 14 
24 28 20 36 75: 20 46 16 78 58 36 3.4 70 91 14 
26 3.3 20 37 8.2 20 47 17 74 60 43 3.0 71 100 1.3 
Cathode Cathode Cathode 27 3.6 20 38 87 20 48 18 7.0 61 47 27 72 4100 44 
+ Mark Mark Mans 28 3.9 20 39 94 20 49 19 6.6 62 51 25 3 1201.0 
L. 29 43 20 40 10 20 50 20 6.2 64 60 24 74 130 0.95 
30 47 20 4 am 20 51 22 5.6 65 62 2.0 16} 140 0.90 
31 5.1 20 42 12 20 52 24 5.2 66 68 1.8 rite 160 0.80 
33 6.0 20 43 13 9.5 53 25 5.0 67 76 17 78 170 0.74 
34 6.2 20 44 14 9.0 54 27 46 68 82 15 79 180 0.68 
1W Series, DO-41 Glass Zener Diodes 2 W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes 5 W Series, T-18 Silicon Zener Diodes 
1N4729A — 1N4763A 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 1N5333B — 1N5388B 
Zener _ Test Zener _ Test Nominal Nominal Nominal 
Voltage Current Voltage Current Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage Regulator — ‘Test Regulator _—_‘ Test 
Vz Izt Vz Izt Vz Izt Vz Izt Vz Izt Voltage Current Voltage Current 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) Vz Iz (Value) Vz Iz 
29 36 69 44 11 23 3.6 3.6 139 7 7 29.4 62 62 81 33 33 380 73 68 20 
3.9 3.9 128 18 18 278 15 75 67 34 3.6 350 75 82 15 
TS °° 43 43 116 19 19 26.3 82 82 6.1 eG ar « aan 15 
43 13 19 5.1 5.1 98 20 20 25 ce) 91 5.5 : 
34 5.6 45 40 6.0 200 79 110 12 
56 47 5.5 6.2 6.2 80.5 22 22 22.8 110 110 45 43 75 175 81 130 10 
3562 6.8 6.8 73.5 27 27 18.5 120 120 4.2 : 
58 56 4.5 49 12 100 86 180 5.0 
36 68 37 75 75 66.5 33 33 15.1 130 130 a8 
59 624.0 8.2 8.2 61 39 39 12.8 140 140 3.6 ol 4 100 fea 190 5.0 
es 62 823.0 12 12 5 43 43 11.6 170 170 29 53 16 7% [ea = 200 5.0 
38 82 31 63 28 13 13 38.5 47 47 10.6 180 180 28 58 22 50 
40 10 25 14 14 35.7 51 51 9.8 190 190 26 65 36 30 
15 15 33.4 56 56 9.0 200 200 25 70 56 20 
DC Voltage 
Power Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 Part No.* 2,500 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V— 200V_ | 1N52(Value)DO35MSCT-ND 1.20 8.40 60.00 1N52(Value)DO35MSTR-ND 210.00/M | 1N52(Value)DO35 
2 1W 3.6V —91V 1N47(Value)ADO41MSCT-ND 25 1.65 13.20 1N47(Value)ADO41MSTR-ND = = 74.00/M _ 59.00/M — | 1N47(Value)ADO41 
2W 3.6V— 200V_ | 2EZ(Value)D5D041MSCT-ND 142 945 75.60 2EZ(Value)D5D041MSTR-ND = — 293.00/M — _ 340.00/M —_| 2EZ(Value)D5D041 
3 5W 3.3V — 200V 1N53(Value)BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 1N53(Value)BMSTR-ND = 400.00/M = 320.00/M = —_| 1N53(Value)B 
* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 
POWERMITE™ Pin Diodes 
Maximum Average Maximum Maximum Maximum 
Anode'__Gathods Reverse Power Capaci- Reverse Forward Cut Tape Tape and Reel 
191 Voltage Dissipation tance Current Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Microsemi 
: (v) (W) (pF) (WA) (Vv) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
100 2.5 1.6 10 1.0 UPP1001E3CT-ND 2.40 2.16 1.80 UPP1001E3TR-ND 1500.00/M UPP1001E3/TR7 
50 26 1.0 _- 1.0 UPP9401E3CT-ND 2.32 2.09 1.74 UPP9401E3TR-ND 1450.00/M UPP9401E3/TR7 
PXODES H I g h - Effi cien cy Rectifiers * Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C « Reverse recovery test @ 1.0A, V, = 30V 
[mc ORPGORAT ED 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Forward Reverse 
Rectified | Reverse Current Current Voltage Recovery Cut Tape Tape and Reel 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) (A) (uA) (Vv) (nS) Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 1,200 5,000 | Package 
50 50 5.0 1.0 50 HER101DICT-ND AL 3.00 21.12 HER101DITR-ND - _ 82.00/M | DO-41 86 272 
100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND AG 3.38 23.76 HER102DITR-ND = _ 92.00/M i‘ “VC 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND AB 3.56 25.08 HER103DITR-ND = _ 97.00/M 
300 50 5.0 1.0 50 HER104DICT-ND 48 3.70 26.64 HER104DITR-ND cal — — 118.00/M bos. 405-21 i 25 404 
400 50 5.0 1.0 50 HER105DICT-ND AG 3.68 27.60 HER105DITR-ND = — __129.00/M 2 z 
50 200 10.0 1.0 50 HER301DICT-ND 63 5.00 37.50 HER301DITR-ND — 200.00/M — | DO-201AD 6.35 
100 200 10.0 1.0 50 HER302DICT-ND 65 5.20 39.00 HER302DITR-ND — 208.00/M _ 1.32 +P: 
3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 560 42.00 | HER303DITR-ND — — 224.00/M _ == _ 
300 200 10.0 1.0 50 HER3O4DICT-ND 645.12 38.40 | HERSO4DITR-ND — — 232.00/M — [oh ga: lemonte oes 2] 
400 200 10.0 1.0 50 HER3O5DICT-ND 72 5.76 43.20 HER305DITR-ND = 261.00/M = : : 
50 300 10.0 1.0 60 HER601DICT-ND 96 7.68 57.60 HER601DITR-ND 198.00 — — | R-6 1.32 _ 49.14 
6.0 100 300 10.0 1.0 60 HER602DICT-ND 86 6.76 52.00 HER602DITR-ND 188.50 — _ 
‘ 200 300 10.0 1.0 60 HER603DICT-ND 92 7.28 56.00 HER603DITR-ND 203.00 _— _ lL + | 
300 300 10.0 1.0 60 HER604DICT-ND 1.16 9.10 70.00 HER604DITR-ND 254.00 25.40—19-14], bos 40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Microsemi. 


Microsemi Corporation is a world leader known for its ability to build quality, state of 
the art discrete products with a longevity in the market place. 


Specializing in Transient Protection, Power Conditioning and Packaging, Microsemi is 
more than just solutions, we enable Possibilities! 


Powermite Package 


1/3 the Size © 


of SMA! = 


Microsemi’s Powermite Product Division is a world leader in providing 
high density discrete solutions. 

This patented technology provides size retrained designed with more 
options. 


Features: 


Built in Heatsink 


¢ The patented “full-metal-bottom” design provides the optimal heat path 
for dissipating junction heat handling up to 2 Amps! 


Solder Wickability 


¢ The patented interlocking construction incorporates a path for solder to 
“wick” up the side of the package and enhance the power dissipation 


Space Saver 
¢ These 2 leaded devices are 1/3 the size of comparable rated devices 


Flexible Package for Custom Product 
(Max. die size 110mm x 110mm) 


¢ Microsemi offers Schottkys, Ultrafast Rectifiers, MOSFETs, SCR’s and 
Schottky+FET combinations 


Synchronous Rectifier Module 
(SRM4010) 


Is a complete solution for implementing a very 
high efficiency Synchronous Rectification and 
eliminates many of the problems with self driven 
approaches. 


Features: 


* Rectification Efficiency 95% at output voltages of 5V down to 1V 
¢ Able to handle large sudden changes in duty cycle 

¢ Robust package with copper plate for excellent heat dissipation 
¢ Operates at PWM frequencies ranging from 200-400KHz 


www.Microsemi.com 


TVS Devices 


Microsemi has the largest offering of TVS devices: 12,000 devices! 
These devices are perfect to safeguard your components from voltage 
spike originating from electrostatic discharge (ESD), induced lightning 
and inductive load switching. 


Just Pick Two: 
All you need to know is 2 of the following 3 specs to find the part you 
need! 


Vwm - Standoff Voltage: 


Maximum working voltage at which the device is 
intended to operate. Typical 3V, 5V, 12V, 15V, 24V. 
VWM is 10% below VBR. 


Vbr - Breakdown Voltage: 


Voltage at which device goes into hard conduction 
or avalanche breakdown. 


Vc - Clamping Voltage: 


Maximum voltage appearing across TVS at Peak 
Pulse Current (IPP). VC is typically 20% higher than 
VBR. 


High Speed Data Line Protectors 


Provide voltage Spike Protection for Data and Telecom, I/O Ports 
originating from ESD, EFT and Induces Lightning 


USB6B1 
SMP6LCxx 


500W, 8/20 us 
600W, 10/100 us 


USB Protection: 3 in 1 
USB Line Termination + EMI Filtering 


+ ESD Protection = 


LX7201: Downstream SOT-23-6 
LX7202: Upstream SOT-23-6 
LX7203: Upstream SC70 


The LX7201/2/3 family is an integrated USB line termination device with 
EMI filtering and ESD protection diodes. The 15kQ pull-down resistors 
on the LX7201 identify the lines for downstream operation. The 1.5kQ 
pull-up resistors on the LX7202 and LX7203 identify the appropriate 
data line for full and low speed upstream operation. The 47pF capacitor 
completes the high frequency filter and controls the edge rate of the 
USB signals. These devices protect both D+ and D- data lines and the 
voltage bus from ESD. All devices meet IEC61000-4-2, level 4, 15kV 
(air discharge) and 8kV (contract discharge). The LX7201, LX7202 
and LX7203 are ideal for use in USB hubs, peripherals and portable 
appliances. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ faecal 
“Tl t 
Zener Regulators oe 
A Ni t7 
Zener Voltage Regulators eee! 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | IZT(mA) | ZZT@IZT | PartNo. 10 100 250 3,000 
2.4V 5 100 BZX84C2V4LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
2.4V 5 100 BZX84C2V4LTIGOSCT-NDO =. 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
2.7V 5 100 BZX84C2V7LT1G OSCT-NDO =2.27 12.78 21.30 38.00/M 
3V 5 95 BZX84C3VOLT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 _ 
3V 5 95 BZX84C3VOLTIGOSCT-NDO 2.27 ‘12.78 21.30 38.00/M 
3.3V 5 95 BZX84C3V3ETIGOSCT-NDO = ='1.66 = 10.79 18.68 39.00/M 
3.3V 5 95 BZX84C3V3LTIGOSCT-NDO =. 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
3.6V 5 90 BZX84C3V6LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 _ 
3.6V 5 90 BZX84C3V6LTIGOSCT-NDO =. 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
3.9V 5 90 BZX84C3V9LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
3.9V 5 90 BZX84C3V9LTIGOSCT-NDO = 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
4.3V 5 90 BZX84C4V3LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
4.3V 5 90 BZX84C4V3LTIGOSCT-NDO =. 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
4.7V 5 80 BZX84C4V7LTIGOSCT-NDO =. 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
5.1V 5 60 BZX84B5V1LT10SCT-ND 1.53 9.95 17.21 36.00/M 
5.1V 5 60 BZX84B5V1LT1GOSCT-NDO 1.54 10.01 17.33 36.00/M 
5.1V 5 60 BZX84C5VILTIGOSCT-NDO =. 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
5.6V 5 40 BZX84B5V6LT10SCT-ND 1.53 9.95 17.21 36.00/M 
5.6V 5 40 BZX84B5V6LT1GOSCT-NDO 1.54 10.01 17.33 36.00/M 
5.6V 5 40 BZX84C5V6LT10SCT-ND 1.55 10.08 17.44 - 
5.6V 5 40 BZX84C5V6LT1GOSCT-NDO 1.55 10.08 17.44 36.00/M 
6.2V 5 10 BZX84C6V2LT1GOSCT-NDO 1.55 10.08 17.44 36.00/M 
6.8V 5 15 BZX84C6V8LTIGOSCT-NDO = 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
7.5V 5 15 BZX84C7VSLTIGOSCT-NDO = 2.27, :12.78 21.30 38.00/M 
8.2V 5 15 BZX84B8V2LT10SCT-ND 1.53 9.95 17.21 36.00/M 
8.2V 5 15 BZX84B8V2LT1GOSCT-NDO 1.53 9.95 17.21 36.00/M 
8.2V 5 15 BZX84C8V2LTIGOSCT-NDO = 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
91V 5 15 BZX84C9V1LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
9AV 5 15 BZX84CQVILTIGOSCT-NDO =. 2.27, 12.78 21.30 38.00/M 
10V 5 20 BZX84C10LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
10V 5 20 BZX84C10LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
11V 5 20 BZX84C11LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
12V 5 25 BZX84C12LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
13V 5 30 BZX84C13LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
13V 5 30 BZX84C13LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
15V 5 30 BZX84C15LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
16V 5 40 BZX84C16LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 - 
16V 5 40 BZX84C16LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
18V 5 45 BZX84C18LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 = 
18V 5 45 BZX84C18LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
20V 5 55 BZX84C20LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
20V 5 55 BZX84C20LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
24v 5 70 BZX84C24LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
24v 5 70 BZX84C24LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
27V 2 80 BZX84C27LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
30V 2 80 BZX84C30LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
30V 2 80 BZX84C30LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
36V 2 90 BZX84C36LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
36V 2 90 BZX84C36LT1GOSCT-NDO 2.27 = 12.78 21.30 38.00/M 
43V 2 150 BZX84C43LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 - 
43V 2 150 BZX84C43LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
47V 2 170 BZX84C47LT1GOSCT-NDO 2.27 = 12.78 21.30 38.00/M 
75V 2 255 BZX84C75LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 _ 
75V 2 255 BZX84C75LT1GOSCT-NDO 2.27 12.78 21.30 38.00/M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! RoHS Compliant 
3 Watt DO-41 oss 270 


Surmetic™ 30 


bo5.40 2:20 Fos a0] 


Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage 1ZT(mA) | Z2T @IZT Part No. 10 100 250 6,000 
15 25 9 1N5929BRLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 al 
15 25 9 1N5929BRLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 101.00/M 
200 19 1200 1N5956BRLGOSCT-NDO 3.71 26.09 47.44 101.00/M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! RoHS Compliant 
5 Watt 368, 
Surmetic™ 40 3175 -k >| | 11-09 
8.89 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage ZT (mA) | ZZT @12T Part No. 1 10 100 250 4,000 
3.3 380 3 1N5333BRLOSCT-ND — 3.66 27.42 54.84 _ 
3.3 380 3 1N5333BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
3.9 320 2 1N5335BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
43 290 2 1N5336BOS-NDt 53 4.09 29.41 55.15 _ 


Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage ZT (mA) | ZZT @12T Part No. 1 10 100 250 4,000 
4.3 290 2 1N5336BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
47 260 2 1N5337BGOS-NDt© 59 4.57 32.90 61.70 = 
51 240 1.5 1N5338BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
5.6 220 1 1N5339BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
6 200 1 1N5340BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 = 
6.2 200 1 1N5341BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
6.8 175 1 1N5342BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
5 175 1.5 1N5343BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
8.2 150 1.5 1N5344BRLOSCT-ND — 3.66 27.42 54.84 _ 
8.2 150 1.5 1N5344BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
94 150 2 1N5346BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
10 125 2 1N5347BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
1 125 2.5 1N5348BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 _ 
12 100 2.5 1N5349BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
13 100 2.5 IN5350BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
14 100 2.5 1N5351BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 = 
15 75 25 1N5352BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
16 75 2.5 1N5353BRLOSCT-ND — 4.09 2941 55.15 _ 
16 75 25 1N5353BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
18 65 25 IN5355BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
20 65 3 1N5357BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
22 50 3.5 IN5358BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
24 50 3.5 IN5359BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
25 50 4 1N5360BO0S-NDt 53 4.09 29.41 55.15 _ 
25 50 4 1N5360BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
27 50 5 1N5361BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
28 50 6 1N5362BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
33 40 10 1N5364BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
36 30 am INS5365BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
39 30 14 1N5366BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
43 30 20 1N5367BGOS-NDtO 46 = 3.66 27.42 54.84 _ 
47 25 25 IN5368BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
51 25 27 IN5369BRLGOSCT-NDtO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
56 20 35 1N5370BOS-NDt 53 4.09 29.41 55.15 _ 
56 20 35 1N5370BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 — 
60 20 40 1N5371BOS-NDt AG 3.66 27.42 54.84 - 
60 20 40 1N5371BGOS-NDt© AG 3.66 27.42 54.84 = 
68 20 44 1N5373BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
75 20 45 1N5374BOS-NDt 53 4.09 29.41 55.15 =_ 
75 20 45 1N5374BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 = 
82 15 65 1N5375BOS-NDt 53 4.09 29.41 55.15 _ 
82 15 65 1N5375BGOS-NDtO 46 3.66 27.42 54.84 = 
100 12 90 1N5378BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
150 8 330 1N5383BRLOSCT-ND — 3.66 27.42 54.84 139.00/M 
150 8 330 1N5383BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
180 5 430 1N5386BGOS-NDtO AG 3.66 27.42 54.84 = 
200 5 480 1N5388BRLOSCT-ND — 3.66 27.42 54.84 139.00/M 
200 5 480 1N5388BRLGOSCT-NDO — 3.66 27.42 54.84 137.00/M 
t Bulk only. ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
0 NEW! RoHS Compliant 
3.2 Watt SMT = Cathode Poe 0.50 
Powermite dito 2.18 
Case 457 = 
1.50 
Anode i 
Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage 1ZT (mA) Impedance Part No. 10 100 250 3,000 
24 15.6 19 1PMT5934BT10SCT-ND 4.27 30.74 57.65 145.00/M 
27 13.9 23 1PMT5935BT10SCT-ND 4.27 30.74 57.65 145.00/M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
100mW SMT — mh : 
0.90 0.70 
SOD-523 7 2 | O Dt 
Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener | Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | IZT(mA) | Impedance Part No. 10 100 250 3,000 
47 5 80 MM5Z4V7ST10SCT-ND 2.93 19.05 32.96 _ 
47 5 80 MM5Z4V7ST1GOSCT-NDO 2.97 19.31 33.41 70.00/M 
5A 5 60 MMS5Z5V1ST10SCT-ND 2.93 19.05 32.96 69.00/M 
5.1 5 60 MM5Z5V1ST1GOSCT-NDO 2.97 19.31 33.41 70.00/M 
5.6 5 40 MMS5Z5V6ST10SCT-ND 2.93 19.05 32.96 69.00/M 
5.6 5 40 MMS5Z5V6ST1GOSCT-NDO 2.97 19.31 33.41 70.00/M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © NEW! RoHS Compliant 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 977 


1.5W SMT — SMA 


ON Semiconductor™ 2.70 a 
i180 i *. | 
Zener Regulators (Cont.) 0.40 7 t+ 599 
ALF ss ID [huss 
200mW SMT — SOD-323 Cathode Anode F 
Zener Rech Zener Digi-Key oun daehetiet ay z Rit fl aie Digi-K aa as coc 
Voltage | IZT(mA) | Impedance | Part No. 40 400 250 3,000 ater en ana panes hea ee Aig 
i : pam | cer Siete eee dene 33 113.6 10 1SMASO1SBT3OSCT-ND 3.50 25.20 47.25 = 
47 : 0 MRS TERSERIOM «240 t179~=« toes | 300M 3.3 113.6 10 1SMAS913BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
ei 5 7 VRE TT SCTE S00. 445 dage:|  “sco0nM 3.6 104.2 9.0 1SMAS914BT3OSCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 112.00 
51 5 60 MMSZ5V1STIGOSCT.-NDO 210 ~«=«1179~=SC«1965| ~—-35.00/M 3.6 104.2 9.0 1SMAS914BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
56 5 40 MM3Z5V6STIOSCT-ND 210 11.79 19.65 _ 47 79.8 5.0 1SMA5917BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 112.00/M 
56 5 40 MM3Z5V6STIGOSCT-NDO © 2.10 ~=—11.79 += 19.65] 35.00/M 47 79.8 5.0 1SMA5917BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
62 5 10 MM3Z6V2T10SCT-ND 1.23 8.00 13.84]  33.00/M 54 73.5 4.0 1SMAS918BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND 2.00 11.25 18.75 34.00/M 5.6 66.9 20 41SMA5919BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 = 
10.0 5 15 MM3210VST1GOSCT-ND 5.78 43.33 86.66 |_217.00/M 56 66.9 2.0 1SMAS919BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00/M 
11.0 5 15 MM3Z11VST1GOSCT-ND 2.30 14.95 25.88 54.00/M 62 60.5 20 4SMA5920BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 = 
i : . ep atl ea a pa oe ieee SLA 62 60.5 20 {SMAS920BT3GOSCT-NDO 3.56 2563 48.06 | 114.00/M 
180 a5 MMGEUTAGSELAG Bo dees devas! aa ona 75 50 3.0 1SMA5922BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
1816 _ 45 Raters ann aap. 308% ates! 26 00/M 8.2 45.7 35 1SMA5S923BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
180 5 45 MM3Z18VSTIGOSCT-NDO 210 ©1179 +~«1965| ~~ -35.00/M 10 37.5 45 1SMA5S925BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! RoHS Compliant ie aie ed US MESZZIBISGOSCINDOM 9.56 2503) 248.06 114.00/M 
13 28.8 7.0 1SMA5928BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 = 
Cathode 13 28.8 7.0 1SMAS928BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00™M 
500mW SMT — SOD-123 , 15 25 9.0 1SMAS929BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00/M 
1.80 [10:70 15 50 10 BZG03C150SCT-ND 350 25.20 47.25 | 112.00™M 
+ | 7 15 50 10 BZG03C15GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | _114.00/M 
| 2.85 —| 18 20.8 12 1SMA5931BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00/M 
Hh 3.85 24 15.6 19 1SMAS934BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 112.00/M 
Test Cut Tape Tape & Reel** 24 15.6 19 1SMA5S934BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | 114.00/M 
Zener | Current Zener _| Digi-Key Pricing Pricing 27 13.9 23 1SMAS935BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 114.00/M 
Voltage | IZT(mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 27 13.9 23 1SMAS5935BT3GOSCT-NDO 3.56 25.63 48.06 | __114.00/M 
24 05 = MMS24681T10SCT-ND 2.30 14.95 25.88 z= 150 5 300 BZG03C1500SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 112.00/M 
27 20 30 MMSZS223BT10SCT-ND = 2.30 14.95 25.88 — 150 5 300 BZG03C150GOSCT-NDO 3.56 2563 48.06 | 114.00/M 
43 20 22 |MMSZ5229BT10SCT-ND 230 14.95 25.88 | —54.00/M 
51 05 —_ MMSZ4689T1GOSCT-NDO 2.30 14.95 25.88 54.00/M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! RoHS Compliant 
5A 20 17___|MMSZ5231BT1GOSCT-NDO 230 14.95 25.88 | _54.00/M 
56 05 —  |MMSZ4690ETI0SCT-ND 244 15.86 2745 |  57.00/M 
56 05 —  |MMSz4eg0T1GOSCT-NDO 2.30 14.95 25.88 | 54.00/M 3W SMT — SMB I 9:59 — 
5.6 20 1 MMSZ5232BT1GOSCT-NDO 230 1495 2588 |  54.00/M pemeelonal 
16 05 —  |mmsz47osT10ScT-ND 230 14.95 25.88 = > 3.81 
18 05 —___|msz470sT10ScT-ND «2.30 14.95 25.88 - | | 244 
18 16.7 45 | MMSZ18T10SCT-ND 230 1495 25.88 = it 
18 7.0 21 MMSZ5248BT1GOSCT-NDO 230 1495 2588 |  54.00/M 
19 05 —  |msz47osT10ScT-ND 230 14.95 25.88 = an rn Cut Tape Tape & Reel** 
27 46 4 MMSZS5254BT1GOSCT-NDO 230 1495 2588 |  54.00/M rae Currant: |lmpedanes || MDigt Key Pricing Pricing 
56 22 150 __|MMSZ5263BT10SCT-ND 230 1495 25.88 | _54.00/M Voltage | 1ZT (mA) (a) petit 10 0100S 250| 2,500 
60 24 170 |MMSZ5264BT10SCT-ND 230 1495 25.88 
68 18 230  |MMSZS266BTIOSCT-ND 230 1495 2588 _ 33 113.6 10 1SMB5913BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! RoHS Compliant ee te : SSeS eee aND ee ae 
3.6 104.2 9 1SMB5914BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
3.9 96.1 75 1SMB5915BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
225mW SMT — SOT-23 inte — 43 87.2 6 1SMB5916BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69 = 
“aA 7 43 87.2 6 1SMB5916BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
K f 2.64 47 79.8 5 1SMB5917BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
A nc|!-40 5.1 73.5 4 1SMB5918BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
060-1 t-2.044 5.6 66.9 2 1SMB5919BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
62 60.5 2 1SMB5920BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
Test Cut Tape Tape & Reel** 6.8 55.1 25 1SMB5921BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
Zener | Current Zener | Digi-Key Pricing Pricing 75 50 3 4SMB5922BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69 - 
a oe ar — — or a a S000 75 50 3 1SMB5922BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04) 131.00/M 
25 20 30 | MMBZ5 992BIT1OSCT-ND 230 1296 21.60 = 8.2 45.7 35 1SMB5923BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69 — 
27 20 30 | MMBZ5223BLT10SCT-ND 230 1296 21.60 = 8.2 45.7 3.5 1SMB5923BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
ei 3 ae EES TCCEICM cap dese ootee | a4com 94 M12 4 1SMB5924BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69| 128.00/M 
43 70 99} MMBZ5229BLT10SCEND 2.30 12.9621.60 134 OO/M 94 412 4 1SMB5924BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
47 20 19 | MMBZ5230BLT10SCT-ND 230 1296 21.60) 34.00/M 10 37.5 45 1SMB5925BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
a 5 ie SE TS Tae NE - ve ee a000M 12 31.2 65 1SMB5927BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04) 131.00/M 
5A 20 17__| MMIBZ5231ELTIGOSCT-NDO 1.66 10.79 18.68 |__39.00/M ay _ i USHIESPESEISCOSCINENE 3.86 27.76 62.04) _191,00/M 
6 20 7 MMBZ5233BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 = 15 5 9 1SMB5929BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
is 5 5 RREERSESSCIGN Say togeaven| Sane 16 23.4 10 1SMB5930BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
94 20 10 | MMBZ5939BLT10SCT.ND 230 1296 21601 3400/M 18 20.8 12 1SMB5931BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
1 20 22 | MMBZ5241BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 | 34.00/M 20 18.7 14 1SMB5932BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
i aA : Ne RR TITaT RE nO ey ve bien aay 24 15.6 19 1SMB5934BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04) 131.00/M 
18 7 1 MMBZ5248BLT10SCT-ND 230 12.96 21.60 34.00/M 27 13.9 23 ISMB5935BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04) 131.00/M 
19 6.6 23 | MMBZ5249BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 = 30 125 28 1SMB5936BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
os oa ey eae eee et) 400M 33 114 33 1SMB5937BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69 _ 
94 5D 33 | MMBZ5959RLTIOSCTND 230 1298 2160 = 33 14 33 1SMB5937BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
25 5 35 | MMBZ5253BLT10SCT-ND 230 1296 2160]  34.00/M 36 10.4 38 1SMB5938BT30SCT-ND 3.76 27.04 50.69] 128.00/M 
ar as dy MSE oecEB ay pee = 36 104 38 1SMB5938BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
30 42 49 | MMBZS5256BLTIOSCTND 230 1296 2160 34.00M 39 96 45 1SMB5939BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
33 38 se EEL 2.30 1296 21.60 tl 47 8 67 1SMB5941BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
f 7 525 - ; f f i 
39 3.2 80 | MMBZ5259BLT10SCT-ND 230 12.96 ~—21.60 | __34.00/M ! ie is eae 376 27.04 50.69 = 
mn a7 105 | MMBZBD61BLT10SCEND 2:30 4296 21.60 1 a4 007M 51 73 70 1SMB5942BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 
1 14 400 | MMBZ5270BLT1OSCT-ND 230 1296 21.60 | _34.00/M 200 19 1200 1SMB5956BT3GOSCT-NDO 3.86 27.76 52.04] 131.00/M 


** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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) NEW! RoHS Compliant 


** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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b Term. 
Anode 1 Anode 2 Anode 1 Anode 3 


Common 


23 Cathode “ys Gath.2 
| Bae 2-07.49 1036 


tw | 
wo 


Common Cathode Isolated Base Slotted hex 
7 
=.94 1 15:37 


2 | —_ 91. | 3.185 
400DMQ 


1 Anode 


Common 
Cathode 
2 Anode 


IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V)_|tp=5ys Sine | Temp (°C) Part No. 1 10 100 (A) (V) (V)_ |tp=5ps Sine} Temp (°C) Part No. 1 10 100 
SMB 3 | 40 | 051 2000 -55 ~ 150 30BQ040PBFCT-ND 79 50 37 
1] 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 10BQ015-ND 25 20 15) | 3 | 40 | 051 2000 -55 ~ 150 30BQ040PBFTR-ND 861.00/3,000 
1} 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 10BQ015PBFCT-NDt 50 30 .20/ | 3 | 40 | 0.43 1580 -55 ~ 150 MBRS340CT-ND 88 4435 
1} 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 10BQ015PBFTR-NDt 426.00/3,000 3} 40 | 043 1580 -55 ~ 150 MBRS340TR-ND 762.00/3,000 
1} 15 | 0.42 230 -55 ~ 125 MBRS130CT-ND 58 34 .22/ | 3 | 60 | 0.58 1200 -55 ~ 150 30BQ060-ND 50 40.29 
1 | 30 | 042 230 -55 ~ 125 MBRS130TR-ND 474.00/3,000 3 | 60 | 058 1200 ~55 ~ 150 30BQ060PBFCT-ND 79 50 37 
1 | 30 | 030 230 -55 ~ 125 MBRS130LCT-ND 74 43 29; | 3 | 60 | 0.58 1200 -55 ~ 150 30BQ060PBFTR-ND 831.00/3,000 
1} 30 | 0.30 230 -55 ~ 125 MBRS130LTR-ND 590.18/3,000 3 | 60 | 061 790 -55 ~ 150 MBRS360CT-ND 148 74 59 
1} 30 | 030 360 -55 ~ 150 STPS1L30UIRCT-ND 59 8.34 «23 | 3 | 60 | 061 790 -55 ~ 150 MBRS360TR-ND 1327.50/3,000 
1 | 30 | 030 360 -55 ~ 150 STPS1L30UPBFCT-NDt 53.31 ~«.21/ | 3 | 100 | 0.79 2100 -55 ~ 175 30BQ100-ND 75 48 36 
1 30 0.30 360 -55 ~ 150 STPS1L30UPBFTR-NDt 448.05/3,000 3 100 0.79 2100 -55 ~ 175 30BQ100PBFCT-ND: 80 50  .37 
1 30 | 0.30 430 ~55 ~ 150 10BQ030-ND 55 3321 3 | 100 | 0.79 2100 -55 ~ 175 30BQ100TR-ND 900.00/3,000 
1 | 30 | 0.30 430 “55 ~ 150 10BQO30PBFCT-NDt 50.30.20) | 3 | 100 | 0.79 2100 -55 ~ 175 30BQ100PBFTR-ND 870.00/3,000 
1 | 30 | 030 430 -55 ~ 150 10BQ030PBFTR-NDt 441.00/3,000 SOT-223 
Plage. (eee <0 “55 ~ 150 Ce uae ge eee le 45 | 0.54 390 “55-150 | 20CJQ045-ND 53.42.30 
1 | 40 | 053 430 -55 ~ 150 10BQ040PBFCT-NDt 46.27 18} | 5 | 69 | ose aad een WSUS TOND) ‘on 56 ee 
1 | 40 | 053 430 -55 ~ 150 10BQ040PBFTR-NDt 405.00/3,000 5 | agacliose eae cee aen AOaNS EONS) fae sige iae 
1 | 40 | 053 380 -55 ~ 150 MBRS140CT-ND 45 27 18 Cie 
1} 40 | 053 380 -55 ~ 150 MBRS140TR-ND 366.00/3,000 
4c “be. | oer 700 Be ABO RROROND os tg. ta) [33] 40 | 0.55 470 -40 ~ 150 31DQ04-ND 1.03 88 61 
1 | 60 | 057 700 -55~150 | _10BQO60PBFCT-NDt 49.29 19] | 3 | 40 | 06 ae “40 ~150 RS ger Saal owed 
1 | 60 | 057 700 -55~150 | 10BQO60PBFTR-NDt 429.00/3,000 a || taeded 078 noe 40 ~ 150 Res eit eee 
1 | 90 | 063 870 -55 ~ 175 MBRS190CT-ND 49 29 «©.19) [33] 50 | 0.58 340 ~40 ~'150 S1DQ0S:ND 58 46038 
1 | 90 | 063 870 -55 ~ 175 MBRS190TR-ND 399.00/3,000 3 | 60 | 0.73 460 “40 ~ 150 MBRS60ND) 80 AT 88 
1 | 100 | 0.78 780 -55~175 | 10BQ100-ND 51.31.22} [33] 60 | 0.58 ai eminem) lecesiD RLS ae «200 
1 | 100 | 078 780 -55~175 | _10BQ100PBFCT-NDt 44.28 .2t| [33] 60 | 0.58 340 40 150 ONS 475.20/1,200 
1 | 100 | 0.78 780 -55~175 | 10BQ100PBFTR-NDt 483.00/3,000 | |33) 90 | 0.85 _ imine) eee Ra ee ane 
1 | 100 | 063 870 55 ~ 175 MBRS1100CT-ND 46 27 .18| |33]| 90 | 0.85 210 -40 ~ 150 31DQ09TR-ND 434.40/1,200 
1 | 100 | 0.63 870 -55 ~ 175 MBRS1100TR-ND 378.00/3,000 3.3) 100 | 0.85 210 40 ~ 150 S1DQ10-ND 83 51.38 
2 30 | 0.370 350 -55 ~ 150 20BQ030PBFCT-NDt 84 50 .33] [33] 100 | 0.85 210 -40 ~ 150 31DQ10TR-ND 332.40/1,200 
2 | 30 | 0.370 350 -55 ~ 150 20BQ030PBFTR-NDt 738.00/3,000 TO-220AC 
SMA ig] 15 | 0.32 700 -55 ~ 100 19TQ015-ND 245 1.69 1.35 
1.5 40 0.54 120 -55 ~ 150 410MQ040N-ND 45 27 19 19 15 0.32 700 -55 ~ 100 19TQ015PBF-NDt 2.55 1.70 1.36 
15]/ 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 40MQ040NPBFCT-ND 48 29 19] | 20] 15 | 0.25 700 ~55 ~ 125 20L15TPBF-NDt 183 1.18 92 
15] 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 40MQ040NPBFTR-ND 1020.00/7,500| | 20] 15 | 0.25 700 -55 ~ 125 STPS20L15DIR-ND 148 4.85 72 
3 | 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 15MQ040N-ND 93 57 41) [20] 15 | 0.25 700 -55 ~ 125 STPS20L15DPBF-NDt 148.95 74 
3 | 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 15MQ040NPBFCT-ND 82 48  .32| | 6 | 35 | 0.53 690 -55 ~ 175 6TQO35PBF-NDt 2.80 1.80 1.40 
3] 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 15MQ040NPBFTR-ND 1740.00/7,500| |7.5] 35 | 0.84 690 -65 ~ 150 MBR735PBF-NDt+ 1.08 68 50 
1 | 40 | 049 120 -55 ~ 150 MBRA140CT-ND 45 26 17| | 10] 35 | 0.49 1050 -55 ~ 175 10TQ035PBF-ND 243 1.56 1.22 
1 | 40 | 049 120 -55 ~ 150 MBRA140TR-ND 825.00/7,500 10) 35 | 0.84 1080 -65 ~ 150 MBR1035IR-ND 117 94.75 
15]| 60 | 063 40 -55 ~ 150 10MQO60N-ND 39 «6.23 16) | 10 | 35 | 084 1080 -65 ~ 150 MBR1035PBF-NDt 169 1.06 79 
15| 60 | 0.63 40 -55 ~ 150 10MQO60NPBFCT-ND: A124 .16| | 15] 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 12TQ035-ND 1.93 1.54 1.16 
15] 60 | 0.63 40 -55 ~ 150 10MQO60NPBFTR-ND 870.00/7,500 15] 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 12TQ035PBF-ND 2.70 1.74 1.35 
1.5} 100 | 0.78 120 -55 ~ 150 10MQ100N-ND 20 16 12) | 16] 35 | 063 1060 -65 ~ 150 MBR1635PBF-NDt+ 214 1.38 1.07 
1.5) 100 0.78 120 -55 ~ 150 10MQ100NPBFCT-ND: At 24 16 18 35 0.6 1800 -55 ~ 175 18TQ035-ND 2.00 1.60 1.14 
1.5 | 100 0.78 120 -55 ~ 150 10MQ100NPBFTR-ND: 870.00/7,500 18 35 0.6 1800 -55 ~ 175 18TQ035PBF-ND: 2.80 1.80 1.40 
smc 20) 35 | 0.51 1800 -55 ~ 150 20TQ035PBF-ND: 2.94 1.89 1.47 
3] 15 | 0.35 650 -55 ~ 100 30BQ015-ND 7 60 43) | 6 | 40 | 053 690 -55 ~ 175 6TQ040-ND 2.08 1.66 1.25 
3) 15 | 0.35 650 -55 ~ 100 30BQ015PBFCT-NDt 1.04 68 53) | 6 | 40 | 053 690 -55 ~ 175 6TQO40PBF-NDt 2.91 1.87 1.46 
3 | 15 | 0.35 650 -55 ~ 100 30BQ015PBFTR-NDt 1251.00/3,000} | 10] 40 | 0.49 1050 -55 ~ 175 10TQ040PBF-ND 255 1.64 1.28 
3 | 40 | 051 2000 -55 ~ 150 30BQ040-ND 50 40 29 ; ; 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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International 


IeRRectifier Schottky Rectifiers (cont) 
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aos.lll [res 
1.015 


DO-204AR Anode Anode 
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Cathode Common Cathode 


(1-3) 1(4-6) J(7-9) 


Bas 
yw Cathode Band Common tsathode 


2A tors Pt, LA ATA 


1 
1.32 g50 —+127.94-+| .27 Anode ° Anode Anode ~ Anode 


i 1 £ 
635 L_ 69.96 13.478 caer "Cothoas ° 


IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V) |tp=5ys Sine} Temp (°C) Part No. il 10 100 (A) (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) Part No. 1 10 100 
15| 40 | 050 990 -55 ~ 150 12TQ040PBF-ND 207 185 1.44] [15] 45 | 057 690 -65 ~ 150 MBR1545CTPBF-NDt 178 115 89 
18] 40 | 053 1800 -55 ~ 175 18TQ040PBF-ND 268 1.73 1.34 | 20] 45 | 057 1060 -65 ~ 150 MBR2045CTIR-ND 146 1.32 1.19 
20} 40 | 051 1800 -55 ~ 150 20TQ040PBF-ND 3.12 201 1.56] | 20] 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 MBR2045CTPBF-NDt 214 138 1.07 
75| 45 | 057 690 -65 ~ 150 MBR745IR-ND 109 67 49) | 30] 45 | 073 1060 -65 ~ 150 MBR2545CTIR-ND 146 1.32 1.19 
75| 45 | 057 690 -65 ~ 150 MBR745PBF-NDt 108 68 50| |30| 45 | 073 1060 -65 ~ 150 MBR2545CTPBF-NDt 214 1.38 1.07 
10 | 45 0.57 1050 -65 ~ 150 MBR1045PBF-NDt 169 1.06 .79| | 30} 45 0.76 1020 -65 ~ 150 MBR3045CT-ND. 2.60 2.08 1.71 
15 45 0.50 990 -55 ~ 150 12TQ045PBF-ND: 3.01 1.94 1.51 30 45 0.76 1020 -65 ~ 150 MBR3045CTPBF-NDt 3.64 2.34 1.82 
16 45 0.57 1800 -65 ~ 150 MBR1645PBF-NDt 1.75 1.13 88 20 45 0.64 1060 -55 ~ 175 20CTQ045PBF-ND 2.28 1.47 1.14 
6 45 0.53 690 -55 ~ 175 6TQ045PBF-NDt+ 3.12 2.01 1.56 30 45 0.50 990 -55 ~ 150 25CTQ045PBF-ND: 1.73 116 .93 
10 | 45 | 0.57 1050 -55 ~ 175 10TQ045PBF-ND 1.39 90 .70| | 30| 45 | 0.62 1060 ~55 ~ 175 30CTQ045-ND 279 2.23 1.65 
1a) 45 | 06 1800 “55-175 18TQ045PBF-ND 298.192 149/ |30| 45 | 062 1060 “55-175 | 30CTQO45PBF-ND 3.90 251 1.95 
20 | 45 | 087 1800 -65 ~ 150 20TQ045PBF-ND 263 169 1.92/ | 40) 45 | 053 1240 -55~150 | 40CTQO45PBF-ND 4.03 259 2.02 
8s | 60 | o72 850 55 ~175 8TQOGOPBF-NDt 140 90 70) |60| 45 | o53 1500 -65~150 | 60CTQO45PBF-ND 522 348 2.79 
ae || “ea [6:86 7500 258450 1STQO6OPBF-ND 333 214 167| |60| 45 | 0.57 2600 -65~175 | 61CTQO45PBF-ND 483 3.22 258 
55 ~ fl 30 | 50 | 0.56 1000 -55~150 | _30CTQOS0-ND 285 2.28 1.71 
: - beh site 7 7 eae ce i 30 | 50 | 0.56 1000 | -55~150 | 30CTQOSOPBF-ND 3.42 228 1.83 
TOlss0A 1¢| 60 | 058 850 -55 ~ 175 16CTQO60PBF-ND 259 167 1.30 
BIE Ta 0 = EEE S65 Day toa) | 30] 60 | 082 1060 -55~150 | 30CTQO60PBF-ND 279 180 1.40 
4o| 15 | 0.25 700 | -55~125 | STPS40L15CTPBF-NDt 3.27 2.41 1.64 7 - - bs - - . ees ae a ba oe 
40] 20 | 0.34 1000 -55 ~ 150 47CTQ020PBF-ND 3.34 215 1.67 : : : : 
aaeliae (aac 908 ps eer cGee nes 263 io 169) | 1] 80 | 072 850 “55 ~ 175 16CTQO80PBF-ND 423 282 226 
20/25 | 040 | so | 55-160 TIRE 215210 4.681 | 35) 55 | oas | aso | 65-150 | MBRZ0GOCTIF-ND 18 149119 
oe = is a oo ot : 20] 90 | 0.85 850 -65 ~ 150 MBR2090CTPBF-NDt 214 1.38 1.07 
80.) 80". | O87 B55 180 STE Se0F SOC TEBENDT: 2.04 1.82 1.08) | 40 | 100 | 0.81 850 -55 ~ 175 43CTQ100PBF-ND 3.48 2.24 1.74 
|) 280 “1-080 200 oe 1 SOD 3.21 220 1.74) Foo 1 100 | 07 850 -65 ~ 150 MBR20100CTPBF-NDt 214 1.38 1.07 
a0], 20S |: 280 ooo se 130 Seer 3.62246 191) | 161 100 | 0.72 850 -55 ~ 175 16CTQ100PBF-ND: 546 3.51 2.73 
a BS ers 1450_|_-55~ 150 _[ESOESOC TREND 2.93 189 147| | 39! 400 | 0.67 850 -55~175 | 30CTQ100PBF-ND 221 142 4.411 
AY) 380". || 048 1100 | 55 ~ 150 Hee ey 3.20 2.56 2.05) | 6 | 100 | 0.69 1500 | -65~175 | 63CTQ100PBF-ND 656 4.37 3.50 
40] 30 | 0.48 1100 -55~150 | 42CTQO30PBF-ND: 3.94 254 198) 145) aso | o73 ae es WIGHENEUEEIENTS jae aak oy 
60") 80. |-0:44 1500, | Oe ~ EO NTC ee ae 3.75 2.50 2.00) | 55] 450 | 0.66 1030 | -85~175 | 20CTQ1S50PBE-ND 182 147. 91 
te) ae" || Oe at emembae) | IRISCEIOUAS FAN oy 1.78 115 89) | 49} 450 | 0.71 150 -55~175 | 40CTQ150PBF-ND 2.48 1.60 1.24 
20" 95! | 087 100 -65 ~150_[EMEB20S SCENE) 187 110 83) | 0 | 150 | 0.69 710 -55~175 | _60CTQISOPBF-ND 420 280 2.24 
20; 35 | 057 1060 -65 ~ 150 MBR2035CTPBF-NDt} 192 124 97 ATT: 
‘3 = ee ee pe 7 i Pe ened me i ee 220] 15 | 0.32 10800 -55 ~ 100 225CNQ015-ND 62.50 50.00 37.50 
400] 15 | 0.47 4000 -55~175 |  445CNQ015-ND 67.50 54.00 41.85 
OP) 22, | oe eto so 120 Wee eee 2.66 1.65 1.28) J550| 25 | 0.40 22500 -55 ~ 150 220CNQ025-ND 31.07 24.86 18.65 
20, | 85.) 05! 1060__|_-55 ~ 175 _TMZOGTO0S5.ND) 2.25 180 135] |559| 30 | 0.40 | 22500 | -s5~150 | 220CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
PO.) 88° | O87 1060 | OE 175 TE eee nen 3.15 2.03 1.58) | 449/30 | 0.41 | 27000 | -55~150 | 440CNQ030-ND 60.00 48.00 36.00 
SO] saat || ee 990 emia) CMU SEND 3.30 220 1.76) [500/35 | 0.49 | 26000 | -55~150 | 200CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
90), Ser? || O62 1060 | Oe ~ 175 EE Nee dein 2.02 1.31 1.02) |500} 35 | 058 | 16000 | -85~175 | 201CNQ035-ND 63.02 50.42 37.82 
30) 35 | 0.73 1060 | Oe ~ 150 EE ao mo 214 1.38 1.07) | 300) 35 | 059 | 16000 | -55~175 | 301CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
ASH} 30% 05h 80 s5522150 PSCTGQOS02ND) 188 1-50 113) | 499} 35 | 052 | 29000 | -55~150 | 400CNQ035-ND 70.00 56.00 42.00 
15% «40° || O58 B10 sop 120 iieinele telrstrahly 263 1.69 1.32! | 400] 35 | 056 | 25000 | -55~175 | 401CNQ035-ND 47.88 38.31 28.73 
12) 40 | 058 690 55-175 Dee BENG 236 1.52 1.19) Tao0]; 40 ‘| 0.49 26000 | -55 ~ 150 200CNQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
20.) 40 | 057 1060 85-175 2OCTOOS0-ND 2.25 1.80 1.35) /o90) 40 | 0.58 16000 | -55~175 201CNQ040-ND 63.02 50.42 37.82 
20; 40° | 057 1060 85-175 Boletos Hele Ne) 3.16 2.11 1.69) | 300] 40 | 0.62 600 -55 ~ 175 300CNQ040-ND 34.31 27.45 21.00 
30 | 40 | 0.56 1060 65 ~ 175 80CTQ040-ND 235 1.88 1-41) | 399! 40 | 059 16000 | -55~175 301CNQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
30) 40 | 0.56 1060 65:~ 175 S0CTQ040PBF-ND 3.29 212 1.65) |500| 45 | 0.49 26000 | -55~ 150 200CNQ045-ND 60.37 48.30 36.23 
30) 40 | 0.50 990 “85 ~ 150 25CTQ040PBF-ND: 3.39 226 1.81) [500]; 45 | 0.58 16000 “55 ~ 175 201CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
12) 45 | 0.53 690 785 ~ 175 12CTQO45PBF-ND. 2.73 1.76 1.37) |300} 45 | 0.62 600 -55 ~ 175 300CNQ045-ND 62.50 50.00 38.25 
15) 45 | 0.51 810 “55 ~ 150 15CTQ045-ND 1.76 1.41 1.06) | 400) 45 | 0.52 29000 -55 ~ 150 400CNQ045-ND 49.63 39.71 29.78 
15) 45 |) 0.51 810 “55 ~ 150 15CTQ045PBF-ND 246 1.58 1.23) |299| 50 | 0.58 16000 -55 ~ 175 201CNQ050-ND 63.02 50.42 37.82 
4o| 45 | 06 900 -65 ~ 150 MBR4045CTPBF-NDt 2.05 1.32 1.03 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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International 


teRRectifier Schottky Rectifiers (cont, 


D61-8-SL D61-8-SM 


Bi 
Commen’ Pathode 


1 4, 


Anode Gommon Angde ial PO a 
Cathode Anode Anode 
CWO Series WO Series 
IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) Part No. 1 10 100 (A) (Vv) (V) |tp=5ys Sine] Temp (°C) Part No. 1 10 100 
300] 50 | 059 16000 -55 ~ 175 301CNQ050-ND 62.50 50.00 37.50) | 30] 150 1 1000 -55 ~ 175 30CPQ150PBF-NDt 6.17 457 3.70 
400] 60 | 0.59 25500 -55 ~ 150 408CNQ060-ND 66.00 51.00 44.10) | 60] 150 | 0.67 2300 -55 ~ 175 60CPQ150PBF-NDt 5.77 3.85 3.08 
200] 80 | 0.70 16000 -55 ~ 175 203CNQ080-ND 62.50 50.00 37.50} | 80 | 150 | 0.71 1930 -55 ~ 175 80CPQ150PBF-NDt 7.35 5.44 4.41 
300} 80 | 0.72 22000 -55 ~ 175 303CNQ080-ND 44.44 35.55 26.67 TO-249AA 
400| 80 | 0.69 25500 -55 ~ 175 403CNQ080-ND 75.00 60.00 45.00] [160] 30 | 0.46 7900 -55 ~ 150 162CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
300] 100 | 0.72 22000 -55 ~ 175 303CNQ100-ND 70.00 56.00 42.00] |300} 30 | 0.56 10000 -55 ~ 150 322CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
200| 135 | 0.71 10000 -55 ~ 175 209CNQ135-ND 54.37 43.50 38.07] | 160) 34 0.60 6400 -55 ~ 150 160CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
400} 135 | 0.72 20000 -55 ~ 175 409CNQ135-ND 41.16 34.27 30.04] |160) 35 | 0.63 11500 -55 ~ 175 161CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
400} 150 | 0.72 20000 -55 ~ 175 409CNQ150-ND 56.14 44.91 33.69) |160| 40 | 0.60 6400 -55 ~ 150 160CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
T0-244AB (ISO) 160] 40 | 063 11500 -55 ~ 175 161CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 45 | 058 | 16000 | -55~175 | 201CMQ045PBF-NDt 44.06 35.25 26.44] |160} 45 | 0.60 6400 | 55 ~ 150 EOE io GEO: 20:00: 27:80 
400| 45 | 056 | 25000 | -55~175 | 401CMQ045-ND 62.82 50.26 37.70 sp - nee pi = ° ee ne ates a a 7 
B00) 00> || O88 28800 38 2100 eae 35.45 29.55 25.98) | eo! too | 0.80 9000 -55 ~ 175 163CNQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
200i), 100! | 0:70 16000 558 ane eet 45.56 96.48 27:34! | 165] 400 | 0.98 9000 -55 ~ 175 163CMQ100-ND 62.50 50.00 35.72 
TO-262 

eee) = se) ee ee ee =| = Ss | ae ea 

40} 20 | 0.34 1000 -55 ~ 150 47CTQ020-1-ND 2.70 216 1.62 
ao 1) 228 700 | 38-125 EE aamenan 416 291 221) | 39) 30 | 0.40 900 | -55~150 | 32CTQ030-1PBF-NDt 3.73 249 1.99 
40] 15 | 0.26 700 -55 ~ 125 MBR40L15CWPBF-NDt 3.01 2.01 161] |g] 39 | og 4100 ae 160 ACECOND Baan a0) #108 
40 | 15 | 0.25 700 -55 ~ 125 STPS40L15CWIR-ND 2.60 1.81 1.40] | 49] 35 | 073 4080 Beid6O EERE ND toe ieee p18 
40] 15 | 0.25 700 -55 ~ 125 STPS40L15CWPBF-NDt 255 1.70 1.36] ys]—~95 1 057 _ SaBiEd60 MERISSSCISIND 340 “1d AAO 
BP) 1S: 1/086 ae ciemiaee|  SlCM HEAD 3.03 2.02 1.62) | 29 | 45 | 0.57 1060 -55~175 | 20CTQ045-1-ND 292 166 1.35 
80] 20 | 0.32 2200 -55 ~ 150 80CPQ020PBF-ND 441 294 236! | 39|/ 45 | o56 1060 “55 ~ 175 30CTQ045-1-ND 208 118 96 
50) 30 | 0.38 2180 “55 ~ 150 S2CRQ0s0R BEND) 11.25 833 675! | 30) 45 | 056 1060 -55 ~ 175 30CTQ045-1PBF-NDt 1.86 1.25 1.00 
7o | 30 | 0.51 2180 -55 ~ 150 72CPQ030PBF-ND 4.00 296 240] |ag| 45 | 0.48 1240 -55 ~ 150 40CTQ045-1-ND 251 176 1.34 
30 | 35 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ035-ND 3.24 260 1.95) | 40| 45 | 0.48 1240 -55 ~ 150 40CTQ045-1PBF-NDt 2.39 1.60 1.28 
30] 35 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ035PBF-ND 3.89 260 2.08] |15| 45 | 0.84 690 -65 ~ 150 MBR1545CT-1-ND 147 118 89 
30] 35 | 0.60 1020 -65 ~ 150 MBR3035WTPBF-NDt 2.66 1.71 1.33} | 20] 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 MBR2045CT-1-ND 158 1.26 .95 
40] 35 | 0.43 3500 -55 ~ 150 40CPQ035-ND 5.00 4.00 3.00] | 20] 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 MBR2045CT-1PBF-NDt 3.07 2.05 1.64 
40 | 35 | 0.43 3500 -55 ~ 150 40CPQ035PBF-ND 6.00 4.00 3.20] | 30| 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 MBR2545CT-1-ND 151 1.21 91 
30] 40 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ040-ND 4.22 3.38 254| | 30/ 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 MBR2545CT-1PBF-NDt 181 1.21 97 
30] 40 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ040PBF-ND 5.06 3.38 2.70| | 30} 45 | 06 1020 -65 ~ 150 MBR3045CT-1-ND 268 214 1.61 
4o| 40 | 0.43 3500 -55 ~ 150 40CPQ040PBF-ND 6.46 478 3.88| |30| 45 | 06 1020 -65 ~ 150 MBR3045CT-1PBF-NDt 3.35 2.24 1.79 
40] 40 0.42 1240 -55 ~ 150 40L40CWPBF-NDt 4.50 3.00 2.40] | 40| 45 0.6 900 -65 ~ 150 MBR4045CT-1-ND 1.53 1.23.92 
40 | 40 | 0.43 3500 -55 ~ 150 STPS40L40CWIR-ND 3.75 250 2.00} | 40| 45 0.6 900 ~65 ~ 150 MBR4045CT-1PBF-NDT 1.84 1.23 98 
40| 40 | 0.43 3500 -55 ~ 150 STPS40L40CWPBF-NDt 3.73 2.49 2.00] | 30) 60 | 0.56 1000 -55 ~ 150 30CTQ060-1PBF-NDt 1.84 1.23.98 
40] 45 | 0.42 1240 -55 ~ 150 STPS40L45CWIR-ND 3.94 275 2.09] | 40} 60 | 0.58 1000 “55 ~ 150 48CTQ060-1-ND 3.03 2.42 1.82 
40} 45 | 0.42 1240 -55 ~ 150 STPS40L45CWPBF-NDt 3.04 2.03 1.63] | 40) 60 | 0.58 1000 $5 ~ 150 48CTQ060-1PBF-NDt 4.94 3.30 2.64 
so! 45 | 0.60 1020 65 ~ 150 MBR3045WT-ND 146 137 123| | 20] 80 | 0.70 850 -65 ~ 150 MBR2080CT-1-ND 158 1.26 95 
Baill aes Io6o 1020 BEGaAeo MBR3045WTPBF-NDt 214 138 107| (30| 80 | 067 850 -55 ~ 175 30CTQ080-1PBF-NDt 3.81 2.55 2.04 
ree Cam ES 4040 SEeA5D GGA 24t 193445] | 20] 90 | 0.70 850 ~65 ~ 150 MBR2090CT-1-ND 163 1.30 98 
ay | ae Ml Mouae pi poe 40L45CWPBF-NDt 289 193 185| | 16) 100 | 0.58 850 -55 ~ 175 16CTQ100-1PBF-NDt 1.86 1.25 1.00 
ans |, Kae. llores {056 a ERM READ 495 156 1025) | 20) 100 | 0.70 850 -65 ~ 150 MBR20100CT-1PBF-NDt 212 142 1.13 
40| 45 | 0.59 1020 -55 ~ 150 MBR4045WTPBF-NDt 216 1.40 1.09 if a pe = . ee Rais! inn oa ye 
60 | 45 | 0.69 2900 -55 ~ 150 MBR6045WTIR-ND. 2.63 1.76 1.37 65 
60] 45 | 0.69 2900 -55 ~ 150 MBR6045WTPBF-NDt 2.50 167 1.34 
30| 45 | 0.50 1020 | -55~150 | 30CPQ045-ND 5.05 3.58 2.95 = Be bed bine He - Hs epi au ae ae 
30] 45 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ045PBF-ND 631 421 337) || oe | ose {9806 ae eterna oad Far Bei 
soi), =| Oe ae Saami Pounce 5.28 3.39 9.18) | 75! 35 | 0.60 1000 -65 ~ 150 MBR7535-ND 9.34 7.47 5.61 
40 | 45 | 0.43 3500 -55 ~ 150 40CPQ045PBF-ND 5.50 4.07 3.30) | 65 | 6 | o70 5400 ie 4ge RIM OREeNTD eae Gee cee7 
30] 50 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ050-ND 3.88 310 2.33 1D0:41/D0-204AL 
30] 50 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ050PBF-ND 4.65 310 2.48 
40| 50 | 0.49 3200 -55 ~ 150 pistes 7.08 5.24 425) | 1 | 3 | 055 ea pee Pee END Sie a ee 

11] 30 | 0.55 225 -40 ~ 150 11DQ03-ND 24 21 14 
40] 60 | 0.77 3200 -55 ~ 150 MBR4060WT-ND 341 2.74 2.19) | 4] 39 | oss 335 Paes FIRGOETENTD 405.00/5,000 
40 | 60 | 0.77 3200 -55 ~ 150 MBR4060WTPBF-NDt 3.36 224 180/ Jo5| 39 | oss _ cineaes AEGON ge sen ag 
30] 60 | 0.50 1020 -55 ~ 150 30CPQ060PBF-ND 4.02 268 2.15) |; | 39 | oss 205 dip. 480 ESI ‘4 ga" 84 
40] 60 | 0.49 3200 -55 ~ 150 40CPQ060PBF-ND: 2.80 2.08 1.68] [74]~a9 1055 _ Go a60 11DQ04:ND “aa aAg) 
30] 60 | 0.56 1020 -55 ~ 150 STPS30L60CWIR-ND 221 154 41.17/ |44| 40 | 056 295 -40 ~ 150 41DQ04TR-ND 675.00/5,000 
30] 60 | 0.56 1020 -55 ~ 150 STPS30L60CWPBF-NDt 2.45 158 1.23) | 4] 59 | o¢s 150 -40 ~ 150 MBR150-ND 49 #28. 47 
30 | 80 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ080-ND 5.63 4.50 3.38] |41/ 50 | ose 150 -40 ~ 150 41DQ05-ND 28 «22216 
30] 80 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ080PBF-ND 7.88 5.07 3.94] |44/ 50 | 058 150 -40 ~ 150 44DQ05TR-ND 780.00/5,000 
40 80 0.61 2950 -55 ~ 175 40CPQO080PBF-ND: 10.59 7.06 5.65 1 60 0.65 150 -40 ~ 150 MBR160-ND 49 28 AZ 
30 90 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ090-ND 3.50 2.80 2.10 4A 60 0.58 150 -40 ~ 150 11DQ06-ND 42 25 AT 
30] 90 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ090PBF-ND 4.20 280 2.24) |1.1] 60 | 0.58 150 -40 ~ 150 41DQ06TR-ND 590.00/5,000 
30 | 100 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ100-ND 6.68 487 4.00/ |1.1| 90 | 0.85 85 -40 ~ 150 11DQ09-ND 46 39 27 
30] 100 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ100PBF-ND 9.42 6.06 4.71] [1.1] 90 | 0.85 85 -40 ~ 150 11DQ09TR-ND 810.00/5,000 
40 | 100 | 0.77 2950 -55 ~ 175 40CPQ100PBF-ND 5.82 388 3.11/ | 1 | 100 | 0.68 200 -40 ~ 150 MBR1100-ND 40 23 15 
60 | 100 | 0.64 2200 -55 ~ 175 63CP.Q100PBF-ND 4.89 3.26 2.61| | 1.1] 100 | 0.85 85 -40 ~ 150 11DQ10-ND 30 24 47 
30 | 140 | 0.67 920 -55 ~ 175 30CPQ140PBF-ND 6.43 4.76 3.86) + Rows Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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International 


IeRRectifier Schottky Rectifiers (cont) 


HALF-PAK/D-67 


as eaina Base i E 2.38 
bead at ode Common Cathode : | _f.58 Base 
! 


1/4-20 Cathode 
UNC.2B 30.40 
aS 


2 


1 42 fs 4.41 


Anode Anode 3 Ais 
iN/C 3 ANODE 1 Common 2 
Cathode 
cTQ@ and Base Cathode 
CTU Series 
IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (V) |tp=5ys Sine] Temp (°C) Part No. 1 10 100 (A) (V) (V)  |tp=5ys Sine | Temp (°C) Part No. 1 10 100 
DO-204AR so | 135 | 0.69 4300 -55 ~ 175 89CNQ135ASL-ND 16.43 12.70 10.98 
9] 15 | 031 2900 -55 ~ 100 958Q015-ND 3.47 2.39 1.90] | 80 | 150 | 069 4300 -55 ~ 175 89CNQ150ASL-ND 14.23 11.00 9.52 
9} 15 | 031 2900 -55 ~ 100 95SQ015TR-ND 2430.00/1,500 D61-8-SM 
8 30 | 0.44 2400 -55 ~ 175 80SQ030-ND 1.48 1.18 89) | 80] 15 0.32 5200 -55 ~ 100 85CNQ015ASM-ND 15.74 12.17 10.52 
9 30 | 0.42 2150 -55 ~ 150 90SQ030-ND 1.55 1.24 93) 1110] 15 0.33 5050 -55 ~ 125 115CNQ015ASM-ND 13.42 10.37 8.97 
8 35 | 0.53 2400 -55 ~ 175 80SQ035-ND 150 1.20.86) | 80) 20 | 0.32 6000 -55 ~ 150 87CNQ020ASM-ND 14.23 11.00 9.52 
8 35 0.53 2400 -55 ~ 175 80SQ035PBF-NDt 1.50 1.20 .86} | g0 | 30 0.37 5100 -55 ~ 150 82CNQO030ASM-ND 16.24 12.56 10.86 
8 35 | 0.53 2400 -55 ~ 175 80SQ035TR-ND 1215.00/1,500 80 | 35 | 0.54 4600 -55 ~ 175 81CNQO35ASM-ND 14.56 11.26 9.74 
9 | 35 | 0.42 2150 “55 ~ 150 90SQ035-ND 142 1.14  .86) [80] 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 80CNQ040ASM-ND 15.94 12.32 10.65 
8 | 40 | 0.53 2400 65 ~ 175 80SQ040-ND 1.84 1.47 1.06) | 80 | 40 | 0.54 4600 -55 ~ 175 81CNQ040ASM-ND 14.56 11.26 9.74 
9 | 40 | 0.48 2150 “55 ~ 150 90SQ040-ND 1.60 (1.28 91) | g0 | 45 | 0.47 5800 -55 ~ 150 80CNQ045ASM-ND 15.94 12.32 10.65 
8 | 45 | 0.53 2400 $5 ~ 175 80SQ045-ND 187 1.24 96) | go] 45 | 054 4600 -55 ~ 175 81CNQ045ASM-ND 15.16 11.72 10.13 
8 | 45 | 0.53 2400 85 ~ 175 BOSQO#oTR:ND 1479.00/1,500} I110| 45 | 0.5 5400 -55 ~ 150 110CNQ045ASM-ND 14.52 11.23 9.71 
9 | 45 | 0.48 2150 “55 ~ 150 908Q045-ND 146 1.17 84) \ai0l 45 | 0.55 4000 -55 ~ 175 111CNQ045ASM-ND 17.71 13.69 11.84 
9 | 45 | 0.48 2150 “55 ~ 150 90S Q04 57 -ND. 1377.00/1,500] | g9 | 60 | 0.56 5000 -55 ~ 150 88CNQO60ASM-ND 16.57 12.77 10.99 
5 | 60 | 0.65 225 “65 ~ 150 50SQ060-ND 1.90 1.52 1-14) | 9) 80 | 0.67 7000 -55 ~ 175 83CNQO80ASM-ND 16.45 12.71 10.99 
5 | 80 | 0.66 1900 “55 ~ 175 0SQ080:ND 2.00 1.60 1.14) | g9 | 400 | 0.67 7000 -55 ~ 175 83CNQ100ASM-ND 13.66 10.56 9.13 
5: | 100; |) 0:52 bas “55-175 192 124 1.45) l449| 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 113CNQ100ASM-ND 13.97 10.80 9.34 
5 | 100 | 0.52 i200 “55 ~ 175 [EEESOSGMOOTESNE) 1803.00/1,500 | [39 | 435 | 0.69 4300 “55-175 | 89CNQ135ASM-ND 16.43 12.70 10.98 
D-60 80 | 150 | 0.69 4300 -55 ~ 175 89CNQ150ASM-ND 14.23 11.00 9.52 
150] 15 | 0.80 = -55 ~ 175 155CMQ015-ND 62.50 50.00 40.00 DPAK 
150] 30 | 0.65 9200 -55 ~ 175 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76] | > 739] 035 eae reer REWEUSENE ao Bo ne 
150| 35 | 0.60 6600 -55 ~ 150 150CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50] | 15] a9 | gaz eon ee iep ASIST ag. et ae 
150| 35 | 0.65 9200 -55 ~ 175 151CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50] | 15 | 35 | gaz var eaten ONTACeR ONT ofo:00/e: 000 
150| 40 | 0.60 6600 -55 ~ 150 150CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50] | 2. | 35 | gys eae apiodae AAVNOREE NIN ao ke ag 
- : ee — ay es ee cae ie as 55 | 30 | 0.46 320 -40 ~ 150 50WQO03FN-ND 93.74 53 
: : : ane 2 2 roo, SOO ets 3 | 30 | 0.49 490 -40 ~ 150 MBRD330-ND 86 52 38 
150] 45 | 0.65 9200 -55 ~ 175 151CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
150] 45 | 0.60 6600 -55 ~ 150 150CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 : pe se ae os - i eee sca mes 
150] 80 | 0.80 7000 -55 ~ 175 153CMQ080-ND 71.33 57.06 42.80 ’ 
pene 12] 40 | 0.52 320 -55 ~ 150 12CWQO04FN-ND 105 84 61 
35| 40 | 0.53 500 -40 ~ 150 30WQ04FN-ND 83 6647 
60 | 30 | 0.46 4600 -55 ~ 150 62CNQ030-ND. 16.50 13.20 9.43] 135] —ao Tosa B00 Perr BOWOGARNTEND 388.0012,000 
Dst-6 55| 40 | 051 340 -40~150 | 50WQO4EN-ND 1.05 84 60 
80] 15 | 0.36 5200 -55 ~ 100 85CNQ015APBF-ND 15.80 12.29 10.18] Jes] ao | ost arn aasaeo POWER TREND 1134.00/2,000 
110] 15 | 0.33 5050 -55 ~ 125 4115CNQO15APBF-NDt 15.03 11.70 969} | 5 | 4 | gag 60 aoasiee NERBEGRD ‘of, eee as 
80} 20 | 032 6000 -55 ~ 150 87CNQ020A-ND 14.23 11.00 952} 149] 4s | os3 400 ASSATE NERC TENND Bree So oa “DiOk 
so} 20 | 032 6000 -55 ~ 150 87CNQ020APBF-ND 16.66 12.96 10.74) [49+ —gs | 0.57 7 Raids SEG EAD a eT 
80 | 30 | 037 5100 -55 ~ 150 82CNQO30APBF-ND 15.19 11.82 9.79) | 6 | 5 | os 508 de ies AIIBSGRERTD 408 6b. ae 
110/30 | 0.39 5100 -55 ~ 150 4112CNQO30APBF-NDt 13.50 1050 870) | 5 | 6 | os 06 Bee ASIRAIOTERTD see. ceed ae 
so} 35 | 047 5800 -55 ~ 150 80CNQ035A-ND 1456 11.26 9.74) | | 6) | oe, bit 40150 ana ait ea: eke ag 
so} 35 | 047 5800 -55 ~ 150 80CNQO3S5APBF-ND 16.30 12.68 1051] |.) 6 | os aaa Bess 185 iniiee aie ea aes 
wos fa | sow | sews | groncoan Sass ta an fas] a [ost | oo | 0-10 ]_sonopeen ae 
so] 40 | 054 4600 -55 ~ 175 81CNQ040A-ND 14.56 11.26 9.74 |3°| 62 | 061 400 A150 SOWQOCENTRSND. S04:00/2/000 
80} 45 | 0.47 5800 -55 ~ 150 80CNQ045APBF-ND 11.59 9.02 7.48) [5] 60 | 057 ae #0: 1190 oe Ce ENN sn ly ed 
80} 45 | 0.54 4600 -55 ~ 175 81CNQO45APBF-ND 16.46 12.81 10.61 - Ha ae a is 7 . saa me or 7 
110] 45 | 0.55 4000 -55 ~ 175 411CNQO45APBF-NDt 13.50 10.50 8.70 
110| 45 0.5 5400 -55 ~ 150 110CNQ045A-ND 13.20 10.20 8.82 fee) =) 081 aa0 Oe 180 SeWO LOE NTE NG a80:00/2,000 
tio] 45 | 05 5400 | -55-150 |  110CNQO45APBF-NDt 13.50 10.50 a7o| | 12} 100 | 08 330 emembaee) (ZUG oe SOR 388 
so | 60 | 0.56 5000 | -55~150 | 88CNQ060A-ND 16.88 13.01 11.19] | 12 | 100 | 8 _ mcemsmm) (ZCUCHOIARIIEND) 918:00/2,000 
so| 60 | 0.56 5000 -55~150 | 88CNQO60APBF-ND 17.07 13.28 11.00] | 12 | 100 | 08 _ n08-2 5150 tele en la uisisHal) 1581.00/3,000 
so] 80 | 067 7000 -55~175 | 83CNQO80APBF-ND 16.82 13.09 10.85; |%5| 100 | 0.81 aA0 ~40~ 150_[EESOWGHOENIND (1S. *. 500 _ 364 
so | 100 | 0.67 7000 -55~175 | _83CNQ100APBF-ND 11.74 913 7.57) [35] 100 | 081 440 immminem|  =KenolichnatitlD) 588.00/2,000 
110; 100 | 0.67 7000 “55 ~ 175 113CNQ100APBF-NDt 13.50 1050 8.70] |55| 100 | 0.77 30 ~40 ~ 150 pOWOIORNANE) 142 1.14. 781 
80 | 135 | 0.69 4300 -55 ~ 175 89CNQ135APBF-ND 14.56 11.33 9.39 D-2PAK 
80 | 150 | 0.69 4300 -55 ~ 175 89CNQ150APBF-ND 17.11 13.32 11.03] | 19 | 15 | 0.36 700 -55 ~ 100 19TQ015S-ND 3.90 3.12 2.24 
D61-8-SL 19] 15 | 0.36 700 -55 ~ 100 19TQO15STRL-ND 1684.80/800 
tio] 15 | 0.33 5050 -55 ~ 125 115CNQO15ASL-ND 13.42 1037 897] | 20} 15 | 025 700 “85 ~ 125 SURSEOEiisfells ND) S92 2.02) 1-72 
110] 30 | 039 | 5100 | -s0~150 | 112CNQ030ASL-ND 13.42 10.97 297) | 50) $0 | O49 | 1000 | 55-150 Meee Coun S50.20i800 
80| 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 80CNQ035ASL-ND 15.94 12.32 10.66] |42} 90 | 046 Hoe se 180 S20 LQ0S0S TREND) MEG 40/600 
12] 35 | 0.53 690 -55 ~ 175 12CTQ035S-ND 2.20 1.76 1.32 
so} 35 | 054 4600 -55 ~ 175 81CNQO35ASL-ND 1456 11.26 9.74] | ie) oe | ed 510 Bei OTST ie? 480. 448 
80 | 40 | 0.54 4600 -55 ~ 175 81CNQO40ASL-ND 14.56 11.26 974/155] 35 | os7 4060 ieecaoe OWSTERESSITD Baas Ba ed 
so; 45 | 054 4600 -55 ~ 175 81CNQ045ASL-ND 15.16 11.72 10.13] | og] 35 | 051 4800 55 = 160 HETERO Seg: coo) Ties 
110] 45 | 05 5400 -55 ~ 150 110CNQ045ASL-ND 17.47 13.51 11.68} | 39 | 35 | o56 41060 “55 ~ 175 30CTQ035S-ND 313 250 1.88 
110 45 0.55 4000 -55 ~ 175 111CNQ045ASL-ND 17.71 13.69 11.84 10 35 0.57 1060 -65 ~ 150 MBRB1035-ND 1.39 82 63 
80 | 60 | 056 5000 -55 ~ 150 88CNQO60ASL-ND 16.88 13.01 11.19) | 15] 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 MBRB1535CT-ND 244 147 1.12 
8o| 80 | 067 7000 -55 ~ 175 83CNQO80ASL-ND 16.14 12.48 10.79] | 15 | 35 | 057 690 -65 ~ 150 MBRB1535CTPBF-NDt 214 1.38 1.07 
so | 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 83CNQ100ASL-ND 14.85 11.48 9.93) | 16] 35 | 0.57 1800 -65 ~ 150 MBRB1635-ND 192 1.01 91 
110] 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 113CNQ100ASL-ND 13.97 10.80 9.34] + pos Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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International 


TeRRectifier Schottky Rectifiers (cont) 


IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction Digi-Key Price Each 

(A) | (VY) (V)_|tp=5ps Sine} Temp (°C) Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V)_|tp=5ps Sine | Temp (°C) Part No. 1 10 100 
16 35 0.57 1800 -65 ~ 150 MBRB1635PBF-NDt 1.51 1.01 81 20 30 0.41 22500 -55 ~ 150 122NQ030-ND 25.00 20.00 14.30 
20 35 0.57 1060 -65 ~ 150 MBRB2035CT-ND 2.20 1.76 1.32 120} 30 0.41 22500 -55 ~ 150 122NQ030R-ND 23.64 18.92 14.19 
30 35 0.73 1060 -65 ~ 150 MBRB2535CT-ND 2.77 2.22 1.67 120) 35 0.52 29000 -55 ~ 150 120NQ035-ND 19.76 15.81 11.86 
6 45 0.53 690 -55 ~ 175 6TQ045S-ND 1.82 146 1.10 120} 35 0.56 19800 -55 ~ 175 121NQ035-ND 25.00 20.00 15.00 
7.5 45 0.57 690 -65 ~ 150 MBRB745-ND. 242 1.44 1.07 180| 35 0.56 25500 -55 ~ 150 180NQ035-ND 30.00 24.00 18.00 
75 45 0.57 690 -65 ~ 150 MBRB745PBF-NDt 2.02 1.30 1.01 180} 35 0.56 22000 -55 ~ 175 181NQ035-ND 30.00 24.00 18.00 
16 45 0.57 1800 -65 ~ 150 MBRB1645PBF-NDt 2.19 146 1.17 240| 35 0.59 25000 -55 ~ 175 241NQ035-ND 43.77 35.02 26.27 
10 45 0.57 1060 -65 ~ 150 MBRB1045-ND 2.38 1.90 1.14 240| 35 0.55 26000 -55 ~ 150 240NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
12 45 0.53 690 -55 ~ 175 12CTQ045S-ND 213 1.71 1.28 120} 40 0.56 19800 -55 ~ 175 121NQ040-ND 15.71 12.57 9.43 
20 45 0.57 1060 -55 ~ 175 20CTQ045S-ND 2.78 2.22 1.67 180| 40 0.56 25500 -55 ~ 150 180NQ040-ND 20.39 16.31 12.24 
20 45 0.51 1800 -55 ~ 150 20TQ045S-ND 2.88 2.30 1.73 180} 40 0.56 22000 -55 ~ 175 181NQ040-ND 30.00 24.00 18.00 
30 45 0.6 1020 -65 ~ 150 MBRB3045CT-ND 3.25 260 1.95 240; 40 0.55 26000 -55 ~ 150 240NQ040-ND 33.75 27.00 20.25 
30 45 0.73 1060 -65 ~ 150 MBRB2545CTTRL-ND. 1382.40/800 240| 40 0.59 25000 -55 ~ 175 241NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
30 45 0.73 1060 -65 ~ 150 MBRB2545CTIR-ND 3.20 256 1.92 120) 45 0.52 29000 -55 ~ 150 120NQ045-ND 23.71 18.97 14.23 
40 45 0.6 1020 -65 ~ 150 MBRB4045CT-ND 3.43 2.74 2.06 120| 45 0.52 29000 -55 ~ 150 120NQ045R-ND 25.00 20.00 15.00 
30] 45 | 0.62 1060 -55 ~ 175 30CTQ045STRR-ND 1372.00/800 120; 45 | 0.56 19800 -55 ~ 175 121NQ045-ND 23.81 19.05 14.29 
15 60 0.56 1000 -55 ~ 150 15TQO60S-ND 3.50 2.80 2.10 120} 45 0.56 19800 -55 ~ 175 121NQ045R-ND 34.13 27.31 20.48 
30 60 0.62 1060 -55 ~ 150 30CTQO60SLPBFCT-NDt 4.83 3.22 2.58 180} 45 0.56 25500 -55 ~ 150 180NQ045-ND 27.05 21.64 16.23 
30 60 0.62 1060 -55 ~ 150 30CTQO60STRLPBFTR-NDt 1803.20/800 180} 45 0.56 25500 -55 ~ 150 180NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
16 80 0.58 850 -55 ~ 175 16CTQ080S-ND 453 3.62 2.72 180| 45 0.56 22000 -55 ~ 175 181NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
20} 80 | 0.70 850 -65 ~ 150 MBRB2080CT-ND 4.48 3.58 2.69] |180| 45 | 0.56 22000 -55 ~ 175 181NQ045R-ND 30.00 24.00 18.00 
20 90 0.70 850 -65 ~ 150 MBRB2090CT-ND 448 3.58 2.69 240; 45 0.55 26000 -55 ~ 150 240NQ045-ND 30.31 24.25 18.19 
8 100 0.72 850 -55 ~ 175 8TQ100STRR-ND 440.80/800 240| 45 0.55 26000 -55 ~ 150 240NQ045R-ND 33.75 27.00 20.25 
16 100 0.72 850 -55 ~ 175 16CTQ100S-ND 458 3.66 2.62 240| 45 0.59 25000 -55 ~ 175 241NQ045R-ND 30.51 24.41 18.31 
20 100 0.95 850 -65 ~ 150 MBRB20100CTTRL-ND 1286.40/800 120| 80 0.74 16000 -55 ~ 175 123NQ080-ND 25.00 20.00 15.00 
180} 135 0.74 15000 -55 ~ 175 189NQ135-ND 31.09 24.03 20.78 240| 80 0.72 25500 -55 ~ 175 243NQ080-ND 33.75 27.00 20.25 
10 150 0.93 620 -55 ~ 175 10CTQ150S-ND 3.35 269 1.92 120} 100 0.91 16000 -55 ~ 175 123NQ100-ND 23.87 19.10 13.65 
16 | 400 4219 100 -65 ~ 175 16CTU04S-ND 2.61 1.49 1.21 120] 100 0.74 16000 -55 ~ 175 123NQ100R-ND 23.87 19.10 14.33 

Halt-Pak/D-67 180} 100 | 0.75 22000 -55 ~ 175 183NQ100R-ND 27.25 21.80 16.35 
720) 15 | 0.39 10800 "65 ~ 100 725NQ015-ND 25.00 20.00 1429] [240] 100 | 0.72 25500 -55 ~ 175 243NQ100R-ND. 30.57 24.46 18.35 
120 15 0.39 10800 -55 ~ 100 125NQ015R-ND 25.00 20.00 14.29 120} 135 0.74 10000 -65 ~ 175 129NQ135-ND 14.48 11.19 9.68 
180 15 0.4 15000 -55 ~ 100 185NQ015-ND 30.00 24.00 17.14 240| 135 0.72 20000 -55 ~ 175 249NQ135-ND 21.53 16.92 14.61 
180 15 0.4 15000 -55 ~ 100 185NQ015R-ND 21.29 17.03 12.78 1-PAK 
240| 15 | 04 20000 -55 ~ 100 245NQ015-ND 29.91 23.93 17.09) [55] 30 | 0.35 240 ~40 ~ 150 50UQ03G-ND 1.08 68 50 
240 15 0.4 20000 -55 ~ 100 245NQ015R-ND 35.00 28.00 21.00 
+ RoHS Compliant 


International _ -_ 
I¢aR Rectifier B ridge Rectifiers Operating Temperature Range: -40°C ~ 150°C — Storage Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


GBPC-A . INT-A-Pak 


0.81 “lr f ,| 6.35 (4x) = screws MS X0.8 length 10 


Lt 
. ; 
hi | jef-024 ; 185 of a 
: 18.5 265.5] 

O75 S | 

t 


Cc 
——o 
D F 
DS 5p6 4 a0F £6 4 3 
Full-controlled bridge Negative half-controlled bridge 
(51MT160KB-ND) (113MT160KB-ND) 
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current |Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) |Current (A) | Part No. il 10 100 
50 350 11 25 26MBO5A-ND. 5.58 4.46 3.35 800 420 11 35 GBPC3508A-ND 4.10 3.28 2.46 
100 350 11 25 26MB10A-ND 6.70 5.36 3.30 GBPC-A | 1000 420 11 35 GBPC3510A-ND 3.24 2.59 1.95 
200 350 141 25 26MB20A-ND 6.05 4.84 3.63 1200 420 11 35 GBPC3512A-ND 3.31 2.65 1.99 
‘ooo |_ 350 | it | 28 | sestooa-No 928 742 587 foo | 960] 1.26 | 25 | 2EMTIOND es 1480 11.47 
200 360 1.26 25 26MT20-ND 16.63 13.30 9.98 
1400 350 | 25 26MB140A-ND 12.98 10.38 7.79 
400 360 1.26 25 26MT40-ND 18.71 14.97 11.23 
1600 350 11 25 26MB160A-ND 11.10 8.88 6.66 
50 420 12 35 36MBOSA-ND 5.91 473 355 600 360 1.26 25 26MT60-ND 18.95 15.16 11.37 
dah 400 420 12 35 36MB10A-ND 6.56 5.25 3.94 1000 360 1.26 25 26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 6.36 5.09 3.82 1200 360 1.26 25 26MT120-ND 22.41 17.93 13.45 
400 420 1.2 35 36MB40A-ND. 7.19 5.76 3.84 1400 360 1.26 25 26MT140-ND 24.06 19.25 14.44 
600 420 1.2 35 836MB60A-ND. 7.35 5.88 3.91 1600 360 1.26 25 26MT160-ND 21.50 17.20 12.90 
800 420 1.2 35 36MB80A-ND 7.46 5.97 3.97 D-63 100 475 1.26 25 36MT10-ND 15.62 12.50 9.37 
1000 420 1.2 35 36MB100A-ND 8.14 6.52 4.15 200 475 1.26 25 36MT20-ND 17.66 14.13 10.60 
1200 | 420 1.2 35 36MB120A-ND 853 6.83 4.31 400 | 300 | 1.49 35 36MT40-ND 1690 1352 9.00 
1400 420 1.2 35 36MB140A-ND 14.73 11.78 7.84 600 475 1.19 35 36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
1600 | 420 1.2 35 36MB160A-ND 14.91 11.93 7.94 800 475 119 35 36MT80-ND 1637 1310 9.83 
200 350 14 25 GBPC2502A-ND 2.87 2.30 1.73 1000 475 1.19 35 36MT100-ND 18.71 14.97 11.23 
200 350 1 35 GBPC3502A-ND 3.34 267 2.01 1200 475 1.19 35 36MT120-ND 21.95 17.56 13.17 
400 350 V1 25 GBPC2504A-ND 3.74 3.00 2.25 
appc-A} 600 | 350 1 25 GBPC2506A-ND 293 235 1.76 pera ee 22 SO ONE, ere. leet ae) 
800 | 350 i 25 GBPC2508A-ND 3.85 3.08 2.31 1600 | 420 1 - Staneenle) eooe) yeas 208 
400 420 11 35 GBPC3504A-ND 3.03 2.42 1.82 INT-A-Pak] 1600 390 25 55 51MT160KB-ND 92.31 83.08 61.39 
600 420 11 35 GBPC3506A-ND 3.12 2.50 1.88 1130 1.57 110 113MT160KB-ND 113.71 81.31 73.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 983 


International 


IORRectifier Input Rectifier Diodes 
DO-4 2 ; 41HF (R) Base SMD-220 7 TO-220AC 10.54 93.78 
sig Cathode 10.544 7 tod py 
oT ; i hoe (4) ellicaee athode 
7 |s TT 
10.2 TInt Im t IC) 5.49 . 
6.10 9.94 Anode Anode : f 
5] 8.5 (R | Cathode 1 83 
cate ee | Cathode 
a 1/4 28 i= 128.0 [s. 1 i 3 ‘Anod 
10/32 UNF-2A UNF-2A SSS (]i2.2 | 4.574 20.765 . Anode Anode | "°° 
Cathode to Stud Cathode to Stud aad — 
TO-247AC TO-220AC 
A Base Base Full Pack 
Common cathode Common cathode 
9 Base Cathode 
Cathode 
T 2 
2} 3 
oO 20 
Anode Common Anode “| 
cathode ae ‘Anode: <Anedé (1) 32) 403) 
£ 7 3 1 3 Anode Anode 
+![-2.20 Cathode Anode 0.8 Cathode 
IFSM(A) Td IFSM(A) TJ 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms) Junction Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction Digi-Key Price Each 
Pkg. (A)| (Vv) | (WV) Sine |Temp(°C)| Part No. 1 10 100 Pkg. (A)| (V) |W) Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) 40} 800 | 1.3 570 -65 ~ 190 40HFR80-ND* 9.08 7.26 5.45 
6 | 400 11 159 -65~175 6F40-ND 4.04 3.24 2.43 40 | 1000 | 1.3 570 -65 ~ 160 40HFR100-ND. 10.09 808 5.37 
6 | 400 11 159 -65 ~175 6FR40-ND* 4.04 3.24 2.43 40 | 1200 | 1.3 595 -65 ~ 190 AQHFR120-ND*§ 794 636 4.23 
611200} 1.1 159 -65 ~175 6FR120-ND* 8.14 6.52 4.89 40 | 1400 | 1.3 570 -65 ~ 160 AQHFR140-ND* 12.21 9.77 = 7.33 
12] 50 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1199A-ND 3.93 314 2.36 60| 50 1.3 860 -65~200| _1N2128A-ND 819 6.56 4.92 
12} 100 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F10-ND 3.58 2.86 2.15 60} 100 | 1.3 860 |-65~190)  1N2129A-ND 870 696 5.22 
12] 100 | 1.26) 265 |-65~175)  12FR10-ND* 3.58 2.86 © 2.15 60) 200 | 1.3 860 |-65~ 190) — 1N2131A-ND 863 6.90 5.18 
12} 100 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1200A-ND 3.95 316 2.10 60| 200 | 13 860 |-65~190} — 1N2131RA-ND* 966 7.73 5.80 
121 100 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1200RA-ND* 3.95 316 2.37 60} 400 | 1.3 860 -65 ~ 190 1N2135A-ND 12.93 10.35 7.76 
12| 150 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1201A-ND 4.00 3.20 2.40 60 | 400 1.3 860 -65 ~ 190 1N2135RA-ND* 12.93 10.35 7.76 
12 | 200 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F20-ND 3.33 2.67 2.00 60} 600 | 1.3 860 -65~ 190} 1N2138A-ND 15.39 1232 9.24 
121 200 | 1.26 265 -65 ~175 12FR20-ND* 3.33 267 2.00 60} 600 | 1.3 860 -65 ~ 190 1N2138RA-ND* 15.39 12.32 9.24 
12} 200 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1202RA-ND* 3.69 295 2.22 70) 100 | 1.00 1250 |-65~ 150) — 70HF10-ND 7.98 6.38 4.47 
42| 300 | 1.35 230 -65 ~ 200 4N1203RA-ND* 358 286 2.415 70} 100 | 1.35 1200 |-65~180| 70HFR10-ND* 798 638 4.79 
12 | 400 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F40-ND 4.29 3.44 258 70} 100 | 1.00 1200 -65 ~ 180 71HF10-ND 11.04 884 6.63 
12} 400 | 1.26 265 -65 ~ 175 12FR40-ND* 429 344 2.58 70} 200 | 0.79 1200 |-65~150| 70HF20-ND 844 676 5.07 
12) 400 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1204A-ND 4.50 3.60 2.70 70} 200 | 1.35 1200 -65 ~ 180 70HFR20-ND* 8.44 676 5.07 
12! 600 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1206A-ND 534 428 2.85 70} 600 | 1.35 1200 | -65 ~ 180 70HFR60-ND* 11.08 887 6.65 
12| 600 | 1.26 265 -65 ~175 12F60-ND 5.03 4.03 3.02 70} 800 | 0.79 1200 | -65 ~ 150 70HF80-ND 1210 968 7.26 
42| 600 | 1.26 265 -65 ~175 42FR60-ND* 5.03 4.03 3.02 70} 800 | 1.35 1200 |-65~180| 70HFR80-ND* 1210 968 7.26 
12 | 600 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1206RA-ND* 420 3.36 2.52 70 | 1000 | 1.35 1200 |-65~180} 70HFR100-ND* 15.07 12.06 9.05 
12! 800 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F80-ND 5.56 445 3.34 70 | 1200 | 1.35 1250 -65 ~ 180 70HF120-ND§ 16.23 12.98 8.66 
121 800 | 1.26 265 -65 ~175 12FR80-ND* 556 445 3.34 00-5 70 | 1200 | 1.35 1250 | -65 ~ 180 70HFR120-ND*§ 7.35 588 3.92 
12 | 1000 | 1.26 265 -65 ~175 12F100-ND 7.59 6.08 4.56 70 | 1400 | 0.79 1200 -65 ~ 150 70HF140-ND. 17.27, 13.82 10.37 
12 | 1000 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N3673A-ND 8.28 6.63 4.97 70 | 1400 | 1.35 1200 | -65~ 150 70HFR140-ND* 17.27 13.82 10.37 
DO-4 12 | 1200 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F120-ND 6.73 5.39 4.04 70 | 1600 | 0.79 1200 |-65~150) 70HF160-ND 13.50 10.80 8.10 
16] 100 | 1.23 350 -65 ~ 175 16F10-ND 3.63 291 218 70 | 1600 | 1.35 1200 -65 ~ 150 70HFR160-ND* 1418 11.34 8.51 
16! 100 | 1.23 350 -65 ~ 175 16FR10-ND 3.63 291 218 85) 100 | 1.2 1700 -65 ~ 180 85HF10-ND 11.33 9.07 6.80 
16 | 200 | 1.23 350 -65 ~175 16F20-ND 3.66 293 2.20 85) 100 | 1.2 1700 | -65 ~ 180 85HFR10-ND* 11.33 9.07 6.80 
16! 400 | 0.9 350 -65~175 16F40-ND 4.79 3.83 2.55 85 | 200 | 1.2 1700 | -65 ~ 180 85HF20-ND 9.29 7.43 5.58 
16 | 400 | 09 350 -65 ~ 175 16FR40-ND* 479 3.83 2.55 85) 200 | 1.2 1700 |-65~180| 85HFR20-ND* 1202 962 7.22 
16 | 600 | 1.23 350 -65 ~ 175 16F60-ND 556 445 3.34 85 | 1400 | 1.2 1700 -65 ~ 180 85HF140-ND. 19.86 15.89 11.92 
16 | 600 | 1.23 350 -65 ~175 16FR60-ND 556 445 3.34 85 | 400 | 1.2 1700 -65 ~ 180 85HFR40-ND* 1441 11.29 8.47 
16 | 800 | 1.23 350 -65 ~ 175 16FR80-ND 6.05 484 3.63 85 | 1600 | 1.2 1700 -65 ~ 180 85HF160-ND. 16.30 13.05 9.79 
16 | 1000 | 1.23 350 |-65~175| 16F100-ND 814 652 4.89 85 | 600 | 1.2 1700 | -65~180| — 85HF60-ND 11.70 9.36 7.02 
16 | 1000 | 1.23 350 -40 ~ 150 16FR100-ND 814 652 4.89 85 | 600 | 1.2 1700 |-65~180|  85HFR60-ND* 11.70 936 7.02 
16/1200] 123] 370 |-65~175|  16F120-ND 6.08 4.87 3.25 85 | 800 | 1.2 1700 |-65~ 180) — 85HF80-ND 1248 9.98 7.49 
16| 1200) 1.23] 350 |-65~175|  16FR120-ND 684 548 411 85) 800 | 1.2 | 1700 |-65~180)  85HFR80-ND* 11.88 9.51 7.13 
25 | 100 1.3 356 -65 ~ 175 25F10-ND 4.18 3.35 251 85 | 800 — 1700 -65 ~ 180 86HF80-ND 19.92 15.94 11.96 
25/100 | 13 356 -65~175|  25FR10-ND* 4.98 3.99 2.99 85 | 1200 | 1.2 1700 _|-65~180| —_85HF120-ND 14.41 11.53 8.65 
25 | 200 | 13 356 -65~175| — 25F20-ND 5.20. 4.16 3.12 85 | 1200 | 1.2 1700 |-65~180} 85HFR120-ND* 18.65 1492 11.19 
25 | 200 13 356 -65 ~175 25FR20-ND* 520 416 3.12 85 | 1400 | 1.2 1700 |-65~ 150 85HFR140-ND* 19.86 15.89 11.92 
25 | 400 1.3 356 -65 ~175 25F40-ND 4.48 3.59 2.69 85 | 1600 | 1.2 1700 -65 ~ 150 85HFR160-ND* 16.30 13.05 9.79 
251 400 | 1.3 356 -65 ~175 25FR40-ND* 534 427 3.21 85 | 1600 | — 1700 ‘| -65 ~ 150 86HFR160-ND* 25.32 20.26 15.20 
25} 600 | 1.3 356 -65~175|  25FR60-ND* 5.67 454 3.40 40 | 200 | 0.70 570 -65~ 190} 41HF20-ND 777 6.22 4.76 
25 | 800 | 13 356 -65~175| — 25F80-ND 6.05 484 3.63 40 | 600 | 0.70 570 -65~ 190}  41HF60-ND 10.62 850 6.38 
25] 800 | 1.3 356 -65~175|  25FR80-ND* 6.08 4.87 3.65 41HF 40} 800 | 0.70 570 |-65~190)  41HF80-ND 11.73 9.39 7.04 
25 | 1000 | 1.3 356 -65 ~175 25F100-ND 8.25 6.60 4.95 40 | 800 | 0.70 570 -65 ~ 190 41HFR80-ND* 11.73 939 7.04 
2511000 | 1.3 356 -65 ~175 25FR100-ND* 8.25 6.60 4.95 40 | 1000 | 0.70 570 -65 ~ 190 41HF100-ND. 12.99 10.40 7.80 
25 | 1200 | 1.3 356 -65~175}  25F120-ND 7.20 5.76 4.32 70} 400 | 1.00 1200 |-65~180) 71HF40-ND 945 7.56 5.67 
25 | 1200 | 1.3 356 -65~175| — 25FR120-ND* 979 7.84 5.88 70} 400 | 1.00 1200 |-65~180| 71HFR40-ND* 13.32 10.66 8.00 
15| 50 15 939 -65 ~ 190 1N3208-ND 4.83 3.86 2.90 71HF 70} 600 | 1.00 1200 -65 ~ 180 71HF60-ND 14.43 11.55 8.66 
151 100 | 1.5 239 -65 ~ 190 1N3209-ND 483 3.86 2.90 70 | 1000 | 1.00 1200 |-65 ~ 180 71HFR100-ND* 18.78 15.03 11.27 
15 | 400 15 239 -65 ~ 190 1N3212-ND 4.83 3.86 2.90 70 | 1200 | 1.00 1200 -65 ~ 180 71HFR120-ND* 20.04 16.04 12.03 
15} 600 | 1.5 239 -65 ~ 190 1N3214-ND 750 6.00 4.50 100} 100 | 1.5 2200 ‘| -40 ~ 200 1N3288RA-ND* 22.30 17.84 13.38 
35 | 100 | 17 480 -65 ~ 190 1N1184-ND 5.97 4.78 3.59 100) 100 | 1.5 1550 |-40~ 200) 1N3288R-ND* 19.01 15.21 11.41 
351 200 | 17 480 -65 ~ 190 1N1186-ND 5.82 466 3.50 100) 200 | 1.5 2200 ‘| -40 ~ 200 1N3289RA-ND 23.38 18.70 14.03 
35 | 200 17 480 -65 ~ 190 1N1186R-ND* 5.83 4.66 3.50 100} 300 | 1.5 2200 -40 ~ 200 1N3290RA-ND* 24.05 19.24 14.43 
35} 300 | 1.7 480 -65 ~ 190 1N1187-ND 6.66 5.33 4.00 100) 300 | 1.5 1550 |-40~ 200)  1N3290-ND 20.61 16.49 12.37 
35} 400 | 17 480 -65 ~ 190 1N1188R-ND* 750 6.00 4.50 100) 300 | 1.5 1550 | -40 ~ 200 1N3290R-ND* 28.00 22.40 16.80 
40 | 50 13 765 -65 ~ 200 1N1183R-ND* 5.97 4.78 3.59 100} 500 | 1.5 2200 |-40~200)  1N3292B-ND 25.43 20.34 15.26 
DO-5 40 | 50 13 765 -65 ~ 200 1N1183A-ND 6.56 5.25 3.94 D0-8 100] 500 | 1.5 2200 ‘| -40 ~ 200 1N3292RB-ND* 25.43 20.34 15.26 
40| 100 | 1.3 765 -65 ~ 190 1N1184RA-ND* 5.98 4.78 3.59 100) 500 | 1.5 1550 |-40~ 200)  1N3292R-ND* 21.80 17.45 13.09 
40 | 100 | 1.3 570 -65~ 160}  40HFR10-ND 443 3.55 2.48 100} 600 | 1.5 1550 |-40~ 200} 1N3293-ND 22.50 18.00 13.50 
40 | 200 | 1.3 765 -65 ~ 190 1N1186RA-ND* 5.97 478 3.59 150) 50 | 1.33 3570 | -40 ~ 200 150KR5A-ND* 20.25 16.20 12.15 
40 | 400 | 1.3 765 -65 ~ 190 1N1188RA-ND* 7.68 615 4.61 150] 100 | 1.33 3570 |-40~200} 150K10A-ND 28.66 22.93 17.20 
40 | 200 | 1.3 570 -65 ~ 190 AQHF20-ND 545 436 3.27 150] 100 | 1.33 3570 | -40 ~ 200 150KR10A-ND* 31.49 25.20 18.90 
40 | 200 | 1.3 570 -65~ 190}  40HFR20-ND* 5.98 4.79 3.59 150) 200 | 1.33 3570 |-40~200)  150K20A-ND 24.63 19.70 14.78 
40 | 400 | 1.3 570 -65~ 190}  40HFR40-ND* 7.07 5.66 4.25 150) 300 | 1.33 3570 |-40~200) 150K30A-ND 25.43 20.34 15.26 
40 | 600 | 1.3 765 -65 ~ 190 1N1190RA-ND* 8.38 6.70 5.03 150] 300 | 1.33 3570 |-40~200| —_ 150KR30A-ND* 31.08 24.86 18.65 
40 | 800 | 1.3 | $70 __|-65 ~ 190 /ERRAOHESOSND) 9.08 7.26 5.45] * Anodetostud § § tp=8.3ms — ¢ IFSM(A) @tp= Sys Sine + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


984 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


International 


IeRRectifier Input Rectifier Diodes (cont) 


Half-Pak 7 PowlRtab 
ioe taraninal i . 15.90 | re ied aa 
ug terminal a al By ae ot| 
Anode i ‘ ) a rs) Lead #1 i ends | 
t 5 e 
5 a 2 t 12.40 Cathode , a 
Lead #2 —> 8 — 1.0-both @ 47.5 - 2 ples. | 
B j Anode ly ends_1 
Base t . 4 5.20 o 275 
Cathode © 4.20 Ft C= 
on 1 ° f | 1-545 ZT 67 
Let 3/4"-16UNF-2A 
INT-A-Pak™ ADD-A-Pak™ 
9.0 20.5 }~——— 92.0 
oe. tC 
30.0 | 28.0 
t 
1 
G65 80.0— 
~ 22-023.0 
35.6 
3/8"-24UNF-2A 
.26,04- 
IFSM(A) | TJ IFSM(A) | TJ 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction Digi-Key Price Each 
Pkg. _{|(A)| (V) | (V) | Sine {Temp (°C)| Part No. i 10 100 Pkg. _|(A)| (V) | (V) | Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
150; 400 [1.33] 3570 |-40~200]  150KR40A-ND* 3179 25.44 19.08 16/200 | 14 | 180 |-65~150)  16FL20S02-ND 746 573 4.30 
DO-8 150] 600 | 1.33) 3570 |-40~200|  150KR60A-ND* 33.91 27.13 20.35 16] 200 | 14} 180 |-65~150]  16FLR20S02-ND* 665 5.32 3.99 
150| 600 | 1.33 | 3570 |-40~200| _150K60A-ND 24.98 19.98 14.99 16| 400 | 14 | 180 |-65~150) — 16FL40S02-ND 8.06 6.45 4.84 
8 |s8o0 | 14 175 -55 ~ 150 8EWS08S-ND 1.31 1.05 84 D0-4 16} 600 | 1.4 180 -65 ~ 150 16FL60S02-ND 6.85 549 412 
DPak 8 | 1000 1 200 -55 ~ 150 8EWS10S-ND. 1.02 82 62 16} 600 | 1.4 180 -65 ~ 150 16FL60S05-ND 7.51 6.01 4.51 
8 | 1200 | 14 175 _|-55~150| _ 8EWS12S-ND 141143 94 16| 800 | 14 | 180 |-65~150)  16FL80S05-ND 831 665 499 
70! 200 | 1.33 4000 -40 ~ 150 70EPFO2-ND 7.81 6.25 5.00 16 | 1000 | 1.4 180 -65 ~ 150 16FL100S05-ND 865 692 5.19 
70! 400 | 1.33 4000 -40 ~ 150 70EPFO4-ND 8.06 645 5.16 16 | 1000 | 1.4 180 -65 ~ 150 16FLR100S05-ND* 11.19 8.96 6.72 
powiRtab | 82| 200 | 1:35] 1250 |-40~ 150)  85EPFO2-ND 10.23 8.19 6.55 20| 100 | 1.65] 240 |-40-125]  1RD3900-ND 675 540 4.05 
owintad)85) 400 | 1.35} 1250 |-40~ 150}  85EPFO4-ND 10.58 847 6.77 20| 200 | 1.65} 240 |-40~125) — 1RD3901-ND 627 5.02 3.77 
85| 600 | 1.35} 1250 |-40~150| _ 85EPFO6-ND 1153 9.23 7.38 20] 200 | 1.65] 240 |-40~125}  IRD3901R-ND* 627 5.02 377 
To-2200c [10] 800 | 14 175 |-40-150| _10ETS08-ND 198 159 127 20) 300 | 1.65} 240 |-40~125) — 1RD3902-ND 844 6.75 5.07 
to] 800 | 1.1 | 175 |-40~150]  10ETSO8S-ND 230 185 1.48 20 | 400 | 1.65 | 240 | -40 ~ 125 EIBDSO0S:ND) $18 7.35 5.51 
40] 1200 | 14 170 |-40~150}  10ETS12S-ND 193 154 116 20/ 400 | 1.65] 240 |-40~125] IRD3903R-ND* 918 7.35 5.51 
SMD-220 | 59! 00 | 11| 260 |-40-150/  20ETS08s-ND 284 227 182 30] 200 | 1.45] 400 |-40~150|  30HFU-200-ND 1161 929 6.97 
20| 1200 | 1.1 | 260 |-40~150| 20ETS12S-ND 344 2.75 2.20 30] 400 | 1.45] 400 |-40~150|  30HFU-400-ND 13.36 10.69 8.02 
20| 800 | 44 | 260 |-40-150|  20ETS08-ND 266 244. 1.71 30] 600 | 1.45] 400 |-40~150|  30HFU-600-ND 1468 11.74 8.81 
T0-220AC | 59) 4900) 11| 260 |-40-150/  20TS12-ND 249 200 160 30| 200 | 1.45} 400 |-40~150| _ 30HFUR-200-ND* 11.61 9.29 6.97 
to) 1200; 1.1 | 170 |-40~150]  10ETS12FP-ND 194155 (1.17 30) 200) 18 | 285 /-40~ 125 Enso iEND) 823 658 4.94 
10) 1200} 1.1 | 170 |-40~150) 10€TS12-ND 140 112 84 30) 800) 18 | 285-40 ~ 125 Ineo Noy 7.10 5.68 4.26 
To-220acrP | 20) 400 | 1.3 | 250 |-40~150)  20ETFO4EP-ND 229° 184 1.38 30) 400) 1.8 | 285 /-40~ 125 IR neeSaND) 8.75 7.80 5.85 
20| 800 | 13 | 250 |-40~150)  20ETSO8FP-ND 2.28 1.83 1.37 30) 400 | 1.8 | 285 | -40~ 125} — IRD3913R-ND 9.75 7.80 5.85 
20/1200 1 13 | 250 |-40~150|  20ETS12FP-ND 218 «175~«(134 40 | 1000 | 1.95} 400 _|-40~125| _ 40HFL100S05-ND 14.73 11.79 8.84 
40| 800 | 44} 380 |-40-450|  40EPS08-ND 367. 2.94. 2.35 40] 400 | 1.95] 400 |-40~125]  40HFL40S05-ND 1262 1010 7.58 
40/1200} 11.| 380 |-40-150|  40EPS12-ND 321 258 206 40] 600 | 1.2 | 420 |-40~150)  40HFL60S02-ND 11.07 886 5.91 
60! soo | 111 735 |-40~1501  60EPS08-ND 560 449 3.59 40) 600 | 1.95} 400 |-40~125)  40HFL60S05-ND 1441 11.29 8.47 
TO-247AC/MOD} 64 | 4000 | 4.4 735 |-40~150|  GOEPS12-ND 493. 394 355 40} 800 | 1.95) 400 |-40~125}  40HFL80S05-ND 15.65 1252 9.39 
30/800 | 117| 1450 |-40-150| — 80EPSo8-ND 715 «572 429 40| 100 | 1.95| 400 |-40~125| 40HFLR10S05-ND* 998 7.99 5.99 
80| 1200 | 1.17| 1450 |-40~150|  80EPS12-ND 811 6.49 4.87 40| 200 | 1.95! 400 |-40~125|  40HFLR20S02-ND* 11.80 944 7.08 
Do-9 1400) 2000 | 0.60 | 8250 |-40~190/  Sp400Nn20PC-ND 902 #—  — 40| 400 | 1.95] 400 |-40~125|  40HFLR40S02-ND* 13.86 11.09 8.32 
K-PUK [3800 400 | 0.86 | 35800 |-40-180|  SD3000C04K-ND 231.00 196.35 165.17 40/ 600 | 1.95 | 400 | -40 ~ 125 |S SOHEERGOSO2 NDS 15.13 12.10 9.08 
40| 600 | 1.95] 400 |-40~125|  40HFLRGOSO5-ND* 1441 11.29 8.47 
150) 50 | 1.33} 3000 |-40~200/ — 150KSR5-ND* 22.28 17.82 13.37 4o| 800 | 1.95| 400 |-40~125)  40HFLR80S05-ND* 15.65 1252 9.39 
150] 50 | 1.33] 3000 |-40~200}  150KS5-ND 22.28 17.82 13.37 DO-5 
60| 100 | 15 | 700 |-40~125|  60HFU-100-ND 1268 10.15 7.61 
150] 100 | 1.33) 3000 |-40~-200}  150KS10-ND 31.60 25.28 18.96 
60] 200 | 15 | 700 |-40~125|  60HFU-200-ND 13.92 11.14 8.35 
150} 200 | 1.33) 3000 |-40~-200}  150KS20-ND 25.38 20.30 15.23 
60] 400 | 15 | 700 |-40~125|  60HFU-400-ND 16.50 13.20 9.90 
150| 300 | 1.33 | 3000 |-40~-200| _150KS30-ND 34.16 27.33 20.50 
B-42 60| 600 | 15 | 700 |-40~125)  GOHFU-600-ND 19.25 15.40 11.55 
150; 300 | 1.33] 3000 |-40-200]  150KSR30-ND* 3416 27.33 20.50 A 
60| 300 | 15 | 700 |-40~125|  60HFUR-300-ND 1513 1210 9.08 
150} 400 | 1.33] 3000 |-40~200}  150KSR40-ND* 34.95 27.97 20.98 
70] 100 | 1.85] 700 |-40~125]  70HFL10S02-ND 15.35 1228 9.21 
150} 400 | 1.33) 3000 |-40-200}  150KS40-ND 34.95 27.97 20.98 
: 5 70) 400 | 1.85} 700 |-40~125)  70HFL40S05-ND 15.29 12.24 9.18 
150} 600 | 1.33] 3000 |-40~200}  150KSR60-ND* 37.32 29.86 22.40 
70) 800 | 1.85} 700 |-40~125)  70HFL80S05-ND 13.94 1116 8.37 
150| 600 | 1.33 | 3000 |-40~200| _150KS60-ND 37.32 29.86 22.40 
70) 1000 | 1.85} 700 |-40~125)  70HFLR100S05-ND* 19.25 15.40 11.55 
50] 50 |145| 714 |-65~195|  8AFOSNPP-ND 465 372 279 
70| 1000 | 1.2 | 730 |-40~150|  70HFL100S05-ND 19.25 15.40 10.25 
50} 50 | 145] 714 |-65~195}  8AFOSRPP-ND* 465 372 279 
70| 200 | 1.85! 700 |-40~125|  70HFLR20S02-ND* 1592 1274 956 
50] 100 | 1.45| 714 |-65~195|  8AFINPP-ND 512 410 3.07 
70| 400 | 1.85] 700 |-40~125|  70HFLR40S02-ND* 16.80 13.45 10.09 
B-47 50] 100 | 1.45| 714 |-65~195|  8AFIRPP-ND* 512 410 3.07 
50 200 | 145| 714 |-68~195|  SAFONPP-ND 553443390 70| 400 | 1.85] 700 |-40~125|  70HFLR40S05-ND* 15.29 12.24 9.18 
70| 600 | 1.85] 700 |-40~125|  70HFLRGOSO2-ND* 17.71 14.17 10.63 
50] 200 | 145| 714 |-65~195|  8AF2RPP-ND 553 443 3.32 
85| 100 | 176} 1100 |-40~125|  85HFL10S02-ND 15.90 1272 9.54 
50| 400 | 1.45| 714 |-65~195| _ 8AF4NPP-ND 6.08 4.87 3.65 
85| 200 | 176] 1100 |-40~125]  85HFL20S02-ND 16.58 13.27 9.95 
765] 1200 | 0.73| 4200 |-40-150/ IRKD166/12-ND 65.44 54.32 45.81 
INT-APak lo90] ao | 083 | $765 | 40-1801 IRKJO36/04-ND aReD GODS EROE 85| 600 | 1.76} 1100 |-40~125]  85HFL60S02-ND 16.52 13.22 9.91 
: ae z : : : 85| 600 | 1.76} 1100 |-40~125]  85HFL60S05-ND 21.18 16.94 12.71 
ADD-A-Pak | 62} 400 | 0.92) 1680 /-40~150} — IRKC56/04A-ND 38.10 30.48 24.27 85] 1000 | 1.76] 1100 |-40~125)  85HFLR100S05-ND* 24.97 19.98 14.99 
60| 600 | 1.03} 1680 |-40~150| _IRKC56/06A-ND 31.88 25.51 22.00 35| 100 | 176! 1100 |-40~125!  @sHFLR10S02-ND* 1590 1272 954 
Fast Recovery Diodes 85] 200 | 1.76 | 1100 |-40~125|  85HFLR20S02-ND* 16.58 13.27 9.95 
6] 50 | 14 72 |-65~150]  1N3879R-ND* 613 490 368 85| 400 | 1.76| 1100 |-40~125)  85HFLR40S02-ND* 1917 15.34 11.51 
6 | 100 | 14 72 |-65~150)  1N3880-ND 618 4.94 3.71 85| 600 | 1.76| 1100 |-40~125)  85HFLR60S02-ND* 22.44 17.96 13.47 
6 | 200 | 14 72 |-65~150) — 1N3881-ND 620 496 3.72 85| 600 | 1.76| 1100 |-40~125)  85HFLR60S05-ND* 21.18 16.94 12.71 
6| 600 | 14) 110 |-65-150|  6FL60S02-ND 693 5.54 4.16 85| 800 | 1.76| 1100 |-40~125|  85HFLR80S05-ND* 21.95 17.56 13.17 
6 | 1000} 14 | 115 |-40~150|  6FL100S05-ND 719 5.75 3.83 8} 200 | 12 | 200 |-40-150;  S8EWFO2S-ND 165 132 94 
72] 100 | 14] 145 |-65-150]  1N3890R-ND 630 5.04 3.78 8 | 400 | 1.2 | 200 |-40~150} — 8EWFO4S-ND 17113797 
42| 100 | 14} 145 |-65~150)  12FL10S02-ND 561 449 3.37 DPak 8 | 600 | 1.2) 200 |-40~150|  8EWFO6S-ND 1.63 130 96 
D0-4 42] 100 | 14} 145 |-65~150] — 1N3890-ND 449 3.60 2.70 8 | 600 | 1.2 | 200 |-40~150)  8EWFOBSTRL-ND 3075.00/3,000 
12| 200 | 14} 145 |-65~150)  12FL20S02-ND 6.22 498 3.73 8 | 1000 | 1.13| 170 |-40~150|  8EWF10S-ND 140 113 99 
12| 200 | 14 | 145 |-65~ 150] _1N3891-ND 534 428 3.24 jo; 200 | 12 | 160 |-40~150|  10ETFO2S-ND 231 1.85 1.50 
72] 400 | 14 | 145 |-65~150] 12FL40S02-ND 767 6.14 4.61 10| 1000 | 1.33) 160 |-40~150)  10ETF10S-ND 234 1.87 1.41 
42) 400 | 14 | 145 |-65~150]  12FLR40S02-ND* 767 6.14 4.61 smp-220 | 10] 1200] 133] 160 |-40~150|  10ETF12S-ND 234 1.88 1.41 
42| Goo | 14 | 145 |-65~150)  12FL60S02-ND 655 5.24 3.93 20) 200 | 1.2 | 355 |-40~150|  20ETFO2S-ND 363 291 2.12 
42] 1000] 14} 145 |-65~150]  12FL100S05-ND 10.70 856 6.42 20| 400 | 13 | 250 |-40~ 150]  20ETFO4S-ND 363 291 218 
12] 1000.| 1.4 | 145 |-65~ 150 RRRV2EERIOOSOoSNi 10.70 856 642| + anodetostud  § p=8.3ms — $IFSM(A)@tp=5ysSine + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 985 


International 


IeRRectifier Input Rectifier Diodes (cont.) 


TO-218 
Base 2 Base eonnei 2 
Cathode 
Cathode 1. Gate Cathode 
ai 2. Drain 
3. Source 
15.25: ia) iF A 1 3 
7 3 1 3 4, Drain Anodes’ |2 
2x 1.27-H. £ NIC Anode NIC Anode 1 estore 
Bx Bode 0 8ET, 15ET 1SETHO3S satiety aiode 
‘X O2.: 
TO-247AC/MOD SOT-227 TO-220AB 
|__ 38.05 2 
Bs A Cathode-2 [-500-+; 1-Cathode 
7 3 16203 Anode 4504 Anode “Ee IL y 
Cathode Anode 3 58 $ ane Ball 3 ‘Anode 
1 1 s ees 11.524 
oO 
- 60a Lo cathode 
~800~ “Ball 2 
iFsm(A) | TJ iFsm(a) | Td 
IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction Digi-Key Price Each 
Pkg. __|(A)| (v) | (Vv) | Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Pkg. |(A)| (VY) | (VY) | Sine |Temp(°C)| Part No. 1 10 100 
20| 600 | 13 | 250 |-40-150|  20ETFO6S-ND 315 252 1.89 8] 400] 1.3 | 100 ]-65~175] — 8ETUO4-ND 1789787 
gmp-220 | 20) 800 | 1.3 250 |-40~150]  20ETFO8S-ND 4.02 3.22 241 8 | 600 | 24 90 |-65~175) — 8ETHOGPBF-NDt 156 98 73 
20| 1000 | 1.3 250 |-40~150| 20ETF10S-ND 3.33 267 2.00 Q a co ie pee SEES: vie iy ee 
20| 1200 | 13 | 250 |-40~150| _ 20ETF12S-ND 4.07 3.26 2.45 . -65 ~ 4 . ; ; 
10| 200 | 4.2) 150 |-40~150)  10ETFO2-ND 215 172 1.29| | To-220ac 8 a ie w 2 = ve aie 3 1s B 
1o| 600 | 1.2 | 160 |-40~150)  10ETFO6-ND 290 1.95 1.52 : “65 ~ l ; ; : 
4o| 1000 | 42. | 450 |-40.~ 150 IOETERORT oa gd aH 15| 600 | 099] 250 |-65~175|  15ETLO6-ND 219 137 1.02 
4014900 | 12 | 150 |-20.150 Ite TEA Sek b49) 45 15| 600 ] 099) 250 |-65~175|  15ETLO6PBF-ND 1.99 128 1.00 
to-220ac | 20| 200 | 12 | 150 |-40~150| _ 20€TFO2-ND 3.44275 2.07 xo oe | oo ere eee ee eer 
o a if a oH ‘i i are vi es ie 10] 200 | 1.25) 50 |-65~175|  MURTO20CTPBF-NDT 1641.06.82 
: ae H ; ; : 16| 200 /0.975| 100 |-65~175| MUR1620CTPBF-ND+ 161 1.04 81 
20| 1000} 1.2 | 150 |-40~150)  20ETF10-ND 314 251 1.89 20 | 200 | 0a5| 100 |-65~175|  MUR2Q20CT-ND 117 OTH 
20 | 1200 | 1.2 150 |-40~150| — 20ETF12-ND. 3.82 3.06 2.30 20} 200 | 0.85) 100 |-65~175| MUR2020CTPBF-NDt 1.64 1.06 82 
To-220acrp | 20| 200 ) 1.2 | 300 )-40~150)  20ETFO2FP-ND 2.35 1.88 1.41 To-2200B | 16] 400 | 1.3 | 100  |-65~175| — 16CTUO4PBF-ND: 248 155 1.15 
20| 600 | 12 | 300 |-40~150|  20ETFOGFP-ND 2.32 186 1.39 20] 300 | 1.05| 120 |-65~175]  20CTHOSPBF-ND 241 155 1.21 
30/ 200 | 12 | 315 |-40~150]  30CPFO2-ND 399 319 2.00 30] 200 | 0.92} 200 |-65~175)  30CTHO2PBF-ND: 278 4.79 1.39 
30| 400 | 12 | 350 |-40~150) — 30CPFO4-ND 3.99 319 2.40 30| 300 | 1.0 | 150 |-65~175| _ 30CTHO3PBF-ND: 273 1.78 1.37 
30| 600 | 12 | 350 |-40~150)  30CPFO6-ND 3.94 3.15 1.94 8 | 300 |125| 100 |-65-175|  8ETHO3-1-ND 209 110 99 
To-247Ac | 30| 1000 | 1.41) 350 |-40~150)  30CPF10-ND 3.69 2.95 2.22 8 | 600 |096| 175 |-65~175|  8ETLO6-1-ND 1.73 109 78 
(8) 60| 200 | 13 | 700  |-40~150| _60CPFO2-ND 811 6.49 4.87 8 | 600 |096| 175 |-65~175|  8ETLO6-1PBF-NDt 152 «98 = 76 
60| 400 | 1.3 700 |-40~150]  G60CPFO4-ND 6.97 558 4.19 8 | 400 | 1.3 100) |-65~175} — 8ETU04-1-ND 2.03 1.10 .99 
60| 1000 | 1.3 700 |-40~150}  60CPF10-ND 743 5.94 4.46 8 | 600 | 24 90 |-65~175| _ 8ETHO6-1-ND 2.09 1.10 99 
60 | 1200 | 1.3 700 |-40~150] 60CPF12-ND 8.50 6.80 5.10 8 | 600 | 24 90 -65~ 175) — 8ETHO6-1PBF-NDt 193 1.24 97 
30] 200 | 1.2 | 350 |-40~150|  30EPFO2-ND 3.99 3.19 2.40 8) 600 | 23) 110 | -65~ 175 (RRSETAOCSIEND 193012687 
8 | 600 | 23 | 110 |-65~175|  8ETX06-1PBF-NDt 1.96 126 98 
30| 600 | 12 | 350 |-40~150)  30EPFO6-ND 413 3.30 2.48 
30/1000 | 12 | 350 |-40~ 150 [ReDERetDnT ay eee 10} 200 ) 1.25) 50 |-65~175| MU RB1020CT-1PBF-NDt 1.93 124 97 
30/2001 12 | 950 |-40< 150 [ROE ReTOnTE Zoo 78 ad. ° 556 15| 200 | 1.05 | 200 |-65~175| _MURB1520-1-ND 145 116 87 
4o| 400 | 125! 400 |-40~150|  40EPFO4-ND 454 363 273 16| 200 /0.975] 100 |-65~175] MURB1620CT-1-ND 119 «9672 
To-262 |16| 200 |0975} 100 |-65~175| | MURB1620CT-1PBF-NDt 167 108 84 
ol ty lian | aon lao tee Geer ee ae gon 20 200 | 0.85) 100 |-65~175]  MURB2020CT-1-ND 124-9975 
: ° ; ; : 20| 200 | 0.85} 100 |-65~175) MURB2020CT-1PBF-NDt 173 142 87 
40| 1200 | 1.25] 400 |-40~150)  40EPF12-ND 551 4.41 3.31 45| 300 | 125 | 140 |-8 175 (REISER 93 4iat 407 
60] 200 | 13 | 700 |-40~150)  60EPFO2-ND 811 6.49 4.87 - - - - 
T0-247ACMOD| 55) 400 | 13) 700 | 0180) GOEPFOAND ait. eda. Aa 15| 600 | 22 | 120 |-65~175|  15ETHO6-1-ND 181 1.03 84 
: ~ : ; : 15| 600 | 099] 250 |-65~175|  15ETLO6-1-ND 215 1.34 1.00 
60 | 600 | 13 700 |-40~ 150) — 60EPFO6-ND 853 6.82 5.12 15] 600 | 0.99] 250 |-65~175)  15ETLO6-1PBF-NDt 1.95 1.26 98 
60 | 1000 | 13 700 = |-40~150|}  60EPF10-ND 743 5.94 4.46 15| 600 | 23 170 |-65~175| 15ETX06-1-ND 235 153 118 
60 | 1200 | 1.3 700 -40 ~ 150 60EPF12-ND 6.95 5.57 4.18 95 | 200 _ 100 -65~175 MURB820-1-ND 1.40 80 68 
80) 200 | 1.2 | 800 |-40~ 150) — 80EPFO2-ND 11.83 9.46 7.10 20| 300 | 1.05] 120 |-65~175]  20CTHO3-1-ND 298 1.96 1.49 
80| 400 | 1.2 | 800 |-40~150/ _ 80EPFO4-ND 11.83 9.46 7.10 30] 200 | 0.92} 200 |-65~175)  30CTHO2-1-ND 295 2.01 1.52 
80] 600 | 12 | 800 |-40~150]  80EPFO6-ND Tit 8.89 «6.67 30| 600 | 26 | 200 |-65~175| _30ETHO6-1PBF-NDt 3.39 218 1.70 
80 | 1000 | 1.2 800 |-40~150)  80EPF10-ND 10.37 8.30 © 6.23 T0-218 35 | 200 | 1.09 300 [-55~175| —70CRUO2-ND 7.39 5.28 4.28 
80 | 1200 | 12 | 800 |-40~150| _ 80EPF12-ND 11.85 9.49 7.12) fT0-247AC/MOD| 30 | 300 [1.25 | 300 [-65~175|  30EPHO3PBF-ND: 240 155 1.21 
TO-252AA | 8 | 1200 | 1.2 170 -40 ~ 150 8EWF12S-ND 1.82 1.46 1.09 30! 300 | 1.25 300 -65 ~ 175 30CPHO3PBF-ND: 219 146 147 
70| 600 | 15 | 400 |-55-150| HFA7ONH6OR-ND* 26.03 20.83 18.62) | 9 5474, | 30] 400 | 1.25| 400 |-65~175]  30CPUO4PBF-ND 277 1.78 1.39 
HattPak [125] 600 | 1.5 | 600 |-55~150] — HFATO5NH6OR-ND* 38.33 30.66 23.00 (a) 30] 200 | 1.05} 200 |-65~175) MUR3020WTIR-ND 268 215 1.61 
135] 400 | 1.3 | 900 |-55~150| HFA135NH40R-ND* 39.60 31.68 23.76 30] 200 | 1.05} 200 |-65~175) MUR3020WTPBF-NDt 321 215 1.72 
140} 600 | 1.6 | 800 |-55~150| _HFA140NH60R-ND* 48.60 38.88 29.16 60| 600 | 1.35 | 600 |-55~175|  GOAPUO6-ND 9.29 6.52 5.22 
MAGN-A-Pak |250| 600 | 0.98 | 8000 |-40~-150| _ IRKEL240-06S10-ND 154.68 110.60 99.77] | to..47ac i rhe ie on ams BOeuDe a ND i - a 
, 25 -55 ~ 175 - 57 3.27 2.65 
FlipKY 1 | 40 [0.38] 250 |-55-150]  IR140CSPCT-ND$ 63 48 37 (8) 
(A) 1 | 40 | 0.38 | 250 |-55~150| _ IR140CSPTR-ND¢ 1830.00/6,000 z = a x = iz a eee a oe _ = 
05] 30 | 033] 190 |-55~150]  IROS30CSPPBFCT-ND#t 68 OSTd s0\ 400 1425) 400. (|.6 2172 IRMeDEURaeAD ai 308) Deh 
Fipky 05) 30 | 0.33] 190 |-55~150)  IROS3OCSPPBFTR-ND$t 1428.00/6,000 TO-247AC/MOD] 80] Jon | 408 | 4oo  |.e52478/  @OEPUOAPBF-ND eh. sae, Our 
(8) 05] 40 | 042] 190 |-55~150)  IROSH40CSPPBFCT-ND#t 88 St 8d a0 | a00 | 36 | 600 | 6.178 IMMRROEREOBSHaINTS mode Onn AGS 
05] 40 | 042] 190 |-55~150| _ IROSH40CSPPBFTR-ND$t 1428.00/6,000 too) 400-1 1 1900 1-55 750 Ieee 3098 32 6119 56 
Ultrafast Diodes 801-227 |540| 200 | — | 1700  |-55~150| _ UFB200FA20-ND 2781 21.49 18.59 
8 | 600 | 23 | 110 |-65~ 175] — 8ETXO6S-ND 1.97 1.29 99 150} 200 | 113] 1600 |-55~175|  150EBU02-ND 13.98 10.07 839 
8 | 600 | 23] 110 |-65~175) — SETXO6STRLTR-ND 672.80/800 PowlRtab |150| 400 | 1.3 | 1500 |-55~175|  150EBU04-ND 917 661 5.51 
8 | 600 | 23 | 110 |-65~175|  8ETXO6STRRTR-ND 672.80/800 "ARS 5 
S| am [is] a0 [ect ane a ae 45 s | 600 | 24 | 100 |-65~ 175] GETHOBFPPBF-NDT 168 108 
p2Pak | 15| 600 | 22 | 120 |-65~175| _ 15ETHO6S-ND 1.81 1.03.84 | 600 |096| 175 |-65-175| — 8ETLOBFPPBF-NDt 165 106 «| 83 
15 | 600 | 0.99 250 |-65~175)  15ETLO6S-ND 2.00 1.25 93 8 | 600 | 23 410 |-65~175)  8ETXOGFP-ND 258 168 1.30 
15| 600 | 23 | 170 |-65~175| — 15ETX06S-ND 219 143 1.10 8 | 600 | 23 | 110 |-65~175| _ 8ETXOFPPBF-NDt 2.66 4.71 1.33 
20| 300 | 1.05} 120 |-65~175)  20CTHO3S-ND 273 1.80 1.37 to-200acrp | 15] 800 | 22 180 |-65~175|  15ETHO6FPPBF-NDt 193 1.2497 
30| 200 | 0.92| 200 |-65~175| — 30CTHO2S-ND 2.95 201 1.52 15| 600 | 099) 250 |-65~175|  15ETLOGFP-ND 238 152 1.16 
15| 200 | 1.05] 200 |-65~175| MUR1520PBF-NDt 182 «1479 15| 600 | 099) 250 |-65~175)  15ETLOGFPPBF-NDt 231 149 1.16 
8 | 200 0975] 100 |-65~175| | MUR820PBF-NDt 133 «8462 15| 600 | 23 | 170 |-65~175|  15ETXO6FP-ND 275 1.81 1.42 
to-220ac | 8 | 300 | 1.25] 100 |-65~175] — 8ETHOS-ND 1.26 68 60 15| 600 | 23 | 170 |-65~175| _ 15ETXO6FPPBF-NOt 3.01 1.94 1.51 
8 | 300 | 1.25] 100 |-65~175|  8ETHOSPBF-NDt 131.826 20| 300 | 1.05} 120 |-65~175]  20CTHO3FP-ND 287 1.89 1.44 
8 | 600 |096| 175 |-65~175|  8ETLO6-ND 166 1.04 75 30| 200 | 0.92} 200 |-65~175)  30CTHO2FP-ND 3.04 207 1.57 
8 | 600 | 096 | 175 | -65~ 175 |ERRBETEOSEBRENDT: 1661.04 77! «pnodetostud § tp=8.3ms —‘$ IFSM(A) @tp=5ys Sine + RoHS Compliant 


986 (T063) 
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rE. Glass Passivated Bridge Rectifiers ee ee eae 


1m c oR PORATE Storage Temperature: -65°C ~ 150°C 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series 
200 30 1.15 -55 ~ 150 RHO2DICT-ND 1.08 87 65 RHO2DITR-ND 342.00/M 
b| 0.5 400 30 1.15 -55 ~ 150 RHO4DICT-ND. 96 a7 58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 1.15 -55 ~ 150 RHO6DICT-ND 86 68 52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series 
100 30 1.0 -55 ~ 150 HDO1DICT-ND -70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
1 08 200 30 1.0 -55 ~ 150 HDO2DICT-ND 60 48 -36 HDO2DITR-ND 200.00/M 
: 400 30 1.0 -55 ~ 150 HDO4DICT-ND 64 52 .39 HDO4DITR-ND 213.00/M 
600 30 1.0 -55 ~ 150 HDO6DICT-ND. 68 55 Al HDO6DITR-ND 226.00/M 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Reverse Current Forward Range i Price Each Pricing* . 7 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (C) Part No. 1 10 100 500 1,500 Fig. 2 — DF-S Series 
DF-S Series 
50 50 11 -65 ~ 150 DF15005SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M 8.46 
100 50 11 -65 ~ 150 DF1501SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M foe 
2 15 200 50 11 -65 ~ 150 DF1502SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M ._ 
. 400 50 11 -65 ~ 150 DF1504SDICT-ND 84 68 251 35 305.00/M 
600 50 11 -65 ~ 150 DF1506SDICT-ND 96 77 58 40 348.00/M 
1000 50 11 -65 ~ 150 DF1510SDICT-ND 89 71 54 40 359.00/M Ls 24 A 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 6.48 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature SI 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each =. 10.29 ail 1.52 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 ay . 
DF-S Series ri 
50 50 Tal -65 ~ 150 DFOOSSDI-ND -76 61 A6 32 
100 50 11 -65 ~ 150 DFO1SDI-ND 76 61 46 32 
200 50 5 | -65 ~ 150 DFO2SDI-ND -76 61 A6 32 
2 1.0 400 50 Teall -65 ~ 150 DFO4SDI-ND 76 61 46 32 
600 50 Aza -65 ~ 150 DFO6SDI-ND .88 1 53 37 
800 50 11 -65 ~ 150 DFO8SDI-ND 96 77 58 40 
1000 50 11 -65 ~ 150 DF10SDI-ND -96 7 58 40 
DF-M Series 
50 45 be | -65 ~ 150 DFOOSMDI-ND -60 48 -36 25 
100 45 lal -65 ~ 150 DFO1MDI-ND -60 48 36 25 
200 45 V1 -65 ~ 150 DFO2MDI-ND -60 48 36 25 
3 1.0 400 45 11 -65 ~ 150 DFO4MDI-ND -60 48 -36 25 
600 45 AeA -65 ~ 150 DFO6MDI-ND te: 58 44 30 
800 45 TA -65 ~ 150 DFO8MDI-ND 80 64 48 33 
1000 45 ile -65 ~ 150 DF10MDI-ND -80 -64 48 33 
WxxG Series 
50 50 1.0 -65 ~ 150 WOO5GDI-ND 65 52 39 .24 
100 50 1.0 -65 ~ 150 W01GDI-ND -70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 ~ 150 W02GDI-ND -60 48 36 25 
4 1.5 400 50 1.0 -65 ~ 150 WO04GDI-ND 64 52 .39 27 
600 50 1.0 -65 ~ 150 WO6GDI-ND 68 55 Al 29 
800 50 1.0 -65 ~ 150 WO8GDI-ND -70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 ~ 150 W10GDI-ND 72 58 44 -30 
KBP Series 
50 40 4.4 -55 ~ 125 KBPOOSG-ND 1.08 .87 65 45 
100 40 11 -55 ~ 125 KBP01G-ND 94 82 63 42 
200 40 a | -55 ~ 125 KBP02G-ND -98 85 65 A4 
1.5 400 40 11 -55 ~ 125 KBP04G-ND 1.01 88 68 45 
600 40 11 -55 ~ 125 KBPO6G-ND 1.05 91 -70 AT 
800 40 11 -55 ~ 125 KBPO8G-ND 1.13 -98 75 50 
§ 1000 40 V1 -55 ~ 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 -80 54 
50 65 | -65 ~ 150 KBP2005GDI-ND 1.08 .87 65 45 
100 65 y | -65 ~ 150 KBP201GDI-ND 94 82 63 42 
200 65 11 -65 ~ 150 KBP202GDI-ND 98 85 65 44 
2.0 400 65 AeA -65 ~ 150 KBP204GDI-ND 1.01 .88 68 A5 
600 65 11 -65 ~ 150 KBP206GDI-ND 1.05 91 .70 A7 
1000 65 11 -65 ~ 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 -80 54 
GBU Series 
100 150 1.0 -55 ~ 150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 60 
4.0 400 150 1.0 -55 ~ 150 GBU404DI-ND 1.42 1.12 86 63 
1000 150 1.0 -55 ~ 150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 175 1.0 -55 ~ 150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 94 69 
6.0 400 175 1.0 -55 ~ 150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 98 72 
6 1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 93 -76 
50 200 1.0 -55 ~ 150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -55 ~ 150 GBU801DI-ND 1.40 1.10 87 71 
8.0 200 200 1.0 -55 ~ 150 GBU802DI-ND 1.43 1.12 88 72 
z 400 200 1.0 -55 ~ 150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 -90 73 
600 200 1.0 -55 ~ 150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 ~ 150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 86 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ6005DI-ND 1.73 1.35 1.07 87 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ6005-FDI-NDO 1.92 1.60 1.35 96 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ601DI-ND 1.78 1.39 1.10 -90 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ601-FDI-NDO 1.98 1.65 1.39 99 
200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ602-FDI-NDO 2.01 1.68 1.41 1.01 
6.0 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ604DI-ND 1.84 1.43 1.13 92 
400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ604-FDI-ND0 2.04 1.70 1.43 1.02 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ606DI-ND 1.89 1.47 AAA 95 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ606-FDI-ND0 2.10 1.75 1.47 1.05 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ610DI-ND 2.05 1.60 1.27 1.03 
7 1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ610-FDI-NDO 2.28 1.90 1.60 1.14 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 92 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005-FDI-NDO 2.04 1.70 1.43 1.02 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801DI-ND 1.89 1.47 1.17 95 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801-FDI-NDO 2.10 1.75 1.47 1.05 
A 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802DI-ND 192 150 1.18 96 £06 hel aing 
. 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802-FDI-NDO 2.13 1.78 1.50 1.07 ; 4.06 ‘ 
400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804-FDI-ND0 2.16 1.80 1.52 1.08 : 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806-FDI-NDO 2.22 1.85 1.56 1.11 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810DI-ND 2.21 1.73 1.37 1.11 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810-FDI-NDO 2.46 2.05 1.73 1.23 
RoHS Compliant (Continued) 
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DOES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) Fig. 6 — GBU Series 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°c) Part No. 1 10 100 500 
50 170 1.05 ~65 ~ 150 GBJ10005-FDI-NDO 213 178 #150 1.07 
100 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1001-FDI-NDO 219 183 154 1.40 
200 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1002-FDI-NDO 222 185 156 1.44 
10.0 400 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1004-FDI-NDO 225 188 158 143 
600 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1006DI-ND 2.08 1.62 1.28 1.04 
600 170 1.05 ~65 ~ 150 GBJ1006-FDI-NDO 2.31 193. 162 1.16 
1000 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1010-FDI-NDO 264 2.20 185 1.32 
50 240 1.05 ~65 ~ 150 GBJ15005-FDI-NDO 2.31 193 162 1.46 5.33 Lt ts.s3 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1501-FDI-NDO 240 2.00 160 1.20 5.33 
200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1502-FDI-NDO 243 203 171 1.22 
or 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504DI-ND 2.21 173 87 
: 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504-FDI-NDO 246 205 173 123 
600 240 1.05 ~65 ~ 150 GBJ1506DI-ND 227 177 «+140 1.414 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1506-FDI-NDO 252 210 177 1.26 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1510-FDI-NDO 2.76 230 184 1.38 : : 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005DI-ND 213 166 132 41.07 Fig. 7 — GBJ Series 
7 50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005-FDI-NDO 237 198 166 1.19 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001DI-ND 219 1.74 135 1.410 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001-FDI-NDO 243 203 171 1.22 30.30 - 
200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2002DI-ND 2.21 1.73 137 414 
20.0 200 240 1.05 ~65 ~ 150 GBJ2002-FDI-NDO 246 205 173 1.23 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004DI-ND 227 177 140 1.414 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004-FDI-NDO 252 210 177 1.26 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006DI-ND 232 1.81 143° 1.47 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006-FDI-NDO 258 215 181 1.29 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2010-FDI-NDO 279 233 196 1.40 
50 350 1.05 ~65 ~ 150 GBJ25005DI-ND 232 1.81 143° «1.47 
50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005-FDI-NDO 258 215 181 1.29 2.70) 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501DI-ND 238 185 147 119 10. 30 A? 70 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501-FDI-NDO 264 220 185 1.32 7.70 
25.0 200 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2502-FDI-NDO 2.73 2.28 1.92 1.37 
400 350 1.05 ~65 ~ 150 GBJ2504DI-ND 2.51 196 155 1.26 
400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504-FDI-NDO 2.79 233 196 1.40 
600 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2506-FDI-NDO 285 238 200 143 
1000 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2510-FDI-NDO 275 240 179 1.43 
GBPC Series 
50 300 14 -65 ~ 150 GBPC15005DI-ND 230 185 150 1.30 Fig. 8 — GBPC Series 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC1501DI-ND 265 213 173 1.50 
200 300 ‘tl -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 2.76 222 180 1.56 [=28.83—-1 
15.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC1504DI-ND 288 232 188 163 
600 300 14 -55 ~ 150 GBPC1506DI-ND 288 232 188 163 Fe 
800 300 14 ~55 ~ 150 GBPC1508DI-ND 3.41 250 203 1.76 14.78 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC1510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 276 222 180 1.56 
200 300 14 -55 ~ 150 GBPC2502DI-ND 288 232 188 163 
8 30 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC2504DI-ND 288 232 188 163 
: 600 300 14 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 288 232 188 163 
800 300 14 -55 ~ 150 GBPC2508DI-ND 3.22 259 210 1.82 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC2510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 400 14 -55 ~ 150 GBPC3501DI-ND 299 2.41 195 1.69 
200 400 14 -55 ~ 150 GBPC3502DI-ND 3.141 250 203 1.76 
“0 400 400 14 -55 ~ 150 GBPC3504DI-ND 3.22 259 210 182 
: 600 400 14 -55 ~ 150 GBPC3506DI-ND 3.22 2.59 2.10 1.82 Hole for 
800 400 14 -55 ~ 150 GBPC3508DI-ND 345 2.78 225 1.95 #10 Screw- 
1000 400 14 -55 ~ 150 GBPC3510DI-ND 357 287 233 202 5.59 Dia. 


0 RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse | Max. Forward 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 116.0041 9.054 @ 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (yA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 1 

50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.50 1.30 1.00 67 

{ 4.0 100 200 10.0 1.0 RS402LDI-FDI-NDO 1.50 1.30 1.01 67 
400 200 10.0 1.0 RS404LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-FDI-NDO 1.50 1.25 1.05 715 
50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.49 1.17 -90 66 Fig. 2 

2 6.0 100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.17 90 66 
200 200 10.0 1.0 PB62-FDI-NDO 1.69 1.47 1.13 75 
600 200 10.0 1.0 PB66DI-ND 1.49 147 90 66 6.35 4a:08 
50 300 10.0 14 MB1505-ND 2.30 185 150 1.30 pre 1 40 
100 300 10.0 i a) MB151-FDI-NDO 2.84 2.47 1.84 1.47 

15.0 200 300 10.0 V1 MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 

200 300 10.0 ba MB152-FDI-NDO 2.97 2.59 1.93 1.54 
600 300 10.0 11 MB156W-FDI-NDt0 3.11 2.71 2.02 1.61 
100 300 10.0 ad, MB251-FDI-NDO 2.97 2.59 1.93 1.54 
200 300 10.0 1 MB252-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
200 300 10.0 AT MB252-FDI-NDO 3.11 2.71 2.02 1.61 

3 25.0 400 300 10.0 1 MB254-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 
600 300 10.0 11 MB256DI-NDO 3.38 2.94 2.19 1.75 
50 400 10.0 1.2 MB3505-FDI-NDO 2.97 2.59 1.93 1.54 
100 400 10.0 1.2 MB351-FDI-NDO 2.65 2.13 1.73 1.50 
200 400 10.0 1.2 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 

35.0 200 400 10.0 1.2 MB352-FDI-NDO 3.24 2.82 2.10 1.68 

200 400 10.0 1.2 MB352W-FDI-NDt0 3.24 2.82 2.10 1.68 
400 400 10.0 1.2 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
600 400 10.0 1.2 MB356-FDI-NDO 3.51 3.06 2.28 1.82 


RoHS Compliant + Wire leads 
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ODES Silicon and Glass Passivated Rectifiers 


1mcoR PORATED 


Fig. 1 — DO-35 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Oo51 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel SE 
Fig. (A) (Vrrm) (A) (V) Part No. i 10 100 1,000 | PartNo. Size Pricing 25.40 4.22 25.40 
1 0.2 250 = 1.0 BAV21DICT-ND 31 1.80 11.70 48.60 | — = = 
50 30 11 1N4001DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4001DITR-ND 5,000 20.00/M 
100 30 14 4N4002DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4002DITR-ND 5,000 20.00/M 
200 30 14 1N4003DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4003DITR-ND 5,000 20.00/M 
400 30 14 1N4004DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4004DITR-ND 5,000 20.00/M : 
600 30 14 1N4005DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4005DITR-ND 5,000 20.00/M Fig-2-—DO-41 
800 30 hl {N4006DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | IN4006DITR-ND 5,000 20.00/M 
r io 4000 30 14 1N4007DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4007DITR-ND 5,000 20.00/M 
; 50 30 1.0 1N4001GDICT-ND 37 2.20 14.30 59.40 | 1N4001GDITR-ND 5,000 44.00/M 
100 30 1.0 1N4002GDICT-ND Al 2.40 15.60 64.80 | 1N4002GDITR-ND 5,000 48.00/M 0.86 2.72 
200 30 1.0 1N4003GDICT-ND A4 2.60 16.90 70.20 | 1N4003GDITR-ND 5,000 52.00/M at 
400 30 10 {N4004GDICT-ND 46 2.70 17.55 72.90 | 1N4004GDITR-ND 5,000 54.00/M L B2iea | 
600 30 1.0 1N4005GDICT-ND 49 2.90 18.85 78.30 | 1N4005GDITR-ND 5,000 58.00/M 25.4052] 1 25.40 
800 30 1.0 4N4006GDICT-ND 34 2.33 16.12 71.30 | 1N4006GDITR-ND 5,000 56.00/M 
1000 30 1.0 1N4007GDICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4007GDITR-ND 5,000 59.00/M 
50 30 TA S1AB-FDICT-NDO B 3.13 22.00 100.00 | STAB-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
100 30 14 S1BB-FDICT-NDO Ad 3.25 22.88 104.00 | S1BB-FDITR-NDO 3,000 94.00/M 
200 30 14 S1DB-FDICT-NDO AG 3.38 23.76 108.00 | S1DB-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
P a 400 30 14 S1GBDICT-ND 48 3.50 24.64 112.00 | S1GBDITR-ND 3,000 101.00/M Fig. 3 — SMB 
: 400 30 1A S1GB-FDICT-NDO 48 3.50 24.64 112.00 | S1GB-FDITR-NDO 3,000 101.00/M 
600 30 TA $1JB-FDICT-NDO 49 3.63 25.52 116.00 | S1JB-FDITR-NDO 3,000 104.00/M 
800 30 14 S1KB-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S1KB-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 2.254 
1000 30 1A S1MB-FDICT-NDO Ad 3.40 24.48 122.40 | S1MB-FDITR-NDO 3,000 116.00/M Pot 
50 30 TA DL4001DICT-ND 4B 2.93 20.28 89.70 | DL4001DITR-ND 5,000 70.00/M 
50 30 14 DL4001-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4001-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
100 30 14 DL4002DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4002DITR-ND 5,000 70.00/M 
100 30 14 DL4002-FDICT-NDO 4B 2.93 20.28 89.70 | DL4002-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
200 30 14 DL4003DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | — _ - 
200 30 TA DL4003-FDICT-NDO B 2.93 20.28 89.70 | DL4003-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
4 10 400 30 14 DL4004DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4004DITR-ND 5,000 70.00/M 
: 400 30 14 DL4004-FDICT-NDO 43 2.93 20.28 89.70 | DL4004-FDITR-NDO 5,000 70.00/M 
600 30 14 DL4005DICT-ND AG 3.15 21.84 96.60 | DL4005DITR-ND 5,000 76.00/M Fig. 4— MELF (DL-41) 
600 30 1A DL4005-FDICT-NDO AG 3.15 21.84 96.60 | DL4005-FDITR-NDO 5,000 76.00/M 
800 30 A DL4006DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 | DL4006DITR-ND 5,000 76.00/M 
800 30 14 DL4006-FDICT-NDO AG 3.15 21.84 96.60 | DL4006-FDITR-NDO 5,000 76.00/M 
4000 30 14 DL4007DICT-ND AG 3.15 21.84 96.60 | DL4007DITR-ND 5,000 76.00/M 
1000 30 14 DL4007-FDICT-NDO AG 3.15 21.84 96.60 | DL4007-FOITR-ND 0 5,000 76.00/M 
50 30 10 S1A-FDICT-NDO a7 3.23 22.36 98.90 | S1A-FDITR-NDO 5,000 77.00/M 
100 30 14 S1B-FDICT-NDO 48 3.30 22.88 101.20 | S1B-FDITR-NDO 5,000 79.00/M 
200 30 1.0 S1DDICT-ND 38 2.81 19.80 90.00 | S1DDITR-ND 5,000 77.00/M 
200 30 1.0 S1D-FDICT-NDO 38 2.81 19.80 90.00 | S1D-FDITR-NDO 5,000 77.00/M 
400 30 1.0 S1GDICT-ND 39 2.88 20.24 92.00 | S1GDITR-ND 5,000 78.00/M 
1.0 400 30 10 $1G-FDICT-NDO 39 2.88 20.24 92.00 | S1G-FDITR-NDO 5,000 78.00/M 
600 30 14 S1J-FDICT-NDO A 3.00 21.12 96.00 | S1J-FDITR-NDO 5,000 82.00/M 
800 30 1.0 S1K-FDICT-NDO 7 3.44 24.20 110.00 | S1K-FDITR-NDO 5,000 94.00/M 
4000 30 1.0 S1MDICT-ND A 3.15 22.68 113.40 | — _ — 
1000 30 1.0 S1M-FDICT-NDO Al 3.15 22.68 113.40 | S1M-FDITR-NDO 5,000 101.00/M 
5 50 50 7.15 | S2AADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | — = = 
50 50 1.15 | S2AA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2AA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
100 50 1.15 | S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2BADITR-ND 5,000 96.00/M 
100 50 1.15 | S2BA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2BA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
200 50 1.15 | S2DADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | — = - 
200 50 715 | S2DA-FDICT-NDO 39 3.00 27.60 108.00 | S2DA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
15 400 50 4.15 | S2GADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2GADITR-ND 5,000 96.00/M 
400 50 1.15 | S2GA-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2GA-FDITR-NDO 5,000 96.00/M 
600 50 1.15 | S2JADICT-ND AG 3.50 25.20 126.00 | S2UADITR-ND. 5,000 112.00/M 
600 50 1.15 | S2JA-FDICT-NDO AG 3.50 25.20 126.00 | S2JA-FDITR-NDO 5,000 112.00/M 
800 50 7.15 | S2KA-FDICT-NDO 46 3.50 25.20 126.00 | S2KA-FDITR-NDO 5,000 1712.00/M 
4000 50 1.15 | S2MADICT-ND AG 3.50 25.20 126.00 | S2MADITR-ND 5,000 112.00/M 
1000 50 1.15 | S2MA-FDICT-NDO AG 3.50 25.20 126.00 | S2MA-FDITR-NDO 5,000 112.00/M 
50 30 15 S2ADICT-ND B 3.13 22.00 100.00 | — = = 
50 30 15 S2A-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2A-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
100 30 15 $2B-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | $2B-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 30 15 S2DDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | S2DDITR-ND 3,000 90.00/M 
200 30 15 2D-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | S2D-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
as 400 30 15 S2GDICT-ND 4B 3.13 22.00 100.00 | S2GDITR-ND 3,000 90.00/M 
‘ 400 30 15 $2G-FDICT-NDO 43 3.13 22.00 100.00 | $2G-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
600 30 15 S2JDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2JDITR-ND 3,000 102.00/M 
600 30 15 S2J-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | $2J-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 | S2KDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2KDITR-ND 3,000 102.00/M 
800 50 7.15 | S2K-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2K-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
6 1000 30 15 S2M-FDICT-NDO 39 3.00 21.60 108.00 | S2M-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
50 100 7.15 | S3ABDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 | S3ABDITR-ND 3,000 195.00/M 
50 100 1.15 | S3AB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3AB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
100 100 1.15 | S3BBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 | — _ — 
100 100 1.15 | S3BB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3BB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
200 100 1.15 | S3DB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3DB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
3.0 400 100 7.15 | S3GB-FDICT-NDO 65 5.20 39.00 208.00 | S3GB-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
600 100 4.15 | S3JBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 | S3JBDITR-ND. 3,000 226.00/M 
600 100 1.15 | S3JB-FDICT-NDO 7 6.12 45.90 263.50 | S3JB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
800 100 1.15 | S3KBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 | S3KBDITR-ND 3,000 226.00/M 
800 100 1.15 | S3KB-FDICT-NDO 77 6.12 45.90 263.50 | S3KB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
1000 100 1.15 | S3MB-FDICT-NDO 7 6.12 45.90 263.50 | S3MB-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
50 100 7.15 | S3ADICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | — = = 
50 100 1.15 | S3A-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3A-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
100 100 1.15 | S3B-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3B-FDITR-NDO 3,000 210.00/M Fig. 8 — DO-15 
200 100 1.15 | S3DDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | — —_ — 
200 100 1.15 | S3D-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3D-FDITR-NDO 3,000 196.00/M 
400 700 715 | S3GDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | S3GDITR-ND 3,000 210.00/M 
7 3.0 400 100 1.15 | S3G-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | $3G-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 25.40 7.62 25.40 
600 100 1.15 | S3JDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | S3JDITR-ND 3,000 239.00/M as 
600 100 1.15 | S3J-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | $3J-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 1: + 
800 100 1.15 | S3KDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | S3KDITR-ND 3,000 239.00/M = & 
800 700 7.15 | S3K-FDICT-NDO BI 6.48 48.60 279.00 | S3K-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 3.56 
4000 100 4.15 | S8MDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | — — — 
1000 100 1.15 | S3M-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S3M-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
RoHS Compliant (Continued) 
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PIODES Silicon and Glass Passivated Rectifiers (Cont) 


1.92 46-85 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak iz = | 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 9.40 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 0 25:40 
Fig. (A) (Vrrm) (A) (V) Part No. il 10 100 1,000 | Part No. Size Pricing 
50 100 1.15 S5AC-FDICT-NDO 72 5.76 43.20 248.00 | SSAC-FDITR-NDO 3,000 228.00/M Fig. 10 — R-6 
100 100 1.15 S5BC-FDICT-NDO AE 6.12 45.90 263.50 | SSBC-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
200 100 1.15 S5DC-FDICT-NDO 81 6.48 48.60 279.00 | S5DC-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 1.32 49.14 
400 100 1.15 S5GC-FDICT-NDO 90 7.20 54.00 310.00 | S5GC-FDITR-NDO 3,000 285.00/M 
7 5.0 600 100 1.15 SSUCDICT-ND 84 6.72 50.40 — = - [ip | 
: 600 {00 715 | S5JC-FDICT-NDO 95 756 56.70 325.50 | S5JC-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 25,40 —a/9-14L Fos. 40 
800 100 1.15 SSKCDICT-ND 92 7.36 55.20 — | SSKCDITR-ND 3,000 306.00/M 
800 100 1.15 S5KC-FDICT-NDO 1.04 8.28 62.10 356.50 | SSKC-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
1000 100 1.15 SSMCDICT-ND 83 6.50 50.00 — | SSMCDITR-ND 3,000 325.00/M Fig. 11 — PowerDI™ 123 
1000 100 1.45 S5MC-FDICT-NDO 94 8.13 62.50 362.50 | SSMC-FDITR-NDO 3,000 333.00/M 
200 70 1.0 RL203DICT-ND AQ 2.90 18.85 78.30 | RL203DITR-ND 4,000 68.00/M bo | 0. 
400 70 1.0 RL204DICT-ND 34 2.33 16.12 71.30 | RL204DITR-ND 4,000 62.00/M 1.0 of __\° 
8 2.0 600 70 1.0 RL205DICT-ND 35 2.40 16.64 73.60 | RL205DITR-ND 4,000 64.00/M | 3.90 —+| 
800 70 1.0 RL206DICT-ND 39 2.63 18.20 80.50 | RL206DITR-ND 4,000 70.00/M 
1000 70 1.0 RL207DICT-ND 40 2.70 18.72 82.80 | RL207DITR-ND 4,000 72.00/M 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5400DITR-ND 1,200 85.00/M k= 3.00 — 
100 200 0.95 1N5401DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5401DITR-ND 1,200 85.00/M 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5402DITR-ND 1,200 85.00/M 
400 200 0.95 1N5404DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5404DITR-ND 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5406DITR-ND 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5407DITR-ND 1,200 85.00/M 
9 3.0 1000 200 0.95 1N5408DICT-ND AL 2.78 19.24 — | 1N5408DITR-ND 1,200 85.00/M 
. 50 125 1.0 1N5400GDICT-ND AT 3.60 25.92 — | 1N5400GDITR-ND 1,200 130.00/M 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND 48 3.70 26.64 — | 1N5401GDITR-ND 1,200 133.00/M 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND 50 3.85 27.72 — | 1N5402GDITR-ND 1,200 139.00/M 
400 125 1.0 1N5404GDICT-ND 53 4.10 29.52 — | 1N5404GDITR-ND 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GDICT-ND 58 4.45 32.04 — | 1N5406GDITR-ND 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND AG 3.64 27.30 — | 1N5407GDITR-ND 1,200 146.00/M 
1000 125 1.0 | 1N5408GDICT-ND St 4.04 30.30 — | 1N5408GDITR-ND 1,200 162.00/M Fig. 12 — PowerDI™S 
50 400 0.9 6AO5DICT-ND. 48 3.80 28.50 — | 6AOSDITR-ND 500 85.50 
100 400 0.9 6A1DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6AIDITR-ND 500 85.50 
200 400 09 6A2DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A2DITR-ND 500 85.50 | 4.05 {e 
10 6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND AB 3.80 28.50 — | 6A4DITR-ND 500 85.50 f 
600 400 0.9 6AGDICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6AG6DITR-ND 500 85.50 6.60 
800 400 0.9 6A8DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A8DITR-ND 500 85.50 
1000 400 0.9 6A10DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A1ODITR-ND 500 85.50 11 
i 10 200 25 141 DFLR1200DICT-NDO 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1200DITR-NDO 3,000 180.00/M 
; 400 25 11 DFLR1400DICT-NDO 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1400DITR-NDO 3,000 180.00/M 
12 3.0 400 100 PDR3GDICT-NDO Bi 6.48 48.60 279.00 | PDR3GDITR-NDO 5,000 243.00/M Og aorroMsine 
5.0 400 100 PDRS5GDICT-NDO 95 7.56 56.70 325.50 | PDR5SGDITR-NDO 5,000 284.00/M nano || TSK 
0 RoHS Compliant 
Schottky Barrier Rectifiers Fig. 1— DO 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@) Forward Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. it 10 100 Part No. Size Pricing 
20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND 39 .30 22 1N5817DITR-ND 5,000 96.00/M 
20 40 1.0 0.55 SR102DICT-ND 49 38 27 SR102DITR-ND 5,000 120.00/M 
30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND 39 30 22 1N5818DITR-ND 5,000 96.00/M 
1 10 30 40 1.0 0.55 SR103DICT-ND 49 38 27 SR103DITR-ND 5,000 120.00/M 
40 40 1.0 0.55 SR104DICT-ND 49 38 21, SR104DITR-ND 5,000 120.00/M 
50 40 1.0 0.70 SR105DICT-ND 52 40 29 SR105DITR-ND 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 SR106DICT-ND 53 A2 32 SR106DITR-ND 5,000 147.00/M 
100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND 55 A4 33 SB1100DITR-ND 5,000 154.00/M Fig. 2 — DO-201AD 
20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND 68 54 At 1N5820DITR-ND 1,200 216.00/M 
20 150 3.0 0.55 SR302DICT-ND 60 48 36 SR302DITR-ND 1,200 218.00/M 
30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND 68 54 41 1N5821DITR-ND 1,200 216.00/M 
40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND 68 54 41 1N5822DITR-ND 1,200 216.00/M 
3.0 40 150 3.0 0.55 SR304DICT-ND 60 48 36 SR304DITR-ND 1,200 218.00/M 
40 150 3.0 0.55 SR304-FDICT-NDO 68 54 At SR304-FDITR-NDO 1,200 233.00/M 
50 150 3.0 0.75 SR305DICT-ND 64 52 39 SR305DITR-ND 1,200 232.00/M 
9 60 150 3.0 0.75 SR306DICT-ND 68 55 41 SR306DITR-ND 1,200 247.00/M 
100 80 0.5 0.80 SB3100DICT-ND 80 64 48 SB3100DITR-ND 1,200 290.00/M 
20 250 10.0 0.57 SR502DICT-ND 88 yA 53 SR502DITR-ND 1,200 319.00/M 
20 250 10.0 0.57 SR502-FDICT-NDO 99 80 60 SR502-FDITR-NDO 1,200 341.00/M 
30 250 10.0 0.57 SR503DICT-ND 92 74 56 SR503DITR-ND 1,200 334.00/M 
5.0 40 250 10.0 0.57 SR504DICT-ND 96 17 58 SR504DITR-ND 1,200 348.00/M 
50 150 1.0 0.67 SRS505DICT-ND 65 52 39 SRS505DITR-ND 1,200 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 SRS06DICT-ND 65 52 39 SRS506DITR-ND 1,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND #2, 89 68 SB5100DITR-ND 1,200 452.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120-FDICT-NDO 55 4 33 B120-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130DICT-ND 58 46 35 B130DITR-ND 5,000 161.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130-FDICT-NDO 58 6 35 B130-FDITR-NDO 5,000 161.00/M 
30 25 1.0 0.41 B130L-FDICT-NDO 68 54 41 B130L-FDITR-NDO 5,000 189.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140DICT-ND 60 A8 36 B140DITR-ND 5,000 168.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140-FDICT-NDO 60 48 36 B140-FDITR-NDO 5,000 168.00/M 
10 50 30 0.5 0.70 B150-FDICT-NDO 70 56 42 B150-FDITR-NDO 5,000 209.00/M 
i 60 30 0.5 0.70 B160-FDICT-NDO 86 69 52 B160-FDITR-NDO 5,000 257.00/M Fig. 4 — SMB 
3 70 30 0.5 0.79 B170-FDICT-NDO 88 7 53 B170-FDITR-NDO 5,000 263.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 64 48 B180DITR-ND 5,000 255.00/M 1 4.65 
80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-NDO 90 2 54 B180-FDITR-NDO 5,000 270.00/M D 
90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-NDO 92 714 56 B190-FDITR-NDO 5,000 277.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-NDO 84 68 51 B1100-FDITR-NDO 5,000 268.00/M Bry 
20 50 0.5 0.50 B220A-FDICT-NDO 86 69 52 B220A-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230ADICT-ND 82 66 50 B230ADITR-NDO 5,000 261.00/M 20 ssfesa 
30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-NDO 92 74 56 B230A-FDITR-NDO 5,000 277.00/M Lath 2.62 
ae 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-NDO 86 69 52 B240A-FDITR-NDO 5,000 274.00/M 1 age 7 =o 
50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-NDO 1.01 81 61 B250A-FDITR-NDO 5,000 304.00/M + 6.00 _ 
60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-NDO 1.08 87 65 B260A-FDITR-NDO 5,000 324.00/M 
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S Schottky Barrier Rectifiers (Cont) Fig. 5 — SMC 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@ | Forward Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. ft 10 100 Part No. Size Pricing 
20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-NDO 96 AT 58 B320A-FDITR-NDO 5,000 306.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330ADICT-ND 83 65 50 B330ADITR-ND 5,000 319.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-NDO 94 82 63 B330A-FDITR-NDO 5,000 319.00/M 
3 3.0 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-NDO 98 85 65 B340A-FDITR-NDO 5,000 332.00/M 
40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-NDO 98 85 65 B340LA-FDITR-NDO 5,000 332.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-NDO 1.20 1.04 80 B350A-FDITR-NDO 5,000 408.00/M 
60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-NDO 1.31 1.14 88 B360A-FDITR-NDO 5,000 446.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-NDO 63 50 38 B120B-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 141 SK12DICT-ND 63 50 38 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 1 SK12-FDICT-NDO 63 50 38 SK12-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130BDICT-ND 65 52 39 B130BDITR-ND 3,000 195.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-NDO 65 52 39 B130B-FDITR-NDO 3,000 195.00/M 
30 40 1.0 445 B130LBDICT-ND 70 56 A2 _ _ _ 
30 40 1.0 445 B130LB-FDICT-NDO 70 56 42 B130LB-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-NDO 68 54 Al SK13-FDITR-NDO 3,000 203.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-NDO 68 54 AM B140B-FDITR-NDO 3,000 203.00/M 
40 45 0.1 0.53 B140HBDICT-ND 73 58 A4 B140HBDITR-ND 3,000 218.00/M 
40 45 041 0.53 B140HB-FDICT-NDO 73 58 4 B140HB-FDITR-NDO 3,000 218.00/M 
40 25 0.5 0.55 SK14-FDICT-NDO 68 54 Al SK14-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
50 30 0.5 0.50 B150B-FDICT-NDO 19 63 48 B150B-FDITR-NDO 3,000 249.00/M 
1.0 50 25 0.5 0.70 SK15DICT-ND 70 56 42 SK15DITR-ND 3,000 233.00/M 
50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-NDO 79 63 48 SK15-FDITR-NDO 3,000 249.00/M 
60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-NDO 95 76 57 B160B-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
60 25 0.5 0.70 SK16DICT-ND 88 Al 53 - _ _ 
60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-NDO 99 80 60 SK16-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170BDICT-ND 86 69 52 _ — = 
70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-NDO 27 78 59 B170B-FDITR-NDO 3,000 306.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND 88 77 53 B180BDITR-ND 3,000 293.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-NDO 99 80 60 B180B-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND 90 72 54 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M 
4 90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-NDO 1.01 81 61 B190B-FDITR-NDO 3,000 321.00/M Fig. 7— D2PAK 
100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-NDO 1.04 83 63 B1100B-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
100 50 0.5 0.75 B1100LBDICT-ND 83 65 50 => _ _ 
100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-NDO 94 82 63 B1100LB-FDITR-NDO 3,000 333.00/M 
20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-NDO 95 76 7 B220-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND 90 72 54 B230DITR-ND 3,000 299.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-NDO 1.01 81 61 B230-FDITR-NDO 3,000 321.00/M 
40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-NDO 96 JT 58 B240-FDITR-NDO 3,000 319.00/M 
50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-ND) 94 82 63 B250-FDITR-NDO 3,000 333.00/M 
20 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-NDO 1.01 88 68 B260-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
70 50 0.5 0.79 B270DICT-ND 92 73 56 B270DITR-ND 3,000 364.00/M 
70 50 0.5 0.79 B270-FDICT-NDO 1.05 aR) 70 B270-FDITR-NDO 3,000 372.00/M 
80 50 0.5 0.79 B280-FDICT-NDO 1.09 95 73 B280-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
90 50 0.5 0.79 B290DICT-ND 99 78 60 B290DITR-ND 3,000 390.00/M 
90 50 0.5 0.79 B290-FDICT-NDO 1.13 98 75 B290-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 
100 50 0.5 0.79 B2100-FDICT-NDO 1.16 1.01 78 B2100-FDITR-NDO 3,000 412.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320BDICT-ND 89 yal 54 B320BDITR-ND 3,000 351.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-NDO 1.01 88 68 B320B-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-NDO 1.05 A 70 B330B-FDITR-NDO 3,000 372.00/M 
3.0 40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-NDO 1.09 1.09 23 B340B-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-NDO 1.09 95 73 B340LB-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-NDO 1.35 1.17 90 B350B-FDITR-NDO 3,000 479.00/M 
60 100 0.5 0.50 B360BDICT-ND 1.29 1.02 78 B360BDITR-ND 3,000 507.00/M 
60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-NDO 1.46 1.27 98 B360B-FDITR-NDO 3,000 519.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320DICT-ND 99 78 60 B320DITR-ND 3,000 390.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-NDO 1.13 98 15 B320-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 
20 100 0.5 0.50 SK32DICT-ND 86 68 52 SK32DITR-ND 500 188.50 
20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-NDO 98 85 65 SK32-FDITR-NDO 500 216.00 
30 100 0.5 0.50 B330DICT-ND 1.02 81 62 - _ _ 
30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-NDO 1.16 1.01 78 B330-FDITR-NDO 3,000 412.00/M 
30 100 0.5 0.50 SK33DICT-ND 86 68 52 SK33DITR-ND 500 188.50 
30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-NDO 98 85 65 SK33-FDITR-NDO 500 216.00 
40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 B340-FDITR-NDO 3,000 439.00/M 
40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-NDO 98 85 65 SK34-FDITR-NDO 500 216.00 
50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-NDO 1.50 1.30 1.00 B350-FDITR-NDO 3,000 532.00/M 
3.0 50 100 0.5 0.75 SK35DICT-ND 86 68 52 SK35DITR-ND 500 188.50 
5 50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-NDO 98 85 65 SK35-FDITR-NDO 500 216.00 
60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-NDO 1.65 1.43 1.10 B360-FDITR-NDO 3,000 585.00/M 
60 100 0.5 0.75 SK36DICT-ND 86 68 52 SK36DITR-ND 500 188.50 
60 100 0.5 0.75 SK36-FDICT-NDO 98 85 65 SK36-FDITR-NDO 500 216.00 
70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-NDO 1.69 1.47 1.13 B370-FDITR-NDO 3,000 599.00/M 
80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 1.52 1.20 92 B380DITR-ND 3,000 598.00/M 
80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-ND) 1.73 1.50 1.15 B380-FDITR-NDO 3,000 612.00/M 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 1.55 1.23 94 = 
90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-NDO 1.76 1.53 1.18 B390-FDITR-NDO 3,000 625.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 1.58 1.25 96 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-NDO 1.80 1.56 1.20 B3100-FDITR-NDO 3,000 638.00/M 
20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-NDO 1.31 1.14 88 B520C-FDITR-NDO 3,000 466.00/M fo 
5.0 30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-NDO 1.39 1.21 93 B530C-FDITR-NDO 3,000 492.00/M 
40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-NDO 1.46 1.27 98 B540C-FDITR-NDO 3,000 519.00/M 
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BOTTOMSIDE 
HEAT SINK 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing 
eso 50 175 05 0.70 B550C-FDICT-NDO 161 1.40 ‘1.08 B550C-FDITR-NDO 3,000 | 572.00/M 
° 60 175 05 0.70 B560C-FDICT-NDO 176 153 1.18 B560C-FDITR-NDO 3,000 | 625.00/M 
ai 35 75 1.4 0.51 MBRD835LDICT-ND 149° 1.17 90 MBRD835LDITR-ND 2,500 | —585.00/M 
6 ‘ 35 75 14 0.51 MBRD835L-T-FDICT-NDO 169 147 1.13 MBRD835L-T-FDITR-NDO 2,500 | —599.00/M 
10.0 40 75 0.15 0.57 MBRD1040CT-T-FDICT-NDO 153 1.28 1.08 MBRD1040CT-T-FDITR-NDO 2,500 | 663.00/M 
7A| 10.0 25 200 1.0 0.45 $BG1025L-T-FDICT-NDO 153° 1.28 1.08 SBG1025L-T-FDITR-NDO 800 612.00 
30 125 1.0 0.55 SBG1030CT-T-FDICT-NDO 156 1.30 1.10 SBG1030CT-T-FDITR-NDO 800 624.00 
10.0 35 125 1.0 0.55 SBG1035CT-T-FDICT-NDO 159 133 1.412 SBG1035CT-T-FDITR-NDO 800 636.00 
45 125 1.0 0.55 SBG1045CT-T-FDICT-NDO 165 1.38 1.16 SBG1045CT-T-FDITR-NDO 800 660.00 
30 150 0.4 07 MBRB1530CT-T-FDICT-NDO 153° 1.28 1.08 MBRB1530CT-T-FDITR-NDO 800 612.00} | Fig. 10 — 0-220 
35 150 04 07 MBRB1535CTDICT-ND 1.40 1.10 87 MBRB1535CTDITR-ND 800 561.60 
_ 35 150 04 07 MBRB1535CT-T-FDICT-NDO 156 1.30 1.10 MBRB1535CT-T-FDITR-NDO 800 624.00 
° 40 150 04 07 MBRB1540CT-T-FDICT-NDO 159 133 1.12 MBRB1540CT-T-FDITR-NDO 800 636.00 ce = 
45 150 0.4 07 MBRB1545CTDICT-ND 162 135 «144 MBRB1545CTDITR-ND 800 583.20 ssf Jofifao 
45 150 04 07 MBRB1545CT-T-FDICT-NDO 162 135 144 MBRB1545CT-T-FDITR-NDO 800 648.00 1.09XL4 4 4gu15.494 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND 151 1.18 93 SBG1630CTDITR-ND 800 604.80 
7B 30 175 1.0 0.55 SBG1630CT-T-FDICT-NDO 168 140 1.18 SBG1630CT-T-FDITR-NDO 800 672.00 
16.0 35 175 1.0 0.55 SBG1635CT-T-FDICT-NDO 171 1431.20 SBG1635CT-T-FDITR-NDO 800 684.00 
40 175 1.0 0.55 SBG1640CT-FDI-NDO 1.74 145 1.22 _ _ _ 
45 175 1.0 0.55 SBG1645CT-T-FDICT-NDO 177 148 1.24 SBG1645CT-T-FDITR-NDO 800 708.00 0.64 poss 
30 225 1.0 0.55 $BG2030CT-T-FDICT-NDO 183 1.53 1.29 SBG2030CT-T-FDITR-NDO 800 732.00 “F 
200 35 225 1.0 0.55 SBG2035CT-T-FDICT-NDO 186 155 1.31 SBG2035CT-T-FDITR-NDO 800 744.00 
, 40 225 1 0.55 $BG2040CT-FDICT-NDO 189 1.58 © 1.33 SBG2040CT-FDITR-NDO 800 756.00] Trig 4410-200 
45 225 1.0 0.55 SBG2045CT-T-FDICT-NDO 1.92 1.60 1.35 SBG2045CT-T-FDITR-ND 800 768.00 - 
30 250 1.0 0.55 $BG3030CT-T-FDICT-NDO 240 200 1.68 SBG3030CT-T-FDITR-NDO 800 960.00 
an 45 250 1.0 0.55 SBG3045CT-T-FDICT-NDO 276 230 1.94 SBG3045CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 aE Ss = 
‘ 50 250 1.0 0.70 SBG3050CT-T-FDICT-NDO 276 230 1.94 SBG3050CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 3056 —= [Ali 0.49 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CT-T-FDICT-NDO 276 230 1.94 SBG3060CT-T-FDITR-NDO 800 1104.00 1.09 <ha4e 75.49 
40 50 0.5 0.50 SBM340DICT-ND 135 «17 90 = = _ 
40 50 0.5 0.50 SBM340-FDICT-NDO 135 147 90 SBM340-FDITR-NDO 5,000 | 479.00/M 
a0 60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 84 64 MBRM360DITR-ND 5,000 | 408.00/M 
: 60 50 0.2 0.63 MBRM360-FDICT-NDO 1.20 1.04 80 MBRM360-FDITR-NDO 5,000 | 408.00/M 
100 50 0.4 0.76 MBRM3100DICT-ND 173° 150 9 115 MBRM3100DITR-ND 5,000 | 587.00/M 0.66 T1475 
100 50 04 0.76 MBRM3100-FDICT-NDO 1.73 1.50 115 MBRM3100-FDITR-NDO 5,000 | 587.00/M 
8 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 165 143 110 SBM540DITR-ND 5,000 | 561.00/M ; ~ 
40 100 05 0.52 SBM540-FDICT-NDO 165 1.43 1.10 SBM540-FDITR-NDO 5,000 | 561.00/M Fig. 12 — PowerDI™ 123 
am 60 100 0.2 0.69 MBRMS60DICT-ND 1.50 1.30 1.00 MBRMS560DITR-ND 5,000 | 510.00/M 
° 60 100 0.2 0.69 MBRM560-FDICT-NDO 150 1.30 1.00 MBRMS560-FDITR-NDO 5,000 | 510.00/M 
100 100 02 0.81 MBRMS5100DICT-ND 1.32 1.04 80 MBRM5100DITR-ND 5,000 | 510.00/M 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100-FDICT-NDO 150 1.30 1.00 MBRM5100-FDITR-NDO 5,000 | 510.00/M 
400 40 150 03 0.51 SBM1040DICT-ND 146 1.14 90 SBM1040DITR-ND 5,000 | 691.00/M 
: 40 150 0.3 0.51 SBM1040-FDICT-NDO 162 135 1.14 SBM1040-FDITR-NDO 5,000 | 689.00/M 
20 55 — 0.300 BO520LWDICT-ND 50 40 30 = _ = 
is 20 55 _ 0.300 B0520LW-FDICT-NDO 50 40 30 BO520LW-FDITR-NDO 3,000 | 150.00/M 
° 30 55 _ 0.375 BO530W-FDICT-NDO 50 40 30 BO530W-FDITR-NDO 3,000 | 150.00/M 
9 40 55 - 0.510 BO540W-FDICT-NDO 50 40 30 BO540W-FDITR-NDO 3,000 | 150.00/M 
30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-NDO 68 54 A B130LAW-FDITR-NDO 3,000 | 214.00/M 
1.0 40 25 1.0 0.320 1N5819HWDICT-ND 72 58 Ad 1N5819HWDITR-ND 3,000 | 239.00/M 
40 25 1.0 0.320 1N5819HW-FDICT-NDO 81 65 49 1N5819HW-FDITR-NDO 3,000 | 257.00/M 
to |__82 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND 146 1.14 90 = = _ 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND 167 131 = 1.03 = = _ 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND 154 1.20 95 — 
41 16.0 45 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND 1.78 «6139 = «1.10 = = _ 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND 189° 147 «147 — = _ 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND 267 208 1.65 = = _ 
20 22 1.0 0.20 DFLS120LDICT-ND 72 58 Ad DFLS120LDITR-ND 3,000 | 228.00/M ees we 
30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND 68 «54 DFLS130DITR-ND 3.000 | 21400m) | Fig: 13— PowerDI"s 
30 33 15 0.36 DFLS130LDICT-ND 2 58 Ad DFLS130LDITR-ND 3,000 | 228.00/M ee 
46 40 50 25 0.36 DFLS140LDICT-ND 72 58 Ad DFLS140LDITR-ND 3,000 | 228.00/M | oes 
, 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-NDO 72 58 44 DFLS160DITR-NDO 3,000 | 228.00/M il 
100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-NDO 81 65 49 DFLS1100DITR-NDO 3,000 | 257.00/M a 
7 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-NDO 90 72 54 DFLS1150DITR-NDO 3,000 | 285.00/M 1] 
200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-NDO 118 1.03 79 DFLS1200DITR-NDO 3,000 | 419.00/M 
14 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND 68 54 A DFLS140DITR-ND 3,000 | 214.00/M ah 
20 22 — 0.36 DFLS220LDICT-ND 1.08 87 65 DFLS220LDITR-ND 3,000 | 342.00/M 
30 22 — 0.42 DFLS230DICT-ND 99 80 60 DFLS230DITR-ND 3,000 | 314.00/M 
2.0 30 33 — 0.42 DFLS230LDICT-ND 1.08 87 65 DFLS230LDITR-ND 3,000 | 342.00/M 
30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-NDO 131 1.14 88 DFLS230LHDITR-NDO 3,000 | 466.00/M 
40 50 = 0.50 DFLS240LDICT-ND 1.08 87 65 DFLS240LDITR-ND 3,000 | 342.00/M 
40 90 05 0.49 PDS340DICT-ND 135 147 90] _ PDS340DITR-ND 5,000 | 459.00/M erg 
a5 60 100 0.15 0.62 PDS360DICT-NDO 180 1.50 1.26 PDS360DITR-NDO 5,000 | 765.00/M Heo on 
° 100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND 1.73 150 1415 PDS3100DITR-ND 5,000 | 587.00/M 
200 180 0.01 0.78 PDS3200DICT-ND 180 150 1.26 PDS3200DITR-ND 5,000 | 765.00/M 
4.0 150 180 0.01 0.76 PDS4150DICT-NDO 225 188 1.58 PDS4150DITR-NDO 5,000 | 956.00/M| | Fig. 14 — TO-3P 
40 120 30 0.52 PDS540DICT-ND 165 143 110 PDS540DITR-ND 5,000 | 561.00/M 
40 120 30 0.52 PDS540DICT-NDO 165 1.43 1.10 PDS540DITR-NDO 5,000 | 561.00/M 
ta} 50 40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND 180 150 1.26 PDS1040CTLDITR-ND 5,000 | 765.00/M 
° 60 120 0.2 0.67 PDS560DICT-NDO 189 158 1.33 PDS560DITR-NDO 5,000 | 803.00/M 
100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND 153 1.28 1.08 PDS5100DITR-ND 5,000 | 650.00/M 
100 250 0.01 071 PDS5100HDICT-ND 180 150 1.26 PDS5100HDITR-ND 5,000 | 765.00/M 
7.0 60 275 0.2 0.62 PDS760DICT-NDO 204 1.70 1.43 PDS760DITR-NDO 5,000 | 867.00/M 
8.0 35 120 14 0.51 PDS835LDICT-ND 173° 150 9 1.15 PDS835LDITR-ND 5,000 | 587.00/M 
40 275 07 0.51 PDS1040DICT-ND 162 1350144 PDS1040DITR-ND 5,000 | 689.00/M 
10.0 40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND 165 138 116 PDS1040LDITR-ND 5,000 | 701.00/M 
45 275 0.6 0.51 PDS1045DICT-NDO 207 1.73 © 1.45 PDS1045DITR-NDO 5,000 | —880.00/M 
14| 60.0 45 500 1.0 0.75 MBR6045PT-FDI-NDO 4.05 3.53 2.63 = = = 
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Peak Rev. Forward Junction | Reverse Power Cut Tape [27.5¥1 : 
Voltage | Leakage] Voltage @IF | Capac- | Recovery | Dissipation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel T a 
Fig.| VRRM(V) | Current | VF(V) IF(mA) | itance(pF) | Time(nS) | Ptot(mW) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing PA aca 
20 5yA 0.37 20 50 10 400 SD103CDICT-ND 48 38 29 _ _ _ 
30 5yA 0.37 20 50 10 400 SD103BDICT-ND 48 .38 29 SD103BDITR-ND 10,000} 126.00/M 
1 40 5yA 0.37 = ©20 50 10 400 SD103ADICT-ND 48 .38 29 SD103ADITB-ND¢ 10,000} 126.00/M 
40 200nA | 0.39 1 2.2 1 400 SD101CDICT-ND 52 40 29 SD101CDITR-ND 10,000} 120.00/M Fig. 2— MiniMELF 
50 200nA | 0.40 1 21 1 400 $D101BDICT-ND 52 40 29 $D101BDITB-ND¢ 10,000} 120.00/M 
60 200nA | 0.41 1 2.0 1 400 SD101ADICT-ND 52 40 29 SD101ADITB-ND£ 10,000} 120.00/M 
20 SpA 0.37 20 50 10 400 LLSD103CDICT-ND 55 A4 33 LLSD103CDITR-ND 2,500 154.00/M 
30 SpA 0.37 20 50 10 400 LLSD103BDICT-ND 55 A4 33 LLSD103BDITR-ND 2,500 154.00/M 
2 40 5yA 0.37 20 50 10 400 LLSD103ADICT-ND 55 44 .33 LLSD103ADITR-ND 2,500 154.00/M 
40 200nA | 0.39 1 2.2 1 400 LLSD101CDICT-ND 45 36 .27 LLSD101CDITR-ND 2,500 126.00/M 
50 200nA | 0.40 1 21 1 400 LLSD101BDICT-ND 45 36 27 LLSD101BDITR-ND 2,500 126.00/M 
60 200nA | 0.41 1 2.0 1 400 LLSD101ADICT-ND 45 36 27 LLSD101ADITR-ND 10,000} 120.00/M 
20 | 100A | 0.31 100 170 - 200 B0520WS-FDICT-NDO 60 48 36 BO520WS-FDITR-NDO 3.000 | 180.00m) | "'$—$0P-828 
20 5.0HA | 0.37 20 28 10 200 SD103CWS-FDICT-NDO 68 54 AL SD103CWS-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
30 80A | 0.36 100 58 _ 235 B0530WS-FDICT-NDO 54 A4 33 BO530WS-FDITR-NDO 3,000 171.00/M 
30 500nA | 1.0 200 10 5.0 200 BAT42WS-FDICT-NDO 72 58 A4 BAT42WS-FDITR-NDO 3,000 | 228.00/M 
30 500nA | 0.33 2.0 10 5.0 200 BAT43WSDICT-ND 64 52 39 = _ _ 
30 500nA | 0.33 2.0 10 5.0 200 BAT43WS-FDICT-NDO 64 52 39 BAT43WS-FDITR-NDO 3,000 | 213.00/M 
30 2.0NA | 0.32 1 10 5 200 BAT54WS-FDICT-NDO 90 72 54 BATS4WS-FDITR-NDO 3,000 285.00/M 
30 5.0HA | 0.37 20 28 10 200 SD103BWSDICT-ND 60 48 36 SD103BWSDITR-ND 3,000 | 200.00/M 
30 5.0HA | 0.37 20 28 10 200 SD103BWS-FDICT-NDO 68 54 AL SD103BWS-FDITR-NDO 3,000 | 214.00/M 
30 1.0HA | 0.55 50 - = 250 SD107WS-FDICT-NDO 95 716 57 SD107WS-FDITR-NDO 3,000 | 299.00/M 
30 100A | 0.36 100 22 _ 200 SDM100K30LDICT-NDO 68 54 AL SDM100K30LDITR-NDO 3,000 | 214.00/M 
30 50WA | 0.27 10 25 ad 235 BAT760DICT-NDO 72 58 A4 BAT760DITR-NDO 3,000 228.00/M Fig. 4— SOD-123 
3 40 3yA 030 610 125 _ 235 BOS40WSDICT-NDO 54 A4 33 BO540WSDITR-NDO 3,000 171.00/M 
40 200nA | 0.39 1 22. 1.0 200 SD101CWS-FDICT-NDO 63 50 38 $D101CWS-FDITR-NDO 3,000 188.00/M fo?" 0 
40 5.0HA | 0.37 20 28 10 200 SD103AWS-FDICT-NDO 60 48 36 SD103AWS-FDITR-NDO 3,000 200.00/M “a 
40 500nA | 0.37 1 2.0 _ 250 SDMKO0340LDICT-ND 60 48 36 SDMK0340LDITR-ND 3,000 | 200.00/M 
40 500nA | 0.37 1 2.0 = 250 SDMK0340L-FDICT-NDO 68 54 AL SDMK0340L-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
45 1.0A | 0.45 10 6.0 _ 200 SDM10K45DICT-ND 60 48 36 SDM10K45DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
45 1.0A | 0.45 10 6.0 = 200 SDM10K45-FDICT-NDO 68 54 AL SDM10K45-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
50 200nA | 0.40 1 21 1.0 200 SD101BWSDICT-ND 63 50 38 $D101BWSDITR-ND 3,000 188.00/M 
50 | 200nA] 040 1 24 1.0 200 $D101BWS-FDICT-NDO 63 50 38 $D101BWS-FDITR-NDO 3,000 | 188.00/M 
60 200nA | 0.41 4 2.0 1 200 SD101AWSDICT-ND 63 50 38 SD101AWSDITR-ND 3,000 | 188.00/M ‘Bottom View 
60 200nA | 0.41 i 2.0 1 200 SD101AWS-FDICT-NDO 63 50 38 SD101AWS-FDITR-NDO 3,000 188.00/M 
70 200nA | 0.41 1.0 2.0 1.0 200 1N5711WSDICT-ND 72 58 A4 1N5711WSDITR-ND 3,000 | 239.00/M Fig. 5 — SOD-523 
70 200nA | 0.41 1.0 2.0 1.0 200 1N5711WS-FDICT-NDO 81 65 AQ 1N5711WS-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
20 5yA .37 20 28 10 400 SD103CW-FDICT-NDO 53 42 32 SD103CW-FDITR-NDO 10,000} 140.00/M 
30 500nA | 1.0 200 10 5.0 200 BAT42W-FDICT-NDO 60 48 36 BAT42W-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
30 500nA | 1.0 200 10 5.0 200 BAT43W-FDICT-NDO 60 48 36 BAT43W-FDITR-NDO 3,000 180.00/M 
30 5yA — _ _ 10 = $D103-BWDICT-ND 53 42 32 $D103-BWDITR-ND 10,000} 140.00/M 
40 200nA _ _ — 1 _ $D101-CWDICT-ND AB 38 29 $D101-CWDITR-ND 10,000} 126.00/M 
4 50 | 200A) — — - 1 — $D101-BWDICT-ND 48 3829 $D101-BWDITR-ND 10,000 | 126.00/M 
60 200A | 1.0 15 2.0 1 400 1N6263WDICT-ND 70 56 42 1N6263WDITR-ND 3,000 210.00/M 
60 200A | 1.0 15 2.0 1 400 1N6263W-FDICT-NDO 70 56 42 1N6263W-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
60 200nA _ _ = 1 _ $D101-AWDICT-ND AB 38 29 _ — — 
70 200nA | .041 1.0 _ 1.0 333 1N5711WDICT-ND 70 56 42 1N5711WDITR-ND 3,000 | 210.00/M 
70 200nA | .041 1.0 = 1.0 333 1N5711W-FDICT-NDO 70 56 42 1N5711W-FDITR-NDO 3,000 210.00/M Fig. 6 — DFN1006-2 
40 _ 0.37 1 2.0 _ 150 SDMO03U40DICT-ND 81 65 AQ SDMO3U40DITR-ND 3,000 257.00/M 
45 _ 0.55 50 7.0 _ 150 SDM10U45DICT-ND 81 65 AQ _ _ _— 
5 45 _ 0.55 50 7.0 _ 150 SDM10U45-FDICT-NDO 81 65 AQ SDM10U45-FDITR-NDO 3,000 | 257.00/M 
30 = 035 20 20 _ 150 SDM20U30DICT-ND 81 65 AQ SDM20U30DITR-ND 3,000 257.00/M 
40 — 0.37 20 50 10 150 SDM20U40DICT-ND 81 65 AQ _ _ _ 
40 _ 0.37 20 50 10 150 SDM20U40-FDICT-NDO 81 65 AQ SDM20U40-FDITR-NDO 3,000 | 257.00/M 
30 2.0HA 1.0 100 10 5.0 250 BATS4LPDICT-NDO 60 48 36 BATS4LPDITR-NDO 3,000 180.00/M 
6 30 150A | 0.575 200 20 = 250 SDM20U30LPDICT-NDO 81 65 AQ SDM20U30LPDITR-NDO 3,000 257.00/M 
40 200nA | 1.0 40 5.0 5.0 250 BAS40LPDICT-NDO 68 54 AL BAS40LPDITR-NDO 3,000 214.00/M 
45 1.0pA 0.8 100 15 = 250 SDM10U45LPDICT-NDO 81 65 AQ SDM10U45LPDITR-NDO 3,000 257.00/M 


(toes) 993 


(Top View Shown on all drawings) 


INCORPORATED 


Schottky Barrier Double Diodes 


Repetitive Forward =| Maximum Forward Reverse Cut Tape a 
Peak Reverse | Continuous Voltage@IF | Leakage | Recovery Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Fig.) Voltage VRRM | Current IF VF(V) IF(mA) | Current | Time (nS)| Package Part No. 10 100 1,000) Size Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-23 BAT54-FDICT-NDO 0 30 16 3,000 150.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-FDICT-NDO 52 39 24 3,000 213.00/M 
40v = 0.55 500 50pA _ SOT-23 BAT400D-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
40V 750mA 0.31 100 100pA = SOT-23 BAT750-FDICT-NDO 58 A4 27 3,000 239.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 BAS7ODICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
F 70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 BAS70-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-323 BATS4WDICT-ND AB 36 20 3,000 180.00/M 
30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-323 BAT54W-FDICT-NDO 48 36 20 3,000 180.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40WDICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70WDICT-ND ya 53 32 3,000 293.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-FDICT-NDO 80 60 35 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-23 BAT54C-FDICT-NDO 8 36 22 3,000 200.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-05DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-05-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
2 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-05DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54CW-FDICT-NDO 65 9 9 3,000 257.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-23 BAT54S-FDICT-NDO 54 Al 24 3,000 214.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-04DICT-ND 52 39 24 _ _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-04-FDICT-NDO 52 39 24 3,000 213.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-04-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
3 30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-323 BAT54SWDICT-ND 58 A4 27 3,000 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54SW-FDICT-NDO 65 AQ 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-04-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-04DICT-ND Jl 53 32 3,000 293.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-04-FDICT-NDO 80 60 35 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 QuA 5.0 SOT-23 BAT54ADICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54A-FDICT-NDO 54 Al 24 3,000 214.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-06DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-06-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
4 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-06DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BATS4AWDICT-ND 58 A4 27 3,000 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-323 BAT54AW-FDICT-NDO 65 9 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06DICT-ND 64 8 29 3,000 266.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06-FDICT-NDO 72 54 31 3,000 285.00/M 
5 30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-363 BAT54DWDICT-ND 65 50 34 = = 
30V 200mA 1.0 100 Qua 5.0 SOT-363 BAT54DW-FDICT-ND) 82 63 37 3,000 333.00/M 
40v 30mA 0.37 1.0 150nA — SOT-323 SDMG0340L-FDICT-NDO 54 A 22 3,000 203.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-523 BAT54TDICT-ND 40 30 16 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-523 BAT54T-FDICT-NDO AO 30 16 3,000 150.00/M 
6 40v 30mA 0.37 1.0 1.0pA — SOT-523 SDMPO340LTDICT-ND 65 49 28 3,000 257.00/M 
40v 30mA 0.37 1.0 1.0pA _ SOT-523 SDMP0340LT-FDICT-NDO 65 AQ 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 0.38 1.0 200nA 5.0 SOT-523 BAS40T-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
45V 1000mA 0.45 10 1pA _ SOT-523 SDM10P45DICT-ND 65 9 28 3,000 257.00/M 
45V 1000mA 0.45 10 1pA — SOT-523 SDM10P45-FDICT-NDO 65 49 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-323 SDMGO340LADICT-ND 54 Al 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-323 SDMG0340LA-FDICT-ND) 54 Al 22 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-06-FDICT-NDO 80 60 35 3,000 314.00/M 
7 30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-523 BATS4ATDICT-ND AB 36 22 _— = 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 BAT54AT-FDICT-NDO 54 At 24 3,000 214.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40T-06TDICT-ND 52 39 24 _— _ 
40v 200mA 0.37 1 1pA — SOT-523 SDMPO340LATDICT-ND 65 9 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 0.37 1 1pA _ SOT-523 SDMPO0340LAT-FDICT-NDO 65 9 28 3,000 257.00/M 
40v 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMG0340LC-FDICT-NDO 54 Al 22 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-05-FDICT-NDO 80 60 35 3,000 314.00/M 
8 30V 200mA 1.0 100 2.0pA 5.0 SOT-523 BAT54CT-FDICT-NDO AB 36 22 3,000 200.00/M 
40v 30mA 0.37 1 1.0pA = SOT-523 SDMPO340LCTDICT-ND 65 9 28 3,000 257.00/M 
40v 30mA 0.37 1 1.0pA _ SOT-523 SDMPO0340LCT-FDICT-ND) 65 9 28 3,000 257.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100A = SOT-23 SDM40E20LSDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100A _ SOT-23 SDM40E20LS-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
40v 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-323 SDMGO340LSDICT-ND 54 At 22 3,000 203.00/M 
9 40v 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMG0340LS-FDICT-NDO 54 At 22 3,000 203.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-04T-7DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40v 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-04T-FDICT-NDO 58 A4 25 3,000 228.00/M 
40v 200mA 0.37 1 1pA _ SOT-523 SDMPO0340LSTDICT-ND 54 At 22 3,000 203.00/M 
40v 200mA 0.37 1 1pA — SOT-523 SDMPO0340LST-FDICT-NDO 54 Al 22 3,000 203.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant 
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Fig. 1 — Fig. 2 — SOT-363 


rec ORPORA TOD. SOT-363/SOT-26 
Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) cya C2 Ap Gr Ae Ae 
Peak Forward Junction | Reverse Tape & ii 
Voltage Voltage Capac- | Recovery Cut Tape Reel 
VRRM_ | Leakage @IF itance Time _| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| (V) | Current | VF(V) IF(mA)| (pF) (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 s 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4ODW-04DICT-ND 80 .64 .48 | BAS40DW-O4DITR-ND 266.00/M 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4ODW-04-FDICT-NDO 90 .72 .54 | BAS4ODW-04-FDITR-NDO 285.00/M 
40 — |037 20 50 10.0 | SD103ASDM-FDICT-NDt0 81.65 49 | SD103ASDM-FDITR-NDt0 257.00/M| Fig. 3 — SoT-363 Fig. 4— SOT-363 
1 45 1.0HA | 045 10 6.0 — | SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 .87 .65 | SDM10M45SDDITR-NDt 342.00/M 
45 1.0HA | 045 10 6.0 — | SDM10M45SD-FDICT-NDt0 1.08 .87 .65 | SDM10M45SD-FDITR-NDtO 342.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7ODW-O4DICT-ND 83.65 50 | BAS7ODW-O4DITR-ND 325.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7ODW-04-FDICT-NDO .94 82 63 | BAS7ODW-04-FDITR-NDO 333.00/M 
30 2.0HA | 0.40 10 10 5.0 | BATS4CDWDICT-ND 96 77 58 |— _ 
2 30 2.0HA | 0.40 10 10 5.0 | BATS4CDW-FDICT-NDO 96 77  .58 | BAT54CDW-FDITR-NDO 319.00/M 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4ODW-OSDICT-ND 80 64 48 |— _ 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4ODW-05-FDICT-NDO 90 .72  .54 | BAS4ODW-05-FDITR-NDO 285.00/M 
30 2.0uA | 0.40 10 10 5.0 | BATS4ADWDICT-ND 96 77 58 |— _ 
30 2.0HA | 0.40 10 10 5.0 | BAT54ADW-FDICT-NDO 1.08 .87 .65 | BATS4ADW-FDITR-NDO 342.00/M - 
5 40 | 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS40DW-O6DICT-ND 80 64 «48 |— —| | Fig. 5—SOT-363 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4ODW-06-FDICT-NDO 90 .72  .54 | BAS4ODW-06-FDITR-NDO 285.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7ODW-O6DICT-ND 83 65 «50 |— _ 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7ODW-06-FDICT-NDO 94 .82 63 | BAS7ODW-06-FDITR-NDO 333.00/M ot Voc Diz 
30 2.0A | 032 1.0 10 5.0 | BATS4TWDICT-ND 80 .64 48 | BATS4TWDITR-ND 266.00/M 
30 2.0HA | 0.32 1.0 10 5.0 | BAT54TW-FDICT-NDO 90 .72 54 | BATS4TW-FDITR-NDO 285.00/M ; i i 
4 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4OTWDICT-ND 81.65 49 | BAS4OTWDITR-ND 257.00/M 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS40TW-FDICT-NDO 81.65 49 | BAS40TW-FDITR-NDO 257.00/M DEQ GND DEG 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7OTWDICT-ND 88 71 53 |— _ 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7OTW-FDICT-NDO 88 71  .53 | BAS7OTW-FDITR-NDO 293.00/M 
5 30 2.0HA | 0.45 10 10 5.0 | QSBT40-FDICT-NDO 1.24 1.08 .83 | QSBT40-FDITR-NDO 439.00M) | Fig. 7 — SoT-363 Fig. 8 — SOT-363 
30 2.0HA | 0.40 10 10 5.0 | BATS4BRWDICT-ND 96 77 58 |— _ 
30 2.0HA | 0.40 10 10 5.0 | BATS4BRW-FDICT-NDO 96 77  .58 | BAT54BRW-FDITR-NDO 319.00/M 
6 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 | BAS4OBRW-FDICT-NDO 1.08 .87 .65 | BAS40BRW-FDITR-NDO 342.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7OBRWDICT-ND 1.08 .87 .65 | BAS70BRWDITR-ND 342.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 | BAS7OBRW-FDICT-NDO 1.08 .87 .65 | BAS70BRW-FDITR-NDO 342.00/M 7 
7 30 2.0HA | 040 10 10 5.0 | BAT54JW-FDICT-NDO 72 58 44 | BAT54JW-FDITR-NDO 228.00/M 
8 40 2.0HA | 0.37 20 50 10.0 | SD103ATWDICT-ND 72 58 .44 | SD103ATWDITR-ND 228.00/M Top View 
40 2.0uA | 0.37 20 50 10.0 | SD103ATW-FDICT-NDO 72 58 .44 | SD103ATW-FDITR-NDO 228.00/M 


t+ Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package ( RoHS Compliant 


Switching Diode Arrays Surface Mount Fig. 1—SoT-363 | Fig. 2— SOT-353 
Peak Max. Rev.|/Max. For.| Max. |Max.Rev.| Power Tape & Cy A Cp AY ¢ AQ 
Reverse | Current |Voltage@|Capac-|Recovery| Dissi- Cut Tape Reel im 
Voltage | IR VR|VF IF jitance| Time pation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.|VRRM (V)|(wA) (V)|(V) (mA)|C (pF) | Trr(nS) |Pd (mW)| Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
: 80 | 1.0 75]1.0 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HAQWDICT-ND 60 48 36 MMBD4448HAQWDITR-ND 200.00/M 
80 | 1.0 75/10 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HAQW-FDICT-NDO 68 54 41 MMBD4448HAQW-FDITR-NDO 214.00/M 
‘i 80 | 1.0 75]1.0 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HCQWDICT-ND 60 48 36 MMBD4448HCQWDITR-ND 180.00/M 
80 | 1.0 75/10 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HCQW-FDICT-NDO 60 48 36 MMBD4448HCQW-FDITR-NDO 180.00/M 
7 | 1.0 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAS16TWDICT-ND 45 36.27 BAS16TWDITR-ND 135.00/M 
P 7 | 1.0 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAS16TW-FDICT-NDO A536 27 BAS16TW-FDITR-NDO 135.00/M 
75 | 1.0 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 MMBD4148TW-FDICT-NDO AQ 38 «27 MMBD4148TW-FDITR-NDO 128.00/M 
80 | 01 70/1.0 100) — | 40 200 MMBD4448HTW-FDICT-NDO 50 40 30 MMBD4448HTW-FDITR-NDO 150.00/M 
75 | 25 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAV70DWDICT-ND 50 40 .30 BAV70DWDITR-ND 150.00/M 
4 75 | 25 75/10 50] 20 | 4.0 200 BAV70DW-FDICT-NDO 50 40 30 BAV70DW-FDITR-NDO 150.00/M Fig. 5 — SOT-363 
80 | 1.0 75]1.0 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HCDW-FDICT-NDO 60 48 36 MMBD4448HCDW-FDITR-NDO 180.00/M : 
30 2 25/1.0 100] 10 5.0 200 BAT54SDW-FDICT-NDO 1.08 87 65 BAT54SDW-FDITR-NDO 342.00/M AC1 C2 _A2 
75 | 25 75/10 50] 20 | 4.0 200 BAV99DW-FDICT-NDO 50 40 30 BAV99DW-FDITR-NDO 150.00/M 
5 80 | 01 70/1.0 100] 35 | 4.0 200 MMBD4448HSDW-FDICT-NDO 60 48 36 MMBD4448HSDW-FDITR-NDO 180.00/M 
80 | 50 75).72 5.0] 40 | 4.0 200 SDAOO4DICT-ND 99 .80 60 SDAOO4DITR-ND 314.00/M 
85 |0.005 75|1.0 10] 20¢ | 3.0§ | 200 BAV199DWDICT-ND 55 4433 BAV199DWDITR-ND 165.00/M 
85 0.005 75]1.0 10 | 2.0¢ | 3.0§ | 200 BAV199DW-FDICT-NDO 55 4433 BAV199DW-FDITR-NDO 165.00/M 
7 | 25 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAWS6DWDICT-ND 50 40 .30 BAWS6DWDITR-ND 150.00/M Fig. 7 — SOT-363 
6 80 | 1.0 75]1.0 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 48 36 MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
80 | 1.0 75]1.0 100} 35 | 4.0 200 MMBD4448HADW-FDICT-NDO 60 48 36 MMBD4448HADW-FDITR-NDO 180.00/M C1L no? 
7| 7 |25 75/10 50) 20 | 40 200 BAV756DWDICT-ND 50 40 30 — a 
75 | 25 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAV756DW-FDICT-NDO 50 40 30 BAV756DW-FDITR-NDO 150.00/M a iL 
‘i 7 | 25 75/1.0 50] 20 | 4.0 200 BAWS567DWDICT-ND 50 40 30 BAW567DWDITR-ND 150.00/M ~ 6 Al Al A2 
75 | 25 75/10 50] 20 | 4.0 200 BAWS567DW-FDICT-NDO 50 40 .30 BAW567DW-FDITR-NDO 150.00/M 
g | 350 | 04 240/1.0 100) 5.0 50 350 MMBD3004BRMDICT-ND 68 54 A MMBD3004BRMDITR-ND 214.00/M Fig. 9 — 
350 | 0.1 240/1.0 100] 5.0 50 350 MMBD3004BRM-FDICT-NDO 68 54 A MMBD3004BRM-FDITR-NDO 214.00/M SOT-26 SOT-26 
to| 89 [01 70/10 too) 35 | 40 | 225 MMBD4448HTMDICT-ND 55) 44 33] — AC C1 C2 al C4 Co Cg 
80 | 014 70/10 100} 35 | 4.0 225 MMBD4448HTM-FDICT-NDO 55 (4433 MMBD4448HTM-FDITR-NDO 165.00/M 
n| 4 1 10/.37 1] 2 _ 225 SDMO3MT40DICT-ND 72 58 44 SDMO3MT40DITR-ND 228.00/M Ol | 
40 1 10).37 1] 2 _ 225 SDMO03MT40-FDICT-NDO 72 58 44 SDMO03MT40-FDITR-NDO 228.00/M C1 C203 


Top View 


+ Capacitance Typical pF § Reverse Recovery Time @ is ( RoHS Compliant 
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Sf / Schottky Diodes 


RoHS Compliant Parts Available 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2— DO-41, DO-15, Fig. 3 — TO-220AC Fig. 4 — TO-220AB Fig. 5 — ISOTOP 
DO-201AD K A «i 


B 
A2-2 


Fig. 7 — SOT-23, = 7 7 i fs Fig. 9 — DPAK Fig. 12 — SMA, 


SOT-323 | re : SMB, SMC 


1 
K2 K3 A2 A3 
Common Common 


Anode Cathode Dual Diodes _ 
Duals Duals (Series Connection) 


Fig. 17 — Dip-16 Fig. 21 — Fig. 22 — I2PAK 
TO-220FPAB 


K 16K 
Out 1 151) Out 4 
A 14a 
GND 13) GND 
GND 12) GND 
"1 
10 
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Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
20 DO-35 497-3773-1- At 3.00 17.28 497-3773-2-ND 4,000 86.00/M BAT47 
30 DO-35 497-2492- A 3.00 17.28 4,000 86.00/M BAT43 
30 DO-35 497-2495- At 3.00 21.12 4,000 86.00/M BAT42 
{ 40 DO-35 497-2512- At 3.00 21.12 4,000 86.00/M BAT48 
60 DO-35 497-2508- At 3.00 21.12 4,000 86.00/M 1N6263 
70 DO-35 497-2499- At 3.00 21.12 4,000 86.00/M 1N5711 
100 DO-35 497-2493- Al 3.00 21.12 4,000 86.00/M BAT41 
100 150mA 150 DO-35 497-3768- AB 3.50 25.20 4,000 119.00/M BAT46 
20 1A = DO-41 497-4547- 44 3.00 20.80 2,000 92.00/M 1N5817 
30 1A = DO-41 497-4548- 44 3.00 20.80 2,000 92.00/M 1N5818 
2 60 2A = DO-41 497-3214- 65 5.20 39.00 2,000 208.00/M STPS2L60 
150 1A = DO-41 497-2447- 42 3.25 23.40 2,000 117.00/M STPS1150 
150 2A = DO-15 497-3213- 45 3.60 27.00 1,000 144.00 STPS2150 
150 3A. = DO-201AD 497-3216- 55 4.40 33.00 1,900 176.00/M STPS3150RL 
25 10A = TO-220AC 497-2738- 1.50 13.00 100.00 = — = STPS10L25D 
45 7.5A _— TO-220AC 497-2749- 1.09 8.71 65.34 = = = STPS745D 
3 45 10A = TO-220AC 497-2754- 1.08 8.64 64.80 = = = STPS1045D 
45 15A = TO-220AC 497-2753- 95 8.22 63.25 = = = STPS1545D 
100 8A = TO-220AC 497-2737- 1.24 10.73 82.50 = _ = STPS8H100D 
120 20A = TO-220AC 497-4627- 1.28 11.05 85.00 = = = STPS20120D 
30 2x 10A — TO-220AB 497-2750- 1.31 11.38 87.50 = _ = STPS2030CT 
30 2x 15A = TO-220AB 497-2756- 1.65 13.75 115.50 = = = STPS30L30CT 
45 2x7.5A _— TO-220AB 497-2747-5-ND¥ 1.03 8.94 68.75 = = = STPS1545CT 
45 2x 15A = TO-220AB 497-2751-5-ND$ 1.44 12.51 96.25 = — = STPS3045CT 
100 2x 10A — TO-220AB 497-2726-5-ND$ 1.62 13.50 113.40 = — = STPS20H100CT 
100 2x 30A = TO-220AB 497-3812-5-ND$ 3.59 31.26 232.75 S — = STPS60H100CT 
120 2x 10A = TO-220AB 497-4626-5-ND¢ 1.31 11.38 87.50 = = = STPS20120CT 
4 120 2x20A = TO-220AB 497-4629-5-ND$ 1.80 15.00 126.00 = — = STPS40120CT 
150 2x 8A = TO-220AB 497-2739-5-ND$ 2.10 17.50 147.00 = => = STPS16150CT 
150 2x 10A = TO-220AB 497-2730-5-NDt 2.40 20.00 168.00 = = = STPS20150CT 
150 2x 20A = TO-220AB 497-3217-5-ND$ 3.38 29.38 218.75 = = = STPS40150CT 
170 2x 10A = TO-220AB 497-3525-5-ND: 2.55 21.25 178.50 = = = STPS20170CT 
170 2x 15A = TO-220AB 497-4825-5-ND¢ NEW! 1.58 13.20 110.88 = = = STPS30170CT 
170 2x20A _— TO-220AB 497-4827-5-ND+ NEW! 1.65 14.30 110.00 = = = STPS40170CT 
170 2x 30A = TO-220AB ND+ NEW! 2.81 23.38 196.35 = = = STPS60170CT 
45 2x60A — ISOTOP. 18.38 157.50 1396.50 = _ = STPS12045TV 
5A 45 2x80A = ISOTOP. 21.07 180.60 1601.32 = = = STPS16045TV 
100 2x 80A — ISOTOP. 26.95 231.00 2048.20 = _ = STPS160H100TV 
600 2x 60A = ISOTOP. 24.50 210.00 1862.00 = = = STTH120L06TV1 
5B 170 2x 100A = ISOTOP. NEW! 21.00 180.00 1596.00 = _ = STPS200170TV1 
15 2x20A = TO-247 3.47 30.24 225.23 = = = STPS40L15CW 
30 2x 30A = TO-247 4.10 35.67 265.65 = = = STPS60L40CW 
45 2x 30A = TO-247 3.27 28.44 211.75 = = = STPS6045CW 
45 2x 30A = TO-247 4.40 38.31 285.25 = = = STPS60L45CW 
100 2x 20A = TO-247 2.75 23.97 178.50 = a _ STPS40H100CW 
100 2x30A = TO-247 5.67 49.35 367.50 = = = STPS61H100CW 
6 150 2x20A = TO-247 3.65 31.73 236.25 = _ = STPS40150CW 
150 2x 30A = TO-247 5.67 49.35 367.50 = = = STPS61150CW 
150 2x40A = TO-247 6.33 57.75 456.50 = = _ STPS80150CW 
170 2x 15A = TO-247 ND+ NEW! 1.75 14.58 122.43 = = = STPS30170CW 
170 2x20A = TO-247 NEW! 1.86 16.09 123.75 = = = STPS40170CW 
170 2x 30A = TO-247 497-4823-5-ND+ NEW! 3.56 31.02 231.00 = = = STPS61170CW 
170 2x 40A = TO-247 497-4815-5-ND+ NEW! 4.01 34.90 259.88 = = _ STPS80170CW 
7D 30 0.3A 250 SOT-23 497-2522-1-ND 40 2.70 18.72 497-2522-2-ND 3,000 72.00/M BAT54SFILM 
7C 30 0.3A 250 SOT-23 497-3786-1-ND 40 2.70 18.72 497-3786-2-ND 3,000 72.00/M BATS4CFILM 
7B 30 100mA 250 SOT-23 497-2514-1-ND 40 2.70 18.72 497-2514-2-ND 3,000 72.00/M BAR43AFILM 
7D 30 100mA 250 SOT-23 497-2515-1-ND 40 2.70 18.72 497-2515-2-ND 3,000 72.00/M BAR43SFILM 
7A 30 100mA 250 SOT-23 497-2518-1-ND 40 2.70 18.72 497-2518-2-ND 3,000 72.00/M BAR42FILM 
7C 30 100mA 250 SOT-23 497-2520-1-ND 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR43CFILM 
7A 30 100mA 250 SOT-23 497-2521- 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR43FILM 
7A 70 70mA 250 SOT-23 497-2529-1-ND Al 3.00 21.12 497-2529-2-ND 3,000 86.00/M BAR18FILM 
7D 70 70mA 250 SOT-23 497-2516-1-ND 40 2.70 18.72 497-2516-2-ND 3,000 72.00/M BAS70-04FILM 
7B 30 0.3A 230 SOT-323 497-2528-1-ND 40 2.70 18.72 497-2528-2-ND 3,000 72.00/M BATS4AWFILM 
7A 30 0.3A 230 SOT-323 497-2530-1-ND 40 2.70 18.72 497-2530-2-ND 3,000 72.00/M BAT54WFILM 
8 30 8A = DPAK 497-3222-1-ND 1.80 15.60 120.00 497-3222-2-ND 2,500 638.00/M STPS8L30B-TR 
40 3A = DPAK 497-2466-1-ND 81 5.85 45.00 497-2466-2-ND 2,500 257.00/M STPS340B-TR 
9 45 2x7.5A _— DPAK 497-3208-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-3208-2-ND 2,500 650.00/M STPS15H100CB-TR 
100 2x7.5A = DPAK 497-2748-5-ND$ 1.01 8.78 67.50 = = = STPS15L45CB 
100 5A — DPAK 497-2640- 1.68 14.00 117.60 = = _ STPS5H100B 
45 2x 10A = D2PAK 497-2752- 1.35 11.70 90.00 — = = STPS20L45CG 
45 2x 20A _ D2PAK 497-3528- 2.49 20.75 174.30 497-3528-2-ND 1,000 1121.00 STPS40L45CG-TR 
45 2x20A = D2PAK 497-4759- 1.86 16.09 123.75 497-4759-2-ND NEW! 1,000 718.00 STPS41L45CG-TR 
100 2x5A = D2PAK 497-4816- 1.03 8.94 68.75 = — = STPS10H100CG 
100 2x 8A = D2PAK 497-2722- 1.35 10.80 81.00 = = = STPS16H100G 
10 100 2x 10A = D2PAK 497-2457- 1.62 13.50 113.40 497-2457-2-ND 1,000 729.00 STPS20H100CG-TR 
150 2x 20A = D2PAK 497-3527- 2.70 23.50 175.00 = — = STPS40150CG 
150 2x 20A _ D2PAK 497-3754- 2.34 19.50 163.80 497-3754-2-ND 1,000 1053.00 STPS40150CG-TR 
170 2x 10A _— D2PAK 497-4761- 1.44 12.51 96.25 497-4761-2-ND NEW! 1,000 558.00 STPS20170CG-TR 
170 2x 20A = D2PAK 497-4760- 1.65 14.30 110.00 497-4760-2-ND NEW! 1,000 638.00 STPS40170CG-TR 
600 12A = D2PAK 497-3814-5-ND$ 1.80 15.60 120.00 = — = STTH12R06G 
$ Tube § Ammo Pack 0 Bulk (Continued) 
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ky Schottky Diodes (cont) 


VRRM PTOT Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF (mW) Type Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
W 100 2x40A = MAX247, 497-2724-5-ND$ 13.00 120.25 910.00 = = = STPS80H100CY 
30 1A = SMA 497-3755- 50 4.00 30.00 497-3755-2-ND 5,000 140.00/M STPS130A 
30 2A — SMA 497-3759- 81 6.48 48.60 5,000 243.00/M STPS2L30A 
40 1A = SMA 497-2453- 42 3.25 23.40 5,000 104.00/M STPS140A 
40 1A = SMA 497-3753- 55 4.25 25.50 5,000 136.00/M STPS1L40A 
60 1A = SMA 497-2463- 68 2.88 21.60 5,000 136.00/M STPS1L60A 
60 1A = SMA 497-3756- 2. 5.76 43.20 5,000 216.00/M STPS160A 
60 2A = SMA 497-2461- 55 3.40 25.50 5,000 136.00/M STPS2L60A 
100 1A = SMA 497-3209- 86 6.84 51.30 5,000 257.00/M STPS1H100A 
12 100 2A = SMA 497-3758- -90 7.20 54.00 5,000 270.00/M STPS2H100A 
150 2A = SMA 497-2467-1-ND 38 3.00 22.50 497-2467-2-ND 5,000 105.00/M STPS2150A 
30 1A _ SMB 497-2468-1-ND 49 3.75 27.00 497-2468-2-ND 2,500 128.00/M STPS1L30U 
40 1A = SMB 497-2490- 50 3.85 27.72 497-2490-2-ND 2,500 131.00/M STPS140U 
40 3A _— SMB 497-2465- 68 5.40 40.50 497-2465-2-ND 2,500 214.00/M STPS340U 
100 1A = SMB 497-3210- 1.28 11.05 85.00 497-3210-2-ND 2,500 452.00/M STPS1H100U 
25 3A = SMC 497-3760-1-ND -90 7.20 54.00 497-3760-2-ND 2,500 285.00/M STPS3L25S 
40 3A _ SMC 497-2464-1-ND 1.01 8.78 67.50 497-2464-2-ND 2,500 215.00/M STPS340S 
40 3A = SMC 497-4673- 72 5.76 43.20 ND NEW! 2,500 228.00/M STPS3L40S 
60 3A = SMC 497-2454- 1.13 9.75 75.00 497-2454-2-ND 2,500 215.00/M STPS3L60S 
13 20 0.5A = SOD-123 497-3205- 65 5.20 39.00 ND 3,000 195.00/M STPS0520Z 
60 0.5A _ SOD-123 497-3787-1-ND 42 2.60 19.50 497-3787-2-ND 3,000 111.00/M STPSO560Z 
20 0.5A — DO-216AA 497-4390-1-ND 55 4.25 30.60 497-4390-2-ND 12,000 128.00/M STPS0520M 
14 20 1A = DO-216AA 497-3211- 60 4.80 36.00 12,000 160.00/M STPS1L20M 
40 1A = DO-216AA 497-3212-1-ND 60 4.80 36.00 12,000 160.00/M STPS1L40M 
30 200mA 200 MINIMELF 497-3272-1-ND 55 4.40 33.00 2,500 165.00/M TMMBAT42FILM 
15 40 350mA 330 MINIMELF 497-3274- 65 5.20 39.00 2,500 195.00/M TMMBAT48FILM 
100 150mA 150 MINIMELF 497-3273- 55 4.40 33.00 497-3273-2-ND 2,500 165.00/M TMMBAT46FILM 
16 45 2x 15A _ SOT-93 497-3215-5-ND$ 2.84 24.68 183.75 = = _ STPS3045CP 
17 50 4A = Dip-16 497-3646-ND 2.97 24.75 207.90 = _ _ L6210 
18 10 3A 310 SOD-323 497-3707-1-ND 60 4.80 36.00 497-3707-2-ND 3,000 180.00/M BAT60JFILM 
23 1A = SOD-323 497-3381-1-ND 46 3.50 25.20 497-3381-2-ND 3,000 119.00/M BAT20JFILM 
19 45 2x 15A _ TOP-3I 497-3526-ND0 3.65 31.73 236.25 = — _ STPS3045CPIRG 
45 2x30A = TOP-3I 497-3529-ND0 4.86 42.30 315.00 = = _ STPS6045CPIRG 
20 80 500mA = MELF 497-3788-1-ND 43 3.30 23.76 497-3788-2-ND 1,500 119.00/M TMBAT49FILM 
45 2x 15A = TO-220FPAB | 497-4393-' 1.73 14.95 115.00 = = = STPS30L45CFP 
24 45 2x 15A = TO-220FPAB | 497-4628-' 1.39 12.03 92.50 — = = STPS3045CFP. 
150 2x10A = TO-220FPAB | 497-4391-! 1.50 12.50 105.00 = = = STPS20150CFP 
170 2x 15A = TO-220FPAB_| 497-4824-' 1.75 14.58 122.43 = = — STPS30170CFP 
45 2x10A = I2PAK 497-4392- 1.39 12.03 92.50 = — _ STPS2045CR 
20 45 2x15A = l2PAK 497-4394- 1.50 12.50 105.00 = = = STPS30L45CR 
120 2x10A _ l2PAK 497-4625- 1.31 11.38 87.50 — = _— STPS20120CR 
170 2x10A = l2PAK 497-4822-5-ND+ NEW! 1.40 12.16 93.50 = = = STPS20170CR 
+ Tube § Ammo Pack 0 Bulk 
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Fig. 1— Fig. 2 — TO-220AC Fig. 3 — TO-220AB Fig. 4 — TO-247 Fig. 5 — DOP3I Fig. 6 — ISOTOP 
DO-15, A. Insulated 
DO-201AD, 1. Cathode A 
DO-41 2. Anode 
3. Cathode 


B. 
1. Cathode 
2. Anode 


Fig. 7 — ISOTOP ig. Fig. 12 — TO-220AB 
k2 § Insulated 


Fig. 21 — 
TO-220FPAB F5 TO-220FPAB FD6 


Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Type Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DO-15 497-2510-1-ND 49 3.75 27.00 497-2510-2-ND 6,000 120.00/M BYW100-200RL 
DO-15 497-3132-1-ND 49 3.75 27.00 497-3132-3-ND§ 1,000 135.00 BYW100-200 
DO-15 497-2446-1-ND .36 2.75 19.80 497-2446-3-ND§ 1,000 110.00 BYT01-400 
DO-15 497-2443-1-ND 70 4.55 35.00 497-2443-3-ND§ 1,000 224.00 STTH208 
DO-201AD 497-2497-1-ND 68 5.40 40.50 497-2497-2-ND 1,900 233.00/M BYW98-200RL 
DO-201AD 497-3133-1-ND 66 §.72 44.00 497-3133-3-ND§ 600 195.60 BYW98-200 
DO-201AD 497-2445-1-ND 55 2.76 21.25 497-2445-3-ND§ 600 107.10 STTH302 
DO-201AD 497-3246-1-ND 75 4.88 37.50 497-3246-3-ND§ 600 171.00 STTH3LO6 
DO-201AD 497-4414-1-ND 81 6.48 48.60 497-4414-3-ND§ 600 199.80 STTH3RO06 
DO-201AD 497-4415-1-ND 81 6.48 48.60 497-4415-2-ND 1,900 279.00/M STTH3RO6RL 
DO-201AD 497-2442-1-ND 70 5.60 42.00 497-2442-3-ND§ 600 159.60 STTH310 
DO-41 497-3666-1-ND 94 8.13 62.50 497-3666-2-ND 2,000 363.00/M STTH102 
DO-41 497-3242-1-ND 90 7.20 54.00 497-3242-2-ND 5,000 270.00/M STTH1LO6RL 
DO-41 497-3243-1-ND 50 4.00 30.00 497-3243-2-ND 5,000 140.00/M STTH1RO6RL 
DO-41 497-3548-ND0 95 7.56 56.70 = = = STTH2L06 
DO-41 497-3752-1-ND 55 3.96 29.70 497-3752-3-ND§ 2,000 176.00/M STTH2RO06 
DO-41 497-4409-1-ND 55 4.40 33.00 497-4409-2-ND 5,000 154.00/M STTH2RO6RL. 
DO-41 497-2444-1-ND 53 4.20 31.50 497-2444-3-ND§ 2,000 168.00/M STTH110 
2B 200 8A TO-220AC 497-2710-5-ND: 95 7.56 56.70 S = = STPR820D 
2B 200 15A TO-220AC 497-3204-5-ND: 1.95 16.25 136.50 = _ = STPR1520D 
2B 200 20A TO-220AC 497-2692-5-ND: 1.16 10.01 77.00 = = = BYW80-200 
2A 600 5A TO-220AC 497-3239-5-ND: 1.50 13.00 100.00 = _ = STTAS06D 
2A 600 5A TO-220AC 497-2746-5-ND: 1.50 12.50 105.00 — _ — STTH5RO6D 
2A 600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND: 1.95 16.25 136.50 S = = STTH8RO6D 
2A 600 8A TO-220AC 497-2697-5-ND: 1.31 11.38 87.50 = _ = STTA806D. 
2B 600 8A TO-220AC 497-2744-5-ND: 1.16 10.08 77.50 = = = STTH8LO6D 
2B 600 8A TO-220AC 497-2399-ND0 2.58 21.53 180.81 = _— _ STTA806DI 
2A 600 12A TO-220AC 497-2685-5-ND: 1.69 14.63 112.50 = = = STTA1206D 
2B 600 30A TO-220AC 497-3800-5-ND: 2.52 21.00 176.40 S _ — STTH30LO6D 
2B 600 30A TO-220AC 497-441 2-5-ND: 1.59 13.25 111.30 = = = STTH30RO6D 
2B 1,000 12A TO-220AC 497-2428-ND0 4.68 40.73 303.28 = = _ BYT12PI-1000 
3A 200 2x10A TO-220AB 497-2693-5-ND: 1.32 11.44 88.00 = = = BYW51-200 
+ Tube 4 Bulk § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. if] 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
200 8A TO-220AB 497-3540-5-ND: 1.39 12.03 92.50 = _ = STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-ND: 1.69 14.63 112.50 = = = STTH1602CT 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = _ = STTH2002CT 
3B 200 15A TO-220AB 497-3551-5-ND: 4.00 34.78 259.00 = — = STTH3002CT 
200 16A TO-220AB 497-3810-5-ND: 1.28 11.05 85.00 = = _ STPR1620CT 
200 20A TO-220AB 497-3818-5-ND: 1.62 13.50 113.40 = = = STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND: 2.22 18.50 155.40 = = = STTH2003CT 
600 40A TO-220AB 497-3802-5-ND: 2.91 22.80 203.70 = = = STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-2688-5-ND: 3.12 27.14 202.13 = _— = BYW99W-200 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND: 4.37 38.07 283.50 = = = STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-ND: 5.00 43.48 323.75 = = = STTH6002CW 
300 2x 15A TO-247 497-2742-5-ND: 4.16 36.19 269.50 = = => STTH3003CW 
4 300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND: 5.00 43.48 323.75 = = = STTH6003CW 
300 60A TO-247 497-4416-5-ND: 2.40 20.00 168.00 = _ _ STTH60PO03SW 
600 40A TO-247 497-3797-5-ND: 2.81 24.44 182.00 = _ = STTH30LO6CW 
600 80A TO-247 497-3790-5-ND: 4.05 35.25 262.50 = _ = STTH6OLO6CW 
600 2x 15A TO-247 497-2683-5-ND: 5.05 43.95 327.25 = = = STTA3006CW 
600 15A Insulated DOPSI 497-3240-5-ND: 5.40 47.00 350.00 = — — STTH1506DPI 
1,200 15A Insulated DOP3I 497-3533-ND0 4.64 40.42 301.00 = _ = STTA1512PIRG 
600 30A Insulated DOP3I 497-3245-5-ND: 9.20 84.00 664.00 = _— = STTH3006DPI 
600 30A Insulated DOP3I 497-4630-5-ND: 3.51 30.55 227.50 = = = STTHS3OLO6PI 
5 600 2x30A Insulated DOP3I 497-3535-5-ND: 5.86 51.00 379.75 = _ = STTA3006PIRG 
600 20A Insulated DOP3I 497-3534-ND0 4.89 42.54 316.75 = _— — STTA2006PIRG 
1,000 30A Insulated DOP3I 497-2424-ND0 7.46 68.15 538.67 = = = BYT30PI-1000 
200 25 Isolated DOP3I 497-3808-5-ND: 2.97 25.85 192.50 = _ _ BYW77PI-200RG 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-ND: 2.94 25.62 190.75 = = = BYT30PI-400RG 
200 2x30A ISOTOP. 497-3554-5-ND: 18.64 159.75 1416.45 = _ = STTH6102TV1 
200 2x60A ISOTOP. 497-3541-5-ND: 17.59 150.75 1336.65 = = = STTH12002TV1 
200 120A ISOTOP. 497-381 9-5-ND: 36.75 315.00 2793.00 = — _ STTH20002TV1 
6A 400 2x60A ISOTOP. 497-5023-5-ND¢ NEW! 22.75 195.00 1729.00 = _ = STTH12004TV1 
600 2x30A ISOTOP. 497-2699-5-ND: 15.60 144.30 1092.00 = = — STTAG6006TV1 
600 40A ISOTOP. 497-3796-5-ND: 21.00 180.00 1596.00 = = = STTH6OLO6TV1 
600 2x 120A ISOTOP. 497-4408-5-ND: 26.25 225.00 1995.00 = = _ STTH200LO6TV1 
200 50A ISOTOP. 497-2689-5-ND: 19.04 176.12 1332.80 = _ = BYV541V-200 
6B 200 100A ISOTOP. 497-2694-5-ND: 32.73 280.50 2487.10 = = = BYV255V-200 
400 60A ISOTOP. 497-2681-5-ND: 18.01 154.35 1368.57 = = _ BYT261PIV-400 
600 2x30A ISOTOP. 497-2698-5-ND: 15.60 144.30 1092.00 = = = STTA6006TV2 
a 1,000 2x30A ISOTOP. 497-3749-5-ND: 18.00 166.50 1260.00 = _ = BYT230PIV-1000 
1,200 2x45A ISOTOP. 497-3746-5-ND: 29.75 255.00 2261.00 = = = STTA9012TV2 
8 200 15A SOT-93 497-2691-5-ND: 3.47 30.24 225.23 = = = BYW99P-200 
200 1A SMA 497-2500-1-ND 36 2.75 19.80 497-2500-2-ND 5,000 94.00/M STTH102A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND 68 5.40 40.50 497-3241-2-ND 5,000 203.00/M STTH1LO6A 
600 1A SMA 497-3765-1-ND 55 4.25 25.50 497-3765-2-ND 5,000 136.00/M STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-1-ND 1.04 8.28 62.10 497-3549-2-ND 5,000 311.00/M STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND 81 6.48 48.60 497-3777-2-ND 5,000 243.00/M STTH2RO6A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-2459-2-ND 5,000 154.00/M STTH108A 
200 1A SMB 497-2509-1-ND 49 3.75 27.00 497-2509-2-ND 2,500 128.00/M SMBYWO01-200 
200 2A SMB 497-2511-1-ND -90 7.20 54.00 497-2511-2-ND 2,500 150.00/M SMBY20W-200 
400 1A SMB 497-3147-1-ND 2.70 22.50 189.00 497-3147-2-ND 2,500 1170.00/M SMBYT01-400 
600 1A SMB 497-2494-1-ND 1.50 13.00 100.00 = = = STTA106U 
600 1A SMB 497-3766-1-ND 50 4.00 30.00 497-3766-2-ND 2,500 150.00/M STTH1LO6U 
9 600 1A SMB 497-4406-1-ND 55 4.25 30.60 497-4406-2-ND 2,500 145.00/M STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND 65 5.20 35.10 497-3757-2-ND 2,500 195.00/M STTH2LO6U 
600 2A SMB 497-3776-1-ND 65 4.68 35.10 497-3776-2-ND 2,500 195.00/M STTH2RO6U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND 81 6.48 48.60 497-3771-2-ND 2,500 257.00/M STTH3LO6U 
600 3A SMB 497-3767-1-ND 86 6.84 51.30 497-3767-2-ND 2,500 271.00/M STTH3RO6U 
1,200 1A SMB 497-3237-1-ND 94 8.13 62.50 = = = STTA112U 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND 68 5.40 40.50 497-2460-2-ND 2,500 203.00/M STTH112U 
200 4A SMC 497-2502-1-ND ae: 5.76 40.00 497-2502-2-ND 2,500 228.00/M SMBYW04-200 
400 3A SMC 497-3762-1-ND 65 4.68 35.10 497-3762-2-ND 2,500 195.00/M SMBYT03-400 
600 2A SMC 497-4674-1-ND NEW! 7 6.12 45.90 497-4674-2-ND NEW! 2,500 242.00/M STTH2RO6S 
600 3A SMC 497-3764-1-ND .95 7.56 56.70 497-3764-2-ND 2,500 299.00/M STTH3LO6S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND 86 6.84 51.30 497-3779-2-ND 2,500 271.00/M STTH3RO6S 
1,200 2A SMC 497-4754-1-ND NEW! 1.03 8.94 68.75 497-4754-2-ND NEW! 2,500 366.00/M STTH212S 
400 2x60A SOD93 497-3131-5-ND: 7.66 69.93 552.78 = = = BYT60P-400 
10 600 2x30A SOD93 497-2682-5-ND: 3.38 29.38 218.75 = _ = STTA3006P 
600 20A SOD93 497-2684-5-ND: 3.27 28.44 211.75 = = = STTA2006P 
600 30A SOD93 497-4631-5-ND: 3.11 27.03 201.25 = = = STTH30RO6P 
200 10A TO-220FPAC 497-4187-5-ND: 1.58 13.65 105.00 = = = BYW80FP-200 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND: 95 8.19 63.00 = = = STTHSLO6FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND: 1.50 12.50 105.00 = = = STTH5RO6FP 
abl 600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = = = STTH15LO6FP. 
1,200 5A TO-220FPAC 497-4402-5-ND: 1.43 12.35 95.00 = = = STTAS12FP. 
1,500 6A TO-220FPAC 497-4200-5-ND: 1.73 14.95 115.00 = = = DTV1500HDFP 
1,500 6A TO-220FPAC 497-4201-5-ND: 1.54 13.33 102.50 = = = DTV1500SDFP. 
12 600 8A Insulated TO-220AB 497-3250-5-ND: 3.24 28.20 210.00 = = = STTH806DTI 
600 5A Insulated TO-220AC 497-3247-5-ND: 2.70 23.50 175.00 = _ _ STTHS506DTI 
600 8A Insulated TO-220AC 497-4418-5-ND: 1.35 11.70 90.00 = = = STTH8LO6DIRG 
13 600 8A Insulated TO-220AC 497-4419-5-ND: 1.28 11.05 85.00 = = = STTH8RO6DIRG 
600 12A Insulated TO-220AC 497-4403-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = = STTH12RO6DIRG 
1,000 12A Insulated TO-220AC 497-4810-5-ND¢ NEW! 5.19 43.25 363.30 = _ = BYT12PI-1000RG 
140 200 8A DPAK 497-3536-5-ND: 1.13 9.75 75.00 = = = STTH1002CB 
200 2x4A DPAK 497-4753-1-ND NEW! 94 7.52 56.43 497-4753-2-ND NEW! 2,500 298.00/M STTH802CB-TR 
143 600 3A DPAK 497-3769-1-ND 81 5.85 45.00 497-3769-2-ND 2,500 257.00/M STTH3LO6B-TR 
600 5A DPAK 497-3248-1-ND 1.80 15.60 120.00 497-3248-2-ND 2,500 638.00/M STTHS5LO6B-TR 
200 8A D2PAK 497-3538-5-ND: 1.13 9.75 75.00 = — = STTH1002CG 
200 8A D2PAK 497-3778-1-ND 94 8.13 62.50 497-3778-2-ND 1,000 363.00 BYW29G-200-TR 
200 10A D2PAK 497-3543-5-ND: 1.73 14.95 115.00 = = = STTH1602CG 
200 15A D2PAK 497-3546-5-ND: 1.83 15.25 128.10 = = = STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND: 3.83 33.37 248.50 = = = STTH3002CG 
15A 200 30A D2PAK 497-3761-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-3761-2-ND 1,000 675.00 STTH2002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-3775-1-ND 1.83 15.25 128.10 497-3775-2-ND 1,000 824.00 STTH3002CG-TR 
600 8A D2PAK 497-3763-1-ND 1.35 11.70 90.00 497-3763-2-ND 1,000 522.00 STTH8LO6G-TR 
600 20A D2PAK 497-3817-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = = = STTH16LO6CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = = STTH15L06G 
600 40A D2PAK 497-3813-5-ND: 2.75 23.97 178.50 = = STTH30LO06CG 
15B 300 8A D2PAK 497-4417-1-ND 1.28 11.05 85.00 497-4417-2-ND 1,000 493.00 STTH803G-TR 
200 8A I2PAK 497-3539-5-ND: 1.39 12.03 92.50 = = STTH1002CR 
16 200 20A I2PAK 497-3801-5-ND: 1.09 9.43 72.50 = _ _ STTH1602CR 
200 30A I2PAK 497-3774-5-ND 1.95 16.25 136.50 = = = STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-ND: 1.43 12.35 95.00 = _ = STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND: 1.73 14.95 115.00 = = = STTH2002CFP. 
17A 200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND: 1.13 9.75 75.00 = oe _ STTH1002CFP. 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-ND: 2.40 20.00 168.00 = = = STTH2003CFP. 
600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = = = STTH16LO6CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-ND: 1.89 15.75 132.30 = = _ DMV1500HFD 
178 600 3A TO-220FPAB 497-4192-5-ND: 1.46 12.68 97.50 = = = DMV1500L 
a 600 3A TO-220FPAB 497-4194-5-ND: 1.46 12.68 97.50 = = = DMV1500LFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-ND: 1.61 13.98 107.50 = = i=. DMV1500MFD 
+ Tube 4 Bulk § Ammo Pack (Continued) 


998 (T063) 
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ky Fast Diodes (cont, 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 

Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

17B 600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-ND: 1.65 14.30 110.00 = = = DMV1500SDFD 

18A 200 15A Isolated TOP3 497-3809-5-ND: 2.97 25.85 192.50 = = = BYW99PI-200RG 
200 30A Isolated TOP3 497-3807-5-ND: 6.10 55.65 439.90 = _ _ BYV52PI-200RG 

18B 600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-ND: 5.75 52.50 415.00 = = = STTH3006TPI 
600 30A DO-247 497-441 1-5-ND: 2.52 21.00 176.40 = = _ STTH30LO6W 

19 600 30A DO-247 497-4413-5-ND: 1.65 13.75 115.50 = = = STTH30RO6W 
600 60A DO-247 497-3799-5-ND: 4.16 36.19 269.50 = _ _ STTH60LO6W. 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4191-5-ND: 1.92 16.00 134.40 = = _ DMV1500HFD5 

20 600 3A TO-220FPAB F5 497-4193-5-ND: 1.46 12.68 97.50 = = = DMV1500LF5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4195-5-ND: 1.50 13.00 100.00 = = _ DMV1500LFD5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-ND: 1.65 14.30 110.00 = = =, DMV1500MFD5 

21 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-ND: 1.65 14.30 110.00 = = _ DMV1500SDFD6 


+ Tube 0 Bulk § Ammo Pack 


«CS Microsemi. surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 


Fig. 1 — UMA UltraMite™ Fig. 2— UMAF UltraMite Fig. 3 — 
POWERMITE® one B 
: Cathode Anode 
I 4.6 —+4..05 bk 46 +205 1 
+ + + : 1.91 
50 ra E 50 : 
6 (Radius) 1.25} ee hue 1.25] 
Fig. 4 — POWERMITE®: Fig. 5 — POWERDI"5 
i +) 4. Left Pin 
ry es : oS F0 Bottomside 
4.06 pnp Pin3 Batons aane Heat Sink 
a si 7 ight Pin 
| Fears’ Heat Sink ? 
Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (Vv) (Vv) (A) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
UMA UltraMite 
20 0.75 3.0 0.5 UMA5817CT-ND .30 2.00 16.00 UMA5817TR-ND 3,000 100.00/M 
bf 1.0 30 0.875 3.0 0.5 UMA5818CT-ND :30 2.00 16.00 UMA5818TR-ND 3,000 100.00/M 
40 0.90 3.0 0.5 UMA5819CT-ND .30 2.00 16.00 UMA5819TR-ND 3,000 100.00/M 
UMAF UltraMite — RoHS Compliant 
20 0.75 3.0 0.5 UMAF5817CT-ND .30 2.00 16.00 UMAF5817TR-ND 3,000 100.00/M 
2 1.0 30 0.875 3.0 0.5 UMAF5818CT-ND .30 2.00 16.00 = _ _ 
40 0.9 3.0 0.5 UMAF5819CT-ND -30 2.00 16.00 = = = 
POWERMITE 
20 0.65 3.0 0.4 UPS120E3CT-ND 37 3.35 27.90 UPS120E3TR-ND 3,000 232.50/M 
3A 10 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EE3CT-ND .37 3.35 27.90 UPS120EE3TR-ND 3,000 232.50/M 
, 40 0.75 3.0 0.4 UPS140E3CT-ND 37 3.35 27.90 UPS140E3TR-ND 3,000 232.50/M 
40 0.45 1.0 0.4 UPS140CT-ND 5.70 47.50 380.00 UPS140TR-ND 3,000 2137.50/M 
60 0.06 1.0 0.1 UPS160E3CT-ND 1.16 10.44 87.00 UPS160E3TR-ND 3,000 725.00/M 
3B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 84 7.56 63.00 UPS5817E3TR-ND 3,000 525.00/M 
40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND 88 7.92 66.00 UPS5819E3TR-ND 3,000 550.00/M 
POWERMITE3 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPS340E3TR-ND 5,000 810.00/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 1.68 15.12 126.00 UPS3100E3TR-ND 5,000 945.00/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.76 15.84 132.00 UPS540E3TR-ND 5,000 990.00/M 
5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPSS560E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS560E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
4A 5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100E3CT-ND 1.96 17.64 147.00 UPS5100E3TR-ND 5,000 1102.50/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.92 17.28 144.00 UPS760E3TR-ND 5,000 1080.00/M 
8.0 35 0.51 8.0 1.4 UPS835LE3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS835LE3TR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840E3CT-ND 2.02 18.22 151.80 UPS840E3TR-ND 5,000 1138.50/M 
10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 2.36 21.24 177.00 UPS1040E3TR-ND 5,000 1327.50/M 
4B 2x5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTE3CT-ND 3.80 34.20 285.00 UPS1040CTE3TR-ND 5,000 2137.50/M 
POWERDI5 
5 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200E3CT-ND 3.00 27.00 225.00 UPDS3200E3TR-ND 5,000 1687.50/M 
5.0 100 0.71 5.0 0.01 UPDS5100HE3CT-ND 3.40 30.60 255.00 UPDS5100HE3TR-ND 5,000 1912.50/M 
. 
Ultra Fast Rectifiers 
POWERMITE® 
Gathod VR IF lesm | Pa Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
ie patnode Fig. | (v) | (a) | (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1] Cathode Anode 
TiS | 1 600 2 20 2.5 | UPR60E3CT-ND 2.08 18.72 156.00 UPR60E3TR-ND 3,000 1300.00/M 
: 7 50 2.5 25 = UPRS5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 UPRS5E3TR-ND 3,000 825.00/M 
2 | 100 2.5 25 _ UPR10E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPR10E3TR-ND 3,000 900.00/M 
150 2.5 25 = UPR15E3CT-ND 1.56 14.04 117.00 UPR15E3TR-ND 3,000 975.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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{CS Microsemi. Power Diodes 


DO-214AB DO-214BA Half Pak 


Base 
(Cathode) 
+—— 39.62 
SOT-227 TO-220AB i TO-220AC 
Base | Base 
Pp j (Cathode) (Cathode) 
123 
Working Avg. Forward Max. Surge 
Peak Reverse Current Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Microsemi 
Voltage IF (AV) lFsm Package Part No. ul 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
50 30A 600A Do-4 SBR3050-ND 17.72 159.48 1329.00 | — = — | SBR3050 
35 30A 600A SD41-ND 16.20 145.80 1215.00 | — _ —| SD41 
45 60A 1000A SBR6045-ND 20.84 187.56 1563.00 | — = — | SBR6045 
50 80A 1200A DO-5 SBR8050-ND 19.88 178.92 1491.00 | — _— — | SBR8050 
15 80A 1200A SBR8215-ND 20.92 188.28 1569.00 | — = — | SBR8215 
45 3A 150A LSM345JCT-ND 4.13 27.50 220.00 LSM345JTR-ND 3,000 1375.00/M | LSM345J 
45 5A 250A DO-214AB LSM545JCT-ND 5.03 33.50 268.00 LSM545JTR-ND 3,000 1675.00/M | LSM545J 
45 8A 350A LSM845JCT-ND 5.78 38.50 308.00 LSM845JTR-ND 2,500 1925.00/M | LSM845J 
15 1A 50A DO-214BA LSM115JCT-ND 1.50 10.00 80.00 LSM115JTR-ND 3,000 500.00/M | LSM115J 
15 240A 3500A Half Pak HS24515-ND 51.32 461.88 3849.00 | — = — | HS24515 
50 300A 2000A MD3CC CPT30050-ND 64.28 578.52 4821.00 | — = — | CPT30050 
100 600A 6000A CPT600100-ND 104.52 940.68 7839.00 | — = — | CPT600100 
45 200A 1600A SOT-227 SPB10045-ND 44.44 399.96 3333.00 | — = — | SPB10045 
100 320A 2500A SPB160100-ND 60.32 542.88 4524.00 | — _— — | SPB160100 
150 20A 225A TO-220AB FST20150-ND 3.60 32.40 270.00 | — = — | FST20150 
180 30A 250A FST31180-ND 8.04 72.36 603.00 | — _— — | FST31180 
45 16A 300A TO-220AC. MS1645-ND. 3.20 28.80 240.00 | — _ — | MS1645 
100 30A 350A T0-247 FST30100-ND 6.24 56.16 468.00 | — = — | FST30100 
100 50A 400A FST50100-ND 9.80 88.20 735.00 | — — — | FST50100 
RREGHIT] Switching Diodes Sma 


SOD-123 SOD-323 SOD-523 
Cathode Mark Cathode Mark 


> /0.9 
Cathode Band Cathode Band : Cathode “4 


@0.4 
¥ 


—— 
— =t Ui) 
29.0 “Sr 290 | Laie 4 3.8 + 29.0 +|90.5 


SOT-323 SOT-343 SOT-346 SOT-353 VMD2 NEW! 


0.27 
Cathode | ba 
Mark 


VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package Circuits (Vv) (Vv) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Size Pricing* Part No. 
DO-34 = 90 80 400 130 1SS133T-77CT-NDt 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1SS133T-77 
DO-35 = 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1N4148T-73 
SOD-106 = 400 _— 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND 34 5.81 16.12 1,500 71.00/M 1SR154-400TE25 
= 600 oui 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M 1ST154-600TE25 
SOD-123 = _ 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M RR264M-400 
= 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M 1SS355TE-17 
SOD-323 =< 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 1SS380TE-17 
= = 50 50 _ RN731VTE-17CT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M RN731VTE-17 
SOD-523 = 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 1SS400TE61 
SOT-23 B 85 70 450 = BAW56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M BAW56T116 
* For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RoHM Switching Diodes (cont) 


VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Size Pricing+ Part No. 
E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN202UT106 
SOT-323 B 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M DAP202UT106 
E — 35 = = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M DAN235UT106 
SOT-343 Cc 80 80 300 100 DA227TLCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M DA227TL 
IE 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAN202KT146 
SOT-346 B 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAP202KT146 
A 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN217T146 
A 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DA204KT146 
SOT-353 D 80 80 80 25 UMN1NCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M UMN1N 
E 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DAN222TL 
SOT-416 B 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M DAP222TL 
A 20 20 200 100 DA221TLCT-ND 34 5.81 16.12 3,000 62.00/M DA221TL 
SOT-457 F 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M IMN10T108 
VMD2 = 90 80 225 100 1SS400GT2RCT-ND NEW! 46 6.75 17.55 8,000 54.00/M 1SS400GT2R 
A 20 20 200 100 DA221MT2LCT-ND NEW! 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DA221MT2L 
VMD3 E 80 80 300 100 DAN222MT2LCT-ND NEW! 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DAN222MT2L 
B 80 80 300 100 DAP222MT2LCT-ND NEW! 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M DAP222MT2L 
= 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/M RLS245TE-11 
LL-34 — 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND 36 4.80 10.80 2,500 32.00/M RLS4148TE-11 
= 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND 34 5.00 13.00 2,500 47.00/M RLS4448TE-11 
= 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND 36 5.25 13.65 2,500 49.00/M RLS4150TE-11 
SC-74A D 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M RMN1T148 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Z ener ons SOD-323 dein SOD-523 NEW! Cathode 
comrcinet Mark: 
Specifications: 


UDZ Series; 200 mw 
EDZ Series; 150 mW 


Zener Voltage Resistance 0 Reverse Current IR (yA) Digi-Key Tape and Reel Rohm 

Package Min. Max. Max. @ Iz(mA) Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Size Pricing* Part No. 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 UDZSTE-173.6BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.9B 
4.980 5.200 80 5.0 2.0 1.5 UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.1B 
5.490 5.730 60 5.0 1.0 2.5 UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.6B 
6.060 6.330 60 5.0 1.0 3.0 UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-176.2B 

SOD-323 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 UDZSTE-176.8BCT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M UDZSTE-176.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-177.5B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-179.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-1710B 
11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1712B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1715B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1718B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25, 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1722B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 EDZTE613.6BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE613.9BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE614.3BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.3B 
4.550 4.750 100 5.0 2.0 1.0 EDZTE614.7BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.7B 
6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 EDZTE616.8BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE616.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 EDZTE617.5BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE617.5B 
8.020 8.360 30 5.0 0.5 5.0 EDZTE618.2BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE618.2B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 EDZTE619.1BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE619.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 EDZTE6110BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6110B 
10.760 11.220 30 5.0 0.1 8.0 EDZTE6111BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6111B 

S0D-523 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 EDZTE6112BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6112B 
12.910 13.490 37 5.0 0.1 10.0 EDZTE6113BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6113B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 EDZTE6115BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6115B 
15.850 16.510 50 5.0 0.1 12.0 EDZTE6116BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6116B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 EDZTE6118BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6118B 
19.520 20.390 85 5.0 0.1 15.0 EDZTE6120BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6120B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 EDZTE6122BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6122B 
23.720 24.780 120 5.0 0.1 19.0 EDZTE6124BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6124B 
26.190 27.530 150 2.0 0.1 21.0 EDZTE6127BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6127B 
29.190 30.690 200 2.0 0.1 23.0 EDZTE6130BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6130B 
32.150 33.790 250 2.0 0.1 25.0 EDZTE6133BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6133B 
35.070 36.870 300 2.0 0.1 27.0 EDZTE6136BCT-ND NEW! 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6136B 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Zener Diode Array — SOT-353 


Voltage Resistance Reverse Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* Rohm 
Min. Max. Max. Current Part No. al 25 100 Size Pricing Part No. 
6.47 7.14 400 0.5pA UMZ6.8ENCT-ND AB 8.44 23.76 3,000) 97.00/M | UMZ6.8EN 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1001 


ROM Schottky Barrier Diodes 


SOD-106 SOD-123 SOD-323 SOD-523 SOT-323 


SOT-363 NEW! 
25 0.65 


RB706D RB425D, RB705D 


SOT-416 PMDT NEW! TUMD2 NEW! VMD2 NEW! VMD3 NEW! 


-— 2.6 — 


Cathode 
en Mark 


10 VR IFSM VF Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (A) (Vv) (A) (V) Max. Part No. il 25 100 Size Pricing* Part No. 
SC-74A 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB471ET148 
3.0 40 70 0.55 RBOSOL-40TE25CT-ND 93 18.54 55.62 1,500 319.00/M RBOSOL-40TE25 
3.0 20 70 0.45 RBO51L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M RBO51L-40TE25 
SOD-106 5 20 70 0.45 RB0O81L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M RBO81L-20TE25 
1 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M RB160L-40TE25 
1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M RB161L-40TE25 
1 20 30 0.35 RB161M-20CT-ND NEW! 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161M-20TR 
1.5 30 30 0.49 RBO70M-30CT-ND NEW! 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RB0O70M-30TR 
SOD-123 1 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB160M-30TR 
1 40 30 0.51 RB160M-40CT-ND NEW! 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M RB160M-40TR 
1 60 30 0.55 RB160M-60CT-ND NEW! 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB160M-60TR 
0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND 57 11.00 31.68 3,000 150.00/M RB500V-40TE 
SOD-323 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M RB501V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M RB751V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB751S-40TE61 
SOD-523 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB520S-30TE61 
0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB521S-30TE61 
0.2 40 1 0.55 RB520S-40TE61CT-ND NEW! 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB520S-40TE61 
0.03 40 2 = RB706F-40T106CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RB706F-40T 
SOT-323 0.03 40 2 0.37 RB715FT106CT-ND 42 713 19.76 3,000 76.00/M RB715FT106 
0.03 40 2 0.37 RB717FT106CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB717FT106 
SOT-343 0.1 40 1 = RB480KTLCT-ND 53 10.13 29.16 3,000 138.00/M RB480KTL 
0.03 40 2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M RB706D-40T 
0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400DT146 
0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M RB411DT146 
SOT-346 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB420DT146 
0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/M RB425DT146 
= 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB491DT146 
0.03 40 2 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RB705DT146 
S$0T-363 0.1 30 1 0.53 RB530XNCT-ND NEW! 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB530XNTR 
0.1 30 1 0.43 RB531XNCT-ND NEW! 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB531XNTR 
SOT-457 0.03 40 2 0.37 RB731UT108CT-ND A7 9.00 25.92 3,000 122.00/M RB731UT108 
SOT-416 0.03 40 2 0.37 RB715WTLCT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB715WTL 
3.0 30 70 0.45 RBOS50LA-30CT-ND NEW! 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-30TR 
PMDT 3.0 40 70 0.55 RBOSOLA-40CT-ND NEW! 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-40TR 
3.0 30 70 0.42 RSX301LA-30CT-ND NEW! 75 15.03 45.09 3,000 238.00/M RSX301LA-30TR 
1 20 5 0.42 RB161VA-20CT-ND NEW! 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161VA-20TR 
TUMD2 0.5 40 3 0.55 RB400VA-50CT-ND NEW! 58 11.60 34.80 3,000 165.00/M RB400VA-50TR 
0.5 30 5 0.39 RSX051VA-30CT-ND NEW! 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX051VA-30TR 
0.7 30 5 0.42 RSX071VA-30CT-ND NEW! 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX071VA-30TR 
VMD2 03 30 2 0.37 RB751G-40T2RCT-ND NEW! 52 10.00 28.80 8,000 128.00/M RB751G-40T2R 
VMD3 03 30 2 0.37 RB715ZT2LCT-ND NEW! 57 10.88 31.32 8,000 139.00/M RB715ZT2L 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Surface Mount MOSFETS 


RDS (On) ID Cont. Po Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Vpss (Q) (A) (Watts) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 5,000 
Single P-Channel Enhancement Mode FETs 

30 0.24 3.4 25 DI9400CT-ND 4.50 3.75 3.00 _ _ _ 

20 0.12 43 25 DI9405CT-ND 4.68 3.90 3.12 DI9405TR-ND 1560.00/M 1365.00/M 

20 0.12 5.3 25 DI9430CT-ND 4.92 4.10 3.28 DI9430TR-ND 1640.00/M 1435.00/M 

30 0.064 5.3 2.5 DI9435CT-ND 4.98 415 3.32 DI9435TR-ND 1660.00/M 1453.00/M 

Dual N and P-Channel Enhancement Mode FETs 
20, 20 0.11, 0.35 3, 2.5 1.6 DI9942CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9942TR-ND 1800.00/M 1575.00/M 
30, 30 0.11, 0.24 3.7,2.9 2 DI9952CT-ND 5.58 4.65 3.72 - - = 
Dual N-Channel Enhancement Mode FETs 
60 0.17 3.5 1.6 DI9945CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9945TR-ND 1800.00/M 1575.00/M : z *No connection 
30 0.11 3.7 2 DI9956CT-ND 5.22 4.35 3.48 DI9956TR-ND 1740.00/M 1523.00/M 7a I AOe 


Fast Recovery Rectifiers 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— MELF (DL-41) Fig. 3 — DO-201AD Fig. 5 — TO-220A 
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Fig. 6 — TO-220 Fig. 7 — SMA Fig. 8 — SMB Fig. 9 — SMC 
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Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse- Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Fig.| Pkg. (A) (V) (A) @25°C (WA) | Peak (V) Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
50 50 5.0 4:2 200 1N4933DICT-ND 39 .23 AG 1N4933DITR-ND 5,000 46.00/M 

100 50 5.0 1.2 200 1N4934DICT-ND 39 .23 AG 1N4934DITR-ND 5,000 46.00/M 

200 50 5.0 4:2 200 1N4935DICT-ND 39 23 15 1N4935DITR-ND 5,000 46.00/M 

400 50 5.0 1.2 200 1N4936DICT-ND 39 .23 AG 1N4936DITR-ND 5,000 46.00/M 

1 DO-41 1.0 600 50 5.0 1.2 200 1N4937DICT-ND 39 .23 15 1N4937DITR-ND 5,000 46.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 FR106DICT-ND A4 30 21 FR106DITR-ND 5,000 72.00/M 

800 50 5.0 1.3 500 FR106-T-FDICT-NDO A4 30 21 FR106-T-FDITR-NDO 5,000 72.00/M 

1000 50 5.0 1.3 500 FR107DICT-ND A4 30 21 FR107DITR-ND 5,000 72.00/M 

1000 50 5.0 13 500 FR107-T-FDICT-NDO A4 30 21 FR107-T-FDITR-NDO 5,000 72.00/M 

50 30 5.0 1.2 200 DL4933DICT-ND _ .33 24 DL4933DITR-ND 5,000 104.00/M 

50 30 5.0 1.2 200 DL4933-FDICT-NDO 42 33 24 DL4933-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 

100 30 5.0 1.2 200 DL4934-FDICT-NDO 42 .33 24 DL4934-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 

200 30 5.0 1.2 200 DL4935DICT-ND _ .33 24 DL4935DITR-ND 5,000 104.00/M 

2 MELF 1.0 200 30 5.0 1.2 200 DL4935-FDICT-NDO 42 .33 24 DL4935-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 
400 30 5.0 2 200 DL4936DICT-ND _ .33 24 DL4936DITR-ND 5,000 104.00/M 

400 30 5.0 4:2 200 DL4936-FDICT-NDO 42 33 24 DL4936-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 

600 30 5.0 1.2 200 DL4937DICT-ND 42 .33 24 DL4937DITR-ND 5,000 104.00/M 

600 30 5.0 4:2 200 DL4937-FDICT-NDO 42 .33 24 DL4937-FDITR-NDO 5,000 104.00/M 

50 200 10.0 1.3 150 FR301DICT-ND AL 32 23 FR301DITR-ND 1,200 113.00/M 

100 200 10.0 1.3 150 FR302DICT-ND 42 32 24 FR302DITR-ND 1,200 115.00/M 

200 200 10.0 1.3 150 FR303DICT-ND A4 34 25 FR303DITR-ND 1,200 121.00/M 

3 DO- 3.0 400 200 10.0 1.3 150 FR304DICT-ND A4 34 25 FR304DITR-ND 1,200 121.00/M 
20140 600 200 10.0 13 250 FR30SDICT-ND AB 37 27 FR3OSDITR-ND 1,200 133.00/M 

800 200 10.0 13 500 FR306DICT-ND 48 37 27 FR306DITR-ND 1,200 133.00/M 

1000 200 10.0 13 500 FR307DICT-ND 57 A4 32 FR307DITR-ND 1,200 158.00/M 

50 300 10.0 1.3 150 FR601DICT-ND 64 52 39 FR601DITR-ND 500 132.00 

100 300 10.0 1.3 150 FR602DICT-ND 68 55 A FR602DITR-ND 500 140.50 

200 300 10.0 1.3 150 FR603DICT-ND 72 58 A4 FR603DITR-ND 500 148.50 

‘ R6 oo 400 300 10.0 1.3 150 FR604DICT-ND 76 61 6 FR604DITR-ND 500 157.00 
600 300 10.0 1.3 250 FR605DICT-ND 84 68 51 FR605DITR-ND 500 173.50 

800 300 10.0 13 500 FR606DICT-ND 92 74 56 FR606DITR-ND 500 190.00 

5 |T0-220A 8.0 50 300 10.0 1.3 150 FR801-ND 1.19 94 te _ — _— 
100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND 1.25 99 76 _- _ _ 

© RoHS Compliant (Continued) 
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Fast Recovery Rectifiers (Cont) 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse- Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. (A) (V) (A) @25°C (A) | Peak (V) | Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
200 300 10.0 1.3 150 FR803-ND 1.32 1.04 80 = _ _ 
5 |T0-220A 8.0 400 300 10.0 1.3 150 FR804-ND 1.45 1.15 88 _ — _ 
600 300 10.0 1.3 250 FR805-ND 1.55 1.23 94 _ _ - 
6 | 10-220 16 150 125 10.0 975 35 SF163DI-ND 2.08 1.62 1.28 — _ _ 
200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 2.13 1.66 1.32 _— _ _ 
50 30 5.0 1.3 150 RS1A-FDICT-NDO 52 40 29 RS1A-FDITR-NDO 5,000 128.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1B-FDICT-NDO 55 A483 31 RS1B-FDITR-NDO 5,000 136.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DDICT-ND AS 36 27 RS1DDITR-ND 5,000 126.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1D-FDICT-NDO AS 36 27 RS1D-FDITR-NDO 5,000 126.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1G-FDICT-NDO 8 38 .29 RS1G-FDITR-NDO 5,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1J-FDICT-NDO 50 40 30 RS1J-FDITR-NDO 5,000 140.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1K-FDICT-NDO 53 42 32 RS1K-FDITR-NDO 5,000 147.00/M 
v4 SMA 1000 30 5.0 1.3 500 RS1M-FDICT-NDO 55 A4 33 RS1M-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
50 50 5.0 1.3 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 RS2AADITR-ND 5,000 140.00/M 
50 50 5.0 1.3 150 RS2AA-FDICT-NDO 50 40 30 RS2AA-FDITR-NDO 5,000 140.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2BADICT-ND 53 42 32 RS2BADITR-ND 5,000 147.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2BA-FDICT-NDO 53 42 32 RS2BA-FDITR-NDO 5,000 147.00/M 
15 200 50 5.0 1.3 150 RS2DA-FDICT-NDO 55 44 33 RS2DA-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
400 50 5.0 1.3 150 RS2GADICT-ND 58 AB 35 RS2GADITR-ND 5,000 161.00/M 
400 50 5.0 1.3 150 RS2GA-FDICT-NDO 58 46 235 RS2GA-FDITR-NDO 5,000 161.00/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2JA-FDICT-NDO 60 48 36 RS2JA-FDITR-NDO 5,000 168.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2KA-FDICT-NDO 65 52 39 RS2KA-FDITR-NDO 5,000 182.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2MA-FDICT-NDO 70 56 42 RS2MA-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
50 30 5.0 1.0 150 FR1A-FDICT-NDO 53 AL 30 FR1A-FDITR-NDO 3,000 138.00/M 
50 30 5.0 1.3 150 RS1AB-FDICT-NDO 52 40 29 RS1AB-FDITR-NDO 3,000 136.00/M 
100 30 5.0 1.0 150 FR1B-FDICT-NDO A5 36 27 FR1B-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1BB-FDICT-NDO 55 43 31 RS1BB-FDITR-NDO 3,000 145.00/M 
200 30 5.0 1.0 150 FR1D-FDICT-NDO A8 38 29 FR1D-FDITR-NDO 3,000 143.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DBDICT-ND AS 36 27 RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DB-FDICT-NDO A5 36 Pr RS1DB-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.0 150 FR1G-FDICT-NDO 50 40 30 FR1G-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
400 30 5.0 1.3 150 RS1GB-FDICT-NDO A8 38 29 RS1GB-FDITR-NDO 3,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.0 250 FR1J-FDICT-NDO 52 42 32 FR1J-FDITR-NDO 3,000 156.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1JB-FDICT-NDO 50 40 30 RS1JB-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
800 30 5.0 1.0 500 FRIKDICT-ND 54 A4 33 FRIKDITR-ND 3,000 162.00/M 
800 30 5.0 1.0 500 FR1K-FDICT-NDO 54 A4 33 FR1K-FDITR-NDO 3,000 162.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1KB-FDICT-NDO 53 42 32 RS1KB-FDITR-NDO 3,000 158.00/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1MB-FDICT-NDO 55 A4 33 RS1MB-FDITR-NDO 3,000 165.00/M 
8 SMB 1000 30 5.0 1.3 500 FR1M-FDICT-NDO 7 A6 34 FR1M-FDITR-NDO 3,000 170.00/M 
50 50 5.0 1.3 150 RS2ADICT-ND 50 40 30 RS2ADITR-ND 3,000 150.00/M 
50 50 5.0 1.3 150 RS2A-FDICT-NDO 50 40 30 RS2A-FDITR-NDO 3,000 150.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2B-FDICT-NDO 53 42 32 RS2B-FDITR-NDO 3,000 158.00/M 
200 50 5.0 1.3 150 RS2D-FDICT-NDO 55 A4 33 RS2D-FDITR-NDO 3,000 165.00/M 
15 400 50 5.0 1.3 150 RS2G-FDICT-NDO 58 46 235 RS2G-FDITR-NDO 3,000 173.00/M 
600 50 5.0 13 250 RS2J-FDICT-NDO 60 48 36 RS2J-FDITR-NDO 3,000 | 180.00/M 
800 50 5.0 13 500 RS2K-FDICT-NDO 65 52 39 RS2K-FDITR-NDO 3,000 | 195.00/M 
1000 50 5.0 13 500 RS2MDICT-ND 70 56 A2 — — — 
1000 50 5.0 13 500 RS2M-FDICT-NDO 70 56 a2 RS2M-FDITR-NDO 3,000 | 210.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3AB-FDICT-NDO 95 76 57 RS3AB-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BB-FDICT-NDO 99 80 60 RS3BB-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
3.0 200 100 5.0 1.3 150 RS3DB-FDICT-NDO 1.04 83 63 RS3DB-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
400 100 5.0 1.3 150 RS3GB-FDICT-NDO 1.08 87 65 RS3GB-FDITR-NDO 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3JB-FDICT-NDO 1.01 88 68 RS3JB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 13 500 RS3KB-FDICT-NDO 1.09 95 73 RS3KB-FDITR-NDO 3,000 | 386.00/M 
1000 100 5.0 13 500 RS3MB-FDICT-NDO 1.13 98 75 RS3MB-FDITR-NDO 3,000 | 399.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3A-FDICT-NDO 95 76 7 RS3A-FDITR-NDO 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BDICT-ND 88 wal 53 RS3BDITR-ND 3,000 293.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3B-FDICT-NDO 99 80 60 RS3B-FDITR-NDO 3,000 314.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3DDICT-ND 92 74 56 RS3DDITR-ND 3,000 306.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3D-FDICT-NDO 1.04 83 63 RS3D-FDITR-NDO 3,000 328.00/M 
9 SMC 3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3GDICT-ND 96 JT 58 RS3GDITR-ND 3,000 319.00/M 
400 100 5.0 1.3 150 RS3G-FDICT-NDO 1.08 87 65 RS3G-FDITR-NDO 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3J-FDICT-NDO 1.01 88 68 RS3J-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3KDICT-ND 96 76 58 RS3KDITR-ND. 3,000 377.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3K-FDICT-NDO 1.09 95 13 RS3K-FDITR-NDO 3,000 386.00/M 
1000 100 5.0 13 500 RS3M-FDICT-NDO 1.13 98 75 RS3M-FDITR-NDO 3,000 | 399.00/M 
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ON Semiconductor™ 


Recovery Power Rectifiers 
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Working Peak Average Rectified | Peak Surge Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
300 1 30 1 MRA4003T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 = — Case194 
SMA 400 1 30 11 MRA4004T3GOSCT-ND) NEW! 2.67 18.51 33.38) 5,000 64.00/M 
800 1 30 11 MRA4006T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 _ _ 
1000 1 30 11 MRA4007T3GOSCT-NDO NEW! 2.67 18.51 33.38| 5,000 64.00/M 
100 6 400 0.9 MR751RLOSCT-ND 9.39 72.20 151.62 _ _— 
Case194 400 6 400 0.9 MR754RLOSCT-ND 9.39 72.20 151.62 _ _ 
600 6 400 0.9 MR756RLOSCT-ND 9.39 72.20 151.62 _ _— 
1000 6 400 0.9 MR760RLOSCT-ND 9.48 72.93 153.14 800 387.20 
Microde 200 25 400 1.18 MR25020S-ND 6.83 51.25 109.14 — — 
400 25 400 1.18 MR25040S-ND_ 6.83 51.25 109.14 - = 
DO-41 800 1 35 1.75 MUR180EGOS-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 = = 
200 6 50 1 MURD620CTT40SCT-ND 5.88 44.12 93.96 _ _ 
D-PAK 200 6 50 1 MURD620CTT4GOSCT-ND) NEW! 5.98 4485 95.51) 2,500 237.00/M 
200 3 6 0.95 MURD320T40SCT-ND 5.88 4412 93.96) 2,500 233.00/M 
200 3 6 0.95 MURD320T4GOSCT-ND) NEW! 5.98 4485 95.51| 2,500 237.00/M 
D2-PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT40SCT-ND 18.96 159.26 331.80 _— _ 
15 25 150 0.45 MBRB2515LT4GOSCT-ND) NEW! 19.28 161.95 337.40 800 925.60 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
Standard Recovery Rectifiers 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage| Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
50 1 30 141 1N4001RLGOSCT-NDO NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
100 1 30 all 1N4002RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
100 1 30 11 1N4002RLGOSCT-NDO NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
200 1 30 11 1N4003RLGOSCT-ND) NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
400 1 30 11 1N4004RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 _ 
400 1 30 11 1N4004RLGOSCT-ND) NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
800 1 30 11 1N4006RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
800 1 30 11 1N4006RLGOSCT-ND) NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
0-41 1,000 1 30 11 1N4007RLGOSCT-ND) NEW! 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
50 1 30 1.2 1N4933RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
50 1 30 12 1N4933RLGOSCT-ND) NEW! 2.73 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
100 1 30 1.2 1N4934RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
100 1 30 1.2 1N4934RLGOSCT-ND) NEW! 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
200 1 30 12 1N4935RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 _ _ 
200 1 30 1.2 1N4935RLGOSCT-ND) NEW! 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
400 1 30 1:2 1N4936RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 _— _— 
400 1 30 1.2 1N4936RLGOSCT-ND) NEW! 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
600 1 30 1:2 1N4937RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
600 1 30 1.2 1N4937RLGOSCT-ND) NEW! 2.73 17.75 30.71 5,000 55.00/M 
50 3 200 1 1N5400RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
50 3 200 1 1N5400RLGOSCT-ND) NEW! 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
100 3 200 1 1N5401RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
100 3 200 1 1N5401RLGOSCT-ND) NEW! 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
200 3 200 1 1N5402RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
DO-201AD 200 3 200 1 1N5402RLGOSCT-ND) NEW! 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
400 3 200 1 1N5404RLGOSCT-ND) NEW! 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
600 3 200 1 1N5406RLGOSCT-ND) NEI 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
1,000 3 200 1 1N5408RLGOSCT-NDO NEW! 3.02 2096 37.78 _| 1,200 | 93.00/m | | 00-201AD 
400 3 100 1.25 MR8540S-ND 2.92 20.55 37.36 _ _ 
600 3 100 1.25 MR856RLOSCT-ND 2.92 20.55 37.36 1,200 93.00/M 
SMB 400 1.5 50 11 MRS1504T30SCT-ND 3.86 27.76 52.04 2,500 131.00/M | 
400 1.5 50 11 MRS1504T3GOSCT-NDO NEW! 3.93 28.26 52.99 2,500 133.00/M k— 25.40 Ig: 
600 8.0 100 1.4 MSR860GOS-ND) NEW! 11.57 89.00 186.90 — _ 
TO-220AC 600 15 100 15 MSR15600S-ND 8.96 66.71 142.95 _ = 
600 15 100 1.5 MSR1560G0S-ND0 NEW! 12.72 97.88 205.54 = _ 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
Ultra Fast Rectifiers 
Working Peak | Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage | Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package vRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 | Size Pricing 
100 16 100 0.975 MUR1610CTOS-ND 9.48 72.93 153.14 = _ 
150 16 100 0.975 MUR1615CTOS-ND 9.48 72.93 153.14 cal — 
200 3.0 75 0.975 MUR620CTOS-ND 6.72 50.41 107.35 - — 
200 16 100 0.975 MUR1620CTOS-NDt 9.10 70.00 147.00 — — 
TO-220AB 200 16 100 0.975 MUR1620CTGOS-ND+0 NEW! 9.26 71.20 149.52 = = 
200 16 100 fiz MUR1620CTROS-NDt 12.51 96.25 202.13 — _ 
200 16 100 1.2 MUR1620CTRGOS-NDt) NEW! 13.33 102.53 215.30 
400 16 100 1.30 MUR1640CTOS-ND 14.41 110.85 232.79 al _ 
600 16 100 1.50 MUR1660CTGOS-ND) NEW! 15.42 118.65 249.17 _ _ 
T0-218AC 200 30 200 1.05 MUR3020PTOS-ND 18.96 159.26 331.80 — = 
400 30 150 1.25 MUR3040PTOS-ND 23.92 200.91 418.56 = = 
150 8 16 0.975 MUR8150S-ND 8.34 64.18 134.77 = _ 
200 8 16 0.975 MUR8200S-ND 8.07 62.08 130.36 - _ 
200 8 16 0.975 MUR820GOS-ND0) NEW! 8.29 63.78 133.93 = = 
400 15 150 1.25 MUR15400S-ND 12.89 99.18 208.27 - _ 
TO-220AC 600 8 16 0.975 MUR860GOS-ND) NEW! 10.03 77.13 161.96 = = 
600 15 150 1.50 MUR15600S-ND 12.89 99.18 208.27 al _ 
800 8 100 1.8 MUR880E0S-ND 11.38 87.50 183.75 _ _ 
1000 8 100 1.8 MUR8100E0S-ND 11.38 87.50 183.75 — — 
1000 8 100 1.8 MUR8100EGOS-ND) NEW! 11.57 89.00 186.90 _ _ 
T0-247PS| 200 30 200 1.05 MUR3020WTOS-ND 23.92 200.91 418.56 — =— 
600 30 150 1.7 MUR3060WTOS-ND 27.42 20417 437.51 - - 
D-PAK 200 6 50 1.15 MSRD620CTT40SCT-ND 14.00 117.60 245.00 | 2,500 304.00/M 
200 6 50 1.15 MSRD620CTT4GOSCT-NDO NEW! 7.69 57.67 122.82 | 2,500 304.00/M 
200 16 100 1.2 MURB1620CTRT4GOSCT-ND) NEW! 14.27 109.75 230.48 800 583.20 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT40SCT-ND 13.47 103.65 217.67 800 460.00 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT4GOSCT-NDO NEW! = 13.47 103.65 217.67 800 550.40 
D2PAK 600 8 100 15 MURB1660CTT40SCT-ND 29.85 222.25 476.25 800 1422.40 
600 8 100 1.5 MURB1660CTT4GOSCT-NDO NEW! 12.76 107.14 223.21 800 612.00 
400 8 100 2.2 MURHB840CTOS-ND 15.17 116.68 245.02 _ _ 
600 4 100 28 MURHB860CTT40SCT-ND 32.90 245.00 525.00 _ _ 
600 4 100 2.8 MURHB860CTT4GOSCT-NDQ NEW! — 15.42 118.65 249.17 800 630.40 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —¢ Pinning Reversed + RoHS Compliant (Continued) 
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Ultra Fast Rectifiers (cont) 
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Working Peak | Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage | Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
100 2 40 0.875 MURS110T30SCT-ND 3.22 23.15 43.40 — _ 
SMB 200 2 40 0.875 MURS120T3GOSCT-ND) NEW! 3.09 22.21 41.65 | 2,500 105.00/M 
200 2 40 0.95 MURS220T30SCT-ND 3.18 23.82 47.64 _ = 
200 2 40 0.95 MURS220T3GOSCT-ND) NEW! 4.04 29.05 54.47 | 2,500 137.00/M 
200 4 75 0.89 MURS320T3GOSCT-ND) NEW! 4.75 35.61 71.22 | 2,500 178.00/M 
SMC 400 4 75 1.28 MURS340T30SCT-ND 4.62 34.67 73.83 — _ 
600 4 75 1.28 MURS360T30SCT-ND 4.62 34.67 73.83 = = 
600 4 75 1.28 MURS360T3GOSCT-ND) NEW! 6.22 39.15 78.30 | 2,500 196.00/M 
100 2 50 0.875 MURA110T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 
100 2 50 0.875 MURA110T3GOSCT-ND) NEW! 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
200 1 40 0.875 MURA120T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 
400 1 35 Ast MURA140T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 
SMA 600 1 30 1.25 MURA160T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 = = 
600 1 30 1.25 MURA160T3GOSCT-ND) NEW! 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
400 2 35 1.30 MURA240T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 
400 2 35 1.30 MURA240T3GOSCT-ND) NEW! 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
600 2 30 1.45 MURA260T3GOSCT-ND) NEW! 3.38 24.34 45.63 | 5,000 108.00/M 
150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
200 1 35 0.875 MUR120RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 _ — 
300 1 35 1.25 MUR1300SCT-ND 3.71 26.09 47.44 _ _ 
DO-201AD 400 1 35 1.25 MUR140RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 _ = 
50 4 125 0.890 MUR4050S-ND 4.20 31.50 63.00 md - 
150 4 125 0.890 MUR415GOS-ND) NEW! 4.27 32.04 64.08 _ = 
200 4 125 0.890 MUR420RLOSCT-ND 4.27 32.04 64.08 | 1,500 171.00/M 
200 4 125 0.890 MUR420RLGOSCT-ND) NEW! 4.27 32.04 64.08 | 1,500 171.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Pinning Reversed = RoHS Compliant 
Schottky Barrier Diodes 
Avg. Power | Peak Surge | Forward Volt. Max Cut Tape 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package | Vwerv 10 (A) (mW) IFSM (A) (Vde) IF il (3 3 | Part No. 10 100 250 Size | Pricing 
7 _ 225 _ 0.6t 10mA A —  K_| MMBD101LT10SCT-ND 1.83 12.89 23.44 | 3,000 | 69.00/M 
40 12 225 3 0.5 10mA A K — A/K | BAS40-04LT1GOSCT-NDO NEW! = .2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
40 2 225 o 0.5 10mA K K A _ | BAS40-06LT10SCT-ND 1.75 12.32 2240 | — _ 
40 12 225 2 0.5 10mA K K A | BAS40-06LT1GOSCT-NDO NEW! = 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
40 12 225 2 0.5 10mA A —___K_| BAS40LT10SCT-ND 1.93 13.36 24.09 | — = 
40 12 225 2 0.5 10mA A —  K_ | BAS40LT1GOSCT-ND0 NEW! 2.61 16.97 29.36 | 3,000 | 61.00/M 
SOT-23 70 _ 225 — 0.75 10mA A —  K_| BAS70LT10SCT-ND 1.61 11.31 20.56 | 3,000 | 60.00/M 
70 _- 225 _ 0.75 10mA A —  K_ | BAS70LT1GOSCT-NDO NEW! 2.61 16.97 29.36 | 3,000 | 61.00/M 
30 e) 225 6 0.40 10mA K K A | BAT54ALT10SCT-ND 2.10 14.56 26.25 | 3,000 _— 
30 2 225 6 0.40 10mA K K__A_| BAT54ALT1GOSCT-ND) NEW! 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 2 225 6 0.5 30mA A K — K/A | BAT54SLT1GOSCT-ND) NEW! 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 2 200 3 0.5 30mA A —  K_ | BAT54LT10SCT-ND 1.73 12.01 21.66 | — = 
30 2. 200 3 0.5 30mA A —___K_| BAT54LT1GOSCT-NDO NEW! 1.66 10.79 18.68 | 3,000 | 39.00/M 
20 _ 200 _ 0.37 imA K K A | MMBD717LT10SCT-ND 1.85 12.79 23.06 | 3,000 | 50.00/M 
SOT-323 30 el 200 6 0.5 30mA A K — K/A | BAT54SWT1GOSCT-ND0 NEW! 2.25 14.63 25.31 3,000 | 53.00/M 
30 e 200 6 0.5 30mA A — _ K_| BAT54WT1GOSCT-ND) NEW! 2.02 13.13 22.73 | 3,000 | 47.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
Avg. Power Peak Surge Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package Vwerv 10 (A) (mW) IFSM (A) (Vdc) IF Part No. 10 100 250 Size Pricing DO-201AD 
SOT-363 30 2 150 & 0.4 10MA MBD54DWT10SCT-ND 2.92 20.55 37.36 | 3,000 84.00/M 
30 2 150 6 0.4 10MA MBD54DWT1GOSCT-ND) NEW! 2.97 20.90 38.00 | 3,000 86.00/M 
20 1 — 25 0.45 1A 1N5817RLGOSCT-ND) NEW! 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M 
30 1 = 25 0.55 1A 1N5818RLOSCT-ND 3.29 23.14 42.08 _ _ Is 
30 1 _ 25 0.55 1A 1N5818RLGOSCT-ND) NEW! 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M 25.40 +4 
40 1 — 25 0.6 1A 1N5819RLOSCT-ND 3.29 23.14 42.08 | 5,000 89.00/M 
DO-41 40 1 = 25 0.6 1A 1N5819RLGOSCT-ND) NEW! 3.34 23.50 42.72 | 5,000 91.00/M. 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLOSCT-ND 3.61 25.43 46.24 | 5,000 98.00/M 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLGOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 | 5,000 | 101.00/M 
60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLGOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 | 5,000 | 101.00/M 
100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLGOSCT-NDO NEW! 3.86 27.76 52.04 | 5,000 | 123.00/M 
20 3 = 80 0.475 3A 1N5820RLOSCT-ND 3.64 27.30 54.60 _ _ 
20 3 _ 80 0.475 3A 1N5820RLGOSCT-ND) NEW! 3.70 27.75 55.50 | 1,500) 148.00/M 
30 3 _— 80 0.5 3A 1N5821RLOSCT-ND 3.64 27.30 54.60 1,500 | 146.00/M 
30 3 = 80 0.5 3A 1N5821RLGOSCT-ND) NEW! 3.70 27.75 55.50 | 1,500) 148.00/M 
DO-201AD 40 3 = 80 0.525 3A 1N5822RLGOSCT-ND) NEW! 3.70 27.75 55.50 | 1,500 | 148.00/M 
40 3 1,250 80 0.5 1A MBR340GO0S-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 _— = 
50 3 1,500 80 0.6 1A MBR350RLGOSCT-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 | 1,500) 150.00/M SOT-323 
60 3 1,500 80 0.6 1A MBR360RLGOSCT-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 | 1,500) 150.00/M 
100 3 1,500 150 0.79 3A MBR3100RLGOSCT-NDO NEW! 5.70 42.72 85.44 | 1,500 | 228.00/M 
SOT-93 45 30 10,000 200 0.76 30A MBR3045PTGOS-ND) NEW! 17.80 149.50 311.46 = = 
20 0.5 140 5.5 0.385 0.5A MBR0520LT10SCT-ND 2.38 16.76 30.48 | 3,000 76.00/M 
20 0.5 140 5.5 0.385 0.5A MBR0520LT1GOSCT-ND) NEW! 2.94 20.38 36.75 | 3,000 78.00/M 
30 0.5 175 5.5 0.43 0.5A MBR0530T1GOSCT-ND) NEW! 2.94 20.38 36.75 | 3,000 78.00/M 
SOD-123 30 1.0 — 5.5 0.47 1.0A MBR130T1GOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 | 3,000 | 107.00/M 
30 0.2 400 & 0.40 10MA BAT54T1GOSCT-ND0 NEW! 2.49 16.19 28.01 3,000 59.00/M 
40 0.5 2,250 5.5 0.62 1A MBR0540T10SCT-ND 2.56 18.00 32.72 | 3,000 76.00/M 
40 0.5 2,250 5.5 0.62 1A MBR0540T1GOSCT-NDO NEW! 2.94 20.38 36.75 | 3,000 78.00/M 
30 _ 200 6 0.40 10MA BAT54HT10SCT-ND 2.28 15.81 28.50 | 3,000 49.00/M 
SOD-323 30 _ 200 6 0.40 10MA BAT54HT1GOSCT-ND) NEW! 2.49 16.19 28.01 3,000 59.00/M 
40 = 200 = 0.37 1MA RB751V40T1GOSCT-ND) NEW! 2.61 16.97 29.36 | 3,000 61.00/M. 
30 — 280 = 0.6 10MA MBD3010S-ND 2.81 19.45 — — — 
T0-92 30 = 280 _— 0.6 10MA MBD301G0S-ND) NEW! 2.85 19.76 35.63 _ = 
70 - 280 — 1 10MA MBD7010S-ND 2.81 19.45 — — - 
70 = 280 = 1 10MA MBD701G0S-ND) NEW! 2.85 19.76 35.63 = = 
15 25 _ 150 0.45 25A MBR2515L0S-ND 20.56 153.13 328.13 =— =— 
15 25 = 150 0.45 25A MBR2515LGOS-NDO) NEW! 22.25 186.88 389.33 = = 
90 10 5,000 150 0.8 10A MBR10900S-ND 10.54 81.08 170.26 _— _ 
90 10 5,000 150 0.8 10A MBR1090GOS-ND) NEW! 10.83 83.30 174.93 _ = 
100 10 5,000 150 0.8 10A MBR10100GOS-ND0 NEW! 10.83 83.30 174.93 = — 
TO-220AC 35 10 = 150 0.84 20A MBR1035GOS-ND) NEW! 8.54 64.07 136.45 _ = 
45 10 5,500 150 0.84 20A MBR10450S-ND 8.30 62.26 132.60 _— =_ 
45 10 5,500 150 0.84 20A MBR1045GOS-ND) NEW! 8.52 63.94 136.16 
60 10 = 150 0.8 10A MBR1060GOS-ND) NEW! 8.52 63.94 136.16 
35 16 9,000 150 0.63 16A MBR16350S-ND 10.24 78.75 165.38 — - 
35 16 9,000 150 0.63 16A MBR1635GOS-ND) NEW! 10.41 80.10 168.21 = = 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 RoHS Compliant (Continued) 
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Avg. Power | Peak Surge Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation) Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package | Vwerv 10 (A) (mw) | IFSM (A) (Vdc) IF Part No. 10 100 250 Size | Pricing 
45 16 9,000 150 0.63 16A MBR1645GOS-ND) NEW! 10.41 80.10 168.21 _ = 
qOS0kG 35 75 1,800 150 0.84 154 | MBR7350S-ND 7.56 56.70 120.75 | — — SOD-123 
35 75 1,800 150 0.84 15A MBR735GOS-ND) NEW! 7.69 57.67 122.82 = = 
45 75 1,800 150 0.84 15A MBR745GOS-ND) NEW! 7.69 57.67 122.82 = = 
45 15 9,000 150 0.84 15A MBR1545CTGOS-ND) NEW! 8.11 60.86 129.61 — = 1.80 [ 
100 8 400 150 0.74 8A MBR16100CTOS-ND 14.00 117.60 245.00 — _ 
100 8 400 150 0.74 8A MBR16100CTGOS-NDO NEW! 14.24 119.60 249.16 _ _ 
200 20 — 150 0.9 10A MBR20200CTOS-ND 16.04 134.76 280.74 — _ 
200 20 = 150 0.9 10A MBR20200CTGOS-NDO NEW! 16.32 137.05 285.51 _ = 
30 10 3,750 150 0.52 10A MBR2030CTLOS-ND 16.04 134.76 280.74 _— — SOD-323 
30 10 3,750 150 0.52 10A MBR2030CTLGOS-ND) NEW! 16.32 137.05 285.51 = = 
45 20 — 150 0.84 20A MBR2045CTOS-ND 8.32 62.37 132.83 _— _ 
TO-220AB 45 20 = 150 0.84 20A MBR2045CTGOS-ND) NEW! 8.54 64.07 136.45 = = 
60 10 6,000 150 0.85 10A MBR2060CTOS-ND 12.13 101.87 212.23 _ = 
60 10 6,000 150 0.85 10A MBR2060CTGOS-ND) NEW! 16.19 124.58 261.61 = _ 
100 10 6,000 150 0.85 10A MBR20100CTGOS-ND) NEW! 10.80 83.05 174.41 — = 
35 12.5 5,000 150 0.47 12.54 MBR2535CTLOS-ND 13.13 110.25 229.69 _— _ 
35 2:5: 5,000 150 0.47 12.5A MBR2535CTLGOS-NDO NEW! 13.35 112.12 233.58 _ _ 
35 30 = 150 0.82 30A MBR2535CTOS-ND 16.12 123.98 260.35 _ = 
35 30 = 150 0.82 30A MBR2535CTGOS-ND) NEW! 12.61 105.90 220.63 = = 
45 30 al 150 0.82 30A MBR2545CTOS-ND 11.75 107.66 244.69 _ _ 
45 30 = 150 0.82 30A MBR2545CTGOS-ND) NEW! 12.72 97.88 205.54 = = 
0-247 45 60 — 500 0.62 30A MBR6045WTOS-ND 32.90 245.00 525.00 — _ 
45 60 = 500 0.62 30A MBR6045WTGOS-NDQ NEW! 33.46 249.17 533.93 = = 
45 25 _ 150 0.7 12.54 MBRF2545CTGOS-ND) NEW! 20.77 174.43 363.39 _ _ 
100 20 =_ 150 0.85 10A MBRF20100CTOS-ND 24.79 208.26 433.87 _ - 
TO-220FP 100 20 = 150 0.85 10A MBRF20100CTGOS-ND) NEW! 23.70 176.49 378.19 — = 
200 20 _ 150 0.9 10A MBRF20200CTOS-ND 27.42 204.17 437.51 _— _ 
200 20 = 150 0.9 10A MBRF20200CTGOS-ND) NEW! 27.88 207.64 444.94 = = TO-220AC 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T40SCT-ND 6.51 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T4GOSCT-NDO NEW! 6.62 49.65 105.74 2,500 | 262.00/M 10.29 
30 3 1,000 75 0.6 3A MBRD330T40SCT-ND 6.51 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 4 a 
30 3 1,000 ve] 0.6 3A MBRD330T4GOSCT-NDO NEW! 6.62 49.65 105.74 2,500 | 262.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T40SCT-ND 6.51 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T4GOSCT-ND) NEW! 6.62 49.65 105.74 2,500 | 262.00/M 
60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T40SCT-ND 6.51 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 
60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T4GOSCT-ND0 NEW! 6.51 48.84 104.02 2,500 | 262.00/M 
D-Pak 20 6 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT40SCT-ND 7.35 55.16 117.47 _ _ 
20 6 4,000 ve] 0.7 3A MBRD620CTT4GOSCT-NDO NEW! TAT 56.05 119.37 | 2,500 | 296.00/M 
40 6 4,000 75 0.7 3A MBRD640CTT40SCT-ND 7.35 55.16 117.47 | 2,500 | 291.00/M 
40 6 4,000 ve] 0.7 3A MBRD640CTT4GOSCT-NDO NEW! 7.47 56.05 119.37 | 2,500 | 296.00/M 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT40SCT-ND 7.35 55.16 117.47 | 2,500 | 291.00/M 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT4GOSCT-ND) NEW! 7.47 56.05 119.37 2,500 | 296.00/M 
35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT40SCT-ND 7.07 53.03 112.93 | 2,500 | 280.00/M 
35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT4GOSCT-ND) NEW! 7.26 54.46 115.98 2,500 | 287.00/M 
35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT40SCT-ND 8.72 67.10 140.91 2,500 | 357.00/M 
35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT4GOSCT-ND) NEW! 8.87 68.23 143.27 | 2,500 | 363.00/M 
35 12.5 7,500 150 0.55 25A MBRB2535CTLT40SCT-ND 18.96 159.26 331.80 800 910.40 
35 12.5 7,500 150 0.55 25A MBRB2535CTLT4GOSCT-ND) NEW! 19.28 161.95 337.40 800 925.60 
45 30 16,000 150 0.82 30A MBRB2545CTT40SCT-ND 16.04 134.76 280.74 800 770.40 
45 30 16,000 150 0.82 30A MBRB2545CTT4GOSCT-ND) NEW! = 16.32 137.05 285.51 800 783.20 
Depak A 45 16 8,000 150 0.84 15A MBRB1545CTT40SCT-ND 10.80 83.05 174.41 800 440.80 
45 15 8,000 150 0.84 15A MBRB1545CTT4GOSCT-ND) NEW! = 10.80 83.05 174.41 800 440.80 
100 20 13,000 150 0.85 10A MBRB20100CTT40SCT-ND 14.00 117.60 245.00 800 672.00 
100 20 13,000 150 0.85 10A MBRB20100CTT4GOSCT-NDO NEW! 14.24 119.60 249.16 800 683.20 
200 10 6,000 150 0.9 10A MBRB20200CTT40SCT-ND 28.75 241.50 503.13 800 1288.00 
200 10 6,000 150 0.9 10A MBRB20200CTT4GOSCT-NDO NEW! 27.03 201.25 431.25 800 1288.00 TO-220FP 
D2pak B 30 40 — 300 0.46 20A MBRB4030T40SCT-ND 23.30 173.55 371.89 800 1110.40 
30 40 = 300 0.46 20A MBRB4030T4GOSCT-ND) NEW! 23.70 176.49 378.19 800 1129.60 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT30SCT-ND 3.74 28.02 56.04 | 5,000 | 131.00/M 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT3GOSCT-NDO NEW! 3.80 28.47 56.94 5,000 | 133.00/M 
20 1 300 40 0.395 1A MBRA120LT30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 97.00/M 
30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 83.00/M 
SMA 30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT3GOSCT-NDO NEW! 3.34 23.50 42.72 5,000 91.00/M 
40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 — _ 
40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T3GOSCT-ND) NEW! 3.34 23.50 42.72 5,000 91.00/M 
40 3 — 100 A5 3A MBRA340T3GOSCT-ND) NEW! 3.94 29.55 59.10 | 5,000 | 138.00/M 
60 1 =— 40 0.72 1A SS16T30SCT-ND 3.06 21.56 39.20 | 5,000 83.00/M 
60 1 = 40 0.72 1A SS16T3GOSCT-ND) NEW! 3.06 21.56 39.20__| 5,000 83.00/M 
20 1 525 40 0.6 1A MBRS120T3GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
30 1 525 40 0.6 1A MBRS130T30SCT-ND 2.92 21.02 39.42 — _ 
30 1 525 40 0.6 1A MBRS130T3GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
30 2 250 40 0.395 1A MBRS130LT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A MBRS140T3OSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 2,500 | 100.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A MBRS140T3GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M 
40 1 425 40 0.5 1A MBRS140LT30SCT-ND 7.50 54.00 101.25 | 2,500 | 255.00/M 
SMB 40 Fy 800 25 0.43 2A MBRS240LT3GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 2,500 | 131.00/M 
40 2 625 70 0.43 2A MBRS2040LT3OSCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 2,500 | 129.00/M 
40 2 625 70 0.43 2A MBRS2040LT3GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 2,500 | 131.00/M 
90 2 1,200 50 0.75 1A MBRS190T3OSCT-ND 3.27 24.51 49.02 _ _— 
90 2 1,200 50 0.75 1A MBRS190T3GOSCT-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 | 2,500 | 141.00/M 
100 2 1,200 50 0.75 1A MBRS1100T3GOSCT-ND) NEW! 3.80 27.32 51.23 2,500 | 129.00/M 
40 2 _ 75 0.50 2A SS24T3GOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 2,500 | 107.00/M 
60 2 = 40 0.51 1A SS26T3GOSCT-ND) NEW! 3.27 23.51 44.08 | 2,500 | 111.00/M 
20 4 2,500 80 0.50 3A MBRS320T3OSCT-ND 3.36 25.22 53.71 2,500 | 140.00/M 
20 4 2,500 80 0.50 3A MBRS320T3GOSCT-ND) NEW! 3.80 28.47 56.94 2,500 | 142.00/M 
30 4 2,500 80 0.50 3A MBRS330T3GOSCT-ND) NEW! 3.80 28.47 56.94 2,500 | 142.00/M 
40 4 2,500 80 0.525 3A MBRS340T3GOSCT-ND) NEW! 3.80 28.47 56.94 2,500 | 142.00/M 
smc 40 5 = 190 0.50 5A MBRS540T3OSCT-ND 12.68 106.47 221.81 2,500 | 152.00/M 
40 5 _ 190 0.50 5A MBRS540T3GOSCT-ND) NEW! 4.75 35.61 71.22 2,500 | 178.00/M 
60 4 2,500 80 0.74 3A MBRS360T3OSCT-ND 3.57 26.81 57.10 _ _ 
60 4 2,500 80 0.74 3A MBRS360T3GOSCT-ND) NEW! 4.04 30.27 60.54 2,500 | 151.00/M 
100 3 — 130 0.79 3A MBRS3100T30SCT-ND 5.60 42.00 84.00 | 2,500 | 210.00/M 
100 3 = 130 0.79 3A MBRS3100T3GOSCT-ND) NEW! 5.70 42.72 85.44 2,500 | 214.00/M 5.59 
10 1 _ 50 365 1A MBRM110LT10SCT-ND 3.80 27.32 51.23 | 3,000 | 129.00/M 4 
Pewerfnite 10 1 — 50 365 1A MBRM110LT1GOSCT-NDO NEW! 3.86 27.76 52.04 3,000 | 131.00/M 
10 1 al 50 0.53 1A MBRM110ET10SCT-ND 3.80 27.32 51.23 | 3,000 | 129.00/M 
10 1 — 50 0.53 1A MBRM110ET1GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 3,000 | 131.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant (Continued) 
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POWERMITE = Cathode __, 


ON Semiconductor” Schottky Barrier Diodes (con) 
Avg. Power | Peak Surge Forward Volt. Max 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation} Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package | Vwerv 10 (A) (mw) | IFSm(A) | (Vdc) IF Part No. 10 100 250 | Size | Pricing Powertap Case 357C 
20 1 325 50 0.45 1A MBRM120LT1GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 3,000 | 131.00/M 92.33 
20 1 375 50 0.53 1A MBRM120ET3OSCT-ND 3.04 22.77 45.54 _ — 35.05, 
20 1 375 50 0.53 1A MBRM120ET3GOSCT-NDO NEW! 3.86 27.76 52.04 | 12,000) 116.00/M BIG 
Powermite 30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT10SCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 3,000} 129.00/M T 
30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT1GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 3,000 | _131.00/M 
40 1 475 50 0.55 1A MBRM140T1GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 3,000 | 131.00/M 
40 1 _ 50 0.36 AA MBRM140T3GOSCT-ND) NEW! 3.86 27.76 52.04 | 12,000| 116.00/M SOD-523 
30 200 — 200 0.60 200A MBRP20030CTLOS-ND 257.25 2280.95 5466.56 _ _ 
Powertap 30 200 =< 200 0.60 200A MBRP20030CTLGOS-ND) NEW! 272.25 2413.95 5785.31 (i | 
60 300 = 2,500 0.79 150A MBRP30060CTGOS-ND) NEW! 277.50 2460.50 5896.88 = _ q | Jo: 
100 400 _ 2,500 0.83 200A MBRP400100CTLGOS-NDO NEW! — 315.00 2793.00 6693.75 = _ 1 
30 2 200 6 0.35 10mA BAT54XV2T10SCT-ND 2.69 17.49 30.26 _ _ 
30 ae 200 6 0.35 10mA BAT54XV2T1GOSCT-ND) NEW! 2.60 16.90 29.25 3,000 61.00/M SOT-563 
S$0D-523 30 200 200 _ 0.60 200mA | RB520S30T10SCT-ND 1.73 11.25 19.46 | 3,000 41.00/M 
30 200 200 = 0.60 200mA | RB520S30T1GOSCT-ND) NEW! 1.78 11.57 20.03 3,000 42.00/M 
30 2 200 _ 0.50 200mA | RB521S30T1GOSCT-ND) NEW! 1.78 11.57 20.03 3,000 42.00/M 
40 .03 200 = 0.37 1.0mA RB751S40T1GOSCT-NDO NEW! 1.78 11.57 20.03 3,000 42.00/M 
20 1 — 40 0.53 1A MBR120ESFT1GOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 3,000 | 107.00/M 
20 1 = 45 0.34 1A MBR120VLSFT10SCT-ND 4.00 30.00 60.00 _ = 1,2, 5,6 0—+¢-0 3, 4 
SOD-123FL 20 1 — 45 0.34 1A MBR120VLSFT1GOSCT-ND) NEW! 4.00 30.00 60.00 | 3,000) 150.00/M CATHODE ANODE 
40 1 — 30 0.55 1.0A MBR140SFT10SCT-ND 3.61 25.43 46.24 — — c 
40 1 — 30 0.55 1.0A MBR140SFT1GOSCT-ND) NEW! 3.71 26.09 47.44 3,000 | _107.00/M CATHODE 
SOT-563 A 23 1 200 _ 0.27 10mA NSRO320XV6T10SCT-ND 3.65 25.70 46.72 — _ 
23 1 200 = 0.27 10mA NSRO320XV6T1GOSCT-NDO NEW! 3.71 26.09 47.44 | 4,000 | 107.00/M ANODE 
SOT-363 A/ 15 03 _— _ A15 1mA NSR15DW1T10SCT-ND 2.99 21.08 38.32 | 3,000 86.00/M ANGEE PoGATHODE 
SC-88 15 03 = = 415 1imA NSR15DW1T1GOSCT-NDO NEW! 3.04 21.38 38.88 3,000 87.00/M D 4 E 
SOT-363 B/ 15 03 = = 415 1mA NSR15TW1T20SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 3,000 | 119.00/M 3 2 1 3 2 
SC-88 15 03 _ = 415 1imA NSR15TW1T2GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 | 3,000 | 121.00/M 
SC-82 40 3 200 5 28 1.0mA 1SS383T1GOSCT-ND 5.88 44.10 88.20 — _ 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant ¥ 
Switching Diodes + 6 8 4 
SOT-363/SC-88 
Working | Average Power Peak Maximum «2.00 +I 
Peak Rectified Dissi- Surge Instantaneous Cut Tape | nn fl 
Rev. Volt.) For. Current | pation Current Forward Volt. Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel* P a 
Package VRWM IF (mW) IFm (mA) | Drop (VF) IF(mAdc)| 1 2 3 | PartNo. 10 100 250 | Size Pricing 
7 = 225 _ 0.6 10 K  A_ K/A | MMBD353LT10SCT-NDt 2.56 18.00 32.72 
35 100 225 _ 1 10 K KA | MMBD2835LT10SCT-NDt 1.27 8.26 14.29} 3,000] 34.00/M 
75 100 225 _ 1 10 K KA | MMB D2836LT10SCT-NDt 1.27 8.26 14.29) — _ 
75 150 225 — a 10 A A K_ |} MMBD2837LT10SCT-NDt 1.27 8.26 14.29 | 3,000] 34.00/M 
75 100 225 = 1 10 A_A_ K_| MMBD2838LT10SCT-NDt 1.27 8.26 14.29 | 3,000 | _34.00/M 
100 200 225 500 0.7 1 A K_ K/A | MMBD7000LT10SCT-NDt 1.16 7.54 13.05) — _ 
50 200 225 500 1 100mA A A K | BAV74LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40} 3,000) 25.00/M 
50 200 225 500 1 100mA A A K_ | BAV74LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000) 26.00/M 
70 215 225 500 if 10 A K_ K/A | BAV199LT10SCT-ND 1.76 12.17 21.94} — = 
70 215 225 500 1 10 A__K_K/A | BAV199LT1GOSCT-ND) NEW! 2.37 15.41 26.66 | 3,000 |_56.00/M 
70 200 225 500 8 10 A A_ K | BAV70LT10SCT-ND 1.86 1044 1740) — = 
70 200 225 500 8 10 A A K_ | BAV70LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000) 26.00/M 
SOT-23 70 215 225 500 8 10 A K_ K/A | BAV99LT1GOSCT-ND) NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000) 26.00/M 
70 200 225 500 8 10 K K_ A | BAWS56LT1GOSCT-ND) NEW! 1.52 8.55 14.25] 3,000) 26.00/M 
70 100 225 = 8 10 — _K_A | BAL99LT1OSCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000 | _31.00/M 
70 100 225 = 8 10 — K_ A | BAL9SLT1GOSCT-ND) NEW! 1.90 10.71 17.85 | 3,000] 32.00/M 
75 200 225 500 1 10 A — _ K_ | BAS116LT10SCT-ND 210 13.65 23.63] 3,000] 49.00/M 
75 200 225 500 1 10 A — _ K | BAS116LT10SCT-NDO NEW! 210 13.65 23.63) 3,000} 49.00/M 
75 200 225 500 8 10 A — _ K_ | BAS16LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000] 25.00/M 
75 200 225 500 38 10 A_—_K_| BAS16LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000 | _26.00/M 
120 200 225 625 1 100mA A — _ K | BAS19LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000] 25.00/M 
120 200 225 625 1 100mA A —_ K | BAS19LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25} 3,000] 26.00/M SOT-23S 
200 200 225 625 1 100mA A — _ K | BAS20LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000] 25.00/M 
200 200 225 625 1 100mA A — _ K | BAS20LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000) 26.00/M 
250 200 225 625 1 100mA A — _ K | BAS21LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40] 3,000] 25.00/M 
250 200 225 625 1 100mA A_—_K _ | BAS21LT1GOSCT-NDO NEW! 1.52 8.55 14.25 | 3,000 | 26.00/M 
S0T-238 70 200 225 500 0.7 1 A A K_ |} MMBD6100LT10SCT-NDt 1.27 8.26 14.29 | 3,000) 34.00/M 
100 200 225 500 1 10 A_—_K_| MMBD914LT10SCT-ND 92 5.98 10.35| — —| | sor-323 
40 100 150 500 1.2 100mA A — _ K_ |} M1MA141KT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29] 3,000) 34.00/M 
40 100 150 500 1.2 100mA A — _ K_ | M1MA141KT1GOSCT-ND) NEW! 210 11.79 19.65) 3,000} 35.00/M 
70 200 200 500 8 10 A A K _ | BAV70WT1GOSCT-NDO NEW! 210 11.79 19.65) 3,000} 35.00/M 
70 215 200 500 8 10 K A K/A | BAV99RWT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29 | 3,000) 34.00/M 
SOT-323 70 215 200 500 8 10 K__A_K/A | BAV99RWT1GOSCT-ND) NEW! 210 11.79 19.65 | 3,000 | _35.00/M 
70 215 200 500 855 10 A K_ K/A | BAV99WT1GOSCT-ND) NEW! 210 11.79 19.65) 3,000} 35.00/M 
70 200 200 500 8 10 K — A | BAWS56WT1GOSCT-ND) NEW! 210 11.79 19.65) 3,000} 35.00/M SOD-123 
75 200 200 500 8 10 A — K | BASI6WT1OSCT-ND 1.27 826 14.29) 3,000] 34.00/M| | Sop-123FL 
75 200 200 500 8 10 A _—_K _ | BASI6WT1GOSCT-NDO NEW! 210 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
S0D-323 75: 200 200 500 8 10 — — — | BAS16HT1GOSCT-NDO NEW! 210 11.79 19.65) 3,000} 35.00/M 
250 200 200 625 1 100mA_ | — — — | BAS21HT1GOSCT-ND) NEW! 1.66 10.79 18.68 | 3,000] 39.00/M 
SOT-416/ 80 100 150 2,000 1.2 100mA K KA | DAP2220SCT-ND 1.29 8.39 14.51 | 3,000 = 
SC-75 80 100 150 2,000 1.2 100mA K_K__A_| DAP222GOSCT-NDQ NEW! 210 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
75 200 120 500 715 1.0 K A — | BASI6XV2T1GOSCT-ND) NEW! 2.27 12.78 21.30] 3,000} 38.00/M 
S0D-523 100 200 200 500 1.2 100 K A — | 18S400T10SCT-ND 1.73 11.25 19.46} — _ 
100 200 200 500 1.2 100 K A — | 18S400T1GOSCT-NDO NEW! 1.78 11.57 20.03 | 3,000] 42.00/M 
100 200 120 500 1.0 10 K__A_— | NSD914XV2T1GOSCT-ND) NEW! 2.67 18.51 33.38 | 3,000 | 71.00/M 
S0T-353 250 200 385 625 1.0 100 — — — | BAS21DWS5T10SCT-ND 210 13.65 23.63) — _ SOT-416/ 9.50 10-8, 
250 200 385 625 1.0 100 — — — | BAS21DWS5T1GOSCT-ND) NEW! 214 13.91 24.08 | 3,000 | 50.00/M SC-75 
SOT-363 C/ 85 100 300 240 1.2 100 — — — | HN2D02FUTW1T10SCT-ND 3.07 21.27 38.34] 3,000} + 82.00/M 
SC-88 85 100 300 240 4:2: 100 — — — | HN2D02FUTWITIGOSCT-NDQ MEW! 3.11 21.58 38.91 | 3,000} 83.00/M 
SOT-563 B 75 200 357 500 715 1.0 — — — | BAS16DXV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52] 4,000} 79.00/M 
15 200 357 500 715 1.0 — — — | BASI6DXV6T1GOSCT-NDO NEW! 2.97 20.90 38.00 | 4,000 | 86.00/M 
SOT-563 C 70 200 357 500 715 1.0 — — — | BAV70DXV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52] 4,000} 79.00/M S07-353 
70 200 357 500 115 1.0 — — — | BAV70DXV6T1GOSCT-ND) NEW! 2.97 20.90 38.00 | 4,000 | 86.00/M = 
SOT-563 D 80 100 357 300 1:2: 100 — — — | NSDEMN11XV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52] 4,000} 79.00/M ati 
80 100 357 300 1.2. 100 — — — | NSDEMN11XV6TIGOSCT-NDO NEW! 3.11 21.91 39.84 | 4,000] 90.00/M 
SOT-563 E 80 100 357 300 12: 100 — — — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 2.34 1681 31.52) — _ 
80 100 357 300 12: 100 — — — | NSDEMP11XV6T1GOSCT-ND) NEW! 3.11 21.91 39.84| 4,000] 90.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Dual Array — RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LILES. High Speed Switching Diodes 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-563 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — DO-35 
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3.70 cathode Band : i : ; eal 
1.60 0.55|+-2.85—+| 
0.50 : 1 
: os 3.85 —+| 
Peak Max. Rev. | Max. For.| Max. | Max. Rev.| Power 
Reverse | Current |Voltage@|Capac-| Recovery| Dissi- Cut Tape 
Voltage | IR VR| VF IF |itance| Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| VRWM(V)|(uA) (V) | (V) (mA)] C (pF) | Trr(nS) | Pd (mW) | 1 A 3 Part No. 10 100 1,000 Part No. Size | Pricing 
75 25 75/1.0 50 2.0 4.0 350 A = K BAL99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAL99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 25 75/1.0 50 2.0 4.0 350 A = K BAL99-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAL99-FDITR-ND0 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 |.855 10 2.0 4.0 350 K A _ BAS16-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 BAS16-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
100 0.1. 100}1.0 100] 5.0 50 250 K A _ BAS19-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS19-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
150 0.1. 150}1.0 100] 5.0 50 250 K A = BAS20DICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAS20DITR-ND 3,000 81.00/M 
150 0.1 150}1.0 100] 5.0 50 250 K A _ BAS20-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS20-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
200 0.1 250/1.0 100] 5.0 50 250 K A = BAS21-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS21-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
85 005 75/1.0 10 2.0 3.0§ 250 K A = BAS116DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAS116DITR-ND 3,000 80.00/M 
200 0.1 250/1.0 100] 5.0 50 350 A K K BAV23A-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23A-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 250/1.0 100] 5.0 50 350 K/IK A A BAV23C-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23C-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 200/1.0 100] 5.0 50 350 = A K BAV23S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV23S-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
75 2.55 75 |.855 10 2.0 4.0 350 K A A BAV70-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 BAV70-FDITR-NDO 3,000 70.00/M 
715 2.5 70 |.855 10 1.5 6.0 350 KA A K BAV99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAV99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 2.5 70 |.855 10 15 6.0 350 KIA A K BAV99-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV99-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
1 85 005 75/1.0 10 2.0 3.0§ 250 KK A A BAV170-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV170-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
85 |.005 75/10 10] 20 3.0§ 250 |K/A A K BAV199DICT-ND 3.13 22.00 100.00 BAV199DITR-ND 3,000 | 90.00/M 
75 2.55 75 |.855 10 2.0 4.0 350 A K K BAWS56DICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAWS56DITR-ND 3,000 81.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 350 A K K BAW56-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAW56-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
85 005 75/1.0 10 3.0 3.0§ 250 A K K BAW156DICT-ND 3.13 22.00 100.00 = = = 
85 005 75/1.0 10 3.0 3.0§ 250 A K K BAW156-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAW156-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
75 10 75/1.0 50 2.0 4.0 350 K A = MMBD914-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD914-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
300 0.1 240/1.0 100] 5.0 50 350 KIA A K MMBD3004S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 MMBD3004S-FDITR-NDOQ 3,000 90.00/M 
75 25 75/1.0 50 2.0 4.0 350 K A = MMBD4148DICT-ND 2.25 15.60 69.00 MMBD4148DITR-ND 3,000 60.00/M 
75 25 75/1.0 50 2.0 4.0 350 K A _ MMBD4148-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4148-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
75 2.5  75/1.0 100] 4.0 4.0 350 K A = MMBD4448DICT-ND 2.25 15.60 69.00 MMBD4448DITR-ND 3,000 60.00/M 
75 2.5 75/1.0 100] 4.0 4.0 350 K A _— MMBD4448-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4448-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
80 1.0 7541.0 100} 3.5 4.0 350 K A = MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 MMBD4448HDITR-ND 3,000 60.00/M 
80 10 75)1.0 100} 3.5 4.0 350 K A a MMBD4448H-FDICT-NDO 2.25 15.60 69.00 MMBD4448H-FDITR-NDO 3,000 60.00/M 
75 3.0 100/1.25 150] 2.0 4.0 350 KAA A MMBD7000DICT-ND 3.00 20.80 92.00 MMBD7000DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 3.0 100/1.25 150] 2.0 4.0 350 KA A MMBD7000-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 MMBD7000-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 |.855 10 2.0 4.0 200 K A = BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 BAS16WDITR-ND 3,000 72.00/M 
75 1.0 75 |.855 10 2.0 4.0 200 K A _ BAS16W-FDICT-NDO 2.70 18.72 82.80 BAS16W-FDITR-NDO 3,000 72.00/M 
100 15 120/1.0 100] 5.0 50 200 K A = BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS19WDITR-ND 3,000 97.00/M 
100 15 120/1.0 100] 5.0 50 200 K A = BAS19W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS19W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
150 15  200/1.0 100] 5.0 50 200 K A _— BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 15  200/1.0 100] 5.0 50 200 K A a BAS20W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS20W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
200 15 250/1.0 100] 5.0 50 200 K A _ BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS21WDITR-ND 3,000 97.00/M 
2 200 15 250/1.0 100] 5.0 50 200 K A = BAS21W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAS21W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 K A A BAV70W-FDICT-NDO 3.15 21.84 96.60 BAV70W-FDITR-NDO 3,000 84.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 KA A K BAV99WDICT-ND 3.00 21.12 96.00 = = = 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 KIA A K BAV99W-FDICT-NDO 3.00 21.12 96.00 BAV99W-FDITR-NDO 3,000 86.00/M 
85 005 75/1.0 10 2.0 3.0§ 200 A KA K BAV199WDICT-NDO 2.00 14.40 72.00 BAV199WDITR-NDO 3,000 68.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 A K K BAWS56WDICT-ND. 3.38 23.76 108.00 = = _— 
75 2.55 75 |.855 10 2.0 4.0 200 A K K BAW56W-FDICT-NDO 3.38 23.76 108.00 BAW56W-FDITR-NDO 3,000 97.00/M 
§ Reverse Recovery Time @ us RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1009 


DIODES. High Speed Switching Diodes (cont) 


Peak Max. Rev.| Max. For. | Max. | Max. Rev.| Power 
Reverse | Current | Voltage@ |Capac-| Recovery| Dissi- Cut Tape 
Voltage | IR VR/ VF _ IF |jitance| Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| VRWM(V) |(uA) (V) | (V) (mA) |C (pF) | Trr(nS) | Pd (mW) | 1 2 3 Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing 
75 2.5 75}1.0 100] 2.0 4.0 200 K A _— MMBD4148W-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4148W-FDITR-NDO 3,000 | 88.00/M 
80 50 75} 1.0 100} 3.5 4.0 200 K A = MMBD4448HWDICT-ND 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HWDITR-ND. 3,000 | 88.00/M 
7 80 50 75} 1.0 100} 3.5 4.0 200 K A _— MMBD4448HW-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HW-FDITR-NDO 3,000 | 88.00/M 
75 2.5 75)1.0 100] 4.0 4.0 200 K A = MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 MMBD4448WDITR-ND 3,000 | 88.00/M 
75 2.5 75}1.0 100] 4.0 4.0 200 K A _ MMBD4448W-FDICT-NDO 3.30 22.88 101.20 MMBD4448W-FDITR-NDO 3,000 | 88.00/M 
85 2.0 75)1.0 50 1.5 4.0 150 KIA A A BAV70TDICT-ND 2.63 18.20 80.50 BAV70TDITR-ND 3,000 | 70.00/M 
85 2.0 75)1.0 50 1.5 4.0 150 KIA A A BAV70T-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 BAV70T-FDITR-NDO 3,000 | 70.00/M 
85 2.0 75)1.0 50 1.5 4.0 150 AK A K BAV99T-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV99T-FDITR-NDO 3,000 | 80.00/M 
85 005 75/10 10 = 3.0§ 150 A A BAV170TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 = = = 
85 005 75/10 10 = 3.0§ 150 K A A BAV170T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV170T-FDITR-NDO 3,000 | 90.00/M 
85 005 75/1.0 10 _— 3.0§ 150 AK A K BAV199T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV199T-FDITR-NDO 3,000 | 90.00/M 
85 2.0 75)1.0 50 1.5 4.0 150 A K K BAWS56TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAWS56TDITR-ND 3,000 | 81.00/M 
85 2.0 75)1.0 50 1.5 4.0 150 A K K BAWS56T-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAWS56T-FDITR-NDO 3,000 | 81.00/M 
3 85 005 75/10 10 _— 3.0§ 150 A K K BAW156TDICT-ND. 3.13 22.00 100.00 BAW156TDITR-ND 3,000 | 90.00/M 
85 005 75)/1.0 10 = 3.0§ 150 A K K BAW156T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAW156T-FDITR-NDO 3,000 | 90.00/M 
80 0.1 70} 1.0 100} 3.5 4.0 150 A K K MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 = = _ 
80 0.1 70} 1.0 100} 3.5 4.0 150 A K K MMBD4448HTA-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTA-FDITR-NDO 3,000 | 70.00/M 
200 100 —/1.0 100} 5.0 50 150 K A = BAS21TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 BAS21TDITR-ND 3,000 | 90.00/M 
200 0.1 —|1.0 100} 5.0 50 150 K A _— BAS21T-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAS21T-FDITR-NDO 3,000 | 90.00/M 
85 85 85} 1.0 10 = 3.0§ 150 K A = BAS116TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAS116TDITR-ND 3,000 | 81.00/M 
85 85 85} 1.0 10 = 3.0§ 150 K A = BAS116T-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAS116T-FDITR-NDO 3,000 | 81.00/M 
80 50 75} 1.0 100} 3.5 4.0 150 K A _ MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTDITR-ND 3,000 | 70.00/M 
80 50 75 | 1.0 100] 3.5 4.0 150 K A = MMBD4448HT-FDICT-NDO 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HT-FDITR-NDO 3,000 | 70.00/M 
4 80 50 75 |.855 10 3.5 4.0 150 = = = MMBD4448VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 MMBD4448VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
75 50 75 |.855 10 2.0 4.0 150 = _ _ BAS16VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 BAS16VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
§ Reverse Recovery Time @ us 0 RoHS Compliant 
Peak Max. Reverse |Max. Forward| Max. |Max. Reverse] Power 
Reverse Current Voltage @ |Capac-| Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VF IF | itance Time pation Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.|VRWM(V)| (uA) (Vv) | (V)  (mA)| C(pF) | Trr(nS) |Pd(mW)) Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing 
5 75 25 75 1.0 50 4.0 4.0 200 MMBD4448DWDICT-NDt 3.13 22.00 100.00 = = = 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 4.0 200 MMBD4448DW-FDICT-NDt0 3.13 22.00 100.00 MMBD4448DW-FDITR-NDt® 3,000 90.00/M 
6 75 5.0 75 1.0 10 4.0 4.0 500 1N4148DICT-ND 1.20 6.75 24.38 1N4148DITR-ND 10,000 15.00/M 
75 5.0 75 1.0 10 4.0 4.0 500 LL4148DICT-ND 2.00 13.00 54.00 LL4148DITR-ND 10,000 34.00/M 
A 75 5.0 75 1.0 100 4.0 4.0 500 LL4448DICT-ND 2.00 13.00 54.00 LL4448DITR-ND 2,500 47.00/M 
75 25 75 -855 10 2.0 4.0 400 1N4148WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 1N4148WDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 25 75 -855 10 2.0 4.0 400 1N4148W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4148W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 25 75 -855 10 4.0 4.0 400 1N4448W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 2.0 4.0 400 BAV16W-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV16W-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 5.0 50 250 BAV19W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV19W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
8 150 0.1 150 | 10 100 | 5.0 50 250 BAV20WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | — = — 
150 0.1 150 1.0 100 5.0 50 250 BAV20W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV20W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 5.0 50 250 BAV21W-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BAV21W-FDITR-NDO 3,000 90.00/M 
130 0.005 75 1.0 10 5.0 3.0§ 250 BAV116WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 = _ _ 
130 0.005 75 1.0 10 5.0 3.0§ 250 BAV116W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 BAV116W-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
300 100 240 1.0 100 5.0 50 400 BAV3004WDICT-ND 3.60 27.00 144.00 BAV3004WDITR-ND 3,000 135.00/M 
300 100 240 1.0 100 5.0 50 400 BAV3004W-FDICT-NDO. 3.60 27.00 144.00 BAV3004W-FDITR-NDO 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 -855 10 3.5 4.0 200 1N4448HWS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448HWS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 -855 10 2.0 4.0 200 1N4148WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 1N4148WSDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 -855 10 2.0 4.0 200 1N4148WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4148WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
75 25 75 1.0 100 4.0 4.0 200 1N4448WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 1N4448WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
9 75 1.0 75 1.0 50 2.0 4.0 200 BAV16WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAV16WSDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 2.0 4.0 200 BAV16WS-FDICT-NDO 3.00 20.80 92.00 BAV16WS-FDITR-NDO 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 5.0 50 200 BAV19WS-FDICT-NDO 3.00 21.60 108.00 BAV19WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 5.0 50 200 BAV20WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 BAV20WSDITR-ND 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 5.0 50 200 BAV20WS-FDICT-NDO 3.00 21.60 108.00 BAV20WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 5.0 50 200 BAV21WS-FDICT-NDO 3.00 21.60 108.00 BAV21WS-FDITR-NDO 3,000 102.00/M 
10 80 0.1 80 1.0 100 3.0 4.0 150 1N4448HWT-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 1N4448HWT-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
80 1 80 1.0 50 2.0 4.0 150 1N4148WT-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 1N4148WT-FDITR-NDO 3,000 81.00/M 
4 80 50 75 1.0 100 3.0 4.0 250 1N4448HLPDICT-ND® 4.00 28.80 144.00 1N4448HLPDITR-NDO 3,000 136.00/M 
75 50 75 1.0 50 2.0 4.0 250 BAS16LPDICT-NDO 4.00 28.80 144.00 BAS16LPDITR-NDO 3,000 136.00/M 


t Dual Isolated Single 


1010 (to63) 


§ Reverse Recovery Time @ us 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DOES Ultra Fast Switching Rectifi Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— D2PAK Fig. 4— SMB Fig. 5 — SMC 


[4.57 | 


Pin1 


Pin 3. Pin 2&4 


Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified | Reverse | Current Current | Forward | Recovery Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms @ 25°C Voltage Time Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Package (A) (V) (A) (uA) (V) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND A5 31 22 UF1001DITR-ND 5,000 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND .39 29 21 UF1002DITR-ND 5,000 78.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND 43 32 23 UF1003DITR-ND 5,000 87.00/M 
1 DO41 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND -50 37 26 UF1004DITR-ND 5,000 100.00/M 
600 30 5.0 17 75 UF1005DICT-ND A4 34 25 UF1005DITR-ND 5,000 109.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND 52 40 29 UF1006DITR-ND 5,000 128.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND 48 38 29 UF1007DITR-ND 5,000 133.00/M 
2 DePAK 16 100 100 5.0 0.975 30 MURB1610CT-T-FDICT-NDO 2.40 2.00 1.68 MURB1610CT-T-FDITR-NDOQ 800 960.00 
200 100 5.0 0.975 30 MURB1620CT-T-FDICT-NDO 2.55 2.13 1.79 MURB1620CT-T-FDITR-NDO 800 1020.00 
50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-NDO 68 54 At ES1A-FDITR-NDO 5,000 189.00/M 
100 30 2.0 0.9 25 ES1B-FDICT-NDO .70 56 42 ES1B-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1CDICT-ND 73 58 44 ES1CDITR-ND 5,000 203.00/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1C-FDICT-NDO 73 58 44 ES1C-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1DDICT-ND 60 48 36 = = _— 
200 30 2.0 0.9 25 ES1D-FDICT-NDO 68 54 At ES1D-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
1.0 50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-NDO 55 44 33 US1A-FDITR-NDO 5,000 154.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-NDO 60 48 36 US1B-FDITR-NDO 5,000 168.00/M 
3 SMA 200 30 5.0 1.0 50 US1DDICT-ND 65 52 39 US1DDITR-ND 5,000 182.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-ND0 65 52 39 US1D-FDITR-NDO 5,000 182.00/M 
400 30 5.0 1.3 50 US1GDICT-ND .70 56 42 US1GDITR-ND 5,000 196.00/M 
400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-NDO .70 56 42 US1G-FDITR-NDO 5,000 196.00/M 
600 30 5.0 17 75 US1JDICT-ND 60 48 36 US1JDITR-ND 5,000 191.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 US1J-FDICT-NDO 68 54 At US1J-FDITR-NDO 5,000 203.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 US1K-FDICT-NDO 72 58 44 US1K-FDITR-NDO 5,000 216.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 US1M-FDICT-NDO aT 62 AB US1M-FDITR-NDO 5,000 230.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-NDO we 58 44 ES2AA-FDITR-NDO 5,000 216.00/M 
20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-NDO wih, 62 46 ES2BA-FDITR-NDO 5,000 230.00/M 
150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-NDO 81 65 49 ES2CA-FDITR-NDO 5,000 243.00/M 
200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-NDO 86 69 52 ES2DA-FDITR-NDO 5,000 257.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-NDO 68 54 At MURS120-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
10 400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 48 36 MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-NDO 68 54 At MURS140-FDITR-NDO 3,000 214.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-NDO 72 58 44 MURS160-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2ADICT-ND 64 52 39 ES2ADITR-ND 3,000 213.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2A-FDICT-ND0 We 58 44 ES2A-FDITR-NDO 3,000 228.00/M 
100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-NDO 17 62 46 ES2B-FDITR-NDO 3,000 242.00/M 
4 SMB e0 150 50 5.0 0.9 25 ES2CDICT-ND 72 58 44 ES2CDITR-ND 3,000 239.00/M 
150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-NDO 81 65 49 ES2C-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-NDO 86 69 52 ES2D-FDITR-NDO 3,000 271.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3ABDICT-ND 89 | 54 ES3ABDITR-ND 3,000 351.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-NDO 1.01 88 68 ES3AB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BBDICT-ND .84 67 51 = _ = 
100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-NDO 96 83 64 ES3BB-FDITR-NDO 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-NDO 1.01 88 68 ES3CB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-NDO 1.20 1.04 .80 ES3DB-FDITR-NDO 3,000 426.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3ADICT-ND 89 Fe | 54 ES3ADITR-ND 3,000 351.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-NDO 1.01 88 68 ES3A-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
5 SMC 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND0 96 83 64 ES3B-FDITR-NDO 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-NDO 1.01 88 68 ES3C-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-NDO 1.20 1.04 80 ES3D-FDITR-NDO 3,000 426.00/M 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The New Standard in Thyri F « Alternistor Triacs 
ce) eta p/ Littelfus® 5 i640 amps 


General Description: Teccor’s Alternistor Triac has been specifically designed for applications which are __ thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to-back), hence, the alternistor has better turn-off behavior than 
required to switch highly inductive loads. a standard triac. All Alternistors have glass passivated junctions to ensure long term reliability and parameter 
To accomplish this, a special chip has been designed which effectively offers the same performance as two stability. 


TO-220AB - TO-218X TO-218AC TO-220AB - TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK 
Isolated Non-Isolated 


mr2[ © | 


IT RMs | VDRM | IGT Digi-Key Price Each Tape & Reelt IT RMS | VoRM | let Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 | Size | Pricing Package (A) (v) |(ma) Part No. 1 10 100 | size | Pricing 
Isolated ® (File E71639) Non-Isolated 
400 04008LH4-ND 1260142 «1.01 | — = 
T0-220AB 8 | 600 | 35 Q6008LH4-ND 140 124 «142 | — —| [TOeetvPAK | 6 | 600 | 10 GQE006VH-ND | — a 
800 Q8008LH4-ND 167 1.48 1.34 | — — | |to-251v-pak | 8 | 400 | 10 04008VH3-ND 9 8 72) — = 
Seasie |W 5 Ms ; cae es bet _ - ae | 82 | a6 Q6008NH4RPCT-ND* 250 205 1.73 | 500| 544.00 
- 5 5- ; : : = = | K 
46a eae eine ei Guo der & x 800 Q8008NH4RPCT-ND 296 244 206 | 500| 646.00 
5 
fogs. | 4s. eae lao O8015L6-NDE ai! « FAg. 95 We <=] |t0-2520-pak | 8 | 600 | 10 Q6008DH3RPCT-ND 1.04 92 83 | 2500} 1610.00 
400 04016LH3-ND 180 «160 144 | — = 400 04012NHSRPCT-ND* 261 215 1.81 | 500| 569.50 
600 | 20 06016LH3-ND 200 178 161 | — = 02-PAK 12 | 600 | 50 6012NHSRPCT-ND* 289 237 200 | 500| 629.00 
200 02016LH4-ND 158 140) «1.26 | — = 800 08012NHSRPCT-ND* 3.43 282 238 | 500| 748.00 
600 | 35 06016LH4-ND 1940172 «155 | — = 
T0-220AB | 16 . : i i : = = 
ne Boe TEND en a aa to-22008 | 15 | 600 | 80 Q6015R6-ND¢ 205 1.82 1.64 
0 aRELEAD FR Ga. Wesel oS = 600 | 20 06016RH3-ND 180 160 144 | — es 
600 | g Q6016LH6-ND 1.82 1.62 1.46 | — _ T0-220AB 16 400 | 35 Q4016RH4-ND 158 140 126 | — _ 
800 08016LH6-ND 216 192 «173: ) — = 
00 Sai a 200 | 55 02016RH6-ND 135 «120 «1.08 | — = 
5 L6- : ; ail — = 
iG aaeeeN a an ae — 600 Q6016RH6-ND 164 146 1.32 | — = 
T0-220AB_ | 25 | goo | 80 a6025L6-ND 270 240 216) — = 400 Q4016NH3RPCT-ND* 3.20 263 2.22 | 500] 697.00 
800 8025L6-ND 3.22 2.86 2.58 | — — 600 | 20 Q6016NH3RPCT-ND* 355 292 246 | 500] 773.50 
To-218ac | 25 | 800 | 80 08025K6-ND 628 558 503 | — = 800 08016NH3RPCT-ND* 425 349 295 | 500| 926.50 
: 400 Cee oN 5.24 466 4.20 | — = D2-PAK 16 | 600 | 35 Q6016NH4RPCT-ND* 3.43 282 238 | 500| 748.00 
TO218X 25 | go0 | % 08025J6-ND 691 614 553 | — - 
: i : 800 Q8016NH4RPCT-ND* 410 336 284 | 500| 992.50 
To-220a8 | 30 | 600 | 50 Q6030LH5-ND 299 266 240) — = 
600 | 80 06016NH6RPCT-ND* 3.24 266 225 | 500| 705.50 
a paoe las Cars ae 210 ~ 800 08016NH6RPCT-ND* 3.86 3.17 268 | 500| 941.50 
rootex | 40 | 2° |4o9 |  o404au7-no 700 622 5.60 | — an i : puis. UeOR: 39 a 
i 600 06040J7-ND 776 «690 621) — = 200 2025R6-ND 198 «176 «159 | — = 
800 08040J7-ND 923 820 738 | — = 400 04025R6-ND 218 194 «175: | — _ 
200 Q2040K7-ND 576 512 461 | — = T0-220AB 25 | go9 | 80 Q6025R6-ND 243 #4216 #4195) — - 
to-218ac | 40 | 49 |4o9 | — 94040K7-ND so RE 88 = 800 08025R6-ND 288 256 «231 | — = 
600 6040K7-ND 702 624 5.62 
800 Q8040K7-ND 8.35 7.42 6.68 = _ D2-PAK 25 400 | 80 Q4025NH6RPCT-ND* 4.33 3.56 3.00 _ _— 


+ Not recommended for new design *CutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) and Gated Triacs (1-25 Amps) 


NON-ISOLATED 


Thermotab TO-3 Base / TO-202AB TO-220AB TO-251AA SMT TO-252AA 
TO-220AB FASTPAK 


IDRM 

'TRMs | VDRM let @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each dapelé\Reelifi 

(A) (V) Package (mA) (mA) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Isolated 

200 L201E3-ND 65 58 53 _ _ 

400 TO-92 3 .01 0.2 2.5 L401E3-ND 70 62 56 _ = 

10 600 L601E3-ND 79 -70 63 _ =_ 

: 200 L201E5-ND 63 56 51 = = 

400 TO-92 5 01 0.2 25 L401E5-ND 65 58 53 = = 

600 L601E5-ND 74 66 -60 _ = 

200 L2004L3-ND 117 1.04 94 = = 

4.0 400 TO-220AB 3 01 0.3 25 L4004L3-ND 1.22 1.08 98 = = 

600 L6004L3-ND 1.40 1.24 1.12 = = 

200 02 L2008L6-ND 1.26 1.12 1.01 _ = 

8.0 400 TO-220AB 5 02 0.4 25 L4008L6-ND 1.33 1.18 1.07 _ = 

600 02 L6008L6-ND 1.51 1.34 1.21 = = 


(Continued) 
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MECCOR SS crrsceastaicnene wid LittelfusS@ and Gated Triacs (1-25 Amps) (com) 


IDRM 
'TRMs | VDRM lat @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Bape lsineelih 
(A) (Vv) Package (mA) (mA) (W) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Non-Isolated 
200 01 L2004F31-ND 92 82 74 = = 
400 TO-202AB 3 01 0.3 2.5 L4004F31-ND 97 86 78 = = 
600 01 L6004F31-ND 1.10 .98 .89 = = 
200 01 L2004F51-ND 88 78 71 = = 
400 TO-202AB 5 01 0.3 2.5 L4004F51-ND 92 82 .74 _ = 
600 01 L6004F51-ND 1.06 94 85 = = 
4.0 400 TO-251AA 3 01 03 28 L4004V3-ND. 83 74 67 = a 
600 L6004V3-ND 95 84 76 = = 
400 TO-251AA 5 01 03 3.0 L4004V5-ND. 79 70 63 = = 
600 L6004V5-ND. -90 80 72 = = 
600 TO-252AA 3 01 0.3 2.8 L6004D3CT-ND* 1.68 1.38 1.17 2,500 731.00/M 
400 TO-252AA 5 01 03 3.0 L4004D5CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 612.00/M 
600 L6004D5CT-ND* 1.60 1.32 1.11 2,500 697.00/M 
6.0 400 TO-252AA 5 02 0.4 3.0 L4006D5CT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 680.00/M 
600 L6006D5CT-ND* 1.76 1.44 1.22 2,500 765.00/M 
8.0 400 TO-252AA 5 02 0.4 3.0 L4008D6CT-ND* 1.60 1.32 141 2,500 697.00/M 
600 L6008D6CT-ND* 1.83 1.51 1.27 2,500 799.00/M 
Gated Triacs (1.0-35 Amps), Isolated 
200 Q201E3-ND 56 50 45 = = 
1.0 400 TO-92 10 02 0.2 2.5 Q401E3-ND 63 56 51 _— = 
600 Q601E3-ND 92 82 74 _ = 
200 Q2004L3-ND 97 86 78 = _— 
4.0 400 TO-220AB 10 .05 0.3 2.5 Q4004L3-ND 1.06 94 85 = _— 
600 Q6004L3-ND 1.26 1.12 1.01 => = 
200 25 Q2008L4-ND 1.15 1.02 92 _ = 
8.0 400 TO-220AB 25 .05 0.5 3.0 Q4008L4-ND 1.26 1.12 1.01 = = 
600 50 Q6008L5-ND 1.40 1.24 1.12 — _— 
200 50 .05 Q2010L5-ND 1.24 1.10 99 = = 
400 50 .05 Q4010L5-ND 1.37 1.22 1.10 = = 
10.0 400 TO-220AB 25 .05 05 3.0 Q4010L4-ND 1.44 1.28 1.16 = = 
600 50 05 Q6010L5-ND 1.62 1.44 1.30 = = 
600 25 .05 Q6010L4-ND 1.71 1.52 1.37 _ _— 
800 25 01 Q8010L4-ND 1.98 1.76 1.59 = = 
200 Q2015L5-ND 1.49 1.32 1.19 = = 
15.0 400 TO-220AB 50 05 0.5 4.0 Q4015L5-ND 1.64 1.46 1.32 _ _ 
600 Q6015L5-ND 1.94 1.72 1.55 = _ 
25 600 To-3 50 Fi 05 3.0 Q6025P5-ND 7.79 6.92 6.23 = _— 
35 600 Q6035P5-ND 7.79 6.92 6.23 _ = 
Gated Triacs (1.0-15 Amps), Non-Isolated 
200 Q2004F31-ND 77 68 62 = = 
400 TO-202AB 10 05 0.3 25 Q4004F31-ND 83 74 67 _ = 
600 Q6004F31-ND 99 88 80 _ = 
4.0 400 TO-251AA 40 05 03 25 Q4004V3-ND 77 68 62 = = 
600 Q6004V3-ND 90 -80 72 _ _— 
400 TO-252AA 10 05 03 25 Q4004D3CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 612.00/M 
600 Q6004D3CT-ND* 1.68 1.38 1.17 2,500 731.00/M 
400 25 Q4006N4RPCT-ND* 2.07 1.70 1.44 500 450.50 
6.0 600 D2-PAK 50 .05 0.5 3.0 Q6006N5RPCT-ND* 2.30 1.89 1.60 500 501.50 
800 50 Q8006N5RPCT-ND* 2.65 2.18 1.84 500 578.00 
400 TO-220AB 25 05 05 3.0 Q4008R4-ND 1.15 1.02 92 = = 
600 50 Q6008R5-ND 1.28 1.14 1.03 _— = 
8.0 200 TO-202AB 25 05 0.5 3.0 Q2008F41-ND -90 80 72 _— = 
400 25 3.0 Q4008N4RPCT-ND* 2.22 1.83 1.54 = = 
600 D2-PAK 50 .05 0.5 3.0 Q6008N5RPCT-ND* 2.50 2.05 1.73 500 544.00 
800 50 Q8008NS5RPCT-ND* 2.89 2.37 2.00 500 629.00 
400 50 Q4010R5-ND 1.26 112 1.01 = = 
400 25 Q4010R4-ND 1.33 1.18 1.07 _ _ 
600 TO-220AB 50 .05 0.5 3.0 Q6010R5-ND 1.49 1.32 1.19 _— = 
600 25 Q6010R4-ND 1.58 1.40 1.26 _ _ 
800 25 Q8010R4-ND 1.82 1.62 1.46 = = 
10.0 400 25 .05 Q4010N4RPCT-ND* 2.57 2.12 1.79 500 561.00 
400 50 .05 Q4010NS5RPCT-ND* 2.42 1.99 1.68 500 527.00 
600 D2-PAK 25 05 Q6010N4RPCT-ND* 3.04 2.50 2.11 500 663.00 
0.5 3.0 

600 50 .05 Q6010N5RPCT-ND* 2.89 2.37 2.00 _ _ 
800 25 A Q8010N4RPCT-ND* 3.51 2.88 2.43 500 765.00 
800 50 ail Q8010N5RPCT-ND* 3.32 2.72 2.30 500 722.50 
200 Q2015R5-ND 1.37 1.22 1.10 _ = 
400 TO-220AB 50 .05 0.5 4.0 Q4015R5-ND 1.51 1.34 121 = = 
15.0 600 Q6015R5-ND 1.80 1.60 1.44 = _ 
600 D2-PAK 50 05 05 4.0 Q6015N5RPCT-ND* 3.43 2.82 2.38 = = 
800 sil Q8015NS5RPCT-ND* 3.98 3.27 2.76 500 867.00 
400 Q4025N5RPCT-ND* 3.74 3.08 2.60 500 816.00 
25.0 600 D2-PAK 50 A 0.5 4.0 Q6025N5RPCT-ND* 4.41 3.62 3.06 500 960.50 
800 Q8025N5RPCT-ND* 5.07 4.16 3.51 500 1105.00 


*CutTape t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Surface Mount Triacs (0.8-1.0 Amps) 
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COMPAK 


5.59 ——» 


4.67 —*I 


'bpru | Ytm | Yet Cut Tape Tape & Reel 
IT RMS |VDRM | IGT | @25°C | @25°C | @25°C 'H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) | (ma) | (mA) | (V) (v) | (mA) | Part No. il 10 100 | Part No. 2,500 
Surface Mount Triacs 
0.8 400 Q4X3CT-ND 1.01 84 Pr (| Q4X3TR-ND 442.00/M 
1.0 400 10 0.02 1.6 2.0 15.0 | Q4N3CT-ND 1.21 1.00 84 Q4N3TR-ND 527.00/M 
1.0 600 Q6N3CT-ND 1.44 1.19 1.00 Q6N3TR-ND 629.00/M 
Sensitive Gate Surface Mount Triacs 

400 3 5.0 L4X3CT-ND 1.21 1.00 84 L4X3TR-ND 527.00/M 
0.8 600 3 0.01 1.6 2.0 5.0 L6X3CT-ND 1.19 94 90 L6X3TR-ND 612.00/M 
400 5 10.0 | L4X5CT-ND AA. 96 81 L4X5TR-ND 510.00/M 


Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series 


General Description: The diac semiconductor is a full-wave or bi-directional thyristor. It is triggered from a 
blocking-to-conduction state for either polarity of applied voltage whenever the amplitude of applied voltage 
exceeds the breakover voltage rating of the diac. 

The line of diacs features glass passivated junctions to insure long term device reliability and parameter 
stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Specifications: * Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values »* Maximum Trigger Firing Capacitance — 
0.1pF; Device dissipation (atTA = -40°C ~ 40°C) — 250mW; Derate Above 40°C — 3.6mW/°C_ * Temperature 
Ranges: Storage -40°C ~ 125°C; Operating (Junction) -40°C ~ 125°C * Thermal Resistance: Junction to 
Ambient (ReJA) = 278°C/W (DO-35); Junction to Lead (R@JL) = 100°C/W (DO-35); 65°C/W (DO-214AA) 
based on maximum lead temperature of 85°C (DO-35) and 90°C (DO-214AA) 


e Dynamic 
DO-214AA V(BO) V(BO) Breakback 
(Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reel T 
Min. Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
HT Series — DO-35 
27 37 3 10 HT32-ND 16 1.40 12.60 _ = 
35 45 3 10 HT40-ND 14 1.20 10.80 _ _— 
30 40 3 10 HT35-ND 14 1.20 10.80 _ = 
28 36 4 7 HT32A-ND 18 1.60 14.40 = = 
30 34 2 ve HT32B-ND .23 2.00 18.00 = = 
32 36 2 10 HT34B-ND 23 2.00 18.00 a = 
ST Series — DO-214AA 
32 36 2 10 ST-34BCT-ND* 86 7.04 59.40 2,500 352.00/M 
30 40 3 10 ST-35CT-ND* 55 4.48 37.80 2,500 238.00/M 
32 40 2 eA ST-36ACT-ND* 74 6.08 51.30 2,500 323.00/M 
Bilateral 34 38 2 10 ST-36BCT-ND* 86 7.04 59.40 2,500 374.00/M 
Trigger Diac] 35 45 3 10 ST-40CT-ND* 55 4.48 37.80 2,500 238.00/M 


* Cut Tape t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Sidac 


General Description: The Sidac is a silicon bilateral voltage triggered switch with greater power- 
handling capabilities than standard diacs. Upon application of a voltage exceeding the Sidac 
breakover voltage point, the Sidac switches on through a negative resistance region to a low on-state 
voltage. Conduction will continue until the current is interrupted or drops below the minimum holding 
current of the device. Applications: * High voltage lamp ignitors ¢ Natural gas ignitors * Gas oil 
ignitors * High voltage power supplies * Xenon ignitors * Over voltage protector * Pulse generators 


¢ Fluorescent lighting ignitors * HID lighting ignitors Features: * AC circuit oriented »* Glass 
passivated junctions » High surge current capability General Notes: « All measurements are made 
at 60Hz with a resistive load at an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified * Stor- 
age temperature range (TS) is -65°C ~ 150°C » Junction temperature range (TJ) is -40°C ~ 110°C 
¢ Lead solder temperature is a maximum of 230°C for 10 seconds maximum; = 1/16” (1.59mm) from 
case. 


IT(RMS)| VDRM VBO ipRM | 'Bo | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package | (A) | (V) | Min. Max. | (yA) | (uA) | PartNo. 110 100 250 500 1,000 
+90 | 95 + +113:~)~=«5 10 | Ki050E70-ND 47. 42 38 32 28 27 
+90 | 104 118] 5 10 | K1100E70-ND ‘50 44 40 33 29 28 
+90 | 110 125] 5 10 | K1200E70-ND ‘50 44 40 33 29 28 ip 
+90 | 120 138] 5 10 | K1300E70-ND ‘50 44 40 33 29 28 wif 
+90 | 130 146] 5 10 | Ki400E70-ND 52 46 42 35 30 29 
1 | TO-92 ] 1.0 | 490 | 140 170 5 10 | K1500E70-ND 52 46 42 35 30 29 alia 
sig0 | 190 215 | 5 10 | K2000E70-ND 59 52 47 39 34 33 
+180 | 205 230 | 5 10 | K2200E70-ND 59 52 47 39 34 33 
+190 | 220 250 | 5 10 | K2400E70-ND 63 56 51 42 37 35 cnntsee 
+190 | 240 280 | 5 10 | K2500E70-ND 63 56 51 42 37 35 RgaV80-Vs) 
180 | 190 215 | 5 70 | K2000F1-ND 83. .74.~«67.~«S6~«49”~C«A = (S180) 
r0-202AB s1g0 | 205 230 | 5 10 | K2200F1-ND 83 74 67 56 49 47 
2 | (Non- | 10 | #190 | 220 250 | 5 10 | K2400F1-ND 88 78 71 59 51 49 
Isolated) +190 | 240 280 | 5 10 | K2500F1-ND 88 78 71 59 51 49 
+190 | 270 330 | 5 10 | K3000F1-ND 97, «86-78 6556S 
oe ee = 
Silicon Rectifiers ie} IT RMS VRRM FSM VFM Digi-Key Price Each 
: — Package (A) Vv) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 250 ~—-500_1,000 
with Glass 20 400 300 16 D4020L-ND 733. 1.18 1.07. ~89.~~.77~CW4 
Sou + 62040 (isolated) 20 600 300 1.6 D6020L-ND 140 124 142 93 81 78 
P ivated olive 25 400 350 1.6 D4025L-ND 160 142 128 107 93 89 
assivate A 25 600 350 1.6 D6025L-ND 169 150 135 113 98 94 


Sensitive 
Gate 


Surface Mount 


SCRs 


IDRM Tape & 
VDRM IRRM VT™M VGT Cut Tape Reel 
'TRMs | VRRM IGT @25°C @25°C @25° |H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) | Package | (WA) (uA) (vy) (v) (mA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND 78 64 54 46 S2STR-ND 340.00/M 
400 COMPAK 200 2.0 1.7 0.8 5.0 S4SCT-ND 86 obi 60 51 S4STR-ND 374.00/M 
0.8 600 S6SCT-ND 1.09 -90 76 65 S6STR-ND 476.00/M 
200 S2S2CT-ND 90 74 63 53 S2S2TR-ND 391.00/M 
400 COMPAK 50 2.0 4.2 0.8 5.0 S4S2CT-ND 98 80 68 58 S4S2TR-ND 425.00/M 
600 S6S2CT-ND 1.21 1.00 84 72 S6S2TR-ND 527.00/M 
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Sensitive Gate (0.8-10 Amps) and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Both Sensitive 
Gate and Non-Sensitive Gate SCR’s in a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non- 
isolated packages. Electrically Isolated Packages: The electrically isolated packages isolate the case 
or tab internally to allow the use of low cost assembly and convenient packaging techniques. Teccor 
offers electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 type packages. Glass Passivation: SCR’s 
feature glass passivated device junctions to ensure long term device reliability and parameter stability. 
Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Sensitive Gate Type: 

The sensitive SCR semiconductors complement the line of power SCRs. Features: * Current Ratings: 0.8-10 
Amps ¢ Voltage Ratings: 30-600 Volts * Gate Sensitivities: 12-500 microamps * Surge Current: up to 100 
Amps 

Non-Sensitive Gate Type: 

The thyristor SCR semiconductors complement the line of sensitive gate SCRs. Features: ¢ Current Ratings: 
1-70 Amps * Voltage Ratings: 100-800 Volts »* Gate Sensitivities: 10-50 milliamps »* Surge Current: up to 
950 Amps 


Isolated Non-lsolated 


‘Jo 


\ Jk i | 


TO-92 TO-220AB TO-218X TO-218AC TO-202AB TO-220AB 


K ANG 


AG 


TO-218X D-PAK V-PAK 


TO-218AC D2-PAK 


TO-252AA TO-251AA 
VDRM IDRM & 
T & let RRM VM V@T 
RMS VRRM (mA) @25°C @25°C @25°C PG(AV) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
(A) (Vv) Package Min. Max. (mA) (Vv) (V) (W) (usec.) Part No. d 10 100 Size Pricing 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Isolated 
200 .001$ 2.2 2N5064-ND -38 34 31 _— = 
200 001 3.5 EC103B-ND 32 28 .26 = = 
7 400 nee - 200) 001 1 a a 3.5 EC103D-ND -36 32 .29 _ _ 
600 002 3.5 EC103M-ND 43 38 35 — i 
100 001 TCR22-3-ND AT 42 .38 = = 
15 200 TO-92 = .200 001 1.5 0.8 0.1 2.2 TCR22-4-ND 36 33 -30 = = 
400 001 TCR22-6-ND 43 38 35 = = 
600 002 TCR22-8-ND 52 A6 42 = _ 
8.0 400 TO-220AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4008LS2-ND 1.06 94 85 = = 
10.0 400 TO-220AB _ -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4010LS2-ND 1.15 1.02 92 — _ 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Non-Isolated 
200 T106B1-ND 52 46 42 = _ 
400 TO-202AB = .200 002 2.2 0.8 0.1 2.2 T106D1-ND 56 50 ‘45 _ _ 
600 T106M1-ND -70 62 56 x tars 
200 $2004VS2-ND 54 48 44 = =. 
4.0 400 TO-251AA = .200 002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004VS2-ND 59 52 7 = = 
600 S6004VS2-ND 72 64 58 = = 
200 $2004DS2CT-ND* 1.01 84 71 2,500 | 442.00/M 
400 TO-252AA _— .200 002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004DS2CT-ND* 1.09 -90 76 2,500 | 476.00/M 
600 $6004DS2CT-ND* 1.37 1.12 95 2,500 | 595.00/M 
200 $2006VS2-ND 56 50 45 _ = 
400 TO-251AA _— .200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006VS2-ND 63 56 51 _— = 
600 S6006VS2-ND es 68 62 = _ 
6.0 200 $2006DS2CT-ND* 1.05 87 73 2,500 | 459.00/M 
400 TO-252AA = -200 -005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006DS2CT-ND* 1.17 -96 81 2,500 | 510.00/M 
600 S6006DS2CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 | 612.00/M 
400 TO-202AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4008FS21-ND 83 74 67 = ions 
200 $2008VS2-ND 61 54 49 _— _— 
400 TO-251AA _ .200 005 1.6 0.8 0.1 4.0 $4008VS2-ND 68 60 54 — = 
8.0 600 S6008VS2-ND 83 74 67 _— _ 
200 $2008DS2CT-ND* 1.13 93 79 2,500 | 493.00/M 
400 TO-252AA = .200 -005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4008DS2CT-ND* 1.25 1.03 87 2,500 | 544.00/M 
600 S6008DS2CT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 | 680.00/M 
10.0 400 TO-202AB = -200 -005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010FS21-ND -90 80 72 = = 
SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Isolated 
200 $201E-ND -50 44 40 = =. 
1.0 400 tOsee 10 a ie 1 03 _ S401E-ND 52 AB 42 _— = 
600 S601E-ND 56 -50 A5 = = 
200 $2006L-ND 86 76 69 = = 
400 S4006L-ND -90 80 72 = = 
6.0 600 TO-220AB at 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6006L-ND ‘7 86 78 _ = 
800 S8006L-ND 1.04 92 83 = = 
200 $2008L-ND 97 86 .78 = _— 
400 $4008L-ND 1.01 -90 81 — = 
8.0 600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 §6008L-ND 1.08 ‘96 87 = _ 
800 $8008L-ND 1.15 1.02 92 a = 
400 01 $4010L-ND 1.13 1.00 90 = = 
10.0 600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6010L-ND 1.19 1.06 96 = = 
800 02 $8010L-ND 1.28 1.14 1.03 = = 
400 01 $4015L-ND 1.22 1.08 98 ae = 
15.0 600 TO-220AB 1 30 01 1.6 1.5 0.6 2.0 $6015L-ND 1.28 1.14 1.03 = = 
800 02 $8015L-ND 1.37 1.22 1.10 _ _ 
400 .01 0.5 $4020L-ND 1.37 1.22 1.10 — = 
20.0 600 TO-220AB 1 30 01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6020L-ND 1.46 1.30 1.17 = = 
800 02 0.6 $8020L-ND 1.55 1.38 1.25 = = 
400 01 $4025L-ND 1.62 1.44 1.30 = = 
25.0 600 TO-220AB 1 35 01 1.6 1.5 0.8 2.0 $6025L-ND 1.71 1.52 1.37 = = 
800 02 $8025L-ND 1.82 1.62 1.46 = _ 
600 01 S6035K-ND 3.74 3.32 2.99 = _ 
35.0 800 TO-218AC 5 40 ‘02 1.8 1.5 0.8 2.0 §8035K-ND 3.96 3.52 3.17 = = 
400 S4065J-ND 5.76 5.12 4.61 = _ 
65.0 600 ae len ° 2 02 20 ie aa S6065J-ND 6.14 5.46 4.92 = = 
800 TO-218AC 5 50 02 1.8 2.0 1.0 2.5 S8065K-ND 6.37 5.66 5.10 = = 
$ .05mA @ 125°C * Cut Tape t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs (Cont) 


VDRM IDRM & 
IT & IGT IRRM VT™M VeT 
RMS VRRM (mA) @25°C @25°C @25°C Pq(Av) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Non-Isolated 
200 $2006V-ND 59 52 47 = = 
400 $4006V-ND 63 56 ‘5 = = 
too | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 05 2.0 See He = = 7 = 
so {800 $8006V-ND 70 62 ‘56 = = 
; 200 $2006DCT-ND* 7.09 90 76 2,500 | 476.00/M 
400 $4006DCT-ND* 1.17 96 ‘81 2,500 | 510.00/M 
goo | [O-262AA u 15 “Ot 18 2 os 20 S6006DCT-ND* 1.25 1.03 87 2,500 | 544.00/M 
800 $8006DCT-ND* 1.33 1.09 92 2,500 | 578.00/M 
200 $2008R-ND 86 76 69 = = 
400 $4008R-ND 92 82 74 = = 
foo | TO-2208B 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 SA eeING — es es = = 
800 $8008R-ND 1.04 92 83 = = 
200 $2008V-ND 65 58 53 = = 
8.0 | 400 $4008V-ND 70 62 ‘56 = = 
too | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 05 2.0 peta Ss me Be 7 ia 
800 $8008V-ND 79 70 63 = = 
200 $2008DCT-ND* 1.25 1.03 87 2,500 | 544.00/M 
600 | TO-2524A 1 15 01 1.6 15 05 2.0 $6008DCT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 | 612.00/M 
800 $8008DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 2,500 | 663.00/M 
300 | T0-220AB 1 15 02 16 15 05 2.0 $8010R-ND 1.15 1.02 92 = = 
200 $2010V-ND 72 64 58 = = 
400 $4010V-ND 77 68 62 = = 
bop | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 pei a 5 ce = a 
10.0 | 800 $8010V-ND ‘88 78 71 = = 
200 $2010DCT-ND* 1.37 112 95 2,500 | 595.00/M 
400 $4010DCT-ND* 1.48 1.22 4.03 2,500 | 646.00/M 
609 | [O-252AA : 16 1 16 ne ae a0 $6010DCT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 | 680.00/M 
800 $8010DCT-ND* 1.68 1.38 1.17 2,500 | 731.00/M 
400 01 $4012R-ND 1.06 94 85 = = 
600 | TO-2204B 1 20 ‘01 1.6 15 05 2.0 $6012R-ND 1.13 1.00 90 = = 
800 ‘02 $8012R-ND 1.19 1.06 96 = = 
200 $2012V-ND 74 66 60 = = 
400 $4012V-ND 79 70 63 = = 
120 | ¢op | TO-2S1AA 1 20 01 1.6 15 0.5 2.0 mere vatas ae a ee = = 
800 $8012V-ND ‘90 80 72 = = 
200 $2012DCT-ND* 1.44 1.19 7.00 2,500 | 629.00/M 
400 $4012DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 = = 
eoo | 10-252AA ! 20 a 16 is 05 a $6012DCT-ND* 1.64 1.35 1414 2,500 | 714.00/M 
800 $8012DCT-ND* 1.72 1.41 1.19 2,500 | 748.00/M 
400 $4016R-ND 1.13 1.00 90 = = 
boo | TO-2208B 1 30 01 1.6 15 0.6 2.0 perdi 145 138 oe = = 
16.0 | 400 01 $4016NRPCT-ND* 2.22 1.83 1.54 500 | 484.50 
600 D2-PAK 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 $6016NRPCT-ND* 2.34 1.92 1.62 500 | 510.00 
800 02 $8016NRPCT-ND* 2.50 2.05 1.73 500 | 544.00 
300 | T0-220AB 1 35 02 16 15 08 2.0 $8025R-ND 1.64 1.46 1.32 = = 
25.0 | 600 01 S6025NRPCT-ND* 3.04 2.50 2.44 500 | 663.00 
800 cakes i 2 02 1s ie 08 2.0 $8025NRPCT-ND* 3.24 2.66 2.25 500 705.50 
800 02 $8040R-ND 2.79 2.48 2.24 = = 
tooo | 'O-220AB 2 40 ‘03 18 15 oe e SKO40R-ND 2.95 2.62 2.36 = = 
40.0 | 600 01 S6040NRPCT-ND* 5.15 4.23 3.57 500 | 1122.00 
800 D2-PAK 5 40 02 18 15 08 25 S8040NRPCT-ND* 5.46 4.48 3.78 500 | 1190.00 
1000 03 SKO40NRPCT-ND* 8.77 4.74 4.00 500 | 1258.00 
800 | _10-218AC 5 40 02 18 15 08 25 S8055M-ND 3.87 3.44 3.10 = = 
400 $4055W-ND 3.87 3.44 3.10 = = 
pa TO-218X 5 40 01 18 15 08 25 Soper Ne ren en Bee = = 
55.0 | 600 01 S6055R-ND 2.75 2.44 2.20 = = 
goo | [0-220AB 2 #0 02 18 He -_ a $8055R-ND 2.93 2.60 2.34 = = 
800 D2-PAK 5 40 02 18 15 08 25 S8055NRPCT-ND* 5.73 471 3.97 500 | 1249.50 
70.0 | 600 TO-218X 5 50 02 18 2.0 1.0 25 $6070W-ND 5.69 5.06 4.56 = = 


* Cut Tape tT For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


QUADRAC’ Internally Triggered Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: 
QUADRAC? is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. This device saves the user the expense and 
assembly time of buying a discrete diac and assembling in conjunction with a gated triac. 

The QUADRAC? is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal voltage. Its primary purpose is for 


Thermotab AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 
TO-220AB Features: * Glass passivated junctions * Electrically Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will withstand a 
(Isolated) isolated package * Internal trigger diac *High surge minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the 
capability - up to 150 Amps * High voltage capability- operating temperature range of the device. 
200 up to 600 volts *IDRM @25°C: .05mA *VTM Electrical Isolation From Leads to Case: 
MT2 @25°C: 1.6V * Capacitance: 0.1p1F * tgt: 3ysec. U.L. Recognized File No. 71639 
VBO 
IT RMS VDRM IGTM (V) IBO IH Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (A) Min Max. (uA) (ma) Part No. Al 10 100 
200 Q2004LT-ND 1.08 96 87 
4.0 400 1.2 33 43 25 40 Q4004LT-ND 1.11 99 89 
600 Q6004LT-ND 1.40 1.24 1.12 
6.0 600 1.5 33 43 25 50 Q6006LTH-ND* 1.60 1.42 1.28 
400 33 43 25 Q4008LT-ND 1.42 1.26 1.14 
8.0 600 1.5 33 43 25 60 Q6008LT-ND 1.69 1.50 1.35 
600 33 43 25 Q6008LTH-ND* 1.73 1.54 1.39 
10.0 600 1.5 33 43 25 60 Q6010LTH-ND* 1.87 1.66 1.50 
400 33 43 25 Q4015LT-ND 1.76 1.56 1.41 
15.0 600 1.5 33 43 25 70 Q6015LT-ND 2.09 1.86 1.68 
600 33 43 25 Q6015LTH-ND* 2.14 1.90 1.71 


* No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 
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ie ay T : Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized 
ON Semiconductor riacs or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 


TO-225AA TO-220AB SOT-223 DPAK-3 NEW! 


G 
m2 M71 


Sensitive Gate Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current) Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
200 2.5A 25 10 Power Switching 72322BOS-ND 89 72 54 6 — _ 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071AGOS-ND) NEW! 15 60 A5 39 = = 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071BOS-ND 74 59 AS 38 — _ 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071BGOS-ND) NEW! 75 60 A5 .39 i _ 
T0-225AA 400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073AGOS-ND) NEW! AS -60 5 39 = = 
400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073B0S-ND 714 59 A5 38 — = 
400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073BGOS-ND) NEW! 15 60 AS 39 = = 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075AGOS-ND) NEW! 15 60 AS 39 — — 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075B0S-ND 74 59 AS 38 _ =_ 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075BGOS-ND) NEW! 15 60 AS 39 = = 
200 0.6A 8 6 MPU Interface MAC97A40S-ND 44 34 25 19 — _ 
200 0.6A 5 MPU Interface MAC97A4G0S-ND0 NEW! A5 35 25 19 — = 
T0-92 400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A60S-ND A4 34 25 19 al = 
400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A6GOS-ND) NEW! AS 35 25 19 _ = 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A80S-ND 46 35 26 19 — _ 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A8GOS-ND0 NEW! AG 36 26 .20 — = 
400 8A 80 20 Consumer MAC228A6GOS-ND) NEW! 1.42 1.24 95 80 _ = 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A80S-ND 1.40 1.22 94 719 _ - 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A8GOS-ND) NEW! 1.42 1.24 95 80 _ = 
600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMOS-ND 1.14 99 76 64 _ _ 
T0-220AB 600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMGOS-ND) NEW! 1.16 1.01 78 65 _ — 
600 15A 120 20 Full-Wave ac Control MAC15SMOS-ND 1.05 88 74 62 _ = 
600 15A 120 20 Full-Wave ac Control MAC15SMGOS-ND) NEW! 1.34 1.16 89 5 = = 
800 8A 80 20 Consumer MAC228A10GOS-ND) NEW! 1.47 1.28 98 83 —_ = 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNOS-ND 1.36 1.18 9 76 — — 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNGOS-NDO NEW! 1.38 1.20 92 18 = = 
D-PAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DHMT4GOSCT-NDO NEW! = 67 50 43 2,500 262.00/M 
200 0.8A 8 ty MPU Interface MACO8BT10SCT-ND — 43 33 26 1,000 171.00 
SOT-223 200 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8BT1GOSCT-NDO NEW! = 92 69 56 1,000 368.00 
600 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8MT10SCT-ND — 3 33 26 1,000 171.00 
600 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8MT1GOSCT-NDO NEW! = 92 69 56 1,000 368.00 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant 


Standard Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8D0S-ND 1.05 91 70 59 _ _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8DGOS-ND) NEW! 1.07 93 12 60 = = 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC9DOS-ND 1.05 91 70 59 _ _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC9DGOS-ND) NEW! 1.07 93 72 60 _ _ 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12D0S-ND 1.05 91 10 59 - = 
400 12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12DGOS-ND) NEW! 1.07 93 72 60 _ _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A60S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 _ — 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A6GOS-NDO NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 = = 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16DGOS-ND) NEW! 1.34 1.16 89 Yt) — = 
6A 60 16 Full-Wave ac Control 72500D0S-ND 1.54 1.29 1.08 90 = = 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8MGOS-ND) NEW! 1.07 93 72 60 = = 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A8GOS-NDO NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 _ = 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16MOS-ND 1.31 1.14 88 74 _ _ 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16MGOS-ND) NEW! 1.34 1.16 89 75 _ = 
TO-220AB 10A 100 20 Full-Wave ac Control MAC210A80S-ND 1.54 1.29 1.08 90 _- - 
600 10A 100 20 Full-Wave ac Control MAC210A8GOS-ND) NEW! 1.57 1.31 1.10 92 = = 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344A0S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 _ _ 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344AGOS-ND) NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 _ _ 
8A 100 20 Full-Wave ac Control 2N63440S-ND 1.75 1.52 117 98 _ _ 
8A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344G0S-ND0 NEW! 1.78 1.55 1.19 1.00 = = 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6348A0S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 _ _ 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6348AGOS-ND) NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 = = 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8NGOS-ND) NEW! 1.11 97 15 63 = = 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MACONOS-ND 1.09 95 13 62 _ _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MACONGOS-ND) NEW! 1.11 97 15 63 = — 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12NOS-ND 1.09 95 13 62 _ — 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12NGOS-ND) NEW! 1.41 97 15 63 = = 
800 12A 100 20 Full-Wave ac Control MAC212A100S-ND 1.61 1.35 1.13 94 _ _ 
12A 100 20 Full-Wave ac Control MAC212A10GOS-ND) NEW! 1.64 1.37 1.15 96 = = 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A10GOS-ND) NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 = — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16CNOS-ND 1.19 1.00 84 70 _ _ 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16CNGOS-NDO NEW! 1.51 1.32 1.01 85 = = 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6349A0S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 - — 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6349AGOS-ND) NEW! 1.87 1.62 1.25 1.05 — — 
DPAK-3 800 4A 40 0.5 Consumer MAC4DCN-1G0S-ND) NEW! 85 69 52 A4 = = 
DPAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT40SCT-ND 1.20 1.04 80 68 2,500 241.00/M 
4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT4GOSCT-ND) NEW! 83 67 50 3 2,500 262.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON Semiconductor™ 


TO-220AB 


SCRs 


‘ 


TO-225AA 


SOT-223 


On State Peak Peak 
VDRM | RMSCurrent | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
50 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0020S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-0020S-ND 1.30 1.08 91 76 _ _— 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-2G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 = = 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0030S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-3G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — = 
400 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0060S-ND 1.40 1.22 94 79 — = 
600 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0080S-ND 1.40 1.22 94 79 _ _ 
800 10A 100 § Industrial and Consumer MCR310-0100S-ND 1.66 1.45 1.11 94 — _ 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65040S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6504G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 = = 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65050S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6505G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — — 
100 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6395G0S-ND0 NEW! 1.42 1.24 95 80 _ _ 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-0040S-ND 1.12 94 19 66 — _ 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-4GOS-ND) NEW! 1.42 1.24 95 80 = = 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63970S-ND 1.40 1,22 94 79 = i 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6397G0S-ND) NEW! 1.42 1.24 95 80 — = 
400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N64030S-ND 1.62 1.41 1.08 91 _ = 
400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6403G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — = 
TO-220AB 400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65070S-ND 1.62 1.41 1.08 91 = = 
400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6507GOS-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — = 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LDOS-ND 95 79 67 56 — _ 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LDGOS-ND) NEW! 1.20 1.05 81 68 = = 
600 8A 80 § Half-Wave ac Control MCR8SMOS-ND 1.01 88 68 57 — _ 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMGOS-ND) NEW! 1.02 89 69 58 = = 
600 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N64040S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
600 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6404G0S-ND0 NEW! 1.65 1.43 1.10 93 _ _ 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65080S-ND 1.62 1.41 1.08 91 = = 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6508G0S-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 = — 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63990S-ND 1.49 1.29 1.00 84 = = 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6399G0S-ND) NEW! 1.51 1.32 1.01 85 _ _ 
800 12A 100 § Half-Wave ac Control MCR12NOS-ND 1.09 95 23 62 — — 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N64050S-ND 1.62 1.41 1.08 91 — _ 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6405GOS-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — = 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NOS-ND 1.09 95 13 62 = = 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NGOS-ND) NEW! 1.11 97 75 63 — = 
800 25A 300 20 Half-Wave ac Control MCR25NGOS-ND) NEW! 1.60 1.34 1.13 94 = _ 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65090S-ND 1.62 1.41 1.08 91 ol _ 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6509GOS-ND) NEW! 1.65 1.43 1.10 93 — = 
30 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N50600S-ND AG 35 26 19 — _ 
30 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5060GOS-ND) NEW! 46 36 26 .20 — = 
60 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5061RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAGOSCT-ND) NEW! — 36 26 .20 2,000 128.00/M 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50610S-ND AG 35 26 19 = = 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061GOS-ND) NEW! 46 36 .26 .20 — = 
100 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5062RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
100 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5062RLRAGOSCT-ND) NEW! — 36 26 .20 2,000 128.00/M 
10-92 (A) 200 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5064RLRAOSCT-ND _ 35 26 19 2,000 126.00/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAGOSCT-ND) NEW! = 36 26 20 2,000 128.00/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50640S-ND AG 235 26 9 _ _ 
200 0.8A 10 01 High Volume Consumer 2N5064G0S-ND) NEW! AG 36 26 20 _ _ 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLOSCT-ND — 35 26 AQ 2,000 126.00/M 
400 0.8A 10 01 High Volume Consumer MCR100-6RLGOSCT-ND) NEW! 50 38 27 19 2,000 119.00/M 
600 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-8RLOSCT-ND = 235 26 19 2,000 126.00/M 
400 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAOSCT-ND = 38 28 21 2,000 137.00/M 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL10SCT-ND = 38 28 21 2,000 137.00/M 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL1GOSCT-ND) NEW! 50 39 28 21 2,000 139.00/M 
10-92 (B) 40 _ 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027RLRAGOSCT-ND) NEW! — 38 .27 21 2,000 134.00/M 
40 = 5 0.3 High Volume Consumer 2N6028RLRAGOSCT-ND) NEW! = 38 27 21 2,000 134.00/M 
200 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106BOS-ND 58 AT 36 .28 _— - 
200 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106BGOS-ND) NEW! 59 A8 36 29 _ _ 
TO-225AA 400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106D0S-ND 58 AT 36 28 — _ 
400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106DGOS-ND) NEW! 59 48 36 29 = = 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106MGOS-ND) NEW! 59 A8 36 29 = = 
200 0.8A 8 04 Line-Powered Consumer MCRO8BT10SCT-ND — 43 33 26 — = 
SOT-223 200 0.8A 8 01 Line-Powered Consumer MCRO8BT1GOSCT-NDO NEW! 53 A3 33 26 1,000 171.00 
600 0.8A 8 0.1 Line-Powered Consumer MCRO8MT1GOSCT-NDQ NEW! 53 A3 33 26 1,000 171.00 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T40SCT-ND = 1.35 1.04 87 2,500 264.00/M 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T4GOSCT-ND) NEW! 91 13 65 AT 2,500 287.00/M 
600 4A 25 5 Industrial and Consumer MCR718T40SCT-ND _ 72 54 46 2,500 283.00/M 
600 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR708AT40SCT-ND — 72 54 AG 2,500 283.00/M 
D-PAK 600 12A 100 6 Industrial and Consumer MCR12DCMT40SCT-ND _ 89 67 57 2,500 349.00/M 
600 12A 100 § Industrial and Consumer MCR12DSMT40SCT-ND — 1.30 1.00 84 _ _ 
600 12A 100 § Industrial and Consumer MCR12DSMT4GOSCT-ND0 NEW! 1.12 90 68 58 2,500 355.00/M 
800 12A 100 5] Industrial and Consumer MCR12DCNT40SCT-ND _ 1.30 1.00 84 2,500 326.00/M 
800 12A 100 § Industrial and Consumer MCR12DCNT4GOSCT-ND) NEW! 1.12 90 68 58 2,500 355.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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( RoHS Compliant 


International 
TER Rectifier 


SCRs 


ADD-A-Pak 


* IRK.92 types with no 


auxiliary cathode 


xeha 


A(2) 


K(1) a3) 


(3) 
GIKt K2G2 


(4)(5)(7)(6) 


TO-208AA 


015964 


30.30 


| i382 1 
+ 


10.7211.50 
pe i” 


(3) 
GIK1 ‘K2G2 


(4) (5) 


(7)(6) 


TO-220AC 


10.54, 03.66 


VDRM and It (av) VTM Comp.(a) 
Volts Amps Volts mA Volts V/us Digi-Key Price Each 
Minimum | Max.@ 85°C Package Max. Max. Max. Max. Part No. 1 10 100 
800 95 2.5 150 1.58 500 IRKU91/08A-ND 52.17 41.74 36.53 
1200 95 2.5 150 1.58 500 IRKH91/12A-ND 60.94 48.75 39.00 
1200 95 ADD-A-Pak 2.5 150 1.58 500 IRKT91/12A-ND 62.74 50.20 40.16 
1200 95 2.5 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND 52.17 41.74 37.57 |S 28.5 
1600 95 2.5 150 1.58 500 IRKT92/16A-ND* 40.07 32.94 29.21 | 
25 16 TO-208AA 2.0 40 2 100 2N681-ND 11.83 9.46 7.10 13/4-16 UNF-2A 
1000 16 2.0 60 1.75 300 16RIA100-ND 21.92 17.54 11.67 35.0" 
600 50 10-65 2.6 100 1.6 500 50RIA60-ND 22.28 17.82 11.85 
1200 50 2.5 100 1.6 500 50RIA120-ND 31.49 25.19 16.76 PACE-Pak 
800 6.5 1.0 15 1.15 150 10TTSO8S-ND 1.65 87 79 
800 6.5 1.0 15 1.15 150 12TTS08S-ND 2.63 1.84 1.40 
800 10 Depak 2.0 60 1.4 500 16TTSO8S-ND 3.05 2.44 1.95 
800 10 2.0 60 1.4 500 16TTS08-ND 2.01 1.61 1.29 
1200 10 3.0 90 1.4 500 16TTS12S-ND 3.11 2.49 1.87 
800 16 2.0 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 3.64 2.92 2.34 
800 8 TO-220AC 1.0 15 1.2 150 12TTS08-ND 2.51 1.76 1.34 
800 20 2.0 45 1.3 500 30TPS08-ND 2.45 1.96 1.47 
1200 20 2.0 45 1.3 500 30TPS12-ND 2.75 2.20 1.65 
800 35 T0-247AC 2.5 150 1.85 1000 40TPSO8-ND 4.50 3.60 2.59 
800 35 2.5 150 1.85 1000 40TPSO8A-ND 4.48 3.20 2.60 
1200 35 2.5 150 1.85 1000 40TPS12-ND 4.87 3.90 2.47 
1200 35 2.5 150 1.85 1000 40TPS12A-ND 6.05 418 3.52 
800 10 0-220 3.0 90 1.4 500 16TTSO8FP-ND 2.34 1.88 1.41 
800 16 FULLPak 2.0 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 2.17 + C2AC2 
1200 16 2.0 45 1.25 500 25TTS12FP-ND 3.82 3.06 2.30 
1200 10 2.0 60 14 500 16TTS12-ND 1.92 1.54 1.39 — 33.8 — 
800 16 TO-220AB 2.0 45 1.25 500 25TTS08-ND 3.03 2.42 2.19 48.7 
1200 16 2.0 45 1.25 500 251TS12-ND 2.08 1.67 1.42 
800 350 A-PUK 3.0 150 1.96 500 $T180C08C0-ND 90.87 72.70 45.45 SUPER-247 
800 410 3.0 150 1.69 500 $T230C08C0-ND 87.67 70.14 43.84 
2000 1650 K-PUK 3.0 200 1.73 500 $T1200C20K0-ND 437.25 349.80 218.64 
100 16 T0-48 2.0 40 2 100 Typical 2N683-ND 11.61 9.29 6.17 
200 16 2.0 60 1.75 100 16RIA20-ND 13.64 10.92 7.26 
800 180 2.5 150 1.35 500 180RKI80-ND 91.41 73.13 46.44 
600 280 TO-93 3.0 150 1.28 500 ST280S06POV-ND 113.85 91.08 56.94 
2000 200 3.0 150 1.75 500 $T180S20P0-ND 175.58 131.69 109.74 
1200 25 PACE-Pak 2.0 60 1.35 200 P105W-ND 43.91 34.47 29.86 
1200 40 2.0 60 1.4 200 P405W-ND 48.31 37.93 32.85 
1200 70 SUPER-24 1.5 100 1.4 500 70TPS12-ND 9.66 7.35 6.09 
1600 70 ete 15 100 1.4 500 70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-223 
SCRs A 
Tj _ ae 
RoHS Compliant Parts Available S y 3 
{ 
Cut Tape Cr 
VprM | 'T(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | sTMicroelectronics K 
Fig.| (V) (A) IGT Package Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 
1 200 3) 200A SOT-23 497-2527-1-ND 90 72 54 | 497-2527-2-ND 3,000 285.00/M | P0102BL 5AA4 
400 0.8 200A SOT-223 497-2523-1-ND fe 58 44 | 497-2523-2-ND 1,000 248.00 | PO102DN 5AA4 
2 600 0.8 200A SOT-223 497-4649-1-ND NEW! 86 69 52 | 497-4649-2-ND NEW! | 1,000 295.00 | P0102MN SAA4 
600 1.25 200A SOT-223 497-2532-1-ND 90 12 54 | 497-2532-2-ND 1,000 310.00 | X0202MN 5BA4 
50 8 15mA TO-220AB 497-3277-5-NDO 1.24 1.08 83 | = = — | TYNO58RG 
200 8 15mA TO-220AB 497-4483-5-ND: 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN208RG 
200 25: 40mA TO-220AB 497-3279-5-NDO 1.61 140 1.08 | — = — | TYN225RG 
400 8 25mA TO-220AB 497-4484-5-ND: 1.46 1.27 98 | _ — | TYN408GRG 
600 6 15mA TO-220AB 497-4485-5-ND: 1.13 98 75 |= - — | TYN606RG 
600 8 200A TO-220AB 497-2551-5-ND: 1.43 1.24 95 | — = — | TS$820-600T Fig. 4 — TO-92 
3A | 600 12 30mA TO-220AB 497-2418-5-NDO 1.50 1.30 1.00 | — = — | TYN612RG 
600 16 25mA TO-220AB 497-2420-5-NDO 1.50 1.25 1.05 | = = — | TYN616RG 
600 40 35mA TO-220AB 497-2422-5-NDO 2.55 213 1.79 | = _ — | TYN640RG 
800 4 15mA TO-220AB 497-4488-5-ND: 1.46 1.27 98 | - — | TYN804RG 
800 10 15mA TO-220AB 497-4489-5-ND: 1.46 1.27 98 | = _ — | TYN810RG 
800 12 15mA TO-220AB 497-4490-5-ND: 1.46 1.27 98 | = _ — | TYN812RG 
800 16 25mA TO-220AB 497-4491-5-ND: 1.50 1.30 1.00 | — = — | TYN816RG 
+Tube Bulk +t Ammo Pack (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1019 


Fig. 7 — D2PAK 


Fig. 10 — TO-220AB 
Insulated 


ky SCRs (cont) Fig. 6 — DPAK 
Cut Tape 
Vorm | IT(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| $TMicroelectronics 
Fig.) (V) (A) IGT Package Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
800 25 40mA TO-220AB 497-3793-5-ND 2.16 180 1.52 | = _ — | TYN825RG 
800 40 35mA TO-220AB 497-3792-5-ND 3.29 287 214 | — _ — | TYN840RG 
3A | 1000 6 15mA TO-220AB 497-4481-5-ND 1.31 1.14 88 | = — — | TYN1006RG 
1000 8 15mA TO-220AB 497-4482-5-ND 1.43 1.24 95 | = — — | TYN1008RG Fig. 8 — TO202-3 
1200 25 40mA TO-220AB 497-3278-5-NDO 270 225 189 | — _ — | TYN1225RG 
3B | 600 12 5mA TO-220AB 497-4487-5-ND¢ 1.46 1.27 98 | = _ — | TYN612MRG 
400 0.8 1pA T0-92 497-3713-1-ND 81 65 AQ | 497-3713-2-ND 2,000 279.00/M | P0115DA 5AL3 
600 0.8 200A T0-92 497-3321-1-ND 68 54 A1 | 497-3321-2-ND 2,000 233.00/M | X00602MA 5AL2 
600 0.8 200A T0-92 497-4504-1-ND 52 40 29 | 497-4504-3-NDt 2,000 144.00/M | X00602MA 2AL2 
4 600 0.8 200pA T0-92 497-4281-NDO AB 35 26 | = = — | PO102MA1AA3 
600 0.8 25A T0-92 497-4282-1-ND AGB 35 26 | 497-4282-3-NDt 2,000 126.00/M | P0111MA2AL3 
600 0.8 25A T0-92 497-4618-NDO 42 33 24 | — — — | PO111MA 1AA3 
600 0.8 5A T0-92 497-4283-1-ND AB 35 26 | 497-4283-2-ND 2,000 126.00/M | P0118MA 5AL3 
600 1.25 200A T0-92 497-2421-NDO 65 52 39 | = _ — | X020MA 1BA2 
200 30 50mA TOP3 497-4185-5-ND: 5.81 5.06 3.77 | = _— — | BTW68-200RG 
200 50 80mA TOP3 497-4186-5-ND: 5.51 480 357 | — _ — | BTW69-200RG 
5 600 30 50mA TOP3 497-3804-5-ND: 6.59 5.74 427 | — =— — | BTW68-600RG 
800 30 80mA TOP3 497-3805-5-ND: 670 583 434 | — _ — | BTW68-800RG 
1000 30 50mA TOP3 497-4184-5-ND: 5.81 §.06 3.77 | — — — | BTW68-1000RG 
1200 50 80mA TOP3 497-2434-5-NDO 8.07 7.38 5.83 | = = — | BTW69-1200RG 
6 | 600 4 200A DPAK 497-3276-1-ND 1.39 1.21 93 | 497-3276-2-ND 2,500 492.00/M | TS420-600B-TR 
7 | 1000 16 25mA D2PAK 497-3740-1-ND 1.95 1.63 1.37 | 497-3740-2-ND 1,000 878.00 | TN1625-1000G-TR 
8 600 4 200A T0202-3 497-3322-ND0 1.16 1.01 18 | — — — | X0402MF 1AA2 Fig. 11 — 
600 4 200A T0202-3 497-3322-5-ND: 68 54 Al |S = — | X0402MF 0AA2 TO-220FPAB 
9 | 800 20 25mA TO-220 497-3562-5-ND0 2.31 193 1.62 | — = — | TXN692RG 
400 8 25mA TO-220AB 497-4480-5-ND: 1.58 137) 1.05 | = _ — | TXN408GRG 
10 | 600 12 15mA TO-220AB 497-3561-5-ND: 1.65 1.38 116 | — _— — | TXN612RG 
1000 12 15mA TO-220AB 497-4479-5-ND: 2.25 1.88 1.58 |= _ — | TXN1012RG 
11 | 600 12 5mA_ | TO-220FPAB 497-4486-5-ND: 1.13 98 15 |= _ — | TYN612MFP 
12 | 800 4 200A 0202-1 497-4506-NDO ne. 58 A4 | — — — | X0402NE 1AA2 
$Tube Bulk + Ammo Pack 
Y, t | Triacs 
RoHS Compliant Parts Available 
VorM | (RMS) | eT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) (mA) | Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | PartNo. 
400 6 10 TO-220AB Insulated 497-3382-5-ND: 1.31 1.14 88 =— _ — | BTA06-400ARG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-2390-5-ND 1.50 1.30 1.00 = _ — | BTA06-400BRG 
400 6 25 TO-220AB Insulated 497-3383-5-ND: 1.50 1.30 1.00 - — — | BTA06-400CRG 
400 8 50 TO-220AB Insulated 497-2391-5-ND 1.24 1.08 83 = _ — | BTA08-400BRG 
400 10 50 TO-220AB Insulated 497-2400-5-ND 1.58 1.37 1.05 = = — _| BTA10-400BRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3384-5-ND: 1.31 1.14 88 = — — | BTA06-600ARG 
600 6 50 TO-220AB Insulated 497-3117-5-ND 1.31 1.14 88 _ _ — | BTAO6-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB Insulated 497-3385-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = _— — | BTAO6-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3118-5-ND 1.61 1.40 1.08 = _ — | BTAO6-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3119-5-ND: 1.61 1.40 1.08 _- _ — _| BTA06-600TRG 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3386-5-ND: 1.50 1.30 1.00 _ — — | BTA06-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3387-5-ND: 1.73 1.50 1.15 =— _— — | BTA08-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3748-5-ND: 1.73 1.50 1.15 — _ — | BTAO8-600CWRG 
600 10 50 TO-220AB Insulated 497-3120-5-ND 1.50 1.25 1.05 _ _ — | BTA10-600BWRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-2388-5-ND 1.59 1.33 1.12 = _— — | BTA12-600BRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-2396-ND 1.65 1.43 1.10 = _— — | BTA12-600BW 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-3121-5-ND: 1.56 1.30 1.10 — _ — | BTA12-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-3122-5-ND: 1.80 1.50 1.26 _ _ — | BTA16-600BWRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-2415-5-ND 1.57 1.36 1.05 = _— — | BTA16-600CWRG 
600 16 25 TO-220AB Insulated 497-3388-5-ND: 1.80 1.50 1.26 = _ — | BTA16-600CRG 
600 16 10 TO-220AB Insulated 497-3389-5-ND: 1.80 1.50 1.26 _ _ — | BTA16-600SWRG 
\ 600 20 35 TO-220AB Insulated 497-3390-5-ND: 1.98 1.65 1.39 - _— — | BTA20-600CWRG 
600 25 50 TO-220AB Insulated 497-3123-5-ND: 2.25 1.88 1.58 = _— — | BTA24-600BWRG 
600 25 35 TO-220AB Insulated 497-3124-5-ND: 2.70 2.25 1.89 — _ — | BTA24-600CWRG 
700 4 10 TO-220AB Insulated 497-4152-5-ND: 1.58 1.37 1.05 = _ — | BTA04-700SRG 
700 4 i) TO-220AB Insulated 497-4153-5-ND: 1.05 91 70 - _ — | BTA04-700TRG 
700 8 50 TO-220AB Insulated 497-4155-5-ND: 1.58 1.37 1.05 =_ — — | BTA08-700BRG 
700 8 25 TO-220AB Insulated 497-4156-5-ND: 1.58 1.37 1.05 — _ — | BTA08-700CRG 
700 8 5 TO-220AB Insulated 497-4157-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = _— — | BTA08-700TWRG 
700 10 50 TO-220AB Insulated 497-4158-5-ND: 1.50 1.30 1.00 - _ — | BTA10-700BRG 
700 10 35 | To-220AB | Insulated | 497-4159-5-ND: 150 130 100 | — = — | BTA10-700CWRG 
700 12 50 TO-220AB Insulated 497-4161-5-ND: 1.69 1.47 1.13 — _ — | BTA12-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4163-5-ND: 1.80 1.56 1.20 = — — | BTA16-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4164-5-ND: 1.80 1.56 1.20 _ _ — | BTA16-700BWRG 
700 16 35 TO-220AB Insulated 497-4165-5-ND: 1.80 1.56 1.20 _ _ — _| BTA16-700CWRG 
700 20 50 TO-220AB Insulated 497-4167-5-ND: 1.62 1.35 1.14 _ _ — | BTA20-700BWRG 
700 20 35 TO-220AB Insulated 497-4168-5-ND: 1.62 1.35 1.14 = _— — | BTA20-700CWRG 
800 6 25 TO-220AB Insulated 497-4154-5-ND: 1.80 1.56 1.20 _ _ — | BTA06-800CRG 
800 10 35 TO-220AB Insulated 497-4160-5-ND: 1.62 1.35 1.14 — _ — | BTA10-800CWRG 
800 12 50 TO-220AB Insulated 497-4162-5-ND: 1.73 1.50 1.15 _ = — | BTA12-800BWRG 
800 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2408-5-ND 1651.38.46 | — = — ] BTA16-800BRG 
800 16 35 | TO-220AB | Insulated | 497-4166-5-ND: 4620 «1350C 1.44 | - — | BTA16-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB Insulated 497-2402-5-ND 2.40 2.00 1.68 = _— — | BTA24-800BWRG 
800 25 35 TO-220AB Insulated 497-4169-5-ND: 2.25 1.88 1.58 = _— — | BTA24-800CWRG 
* Cut Tape Tube § Ammo Pack 


Fig. 2 — TO220AB 
Non-Insulated 


Fig. 3 — TOP3 


Fig. 4 — TOP3 
Non-Insulated 
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IST; Triacs (Cont.) 


Vorm | (RMS) | ‘GT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) (mA) | Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
400 8 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2436-5-ND 1.31 1.14 88 = _— — | BTB08-400BRG 
600 4 5 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4174-5-ND: 1.05 91 70 =— — — | BTB04-600TRG 
600 6 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3391-5-ND: 1.43 1.24 95 _- — — | BTBO6-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3392-5-ND: 1.43 1.24 95 - —_ — | BTBO6-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4175-5-ND: 1.05 91 70 = _ — | BTB06-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3127-5-ND: 1.13 98 18 - — — | BTBO6-600TRG 
600 8 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2425-5-ND 1.20 1.04 80 — _ — | BTB08-600BWRG 
600 8 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2440-5-ND 1.20 1.04 80 = _— — | BTB08-600SRG 
600 10 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3393-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = _ — | BTB10-600BRG 
600 10 25 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3394-5-ND: 1.61 1.40 1.08 - — — | BTB10-600CRG 
600 12 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2655-5-ND: 1.46 1.27 98 = _ — | BTB12-600BWRG 
600 12 25 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3395-5-ND: 1.76 1.53 1.18 _ _— — | BTB12-600CRG 
2 600 12 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-3396-5-ND: 1.76 1.53 1.18 - _ — | BTB12-600SWRG 
600 16 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2437-5-ND 1.80 1.56 1.20 = _— — | BTB16-600BRG 
600 16 25 TO-220AB_| Non-Insulated | 497-3397-5-ND: 1.65 1.38 1.16 _ = — _| BTB16-600CRG 
600 25 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2426-5-ND 2.10 1.75 1.47 _ — — | BTB24-600BW 
700 8 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4176-5-ND: 1.31 1.14 88 = _ — | BTBO8-700BWRG 
700 12 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4179-5-ND: 1.50 1.30 1.00 — _— — | BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4177-5-ND: 1.39 1.21 93 = _ — | BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4178-5-ND: 1.39 1.241 93 _ _— — | BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4180-5-ND: 1.58 1.37 1.05 _ — — | BTB12-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4181-5-ND: 1.58 1.37 1.05 _ _ — | BTB16-800BRG 
800 16 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4182-5-ND: 1.61 1.40 1.08 _ — — | BTB16-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2429-5-ND 2.10 1.75 1.47 - — — | BTB24-800BRG 
800 25 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4183-5-ND: 1.92 1.60 1.35 = _ — | BTB24-800BWRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-3126-ND 7.82 7.14 5.65 = _ — | BTA26-600BW 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-ND: 4.05 3.53 2.63 _ — — | BTA26-600BWRG 
3 800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-ND: 4.05 3.53 2.63 _ — — | BTA26-800BRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-ND: 4.05 3.53 2.63 _ — — | BTA26-800BWRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-ND: 4.05 3.53 2.63 = _— — _| BTA26-800CWRG 
4 600 25 50 TOP3 Non-Insulated | 497-3398-5-ND: 4.05 3.53 2.63 = _ — | BTB26-600BRG 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND 6.75 5.25 4.15 - — — | BTA25-600B 
5 600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND §.75 5.25 4.15 = _ — | BTA25-600BW 
600 40 50 RD-91 Insulated 497-2417-5-ND 7.13 6.51 5.15 = _ — | BTA40-600B 
800 40 50 RD-91 Insulated 497-2405-5-ND 7.68 7.02 5.55 - _— — | BTA40-800B 
600 8 10 D2PAK _ 497-3560-5-ND: 1.56 1.30 1.10 = _ — | T810-600G 
600 8 35 D2PAK _ 497-2507-1-ND* 1.62 1.35 1.14 497-2507-2-ND 1,000 609.00 | T835-600G-TR 
6 600 16 35 D2PAK _ 497-2557-5-ND: 2.25 1.88 1.58 _- _ — | 71635-600G 
600 16 50 D2PAK _ 497-3739-1-ND* 2.34 1.95 1.64 497-3739-2-ND 1,000 1053.00 | T1650-600G-TR 
700 16 35 D2PAK _- 497-4433-1-ND* 1.65 1.43 1.10 497-4433-2-ND 1,000 638.00 | T1635-700G-TR 
800 8 10 D2PAK _- 497-4438-1-ND* 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND 1,000 609.00 | T810-800G-TR 
600 4 5 DPAK _ 497-2505-1-ND* 1.28 1.11 85 497-2505-2-ND 2,500 452.00/M | T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK _ 497-2501-1-ND* 1.13 98 15 497-2501-2-ND 2,500 314.00/M | T405Q-600B-TR 
600 4 10 DPAK _ 497-3269-1-ND* 1.24 1.08 83 497-3269-2-ND 2,500 439.00/M | T410-600B-TR 
7 600 4 35 DPAK — 497-2513-1-ND* 1.08 87 65 497-2513-2-ND 2,500 342.00/M | T435-600B-TR 
600 4 35 DPAK - 497-3798-5-ND+ 1.01 88 68 _ _ — | 7435-600B 
600 8 35 DPAK _ 497-3270-1-ND* 1.58 1.37 1.05 497-3270-2-ND 2,500 559.00/M | T835-600B-TR 
800 4 5 DPAK - 497-4434-1-ND* 1.05 91 70 497-4434-2-ND 2,500 372.00/M | T405-800B-TR 
600 4 5 IPAK _ 497-2556-5-ND+ 1.04 83 63 = — — | T405Q-600H 
8 600 4 35 IPAK _ 497-3795-5-NDt 1.09 95 73 _ _— — | T435-600H 
700 4 10 IPAK _ 497-4435-5-ND+ 98 85 65 = — — | T410-700H 
700 4 35 IPAK cod 497-4436-5-ND+ 1.05 91 70 - = — | 1435-700H 
600 0.8 5 TO-92 _ 497-4681-1-ND* NEW! 60 8 36 497-4681-2-ND NEW! 2,000 192.00/M | Z00607MA 5BL2 
600 1 3 TO-92 _ 497-4682-1-ND* NEW! 60 48 36 497-4682-2-ND NEW! 2,000 192.00/M | Z0103MA 5AL2 
600 1 3 TO-92 _ 497-3323-1-ND* 68 54 AL 497-3323-3-ND§ 2,000 233.00/M | Z0103MA 2AL2 
9 600 1 3 TO-92 =- 497-3323-ND 65 52 39 = _ — | Z0103MA 1AA2 
600 1 5 TO-92 _ 497-3822-ND 90 72 54 = _- — | Z0107MA 1AA2 
600 1 10 TO-92 _ 497-2416-ND 81 65 AQ _ — — | Z0109MA 1AA2 
800 1 3 TO-92 = 497-4507-1-ND* 2 58 44 497-4507-2-ND 2,000 248.00/M | Z0103NA 5AL2 
10 600 4 3 T0202-3 _ 497-3324-ND 97 78 59 - _ — | 20402MF 1AA2 
800 6 apt | ROWAN - 497-4437-5-NDt 173 1501.5 J — - — | 7630-800W 
1 220AB 
800 8 20 are _ 497-4805-5-ND+ NEW! 1.65 1.43 1.10 = _ — | T820-800W 
42 800 1 5 SOT-223 _ 497-4508-1-ND* 72 58 A4 497-4508-2-ND 1,000 248.00 | Z0107NN 5AA4 
800 1 10 SOT-223 _ 497-4509-1-ND* 12 58 A4 497-4509-2-ND 1,000 248.00 | ZO109NN 5AA4 
*CutTape ¢Tube § Ammo Pack 
A Ite r n I sto rs RoHS Compliant Parts Available 
VDRM IT(RMS) let Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. 
600 40 200 TOP 3 Insulated 497-4441-5-ND+ 7.36 6.72 §.32 TPDV640RG 
3 800 40 200 TOP 3 Insulated 497-4442-5-ND+ 8.28 7.56 5.98 TPDV840RG 
1200 25 150 TOP 3 Insulated 497-3791-5-ND+ 7.48 6.83 5.40 TPDV1225RG 
1200 40 200 TOP 3 Insulated 497-3794-5-ND+ 8.51 Cit 6.15 TPDV1240RG 
+ Tube 
D lac Ss RoHS Compliant Parts Available 
V(BO) V(BO) Dynamic Cut Tape 
(Vv) Symmetry Breakback Digi-Key Price Each Tape and Reel ¢ STMicroelectronics 
Minimum Maximum) (V) Maximum Voltage (V) Package Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
28 36 3 5 DO-35 497-3099-1-ND AL 30 22 5,000 82.00/M DB3 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Fig. 10 — TO202-3 


Fig. 11 — 
ISOWATT220AB 


Fig. 12 — SOT-223 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1021 


mn Series Input Current Rise and Fall Time 

bil INC. 1.8432 - 20.00MHz - 10mA Max. 1.6 +0.15 
INTERNATIONAL 33.00MHz - 15mA Max. fa nl. 

é Brewer 40.00-65.00MHz - 30mA Max. tons ———— i 
Surface Mount Oscillators 66.866MHz - SOMA Max. Side View 
ECS-3951M 1.8432-33.00MHz - 20mA Max. Up to 66.666MHz - 15nS 
Notes: 40.00-66.666MHz - 55mA Max. 80.000MHz - 5nS bole + 
* Frequency Stability for ECS-3953C, ECS-3953M, ECS-3951C, 


and ECS-3951M Series inclusive of 25°C tolerance, operating tem- 
perature range, input voltage change, load change, aging, shock, 
and vibration 

* For the Enable/Disable Function in the ECS-3953C, ECS-3953M, 


ECS-3951M-BN 


1.8-36.0MHz - 20mA Max. 
36.1-70.0MHz - 55mA Max. 
70.1-100.0MHz - 60mA Max. 
100.1-125.0MHz - 65mA Max. 


1.8-70.0MHz - 15nS 
70.1-125.0MHz - 5nS 


t 
2.6 


le 5.08— 
Pad Layout 


ECS-3951C, and ECS-3951M Series, an internal pullup resistor 20.00-32.00MHz - 8mA Max. Vi 
from Pin 1 to Pin 4 allows active output if Pin 1 is left open. A 0.01pF ECS-3953C 32.00-50.00MHz - 12mA Max. 15nS ‘ottom View J 7.5 
bypass capacitor should be placed between (V)DD (Pin 4) and) 66.666-80.00MHz - 30mA Max. - 4 
GND (Pin 2) to minimize power supply line noise. 1.8432-32.00MHz - 15mA Max. c a 
cine ECS-3953M 40.00-66.666MHz - 25mA Max. 5nS Om 7 
pecifications: z nable/Disable 
¢ Enable/Disable Time: 100ns max. aes soma Mak GND 
* Output Symmetry: 40 ~ 60% pigeaeeplaeie alata Output Top View 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C ECS-3953M-BN 36.1-70.0MHz - 25mA Max. 15nS Veo 
* Output Current (IOL) VOL=0.5/0.33V (IOH) VOL=4.5V/2.97V: 70.1-100.0MHz - 30mA Max. 
4mA IOL; -4mA IOH 100.1-125.0MHz - 35mA Max. 
Supply Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Voltage Operating Frequency Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing EcS 
(MHz) (V) Temperature Tolerance HCMOS Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECS-3951C RoHS Compliant 
1.843200 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC653CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC653TR-ND 2625.00 ECS-3951C-018-TR 
3.686400 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC654TR-ND 2625.00 ECS-3951C-036-TR 
12.000000 5.0 °c ~ 70°C +100ppm 30pF XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC655TR-ND 2625.00 ECS-3951C-120-TR 
16.000000 5.0 °c ~ 70°C +100ppm 30pF XC656CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC656TR-ND 2625.00 ECS-3951C-160-TR 
20.000000 5.0 °c ~ 70°C +100ppm 30pF XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC657TR-ND 2625.00 ECS-3951C-200-TR 
33.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC658CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC658TR-ND 2625.00 ECS-3951C-330-TR 
40.000000 5.0 °c ~ 70°C +100ppm 30pF XC659CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC659TR-ND 2625.00 ECS-3951C-400-TR 
50.000000 5.0 orc ~ 70°C +100ppm 30pF XC660CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC660TR-ND 2625.00 ECS-3951C-500-TR 
65.000000 5.0 0°c ~ 70°C +100ppm 30pF XC661CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC661TR-ND 2625.00 ECS-3951C-650-TR 
66.666000 5.0 °c ~ 70°C +100ppm 30pF XC662CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC662TR-ND 2625.00 ECS-3951C-666-TR 
ECS-3951M RoHS Compliant 
1.843200 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC780CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC780TR-ND 2625.00 ECS-3951M-018-B-TR 
3.686400 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC781TR-ND 2625.00 ECS-3951M-036-B-TR 
12.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC782TR-ND 2625.00 ECS-3951M-120-B-TR 
16.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC783TR-ND 2625.00 ECS-3951M-160-B-TR 
20.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC784TR-ND 2625.00 ECS-3951M-200-B-TR 
33.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC785CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC785TR-ND 2625.00 ECS-3951M-330-B-TR 
40.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC786TR-ND 2625.00 ECS-3951M-400-B-TR 
50.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC787TR-ND 2625.00 ECS-3951M-500-B-TR 
65.000000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC788TR-ND 2625.00 ECS-3951M-650-B-TR 
66.666000 5.0 -10°C ~ 70°C +50ppm 30pF XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC789TR-ND 2625.00 ECS-3951M-666-B-TR 
ECS-3951M Extended Temperature RoHS Compliant 
1.843200 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC291CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC291TR-ND 2775.00 ECS-3951M-018-BN-TR 
3.579545 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC292CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC292TR-ND 2775.00 ECS-3951M-035-BN-TR 
3.686400 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC293TR-ND 2775.00 ECS-3951M-036-BN-TR 
4.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC294TR-ND 2775.00 ECS-3951M-040-BN-TR 
8.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC295CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC295TR-ND 2775.00 ECS-3951M-080-BN-TR 
10.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC296CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC296TR-ND 2775.00 ECS-3951M-100-BN-TR 
12.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC297TR-ND 2775.00 ECS-3951M-120-BN-TR 
16.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC298TR-ND 2775.00 ECS-3951M-160-BN-TR 
20.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC299CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC299TR-ND 2775.00 ECS-3951M-200-BN-TR 
24.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC300CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC300TR-ND 2775.00 ECS-3951M-240-BN-TR 
25.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC321CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC321TR-ND 2775.00 ECS-3951M-250-BN-TR 
32.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC322CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC322TR-ND 2775.00 ECS-3951M-320-BN-TR 
40.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC323CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC323TR-ND 2775.00 ECS-3951M-400-BN-TR 
50.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC324CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC324TR-ND 2775.00 ECS-3951M-500-BN-TR 
66.666000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC325CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC325TR-ND 2775.00 ECS-3951M-666-BN-TR 
80.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC326CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC326TR-ND 2775.00 ECS-3951M-800-BN-TR 
100.000000 5.0 -40°C ~ 85°C +50ppm 30pF XC327CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC327TR-ND 2775.00 ECS-3951M-1000-BN-TR 
ECS-3953C RoHS Compliant 
20.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC721TR-ND 2625.00 ECS-3953C-200-TR 
24.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC722TR-ND 2625.00 ECS-3953C-240-TR 
25.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC723CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC723TR-ND 2625.00 ECS-3953C-250-TR 
32.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC724CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC724TR-ND 2625.00 ECS-3953C-320-TR 
40.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC725TR-ND 2625.00 ECS-3953C-400-TR 
50.000000 3.3 orc ~ 70°C +100ppm 15pF XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC726TR-ND 2625.00 ECS-3953C-500-TR 
66.666000 3.3 0°c ~ 70°C +100ppm 15pF XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC727TR-ND 2625.00 ECS-3953C-666-TR 
80.000000 3.3 o°c ~ 70°C +100ppm 15pF XC728CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC728TR-ND 2625.00 ECS-3953C-800-TR 
ECS-3953M RoHS Compliant 
1.843200 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC284CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC284TR-ND 2625.00 ECS-3953M-018-B-TR 
3.686400 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC285CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC285TR-ND 2625.00 ECS-3953M-036-B-TR 
4.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC286TR-ND 2625.00 ECS-3953M-040-B-TR 
8.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC287CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC287TR-ND 2625.00 ECS-3953M-080-B-TR 
10.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC288TR-ND 2625.00 ECS-3953M-100-B-TR 
12.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC289CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC289TR-ND 2625.00 ECS-3953M-120-B-TR 
16.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC290TR-ND 2625.00 ECS-3953M-160-B-TR 
20.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC790CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC790TR-ND 2625.00 ECS-3953M-200-B-TR 
24.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC791CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC791TR-ND 2625.00 ECS-3953M-240-B-TR 
25.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC792CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC792TR-ND 2625.00 ECS-3953M-250-B-TR 
32.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC793CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC793TR-ND 2625.00 ECS-3953M-320-B-TR 
40.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC794CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC794TR-ND 2625.00 ECS-3953M-400-B-TR 
48.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC1016CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC1016TR-ND 2625.00 ECS-3953M-480-B-TR 
50.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC795CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC795TR-ND 2625.00 ECS-3953M-500-B-TR 
66.666000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC796CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC796TR-ND 2625.00 ECS-3953M-666-B-TR 
80.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC797TR-ND 2625.00 ECS-3953M-800-B-TR 
ECS-3953M Extended Temperature RoHS Compliant 
1.843200 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC329CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC329TR-ND 2775.00 ECS-3953M-018-BN-TR 
3.579545 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC330CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC330TR-ND 2775.00 ECS-3953M-035-BN-TR 
3.686400 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC331CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC331TR-ND 2775.00 ECS-3953M-036-BN-TR 
4.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC332CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC332TR-ND 2775.00 ECS-3953M-040-BN-TR 
8.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC333CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC333TR-ND 2775.00 ECS-3953M-080-BN-TR 
10.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC334CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC334TR-ND 2775.00 ECS-3953M-100-BN-TR 
12.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC335CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC335TR-ND 2775.00 ECS-3953M-120-BN-TR 
16.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC336CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC336TR-ND 2775.00 ECS-3953M-160-BN-TR 
20.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC337CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC337TR-ND 2775.00 ECS-3953M-200-BN-TR 
24.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC338CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC338TR-ND 2775.00 ECS-3953M-240-BN-TR 
25.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC339CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 XC339TR-ND 2775.00 ECS-3953M-250-BN-TR 
32.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC340CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC340TR-ND 2775.00 ECS-3953M-320-BN-TR 
40.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC341CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC341TR-ND 2775.00 ECS-3953M-400-BN-TR 
50.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC342CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC342TR-ND 2775.00 ECS-3953M-500-BN-TR 
66.666000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC343CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC343TR-ND 2775.00 ECS-3953M-666-BN-TR 
80.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC344CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC344TR-ND 2775.00 ECS-3953M-800-BN-TR 
100.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC345CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC345TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1000-BN-TR 
125.000000 3.3 -40°C ~ 85°C +50ppm 15pF XC346CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC346TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1250-BN-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IMECS inc. ECS-300C Series Half Size Clock Oscillators 
MEINE Dual Output Oscillator givaaneebiners 


¢ Frequency Stability: 


Ss: 
: £50ppm Max. ¢ Supply Voltage: 5V +0.25V « Input Current: 4.000 ~ 25.000MHz: 


Electrical Characteristics: 25mA; 25.000 ~ 50.000MHz: 46mA; 50.000 ~ 80.000MHz: 77mA * Output Symmetry @ 2.5V: 4.000 ~ 
¢ Frequency Tolerance: +0.01% »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -55°C 80.000MHz: 45% Minimum, 55% Max. * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: 
~ 125°C * Supply Voltage: 5V * Supply Current: 20mA * Output Load CMOS: 15pF « Output Voltage: -55°C ~ 125°C « Rise Time (0.5V ~ 4.5V): 5nS « Fall Time (4.5V ~ 0.5V): 5nS ¢ Output Voltage (4.000 ~ 
4.5V (VOH) * Output Voltage: .5V (VOL) * Output Symmetry: 40% ~ 60% * Rise Time CMOS: 15ns ° Fall 80.000MHz): IOL: 16mA, 0.5V Max.; IOH: -16mA, 4.5V Minimum ¢ Output Current (4.000 ~ 80.000MHz): 


Time CMOS: 15ns ¢ Start-up Time: 2ms VOL: 0.5V, 16mA Max.; VOH: 4.5V: -16mA Max. * Output Load: TTL: 10 TTL Max.; HCMOS: 50pf « Start 


up Time (4.000 ~ 80.000MHz): 10mS ¢ Output Enable/Disable Time: 100nS. 


+ 7.62 |+ [411.81 7 
L Enable / Disable Function 
ki "I " 
i foam INH (Pin 1) Output (Pin 5) 
| |: l+2.54 80 4.0 Open* Active 
je Pin Connection 1’ Level Vih > 2.2V Active 
1 | Enable/Disable 0’ Level Vil < 0.8V High Z 
4| GND (Case) * An internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 8 
5 | Output allows active output if Pin 1 is left open 
SETTING OF 3145 VDC 
DIVIDING OUTPUT 8|i7|I6 
Input Output . 
Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Select F (Original D (Divided (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
c |B |a|st Frequency) Waveform) 4.00000 | XC259-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-040 
ite] is) 14 4.91520 | XC260-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-049 
x > xX |x fel L L — bp st GND 6.00000 | XC261-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-060 
DP olL ln aac fea clock 6.14400 | XC262-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-061 
; - 7.37280 | XC263-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-073 
Pin Connection 
L]tL}aH]H fo clock fo 1/22clock 8.00000 | XC264-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-080 
male aie eae clos ‘ie acioa 1_| Output 9.21600 | XC265-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-092.1 
eS Eevee 2 | Dividing Ratio 9.83040 | XC266-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 
Llalala foeloak fo 1/24clock al SStanae 10.00000 | XC267-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-100 
y 11.05920 | XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-110.5 
Ae|| oh iii eA fo clock fo 1/25clock : a a 12.00000 | XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-120 
rogramming, 14.31818 | XC270-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-143 
H|L|HIJH fo clock fo 1/26clock 
sch sl 6 |B (Programming) 16.00000 | XC271-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-160 
H|H|LJ]H fo clock fo 1/27clock alicere - 18.43200 | XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-184 
Salen | a aaaek aie (Programming) 19.66080 | XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-196 
ree Sear 8 | VDD (SV) 20.00000 | XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-200 
24.00000 | XC275-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-240 
re Price Each 25.00000 | XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-250 
aur Dene A “a Foo ray Ee 28.32200 | XC277-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-283 
2 2 32.00000 | XC278-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-320 
12.000000 | XC301:ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-120 40.00000 | XC279-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-400 
12.288000 | XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-122.8 48.00000 | XC280-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-480 
‘i tanaee 50.00000 | XC281-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-500 
12.800000 Ee ed pass S87 e88S | ECS s00ee lee 66.66600 | XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-666 
14.318180 XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-143 80.00000 | XC283-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-800 
14.745600 | XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-3000-147.4 RoHS Compliant 
5.974400 | XC306-ND 5.35 4.46 3.57 288 | ECS-3000-159.7 4.00000 | XC1178-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-040 
4.91520 | XC1179-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-049 
16.000000  EXCSO7eNb 5.35 438 3.57 2.88 | ECS-300C-160 6.00000 | XC1180-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-060 
16.384000 | XC308-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-163.8 7.37280 | XC1181-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-073 
17.734476 | XC309-ND 5.35 4.46 3.57 288 | ECS-3000-1773 8.00000 | XC1182-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-080 
r 3000: 9.83040 | XC1183-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-098 
16.492000 [ACSI oe =e ad BEE | ee en0uns4 10.00000 | XC1184-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-100 
19.660800 | XC311-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-196.6 11.05920 | XC1185-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-110.5 
16.00000 | XC1186-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-160 
20.000000 eco tNe 5.35 a6 3.57 2.68 |) ECS-300C-200 19.66080 | XC1187-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-196 
24.0000 [EXCStSahy 5.35 4:36 3.57 2.68 | ECS-300C-240 20.00000 | XC1188-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-200 
RoHS Compliant 2400000 | XC1189-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-240 
32.00000 | XC1190-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-320 
12.000000 | XxC1170-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-120 40.00000 | XC1191-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-400 
42.800000  COrnertintes —_ cae 3.57 asa | ECS-3000x-128 48.00000 | XC1192-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-480 
‘ : 3 50.00000 | XC1193-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-500 
14318180 EN 58. ae oA a6 | Fes enews 0.00000 | XC1194-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-800 
16.000000 | XxC1173-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-160 
16.384000 XC1174-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300CX-163.8 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets -55/1 $11.60/25 $37.59/100 
18.432000 | XC1175-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-184 
20.000000 | XC1176-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300Cx-200 Full Size TTL Clock Oscillators 
24.000000 | XC1177-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-240 


Electrical Characteristics: 

¢ Frequency Stability: +100ppm Max. * Supply Voltage: 5V +0.25V « Input Current: 1.000 ~ 8.000MHz: 
15mA; 8.000 ~ 24.000MHz: 30mA; 24.000 ~ 66.666MHz: 70 mA ¢ Output Symmetry @ 1.4V: 1.000 ~ 
8.000MHz: 45% Minimum, 55% Max.; 8.000 ~ 66.666MHz: 40% Minimum, 60% Max. * Operating Tempera- 
ture: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Rise Time: 1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V ~ 2.4V: 
10nS; 25.000 ~ 66.666MHz @ 0.5V ~ 2.4V: 5nS ° Fall Time: 1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V ~ 2.4V: 10nS; 
25.000 ~ 66.666MHz @ 0.5V ~ 2.4V: 5nS * Output Voltage (IOL = 20mA): 1.000 ~ 25.000MHz: 0.4V Max.; 
25.000 ~ 66.666MHz: 0.5V Max. * Output Voltage (IOH = 1mA): 2.4V Minimum. ¢ Output Current: VOL 
= 0.5V: 16mA Max.; VOH = 2.4V: -4mA Max. * Output Load: TTL: 10 TTL Max. ¢ Start up Time: 1.000 ~ 
3.500MHz: 20mS; 3.500 ~ 4.000MHz: 35mS; 4.000 ~ 6.000MHz: 30mS; 6.000 ~ 20.000MHz: 20mS; 20.000 
~ 66.666MHz: 15mS 


ECS-327SMO Series 
SMD Clock Oscillator 


Specifications: 

¢ Frequency Stability: -60ppm Min., +30ppm Max. @ -10°C ~ 60°C; -140ppm Minimum, +30ppm Max. @ -40°C 
~85°C © “0” Level: Vec x 0.1V Max. “1” Level: Vcc x 0.9V Minimum * Operating Temperature: -40°C ~ 
85°C * Output Load CMOS: 15pF * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C »* Supply Voltage: 3.3V * Supply 
Current: 15uA * Output Symmetry: 40% ~ 60% * Rise Time CMOS: 200ns ° Fall Time CMOS: 200ns 


Pin 
Connection 
NC 
GND/Case GND 
Output 
+5 VDC 


Pin Connection 


= 
t 15] 1] NC 
4.0) 12 : is | 2 | Ground 
i 
4 154 3 | Output 
4 


Vec 


Duty Ratio = A/{A + B) 


Package Thickness: 2.0mm 


Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Cut Tape Tape & Reel (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 1.000000 | X101-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-010 
(kHz) __| Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 1.228800 | X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-10 0A-012.2 

5 1.843200 | X103-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-018 

RoHS Compliant 2.000000 | X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-020 

2.457600 | X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-024 

32.768 |XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90|XC777TR-ND —3430.00/M_| ECS-327SMO-TR 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1023 


ECS inc. Full Size TTL Clock Oscillators (Cont) Frequency | Digi-Key ice Each ECS 
INTERNATIONAL (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
- 3.579545 XC235-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-035 
Frequency | Digi-Key Brice|EDen ECS 3.686400 XC234-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-036 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 4.000000 X202-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-040 
3.579545 | XC227-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-035 4.915200 XC236-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-049 
3.686400 | X106-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-036 5.000000 XC237-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-050 
oe | se soeee00 | xC20eND 21492459 1.08) ECS-100A051 
5.000000 | X109-ND 188 1169 135 120 ECS-100A.050 6.000000 XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-060 
6.144000 XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-061 
5.068800 | X110-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-051 7.372800 x208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-073.2 
8.000000 | RCiiENG 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-060 8.000000 X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-080 
6.144000 | X122-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-061 
7.372800 | X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-073 9.216000 XC241-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-092.1 
8.000000 | X112-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-080 9.830400 XC242-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-098.3 
9216000 | X113-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-092.1 10.000000 XC243-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-100 
9830400 | Xx124-ND 188 169 135 120 ECS-100A-098:3 11.059200 XC244-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-110.5 
40.000000 | X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-100 12.000000 XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-120 
11.059200 | X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-110.5 14.318180 XC246-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-143 
12.000000_[EEX126:ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-120 14.745600 XC247-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-147.4 
14.318180 | X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-143 16.000000 X216-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-160 
14.745600 | X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-147.4 16.257000 XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-162.5 
16.000000 | X116-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-160 18.000000 XC249-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-180 
16.257000 | X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-162.5 
48000000 | X117-ND 1/88 1169 1135 1/20 ECS-100A-180 18.432000 XC250-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-184 
feazew00 | XiNeND 188 168 135 120] EcS-ook-e ssonen ae 22 2 te 1a | Ecoziom ime 
19.660800 | XC314-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-196.6 ; 3 : i ; f : ‘ 
20.000000 \MECHGIND et 166 jas 120 ECS-100A.200 24.000000 X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-240 
4.000000 | X129-ND 1/88 1/69 1138 120 ECS-100A-240 25.000000 XC252-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-250 
25.000000 | XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-250 25.175000 X222-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-251.7 
25.175000 X130-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-251.7 28.322000 X223-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-283.2 
28.322000 | X131-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-283.2 30.000000 XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-300 
30.000000 | XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-300 32.000000 XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-320 
32.000000 | X132-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-320 32.514000 X224-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-325.1 
82.514000 [ERGISS.NE) 186 ree 1.3 120) | BGS 1008;s25i 35,000000 | XC255-ND 213. «1.92 153. -+1.36 | ECS-2100A-350 
35.000000 | X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-350 40.000000 X225-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-400 
parca a BOND ; 88 1.68 135 a St Ce 48.000000 XC256-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-480 
sooome | Stet as tes tap 20. | ESS t0onSon cove Me oe te. Ie | Beate 
64.000000 | X136-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-640 : : : : : 
6.666000 | XC228-ND Ba 1.65 135 720 ECS 00A-666 66.666000 XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-666 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
7.000000 | X037-ND 188 1.69 135 120 ECS-100AX-010 3.686400 XC1158-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-036 
1.228800 X938-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-012.2 4.000000 X960-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-040 
1.843200 | X939-ND 1.88 1.69 135 1.20 ECS-100AX-018 4.915200 XC1159-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-049 
2.000000 | X940-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-020 7.372800 X961-ND 213 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-073.7 
3.579545 | XC1154-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-035 8.000000 X962-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-080 
3.686400 | X941-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-036 9.216000 XC1160-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-092.1 
4.000000 | X942-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-040 9.830400 XC1161-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-098.3 
Serre ete ND : SS 1.08 135 ieo Sat poneoet 10.000000 XC1162-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-100 
; - : ‘ ; : ¢ - 11.059200 XC1163-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-110.5 
7.372600 |BXO53,ND) 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-073 12000000 XC1164-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-120 
8.000000 eens 186 4 Ve? Toe | PEGS. wo mc ope 14.745600 | XC1165-ND 213 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-147.4 
10.000000 | X945-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-100 16.000000 Bx2eS ND Bis lee Toe! 1.08. | ECS 21004180 
41059200 | X955-ND 1/88 1169 135 1/20 ECS-100AX-110.5 18.432000 XC1166-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-184 
44318180 | X946-ND 188 169 135 120 ECS-100AX-143 19.660800 XC1167-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-196.6 
14745600 WBRGEETNIG ‘as 65. a5 730 Bes 100Aara 20.000000 X964-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-200 
16.000000 | X947-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-160 28.322000 X965-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-283.2 
18.432000 | X948-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-184 30.000000 XC1168-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-300 
19.660800 | XC1155-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-196.6 40.000000 X966-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-400 
20.000000 | X949-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-200 48.000000 XC1169-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-480 
25.000000 XC1156-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-250 50.000000 X967-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-500 
30.000000 | XC1157-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-300 
32.000000 | X957-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-320 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
40.000000 | X950-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-400 
48.000000 | X958-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-480 
50.000000 | X951-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-500 
64.000000 | X959-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-640 


A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 


Half Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 

¢ Frequency Stability: +100ppm Max. * Supply Voltage: 5V +0.25V «Input Current: 1.000 ~ 25.000MHz: 
25mA; 25.000 ~ 50.000MHz: 46mA; 50.000 ~ 66.666MHz: 77mA ¢ Output Symmetry @ 2.5V: 1.000 ~ 
66.666MHz: 45% Minimum, 55% Max. * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Storage Temperature: 
-55°C ~ 125C ¢ Rise Time (0.5V ~ 4.5V): 5nS Fall Time (4.5V ~ 0.5V): 5nS * Output Voltage: IOL: 16mA, 
0.5V Max.; IOH: -16mA, 4.5V Minimum ¢ Output Current: VOL: 0.5V, 16mA Max.; VOH: 4.5V, -16mA Max. 
© Output Load: TTL: 10 TTL Max.; HCMOS: 50pf ¢ Start up Time: 10mS 


Pin Connection 
1|NC 

4 | GND 
5 | Output 
8 | Vcc 


RL = 400 Ohm 

D_ = Switching Diode 
1N448 

CL = 15pF Max. 


0.4v0C- 
0.0VDC=a5 yf "0" Level 


% Mi 


Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. i 10 100 500 Part No. 
1.000000 XC229-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-010 
1.228800 XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-012.2 
1.843200 XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-018 
2.000000 XC232-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-020 
2.457600 XC233-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-024 


50+] 
Top View 


Pin Connector 


Tri-State 


Ground 


Side View 


3 


|-2.54+| 
Bottom View 


Pin Connector 


1| Tri-State 


Ground 


Output 


2 
3 
4 


Vec 


2 
3 | Output 
4| Vcc 


ECS-3963 (3V) Standby Control Voltage 


Pin 1 = Open 


3 = Output 


Pin 1 = +2.1V Min 


3 = Output 


Pin 1 = 0.9V Max 


3 = No Oscillation 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECS-3518 1.8V - RoHS Compliant 
4.00000 XC1066CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-040-B-TR 
8.00000 XC1067CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-080-B-TR 
10.00000 XC1068CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-100-B-TR 
12.00000 XC1069CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-120-B-TR 
14.31818 XC1070CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-143-B-TR 
20.00000 XC1071CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-200-B-TR 
24.00000 XC1072CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-240-B-TR 
1A | 25.00000 XC1073CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-250-B-TR 
32.00000 XC1074CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-320-B-TR 
33.33300 XC1075CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-333-B-TR 
40.00000 XC1076CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-400-B-TR 
48.00000 XC1077CT-ND. 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-480-B-TR 
50.00000 XC1078CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3518-500-B-TR 
60.00000 XC1079CT-ND 3.57 3.22 2.68 1785.00 ECS-3518-600-B-TR 
64.00000 XC1080CT-ND 3.57 3.22 2.68 1785.00 ECS-3518-640-B-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1024 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


cs j Start-up | Rise/ Cut Tape Tape & Reel] 
BECS inc. SMD Clock Oscillators (Cont.) Frequency| Time Fall | Digi-Key Price Each Pricing* | ECS 
nar = cl (MHz) Max. | Time | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
Restieeren | Gey Aelia Ty poeta eee 32,000000 | 10ms |7/7ns|XC648CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-320-TR 
ri aay | sane A a a Ban 32.514000| 10ms | 7/7ns|XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 
pI] {lalue)) amNe: Bru Ne: 40.000000 | 10ms | 7/7ns|XC650CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 
ECS-3518 1.8V - RoHS Compliant (cont.) 48.000000| 10ms |7/7ns|XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 
6.66600 DXCIOBICTND’ 357322 268] 1785.00 | ECS0516-666B-TR 50.000000| 10ms |7/7ns|XC652CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-500-TR 
1A 80.00000 XC1082CT-ND 3.57 3.22 2.68 1785.00 ECS-3518-800-B-TR 66.666000 | 10ms_ | 7/7ns | XC715CT-ND 2.97 248 1.98 1503.00 | ECS-8FM-666-TR 
100.00000 | XC1083CT-ND 6.57 5.92 4.93 | 3285.00 | ECS-3518-1000-B-TR RoHS Compliant 
125.00000_| XC1084CT-ND__7.47__6.73__5.61 | _3735.00_| ECS-3518-1250-B-TR 1.000000 | 4ms | 8/8ns|XC1342CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 |ECS-8FMX-010-TR 
ECS-3525 2.5V - RoHS Compliant 1.843200 | 4ms | 8/8ns|XC1343CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-018-TR 
400000 WXGIGHGNON 327. 205 246) 103500 | ECSo50504050h 2.000000 | 4ms | 8/8ns|XC1344CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-020-TR 
3.00000 RGTOGGRIEM 327 295 246 | 163500 | ECS-3595-080-B-TR 2.457600 | 4ms | 8/8ns|XC1345CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-024-TR 
: 5 : é . : Reecieipeeutng 3.579545 | 4ms_ | 8/8ns|XC1346CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-035-TR 
10.00000 | XC1049CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-100-B-TR 
taomnoo | xcvagocT ND 27 205 246 | tessoo | ecsasap tare | | | senso / ane [ae [scioernD 2e7 24g 188) tegen |ecsarccas Te 
a sad = -B- A ms INS at 2 z. zs 4 = -{ )- 
14.91618 [RASICSUOIENO 3.27 2.05 2.46 | 1685.00 | ECS-2525-143-B-TR 4.915200 | 4ms | 8/8ns|XC1329CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-049-TR 
20.00000 | XC1052CT-ND 3.27 2.95 246 | 1635.00 | ECS-3525-200-B-TR 6.000000 | 4ms | 8/8ns|XC1330CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-060-TR 
24.00000 | XC1053CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-240-B-TR 7.372800 | 4ms | 8/8ns|XC1348CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1503.00 | ECS-8FMX-073-TR 
25.00000 PACHOSEIGNDR 3.27 295 246) 1635.00 | ECS-3525-250-B-TR 8.000000 | 4ms |8/8ns|XC1331CT-ND 297 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-080-TR 
32.00000 | XC1055CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-320-B-TR 9.830400 | 4ms | 8/8ns|XC1349CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-098.3-TR 
1A | 33.33300 | XC1056CT-ND 3.27, 2.95 2.46 1635.00 ECS-3525-333-B-TR 10.000000} 4ms | 8/8ns|XC1332CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-100-TR 
40.00000 | XC1057CT-ND 327. 295 246 | 1635.00 | ECS-3525-400-B-TR 11.059200] 4ms | 8/8ns|XC1350CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-110.5-TR 
48.00000 | XC1058CT-ND 327 295 2461 163500 | ECS-3525-480-B-TR 12.288000| 4ms | 8/8ns|XC1351CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-122.8-TR 
50.00000 | XC1059CT-ND 3.27 2.95 246 | 1635.00 | ECS-3525-500-B-TR 14.318180| 4ms | 8/8ns|XC1333CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-143-TR 
60.00000 | XC1060CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1635.00 | ECS-3525-600-B-TR 16.000000| 4ms | 8/8ns|XC1334CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-160-TR 
64.00000 XC1061CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3525-640-B-TR 19.660800 | 4ms | 8/8ns|XC1352CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FMX-196.6-TR 
20.000000| 4ms | 8/8ns|XC1335CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-200-TR 
Hae aaa aes Are Be tesco Rpewese ccna ty 24.000000| 4ms | 8/8ns|XC1336CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-240-TR 
; 5 el eee oe 2 eeoeo coon 25.000000| 4ms |8/ns|XC1353CT-ND 297 248 1.98] 1503.00 | ECS-FMX-250-TR 
100.00000 | XC1064CT-ND 5.97 5.38 4.48 | 2985.00 | ECS-3525-1000-B-TR 
125.00000 WRGHOEEG EIGN 8.07 727 60s | 4oas.00 | ECS-3626-1250.B-1R 25.175000| 4ms | 8/8ns|XC1337CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-251.7-TR 
: d : u : 32.000000| 10ms | 7/7ns|XC1338CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-320-TR 
ECS-3963 3.0V - RoHS Compliant 40.000000| 10ms | 7/7ns|XC1339CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-400-TR 
4.00000 | XC1028CT.ND 2.97268 223) 1485.00 | ECS-2963-040-BN-TR 48.000000| 10ms | 7/7ns|XC1340CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-480-TR 
8.00000 | XC1029CT-ND 297 268 2.23 1485.00 | ECS-3963-080-BN-TR 50.000000| 10ms |7/7ns|XC1341CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1503.00 | ECS-8FMX-500-TR 
10.00000 | XC1030CT-ND 297 268 223 | 1485.00 | ECS-3963-100-BN-TR 66.666000 | 10ms | 7/7ns|XC1354CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FMX-666-TR 


12.00000 XC1031CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-120-BN-TR 
14.31818 XC1032CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-143-BN-TR 


20.00000 XC1033CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-200-BN-TR 
24.00000 XC1034CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-240-BN-TR 
25.00000 XC1035CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-250-BN-TR 
32.00000 XC1036CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-320-BN-TR 
1B | 33.33300 XC1037CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-333-BN-TR 


40.00000 XC1038CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-400-BN-TR 
48.00000 XC1039CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-480-BN-TR 
50.00000 XC1040CT-ND 2.97 2.68 2.23 1485.00 ECS-3963-500-BN-TR 
60.00000 XC1041CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-600-BN-TR 
64.00000 XC1042CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-640-BN-TR 
66.66600 XC1043CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-666-BN-TR 
80.00000 XC1044CT-ND 3.27 2.95 2.46 1635.00 ECS-3963-800-BN-TR 
100.00000 | XC1045CT-ND 5.97 5.38 4.48 2985.00 ECS-3963-1000-BN-TR 
125.00000 | XC1046CT-ND 8.07 7.27 6.06 4035.00 ECS-3963-1250-BN-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


vC-TCO/VCXO 


ECS-VXO-73: * Frequency Stability: 50ppm Max @ -10°C ~ 70°C »* Control Voltage: 1.65V Typ * Storage 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.3V 


V-TXO-35SM: * Frequency Stability: 2.5ppm Max @ -30°C ~ 75°C * Control Voltage: 1.5V Typ * Storage 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3V 


VC-TXO-39SM: * Frequency Stability: 2.5ppm @ -30°C ~ 75°C * Control Voltage: 1.5V Typ * Storage Tem- 
perature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3V 


Fig. 1 


Co 
Side View Side View 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


ECS-8F Series SMD Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 


° Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Supply Voltage: 5V * Output Top View 5 : Top View 
Symmetry: 40% ~ 60% * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C »* Output Voltage: -0.5V (VOH) Min. * Out- | 5.09 
put Voltage.5V (VOL) Max. * Output Current: 16mA IIL; -16mA IIH * Output Load TTL: 10TTL » Output is [poss ai 
Load CMOS: 50pF ¢ Enable/Disable Time: 100ns max. HD 1) 2 3 
he 1 3. 
Pin a #3) —0. 7.62 $4] © 
Connection -3.2-10.8 aa S Pad Layout 
1.4 
1.52+||* 4.06 4] Enable/ BoliarnVview Bottom View ai ; 
{ { 7 Disable Bottom View 
Sie 47 As 127-1 7 30. 2LGND 
— 14.0 >| " Side View Bottom View | 3} Output Pin Pin Connections 3 % - 
Top View 3.81 a| 45V DC Connection V Control ECS-VXO-73 Tri State Control Voltage 
Pp Pad Layo Voontrol Tri-State VXO-73, Pad 2 Pad 4 
GND Ground Open Oscillation 
Outsut Output +2.2V Min Oscillation 
Start-up | Rise/ Cut Tape Tape & Reel utpu NC +0.8V Min High Impedance. 
Frequency| Time | Fall | Digi-Key Price Each Pricing* | ECS Vec Vec 
(MHz) Max. Time | Part No. al 10 100 1,000 Part No. 
1.000000 4ms 8/8ns | XC703CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-010-TR Cut Tape Tape & Reel” 
1.843200 | 4ms | 8/8ns | XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-018-TR Frectonen | DiseKey Price Each ECS 
2.000000 | 4ms | 8/8ns | XC70SCT-ND 297 2.48 1.98| 1503.00 | ECS-8FM-020-TR Fig.) (MHz) _ | Part No. 1 10 100 | Size} Pricing | Part No. 


2.457600 4ms 8/8ns | XC706CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-024-TR 
3.579545 4ms 8/8ns | XC707CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 


3.686400 4ms 8/8ns | XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-036-TR 
4.000000 4ms 8/8ns | XC635CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-040-TR 
4.915200 4ms 8/8ns | XC636CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-049-TR 
6.000000 4ms 8/8ns | XC637CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-060-TR 
7.372800 4ms 8/8ns | XC709CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-073-TR 


8.000000 4ms 8/8ns | XC638CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-080-TR 
9.830400 4ms 8/8ns | XC710CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-098.3-TR 
10.000000 | 4ms 8/8ns | XC639CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-100-TR 
11.059200 | 4ms 8/8ns | XC711CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-110.5-TR 
12.000000 | 4ms 8/8ns | XC640CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-120-TR 


12.288000 | 4ms 8/8ns | XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-122.8-TR 
14.318180 | 4ms 8/8ns | XC641CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-143-TR 
16.000000 | 4ms 8/8ns | XC642CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-160-TR 
18.432000 | 4ms 8/8ns | XC643CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
19.660800 | 4ms 8/8ns | XC713CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 


20.000000 | 4ms 8/8ns | XC644CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-200-TR 
24.000000 | 4ms 8/8ns | XC645CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-240-TR 
25.000000 | 4ms 8/8ns | XC714CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-250-TR 
25.175000 | 4ms 8/8ns | XC646CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-251.7-TR 
28.322000 | 4ms 8/8ns | XC647CT-ND 2.97 2.48 1.98 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 


VC-TXO-35SM RoHS Compliant 


12.00 XC1018CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-120-B-TR 
12.80 XC348CT-ND 14.85 13.37 11.14 |1,000) 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR 
13.00 XC1019CT-ND 17.85 16.07 13.39 |1,000) 8925.00 | VC-TXO-35SM-130-B-TR 
1A 14.40 XC1020CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-144-B-TR 
16.80 XC349CT-ND 14.85 13.37 11.14 |1,000) 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B-TR 


19.20 XC1021CT-ND 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-192-B-TR 
19.44 XC350CT-ND 14.85 13.37 11.14 [1,000] 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B-TR 
VC-TXO-39SM 


10.00 X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-100-TR 
12.80 X489CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-128-TR 
2A 13.00 X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-130-TR 
16.80 X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-168-TR 
19.44 X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR 


VXO-73 RoHS Compliant 


19.44 XC1110CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-19.440-TR 
20.00 XC1111CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-20.00-TR 
27.00 XC1112CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-27.00-TR 
3B 32.77 XC1113CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-32.768-TR 
35.33 XC1114CT-ND 3.87 3.49 2.91 | 500 | 1161.00 | ECS-VXO-73-35.328-TR 


40.00 XC1115CT-ND 4.77 4.30 3.58 | 500 | 1431.00 | ECS-VXO-73-40.00-TR 
44.74 XC1116CT-ND 5.67 5.11 4.26 | 500 | 1701.00 | ECS-VXO-73-44.736-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1025 


ECS iwc, ECX-3S Series SMD CT Tea 


Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing* EcS 


INTERNATIONAL Low > rofi le Q ua rtz G rysta | Ss (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 


RoHS Compliant (cont.) 


14.745600 | Series | XC1223CT-ND = 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-S-7SX-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC1198CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-20-7SX-TR 


The ECX-3S Series has a special high temperature seal which is able to withstand SMD soldering techniques. 
Housing for this crystal is made from the same rugged thermoplastic that is standard for integrated circuits. 


Electrical Characteristics: e Frequency Tolerance: +50ppm + Shunt Capacitance: 7pF « Drive Level: 16.000000 | Series | XC1224CT-ND 2.03 1.69 = 1.35 1013.00 | ECS-160-S-7SX-TR 
100”LW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Mode: 16.000000 | 20.0pF | XC1233CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-160-20-7SX-TR 
Fundamental 18.432000 | Series | XC1225CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-184-S-7SX-TR 


19.660800 | 20.0pF | XC1197CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-196.6-20-7SX-TR 
20.000000 | Series | XC1226CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-S-7SX-TR 
20.000000 | 16.0pF | XC1196CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-16-7SX-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC1227CT-ND =. 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-20-7SX-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC1228CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-240-20-7SX-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


¢ XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (78 total pieces). 
Notebook style storage case and bin storage guide included... $169.00 


Quartz Crystals - CSM-4 Series, 


Cut Tape Tape & Reel = 
Frequenc' Load | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
(MHz) if Cap. Part No 1 10 100 1,000 Part No. SM D, Low Profi le 


Electrical Specifications: * The CSM-4A is also pin-out compatible with the Epson MA-506 * Frequency 
Tolerance: +30ppm * Operating Mode: Fundamental * Shunt Capacitance: 7pF * Storage Temperature: 
-30°C ~ 85°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Drive Level: 500uW 


3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 
3.579545 | 17.0pF | XC501CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 
3.686400 | Series | XC502CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-36-S-7S-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC503CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-36-20-7S-TR 
4.000000 | Series | XC504CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-S-7S-TR 


4.000000 | 20.0pF | XC505CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-20-7S-TR 
4.096000 | 16.0pF | XC500CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-41-16-7S-TR 
4.194304 | 12.0pF | XC530CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-42-12-7S-TR 
4.433618 | 20.0pF | XCSO6CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-44-20-7S-TR 
4.915200 | Series | XC5O07CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-S-7S-TR 


4.915200 | 20.0pF | XC508CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-20-7S-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC499CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-50-20-7S-TR 
6.000000 | Series | XC497CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-60-S-7S-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC498CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-60-32-7S-TR 


(Top View) 
4 3 


eo 


6.144000 | 32.0pF | XC509CT-ND * 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-61-32-7S-TR Cut Tape Tape & Reel 
5 6519.78. Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing* ECS 
6.553600 | 12.0pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-65-12-7S-TR (MHz) Cap. | Part No. 1 10 400 1,000 Part No. 


7.372800 | Series | XC510CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-73-S-7S-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC536CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-73-20-7S-TR 
8.000000 | Series | XC511CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-80-S-7S-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC495CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-80-16-7S-TR 


9.830400 | Series | XC512CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-S-7S-TR 

9.830400 | 20.0pF | XC513CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-20-7S-TR 
10.000000 | Series | XC514CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-100-S-7S-TR 
11.059200 | Series | XC515CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-S-7S-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC516CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 


12.000000 | Series | XC517CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-S-7S-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC548CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-120-18-7S-TR 
12.000000 | 32.0pF | XC494CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-32-7S-TR 
12.288000 | Series | XC518CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 
12.288000 | 20.0pF | XC493CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-20-7S-TR 


14.318180 | Series | XC519CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-143-S-7S-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC492CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-143-20-7S-TR 
14.745600 | Series | XC520CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-147.4-S-7S-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC491CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-147.4-20-7S-TR 
16.000000 | Series | XC521CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-S-7S-TR 


16.000000 | 20.0pF | XC550CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-20-7S-TR 
18.432000 | Series | XC522CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-184-S-7S-TR 
19.660800 | Series | XC523CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-S-7S-TR 
19.660800 | 20.0pF | XC490CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 
20.000000 | Series | XC524CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-S-7S-TR 


20.000000 | 16.0pF ) XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-16-7S-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC525CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
23.592000 | Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
24.000000 | Series | XC526CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-S-7S-TR 
24.000000 | 16.0pF |) XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-16-7S-TR 


24.000000 | 20.0pF | XC527CT-ND * 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-20-7S-TR 
RoHS Compliant 


3.579545 | Series | XC1229CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-35-S-7SX-TR 
3.579545 | 17.0pF | XC1206CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-17-7SX-TR 
3.686400 | Series | XC1207CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-S-7SX-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC1208CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-36-20-7SX-TR 
4.000000 | Series | XC1209CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-40-S-7SX-TR 


4.000000 | 20.0pF | XC1210CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-20-7SX-TR 
4.096000 | 16.0pF | XC1205CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-41-16-7SX-TR 
4.194304 | 12.0pF | XC1230CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-42-12-7SX-TR 
4.915200 | Series | XC1211CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-S-7SX-TR 
4.915200 | 20.0pF | XC1212CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-49-20-7SX-TR 


5.000000 | 20.0pF | XC1204CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-50-20-7SX-TR 
6.000000 | Series | XC1202CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-60-S-7SX-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC1203CT-ND 2.03 1.69 1.35 1125.00 ECS-60-32-7SX-TR 
6.144000 | 32.0pF | XC1213CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-61-32-7SX-TR 
6.553600 | 12.0pF | XC1201CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-65-12-7SX-TR 


7.372800 | Series | XC1214CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-73-S-7SX-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC1231CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-20-7SX-TR 
8.000000 | Series | XC1215CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-80-S-7SX-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC1200CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-16-7SX-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC1216CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-98.3-20-7SX-TR 
10.000000 | Series | XC1217CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-100-S-7SX-TR 
11.059200 | Series | XC1218CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-S-7SX-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC1219CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-20-7SX-TR 
12.000000 | Series | XC1220CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-S-7SX-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC1232CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-120-18-7SX-TR 
12.288000 | Series | XC1221CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-122.8-S-7SX-TR 


12.288000 | 20.0pF | XC1199CT-ND 2.03 169 1.35 1013.00 ECS-122.8-20-7SX-TR 
14.318180 | Series | XC1222CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-143-S-7SX-TR 


3.579545 | 17.0pF | XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-35-17-28A-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC748CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-36-20-28A-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-40-20-28A-TR 
4.915200 | 20.0pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-49-20-28A-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-50-20-28A-TR 


6.000000 | 32.0pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-60-32-28A-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-73-20-28A-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-80-16-28A-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC778CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-98.3-20-28A-TR 
10.000000 | Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-S-28A-TR 


10.000000 | 20.0pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28A-TR 
11.059200 | Series | XC757CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-S-28A-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28A-TR 
12.000000 | Series | XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 | 18.0pF | XC759CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28A-TR 


12.000000 | 32.0pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28A-TR 
12.288000 | 20.0pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28A-TR 
14.318180 | Series | XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-S-28A-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-20-28A-TR 
14.745600 | Series | XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-S-28A-TR 


14.745600 | 20.0pF | XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-20-28A-TR 
16.000000 | Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-S-28A-TR 
16.000000 | 20.0pF | XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-20-28A-TR 
18.432000 | Series | XC769CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-S-28A-TR 
18.432000 | 20.0pF | XC770CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-20-28A-TR 


20.000000 | Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-S-28A-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC772CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-20-28A-TR 
24.000000 | Series | XC773CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-S-28A-TR 
24.000000 | 12.0pF | XC1008CT-ND 1.35 1.22 1.02 675.00 ECS-240-12-28A-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-20-28A-TR 


24.576000 | 20.0pF | XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-245.7-20-28A-TR 
25.000000 | 20.0pF | XC776CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-250-20-28A-F-TR 


RoHS Compliant 


3.686400 | 20.0pF | XC1308CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-36-20-28AX-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC1309CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-40-20-28AX-TR 
6.000000 | 32.0pF | XC1310CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-60-32-28AX-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC1311CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-73-20-28AX-TR 
8.000000 | 16.0pF | XC1312CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-80-16-28AX-TR 


10.000000 | 20.0pF | XC1313CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28AX-TR 
11.059200 | 20.0pF | XC1314CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28AX-TR 
12.000000 | Series | XC1316CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28AX-TR 
12.000000 | 18.0pF |} XC1315CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28AX-TR 
12.000000 | 32.0pF | XC1317CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28AX-TR 


12.288000 | 20.0pF | XC1318CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28AX-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC1319CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-20-28AX-TR 
14.745600 | Series | XC1320CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-S-28AX-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC1321CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-20-28AX-TR 
16.000000 | Series | XC1323CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-S-28AX-TR 


16.000000 | 20.0pF | XC1322CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-20-28AX-TR 
18.432000 | 20.0pF | XC1324CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-184-20-28AX-TR 
20.000000 | 20.0pF | XC1325CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-20-28AX-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC1326CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-240-20-28AX-TR 
25.000000 | 20.0pF | XC1327CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-250-20-28AX-F-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
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iWECS inc. Quartz Crystals - CSM-7 Case Series, SMD, Low Profile 


INTERNATIONAL 
Electrical Characteristics: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range * Frequency Sta- 6314.4, : 10.3 +143 
bility (Extended Temp. Version): +100ppm, -40°C ~ +85°C * Shunt Capacitance: 7.0pF « Drive Level: 
0.5mW ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (Extended Temperature Version: -40°C ~ 85°C) »* Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C »* Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C 


Cut Tape T & Re* Cut Tape T & R** 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing | ECS Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricing ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
CSM.-7 Industrial Temperature Range CSM-7 Case (Cont.) 
3.579545 |17.0pF | XC730CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-35-17-5PDN-TR 4.000000 20.0pF | XC564CT-ND .73 61 49 405.00 ECS-40-20-5P-TR 
3.686400 | 20.0pF| XC731CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-36-20-5PDN-TR 4.032000 | Series | XC665CT-ND 73.61 +49 | 405.00 ECS-40.3-S-5P-TR 
4.000000 |20.0pF] XC732CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-40-20-5PDN-TR 4.032000 | 20.0pF | XC664CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-40.3-20-5P-TR 


6.000000 | 32.0pF| XC733CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-60-32-5PDN-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC734CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-73-20-5PDN-TR 
8.000000 | 18.0pF| XC735CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-80-18-5PDN-TR 
12.000000 | 20.0pF | XC736CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-120-20-5PDN-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC737CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-143-20-5PDN-TR 


4.096000 20.0pF | XC666CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-41-20-5P-TR 
4.194304 12.0pF | XC667CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-42-12-5P-TR 
4.194304 16.0pF | XC668CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-42-16-5P-TR 
4.433618 20.0pF | XC669CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-44-20-5P-TR 


16.000000 |20.0pF| XC738CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-160-20-5PDN-TR 4.915200 | Series | XC565CT-ND 73-61-49 | 405.00 | ECS-49-S-5P-TR 
18.432000 |20.0pF| XC739CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-184-20-5PDN-TR 4.915200 | 20.0pF | XC566CT-ND = 73-61-49 | 405.00 | ECS-49-20-5P-TR 
19.660800 |20.0pF| XC740CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-196-20-5PDN-TR 5.000000 | Series | XC670CT-ND 7361-49 | 405.00 | ECS-50-S-5P-TR 
20.000000 |20.0pF| XC741CT-ND 1.05 88 71 526.50 | ECS-200-20-5PDN-TR 5.000000 | 20.0pF | XC671CT-ND 73° 61 49 | 405.00 ECS-50-20-5P-TR 
24.000000 |20.0pF| XC742CT-ND 1.05 88 _—.71_| 526.50 | ECS-240-20-5PDN-TR 5.068800 | Series | XC672CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-51-S-5P-TR 
CSM-7 Industrial Temperature Range RoHS Compliant 5.068800 20.0pF | XC673CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-51-20-5P-TR 
3.579545 |17.0pF| XC1292CT-ND 1.05 88  .71 | 527.00 | ECS-35-17-5PXDN-TR 5.185000 | Series | XC674CT-ND 73-6149 | 405.00 | ECS-52-S-5P-TR 
3.686400 | 20.0pF| XC1293CT-ND 1.05 88 7 527.00 | ECS-36-20-5PXDN-TR 5.185000 | 32.0pF | XC675CT-ND 7361-49 | 405.00 ECS-52-32-5P-TR 
4.000000 |20.0pF| XC1294CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-40-20-5PXDN-TR 5.990400 | Series | XC676CT-ND 73  .61 49 | 405.00 | ECS-59-S-5P-TR 
6.000000 |32.0pF] XC1295CT-ND 1.05 88 .71 | 527.00 | ECS-60-32-5PXDN-TR 5.990400 | 20.0pF | Xce77CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5P-TR 
7.372800 |20.0pF| XC1296CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-73-20-5PXDN-TR 6.000000 | Series | XC678CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-60-S-5P-TR 
8.000000 |18.0pF | XC1297CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-80-18-5PXDN-TR 6.000000 32.0pF | XC679CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-60-32-5P-TR 
12,000000 | 20.0pF| XC1298CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-120-20-5PXDN-TR 6.144000 | 32.0pF | XCS67CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-61-32-5P-TR 


16.000000 | 20.0pF | XC1299CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-160-20-5PXDN-TR 
18.432000 | 20.0pF | XC1300CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-184-20-5PXDN-TR 
19.660800 | 20.0pF | XC1301CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-196-20-5PXDN-TR 
20.000000 | 20.0pF|} XC1302CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-200-20-5PXDN-TR 
24.000000 | 20.0pF | XC1303CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-240-20-5PXDN-TR 
CSM-7 for Melexis and Other RF Applications 


7.372800 Series | XC568CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-73-S-5P-TR 
7.372800 20.0pF | XC680CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-73-20-5P-TR 
8.000000 Series | XC569CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-80-S-5P-TR 
8.000000 18.0pF | XC681CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-80-18-5P-TR 
8.000000 32.0pF | XC682CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-80-32-5P-TR 
9.216000 Series | XC683CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-92.1-S-5P-TR 


7.150500 | 12.0pF] xc871-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-071.505-CD-0370 
9.243300 | 12.0nF (Reena son. Ae 4ae Bl ececoaaas cna 9.216000 | 20.0pF | XC684CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5P-TR 
43.062500 | 12.0pF| xca73-NDe ier 456. tay = | &cS:130.625-0D-0375 9.830400 | Series | XC570CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
13.560000 |12.0pF| xc874-ND* 195 176 147 — | C8-135.600-CD-0374 9.830400 | 20.0pF | XC571CT-ND .73 61 .49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR 
20.356300 | 12.0pF| xC875-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-203.563-CD-0375 10.000000 Series XC572CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-100-S-5P-TR: 
22.627800 | 12.0pF| xC876-ND* 195. 1.76 1.47 — | ECS-226.278-CD-0376 10.000000 | 18.0pF | XC716CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-100-18-5P-TR 
23.264300 | 12.0pF | xC877-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CD-0377 11.000000 | Series | XC685CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-110-S-5P-TR 
23.512200 | 12.0pF | xC878-ND* 195 176 1.47 — | ECS-235.122-CD-0378 11.059200 | Series | XC573CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5P-TR 
25.223500 | 12.0pF | XC879-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CD-0379 11.059200 | 20.0pF | XC574CT-ND 73.61 +49 | 405.00 ECS-110.5-20-5P-TR 
25.456300 | 12.0pF | XC880-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CD-0380 11.059200 | 32.0pF | XC686CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-32-5P-TR 
26.451300 | 12.0pF | XC8B1-ND* = «1.95 1.76 1.47 al ada 12.000000 | Series | XC575CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-S-5P-TR 
Fier one peat ed . ba ie ~ Sores peg enna 12.000000 | 18.0pF | XC717CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5P-TR 
27.6880 | 12.0pF [eoaeanne eee ieee ea =| eaieylescoians 12.000000 | 32.0pF | XC687CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5P-TR 
73.250400 | 12.0pF [Reeeenine oe PATEL ae © | eas-ons neucn-aase 12.000893 | 18.0pF | XC68BCT-ND 73 61.49 | 405.00 | _ ECS-120.003-18-5PTR 
3a 503800 | 12.00F ICGEEEIDS 56 Ae a — Teese 5ce-CDSRE 12.288000 | Series | XC689CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5P-TR 


12.288000 | 20.0pF | XC690CT-ND 73 61 AQ 405.00 ECS-122.8-20-5P-TR 
14.318180 | Series | XC576CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-143-S-5P-TR 
14.318180 | 20.0pF | XC718CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-143-20-5P-TR 
14.745600 | Series | XC691CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-147.4-S-5P-TR 
14.745600 | 20.0pF | XC692CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-147.4-20-5P-TR 


CSM-7 for Melexis and Other RF Applications RoHS Compliant 


4.897000 | 20.0pF} XC1023CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-48.97-CDX-0065-TR 
6.498300 | 20.0pF| XC1024CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-64.983-CDX-0067-TR 
6.745800 |20.0pF| XC1025CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-67.458-CDX-0068-TR 


7.150500 |12.0pF) XC1355-ND*¥ 1.95 176 1.47 — | ECS-071.505-CDx-0370 
9.843750 |10.0pF| XC1026CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-98.4375-CDX-0314-TR 15.000000 | Series | XC693CT-ND 7361.49 |_- 405.00 ECS-150-S-5P-TR 
9.843800 |12.0pF| xC1356-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-098.438-CDX-0371 16.000000 Series | XC577CT-ND 73 61 49 405.00 ECS-160-S-5P-TR 
13.062500 |12.0pF| xc1a57-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-130.625-CDx-0373 16.000000 | 20.0pF | XC694CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-160-20-5P-TR 
13.560000 |10.0pF| XC1027CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.60-CDX-0317-TR 16.000312 | 18.0pF | XC69SCT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PTR 
13.560000 |12.0pF| xC1958-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-135.600-CDx-0374 16.257000 | Series | XC697CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-S-5P-TR 
20.356300 | 12.0pF | XC1359-ND* 1.95 1.76 1.47 ==. EGSr208ines CDA0875) 16.257000 | 20.0pF | XC696CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-162.5-20-5P-TR 
22.627800 | 12.0pF | XC1360-ND* = 1.95 1.76 1.47 = | EGS 226 278 CBX:0376 18.000000 | Series | XC698CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5P-TR 
28.264300 | 12.0pF | XC1361-ND* = 1.95 1.76 1.47 = | EGS 222: OR ODK087% 18.432000 | Series | XC578CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-S-5P-TR 
23.512200 | 12.0pF) XC1362ND* = 1.95 1.76 1.47 ee || EOS 285.122 CD09 78 18.432000 | 18.0pF | XC699CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-18-5P-TR 
25.228500 | 12.0pF ica oo re 147 Clee ee 18.432000 | 20.0pF | XC700CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-20-5P-TR 
25.456300 |12.0pF| xc1364-ND* 195 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CDX-0380 ; 
26.451300 |12.00F IGIEZEINGEMM 1.08 1.76 147 = bees.o 51g. COREE 19.660800 | Series | XC579CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-196.6-S-5P-TR 
26597100 |12.0pF| xcisseNDe | 195 1.76 147 = | eos bas ovicomeaaae 19.660800 | 20.0pF | XC701CT-ND .73 .61 49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5P-TR 
27134400 |120pF| xciae7-ND* 195 176 1.47 = eee svinaacny.oses 20.000000 | Series | XC580CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-S-5P-TR 
27.468800 |12.0pF| xci36e-ND* 195 176 1.47 — | Ecs-274.688-CDx-0384 20.000000 | 16.0pF | XC719CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-16-5P-TR 
28.259400 |12.0pF| xc1369-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-282.594-CDx-0385 20.000000 | 20.0pF | XCS581CT-ND 73 .61 49 | 405.00 | ECS-200-20-5P-TR 
28.593800 | 12.0pF| xC1370-ND* 1.95 1.76 1.47 — | ECS-285.938-CDx-0386 20.480000 | 20.0pF | XC743CT-ND 73. ~.61~=—«.49:| 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 
CSM-7 Case 24000000 | 16.0pF | XC583CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-240-16-5P-TR 
3570545 | Sores BRGEGSGHIEINE««as=<‘“i m’(SOU#C@O | 40s00 /ECSSSS65PIR 24000000 | 20.0pF | XC582CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-240-20-5P-TR 
3.579545 | 17.0pF| XCS60CT-ND 73 61 ~+~49:'| 405.00 | ECS-35-17-5P-TR 24000140 | 18.0pF | XC702CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-240.001-18-5PTR 
3.686400 | Series| XC561CT-ND 73. +61. ~—S«49.:~«|~=«408.00 | ECS-36-S-5P-TR 24.576000 | 20.0pF | XC744CT-ND 73 61 +~=«.49:'| «405.00 | ECS-245.7-20-5P-TR 
3.686400 |20.0pF| XC562CT-ND 73. +61 ~—«.49: | 405.00 | ECS-36-20-5P-TR a 
. For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
4.000000 | Series] XC563CT-ND 73. ~—«61_~—=«4Q._ | _ 405.00 | ECS-40-S-5P-TR 


* Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk; + 3rd Overtone (Continued) 
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WIECS we. Quartz Crystals - CSM-7 Case Series, SMD, Low Profile (cont) 


Quartz Crystals - High Frequency Miniature 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over Operating Temp. * Operating Tempera- 


ture: -10°C ~ 60°C 


(First Year): +5ppm Max. @ 25°C +3°C 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capaci- 
tance: 5pF Max. « Drive Level: 50uW ~ 100uW « Insulation Resistance: 500MO Min./DC 100V +5 * Agi 


i) 


' 2.00.32 | 
ol Frequency 
3.2 
re pecl we ol (MHz) | Resistance (ESR) Mode 
i - 3.5-4 2000 Max. 
3X10 4-6 1500 Max. Fund: tal 
: sbane 6-10 1000 Max. Sena 
oy 
a - . 
—90—-— 10.9—! 1.1 36-70 809 Max. suo 
3X9 
Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. u 10 100 500 Part No. 
ECS-3X10 
3.579545 XC944-ND 73 66 53 AT ECS-35-18-10 
3.686400 XC945-ND .73 66 53 AT ECS-36-18-10 
4.000000 XC946-ND 73 66 53 AT ECS-40-18-10 
4.915200 XC947-ND 73 66 53 AT ECS-49-18-10 
6.000000 XC948-ND .73 66 53 AT ECS-60-18-10 
7.372810 XC949-ND .73 66 53 AT ECS-73-18-10 
8.000000 XC950-ND .73 66 53 A7 ECS-80-18-10 
ECS-3X10 RoHS Compliant 
3.579545 XC1371-ND 73 66 53 AT ECS-35-18-10X 
3.686400 XC1372-ND .73 66 53 AT ECS-36-18-10X 
4.000000 XC1373-ND .73 66 53 AT ECS-40-18-10X 
4.915200 XC1374-ND .73 66 53 A7 ECS-49-18-10X 
6.000000 XC1375-ND .73 66 53 AT ECS-60-18-10X 
7.372810 XC1376-ND .73 66 53 AT ECS-73-18-10X 
8.000000 XC1377-ND .73 66 53 AT ECS-80-18-10X 


Cut Tape T & R** Cut Tape T & R** 
Frequency Load Digi-Key Price Each Pricing | ECS Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricing | ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 110 100 | 1,000 | Part No. (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
CSM-7 Case (Cont.) CSM-7 Case RoHS Compliant (Cont.) 
25.000000 | 18.0pF | XC745CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-250-18-5P-F-TR 10.245000 |16.0pF| XC1004CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-102.45-16-5PX-TR 
48.000000 | 20.0pF | XC941CT-NDt .73 61.49 | 405.00 | ECS-480-20-5P-TR 11.059200 | Series | XC1247CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5PX-TR 
CSM-7 Case RoHS Compliant 11.059200 | 20.0pF| XC1248CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-20-5PX-TR 
3.579545 | Series | XC1257CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-35-S-5PX-TR 11.058200 | 22.0pF (RCo 75 61 49 | 405.00 | ECS-110.5-82-5PX-TR 
3.579545 | 17.0pF | XC1234CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-35-17-5PX-TR 12.000000 | Series | XC1249CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-S-5PX-TR 
3.686400 | Series | XC1235CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-36-S-5PX-TR 12.000000 | 18.0pF| XC1289CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5PX-TR 
3.686400 | 20.0pF | XC1236CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-36-20-5PX-TR 12.000000 | 32.0pF| XC1276CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5PX-TR 
4.000000 | Series | XC1237CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-40-S-5PX-TR 12.288000 | Series | XC1277CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5PX-TR 
4.000000 | 20.0pF | XC1238CT-ND 73 .61 49 | 405.00 | ECS-40-20-5PX-TR 12.288000 | 20.0pF | XC1278CT-ND 7361 49 | 405.00 | ECS-122.8-20-5PX-TR 
4.032000 Series | XC1259CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-40.3-S-5PX-TR 13.560000 | 12.0pF | XC1003CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-135.6-12-5PX-TR 
4.032000 | 20.0pF | XC1258CT-ND  .73 61.49 _|_ 405.00 | ECS-40.3-20-5PX-TR 14.318180 | Series | XC1250CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-S-5PX-TR 
4.096000 | 20.0pF | XC1260CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-41-20-5PX-TR 14.318180 |20.0pF| xC1290CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-20-5PX-TR 
4.194304 | 12.0pF (BXCIZSICIENDM -73 6149 | 405.00 | FCS-42-12 5PX-TR 14.745600 | Series | XC1279CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-147.4-S-5PX-TR 
4.194304 | 16.0pF | XC1262CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-42-16-5PX-TR 14.745600 | 20.0pF| XC1280CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-147.4-20-5PX-TR 
4.433618 | 20.0pF | XC1263CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-44-20-5PX-TR 15.000000 | Series | XC1281CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-150-S-5PX-TR 
ae aioe ia ee as ne - ie sees 16.000000 | Series] XC1251CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-S-SPX-TR 
5.000000 ‘ates XC1264CT-ND .73.-«61_—«49_:||_ 405.00 | ECS-50-S-5PX-TR 16.000000 |20.07F eeiecewauems <5 61 49 | 405.00 | EOS-160-20-5PX-TH 
16.000312 |18.0pF| XC1283CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PX-TR 
5.000000 | 20.0pF | XC1265CT-ND = 73. 61.49. | 405.00 | ECS-50-20-5PX-TR 18.000000 | Series | XC1284CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5PX-TR 
5.185000 | 32.0pF (ecco 75 «8149 | 405.00. | ECS-52-32-6PX-TR 18.432000 | Series | XC1252CT-ND 73 .61_—«49._: |_ 405.00 | ECS-184-S-5PX-TR 
5.990400 | 20.0pF | XC1267CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5PX-TR 
6.000000 | Series | XC1268CT-ND 73 .61 .49 | 405.00 | ECS-60-S-5PX-TR 18.432000 | 18.0pF |PXC1285CT- NDI) .73 61 49. | 405.00 | ECS-184-18-5PX-TR 
6.000000 | 20.0pF | XC1000CT-ND 81 .73  .61 | 405.00 | ECS-60-20-5PX-TR 18.432000 | 20.0pF RCHCSCC Em 73 6149 | 405.00 | ECS-184-20-5PX-TR 
19.660800 | 20.0pF| XC1287CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5PX-TR 
papi eal a aes is a - ea sernmabtet 20.000000 | Series | XC1253CT-ND 73 61  ~ .49 | 405.00 | ECS-200-S-5PX-TR 
7.372800 | Series | XC1242CT-ND 73.61 ~—-.49_ | 405.00 | ECS-73-S-5PX-TR 20.000000 | 16.0pF FRACS «736148 | 405.00 | ECS-200-1GSPX-TR 
7.372800 | 20.0pF | XC1270CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-73-20-5PX-TR 20.000000 | 20.0pF | XC1254CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-20-5PX-TR 
8.000000 | Series | XC1243CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-S-5PX-TR 24.000000 |12.0pF| XC1001CT-ND 81 .73 61 | 405.00 | ECS-240-12-5PX-TR 
8.000000 | 18.0pF | XC1271CT-ND 73 .61 49 | 405.00 | ECS-80-18-5PX-TR 24.000000 | 16.0pF | -XC1256CI-NDI) .73 61 = 49 | 408.00 | ECS-240-16-5PX-TR 
8.000000 | 32.0pF | XC1272CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-32-5PX-TR 24.000000 | 20.0pF (RCo 8-75 61.48 | 405.00, | ECS-240-20-SPX-TR 
9.216000 | Series | XC1273CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-S-5PX-TR 24.576000 | 20.0pF | XC1304CT-ND = 73-6149 | 405.00 | ECS-245.7-20-5PX-TR 
9.216000 | 20.0pF | XC1274CT-ND 73 61.49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5PX-TR 25.000000 | 18.0pF | XC1305CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-250-18-5PX-F-TR 
9.830400 Series | XC1244CT-ND 73 61 AQ 405.00 | ECS-98.3-S-5PX-TR 27.000000 | 18.0pF | XC1002CT-ND 81 73 61 405.00 | ECS-270-18-5PX-F-TR 
9.830400 | 20.0pF | XC1245CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5PX-TR 48.000000 | 20.0pF | XC1306CT-NDt .73 _—.61 49 | 405.00 | ECS-480-20-5PX-TR 
10.000000 | Series | XC1246CT-ND 73  .61 49 | 405.00 | ECS-100-S-5PX-TR si Foy Tape B Flaal ait Né.jchange CT ND 6A RLND: 
10.000000 | 18.0pF | XC1288CT-ND 73 6 49 405.00 | ECS-100-18-SPX-TR * Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk + 3rd Overtone 
ECX-64B Bluetooth RF 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS ts 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. -—~6.0 1 
RoHS Compliant ECX-64B (23B) 
12.00 XC1022CT-ND 1.95 1.76 1.47 XC1022TR-ND 975.00 | ECS-120-CD-0330-TR 


Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
ECS-3X9 
8.192000 XC951-ND 73 66 53 47 | ECS-81.92-18-9 
9.830400 XC952-ND 73 66 53 AT ECS-98.3-18-9 
10.000000 XC953-ND 73 66 53 A7 ECS-100-18-9 
11.059200 XC954-ND 73 66 53 AT ECS-110.5-18-9 
12.000000 XC955-ND 73 66 53 A7 ECS-120-18-9 
14.318180 XC956-ND 73 66 53 A7 ECS-143-18-9 
14.745600 XC957-ND 73 66 53 AT ECS-147.4-18-9 
16.000000 XC958-ND 73 66 53 AT ECS-160-18-9 
18.432000 XC959-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9 
19.660800 XC960-ND 73 66 53 A7 ECS-196.6-18-9 
20.000000 XC961-ND 73 66 53 AT ECS-200-18-9 
24.000000 XC962-ND 73 66 53 AT ECS-240-18-9 
24.576000 XC963-ND 73 66 53 A7 ECS-245.7-18-9 
25.000000 XC964-ND 73 66 53 AT ECS-250-18-9 
27.000000 XC965-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9 
32.000000 XC966-ND 73 66 53 A7 ECS-320-18-9-F 
32.768000 XC967-ND 73 66 53 AT ECS-327-18-9-F 
40.000000 XC968-ND 73 66 53 AT ECS-400-18-10-30T 
50.000000 XC969-ND 73 66 53 AZ ECS-500-18-9-30T 
ECS-3X9 RoHS Compliant 
10.000000 XC1378-ND 73 66 53 47 | ECS-100-18-9X 
11.059200 XC1379-ND 73 66 53 47 | ECS-110.5-18-9X 
12.000000 XC1380-ND 73 66 53 7 | ECS-120-18-9X 
14.318180 XC1381-ND 73 66 53 A7 ECS-143-18-9X 
14.745600 XC1382-ND 73 66 53 A7 ECS-147.4-18-9X 
16.000000 XC1383-ND 73 66 53 47 | ECS-160-18-9X 
18.432000 XC1384-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9X 
19.660800 XC1385-ND 73 66 53 A7 ECS-196.6-18-9X 
20.000000 XC1386-ND 73 66 53 AT ECS-200-18-9X 
24.576000 XC1387-ND 73 66 53 A7 ECS-245.7-18-9X 
25.000000 XC1388-ND 73 66 53 47 | ECS-250-18-9X 
27.000000 XC1389-ND 73 66 53 47 | ECS-270-18-9X 
32.000000 XC1390-ND 73 66 53 47 | ECS-320-18-9X-F 
32.768000 XC1391-ND 73 66 53 A7 ECS-327-18-9X-F 
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ECS we. SMD Quartz Crystals 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 


CSM-12 Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range 
¢ Shunt Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 100”uW »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temp.: 
-40°C ~ 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C * Mode of Operation: Fundamental 

CSM-8 Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range 
* Shunt Capacitance: 5.0pF » Drive Level: 0.5mW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Tem- 


perature: -40°C ~ 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C 


ECX-19A Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temp. range * Shunt 


Fig. 1 
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Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 0.1mW »¢ Operating Temp.: -10°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -30°C ~ 
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85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C 
ECX-32 and ECX-53B Series: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C » Shunt Capacitance: 5.0pF ¢ Drive 
Level: 100UW »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
teristic (per year): +5ppm @ 25°C +3°C per year 

ECX-64A Series: * Frequency Tolerence: +30ppm @ 25°C and +50ppm over operating temperature range 
* Shunt Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 100W * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 
ture: -40°C ~ 85°C * Aging Characteristics 85°C (per year) + 5.0ppm @ 25°C + 3°C per year 


Fig. 5 
2 0.85 Max. 


¢ Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Aging Charac- 


* Storage Tempera- 


Fig. 6 
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Max. Cut Tape Tape & Reel 

ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing EcS 

Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-12 Series RoHS Compliant 

200 17.0pF 3.579545 XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC584TR-ND 975.00 ECS-35-17-18-TR 
200 Series 3.686400 XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC585TR-ND 975.00 ECS-36-S-18-TR 

200 20.0pF 3.686400 XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC586TR-ND 975.00 ECS-36-20-18-TR 
150 Series 4.000000 XC588CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC588TR-ND 975.00 ECS-40-S-18-TR 

150 20.0pF 4.000000 XC587CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC587TR-ND 975.00 ECS-40-20-18-TR 
150 Series 4.915200 XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC590TR-ND 975.00 ECS-49-S-18-TR 
150 20.0pF 4.915200 XC589CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC589TR-ND 975.00 ECS-49-20-18-TR 
100 32.0pF 6.144000 XC591CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC591TR-ND 975.00 ECS-61-32-18-TR 
100 Series 7.372800 XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC592TR-ND 975.00 ECS-73-S-18-TR 

100 Series 8.000000 XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC593TR-ND 975.00 ECS-80-S-18-TR 

100 20.0pF 8.000000 XC1007CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC1007TR-ND 975.00 ECS-80-20-18-TR 
100 Series 9.830400 XC594CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC594TR-ND 975.00 ECS-98.3-S-18-TR 
100 20.0pF 9.830400 XC595CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC595TR-ND 975.00 ECS-98.3-20-18-TR 

u 80 Series 10.000000 XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC596TR-ND 975.00 ECS-100-S-18-TR 

80 Series 11.059200 XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC597TR-ND 975.00 ECS-110.5-S-18-TR 
80 20.0pF 11.059200 XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC598TR-ND 975.00 ECS-110.5-20-18-TR 
80 Series 12.000000 XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC599TR-ND 975.00 ECS-120-S-18-TR 

50 Series 14.318180 XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC600TR-ND 975.00 ECS-143-S-18-TR 
50 20.0pF 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC937TR-ND 975.00 ECS-143-20-18-TR 
50 Series 16.000000 XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC601TR-ND 975.00 ECS-160-S-18-TR 
50 Series 18.432000 XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC602TR-ND 975.00 ECS-184-S-18-TR 

50 Series 19.660800 XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC603TR-ND 975.00 ECS-196.6-S-18-TR 
50 Series 20.000000 XC604CT-ND 1:95. 1.76 1.47 1.17 XC604TR-ND 975.00 ECS-200-S-18-TR 

50 20.0pF 20.000000 XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC605TR-ND 975.00 ECS-200-20-18-TR 
50 16.0pF 24.000000 XC607CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC607TR-ND 975.00 ECS-240-16-18-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC606TR-ND 975.00 ECS-240-20-18-TR 

CSM-8 Series RoHS Compliant 

60 20.0pF 8.000000 XC1010CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1010TR-ND 1650.00 ECS-80-20-20A-TR 
60 Series 9.830400 XC608CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC608TR-ND 1650.00 ECS-98.3-S-20A-TR 
60 20.0pF 9.830400 XC609CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC609TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-20A-TR 
60 Series 10.000000 XC610CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC610TR-ND 1650.00 ECS-100-S-20A-TR 
60 Series 11.059200 XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC611TR-ND 1650.00 ECS-110.5-S-20A-TR 
60 20.0pF 11.059200 XC612CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC612TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-20A-TR 
60 Series 12.000000 XC613CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC613TR-ND 1650.00 ECS-120-S-20A-TR 
60 20.0pF 12.000000 XC1011CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1011TR-ND 1650.00 ECS-120-20-20A-TR 
60 20.0pF 12.288000 XC1012CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1012TR-ND 1650.00 ECS-122.8-20-20A-TR 
60 Series 14.318180 XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC614TR-ND 1650.00 ECS-143-S-20A-TR 

a 60 20.0pF 14.318180 XC938CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC938TR-ND 1650.00 ECS-143-20-20A-TR 

60 Series 14.745600 XC615CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC615TR-ND 1650.00 ECS-147.4-S-20A-TR 
40 Series 16.000000 XC616CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC616TR-ND 1650.00 ECS-160-S-20A-TR 
40 20.0pF 16.000000 XC939CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC939TR-ND 1650.00 ECS-160-20-20A-TR 
40 Series 18.432000 XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC617TR-ND 1650.00 ECS-184-S-20A-TR 
40 Series 19.660800 XC618CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC618TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-20A-TR 
40 Series 20.000000 XC619CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC619TR-ND 1650.00 ECS-200-S-20A-TR 
40 20.0pF 20.000000 XC620CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC620TR-ND 1650.00 ECS-200-20-20A-TR 
40 Series 24.000000 XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC621TR-ND 1650.00 ECS-240-S-20A-TR 
40 12.0pF 24.000000 XC1009CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1009TR-ND 1650.00 ECS-240-12-20A-TR 


* 3rd Overtone 


(Continued) 
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INTERNATIONAL 


ECS inc. SMD Quartz Crystals (cont) 


Max. Cut Tape Tape & Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. u 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-8 Series RoHS Compliant (Cont.) 
40 20.0pF 24.000000 XC622CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC622TR-ND 1650.00 ECS-240-20-20A-TR 
40 Series 24.000140 XC623CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC623TR-ND 1650.00 ECS-240.0014S20A-TR 
40 Series 30.000000 XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC630TR-ND 1650.00 ECS-300-S-20A-F-TR 
80 Series 30.000000 XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 ECS-300-S-20A-TR 
40 Series 32.000000 XC631CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC631TR-ND 1650.00 ECS-320-S-20A-F-TR 
80 Series 32.000000 XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 ECS-320-S-20A-TR 
2 80 Series 33.000000 XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 ECS-330-S-20A-TR 
40 Series 35.251200 XC632CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC632TR-ND 1650.00 ECS-352.512-S20AF-TR 
40 Series 36.000000 XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC633TR-ND 1650.00 ECS-360-S-20A-F-TR 
80 Series 36.000000 XC627CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 ECS-360-S-20A-TR 
40 Series 40.000000 XC634CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC634TR-ND 1650.00 ECS-400-S-20A-F-TR 
80 Series 40.000000 XC628CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 ECS-400-S-20A-TR 
80 Series 40.320000 XC629CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 ECS-403.2-S-20A-TR 
80 20.0pF 48.000000 XC940CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC940TR-ND 1650.00 ECS-480-20-20A-TR 
ECX-19A Series RoHS Compliant 
200 17.0pF 3.579545 XC850CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC850TR-ND 1650.00 ECS-35-17-19A-TR 
200 20.0pF 3.686400 XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC851TR-ND 1650.00 ECS-36-20-19A-TR 
150 20.0pF 4.000000 XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC852TR-ND 1650.00 ECS-40-20-19A-TR 
150 20.0pF 4.915200 XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC853TR-ND 1650.00 ECS-49-20-19A-TR 
100 32.0pF 6.144000 XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC854TR-ND 1650.00 ECS-61-32-19A-TR 
100 20.0pF 7.372800 XC855CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC855TR-ND 1650.00 ECS-73-20-19A-TR 
100 20.0pF 8.000000 XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC856TR-ND 1650.00 ECS-80-20-19A-TR 
100 20.0pF 9.830400 XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC857TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-19A-TR 
80 Series 10.000000 XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC858TR-ND 1650.00 ECS-100-S-19A-TR 
80 20.0pF 11.059200 XC859CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC859TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-19A-TR 
3 80 Series 12.000000 XC860CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC860TR-ND 1650.00 ECS-120-S-19A-TR 
80 20.0pF 12.000000 XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC861TR-ND 1650.00 ECS-120-20-19A-TR 
50 Series 14.318180 XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC862TR-ND 1650.00 ECS-143-S-19A-TR 
50 20.0pF 14.318180 XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC863TR-ND 1650.00 ECS-143-20-19A-TR 
50 Series 16.000000 XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC864TR-ND 1650.00 ECS-160-S-19A-TR 
50 Series 18.432000 XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC865TR-ND 1650.00 ECS-184-S-19A-TR 
50 Series 19.660800 XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC866TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-19A-TR 
50 Series 20.000000 XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC867TR-ND 1650.00 ECS-200-S-19A-TR 
50 20.0pF 20.000000 XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC868TR-ND 1650.00 ECS-200-20-19A-TR 
50 Series 24.000000 XC870CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC870TR-ND 1650.00 ECS-240-S-19A-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC869CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC869TR-ND 1650.00 ECS-240-20-19A-TR 
ECX-32 Series RoHS Compliant 
100 20.0pF 16.000000 XC1137CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1137TR-ND 1785.00 ECS-160-20-33-TR 
100 20.0pF 18.432000 XC1138CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1138TR-ND 1785.00 ECS-184-20-33-TR 
100 20.0pF 19.660800 XC1139CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1139TR-ND 1785.00 ECS-196-20-33-TR 
100 20.0pF 20.000000 XC1140CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1140TR-ND 1785.00 ECS-200-20-33-TR 
100 20.0pF 24.000000 XC1141CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1141TR-ND 1785.00 ECS-240-20-33-TR 
100 20.0pF 25.000000 XC1142CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1142TR-ND 1785.00 ECS-250-20-33-TR 
100 20.0pF 27.000000 XC1143CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1143TR-ND 1785.00 ECS-270-20-33-TR 
50 Series 30.000000 XC1145CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1145TR-ND 1785.00 ECS-300-S-33-TR 
4 50 20.0pF 30.000000 XC1144CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1144TR-ND 1785.00 ECS-300-20-33-TR 
50 Series 32.000000 XC1147CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1147TR-ND 1785.00 ECS-320-S-33-TR 
50 20.0pF 32.000000 XC1146CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1146TR-ND 1785.00 ECS-320-20-33-TR 
50 Series 36.000000 XC1149CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1149TR-ND 1785.00 ECS-360-S-33-TR 
50 20.0pF 36.000000 XC1148CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1148TR-ND 1785.00 ECS-360-20-33-TR 
50 Series 40.000000 XC1151CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1151TR-ND 1785.00 ECS-400-S-33-TR 
50 20.0pF 40.000000 XC1150CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1150TR-ND 1785.00 ECS-400-20-33-TR 
50 Series 48.000000 XC1153CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1153TR-ND 1785.00 ECS-480-S-33-TR 
50 20.0pF 48.000000 XC1152CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1152TR-ND 1785.00 ECS-480-20-33-TR 
ECX-53B Series RoHS Compliant 
80 20.0pF 10.000000 XC1117CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1117TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-TR 
80 20.0pF 12.000000 XC1118CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1118TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-TR 
80 20.0pF 14.318180 XC1119CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1119TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-TR 
60 20.0pF 16.000000 XC1120CT-ND 177 1.60 1.33 1.07 XC1120TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-TR 
50 20.0pF 20.000000 XC1121CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1121TR-ND 885.00 ECS-200-20-30B-TR 
50 20.0pF 24.000000 XC1122CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1122TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-TR 
50 20.0pF 24.576000 XC1123CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1123TR-ND 885.00 ECS-245-20-30B-TR 
50 20.0pF 25.000000 XC1124CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1124TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-TR 
50 Series 27.000000 XC1126CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1126TR-ND 1035.00 ECS-270-S-30B-TR 
‘ 50 20.0pF 27.000000 XC1125CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1125TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-TR 
50 Series 30.000000 XC1128CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1128TR-ND 1035.00 ECS-300-S-30B-TR 
50 20.0pF 30.000000 XC1127CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1127TR-ND 1035.00 ECS-300-20-30B-TR 
50 Series 32.000000 XC1130CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1130TR-ND 1035.00 ECS-320-S-30B-TR 
50 20.0pF 32.000000 XC1129CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1129TR-ND 1035.00 ECS-320-20-30B-TR 
50 Series 36.000000 XC1132CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1132TR-ND 1035.00 ECS-360-S-30B-TR 
50 20.0pF 36.000000 XC1131CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1131TR-ND 1035.00 ECS-360-20-30B-TR 
50 Series 40.000000 XC1134CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1134TR-ND 1185.00 ECS-400-S-30B-TR 
50 20.0pF 40.000000 XC1133CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1133TR-ND 1185.00 ECS-400-20-30B-TR 
50 Series 50.000000 XC1136CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1136TR-ND 1185.00 ECS-500-S-30B-TR 
50 20.0pF 50.000000 XC1135CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1135TR-ND 1185.00 ECS-500-20-30B-TR 
ECX-64A Extended Temperature Series RoHS Compliant 
80 Series 14.318180 XC980CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC980TR-ND 1470.00 ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 20.0pF 14.318180 XC979CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC979TR-ND 1470.00 ECS-143-20-23A-EN-TR 
80 20.0pF 14.745600 XC981CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC981TR-ND 1470.00 ECS-147-20-23A-EN-TR 
60 Series 16.000000 XC983CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC983TR-ND 1470.00 ECS-160-S-23A-EN-TR 
60 20.0pF 16.000000 XC982CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC982TR-ND 1470.00 ECS-160-20-23A-EN-TR 
60 Series 18.432000 XC985CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC985TR-ND 1470.00 ECS-184-S-23A-EN-TR 
6 60 20.0pF 18.432000 XC984CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC984TR-ND 1470.00 ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 Series 19.660800 XC987CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC987TR-ND 1470.00 ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 20.0pF 19.660800 XC986CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC986TR-ND 1470.00 ECS-196-20-23A-EN-TR 
40 Series 20.000000 XC989CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC989TR-ND 1470.00 ECS-200-S-23A-EN-TR 
40 20.0pF 20.000000 XC988CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC988TR-ND 1470.00 ECS-200-20-23A-EN-TR 
40 Series 24.000000 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC991TR-ND 1470.00 ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 20.0pF 24.000000 XC990CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC990TR-ND 1470.00 ECS-240-20-23A-EN-TR 
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Through-Hole Quartz Crystals 


WIECS we. 


Series resonance appears resistive in the circuit and impedance at fg is at its minimum value. Unless load ca- 
pacitance is specified, all crystals are manufactured at series resonance. When a crystal is operating at parallel 
resonance (fL) it will look inductive in a circuit. Crystal frequency varies depending on the value of load capaci- 
tance. The load capacitance is the dynamic capacitance of the total circuit as measured or computed across the 
crystal terminals. Always specify the load capacitance if the crystal will be operated in the parallel mode. 


HC-49U 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm ¢ Frequency Stability: s5Oppm * Shunt Capacitance: 7pF Max. 
* Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200yW; 3.000 ~ 100.000MHz 100uW ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 
70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C * Aging Characteristics (First Year): s5ppm @ 25°C * Mode 
of Operation: Fundamental except when noted 


HC-49US 

* Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm ¢ Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ppm 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. ¢ Drive Level: 500uW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C » Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C » Mode of Operation: 
Fundamental except when noted 


HC-49US-DN 

* Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm Frequency Stability @ 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°C 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. * Drive Level: 500 pW * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max » Mode of 
Operation: Fundamental except when noted 


HC49INS-ND _ Base Insulator $.90/10 $7.50/100 Frequency ea Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. al 10 100 500 | Part No. 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS HC-49U 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. if] 10 100 500 Part No. 
11.05920 32.0pF X139-ND 40 36 32 29 | ECS-110.5-32-1 
nee 11.22800 Series x028-ND 40 36 32 29) ECS-112.2-S-1 
1 2.94912 32.0pF X014-ND 1.3700 1.14 91 70 | ECS-29.4-32-2P 11.52000 Series X140-ND 40 36 32 .29 | ECS-115.2-S-1 
HC-49/UA 11.98135 Series x029-ND 40 36 32 .29| ECS-119.8-S-1 
2 1.00000 13.0pF XO66B-ND* 1788 1485 8.09 754] ECS-10-13-1H 12.00000 Series X058-ND 40 36 32 29] ECS-120-S-1 
HC-49/UA RoHS Compliant 12.00000 32.0pF X030-ND 40 36 32 29 ECS-120-32-1 
2 a00000 13.0pF X999.ND* 1788 1485 8.09 754] ECS10-13-1xH 12.00039 18.0pF X147-ND 40 36 .32 .29| ECS-120.003-18-1 
aecaou 12.09600 Series X031-ND 40 36 32 29) ECS-121-S-+1 
12.28800 Series x090-ND 40 36 32 .29| ECS-122.8-S-1 
1.84320 Series x002-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1 45.58800 20.0pF SEEK ENTD db 86.8 36°| ‘eosassie364 
1.84320 13.0pF X067-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1 
2.00000 Series X004-ND 1.95 1.62 1.29 1.00} ECS-20-S-1 18.51680 Series MOREE ND) 40 86 82.29 | ECS-135-S-1 
2.00000 20.0pF X068-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1 14.31818 Series X091-ND 40 360 3229 | ECS-143-S-1 
2.04800 12.0pF X098-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1 14.69000 Series X033-ND 40 36 32 .29 | ECS-146-S-1 
5 As760 Sone SaEeTn 76a Se) 40a) ea | UEGSDdSON 14.74560 Series x092-ND 40 36 32 .29| ECS-147.4-S-1 
EGO ene SGROND 463 495. 408. 83.| eOS2B64 14.74560 20.0pF X142-ND 40 36 32 .29 | ECS-147.4-20-1 
3.00000 Series x009-ND 163 1.35 1.08 83 | ECS-30-S-1 15.00000 Series X059-ND 40 36 32 .29| ECS-150-S-1 
3.27680 17.0pF X022-ND 65 54 43 34 | ECS-32-17-1 16.00000 Series X077-ND 40 36 32 29 ECS-160-S-1 
3.57955 Series X011-ND 40 36.32 29 | ECS-35-S-1 16.00000 20.0pF X143-ND. 40 36 .32 29 | ECS-160-20-1 
3.57955 17.0pF x049-ND 40. 36 32 29 | ECS-35-17-1 16.00031 18.0pF X148-ND 40 36 32 .29| ECS-160.003-18-1 
3.68640 Series x080-ND 40 36 .32 29] ECS-36-S-1 2 | 48.00000 Series X060-ND 40 36 32 .29| ECS-180-S-1 
3.68640 18.0pF XOTIEND) 40 36 4.32 29 | ECS-36-18-1 48.00000 20.0pF X144-ND 40 36 32 29 | ECS-180-20-1 
ne — ee . - ee 2 Sekine 18.43200 Series X061-ND 40 36 32 .29 | ECS-184-S-1 
18.43200 18.0pF X145-ND 40 36 32 29 ECS-184-18-1 
4.00000 20.0pF X006-ND 40 36 32.29 | ECS-40-20-1 18.43200 20.0pF X146-ND 4O 36 32 .29 | ECS-184-20-1 
4.03200 Series AON) 40 36 820 29) ECS-40.3-S-1 19.6080 Series X094-ND 40 36 32 29] ECS-196.6-S-1 
4.03200 20.0pF X072-ND 40 36 .32 29 | ECS-40.3-20-1 
69600 20.0pF NOSED AD. 86, 42. - 0° || TEGS aL ood 19.66080 20.0pF X035-ND 40 36 .32 .29 | ECS-196.6-20-1 
4.19430 12.0pF X007-ND 40 36 32 29) ECS-42-12-1 20.00000 Series X062-ND 40 36 32 .29| ECS-200-S-1 
(agaee 20 ORE OSSD dr A 8d 155; | "ECS-aaboA 20.00000 20.0pF X036-ND 40 36 32 29 ECS-200-20-1 
orem peed SaEGutTD ape “dae dues 268, eee ae a4 22.11840 Series X063-ND 40 36 32 29) ECS-221-S-+1 
aoinee 20.0pF GND) ag? . a6. vee +e" eeeae ood 24,00000 Series X095-ND 40 36 32 .29| ECS-240-S-1 
5.00000 Series x099-ND 40 36 .32 29] ECS-50-S-1 24,00000 20.0pF X037-ND 40 36 .32 29 ECS-240-20-1 
5.00000 20.0pF X051-ND 40 36 32 29 | ECS-50-20-1 24,00010 18.0pF X149-ND 40 36 32 29 ECS-240.001-18-1 
5.06880 Series X052-ND 40 36 32 29 | ECS-51-S-1 35.25120 18.0pF X151-ND¢ 50 45 36 32 | ECS-352.5-18-1 
2 5.06880 20.0pF x085-ND 40 36 32 29 | ECS-51-20-1 38.00053 18.0pF X150-ND¢ 50 45 36 .32 | ECS-380.005-18-1 
5.18500 Series X053-ND 40 36 32 29] ECS-52-S-1 40.32000 18.0pF X152-NDt 50 45 .36 32 | ECS-403.2-18-1 
Br18500 a2/0pF OIE-ND AOrc 8B GB: eel || SECS oeree 48.0000 Series XO65-NDt 40 36 32 29 | ECS-480-S-1 
pion’ ceili ATEN Se aca ac 48.00000 20.0pF XCO43-NDt 50 45 36 32 | ECS-480-20-1 
5.99040 20.0pF OVEND) 40 36 «4.32 29 | ECS-59.9-20-1 49.86000 20.0pF X038-NDt 40 36 .32 .29 | ECS-498.6-20-1 
6.00000 Series x026-ND 40 36 .32 29] ECS-60-S-1 - 
6.00000 32.0pF X086-ND 40 36 32 29] ECS-60-32-1 Be aeuenons Compliant 
6.14400 32.0pF X054-ND 40 36 32 29 | ECS-61-32-1 1.84320 Series X969-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1X 
6.55360 12.0pF x018-ND 40 36 32 .29 | ECS-65-12-1 1.84320 13.0pF X1000-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1Xx 
7.37280 Sees X074-ND 40. 36 32 291 ECS7384 2.00000 Series X970-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-S-1Xx 
7.37280 20.0pF X019-ND 40 36 32 29) ECS-73-20-1 2.00000 20.0pF X1001-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1x 
7.68000 20.0pF X020-ND 40 36 32 29 ECS-76.8-20-1 2.04800 12.0pF X1025-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 ECS-20.48-12-1X 
8.00000 Series X056-ND 40 36 32.29 | ECS-80-S-1 2.45760 32.0pF X1002-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-24-32-1X 
8.00000 18.0pF SNEED 400 86) 8229 | ECS-80-18-1 2.50000 Series X1003-ND 1.63 1.35 1.08 .83| ECS-25-S-1x 
8.00000 20.0pF x021-ND 40 36 .32 29 | ECS-80-20-1 3.00000 Series X973-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-30-S-1X 
8.00000 32.0pF X137-ND 40 36.32 29 ECS-80-32-1 2 3.27680 17.0pF X980-ND 65 54 43 34 ECS-32-17-1X 
9.21600 Series X075-ND 40 36 32.29 | ECS-92.1-S-1 3.57955 Series X974-ND 40 36 .32 .29 | ECS-35-S-1xX 
9.21600 20.0pF X138-ND 40 36 .32 29 | ECS-92.1-20-1 
Saaaa Seis pees Gon ase: cso <sevll (eeeaee eri 3.57955 17.0pF X987-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-17-1x 
3.68640 Series X1010-ND 40 36 .32 .29 | ECS-36-S-1X 
9.83040 20.0pF AND 400 86 820 29 | ECS-98.3-20-1 3.68640 18.0pF X1004-ND 40 .36 32 .29| ECS-36-18-1x 
10.00000 Series X057-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-100-S-1 HS Gai oui aces dee ae ah cba | ERSRBATAX 
10.73864 Series X024-ND 40 36 .32 29 | ECS-107.3-S-1 ‘ 
s4cababb ee Sana der gb 8B oe. || eeetyacs4 4.00000 Series X1011-ND 40. 36 ©3229. | ECS-40-S-1X 
11.04600 Series X025-ND 40 .36 32 .29 ECS-110.4-S-1 4.00000 20.0pF X971-ND 40 36 32 .29 ECS-40-20-1X 
qa058020 Sanes OREN 496. 22 39) (ECSATOESH 4.03200 Series X976-ND 40 36 32 29 | ECS-40.3-S-1Xx 
11,05920 20.0pF GEA 40 36 Ne ae Eee Oe * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C + 3rd Overtone (Continued) 
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ECS Inc. _Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


INTERNATIONAL 


Frequency Load Digi-Key Price Each EcS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
HC-49U RoHS Compliant HC-49US 
4.03200 20.0pF X1005-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-40.3-20-1x 6.50000 20.0pF X415-ND 58 52 .42 .37 | ECS-65-20-4 
4.09600 20.0pF X1012-ND 40 36 .32 .29 ECS-41-20-1X 7.37280 Series X416-ND 58 52 42 .37 | ECS-73-S-4 
4.19430 12.0pF X972-ND 40 36 32 .29 ECS-42-12-1X 7.37280 20.0pF X076-ND 75 63 .50 .39 | ECS-73-20-4 
4.43362 20.0pF X1013-ND 40 36 .32 .29 ECS-44-20-1X 7.68000 20.0pF X163-ND 58 52 42 .37 | ECS-76.8-20-4 
4.91520 Series X988-ND 40 36 32 .29 ECS-49-S-1X 8.00000 Series X417-ND 58 52 42  .37 | ECS-80-S-4 
4.91520 20.0pF X1014-ND 40 36 32 29 ECS-49-20-1X 8.00000 18.0pF X164-ND 58 52 42 .37 | ECS-80-18-4 
5.00000 Series X1026-ND 40 36 .32 .29 ECS-50-S-1X 8.00000 20.0pF X165-ND 58 52 42 .37 | ECS-80-20-4 
5.00000 20.0pF X989-ND 40 36 32 29 ECS-50-20-1X 8.00000 32.0pF X166-ND 58 52 42 37 | ECS-80-32-4 
5.06880 Series x990-ND 40 36 .32 .29 | ECS-51-S-1Xx 8.50000 Series X418-ND 58.52 42 37 | ECS-85-S-4 
5.06880 20.0pF X1015-ND 40 36 .32 .29 | ECS-51-20-1X 9.00000 Series X419-ND 5852-4237 | ECS-90-S-4 
6.00000 Series xX982-ND 40 36 .32 .29 | ECS-60-S-1X 9.21600 Series ZENA) $8 82 42 97 | ECS-92.1-S4 
6.00000 32.0pF X1016-ND 40 .36 32 .29 | ECS-60-32-1X 9.21600 20.0pF x168-ND 58.52 42 37 | ECS-92.1-20-4 
6.55360 12.0pF X977-ND 40 36 .32 .29 | ECS-65-12-1x 9.54500 Series Roe ONG 58 52 42 «37 | ECS-95.4-S-4 
7.37280 Series X1006-ND 40 .36 32 29 | ECS-73-S-1X ooo eles END eB DES Ges 87, | JECSeR oA 
7.37280 20.0pF X978-ND 40 36 .32  .29 | ECS-73-20-1x 9.83040 20.0pF ReoiNG $8) 52 42) 37 | ECS-98.9-20-4 
8.00000 Series X991-ND 40 .36 32 29 | ECS-80-S-1X aoe ead IND) pete ae Set ECS ee 
8.00000 18.0pF X1027-ND 40 36 .32 29 | ECS-80-18-1X eee ead ste . 2 : = Sad pct 
8.00000 20.0pF X979-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-80-20-1X : : : : : : ; 
8.00000 32.0pF X1028-ND 40 36 32 .29 | ECS-80-32-1X 11-0000 piled zeehelND) BY ube te. 287 || MEGS OS 
9.21600 Series X1007-ND 40 36 32 29 | ECS-92.1-S-1x ThOp820 meries BA2E SND 268) 02 AP 8 | RCE OSS 
11.05920 20.0pF X426-ND 58 52 42 .37 | ECS-110.5-20-4 
oxen [mor | ume ee el memiem || | howe | mor | rm ew le S| coms 
11.52000 Series X171-ND 58 52 42 37 | ECS-115.2-S-4 
9.83040 20.0pF X1017-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-98.3-20-1x faaias eats Seon yy 6D. 4d. can|| Bessa eee 
10.00000 Series X992-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-100-S-1x 4906000 saiisé esi BG) Boo db. 67°] EGS. 1306a 
11.00000 Series X1018-ND 40 36 .32 .29 | ECS-110-S-1x 
2 - 12.00000 20.0pF X227-ND 58 52 42 .37 | ECS-120-20-4 
11.05920 Series X1009-ND 40 36 .32 .29 | ECS-110.5-S-1X Ga cooon 92.0pF FORT Pan eg. wig Sanallesecesc aay 
11.05920 20.0pF X1019-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-110.5-20-1x 43 00080 18.0pF GION) acs eb: «abe aol] aeeaan oneal 
11.05920 32.0pF X1030-ND 40 36 .32 .29 | ECS-110.5-32-1x {9.09600 arias UGE en. 5D: ao a7 ROS ae: 
12.00000 Series X993-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-120-S-1x 43 58800 aioe RON agi BD: 24d: 97 || (eee4aa ee 
12.00000 32.0pF X983-ND 40 36 .32 .29 | ECS-120-32-1x 
12.28800 20.0pF X228-ND 58 52 42 37 | ECS-122.8-20-4 
12.28800 Series X1020-ND 40 36 .32 .29 | ECS-122.8-S-1X 3 412.96000 18.0pF GSR 75) ~ 6° sg 8a! JECSBG 618A 
12.28800 20.0pF X1031-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-122.8-20-1x 1431818 Saies X430-ND ‘58 62 «4.42 37 | ECS-149-8-4 
14.31818 Series X1021-ND 40 36 .32 .29 | ECS-143-S-1x 1431818 20.0pF X444-ND ‘58 52 42 87 | ECS-143-20-4 
14,74560 Series X1022ND 40 36 32 .29 | ECS-147.4-S-1X 14.74560 Series X431-ND 58 52 42 37 | ECS-1474-94 
14,74560 20.0pF X1032-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-147.4-20-1x 
14.74560 20.0pF X175-ND 58 52 42 .37 | ECS-147.4-20-4 
15.00000 Series X994-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-150-S-1x 45.0000 Seiies X432-ND 58 52 42 37 | ECS-150-S-4 
16.00000 Series X1008-ND 40 36 .32 .29 | ECS-160-S-1x 15.36000 20.0pF X096-ND 75 63 50 39 | ECS-153-20-4 
16.00000 20.0pF X1033-ND 40 36 .32 .29 ECS-160-20-1X 16.00000 Series X433-ND 58 52 42 37 ECS-160-S-4 
18.00000 20.0pF X1034-ND 40 36 32 .29 ECS-180-20-1X 16.00000 20.0pF X176-ND 58 52 42 37 ECS-160-20-4 
18.43200 Series X995-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-184-S-1x 16-0005 18.0pF SCRA Ba 168s as aT | eese0 oos18s 
18.43200 18.0pF X1035-ND 40.36.3229 ECS-184-18-1X 16.25700 Series X434-ND 58 52 42 .37 | ECS-162.5-S-4 
18.43200 20.0pF X1036-ND 40 36 .32 .29 | ECS-184-20-1x 16.25700 20.0pF X039-ND 75 63 .50 .39| ECS-162.5-20-4 
19.66080 Series X1023-ND 40 36 .32 .29 | ECS-196.6-S-1X 18.00000 Series X435-ND 58 52 42 37 | ECS-180-S-4 
19.66080 20.0pF X984-ND 40 36 .32 .29 | ECS-196.6-20-1x 18.00000 20.0pF X178-ND 58 52 42 .37 | ECS-180-20-4 
20.00000 Series X996-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-200-S-1x qeaa200 Boiss EBRD Ee bo do” a7 | (ECS ate 
20.00000 20.0pF X985-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-200-20-1x 18.43200 18.0pF X179-ND 58 52 42 .37 | ECS-184-18-4 
22.11840 Series X997-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-221-S-1x 18.43200 20.0pF X180-ND 58 52 42 .37 | ECS-184-20-4 
24.00000 Series X1024-ND 40 .36 .32 .29 | ECS-240-S-1X 19.66080 Series X437-ND 58 52 .42 37 | ECS-196.6-S-4 
24.00000 20.0pF X986-ND 40 36 .32 .29 | ECS-240-20-1x 19.66080 20.0pF X181-ND 58 52 .42 .37 | ECS-196.6-20-4 
48.00000 Series X998-NDt 40 .36 .32 .29 | ECS-480-S-1x 20.00000 Series X438-ND 58. 52 42 37 | ECS-200S-4 
HC-49US 20.00000 20.0pF X439-ND 58 52 42 .37 | ECS-200-20-4 
Ap7OEe <i SERED ae ae ee 20.48000 20.0pF X229-ND 58 52 42 .37 | ECS-204.8-20-4 
aa 17.008 ORO a ee a ee 21.47727 Series X044-ND 75 63 50 .39 | ECS-214,7-S-4 
a aeeat Suste aes Eee cabs var || “ioe aaa 22.11840 Series X182-ND 58 52 42 .37 | ECS221-S-4 
3.68640 18.0pF x402-ND 58 52 42 37 | ECS-36-18-4 24.00000 Series X440-ND 58 52 .42 37 | ECS240-S-4 
4.00000 Series X404-ND 58 «52. 42—«w37_- | ECS-40-S-4 24.00000 16.0pF X441-ND 58 52 42 37 | ECS-240-16-4 
24.00000 20.0pF X442-ND 58 52 .42 .37 | ECS-240-20-4 
00000 20.0pF rene pane nS ek a) bana 24.00014 18.0pF X183-ND 68 52 42 .37 | ECS-240.001-18-4 
4.03200 Series X155-ND 58 52 42 37 | ECS-40.3-S-4 5462660 20.0pF ORD Gan eS. #45 cat" | seca ane 504 
4.03200 20.0pF X154-ND 58 52 42 .37 | ECS-40.3-20-4 
4.09600 20.0pF X156-ND 68 452 .42 37 | ECS-41-20-4 25.00000 18.0pF X231-ND 58 52 42 37 | ECS-250-18-4-F 
4.19430 42.0pF X406-ND 58 52 42 937) ECS-42-104 48.00000 20.0pF XC942-ND 58 52 42 37 | ECS-480-20-4 
4.19430 16.0pF X157-ND 58 52 «42 «437 | ECS-42-164 HC4OUS Ros Compliant 
4.43362 20.0pF X407-ND 58 52 .42 37 ECS-44-20-4 3.57955 Series X1086-ND 58 52 42 .37 ECS-35-S-4X 
3 4.91520 Series X408-ND 58 52 42 37 ECS-49-S-4 3.57955 17.0pF X1085-ND 58 52 42 .37 | ECS-35-17-4x 
4.91520 20.0pF X409-ND 58 52 42 37 ECS-49-20-4 3.68640 Series X1043-ND 58 52 42 37 ECS-36-S-4X 
5.00000 Series X158-ND 58 52 42 37 ECS-50-S-4 3.68640 18.0pF X1042-ND 58 52 42 37 | ECS-36-18-4X 
5.00000 20.0pF X410-ND 58 52 42 37 | ECS-50-20-4 #00000 peiles ae 88 82 A287 | ECS AOS 4K 
5.06880 Series X159-ND 58 52 42 37 | ECS-51-S-4 4.00000 20.0pF X1045-ND 58 520 42 37 | ECS-40-20-4X 
5.06880 20.0pF X411-ND 58 452 42 37 | ECS-51-20-4 3 4.03200 Series X1088-ND 58 .52 .42 .37 | ECS-40.3-S-4x 
5.18500 Séijos X160-ND 58 52 42 37 | ECS-52-5-4 4.03200 20.0pF X1087-ND 58 .52 .42 .37 | ECS-40.3-20-4x 
5.18500 32.0pF X064-ND 75 63 50 39 | ECS-52-92-4 4.09600 20.0pF X1089-ND 58 .52 .42 .37 | ECS-41-20-4x 
4.19430 12.0pF X1046-ND 58 .52 42 .37 | ECS-42-12-4x 
5.99040 Series X161-ND 58 52 42 37 | ECS-59-S-4 
5.99040 20.0pF X162-ND 58 52 42 37 | ECS-59.9-20-4 4.19430 16.0pF X1090-ND 58 524237 | ECS-42-16-4X 
6.00000 Series X412ND 58 52 .42 37 | ECS-60-S-4 4.43362 20.0pF cm 8 52 (A287 | ~ECS-44-20-4X 
6.00000 32.0pF X413-ND ‘68 452 .42 37 | ECS-60-92-4 4.91520 Series X1048-ND 58 .52 42 .37 | ECS-49-S-4x 
ul bau 32.0pF 2A AND tear a Peaelaen * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C ¢ 3rd Overtone (Continued) 
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ECS we. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. al 10 100 500 | PartNo. 
HC-49US RoHS Compliant 
4.91520 20.0pF X1049-ND 58 52 42 37 ECS-49-20-4X 
5.00000 Series X1091-ND 58 52 42 .37 ECS-50-S-4X 
5.00000 20.0pF X1050-ND 58 52 42 .37 ECS-50-20-4X 
5.06880 20.0pF X1051-ND 58 52 42 .37 ECS-51-20-4X 
6.00000 Series X1052-ND 58 52 42 37 ECS-60-S-4X 
6.00000 32.0pF X1053-ND 58 52 42 37 ECS-60-32-4X 
6.14400 32.0pF X1054-ND 58 52 42 .37 ECS-61-32-4X 
6.50000 20.0pF X1055-ND 58 52 42 37 ECS-65-20-4X 
7.37280 Series X1056-ND 58 52 42 .37 ECS-73-S-4X 
7.37280 20.0pF X1084-ND 75 63 50 .39 ECS-73-20-4X 
7.68000 20.0pF X1092-ND 58 52 42 .37 ECS-76.8-20-4X 
8.00000 Series X1057-ND 58 52 42 37 ECS-80-S-4X 
8.00000 18.0pF X1093-ND 58 52 42 .37 ECS-80-18-4X 
8.00000 20.0pF X1094-ND 58 52 42 .37 ECS-80-20-4X 
8.00000 32.0pF X1095-ND 58 52 42 37 ECS-80-32-4X 
8.50000 Series X1058-ND 58 52 42 .37 ECS-85-S-4X 
9.00000 Series X1059-ND 58 52 42 37 ECS-90-S-4X 
9.21600 20.0pF X1096-ND 58 52 42 37 ECS-92.1-20-4X 
9.83040 Series X1060-ND 58 52 42 .37 ECS-98.3-S-4X 
9.83040 20.0pF X1097-ND 58 52 42 37 ECS-98.3-20-4X 
10.00000 Series X1061-ND 58 52 42 37 ECS-100-S-4X 
10.00000 18.0pF X1080-ND 58 52 42 37 ECS-100-18-4X 
3 10.73864 Series X1062-ND 58 52 42 37 ECS-107.3-S-4X 
11.00000 Series X1063-ND 58 52 42 37 ECS-110-S-4X 
11.05920 Series X1064-ND 58 52 42 37 ECS-110.5-S-4X 
11.05920 20.0pF X1065-ND 58 52 42 37 ECS-110.5-20-4X 
11.05920 32.0pF X1098-ND 58 52 42 37 ECS-110.5-32-4X 
11.52000 Series X1099-ND 58 52 42 37 ECS-115.2-S-4X 
11.98135 Series X1066-ND 58 52 42 37 ECS-119.8-S-4X 
12.00000 Series X1067-ND 58 52 42 .37 ECS-120-S-4X 
12.00000 20.0pF X1037-ND 58 52 42 .37 ECS-120-20-4X 
12.00000 32.0pF X1100-ND 58 52 42 .37 ECS-120-32-4X 
12.28800 Series X1101-ND 58 52 42 37 ECS-122.8-S-4X 
12.28800 20.0pF X1038-ND 58 52 42 37 ECS-122.8-20-4X 
12.96000 18.0pF X1083-ND 75 63 50 .39 ECS-129.6-18-4X 
14.31818 Series X1068-ND 58 52 42 .37 ECS-143-S-4X 
14.31818 20.0pF X1081-ND 58 52 42 37 ECS-143-20-4X 
14.74560 Series X1069-ND 58 52 42 37 ECS-147.4-S-4X 
14.74560 20.0pF X1102-ND 58 52 42 37 ECS-147.4-20-4X 
15.00000 Series X1070-ND 58 52 42 .37 ECS-150-S-4X 
15.36000 20.0pF X1082-ND 75 63 50 .39 ECS-153-20-4X 
16.00000 Series X1071-ND 58 52 42 37 ECS-160-S-4X 
16.00000 20.0pF X1103-ND 58 52 42 37 ECS-160-20-4X 
16.00031 18.0pF X1104-ND 58 52 42 37 ECS-160.003-18-4X 
18.00000 Series X1072-ND 58 52 42 .37 ECS-180-S-4X 


SMD Low Profile Quartz Crystals ECX-64 


Fig. 1 ECX-64A (23A) 


Fig. 2 ECX-64B (23B) 


[5 
oy 
Be ares 
1 [44] 2 
Cut Tape Tape & Reel 
Load Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* |ECS 
Fig.| Capacitance (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECX-64A RoHS Compliant 

Series 14.31818 | XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-143-S-23A-TR 
20.0pF 14.31818 | XC821CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-143-20-23A-TR 
20.0pF 14.74560 | XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-147-20-23A-TR 
Series 16.00000 | XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-160-S-23A-TR 
20.0pF 16.00000 | XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-160-20-23A-TR 
Series 18.43200 | XC827CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-184-S-23A-TR 

! 20.0pF 18.43200 | XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-184-20-23A-TR 
Series 19.66080 | XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-196-S-23A-TR 
20.0pF 19.66080 | XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-196-20-23A-TR 
Series 20.00000 | XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-200-S-23A-TR 
20.0pF 20.00000 | XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-200-20-23A-TR 
Series 24.00000 | XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48 1650.00 | ECS-240-S-23A-TR 


SMD Ultralow Profile Quartz Crystals 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
HC-49US RoHS Compliant 
18.00000 20.0pF X1105-ND 58 52 42 .37. | ECS-180-20-4X 
18.43200 Series X1073-ND 58 52 42 .37. | ECS-184-S-4X 
18.43200 18.0pF X1106-ND 58 52 42 .37. | ECS-184-18-4X 
18.43200 20.0pF X1107-ND 58 52 42 .37. | ECS-184-20-4X 
19.66080 Series X1074-ND 58 52 42 .37_ | ECS-196.6-S-4X 
19.66080 20.0pF X1108-ND 58 52 42 .37. | ECS-196.6-20-4X 
20.00000 Series X1075-ND 58 52 42 .37_ | ECS-200-S-4X 
20.00000 20.0pF X1076-ND 58 52 42 .37_ | ECS-200-20-4X 
3 20.48000 20.0pF X1039-ND 58 52 42 -37_ | ECS-204.8-20-4X 
22.11840 Series X1109-ND 58 52 42 .37_ | ECS-221-S-4X 
24.00000 Series X1077-ND 58 52 42 .37. | ECS-240-S-4X 
24.00000 12.0pF XC1005-ND 58 52 42 -37. | ECS-240-12-4X 
24.00000 16.0pF X1078-ND 58 52 42 .37. | ECS-240-16-4X 
24.00000 20.0pF X1079-ND 58 52 42 .37_ | ECS-240-20-4X 
24.57600 20.0pF X1040-ND 58 52 42 .37 | ECS-245.7-20-4X 
25.00000 18.0pF X1041-ND 58 52 42 -37_ | ECS-250-18-4X-F 
27.00000 18.0pF XC1006-ND 58 52 42 -37 | ECS-270-18-4X-F 
HC-49US-DN 
3.57955 17.0pF X184-ND 80 72 58 52 | ECS-35-17-4DN 
3.68640 20.0pF X185-ND 80 72 58 52 | ECS-36-20-4DN 
4.00000 20.0pF X186-ND 80 a2 58 .52 | ECS-40-20-4DN 
6.00000 32.0pF X187-ND 80 72 58 .52 | ECS-60-32-4DN 
7.37280 20.0pF X188-ND 80 72 58 .52 | ECS-73-20-4DN 
8.00000 18.0pF X189-ND 80 72 58 .52 | ECS-80-18-4DN 
3 12.00000 20.0pF X190-ND 80 72 58 52 | ECS-120-20-4DN 
14.31818 20.0pF X191-ND 80 72 58 52 | ECS-143-20-4DN 
16.00000 20.0pF X192-ND 80 72 58 .52 | ECS-160-20-4DN 
18.43200 20.0pF X193-ND. 80 72 58 .52 | ECS-184-20-4DN 
19.66080 20.0pF X194-ND 80 72 58 52 | ECS-196.6-20-4DN 
20.00000 20.0pF X195-ND 80 72 58 .52 | ECS-200-20-4DN 
24.00000 20.0pF X196-ND 80 72 58 -52 | ECS-240-20-4DN 
HC-49US-DN RoHS Compliant 
3.57955 17.0pF X1110-ND 80 72 58 52 | ECS-35-17-4XDN 
3.68640 20.0pF X1111-ND 80 72 58 .52 | ECS-36-20-4XDN 
4.00000 20.0pF X1112-ND 80 72 58 .52 | ECS-40-20-4XDN 
6.00000 32.0pF X1113-ND 80 72 58 .52 | ECS-60-32-4XDN 
7.37280 20.0pF X1114-ND 80 72 58 .52 | ECS-73-20-4XDN 
8.00000 18.0pF X1115-ND 80 72 58 .52 | ECS-80-18-4XDN 
3 12.00000 20.0pF X1116-ND 80 72 58 .52 | ECS-120-20-4XDN 
14.31818 20.0pF X1117-ND 80 72 58 .52 | ECS-143-20-4XDN 
16.00000 20.0pF X1118-ND 80 72 58 .52 | ECS-160-20-4XDN 
18.43200 20.0pF X1119-ND 80 72 58 .52 | ECS-184-20-4XDN 
19.66080 20.0pF X1120-ND 80 72 58 .52 | ECS-196.6-20-4XDN 
20.00000 20.0pF X1121-ND 80 72 58 .52 | ECS-200-20-4XDN 
24.00000 20.0pF X1122-ND 80 72 58 -52 | ECS-240-20-4XDN 
HC-6/U 
it 3.64000 32.0pF X008-ND 1.24 82 64 | ECS-36.4-32-2P 
3.70000 32.0pF X012-ND 1.24 82 .64 | ECS-37-32-2P 


* 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C t+ 3rd Overtone 


Electrical Characteristics: 

° Frequency Tolerance: +50ppm 

© Shunt Capacitance: 7pF 

* Drive Level: 100W 

* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Aging (First Year): +2ppm 

¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 400. 
* Operating Mode: Fundamental 


Load Cut Tape [Tape & Reel 
Capaci- |Frequency| _—_ Digi-Key Price Each Pricing* |ECS 
Fig.) tance (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECX-64B RoHS Compliant 
20.0pF | 12.00000 XC1013CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-120-20-23B-TR 
Series | 14.31818 XC810CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-143-S-23B-TR 
20.0pF | 14.31818 XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-143-20-23B-TR 
20.0pF | 14.74560 XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-147-20-23B-TR 
Series | 16.00000 XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-160-S-23B-TR 
20.0pF | 16.00000 XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-160-20-23B-TR 
Series | 18.43200 XC815CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-184-S-23B-TR 
2 | 20.0pF | 18.43200 XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-184-20-23B-TR 
Series | 19.66080 XC817CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-196-S-23B-TR 
20.0pF | 19.66080 XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-196-20-23B-TR 
Series | 20.00000 XC819CT-ND 3.75 3.38 2.82) 1875.00 |ECS-200-S-23B-TR 
20.0pF |20.00000 XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-200-20-23B-TR 
Series | 24.00000 XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-240-S-23B-TR 
20.0pF |24.00000 XC1014CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-240-20-23B-TR 
18.0pF | 25.00000 XC1015CT-ND 3.75 3.38 2.82] 1875.00 |ECS-250-18-23B-F-TR 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


Electrical Characteristics: 
° Operating Mode: Fundamental 
¢ Drive Level: 10uW 


¢ Frequency Tolerance: +50ppm 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Load Frequency Cut Tape Price Each EcSs 
Capacitance (MHz) 1 10 100 Part No. 

Series 18 XC804CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-180-S-15-TR 

Series 24 XC808CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-240-S-15-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(to63) 1033 


ECS we. Quartz Crystals - 32.768 KHz 


ECX-306 


Fig 4 


Parabolic Temperature Curve T(°C) -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 


To determine frequency stability, use parabolic 
curvature. For example: What is the stability at 45°C? 
(1) Change in T (°C) = 45 - 25 = 20°C 
(2) Change in frequency 

= 0.04 PPM x (AT) 

= 0.04 PPM x (20) 

= -16.0 PPM 
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j ECX-306 Series Specifications: 
Cylinder Type ¢ Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance @ 25°C: +20ppm ¢ Equivalent Series Resistance: 50kQ 


Max. * Shunt Capacitance: 1.3pF Typ. * Drive Level: 1p)W Max. * Calibration Tolerance: +20 ppm @ 25°C 


X801-ND X802-ND X803-ND ¢ Temperature Coefficient: -0.040 ppm/°C2 Max. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Max. * Storage 
Frequency 32.768kHz 32.768kHz 32.768kHz Temperature: -55°C ~ 125°C * Q Factor: 50,000 Minimum * Turnover Temperature: 25°C (+5°C) « Insula- 
tion Resistance: 500MQ Minimum, 100V DC ¢ Motional Capacitance: 0.003pF Typ. * Aging (first year): 
Frequency Tolerance @ 25°C +20ppm +20ppm +20ppm +3ppm Max. @ 25°C 
Drive Level 1pW 1pW 1pW 
Equivalent Series Resistance 35kN. 35kN. 40kQ Load Cut Tape Tape & Reel 
Shunt Capacitance 1.6pF Typ. 1.35pF Typ. 1.00pF Typ. __| Capaci- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
Operating Temperature Range “10°C ~ 60°C “10°C ~ 60°C “10°C ~ 60°C Bigs Mateni coi BEBLUNGS OSLO) Barto! 000s | RartNc: 
Storage Temperature Range -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 4 6.0pF XC746CT-ND 1.08 .90 .72 | XC746TR-ND 560.00/M | ECS-.327-6-17-TR 


4 12.5pF XC488CT-ND 1.08 .90 .72 | XC488TR-ND 560.00/M | ECS-.327-12.5-17-TR 


Fig. 1 X801 i Fig. 2 X802 Ty RoHS Compliant 
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6.0pF XC1307CT-ND 1.08 .90 .72 | XC1307TR-ND  560.00/M | ECS-.327-6-17X-TR 
12.5pF XC1195CT-ND 1.08 .90 .72 | XC1195TR-ND  560.00/M | ECS-.327-12.5-17X-TR 


Fig. 3 X803 
° 454 ECX-31 
O15 we 
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5.1 4.3 +4 | 


Lo7-l : 131.0 1.3 
End View | 
Load Digi-Key Price Each ECS 1.6 
Fig. | Capacitance Part No. i 10 100 Part No. ; 0.725 | 
-0 Max. 
1 12.5pF X801-ND 30 27 22 ECS-3x8 >" Bottom View Land Pattern 
12.5pF X802-ND .30 27 .22 ECS-.327-12.5-13 --— | 


8.0pF X803-ND 2.63 2.37 1.89 ECS-.327-8-14 Side View Top View 


RoHS Compliant Load Cut Tape Tape & Reel 
. ss Capaci- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |ECS 
1 T28pr mines ND =e see ee ECS "SxeX Fig.) tance | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
2 12.5pF X1124-ND 30 27 22 ECS-.327-12.5-13X RoHS Compliant 
3 8.0pF X1125-ND 63 57 45 ECS-.327-8-14X 5 | 12.5pF | XC1085CT-ND 4.47 4.03 3.36 | XC1085TR-ND 2235.00/M | ECS-.327-12.5-32-TR 


ECX-3TA 


ECX-3TA Series Specifications: 
1.8 1.2 3.88 1.2 ¢ Frequency: 32.768kHz * Freq. Tolerance @ 25°C: +20ppm * Equivalent Series Resistance: 50kQ Max. 
7 la ig a ¢ Shunt Capacitance: 2.0pF Typ. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C 
9 ig 
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+ 5.08 10.2 
; A i Load Cut Tape Tape & Reel 
Side View Capaci-| Di Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
Fig.| tance il 10 100 Part No. 3,000 Part No. 


6 | 12.5pF | X488CT-ND 1.62 1.35 1.08 X488TR-ND 840.00/M | ECS-.327-12.5-24-TR 


RoHS Compliant 
#2 Front View P 


Bottom View Top View 6 |12.5pF| X968CT-ND 1.62 1.35 1.08 | X968TR-ND  840.00/M | ECS-.327-12.5-24X-TR 


Quartz Crystals - ECS-31 Series 


Specifications: 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C PrPaUency, a Load Dis eey Fi pee ger ar Bee m 

* Temperature Coefficient: -0.034ppm/°C (C2) speciale: Clute, ELSI, 

* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 32.000 12.5pF XC972-ND 83 75 .60 53 ECS-.320-12.5-13 

¢ Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 40.000 12.5pF XC973-ND 83 75 .60 53 ECS-.400-12.5-13 

¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 30kQ ~ 50kQ Max. 60.000 12.5pF XC974-ND 83 ey ds) 60 53 ECS-.600-12.5-13 

¢ Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF 65.536 12.5pF XC975-ND 83 .75 .60 53 ECS-.655-12.5-13 

*Drive Level: 1yW Max. 75.000 12.5pF XC976-ND 838 75 60 53 ECS-.750-12.5-13 

«Insulation Resistance: 500MO Min./DC 100V +15V 

* Aging (First Year): «5ppm Max. @25°C +3°C 100.000 12.5pF XC977-ND 83 75 60 53 ECS-1.00-12.5-13 
125.000 12.5pF XC999-ND 83 75 60 53 ECS-1.25-12.5-13 
153.600 12.5pF XC978-ND 83 75 60 53 ECS-1.536-12.5-13 


RoHS Compliant 


32.000 12.5pF XC1392-ND 83 75 60 53 ECS-.320-12.5-13X 

65.536 12.5pF XC1393-ND 83 75 60 53 ECS-.655-12.5-13X 
100.000 12.5pF XC1394-ND 83 75 60 53 ECS-1.00-12.5-13X 
153.600 12.5pF XC1395-ND 83 75 60 53 ECS-1.536-12.5-13X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ABRACON 


CORPORATION 

The Power of Linking Together C rysta l Ss 
AB Series HC49U Crystals 4S Mak ABLS Series HC49US SMD Crystals 

ificati 10.3 Max. ifications: 
Specifications: Specifications: 
* Frequency Stability: +100ppm, -20°C ~ 70°C [3.46 Max. : Here -20°C ~ 70°C » Frequency Tolerance: +20ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Frequency Tolerance: +20ppm TO oh 7 B eee 
© Operating Temperature: -20°C ~70°C 0.457+f- [_“i my 


* Load Capacitance: 18.0pF f+4.88 
Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1.843200 535-9009-ND 1.40 1.20 1.10 1.00 AB-1.8432MHZ-B2 
2.000000 535-9016-ND 1.40 1.20 1.10 1.00 AB-2.000MHZ-B2 
3.579545 535-9019-ND 42 36 33 30 AB-3.579545MHZ-B2 
3.686400 535-9020-ND 42 36 33 30 AB-3.6864MHZ-B2 pee tie souirane Sethe Uyaleliea! poe 
4.000000 535-9022-ND 42 36 33 30 AB-4.000MHZ-B2 (MHz) | Part No. 4 fn ee anal pears 1.000. | Part No. 
4.915200 535-9023-ND 42 36 33 30 AB-4.9152MHZ-B2 
Sannin Sense Nn be a pe a ic ouamieae 3.579545 | 535-9081-1-ND 56 49 43  .30 | 535-9081-2-ND 263.00 | ABLS-3.579545MHZ-B2-T 
6.000000 535-9026-ND 2 36 "3 30 AB-6.000MHZ-B2 3.686400 | 535-9082-1-ND 56 49 43 30 | 535-9082-2-ND © 263.00 | ABLS-3.6864MHZ-B2-T 
7.372800 535-9027-ND 42 36 33 30 AB-7.3728MHZ-B2 4.000000 | 535-9085-1-ND 56 49 43 30 | 535-9085-2-ND 263.00 | ABLS-4.000MHZ-B2-T 
8.000000 535-9028-ND 42 36 33 30 AB-8.000MHZ-B2 4.915200 | 535-9086-1-ND 56 49 43 30 | 535-9086-2-ND 263.00 | ABLS-4.9152MHZ-B2-T 
8.192000 535-9029-ND 42 36 33 30 AB-8.192MHZ-B2 5.000000 | 535-9087-1-ND 56 49 43 30 | 535-9087-2-ND 263.00 | ABLS-5.000MHZ-B2-T 
9.830400 535-9030-ND 42 36 33 30 AB-9.8304MHZ-B2 
qoon0n00 GEST 9 6 93 a AB-40 QDOMHIZ.HO 7.372800 | 535-9088-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9088-2-ND 263.00 | ABLS-7.3728MHZ-B2-T 
11.059200 535-9001-ND 42 36 33 30 AB-11.0592MHZ-B2 8.000000) 535-9089-1-ND 56 .49 43 .30 | 535-9089-2-ND 263.00 | ABLS-8.000MHZ-B2-T 
12.000000 535-9002-ND 42 36 33 30 AB-12.000MHZ-B2 8.192000 | 535-9090-1-ND 56 49 43 30 | 535-9090-2-ND 263.00 | ABLS-8.192MHZ-B2-T 
12.288000 535-9003-ND 42 36 33 30 AB-12.288MHZ-B2 10.000000 | 535-9065-1-ND 56 49 43 30 | 535-9065-2-ND 263.00 | ABLS-10.000MHZ-B2-T 
14.318180 535-9004-ND A2 36 33 30 AB-14.31818MHZ-B2 11.059200| 535-9066-1-ND 56 49 43 30 | 535-9066-2-ND 263.00 | ABLS-11.0592MHZ-B2-T 
14.745600 535-9005-ND 42 36 33 30 AB-14.7456MHZ-B2 
46.000000 535-9006-ND 42 36 33 30 AB-16.000MHZ-B2 12.000000 | 535-9067-1-ND 56 49 43 30 | 535-9067-2-ND 263.00 | ABLS-12.000MHZ-B2-T 
18.432000 535-9007-ND 42 36 33 30 AB-18.432MHZ-B2 12.288000 | 535-9068-1-ND 56 49 43 30 | 535-9068-2-ND © 263.00 | ABLS-12.288MHZ-B2-T 
19.660800 535-9008-ND 42 36 33 30 AB-19.6608MHZ-B2 14.318180 | 535-9069-1-ND 56 49 43 30 | 535-9069-2-ND 263.00 | ABLS-14.31818MHZ-B2-T 
Sa TieinG ee : = = = Oe Ree 14.745600 | 535-9070-1-ND 56 49 43 30 | 535-9070-2-ND 263.00 | ABLS-14.7456MHZ-B2-T 
*A;g00000 peter - 3 ee 30 BoA OOOH nS 16.000000 | 535-9071-1-ND 56 49 43 30 | 535-9071-2-ND © 263.00 | ABLS-16.000MHZ-B2-T 
24.576000 535-9013-ND 42 36 33 30 AB-24.576MHZ-B2F 18.432000 | 535-9072-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9072-2-ND 263.00 | ABLS-18.432MHZ-B2-T 
25.000000 535-9014-ND 42 36 33 30 AB-25.000MHZ-B2F 19.660800 | 535-9073-1-ND 56 49 43 30 | 535-9073-2-ND 263.00 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T 
part eee a 2 - Se ene 20.000000 | 535-9074-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9074-2-ND 263.00 | ABLS-20.000MHZ-B2-T 
35768600 ESE SOLEND i ‘a = 30 ‘AB 30 7éOMLG-BS 22118400 | 535-9075-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9075-2-ND 263.00 ‘| ABLS-22.1184MHZ-B2-T 
48.000000 535-9021-ND ‘98 75 69 63 AB-48 OOOMHZ-B2 24,000000 | 535-9076-1-ND 56 49 43 30 | 535-9076-2-ND 263.00 | ABLS-24.000MHZ-B2-T 
50.000000 535-9024-ND 75 69 AB-50.000MHZ-B2 24.576000 | 535-9077-1-ND 56 49 43 .30 | 595-9077-2-ND 263.00 ‘| ABLS-24.576MHZ-B2F-T 
25.000000 | 535-9078-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9078-2-ND 263.00 | ABLS-25.000MHZ-B2F-T 
: 27.000000 | 535-9079-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9079-2-ND 263.00 | ABLS-27.000MHZ-B2F-T 
ABL Series HC49US Crystals . Heinen 32,000000 | 535-9080-1-ND 56 49 43.30 | 535-9080-2-ND 263.00. | ABLS-32.000MHZ-B2-T 
Specifications: : 10.3 Max. aay 48.000000 | 535-9083-1-ND 56 49 .43 30 | 535-9083-2-ND 263.00 | ABLS-48.000MHZ-B2-T 
* Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C {35 Max. Coss max 49.152000| 535-9084-1-ND 56 49 43 30 | 535-9084-2-ND 263.00 | ABLS-49.152MHZ-B2-T 
Frequency Tolerance: +20ppm 0 457-4] 6.35 Min. oF i 
© Operating Temperature: -20°C ~ 70°C : + 4.88 


* Load Capacitance: 18.0pF 


Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
3.579545 535-9053-ND 49 AQ 39 35 ABL-3.579545MHZ-B2 
3.686400 535-9054-ND zt) 42 39 35 ABL-3.6864MHZ-B2 
4.000000 535-9057-ND rt) AQ 39 35 ABL-4.000MHZ-B2 
4.096000 535-9058-ND zt) A2 39 35 ABL-4.096MHZ-B2 
4.915200 535-9059-ND zt) A2 39 35 ABL-4.9152MHZ-B2 
6.000000 535-9060-ND A9 A2 39 35 ABL-6.000MHZ-B2 ae wine ei0a SaeecTOC E ji A tgeatagt ado cane 
Frequency Stability: +100ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85° 
7.372800 535-9061-ND 49 AQ 39 35 ABL-7.3728MHZ-B2 + Load Capacitance: 18.0pF 
8.000000 535-9062-ND ot) AQ 39 35 ABL-8.000MHZ-B2 
8.192000 535-9063-ND 49 42 39 35 ABL-8.192MHZ-B2 Cut Tape T&R 
9.830400 535-9064-ND 49 42 39 35 ABL-9.8304MHZ-B2 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
Upon pana a as on = apatites 12.0000 | 535-9100-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9100-2-ND 700.00 | ABM3-12.000MHZ-B2-T 
11.059200 535-9036-ND rt) AQ 39 35 ABL-11.0592MHZ-B2 : : . and ‘ ; 
42.000000 535-9037-ND 49 a 39 35 ABL-12.000MHZ-B2 13.56000 | 535-9101-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 |535-9101-2-ND 700.00 | ABM3-13.560MHZ-B2-T 
12.288000 535-9038-ND 49 42 39 35 ABL-12.288MHZ-B2 1431818 | 535-9102-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9102-2-ND 700.00 | ABM3-14.31818MHZ-B2-T 
14.318180 535-9039-ND 49 A2 39 35 ABL-14.31818MHZ-B2 16.0000 | 535-9103-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9103-2-ND 700.00 | ABM3-16.000MHZ-B2-T 
14.745600 535-9040-ND 49 AQ 39 35 ABL-14,7456MHZ-B2 18.43200 | 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9104-2-ND 700.00 | ABM3-18.432MHZ-B2-T 
ee SESH) oe 42 39 35 eee ees 20.00000 | 535-9105-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9105-2-ND 700.00 | ABM3-20.000MHZ-B2-T 
Aen oe zs 3 = Perens 24.0000 | 535-9106-1-ND 1.38 113 1.00 8 35-9106-2-ND 700.00 | ABM3-24.000MHZ-B2-T 
16.384000 535-9043-ND 49 A2 39 35 ABL-16.384MHZ-B2 ; eM : ; OD ae ie — cea 
48.432000 535-9044-ND 49 a 39 35 ABL-18.432MHZ-B2 24.57600 |535-9107-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9107-2-ND 700.00 | ABM3-24.576MHZ-B2-T 
qaeetenD EOE ms a i 35 ABEATOBeOBMAZEED 25.0000 | 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9108-2-ND 700.00 | ABM3-25.000MHZ-B2-T 
20.000000 535-9046-ND 49 AQ 39 35 ABL-20.000MHZ-B2 27.00000 | 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9109-2-ND 700.00 | ABM3-27.000MHZ-B2-T 
22.118400 535-9047-ND 49 A2 39 35 ABL-22.1184MHZ-B2 28.63630 | 535-9110-1-ND 1.38 143 1.00 .89 |535-9110-2-ND 700.00 | ABM3-28.6363MHZ-B2-T 
asa otal ae ae = “= ABET OOM e 29.49120 |535-9111-1-ND 1.38 143 1.00 .89 | 535-9111-2-ND 700.00 | ABM3-29.4912MHZ-B2-T 
24.576000 535-9049-ND 4g 42 39 35 ABL-24.576MHZ-B2F 
30.00000 | 535-9112-1-ND 1.38 1413 1.00 .89 | 535-9112-2-ND 700.00 | ABM3-30.000MHZ-B2-T 
pease ee o - ae _ Sea CeaiNG 33.0000 | 535-9113-1-ND 1.38 1413 1.00 .89 | 535-9113-2-ND 700.00 | ABM3-33.000MHZ-B2-T 
27.000000 535-9051-ND 49 A2 39 35 ABL-27.000MHZ-B2F 
32.000000 535-9059-ND ‘a9 ‘2 39 35 ABL-32.000MHZ-R2 40.00000 | 535-9114-1-ND 1.38 1413 1.00 .89 | 535-9114-2-ND 700.00 | ABM3-40.000MHZ-B2-T 
40.000000 535-9055-ND 88 75 69 63 ABL-40.000MHZ-B2 48.0000 | 535-9115-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9115-2-ND 700.00 | ABM3-48.000MHZ-B2-T 
48.000000 535-9056-ND 1.75 1.50 1.38 1.25 ABL-48.000MHZ-B2 , 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ABRACON 
corroration Crystals (Cont, 


The Power of Linking Together 


ABMS3B Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals ABMSB Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals 


Top View 


Top View 


Specifications: 
Specifications: ¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C «¢ Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C » Operating 
¢ Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C «* Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C »« Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Temperature: -20°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reel 

Cut Tape Tape & Reel Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon (MHz) _| Part No. 1 10,50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
(MHz) _| Part No. 110 50100 | Part No. 1,000 | Part No. 16.000000 | 535-9134-1-ND 234 192 1.70 1.50 | 535-9134-2-ND 1190.00 | ABM8-16.000MHZ-B2-T 
10.0000 | 300-8195-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24) 300-8195-2-ND 980.00 | ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T 18.432000 | 535-9135-1-ND 234 192 1.70 1.50 | 535-9135-2-ND 1190.00 | ABM8-18.432MHZ-B2-T 
11.05920 | 300-8196-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8196-2-ND 980.00 | ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T 20.000000 | 535-9136-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9136-2-ND 1190.00 | ABM8-20.000MHZ-B2-T 
42.0000 | 300-8197-1-ND 1.93 158 1.40 1.24] 300-8197-2-ND 980.00 | ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T 22.118400 | 535-9137-1-ND 2.34 192 1.70 1.50 | 535-9137-2-ND 1190.00 | ABM8-22.1184MHZ-B2-T 
4228800 | 300-8198-1-ND 1.93 158 140 1.24) 300-8198-2-ND 980.00 | ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T 24,000000 | 535-9138-1-ND 2.34 192 1.70 1.50 | 535-9138-2-ND 1190.00 | ABM8-24.000MHZ-B2-T 
12.80000 | 300-8199-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8199-2-ND 980.00 | ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T 24.576000 | 535-9139-1-ND 234 192 1.70 1.50 | 535-9139-2-ND 1190.00 | ABM8-24.576MHZ-B2-T 
13.00000 | 300-8200-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8200-2-ND 980.00 | ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T 25.000000 | 535-9140-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9140-2-ND 1190.00 | ABM8-25.000MHZ-B2-T 


27.000000 | 535-9141-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9141-2-ND 1190.00 | ABM8-27.000MHZ-B2-T 
28.375000 | 535-9142-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9142-2-ND 1190.00 | ABM8-28.375MHZ-B2-T 
28.636360 | 535-9143-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9143-2-ND 1190.00 | ABM8-28.63636MHZ-B2-T 


13.50000 | 300-8201-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8201-2-ND 980.00 | ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T 
13.56000 | 300-8202-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8202-2-ND 980.00 | ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T 
14.40000 | 300-8203-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8203-2-ND 980.00 | ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T 


14.74560 | 300-8204-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8204-2-ND 980.00 | ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T 29.491200 Peeeieaggue, 224 1.02 (1.70 1.50 Pee eeyt a) 1190.00 | ABMB-29.4912MH2-B2-T 

30,000000 | 535-9145-1-ND 234 1.92 1.70 1.50 |535-9145-2-ND 1190.00 | ABM8-30.000MHZ-B2-T 
15.36000 | 300-8205-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24) 300-8205-2-ND 980.00 | ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T 33.000000 | 535-9146-1-ND 2.34 192 1.70 1.50 | 535-9146-2-ND 1190.00 | ABM8-33.000MHZ-B2-T 
16.00000 | 300-8206-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8206-2-ND 980.00 | ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T 40.000000 | 535-9147-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9147-2-ND 1190.00 | ABM8-40.000MHZ-B2-T 
16.3840 | 300-8207-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8207-2-ND 980.00 | ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T 44,0000 | 535-9148-1-ND 234 192 1.70 1.50 | 535-9148-2-ND 1190.00 | ABM8-44.000MHZ-B2-T 


16.80000 | 300-8208-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8208-2-ND 980.00 | ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T 
18.43200 | 300-8209-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8209-2-ND 980.00 ) ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T 


48.000000 | 535-9149-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9149-2-ND 1190.00 | ABM8-48.000MHZ-B2-T 


19.2000 | 300-8210-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8210-2-ND 980.00 | ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T Specifications: . a . . ; 

19.44000 | 300-8211-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24) 300-8211-2-ND 980.00 | ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T * Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C * Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C * Operating 
19.68000 | 300-8212-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8212-2-ND 980.00 | ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T Temperature: 20°C sO 

19.8000 | 300-8213-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8213-2-ND 980.00 | ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T ae = 

20.00000 | 300-8214-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8214-2-ND 980.00 | ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T peroneal rece scan saree eee 

22,0000 | 300-8215-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8215-2-ND 980.00 | ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T (MHz) | Part No. 110 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 

24.0000 | 300-8216-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24| 300-8216-2-ND 980.00 | ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T 16.367600 | 300-8226-1-ND 3.30 2.70 2.40 212|300-8226-2-ND 1680.00 | ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 
24.57600 | 300-8217-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8217-2-ND 980.00 | ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T 16.800000 | 300-8227-1-ND 330 270 240 212|300-8227-2-ND 1680.00 | ABMB-16.800MHZ-10-1-U-T 

25,0000 | 300-8218-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8218-2-ND 980.00 | ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T 49.200000 | 300-8228-1-ND 3.30 2.70 2.40 2.12| 300-8228-2-ND 1680.00 | ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T 

26.00000 | 300-8219-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8219-2-ND 980.00 | ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T 24,553500 | 300-8229-1-ND 3.30 2.70 2.40 2.12|300-8229-2-ND 1680.00 | ABM8-24.5535MHZ-10-1-U-T 
28.63636 | 300-8220-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24|300-8220-2-ND 980.00 | ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T 26.000000 (EOUSSES0AIND) 3.30 2.70 2.40 2.12 (SDUBZSCeRNE) 1680.00 | ABM8-26.000MH2-10-1-U-T 


29.49120 | 300-8221-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8221-2-ND 980.00 | ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T 
30.00000 | 300-8222-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24) 300-8222-2-ND 980.00 | ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T 
40.00000 | 300-8223-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24] 300-8223-2-ND 980.00 | ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T 
44.00000 | 300-8224-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8224-2-ND 980.00 | ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T 


48.00000 | 300-8225-1-ND 1.93 1.58 1.40 1.24 | 300-8225-2-ND 980.00 | ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T 


ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency Stabili 


: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C » Operating Tem- 


perature: -20°C ~ 70°C Bottom View Top View 
Cut Tape Tape & Reel Da 
Fi Digi-K Price Each Digi-K Pricint Abi pecifications: 
“(wiz) Part No. 1 10 50 100 Pat ae ul ane Pane ¢ Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: 


-40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF 
12.00000 | 535-9116-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9116-2-ND 700.00 | ABM3B-12.000MHZ-B2-T 


12.28800 | 535-9117-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9117-2-ND 700.00 | ABM3B-12.288MHZ-B2-T 


Cut Tape Tape & Reel 
13.00000 | 535-9118-1-ND 1.38 1413 1.00  .89 |535-9118-2-ND 700.00 | ABM3B-13.000MHZ-B2-T Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
13.82400 | 535-9119-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9119-2-ND 700.00 | ABM3B-13.824MHZ-B2-T (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 


14.31818 | 535-9120-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9120-2-ND 700.00 | ABM3B-14.31818MHZ-B2-T 


15.36000 | 535-9121-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9121-2-ND 700.00 | ABM3B-15.360MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9122-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9122-2-ND 700.00 | ABM3B-16.000MHZ-B2-T 
16.38400 | 535-9123-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9123-2-ND 700.00 | ABM3B-16.384MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9124-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9124-2-ND 700.00 | ABM3B-18.432MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9125-1-ND 1.38 1.13 1.00  .89 | 535-9125-2-ND 700.00 | ABM3B-20.000MHZ-B2-T 


24.00000 | 535-9126-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9126-2-ND 700.00 | ABM3B-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9127-1-ND 138 113 1.00 89 |535-9127-2-ND 700.00 | ABM3B-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 | 535-9128-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9128-2-ND 700.00 | ABM3B-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9129-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9129-2-ND 700.00 | ABM3B-27.000MHZ-B2-T 
30.00000 | 535-9130-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9130-2-ND 700.00 | ABM3B-30.000MHZ-B2-T 
32.00000 | 535-9131-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9131-2-ND 700.00 | ABM3B-32.000MHZ-B2-T 
40.00000 | 535-9132-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9132-2-ND 700.00 | ABM3B-40.000MHZ-B2-T 
48.00000 | 535-9133-1-ND 1.38 113 1.00 89 |535-9133-2-ND 700.00 | ABM3B-48.000MHZ-B2-T 


8.00000 | 535-9164-1-ND 1.03 .85 15 67 | 535-9164-2-ND 525.00 | ABMM-8.000MHZ-B2-T 
10.00000 | 535-9150-1-ND 1.03 .85 15 67 | 535-9150-2-ND 525.00 | ABMM-10.000MHZ-B2-T 
11.05920 | 535-9151-1-ND 1.03 .85 15 67 | 535-9151-2-ND 525.00 | ABMM-11.0592MHZ-B2-T 
12.00000 | 535-9152-1-ND 1.03 .85 15 67 | 535-9152-2-ND 525.00 | ABMM-12.000MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9153-1-ND 1.03.85 15 67 | 535-9153-2-ND 525.00 | ABMM-14.31818MHZ-B2-T 


14.74560 | 535-9154-1-ND 1.03.85 15 67 | 535-9154-2-ND 525.00 | ABMM-14.7456MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9155-1-ND 1.03 .85 15 .67 | 535-9155-2-ND 525.00 | ABMM-16.000MHZ-B2-T 
16.93440 | 535-9156-1-ND 1.03 .85 Wis) .67 | 535-9156-2-ND 525.00 | ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
19.66080 | 535-9157-1-ND 1.03 .85 15 .67 | 535-9157-2-ND 525.00 | ABMM-19.6608MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9158-1-ND 1.03  .85 15 .67 | 535-9158-2-ND 525.00 | ABMM-20.000MHZ-B2-T 


24.00000 | 535-9159-1-ND 1.03 85 15 .67 | 535-9159-2-ND 525.00 | ABMM-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9160-1-ND 1.03 85 1 .67 | 535-9160-2-ND 525.00 | ABMM-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 | 535-9161-1-ND 1.03 85 15 .67 | 535-9161-2-ND 525.00 | ABMM-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9162-1-ND 1.03 85 15 .67 | 535-9162-2-ND 525.00 | ABMM-27.000MHZ-B2-T 
32.00000 | 535-9163-1-ND 1.03 85 15 67 | 535-9163-2-ND 525.00 | ABMM-32.000MHZ-2BF-T 


ABM10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals Cut Tape Tape & Reel 
Frequency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. ‘J 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 


20.0000 | 535-9091-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9091-2-ND 3500.00 | ABM10-20.000MHZ-E20-T 
22.1184 | 535-9092-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9092-2-ND 3500.00 | ABM10-22.1184MHZ-E20-T 
24.0000 | 535-9093-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9093-2-ND 3500.00 | ABM10-24.000MHZ-E20-T 
24.5760 | 535-9094-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9094-2-ND 3500.00 | ABM10-24.576MHZ-E20-T 
25.0000 | 535-9095-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9095-2-ND 3500.00 ) ABM10-25.000MHZ-E20-T 


27.0000 | 535-9096-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9096-2-ND 3500.00 | ABM10-27.000MHZ-E20-T 
30.0000 | 535-9097-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9097-2-ND 3500.00 | ABM10-30.000MHZ-E20-T 


Top View 


Specifications: 40.0000 | 535-9098-1-ND 688 5.63 5.00 4.41 | 535-9098-2-ND 3500.00 / ABM10-40.000MHZ-E20-T 
+ Frequency Stability: +20ppm -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Tempera- | 48.0000 | 535-9099-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9099-2-ND 3500.00 | ABM10-48.000MHZ-E20-T 
ture: -40°C ~ 85°C * Operating Mode: Fundamental * Load Capacitance: 10.0pF (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1036 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ABRACON 
CORPORATION 


etower a Unling Teor Crystals (cont) 


32.768kHz Tuning Fork Crystals 


0.8 
490.26 
-6.2_|. 9.0 _| 
Max. Min. 
Frequency Frequency Operating Digi-Key Price Each Abracon 
Fig. (kHz) Tolerance Temperature Part No. 1 10 50 100 Part No. 
AB-T Through Hole 
1 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9031-ND 88 IS 69 63 AB15T-32.768KHZ 
2 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9032-ND 35 30 28 25 AB26T-32.768KHZ 
3 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9034-ND 235 30 28 25 AB38T-32.768KHZ 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Frequency | Operating | Digi-Key Price Each Digi-Key Abracon 
Fig. (kHz) Tolerance | Temperature | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Size Pricing Part No. 


AB26TRB Surface Mount 
4 | 32.768 +20ppm_| -40°C ~ 85°C | 535-9033-1-ND 81 69 52 46 | 535-9033-2-ND | 2,000 | 322.00/M| AB26TRB-32.768KHZ-T 


ABS13 Surface Mount 5.5 =| 
5 | 32.768 | +20ppm | -40°C ~ 85°C | 535-9165-1-ND = 1.93 1.65 1.24 1.10 | 535-9165-2-ND | 3,000 | 770.00/M| ABS13-32.768KHZ-T i ! t25 Max. 
ABS25 Surface Mount =(F0.5 +/+ 0.5 


6 32.768 +20ppm_ | -40°C ~ 85°C | 535-9166-1-ND 1.05 90 68 60 | 535-9166-2-ND 3,000 | 420.00/M| ABS25-32.768KHZ-T 


Resonators 
AWCR Series Leaded Ceramic Resonator with Built-In Cap y, : 
Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
Features: © High stability * Washable (MHz) Part No. il 10 100 500 Part No. 
Specifications: » Frequency Tolerance: +0.5% » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 2.00 535-9357-ND 34 29 23 419 AWCR-2.00MD 
3.58 535-9358-ND 34 29 23 19 AWCR-3.58MD 
i 5.0 Max. 4.00 535-9359-ND 34 .29 23 19 AWCR-4.00MD 
t 6.00 535-9360-ND 34 29 23 19 AWCR-6.00MD 
Function 
Taput H Freq. (MHz) | H (Max.) 8.00 535-9361-ND 34 29 23 19 AWCR-8.00MD 
Ground 2.00 ~ 6.0 |.315 (8.0) 10.00 535-9353-ND 34 29 23 19 AWCR-10.00MD 
Output : 6.01 ~ 20.00 | .395 (10) 12.00 535-9354-ND 34 29 23 19 AWCR-12.00MD 
"W2)3 16.00 535-9355-ND 34 29 23 19 AWCR-16.00MD 
2.5 -|+0.6 20.00 535-9356-ND 34 29 23 19 AWCR-20.00MD 


AWSCR Series SMD Ceramic Resonator with Built-In Cap HWZT Series Washable Leaded Ceramic Resonator 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: 
Features’ Low resonant impedance » Reflow solderable 
. Fig. 1 High stability * Industrial grade * Excellent envi- 10.0 Max. +| |+5.0 Max. 
Industrial grade ronmental resistance : SY | ree 
; Specifications: 
Pin] Function Frequency Tolerance: +0.5% 
1 Input © Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
2 GND Freq. (MHz) H (Max.) 
2.00 ~ 13.0 .295 (7.5) 
3 | Output 13.01 ~ 20.00 395 (10) 
Cu ane Tape Geel Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon - 
Fig. (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 | Part No. we rae aa x « ae as 
4 535-9381- : .27 F Z -2. 
3.58 | 535-9365-1-ND 51 44 .35 .29 | 535-9365-2-ND 203.00 | AWSCR-3.58MGD-T 3.58 535-9382-ND 32 ‘27 ‘29 18 HWZT-3.58MD 
, | 200 |835-9366-1-ND 51 4435.29 /595-9966-2ND 208.00 | AWSCR-4.00MGD-T 4.00 535-9383-ND 92 27 ‘292 ~~ 48_~«| HWZT-4.00MD 
6.00 | 535-9367-1-ND 51 44 .35 .29 | 535-9367-2-ND 203.00 | AWSCR-6.00MGD-T 6.00 535-9384-ND 32 27 22 18 HWZT-6.00MD 
8.00 | 535-9368-1-ND 51 44 .35 .29 | 535-9368-2-ND 203.00 | AWSCR-8.00MGD-T 8.00 535-9385-ND 32 27 22 -18 | HWZT-8.00MD 
10.00 535-9377-ND 32 27 22 18 HWZT-10.00MD 
16.00 | 535-9362-1-ND 51 44 .35 .29 | 535-9362-2-ND 203.00 | AWSCR-16.00MTD-T 12.00 535-9378-ND 32 97 "50 48 HWZT-12.00MD 
2 20.00 | 535-9363-1-ND  .51 44 .35  .29 | 535-9363-2-ND 203.00 | AWSCR-20.00MTD-T 16.00 535-9379-ND 32 27 20 18 HWZT-16.00MD 
24.00 | 535-9364-1-ND  .51 44 .35  .29 | 535-9364-2-ND 203.00 | AWSCR-24.00MTD-T 20.00 535-9380-ND 82 27 22 18 HWZT-20.00MD 
AWSZT Series SMD Ceramic Resonator Pin] Function Cut Tape Tape & Reel 
Pcie. gti i 5 ane ° i Input Frequency] Digi-Ke' Price Each Digi-Ke' Pricing | Abracon 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C “ quency) Digi-ney gi ney 
Features: * Washable « Industrial grade 2 GND Fig.) (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 | Part No. 


3.58 | 535-9373-1-ND 49 42 33 .28 | 535-9373-2-ND 196.00 | AWSZT-3.58MGD-T 


1 4.00 | 535-9374-1-ND 49 A2 33 .28 | 535-9374-2-ND 196.00 _| AWSZT-4.00MGD-T 


6.00 | 535-9375-1-ND 49 42 33 .28 | 535-9375-2-ND 196.00 | AWSZT-6.00MGD-T 


8.00 | 535-9376-1-ND 49 42 33 .28 | 535-9376-2-ND 196.00 _| AWSZT-8.00MWD-T 


12.00 | 535-9369-1-ND 49 A2 33 .28 | 535-9369-2-ND 196.00 | AWSZT-12.00MWD-T 


16.00 | 535-9370-1-ND 49 A2 33 .28 | 535-9370-2-ND 196.00 | AWSZT-16.00MXD-T 


3 | 20.00 | 535-9371-1-ND 49 A2 33 .28 | 535-9371-2-ND 196.00 | AWSZT-20.00MXD-T 


24.00 | 535-9372-1-ND 49 A2 33 .28 | 535-9372-2-ND 196.00 | AWSZT-24.00MXD-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1037 


ABRACON 
CORPORATION 


The Power of Linking Together Oo sc i I lato rs 


Specifications: * Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


f Specifications: Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Half Size Features: * HCMOS and TTL compatible 


Full Size Features: « HCMOS and TTL compatible 


Function E ~ Function 
NC Ned 0.79 , 7 NC 
GRND/Case pees Max. + 5.08 Min. GRND/Case 


oe ail 
Output 1 2.7 46 x4 Output L-40.7- 
Vdd | nied! eogex Vdd eee 


5 
| 


Frequency Digi-Key Price Each Abracon Frequency Digi-Key Price Each Abracon 

(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 

ACH Series Half Size Oscillators — 5V ACO Series Full Size Oscillators — 5V 

3.68640 535-9179-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-3.6864MHZ-EK 3.68640 535-9215-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-3.6864MHZ-EK 

4.00000 535-9182-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-4.000MHZ-EK 4.00000 535-9218-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-4.000MHZ-EK 

8.00000 535-9184-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-8.000MHZ-EK 8.00000 535-9220-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-8.000MHZ-EK 
10.00000 535-9167-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-10.000MHZ-EK 10.00000 535-9203-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-10.000MHZ-EK 
11.05920 535-9168-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-11.0592MHZ-EK 11.05920 535-9204-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-11.0592MHZ-EK 
12.00000 535-9169-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-12.000MHZ-EK 12.00000 535-9205-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-12.000MHZ-EK 
14.31818 535-9170-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-14.31818MHZ-EK 14.31818 535-9206-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-14.31818MHZ-EK 
16.00000 535-9171-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-16.000MHZ-EK 16.00000 535-9207-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-16.000MHZ-EK 
18.43200 535-9172-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-18.432MHZ-EK 18.43200 535-9208-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-18.432MHZ-EK 
20.00000 535-9173-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACH-20.000MHZ-EK 20.00000 535-9209-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-20.000MHZ-EK 
24.57600 535-9174-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-24.576MHZ-EK 24.57600 535-9210-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-24.576MHZ-EK 
25.00000 535-9175-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-25.000MHZ-EK 25.00000 535-9211-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-25.000MHZ-EK 
27.00000 535-9176-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-27.000MHZ-EK 27.00000 535-9212-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-27.000MHZ-EK 
32.00000 535-9177-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-32.000MHZ-EK 2.00000 535-9213-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-32.000MHZ-EK 
32.76800 535-9178-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACH-32.768MHZ-EK 32.76800 535-9214-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-32.768MHZ-EK 
40.00000 535-9180-5-ND 1.63 147 117 1.04 ACH-40.000MHZ-EK 40.00000 535-9216-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-40.000MHZ-EK 
48.00000 535-9181-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACH-48.000MHZ-EK 48.00000 535-9217-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-48.000MHZ-EK 
50.00000 535-9183-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACH-50.000MHZ-EK 50.00000 535-9219-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACO-50.000MHZ-EK 

ACHL Series Half Size Oscillators — 3.3V ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3V 

3.68640 535-9197-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-3.6864MHZ-EK 3.68640 535-9233-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-3.6864MHZ-EK 

4.00000 535-9200-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-4.000MHZ-EK 4.00000 535-9236-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-4.000MHZ-EK 

8.00000 535-9202-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-8.000MHZ-EK 8.00000 535-9238-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-8.000MHZ-EK 
10.00000 535-9185-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-10.000MHZ-EK 10.00000 535-9221-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-10.000MHZ-EK 
11.05920 535-9186-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-11.0592MHZ-EK 11.05920 535-9222-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-11.0592MHZ-EK 
12.00000 535-9187-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-12.000MHZ-EK 12.00000 535-9223-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-12.000MHZ-EK 
14.31818 535-9188-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-14.31818MHZ-EK 14.31818 535-9224-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-14.31818MHZ-EK 
16.00000 535-9189-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-16.000MHZ-EK 16.00000 535-9225-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-16.000MHZ-EK 
18.43200 535-9190-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL~18.432MHZ-EK 18.43200 535-9226-5-ND 1.63 1.47 TA 1.04 ACOL-18.432MHZ-EK 
20.00000 535-9191-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-20.000MHZ-EK 20.00000 535-9227-5-ND 1.63 1.47 AAT. 1.04 ACOL-20.000MHZ-EK 
24.57600 535-9192-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-24.576MHZ-EK 24.57600 535-9228-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-24.576MHZ-EK 
25.00000 535-9193-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-25.000MHZ-EK 25.00000 535-9229-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-25.000MHZ-EK 
27.00000 535-9194-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-27.000MHZ-EK 27.00000 535-9230-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-27.000MHZ-EK 
32.00000 535-9195-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-32.000MHZ-EK 32.00000 535-9231-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-32.000MHZ-EK 
32.76800 535-9196-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-32.768MHZ-EK 32.76800 535-9232-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-32.768MHZ-EK 
40.00000 535-9198-5-ND 1.63 1.47 117 1.04 ACHL-40.000MHZ-EK 40.00000 535-9234-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-40.000MHZ-EK 
48.00000 535-9199-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-48.000MHZ-EK 48.00000 535-9235-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-48.000MHZ-EK 
50.00000 535-9201-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACHL-50.000MHZ-EK 50.00000 535-9237-5-ND 1.63 1.47 1.17 1.04 ACOL-50.000MHZ-EK 

ASFL1 Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators Cut Tape Tape & Reel 
wer Frequency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Specifications: (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 | Part No. 


Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C » Supply Voltage: 3.3V + 10% 


Features: * Low current consumption « Glass sealed package 14.74560 | 535-9255-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9255-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 


16.0000 | 300-8248-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8248-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.000MHZ-EC-T 
os 6 par 16.0000 | 535-9256-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9256-2-ND 1875.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 
Tri State E/D : fedd TE 16.3840 | 300-8249-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8249-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.384MHZ-EC-T 
GND/Case 3 yF 18.4320 | 300-8250-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8250-2-ND 2030.00 | ASFL1-18.432MHZ-EC-T 
Output 18.43200 |535-9257-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9257-2-ND 1875.00 | ASFL1-18.432MHZ-EK-T 
20.00000 | 300-8251-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8251-2-ND 2030.00 | ASFL1-20.000MHZ-EC-T 
20.0000 | 535-9259-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9259-2-ND 1875.00 | ASFL1-20.000MHZ-EK-T 


Vdd — tm—14 0, : 12-7 10.8 


- cuijfene oe ERB OEE 24.00000 | 300-8252-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8252-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.000MHZ-EC-T 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1+ 10 100 500 | PartNo. 1,000 | Part No. 24.0000 | 535-9260-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9260-2-ND 1875.00 | ASFL1-24.000MHZ-EK-T 
1.84320 | 300-8237-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8237-2-ND 2030.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EC-T 24.57600 | 300-8253-1-ND 435 3.92 3.27 2.61 | 300-8253-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.576MHZ-EC-T 
1.84320 | 535-9258-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9258-2-ND 1875.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T 24.57600 | 535-9261-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9261-2-ND 1875.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 
3.68640 | 300-8238-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8238-2-ND 2030.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EC-T 25.00000 | 300-8254-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8254-2-ND 2030.00 | ASFL1-25.000MHZ-EC-T 
3.68640 | 535-9268-1-ND 3.75 338 282 2.25 |535-9268-2-ND 1875.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EK-T 25.00000 | 535-9262-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9262-2-ND 1875.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 
4.00000 | 300-8239-1-ND 435 392 327 261 |300-8239-2-ND 2030.00 | ASFL1-4.000MHZ-EC-T 27.00000 | 300-8255-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8255-2-ND 2030.00 | ASFL1-27.000MHZ-EC-T 
4.00000 | 535-9271-4-ND 375 338 282 2.25 |595-9071-2-ND 1875.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 27.0000 | 535-9263-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9263-2-ND 1875.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 


29.49120 | 300-8256-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 |300-8256-2-ND 2030.00 | ASFL1-29.4912MHZ-EC-T 
30.00000 | 300-8257-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8257-2-ND 2030.00 | ASFL1-30.000MHZ-EC-T 
30.00000 | 535-9264-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9264-2-ND 1875.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 300-8258-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8258-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.000MHZ-EC-T 
32.00000 | 535-9265-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9265-2-ND 1875.00 | ASFL1-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 300-8259-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8259-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.768MHZ-EC-T 
33.00000 | 535-9266-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9266-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 
33.33300 | 300-8260-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8260-2-ND 2030.00 | ASFL1-33.333MHZ-EC-T 
33.33300 | 535-9267-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9267-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.339MHZ-EK-T 
35.32800 | 300-8261-1-ND 4.35 3.92 327 2.61 | 300-8261-2-ND 2030.00 | ASFL1-35.328MHZ-EC-T 
40.00000 | 300-8262-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8262-2-ND 2030.00 | ASFL1-40.000MHZ-EC-T 
40.00000 | 535-9269-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 |535-9269-2-ND 1875.00 | ASFL1-40.000MHZ-EK-T 


48.0000 | 300-8263-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8263-2-ND 2030.00 | ASFL1-48.000MHZ-EC-T 
14.31818 | 535-9254-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9254-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 48.0000 | 535-9270-1-ND 3.75 338 282 225 |535-9970-2-ND 1875.00 | ASFL1-48.000MHZ-EK-T 
14.74560 | 300-8247-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 | 300-8247-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EC-T 


7.37280 | 300-8240-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 | 300-8240-2-ND 2030.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EC-T 
7.37280 | 535-9273-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9273-2-ND 1875.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 
8.00000 | 300-8241-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 | 300-8241-2-ND 2030.00 | ASFL1-8.000MHZ-EC-T 
8.00000 |535-9274-1-ND 3.75 338 282 2.25 |535-9274-2-ND 1875.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 | 300-8242-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 |300-8242-2-ND 2030.00 | ASFL1-10.000MHZ-EC-T 
10.00000 | 535-9251-1-ND 3.75 338 282 2.25 |535-9251-2-ND 1875.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 | 300-8243-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 | 300-8243-2-ND 2030.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EC-T 
11.05920 | 535-9252-1-ND 3.75 338 2.82 2.25 |535-9252-2-ND 1875.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 | 300-8244-1-ND 4.35 392 3.27 2.61 |300-8244-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.000MHZ-EC-T 
12,00000 | 535-9253-1-ND 3.75 338 2.82 2.25 |535-9253-2-ND 1875.00 | ASFL1-12.000MHZ-EK-T 
12.28800 | 300-8245-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8245-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.288MHZ-EC-T 
14.1818 | 300-8246-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8246-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EC-T 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1038 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ABRACON 
CORPORATION 
The Power of Linking Together 


Oscillators (cont) 


ASFL1 Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators (cont) 


ASVV Series VCXO SMD Oscillators 


Cut Tape Tape & Reel Specifications: Function 
Frequency Digi Key ? pace 6 DlolKey Any Abracon + Frequency Stability: +50ppm, 0°C ~ 70°C VC 
(li) ark: a ania: 2 aris * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Tri State E/D 
50.00000 | 300-8264-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8264-2-ND 2030.00 | ASFL1-50.000MHZ-EC-T secu Weise ave GND/Case 
50.00000 | 535-9272-1-ND 3.75 3.38 282 2.25 | 535-9272-2-ND 1875.00 | ASFL1-50.000MHZ-EK-T See ee Output 
60.00000 | 300-8265-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 | 300-8265-2-ND 2030.00 | ASFL1-60.000MHZ-EC-T + Pultability (2) @ Voltage: 150ppm @ Ne 
64.0000 | 300-8266-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8266-2-ND 2030.00 | ASFL1-64.000MHZ-EC-T 3VDC (N152); 100ppm @ 3VDC (N102) 
66.66600 | 300-8267-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8267-2-ND 2030.00 | ASFL1-66.666MHZ-EC-T a Sar 
ut Tape ‘ape & Ree! 
75.00000 | 300-8268-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8268-2-ND 2310.00 | ASFL1-75.000MHZ-EC-T Frequency! Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
80.00000 | 300-8269-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8269-2-ND 2310.00 | ASFL1-80.000MHZ-EC-T (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
100.00000 | 300-8270-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8270-2-ND 2310.00 | ASFL1-100.000MHZ-EC-T 1.544 |535-9343-1-ND 563 5.25 4.50 3.38 | 535-9343-2-ND 2100.00 | ASVV-1.544MHZ-N152 
106.2500 | 300-8271-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8271-2-ND 2310.00 | ASFL1-106.250MHZ-EC-T 4.096 | 535-9351-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9351-2-ND 2100.00 | ASVV-4.096MHZ-N152 
125,00000 | 300-8272-1-ND 4.95 4.46 3.72 297 | 300-8272-2-ND 2310.00 | ASFL1-125.000MHZ-EC-T 6.176 [BSGs0352512ND) 5.63 5.25 4.50 3.98 [Sas 88522 ND) 2100.00 | ASW-6.176MHZ-N152 
16.384 | 535-9341-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9341-2-ND 2100.00 | ASVV-16.384MHZ-N152 
133.33000 | 300-8273-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8273-2-ND 2310.00 | ASFL1-133.330MHZ-EC-T 49.440 |535-9342-1-ND 563 525 450 338 |535-9342-2-ND 2100.00 | ASVV-19.440MHZ-N152 
20.000 |535-9344-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | §35-9344-2-ND 2100.00 | ASVV-20.000MHZ-N152 
5 , 27.000 |535-9345-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9345-2-ND 2100.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 
ASFL3 Series SMD Oscillators 32.768 |535-9346-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9346-2-ND 2100.00 | ASVV-32.768MHZ-N152 
a 35.328 |535-9347-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9347-2-ND 2100.00 | ASVV-35.328MHZ-N152 
TH State 38.880 | 535-9348-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9348-2-ND 2100.00 | ASVV-38.880MHZ-N152 
GND/Case 40.000 |535-9349-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9349-2-ND 2100.00 | ASVV-40.000MHZ-N102 
Output 44.736 | 535-9350-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9350-2-ND 2100.00 | ASVV-44.736MHZ-N102 
Vdd 1.2-|- =F 0.8 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 15.0pF ASV Series 5 x 7 SMD Oscillators 
© Supply Voltage: 1.8V + 5% Features: * Low current consumption « Tri-State output pees F 
Specifications: Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Supply Voltage: 3.3V + 10% Features: * HCMOS and TTL 
Cut Tape Tape & Reel compatible *3.3VDC operation Frequency Tolerance: +20ppm (unless noted) 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
1.84320 | 535-9407-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93] 535-9407-2-ND 1820.00 | ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 
3.68640 | 535-9408-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9408-2-ND 1820.00 | ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 | 535-9409-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93) 535-9409-2-ND 1820.00 | ASFL3-4.000MHZ-EK-T 
8.00000 | 535-9410-1-ND 4.88 4.55 390 2.93) 535-9410-2-ND 1820.00 | ASFL3-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 | 535-9411-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9411-2-ND 1820.00 | ASFL3-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 | 535-9412-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9412-2-ND 1820.00 | ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 | 535-9413-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9413-2-ND 1820.00 | ASFL3-12.000MHZ-EK-T Cut Tape Tape & Reel 
14.31818 | 535-9414-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9414-2-ND 1820.00 | ASFL3-14.31818MHZ-EK-T Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
1.00000 | 535-9415-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9415-2-ND 1820.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T me oer + x a a ieee aa eae = 
20.00000 | 535-9416-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9416-2-ND 1820.00 | ASFL3-20.000MHZ-EK-T aene40 WEGHOSeERINGM 300 280 240 180 RERMRSORRIOM 112000 | asy-3 GaaaMIDeEIT 
24,00000 | 535-9417-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93] 535-9417-2-ND 1820.00 | ASFL3-24.000MHZ-EK-T 4.00000 535,082851/ND 3.00 2.80 2.40 ‘80 935-9329-2-ND 1120.00 ASV-4.000MHZ-EJT 
24.57600 | 535-9418-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9418-2-ND 1820.00 | ASFL3-24.576MHZ-EK-T 8.00000 |535-9332-1-ND 3:00 280 240 180 |5369332-2ND 112000 | ASV-B OOOMHZ-EAT 
25.00000 | 535-9419-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9419-2-ND 1820.00 | ASFL3-25.000MHZ-EK-T 70.00000 1535-93074-ND 3.00280 240 1.80 1 535-9307-2-ND 1120.00 | ASV-10.000MHZ-EJ-T 
27.0000 | 535-9420-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9420-2-ND 1820.00 | ASFL3-27.000MHZ-EK-T 11-0920 935-9308-1-ND 3.00 2.80 240 1-80 535-9908-2-ND 1120.00 ASV-11.O5S2MHZ-EJ-T 
30.00000 | 535-9421-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9421-2-ND 1820.00 | ASFL3-30.000MHZ-EK-T 1431818 PEEGRTRERNGM 300 280 240 a0 VESRSSHDEINOM dion | ASVeLaS1BIBMEE-EIT 
32.00000 | 535-9422-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9422-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.000MHZ-EK-T 14.74560 | 535-9311-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9311-2-ND 1120.00 _| ASV-14.7456MHZ-EJ-T 
32.76800 | 535-9423-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | §35-9423-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.768MHZ-EK-T 16.00000 536-9512-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 535-9912-2-ND 1120.00 ASV-16.000MHZ-E-T 
40.0000 | 535-9424-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93| 535-9424-2-ND 1820.00 | ASFL3-40.000MHZ-EK-T 4843000 |235-9314--ND 300 280 240 180 | 538-9314--ND 1190.00 | ASV-1B43MHZ-EIT 
48.0000 | 535-9425-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9425-2-ND 1820.00 | ASFL3-48.000MHZ-EK-T 20.0000 | 535-9316-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9316-2-ND 1120.00 | ASV-20.000MHZ-EJ-T 
24.00000 | 535-9317-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9317-2-ND 1120.00 | ASV-24.000MHZ-EJ-T 
2457600 |535-9318-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9318-2-ND 1120.00 | ASV-24.576MHZ-EJ-T 
i i 25.00000 | 535-9319-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9319-2-ND © 1120.00 | ASV-25.000MHZ-EJ-T 
saareig cuetorpaay ai Co ee 
elitist iit et all 20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V + 10% 30.00000 | 535-9322-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9322-2-ND 1120.00 | ASV-30.000MHZ-EJ-T 
32.00000 |535-9323-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9323-2-ND 1120.00 | ASV-32.000MHZ-EJ-T 
33.00000 | 535-9324-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9324-2-ND 1120.00 | ASV-33.000MHZ-EJ-T 
: 33.33300 | 535-9325-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9325-2-ND 1120.00 | ASV-33.333MHZ-EJ-T 
Function 1.0 =| pat 40.0000 | 535-9327-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9327-2-ND 1120.00 | ASV-40.000MHZ-EJ-T 
Tri State Enable 44 4 48.00000 | 535-9328-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9328-2-ND 1120.00 | ASV-48.000MHZ-EJ-T 
GND/Case 0.15 50.00000 |535-9330-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9330-2-ND 1120.00 | ASV-50.000MHZ-EJ-T 
Output 0.51") 100.00000 | 300-8232-1-ND* 5.63 5.25 4.50 3.38 | 300-8232-2-ND- 2100.00 | ASV-100.000MHZ-E-C-T 
Vdd 106.25000 | 300-8233-1-ND- 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8233-2-ND- 1750.00 | ASV-106.250MHZ-E-C-T 
125.0000 | 300-8234-1-ND- 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8234-2-ND* 1750.00 | ASV-125.000MHZ-E-C-T 
133.33000 | 300-8235-1-ND- 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8235-2-ND- 1750.00 | ASV-133.330MHZ-E-C-T 
Cut Tape Tape & Reel 150.0000 | 300-8236-1-ND- 7.50 7.00 6.00 4.50 | 300-8236-2-ND* 2800.00 | ASV-150.000MHZ-E-C-T 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon : 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. * Frequency Tolerance: +50ppm 
1.84320 | 535-9386-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 |535-9386-2-ND 1232.00 | ASML-1.8432MHZ-T 2 ‘i 
3.68640 | 535-9387-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9387-2-ND 1232.00 | ASML-3.6864MHZ-T ASVTX Series VCTCXO SMD Oscillators 
4.00000 | 535-9388-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 |535-9388-2-ND 1232.00 | ASML-4.000MHZ-T Specifications: 
8.00000 | 535-9389-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9389-2-ND 1232.00 | ASML-8.000MHZ-T Frequency Stability: 2.5ppm, -30°C ~ 75°C » Frequency Tolerance: +0.5ppm @ 25°C « Operating Temperature: -40°C 
10.00000 | 535-9390-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9390-2-ND 1232.00 | ASML-10.000MHZ-T ~ 85°C * Supply Voltage: 3V +5% 
11.05920 | 535-9391-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 ]535-9391-2-ND 1232.00 | ASML-11.0592MHZ-T 
12.00000 | 535-9392-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9392-2-ND 1232.00 | ASML-12.000MHZ-T Function 
1431818 | 535-9393-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9393-2-ND 1232.00 | ASML-14.31818MHZ-T YeerNe 
16.00000 | 535-9394-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9394-2-ND 1232.00 | ASML-16.000MHZ-T outa 
20.00000 | 535-9395-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9395-2-ND 1232.00 | ASML-20.000MHZ-T Wee 
24.0000 |535-9396-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9396-2-ND 1232.00 | ASML-24.000MHZ-T 
24.57600 | 535-9397-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9397-2-ND 1232.00 | ASML-24.576MHZ-T 
25.0000 | 535-9398-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 |535-9398-2-ND 1232.00 | ASML-25.000MHZ-T eens pre eee, anes ehcnaal teas 
27.0000 | 535-9399-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9399-2-ND 1232.00 | ASML-27.000MHZ-T (MHz) | Part No. 1 10. 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
32.0000 | 535-9400-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9400-2-ND 1232.00 | ASML-32.000MHZ-T 1280 ISSSGSSSSEN] 1031 963 0.25 6.19 NESSOSTSONINY 3as0.00 | ASVTX-09-12 800MHZ 
32.76800 | 535-9401-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 |535-9401-2-ND 1232.00 | ASML-32.768MHZ-T 13.00 | 535-9334-1-ND 1031 9.63 8.25 6.19 | 535-9334-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-13.00MHZ 
33.0000 | 535-9402-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 | 535-9402-2-ND 1232.00 | ASML-33.000MHZ-T 1800 Eset eae a8 a ae eee 305000 pla a patie 
33.33300 | 535-9403-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9403-2-ND 1232.00 | ASML-33.333MHZ-T jeso ERIN i931 963 225 619 (ESeeSzRINDY 32s0.00 | ASVX-09-16.800MHZ 
40.0000 | 535-9404-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9404-2-ND 1232.00 | ASML-40.000MHZ-T 4000 WESEOSREININY 031963 aos 619 WESSTeasO™IM 3050.00 | ASVTX-00-19 200MHZ 
48.0000 | 535-9405-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9405-2-ND 1232.00 | ASML-48.000MHZ-T 49.44 |535-9339-1-ND 1031 963 825 619 |595-9339-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-19 440MHZ 
50.00000 | 535-9406-1-ND 3.30 3.08 264 1.98 |535-9406-2-ND 1232.00 | ASML-50.000MHZ-T 26.00 | 535-9340-1-ND 10.31 963 8.25 6.19 | 535-9340-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-26.000MHZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ll 


CMX309FLC Series Oscillators “Ee ECU 

18.000000 | 300-8610-1-ND 3.00 280 1.80} 300-8610-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000M-UT 
Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Storage 18.432000 | 300-8611-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8611-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432M-UT 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V »* Supply Current: 23mA Max. * Duty @ TTL 49.660800 | 300-8612-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8612-2-ND 1328.00 | CMX309FLC19.6608M-UT 


Level (1.4V): 45% ~ 55% * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% »* Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. 


+ Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. 20.000000 | 300-8613-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8613-2-ND 1328.00 | CMX309FLC20.000M-UT 


* Rise Time TTL: 8ns Max. « Fall Time TTL: 8ns Max. * Rise Time CMOS: 8ns Max. « Fall Time CMOS: 22.118400 | 300-8614-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8614-2-ND 1328.00 _| CMX309FLC22.1184M-UT 
8ns Max. ¢ Start-up Time: 4ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 24.000000 | 300-8615-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8615-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.000M-UT 
0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 12mA Max. « Aging (First Year): +5ppm Max. 24.576000 | 300-8616-1-ND 3.00 280 1.80| 300-8616-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.576M-UT 
25.000000 | 300-8617-1-ND 3.00 280 1.80) 300-8617-2-ND 1328.00 | CMX309FLC25.000M-UT 
Pin = 25.175000 | 300-8618-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8618-2-ND 1328.00 | CMX309FLC25.175M-UT 
Connection i : 27.000000 | 300-8619-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8619-2-ND 1328.00 | CMX309FLC27.000M-UT 
OE - 1 i 450 tae 28.322000 | 300-8620-1-ND 3.00 280 1.80] 300-8620-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.322M-UT 
Gnd ae Jets abe 28.636360 | 300-8621-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8621-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.63636M-UT 
Out 25 a= inn 4 29.498928 | 300-8622-1-ND 3.00 280 1.80) 300-8622-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928M-UT 
Vdd , , LE, a3] 7 30.000000 | 300-8623-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8623-2-ND 1328.00 | CMX309FLC30.000M-UT 


CMX309FBC Series Oscillators 


=ite Cut Tape a Tape & Reel] 
eT) biol Key 1 Price ach 50 nig Ay Pring Enon: Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage 
7.544000 | 300-7001-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7001-2ND 1328.00 | CMX309FLC1.544MT Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Supply Current: 9mA Max. * Duty @ CMOS 
2.000000 | 300-7003-1-ND 3.00 280 1.80| — — | CMX309FLC2.000MT Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise 
2.048000 | 300-7004-1-ND 3.00 280 1.80 — — | CMX309FLC2.048MT Time CMOS: 6ns Max. ¢ Fall Time CMOS: 6ns Max. ¢ Start-up Time: 4ms Max. * Output Enable-Voltage: 


2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 5mA Max. * Aging (First 
Year): +5ppm Max. 


3.072000 | 300-7006-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7006-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072MT 
3.579545 | 300-7007-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7007-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545MT 
3.686400 | 300-7008-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7008-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.6864MT 


4.000000 | 300-7009-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC4.000mT Pin 1.524 j-1.52 
4.096000 | 300-7010-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7010-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.096MT Connection —— | 
4.915200 | 300-7011-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC4.9152MT 1] OF 

6.000000 | 300-7013-1-ND 3.00 280 1.80| — — _| cMx309FLc6.o00mT PANO 

6.144000 | 300-7014-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7074-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144MIT 

7.372800 | 300-7015-1-ND 3.00 2.80 1.80) — — | CMX309FLC7.3728MT Si) Out 

8.000000 | 300-7016-1-ND 3.00 280 1.80) 300-7016-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.000MT 4. | Nod 


8.192000 | 300-7017-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7017-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.192MT 
9.830400 | 300-7018-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7018-2-ND 1328.00 | CMX309FLC9.8304MT 


Cut Tape Tape & Reel 
10.000000| 300-7019-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC10.000MT Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
11.000000 ) 300-7021-1-ND 3.00 280 1.80} 300-7021-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.000MT (MHz) Part No. 1 10-50 | PartNo. 1,000 Part No. 
11.289600  300-7023-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT 1.54400 | 300-2101-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2101-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.544MTR 
12.000000 | 300-7024-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7024-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.000MT 4.94320 | 300-2102-1-ND 281 263 169| — — | cMx309FBc1.8432MTR 


12.288000 | 300-7025-1-ND 3.00 280 1.80| — —_|_ CMX309FLC12.288MT 
12.352000 | 300-7026-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7026-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.352MT 
13.500000 | 300-7027-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7027-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500MT 
14.318180 | 300-7028-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7028-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818MT 


2.00000 | 300-2103-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2103-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.000MTR 
2.04800 | 300-2104-1-ND 2.81 263 1.69 | — — | CMX309FBC2.048MTR 
2.45760 | 300-2105-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2105-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.4576MTR 


14.745600 | 300-7029-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC14.7456MT 3.68640 | 300-2106-1-ND 281 263 1.69] — — | CMX309FBC3.6864MTR 
15.360000 | 300-7031-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7031-2-ND 1328.00 | CMX309FLC15.360MT 4.00000 | 300-2107-1-ND 281 2.63 1.69 300-2107-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000MTR 
16.000000 | 300-7032-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC16.000MT 


5.00000 | 300-2108-1-ND 2.81 263 1.69) 300-2108-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000MTR 
8.00000 | 300-2109-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2109-2-ND 1245.00 | CMX309FBC8.000MTR 
8.19200 | 300-2110-1-ND 281 263 1.69 | — — | CMX309FBC8.192MTR 
9.83040 | 300-2111-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2111-2-ND 1245.00 | CMX309FBC9.8304MTR 
10.00000 | 300-2112-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2112-2-ND 1245.00 | CMX309FBC10.000MTR 


16.384000 | 300-7034-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7034-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384MT 
16.666600 | 300-7035-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-7035-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.6666MT 
17.734475 | 300-7036-1-ND 3.00 2.80 1.80} — — | CMX309FLC17.734475MT 
18.000000 | 300-7037-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7037-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000MT 
18.432000 | 300-7038-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7038-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432MT 


19.660800 | 300-7039-1-ND 3.00 2.80 1.80) — — | CMX309FLC19.6608MT 

20.000000 | 300-7040-1-ND 3.00 280 1.80) — — | cMx309FLC20.000MT 11.05920 | 300-2113-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2113-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.0592MTR 

24,000000 | 300-7042-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7042-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.000MT 12.00000 | 300-2115-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2115-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.000MTR 

25.175000 | 300-7045-1-ND 3.00 2.80 1.80| — —_| CMX309FLC25.175MT 12.28800 | 300-2116-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2116-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.288MTR 

27.000000 | 300-7046-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7046-2-ND 1328.00 | CMX309FLC27.000MT 14.31818 | 300-2117-1-ND 281 263 1.69) — — | CMX309FBC14.31818MTR 

28.322000 | 300-7047-1-ND 3.00 2.80 1.80} — — | CMX309FLC28.322MT 

28.636360 | 300-7048-1-ND 300 280 180| 300-7048-2-ND 4328.00 | CMX309FLC28.63636MT 14.74560 | 300-2118-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2118-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.7456MTR 

29.498928 | 300-7049-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7049-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928MT 16.00000 (eCOuaaiby 251 2.63 1.69 ae = ‘| CMXSDOFBGIG,000MTR 

30.000000 | 300-7050-1-ND 3.00 2.80 1.80] — — | CMX309FLC30.000MT 16.38400 | 300-2120-1-ND 2.81 263 1.69) 300-2120-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.384MTR 
NEW! RoHS Compliant NEW! 18.43200 | 300-2121-1-ND 281 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC18.432MTR 


1.544000 | 300-8580-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8580-2-ND 1328.00 | CMX309FLC1.544M-UT 
1.843200 | 300-8581-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8581-2-ND 1328.00 | CMX309FLC1.8432M-UT 
2.000000 | 300-8582-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8582-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.000M-UT 
2.048000 | 300-8583-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8583-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.048M-UT 
2.457600 | 300-8584-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8584-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.4576M-UT 
3.072000 | 300-8585-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8585-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072M-UT 
3.579545 | 300-8586-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8586-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545M-UT 
3.686400 | 300-8587-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8587-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.6864M-UT 
4.000000 | 300-8588-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8588-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.000M-UT 
4.096000 | 300-8589-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8589-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.096M-UT 
4.915200 | 300-8590-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8590-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.9152M-UT 
5.000000 | 300-8591-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8591-2-ND 1328.00 | CMX309FLC5.000M-UT 
6.000000 | 300-8592-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8592-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.000M-UT 
6.144000 | 300-8593-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8593-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144M-UT 
7.372800 | 300-8594-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8594-2-ND 1328.00 | CMX309FLC7.3728M-UT 
8.000000 | 300-8595-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8595-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.000M-UT 
8.192000 | 300-8596-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8596-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.192M-UT 
9.830400 | 300-8597-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-8597-2-ND 1328.00 | CMX309FLC9.8304M-UT 
10.000000 | 300-8598-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8598-2-ND 1328.00 | CMX309FLC10.000M-UT 
11.059200 | 300-8599-1-ND_ 3.00 2.80 1.80| 300-8599-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.0592M-UT 
11.289600 | 300-8600-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8600-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896M-UT 
12.000000 | 300-8601-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8601-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.000M-UT 
12.288000 | 300-8602-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8602-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.288M-UT 
13.500000 | 300-8603-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8603-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500M-UT 
14.318180 | 300-8604-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8604-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818M-UT 
14.745600 | 300-8605-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8605-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.7456M-UT 
15.360000 | 300-8606-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-8606-2-ND 1328.00 | CMX309FLC15.360M-UT 
16.000000 | 300-8607-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8607-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.000M-UT 
16.384000 | 300-8608-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8608-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384M-UT 
17.734475 | 300-8609-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8609-2-ND 1328.00 | CMX309FLC17.734475M-UT 


20.00000 | 300-2122-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2122-2-ND 1245.00 | CMX309FBC20.000MTR 
24.00000 | 300-2123-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2123-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000MTR 
24.57600 | 300-2124-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2124-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.576MTR 
25.00000 | 300-2125-1-ND 281 263 1.69 | — — | CMX309FBC25.000MTR 
27.00000 | 300-2126-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2126-2-ND 1245.00 | CMX309FBC27.000MTR 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
1.00000 | 300-8366-1-ND 281 2.63 1.69 ) 300-8366-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.000M-UT 
1.54400 | 300-8367-1-ND 281 2.63 1.69) 300-8367-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.544M-UT 
1.84320 | 300-8368-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8368-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.8432M-UT 
2.00000 | 300-8369-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8369-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.000M-UT 
2.04800 | 300-8370-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8370-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.048M-UT 
2.45760 | 300-8371-1-ND 281 2.63 1.69 ) 300-8371-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.4576M-UT 
3.68640 | 300-8372-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8372-2-ND 1245.00 | CMX309FBC3.6864M-UT 
4.00000 | 300-8373-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-8373-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000M-UT 
5.00000 | 300-8374-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8374-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000M-UT 
8.00000 | 300-8375-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8375-2-ND 1245.00 | CMX309FBC8.000M-UT 
8.19200 | 300-8376-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-8376-2-ND 1245.00 | CMX309FBC8.192M-UT 
9.83040 | 300-8377-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8377-2-ND 1245.00 | CMX309FBC9.8304M-UT 
10.00000 | 300-8378-1-ND 281 2.63 1.69) 300-8378-2-ND 1245.00 | CMX309FBC10.000M-UT 
11.05920 | 300-8379-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-8379-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.0592M-UT 
11.28960 | 300-8380-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-8380-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.2896M-UT 
12.00000 | 300-8381-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-8381-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.000M-UT 
12.28800 | 300-8382-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8382-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.288M-UT 
14.31818 | 300-8383-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-8383-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.31818M-UT 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1040 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


bid i H Cut Tape Tape & Reel 
CITIZEN" CMX309FBC Series Oscillators (Cont.) Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
Cut Tape Tape & Reel (MHz) Part No. 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
Frennencrl Abiutkey PilcaEsch Digi-Key ricinnil (Chien 40.0000 | 300-2205-1-ND 281 263 1.9 |— — | CMX309HBC40.000MTR 
(MHz) | Part No. fale oes le Pari Nae 4,000 | Part No. 48.0000 | 300-2206-1-ND 2.81 263 1.9 |— — | CMX309HBC48.000MTR 
NEW! RoHS Conmli 50.0000 | 300-2207-1-ND 2.81 263 1.69) 300-2207-2-ND 1245.00 | CMX309HBC50.000MTR 
Lf pliant NEW! (cont.) 
53.1250 | 300-2208-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2208-2-ND__1245.00_ | CMX309HBC53.125MTR 
14.74560 | 300-8384-1-ND 281 263 1.69] 300-8384-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.7456M-UT NEW! RoHS Compliant NEW! 
16.00000 | 300-8385-1-ND 281 263 1.69 300-8385-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.000M-UT 32.0000 | 30083034-ND 281 263 169) 300-8393-2-ND 1245.00 | CMXG0QHBC32.000M-UT 
16.38400 | 300-8386-1-ND 281 263 1.69] 300-8386-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.384M-UT 32.7680 | 300-8394-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-8394-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.768M-UT 
18.43200 | 300-8387-1-ND 281 263 1.69 300-8387-2-ND 1245.00 | CMX309FBC18.432M-UT 33.0000 | 300-8395-1-ND 2.81 263 1.69) 300-8395-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.000M-UT 
20.00000 | 300-8388-1-ND 2.81 263 1.69] 300-8388-2-ND 1245.00 | CMX309FBC20.000M-UT 33.3333 | 300-8396-1-ND 2.81 2.63 1.69 ) 300-8396-2-ND = 1245.00 | CMX309HBC33.3333M-UT 
24.00000 | 300-8389-1-ND 2.81 2.63 1.69| 300-8389-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000M-UT 36.8640 TEGODGSRTETENEM 2.81 2.63 1.69 IESDUSSHRIzeNON 1245.00 | CMXS0SHBG36.864M-UT 
2457600 SRIRGRRINIDN O91 2.63 1.60 NAURRRRORIRIN 104500 | CMxa09FBC24576M-UT 40.0000 | 300-8398-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-8398-2-ND 1245.00 | CMX309HBC40.000M-UT 
: ’ : : : : 48.0000 | 300-8399-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-8399-2-ND 1245.00 | CMX309HBC48.000M-UT 
25.00000 | 300-8391-1-ND 2.81 2.63 1.69} 300-8391-2-ND 1245.00 | CMX309FBC25.000M-UT 50.0000 | 300-8400-1-ND 281 263 169) 300-8400-2-ND 1245.00 | CMX309HBC50.000M-UT 
27.00000 | 300-8392-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-8392-2-ND 1245.00 | CMX309FBC27.000M-UT 53.1250 | 300-8401-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-8401-2-ND 1245.00 | CMX309HBC53.125M-UT 


CMX309HWC Series Oscillators 


Specifications: « Frequency Tolerance: +100ppm » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Storage 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 35mA Max. * Duty @ TTL 
Level (1.4V): 45% ~ 55% * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.5V (VOH) Min. 
¢ Output Voltage: 0.5V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. 
¢ Rise Time TTL: 5ns Max. ¢ Fall Time TTL: 5ns Max. * Rise Time CMOS: 7ns Max. * Fall Time CMOS: 
7ns Max. ¢ Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable-Voltage: 


CSX532T Series SMD TCXO Oscillators 
RoHS 


COMPLIANT 


® 


Specifications: « Frequency Tolerance: +1.5ppm @ 25°C, +2°C » Frequency/Temperature: 
+2.5ppm, -30°C ~ 75°C »* Frequency/Voltage Coefficient: +0.3ppm/Vdd+5% » Frequency/ 
Load Coefficient: +0.2ppm/(10kQ/10pf) +10% »* Power Consumption: 1.0mA Max./13MHz 
¢ Output Level: 0.8Vp-p minimum; 10kQ/10pF »* Frequency Adjustment: +8ppm minimum/ 
Vdd/2+1.0V Start-up Time: 3.5ms Max. ¢ Aging (First Year): +1ppm 


0.8V (VIL) Max. ¢ Disable Current: 28mA Max. ° Aging (First Year): +5ppm Max. Pin 
Connection 
Pi Vcont 
in Gnd 
Connection Output 
OE Vec 
Gnd 
Out 
Vdd Cut Tape Tape & Reel 
Supply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
Voltage (MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
13.0000 | 300-1100-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T13.000M2-UT10 
= Cut Tape = Tape & Reel] 16.3676 | 300-8274-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.3676M2-UT-10 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen oa 16.8000 | 300-1101-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.800M2-UT10 
(uuliia) || Genelia: le OS OU Bart Nor OOO thane: j 19.2000 | 300-1102-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T19.200M2-UT10 
32.0000 | 300-7101-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7101-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.000MT 24.5535 300-8276-1-ND 7.50 5.55 4.95 3990.00/M | CSX532T24.5535M2-UT-10 
32.7680 | 300-7102-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 26.0000 | 300-1103-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T26.000M2-UT10 
33.0000 | 300-7103-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7103-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.000MT ie aeve eee 2 5.55 hee ey Fest ae aSLiEHG 
367 -8275-1- 750 5.55 4.95 i 532716.3676M3-UT- 
93.0333 eorgaee 00 280 1.80 te “|| EMRSORH NESS see : 16.8000 | 300-1105-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.800M3-UT10 
33.8688 |BSQCSAOSanD 3.00 2.80 1.80 Eee —=_| GMXGOSHWC33.8688MT 19.2000 | 300-1106-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T19.200M3-UT10 
44.2368 | 300-7108-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 24.5535 | 300-8277-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T24.5535M3-UT-10 
48.0000 | 300-7109-1-ND 3.00 2.80 1.80] — — | CMX309HWC48.000MT 26.0000 300-1107-1-ND 7.50 555 4.95 3990.00/M | CSX532T26.000M3-UT10 
49.1520 | 300-7110-1-ND 3.00 280 1.80 300-7110-2-ND 1328.00 | CMX309HWC49.152MT * For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
50.0000 | 300-7111-1-ND 319 298 1.92 | 300-7111-2-ND 1411.00 | CMX309HWC50.000MT 
53.1250 | 300-7112-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7112-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125MT i 
CSX-750FCC, FBC, FJC Series 
60.0000 | 300-7113-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7113-2-ND 1328.00 | CMX309HWC60.000MT , 
66.6667 | 300-7116-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7116-2-ND 1328.00 | CMX309HWC66.6667MT SMD Oscillators 
i i v 
NEM Rebs Complent SEW SPECIFICATIONS CSX-750FCC CSX-750FBC | _CSX-750FJC 
32.0000 | 300-8624-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8624-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.000M-UT 7.000MHz ~ 40.000MHz ~ 1.000MHz ~ 40.000MHz ~ 
32.7680 | 300-8625-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8625-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768M-UT Frequency Range: 39.999MHz 70.000MHz 39.999MHz 80.000MHz 
33.0000 | 300-8626-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8626-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.000M-UT Frequency Stability: C:#100ppm @ (-20°C ~ 70°C) 
33.8688 | 300-8627-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8627-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.8688M-UT Operating Temperature: 20° = 70°C 
Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
40.0000 | 300-8628-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-8628-2-ND 1328.00 | CMX309HWC40.000M-UT Supply Voltage: Waa SOVE0 BV Vaare avc0aV | vadoa avo av: 
48.0000 | 300-8629-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-8629-2-ND 1328.00 | CMX309HWC48.000M-UT Supply Current: 25mA Max. 45mA Max. 15mA Max. 25mA Max. 
49.1520 | 300-8630-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-8630-2-ND 1328.00 | CMX309HWC49.152M-UT Duty; TTL Level (1.4V): 40% ~ 60% = = 
50.0000 | 300-8631-1-ND 3.19 298 1.92 300-8631-2-ND 1411.00. | cmx30gHWC50.000M-UT EMOS Level (WOE ies ee 
53.1250 | 300-8632-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-8632-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125M-UT Output Voltage: VOL: TEVA ETS ARNT EPE paviMax 
. TTL: 10TTL Max. = = 
: : Output Load: cmos: 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
CMX309H BC Series Osci | lators Rise & Fall Time: CMOS: | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 
Start Up Time: Amsec Max. 10msec Max. 4msec Max. 10msec Max. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage V IH: 2.0V Min. V IH: 2.0V Min. | V 1H: 0.7VDD Min. 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Duty Cycle @ CMOS Level: 40% ~ 60% Input (OE) Voltage: VIL: 0.8V Max VIL: 0.4V Max. |V IL: 0.3VDD Max. 
© Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise Time CMOS: 6ns Max. - - — : — - — = 
+ Fall Time CMOS: 6ns Max. « Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2.4V (VIH) Min. * Out- peable currents ee JOmA' Max. 2omA'Max. SmA Max. TT 
put Enable-Voltage: 0.6V (VIL) Max. * Output Load CMOS: 30pF Max. * Disable Current: 15mA Max. ane y VUlTene: et a = SHAN MaX. 
* Aging (First Year): +5ppm Max. Shock Resistance +20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 


1.52 +) )-4.52 


Pin 
Connection 
1 OE 
2 Gnd 
3 Out 
4 Vdd 


Pin Connection 


OE or Standby 


k— 5.08 —{ 


Gnd 


1 
2 
3 Out 
4 Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 

Cut Tape Tape & Reel Frequency | Digi-Key Price Each Pricing” | Citizen 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen (MHz) Part No. 10 2,000 Part No. 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 _| Part No. CSX750FBC 
32.0000 | 300-2200-1-ND 281 263 1.69] 300-2200-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.000MTR 1.84320] 300-7230-1-ND 338 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX7S0FBC1.843200M-UT 
32.7680 | 300-2201-1-ND 281 263 1.69| 300-2201-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.768MTR fap Sen a ae a CERO peCharte prep yer 
33.0000 | 300-2202-1-ND 281 263 1.69| 300-2202-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.000MTR 737989 (sees Sage: 348 .9170: | 1560 OO/NN.«| CRx@SOFECT a72S00NI-UIT 
33.3333 | 300-2203-1-ND 2.81 263 1.69] 300-2203-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.3333MTR 8.00000 | 300-7234-1-ND 338 345 270 | +126000/M | CSX750FBC8.000000M-UT 
36.8640 | 300-2204-1-ND 281 263 1.69| 300-2204-2-ND 1245.00 | CMX309HBC36.864MTR * For Tape & Reel Part No, change -1-ND to -2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1041 


CITIZEN” CSX-750FCC, FBC, FUC Series SMD Oscillators (Cont, CSX-750V Series Voltage Controlled 


Cut Tape Tape & Reel Crystal Oscillators 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen irae A oF : 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. Specifications: » CSX750VC: 2TTL/30pF, OE<pin#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type * CSX- 
CSX750FBC 750VB: 30pF, OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type * Nominal Frequency: CSX750VCB/ 
40.00000 300-7235-1-ND 3.38 3.15 270 1260.00/M CSX750FBC10.000000M-UT VBB 4.096 ~ 35.328MHz * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: CSX750VC 5.0 +0.5V, 
12.00000 | 300-7236-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC12.000000M-UT CSX750VB 3.3 +0.3V + Frequency Stability: B:+50ppm(-10°C ~ 70°C) * Current Consumption: 30mA 
12.28800 | 300-7237-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC12.288000M-UT Max. (CSX750VC), 11mA Max. (CSX750VB) * Duty Cycle: 40% ~ 60% (TTL level), 45% ~ 55% (CMOS 
14.31818 300-7238-1-ND 3.38 3.15 2.70 4260.00/M CSX750FBC14.318180M-UT level) ¢ Pullability: +100ppm Min./Vc=2.5V+2.0V, +90ppm Min./1.65V+1.65V » Modulation Band Width: 
14.74560 | 300-7239-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC14.745600M-UT 10kHz Min./gain-3dB * Phase Noise: -120dBc/Hz Max./offset 1kHz 
16.00000 | 300-7240-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FBC16.000000M-UT 
16.38400 | 300-7241-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC16.384000M-UT 
18.43200 | 300-7242-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC18.432000M-UT 
20.0000 | 300-7243-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC20.000000M-UT : 
24.00000 | 300-7244-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC24.000000M-UT Pin 
2457600 | 300-7245-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FBC24.576000M-UT Connection 
25.00000 | 300-7246-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FBC25.000000M-UT ve 
27.00000 | 300-7247-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC27.000000M-UT NC 
29.49120 | 300-7248-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC29.491200M-UT 
32.00000 | 300-7249-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC32.000000M-UT 
32.76800 | 300-7250-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FBC32.768000M-UT Out 
33.33300 | 300-7251-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC33.333000M-UT OE 
35.32800 | 300-7252-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FBC35.328000M-UT 
CSX750FCC 
1.84320 | 300-7200-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC1.843200M-UT 
3.68640 | 300-7201-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC3.686400M-UT 
4.00000 | 300-7202-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC4.000000M-UT 
7.37280 | 300-7203-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC7.372800M-UT 
8.00000 | 300-7204-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC8.000000M-UT peut Tape Tape & Reel 
40.00000 | 300-7205-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC10.000000M-UT Frequency ) Digi-Key nO Digi-Key ricing | Citizen 
12.0000 | 300-7206-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC12.000000M-UT (il) || Lretslifo, i) | teu 2,000 lartiNo: 
12.28800 | 300-7207-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC12.288000M-UT 4.096 | 300-8173-1-ND 8.25 675 6.00| — — | CSX750VBBL4.096MTR 
1431818 | 300-7208-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC14.318180M-UT weiees a” - 
14.74560 | 300-7209-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC14.745600M-UT 4090 eae °2 8.75 6.00 DSATSOVGEM I OSOMA 
16.0000 | 300-7210-1-ND 3.38315. 270 | 1260.00 | cSx750F0C16.000000M-UT 8.000 | 300-8174-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8174-2-ND  2800.00/M | CSX750VBBL8.000MTR 
brett Sane oe ae oo A Fee ee ee oanenlie 8.000 | 300-8158-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8158-2-ND 2800.00/M | CSX750VCBM8.000MTR 
; -7212-1- : 15 7 .00/ 75 : - 
20.0000 | 300-7213-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC20.000000M-UT 8.192 CIAO 825 6.75 6.00 ae — | CSX750VBBLB.192MTR 
24.00000 | 300-7214-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC24.000000M-UT 8.192 | 300-8159-1-ND 825 675 6001 — — | esx750vcame.192MTR 
seat EE cee te eon | doepOnen | Garecioe OnORORMCUT 12.288 | 300-8176-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8176-2-ND  2800.00/M | CSx750VBBL12.288MTR 
27.00000 | 300-7217-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC27.000000M-UT 12.288 | 300-8160-1-ND 8.25 6.75 6.00| — — | CSX750VCBM12.288MTR 
2949120 | 300-7218-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC29.491200M-UT Satos ina a. _ 
32.00000 | 300-7219-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC32.000000M-UT 12.952, OU Sanum 825 6.75 6.00 GSX?SOVBBL12 352M 18 
32.76800 | 300-722041-ND 338318 270 | 1260.00 | CSx750FCC32.768000M-UT 12.352 | 300-8161-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8161-2-ND 2800.00/M | CSX750VCBM12.352MTR 
33.8300 | /) 300=7227151-ND 3.38 9.15 2.70 | 1260.00/M | CSX7S0FCC33.233000M-UT 13.500 | 300-8178-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8178-2-ND  2800.00/M | CSX750VBBL13.500MTR 
35.32800 | 300-7222-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC35.328000M-UT 
40.0000 | 300-7223-1-ND 333 «9315 270 | 1260.00m | cSx750FCC40.000000M-UT 13.500 | 300-8162-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8162-2-ND 2800.00/M | CSX750VCBM13.500MTR 
44.00000_| _300-7224-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FCC44.000000M-UT 16.384 | 300-8163-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8163-2-ND _2800.00/M | CSX750VCBM16.384MTR 
Teton a ee EN as oe an 1260-000 ee ere 19.440 | 300-8164-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8164-2-ND 2800.00/M | CSX750VCBM19.440MTR 
50.00000 300-7227-1-ND 3.38 3.15 2.70 1260.00/M CSX750FCC50.000000M-UT 24.576 300-8166-1-ND 8.25 6.75 6.00 | — — | CSX750VCBM24.576MTR 
60.00000 | 300-7228-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC60.000000M-UT 
6.66600 | 300-7229-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC66.666000M-UT 24.704 |GSOCsBISSaENDIS 8.25 6.75 6.00 [ime = | GSX7S0VBBL24.704MTR 
CSX750FJC 24.704 | 300-8167-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8167-2-ND 2800.00/M | CSX750VCBM24.704MTR 
40.00000 | 300-7253-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC40.000000M-UT 25.000 | 300-8184-1-ND 825 675 600] — — | esx750VBBL25.000MTR 
44.00000 | 300-7254-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC44.000000M-UT 
45.0000 | 300-7255-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC45.000000M-UT 25.000) 300-8168-1-ND 8.25 6.75 6.00 | — — | CSX750VCBM25.000MTR 
4915200 | 300-7256-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC49.152000M-UT 27.000 | 300-8169-1-ND 825 675 600) — — | esx7soveBM27.ooomTR 
50.00000 | 300-7257-1-ND 3.38 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FJC50.000000M-UT 
0.00000 INGHOESESENT 438° 7345 2270.1 to60 001M | Cex7s0FI¢EO ODODOMELT 32.000 | 300-8186-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8186-2-ND  2800.00/M | CSX750VBBL32.000MTR 
66.66600 | 300-7259-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FJC66.666000M-UT 32.000 | 300-8170-1-ND 825 6.75 600] — — | csx750vcBM32.000MTR 
80.00000 | 300-8191-1-ND 469 438 3.75 | 1750.00/M | CSX750FJB80.000000M-UT 
80.00000 | 300-8231-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC80.000M-UT 82.768 /RCOUseIIaIND 6.25 6.75 6.00 [ie — | G8X750VCBM32.768MTR 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 35.328 | 300-8188-1-ND 5.50 4.50 4.00 | 300-8188-2-ND © 2800.00/M | CSX750VBBL35.328M-UT 
35.328 | 300-8172-1-ND 8.25 6.75 6.00) — — | CSX750VCBM35.328MTR 


CSX-750A Series High Frequency 
Ceramic Surface Mount Clock Oscillators 


Specifications: * CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V operation type * CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V opera- 
tion type * Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 ~ 140.0MHz * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
¢ Supply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V »* Frequency Stability: B: +50ppm(-20°C 
~ 70°C) * Current Consumption: 50mA Max (CSX750AC), 30mA Max (CSX750AB) * Duty Cycle: 40% ~ 
60% (TTL level), 45% ~ 55%(CMOS level) 


Miniature Plastic Surface Mount 


32.768KHz Crystals 
CM130 Series 


Specifications: « Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 
12.5pF * Drive Level: 1pW Max. * Frequency Tolerance: +20ppm * Equivalent Series Resistance (ESR): 
65kQ 


Pin Connection 


OE or Standby 


Gnd 


Out 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
MH Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 | Part No. Cut Tape Tape & Reel 
Wile) maa ane ar Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
106.25 300-8154-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8154-2-ND 2100.00/M | CSX750ABB106.250MTR Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 


NEW! RoHS Compliant NEW! 
106.25 | 300-8148-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8148-2-ND 2100.00/M | CSX750ACB106.250MTR 


193.33 | 300-8150-1-ND 4.13 338 3.00; — — | osx750AcB133.330MTR 300-8633-1-ND 110 90.80 | 300-8633-2-ND 728.00/M | CM130-32.768KDZF-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1042 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


—* CITIZEN” CM309 Series Crystals CM309S Series Plastic Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 
Surface Mount Crystals janes —— 
ee, = 7 7 ys a Ss 3.5MHz < fo < 4MHz 200 

anon f + 430 oF rr aaa Series Resistance (esn.B)) Specifications: 4MHz < fo < 6MHz 150 

ty : ils eee = a cbisientets ar ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 6MHz < fo < 10MHz 100 
perature: +50ppm, -10°C ~ 60°C * Operating Tem- | 3.5MHz < fo < 4MHz 200 d 40MHz < fo < 30MHz 50 
perature: -40°C ~ 85°C Storage Temperature: | 4MHz < fo < 6MHz 150 | damental * Drive Level: 100uW Max. < 
-55°C ~ 125°C *Load Capacitance: 18.0pF *Shunt | 6MHz < fo < 10MHz 100 * Load Capacitance: 18.0pF 30MHz < fo < 36MHz 100 
Capacitance: 7pF * Drive Level: 50uW ~ 100uW_ |_10MHz < fo < 32MHz 50 + Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 36MHz < fo < 7OMHz 80 
* Insulation Resistance: 500MO Min. * Aging (First | S30MHz < fo < 36MHz 100! sot 
Year): +5ppm Max. 36MHz < fo < 66.6666MHz 80 


4 


110.8 0.841 


Fea dl 


5.08 I, 12.5 Max-33) 


#4 #3) 


CM309A Max. 


Ly 3.4 Max—| * 


Cut Tape Tape & Reel 
CM309B Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
CM309A 3.579545 | 300-8040-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309$3.579545MABJTR 
4.000000 | 300-8042-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8042-2-ND 664.00 | CM309S4.000MABJTR 
Ke Cut Tape Tape & Reel | 4.915200 | 300-8044-1-ND 1.10 90 80 | 300-8044-2-ND 664.00 | CM309S4.9152MABJTR 
ecurelie piaeeey Pa rr Brg: | | ean 5.120000 | 300-2036-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-2036-2-ND 664.00 | CM309S5.120MABJTR 
2.800000 INGOOMO0SSENDIM 151 130 98 S| CMG0eAd GOOMABIT 5.529600 | 300-2037-1-ND 1.10 90 .80 | 300-2037-2-ND 664.00 _| CM309S5.5296MABJTR 
5.120000 300-4007-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A5.120MABUT 6.144000 | 300-8046-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8046-2-ND 664.00 | CM309S6.144MABJTR 
7.680000 | 300-4012-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A7.680MABJT 8.000156 | 300-2038-1-ND 1.10 90 80 | 300-2038-2-ND 664.00 | CM309S8.000156MABJTR 
8.000156 | 300-4014-1-ND 1.51 1.30.98 756.00 | CM309A8.000156MABJT 8.192000 | 300-2039-1-ND 110 .90  .80 | 300-2039-2-ND 664.00 | CM309S8.192MABJTR 
ees eee a we 124 i2 = cee Bee eee 9.600000 | 300-2041-1-ND 110 90 80 | 300-2041-2-ND 664.00 | CM309S9.600MABJTR 
9.830400 | 300-4018-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A9.8304MABJT 9.830000 [RSOGEOSGRINOM 110 00.80 [is =| CMS0SS 2 BS OMABITE 
10240000 | 300-4020-1-ND 151 130 98 — | CM309A10.240MABJT 0.000000 | 300-8051-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S10.000MABJTR 
12352000 | 300-4026-1-ND 151 1.30 .98 756.00 | CM309A12.352MABJT 10.240000 | 300-8052-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8052-2-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR 
12.500000 | 300-4027-1-ND__1.51 1.30.98 756.00 _| CM309A12.500MABJT 12.288000 | 300-8056-1-ND 1.10 90 80 | 300-8056-2-ND 664.00 | CM309S12.288MABJTR 
eaeece eos ae i 4p ee 7 on ae eee 12.352000 | 300-2042-1-ND 110 90 80 | 300-2042-2-ND 664.00 | CM309S12.352MABJTR 
16.000312 | 300-4034-1-ND 151 130 98 "— | CM309416.000312MABJT 13.500000 SUGZDEEENOM 1-10 90.80 (is = _| M809513:500MABJTR 
16257000 [MSCGeENDE 151 130 98 756.00 | GM309416.257MABIT 15.000000 | 300-8059-1-ND 110 90 80 | 300-8059-2-ND 664.00 | CM309S15.000MABJTR 
18.000000 300-4040-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309A18.000MABJT 15.360000 | 300-8060-1-ND 110 90 .80 | — — | CM309S15.360MABJTR 
20.480000 | 300-4045-1-ND 1.51 1.30 98 =| CM309A20.480MABJT 6.000000 | 300-8061-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8061-2-ND 664.00 | CM309S16.000MABJTR 
25.175000 | 300-4050-1-ND 1.51 1.30.98 — | CM309A25.175MABJT 16.000312 | 300-2045-1-ND 1.10 90 .80 | 300-2045-2-ND 664.00 | CM309S16.000312MABJTR 
28.000000 [cOC soz NO 151 61.30.98 756.00 | CM309A28.000MABJT 16.257000 | 300-2046-1-ND 1.10 90 .80 | 300-2046-2-ND 664.00 _| CM309S16.257MABJTR 
28.822000 [Reo fol | 180 88 TOGI00 | CMSORA2E S2eM ABT 6.384000 | 300-2047-1-ND 110 90  .80 | 300-2047-2-ND 664.00 | CM309S16.384MABJTR 
28.636360 | 300-4054-1-ND 1.51 1.30.98 756.00 _| CM309A28.63636MABJT : ey : : : 
32000000 | 300-4057-4-ND 15113098 756.00 | CM309A32, 000MABJT 16.934400 | 300-2048-1-ND 1.10 90 .80 | 300-2048-2-ND 664.00 | CM309S16.9344MABJTR 
32.768000 | 300-4058-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A32.768MABJT 17.734475 | 300-2049-1-ND 110 90 80 | 300-2049-2-ND 664.00 | CM309S17.734475MABJTR 
33.000000 | 300-4059-1-ND 1.51 1.30.98 —__ | CM309A33.000MABJT 18.000000 | 300-2050-1-ND 110 90 80 | 300-2050-2-ND 664.00 | CM309S18.000MABJTR 
eaceen eee ie 1 es theo Cason euiae 18.432000 | 300-8063-1-ND 1.10 90 80 | 300-8063-2-ND 664.00 _| CM309S18.432MABJTR 
0.000000 1MEGGMGESE(CNOMN 151130 98 756.00 | CM309A40.000MABJT 8.869000 | 300-2051-1-ND 110 90  .80 | 300-2051-2-ND 664.00 | CM309S18.869MABJTR 
49.152000 | 300-4065-1-ND 1.51 130 98 756.00 | CM309A49.152MABJT 19.440000 /foQ0reOGTIND 1.10 20 20 [ie — _| GM309S19.440MABJTR 
50.000000 | 300-4066-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309A50.000MABJT 19.660800 | 300-8065-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8065-2-ND 664.00 | CM309S19.6608MABJTR 
53.125000 | 300-4067-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 | CM309A53.125MABJT 24.000000 | 300-8069-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S24.000MABJTR 
eee See eee — ie = eee ee 25.000000 | 300-8071-1-ND 1.10 90 .80 | 300-8071-2-ND 664.00 _ | CM309S25.000MABJTR 
cecccc0o MERCI 151 430 98 eee oe (NeMaooaee esceMIAB IT 25.175000 | 300-2053-1-ND 1.10 90  .80 | 300-2053-2-ND 664.00 | CM309S25.175MABJTR 
28.000000 | 300-2054-1-ND 1.10 90  .80 | 300-2054-2-ND 664.00 | CM309S28.000MABJTR 
CM309B 28.322000 | 300-2055-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-2055-2-ND 664.00 | CM309S28.322MABJTR 
28.636360 | 300-8073-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-8073-2-ND 664.00 | CM309S28.63636MABJTR 
S oie ures eee me 32.000000 | 300-8076-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S32.000MABJTR 
requency igi-Key itizen i oe q Tol 
(MHz) Baines a Fa a 1,000 oot. 32.768000 | 300-8077-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8077-2-ND 664.00 | CM309S32.768MABJTR 
3.579545 BESOOMIOIERNONN 151 130 as — | CM309B3.579545MABJT 33.000000 | 300-8078-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-8078-2-ND 664.00 | CM309S33.000MABJTR 
4.096000 | 300-4104-1-ND 1.51 1.30 98 — | CM309B4.096MABJT 33.868800 | 300-2056-1-ND 1.10 .90  .80 | 300-2056-2-ND 664.00 | CM309S33.8688MABJTR 
5.120000 | 300-4107-1-ND 1.51 1.30 98 — | CM309B5.120MABJT 36.000000 | 300-8080-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S36.000MABJTR 
Se acen oes te v0 as 786.00 Cenee: GseMae IE 48.000000 | 300-8082-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8082-2-ND 664.00 _| CM309S48.000MABJTR 
8.000156 | 300-4114-1-ND 151 1.30.98 756.00 | CM309B8.000156MABJT 53.125000 cca 10 2080 ie a | eMeteoee eee 
a600000 | 300-4117-1-ND 151 130 98 | GM309B9.600MABJT 60.000000 | 300-8086-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S60.000MABJTR 
9.830400 | 300-4118-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309B9.8304MABJT 66.666600 | 300-8088-1-ND 1.10 90 80 | — — | CM309S66.6666MABJTR 
10.240000 | 300-4120-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309B10.240MABJT NEW! RoHS Compliant NEW! 
1000008 30 4 ww 2 : = * = Ea 3.579545 | 300-8634-1-ND 96 79 70 | 300-8634-2-ND 581.00 | CM309S3.579545MABJ-UT 
42500000 MACE 151 130 98 Fee 00.. |\GNiabshi2 BOOMABTE 3.686400 | 300-8635-1-ND 96 .79 70 | 300-8635-2-ND 581.00 | CM309S3.6864MABJ-UT 
45360000 | 300-4132-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B15 360MABJT 4.000000 | 300-8636-1-ND 96 .79  .70 | 300-8636-2-ND 581.00 | CM309S4.000MABJ-UT 
16.000312 | 300-4134-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 | CM309B16.000312MABJT 4.096000 | 300-8637-1-ND 96 .79 70 | 300-8637-2-ND 581.00 | CM309S4.096MABJ-UT 
16.257000_| 300-4135-1-ND 151 1.3098 756.00 | CM309B16.257MABJT 4.800000 | 300-8318-1-ND 96 79 _.70 | 300-8318-2-ND 581.00 | CM309S4.800MABJ-UT 
iecocon Pecan fol 130 88 seo. | Cahasee in snoNaeTe Te 4.915200 | 300-8638-1-ND 96 79 70 | 300-8638-2-ND 581.00 | CM309S4.9152MABJ-UT 
jasco000 MSCOenneRENGEN 451 420 98 756.00... |SCMG0SE 1S: ESMABIT 5.120000 | 300-8319-1-ND 96 .79 70 | 300-8319-2-ND 581.00 | CM309S5.120MABJ-UT 
20.000000 300-4144-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B20.000MABJT 5.529600 | 300-8320-1-ND 96 79 70 | 300-8320-2-ND 581.00 CM309$5.5296MABJ-UT 
20.480000 | 300-4145-1-ND 1.51 1.30 —«.98 756.00 | CM309B20.480MABJT 6.000000 | 300-8639-1-ND 96 .79 70 | 300-8639-2-ND 581.00 | CM309S6.000MABJ-UT 
Bey oeaer Spee AD ree : 30 ms 756.00 SOrceoe PoE TE 6.144000 | 300-8640-1-ND 96 79 .70 | 300-8640-2-ND 581.00 | CM309S6.144MABJ-UT 
28000000 (RECMAEeeINGEN 151 120 98 = || Gaiapaeies GOOMAB IT 7.372800 | 300-8641-1-ND 96 79 70 | 300-8641-2-ND 581.00 | CM309S7.3728MABJ-UT 
28636360 | 300-4154-1-ND 151 130 98 — | Ga09B28 6s636MABUT 8.000000 | 300-8642-1-ND 96 .79 70 | 300-8642-2-ND 581.00 | CM309S8.000MABJ-UT 
32.000000 | 300-4157-1-ND_ 1.51 -1.30 98 756.00 _| CM309B32.000MABJT 8.000156 | 300-8321-1-ND 96 79 .70 | 300-8321-2-ND 581.00 | CM309$8.000156MABJ-UT 
32.768000 | 300-4158-1-ND 151 1.30 98 — | CM309B32.768MABJT 8.192000 | 300-8322-1-ND 96 .79 70 | 300-8322-2-ND 581.00 | CM309S8.192MABJ-UT 
Seen eee ae re : 2 oe 756.00 pide eee 9.216000 | 300-8323-1-ND 96 .79 .70 | 300-8323-2-ND 581.00 _| CM309S9.216MABJ-UT 
33866800 ECRRENEM 161 130 98 sea'g6. |ichadobad SEdeMABITE 0.000000 | 300-8643-1-ND 96 79 70 | 300-8643-2-ND 581.00 | CM309S10.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-4164-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B48.000MABJT 10.240000 | 300-8644-1-ND 96 79 70 | 300-8644-2-ND 581.00 | CM309S10.240MABJ-UT 
49.152000 | 300-4165-1-ND 151 1.30 98 756.00 | CM309B49.152MABJT 11.059200 | 300-8645-1-ND 96 79 70 | 300-8645-2-ND 581.00 | CM309S11.0592MABJ-UT 
50.000000 | 300-4166-1-ND 151 1.30 .98 756.00 | CM309B50.000MABJT 12.000000 | 300-8646-1-ND 96 79 70 | 300-8646-2-ND 581.00 | CM309S12.000MABJ-UT 
Saad seine ae ie : oe ae CNareEeS OSCURE TE 12.288000 | 300-8647-1-ND 96 .79 70 | 300-8647-2-ND 581.00 _| CM309S12.288MABJ-UT 
64000000 | 300-4169-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309B64.000MABIT 2.352000 | 300-8324-1-ND 96 79 70 | 300-8324-2-ND 581.00 | CM309S12.352MABJ-UT 
66.666600 300-4170-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B66.6666MABJT 12.500000 | 300-8325-1-ND 96 79 70 | 300-8325-2-ND 581.00 CM309S12.500MABJ-UT 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1043 


CS20 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


CITIZEN” CM309S Series Plastic Surface Mount Crystals (Cont.) 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen sdixcaei 
(MHz) Part No. i 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. Specifications: Equivalent Series Resistance (ESR 9 Max.) 
NEW! RoHS Compliant NEW! (cont.) eee Temperature: -40°C Frequency ESR Mode 

13.500000 | 300-8326-1-ND 96 .79 70 | 300-8326-2-ND 581.00 | CM309S13.500MABJ-UT + Drive Level: 100uW Max. SMe to <2. 0MEe a 

4,0MHz < fo < 6.0MHz 150 
14318180 | 300-8648-1-ND 96 .79 70 | 300-8648-2-ND 581.00 | CM309$14.31818MABJ-UT * Frequency Tolerance: +30ppm 

" 6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 Fundamental 

14.745600 | 300-8649-1-ND 96 .79 70 | 300-8649-2-ND 581.00 | CM309S14.7456MABJ-UT + Load Capacitance: 18.0pF SOLOS SIG daOME ae 
15.000000 | 300-8650-1-ND 96 .79 .70 | 300-8650-2-ND 581.00 | CM309$15.000MABJ-UT : prea ill emperature: +50ppm, 14.0MHz < fo < 30.0MHz 50 


16.000000 | 300-8651-1-ND 96 .79 .70 | 300-8651-2-ND 581.00 | CM309S16.000MABJ-UT 


16.384000 | 300-8327-1-ND 96 .79 .70 | 300-8327-2-ND 581.00 | CM309S16.384MABJ-UT 
16.934400 | 300-8328-1-ND 96 .79 .70 | 300-8328-2-ND 581.00 | CM309S16.9344MABJ-UT 
17.734475 | 300-8329-1-ND 96 .79 .70 | 300-8329-2-ND 581.00 | CM309S17.734475MABJ-UT 
18.000000 | 300-8330-1-ND 96 .79 .70 | 300-8330-2-ND 581.00 | CM309S18.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8652-1-ND 96 .79 .70 | 300-8652-2-ND 581.00 | CM309S18.432MABJ-UT 


. 4ii6c — 
oisl 5.085 | 


19.660800 | 300-8653-1-ND 96 .79 .70 | 300-8653-2-ND 581.00 | CM309S19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8654-1-ND 96 .79 .70 | 300-8654-2-ND 581.00 | CM309S20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8655-1-ND 96 .79 .70 | 300-8655-2-ND 581.00 | CM309S22.1184MABJ-UT 


24.000000 | 300-8656-1-ND 96 .79 .70 | 300-8656-2-ND 581.00 | CM309S24.000MABJ-UT Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
24.576000 | 300-8331-1-ND 96 .79 .70 | 300-8331-2-ND 581.00 | CM309S24.576MABJ-UT (MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 | Part No. 


3.579545 | 300-8116-1-ND 1.10 90 80 | 300-8116-2-ND 560.00/M | CS20-3.579545MABJ-UT 
3.686400 | 300-8117-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8117-2-ND 560.00/M | CS20-3.6864MABJ-UT 
4.000000 | 300-8118-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8118-2-ND 560.00/M | CS20-4.000MABJ-UT 
4.096000 | 300-8119-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8119-2-ND 560.00/M | CS20-4.096MABJ-UT 
4.915200 | 300-8120-1-ND 110.90 _.80 | 300-8120-2-ND 560.00/M | CS20-4.9152MABJ-UT 
5.000000 | 300-8121-1-ND 1.10 90 80 | 300-8121-2-ND 560.00/M | CS20-5.000MABJ-UT 
6.000000 | 300-8122-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8122-2-ND 560.00/M | CS20-6.000MABJ-UT 
6.144000 | 300-8123-1-ND 1.32. 1.08 .96 | 300-8123-2-ND 560.00/M | CS20-6.144MABJTR 
7.372800 | 300-8124-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8124-2-ND 560.00/M | CS20-7.3728MABJ-UT 
7.680000 | 300-8125-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8125-2-ND 560.00/M | CS20-7.680MABJTR 
8.000000 | 300-8126-1-ND 1.10 90 80 | 300-8126-2-ND 560.00/M | CS20-8.000MABJ-UT 
10.000000 | 300-8127-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8127-2-ND 560.00/M | CS20-10.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8128-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8128-2-ND 560.00/M | CS20-11.0592MABJ-UT 
11.289600 | 300-8129-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8129-2-ND 560.00/M | CS20-11.2896MABJ-UT 
12.000000 | 300-8130-1-ND 110.90 _.80 | 300-8130-2-ND 560.00/M | CS20-12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8131-1-ND 1.10 90 80 | 300-8131-2-ND 560.00/M | CS20-12.288MABJ-UT 


25.000000 | 300-8657-1-ND 96 .79 .70 | 300-8657-2-ND 581.00 | CM309S25.000MABJ-UT 
25.175000 | 300-8332-1-ND 96 .79 .70 | 300-8332-2-ND 581.00 | CM309S25.175MABJ-UT 
27.000000 | 300-8658-1-ND 96 79 .70 | 300-8658-2-ND 581.00 | CM309S27.000MABJ-UT 
28.322000 | 300-8333-1-ND 96 79 .70 | 300-8333-2-ND 581.00 | CM309S28.322MABJ-UT 
29.491200 | 300-8659-1-ND 96 .79 .70 | 300-8659-2-ND 581.00 | CM309S29.4912MABJ-UT 


32.000000 | 300-8660-1-ND 96 .79 .70 | 300-8660-2-ND 581.00 | CM309S32.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8300-1-ND 96 79 .70 | 300-8300-2-ND 581.00 | CM309S40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8662-1-ND 96 79 .70 | 300-8662-2-ND 581.00 | CM309S48.000MABJ-UT 


CS10 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


Specifications: 14.318180 | 300-8132-1-ND 1.32 1.08 96 |— — | CS20-14.31818MABJTR 
¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C °* Drive Level: ° ke ; ; & 

50yuW Max. * Frequency Tolerance: +30ppm * Load Capacitance: 18.0pF »* Equivalent Series Resis- 14.745600 | 300-8133-1-ND 1.10 90 80 | 300-8133-2-ND 560.00/M |) CS20-14.7456MABJ-UT 
tance (ESR): 500 Max. » Operating Mode: Fundamental 15.360000 | 300-8134-1-ND 1.32 1.08 96 | — — | CS20-15.360MABJTR 


16.000000 | 300-8135-1-ND 110.90 _.80 | 300-8135-2-ND 560.00/M | CS20-16.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8137-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8137-2-ND 560.00/M | CS20-18.432MABJTR 
19.440000 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8138-2-ND 560.00/M | CS20-19.440MABJTR 
20.000000 | 300-8139-1-ND 1.10  .90 — .80 | 300-8139-2-ND 560.00/M | CS20-20.000MABJ-UT 
20.480000 | 300-8140-1-ND 1.32 1.08 96 | — — _ | CS20-20.480MABJTR 
22.118400 | 300-8141-1-ND 1.10  .90 80 | 300-8141-2-ND 560.00/M | CS20-22.1184MABJ-UT 
24.576000 | 300-8143-1-ND 1.10  .90  .80 | 300-8143-2-ND 560.00/M | CS20-24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8144-1-ND 80 | 300-8144-2-ND 560.00/M | CS20-25.000MABJ-UT 


CMR250T Series Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm 


* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel ¢ Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen + Load Capacitance: 12.5pF 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 


¢ Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF 
¢ Drive Level: 1p)W Max. 
¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 


12.000000 | 300-8089-1-ND 1.24 1.02  .90) 300-8089-2-ND 630.00/M | CS10-12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8090-1-ND 1.24 1.02 .90) 300-8090-2-ND 630.00/M | CS10-12.288MABJ-UT 
12.500000 | 300-8091-1-ND 1.24 1.02 .90) 300-8091-2-ND 630.00/M | CS10-12.500MABJ-UT 
13.560000 | 300-8092-1-ND 1.24 1.02 .90) 300-8092-2-ND 630.00/M | CS10-13.560MABJ-UT 


* Aging (First Year): +5ppm Max. 


14.318180 | 300-8093-1-ND 1.24 1.02 90 | 300-8093-2-ND 630.00/M | CS10-14.31818MABJ-UT 8 Cut Tape * Tape & Roel | 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
14.745600 | 300-8094-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8094-2-ND 630.00/M | CS10-14.7456MABJ-UT (kHz) | Part No. 110 50 | Part No. 2,000 —_| Part No. 
15.360000 | 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20] — — | CS10-15.360MABJTR 40.000 | 300-2058-1-ND 1.75 1.50 1.13| 300-2058-2-ND  700.00/M_| CMR250TB40.000KAZFTR 
16000000 | 300-8096-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8096-2-ND 630.00/M | CS10-16.000MABJ-UT 60.000 | 300-2059-1-ND 1.75 150 113/ — — | cMp2s07B60.000KAZETR 


16.384000 | 300-8097-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-8097-2-ND 630.00/M | CS10-16.384MABJTR 
18.432000 | 300-8098-1-ND 1.24 1.02 .90) 300-8098-2-ND 630.00/M | CS10-18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8100-1-ND 1.24 1.02 .90) 300-8100-2-ND 630.00/M | CS10-19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8101-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8101-2-ND 630.00/M | CS10-20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8102-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8102-2-ND 630.00/M | CS10-22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8103-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8103-2-ND 630.00/M | CS10-24.000MABJ-UT 
24.576000 | 300-8104-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8104-2-ND 630.00/M | CS10-24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8105-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8105-2-ND 630.00/M | CS10-25.000MABJ-UT 
27.000000 | 300-8106-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8106-2-ND 630.00/M | CS10-27.000MABJ-UT 
28.636360 | 300-8107-1-ND 1.24 1.02 .90| 300-8107-2-ND 630.00/M | CS10-28.63636MABJ-UT 
33.000000 | 300-8112-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8112-2-ND 630.00/M | CS10-33.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8114-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8114-2-ND 630.00/M | CS10-40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8115-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8115-2-ND 630.00/M | CS10-48.000MABJ-UT 


65.535 | 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-2060-2-ND 700.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR 
75.000 | 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-2061-2-ND 700.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR 
76.800 | 300-2062-1-ND 1.75 1.50 113} — — __ | CMR250TB76.8KAZFTR 


96.000 | 300-2063-1-ND 1.75 1.50 113} — —__ | CMR250TB96.000KAZFTR 


NEW! RoHS Compliant NEW! 
32.000 | 300-8334-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-8334-2-ND 700.00/M | CMR250T32.000KAZF-UT 
60.000 | 300-8335-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8335-2-ND 700.00/M | CMR250T60.000KAZF-UT 
65.535 | 300-8336-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8336-2-ND 700.00/M | CMR250T65.535KAZF-UT 
75.000 | 300-8337-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-8337-2-ND 700.00/M | CMR250T75.000KAZF-UT 
76.800 | 300-8338-1-ND 1.75 1.50 1.13} 300-8338-2-ND 700.00/M | CMR250T76.8KAZF-UT 

100.000 | 300-8339-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8339-2-ND 700.00/M | CMR250T100.000KAZF-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1044 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CITIZEN” CMR309T Series Crystals CMJ145, CMJ206 and CMR200T 
Series 32.768kHz Crystals 


ll 


Specifications: 

¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
¢ Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


Specifications: 
¢ Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Storage Temperature: -55°C ~ 125°C « Drive Level: 1W * Insulation Resistance: 500MQ 


n Fig. 2 
¢ Load Capacitance: 18.0pF 
* Shunt Capacitance: 5pF 05 
¢ Drive Level: 100W 10.15 ot 
* Insulation Resistance: 500MO Min. ft 
¢ Mode of Oscillation: Fundamental: 3.579545MHz to I 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 085-1 bk 2.0- 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. il 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
4.09600 | 300-2070-1-ND 98 84 63 |— =_ CMR309T4.096MABJTR 
4.91520 | 300-2071-1-ND 98 84 63 | — _ CMR309T4.9152MABJTR 
5.00000 | 300-2072-1-ND 98 84 63 | 300-2072-2-ND 490.00 CMR309T5.000MABJTR 
9.83040 | 300-2076-1-ND 98 .84  .63 | 300-2076-2-ND 490.00 CMR309T9.8304MABJTR 
10.00000 | 300-2077-1-ND 98 84  .63 | 300-2077-2-ND 490.00 CMR309T10.000MABJTR = Cut Tape 7 TED OREE a 
12.00000 | 300-2079-1-ND 98 84 .63 | 300-2079-2-ND 490.00 CMR309T12.000MABJTR 5 Load | Digi-Key Price Each __| Digi-Key ; es Citizen 
Fig.| Cap. | Part No. 1 10 50 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
12.28800 | 300-2080-1-ND 98 84 63 | — _ CMR309T12.288MABJTR 
1431818 (eonerontemtey as 84 63 (eooosremnin ono phingoaTddaiai MATA: 1 6.0pF | 300-2066-1-ND .70 .60 .45 | 300-2066-2-ND | 2,000 | 280.00/M | CMR200TB32.768KDZBTR 
: : : : . ; 12.5pF| 300-2065-1-ND 70 60 .45 |— _ — | CMR200TB32.768KDZFTR 
16.38400 | 300-2083-1-ND 98 84 — .63 | 300-2083-2-ND 490.00 CMR309T16.384MABJTR 
48.43200 | 300-2084-1-ND 98 84.63 | 300-2084-2-ND 490.00 CMR309T18.432MABJTR 9 6.0pF | 300-8192-1-ND .88 .75 .57 | 300-8192-2-ND | 3,000 | 350.00/M | CMJ206T32.768KDZBTR 
2211840 | 300-2085-1-ND 988463 | 300-2085-2-ND 790.00 CMR309T22.1184MABJTR 12.5pF| 300-8189-1-ND 88 .75 .57 | 300-8189-2-ND | 3,000 | 350.00/M | CMJ206T32.768KDZFTR 
24.00000 | 300-2086-1-ND 98 .84 63 | 300-2086-2-ND 490.00 | CMR309T24.000MABJTR NEW! RoHS Compliant NEW! 
24.57600 | 300-2087-1-ND 98 84 63 |— — CMR309T24.576MABJTR 1 6.0pF | 300-8341-1-ND .70 .60 .45 | 300-8341-2-ND | 2,000 | 280.00/M | CMR200T32.768KDZB-UT 
32.00000 | 300-2089-1-ND 98 .84  .63 | 300-2089-2-ND 490.00 | CMR309T32.000MABJTR 12.5pF| 300-8340-1-ND .70 .60 .45 | 300-8340-2-ND | 2,000 | 280.00/M | CMR200T32.768KDZF-UT 


40.00000 | 300-2090-1-ND 98 84  .63 | 300-2090-2-ND 490.00 | CMR309T40.000MABJTR 
48.00000 | 300-2091-1-ND 98 84  .63 | 300-2091-2-ND 490.00 | CMR309T48.000MABJTR 


CM415, CM519 Series 32.768kHz Crystals 


49.15200 | 300-2092-1-ND 98 .84 63 | 300-2092-2-ND 490.00 | CMR309T49.152MABJTR 
50.0000 | 300-2093-1-ND 98 .84 63 | 300-2093-2-ND 490.00 | CMR309T50.000MABJTR Specifications: ; RoHS 
60.0000 | 300-2094-1-ND 98.84 63 | 300-2094-2-ND 490.00 _| CMR309T60.000MABJTR Soe SEiciega (oniisslullne’: BEL 120°C 1s Raa caetiearles ematn na eSNG cue 
66.66600 | 300-2095-1-ND 98 84 63 | 300-2095-2-ND 490.00 CMR309T66.666MABJTR Max. * Load Capacitance: 12.5pF » Drive Level: 1y.W Max. * Insulation Resistance: 500MQ 
NEW! RoHS Compliant NEW! Min. ¢ Aging (First Year): +5ppm Max. @ 25°C 
4.09600 | 300-8345-1-ND 98 84 63 | 300-8345-2-ND 490.00 | CMR309T4.096MABJ-UT 
4.91520 | 300-8346-1-ND 98 84 63 | 300-8346-2-ND 490.00 | CMR309T4.9152MABJ-UT 
5.00000 | 300-8347-1-ND 98 .84 .63 | 300-8347-2-ND 490.00 | CMR309T5.000MABJ-UT 
6.00000 | 300-8348-1-ND 98 .84 .63 | 300-8348-2-ND 490.00 | CMR309T6.000MABJ-UT 
7.37280 | 300-8349-1-ND 98 .84 63 | 300-8349-2-ND 490.00 | CMR309T7.3728MABJ-UT 
8.00000 | 300-8350-1-ND 98 .84 .63 | 300-8350-2-ND 490.00 | CMR309T8.000MABJ-UT 
10.0000 | 300-8351-1-ND 98 84 63 | 300-8351-2-ND 490.00 | CMR309T10.000MABJ-UT 
11.05920 | 300-8352-1-ND 98 84 63 | 300-8352-2-ND 490.00 | CMR309T11.0592MABJ-UT 
12.0000 | 300-8353-1-ND 98 84 63 | 300-8353-2-ND 490.00 | CMR309T12.000MABJ-UT 14 : 15 
12.2880 | 300-8354-1-ND 98 84 63 | 300-8354-2-ND 490.00 | CMR309T12.288MABJ-UT nila \N 
14.31818 | 300-8355-1-ND 98 84 63 | 300-8355-2-ND 490.00 | CMR309T14.31818MABJ-UT \ 
16.0000 | 300-8356-1-ND 98 84 63 | 300-8356-2-ND 490.00 | CMR309T16.000MABJ-UT \\ 
16.38400 | 300-8357-1-ND 98 84 63 | 300-8357-2-ND 490.00 | CMR309T16.384MABJ-UT 
18.43200 | 300-8358-1-ND 98 .84 —_.63 | 300-8358-2-ND 490.00 | CMR309T18.432MABJ-UT Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
22.11840 | 300-8359-1-ND 98 .84 63 | 300-8359-2-ND 490.00 | CMR309T22.1184MABJ-UT Fig. | Part No. Hak OWNS ON |iPart Noe 3,000 Part No. 
24.00000 | 300-8360-1-ND 98 .84 63 | 300-8360-2-ND 490.00 | CMR309T24.000MABJ-UT 1 | 300-8193-1-ND 240 1.80 1.35 | 300-8193-2-ND 1092.00/M | CM415-32.768KDZF-UT 
24.57600 | 300-8361-1-ND 98 .84 63 | 300-8361-2-ND 490.00 | CMR309T24.576MABJ-UT 2 | 300-8194-1-ND 1.75 1.50 _ 1.13 | 300-8194-2-ND 910.00/M_| CM519-32.768KDZF-UT 
27.0000 | 300-8362-1-ND 98 .84 63 | 300-8362-2-ND 490.00 | CMR309T27.000MABJ-UT 


40.00000 | 300-8363-1-ND 98 84  .63 | 300-8363-2-ND 490.00 CMR309T40.000MABJ-UT 
48.00000 | 300-8364-1-ND 98 84 .63 | 300-8364-2-ND 490.00 CMR309T48.000MABJ-UT 
50.00000 | 300-8365-1-ND 98 84 .63 | 300-8365-2-ND 490.00 CMR309T50.000MABJ-UT 


CM200S Series 32.768kHz Crystals 


Specifications: * Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm »* Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Equivalent Series Resistance: 50kQ Max. « Drive 
Level: 1yW Max. ¢ Insulation Resistance: 500MO Min. » Aging (First Year): +3ppm Max. 


CMR310T Series Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
* Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
¢ Load Capacitance: 18.0pF 


8.0 Max —+ 


5.5 —- 


¢ Shunt Capacitance: 5pF 
* Drive Level: 100L.W 
¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 


cue te) pence Lee Cut Tape Tape & Reel 
aia plat ney pa a see Load | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Citizen 
2: = = s Cap. | Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 
4.000000 | 300-2069-1-ND 98 .84 .63 | 300-2069-2-ND 490.00 | CMR310T4.000MABJTR 
~ 6.0pF | 300-2034-1-ND 88 75 57 | 300-2034-2-ND 410.00/M | CM200S32.768KDZBTR 
NEW! RoHS Compliant NEW! ; = ; 
3.579545 | 300-8342-1-ND 98 84 63 | 300-8342-2-ND 490.00 | CMR31073.579545MABJ-UT NEW! Bohs Compliant: NEW! 
3.686400 | 300-8343-1-ND 98 .84 .93 | 300-8343-2-ND 490.00 | CMR310T3.6864MABJ-UT 6.0pF | 300-8317-1-ND 88 75 57 | 300-8317-2-ND 410.00/M | CM200S32.768KDZB-UT 
4.000000 | 300-8344-1-ND 98 84 .63 | 300-8344-2-ND 490.00 _ | CMR310T4.000MABJ-UT 12.5pF | 300-8305-1-ND 88.75 57 | 300-8305-2-ND 455.00/M | CM200S32.768KDZF-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1045 


— CITIZEN” : > Cut Tape ~ Tape & Reel | 
Ss requency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
ad (MHz) _ | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 —_| Part No. 
CM250S Series Quartz Crystals 10.240000 | 300-6122-1-ND 90 .78 68 | 300-6122-2-ND 420.00 | HCM49-10.240MABJT 
Raney ae 11.000000 | 300-6123-1-ND 90 .78 68 |— — | HCIM49-11.000MABJT 
“ecm to pening Tanpr oc -180 sua rngnt: soc | RE tane® = ameniaig ow [oer gz 
~ 125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF ¢ Drive Level: 1W Max. « In- 
sulation Resistance: 500MO Min. + Aging (First Year): +5ppm Max. 12.000393 | 300-6128-1-ND 90 .78 68 | 300-6128-2-ND 420.00 _| HCM49-12.000393MABJT 
14.318180 | 300-6130-1-ND 90 .78 68 | 300-6130-2-ND 420.00 | HCM49-14.31818MABJT 
15.000000 | 300-6132-1-ND 90 .78 68 |— — | HCIM49-15.000MABJT 
16.000312 | 300-6135-1-ND 90 .78 68 | 300-6135-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJT 
16.257000 | 300-6136-1-ND 90 .78 68 | 300-6136-2-ND 420.00 | HCM49-16.257MABJT 
16.384000 | 300-6137-1-ND 90 .78 68 | 300-6137-2-ND 420.00 | HCM49-16.384MABJT 
18.000000 |300-6139-1-ND 90 78 68 |— —_ | HCM49-18.000MABJT 
20.000000 | 300-6142-1-ND 90 .78 68 | 300-6142-2-ND 420.00 | HCM49-20.000MABJT 
2.477270 | 300-6143-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-21.47727MABJT 
24.000000 | 300-6145-1-ND 90 .78 68 | 300-6145-2-ND 420.00 | HCM49-24.000MABJT 
24.000140 | 300-6146-1-ND 90.78 _.68 | 300-6146-2-ND 420.00 | HCM49-24.00014MABJT 
25175000 |300-6149-1-ND 90 78 68 | 300-6149-2-ND 420.00 | HCM49-25.175MABJT 
OER Tape & Reel 32.000000 | 300-6153-1-ND 90 78 68 | 300-6153-2-ND 420.00 | HCM49-32.000MABJT 
Frequency | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Citizen 33.868800 | 300-6156-1-ND 90 .78 68 | 300-6156-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJT 
(Ci) ete UO ReaoUia LariNo: 8 000s WEartiNo: 40.000000 | 300-6157-1-ND 90 .78 .68 | 300-6157-2-ND 420.00 | HCM49-40.000MABJT 
32.000 |300-2007-1-ND 1.65 1.35 1.20] 300-2007-2-ND  —_864.00/M | CM250S32.000KAZFT 49.152000 |300-6159-1-ND 90 78 68 | 300-6159-2-ND 420.00 | HCM49-49.152MABJT 
40.000 |300-2015-1-ND 1.65 1.35 1.20|— — | CIM250$40.000KAZFT NEW! RoHS Compliant NEW! 
60.000 | 300-2018-1-ND = 1.65 1.35 1.20 | 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 3.579545 | 300-8524-1-ND 90 .78  .68 | 300-8524-2-ND 420.00 | HCM49-3.579545MABJ-UT 
60.005 | 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20] 300-2019-2-ND  —_864.00/M | CM250S60.005KAZFT 3.686400 | 300-8525-1-ND 90 .78 68 | 300-8525-2-ND 420.00 | HCM49-3.6864MABJ-UT 
65.536 |300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20|300-2020-2-ND  —_864.00/M | CM250S65.536KAZFT 4.000000 | 300-8526-1-ND 90.78 _.68 | 300-8526-2-ND 420.00 | HCM49-4.000MABJ-UT 
75.000 |300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250S75.000KAZFT 4.032000 | 300-8527-1-ND 90.78.68 | 300-8527-2-ND 420.00 | HCM49-4.032MABJ-UT 
76.790 |300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250S76.790KAZFT 4.096000 | 300-8528-1-ND_ 90.78.68 | 300-8528-2-ND 420.00_| HCM49-4.096MABJ-UT 
76.800 OEE 4.65 135 100 (al =| euoenetnanokaaee 4.194304 [300-8529-1-ND 90 .78 68 | 300-8529-2-ND 420.00 | HCM49-4.194304MABJ-UT 
76810 MRE 4.65 1.35 120 Renn sea annie Cheshete wikia 4.433619 | 300-8530-1-ND 90 .78 68 | 300-8530-2-ND 420.00 | HCM49-4.433619MABJ-UT 
4.915200 | 300-8531-1-ND 90 .78 68 | 300-8531-2-ND 420.00 | HCM49-4.9152MABJ-UT 
77.500 |300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20] 300-2025-2-ND  —_864.00/M | CM250S77.500KAZFT 5000000 CANeEnAI co 7s 63 CRnoenen Sonn | head aoOMARIE 
77.503 |300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND 864.00/M | CM250S77.503KAZFT 5.060800 AEN 00 78 6 (GARR aon 001 || HChMAG.S ORRBMIABIEUTE 
96.000) 300-2029-1-ND 1.65 1.35 1.20) — — | €M250896.000KAZFT 5.990400 |300-8534-1-ND 90 78 68 | 300-8534-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJ-UT 
100.000 | 300-2030-1-ND 1.65 1.35 1.20 | — — _| 6M250S100.000KAZFT 6.000000 | 300-8535-1-ND 90 .78 68 | 300-8535-2-ND 420.00 | HCM49-6.000MABJ-UT 
NEW! RoHS Compliant NEW! 6.144000 | 300-8536-1-ND 90 78 68 | 300-8536-2-ND 420.00 | HCM49-6.144MABJ-UT 
32.000 |300-8309-1-ND 1.65 1.35 1.20] 300-8309-2-ND  —_864.00/M | CM250S32.000KAZF-UT 6.500000 | 300-8537-1-ND 90 .78 68 | 300-8537-2-ND 420.00 | HCM49-6.500MABJ-UT 
40.000 | 300-8310-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8310-2-ND 864.00/M | CM250S40.000KAZF-UT 7.372800 | 300-8538-1-ND 90.78 __.68 | 300-8538-2-ND 420.00 _| HCM49-7.3728MABJ-UT 
60.000 | 300-8311-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8311-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZF-UT 7.680000 | 300-8539-1-ND =» 90.78.68 | 300-8539-2-ND 420.00 | HCM49-7.680MABJ-UT 
65.536 |300-8312-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8312-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZF-UT 8.000000 | 300-8540-1-ND 90.78.68 | 300-8540-2-ND 420.00 | HCM49-8.000MABJ-UT 
75.000 |300-8313-1-ND 1.65 1.35 1.20| 300-8313-2-ND _864.00/M | CM250S75.000KAZF-UT 9.000000 ene C8 ee ae HOOF HOMES SOCOM AES HT 
76.800 | 300-8314-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8314-2-ND 864.00/M | CM250S76.800KAZF-UT ‘canes BO ge ee ES ahaa pas Scan 
96.000 | 300-8315-1-ND 1.65 1.35 1.20| 300-8315-2-ND  —_-864.00/M | CM250S96.000KAZF-UT 70240000 1EDESEEEEIEN a0 7a ce [ERGO TF ETTE|RTRTTCE GET TET 
100.000 | 300-8316-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8316-2-ND 864.00/M | CM250S100.000KAZF-UT 4.000000 GREEN 90 73.5 (ROOtareentntn se50 0: || HehAbo44 i OOOMARLELT 
11.059200 | 300-8546-1-ND 90 .78 68 | 300-8546-2-ND 420.00 | HCM49-11.0592MABJ-UT 
. 11.520000 | 300-8547-1-ND 90 .78 68 | 300-8547-2-ND 420.00 | HCM49-11.520MABJ-UT 
HCM49 Series Surface Mount Crystals 12.000000 | 300-8548-1-ND 90 .78 68 | 300-8548-2-ND 420.00 | HCM49-12.000MABJ-UT 
Specifications: Equivalent Series Resistance 12.000393 | 300-8549-1-ND 90 .78  .68 | 300-8549-2-ND 420.00 | HCM49-12.000393MABJ-UT 
+ Frequency Tolerance: +30ppm over operating temperature range (ESR, R1) (0 Max.) 12.288000 | 300-8550-1-ND 90 .78 68 | 300-8550-2-ND 420.00 | HCM49-12.288MABJ-UT 
* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C plequency ESR 13.500000 | 300-8579-1-ND 90 .78 68 | 300-8579-2-ND 420.00 | HCM49-13.500MABJ-UT 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C . iz < fo < 4.0MHz 200 
: 4.0MHz <fo < 6.0MHz 150 14.318180 | 300-8551-1-ND 90 .78 68 | 300-8551-2-ND 420.00 | HCM49-14.31818MABJ-UT 
a eh neon a 6.0MHz < fo < 10.0MHz | 100 14.745600 |300-8552-1-ND 90.78.68 | 300-8552-2-ND 420.00 | HCM49-14.7456MABJ-UT 
ee 10.0MHz:sfo<14.0MHz | 80 15.000000 | 300-8553-1-ND 90 .78 68 | 300-8553-2-ND 420.00 | HCM49-15.000MABJ-UT 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Max. ~ 100W. 14.0MHz < fo < 30.0MHz 50 
Sins ulatlan Ropldtatices SOOKE MIX: BOOMHE 2102 a6 OMiS-|| 440 15.360000 | 300-8554-1-ND 90 .78 68 | 300-8554-2-ND 420.00 | HCM49-15.360MABJ-UT 
+ Aging (First Year): «Sppm Max. 36.0MHz < fo < 50.0MHz | 100 16.000000 | 300-8555-1-ND 90 .78 68 | 300-8555-2-ND 420.00 | HCM49-16.000MABJ-UT 
16.000312 | 300-8556-1-ND 90 .78 68 | 300-8556-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJ-UT 
16.257000 | 300-8557-1-ND 90 .78 68 | 300-8557-2-ND 420.00 | HCM49-16.257MABJ-UT 
Bae 16.384000 | 300-8558-1-ND 90 .78 68 | 300-8558-2-ND 420.00 | HCM49-16.384MABJ-UT 
vee 17.734475 | 300-8559-1-ND 90 .78 68 | 300-8559-2-ND 420.00 | HCM49-17.734475MABJ-UT 
18.000000 | 300-8560-1-ND 90 .78 68 | 300-8560-2-ND 420.00 | HCM49-18.000MABJ-UT 
118 Max 18.432000 | 300-8561-1-ND 90 .78 68 | 300-8561-2-ND 420.00 | HCM49-18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8562-1-ND 90 .78 68 | 300-8562-2-ND 420.00 | HCM49-19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8563-1-ND 90 78 68 | 300-8563-2-ND 420.00 | HCM49-20.000MABJ-UT 
21.477270 | 300-8564-1-ND 90 .78 68 | 300-8564-2-ND 420.00 | HCM49-21.47727MABJ-UT 
ce 22118400 | 300-8565-1-ND 90 78 68 | 300-8565-2-ND 420.00 | HCM49-22.1184MABJ-UT 
40.15 Max 24.000000 | 300-8566-1-ND 90 78 68 | 300-8566-2-ND 420.00 | HCM49-24.000MABJ-UT 
24.000140 | 300-8567-1-ND 90 .78 68 | 300-8567-2-ND 420.00 | HCM49-24.00014MABJ-UT 
CubTape Tape & Real 24576000 |300-8568-1-ND 90 78 68 | 300-8568-2-ND 420.00 | HCM49-24.576MABJ-UT 
Frequency | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Citizen 25.000000 | 300-8569-1-ND 90 78 .68 | 300-8569-2-ND 420.00 | HCM49-25.000MABJ-UT 
(MH) |[RartiNe: HORS SDR | Ratt No HL O0OSS) [Hart Nos 25.175000 | 300-8570-1-ND 90 .78 68 | 300-8570-2-ND 420.00 | HCM49-25.175MABJ-UT 
4.433619 |300-6107-1-ND 90 .78 68 | 300-6107-2-ND 420.00 | HCM49-4.43361 9MABJT >7.000000 ERRREHENNSE co 78 ea (ERG s3000; | ueMés-b7 OOOMARIUT 
cadamaeen| oo ese) 0 78 88 CED FeO 00. | ROMS ote MART 28.636360 | 300-8572-1-ND 90 .78 _.68 | 300-8572-2-ND 420.00 | HCM49-28.63636MABJ-UT 
5.000000 [SO0ctOcamg 90 «78 6B lee — _/ HCM49-5.000MABT 32,000000 | 300-8573-1-ND 90 .78 68 | 300-8573-2-ND 420.00 | HCM49-32.000MABJ-UT 
5.068800 /300-6110-1-ND = 90.7868 | — — | HCM49-5.0688MABJT 33.868800 | 300-8574-1-ND 90 .78 68 | 300-8574-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJ-UT 
5.990400 |300-6111-1-ND 90.78.68 | 300-6111-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJT 40.000000 | 300-8575-1-ND 90 78  .68 | 300-8575-2-ND 420.00 | HCM49-40.000MABJ-UT 
6.500000 | 300-6114-1-ND 90.78 68 | 300-6114-2-ND 420.00) HCM49-6.500MABJT 48.000000 |300-8576-1-ND 90 .78  .68 | 300-8576-2-ND 420.00 | HCM49-48.000MABJ-UT 
8.000000 | 300-6117-1-ND 75 65 ~—-.57_| 300-6117-2-ND 350.00 | HCM49-8.000MABJT 49.152000 | 300-8577-1-ND 90 78 68 | 300-8577-2-ND 420.00 | HCM49-49.152MABJ-UT 
9.000000 )300-6118-1-ND 90 .78 68 | 300-6118-2-ND 420.00 | HCM49-9.000MABJT 50.000000 | 300-8578-1-ND 90 78 68 | 300-8578-2-ND 420.00 | HCM49-50.000MABJ-UT 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series Frequency Cap. (pF) | Part No. 1 10 50 | Part No. 

i 53.125000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5064-ND 81 69 58 | CSA309-53.125MABJ 
Cylinder Type Crystals 60.000000MHz ‘pe 5.0 |300-5065-ND 81 .69 58 | CSA309-60.000MABJ 
Specifications: ©SA308) 4 co0000mHz | t8.0pF| 5.0 | 300-5066-ND 81 69.58 | CSA309-64.000MABJ 
pisihegen Meta CFS Series: +20ppm; CFV and CSA fhe 66.666600MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5067-ND 81 69 58) CSA309-66.6666MABJ 

es x 
*Frequency Temperature Characteristics: CSA Series: 1 3 —_—— i CSA310 prt ‘one ed edna ee as . Seer on tg 
£50ppm (-10°C ~ 60°C) "7 5 5 5 -1009- 8 : 3. 

* Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C PE LaMax—[-— | NEW! RoHS Compliant NEW! 
¢ Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C CFS145 | © 32.768000kHz | 12.5pF 1 300-8304-ND 77 ~~ 66 55 | CFS145-32.768KDZF-UB 
* Drive Level: CFS and CFV Series: 1)W Max.; CSA Series: 32.768000kHz | 6.0pF | 1.35 |300-8301-ND 28 24 16 | CFS206-32.768KDZB-UB 
100HW : ; ; ; CFS206 | 39 7eg000KHz |12.5pF| 1.35 |300-8303-ND 28 24 16 | CFS206-32.768KDZF-UB 
TAoueeH oar Ge esciaon = deectec Dandies peuecenee wea CFS308 | 32.768000KHz |12.5pF| 1.6 |300-8302-ND 28 24 16 | CFS308-32.768KDZF-UB 
Serius: 45pomn Max. , a 32,000000kHz |12.5pF]0.8-1.7|300-8402-ND 1.00 90 65 | CFV206-32.000KAZF-UB 
< idlact denien bbalalunee (ESA Sertaes |e. (3: limetes| Ie. |B 40.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-8403-ND 1.00 90 —_.65 | CFV206-40.000KAZF-UB 
60.000000kHz | 12.5pF]0.8-1.7|300-8404-ND 1.00 90 _ 65 | CFV206-60.000KAZF-UB 
Frequency ESR Mode bianca Mace | faa omc cael ea 65.536000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8405-ND 1.00 90 65 | CFV206-65.536KAZF-UB 
Seunee io aNie 506 cesses | 63: | 40 33. Lose! ov: crvone |_25.000000KH2 | 12.59F|0.8-1.7 |300-8406-ND 1.00 90 65 | CFV206-75.000KAZF-UB 
76.800000KH2 |12.5pF|0.8-1.7|300-8407-ND 1.00 90 65 | CFV206-76.800KAZF-UB 
abies fos GMb 150 | indamental | | CFS308 | 8.2 | 10] 3.1 | 0.95] 1.1 77.503000kH2 |12.5pF|0.8-1.7|300-8408-ND 1.00 90 65 | CFV206-77.503KAZF-UB 
6MHz < fo < 10MHz 100 eevee seo tyo | 4 eee ae 96.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-8409-ND 1.22 1.10 — .79| CFV206-96.000KAZF-UB 
i ohiKee 2 a0Me Pe 100.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8410-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-100.000KAZF-UB 
ides > esasio | 105 {10 32 |o321 4.4 153,600000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8411-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-153.600KAZF-UB 
3rd OT 4.096000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8412-ND 81 69 58 | CSA309-4.096MABJ-UB 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 CSA309 | 9 | 10) 3.2 / 0.32) 1.1 4.800000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8413-ND 81 .69 —_ 58 | CSA309-4.800MABJ-UB 
4.915000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8414-ND 81 69 —_.58 | CSA309-4.915MABJ-UB 
Shunt} A a 5.120000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8415-ND 81 69 58 | CSA309-5.120MABJ-UB 
ees || cameo |e | Re ee oj Se ea 5.529600MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8416-ND 81.69 __.58 | CSA309-5.5296MABJ-UB 
32,000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3007-ND 1.00 90 65 | CFV206-32.000KAZF 6.000000MHz | 18.0pF) 5.0 /800-8417-ND | 81 69-58 | CSA909-6.000MABJ-UB 
60.000000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-3018-ND 1.00 90 —_.65 | CFV206-60.000KAZF B-144000MH2 | 18.0pF) 5.0 PaO) 81 69 58 | CSA309-6.144MABI-UB 
60.005000kHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-3019-ND 1.00 90 _—_.65 | CFV206-60.005KAZF 7A72B00MH2 | 18.0pF) 5.0 Petia 8-1 = 69.58) CSA309-7.3728MABU-UB 
65.536000kKHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3020-ND 1.00 .90 65 | CFV206-65.536KAZF 7.680000MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-8420-ND = 81. 69.58 | CSA309-7.680MABJ-UB 
75,000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3021-ND 1.00 90 65 | CFV206-75.000KAZF 8.000000MHz | 18.0nF| 5.0 | S00:8421:NDE) 81.69 _-58 | CSA309-8.000MAB-UB 
cFv206 | 76.790000kHz |12.5pF}0.8-1.7 | 300-3022-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-76.790KAZF 8.182000MH2 | 18.0pF) 5.0 pms 8°! «69 .58| CSA309-8.192MABI-UB 
76.800000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3023-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-76.800KAZF Q.216000MH2 | 18.0pF) 5.0 feos 8S! «69.58 | CSA309-9.216MABI-UB 
76.810000kHz | 12.5pF |0.8-1.7 | 300-3024-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-76.810KAZF ian ae ae . 7 ae 
rare : k iz | 18.0p i -8425- : : : -9. - 
ee eat ri gta Pei 3 Fe eee 10.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8426-ND 81.69.58 | CSA309-10.000MABJ-UB 
96.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7|300-3029-ND 1.22 110 — .79 | CFV206-96.000KAZF beatoianels ea ] icc - ne a 
A z Op! i -8428- i F i “11. | 
eee i - sea site . . entrar 11.289600MHz |18.0pF} 5.0 | 300-8429-ND 81. 69 ~—.58 | CSA309-11.2896MABJ-UB 
é.oooooomiz |12.0f| 50 PAEREMMMEMN a1 69 58 | csaa09-s.000MABJ 12.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8430-ND 81 69 +~—_.58| CSA309-12.000MABJ-UB 
étaaooomnts |t2.00r| 30 MMMM ot 6958 | cSA200-6-14aMaBJ 12.288000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8431-ND 81 69 _~—-58 | CSA309-12.288MABJ-UB 
renscoeties.| 1e00e| 30° ER 01 60° 8° (@enaesr-enoMand 12.500000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8432-ND 81 69 58 | CSA309-12.500MABJ-UB 
TCU ACC 13.500000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8433-ND 81 69 —_—.58 | CSA309-13.500MABJ-UB 
srcanoonne |18:006] g0. MMM er 6 0 | osaanoa.tooMan) 14.318180MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-8434-ND 81 69 58 | CSA309-14.31818MABJ-UB 
oicooomns |ie.or/ 50 (AMM 81 69 50 |ceaanoontomaal 14.745600MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8435-ND 81 69 +58 | CSA309-14.7456MABJ-UB 
sozapocowte [4200¢| 20 PREM ipo 60 | ceaqocio.2aoqany 15.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8436-ND 81 +69 _~—~-58 | CSA309-15.000MABJ-UB 
‘d.copatoinie | aeitpe| (a: A <i, tee en [penaonee:pon 16.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8437-ND 81 69 58 | CSA309-16.000MABJ-UB 
16.000312MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8438-ND 81 69 58 | CSA309-16.000312MABJ-UB 
11.059200MHz |18.0pF| 5.0 |300-5019-ND 81 69 58 | CSA309-11.0592MABJ esagoa| teaeencoms [1e0nF| 50 ECMERRINMN 81 6a 68 | CSA300-1e984MABJLUB 
TA2B8600MHz | 18.0pF) 5.0 eC aom <81 6258 | GSA300-11.2896MABL 16.667000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8440-ND 81 69 —_58 | CSA309-16.667MABJ-UB 
12.000000MH2 | 18.0pF/ 5.0 (OSOzNem St = 6968 | CBA309-12.000MABL 16.934400MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8441-ND 81 69 58 | CSA309-16.9344MABJ-UB 
12.288000MH2 | 18.0pF/ 5.0 ebOSO2a ea 681) | 69 BB | CSA809-12.288MABL 17.734475MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8442-ND 61 69 58 | CSA309-17.734475MABJ-UB 
12.852000MH2 | 18.0pF | 5.0 SODO023 NPR 81.6068 | C8A809-12.352MAB 18.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8443-ND 81 69 58 | CSA309-18.000MABJ-UB 
12.500000MHz | 18.0pF) 5.0 /S00;S024-NDE) 81 = 69 58 | CSA800-12.500MABJ 18.432000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8444-ND 81 69 ~—58 | CSA309-18.432MABJ-UB 
14.318180MHz | 18.0pF) 5.0 | 300-5026-ND/ = 816958 | CSA300-14.31818MABI 19.660800MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8445-ND 81 69 +58 | CSA309-19.6608MABJ-UB 
14.745600MHz |18.0pF| 5.0 |300-5027-ND .81-~=«.69_—=«58 | CSA309-14.7456MABJ so.oocoomHz |18.0F| 5.0 |300-8446-ND 81 69 _58| CSA309-20.000MABJ-UB 
15.000000MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5028-ND_ = 81.69.58 | CSA309-15.000MABJ 20.480000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8447-ND 81 69 58 | CSA309-20.480MABJ-UB 
15.360000MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5029-ND__—— 8169-58 | CSA309-15.360MABJ 22.118000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8448-ND 81 69 —_.58 | CSA309-22.1184MABJ-UB 
csa3zo9 | 16.000312MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5031-ND 81 69 58 | CSA309-16.000312MABJ 24.000000MHz |18.0pF| 5.0 |900-8449-ND 81 69 58 | CSA309-24.000MABJ-UB 
16.257000MHz | 18.0pF)} 5.0 | 300-5032-ND 81.69.58 | CSA309-16.257M ABI 24.576000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8450-ND 81 69 —_.58| CSA309-24.576MABJ-UB 
16.934400MHz | 18.0pF) 5.0 | 300-5035-ND 81.69.58 | CSA309-16.9344MABJ 25.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8451-ND 81.69 —.58 | CSA309-25.000MABJ-UB 
17.734475MHz |18.0pF| 5.0 |300-5036-ND 81 ~=—«.69_~—=«58. | CSA309-17.734475MABU 27 000000MHz |18.0pF| 5.0 300-8450-ND 81.69 58 | CSA300-27.000MABI-UB 
18.000000MHz | 18.0pF/ 5.0 | 300-5037-ND 81.69 58 | CSA309-18.000MABJ 28.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8453-ND  .81 +69 —.58 | CSA309-28.000MABJ-UB 
18.869000MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-5039-ND ‘81.69.58 | CSA309-18.869MABJ 28.322000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8454-ND 81 + .69 —_.58 | CSA309-28.322MABJ-UB 
20.480000MHz | 18.0pF | 5.0 | 300-5042-ND 81.69.58 | CSA309-20.480MABJ 28.636360MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8455-ND 81 69 —_.58 | CSA309-28.63636MABJ-UB 
24.000000MHz | 18.0pF] 5.0 | 300-5044-ND 81 69 58 | CSA309-24.000MABJ 29.491200MHz |18.0pF| 5.0 |300-8456-ND 81 69  .58| CSA309-29.4912MABJ-UB 
25.000000MHz | 18.0pF] 5.0 | 300-5046-ND 81 69 58 | CSA309-25.000MABJ 30.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8457-ND 81 69 58 | CSA309-30.000MABJ-UB 
25.175000MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-5047-ND 81.69 58 | CSA309-25.175MABJ 32.000000MHz |18.0pF) 5.0 | 300-8458-ND 81.69 58 | CSA309-32.000MABJ-UB 
28.000000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-5049-ND 81._-~«««69_—58 | CSA309-28.000MABJ 32.768000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8459-ND 81 69 58 | CSA309-32.768MABJ-UB 
28.636360MHz | 18.0pF] 5.0 |300-5051-ND .81._—«S-«69_—S«58 | CSA309-28.63636MABJ 33.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8460-ND 81 69 58 | CSA309-33.000MABJ-UB 
29.491200MHz | 18.0pF/ 5.0 | 300-5052-ND 81._««69_—«58 | CSA309-29.4912MABJ 33.333300MHz |18.0pF| 5.0 |300-8461-ND 81 69 _58 | CSA309-33.3333MABJ-UB 
32.000000MHz | 18.0pF) 5.0 | 300-5054-ND -«.81._«.69_——58 | CSA309-32.000MABJ 33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-8462-ND 81 69 58 | CSA309-33.8688MABJ-UB 
32.768000MHz | 18.0pF| 5.0 | 300-5055-ND _—s.81._—S=«69_—=«58_| CSA309-32.768MABJ 40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8463-ND 81 69 —_ 58 | CSA309-40.000MABJ-UB 
33.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5056-ND 81 69 58 | CSA309-33.000MABJ 48,000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8464-ND 81 69 —_.58 | CSA309-48.000MABJ-UB 
33.333300MHz | 18.0pF] 5.0 |300-5057-ND 81 +~=-.69_—=58 | CSA309-33.3333MABJ 49.152000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8465-ND 81 69 58 | CSA309-49.152MABJ-UB 
33.868800MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5058-ND 81 +=—«.69_~—=58 | CSA309-33.8688MABJ 64.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8466-ND 81 69 —_ 58 | CSA309-64.000MABJ-UB 
40.000000MHz | 18.0pF} 5.0 | 300-5060-ND 81 69 58 | CSA309-40.000MABJ 3.579545MHz | 18.0pF] 5.0 | 300-8306-ND 81.69 — .58 | CSA310-3.579545MABJ-UB 
48.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5061-ND 81 +~=«.69_~—=58 | CSA309-48.000MABU cSA3i0| 3.686400MHz | 18.0pF| 5.0 |300-8307-ND 81 69 58 | CSA310-3.6864MABJ-UB 
49.152000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5062-ND 81 +~=—.69_~—=58 | CSA309-49.152MABU 4.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8308-ND 81 69 —_.58| CSA310-4.000MABJ-UB 
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——* 7M 
——4 CITIZEN Frequency Digi-Key Price Each Citizen 
=> (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
HC49US Series Through-Hole Crystals ae Rens Compent fool 
9.216000 300-8485-ND 70 60 55 HC49US9.216MABJ-UB 
Specifications: fr 7 A 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C 9.830400 SOAS 70 00) ae Heaters 
~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF Max. * Drive Level: 100W Max. * Insula- 10.000000 300-8487-ND 70 60 55 HC49US10.000MABJ-UB 
tion Resistance: 500MN Min. » Aging (First Year): +5ppm Max. 40.240000 300-8488-ND 70 60 ‘55 | HC49US10.240MABJ-UB 
Equivalent Series Resistance 11.000000 300-8489-ND 70 60 55 | HC49US11.00MABJ-UB 
ESR, R1) (0 Max. 
( ye Man) 11.059200 300-8490-ND 70 60 55 HC49US11.0592MABJ-UB 
Frequency ESR 11.520000 300-8491-ND 70 60 55 HC49US11.520MABJ-UB 
3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 : mene, : 3 : 3 i 
4.0MHz < fo < 6.0MHz 150 12.000000 300-8492-ND 70 60 55 HC49US12.000MABJ-UB 
6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 12.000393 300-8493-ND .70 60 55 HC49US12.000393MABJ-UB 
ate m 10.0MHz < fo < 14.0MHz 80 12.288000 300-8494-ND 70 60 55 HC49US12.288MABJ-UB 
al lax 
14.0MHz s fo = 30.0MHz 50 13.500000 300-8523-ND 70 60 55 | HC49US13.500MABJ-UB 
oO OMe = 10 =186- OMe pte 14.318180 300-8495-ND 70 60 55 | HC49US14.31818MABJ-UB 
36.0MHz < fo < 50.0MHz 100 
14.745600 300-8496-ND 70 60 55 HC49US14.7456MABJ-UB 
ae : 7 15.000000 300-8497-ND 70 60 55 HC49US15.000MABJ-UB 
Frequency Digi-Key Price Each Citizen 
(MHz) Part No. 1 40 50 Part No. 15.360000 300-8498-ND 70 60 55 HC49US15.360MABJ-UB 
4.000000 300-6003-ND 70 60 55 HC49US4.000MABJ 16.000000 300-8499-ND .70 60 55 HC49US16.000MABJ-UB 
4.032000 300-6004-ND 70 60 55 HC49US4.032MABJ 16.000312 300-8500-ND 70 60 55 HC49US16.000312MABJ-UB 
4.096000 SRA a 60 se He4SUS4:096MABS 16.257000 300-8501-ND 70 60 55 HC49US16.257MABJ-UB 
1 dsaaia cana 6 6 66 HGAoUISdASaeIONABS 16.384000 300-8502-ND 70 60 55 HC49US16.384MABJ-UB 
17.734475 300-8503-ND 70 60 55 HC49US17.734475MABJ-UB 
5.000000 300-6009-ND .70 60 55 HC49US5.000MABJ 
18000000 300-8504-ND 70 60 55 HC49US18.000MABJ-UB 
ecpeec S00-801 OND ie sp oe Haden ceest ee 18.432000 300-8505-ND 70 60 55 HC49US18.432MABJ-UB 
5.990400 300-60)/1-ND) 70 60 55 | HC49US5.9904MABJ 19.660800 300-8506-ND 70 60 55 | HC49US19.6608MABJ-UB 
6.000000 300-6012-ND -70 60 55 HC49US6.000MABJ 20.000000 300-8507-ND 70 60 55 HC49US20.000MABJ-UB 
6.500000 300-6014-ND .70 60 55 HC49US6.500MABJ 21.477270 300-8508-ND 70 60 55 HC49US21.47727MABJ-UB 
7.680000 300-6016-ND .70 60 55 HC49US7.680MABJ 22.118400 300-8509-ND 70 60 55 HC49US22.1184MABJ-UB 
8.000000 300-6017-ND 70 60 55 HC49US8.000MABJ 24.000000 300-8510-ND .70 60 55 HC49US24.000MABJ-UB 
9.216000 300-6019-ND 70 60 55 HC49US9.216MABJ 24.000140 300-8511-ND 70 60 55 HC49US24.00014MABJ-UB 
aea0d00 SACRO = 65 ee HC49US9.8304MABJ 24.576000 300-8512-ND 70 60 55 HC49US24.576MABJ-UB 
‘o:anoGe CARKORGARTS oa a i Gaatie1ODAOMAEL 25.000000 300-8513-ND 70 60 55 HC49US25.000MABJ-UB 
25.175000 300-8514-ND 70 60 55 HC49US25.175MABJ-UB 
11.059200 300-6024-ND .70 60 55 HC49US11.0592MABJ 
27.000000 300-8515-ND 70 60 55 HC49US27.000MABJ-UB 
upeeeoe S00 S025 ND. a 0 8) | eset eenMney 28.224000 300-8516-ND 70 60 55 | HC49US28.224MABJ-UB 
jeepers DSU A 260 aon? || Meee a poee Abd 28.636360 300-8517-ND 70 60 55 | HC49US28.63636MABJ-UB 
14.318180 300-6030-ND 70 60 ‘55 | HC49US14.31818MABJ 32.000000 300-8518-ND 70 .60 65 | HC49US32.000MABJ-UB 
14.745600 300-6031-ND -70 -60 55 HC49US14.7456MABJ 33.868800 300-8519-ND .70 60 55 HC49US33.8688MABJ-UB 
15.000000 300-6032-ND .70 60 55 HC49US15.000MABJ 40.000000 300-8520-ND 70 60 55 HC49US40.000MABJ-UB 
16.000312 300-6035-ND 70 60 55 HC49US16.000312MABJ 48.000000 300-8521-ND 70 .60 55 HC49US48.000MABJ-UB 
46.257000 300-6036-ND 70 60 55 HC49US16.257MABJ 50.000000 300-8522-ND 70 60 55 HC49US50.000MABJ-UB 
19.660800 300-6041-ND .70 60 55 HC49US19.6608MABJ 
zococcn me 785 | HOMSLIS.0OMAEY CSX-750P Series Programmable Oscillator 
21.477270 300-6043-ND 70 60 55 HC49US21.47727MABJ 
-6044- 1.4 
22.118400 300-6044-ND .70 60 55 HC49US22.1184MABJ ai] pl-s08—j_¥2 Pin Connection 
24.000140 300-6046-ND .70 60 55 HC49US24.00014MABJ 1 | OE, ST 
25.175000 300-6049-ND 70 60 55 | HC49US25.175MABJ 2 gre 
ut 
27.000000 300-6050-ND .70 60 55 HC49US27.000MABJ 4 Vad 
33.868800 300-6056-ND .70 60 55 HC49US33.8688MABJ 
40.000000 300-6057-ND .70 60 55 HC49US40.000MABJ How te Saiedt Base Number: 
48.000000 300-6058-ND 70 .60 55 HC49US48.000MABJ #1 = Select Supply Voltage, Output and Function 
Y ti # 2 = Select Frequency Stability / Operating Temperature 
ooo Salone BA 60 oP HCASUSSOQOOMABS #3 = Select Packaging (leave last two boxes blank for Tube packaging). 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
Call Digi-Key with your selected Base Part Number, and a 
3.579545 300-8467-ND -70 -60 55 HC49US3.579545MABJ-UB Sales Representative will enter your desired frequency. 
3.686400 300-8468-ND 70 60 55 HC49US3.6864MABJ-UB Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 
Once programmed, parts are non-cancelable, non-returnable! 
4.000000 300-8469-ND 70 60 55 HC49US4.000MABJ-UB 
4.032000 300-8470-ND 70 60 65 | HC49US4.032MABJ-UB Example Part Number: 
¢SxX750 C000 - ND 
4.096000 300-8471-ND .70 60 55 HC49US4.096MABJ-UB 
4.194304 300-8472-ND .70 60 55 HC49US4.194304MABJ-UB eee 
4.433619 300-8473-ND 70 60 55 | HC49US4.433619MABJ-UB bal a #3 
4.915200 300-8474-ND 0 60 HC49US4.9152MABJ-UB supply | output] Function ebsites Eokeens 
.915 -8474- 7 ‘ 55 .915 - i 
Voltage Operating Temperature TR Tape and Reel 
5.000000 300-8475-ND 70 60 55 HC49US5.000MABJ-UB PD| 5.0 | CMOS Standby C | +100ppm @ -20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 70° For Tube packaging, leave 
5.068800 300-8476-ND 70 60 55 | HC49US5.0688MABJ-UB PG}, 5:0" || CMOS| “OutputiEnable:| |B" | t50ppm) @ :20'G 70°C Ia Rie Boxee Bran 
PJ| 3.3 | CMOS Standby F | +100ppm @ -40°C ~ 85°C : 
5.990400 300-8477-ND .70 60 55 HC49US5.9904MABJ-UB PB| 3.3 | CMOS| Output Enable Frequency: 
6.000000 300-8478-ND .70 60 55 HC49US6.000MABJ-UB PK| 5.0 TTL Standby 3.3V = 1.000 ~ 100.000 MHz 
6.144000 300-8479-ND 70 60 55 HC49US6.144MABJ-UB PT] 5.0 | TTL | Output Enable 5.0V = 1.000 ~ 125.000 MHz 
6.500000 300-8480-ND .70 60 55 HC49US6.500MABJ-UB a Tape & Reel 
7.372800 300-8481-ND .70 60 55 HC49US7.3728MABJ-UB Price Each Digi-Key Pricing 
1 10 50 _| PartNo. 100 500 1,000 
7.680000 005845 2.ND) 70 60 55 | HC49US7.680MABJ-UB CSX750LUC-ND 4.73 4.05 2.97|CSX7500IIC-ND 270.00 1012.50 1800.00 
8.000000 300-8483-ND .70 60 55 HC49US8.000MABJ-UB Blank Oscillator 5x7mm SMD 
9.000000 300-8484-ND 70 60 55 HC49US9.000MABJ-UB CSX-750P1P-ND 3.60 3.33 2.97 |— —_ _ - 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIECS we. Programmable Oscillators 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibil- 
ity. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”. This is a 
cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable 
Oscillators are available in four different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, Half Size Dip and Full 


Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz in 3.3V and 1MHz ~ 150MHz in 5V* 
and in 50ppm** and +100ppm Frequency Stability Options. 

*3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz ~ 125MHz in 5V. 

**+50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 


Pin Connection Pin Connection 


Pin Connection 


1 Tri-State Tri-State Tri-State Tri-State 
2 Gnd 1 Gnd Gnd Gnd 
3 Output | 5.0 Ir Output Output Output 
4 Vec Vcc Vcc Vcc 
ECS-P53 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P73 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P83 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P143 (3.3V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 
Pin #1 = +0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #5 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #8 = Output 
Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #8 = High Impedance 
ECS-P55 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P75 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P85 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P145 (5V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 
Pin #1 = +2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #5 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #8 = Output 
Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #8 = High Impedance 
Supply /Frequency| Operating Digi-Key + Price Each Supply |Frequency| Operating Digi-Key + Price Each 
Fig.| Voltage (V)| Tolerance |Temperature| Case Style | Part No. 1 10 50 100 Fig.| Voltage (V)| Tolerance |Temperature|Case Style| Part No. 1 10 50 100 
Surface (SMD, SMT) - RoHS Compliant Through Hole (Cont.) 
-40°C ~ 85°C} 3.2x5 ECS-P53-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP} ECS-P143-AN-ND 6.77 581 426 3.87 
+100ppm +100ppm 
3.3 -10°C ~ 70°C} 3.2x5 ECS-P53-A-ND 11.03 945 693 6.30 3.3 0°C ~ 70°C | 14 Pin DIP) ECS-P143-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+50ppm |-10°C~70°C| 3.2x5 ECS-P53-B-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 +50ppm | 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP) ECS-P143-B-ND 6.77 581 426 3.87 
1 4 
-40°C ~ 85°C} 3.2x5 ECS-P55-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP} ECS-P145-AN-ND 6.77 5.81 426 3.87 
+100ppm +100ppm 
5 -10°C ~ 70°C} 3.2x5 ECS-P55-A-ND 11.03 945 693 6.30 5 0°C ~ 70°C | 14 Pin DIP| ECS-P145-A-ND 6.77 581 426 3.87 
+50ppm |-10°C~70°C| 3.2x5 ECS-P55-B-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 14 Pin DIP| ECS-P145-B-ND 6.77 5.81 426 3.87 
-40°C ~ 85°C 5x7 ECS-P73-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 NEW! Through Hole - RoHS Compliant NEW! 
+100ppm 
3.3 o°c ~ 70°C 5x7 ECS-P73-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C 8 Pin DIP | ECS-P83-ANX-ND 6.77 581 426 3.87 
+100ppm 
+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P73-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 3.3 0°C ~ 70°C | 8 PinDIP | ECS-P83-AX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
2 
-40°C ~ 85°C 5x7 ECS-P75-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-BX-ND 6.77 581 4.26 3.87 
+100ppm 3 
5 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P75-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C 8 Pin DIP | ECS-P85-ANX-ND 6.77 5.81 426 3.87 
+100ppm 
+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P75-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 5 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-AX-ND 6.77 5.81 426 3.87 
Through Hole +50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-BX-ND 6.77 581 426 3.87 
-40°C ~ 85°C} 8 PinDIP | ECS-P83-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP| ECS-P143-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
3.3 o°C ~ 70°C | 8PinDIP | ECS-P83-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 3.3 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P143-AX-ND 6.77 5.81 426 3.87 
+50ppm | 0°C~ 70°C | 8PinDIP | ECS-P83-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 14 Pin DIP] ECS-P143-BX-ND 6.77 5.81 426 3.87 
3 4 
-40°C ~ 85°C| 8 PinDIP | ECS-P85-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP| ECS-P145-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm +100ppm 
5 o°c ~ 70°C | 8PinDIP | ECS-P85-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 5 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP} ECS-P145-AX-ND 6.77 581 426 3.87 
+50ppm | 0°C ~ 70°C | 8PinDIP | ECS-P85-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 14 Pin DIP] ECS-P145-BX-ND 6.77 5.81 426 3.87 
t Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 
Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, accurate, Digi-Key 
low cost solution for your low to mid volume programming needs. Software and firmware Description Part No. Price Each 
upgrades can be downloaded off the web to support future parts from manufacturers and Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 4.52 
new technologies such as programmable TCXO and VCXO devices. The user-friendly Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 4.52 
PC Based Programmer CrystalWindow graphical interface insures complete and valid part specification and fast 7. : 
casas : 7 : RoHS Compliant 
part type switching. Attaches to any Windows PC via standard serial port. - 
aie Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND 7.85 
Features: « Fast - average programming is less than two seconds » Accurate - frequen- Blank Oscillator. 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND 452 
cy at time of programming cycle is within 5ppm * Simple - just select part number, type in Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PINX-ND NEW! 4.52 
desired frequency and click PROGRAM * Flexible - handling devices up to 250MHz and Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PINX-ND NEW! 4.52 
LVTTL/TTL/CMOS/ECL/PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle 
tomorrow's technologies as they become available. Adapter 
ECS-PCPRO-ND — Digi-Key 
ae Digi-Key p Description Part No. Price Each 
Bescunucn Penh: BniceIEScH ‘Adapter 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 1521.00 Adapter 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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) O COMPONENTS: inc. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The FIPO system from Cardinal is indispensable for such things as prototypes, early stage design, unexpected de- Oscillator Blanks are available in four different package styles: Full Size 14 Pin Dip, Half Size 8 Pin Dip, 5x7 
sign problems, modification, immediate service, a sudden ramp in production and volume production. Cardinal Os- Ceramic SMD, and a Plastic SMD package. 
cillator Blanks are “Twice Programmable” to correct errors or to reuse the same part for two separate applications Frequency ranges are available from 1MHz ~ 133MHz in 5V and 1MHz ~ 100MHz in 3.3V and in +100ppm, 


with different frequency and/or different output characteristics without having to dispose of the original part. +50ppm and +25ppm frequency stability options. 
Fig.1 (Style 4) Half Size, 8-Pin Dip Fig. 2 (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig.3 (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 (Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD Fig.5 (Style 8) Plastic SMD 
co 13.2 17 (-5.08- —_—«—« rn) 1.7 EY 
5 a fs i 152 47 bk + 
i 115.08 ini 7.04 to | y ana 7.62 : 
| 0.97'6.35 - 0.9''6.35 13.2 ; ‘ an 
ese | 91/6. ie #4 #3 1.5 |» 7, 4-08 : 
D 1.9 : . 
ott #2 sie M25! 1.277 gg ht.27 
7.62 i 7 7 
Hi shEa Pin Pin Pin fi Pin Pin 
: Connection Connection 1.0 Connection Connection I le'es| Connection 
°° | 7.62 Control Control ; 1.4 1 Control : 1 OE oan 1 Control 
#8 oo cary GND WN ge GND 2 GND fi 2 Ground ——— 4 i 2 GND 
Output Output 3 Output i 3 Output #1 #2 3 Output 
Bottom View VDD VDD Bottom View 4 VDD 4 VDD Bottom View 4 VDD 
at Example Part Number: * Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 
u - -ND 
CPPFX: OO-oO0O000 
I l 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
Output Package Style Voltage Packaging Operating Temp. Stability Function Tri-State Mode — The output of the part is 
c | cmos 1 | Full Size H| 5 Volt T | Tube 0 | 0°C ~ 70°C 6 | +100ppm T | Tri-State weakly pulled low when the control pin goes 
Tak: 4 | Half Size L | 3.3 Volt 5 | -20°C ~ 70°C low. The active circuitry continues to operate, 
5 | 3.2x5 Ceramic = Z | Tape & Reel 7 | -40°C ~ 85°C P | +50ppm P | Power Down allowing a rapid return to normal operation 
715x76 7 H=1 thru 133MHz Package style 1 and 4 5 = R | #25ppm when the control pin goes high. 
ea Destiny 100Miz available in tube pack- bet vee MN R not available in Power Down Mode — When the control pin 
8 | Plastic SMD aging only. Package 7 ~ 85°C only. -40°C to 80°C goes low, all active circuitry on the chip within 
CPPFX Available style 7 and 8 available CPPFX available the oscillator is shut down. For reactivation, time 
in 5 x7 only. in tube and tape & reel in 25ppm only. in which the part regains its output is minimal. 
How to Select a Digi-Key * Price Each Tape & Reel Pricing Digi-Key * Price Each Tape & Reel Pricing 
Base paca Fig.| Base Part No. il 10 50 100 500 1,000 Fig. | Base Part No. if 10 50 100 500 1,000 
= CPPC4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 _ _ _ CPPFXC7-OO7RO-ND 8.72 7.47 5.48 498.00 1867.50 3320.00 
# 1 = Select Output CPPC4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 = _ = CPPFXT7-OO7RO-ND 8.72 7.47 5.48 498.00 1867.50 3320.00 
#2=S Pack: 1 CPPLC4-OTOOO-ND 8.14 6.98 5.12 _ _ _ 3 CPPLC7-OOO0O0-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
= Select Package CPPLT4-OTOOIC-ND 8.14 6.98 5.12 = = _ CPPLT7-OOO00-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
Style CPPT4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 _ _— —_ CPPT7-OO000-ND 6.56 5.63 4.13 375.00 1406.25 2500.00 
#3 = Select Voltage CPPT4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ _ — CPPT7-OOORO-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
, CPPC1-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = = = 4 | CPPLC5-OTOOO-ND 9.98 8.55 6.27 = = = 
# 4 = Select Packaging CPPC1-OTORO-ND 814 698 5.12 _ _ CPPLTS-OTOOO-ND «9.98 ——8.55_——6.27 - - - 
#5 = Select Operating 2 | CPPLCI-OTOOO-ND 814 6.98 5.12 = = a CPPC8-OOOOC-ND 7.09 6.08 4.46 | 405.00 1518.75 2700.00 
CPPLTI-OTOOO-ND = 8.14 6.98 5.12 = = = - 7 814 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
Temperature CPPC8-OOORO-ND . : . : . E 
P CPPT1-CTOO0-ND 7.09 6.08 4.46 = _ = 5 | CPPLC8-OOUOO-ND 814 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
#6 = Select Stability CPPT1-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 = a = CPPLT8-OOOOO-ND 814 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
‘i 3 CPPC7-OOO00-ND 6.56 5.63 4.13 375.00 1406.25 2500.00 CPPT8-OOO00-ND 7.09 6.08 4.46 405.00 1518.75 2700.00 
#7 = Select Function CPPC7-GUURO-ND 7.56 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 CPPT8-OUURO-ND 8.14 6.98 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
TM 7 
FIPO™ Programmable (Blank) Oscillators 
Price 
Description Each 
5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPFX-X7-A7BCNP-ND 5.81 
Full Size, +50ppm or +100ppm CPPLX1-A7BRNP-ND 5.43 
Half Size, +50ppm or +100ppm CPPLX4-A7BRNP-ND 5.43 
3.2 x 5mm SMD, +50ppm or +100ppm CPPLX5-A7BRNP-ND 6.65 
5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPLX7-A7BRNP-ND. 5.04 
Plastic SMD J-lead, +50ppm or +100ppm CPPLX8-A7BRNP-ND 5.43 
Full Size, +25ppm CPPX1-A5BC-ND 5.43 
Full Size, +50ppm or +100ppm CPPX1-A7BR-ND 4.73 
CPPE9 Series PECL CPPHE7 Series CPPHV7 Series CPPV9 Series LVDS Half Size, +25ppm CPPX4-A5BC-ND 5.43 
Pin Connection LVPCEL LvDS Pin Connection Half Size, +50ppm or +100ppm CPPX4-A7BR-ND 4.73 
1 | OE Pin Connection Pin Connection 1 | OE 5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPX7-A5BC-ND 5.04 
2 | Connect to Pin 3 1 OE (CMOS) 1 | OE (CMOS) 2 | Connect to Pin 3 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPX7-A7BR-ND 4.38 
3 | Connect to Pin 2 21 NC 2)1NC 3 | Connect to Pin 2 Plastic SMD, +25ppm SMD CPPX8-A5BC-ND 5.43 
4 | GND 4 |GND Plastic SMD, +50ppm or +100ppm CPPX8-A7BR-ND 4.73 
5 | PECL + SA[CGND STRGND 5 [LVDS + 
6 | PECL- 4 | LVPECL+ 4 | LVDS + 6 [LVDS - 
7 | VDD Connect to Pin 8 5 | LVPECL - 5 | LVDS - 7 [VDD Connect to Pin 8 i 
8 | VDD Connect to Pin 7 6 | VDD 6 | VDD 8 | VDD Connect to Pin 7 PECL and LVDS Oscillators Blank 
5 ar 7, Digi-Key 
Volt-| Operating |Frequency Frequency Digi-Key * Price Each fan) “ 
Fig.) age |Temperature| Tolerance Range Base Part No. 1 10 50 100 Bescnton EaraNo) nuceEecd 
CPPE9S Series — PECL 8 ae FECL SMD, +50ppm or +100ppm CPPE9-ND 16.63 
ee =100ppm cease GOK: CPPESLTB6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 6 Pin High Frequency PECL SMD, +25ppm CPPHE7-ND 52.50 
* +50ppm z~ IZ | CPPE9LTBP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 6 Pin High Frequency LVDS SMD, +25ppm CPPHV7-ND 52.50 
q 8 Pin LVDS SMD, +50ppm or +100ppm CPPV9-ND 16.63 
a on | +100ppm CPPES9LTASB6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
1 | 3.3 ]-20°C ~ 70°C) “ssoppm | 1MHz~ 100MHz | CppEg _TASBP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
+100ppm CPPE9LTA7B6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
-40°C ~ 85°C 1MHz ~ 100MHz 
+50ppm CPPE9LTA7BP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
CPPHE? Series TEE Programmers and Adapter Sockets 
2 | 3.3 |-40°C ~ 85°C| +25ppm_ |150MHz ~ 700MHz| CPPHE7-A7BC-ND 78.75 67.50 49.50 45.00 Digi-Key Bee 
CPPHV7 Series — LVDS Description Part No. Each 
2 [3.3 |-40°C ~ 85°C] _+25ppm_|150MHz ~ 700MHz| CPPHV7-A7BC-ND 78.75 67.50 49.50 45.00 PC Based Programmer for FIPO Parts PG-3000-ND 489.00 
CPPV9 Series — LVDS Stand-Alone Programmer for FIPO parts PG2000P-ND 1560.00 
oc ~ 70°C | *10PP™ | ans ~ 4oomHz |CRPVSLTB6-ND = 24.94 21.38 15.68 14.25 PC Based Programmer for FIPO and High Frequency PECL and LVDS Parts PG3100-ND 750.00 
+50ppm CPPV9LTBP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 Socket for 8 Pin PECL and LVDS Parts (for use with PG-3000 and PG-3100) SC-3500-ND 51.30 
o on | +100ppm CPPV9LTASB6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 Socket for 5mm x 3.2mm Oscillators (for use with PG-3000, PG3100 and PG2000P' SC-5320-ND 47.25 
1/88 ROR seca | UE TO ea 24.04 2198 15.68 1425) | sat tor mmx 7mm Coram = for use with PG-3000, PG3100 and ae $¢2000-ND 47.38 
gore aso] =100PM | A aoomy |CPPVOLTA7BE-ND 24.94 21.98 15.68 14.25 gxet for Sms nin Geral Osellators ((0r use : on ) ; 
- ~ 450ppm Z~ IZ | CPPV9LTA7BP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 Socket for Style 8 Plastic Oscillators (for use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) $C2500-ND 88.00 
Socket for 6 Pin High Frequency PECL and LVDS Parts (for use with PG-3100) $C4000-ND 112.50 


* Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired 


frequency. Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! For Programmer features and system requirements, please see appropriate data sheets on Digi-Key® website. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1050 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRONICS SG8002 Programmable Oscillators 
AMERICA, INC. 


Fig. 1 SG-645 Package (JF) 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time programmable device. Programmable Oscillators 
provide the ability to pick a custom frequency in one of five different packages available in SMD and Thru-Hole styles. These five packages are pin compatible 
with the Epson SG-615, SG-636, SG-51, SG-531 and SG-710 Oscillators. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz, in +100ppm and +50ppm 
frequency stability options and 3.3 or 5V power supply levels. 


Fig. 2 SG-636 Package (JC) 
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Fig. 3 SG-615 Package (JA) 
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Fig. 5 SG-51 Package (DB) 
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Fig. 6 SG-710 Package (CA) 
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Digi-Key * Price Each Example Part Number: How to order: 

Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 SG-8002 ND #1 = Select Package. 

1A | SG-8002JF-OOIO-ND 5.25 4.50 3.30 3.00 SGR-8002 OO . * #2 = Select Function. 

2a | SG-8002JC-OOIO-ND 588 5.04 3.70 3.36 #3= Select Power Supply DutyLevel: 

#4 = Select Frequency Stability and Operating 

3A | SG-8002JA-OOIO-ND 578 495 363 3.30 Temperature. 

4B SG-8002DC-NIN0-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 Call Digi-Key with your Base Part Number and an Op- 

5C SG-8002DB-O00-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 erator will enter your desired frequency. 

Lead Fi ROHS Ci fiant at #2 = 2 
Sad Freeino bic ston Pack: F A Power Supply Frequency Operating Available 
1A SGR-8002JF-OO0-ND 5.25 4.50 3.30 3.00 ackage unction Duty Level Stability Temperature Frequency Range 
H -| -| -( B 50) 

2A | SGR-8002JC-OOO-ND 5.88 5.04 3.70 3.36 JA| SG-615 P | Output Enable +50ppm 20°C ~ 70°C 4.00MHz - 125.00MHz 

3A | SGR-8002JA-O00-ND 5.78 4.95 3.63 3.30 Jc | SsG-636 Standby H | 5.0V,CMOS | © | +100ppm 

48 | SGR-8002DC-OIO0-ND 5154.41 324 2.94 pe See at ae “40°C ~ 85°C 1.00MHz - 55.00MHz 

5 
5C SGR-8002DB-O00-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 ahem -20°C ~ 70°C 1.00MHz - 125.00MHz 
DC} SG-531 Er 5.0V, TTL c +100ppm 
6A SG-8002CA-O00-ND 6.25 5.36 3.93 3.57 all SiO Mt =100ppm 740°C ~ 85°C 7.00MHz - 55.00MHz 
i i B 50) 

* For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for 0. UF SG-645 ‘ Aeocuge S a -20°C ~ 70°C 4.00MHz - 125.00MHz 
Parts coming from Digi-Key are marked with Manufacture Date Lot Code only. ae EER 
Fully marked parts are available as a non-catalog order. Mt |__+100ppm -40°C ~ 85°C 1.00MHz - 125.00MHz 


One Time Programmable parts are non-cancelable, non-returnable! 


SG-3030JC Crystal Oscillator 


T 


Specifications: 


t Not available in JC Package 


* Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +5/-23ppm ¢ Supply Current: 2uA Max. » Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start- 
up Time: 3s * Output Load CMOS: 15pF Max. * Rise Time CMOS: 200ns Max. ¢ Fall Time CMOS: 200ns Max. 


~ 125°C ¢ Operating 


46 
ny | % 1 Cut Tape Tape & Reel 
ve Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
1.31 k (kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
Recommended 
Soldering Pattern 32.768 SE3618CT-ND 3.12 2.67 2.23 SE3618TR-ND 371.58 SG-3030JC 32.7680KB3 
Specifications: Spread Spectrum Specifications 
* Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Center Code | Ci0P | Ci5P | C20P Frequency Digi-Key Price Each Epson 
¢ Storage Temperature: -40°C ~ 125°C * Supply Current: 30mA Spread % +1.0% 121.5% | 42.0% (MHz) Part No. if 10 50 Part No. 
* Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms * Output Voltage: - —Ajaeeere 
-0.4V (VOH); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time Down Code | D15P | — — 16.6667 SE1915-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C10P 16.6667MC. 
. ii . x a yy — — 
CMOS: 2.7ns * Fall Time CMOS: 2.7ns Spread te | “1b 25.0000 | SE1916-ND 669 5.73 4.40 | SG-9001CA C1OP 25.0000MC 
25.0000 SE1917-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 25.0000MC 
33.3333 SE1918-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C15P 33.3333MC 
#4 #5 #6 33.3333 SE1919-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 33.3333MC 
40.0000 SE1920-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 40.0000MC 
50.0000 SE1921-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 50.0000MC 
50.0000 SE1922-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 50.0000MC 
* SSON Terminal should 66.6667 SE1923-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 66.6667MC 
be kept open or GND. 66.6667 SE1924-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 66.6667MC 


Specifications: 


¢ Supply Voltage: 5V +.25V ¢ Operating Temperature: -40°C 
~ 125°C ¢ Frequency Tolerance: +25ppm * Supply Current: 10mA Maximum »* Duty @ CMOS Level 


~ 85°C ¢ Storage Temperature: -55°C 


Pin 
Connection (VDD/2): 40% ~ 60% * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time CMOS: 8ns Maximum ° Fall Time CMOS: 
1 Ts 8ns Maximum ¢ Start-up Time: 4ms Maximum 
2 Gnd 
3 Out Cut Tape 
4 Vdd Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
0.51- _] Recommended (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
5 08 Soldering Pattern 
zi 16.384 SE2864CT-ND 10.15 8.70 7.25 HG-1012JA 16.3840M-BXO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1051 


EPSON ELECTRONICS 
AMERICA. INC. 


EG2001CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: * Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 


71.4 100°C * Supply Current: 50mA Maximum » Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Rise Time CMOS: 2ns Maximum « Fall 
ao +-—5.08—~+|_4-1.10 = Time CMOS: 2ns Maximum « Frequency Stability: +100ppm, 0°C ~ 70°C * Duty Cycle: 45%-55% @ 1/2 VDD * Output 
#3 #4]] f 1 Load: 25pF Maximum 
Pin Connection 2. * 

1 [60 le #2 Frequency| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel_| Epson 

2 -—5.08—| (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. 

3 R ed 106.25 |SEVO08CT-ND 13.00 11.70 10.40 9.10 | SE1008TR-ND]1,000/ 8330.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 

4 7 iacving Pa el 125.00 |SE1O009CT-ND 14.38 12.94 11.50 10.07 | SE1009TR-ND|1,000| 9170.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 

joldering Pattern 133,00 |SE1007CT-ND 19.25 16.50 13.75 12.38 _| SE1007TR-ND| 250 | 2292.50 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 


EG2101CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


* Supply Voltage: 3.3V +.15V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 100°C » Supply 


TI al Ai_+ Current: GOmA Maximum ¢ Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Frequency Tolerance: +100ppm ¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% 
k— 5.08 —| ¢ Rise Time: 600ps Maximum * Fall Time: 600ps Maximum * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 59s Maximum ¢ Output Load: 
Pie 500 ¢ Output Disable Current: 25mA Maximum 
Pin Connection 3.9 
OE 7 Cut Tape Tape & Reel 
NC 4 Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
GND (MHz) | PartNo. 1 10 50 100 | Part No. 250 Part No. 
OUT +2.54,| 125.0000 | SES610CT-ND 38.15 32.70 27.25 24.53 | SE3610TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 
a = 508: => 155.5200 | SE3611CT-ND 38.15 32.70 27.25 24.53 | SE3611TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
OUT 156.2500 | SE3612CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3612TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Vec Recommended Soldering Pattern 159.3750 | SES613CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3613TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 
161.1328 | SES614CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3614TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | SES615CT-ND 42.35 36.30 = 30.25 ~—-27.23 | SE3615TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 


EG2121CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


OH ial A ¢ Supply Voltage: 2.5V +.125V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply 
f+— 5.08 —+] Current: 80mA Maximum » Start-up Time: 10ms Maximum * Frequency Tolerance: +100ppm * Duty Cycle: 40% ~ 60% 
Pin Connection aa ¢ Rise Time: 400ps ¢ Fall Time: 400ps * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum ¢ Output Load: 500 
OE ; 
NC Eafe Cut Tape Tape & Reel 
GND Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
OUT Panis _| (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 250 Part No. 
OuT 0:08) 125.00 |SE3616CT-ND 46.20 39.60 33.00 29.70 | SE3616TR-ND 5500.01 | EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 
Vee Recommended Soldering Pattern 156.25 |SE3617CT-ND 49.35 42.30 95.25 31.73 | SE3617TR-ND 5875.01 | EG-2121CA 156.2500M-PHPALS 
SG61 5 Series Su rface Mou nt Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel |encon 
. (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size | Pricing |Part No. 
Quartz Crystal Oscillators SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 
1.54400 | SE2217CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2217TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 1.5440MCO 
1.84320 | SE2201CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2201TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 1.8432MCO 
2.00000 | SE2202CT-ND 350 300 250 225 | SE2202TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 2.0000MCO 
2.04800 | SE2218CT-ND 350 300 250 225 | SE2218TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 2.0480MCO 
2.45760 | SE2203CT-ND 350 300 250 225 | SE2203TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 2.4576MCO 
3.07200 | SE2219CT-ND 350 300 250 225 | SE2219TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 3.0720MCO 
3.57900 | SE2222CT-ND 350 300 250 225 | SE2222TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 3.579545IMcO 
3.68640 | SE2204CT-ND 350 300 250 225 | SE2204TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 3.6864MCO 
4.00000 | SE2205CT-ND 350 300 250 225 | SE2205TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 4.0000MCO 
5.00000 | SE2224CT-ND 350 300 250 225 | SE2224TR-ND | 1,000] 1670.00 |SG-615P 5.0000MCO 
6.00000 | SE2207CT-ND 350 300 250 225 | SE2207TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 6.0000MCO 
6.14400 | SE2226CT-ND 350 300 250 225 | SE2226TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 6.1440MCO 
Pin Connection| 7.37200 | SE2227CT-ND 350 300 250 225 | SE2227TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615P 7.3728MCO 
— + 3.81 Fs 8.19200 | SE2228CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2228TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 8.1920MCO 
OE or ST . ae 9.83000 | SE2229CT-ND 350 300 250 225 | SE2229TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 9.8300MCO 
ene Soldering Pattern 10.0000 | SE2209CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2209TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 10.0000MCo 
Out 11.05900 | SE2232CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2232TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 11.0592MCO 
Vdd 12.00000 | SE2210CT-ND 350 300 250 225 | SE2210TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 12.0000MCO 
12.28800 | SE2233CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2233TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 12.2880MCO 
1431818 | SE2211CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2211TR-ND |1,000| 1670.00 |$G-615P 14.31818MCO 
1474560 | SE3619CT-ND 350 3.00 250 225 | SE3619TR-ND | 250| 417.50 |SG-615P 14.7456MC3 
acu gaze 16.00000 | SE2212CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2212TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 16.0000MCO 
Specifications: SG-615P_|SG-615PTJ | SG-615PH |SG-615PCV|SG-615PCG) | 4343909 | SE2213CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2213TR-ND |1.000| 1670.00 |SG-615P 18.4320MCO 
Max. Supply Volt ~av-7V “EV -7V 18.86900 | SE2238CT-ND 350 300 250 225 | SE2238TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615P 18.8696MCO 
eS ERP Yee eee 19.6600 | SE2239CT-ND 350 3.00 250 225 | SE9239TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 19.6608MCO 
Operating Voltage 5Vt.5V 2.7V ~5.5V| 2.7V ~3.6V) | 90.00000 | SE2214CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2214TR-ND [1,000] 1670.00 |SG-615P 20.0000MCO 
ere 20.48000 | SE2240CT-ND 350 300 250 225 | SE2240TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615P 20.4800MCO 
Storage Temperature pom ieey 2211800 | SE2241CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2241TR-ND |1000| 1670.00 |SG-615P 22.1184MCO 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C 10°C ~ 70°C ]-40°C ~ 85°C] | 2400000 | SE2215CT-ND 350 3.00 250 225 | SE2215TR-ND |1.000] 1670.00 |SG-615P 24.0000MCO 
= Sabi Fars GEcina iE CEOSEIR RG EIGA 25.00000 | SE3620CT-ND 389 333 278 250 | SE3620TR-ND | 250 | 462.50 |SG-615P 25.0000MB3 
requency Stability: SES CACO eee Pau tacie eon brs 2.00000 | SE2242CT-ND 350 300 250 225 | SE2242TR-ND |1,000| 1670.00 [SG-615P 25.0000MCO 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. 50mA Max. | 12mA Max. SG-615PCG (CMOS compatible type) 
Output Disable Current | 12mA Max. | 28mA Max. | 20mA Max. | 27mA Max. | 10mA Max. 25.00000 | SE3621CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE3621TR-ND | 250 463.43 |SG-615PCG 25.0000MB3 
Oscillation Start-up Time| 4ms Max. 10ms Max. 12ms Max. SG-615PCV (CMOS compatible type) 
50.00000 | SE3503CT-ND 525 438 310 280 |— = — ]86-615PCV 50.000MCO 
Duty 7500000 | SES511CT-ND 585 488 340 3.10 | SE3511TR-ND | 1,000) 2550.00 |SG-615PCV 75.000MCO 
9 ane rene Taw awe [Geers | [10625000 | SES51SCT-ND 645 5.38 = 3.85 3.45_| SE3S15TR-ND [1,000] 2900.00 |SG-615PCV 106.250MCO 
cmos 40% ~ 60% _ 40% ~ 60% | 35% ~ 60% | 45% ~ 55% Sq.SISPH(GMOS compatibie tips) 
TTL 45% ~ 55% = 32.00000 | SE2337CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 ] SE2337TR-ND ]1,000] 1670.00 /SG-615PH 32.0000MCO 
Output Voltage 33.00000 | SE2339CT-ND 350 300 250 225 | SE2339TR-ND |1,000) 1670.00 |SG-615PH 33.0000MCO 
33.33300 | SE2340CT-ND 350 300 250 225 | SE2340TR-ND | 1,000) 1670.00 |SG-615PH 33.3333MCO 
VOH Voo-4V Min.| 2.4V Min. ]V,,-4VMin.] V,,--5V ]V,o-4VMin.] | 36.0000 | SE2341CT-ND 3.50 3.00 2.50 —«-2.25_‘ | SE2341TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615PH 36.0000MCO 
40.00000 | SE2343CT-ND 350 300 250 225 | SE2343TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PH 40.0000MCO 
¥OE “AV Max. 44,90000 | SE2344CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2344TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PH 44.9000MCO 
Output Enable / Disable Input Volt. 48.00000 | SE2345CT-ND 350 300 250 225 | SE2345TR-ND | 1,000) 1670.00 |SG-615PH 48.0000MCo 
: : : : - 50.00000 | SE2346CT-ND 350 300 250 225 | SE2346TR-ND | 1,000) 1670.00 |SG-615PH 50.0000MCO 
VIH 2V Min. | 3.5VMin. | 2V Min. 7V Min. | 70%V,,Min. 55.00000 | SE2347CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2347TR-ND |1,000] 1670.00 |SG-615PH 55.0000MCO 
vl avMax. | 15VMax | 8V Max. | 2V Max. |20%V,gMax| [£66660 | S&2352CT-ND 364 3.12260 _2.34_| SE2352TR-ND [1,000] 1850.00 |SG-615PH 66.6660MCO 
: SG-615PTJ (TTL compatible type) 
Output all Time, 27.0000 | SE2326CTND 3.50 300 250 225 | SE2326TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PTJ 27.0000MCO 
cmos 8ns Max. _ 7ns Max. 4ns Max. 30.00000 | SE2330CT-ND 350 300 250 225 | SE2330TR-ND |1,000| 1670.00 |SG-615PTJ 30.0000MCO 
40.00000 | SE3622CT-ND 350 300 250 225 | SE3622TR-ND | 250| 417.50 |SG-615PTJ 40.0000MC3 
TTL 8ns Max. | 5ns Max. Zz 50.00000 | SE3608CT-ND 350 300 250 225 | SE3608TR-ND | 250| 417.50 |SG-615PTJ 50.0000MC3 
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EPSON ELECTRONICS 
AMERICA. INC. 


CMOS/TTL Oscillators 


Features: 

* High reliability by cylinder type AT Crystal 

¢ Automatic mountable 

* Lower current consumption by C-MOS IC 

¢ TTL-10 output load by using C-MOS IC 

* DIP 14-pin plastic package compatible with metal package oscillator 
* DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 


SG-51P, SG-531P, SG-51PH 

Specifications: « Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Tem- 
perature Range: -10°C ~ 70°C » Frequency Stability: +100ppm 
¢ Current Consumption: 25mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) 
-0.4V Minimum, (IOH) -400mA; 0.4V Max., (IOL) 16mA «¢ Input Volt- 
age: (VIH) 2.0V Minimum, (IOH) 1mA (VIH = VDD); (VIL) 0.8V Max., 
(IIL) -100A (VIL = GND) * Output Rise Time: 8ns Max., 4ns Typ. 
¢ Output Fall Time: 8ns Max., 5ns Typ. ¢ Oscillation Time: 4ms 
Max., 0.3ms. 


SG-531PTJ, SG-51PTJ 

Specifications: « Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Temp. 
Range: 10°C ~ 70°C ¢ Frequency Stability: +100ppm ¢ Current 
Consumption: 25mA (32MHz) without load typ. * Output Voltage: 


(VDD) -0.4V Minimum, (IOH) -400 mA; 0.4V Max., (IOL) 16mA « In- 
put Voltage: (VIH) 3.5V Minimum, (IIH) 1mA (VIH = VDD); (VIL) 1.5V 
Max., (IIL) 100A (VIL = GND) * Output Rise Time: 10ns Max., 
5ns Typ. * Output Fall Time: 8ns Max., 3ns Typ. * Oscillation Time: 
10ms Max., 5ms Typ. 


SG-531PH 

Specifications: * Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Temp. 
Range: -10°C ~ 70°C * Frequency Stability: +100ppm ¢ Current 
Consumption: 32mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) -0.37V 
Minimum, (IOH) -4mA; 0.37V Max., (IOL) 4mA * Output Rise Time: 
7ns Max., 3.5ns Typ. * Output Fall Time: 7ns Max., 3.5ns Typ. * Os- 
cillation Time: 10ms Max., 3ms Typ. 


Half Size Full Size 
SG-531P, PH, PTJ SG-51P, PH, PTJ 
Pin Connection 904105° Pin Connection 
1 OE : OE 
4 GND GND 
5 Out 2 Out 
8 Vad Vdd 
Frequency | Digi-Key Pricing Epson Frequency | Digi-Key Pricing Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Half Size Full Size 
1.544000 | SE1216-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531P 1.5440MC 1.544000 | SE1716-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 1.5440MC 
1.843200 | SE1201-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531P 1.8432MC 1.843200 | SE1701-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 1.8432MC 
2.000000 | SE1217-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531P 2.0000MC 2.000000 | SE1717-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 2.0000MC 
2.048000 | SE1218-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531P 2.0480MC 2.048000 | SE1718-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 2.0480MC 
2.457600 | SE1202-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531P 2.4576MC 3.072000 | SE1719-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51P 3.0720MC 
3.072000 | SE1219-ND 294 2450 85.26 154.84| SG-531P 3.0720MC 3.088000 | SE1720-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 3.0880MC 
3.088000 | SE1220-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531P 3.0880MC 3.276800 | SE1721-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 3.2768MC 
3.276800 | SE1221-ND 294 24.50 85.26 154.84| SG-531P 3.2768MC 3.579545 | SE1722-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 3.579545MC 
3.579545 | SE1222-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531P 3.579545MC 3.686400 | SE1723-ND = 2.94 24.50 85.26 154.84) SG-51P 3.6864MC 
3.686000 | SE1223-ND 294 2450 85.26 154.84| SG-531P 3.6864MC 4.000000 | SE1703-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51P 4.0000MC 
4.000000 | SE1203-ND 2.94. 24.50 85.26 154.84| SG-531P 4.0000MG 4.096000 | SE1724-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 4.0960MC 
4.096000 | SE1224-ND 294 2450 85.26 154.84) SG-531P 4.0960MC 4.915200 | SE1704-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51P 4.9152MC 
4915200 | SE1204-ND 2.94 2450 98526 154.94| SG-531P 4.9152MC 5.000000 | SE1705-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 5.0000MC 
5.000000 | SE1Z0SND 294 2450 95.26 154.84| SG-531P 50000MC 5.068000 | SE1725-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 5.0680MC 
5.068800 | SE1225-ND 294 24.50 98526 154.84| SG-531P 5.0688MC 6.000000 | SE1706-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51P 6.0000MC 
6.000000 | SE1206-ND 2.94. 24.50 85.26 154.841 SG-531P 6.0000MC 6.144800 | SE1726-ND 2.94 2450 85.26 154.84| SG-51P 6.1448MC 
6.144000 (REREDEINM «2.04 24.50 05.26 154.04| SG-531P 6-1440MC 7.372800 | SE1727-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 7.3728MC 
7.372800 | SE1227-ND 294 24.50 85.26 154.84| SG-531P 7.3728MC a ea hagas ee pip oo an pla peti 
so-s3ip | 8000000 | SE1207-ND 294 24.50 85.26 154.84) SG-531P 8.0000MC a es0t0o MEER 04 caso noe ieaea| SGe1P 0 BendMe 
CMOS/TTL | 8.192000 | SE1228-ND 2.94 24.50 85.26 _ 154.84 SG-531P 8.1920MC SG-51P : : s : : z 
with Output 9.830400 | SE1229ND 2.94. 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL | 10.000000 | SE1708-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 10.0000MC 
Enable | 19000000 [EENEOSRIRMN «2.04 2450 9526 1484| SG-Sa1P 10,.0000MC with Output | 10.240000 | SE1790-ND 2.94 24.60 85.26 184.84 SG-51P 10.2400MC 
0.240000: FEHOEERNIRNN 3:04. 34.50. 86.96. 424.04 -c.891P-10 240M 11.000000 | SE1731-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 11.0000MC 
41.000000 [EEMEERIEM «2:0, pas0 8508 154041 SG.591P 11,0000MC 11.059200 | SE1732-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 11.0592MC 
ios |Setemn 254 Sts toet| soa rasa A ee 
12.000000 RSEieccguugs 2-94 24.50 85.26 154.84) SG-591P 12.0000MC 14.318180 | SE1710-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 14.318MC 
12.288000 ESEieoueegs 294 624.50 85.26 154.84) SG-521P 12.2880MC 14.745600 | SE1734-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 14.7456MC 
14.918180. RE 224 «24-50 85.26. 154.84) SG-581P 14.31818MC 15.000000 | SE1735-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 15.0000MC 
14745600 Poeecegmegg Ot (24.50 85.26 154.84) SG-5S1P 14.7456MC 16.000000 | SE1711-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51P 16.0000MC 
15.000000 [BSEIZESNDE) 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG:591P 15.0000MG 16.257000 | SE1736-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 16.2570MC 
18.257000 Seem 294 624.50 85.26 154.84) SG-E31P 16.2570MC 18,000000 | SE1737-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 18.0000MC 
18.000000 [RSEZoguam 294 24.50 85.26 154.84) SG-E31P 18.0000MC 18.432000 | SE1738-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 18.4320MC 
18.492000 [Pelee «294 «624.50 85.26 154.84) SG-531P 18.4320MC 18.869000 | SE1739-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 18.8690MC 
18.869600 Rees «724 = 24.50 85.26 154.84) SG-531P 18.8696MC 19.660800 | SE1740-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51P 19.6608MC 
19.660800 | SEI2Z40-ND_ 2.94 24.50 __85.26 154.84 | SG-531P 19.6608MC 20.000000 | SE1712-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 20.0000MC 
20.480000 ieee §294 624.50 85.26 184.84 | SG-531P 20.4800MC 20.480000 | SE1741-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 20.4800MC 
22118400 egies 794 624.50 85.26 154.64) SG-591P 22.1184MC 22.118000 | SE1742-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 22.1184MC 
4.000000 [RSEIeiguegs §=2-94 624.50 85.26 184.64 | SG-531P 24.0000MC 24000000 | SE1713-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 24.0000MC 
25.175000 [FSEIAISND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 25.1750MC 24.576000 | SE1743-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 24.5760MC 
25.576000 | SE1243-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 25.5760MC 25.000000 | SE1714-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 25.0000MC 
32.000000 | SE1111-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531PH 32.0000MC 25.175000 | SE1715-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 25.1750MC 
32.514000 | SE1112-ND = 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 32.5140MC 32.768000 | SE1902-ND 2.94 24.50 85.26 154.84) SG-51PH 32.7680MC 
32.768000 | SE1113-ND = 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 32.7680MC 33.000000 | SE1903-ND 2.94 24.50 85.26 154.84) SG-51PH 33.0000MC 
33.000000 | SE1114-ND = 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 33.0000MC 33.333000 | SE1904-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PH 33.3330MC 
33.333000 | SE1115-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 33.3330MC 36.000000 | SE1905-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PH 36.0000MC 
$G-531PH | 36-000000 | SE1116-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 36.0000MC sG-51pH_ |_38.000000 | SE1906-ND 2.94 24.50 85.26 154.84! SG-51PH 38.0000MC 
CMOS 38.000000 | SE1117-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PH 38.0000MC Cmos/TTL | 42.000000 | SE1908-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51PH 42.0000MC 
with Output | 42.000000 | SE1119-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PH 42.0000MC with Output | 44.900000 | SE1909-ND 294 24.50 85.26 154.84| SG-51PH 44.9000MC 
Enable | 44.900000 | SE1120-ND 294 24.50 85.26 154.84] SG-531PH 44.9000MC Enable | 46.000000 | SE1910-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PH 46.0000MC 
48.000000 | SE1122-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-531PH 48.0000MC 48.000000 | SE1911-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51PH 48.0000MC 
64.000000 | SE1126-ND 3.09 25.75 89.88 162.27| SG-531PH 64.0000MC 50.000000 | SE1912-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51PH 50.0000MC 
65.000000 | SE1127-ND 3.09 25.75 89.88 162.27 | SG-531PH 65.0000MC 55.000000 | SE1913-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PH 55.0000MC 
66.000000 | SE1128-ND 3.09 25.75 89.88 162.27| SG-531PH 66.0000MC 60.000000 | SE1914-ND 3.09 25.75 89.88 162.27| SG-51PH 60.0000MC 
66.666700 [ESEUENE 309 25.75 89.88 162.27 | SG-S31PH 66.6667MC 28.000000 | SE1806-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 28.0000MC 
27.000000 | SE1817-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531PTJ 27.0000MC 28.322000 | SE1807-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PTJ 28.3220MC 
28.000000 | SE1818-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PTJ 28.0000MC 28.636360 | SE1808-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51PTJ 28.63636MC 
28.322000 | SE1819-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PTJ 28.3220MC so-sipTy | 29:491200 | SE1809-ND 2.94 24.50 85.26 154.84) SG-51PTJ 29.4912MC 
28.636360 | SE1820-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531PTJ 28.63636MC TTL 30.000000 | SE1810-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-51PTJ 30.0000MC 
SG-531PTJ | 29.491000 | SE1821-ND 2.94 24.50 85.26 _154.84| SG-531PTJ 29.4910MC with Output | 32.000000 | SE1811-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51PTJ 32.0000MC 
Sin otipi 30.000000 | SE1822-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PTJ 30.0000MC Enable 32.768000 | SE1813-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 32.7680MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 2.94 2450 85.26 154.84] SG-531PTJ 32.5140MC 33.000000 | SE1814-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 33.0000MC 
32.768000 | SE1825-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PTJ 32.7680MC 33.333300 | SE1815-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 33.3333MC 
33.000000 | SE1826-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-531PTJ 33.0000MC 36.000000 | SE1816-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 36.0000MC 
93.988800 SEN eee BU SRE (BOLO). TREE | Rotel eae ereeNe A462-ND Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Sockets. $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
36,000000 | SE1826-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ36.0000MC_| agg3.ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4-Pin Oscillator Sockets... $.55/1 §11.60/25 $37.59/100 
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EPSON ELECTRONICS SG636PCE Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


AMERICA, INC. 


Specifications: 

¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
¢ Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm 


* Supply Current: 9mA 

¢ Disable Current: 5mA 

«Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% 
¢ Fall Time CMOS: 5ns Maximum 

¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 

¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


Pin Connection 
OE 
GND 
Out 
Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
2.4576 SE2801CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2801TR-ND 2080.00 SG-636PCE 2.4576MCO 
3.6864 SE2806CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2806TR-ND 2080.00 SG-636PCE 3.6864MCO 
4.0000 SE2807CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2807TR-ND 2080.00 SG-636PCE 4.0000MCO 
5.0000 SE2810CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2810TR-ND 2080.00 SG-636PCE 5.0000MCO 
6.0000 SE2812CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2812TR-ND 2080.00 SG-636PCE 6.0000MCO 
8.0000 SE2815CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2815TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.0000MCO 
8.1920 SE2816CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2816TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.1920MCO 
10.0000 SE2818CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2818TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.0000MCO 
10.2400 SE2819CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2819TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.2400MCO 
12.0000 SE2822CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2822TR-ND 2080.00 SG-636PCE 12.0000MCO 
14.7456 SE2825CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2825TR-ND 2080.00 SG-636PCE 14.7456MCO 
15.0000 SE2826CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2826TR-ND 2080.00 SG-636PCE 15.0000MCO 
16.0000 SE2827CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2827TR-ND 2080.00 SG-636PCE 16.0000MCO 
18.4320 SE2830CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2830TR-ND 2080.00 SG-636PCE 18.4320MCO 
20.0000 SE2833CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2833TR-ND 2080.00 SG-636PCE 20.0000MCO 
24.0000 SE2836CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2836TR-ND 2080.00 SG-636PCE 24.0000MCO 
25.0000 SE2837CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2837TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.0000MCO 
25.1750 SE2838CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2838TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.1750MCO 
27.0000 SE2839CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2839TR-ND 2080.00 SG-636PCE 27.0000MCO 
29.4912 SE2842CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2842TR-ND 2080.00 SG-636PCE 29.4912MCO 
30.0000 SE2843CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2843TR-ND 2080.00 SG-636PCE 30.0000MCO 
32.0000 SE2844CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2844TR-ND 2080.00 SG-636PCE 32.0000MCO 
33.0000 SE2847CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2847TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.0000MCO 
33.3333 SE2848CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2848TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.3333MCO 
36.0000 SE2849CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2849TR-ND 2080.00 SG-636PCE 36.0000MCO 
38.0000 SE2850CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2850TR-ND 2080.00 SG-636PCE 38.0000MCO 
40.0000 SE2851CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2851TR-ND 2080.00 SG-636PCE 40.0000MCO 


SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Pin 
Connection 


OE 


Specifications: 


¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 

¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 
¢ Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
* Frequency Tolerance: +100ppm 

¢ Supply Current: 9mA 


¢ Disable Current: 5mA 

¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% 
¢ Fall Time CMOS: Sns Maximum 

¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 

¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


Cut Tape 
Frequency Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 50 100 Part No. 
55.000 SE2855CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 SG-636PCV 55.000MCO 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Pin 
Connection 


OE 


Out 


all 
05-5 og! 


2.7 


pty 
0.05 


Specifications: 

¢ Supply Voltage: 5V +.5V 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm 

* Supply Current: 17mA 


¢ Disable Current: 10mA 

* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 
¢ Fall Time CMOS: 7ns Maximum 

+ Rise Time CMOS: 7ns Maximum 

¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. 250 Part No. 
25.000 SE3623CT-ND 3.50 30.00 125.00 225.00 | SE3623TR-ND 417.50 | SG-636PTF 25.0000MC3 
40.000 SE3624CT-ND 3.50 30.00 125.00 225.00 | SE3624TR-ND 417.50 | SG-636PTF 40.0000MC3 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


vc 
GND 
Out 

Vdd 


Features: 


¢ Reflowable and high density 
* SMD mounting 


¢ Using the heat-resisting type AT cut quartz 


Specifications: 


° Frequency Adjustment Range: +75ppm 
¢ Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V, +10% 


* Supply Voltage: 5V +.5V 


crystal allows almost the same temperature 


soldering as universal SMD IC 
* Using C-MOS IC allows low current consump- 
tion and assures high reliability 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


¢ Frequency Tolerance: +20ppm 


* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


° Supply Current: 13mA 

* Output Voltage: .4V (VOL) 

* Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL 

* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 
* Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V 

+ Fall Time: 8ns 

¢ Rise Time: 8ns 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Pricing Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) il 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
16.384 SE3603CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 | SE3603TR-ND 7600.00 VG-1011JA 16.3840MAVKO 
19.200 SE3605CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 | — _— VG-1011JA 19.2000MAVKO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPSON ELECTRONICS Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 
AM ERICA, | NC. CA-301 Series Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C « Drive Level: 2mW Max. * Rec- 


ommended Level: 10,.W ~ 100UW Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 
Quartz Crystals - C-Type, Cylinder 


18pF * Series Resistance: See table 


; ica : : Frequency MHz| Series B 
C-Type Series Specifications: * Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: “10°C ~ Over | Under | Resistance Mode D2 
60°C « Drive Level: 1.0uW Max. ¢ Frequency Tolerance (Standard): +20ppm * Load Capacitance: Sj 
(SE3201, SE3202, SE3203) 12.5pf, (SE3204) 9pf, (SE3205) 6pf * Series Resistance: C-001R = 35k Max. 4.0 5.5 1509 Max. DIZ 
(18k Typ.); C-002RX and C-004R = 50k Max. (30kQ Typ.); and C-O05R = 50k Max. (37kQ Typ.) 55 | 60 | 1000 Max. 
- 6.0 | 10.0 | 800Max. 112 
B Model | L1 Max. /L2 Min.) D1 Max.| D2 |B 10.0 | 120 600 Max. Fundamental 
| 2 c-o01R | 8.0 9.0 03.1 | 00.3 [1.4 120 | 16.0 | 500 Max. aes 
(>) (or C-002RX | 6.0 40 | 020 | 002 [06 16.0 | 30.0 | 400 Max. Model Max. | Min. | Max.| D2 | B 
= c-004R | 5.0 4.0 01.5 | 00.18 [0.5 26.0 | 36.0 | 1000 Max. Under 5.3MHz | 9.3 | 95 | 03.1 | 00.3| 1.4 
u L2 36.0 | 640 | 600 Max. |7Overone| FGvers.smHz | 8.9 | 95 | 031] 003] 1.1 
c-005R | 46 4.0 01.2 | 00.15 [0.3 
se foe Frequency | Digi-Key Pricin Epson 
eres a Key F 46 Ericing Tg aang Sard (MHz) | Part No. 1 10 50 100 1,000 | Part No. 
SaaGTNG Er: Ooi dada; = fae-7al Cai niaa 7enneea 4.000000 |SE3404-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.0000M-C 
SE3202.ND ‘ay 35s 771 4444 - 115.74 | C002 RX 92.76901CA 4.194304 |SE3405-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.194304M-C 
32.768 | SE3205-ND 27 2.25 771 14.44 — 115.71 | C-002RX 32.7680K-E 4.433619 |SE3406-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.433619M-C 
SE3203-ND 1.38 11.50 41.00 74.00 620.00 | C-004R 32.7680K-A 4.915200 |SE3407-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.9152M-C 
BESECENDME 5.64 47.00 166.50 800.00 2500.01 | C-005R 32,7680K-AC 5.500000|SE3408-ND 96 _—-8.00 28.00 «50.40 _424.00| CA-301 5.5000M-C 
6.000000 | SE3409-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 6.000M-C 
. 6.144000 | SE3410-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 6.1440M-C 
Quartz Crystals * C-2-Type, Cylinder 6.757000|SE3411-ND 96 + 8.00 28.00 ~—-50.40 424.00 | CA-301 6.7570M-C 
C-2 Series Specifications: 7.200000 | SE3412-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 7.200M-C 
; 7.372800 | SE3413-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 7.372M-C 
+ Operating Temperature: =10°C-60°7 B 8.000000 |SE3414ND 96 8.00 28.00 50.40 424,00| CA-301 8.000M-C 
* Drive Level: 1:0uW Max. —_—7 js D2 8.388608 |SE3415-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 8.388M-C 
* Crystal Load Capacitance/Tolerance: All parts D4 = 8.432000 | SE3416-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 8.432M-C 
have 11pF load capacitance, +100ppm except: 5 9.600000|SE3418-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 9.600M-C 
(SES311)) G-2 32 SG0KEEAG,. (PR, #1 20ppm, yj — has 9.830400 | SE3419-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 9.830M-C 
(SES314) C-2 38,000KA-P 12.5pF, +20ppm 70.000000|SE3420-ND. 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 10.0000M-C 
siperee rene ue! coneena ine 10.240000|SE3421-ND 96 8.00--28.00-—«- 50.40 424.00 CA-301 10.2400M-C 
SokHa: S5kt) = 15k0) Model | L1 Max. | L2Min.|D1Max.| D2 |B 10.624400|SE3422-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 10.6244M-C 
sipaties oe Seorice: over 100kHz and Unger -\ieaaype| 62/40. | ee [e026 11.059200 |SE3423-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 11.0592M-C 
eOOKne seer : : : a 12.000000|SE3424-ND __—«.96_~—«8.00_—-28.00 50.40 424.00 | CA-301 12,0000M-C 
FiSgUSC Ny MDIOEREy pring Ercan 12.096000 | SE3425-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 12.0960M-C 
(kHz) Part No. 1 10 50 100 1,000 | Part No. 12.288000 | SE3426-ND .96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 12.2880M-C 
20.0000 SE3301-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 20.0000K-P 13.500000 | SE3427-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 13.5000M-C 
25.6000 SE3302-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 25.6000K-P 14.000000 | SE3428-ND .96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 14.0000M-C 
26.6670 | SE3303-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 26.6670K-P 14.318180 | SE3429-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 14.31818M-C 
28.0000 | SE3304-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 28.0000K-P 14.500000 | SE3430-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00/ CA-301 14.500M-C 
30.0000 | SE3305-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 _550.00 | C-2 30.0000K-P 14.745600 | SE3431-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 14.7456M-C 
30.7600 | SE3306-ND 1.23 10.25 3650 66.00 550.00 | C-2 30.7600K-P 15.000000 | SE3432-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 15.000M-C 
31.2500 | SE3308-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 31.2500K-P 16.000000 | SE3433-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 16.0000M-C 
31.5000 SE3309-ND 1.23 10.25 36.50 = 66.00 550.00 | C-2 31.5000K-P 18.000000 | SE3435-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 18.0000M-C 
32.0000 SE3310-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 32.0000K-P 18.432000 | SE3436-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 18.4320M-C 
32.5600 _|_SE3311-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 _550.00 | C-2 32.5600KH-AG 19.660800 | SE3437-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 19.6608M-C 
32.9190 | SE3312-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 32.9190KC-P 20.000000 | SE3438-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 20.0000M-C 
36.0000 | SE3313-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 36.0000K-P 22.118400 | SE3439-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 22.1184M-C 
38.0000 | SE8314-ND 1.35 11.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 38.0000KA-P 24.000000 | SE3440-ND 96 8.00 28.00 50.40 _ 424.00 | CA-301 24.0000M-C 
38.4000 REND Te8? dO.260. .96:50: :66,00! 1:50:00) iC=2'S8:4000KF: 25.000000 | SE3441-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 25.0000M-C 
40.0000 _[ESESS16:N H29:, A025), 1965057 268:00) 2960100) (C220 0000K08 25.175000|SE3442-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 25.1750M-C 
46.6084 SECOND 1:28 10.25 96.50 66.00 550.00 C-2 46.6084KC-P 27.000000 | SE3443-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 27.0000M-C:(FUND) 
peas setae fee ae ea Bes Be a Be opaaes 28,000000 | SE3444-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00| CA-301 28.0000M-C:(FUND) 
60.0020 eens isa 46a5° GeO. 86.60 .660'00''G.2 60. o0s0KEP 28.322000 | SE3445-ND 96 8.00 28.00 50.40 _ 424.00 | CA-301 28.3220M-C:(FUND) 
es.saso [MCeeneenin 44 GOR. BR EGe “GROOE. ced bal Gl BRBaRRICE 32.000000 | SE3446-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 32.0000M-C 
75.0000 | RSESS0@:NDI 458 1058 > 78a. 716A OO, BRO 001 GD FR OODOICE 32.768000 | SE8447-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 32.7680M-C 
76.8000 [enaeine Wigs. 40'oR Sean. 166.00) “Be0.60'| CS esonOIE 33.000000 | SE3448-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 33.0000M-C 
3.0000 [anascanin 4:47> A4DBB. 45.50. “Fabo" -@60.001( 62.89:0000K.P 33.333000 | SE3449-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 33.3330M-C 
96.0000 [Mamaaainn fay! S4beR! “Agios. “7abo! “eeoinol/(G.2 98 DO0CKE 36.000000 | SE3450-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 36.0000M-C 
100.0000 | SE3333-ND 147 1225 4350 78.00 650.00 | C-2 100.0000K-P 40.000000 | SE3451-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 40.0000M-C 
111.0000 | SE3334-ND 147 12.25 43.50 78.00 650.00 1G-2 111.0000K-P 46.000000 | SE3453-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00] CA-301 46.0000M-C 
120.0000 SE3335-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 | C-2 120.0000K-P 49.860000 | SE3454-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 49.8600M-C 
120.8475 SE3336-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 | C-2 120.8475K-P 50.000000 | SE3455-ND .96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 50.0000M-C 
131.0720 | SE3337-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 780.00 | C-2 131.0720K-P 5.000000 | SE3456-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 55.0000M-C 
149.4750__| SE9338-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 _780.00 | C-2 149.4750K-P 60.000000|SE3457-ND 1.11 9.25 31.84 57.65 481.86 | CA-301 60.000M-C 
MA-306 Series Crystal 
Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C, stored as naked prod- 
ia after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Brive Frequency] |Dighkey, Tana Digi-Key ean Epson 
Level: 2mW »* Recommended Drive Level: 10yW ~ 100UW. * Frequency Toler- 5 * 
ance (standard): +50ppm »* Frequency Temparature Characterisilcs (etmdarah: (MEZ) EaktNG® u uy) 50 100 aitiNos 1,000 BentiNG! 
+30ppm, -20°C ~ 70°C, DL=100uW * Load Capacitance: 18pF «Series Resis- | 18.00000|SE2701CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2701TR-ND 1020.00 _ | MA-306 18.0000M-CO 
tance: 600 Max., -20°C ~ 70°C, DL=100uW « Shunt Capacitance: 5pF Max. | 18.43200/SE2702CT-ND 2.14 18.30 76.25 «137.25 |SE2702TR-ND —_ 1020.00 _ | MA-306 18.4320M-CO 
* Aging: +5ppm/year Max. 19.66080|SE2704CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2704TR-ND — 1020.00 _ | MA-306 19.6608M-CO 
20.00000|SE2705CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2705TR-ND 885.00 | MA-306 20.0000M-CO 
22.11840|SE2707CT-ND 2.14 18.30 76.25 «137.25 |SE2707TR-ND _1020.00_| MA-306 22.1184M-CO 
olnternal = = 24.00000|SE2708CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2708TR-ND 1020.00 _ | MA-306 24.0000M-CO 
gannection. 4 : 3 42 A 24.57600|SE2709CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2709TR-ND 884.50 | MA-306 24.5760M-CO 
= [= J 25.00000|SE2710CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2710TR-ND —_ 1020.00 _ | MA-306 25.0000M-CO 
<p ; 25.17500|SE2711CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2711TR-ND — 1020.00 _ | MA-306 25.1750M-CO 
27.00000|SE2712CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2712TR-ND —_1020.00_ | MA-306 27.0000M-CO 
28.00000|SE2713CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2713TR-ND 1020.00 | MA-306 28.0000M-CO 
Pecamnended 28.63636|SE2715CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2715TR-ND —_ 1020.00 _ | MA-306 28.63636M-CO 
Soldering Pattern 29.49120|SE2716CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2716TR-ND — 1020.00 _ | MA-306 29.4912M-CO 
32.00000|SE2718CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2718TR-ND —_ 1020.00 _ | MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 | SE2725CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 |SE2725TR-ND —_ 1020.00 _| MA-306 40.0000M-CO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1055 


RNEFICRiNG. Surface Mount Quartz Crystal Products 


Package FC-135 FC-255 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 2mW 2mW 1.0uW 1.0uW 1.0pW 1.0uW 1.0uW 
Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF 18pF 18pF 9pF 12.5pF A=12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70KQ Max. 65KQ Max. = = 65KQ Max. 65KQ Max. 50KQ Max. 50KQ Max. 50KQ Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF _ 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 


Dimensions (mm) Features: ° Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds » Suitable for use in 
B Cc today’s high density surface mount boards 


1.7 1.8 

32 22 MA-506 
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6.86 | 2.06 ic=306 
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42 1.9 ; La. 3 

3.9 1.5 

3.9 1.5 E Recommended Soldering Pattern 


whe O->| 
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tor, 


+ A—>| B |. A—+| 


Tape and Reel 


Digi-Key Price Digi-Key Epson 
i, ] 0.9 Fig.| Series Frequency Part No. 1 10 50 100 | PartNo. Size | Pricing | Part No. 
...| (Bottom View) ‘ 1 | FC-135 | 32.76800kHz | SE2413CT-ND 2.98 2.55 213 1.92] SE2413TR-ND | 250 | 355.00| FC-135 32.7680KA-A3 
Internal Connection 2 | FC-255 | 32.76800kHz | SE2415CT-ND 1.86 1.59 1.33 1.20) SE2415TR-ND 250 | 220.00] FC-255 32.7680K-A3 


4.00000MHz SE2518CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80} SE2518TR-ND 1,000 | 1330.00 | MA-505 4.0000M-CO 
4.09600MHz SE2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80} SE2519TR-ND 1,000 | 1330.00 | MA-505 4.0960M-CO 
4.91520MHz SE2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80} SE2520TR-ND 1,000 | 1330.00 | MA-505 4.9152M-CO 


=a 6.00000MHz | SE2501CT-ND 1.12 .96 .80 72] SE2501TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 6.0000M-CO 
C8 7.37280MHz_| SE2503CT-ND__1.12 96 _.80_.72|_SE2503TR-ND_| 1,000 | 530.00 | MA-505 7.3728M-CO 
eer aga apt | Pe 8.00000MHz | SE2504CT-ND 112 96 80 72] SE2504TR-ND | 1,000 | 530.00/ MA-505 8.0000M-CO 
; 9.83000MHz | SE2524CT-ND 112 .96 .80 .72| SE2524TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-505 9.8304M-CO 
inset Gen scuon 10.00000MHz | SE2505CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2505TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 10.0000M-Co 
Mia-808 #4. #3 10.24000MHz | SE2525CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2525TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 10.2400M-Co 
Internal Connection Ss 11.05920MHz_| SE2506CT-ND__1.12 96 _.80_.72|_SE2506TR-ND_| 1,000 | 530.00 | MA-505 11.0592M-Co 
#4 #3 #7 #2 12.00000MHz | SE2507CT-ND 1.12 .96 .80 72] SE2507TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 12.0000M-CO 
tl Do not connect #2 and 14.31800MHz | SE2528CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2528TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 14.3180M-Co 
#8 to external device. 14.74560MHz | SE2529CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2529TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 14.7456M-Co 
3 | MA-505 | 16.00000MHz | SE2508CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2508TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 16.0000M-Co 
18.43200MHz_| SE2533CT-ND__1.12 96 _.80_—.72|_SE2533TR-ND_| 1,000 | 530.00 | MA-505 18.4320M-Co 
19.66000MHz | SE2535CT-ND 1.12 .96 .80 72] SE2535TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 19.6600M-CO 
20.00000MHz | SE2509CT-ND 112 .96 80 .72| SE2509TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 20.0000M-Co 
24,00000MHz | SE2510CT-ND 112 .96 80 .72] SE2510TR-ND | 1,000 | 530.00} MA-505 24.0000M-Co 
24.57600MHz | SE2538CT-ND 112 .96 80 .72] SE2538TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 24.5760M-CO 
25.00000MHz | SE2539CT-ND_ 112 96 _.80_—.72|_ SE2539TR-ND_| 1,000 | 530.00 | MA-505 25.0000M-Co 
Internal Connection 29.49120MHz | SE2543CT-ND 112 .96 80 .72| SE2543TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 29.4912M-C0:(30T) 
#4 #8 30.00000MHz | SE2544CT-ND 112 .96 80 .72] SE2544TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 30.0000M-Co 
i 32.76800MHz | SE2546CT-ND 112 .96 80 .72] SE2546TR-ND | 1,000 | 530.00} MA-505 32.7680M-CO 
33.33330MHz | SE2514CT-ND 112 .96 80 .72] SE2514TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 33.3330M-Co 
36.00000MHz | SE2548CT-ND_ 112 96 _—.80_—~72|_ SE2548TR-ND_| 1,000 | _530.00| MA-505 36.0000M-CO 
40.00000MHz | SE2515CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2515TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-505 40.0000M-CO 
075-4 2110.75 internal Connection 4.00000MHz | SE2618CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80] SE2618TR-ND | 1,000 | 1330.00 MA-506 4.0000M-Co 


#4 #3 4.09600MHz | SE2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80] SE2619TR-ND | 1,000 | 1330.00] MA-506 4.0960M-CO 
= T 4.91520MHz | SE2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80] SE2620TR-ND | 1,000 | 1330.00] MA-506 4.9152M-CO 
; 6.00000MHz | SE2601CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2601TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 6.0000M-CO 
"#2 6.14400MHz | SE2602CT-ND_ 1.12 .96 80 _.72| SE2602TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 6.1440M-CO 
Bengreoac ana 7.37280MHz | SE2603CT-ND 112 96  .80 72] SE2603TR-ND | 1,000 | 530.00/ MA-506 7.3728M-CO 
#3 to external device. 8.00000MHz | SE2604CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2604TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 8.0000M-CO 
9.83000MHz | SE2624CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2624TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 9.8300M-CO 
10.00000MHz | SE2605CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2605TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 10.0000M-CO 
10.24000MHz | SE2625CT-ND 1.12.96 80 _.72| SE2625TR-ND | 1,000 | 530.00| MA-506 10.2400M-CO 
11.00000MHz | SE2626CT-ND 1.12.96. 80  .72| SE2626TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 11.0000M-CO 
11.05920MHz | SE2606CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2606TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 11.0592M-CO 
12.00000MHz | SE2607CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2607TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 12.0000M-CO 
12.28800MHz | SE2627CT-ND 1.12 .96 80 .72| SE2627TR-ND | 1,000 | 530.00) MA-506 12.2880M-CO 


Internal Connection 


#4 #3 
ft 


ae 14.31818MHz_| SE2628CT-ND 1.12.96 _.80__—.72| _SE2628TR-ND | 1,000 | 480.00 | MA-506 14.31818M-CO 
FA PD) 14.74560MHz | SE2629CT-ND 1.12 .96 .80  .72| SE2629TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 14.7456M-CO 
Bent cource(aecna 15,00000MHz | SE2630CT-ND 1.12 .96 .80 .72| SE2630TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 15.0000M-Co 
#3 to external device, 3 | MA-506 | 16.00000MHz | SE2608CT-ND 1.12 .96 80 72] SE2608TR-ND | 1,000 | 530.00] MA-506 16.0000M-Co 


16.25700MHz | SE2631CT-ND 
18.00000MHz_ | SE2632CT-ND 
18.43200MHz | SE2633CT-ND 
19.66080MHz | SE2635CT-ND 
20.00000MHz | SE2609CT-ND 
20.48000MHz | SE2636CT-ND 
22.11840MHz_| SE2637CT-ND 
24.00000MHz | SE2610CT-ND 
24.57600MHz | SE2638CT-ND 

: Internal Connection 25.00000MHz | SE2639CT-ND 
= 7:8_ 3.56 i #3 27.00000MHz | SE2641CT-ND 
6254 254-7 oF “ hin 28.63600MHz | SE2642CT-ND 
33.00000MHz | SE2647CT-ND 
40.00000MHz | SE2615CT-ND 
48.00000MHz | SE2651CT-ND 


12 96 -80 .72| SE2631TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 16.2570M-CO 

12 96 -80 .72| SE2632TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 18.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2633TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 18.4320M-CO 

12 96 -80 .72| SE2635TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 19.6608M-CO 

12 96 -80 .72| SE2609TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 20.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2636TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 20.4800M-CO 

12 96 -80 .72| SE2637TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 22.1184M-CO 

12 96 -80 .72| SE2610TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 24.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2638TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 24.5760M-CO 

12 96 -80 .72| SE2639TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 25.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2641TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 27.0000M-CO:(FUND) 
12 96 -80 .72| SE2642TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 28.6360M-C0:(30T) 
n2 96 -80 .72| SE2647TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 33.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2615TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 40.0000M-CO 

12 96 -80 .72| SE2651TR-ND 1,000 | 530.00} MA-506 48.0000M-CO 


03 50.00000MHz SE2616CT-ND 12 96 80 .72| SE2616TR-ND 1,000 530.00 | MA-506 50.0000M-CO 
Fa.tckg g hat} 64.00000MHz SE2653CT-ND 23 1.05 88 79| SE2653TR-ND 1,000 530.00 | MA-506 64.0000M-CO 
MC-146 32.76800kHz SE2416CT-ND 40 1.20 1.00 90| SE2416TR-ND 250 167.50 | MC-146 32.768KA-AC3 
0. stafspo 51 5 | MC-156 32.76800kHz SE2412CT-ND 30 1.11 93 84| SE2412TR-ND 1,000 620.00 | MC-156 32.7680KA-AO 
novscmeman | | [nooo] sere: Memeo SS Si(emmenag a | ewer 
MC-405 32.76800kHz SE2405CT-ND 95 81 68 .61| SE2405TR-ND 1,000 450.00 | MC-405 32.7680K-AO 
8 | MC-406 32.76800kHz SE2418CT-ND 95 81 68 61) SE2418TR-ND 250 112.50 | MC-406 32.768K-A3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1056 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


GTS. 41P-sm Series SMT Crystals 


Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ Frequency Load Digi-Key Price Each ‘crs: 

¢ Calibration Tolerance: 70°C (MHz) Cap. Part No. 4 10 50 100 Part No. 
i Fonneancetoedicn : croeeccurce pF Max. 3.579545 18pF CTX600-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATPO36SM 
+100ppm ¢ Aging (First Year): <10ppm 4.000000 20pF CTX602-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATPO40SM 
6.000000 20pF CTX605-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO60SM 
3.7 *9.45 10.000000 20pF CTX609-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP10ASM 
= 11.059200 20pF CTX610-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP111SM 
- 0.8-2 pics. 12.288000 20pF CTX612-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATP122SM 
16.000000 20pF CTX616-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATP16ASM 
FA 20.480000 20pF CTX618-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP204SM 
24.576000 Series CTX619-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP245SM 


400 Series SMD Crystals Fig.2 


Features: ¢ Lead (Pb) Free * Stable frequency over temperature and drive level 
* Ideal for application to high-density circuit boards with reliable precision and excel- 


Fig. 3 


1 
1.20 max 


H 
1.20 max 


lent shock performance in wireless telecommunications devices 
Specifications: 
Fe Model Depth | Height | Width 
¢ Frequency Stability: +50ppm (mm) (mm) (mm) 
¢ Temperature Reflow Condition: 
255°C +5°C @ 10 seconds Max. 405 3.2 0.9 5.0 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 406 3.5 1.2 6.0 a 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 407 5.0 12 70 Top View Top View Top View 
¢ Drive Level: 100UW Max.; 25uW Typ. 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Operating Load Shunt ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing cTs 
(MHz) Mode Capacitance | Capacitance (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1 - 405 Series 
11.05920 CTX638CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX638TR-ND 1204.00 405C35B11M05920 
12.00000 CTX639CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX639TR-ND 1204.00 405C35B12M00000 
12.80000 CTX640CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX640TR-ND 1204.00 405C35B12M80000 
13.00000 CTX641CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX641TR-ND 1204.00 405C35B13M00000 
14.31818 CTX642CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX642TR-ND 1204.00 405C35B14M31818 
14.40000 CTX643CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX643TR-ND 1204.00 405C35B14M40000 
14.74560 CTX644CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX644TR-ND 1204.00 405C35B14M74560 
15.36000 CTX645CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX645TR-ND 1204.00 405C35B15M36000 
16.00000 CTX646CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX646TR-ND 1204.00 405C35B16M00000 
16.36800 CTX647CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX647TR-ND 1204.00 405C35B16M36800 
19.2000 | Fundamental 1S.0pF TAF 50 | CTXx648CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX648TR-ND 1204.00 405C35B19M20000 
19.68000 CTX649CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX649TR-ND 1204.00 405C35B19M68000 
20.00000 CTX650CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX650TR-ND 1204.00 405C35B20M00000 
24.00000 CTX651CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX651TR-ND 1204.00 405C35B24M00000 
25.00000 CTX652CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX652TR-ND 1204.00 405C35B25M00000 
26.00000 CTX653CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX653TR-ND 1204.00 405C35B26M00000 
32.00000 CTX654CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX654TR-ND 1204.00 405C35B32M00000 
33.00000 CTX655CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX655TR-ND 1204.00 405C35B33M00000 
40.00000 CTX656CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX656TR-ND 1204.00 405C35B40M00000 
44,00000 CTX657CT-ND 3.56 2.85 2.38 CTX657TR-ND 1378.00 405C35B44M00000 
Fig. 2 - 406 Series 
18.43200 CTX668CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX668TR-ND 1088.00 406C35B18M43200 
19.44000 CTX669CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX669TR-ND 1088.00 406C35B19M44000 
20.48000 CTX670CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX670TR-ND 1088.00 406C35B20M48000 
22.00000 CTX671CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX671TR-ND 1088.00 406C35B22M00000 
24.57600 CTX672CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX672TR-ND 1088.00 406C35B24M57600 
27.00000 CTX673CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX673TR-ND 1088.00 406C35B27M00000 
30.00000 40 CTX674CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX674TR-ND 1088.00 406C35B30M00000 
32.76800 CTX675CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX675TR-ND 1088.00 406C35B32M76800 
35.32800 CTX676CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX676TR-ND 1088.00 406C35B35M32800 
38.88000 CTX677CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX677TR-ND 1088.00 406C35B38M88000 
44.54500 | Fundamental 13.0pF 4pF CTX678CT-ND 3.44 2.49 2.08 CTX678TR-ND 1204.00 406C35B44M54500 
48.00000 CTX679CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX679TR-ND 1204.00 406C35B48M00000 
10.00000 CTX658CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX658TR-ND 1088.00 406C35B10M00000 
10.24500 CTX659CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX659TR-ND 1088.00 406C35B10M24500 
12.28800 CTX660CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX660TR-ND 1088.00 406C35B12M28800 
12.68800 CTX661CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX661TR-ND 1088.00 406C35B12M68800 
13.00000 60 CTX662CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX662TR-ND 1088.00 406C35B13M00000 
13.22500 CTX663CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX663TR-ND 1088.00 406C35B13M22500 
14.00000 CTX664CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX664TR-ND 1088.00 406C35B14M00000 
14.31818 CTX665CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX665TR-ND 1088.00 406C35B14M31818 
14.85000 CTX667CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX667TR-ND 1088.00 406C35B14M85000 
Fig. 3 - 407 Series 
16.38400 CTX682CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX682TR-ND 1088.00 407C35E16M38400 
16.67000 CTX683CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX683TR-ND 1088.00 407C35E16M67000 
22.11840 CTX684CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX684TR-ND 1088.00 407C35E22M11840 
29.49120 40 CTX685CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX685TR-ND 1088.00 407C35E29M49120 
36.00000 | Fundamental 20.0pF 4pF CTX686CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX686TR-ND 1204.00 407C35E36M00000 
44.73600 CTX687CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX687TR-ND 1204.00 407C35E44M73600 
9.60000 CTX680CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX680TR-ND 1088.00 407C35E09M60000 
12.50000 60 CTX681CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX681TR-ND 1088.00 407C35E12M50000 
50.00000 3rd Overtone 20.0pF 4pF 80 CTX688CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX688TR-ND 1204.00 407C35E50M00000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1057 


ATS Series 
° Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency Tolerance: +50ppm »* Shunt Capacitance: 7pF 
Max. * Drive Level: 100W » Operating Temperature: 0°C ~ 
70°C * Operating Mode: Fundamental 


Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) Capacitance Part No. il] 10 50 100 Part No. Bulk T&R 
3.579545 18.0pF CTX400-ND 1.31 1.14 1.03 We ATS036 Frequency| Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
3.686400 20.0pF CTX401-ND 131 114 1.03 72 | ATSO37 (MHz) | Cap. | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000. | Part No. 
4.000000 20.0pF CTX402-ND 131 1.14 1.03 72 ATSO40 3.579545 | 18.0pF |CTX500-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX500TR-ND 540.00 | ATSO36SM-T 
4.915200 20.0pF CTX403-ND 131 0 1.14 1.03 72 ATS042 3.686400 | 20.0pF |CTX501-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX501TR-ND 540.00 | ATSO37SM-T 
5.068800 20.0pF CTX404-ND 131 114 1.03 72 ATSO50 4.000000 | 20.0pF | CTX502-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX502TR-ND 540.00 | ATSO40SM-T 
6.000000 20.0pF CTX405-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATSO60 4.915200 | 20.0pF | CTX503-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX503TR-ND 540.00 | ATSO42SM-T 
8.000000 20.0pF CTX406-ND 1.31 1.414 1.03 72 ATSO8A 5.068800 | 20.0pF | CTX504-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX504TR-ND 540.00 | ATSOSOSM-T 
a eoeean er CEN we te ORS ates) Aateuee 6.000000 | 20.0pF |CTX505-ND 1.50 1.30 1.13  .79|CTX505TR-ND 540.00 | ATSO60SM-T 
Tnipseoee Bae Ce Walaa roe “eee || Savon 8.000000 | 20.0pF | CTX506-ND 1:50 1.30 1.13 79 |CTXS506TR-ND 540.00 | ATSO8ASM-T 
72000000 Series CTX410-ND T3t TdT 087A IDO 9.830400 | 20.0pF |CTX507-ND 150 1.30 1.13  .79|CTX507TR-ND 540.00 | ATSO98SM-T 
iooaR000 20.0pF CTX411-ND iat 4k” 40g. © ae |): cAdeioD 10.000000 | Series |CTX508-ND 150 1.30 1.13 .79|CTX508TR-ND 540.00 | ATS100SM-T 
14318180 Saiics Se DINT ial fd. dos ae | caTSids 11.059200 | 20.0pF | CTX509-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX509TR-ND 540.00 | ATS111SM-T 
15.360000 20.0pF CTX413-ND 131 114 103 72 | ATSI5A 12.000000 | Series |CTX510-ND 1.50 1.30 1.13  .79|CTX510TR-ND 540.00 | ATS120SM-T 
16.000000 Series CTX414-ND 131 114 103 72 | ATS160 12.288000 | 20.0pF |CTX511-ND 150 1.30 1.13 .79|CTX511TR-ND 540.00 | ATS122SM-T 
16.000000 20.0pF CTX415-ND 731 114 1.03. 72 | ATS16A 14.318180 | Series |CTX512-ND 150 1.30 1.13 .79|CTX512TR-ND 540.00 | ATS143SM-T 
20.000000 Series CTX416-ND 131 114 1.03 72 | ATS200 15.360000 | 20.0pF |CTX513-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX513TR-ND 540.00 | ATS15ASM-T 
20.480000 20.0pF CTX417-ND 169 147 1.33 92 | ATS204 16.000000 | Series | CTX514-ND 150 1.30 1.13 .79|CTX514TR-ND 540.00 | ATS160SM-T 
24.576000 Series ep eNp 16900 1.47 1.33 92) ATS245 20.000000 | Series |CTX515-ND 1.50 1.30 1.13 .79|CTX515TR-ND 540.00 | ATS200SM-T 
25.000000 Series CTX419-ND 169 147 _1.33 92 ATS250 20.480000 | 20.0pF | CTX516-ND 1.88 1.63 1.43 1.00 |CTX516TR-ND 680.00 | ATS204SM-T 
HC49INS-ND Base Insulator.........00..00ccccccseccscescesseeseseeeeseeeseeeseeesessees $.90/10 — $7.50/100 24.576000 | Series | CTX517-ND_ 1.88 1.63 1.43 1.00 |CTXS17TR-ND__ 680.00 | ATS245SM-T 


ATS-SM Series 
Crystals 


12.3 
7 mitase| Crystal 
l.Lead 


Insulation 


Specifications: 

¢ Frequency Tolerance: +50ppm ¢ Shunt 
Capacitance: 7.0pF Max. * Drive Level: 
100uW * Operating Temperature: 0°C ~ 
70°C * Operating Mode: Fundamental 


4.9™ Base 


Metal Can 


4 


1 


5.0 
“Ft 


Microprocessor 
Crystals 


Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm ¢ Temperature Stability: 
+0.005% (£50ppm) @ 25°C «Fully hermetic resistance weld package * Low start- 


—i | ++ .48 


up resistance 


Frequency| Load Digi-Key Price Each CTS 
(MHz) Capacit. | Usage Part No. a 10 100 | Part No. 
1.843200 | 13.0pF | — CTX067-ND 3.22 2.69 1.97 |MP018S 
2.000000 | 20.0pF |— CTX068-ND 3.22 2.69 1.97 |MP020S 
2.457600 | 32.0pF | — CTX069-ND 2.08 1.74 1.27 |MP024S 
3.579545 | 18.0pF | MM5369 (Color Burst), IM6102, PPS 8, MC6801, MC6802, MC6803, MC6809, CDP 1802, CDP1802C, CDP 1804, CDP1804C. CTX049-ND 94 79 .57 |MP036S 
3.686400 | 20.0pF | — CTX071-ND 94 79 -57__|MP037 
4.000000 | Series | Pace, MC6875, Z80, Z80A, TMS9940 CTX080-ND 94 79 -57  |MPO4A 
4.000000 | 20.0pF | MCS40, 4004, 4040, 4201; MC6802, 6808, 6809; MK3870, 3872, 3876, 3883; IM6102, CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C CTX006-ND 94 79 -57  |MP040 
4.194304 | 12.0pF | ICM7038, ICM7049, ICM7213, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX007-ND 94 79 -57  |MP041 
4.915200 | 20.0pF | CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX050-ND 94 79 57 |MP042 
5.000000| Series | CDP1802, CDP1802C, CDP1803, CDP1804, CDP1804C, TMS9985, 9940, IM6100A CTX081-ND 94 19 -57__|MPO5B 
5.000000} 20.0pF | General Purpose, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX051-ND 94 79 -57  |MPO5A 
5.068800 | Series | COM5016, COM5016T Dual Brg. CTX052-ND 94 79 .57 |MP050 
6.000000 | 20.0pF | MCS48, MCS8035, MCS8041, MCS8048, MCS8741, MCS8748, IM8048, IM8748, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C, MC68A09_ | CTX026-ND 94 79 .57  |MPO60 
6.144000 | 20.0pF | MCS8086, MCS85, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX054-ND 94 79 -57 |MPO061 
7.372800 | Series |— CTX074-ND 94 29 -57__|MP073 
8.000000} Series | 8 x 300, MC6875, MC68000, AMZ8000, Z8000 CTX056-ND 94 79 .57 |MP080 
8.000000 | 20.0pF | IM6100A, CDP1807, Z8, 9940 B, MC68B09 CTX082-ND 94 79 .57 | MPO80A 
9.830400 | 20.0pF | General Purpose CTX084-ND 94 79 .57  |MP098 
10.000000| Series | General Purpose CTX057-ND 94 79 -57  |MP100 
10.000000 |_30.0pF_ | MCS85, MCS8085A 2, MC9940 10 CTX083-ND 94 79 .57__|MP101 
10.738635 | 32.0pF | TI9918A CTX085-ND 94 79 .57  |MP107 
11.000000 | 18.0pF | MCS48, MCS8039, MCS8049 CTX086-ND 94 79 -57  |MP110 
11.059200|] Series | — CTX078-ND 94 79 -57 |MP111 
12.000000] Series | MCS86, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller, MCS9940-12 CTX058-ND 94 79 57 |MP120 
12.288000 | _32.0pF | General Purpose CTX087-ND 94 79 57 _|MP122 
14.318180| Series | General Purpose CTX088-ND 94 79 57 |MP143 
14.745600| Series | General Purpose CTX089-ND 94 79 -57  |MP147 
15.000000| Series | MCS86, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller CTX059-ND 94 79 .57  |MP150 
16.000000| Series | General Purpose CTX077-ND 94 79 57 |MP160 
18.432000| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX061-ND 94 79 -57__|MP184 
19.660800 | Series | General Purpose CTX090-ND 94 79 .57 |MP196 
20.000000| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX062-ND 94 79 -57  |MP200 
22.118400| Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX063-ND 1.51 1.26 -92 |MP221 
24.000000| Series | MCS86, MCS8086, MCS8284 CTX091-ND 1.51 1.26 -92 |MP240 
24.576000| Series | General Purpose CTX092-ND 1.51 1.26 -92 |MP245 
25.000000| Series | 8202 RAM Controller CTX093-ND 1.51 1.26 -92 _|MP250 
HG4SINS-ND: ‘Base IStleto nts. sniecs sites casscus cule n/a cicae eis Staite en dls Vilas sicniats gfasite glee shcatle glk balaslish ANE be lately A Wib cg Sale gd Aig'e dale alalcucell che dal elleltands eile dclhe tales alae Seale aaided Sdiea seeaatcend oe daameata seca $.90/10 $7.50/100 
357L Series Surface Mount VCXO 
Specifications: * Output Voltage Level: Logic “1” Minimum 0.9V; Logic “0” Max. 0.1V * Output Transition 
Rise and Fall Time: 5.0ns * Output Duty Cycle (SYM): 45% Minimum, 55% Max. @ 50% level * Phase Jitter Currane Manele nee! 
Pi PI ye ‘ te 7 Fi Price Each Pricing’ cTs 
(Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Max. ¢ Linearity: 10% * Input Impedance: 50kQ Minimum. * Modulation “(wHz) 1 10 100 1,000 Part No. 
Roll-Off: 10kHz @ -3dB 2 - 
1.5440 CTX630CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31001M5440 
4.0960 CTX626CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31004M0960 
6.1760 CTX631CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31006M1760 
Pin Connection 16.3840 CTX632CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31016M3840 
Control Voltage 19.4400 CTX627CT-ND 9.86 7.89 658} 3814.00 357LB31019M4400 
Top View Tri-State Enable 20.0000 CTX633CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31020M0000 
Circuit/Package Ground 27.0000 CTX634CT-ND 9.86 7.89 6.58 3814.00 357LB31027M0000 
32.7680 CTX635CT-ND 10.99 8.79 7.33 4249.00 357LB31032M7680 
Enable Truth Table RF Output 35.3280 CTX628CT-ND 10.99 8.79 7.33 4249.00 357LB31035M3280 
: Pin2 Pin 4 Not Connected Internally 38.8800 CTX636CT-ND 10.99 879 7.33 4249.00 357LB31038M8800 
aque Supply Voltage 40.0000 | CTX637CT-ND 10.99 879 7.33| 4249.00 357LB31040M0000 
Bottom View| 25 Denotes ome. 44.7360 | CTX629CT-ND 11.44 9.15 7.63 | 4423.00 357LB31044M7360 
le 5.4 >! Pad #1 Open Output 


* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTS. 636 Series SMD Clock Oscillators 


Features: * ROHS Compliant * HCMOS * Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint * Ceramic construction for long-term reliability Specifications: * Enable Input Voltage: 2V Minimum ¢ Disable 
Input Voltage: 0.8V Max. ¢ Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Max. *Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Max. * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Rise/Fall Time: 5ns Max. * Output Load CMOS: 15pF « Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 10ms Max. * Stand-by Current: 15yA Max. 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing cTs 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 

14.31818 CTX689CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX689TR-ND 1958.00 | 636L3C014M31818 
14.74560 CTX690CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX690TR-ND 1958.00 | 636L3C014M74560 
16.00000 CTX691CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX691TR-ND 1958.00 — | 636L3C016M00000 
| Oo 16.38400 CTX692CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX692TR-ND 1958.00 | 636L3C016M38400 
ome : 18.43200 CTX693CT-ND 4.88 3.90 3.25 | CTX693TR-ND 1958.00 —_| 636L3C018M43200 
1.20 max 20.00000 CTX694CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX694TR-ND 1958.00 — | 636L3C020M00000 
7 20.48000 CTX695CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX695TR-ND 1958.00 | 636L3C020M48000 
24.00000 CTX696CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX696TR-ND 1958.00 | 636L3C024™M00000 
Pin Connection Enable Truth Table 25.00000 CTX697CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX697TR-ND 1958.00 — | 636L3C025M00000 
Enable Pint Pin3 32.00000 CTX698CT-ND 4.88 3.90 3.25 | CTX698TR-ND 1885.00 _ | 636L3C032IM00000 
Circuit/Pkg. Gnd. a Output 32.76800 CTX699CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX699TR-ND 1958.00 | 636L3C032M76800 
BE Oubut “9” High Imp 33.00000 CTX700CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX700TR-ND 1958.00 — | 636L3C033M00000 
P : 44.00000 CTX701CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX701TR-ND 1958.00 | 636L3C044IM00000 
Supply Voltage Open Output 48.00000 CTX702CT-ND 5.06 4.05 3.38 | CTX702TR-ND 1958.00 636L3C048M00000 
75.00000 CTX703CT-ND 5.44 4.35 3.63 | CTX703TR-ND 2103.00 _| 636L3C075M00000 


Surface Mount Clock Oscillator 


Denotes 44 
Features: * Standard miniature surface mount footprint * PCMCIA Type II and Ill compatible * C-MOS/TTL compatible Side View . : 2 Pad#1 | -| 
© 16mm Tape and Reel * Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Kovar cover w Rel 
Specifications: * Frequency Stability: 3C and 3l: +50 ppm, 5I: +25 ppm « Supply Voltage: CB3: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V Pin Connection 
~ 3.6V © Supply Current (Max.): 1.5MHz ~ 20.00MHz CB3: 25mA; CB3LV: 12mA; 20.1MHz ~ 80MHz CB3: 50mA; CB3LV: Output Enable 
40mA; 80.1MHz ~ 133.33MHz CB3: 100mA; CB3LV: 6OMA * Operating Temperature: 3C: -20°C ~ 70°C 31 and 5I: -40°C ~ Cover/CKT GND 1.8 
85°C « Rise and Fall Time (Max.): 1.5MHz ~ 20.00MHz CB3: 10ns; CB3LV: 8ns; 20.1MHz ~ 80MHz CB3: 8ns; CB3LV: 4ns; Out Top View Pad Layout F 5.08 + 
80.1MHz ~ 133.333MHz CB3: 5ns; CB3LV: 3ns * Output Load: 1.5MHz ~ 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz ~ 80.0MHz: 30pf; 80.1MHz Vee Bottom View 
~ 133.333MHz: 15pF * Enable Input Voltage: 2V Min. * Disable Input Voltage: 0.8V Max. 
Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing CTS 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. (MHz) | Part No. 110 50 _| Part No. 1,000 | Part No. 
CB3 Surface Mount Clock Oscillators CB3LV Surface Mount Clock Oscillators 
1.544000 | CTX290CT-ND 5.08 4.69 2.69] CTX290TR-ND 1422.47 | CB3-3C-1M5440-T 10.000000 | CTX265LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX265LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-10M0000-T 
4.843200 | CTX291CT-ND 5.08 4.69 2.69] CTX291TR-ND 4422.47 | CB3-3C-1M8432-T 12.000000 | CTX292LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX292LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-12M0000-T 
3.686400 | CTX260CT-ND 3.75 3.46 1.99] CTX260TR-ND 1050.23 | CB3-3C-3M6864-T 12.000000 | CTX303LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX303LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-31-12M0000-T 
4.000000 | CTX261CT-ND 5.08 469 269| CTX261TR-ND 4422.47 | CB3-3¢-4M0000-T 12.288000 | CTX266LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX266LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-12M2880-T 
6.176000 | CTX262CT-ND 5.08 469 269 | CTX262TR-ND 4422.47 | CB3-3C-6M1760-T 12.352000 | CTX267LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX267LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-12M3520-T 
7.372800 | CTX263CT-ND 5.08 469 269 | CIX263TR-ND 4422.47 | CB3-30-7M3728-T 14.318180 | CTX268LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX268LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-14M31818-T 
8.000000 | CTX264CT-ND 5.08 469 269 | CTX264TR-ND 4422.47 | CB3-3¢-8M0000-T 15.360000 | CTX269LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX269LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-15M3600-T 
Yocoo000 | CTxZBECTND 508 469 269) OTEETAND 42247. | 8880-TOMOOOOT | | TESEtoon |GrxarilVETND 508 469260 |CTAZTIIVTRAND tazaar | CRALV-a0-16Ma940.1 
42.000000 | CTX292CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX292TR-ND 4422.47 | CB3-3C-12M0000-T ; i i 4 ; : : ap 3 
49288000 Remerecattn 508 499 2.60 (EROeeRENTS tion.47: | CHSC MDRBDT 16.384000 | CTX321LVCT-ND 6.79 6.26 3.59 | CTX321LVTR-ND 1901.00 | CB3LV-51-16M3840-T 
42.5200 NeRCETGRNT 508 4.69 2.69 (GRGETRENIn fagaay | CHSaCAOMAE20cT 18.432000 | CTX293LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX293LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-18M4320-T 
18.432000 | CTX305LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX305LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-18M4320-T 
44.318180 | CTX268CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX268TR-ND 1422.47 | CB3-3C-14M31818-T 
19.440000 | CTX272LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX272LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-19M4400-T 
15.360000 | CTX269CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX269TR-ND 1422.47 | CB3-3C-15M3600-T 
20.000000 | CTX273LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX273LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-20M0000-T 
16.000000 ere D 5.08 4.69 2.69 (oie dpe ae || CEssab 1OMO000T 20.000000 | CTX306LVCT-ND 5.08 4.69 2.69|CTX306LVTR-ND 1422.00. | CBSLV-31-20M0000-T 
16.000000 TSN 503 40) 20 Meal acaa 20.000000 | CTX322LVCT-ND 6.79 6.26 3.59|CTXS22LVTR-ND 1901.00 | CBSLV-5I-20M0000-T 
16.384000 | CTX271CT-ND 5.08 4.69 2.69) CTX271TR-ND 1422.47 | CB3-3C-16M3840-T 20.480000 | CTX274LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 CTX274LVTR-ND 1422.47 | cBSLV-3C-20M4800-T 
18.432000 | CTX293CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX293TR-ND 1422.47 | CB3-3C-18M4320-T 24.000000 | CTX294LVCT-ND 5.08 4.69 2.69|CTX294LVTR-ND —-1422.47__| CB3LV-3C-24mMo0000-T 
18.432000 | CTX300CT-ND 5.70, 5.25 3.02 | CTX300TR-ND 1595.00 | CB3-31-18M4320-T 24.000000 | CTX307LVCT-ND 5.70 5.25 3.02|CTXS07LVTR-ND —-1422.00._| CBSLV-31-24mo000-T 
Pad Ee ae rH aa ee Ges fe enone: 24.576000 | CTX326LVCT-ND 5.08 4.69 + 2.69|CTX326LVTR-ND 1498.00. | CBSLV-31-24M5760-T 
i sat Peeees : 24.704000 | CTX275LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX275LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-24M7040-T 
20.000000 | CTX306CT-ND 3.42 3.15 1.81) CTX306TR-ND 957.00 | CB3-3I-20M0000-T 25.000000 | CTX276LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX276LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-25M0000-T 
20.480000 | CTX274CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX274TR-ND 1422.47 | CB3-3C-20M4800-T 25.000000 | CTX308LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX308LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-25M0000-T 
24.000000 | CTX294CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX294TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24M0000-T 25.000000 | CTX323LVCT-ND 6.79 6.26 3.59 | CTX323LVTR-ND 1901.00 | CB3LV-51-25M0000-T 
24.704000 | CTX275CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX275TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24M7040-T 27.000000 | CTX324LVCT-ND 6.79 6.26 3.59 | CTX324LVTR-ND 1901.00 | CB3LV-51-27M0000-T 
25.000000 [EDA2ieenNO 3.75 3.46 1.99 [ECACiSANG 1050.28" | -83-a6-25M0000-1, 29.491200 | CTX295LVCT-ND 5.08 4.69 2.69/CTX295LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-29M4912-T 
29.491200 | CTX295CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX295TR-ND 1422.47 | CB3-3C-29M4912-T 30.000000 | CTX296LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX296LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-30M0000-T 
30.000000 | CTX296CT-ND 5.08 4.69 2.69] CTX296TR-ND 1422.47 | CB3-3C-30MO0000-T 30.000000 | CTX309LVCT-ND 3.42 3.15 1.81 | CTX309LVTR-ND 957.00 | CB3LV-3I-30M0000-T 
32.000000 | CTX277CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX277TR-ND 1050.23 | CB3-3C-32M0000-T 32.000000 | CTX277LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX277LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-32M0000-T 
32.768000 | CTX278CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX278TR-ND 1422.47 | CB3-3C-32M7680-T 32,000000 | CTX310LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX310LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-32M0000-T 
33.333000 | CTX279CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX279TR-ND 1050.23 | CB3-3C-33M3330-T 32.768000 | CTX278LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX278LVTR-ND 1422.47. | CB3LV-3C-32M7680-T 
40.000000 | CTX280CT-ND 3.75 3.46 1.99] CTX280TR-ND 1050.23 | CB3-3C-40M0000-T 32.768000 | CTX311LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX311LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-32M7680-T 
40.000000 | CTX314CT-ND 5.08 4.69 2.69| CTX314TR-ND 4422.00 | CB3-3I-40M0000-T 33.000000 | CTX312LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX312LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-33M0000-T 
44.736000 | CTX281CT-ND 537 4.95 2.84] CTX281TR-ND 1502.23 | CB3-3C-44M7360-T 33.333000 | CTX279LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX279LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-33M3330-T 
45.000000 | CTX297CT-ND 5.37 4.95 2.84] CTX297TR-ND 1502.23 | CB3-3C-45M0000-T 33.333300 | CTX313LVCT-ND 5.08 469 2.69 | CTX313LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-33M3333-T 
49.152000 | CTX282CT-ND 5.37 4.95 2.84 | CTX282TR-ND 1502.23 | CB3-3C-49M1520-T 40.000000 | CTX280LVCT-ND 3.75 3.46 1.99] CTX280LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-40M0000-T 
50.000000 | CTx283CT-ND 3.75 3.46 1.99 | CTX283TR-ND 1050.23 | CB3-3C-50M0000-T 40.000000 | CTX314LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX314LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-40M0000-T 
51.840000 | CTX284CT-ND 570 525 302 | CTX284TR-ND 459529 | CB3-3¢-51M@400-T 44.736000 | CTX281LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 | CTX281LVTR-ND 1502.23 | CB3LV-3C-44IM7360-T 
0.000000 | CTX285CT-ND 570 525 295 | CTX285TR-ND 459529 | cB3-3¢-60M0000-T 45.000000 | CTX297LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 | CTX297LVTR-ND 1502.23 | CB3LV-3C-45™M0000-T 
64.000000 | CTX286CT-ND 570 525 295 | CTX286TR-ND 1595.29 | CB3-3C-64MO000-T 48.000000 | CTX315LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX315LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-48M0000-T 
66.666600 | CTX287CT-ND 5.70 5.25 2.95 | CTX287TR-ND 1595.29 | CB3-3C-66M6666-T 49.152000 | CTX282LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 | CTX282LVTR-ND 1502.23 | CB3LV-3C-49M1520-T 
72000000 | eTA2ssCT/ND 570 5.25 206] CTAZBBTAND 1596.29 | cRB-C72m0000T | | Fon | erAaDTLVGT-ND 508 469 269 CTXA27LVTRND 49800. | CBBLV-as0M0000-T 
80.000000 | CTX289CT-ND 5.70 5.25 3.06 | CTX289TR-ND 1595.29 | CB3-3C-80M0000-T : : y : : 
- 51.840000 | CTX284LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX284LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-51M8400-T 
CB3LV Surface Mount Clock Oscillators 60.000000 | CTX285LVCT-ND 5.70 5.25 3.02|CTX285LVTR-ND 1595.29 | CBSLV-3C-60M0000-T 
1.544000 | CTX290LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX290LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-1M5440-T 64.000000 | CTX286LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX286LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-64IM0000-T 
1.843200 | CTX291LVCT-ND = 5.08 4.69 2.69 | CTX291LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-1M8432-T 64.000000 | CTX328LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX328LVTR-ND 1680.00 | CB3LV-31-64IM0000-T 
3.686400 | CTX260LVCT-ND = 3.75 3.46 1.99 ) CTX260LVTR-ND 1050.23) CB3LV-3C-3M6864-T 66.000000 | CTX316LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX316LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-31-66M0000-T 
4.000000 | CTX261LVCT-ND = 5.08 4.69 2.69 ) CTX261LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-4M0000-T 66.666600 | CTX287LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX287LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-66M6666-T 
6.176000 | CTX262LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX262LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-6M1760-T 72.000000 | CTX288LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX288LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-72M0000-T 
7.372800 | CTX263LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX263LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-7M3728-T 80.000000 | CTX289LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX289LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-80M0000-T 
7.372800 | CTX325LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX325LVTR-ND 1498.00 | CB3LV-31-7M3728-T 80.000000 | CTX317LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX317LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-31-80M0000-T 
8.000000 | CTX264LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX264LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-8M0000-T 100.000000 | CTX318LVCT-ND 9.50 8.75 5.02|CTX318LVTR-ND 2659.00 | CBSLV-31-100M0000-T 
8.000000 | CTX301LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX301LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-8M0000-T 125.000000 | CTX319LVCT-ND 11.88 10.94 6.28|CTX319LVTR-ND 3324.00 | CBSLV-31-125M0000-T 
8.192000 | CTX302LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX302LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-8M1920-T 133.330000 | CTX320LVCT-ND 14.01 12.91 7.41|CTXS20LVTR-ND 3922.00 | CBSLV-31-133M3300-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(i l a MX045 Clock Oscillato rs Parameter Symbol Condition Minimum | Typical | Maximum | Units 
e Supply Voltage vcc — 4.5 5 55 Vv 
Standard Output Wave Form Conditions Os | 0s POM = a fee hk 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm, 0°C ~ 70°C ae eee oa, = Supply Current _ 27.0 ~ 26MHz = 15 25 ma 
* CMOS compatible * Fully hermetically-sealed | ,, 90% Vdd _— >25 ~ 50MHz _— 30 40 mA 
package » 8/14-pin compatible » Drives up to _ \10% Vad ea | Output Load =. = = = 10 TTL 
10 standard TTL Loads * Input Voltage: +5V DC Z 10H VOH=3.9V == = "16 mA 
+ .5V Output Current 
“ |OH VOH= 0.4V = = 16 mA 
Tri-State Output Sdausiey Duty |_1:0 = S0MHz 45 = 55 % 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of 9 
high (logic 5 and low (logic 0) but has added a third ede OME aa — sd i 
state that is not a logic level but an open circuit con- Diode: 1N4148 Rise & Fall Time TW/Tt 1.0 ~ 25MHz _ 5 8 id 
dition that effectively disconnects the output from Trek Tr/TE >25 ~ 70MHz _ 3 5 ns 
your circuit with a high impedance (floating) state, VIH = 2 = = Vv 
thereby enabling the use of numerous oscillators on the same bus line. Also, by using the enable pin to control the output, the Enable Input V VIL = = = 08 Vv 
crystal is still running even when the output is disabled (stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. = 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employing a single Enable Input Load Cin = = = 10 pF 
design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Utilizing ASIC technology Tri-state Leakage Iz VIL= 0.8V — = 0.05 mA 
reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing reliability and further reducing cost. Jitter _ Peak-Peak _ 30 50 ps 
Features: * CMOS/TTL compatible »* Drives up to 10 standard TTL loads * 100ppm tolerance * Tri-State output » Fully 
hermetic resistance weld package Temperature °C ~ 70°C 
Full Size Half Size 
Piniconnection Pin Connection 
O/E Tri-State) omen OIE Lr state) 
NC (Standard) Mx045 Ne (standard) 
Ground x 03 le Ground 
Output @ (60 (15.24)-1 3 \ * Dot Denotes Output 
+5V DC Bottom View : : Pin 1 Location +5V DC 
Frequency Digi-Key Price Each cTs Frequency Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) Part No. 1 10 100 250 500 Part No. (MHz) Part No. ‘ll 10 100 250 500 | Part No. 
Full Size Clock Oscillator with Standard Output Half Size Clock Oscillator with Standard Output 
1.000000 CTX101-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-1.0000 1.000000 CTX150-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-1.0000 
1.843200 CTX103-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-1.8432 1.843200 CTX151-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-1.8432 
2.000000 CTX104-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.0000 2.000000 CTX152-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2.0000 
2.457600 CTX105-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.4576 2.457600 CTX153-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-2.4576 
3.686400 CTX106-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-3.6864 3.686400 CTX154-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-3.6864 
4.000000 CTX107-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.0000 4.000000 CTX155-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-4.0000 
4.915200 CTX108-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.9152 4.915200 CTX156-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-4.9152 
5.000000 CTX109-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0000 5.000000 CTX157-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-5.0000 
5.068800 CTX110-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0688 5.068800 CTX158-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-5.0688 
6.000000 CTX111-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.0000 6.000000 CTX159-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-6.0000 
6.144000 CTX122-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.1440 6.144000 CTX160-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-6.1440 
7.372800 CTX123-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-7.3728 7.372800 CTX161-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-7.3728 
8.000000 CTX112-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-8.0000 8.000000 CTX162-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-8.0000 
10.000000 CTX114-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-10.0000 10.000000 CTX163-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-10.0000 
12.000000 CTX131-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-12.0000 12.000000 CTX164-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-12.0000 
14.318180 CTX115-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-14.31818 14.318180 CTX165-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-14.31818 
16.000000 CTX116-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-16.0000 16.000000 CTX166-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-16.0000 
18.432000 CTX118-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-18.4320 18.432000 CTX167-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-18.4320 
19.660800 CTX124-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-19.6608 19.660800 CTX168-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-19.6608 
20.000000 CTX119-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-20.0000 20.000000 CTX169-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-20.0000 
24.000000 CTX125-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-24.0000 24.000000 CTX170-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-24.0000 
25.000000 CTX126-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.0000 25.000000 CTX171-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-25.0000 
25.175000 CTX127-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.1750 25.175000 CTX172-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-25.1750 
28.322000 CTX128-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-28.3220 28.322000 CTX173-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-28.3220 
32.000000 CTX129-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-32.0000 32.000000 CTX174-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-32.0000 
40.000000 CTX120-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-40.0000 40.000000 CTX175-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-40.0000 
50.000000 CTX121-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-50.0000 50.000000 CTX176-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-50.0000 
64.000000 CTX130-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-64.0000 64.000000 CTX177-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HS-64.0000 
66.666600 CTX137-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-66.6666 66.666600 CTX178-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HS-66.6666 
80.000000 CTX138-ND 5.85, 5.18 4.61 3.94 3.49 MX045-80.0000 80.000000 CTX179-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 _| MXO45HS-80.0000 
Full Size Clock Oscillator with Tri-State Output Half Size Clock Oscillator with Tri-State Output 
1.000000 CTX139-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.0000 1.000000 CTX180-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-1.0000 
1.843200 CTX140-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.8432 1.843200 CTX181-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-1.8432 
2.000000 CTX141-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.0000 2.000000 CTX182-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2.0000 
2.457600 CTX142-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.4576 2.457600 CTX183-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2.4576 
3.686400 CTX143-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-3.6864 3.686400 CTX184-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-3.6864 
4.000000 CTX144-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.0000 4.000000 CTX185-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-4.0000 
4.915200 CTX145-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.9152 4.915200 CTX186-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-4.9152 
5.000000 CTX146-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.0000 5.000000 CTX187-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-5.0000 
5.068800 CTX147-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.0688 5.068800 CTX188-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-5.0688 
6.000000 CTX148-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.0000 6.000000 CTX189-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-6.0000 
6.144000 CTX200-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.1440 6.144000 CTX190-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-6.1440 
7.372800 CTX201-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX0O45T-7.3728 7.372800 CTX191-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-7.3728 
8.000000 CTX202-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-8.0000 8.000000 CTX192-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-8.0000 
10.000000 CTX203-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-10.0000 10.000000 CTX193-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-10.0000 
12.000000 CTX204-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-12.0000 12.000000 CTX194-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-12.0000 
14.318180 CTX205-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-14.31818 14.318180 CTX195-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-14.31818 
16.000000 CTX206-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-16.0000 16.000000 CTX196-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-16.0000 
18.432000 CTX207-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-18.4320 18.432000 CTX197-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-18.4320 
19.660800 CTX208-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-19.6608 19.660800 CTX198-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-19.6608 
20.000000 CTX209-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-20.0000 20.000000 CTX199-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-20.0000 
24.000000 CTX210-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-24.0000 24.000000 CTX250-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-24.0000 
25.000000 CTX211-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.0000 25.000000 CTX251-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-25.0000 
25.175000 CTX212-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.1750 25.175000 CTX252-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-25.1750 
28.322000 CTX213-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-28.3220 28.322000 CTX253-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-28.3220 
32.000000 CTX214-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-32.0000 32.000000 CTX254-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-32.0000 
40.000000 CTX215-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-40.0000 40.000000 CTX255-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-40.0000 
50.000000 CTX216-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-50.0000 50.000000 CTX256-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-50.0000 
64.000000 CTX217-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 217 MXO45T-64.0000 64.000000 CTX257-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HST-64.0000 
66.666600 CTX218-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.17 MXO45T-66.6666 66.666600 CTX258-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HST-66.6666 
80.000000 CTX219-ND 5.85, 5.18 4.61 3.94 3.49 MX0O45T-80.0000 80.000000 CTX259-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 _| MXO45HST-80.0000 
A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 


A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CONNOR 
WINFIELD Timing Modules 


MSTM-S3: ¢ Redundant references * 2 synchronous outputs * 30 second filtered holdover history * Opera- Spal licens 
tional status flags * Compatible with Raltron TeraSync offerings pply 1g ee “ eri; 
" . sai Freq. | Voltage Width Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
SM3: ¢ 4 auto-frequency reference inputs * Detects and locks to reference * Continuous reference qualifica- feat A 
" : 3 (MHz) (V)__|Application (in) Part No. if] 10 100 Part No. 
tion with loss of reference detection *3 CMOS outputs * SPI-Control autonomous or manual modes * Hitless 
reference switching and master/slave operation 16.384} 5.0 | Stratum 3 2x2 CW644-ND 393.75 315.00 253.75 | MSTM-S3-TR-16.384M 
SM3E: ¢ 8 auto-select input references » Phase buildout * Less than {ppb initial hold over offset * Frequency |19.440| 3.3 | Stratum 3 1.45x1 | CW642-ND 393.75 315.00 253.75 | SM3-19.44M 
qualification and loss of reference detection * Hitless reference switching and master/slave operation 
¢ Manual/Autonomous operation ¢ Bi-directional SP! Port control and status reporting * 3 CMOS outputs 19.440) 3.3 Stratum 3E | 2.05 x 1.25 | CW643-ND 787.50 630.00 507.50 | SM3E-19.44M 
Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key® website 19.440} 5.0 | Stratum 3 2x2 CW645-ND 393.75 315.00 253.75 | MSTM-S3-TR-19.44M 


Specifications: * RMS Jitter 12kHz-20MHz: <1ps * Input Type: CMOS * Mounting Type: Surface Mount 
Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key® website 


Synchronous Clock Generators 


Supply Input Output Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Output Type Voltage (V) Length x Width (in) Frequency Frequency Part No. 1 10 100 Part No. 
LVCMOS 3.3 83 x .78 8kHz* 77.76MHz CW640-ND 157.50 126.00 101.50 SCG2500-77.76M 
LVPECL 3.3 1x.8 19.44MHz 155.52MHz CW638-ND 123.75 99.00 79.75 SCG102A-155.52M 
LVPECL 3.3 1x.8 19.44MHz 77.76MHz CW639-ND 123.75 99.00 79.75 SCG102A-77.76M 
LVPECL 3.3 1.07 x 1.04 8kHz* 155.52MHz CW641-ND 168.75 135.00 108.75 SCG4500-155.52M 


* Input Frequency: 8.00kHz x 2 


Clock Smoother Module 


Features: ¢ Jitter smoothing PLL utilizing a VCSO (Voltage Controlled SAW Oscillator) * 1000mV Peak-to-Peak Pin Function 
Input Reference Signal ¢ Jitter Transfer: OC-192 (Telcordia GR-253) compliant * Supply Voltage: 3.3V * Output {74 J] Lock Monitor 
Enable-Voltage: 2.275V (VOH) * Output Enable-Voltage: 1.68V (VOL) »* Output Load: 1000 * Rise Time: 500ps_ [| Enable/Disable 
¢ Fall Time: 500ps * Duty Cycle: 45% ~ 55% * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: [3/DS1 >| 11.68 
-55°C ~ 125°C 4 | Ground (Case) 
Note: Vod measured with 1000 resistor from Q to Q 5 | Reference Clock Input 
61 DS2 14.22 
Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield 7 [Comp Output 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 8 | Q Output 
622.08 cWe37-ND 90.00 72.00 58.00 CSA21-622.08M ne 


2.5V and 3.3V LVPECL SMD Oscillators 


Specifications: * Output Load: 500 » Duty Cycle at 50% of Pin Function 
Vee: 45% ~ 55% * Output must be terminated into 500 to Vcc- 7 | Enable/Disable 
2V or Thevenin equivalent ¢ Fall Time: ins * Rise Time: 1ns 2/|NC 
Enable/Disable Function (Pad 1) Output Se HErOUng 
nable/Disable Function (Pa utpu 
P 4 | Q Output 
High or Open Enable 5 | Q Output 
Low Disable (High Impedance) 6 | Vcc 


P212, P213, P222 and P223 


P122, P123, P142 and P143 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
Output | Output Output | Output 
Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Supply | Frequency| Freq. | Voltage | Voltage| Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Voltage| Stability | (MHz) |V (VOH)/V (VOL)) Part No. ql 10 100 | Part No. Voltage| Stability | (MHz) |V (VOH)|V(VOL)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
100.00] 1.475 88 CW610-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-100.0M 100.00} 1.475 88 CW594-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-100.00M 
125.00] 1.475 88 CW611-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-125.0M 20 125.00| 1.475 .88 CW595-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-125.0M 
*25ppm | 155.52] 1.475 | (88 |CW612-ND 28.13 2250 1813] P212-155.52M #e0ppm | 155.52| 1.475 | .88 |CW596-ND 25.88 20.70 16.68 | P142-155.52M 
25v 156.25 | 1.475 88 CW613-ND 28.13 22.50 18.13 | P212-156.25M o5v 156.25 | 1.475 .88 CW597-ND 25.88 20.70 16.68 | P142-156.25M 
: 100.00] 1.475 88 CW614-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-100.0M . 100.00} 1.475 .88 CW598-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-100.0M 
125.00] 1.475 88 CW615-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-125.0M 50 125.00] 1.475 88 CW599-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-125.0M 
*50ppm | 155.52] 1.475 | ‘88 |CW616-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-155.52M #90PPM | 155.52| 1.475 | .88 |CW6OO-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-155.52M 
156.25 | 1.475 88 CW617-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-156.25M 156.25 | 1.475 .88 CW601-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-156.25M 
100.00] 2.275 1.68 |CW602-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-100.0M 100.00} 2.275 1.68 | CW586-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-100.0M 
2 125.00] 2.275 1.68 |CW603-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-125.0M 20 125.00] 2.275 1.68 | CW587-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-125.0M 
*25ppm | 155.52| 2.275 | 1.68 |CW604-ND 28.13 22.50 18.13) P213-155.52M seOppm | 155.52| 2.275 | 1.68 | CW588-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-155.52M 
3.aV 156.25 | 2.275 1.68 |CW605-ND 28.13 22.50 18.13 | P213-156.25M 3.3V 156.25 | 2.275 1.68 | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-156.25M 
7 100.00] 2.275 1.68 |CW606-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-100.0M : 100.00) 2.275 1.68 | CW590-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-100.0M 
50 125.00 | 2.275 1.68 |CW607-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-125.0M 50 125.00) 2.275 1.68 | CW591-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-125.0M 
#90PPM | 155.52 | 2.275 | 1.68 |CW608-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-155.52M #90ppm | 155.52| 2.275 | 1.68 |CW592-ND 23.63 18.90 15.23] P123-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 |CW609-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW593-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-156.25M 
3.3V LVDS SMD Oscillator Pin Funetion 
saaxaey ‘ . 1 | NC 
Specifications: »* Output Differential Voltage: 450mV Max ¢ Enable Voltage: 0.3Vcc Max ¢ Disable Volt- 
age: 0.7Vcc Min * Output Load: 1000 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Freq. Stabil +20ppm | 2 | Enable/Disable 
¢ Operating Temp.: 0°C ~ 70°C »* Storage Temp.: -40°C ~ 85°C » Fall Time: 10ns ¢ Rise Time: 10ns 3 | Ground (Case) 
Note: Vod measured with 1000 resistor between the true output and the complementary output 
4 | Output Q 
Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield rat 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 5 | Comp Output Q 
622.08 CW618-ND 64.13 51.30 41.33 X502-622.08M 6 | Vec 
Output | Output Fall | Rise ations: « Supply Voltage: 3.3V ¢ Absolute Pull Range (+): S5Oppm i Duty Cycle: 45% ~ 55% 
Frequency | Voltage | Voltage) Load |Time|Time| Digi-Key Price Each Connor-Winfield ing Temperature: 0°C ~ 70°C » Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
(MHz) |V (VOH)|V(VOL)| Cap. | (ns) | (ns) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
LVCMOS 1.4 
74.1758 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 |CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M iq ne 
74.2500 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW622-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.25M i i 
100.0000} 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW623-ND 33.75 27.00 21.75 | V802-100.0M 2.6 
125.0000 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 |CW624-ND 33.75 27.00 21.75 | V802-125.0M pa’ 
LVPECL — Output Load: 50 Ohms PULA 
155.5200 | 2.275 1.68 _— 1.5 | 1.5 |CW625-ND 37.13 29.70 23.93} V702-155.52M 
156.2500 | 2.275 1.68 = 1.5 | 1.5 | CW626-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-156.25M Note: For pin outs and output characteristics, please see datasheet on Digi-Key® website. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1061 


CONNOR cvwx Series HCMOS 


WINFIELD * 
SMD Oscillators 


Enable/Disable Function Output Pad Connection 

Pin 1 Open Pin 3 Active 1 || Bneble/Disable 
- 7 : 2 Ground 

Pin 122.2V Pin 3 Active 3 Output 

Pin1<2.2V Pin 3 High Impedance 4 Vec 


CWX815 and CWX825 


CWX813 and CWX823 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C »* Output Current: -8mA IOH * Output Current: 8mA IOL * Load 
Capacitance: 15.0pF * Output Enable Voltage: 2.97V (VOH) * Output Enable Voltage: .33V (VOL) 
* Supply Voltage: 3.30V * Start-up Time: 10ms 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA IOH ¢ Output Current: 8mA IOL * Load 
Capacitance: 50.0pF * Output Enable Voltage: 4.50V (VOH) »* Output Enable Voltage: .40V (VOL) 
¢ Supply Voltage: 5.00V * Start-up Time: 10ms 


Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Connor-Winfield Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Connor-Winfield 
(MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. (MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
+25ppm +25ppm 
1.5440 | CWS10CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS510TR-ND = 1404.00 | CWX813-1.544M 1.5440 |CW548CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW548TR-ND 1404.00 | CWX815-1.544M 
1.8432 | CWS11CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWS511TR-ND = 1404.00 | CWX813-1.8432M 1.8432 |CWS549CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS549TR-ND 1404.00 | CWX815-1.8432M 
3.6864 | CW512CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW512TR-ND = 1404.00 | CWX813-3.6864M 3.6864|CWS550CT-ND 2.81 2.34 1.88 |/CWS550TR-ND 1404.00 | CWX815-3.6864M 
4.0000 | CW513CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW513TR-ND = 1404.00 | CWX813-4.0M 4.0000|CWS551CT-ND 2.81 2.34 1.88 /CW551TR-ND 1404.00 | CWX815-4.0M 
7.3728 |CWSIECIGNDS 2.81 2.04 1.88 CWEIETRENDE 1404.00 | CWX819-7.3728M 7.3728|CW552CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW552TR-ND 1404.00_| CWX815-7.3728M 
8.0000 [EMSIEGINOG 281 234 1.88 PENS I eI Dg 1404.00 | CWX813-6.0M 8.0000 |CWSS53CT-ND 281 2.34 1.88]/CWS553TR-ND 1404.00 | CWX815-8.0M 
10.0000 | CWS16CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS516TR-ND 1404.00 | CWX813-10.0M 10.0000 TGNEEZGRNIGN 261 294 189 [GNESSRINGM 140400 | Cwxe15-10.0M 
12.0000 |CWS517CT-ND 2.81 2.34 1.88]}CWS517TR-ND 1404.00 | CWX813-12.0M 12.0000 TGWEEEGINION 261 294 1e9 TGREEETRINEM t40400 | cwxe15s-120M 
12.2880 |CWS518CT-ND 2.81 2.34 1.88]CW518TR-ND 1404.00 | CWX813-12.288M 12.2080 (ORERGGRRION 281 234 1a NOWESSTONIOM i4oa00 | cwxe15-12. 286M 
14.3182 |CWS519CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M : ; : : ; : 
14.3182 | CWS557CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW557TR-ND —-1404.00_| CWX815-14.31818M 
P| | A BSE 152800 |OWSSECT ND 201208 198 JoWSSeTRND —oson [WAGs 15.204 
16.3840 |CW522CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M 16.0000 [EN Seeciguog 281 2.54 1.86 JOSS Ng §=1404.00 | CWX815-16.0M 
18.4320 |CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88/CW523TR-ND 1404.00 _ | CWX813-18.432M 16.5840 [EW SCOCTENDS 2.81 2.34 1.88 [EWScUTE Ng 1404.00 | CWX815-16.384M 
49.4400 |CWS24CT-ND 281 234 1.88/CWS24TR-ND 1404.00 | CWx813-19.44M 18.4320 | CWS61CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW561TR-ND 1404.00 _| CWX815-18.432M 
20.0000 (GWEDEGRINGIN 0.12.04 1.00 IGWESETSIIGN 1404.00 | cwxeia-200m 19.4400 | CWS62CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW562TR-ND 1404.00 __| CWX815-19.44M 
20.4800 |CW526CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW526TR-ND 1404.00 | CWX813-20.48M 20.0000 | CW563CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWS563TR-ND = 1404.00 | CWX815-20.0M 
24.0000 | CW527CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW527TR-ND 1404.00 CWX813-24.0M 20.4800 | CW564CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW564TR-ND 1404.00 CWX815-20.48M 
24.5760 |CW528CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW528TR-ND 1404.00 | CWX813-24.576M 24.0000 | CW565CT-ND 2.81 2.34 1.88] CWS565TR-ND 1404.00 | CWX815-24.0M 
25.0000 |CW529CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW529TR-ND 1404.00 | CWX813-25.0M 24.5760 |CW566CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW566TR-ND 1404.00 | CWX815-24.576M 
27.0000 |CWS30CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW530TR-ND 1404.00 | CWx813-27.0M 25.0000 |ICWSE7TCIENDS 2.81 2.34 1.88 JCWa67TIR:NDI) 1404.00 | CWX815-25.0M 
29.4912 |CWS531CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW531TR-ND 1404.00 | CWX813-29.4912M 27.0000 |CWS568CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS568TR-ND 1404.00 | CWX815-27.0M 
30.0000 | CW532CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS532TR-ND 1404.00 | CWX813-30.0M 29.4912 |CW569CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS569TR-ND 1404.00 | CWX815-29.4912M 
32.0000 | CW533CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS533TR-ND 1404.00 | CWX813-32.0M 30.0000 | CWS570CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW570TR-ND 1404.00 | CWX815-30.0M 
32.7680 | CW534CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS534TR-ND 1404.00 _| CWX813-32.768M 32.0000 | CW571CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW571TR-ND 1404.00 | CWX815-32.0M 
33.0000 |CW535CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW535TR-ND 1404.00 | CWX813-33.0M 32.7680 |CW572CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW572TR-ND 1404.00 | CWX815-32.768M 
33.3330 | CW536CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW536TR-ND 1404.00 CWX813-33.333M 33.0000 |CW573CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW573TR-ND 1404.00 CWX815-33.0M 
40.0000 | CW537CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW537TR-ND = 1404.00 | CWX813-40.0M 33.3330 | CW574CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW574TR-ND 1404.00 | CWX815-33.333M 
44.7360 |CW538CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW538TR-ND 1404.00 | CWX813-44.736M 40.0000 |CWS575CT-ND 281 234 1.88 |CWS575TR-ND 1404.00 | CWX815-40.0M 
45.0000 [CWSS2CTENDS 2.81 2.34 1.88 [CWSSSTIR:NDE 1404.00_ | CWX813-45.0M 44.7360 |CWS76CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS576TR-ND 1404.00 _| CWX815-44.736M 
49.1520|CWS540CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW540TR-ND 1404.00 | CWX813-49.152M 45.0000 |CW577CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW577TR-ND 1404.00 | CWX815-45.0M 
50.0000 [EWS IORNER 2.81 2.34 1.88 PSN 1404.00 | CWX813-50.0M 49.1520 |CW578CT-ND 281 2.34 1.88/CW578TR-ND 1404.00 | CWX815-49.152M 
60.0000 [OWSAZCIENDR 2.81 2.34 1.88 (CWSTZIEENDG § 1404.00 | CWX815-60.0M 50.0000 |CWS579CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW579TR-ND 1404.00 | CWX815-50.0M 
64.0000 | CW543CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS543TR-ND 1606.50 _| CWX813-64.0M 
accccs FCURCINGN 321 268 216 (GNEMRRINGM 1e05s0 | cwxeiace esceM 60.0000 | CW580CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS580TR-ND 1404.00 | CWX815-60.0M 
: i : : : : 64.0000 | CW581CT-ND 3.21 268 2.15|CWS581TR-ND 1606.50 | CWX815-64.0M 
aa eee ce See ae ae topo een 66.6666 | CW582CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CW582TR-ND 1606.50 | CWX815-66.6666M 
100.0000 |CW547CT-ND 3.92 3.27 2.61 |CW547TR-ND _1957.50_| CWX813-100.0M 72.0000 |ICWSSSCIENDS 3.21 2.68 2.15 [CWaesTi:ND® 1606.50 | CWX815-72.0M 
asooam 80.0000 | CW584CT-ND 3.21 268 2.15 |CWS584TR-ND 1606.50 | CWX815-80.0M 
PP! 100.0000 | CWS585CT-ND 3.92 3.27 2.61 |CWS585TR-ND__ 1957.50 _| CWX815-100.0M 
1.5440] CW431CT-ND 2.13 1.78 1.43 ]CW431TR-ND 1066.50 | CWX823-1.544M 250ppm 
1.8432 |CW432CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW432TR-ND 1066.50 | CWX823-1.8432M 
3.6864 |CW433CT-ND 213 1.78 143 |CW433TR-ND 1066.50 | CWX823-3.6864M 1.5440 | CW471CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW471TR-ND 1066.50 | CWX825-1.544M 
4.0000 | CW434CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW434TR-ND 1066.50 CWX823-4.0M 1.8432 | CW472CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW472TR-ND 1066.50 CWX825-1.8432M 
7.3728 |CW435CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW435TR-ND 1066.50 CWX823-7.3728M 3.6864 | CW473CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW473TR-ND 1066.50 CWX825-3.6864M 
s0o00 [owiseor NO 213178143 fowdesTR-NO 106030 | CHAEES-oM [4 BR Eas 
10.0000 |CW437CT-ND 2.13 1.78 1.43]}CW437TR-ND 1066.50‘ | CWX823-10.0M : : : : : : 
12.0000 |CW438CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW438TR-ND  1066.50_| CWX823-12.0M 8.0000|CW476CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW476TR-ND 1066.50 | CWX825-8.0M 
12.2880 |CW439CT-ND 213 1.78 1.43]}CW439TR-ND 1066.50 | CWX823-12.288M 10.0000 | CW477CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW477TR-ND 1066.50‘ | CWX825-10.0M 
14.3182 |CW440CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW440TR-ND 1066.50 _| CWX823-14.31818M 12.0000 | CW478CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW478TR-ND 1066.50 | CWX825-12.0M 
15.3600 |CW441CT-ND 243 1.78 1.43 |CW441TR-ND 1066.50 | CWX823-15.36M 12.2880 |CW479CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW479TR-ND 1066.50‘ | CWX825-12.288M 
16.0000 |CW442CT-ND 213 1.78 143|CW442TR-ND 1066.50 | CWx823-16.0M 14.3182 |CW480CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW480TR-ND = 1066.50_| CWX825-14.31818M 
16.3840 | CW443CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW443TR-ND =: 1066.50 | CWX823-16.384M 15.3600 | CW481CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW481TR-ND 1066.50 | CWX825-15.36M 
18.4320 | CW444CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW444TR-ND = 1066.50 | CWX823-18.432M 16.0000 | CW482CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW482TR-ND 1066.50 | CWX825-16.0M 
19.4400 | CW445CT-ND_ 2.13 1.78 1.43 |CW445TR-ND 1066.50 | CWX823-19.44M 16.3840 | CW483CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW483TR-ND 1066.50 | CWX825-16.384M 
20.0000|CW446CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW446TR-ND 1066.50 | CWX823-20.0M 18.4320 | CW484CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW484TR-ND 1066.50‘ | CWX825-18.432M 
20.4800 |CW447CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW447TR-ND 1066.50 | CWX823-20.48M 19.4400 |CW485CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW485TR-ND = 1066.50_| CWX825-19.44M 
bree Cae NG eH ire ta aes ieee Pasa oa ore 20.0000 |CW486CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW486TR-ND 1066.50 | CWX825-20.0M 
; i ; : : 7 ’ pak 20.4800 | CW487CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW487TR-ND 1066.50 | CWX825-20.48M 
25.0000 |CW450CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW450TR-ND 1066.50 _| CWX823-25.0M 24.0000 |CW488CT-ND 213 178 143 /Cw4seTR-ND 106650 | CWxe25-24.0M 
27.0000|CW451CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW451TR-ND 1066.50 | CWX823-27.0M 24.5760 |CW489CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW489TR-ND 1066.50 | CWX825-24.576M 
29.4912 |CW452CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW452TR-ND 1066.50 | CWX823-29.4912M 25.0000 |CW490CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW490TR-ND 1066.50 | CWX825-25.0M 
ey | BA Bee 7000 |GNIBIGEND 21017814 /OWEOITRNO —ro90.50 | CWNEDS-27 aM 
32.7680 |CW455CT-ND 213 178 143{1CW45STRND 106650 | CWx823-32 768M 29.4912 |CW492CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW492TR-ND 1066.50 | CWX825-29.4912M 
30.0000 | CW493CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW493TR-ND 1066.50 | CWX825-30.0M 
33.0000 |CW456CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW456TR-ND 1066.50 | CWX823-33.0M 32.0000 |CW494CT-ND 213 1.78 1.43 |CW494TR-ND 1066.50 | CWX825-32.0M 
33.3330 | CW457CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW457TR-ND 1066.50 | CWX823-33.333M 33.0000 |CW495CT-ND 213 178 143 /CW495TR-ND 106650 | CWX825-33.0M 
40.0000 |CW458CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW458TR-ND 1066.50 | CWX823-40.0M 
44.7360 |CW459CT-ND 213 1.78 1.43 |CW459TR-ND 1066.50 | CWX823-44.736M 33.3330 | CW496CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW496TR-ND 1066.50 | CWX825-33.333M 
45.0000 |CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW460TR-ND 1066.50 CWX823-45.0M 40.0000 | CW497CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW497TR-ND 1066.50 CWX825-40.0M 
49.1520 |CW461CT-ND 2.13 1.78 1.43|CW461TR-ND 1066.50 | CWxe23-49.152M denn ARERR ois se an (ERO sjceeen loweronacou 
50.0000 |CW462CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 49.1520 (CNECOGRNIN 213 170 143 (GNEOORRINEM ioceso |cwxe2s40 152M 
60.0000 | CW463CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW463TR-ND 1066.50 | CWX823-60.0M : : : : z : 
64.0000 | CW464CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW464TR-ND 1201.50 | CWX823-64.0M 50.0000 |CWS501CT-ND 2.13 1.78 1.43|CWS501TR-ND 1066.50 | CWX825-50.0M 
66.6666 |CW465CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW465TR-ND 1201.50 _| CWX823-66.6666M 60.0000 | CW502CT-ND 2.13 1.78 1.43|CWS502TR-ND 1066.50 | CWX825-60.0M 
72.0000|CW466CT-ND 240 2.01 1.61 |CW466TR-ND 1201.50 | CWX823-72.0M 64.0000 TEWSOSCINDE 2.40 2.01 1.61 [EWOCSnR ND 1201.50 | CWXB25-64.0M 
30.0000 |CW467CT-ND 240 201 1.61 |}CW467TR-ND 1201.50 | CWX823-80.0M 66.6666 | CW504CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CWS504TR-ND 1201.50 | CWX825-66.6666M 
100.0000 | CW468CT-ND 3.11 2.59 2.07} CW468TR-ND = 1552.50 | CWX823-100.0M 72.0000 | CW505CT-ND_ 2.40 2.01 1.61 |CWSO5TR-ND 1201.50 | CWX825-72.0M 
125.0000 | CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 |CW469TR-ND 2970.00 | CWX823-125.0M 80.0000|CWS506CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CWS506TR-ND 1201.50 | CWX825-80.0M 
156.2500 | CW470CT-ND 11.48 9.57 7.65 | CW470TR-ND _5737.50__| CWX823-156.25M 100.0000 | CW507CT-ND 3.11. 2.59 2.07 | CW507TR-ND 1552.50 | CWX825-100.0M 
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CON NOR Frequency | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 


WINFIELD Surface Mount Oscillators 4.9152 | CW301-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-4.9152 
a 8.0000 | CW302-ND_ 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-8.0000 
10.0000 | CW303-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-10.0000 
——— 16.0000 | CW304-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-16.0000 
HSM92 - HSM93 Series: ¢ Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: +100ppm * Temperature Range: 0°C ~ 70°C 20.0000 CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-20.0000 
* Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State * Output: Voh: 4.5V Minimum, Vol: 0.5V Max. * Current: loh: 16mA; lol: 146mA 25.0000 CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-25.0000 
¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. * Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: +5VDC, +10% * Enable/ 1 29.4912 | CW341-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-29.4912 
Disable Time: 100ns Max. * Output Load: 50pF HSM 536 Series: * Frequency Stability: +100ppm * Temperature Range: 32.0000 CW307-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-32.0000 
0°C ~ 70°C * Waveform: HCMOS Squarewave ¢ Output: Voh: 4.5V Minimum, Vol: 0.5V Max. ¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. 40.0000 CW308-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-40.0000 


* Duty Cycle: 50/50%, +10% »* Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: +5VDC, +10%. * Output Load: 50pF 


44.2368 | CW342-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-44.2368 
50.0000 | CW309-ND- 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-50.0000 
60.0000 | CW310-ND_ 13.23 11.03 8.82 7.11 HSM93-60.0000 


8.0000 | CW320-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-8.0000 


-|5.08 10.0000 | Cws21-ND 1080 9.00 7.20 5.80 | HSM536-10.0000 
i > We) fg omm 18.4320 | CW322-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-18.4320 

Ou ; Ke 20.0000 | CW323-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSMS36-20.0000 

: = 25.0000 _| CW324-ND__10.80__9.00__7.20__5.80_| HSMS536-25.0000 

iy Pin Conn, C-by Pin Conn. 2 [32.0000 | CWS25-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-32.0000 

te Enable 7] pets Enable 40.0000 | CW326-ND 10.80 9.00 7.20 _5.80_| HSM536-40.0000 

7 Ground Ground 50.0000 | CW327-ND 10.80 9.00 7.20 _5.80_| HSMS36-50.0000 

1.98 1 1.78 Output + 3.43 Output 60.0000 | CW328-ND 11.07 923 7.38 5.95 | HSMS536-60.0000 
Suggested Pad Layout Vdd Suggested Pad Layout Vdd 64.0000 | CW329-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-64.0000 


66.6666 | CW330-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-66.6666 


3.3V and 5V HCMOS OCXO 


3.3V HCMOS SMD TCXO 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% »* Supply Voltage: 3.3V » Frequency Stability 


a i a A ae ; Supply 
+4.6ppm * Output Voltage: 2V (VOH) ~ .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time: 5ns ¢ Fall . ae, 4 ers 
aeeeal 7 -O°C ~ 70% + -AQPC ~ BES Mounting | Freq. | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Time: 5ns * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Type (MHz) (Vv) Part No. 1 40 400 Part No. 


10.00 | 33 |CW627-ND 11250 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M 
10.00 | 33 |CW634-ND 20250 162.00 130.50 | BSOF3S3E-10.0M 
10.00 | 5.0 |CW635-ND 21375 171.00 17.75 | OFC5DJ3BS-10.0M 
Surface | 1280 | 3.3 |CW628-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M 
Mount | 1280 | 5.0 |CW630-ND 112.50 90.00 —_72.50 | ASOF5S3-12.8M 
19.44 | 5.0 |CW631-ND 11250 90.00 —72.50 | ASOFS5S3-19.44M 
20.00 | 33 |CW629-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
20.00 | 5.0 |CW636-ND 213.75 171.00 ‘137.75 | OFCS5DJ3BS-20.0M 


Pin Connection 
N/C 

N/C 
Ground 
Output 
N/C 

Vec 


Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield Through | 10.00 ] 5.0 |Cwes2-ND 185.00 108.00 —-87.00 | DGOFSS3-10.0M 
(az) EartINo} i uy 100 Part No. Hole 20.00 | 5.0 |CW633-ND 135.00 108.00 — 87.00 | DGOF5S3-20.0M 
12.8 CW619-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-12.8M 
20.0 CW620-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-20.0M Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key® website 
S u rface M (e) u nt Cc rysta | Ss Frequency | Load | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig.| (MHz) Cap. | Part No. ‘l 10 100 500 Part No. 
Specifications: * Temperature Stability: +50ppm * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C « Operating Tempera- 10.0000 | 16pF | CW401-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-10.0000 
ture: -10°C ~ 65°C * Drive Level: 1mW Typical 12.0000 | 16pF | CW402-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-12.0000 


16.0000 | 16pF | CW403-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-16.0000 
18.4320 | 16pF | CW404-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-18.4320 


1 a 1 1 20.0000 | 16pF | CW405-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 | XL-1C-20.0000 
s 29.4912 | 16pF | CW407-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 | XL-1C-29.4912 
pal 40.0000 | Series | CW408-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 | XL-1C-40.0000 


Vapor Phase Reflow AN 
+50 + 
Sec. 215° 
1-5°C/sec. be 5.08 | 


44.2368 | Series| CW409-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-44.2368 
50.0000 |Series| CW410-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 | XL-1C-50.0000 
10.0000 | 16pF | CW421-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-10.0000 
12.0000 | 16pF | CW422-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-12.0000 
16.0000 | 16pF | CW423-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-16.0000 
18.4320 | 16pF | CW424-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-18.4320 
: 2 | 20.0000 | 16pF | CW425-ND 7.83 6.53 5.22_~——4.21_| XM-1-20.0000 
1-9°C/sec. 29.4912 | Series | CW427-ND  9.32.——7.77 6.21 5.01 | XM-1-29.4912 

04 +! +20-100 sec. i 40.0000 | Series] CW428-ND 851 7.09 5.67 4.57 | XM-1-40.0000 
, 44.2368 |Series| CW429-ND 851 7.09 5.67 4.57 | XM-1-44.2368 

50.0000 |Series| CW430-ND 8.51 7.09 ~—-5.67__—4.57_|_XM-1-50.0000 


LO WER Silicon cea — rt 
TECHNOLOGY Oscillators ee S a 


_ scks] 
Features: Linear's solid-state “instant clocks” can be set to out- eer eee 
put a broad range of frequencies using a single resistor, or via ADR’ (LTC6904) 


an SPI or °C interface. 


oy 
S 
S 


De 
S 
S 
ry 
3S 


Temperature(°C) 


So 
S 
° 


Temperature(°C) 


SET 3" 


* Pin 3 OE on 
8-MSOP LTCB805-XXX TSOT-23-5 TSOT-23-6 


Frequency Resolution Temperature Supply Current Digi-Key Price Each Linear Technology 
Description Range Rate Tolerance | Coefficient @ Frequency Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Resistor programmable oscillator 1kHz ~ 33MHz Infinite 1.5% 40ppm/°C 1.1mA@3MHz | TSOT-23-5 | LTC1799CS5-ND 3.38 2.65 2.03 LTC1799CS5 
Resistor programmable oscillator 1kHz ~ 33MHz Infinite 1.5% 40ppm/°C 1.1mA@3MHz | TSOT-23-5 | LTC17991S5-ND 3.75 3.57 2.80 LTC17991S5 
Resistor programmable oscillator 1kHz ~ 20MHz Infinite 1.5% 40ppm/°C 860 wA@10MHz | TSOT-23-5 | LTC6900CS5-ND 3.38 2.65 2.03 LTC6900CS5 
Resistor programmable oscillator 1kHz ~ 20MHz Infinite 1.5% 40ppm/°C 860 wA@10MHz | TSOT-23-5 | LTC6900IS5-ND 3.75 3.57 2.80 LTC69001S5 
Cesistor programmable Wispread SkHz ~ 20MHz Infinite | 1.5% | 40ppm/°C | 1.8mA@10MHz | 10-MSOP | LTC6902cMS-ND 4.40 2.93 2.40 | LTC6902¢Ms 
SPI programmable oscillator 1kHz ~ 68MHz 0.1% 1.1% 10ppm/°C 3.1 mA @ 1 MHz 8-MSOP LTC6903CMS8-ND 3.90 2.59 2.20 LTC6903CMS8 
l?C programmable oscillator 1kHz ~ 68MHz 0.1% 1.1% 10ppm/°C 3.1 mA @ 1 MHz 8-MSOP LTC6904CMS8-ND 4.20 2.79 2.35 LTC6904CMS8 
Fixed frequency oscillator 25/50/100MHz _ 1.0% 20ppm/°C 12 mA @ 100 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-100-ND 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-100 
Fixed frequency oscillator 25/50/100MHz _ 1.0% 20ppm/°C 12 mA @ 100 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-100#PBF-ND* 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-100#PBF 
Fixed frequency oscillator 33.3/66.7/133MHz _ 1.0% 20ppm/°C 15 mA @ 133 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-133-ND 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-133 
Fixed frequency oscillator 33.3/66.7/133MHz = 1.0% 20ppm/°C 15 mA @ 133 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-133#PBF-ND* 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-133#PBF 
Fixed frequency oscillator 20/40/80MHz _ 1.0% 20ppm/°C 11 mA @ 80 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-80-ND 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-80 
Fixed frequency oscillator 20/40/80MHz _ 1.0% 20ppm/°C 11 mA @80MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-80#PBF-ND* 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-80#PBF 
Fixed frequency oscillator 24/48/96MHz _ 1.0% 20ppm/°C 12 mA @96 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-96-ND 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-96 
Fixed frequency oscillator 24/48/96MHz _ 1.0% 20ppm/°C 12 mA @96 MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5-96#PBF-ND* 2.40 1.72 1.41 LTC6905CS5-96#PBF 
Resistor programmable oscillator 17MHz ~ 170MHz Infinite 14% 20ppm/°C 5mA@21MHz | TSOT-23-5 | LTC6905CS5#PBF-ND* 3.43 2.29 2.03 LTC6905CS5#PBF 
Resistor programmable oscillator 10kHz ~ 1MHz Infinite 0.65% 50ppm/°C 15 yA @100 kHz | TSOT-23-6 | LTC6906CS6-ND 2.60 1.87 1.53 LTC6906CS6 
Resistor programmable oscillator 10kHz ~ 1MHz Infinite 0.65% 5O0ppm/°C 15 vA @100 kHz | TSOT-23-6 | LTC6906CS6#PBF-ND* 2.60 1.87 1.53 LTC6906CS6#PBF 
Resistor programmable oscillator 40kHz ~ 4MHz Infinite 1.0% 50ppm/°C 48 vA @ 400 kHz_| TSOT-23-6 | LTC6907CS6#PBF-ND* 2.60 1.87 1.53 LTC6907CS6#PBF 

*RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! FOXElectronics SMD Tuning Fork Crystals 


Specifications: ¢ Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Storage Temperature: -55°C ~ 
125°C ¢ Load Capacitance: 12.5pF «Insulation Resistance [Min]: 500MQ « Drive Level: 1W. 


Cut Tape Tape & Reel 
i Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pri Fox Electronics 
#1 2 Fig. (kHz) (kQ) | Part No. 1 10 50 Part No. Part No. 
os | 
7 0 FSRLF Series 
: 1 32.768 50 | 631-1000-1-ND 1.03 89 .67 | 631-1000-2-ND 484.00/M FSRLF 
FSXLF Series 


2 32.768 65 | 631-1001-1-ND 3.33 2.86 2.14 | 631-1001-2-ND 1731.00/M FSXLF 
FX135 Series 
3 32.768 70 | 631-1002-1-ND 2.07 1.77 1.33 | 631-1002-2-ND 1074.00/M FX135 


FOXSDLF Series Cut Tape Tape & Reel 
Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
SM D C rysta | Ss Capacitance (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
12.0pF 4.194304 631-1006-1-ND 83 72 62 631-1006-2-ND 385.00 FOXSDLF/041 
Specifications: 18.0pF 3.579545 631-1003-1-ND 91 .79 68 631-1003-2-ND 424.00 FOXSDLF/036S 
* Frequency Tolerance: +50ppm 3.686400 631-1004-1-ND 91 79 68 631-1004-2-ND 424.00 FOXSDLF/0368-20 
. ee ees sone Bees 4.000000 | 631-1005-1-ND 83 72 62 631-1005-2-ND 385.00 FOXSDLF/040 
Drive Level er 7 enue Capacitance: 7pF 4.915200 631-1007-1-ND 83 72 62 631-1007-2-ND 385.00 FOXSDLF/049-20 
6.000000 631-1008-1-ND 83 72 62 631-1008-2-ND 385.00 FOXSDLF/060-20 
7.372800 | 631-1009-1-ND 83 72 62 631-1009-2-ND 385.00 FOXSDLF/073-20 
8.000000 631-1010-1-ND 83 72 62 631-1010-2-ND 385.00 FOXSDLF/080-20 
10.000000 631-1011-1-ND 83 72 62 631-1011-2-ND 385.00 FOXSDLF/100-20 
11.059200 | 631-1012-1-ND 83 72 62 631-1012-2-ND 385.00 FOXSDLF/1 15-20 
20.0pF 12.000000 631-1013-1-ND 83 72 62 631-1013-2-ND 385.00 FOXSDLF/120-20 
12.288000 631-1014-1-ND 83 72 62 631-1014-2-ND 385.00 FOXSDLF/128-20 
14.318180 631-1015-1-ND 67 58 50 631-1015-2-ND 312.00 FOXSDLF/143-20 
14.745600 631-1016-1-ND 83 a2 62 631-1016-2-ND 385.00 FOXSDLF/147-20 
16.000000 631-1017-1-ND 83 72 62 631-1017-2-ND 385.00 FOXSDLF/160-20 
20.000000 | 631-1018-1-ND 83 72 62 631-1018-2-ND 385.00 FOXSDLF/200-20 
22.118400 631-1019-1-ND 83 72 62 631-1019-2-ND 385.00 FOXSDLF/221-20 
24.000000 631-1020-1-ND 91 79 68 631-1020-2-ND 424.00 FOXSDLF/240F-20 
24.576000 631-1021-1-ND 91 79 68 631-1021-2-ND 424.00 FOXSDLF/245F-20 
25.000000 631-1022-1-ND 1.01 88 76 631-1022-2-ND 473.00 FOXSDLF/250F-20 
FQ Series All Quartz SMD Crystals - Cut Tape = Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Specifications: « Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Tempera- Fig. (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
ture: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C » Drive Level: FQ1045A Series 
0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF * Load Capacitance: 20.0pF 
3.6864 631-1032-1-ND ed 63 56 631-1032-2-ND 392.00 FQ1045A-3.6864 
4.0000 631-1033-1-ND 77 63 56 631-1033-2-ND 392.00 FQ1045A-4 
: 4.9152 631-1034-1-ND ed 63 56 631-1034-2-ND 392.00 FQ1045A-4.9152 
6.0000 631-1035-1-ND at 63 56 631-1035-2-ND 392.00 FQ1045A-6 
FQ5032B Series 
12.0000 631-1023-1-ND .80 66 58 631-1023-2-ND 406.00 FQ5032B-12 
16.0000 631-1024-1-ND .80 66 58 631-1024-2-ND 406.00 FQ5032B-16 
2 20.0000 631-1025-1-ND .80 66 58 631-1025-2-ND 406.00 FQ5032B-20 
24.0000 631-1026-1-ND .80 66 58 631-1026-2-ND 406.00 FQ5032B-24 
24.5760 631-1027-1-ND .80 66 58 631-1027-2-ND 406.00 FQ5032B-24.576 
FQ7050B Series 
7.3728 631-1028-1-ND 66 54 48 631-1028-2-ND 336.00 FQ7050B-7.3728 
8.0000 631-1029-1-ND 66 54 48 631-1029-2-ND 336.00 FQ7050B-8 
3 10.0000 631-1030-1-ND 66 54 48 631-1030-2-ND 336.00 FQ7050B-10 
11.0592 631-1031-1-ND 66 54 48 631-1031-2-ND 336.00 FQ7050B-11.0592 
FX Series Ceramic SMD Crystals 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm ¢ Operating Tempera- Cut Tape Tape & Reel 
ture: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 20.0pF Frequency | Digi-Key Price Each i Pricing Fox Electronics 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
FX252B Series 
16.0000 631-1036-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1036-2-ND 2310.00 FX252B-16 
1 20.0000 631-1037-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1037-2-ND 2310.00 FX252B-20 
24.0000 631-1038-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1038-2-ND 2310.00 FX252B-24 
FX425B Series 
12.0000 631-1039-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1039-2-ND 1064.00 FX425B-12 
16.0000 631-1040-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1040-2-ND 1064.00 FX425B-16 
2 20.0000 631-1041-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1041-2-ND 1064.00 FX425B-20 
24.0000 631-1042-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1042-2-ND 1064.00 FX425B-24 
24.5760 631-1043-1-ND 2.09 1:71 1.52 631-1043-2-ND 1064.00 FX425B-24.576 
FX532B Series 
10.0000 631-1044-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1044-2-ND 2240.00 FX532B-10 
11.0592 631-1045-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1045-2-ND 2240.00 FX532B-11.0592 
12.0000 631-1046-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1046-2-ND 2240.00 FX532B-12 
3 16.0000 631-1047-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1047-2-ND 2240.00 FX532B-16 
20.0000 631-1048-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1048-2-ND 2240.00 FX532B-20 
24.0000 631-1049-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1049-2-ND 2240.00 FX532B-24 
24.5760 631-1050-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1050-2-ND 2240.00 FX532B-24.576 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Load Frequency | Digi-Key Price Each Fox Electronics 
(] F . Fig. | Capacitance (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
NEW! mMElectronics HC49SLF (cont.) 
Th H ] Cc t | Specifications: * Shunt Capacitance: 7pF »* Operat- 7.972800 estalOge ND Bt. 49 ‘45 | FOXSLF/073-20 
ru-nole rys ais ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Tempera- 8.000000 | 631-1100-ND 57 49 45 | FOXSLF/080-20 
ture: -40°C ~ 85°C 10.000000 | 631-1101-ND 57 49 45 FOXSLF/100-20 
11.059200 | 631-1103-ND 57 49 45 FOXSLF/115-20 
11.05 1 20.0pF 12.000000 | 631-1105-ND .57 49 45 FOXSLF/120-20 
[10154 me 14.745600 | 631-1106-ND 57 49 45 | FOXSLF/147-20 
16.000000 | 631-1108-ND .57 49 45 FOXSLF/160-20 
18.432000 | 631-1109-ND OF 49 45 FOXSLF/184-20 
20.000000 | 631-1111-ND .57 49 45 FOXSLF/200-20 
25.000000 | 631-1112-ND sof 49 45 FOXSLF/250F-20 
0.43 HC49ULF 
127 3.686400 | 631-1079-ND 53 45 42 FOXLF0368S 
4.000000 | 631-1082-ND 53 45 42 FOXLFO40A 
—|4.88 | Series 11.059200 | 631-1085-ND 53 45 42 FOXLF115 
12.000000 | 631-1087-ND 53 45 42 FOXLF120 
nent Fi Digi-K. Price Each FoxEcton 16.000000 | 631-1089-ND 53 45 42 FOXLF160 
oat requency | Digi-Key ‘ox Electronics z 5] 
Fig. | Capacitance (MHz) Part No. 1 40 50 Part No. 13.0pF 1.843200 | 631-1076-ND 1.21 1.05 96 FOXLF018S 
HC49SLF 18.0pF 3.579545 _| 631-1078-ND 53 45 42 | FOXLFO36S 
3.686400 | 631-1094-ND 65 56 51 | FOXSLF/0368S 3.686400 eee 53 45 “ae. || OXEF 0868-20) 
4.000000 | 631-1096-ND 87 49 45 | FOXSLF/040A 2 4.000000 | 631-1081-ND 53 45 42 | FOXLFO40 
8.000000 | 631-1099-ND 57 49 .45 | FOXSLF/080 8.000000 | 631-1083-ND 53 45 42 | FOXLF080-20 
Series 11.059200 | 631-1102-ND 57 49 45. | FOXSLF/115 10.000000 | 631-1084-ND 53 45 42 | FOXLF100-20 
4 12.000000 | 631-1104-ND 57 49 45 FOXSLF/120 20.0pF 11.059200 | 631-1086-ND 53 45 42 FOXLF115-20 
16.000000 | 631-1107-ND 57 49 45 FOXSLF/160 12.000000 | 631-1088-ND. 53 45 42 FOXLF120-20 
20.000000 | 631-1110-ND .57 49 45 FOXSLF/200 16.000000 | 631-1090-ND 53 45 42 FOXLF160-20 
18.0pF 3.579545 | 631-1093-ND 65 56 25 FOXSLF/036S 20.000000 | 631-1091-ND 54 46 43 FOXLF200-20 
20.0pF 3.686400 | 631-1095-ND 65 56 51 FOXSLF/0368-20 25.000000 | 631-1092-ND 61 52 48 FOXLF250F-20 
ei 4.000000 | 631-1097-ND -57 49 45 FOXSLF/040 32.0pF 2.457600 | 631-1077-ND 1.09 94 86 FOXLF024S 
FXO-HC735 Series SMD Oscillators Cut Tape Tape & Reel 
Specifications: * Supply Voltage: 3.3V +5% ¢ Input Current [Typ]: 40mA *Out- | Pin Connections aarti 1 Poca 50 paeeey Picing rox riectronic®) 
put Symmetry: 45% ~ 55% » RiseTime/Fall Time: 2ns * Output Voltage: (VOL) 1 ED - > - 
10% VDD, (VOH) 90% VDD Min * Output Enable/Disable Time: 100ns * Output 2 NC 1.8432 | 631-1051-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1051-2-ND 980.00 FXO-HC735-1.8432 
Load [Typ]: 15pF * Start-up Time: 10ms * Frequency Tolerance: +50ppm * Stor- /—; GND 10.0000 | 631-1052-1-ND 263 245 2.10 |631-1052-2-ND 980.00 | FXO-HC735-10 
age Temperature: -55°C ~ 125°C 
4 Out 16.0000 | 631-1053-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1053-2-ND 980.00 FXO-HC735-16 
me 20.0000 | 631-1054-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1054-2-ND 980.00 FXO-HC735-20 
— 25.0000 |631-1055-1-ND 263 245 2.10 |631-1055-2-ND 980.00 | FXO-HC735-25 
ENABLE/DISABLE Function 27.0000 | 631-1056-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1056-2-ND 980.00 FXO-HC735-27 
E/O (Pin 1) Output (Pin 4) 33.3330 | 631-1057-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1057-2-ND 980.00 FXO-HC735-33.333, 
OPEN ACTIVE 40.0000 |631-1058-1-ND 263 245 2.410 |631-1058-2-ND 980.00 _ | FXO-HC735-40 
‘1’ Level VIH = 70% Vop ACTIVE 48.0000 | 631-1059-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1059-2-ND 980.00 FXO-HC735-48 
‘0’ Level VIL < 30% Vpp High Z 50.0000 | 631-1060-1-ND 2.63 2.45 2.10 | 631-1060-2-ND 980.00 FXO-HC735-50 
F254 Series 32.768kHz SMD Oscillator 
Specifications: 
rr a c Pin ¢ Supply Voltage: 3.3V +10% * Frequency Tolerance: +20ppm Input Current: 1.5yA 
jenneections ¢ Output Voltage: -0.4V (VOH); 0.4V (VOL) * Output Load: 15pF » Operating Tempera- 
(Pin 1) spina). 1 E/D ture: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
poiak 1 ACTIVE 2 GND Cut Tape Tape & Reel 
evel ren a A anh , 
ACTIVE Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
whe 0% woe 3 | Output (kHz) | Part No. 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
VIL< fo%Voo | HighZ 4 Vop 32.768 |631-1113-1-ND 3.77 3.09 2.74 |631-1113-2-ND  1918.00/M_ | F254 
FOX914B Series 3.0V SMD TCXO 
Specifications: * Supply Voltage: 3V +5% * Frequency Tolerance: +1ppm «Input Cut Tape Tape & Reel 
Current: 2mA * Output Voltage [Min]: 0.8V p-p (Clipped Sine) * Output Load: 10pF Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
* Operating Temperature: -20°C ~ 75°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 4,000 Part No. 
Pin 12.80 631-1062-1-ND 6.45 4.78 4.26 | 631-1062-2-ND 3431.00 | FOX914B-12.8 
Connections 19.20 |631-1063-1-ND 6.05 4.48 4.00 _|631-1063-2-ND 3219.00 _ | FOX914B-19.2 
1 GND 
2 GND 19.44 631-1064-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1064-2-ND 2899.00 | FOX914B-19.44 
3 Output 20.00 631-1065-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1065-2-ND 2899.00 | FOX914B-20 
4 Vop 26.00 631-1066-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1066-2-ND 2899.00 | FOX914B-26 
FOX924B Series 3.3V HCMOS SMD TCXO 
Specifications: ¢ Supply Voltage: 3.3V +5% * Frequency Tolerance: +1.5ppm ¢ Input Current: 5mA Cattace Tape & Reel 
¢ Output Voltage: (VOL) 10% VDD, (VOH) 90% VDD Min » Output Load: 15pF * Operating Tempera- ae * Ps eee Lp! s 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
ture: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
10.0000 | 631-1067-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1067-2-ND 4456.00 | FOX924B-10 
12.0000 | 631-1068-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1068-2-ND 4456.00 | FOX924B-12 
12.2880 | 631-1069-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1069-2-ND 4456.00 | FOX924B-12.288 
coaetlons 14.7456 | 631-1070-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1070-2-ND 4456.00 | FOX924B-14.7456 
16.0000 | 631-1071-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1071-2-ND 4828.00 | FOX924B-16 
u Ne 19.4400 | 631-1072-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1072-2-ND 4828.00 | FOX924B-19.44 
2 GND 20.0000 | 631-1073-1-ND 9.08 672 5.99 |631-1073-2-ND 4828.00 | FOX924B-20 
3 Output 25.0000 | 631-1074-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1074-2-ND 4828.00 | FOX924B-25 
4 Vop 27.0000 | 631-1075-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1075-2-ND 4828.00 | FOX924B-27 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 1065 


I:NV/)‘( clock Oscillators (SMD) 


SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


K30-3C Series: * Highly reliable miniature SMD ceramic pkg. * Frequency Tolerance: +50ppm * Tri-state 
output inhibit * Low current consumption * Supply Current: 25mA Max. ¢ Rise/Fall Time: 10nsec Max. * Load 


Capacitance: 15pF Max. 


K50-3C Series: * Highly reliable SMD ceramic pkg. * Frequency Tolerance: +50ppm » Tri-state output inhibit 


¢ Supply Current: 25mA Max. ¢ Rise/Fall Time: 10nsec Max. * Load Capacitance: 15pF Max. 


K50-HC Series: « Highly reliable SMD ceramic pkg. * Frequency Tolerance: +50ppm « Tri-state output inhibit 


* Supply Current: 50mA Max. * Rise/Fall Time: 10nsec Max. * Load Capacitance: 50pF Max. 


K50H-3C Series: * Special design pkg. for high frequency applications * Frequency Tolerance: +50ppm 
¢ Tri-state output inhibit * Lower jitter * Supply Current: 60mA Max. °¢ Rise/Fall Time: 10nsec Max. * Load 


Capacitance: 15pF Max. 


Enable/Disable Pin Connection 
Pin #1 Pin #3 1 Control 
“H” or Open Oscillation 2 Case Gnd. 
bai Bad High Impedance or Oscillation Stop* 3 Output 
* K50-HC Series does not include Oscillation Stop 4 +Vec 
Supply Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Voltage Digi-Key Price Each Pricing AVX 
Model/Series (MHz) (V) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
14.31818 3.3 478-2094-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2094-2-ND 1500.00 K30-3C0SE14.31818MR 
16.00000 3.3 478-2095-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2095-2-ND 1500.00 K30-3COSE16.0000MR 
20.00000 3.3 478-2096-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2096-2-ND 1500.00 K30-3COSE20.0000MR 
24.57600 3.3 478-2097-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2097-2-ND 1500.00 K30-3COSE24.5760MR 
25.00000 3.3 478-2098-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2098-2-ND 1500.00 K30-3COSE25.0000MR 
27.00000 3.3 478-2099-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2099-2-ND 1500.00 K30-3COSE27.0000MR 
Bet 20 29.49890 3.3 478-2100-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2100-2-ND 1500.00 K30-3COSE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2101-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2101-2-ND 1500.00 K30-3COSE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2102-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2102-2-ND 1500.00 K30-3COSE50.0000MR 
60.00000 3.3 478-2103-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2103-2-ND 1500.00 K30-3COSE60.0000MR 
64.00000 3.3 478-2104-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2104-2-ND 1500.00 K30-3COSE64.0000MR 
66.66670 3.3 478-2105-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2105-2-ND 1500.00 K30-3COSE66.6667MR 
14.31818 3.3 478-2084-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2084-2-ND 1500.00 K50-3C0SE14.31818MR 
16.00000 3.3 478-2085-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2085-2-ND 1500.00 K50-3COSE16.0000MR 
24.57600 3.3 478-2086-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2086-2-ND 1500.00 K50-3COSE24.5760MR 
25.00000 3.3 478-2087-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2087-2-ND 1500.00 K50-3COSE25.0000MR 
KS090 29.49890 3.3 478-2088-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2088-2-ND 1500.00 K50-3COSE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2089-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2089-2-ND 1500.00 K50-3COSE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2090-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2090-2-ND 1500.00 K50-3COSE50.0000MR 
66.66670 3.3 478-2091-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2091-2-ND 1500.00 K50-3COSE66.6667MR 
1.84320 5.0 478-2066-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2066-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE1.8432MR 
3.68640 5.0 478-2067-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2067-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE3.6864MR, 
8.00000 5.0 478-2068-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2068-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE8.0000MR 
14.31818 5.0 478-2069-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2069-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE14.31818MR 
16.00000 5.0 478-2071-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2071-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE16.0000MR 
20.00000 5.0 478-2072-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2072-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000 5.0 478-2073-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2073-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE24.0000MR 
24.57600 5.0 478-2074-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2074-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE24.5760MR 
K50-HC 25.00000 5.0 478-2075-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2075-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000 5.0 478-2076-1-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 478-2076-2-ND 2625.00 K50-HCOCSE27.0000MR 
28.63630 5.0 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2077-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890 5.0 478-2078-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2078-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000 5.0 478-2079-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2079-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000 5.0 478-2080-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2080-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200 5.0 478-2081-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2081-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE49.1520MR 
50.00000 5.0 478-2082-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2082-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670 5.0 478-2083-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2083-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE66.6667MR 
K50H-3C 106.25000 3.3 478-2092-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 478-2092-2-ND 3000.00 K50H-3C0-SE106.250MR 
125.00000 3.3 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 478-2093-2-ND 3000.00 K50H-3C0-SE125.000MR 


HECS 


Fig. 1 


>| 


1.0 


INC. 


INTERNATIONAL 


2.54 


+ 


¥ 
GND 
4 


IN/OUT 


IN/OUT! 


FGND + 


SMD Monolithic Crystal Filters 


Specifications: 
¢ No. of Poles: 2 * Ripple: 1dB * Insertion Loss: 2.5dB [21.4 MHz]; 3dB [45 MHz] * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
* Passband (Min) @ Frequency Band (f0+): 3dB @ 7.5kHz [21.4 MHz]; 3dB @ 15kHz [45 MHz] * Stopband (Max) @ Frequency 
Band (f0+): 10dB @ 25kHz [21.4 MHz]; 15dB @ 60kHz [45 MHz] 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Terminating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (MHz) Impedance Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
RoHS Compliant 
1 45.0 1,2000hm/1.8pF | X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | X714TR-ND 4875.00 96SMF45A30-TR 
2 21.4 1,5000hm/2.5pF | X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 | X713TR-ND 3375.00 96SMF21A15-TR 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ECS inc. Monolithic Crystal Filters - “10.7MHz” 


12.5kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C »* Pass Bandwidth: 3dB, +3.75kHz 3 
Minimum * Stop Bandwidth: 20dB +18kHz for Model 10.7-7.5A; 40dB +14kHz for Model 10.7-7.5B No. of | Ripple | Insertion | Terminating | Digi-Key Price Each ECS 
25kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Pass Bandwidth: 3dB, +7.5kHz |Poles| Max. Loss Impedance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 18dB +25kHz for Model 10.7-15A; 40dB +25kHz for Model 10.7-15B 5 5 
50kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C + Pass Bandwidth: 3dB, +15kHz 12.5kHz Channel Spacing - RoHS Compliant 
Minimum * Stop Bandwidth: 15dB +50kHz for Model 10.7-30A; 30dB +40kHz for Model 10.7-30B 2 “5dB 1.5dB 4.8kQ/5pF | X701-ND 5.20 4.32 3.44 2.66 | ECS-10.7-7.5A 
4 1dB 2.5dB 1.8kQ/4pF | X702-ND* = 12.03 9.99 7.96 6.15 | ECS-10.7-7.5B 
Dot Mark 
2 25kHz Channel Spacing - RoHS Compliant 
2 .50dB 2dB 3kQ/2pF X703-ND 3.09 2.57 2.05 1.58 | ECS-10.7-15A 
4 1dB 2.5dB 3kQ/2pF X704-ND* 6.34 5.27 4.20 3.24 | ECS-10.7-15B 
1 50kHz Channel Spacing - RoHS Compliant 
GND7 GND~ 2 .50dB 1.5dB 5kQ/OpF X705-ND 4.23 3.51 2.80 2.16 | ECS-10.7-30A 
2-Pole MCF Test Circuit Zt: 4-pole MCF Test Circuit Zt: 4 | 1dB ] 25dB | 5.5kO/-1pF |X706-ND* 878 7.29 5.81 4.49 | ECS-10.7-30B 
Terminating Impedance Terminating Impedance 
*Package is HC-49/U x 2 
H Hy Hy 66 LE] 
Monolithic Crystal Filters - “21.4MHz 
12.5kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Pass Bandwidth: 3dB, +3.75kHz < i rea ae <j 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 18dB +12.5kHz for Model 21K-7.5A; 35dB +12.5kHz for Model 21K7.5B No. of | Ripple| Insertion | Terminating | Digi-Key Price Each ECS 
25kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C « Pass Bandwidth: 3dB, +7.5kHz | Poles | Max. Loss Impedance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 18dB +25kHz for Model 21K15A; 40dB +25kHz for Model 21K15B pe = 
50kHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Pass Bandwidth: 3dB, +15kHz 12.5kHz Channel Spacing - ROHS Compliant 
Minimum ¢ Stop Bandwidth: 15dB +45kHz for Model 21K30A; 40dB +50kHz for Model 21K30B 2 5dB 2dB 1.5kQ/6pF_ | X707-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-7.5A 
4 1dB 2.5dB 8500/5pF | X708-ND* 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-7.5B 
Dot Mark 
2t 25kHz Channel Spacing - RoHS Compliant 
-5dB 1.5dB 1.5kQ/3pF | X709-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-15A 
; 1dB 2dB 1.5kQ/2pF | X710-ND* 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-15B 
SG=Ci Cc 
a ' Bl 50kHz Channel Spacing - RoHS Compliant 
a va 
GND~ Gnn~* .5dB 1.5dB 1.5kO/1pF | X711-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-30A 
2-Pole MCF Test Circuit Zt: 4-Pole MCF Test Circuit Zt: 1dB 2dB 1.8kQ/.5pF | X712-ND* = 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-30B 
Terminating Impedance Terminating Impedance 
*Package is UM-1 x 2 
Fig. 1 saa Fig. 2 laree Passband T&R* 
OF __ | Freq. | Loss | Min. Max | Digi-Key Price Each Pricing | ECS 
Pin Connection Fig. | (MHz) | (dB) | (MHz) | (MHz) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1 Input RoHS Compliant 
2 GND 
: enn Pin Connection 1 | 400.0} 6 |399.917|400.083| XC994CT-ND 3.57 3.22 2.68) 1785.00 | ECS-DSF400.0A-51-TR 
5 Output 1 Input 
6 GND 2 Output 2 |947.5) 3.3 | 9225 | — |XC995CT-ND 357 3.22 268] 1785.00 | ECS-DSF947.5B-21-TR 
7 Coupling 2.08 3 GND 
SB GND 123 479.5| 23 | 453.8 | 507.2 | XC992-ND 225 2.03 1.62 — | Ecs-p479.58 
3 
480.0) 21 | 463.4 | 498.6 | XC993-ND 225 2.03 1.62 — | ECS-D480A 
* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
ABRACON H i 
conronstion AFS Series SMD Saw Filters 
The Power of Linking Together 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 
1 1,575.420 | 535-9239-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9239-2-ND 1875.00 | AFS1575.42S4 
1,842.500 | 535-9240-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9240-2-ND 1875.00 | AFS1842.5S4 
' s 303.825 | 535-9241-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9241-2-ND 1875.00 | AFS303.825E 
75.420 MHz 2 315.020 | 535-9242-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9242-2-ND 1875.00 | AFS315E 
2.500 MHz) 374.000 | 535-9243-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9243-2-ND 1875.00 | AFS374E 
390.000 | 535-9244-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9244-2-ND 1875.00 | AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9245-2-ND 1875.00 | AFS418S3 
434.000 | 535-9246-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9246-2-ND 1875.00 | AFS434S3 
3 869.000 | 535-9247-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9247-2-ND 1875.00 | AFS869S3 
915.000 | 535-9248-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9248-2-ND 1875.00 | AFS915S3 
916.500 | 535-9249-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9249-2-ND 1875.00 | AFS916.5S3 
4 930.500 | 535-9250-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9250-2-ND 1875.00 | AFS930S3 
See manufacturer's data sheets for pinout information 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 
1 303.825 | 535-9275-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 | 535-9275-2-ND 1125.00 | ASR303.825E 
390.000 | 535-9277-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9277-2-ND 1125.00 | ASR390E 
315.000 | 535-9276-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 | 535-9276-2-ND 1125.00 | ASR315E 
423.220 | 535-9278-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9278-2-ND 1125.00 | ASR423.22E 
2 433.420 | 535-9279-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9279-2-ND 1125.00 | ASR433.42E 
433.920 | 535-9280-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 | 535-9280-2-ND 1125.00 | ASR433.92E 
868.350 | 535-9281-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 | 535-9281-2-ND 1125.00 | ASR868.35E 
915.000 | 535-9282-1-ND 225 203 1.69 1.35 | 535-9282-2-ND 1125.00 | ASR915E 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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WECS Inc, Ceramic Resonators - Surface Mount 


CR-2 Series: 


¢ Frequency Accuracy: +0.5% 


* Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% 
¢ Aging for Ten Years: +0.5% 
¢ Built-In Capacitance CR-2B: 10.0 ~ 12.0MHz 30pF, 16.0 ~ 20.0MHz 


15pF +20% 


HFR Series: 


¢ Frequency Accuracy: +0.5% 


° Stability in Temperature: -20° ~ 80°C; 20.0 ~ 30.0MHz +0.4%; 40.0 


~ 50.0MHz +0.3% 
¢ Aging for Ten Years: +0.3% 


Dimensions 


Series 


A 


HFR 


2.0 


CR-2 


3.1 


SR1A 


4.0 


SR1B 


4.0 


Pad 
Connections 


2 
Top View 


1 


In/Out 


2 


Out/In 


Side View 


Ceramic Resonators - Through Hole 


ZTT Series with Built-In Load Capacitance: 


2 


¢ Frequency Accuracy: +0.5% 


¢ Built-in Capacitance: 30pf +20% 


ZTA and ZTB Series: 


¢ Frequency Accuracy: +0.5% 


* Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% 
* Aging for Ten Years: +0.5% 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 
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in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% 
g for Ten Years: +0.3% 


3 


Connections 


Pad 


1 


In/Out 


2 


Ground 


3 


Out/In 


Side View 


Terminations 


Terminations 


In Capacitance HFR-B: 8pF +20% 


SR1 Series: 


¢ Frequency Accuracy: +0.5% 
* Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% 
¢ Aging for Ten Years: +0.3% 


¢ Built-In Capacitance SR1-B: 30pF +20% 


Pin Connection 


No Conn. 


Input 


No Conn. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Ground 


Frequency | Digi-Key Cut Tape) BriceiEach Hapels Reo PECs 
Fig. Series (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
RoHS Compliant 
10.00 XC1102CT-ND 51 A6 39 1,000 255.00} ECS-CR2-10.00-A-TR 
ECS-CR2-A 12.00 XC1103CT-ND 51 A6 39 1,000 255.00} ECS-CR2-12.00-A-TR 
" 16.00 XC1104CT-ND 51 A6 39 1,000 255.00} ECS-CR2-16.00-A-TR 
20.00 XC1105CT-ND 51 A6 39 1,000 255.00 | ECS-CR2-20.00-A-TR 
10.00 XC1106CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-CR2-10.00-B-TR 
ECS-CR2-B 12.00 XC1107CT-ND 57 52 43 1,000 285.00} ECS-CR2-12.00-B-TR 
. 2 16.00 XC1108CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-CR2-16.00-B-TR 
20.00 XC1109CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-CR2-20.00-B-TR 
20.00 XC1094CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-20.00-B-TR 
24.00 XC1095CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-24.00-B-TR 
25.00 XC1096CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-25.00-B-TR 
ECS-HFR-B 27.00 XC1097CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-27.00-B-TR 
30.00 XC1098CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-30.00-B-TR 
40.00 XC1099CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-40.00-B-TR 
48.00 XC1100CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 | ECS-HFR-48.00-B-TR 
3.58 X932CT-ND 70 60 47° | 2,500 280.00/M| ECS-SR1-3.58-A-TR 
4.00 X933CT-ND 70 60 47 | 2,500 280.00/M| ECS-SR1-4.00-A-TR 
ECS-SR1-A 4.19 X934CT-ND 70 60 47 | 2,500 280.00/M| ECS-SR1-4.19-A-TR 
6.00 X935CT-ND 70 60 47° | 2,500 280.00/M| ECS-SR1-6.00-A-TR 
8.00 X936CT-ND 70 60 47° | 2,500 280.00/M | ECS-SR1-8.00-A-TR 
3.58 X927CT-ND 77 66 52 | 2,500 308.00/M| ECS-SR1-3.58-B-TR 
4.00 X928CT-ND an 66 -52 | 2,500 308.00/M| ECS-SR1-4.00-B-TR 
ECS-SR1-B 4.19 X929CT-ND 77 66 52 | 2,500 308.00/M| ECS-SR1-4.19-B-TR 
6.00 X930CT-ND 77 66 -52 | 2,500 308.00/M | ECS-SR1-6.00-B-TR 
8.00 X931CT-ND 77 66 52 | 2,500 308.00/M | ECS-SR1-8.00-B-TR 
* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Price Each ECS 
Fig. Model/Series Frequency if 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
200kHz X919-ND 84 70 56 ZTB200 
400kHz X920-ND 68 57 45 ZTB400P 
455kHz X921-ND 68 57 45 ZTB455E 
1 ZB 500kHz X922-ND 68 57 A5 ZTBSO0E 
540kHz X923-ND 68 57 45 ZTB540P 
640kHz X924-ND 68 57 A5 ZTB640P 
800kHz X925-ND 68 57 45 ZTB800J 
1,000kHz X926-ND 68 57 45 ZTB1000J 
3.58MHz X901-ND 54 45 -36 ZTT-3.58MG 
3.68MHz XC1017-ND 50 45 -36 ZTT-3.68MG 
4MHz X902-ND 54 45 36 ZTT-4.00MG 
4.19MHz X903-ND 54 45 36 ZTT-4.19MG 
6MHz X904-ND 54 45 36 ZTT-6.00MT 
eit MHz X905-ND 5445 36 ZTT-8.00MT 
10MHz X906-ND 54 45 36 ZTT-10.00MT 
12MHz X907-ND 54 45 36 ZTT-12.00MT 
16MHz X908-ND 54 45 36 ZTT-16.00MX 
20MHz X909-ND 54 45 36 ZTT-20.00MX 
6MHz X913-ND 49 AN .33 ZTA-6.00MT 
8MHz X914-ND 49 At .33 ZTA-8.00MT 
ZTA 10MHz X915-ND 49 At -33 ZTA-10.00MT 
12MHz X916-ND 49 At -33 ZTA-12.00MT 
16MHz X917-ND 49 At .33 ZTA-16.00MX 
20MHz X918-ND 49 At -33 ZTA-20.00MX 
3.58MHz X910-ND 49 At 33 ZTA-3.58MG 
ZTA AMHz X911-ND 49 At .33 ZTA-4.00MG 
4.19MHz X912-ND 49 AN .33 ZTA-4.19MG 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
5 | No Conn. RoHS Compliant 
6| Output 
7] No Conn. 315.00 | XC996CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC996TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR 
8| Ground 418.00 XC997CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC997TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4180-TR 
433.92 XC998CT-ND 3.57 3.22 2.68 | XC998TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4339-TR 


Panasonic Freq. Digi-Key Pricing Panasonic 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
in Ceramic Resonators — EFO-MN 

Ceramic Resonators - Th roug h Hole |-s00 |~ exsoomn-no 1.04 8.91 69.80 424.00  396.00/M| EFO-MN3004A4 
3.58 PX358MN-ND. 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MN3584A4 
EFO-MC — Built-In Capacitors Type: 4.00 PX400MN-ND 63 5.37 42.09 255.86  238.80/M| EFO-MN4004A4 
Includes two capacitors, constructing Colpitts oscillation 5.00 PX500MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MN5004A4 
circuits. High accuracy and stable characteristics will be 6.00 PX600MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MN6004A4 
SaciniGn eee, perce ae smnallinisize 8.00 PX800MN-ND 63 5.37 42.09 255.86  238.80/M| EFO-MN8004A4 
Frequency 10.00 PX1000MN-ND -90 7.70 60.35 366.86 342.40/M EFO-MN1005A4 
aS ae 12.00 PX1200MN-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M EFO-MN1205A4 

Pacey ii Oscillation Circuit Ceramic Resonators with Built-In Capacitor — EFO-MC 
Date 2.00 PX200MC-ND 1.03 8.79 68.86 419.00 391.00/M EFO-MC2004A4 
Code 3.00 PX300MC-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MC3004A4 
3.58 PX358MC-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MC3584A4 
4.00 PX400MC-ND 63 5.37 42.09 256.00 239.00/M EFO-MC4004A4 
5.00 PX500MC-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MC5004A4 
6.00 PX600MC-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MC6004A4 
8.00 PX800MC-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MC8004A4 
10.00 PX1000MC-ND -90 7.70 60.35 366.86 342.40/M EFO-MC1005A4 


Ceramic Resonators 
Surface Mount 


Fig. 1 Type EFO-BM 


Applications: 


Fig. 2 Type EFJ-C 
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Fig. 3 Type EFO-JM 
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Fig. 4 Type EFO-P 


Terminati 


ions 


Fig. 5 Type EFO-S 


Terminations 


Features: * Constructed with ceramic package ¢ High reliability against soldering heat and mechanical stress * Moisture-proof sealing * Stable against solvent cleaning 
* Designed for reflow soldering * Flat-bottom plate for better mountings 


* Clock generator for various microprocessers ¢ Carrier between telecommunication equipment (telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 
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Frequency Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (MHz) Part No. al 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
Type BM Surface Mount with Built-In Capacitor 
16.000 PX160BCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX160BTR-ND. 1,000 261.00 EFO-BM1605E5 
1 16.930 PX169BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX169BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM1695E5 
20.000 PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM2005E5 
Type JC Surface Mount with Built-In Capacitor 
20.000 PX200CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C2005E5B 
2 30.000 PX300CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3005E5B 
40.000 PX400CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX400CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C4005E5B 
Type JM Surface Mount with Built-In Capacitor 
32.000 PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3205E5 
3 33.868 PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3385E5 
40.000 PX400JCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 EFO-JM4005E5 
Type P Surface Mount, General Purpose, Low-Profile 
3.580 PX358PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P3584E5 
4.000 PX400PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PTR-ND. 2,500 294.00/M EFO-P4004E5 
4.190 PX419PCT-ND. 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND. 2,500 642.86/M EFO-P4194E5 
4 5.000 PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND. 2,500 655.72/M EFO-P5004E5 
6.000 PX600PCT-ND. 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND. 2,500 655.72/M EFO-P6004E5 
8.000 PX800PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P8004E5 
Type S Surface Mount with Built-In Capacitor, Low-Profile 
3.580 PX358SCT-ND. 72 6.17 48.36 216.09 PX358STR-ND. 2,500 294.00/M EFO-S3584E5 
4.000 PX400SCT-ND 97 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 228.58/M EFO-S4004E5 
4.190 PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND. 2,500 655.72/M EFO-S4194E5 
2 5.000 PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND. 2,500 668.58/M EFO-S5004E5 
6.000 PX600SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600STR-ND. 2,500 294.00/M EFO-S6004E5 
8.000 PX800SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S8004E5 


SAW Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of 
the circuit, compared with conventional LC oscillation and quartz crystal oscillation. 

Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior temperature characteristics * Suited for simplification, size 
reduction and stabilization of the circuit. 

Recommended Applications: * Oscillation circuit for remote control (garage door opener, security system) * Various 
kinds of local oscillation circuit. 

Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C »* Max. Frequency Drift: -150 ~ 50 ppm/°C (. 
1 Port Type: * Resonant Resistance: 300 Max. * Capacitance: 2.0pF +0.5. 

2 Port Type: ¢ Insertion Loss: 15dB Max. * Loaded Q: 7000 Minimum (5000 Minimum for 418.00 and 433.92 frequency) 
* Capacitance: 1.3pF +0.3 * Phase Shift: 180°. 


-20°C ~ 80°C). 


180Q 
BFS17 


or 
2803354 


EFO-H315MS16A 


Vec= 


5V 


Connection 


Frequency Digi-Key Pricing Panasonic 
Port Type (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
ipena 224.5 40.25% PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 
Eee: 418 +0.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 
—— 224.5 40.25% PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 
eee 418 +0.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 


Example Circuit for Reference Only 
*42kQ when used with 2SC3354 


In/Out 


Out/In 


GND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pp = & 
anasonic SAW Filters Features: * Small case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 


Input - Unbalanced Input - Unbalanced Input - Unbalanced 
Output - Balanced Output - Unbalanced Output - Unbalanced 
Pin Connection Pin Connection Pin Connection 
1 Input Input 1 Input 
2 GND GND 2 GND 
3 Output GND 3 Output 
4 Output Output 4 GND 
5 GND GND 
Insertion | Input/Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Passband Loss Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (MHz) (MHz) (dB) (Q) Application Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 ~ 894 1.4 50/150 GSM850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 86 P13003TR-ND 567.75/M EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 1.5 50/100 CDMA800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M EFCH881MTCA7 
942.50 925 ~ 960 1.8 50/150 EGSM900 Rx Filter P13000CT-ND 1.14 1.03 86 P13000TR-ND 567.75/M EFCH942MTCA7 
1A | 1,575.42 | 1,574.42 ~ 1,576.42 1 50/100 GPS Rx Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M EFCH1575TCA1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.7 50/150 DCS1800 Rx Filter P13001CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13001TR-ND 757.50/M EFCH1842TCA7 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 1.5 50/150 PCS1900 Rx Filter P13002CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 1.8 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M EFCH2140TCA1 
836.50 824 ~ 849 1.7 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter | P13008CT-ND 1.14 1.03 86 P13008TR-ND 567.75/M EFCH836MTCD1 
881.50 869 ~ 894 1.6 50/50 GSMB850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter | P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M EFCH881MTCD1 
1B 942.50 925 ~ 960 1.7 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 86 P13004TR-ND 567.75/M EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/M EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 ~ 1,980 2.3 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 17 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND. 757.50/M EFCH1960TCD1 
2 1,575.42 | 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter P13013CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M EFCH1575TCB1 


INVA Thin Film Low Pass Filters 


The LP0603 ITF (Integrated Thin Film) Lead-Free LGA Low Pass Filter is based on thin-film 
multilayer technology. The technology provides a miniature part with excellent high frequency i 
performance and rugged construction for reliable automatic assembly. The ITF Low Pass Fil- . OO0O0000 
ters are offered in a variety of frequency bands compatible with various types of high frequency f | INID Bl INIB 
wireless systems. 

Features: « Miniature Size (0603) * Frequency Range: 900MHz-2.4GHz »* Low profile 


GND 
¢ Reliable and rugged * Self Alignment during reflow ¢ Excellent solderability * Low Parasitics j 4 OuT/i Of fo Kr 


* Better Heat Dissipation * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Power Rating: 3W * VSWR: 1.4 dB Max » Impedance: 500. 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Loss Attenuation (Min) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Range [Typ] dB @ Frequency Part No. id] 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
890MHz ~ 915MHz 35 25dB @ 1,804MHz; 14dB @ 2,706MHz 478-2908-1-ND 1.09 95 87 478-2908-2-ND 508.00/M LPO603A0902ANTR 
935MHz ~ 960MHz 35 25dB @ 1,894MHz; 17dB @ 2,841MHz 478-2909-1-ND 1.09 95 87 478-2909-2-ND 508.00/M LP0603A0947ANTR 
1710MHz ~ 1785MHz 3 25dB @ 3,494MHz; 17dB @ 5,241MHz 478-2910-1-ND 1.09 95 87 478-2910-2-ND 508.00/M LP0603A1747ANTR 
1805MHz ~ 1880MHz 3 27dB @ 3,684MHz; 15dB @ 5,526MHz 478-2911-1-ND 1.09 95 87 478-2911-2-ND 508.00/M LP0603A1842ANTR 
1840MHz ~ 1920MHz 3 25dB @ 3,760MHz; 17dB @ 5,640MHz 478-2912-1-ND 1.09 95 87 478-2912-2-ND 508.00/M LP0603A1880ANTR 
1920MHz ~ 1980MHz 3 27dB @ 3,900MHz; 15dB @ 5,850MHz 478-2913-1-ND 1.09 95 87 478-2913-2-ND 508.00/M LP0603A1950ANTR 
2110MHz ~ 2170MHz 3 27dB @ 4,280MHz; 17dB @ 6,420MHz 478-2914-1-ND 1.09 95 87 478-2914-2-ND 508.00/M LP0603A2140ANTR 
2412MHz ~ 2472MHz 3 25dB @ 4,884MHz; 17dB @ 7,326MHz 478-2915-1-ND 1.09 95 87 478-2915-2-ND 508.00/M LP0603A2442ANTR 
Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C eat eu yaee ee TE esl 
Features: ¢ Excellent frequency stability * Low profile araiiciie pee 1 serene pe KeY, peng ae No. 
* Reflow solderable * Excellent solderability (Nickel bar- - - _ - 
rier + gold flash termination) 3.58 478-2106-1-ND .56 .49  .38 | 478-2106-2-ND  262.50/M | PBRC-3.58HR 
Applications: * Automotive and automotive accesso- 
ties * Camcorders. * Digital cameras * PDAs * PC 4.00 | 478-2107-1-ND .56 .49  .38 |478-2107-2-ND 262.50/M | PBRC-4.00HR 
Peripherals 4.19 | 478-2108-1-ND .56 .49 38 | 478-2108-2-ND 262.50/M | PBRC-4.19HR 
Frequency 6.00 |478-2109-1-ND .56 .49  .38 | 478-2109-2-ND 262.50/M | PBRC-6.00HR 
3.4.2 Range | Tolerance | Temperature | Standard 
+| Pa : (MHz) (25°C) Stability |Frequency 8.00 | 478-2110-1-ND .56 .49 .38 | 478-2110-2-ND 262.50/M | PBRC-8.00HR 
7. 
3.0 10.00 478-2111-1-ND .94 82 63 | 478-2111-2-ND 437.50/M | PBRC-10.00HR 
3.58, 4.00, 
J. 3.58 ~ 8.00 |, *0-5% 20.5% | 14.19, 6.00 
5 eT S| oe! : (op. +0.3%)| (-40°C ~ 85°C) | ~ 8.00 , 12.00 478-2112-1-ND .94 82 .63 | 478-2112-2-ND  437.50/M | PBRC-12.00HR 
i 16.00 478-2113-1-ND .94 82 63 | 478-2113-2-ND  437.50/M | PBRC-16.00HR 
5 put, QuipubNo:polarity) 8.01 20.00), 20-7% 40.1% — |10.0, 120, 
“|(op. £0.5%)| (-40°C ~ 85°C) | 16.0, 20.0 20.00 478-2114-1-ND .94 82 .63 | 478-2114-2-ND  437.50/M | PBRC-20.00HR 


Specifications: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

Features: ¢ Low profile * Highly reliable SMD ceramic package * Excellent temperature characteristics 
Applications: * Keyless entry systems (automotive) * Garage door openers * Security systems ° 1 port 
type SMD resonator 


0.15 
ia 
1 Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(MHz) Part No. al 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 


ho] in 


315.00 | 478-2115-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2115-2-ND 840.00/M PARS315.00K04R 


2.75 +0.2 3 418.00 | 478-2116-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2116-2-ND 840.00/M PARS418.00K04R 
~ 433.92 | 478-2117-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2117-2-ND 840.00/M PARS433.92K04R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1070 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Murata Electronics 


Sanovator 


in Eccermies Ceramic Resonators - Surface Mount 


Cut Tape 
Freq. | Operating Price Each Tape & Reel* Murata 
6.6 max. +} Fig.| (MHz) | Temperature | Part No. 1 10 100 Size | Pricing | Part No. 
Vt CSTCC-G Series - Commercial 
TF Uy 4 | 2:00] -20°C ~ 8orc ] 490-1193-1-ND 72 60 47 ]2,000] 359.80/M | CSTCC2Mo0G53-RO 
0.45(ref.) (X3 ples.) 3.58 | -20°C ~ 80°C | 490-1194-1-ND 56 6 36 2,000| 277.55/M | CSTCC3M58G53-RO 
CSTCC-G Series - Industrial 
al 2.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1216-1-ND 85 74 58 2,000| 341.32/M | CSTCC2M00G53Z-RO 
Boal) (1) CSTCE-G Series - Commercial 
0.4 
13.0 max: 0.41 eri, bet le 0.4 8.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1195-1-ND 59 50 .39 /3,000] 296.45/M | CSTCE8MO0G55-RO 
Li0.7 ott 2 | 10.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1196-1-ND 65 54 42 3,000} 325.85/M | CSTCE10M0G55-RO 
0.5 (ref.) +l fi Oe FO. , (ret) Let 12.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1197-1-ND 76 63 AQ 3,000} 378.53/M | CSTCE12M0G55-RO 
4.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1200-1-ND 54 45 35 3,000] 271.78/M | CSTCR4M00G53-RO 
4.19 | -20°C ~ 80°C | 490-1201-1-ND 54 45 35 3,000} 271.78/M | CSTCR4M19G53-RO 
3 4.91 | -20°C ~ 80°C | 490-1202-1-ND 62 52 A1 3,000} 311.50/M | CSTCR4M91G53-RO 
5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1203-1-ND 62 52 Al 3,000} 311.50/M | CSTCR5M00G53-RO 
6.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1204-1-ND 54 45 35 3,000} 271.78/M | CSTCR6MO00G53-RO 
«4.1 max. CSTCE-G Series - Industrial 
$1.15 2 8.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1219-1-ND 62 52 40 3,000} 310.80/M | CSTCE8MO0G55Z-RO 
le eile lke 12.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1220-1-ND 70 58 45 [3,000] 348.78/M | CSTCE12MOGS55Z-RO 
0.4(ref.) (X3 ples.) 
3 4.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1217-1-ND 65 55 43 3,000} 261.94/M | CSTCR4M00G53Z-RO 
6.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1218-1-ND 65 55 43 3,000} 327.43/M | CSTCR6M00G53Z-RO 
CSTCE-V Series - Commercial 
2 16.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1198-1-ND 87 72 56 3,000} 434.53/M | CSTCE16M0V53-RO 
20.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1199-1-ND 83 70 54 _|3,000] 417.38/M | CSTCE20MOV53-RO 
CSTCW-X Series - Commercial 
4 24.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1205-1-ND 73 61 AT 3,000} 364.00/M | CSTCW24M0X53-RO 
48.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1206-1-ND 73 61 AT 3,000} 364.00/M | CSTCW48MO0X51-RO 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
Ceramic Resonators - Leaded Operating | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Frequency Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
CSBLA Series - Commercial 
400.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1186-ND 76 64 49 CSBLA400KECE-BO 
455.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1187-ND -70 59 46 CSBLA455KEC8-BO 
1 480.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1188-ND 72 60 47 CSBLA480KEC8-BO 
500.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1189-ND 72 60 47 CSBLASO0KEC8-BO 
540.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1190-ND -70 59 46 CSBLA540KEC8-BO 
640.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1191-ND -70 59 46 CSBLA640KEC8-BO 
2 800.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1192-ND 88 74 57 CSBLA800KJ58-BO 
1.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1185-ND 89 75 58 CSBLA1M00J58-BO 
CSTLS Series - Commercial 
3.58MHz -20°C ~ 80°C 490-1207-ND 33 28 22 CSTLS3M58G53-BO 
4.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1208-ND 32 27 21 CSTLS4M00G53-BO 
4.19MHz -20°C ~ 80°C 490-1209-ND 33 28 22 CSTLS4M19G53-BO 
3 5.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1210-ND 33 28 22 CSTLS5M00G53-BO 
6.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1211-ND 33 .28 22 CSTLS6M00G53-BO 
8.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1212-ND 35 29 23 CSTLS8M00G53-BO 
10.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1213-ND 38 32 .25 CSTLS10M0G53-BO 
16.00MHz | -20°C~ 80°C | 490-1214-ND 58 48 38 CSTLS16MOX55-BO 
4 20.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1215-ND 58 48 38 CSTLS20M0X53-BO 
50.00MHz -20°C ~ 80°C 490-2606-ND 68 57 44 CSTLS50M0X51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
+7 =3.541.0 (16.00 - 82.99MHz) 4.00MHz ao ~ lee 490-1221-ND 34 .29 23 CSTLS4M00G53Z-BO 
T =3.041.0 (33.00 - 70.00MH2) 3 6.00MHz | -40°C~ 125°C | 490-1222-ND 42 35 27 CSTLS6M00G53Z-BO 
8.00MHz -40°C ~ 125°C 490-1223-ND 37 32 25 CSTLS8M00G53Z-BO 
SFECV10M7 Series for FM receiv- Side Electrode 
ers are monolithic type ceramic filters t ~~ 
which utilize the thickness expander 
mode of the piezoelectric ceramic 


(1): Input 


@\ 2 (1) (2): Ground 
Bottom Electrode (3): Output 
Insertion Input/Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss Attenuation | Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

10.7 +30kHz 20dB @ 320kHz 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.83 1.59 1.22 490-1229-2-ND 851.90/M SFECV10M7KA00-RO 
10.7 +30kHz 20dB @ 380kHz 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 1.75 1.52 117 490-1230-2-ND 815.68/M SFECV10M7JA00-RO 
10.7 +40kHz 20dB @ 950kHz 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 2.39 2.07 1.60 490-1231-2-ND 1113.53/M SFECV10M7CQ0C01-RO 


Ceramic Discriminator 


0. i 
lems 1 max. Bail 1.4 mae 
re 0 max. Cut Tape Tape & Reel 
= >| F Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
0.4 (ref.) 0.4 (ref Hea ay 0. om tg (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
10.7 490-1240-1-ND 1.07 89 69 490-1240-2-ND 536.55/M_ | CDSCB10M7GA119-RO 


CDSCB10M7 Series forms a resonator on a piezoelectric ceramic substrate. 


demodulation characteristics in a wide bandwidth. 


Specifications: * Recovered Audio Output: 
max. * Detection Method: Quadrature 


In combination with IC’s this type obtains stable 


75mV Minimum ¢ Recovered Audio 3dB (kHz): 500 Minimum » Distortion: 1% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1071 


{Xk 
«4 T DIK. ceramic Resonators - Leaded [@ass| 
Features: ; ; : 2 Cut Tape T&R* 
. The FCR series provide a high degree of Stability between the quartz Frequency Digi-Key Pricing Pricing TDK 
oscillator and the LC or RC oscillating circuits. Temperature character- Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
istics: -20°C ~ 85°C FCR Series 
Specifications: 1 16.00 445-1646-ND* 39 3.24 25.13 = FCR16.0M2G 
iopeaintraenarcue ae re 4.00 445-1642-ND* 30 2.51 19.50 = FCR4.0M5 
4.19 445-1643-ND* -30 2.51 19.50 = FCR4.19M5 
Fig. 4 NEW! e 6.00 445-1644-ND* -30 2.51 19.50 = FCR6.0M5 
8.00 445-1645-ND* 31 2.56 19.87 = FCR8.0M5 
“ae 4.00 445-1638-ND* 31 2.56 19.87 — FCR4.0MC5 
4.19 445-1639-ND* 31 2.56 19.87 = FCR4.19MC5 
2 6.00 445-1640-ND* 31 2.56 19.87 = FCR6.0MC5 
8.00 445-1641-ND* 33 2.71 21.00 = FCR8.0MC5 
16.00 445-2568-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR16.0M6T 
18.00 445-2569-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR18.0M6T 
\2. 5 Max; 18.43 445-2570-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR18.43M6T 
fi , 4 24.00 445-2571-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR24.0M6T 
25.00 445-2572-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR25.0M6T 
33.86 445-2573-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR33.86M6T 
40.00 445-2574-1-ND NEW! 34 3.08 25.63 171.00/M FCR40.0M6T 
*Bulk ** For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
Ceramic Resonators - Surface Mount 
Features: 
* The CCR Series are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements Cut Tape Tape & Reel 
are used for the 16.93 ~ 50MHz band. Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | TDK 
* Built-in load capacitance (MHz) Part No. of 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C CCR Series 
16.93 445-1648-1-ND 63 55 43 445-1648-2-ND 294.58/M | CCR16.93MXC7T 
0.53 ples. 20.00 445-1649-1-ND 63 55 43 445-1649-2-ND 294.58/M | CCR20.0MXC7T 
| 25.00 445-1650-1-ND 63 55 43 445-1650-2-ND 294.58/M_ | CCR25.0MXC7T 
27 30.00 445-1651-1-ND 60 52 40 445-1651-2-ND 280.00/M | CCR30.0MXC7T 
| 33.86 445-1652-1-ND 60 52 40 445-1652-2-ND 280.00/M_ | CCR33.86MXC7T 
40.00 445-1653-1-ND 60 52 40 = — | CCR40.0MXC7T 
48.00 445-1654-1-ND 1.09 95 73 445-1654-2-ND 507.50/M | CCR48.0MXC7A15T 


[<a TOKO Ceramic Resonators - Surface Mount 


TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into an 
electrical signal or converting an electrical signal into a mechanical force. The ceramic resonator is a thin 
section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose sides are metallized into a correspond- 
ing pair of electrodes and upon the application of current produce a lengthwise vibration. 


Oscillating External Digi-Key Price Each Toko 
Frequency Components Part No. 1 10 100 | Part No. 


Fig. 1 A—CRL Type 


0.6) 
1/5u - PD4069 F 
+5V 262kHz +3% C1-300pF, C2-300pF | TK9921-ND 3.55 2.85 1.78 | CRL262 


Ceramic Element oe Fig. 1 B — CRK Type 
Capacitors hi Mak 
. A00kHz +1% C1-560pF, C2-200pF | TK9940-ND 1.88 1.52 .94|BP11DCRK400 


¢ Frequency: 10.7MHz * Impedance: 3300 


i Band- Insertion 
width Loss Spurious | Digi-Key Price Each Toko 
Ro eC Oey (kHz) (Max.) | Response | Part No. 1 10 100 | Part No. 
CFSK Type 
Test Circuit 150 10dB 40dB TK2308-ND 2412 1.72 1.06 | SK107M4N-AO-20 


a 
—_ NEW! SAW Bandpass Filters 


Fre- | Insertion Pin Configuration 
quency| Loss /Bandwidth| Digi-Key Price Each Mfr. 
Fig.| (MHz) (dB) (MHz) Part No. 1 25 50 100 | Part No. 1 Input 


495-1952-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 | B39438X6964M100 
43.75 14.8 6 2 Input - Ground 48 


495-1953-5-ND 3.75 3.25 3.00 2.50 | B39438X6964N201 - - 
3 Chip Carrier 10,65 3.4 
14.7 6 495-1691-5-ND 2.81 244 2.25 1.88 | B39440X6965N201 + Ground “4X 2.547 0.38-l+ 
2] 44 16.2 8 495-1954-5-ND 16.88 14.63 13.50 11.25 | B39440X6855M100 4 Output 
20 6.5 495-1690-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 | B39440X6941N201 5 Output 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1072 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


A 
7 — 
i SAW Filters - Surface Mount 
Applications: * The front-end SAW filter in the receiver eliminates interference from the incoming RF signal, thus increasing selectivity and sensitivity in short-range devices. 


E P Cc (o) =) Tighter tolerances are available upon request 


Insertion 4 
Frequency Passband Loss Digi-Key CutTapelPrice Each Digi-Key fapeis ee! Epcos 
Fig. (MHz) (MHz) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

312.2 311.9 ~ 312.5 1.8 495-2354-1-ND 1.65 1.49 1.24 495-2354-2-ND 3,000 825.00/M B39311B3712U410 

315 314.7 ~ 315.3 1.7 495-1667-1-ND 1.65 1.49 1.24 495-1667-2-ND 3,000 750.00/M B39321B3711U410 

433.92 433 ~ 434.71 2.0 495-1870-1-ND 1.65 1.49 1.24 495-1870-2-ND 3,000 825.00/M B39431B3710U410 

1 864 862.5 ~ 865.5 4.0 495-2353-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2353-2-ND 3,000 750.00/M B39861B3563U410 
869 868 ~ 870 24 495-2361-1-ND 1.65 1.49 1.24 495-2361-2-ND 3,000 825.00/M B39871B3715U410 

915 902 ~ 928 2.9 495-1674-1-ND 1.65 1.49 1.24 495-1674-2-ND 9,000 700.00/M B39921B3588U410 

1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2363-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2363-2-ND 3,000 750.00/M B39162B3520U410 

2 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2341-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2341-2-ND 3,000 750.00/M B39162B4060U810 
303.8 303.62 ~ 303.98 3.0 495-2325-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2325-2-ND 3,000 930.00/M B39301B3553U310 

311.06 310.94 ~ 311.18 2.0 495-2326-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2326-2-ND 3,000 930.00/M B39311B3577U310 

315 314.84 ~ 315.16 21 495-2329-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2329-2-ND 3,000 930.00/M B39321B3751U310 

315 314.9 ~ 315.1 3.3 495-2327-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2327-2-ND 3,000 1170.00/M B39321B3576U310 

345.03 344.9 ~ 345.1 2.0 495-2330-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2330-2-ND 3,000 930.00/M B39351B3559U310 

418.04 417.88 ~ 418.2 2.0 495-2331-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2331-2-ND 3,000 930.00/M B39421B3552U310 

433.42 433.31 ~ 433.53 3.3 495-2332-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2332-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3567U310 

433.92 433.76 ~ 434.08 2.0 495-2335-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2335-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3750U310 

8 433.92 433.83 ~ 434.01 3.4 495-2289-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2289-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3575U310 
433.96 433.8 ~ 434.12 2.2 495-2359-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2359-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3555U310 

434.42 434.26 ~ 434.58 2.0 495-2336-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2336-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3757U310 

449.14 449 ~ 449.28 2.2 495-2360-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2360-2-ND 3,000 885.00/M B39451B3558U310 

868.3 868.2 ~ 868.4 4.2 495-2337-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2337-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3574U310 

868.39 868 ~ 868.78 2.7 495-1961-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-1961-2-ND 3,000 930.00/M B39871B3570U310 

868.69 868 ~ 869.38 3.1 495-2338-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2338-2-ND 3,000 930.00/M B39871B3571U310 

869.69 869.2 ~ 870.18 2.8 495-2339-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2339-2-ND 3,000 930.00/M B39871B3573U310 

312.2 312.05 ~ 312.35 1.9 495-2355-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2355-2-ND 3,000 885.00/M B39311B3766Z810 

313.85 313.7 ~ 314 19) 495-2356-1-ND 1.95 1.76 1.47 495-2356-2-ND 3,000 975.00/M B39311B3768Z810 

315 314.5 ~ 315.5 2.7 495-2328-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2328-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3581Z810 

315 314.85 ~ 315.15 AD: 495-1668-1-ND 1.95 1.76 1.47 495-1668-2-ND 1,000 885.00 B39321B3761Z810 

315.15 315 ~ 315.3 1.9 495-2357-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2357-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3763Z810 

4 315.5 315.35 ~ 315.65 1.9 495-2358-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2358-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3765Z810 
345 344.6 ~ 345.4 2.5 495-2352-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2352-2-ND 3,000 885.00/M B39351B3583Z810 

433.92 433 ~ 434.71 2.8 495-2334-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2334-2-ND 3,000 885.00/M B39431B3580Z810 

433.92 433.76 ~ 434.08 1.9 495-1672-1-ND 1.95 1.76 1.47 495-1672-2-ND 1,000 885.00 B39431B3760Z810 

868.3 868 ~ 868.6 3.1 495-1673-1-ND 1.95 1.76 1.47 495-1673-2-ND 1,000 885.00 B39871B3762Z810 

914.7 913.9 ~ 915.5 4.0 495-2340-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2340-2-ND 3,000 885.00/M B39921B3705Z810 

942.5 925 ~ 960 1.4 495-1875-1-ND NEW! 1.56 1.41 1.17 495-1875-2-ND NEW! 9,000 780.00/M B39941B7837K410 

5 1575 1574.42 ~ 1576.42 5 495-1880-1-ND NEW! 2.19 1.98 1.65 495-1880-2-ND NEW! 9,000 1022.00/M B39162B9000C710 
2140 2110.0 ~ 2170 2.6 495-1873-1-ND NEW! 1.83 1.65 1.38 495-1873-2-ND NEW! 9,000 854.00/M B39212B7835C710 

SAW Resonators - Surface Mount 


Applications: 
¢ In remote control applications, SAW reso- 


nators provide stable frequencies for the RF 
carrier signal to transmit data over a range of 
10-300m or for the local oscillators of super- 
het receivers. 
Tighter tolerances are available upon request 
No. of Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape'& Reel Epcos 
Fig. Ports (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
433.92 495-2380-1-ND 99 -90 75 495-2380-2-ND 3,000 495.00/M B39431R900U410 
1 1 433.92 495-2392-1-ND NEW! 1.05 95 79 495-2392-2-ND NEW! 9,000 525.00/M B39431R960H110 
433.92 495-2381-1-ND 1.05 95 79 495-2381-2-ND 3,000 525.00/M B39431R980U410 
1 314.875; 315.125 495-2368-1-ND* 1.77 1.60 1.33 495-2368-2-ND* 3,000 885.00/M B39311R771U310 
433.81; 434.06 495-2377-1-ND* 1.77 1.60 1.33 495-2377-2-ND* 3,000 885.00/M B39431R770U310 
303.825 -ND 1.77 1.60 1.33 ND 3,000 885.00/M B39301R2707U310 
311.063 -ND 1.77 1.60 1.33 3,000 885.00/M B39311R2710U310 
2 315 -ND 1.77 1.60 1.33 3,000 885.00/M B39321R2704U310 
2 418.05 -ND 2.10 1.89 1.58 3,000 1050.00/M B39421R2702U310 
433.92 -ND 1.77 1.60 1.33 3,000 885.00/M B39431R2701U310 
804.5 -ND 1.77 1.60 1.33 3,000 885.00/M B39801R2712U310 
868.35 -ND 1.95 1.76 1.47 3,000 975.00/M B39871R2711U310 
915 495-1675-1-ND 2.10 1.89 1.58 495-1675-2-ND 1,000 885.00 B39921R2706U310 
303.825 495-2365-1-ND 99 -90 75 495-2365-2-ND 3,000 495.00/M B39301R807H210 
304.3 495-2343-1-ND 117 1.06 88 495-2343-2-ND 3,000 585.00/M B39301R852H210 
314.5 495-2367-1-ND -90 81 68 495-2367-2-ND 3,000 450.00/M B39311R854H210 
315 495-1669-1-ND 1.80 1.62 1.35 495-1669-2-ND 1,000 495.00 B39321R801H210 
315 495-2372-1-ND 1.80 1.62 1.35 495-2372-2-ND 3,000 495.00/M B39321R821H210 
315.02 495-2345-1-ND 1.17 1.06 88 495-2345-2-ND 3,000 585.00/M B39321R851H210 
315.15 495-2370-1-ND -90 81 68 495-2370-2-ND 3,000 450.00/M B39321R883H210 
3 1 318 495-1670-1-ND 1.80 1.62 1.35 495-1670-2-ND 1,000 495.00 B39321R805H210 
345 495-1946-1-ND 99 -90 75 495-1946-2-ND 3,000 495.00/M B39351R802H210 
390 495-1671-1-ND 1.05 95 79 495-1671-2-ND 1,000 450.00 B39391R882H210 
433.42 495-2348-1-ND 99 -90 15 495-2348-2-ND 3,000 495.00/M B39431R806H210 
433.92 495-2378-1-ND 99 -90 15 495-2378-2-ND 3,000 495.00/M B39431R820H210 
433.92 495-2350-1-ND 90 81 68 495-2350-2-ND 3,000 450.00/M B39431R880H210 
433.94 495-2379-1-ND 1.17 1.06 88 3,000 585.00/M B39431R850H210 
868.35 495-2351-1-ND 1.17 1.06 88 495-2351-2-ND 3,000 585.00/M B39871R804H210 


*2 resonators in 1 housing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1073 


°o 
4 sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CR43 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R 
. 7 F (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. 
6.4uH 52.0 2.20 | 308-1307-1-ND 147 1.07 96 | 594.00/M | CR54-6R4MC 
7.6uH 62.4 2.08 | 308-1308-1-ND 147 1.07 96 | 594.00/M | CRS54-7R6MC 
8.5H 67.6 1.84 | 308-1310--ND 117 1.07 .96_ | 594.00/M | CR54-8R5MC 
10yH 0.10 1.44 | 308-12841-ND 1.17 1.07 96 — | cR54-100MC 
42uH 0.12 1.40 | 308-1286-1-ND 117 1.07.96. | 594.00/M | CR54-120MC 
15yH 0.14 1.30 | 308-1288-1-ND 117 1.07.96. | 594.00/M | CR54-150MC 
18uH 0.15 1.23 | 308-1290-1-ND 117 1.07 .96 — | CR54-180MC 
22uH 0.18 111 | 308-1292-1-ND 1.17 1.07.96 — | cR54-220mc 
27H 0.20 0.97 | 308-1294-1-ND 147 1.07 96 — | cR54-270MC 
D.C.R. 33yH 0.23 0.88 | 308-1297-1-ND 147 1.07 96 | 594.00/M | CR54-330LC 
(9) Cut Tape T&R* 39uH 0.32 0.80 | 308-1298-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-390LC 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 56uH 0.42 0.68 | 308-1303-1-ND 1.17 1.07 .96_| 594.00/M | CR54-560KC 
Inductance | at 20°C) | (A) | PartNo. 1 10100 | 1,500 | Part No. 68H 0.46 0.61 | 308-1306-1-ND 1.17. 1.07 .96_| 594.00/M | CR54-680KC 
1.0nH 0487 | 2.56 | 308-1116-1-ND 124 1.13 84] 455.00/M | CR43-1ROMC 82uH 0.60 0.58 | 308-1309-1-ND 1417 1.07 96 — | CR54-820KC 
18H 0637 | 1.95 | 308-1118-1-ND 124 113 84 | 455.00/M | CR43-1REMC. 100yH 0.70 0.52 | 308-1285-1-ND 147 1.07 96 — | CR54-101KC 
2.2uH 0712 | 1.75 | 308-1119-1-ND 1.24 1.13 84 | 455.00/M | CR43-2R2MC 120)H 0.93 0.48 | 308-1287-1-ND 147 1.07 96 | 594.00/M | CR54-121KC 
3.3yH 0862 | 1.44 | 308-1121-1-ND 1.24 1.13 84 | 455.00/M | CR43-3R3MC 180yH 1.38 0.38 | 308-1291-1-ND 147 1.07 96 — | CR54-181KC 
3.90H 0937 | 1.33 | 308-1122-1-ND 1.24 1.13.84 | _455.00/M | CR43-3ROMC 220yH 1.57 0.35 | 308-1293-1-ND 1417 1.07 96 — | CR54-221KC 
4.7uH 4087 | 1.15 | 308-1123-1-ND 124 1.13.84 | 455.00/M | CR43-4R7MC NEW! RoHS Compliant NEW! 
8.8nH 1312) 0.95 | 308-1125-1-ND 1.24 1.13.84) 455.00/M | CR43-6R8MC 10uH 0.10 1.44 | 308-1530-1-ND 1.17 1.07 96 | 594.00/M | CR54NP-100MC 
8.2\1H 1462 0.84 | 308-1126-1-ND 1.24 1.43.84 | 455.00/M | CR43-8R2MC 415uH 0.14 1.30 | 308-1531-1-ND 1.17 1.07  .96 | 594.00/M | CR54NP-150MC 
NEW! RoHS Compliant NEW! 18yH 0.15 1.23 | 308-1532-1-ND 117 1.07.96. | 594.00/M | CR54NP-180MC 
10nH | .0487 ] 256 | 308-1521-1-ND 1.24 «1.18.84 ] 455.007] CR43NP-1ROMC 22uH _ Tit RROBcegnD 1-17 1.07.96 | 594.00/M | CREANP-220MC 
14uH | .0562 | 252 | 308-1522-1-ND 1.24 «1.13 .84.| 455.007 | CR43NP-1R4MC 33uH O28 0.88° (ROBSISSSSINO 117 1.07.96 _| 504.00/M | CRE4NP-230LC 
1.8uH .0637 1.95 | 308-1523-1-ND 1.24 143 84 | 455.00/M | CR43NP-1R8MC 68uH 0.46 0.61 | 308-1536-1-ND = 1.17 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-680KC 
2.2\H 0712 1.75 | 308-1524-1-ND 1.24 143 84 | 455.00/M | CR43NP-2R2MC 220H 157 0.35 | 308-1534-1-ND 1.47 1.07 __—.96_| 594.00/M | CR54NP-221KC 
3.3H 0862 | 1.44 | 308-1525-1-ND 1.24 1.13.84 | _455.00/M | CR43NP-3R3MG *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3.9uH 0937 | 1.33. | 308-1526-1-ND 1.24 1.13.84 | 455.00/M | CR43NP-3ROMG 
4.7uH 4087 | 1.15 | 308-1527-1-ND 1.24 1.13.84 | 455.00/M | CR43NP-4R7MG . 
6.8uH 1312 | 0.95 | 308-1528-1-ND 1.24 143  .84 | 455.00/M| CR43NP-6REMC Series CDRH5D18 
8.2uH 1462 | 0.84 | 308-1529-1-ND 1.24 1.13.84 | _455.00/M | CR43NP-8R2MG 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDPH4D19F 


Double-stacked flatwire windings allow for supercompact size and current handling efficiency. EMI 


shielding to minimize crosstalk interference. 


RoHS) 


commune 


D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100) 1,000 | Part No. 
3.31H 026 1.50 308-1315-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-3R3MC 
4.71H .030 1.15 308-1317-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-4R7MC 
6.8uH .040 1.00 308-1318-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-6R8MC 
8.0uH 045 0.90 308-1319-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-8ROMC 
10yH 052 0.80 308-1311-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-100MC 
15H 075 0.66 308-1312-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-150MC 
22\H 108 0.54 308-1313-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-220MC 
33H -160 0.43 308-1314-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-330MC 
47H 234 0.36 308-1316-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-470MC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR54 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


DOV -OCT ogc 


Low Profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 
crosstalk interference. 


2.15 2.02.15 


(Bottom View) 


D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R 
(Maximum | Current} Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
4.1H 042 1.95 | 308-1345-1-ND 92 84 63] — 486.00/M | CDRH5D18-4R1NC 
10H 092 1.20 | 308-1346-1-ND 92 84 63) 486.00/M | CDRH5D18-100NC 
22\1H 215 0.80 | 308-1344-1-ND 92 84 63) — 468.00/M | CDRH5D18-220NC 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
4.4H 042 1.95 | 308-1481-1-ND 92 84 63] — 486.00/M | CDRH5D18NP-4R1NC 
5.4H 056 1.60 | 308-1482-1-ND 92 84 63]  468.00/M | CDRH5D18NP-5R4NC 
10H 092 1.20 | 308-1479-1-ND 92 84 63] — 486.00/M | CDRH5D18NP-100NC 
22\H 215 0.80 | 308-1480-1-ND 92 84 63] —468.00/M | CDRH5D18NP-220NC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDH53 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. 


Unshielded. 


10\H~220uH 2.2uH~8.5uH 
D.C.R.(0) Cut Tape T&R. D.C.R. . 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida (9) Re Cut Tape T &R . 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

2.2u1H 23.4 3.84 | 308-1295-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-2R2MC Mere ey) || te) lL tee, i 0 act 
27H 26.0 3.44 | 308-1296-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-2R7MC 10H 0.16 1.23 | 308-1201-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M|CDH53-100LC 
3.3H 28.6 3.20 | 308-1299-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-3RaMC 400uH 1.57 0.37 | 308-1213-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M/CDHS53-101JC 
3.9uH 35.4 3.00 | 308-1300-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54-3R9MC . : : 
44H 39.0 2.80 | 308-1302-1-ND 117 1.07 96 _| 594.00/M | CR54-4R4MC NEW? Bots Complant NEW! 
50H 749 260 IEORECOMEENON 1471.07 90] 50400/M.] CRE4-5ROMC 10H 0.16 1.23 ] 308-1421-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M|CDHS3NP-100LC 
5 6H 49.4 2.48 | 308-1305-1-ND 117 107 96 | 594.00/M | CRS4-5REMC 100yH 1.57 0.37 | 308-1422-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M/CDHSaNP-101JC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


1074 (1063) 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


°o 
4 sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH62B 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


Series CR75 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


10 WH ~ 220 pH 
P OWI O C 
D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R* 
D.C.R.(0) a Cut Tape T&R+ , (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 40 400 1,000 | Part No. 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
33yH 0.13 12 308-1243-1-ND 1.46 1.33 99 738.00 | CR75-330KC 
2.9K 0.068 | 1.94 | 308-1148-1-ND 96 88 65 | 486.00/M/ CDRH62B-2RONC aTuH 0.18 11 | 308-12451-ND 146 ~«=«133~=SC«99|~—«738.00 | cR75-470KC 
10uH 0.15 140 | 308-1154-1-ND 1.28 1.47.87 | 648.00/M| CDRH62B-100MC 56uH 0.24 | 094 | 308-1246-1-ND 146 133 «99 — | eR75-560KC 
22uH 0.34 0.74 | 308-1158-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62B-220MC NEW! RoHS Compliant NEW! 
27H 0.38 0.66 | 308-1159-1-ND 96 88 65 486.00/M | CDRH62B-270MC 10uH 007 23 308-1537-1-ND 146 133 99 738.00 | CR75NP-100KC 
47H 0.69 0.50 | 308-1162-1-ND 1.28 147 87 | 648.00/M|CDRH62B-470MC 33uH 013 12 | 308-1639-1-ND 146 133 ‘99 738.00 | CR75NP-390KC 
68uH 1.07 0.42 | 308-1164-1-ND 96 8865 — | CDRH62B-680MC 47H 0.18 4.1 | 308-1540-1-ND 146 133 = .99 | 738.00 | CR75NP-470KC 
NEW! RoHS Compliant NEW! 220)1H 0.96 0.49 | 308-1538-1-ND 1.46 1.33 99 738.00 | CR75NP-221KC 
2.90H 0.068 1.94 | 308-1485-1-ND 96 88 65 486.00/M | CDRH62BNP-2R9NC *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
10H 0.15 1.10 | 308-1483-1-ND 1.28 1.17 87 648.00/M | CDRH62BNP-100MC ‘ 
22uH 0.34 0.74 | 308-1484-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-220MC . 
47)H 0.69 0.50 | 308-1486-1-ND 1.28 1.17 87 648.00/M | CDRH62BNP-470MC Series CDR7D28MN 
7 DC supercomposition characteristic is extended by using a hybrid Ni-Zn/Mn-Zi core. EMI shielding 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. to minimize crosstalk interference. 


Series CDRH6D28 


Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 
crosstalk interference. 


7.3 H ~ 100 pH 
Ss 


3.0 pH ~ 6.0 pH 


D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance} at 20°C) (A) Part No. 1 10 ©1100 1,500 | Part No. 
3.0U1H 0.024 3.00 308-1218-1-ND 1.10 1.00 .75]) 558.00/M | CDRH6D28-3RONC 
3.91H 0.027 2.60 308-1219-1-ND 1.10 1.00 .75]) 558.00/M] CDRH6D28-3R9NC 
5.0HH 0.031 2.40 308-1220-1-ND 1.10 1.00 .75]) 558.00/M] CDRH6D28-5RONC 
6.0uH 0.035 2.25 308-1221-1-ND 1.10 1.00 .75) 558.00/M | CDRH6D28-6RONC 
7.3HH 0.054 2.10 308-1222-1-ND 1.10 1.00 .75) 558.00/M | CDRH6D28-7R3NC 
8.6uH 0.058 1.85 308-1223-1-ND 110 1.00 .75 —| CDRH6D28-8RE6NC 
10H 0.065 1.70 308-1224-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-100NC 
12H 0.070 1.55 308-1225-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-120NC 
15H 0.084 1.40 308-1226-1-ND 1.10 1.00 .75]) 558.00/M | CDRH6D28-150NC 
18H 0.095 1.32 308-1227-1-ND 1.10 1.00 .75]| 558.00/M | CDRH6D28-180NC 
22uH 0.128 1.20 308-1228-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-220NC 
27H 0.142 1.05 308-1229-1-ND 110 1.00 75 —| CDRH6D28-270NC 
33H 0.165 0.97 308-1230-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-330NC 
39u1H 0.210 0.86 308-1231-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-390NC 
47H 0.238 0.80 308-1232-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-470NC 
82uH 0.390 0.60 308-1235-1-ND 1.10 1.00 .75] 558.00/M | CDRH6D28-820NC 


100yH 0.535 0.54 | 308-1236-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-101NC 


NEW! RoHS Compliant NEW! 


3.0HH 0.024 3.00 | 308-1495-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M] CDRH6D28NP-3RONC 
3.90H 0.027 2.60 | 308-1496-1-ND 110 1.00 .75} 558.00/M} CDRH6D28NP-3R9NC 
5.0uH 0.031 2.40 | 308-1498-1-ND 110 1.00 .75} 558.00/M} CDRH6D28NP-5RONC 
6.0uH 0.035 2.25 | 308-1499-1-ND 110 1.00 .75} 558.00/M} CDRH6D28NP-6RONC 
7.3uH 0.054 2.10 | 308-1500-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M] CDRH6D28NP-7R3NC 
10pH 0.065 1.70 | 308-1487-1-ND 110 1.00.75 | 558.00/M | CDRH6D28NP-100NC 
12uH 0.070 1.55 | 308-1489-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M} CDRH6D28NP-120NC 
15yH 0.084 1.40 | 308-1490-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M} CDRH6D28NP-150NC 
18yH 0.095 1.32 | 308-1491-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M} CDRH6D28NP-180NC 
22\H 0.128 1.20 | 308-1492-1-ND 110 1.00 .75 |) 558.00/M} CDRH6D28NP-220NC 
27H 0.142 1.05 | 308-1493-1-ND 110 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28NP-270NC 
33H 0.165 0.97 | 308-1494-1-ND 110 1.00 .75 |) 558.00/M} CDRH6D28NP-330NC 
47H 0.238 0.80 | 308-1497-1-ND 110 1.00.75} 558.00/M} CDRH6D28NP-470NC 
82H 0.390 0.60 | 308-1501-1-ND 110 1.00 .75 | 558.00/M} CDRH6D28NP-820NC 
100pH 0.535 0.54 | 308-1488-1-ND 110 1.00 .75 |} 558.00/M} CDRH6D28NP-101NC 


D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
1.2H .0164 6.8 308-1322-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-1R2NC 
2.0UH 019 4.3 308-1324-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-2RONC 
3.6u1H 026 3.4 308-1326-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-3RE6NC 
4.6uH .030 3.15 308-1327-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-4R6NC 
6.8uH .037 2.75 308-1328-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-6R8NC 
8.0uH .040 2.5 308-1329-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-8RONC 
10H 048 2.3 308-1320-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-100NC 
15H .065 2.0 308-1321-1-ND 2.04 1.86 1.38} 1035.00 | CDR7D28MNNP-150NC 
22\H .096 1.6 308-1323-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-220NC 
33H 157 1.3 308-1325-1-ND 2.04 1.86 1.38] 1035.00 | CDR7D28MNNP-330NC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH74 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
10H 0.049 1.84 308-1173-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-100MC 
18H 0.091 1.31 308-1176-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-180MC 
22\1H 0.11 1.23 308-1177-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-220MC 
47H 0.26 0.88 308-1181-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-470MC 
56H 0.35 0.75 308-1182-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-560MC 
82\H 0.43 0.61 308-1184-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-820MC 
100H 0.61 0.60 308-1185-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-101MC 
1201H 0.66 0.52 308-1186-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-121MC 
150H 0.88 0.46 308-1187-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-151MC 
180)1H 0.98 0.42 308-1188-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-181MC 
220uH 117 0.36 308-1189-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-221MC 
330yH 1.86 0.32 308-1191-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-331MC 
390yH 2.85 0.29 308-1192-1-ND 1.49 1.36 1.01) 720.00 ) CDRH74-391MC 
470uH 3.01 0.26 308-1193-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 ) CDRH74-471MC 
560)1H 3.62 0.23 308-1194-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-561MC 
1.0mH 6.00 0.18 308-1197-1-ND 1.49 1.36 1.01 — | CDRH74-102MC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1075 


° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH74 (Cont.) Series CDRH127/LD 


Low DCR direct drop-in version of Sumida’s most popular series, CDRH127. Shielded. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida ; a 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. : me s 1.0pH 10pH~56pH 68 pH ~ 100 pH 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
40H 0.049 4.84 | 308-1502-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 /CDRH74NP-100MC \ 
15yH 0.081 1.47 | 308-1505-1-ND 149 1.36 ~—1.01| 756.00 | CDRH74NP-150MC SS t 
18yH 0.091 4.31 | 308-1507-1-ND 149 1.36 ~—1.01 | 756.00 | CDRH74NP-180MC - 
22H O11 4.23 | 308-1509-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 | CDRH74NP-220Mc ATE 
47H 0.26 0.88 | 308-1512-1-ND 149 1.36 ~—1.01| 756.00 | CDRH74NP-470MC (0) cut Tape GARE 
56H 0.35 0.75 | 308-1514-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 | CDRH74NP-560MC (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
68H 0.38 0.69 | 308-1516-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 | CDRH74NP-680Mc Inductance | at 20°C) | (A) | Part No. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
100yH 0.61 0.60 | 308-1503-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 |CDRH74NP-101MC 10H 005 «| 14.0 |308-1334-1-ND 2.03 1.85 1.38] 515.50 |CDRH127/LDNP-1RONC 
150)H 0.88 0.46 | 308-1506-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | CDRH74NP-151MC 10uH 015 | 6.70 |308-1330-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LONP-100Mc 
180)H 0.98 0.42 | 308-1508-1-ND 1.49 1.36 ~—-1.01 | _ 756.00 | CDRH74NP-181MC Pat oon ee SEcenie oar te i aon CALM 
220uH 17 0.36 | 308-1510-1-ND = 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDRH74NP-221MC iit 032 | 4.20 |308-1336-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 | CDRH127/LDNP-270MC 
330yH 1.86 0.32 | 308-1511-1-ND = 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDRH74NP-331MC 33yH 041 | 3.90 |308-1337-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LDNP-330MC 
470pH 3.01 0.26 | 308-1513-1-ND 149° 1.36 1.01} 756.00 | CDRH74NP-471MC 39uH 0465 | 3.50 | 308-1338-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LDNP-390MC 
560HH 3.62 0.23 | 308-1515-1-ND 149 1.36 1.01] 756.00 |CDRH74NP-561MC A7pH 06 3.25 |308-1339-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LDNP-470MC 
4.0mH 6.00 0.18 | 308-1504-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | CDRH74NP-102MC 56uH 069 | 2.90 | 308-1340-1-ND 203 185 1.38} 515.50 |CDRH127/LDNP-560MC 
Fy ee a eT OT TS 68y1H 092 | 260 |308-1341-1-ND 2.03 1.85 1.38 | _515.50 |CDRH127/LONP-680MC 
eenang : 100uH 419° | 240 |308-1331-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LDNP-101MC 
1.0mH | .00115 | 0.70 |308-1332-1-ND 2.03 1.85 1.38 | 515.50 |CDRH127/LDNP-102MC 


Series CDR105 


Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH125 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 


interference. 
1.3pH~5.8pH S6pH~1mH 10 pH~47 pH 
D.C.R.(0) Cut Tape oo 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | Size Pricing | Part No. 
27H 011 1.54 | 308-1132-1-ND 156 1.42 1.06/ 500 | 396.00|CDR105-270MC 
100yH 0.35 0.80 | 308-1139-1-ND 1.56 iu 1.06] — —)CDR105-101MC DORA) mine TORE 
NEW! RoHS Compliant NEW! (Maximum |Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
10uH 0.06 253 | 308-1423-1-ND 1.56 142 1.06] 500 | 396.00] CDR105NP-100MC Inductance | at 20°C) | (A) | PartNo. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
22uH 0.09 1.71 | 308-1425-1-ND 156 1.42 1.06] 500 | 396.00| CDR105NP-220MC 13H 0.012 | 8.00 | 308-1040--ND 213. 1.94. 144 | 540.00 |CDRH125-1RaNC 
100yH 0.35 0.80 | 308-1424-1-ND 1.56 142 1.06] 500 | 396.00) CDR105NP-101MC 5.8uH ooo | 440 Weoseneaernn 49- qiea. aad: | 84000. CBRHISRERANC 
CD105 Series 10uH 0.025 | 4.00 | 308-1046-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-100MC 
100pH 0.35 0.97 | 308-1342-1-ND 287 2.62 1.95] 500 | 728.50) CD105-101KC 22uH 0.036 | 2.80 | 308-1050-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-220MC 
NEW! CD105 Series, ROHS Compliant NEW! 33yH 0.057 | 2.10 | 308-1052-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-330MC 
100pH 0.35 0.97 | 308-1415-1-ND 288 262 1.95} 500 729.00) CD105NP-101KC. 39uH 0.068 2.00 | 308-1053-1-ND 213 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-390MC 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 47H 0.075 | 1.80 | 308-1054-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-470MC 
56uH 0.11 1.70 | 308-1055-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-560MC 
r 68yH 0.12 1.50 | 308-1056-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-680MC 
Series CDRH104R 82uH 0.14 | 1.40 | 308-1057-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-820MC 
R-series SMD power inductors with low AC and DC resistance characteristics. EMI shielding to minimize 100pH 0.16 1.30 | 308-1058-1-ND 2.13 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-101MC 
crosstalk interference. 120H 0.17 110 | 308-1059-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-121MC 
150yH 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-151MC 
180uH 0.29 | 0.90 | 308-1061-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-181MC 
220uH 0.40 | 0.80 | 308-1062-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-221MC 
330uH 0.51 0.68 | 308-1064-1-ND 213° 1.94 1.44 — | CDRH125-331MC 
560uH 0.86 | 0.54 | 308-1067-1-ND 213° 1.94 1.44 — | CDRH125-561MC 
+ -|3.0 124 820uH 1.34 | 0.43 | 308-1069-1-ND 213 1.94 1.44 — | CDRH125-821MC 
2.5H~10iH 47H~330uH 1.0mH 1.53 | 0.40 | 308-1070-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-102MC 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
Inductance | D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 13 
: = : : 3uH 0.012 | 8.00 | 308-1444-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-1R3NC 
@100kHz | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
1v at20°c) | (A) | Part No. 1 1050 | 1,000 | Part No. 24H 0.014 | 7.00 | 308-1447-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-2R1NC 
5.8uH 0.021 | 4.40 | 308-1453-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-5R8NC 
2.5uH 0.5m | 7.50 | 308-1276-1-ND 2.45 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104R-2R5NC t0uH 0.025 | 400 | 308-1436-1-ND 013 «194 «0144/5400 |CDRHI25NP-100MC 
3.8uH 13.0m | 6.00 | 308-1279-1-ND 2.45 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104R-3R8NC 15H 030 | 330 | 308-1440-1-ND 213 «194 «144'| 540.00 |CDRHT25NP-150MC 
uh 2am | 550 eieemgg AS 228 201) RNZ.DD | CORHIOURSRANG 18uH 0.034 | 3.00 | 308-1442-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-180MC 
10uH 35m 4.40 | 308-1269-1-ND 245 223 201) 1242.00 | CDRH104R-100NC 20H oss | 260 (eReeneenenN Bia. “Abd. yeaa ||: (549100! CDRIISENESs0MG 
uk Fam | 290 (RSQEAIAARRUNDR 2.45 2.29 2.0 | __ 1242.00 | CORHIO4R-220N0 33H 0.057 | 2.10 | 308-1448-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-330MC 
33yH 93m | 2.80 /RSOBRI2TTEIND) = 2.45 2.28) 2.01) 1242.00 | CORH104R-330NG 39uH 0.068 | 2.00 | 308-1450-1-ND 243 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-390MC 
47H 128m | 2.10 (SOBs ZBOSENDY §=6-245 2.23 2.01) 1242.00 | CDRHI04R-470NG 47H 0.075 | 1.80 | 308-1451-1-ND 213 1.94 1.44. | 540.00 | CDRH125NP-470MC 
100yH 304m 1.35 | 308-1270-1-ND 245 223 2.01] 1242.00 | CDRH104R-101NC 56H Ar 170 EGER 5313". Al6d@, ~4:ad? |) °549.00'| CDAISENPSEEOME 
150uH 506m 1.15 | 308-1272-1-ND 245 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104R-151NC 68H _ 150 eRe gage. weds Grads |-seig 0p [OnRU Bani -caghle 
330yH 1.09 0.70 | 308-1278-1-ND 2.45 : 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104R-331NC eo wid io eee Sia Sod, 74e4it || © ap 00 CBAUISENRZExONE 
NEW! RoHS Compliant NEW! 100uH 0.16 1.30 | 308-1437-1-ND 213 1.94 1.44] 540.00 | CDRH125NP-101MC 
2.5uH 10.5m | 7.50 | 308-1432-1-ND 2.45 2.23 2.01] 1242.00) CDRH104RNP-2R5NC 120uH 0.17 | 1.10 | 308-1439-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-121MC 
3.8uH 13.0m 6.00 | 308-1434-1-ND 2.45 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-3R8NC 150uH 0.23 4.00 | 308-1441-1-ND 213 194 1.44 540.00 | CDRH125NP-151MC 
10uH 35m 4.40 | 308-1429-1-ND = 2.45 2.23 2.01) 1242.00 ) CDRH104RNP-100NC 180uH 0.29 | 0.90 | 308-1443-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-181MC 
22uH 73m 2.90 | 308-1431-1-ND 2.45 2.23 2.01] 1242.00 | CORH104RNP-220NC 220uH 0.40 0.80 | 308-1446-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-221MC 
33yH 93m 2.30 | 308-1433-1-ND 245 223 201] 1242.00] CDRH104RNP-330NC 330uH 0.51 0.68 | 308-1449-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-331MC 
47H 128m | 2.10 | 308-1435-1-ND 245 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104RNP-470NC 820uH 1.34 | 0.43 | 308-1456-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-821MC 
100H 304m 1.35 | 308-1430-1-ND 245 2.23 2.01] 1242.00 | CDRH104RNP-101NC 1.0mH 1.53 | 0.40 | 308-1438-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125NP-102MC 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1076 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH127 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


Series CEP125 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. Non-shielded. 


3.5 NH ~56yH 68 yH~120uH 220 pH ~ 470 pH 
8. | 
: D.C.R. 
(0) Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum} Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
D.C.R. Inductance| at 20°C) (A) Part No. 10 100 500 {Part No. 
(0) Cut Tape T&Re o47uH | .0015 | 288 | S08-41121-ND 408 371 276 —|CEP125-ORANC-HD 
ese loads lees oglu Lm ad out | 0022 | 200 | 3oeiita-tND 408 371 276) 103600 cEPI2e~tRON-HD 
- OU . i -1113-1- i i i i ~ | 
WEEDS || Ee) | (G)_ | Leet i A |) fetes fouH | .0025 | 20.0 | 308-4268-1-ND 4.08 3.71 2.76) 1035.00 |CEP125-1ROMC-H 
3.5yH .0135 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 2.78 2.07 774.00 | CDRH127-3R5NC 1.5pH .0022 14.0 308-1111-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125-1R5MC-D 
47H 0158 | 6.80 | 308-1074-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127-4R7NC oe oS > NEM Belts Compliant NEW! Be eee 
LFA 7 84 . : -1517-1- : F F : Z : 
SApH | 0176 | 660 Cage 869.05 2.78 2.07) 774.00) CORHI27-6RINC ‘ou | 0022 | 20.0 | 308-1519-1-ND 4.08 +371 + 2.76| 1035.00 |CEP125NP-1ROMC-HD 
7.6uH 0200 | 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 774.00 | CDRH127-7R6NC 1.0uH | .0025 | 20.0 | 308-1518-1-ND 408 371 276] 1035.00|CEP125NP-1ROMC-H 
10H 0216 5.40 | 308-1077-1-ND 3.05 278 2.07 774.00 | CDRH127-100MC 1.5)1H .0022 14.0 308-1520-1-ND 4.08 3.71 2.76| 1035.00 |CEP125NP-1R5MC-D 
42uH 0243 | 4.90 | 308-1078-1-ND 3.05 278 207] 774.00] CDRH127-120MC *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
15yH 0270 | 4.50 | 308-1079-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRHt27-150MC 
18H 0392 | 3.90 | 308-1080-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-180MC Series CDEP134 
22uH ead 3.60 eae 3.05 278 _ C800) CORNET 220M High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. EMI shielding to 
33yH 0648 | 3.00 | 308-1083-1-ND 3.05 278  207| 774.00 | CDRH127-330MC iainiinize efosstalle inrertaranca. 
39uH 0729 | 275 | 308-1084-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-390MC 
47H 0.10 | 250 | 308-1085-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-470MC 
56H on 2.35 | 308-1086-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-560MC 
68yH 0.14 | 240 | 308-1087-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-680MC 
82uH 0.16 | 1.95 | 308-1088-1-ND 3.05 278  207| 774.00 | CDRH127-820MC 
100uH 0.22 | 1.70 | 308-1089-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127-101MC 
120H 0.25 | 1.60 | 308-1090-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127-121MC 
20H 0.39 | 146 | 308-1093-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127-221MC 
330uH 0.64 0.95 | 308-1095-1-ND 3.05 2.78 207) 774.00 CDORH127-331MC D.C.R.(0) ee Cut Tape T&R* ; 
(Maximum| Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 
470)H 0.98 0.79 | 308-1097-1-ND 3.05 278 2.07 774.00 | CDRH127-471MC Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 [Part No. 
NEW! RoHS Compliant NEW! 0.66 | 0025 | 29.0 | 308-1003-1-ND 447 407 3.03] _1134.00|CDEP134-ORGNC-H 
1.2UH 0037 | 21.0 | 308-1004-1-ND 447 4.07 3.03] 1134.00 |CDEP134-1R2MC-H 
3.5yH 0135 | 7.50 | 308-1470-1-ND 3.05 2.78 = 2.07) 774.00 | CDRH127NP-3R5NC 1.64H .0037 | 16.0 | 308-1005-1-ND 447 4.07 3.03) 1134.00 |(CDEP134-1R6MC 
47H 0158 | 6.80 | 308-1473-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127NP-4R7NC 3.6uH 0120 | 125 | 308-1013-1-ND 447 4.07 3.03] 1134.00 |CDEP134-3R6MC-H 
64yH 0176 | 6.60 | 308-1476-1-ND 3.05 278 207] 774.00) CDRH127NP-6RINC 4.8uH 0120 | 93 ee att _407 3.08 1134.00 |CDEP134-4R8MC 
7.8uH 0200 | 5.90 | 308-1477-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127NP-7R6NC aH — ane ons Compliant wen es 
TOpH | 0216 | 5.40 JRCERASTNOM 3.05278 2.07| 774.00 | CORHI27NP-100MC 1.2uH | 0037 | 21.0 | 308-1417-4-ND 4474.07 3.03) 1134.00 |CDEP134NP-1R2MC-H 
12uH 0243 | 4.90 | 308-1459-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-120MC 60H oor | 160 Se Aah 20 GS) OLN ANE TERM 
1SyH | 0270 | 450 ee §863805 278 2.07) = 774.00) CORHI27NP-1S0MC 4guH | 0120 | 93 | 308-1420-1-ND 4.47 4.07 3.03 _1134.00|CDEP134NP-4RBMC 
18H 0392 | 3.90 | 308-1463-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-180MC Spaqgeae ene eae. 
22uH 0432 | 3.60 | 308-1464-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-220MC 
27H 0459 | 3.40 | 308-1466-1-ND 3.05 278 207| 774.00 | CDRH127NP-270MC 
33H 0648 | 3.00 | 308-1467-1-ND 3.05 278 207) 774.00] CDRH127NP-330MC Com mon Mode Chokes Series LF2020 © Rots 
39yH 0729 | 275 | 308-1469-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-390MC foie : : ; 
Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 
47H 0.10 | 250 | 308-1471-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-470MC 
56H on 2.35 | 308-1474-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-5s60MC 
68yH 0.14 | 240 | 308-1475-1-ND 3.05 278 207] 774.00 | CDRH127NP-680MC 
82uH 0.16 | 1.95 | 308-1478-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127NP-820MC 
100uH 0.22 | 1.70 | 308-1458-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-101MC 
120uH 0.25 | 1.60 | 308-1460-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-121MC 
150uH 0.28 =| 1.42 | 308-1462-1-ND 3.05 278 207] 774.00| CDRH127NP-151MC 
220)1H 0.39 | 146 | 308-1465-1-ND 3.05 278 207] 774.00 | CDRH127NP-221MC 
330yH 0.64 | 0.95 | 308-1468-1-ND 3.05 278  207| 774.00| CDRH127NP-331MC D.C.R.(0) es : : 
470yH 0.98 | 079 | 308-1472-1-ND 3.05 278 207]  774.00| CDRH127NP-471MC ae ee wae pial Key) ‘ rice Fach ee Sums 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 2.2mH 0.24 13 308-1347-ND 67 56 43 LF2020NP-222 
3.9mH 0.41 1.0 | 308-1348-ND ‘67 56 ‘43 | LF2020NP-392 
10mH 1.00 0.6 | 308-1349-ND ‘67 56 ‘43 | LF2020NP-103 
A 18mH 1.63 0.5 | 308-1350-ND ‘67 56 ‘43 | LF2020NP-183 
Series CDR125 22mH 2.04 0.4 | 308-1351-ND ‘67 56 ‘43 | LF2020NP-223 
Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 33mH 3.42 0.3 308-1352-ND 67 56 A3 LF2020NP-333 


Series LF2115 


A low profile type of the LF2020 Series. Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10-100 500 Part No. D.C.R.(0) 
* aa 7 Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
22\1H 0.07 2.20 308-1020-1-ND 259 2.36 1.76 657.00 | CDR125-220MC (min.) at 20°C) (A) Part No. 10 100 Part No. 
NEW! RoHS Compliant NEW! 2.2mH 0.24 1.3 308-1353-ND 14 61 48 LF2115NP-222 
3.9mH 0.41 1.0 308-1354-ND 74 61 48 LF2115NP-392 
10pH .05 2.65 308-1426-1-ND 259 2.36 1.76 657.00 | CDR125NP-100MC. 10mH 1.00 06 308-1355-ND 74 61 48 LF2115NP-103 
ig wl _ 18mH 1.63 0.5 308-1356-ND 74 61 48 LF2115NP-183 
22\1H 0.07 2.20 308-1428-1-ND 259 2.36 1.76 657.00 | CDR125NP-220MC 20mH 204 04 308-1357-ND 74 ‘Gt 48 LF241SNP-223 
100yH 0.25 1.05 308-1427-1-ND 2.59 2.36 1.76 657.00 | CDR125NP-101MC 33mH 3.42 0.3 308-1358-ND 74 61 48 LF2115NP-333 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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oO 
®sumida Common Mode Chokes (cont) 
Series LF2420 


Large inductance is possible with closed magnetic core. 
Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA devices 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
2.5mH 0.13 2.0 308-1359-ND 1.05 87 68 LF2420NP-252 
3.5mH 0.18 1? 308-1360-ND 1.05 87 68 LF2420NP-352 
4.5mH 0.21 15 308-1361-ND 1.05 87 68 LF2420NP-452 
10.0mH 0.47 1.0 308-1362-ND 1.05 87 68 LF2420NP-103 
15.0mH 0.73 0.8 308-1363-ND 1.05 87 68 LF2420NP-153 
20.0mH 0.87 0.7 308-1364-ND 1.05 .87 68 LF2420NP-203 
35.0mMH 1.58 0.6 308-1365-ND 1.05 87 68 LF2420NP-353 


Series LF2823 


Large inductance is possible with closed magnetic core. 
Applications: Switching power supply, TV, PC, UPS 


D.C.R.(0) 

Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
1.8mH 072 2.6 308-1366-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-182 
6.8mH 0.23 1.6 308-1367-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-682 
12mH 0.38 1.2 308-1368-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-123 
22mH 0.65 1.0 308-1369-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-223 
39mH 1.43 07 308-1370-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-393 
68mH 1.82 0.6 308-1371-ND 1.54 1.28 99 LF2823NP-683 


Series PFC2225B 


Safety standard conformance such as UL. 
Applications: Noise prevention for TV, VCRs, OA devices. 


Adhesive 


D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.45mH 8.5 10.0 308-1404-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-451 
0.8mH 12.5 8.0 308-1405-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-801 
1.5mH 26 5.0 308-1406-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-152 
4.0mH 54 4.0 308-1407-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-402 
5.0mH 81 3.0 308-1408-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-502 
7.0mH 135 25 308-1409-ND 1.75 1.45 1.13 PFC2225BNP-702 


Series UUSLF 


Small size common mode choke 


Applications: Multi-function telephone, 
AC adapter, FAX, small size fluorescent 


Series UUSLFB 


Impedence characteristics in high frequencies 
is improved by the split bobbin. Applications: 
Common mode noise filter for TV, VCR, switching 
power supply, NC machine, PC & PC related 


device, measurement equipment and control unit 


+— 16.54 2.8 
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D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.2mH 1.66 360 308-1380-ND AG 38 .30 UU9LFBNP-B322 
5.0mH 2.81 260 308-1381-ND AG 38 .30 UU9LFBNP-B502 
9.0mH 5.0 180 308-1382-ND AG 38 30 UU9LFBNP-B902 
16.5mH 7.0 160 308-1383-ND AG 38 .30 UU9LFBNP-B163 
28mH 13.0 130 308-1384-ND AG 38 30 UU9LFBNP-B283 


Series UU9LFBH 


Impedence characteristic in high frequencies 
is improved by the split bobbin. Applications: 
Common mode noise filter for TV, VCR, 
switching power supply, NC machine, PC & 
PC related device, measurement equipment 
and control unit 


D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.2mH 17 360 308-1410-ND AQ AL 32 UU9LFBHNP-B322 
5.0mH 2.8 260 308-1411-ND AQ AL 32 UUSLFBHNP-B502 
9.0mH 5.0 180 308-1412-ND AQ AL 32 UUSLFBHNP-B902 
16mH 7.0 160 308-1413-ND 9 AL 32 UUSLFBHNP-B163 
28mH 13 130 308-1414-ND AQ AL 32 UUSLFBHNP-B283 
Series UU9LFH 


Small size common mode choke. 


Applications: 


Multi-function telephone, AC adapter, 


FAX, small size fluorescent light, 
VCR, TV 


D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
-47mH 0.15 1000 308-1385-ND A6 38 30 UU9LFHNP-HB471 
.68mH 0.25 850 308-1386-ND AG 38 30 UU9LFHNP-HB681 
1.0mH 0.35 700 308-1387-ND A6 38 30 UU9LFHNP-HB102 
2.2mH 0.7 500 308-1388-ND AG 38 30 UU9LFHNP-HB222 
3.9mH 1.2 380 308-1389-ND AG 38 30 UU9LFHNP-HB392 
4.7mH 1.6 340 308-1390-ND AB 38 30 UU9LFHNP-HB472 
6.8mH 25 250 308-1391-ND AB 38 30 UU9LFHNP-HB682 
10.0mH 40 200 308-1392-ND AB 38 30 UU9LFHNP-HB103 


Series UU10LF 


Small size common 

mode choke. 

Applications: 

VCR, TV 

D.C.R.(0) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 

(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.3mH 1 650 308-1393-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B332 
6.8mH 1.26 430 308-1394-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B682 
12mH 2.20 340 308-1395-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B123 
22mH 3.64 250 308-1396-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B223 
33mH 5.74 200 308-1397-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B333 
51mH 9.12 150 308-1398-ND 63 53 41 | UUTOLFNP-B513 

Series UU16LF 


AC common mode choke coil 


light, VCR, TV p : 
which has excellent attenuation 
characteristics in low frequency 
D.C.R.(0) band: 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida Applications: 
(min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. VCR, TV 
0.47mH 0.15 1000 308-1372-ND AG 38 30 UUSLFNP-B471 
0.68mH 0.25 850 308-1373-ND AG 38 30 | UU9LFNP-B681 D.C.R.(0) an ; , 
1.0mH 0.35 7o0 | 308-1374-ND 46 38 30 | UU9LENP-B102 are seed ate eee ee ae eaoe | oars 
2.2mH 0.7 500 308-1375-ND AG 38 30 UUSLFNP-B222 : = = 
3.9mH 1.2 380 308-1376-ND AG 38 30 | UUSLFNP-B392 1.5mH 0.125 1.9 308-1399-ND 81 67 52 | UUI6LFNP-152 
4.7mH 1.6 340 | 308-1377-ND 1.28 1.02 79 | UUSLFNP-B472 Son vt na Seat at a = TtBaeD 
6.8mH 25 250 | 308-1378-ND 46 38 30 | UUSLFNP-B682 20mH 16 os | 308-1402-ND ‘at 67 52 | UUTGLENP-203 
10.0mH 4.0 200 308-1379-ND AG 38 .30 | UUSLFNP-B103 30mH 25 0.4 308-1403-ND 81 67 52 | UU16LFNP-303 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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_ COLTRONICS*S ECONO-PAC™/OCTA-PAC® Power Inductors and Transformers 


ene Bussmann : Dimensions Connection Options 

These parts are commonly used in reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas Instruments, ee Series | (sq.) | ref. |max. paral ese ae 

On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor®, Analog Devices and many CTX-1 | 8.89 [3.68 [4.19 [11.43 eUpeSecuitell 

more. * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled inductors or 1:1 transformers that provide cTx-2 18.89 | 3.68 15.97 111.43 capacity 

isolation between two windings » OCTA-PAC’s are designed around high frequency, low loss material * ECONO- CTX-3 [11.43] 4.72 [4.83 [13.97 

PAC’s are a lower cost version of OCTA-PAC’s offering high saturation flux density CTX-4 111.43] 4.72 [6.35 | 13.97 Series Connection: 

Applications: * Computer and portable power devices * LCD panels, DVD players * Inductor: DC-DC converters Four times the parallel 

* Buck, boost, forward and resonant converters * Noise filtering and filter chokes * Transformers: 1:1 300Vdc inductance 

isolation, flyback, sepic 

Specifications: » Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) Dimensions (mm) 

Infrared Reflow Temperature: 240°C maximum for 30 seconds on Non-RoHS Compliant components, 260°C Series K Blt D 

maximum for 10 seconds on RoHS Compliant components Hl 1:1 Ratio Transformer: 

Packaging: * CTX-1, -1P Series (1,100 pcs. on a 13” dia. reel; 24mm tape width, 12mm pitch) »* CTX-2, -2P 2 CTX-1, -2 |10.72 | 7.04] 3.68 | 9.96 For isolation and some 

Series (800 pcs. on a 13” diameter reel; 24mm tape width, 12mm pitch) * CTX-3 Series (800 pieces on a 13” F CTX-3, -4 | 12.50 | 8.84] 4.06 | 12.50 flyback applications 

diameter reel; 24mm tape width, 16mm pitch) * CTX-4, -4P Series (600 pieces on a 13” diameter reel; 24mm A Transformer 

tape width, 16mm pitch) * Legend: * No suffix is OCTA-PAC  P suffix is ECONO-PAC 

Parallel Connection Series Connection 

Open Circuit | FullLoad | FullLoad | DC Resistance | Open Circuit | Full Load | Full Load | DC Resistance Cut Tape 

Inductance | Current DC |Inductance| Maximum Inductance | Current DC | Inductance Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 

+£20% (1H) (A) Min. (WH) (0) +20% (1H) (A) Min. (WH) (0) Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing | Part No. 

OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 021 18.80 1.50 10.65 084 §13-1214-1-ND¢ NEW! 5.43 4.94 3.68 | 513-1214-2-ND¢ NEW! 800 1836.00 | CTX5-2-R 
4.90 4.40 2.59 014 19.60 2.20 10.37 056 613-1215-1-ND¢ NEW! 5.61 5.10 3.80 | 513-1215-2-ND¢ NEW! 600 1422.00 | CTX5-4-R 
9.60 3.40 4.82 019 38.42 1.70 19.28 078 513-1002-1-NDt 6.25 5.68 4.23 | 513-1002-2-ND: 600 1584.00 | CTX10-4-R 
10.00 1.90 4.85 044 40.00 95 19.40 176 513-1003-1-NDt 4.93 449 3.34 | 513-1003-2-ND: 1,100 2085.00/M | CTX10-1-R 
10.58 2.50 5.18 031 42.30 1.25 20.72 125 513-1004-1-NDt 6.04 5.49 4.08 | 513-1004-2-ND: 800 2040.00 | CTX10-2-R 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 096 513-1005-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1005-2-ND 600 1584.00 | CTX15-4 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 096 513-1202-1-ND¢ NEW! 6.25 5.68 4.23 | 513-1202-2-ND¢ NEW! 600 1584.00 | CTX15-4-R 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 513-1006-1-ND 4.93 449 3.34 | 513-1006-2-ND 1,100 — | CTX20-1 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 613-1203-1-ND¢ NEW! 4.93 449 3.34 | 513-1203-2-ND¢ NEW! 1,100 2085.00/M | CTX20-1-R 
19.60 2.10 10.68 .055 78.40 1.05 42.73 .220 513-1007-1-NDt 6.25 5.68 4.23 | 513-1007-2-ND: 600 1584.00 | CTX20-4-R 
20.18 1.50 10.76 .078 80.74 15 43.04 312 513-1008-1-NDt 6.14 5.58 4.16 | 513-1008-2-ND: 800 2076.00 | CTX20-3-R 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 513-1009-1-ND 6.04 549 4.08 | — _ — | CTX20-2 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 513-1204-1-ND¢ NEW! 6.04 5.49 4.08 | 513-1204-2-ND¢ NEW! 800 2040.00 | CTX20-2-R 
25.92 2.00 13.32 .063 103.68 1.00 53.27 253 513-1010-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1010-2-ND 600 1584.00 | CTX25-4 
25.92 2.00 13.32 .063 103.68 1.00 53.27 253 §13-1207-1-ND¢ NEW! 6.25 5.68 4.23 | 513-1207-2-ND¢ NEW! 600 1539.00 | CTX25-4-R 
31.77 1.40 15.90 105 127.09 70 63.59 420 513-1011-1-ND 6.04 549 4.08 | 513-1011-2-ND 800 2040.00 | CTX33-2 
31.77 1.40 15.90 -105 127.09 70 63.59 420 513-1210-1-ND¢ NEW! 6.04 5.49 4.08 | 513-1210-2-ND¢ NEW! 800 2040.00 | CTX33-2-R 
32.86 96 19.69 .083 131.42 A8 78.77 . 331 513-1012-1-NDt 6.14 5.58 4.16 | 513-1012-2-ND: 800 2076.00 | CTX33-3-R 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 287 513-1013-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1013-2-ND 600 1584.00 | CTX33-4 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 287 §13-1211-1-ND¢ NEW! 6.25 5.68 4.23 | 513-1211-2-ND¢ NEW! 600 1584.00 | CTX33-4-R 
50.18 1.50 25.03 1 200.70 15 100.11 443 513-1014-1-NDt 6.57 5.97 4.44 | 513-1014-2-ND: 600 1665.00 | CTX50-4-R 
50.63 64 29.34 365 202.50 32 117.38 1.461 513-1015-1-ND §.22 4.75 3.53 | 513-1015-2-ND 1,100 2205.00/M | CTX50-1 
50.63 64 29.34 365 202.50 32 117.38 1.461 §13-1212-1-ND¢ NEW! §.22 4.75 3.53 | 513-1212-2-ND¢ NEW! 1,100 2205.00/M | CTX50-1-R 
51.18 92 28.79 .210 204.73 AG 115.16 839 613-1016-1-NDt 6.35 5.78 4.30 _| 513-1016-2-ND: 800 2148.00 | CTX50-2-R 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 §13-1017-1-ND 6.57 5.97 4.44 | — _ — | CTX68-4 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 513-1216-1-ND¢ NEW! 6.57 5.97 4.44 | 513-1216-2-ND¢ NEW! 600 1665.00 | CTX68-4-R 
99.23 A4 58.72 .784 396.90 22 234.88 3.137 513-1018-1-ND §.22 4.75 3.53 | 513-1018-2-ND 1,100 2205.00/M | CTX100-1 
99.23 A4 58.72 784 396.90 22 234.88 3.137 513-1195-1-ND¢ NEW! 5.22 4.75 3.53 | 513-1195-2-ND¢ NEW! 1,100 2205.00/M | CTX100-1-R 
99.23 92 54.56 -302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1019-1-ND 6.57 5.97 4.44 _| 513-1019-2-ND 600 1665.00 | CTX100-4 
99.23 92 54.56 302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1198-1-ND¢ NEW! 6.57 5.97 4.44 | 513-1198-2-ND¢ NEW! 600 1665.00 | CTX100-4-R 
99.45 63 57.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1020-1-ND 6.35 5.78 4.30 | 513-1020-2-ND 800 2148.00 | CTX100-2 
99.45 63 §7.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1196-1-ND+ NEW! 6.35 5.78 4.30 | 513-1196-2-ND¢ NEW! 800 2148.00 | CTX100-2-R 
101.40 70 52.48 345 405.60 235 209.93 1.381 513-1021-1-ND 6.46 5.87 4.37 | 513-1021-2-ND 800 2184.00 | CTX100-3 
101.40 70 52.48 2345 405.60 35 209.93 1.381 613-1197-1-ND¢ NEW! 6.46 6.87 4.37_| 513-1197-2-ND¢ NEW! 800 2184.00 | CTX100-3-R 
748.23 82 77AT 372 592.90 A 308.69 1.488 513-1022-1-ND 657 5.97 444 | 513-1022-2-ND 600 1665.00 | CTX150-4 
148.23 82 T7AT 372 592.90 Al 308.69 1.488 513-1201-1-ND¢ NEW! 6.57 5.97 4.44 | 513-1201-2-ND¢ NEW! 600 1665.00 | CTX150-4-R 
200.70 64 111.08 545 802.82 32 444.32 2.180 §13-1023-1-NDt 6.57 5.97 4.44 | 513-1023-2-ND: 600 1665.00 | CTX200-4-R 
254.40 60 122.30 615 1,017.60 308 489.20 2.460 513-1024-1-ND 6.57 5.97 4.44 | — =— — | CTX250-4 
254.40 60 122.30 615 1,017.60 -308 489.20 2.460 513-1206-1-ND¢ NEW! 6.57 5.97 4.44 _| 513-1206-2-ND¢ NEW! 600 1665.00 | CTX250-4-R 
298.12 62 147.92 672 1,192.46 31 591.66 2.687 513-1025-1-ND 657 5.97. 444 | 513-1025-2-ND 600 1665.00 | CTX300-4 
298.12 62 147.92 672 1,192.46 31 591.66 2.687 513-1208-1-ND¢ NEW! 6.57 6.97 4.44 | 513-1208-2-ND¢ NEW! 600 1665.00 | CTX300-4-R 
ECONO-PAC Series 

8.08 1.80 5.31 “052 32.33 90 21.23 207 513-1124-1-NDt 284 258 1.92 | 513-1124-2-ND 7,100 |  1200.00/M | CTX8-1P-R 
9.62 1.70 6.23 057 38.48 85 24.94 227 513-1026-1-NDt 2.84 258 1.92 | 513-1026-2-ND 1,100 | 1200.00/M | CTX10-1P-R 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1027-1-ND 341 310 231 | 513-1027-2-ND 800 1152.00 | CTX10-2P 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1199-1-ND¢ NEW! 3.41 3.10 2.31 | 513-1199-2-ND¢ NEW! 800 1152.00 | CTX10-2P-R 
9.88 2.50 6.70 .047 39.53 1.25 26.79 187 513-1200-1-ND¢ NEW! 3.41 3.10 2.31 | 513-1200-2-ND¢ NEW! 600 864.00 | CTX10-4P-R 
19.58 1.50 13.37 097 78.34 75 53.48 387 513-1029-1-NDT 341 310 231 | 513-1029-2-ND 800 1147.20 | CTX20-2P-R 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 513-1030-1-ND 3.41 3.10 2.31 | 513-1030-2-ND 600 864.00 | CTX20-4P 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 §13-1205-1-ND¢ NEW! 3.41 3.10 2.31 | 513-1205-2-ND¢ NEW! 600 864.00 | CTX20-4P-R 
24.79 1.40 16.60 -109 99.14 70 66.38 436 513-1031-1-ND 3.41 3.10 2.31 | 513-1031-2-ND 800 1152.00 | CTX25-2P 
32.33 80 22.27 -250 129.32 AO 89.06 1.001 513-1032-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1032-2-ND 1,100 1200.00/M | CTX33-1P 
32.33 80 22.27 .250 129.32 40 89.06 1.001 513-1209-1-ND¢ NEW! 277 2.52 1.88 | 513-1209-2-ND¢ NEW! 1,100 1170.00/M | CTX33-1P-R 
32.67 1.30 21.29 126 130.70 65 85.17 503 513-1033-1-NDt 3.41 3.10 2.31 | 513-1033-2-ND: 800 1152.00 | CTX33-2P-R 
48.80 1.20 32.21 .201 195.20 60 128.83 805 513-1034-1-ND 3.41 3.10 2.31 | 513-1034-2-ND 600 864.00 | CTX50-4P 
48.80 1.20 32.21 .201 195.20 60 128.83 805 §13-1213-1-ND¢ NEW! 3.41 3.10 2.31 | 513-1213-2-ND¢ NEW! 600 864.00 | CTX50-4P-R 
67.37 1.10 43.04 238 269.50 55 172.16 952 513-1035-1-NDt 3.41 3.10 2.31 | 513-1035-2-ND: 600 864.00 | CTX68-4P-R 
99.01 54 63.64 557 396.06 27 254.55 2.227 513-1036-1-NDt 2.84 2.58 1.92 | 513-1036-2-ND: 1,100 1200.00/M | CTX100-1P-R 

t+ RoHS Compliant 

™ 

UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors 

Features: These specified parts are designed for 

use in National Semiconductors Webench program, Dimensions (mm) Dimensions (mm) 2 

but are also used in many power applications like , F 

DC-DC converters and battery powered equipment. Series] A C Series iy 

Miniature size with maximum power density and are Max. . | Max. : ._| Max. 

rugged enough for design in high shock environments. : UP1B | 8.89 | 6.10 | 5.0 UP2 | 13. 5 5.87 

Specifications: * Operating Ambient Temperature ~ UP2B | 13.97 k 6.0 UP3B i E 6.8 

Range: -40°C ~ 85°C » Infrared Reflow Temp- UP2C | 12.90 | 9. 52 UP4B G "| 7.87 


erature: 240°C maximum for 30 seconds on Non- 
RoHS Compliant components, 260°C maximum for 10 
seconds on RoHS Compliant components 


Rated Inductance oct(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (pH) Amperes Amperes (Q) (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
UPO.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-NDt 1.03 94 70 513-1061-2-NDt 2,500 435.00/M | UPO.4C-220-R 
1 33 32.2 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-NDt 1.03 94 70 513-1063-2-NDt 2,500 435.00/M | UPO.4C-330-R 
47 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-NDt 1.03 94 70 513-1064-2-NDt 2,500 435.00/M | UPO.4C-470-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C —_ Note (3): Peak current for 
approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1079 


7 COILTRONICS® 
UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (cont) 


i 
COOPER Bussmann 
Rated Inductance | OcL(1) inms(2) | tsat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (HH) + 20% (WH) | Amperes | Amperes | (Q) (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
UP2B Series 
68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1065-1-ND 1.03 94 70 513-1065-2-ND 2,500 435.00/M | UP0.4C-680 
1 68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1227-1-NDt NEW! 1.03 94 70 §13-1227-2-ND¢ NEW! 2,500 435.00/M | UP0.4C-680-R 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND: 1.03 94 70 513-1060-2-NDt 2,500 435.00/M | UPO0.4C-101-R 
UP1B Series 
0.47 0.569 6.0 77 0.0097 513-1183-1-ND- 1.14 1.04 17 513-1183-2-NDt 900 432.00 | UP1B-R47-R 
1.0 1.20 44 5.3 0.0177 513-1181-1-ND- 1.14 1.04 17 §13-1181-2-NDt 900 432.00 | UP1B-1R0-R 
47 5.15 2.2 2.6 0.0544 513-1182-1-ND: 1.14 1.04 17 513-1182-2-NDt 900 432.00 | UP1B-4R7-R 
10.0 11.00 1.5 1.9 0.1107 513-1180-1-ND- 1.14 1.04 17 513-1180-2-NDt 900 432.00 | UP1B-100-R 
15.0 16.00 1.2 1.5 0.1747 513-1067-1-ND 1.14 1.04 17 513-1067-2-ND 900 432.00 | UP1B-150 
15.0 16.00 1.2 1.5 0.1747 513-1228-1-NDt NEW! 1.14 1.04 77 §13-1228-2-ND¢ NEW! 900 432.00 | UP1B-150-R 
22.0 23.50 1.0 1.2 0.2541 513-1069-1-ND- 1.14 1.04 17 513-1069-2-NDt 900 432.00 | UP1B-220-R 
33.0 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND- 1.14 1.04 77 513-1071-2-NDt 900 432.00 | UP1B-330-R 
47.0 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND- 1.14 1.04 aE 513-1073-2-NDt 900 432.00 | UP1B-470-R 
68.0 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND: 1.14 1.04 AT 513-1074-2-NDt 900 432.00 | UP1B-680-R 
100.0 112.67 0.47 0.53 1.11 513-1066-1-ND- 1.14 1.04 17 513-1066-2-NDt 900 432.00 | UP1B-101-R 
150.0 152.40 0.40 0.46 1.61 513-1229-1-NDt NEW! 1.14 1.04 17 513-1229-2-ND¢ NEW! 900 432.00 | UP1B-151-R 
2 220.0 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND- 1.14 1.04 17 513-1070-2-NDt 900 432.00 | UP1B-221-R 
330.0 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND: 1.14 1.04 wh §13-1072-2-NDt 900 432.00 | UP1B-331-R 
1.0 1.00 9.3 9.9 0.0065 513-1186-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1186-2-NDt 550 321.75 | UP2B-1R0-R 
47 477 55 42 0.0165 513-1187-1-ND: 1.38 1.26 94 513-1187-2-NDt 550 321.75 | UP2B-4R7-R 
10.0 9.73 4.3 3.3 0.0267 513-1185-1-ND- 1.38 1.26 94 §13-1185-2-NDt 550 321.75 | UP2B-100-R 
15.0 15.43 3.5 24 0.0410 513-1076-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1076-2-NDt 550 321.75 | UP2B-150-R 
22.0 22.50 2.8 2.0 0.0617 513-1078-1-ND 1.38 1.26 94 513-1078-2-ND 550 321.75 | UP2B-220 
22.0 22.50 2.8 2.0 0.0617 513-1230-1-NDt NEW! 1.38 1.26 94 513-1230-2-ND¢ NEW! 550 321.75 | UP2B-220-R 
33.0 33.13 21 17 0.0917 513-1080-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1080-2-NDt 550 321.75 | UP2B-330-R 
47.0 48.65 17 14 0.1388 513-1082-1-ND: 1.38 1.26 94 513-1082-2-NDt 550 321.75 | UP2B-470-R 
68.0 68.17 15: 1.2 0.1787 513-1083-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1083-2-NDt 550 321.75 | UP2B-680-R 
100.0 102.60 1.2 0.95 0.2707 513-1075-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1075-2-NDt 550 321.75 | UP2B-101-R 
150.0 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND- 1.38 1.26 94 513-1077-2-NDt 550 321.75 | UP2B-151-R 
220.0 223 0.773 0.637 0.6717 513-1079-1-ND: 1.38 1.26 94 513-1079-2-NDt 550 321.75 | UP2B-221-R 
330.0 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND: 1.38 1.26 94 513-1081-2-NDt 550 321.75 | UP2B-331-R 
UP2C Series 
2 33.0 32.11 2.16 2.20 79.7 513-1188-1-ND- 1.49 1.36 1.01 513-1188-2-NDt 900 567.00 | UP2C-330-R 
UP2 Series 
3 100 102.60 1.4 0.95 0.2772 513-1184-1-ND: 1.99 1.81 1.35 513-1184-2-NDt 600 504.00 | UP2-101-R 
UP3B Series 
10.0 17.00 43 52 0.0260 513-1084-1-ND: 167 152 113 513-1084-2-NDT 450 317.25 | UP3B-100-R 
15.0 16.38 39 43 0.0317 513-1086-1-ND 1.67 4.52 1.13 513-1086-2-ND 450 317.25 | UP3B-150 
15.0 16.38 3.9 43 0.0317 §13-1231-1-NDt NEW! 1.67 1.52 1.13 §13-1231-2-ND¢ NEW! 450 317.25 | UP3B-150-R 
22.0 22.93 34 3.7 0.0490 513-1088-1-ND- 1.67 1.52 1.13 513-1088-2-NDt 450 317.25 | UP3B-220-R 
33.0 33.85 2.4 3.0 0.0688 513-1089-1-ND- 1.67 1.52 1.13 513-1089-2-NDt 450 317.25 | UP3B-330-R 
3 47.0 51.00 19 24 0.1082 513-1091-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1091-2-ND 450 317.25 | UP3B-470 
47.0 51.00 1.9 24 0.1082 §13-1232-1-NDt NEW! 1.67 1.52 1.13 513-1232-2-ND¢ NEW! 450 317.25 | UP3B-470-R 
68.0 69.50 1.6 2.0 0.1558 513-1092-1-ND: 1.67 1.52 1.13 513-1092-2-NDt 450 317.25 | UP3B-680-R 
100.0 101.40 1.4 1.8 0.2053 513-1085-1-ND- 1.67 1.52 1.13 §13-1085-2-NDt 450 317.25 | UP3B-101-R 
150.0 152.9 1.2 14 0.2960 513-1087-1-ND- 1.67 1.52 1.13 513-1087-2-NDt 450 317.25 | UP3B-151-R 
330.0 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND: 1.67 1.52 1.13 513-1090-2-NDt 450 317.25 | UP3B-331-R 
UP4B Series 
1.0 0.916 17.3 37.3 0.0023 513-1189-1-ND- 1.92 1.75 1.30 513-1189-2-NDt 275 222.75 | UP4B-1R0-R 
1.5 1.52 13.4 28.9 0.0039 513-1190-1-ND: 1.92 1.75 1.30 513-1190-2-NDt 275 222.75 | UP4B-1R5-R 
15.0 15.61 §.5 91 0.0230 513-1094-1-ND- 1.92 1.75 1.30 513-1094-2-ND+ 275 222.75 | UP4B-150-R 
22.0 22.61 45 76 0.0340 513-1096-1-ND- 1.92 1.75 1.30 513-1096-2-NDt 275 222.75 | UP4B-220-R 
3 47.0 48.10 3.4 5.2 0.0740 513-1098-1-ND: 1.92 1.75 1.30 513-1098-2-NDt 275 222.75 | UP4B-470-R 
68.0 69.14 24 43 0.1200 513-1099-1-ND: 1.92 1.75 1.30 513-1099-2-NDt 275 222.75 | UP4B-680-R 
100.0 99.42 2.0 3.6 0.1700 513-1093-1-ND- 1.92 1.75 1.30 §13-1093-2-NDt 275 222.75 | UP4B-101-R 
150.0 146.90 17 3.0 0.2392 §13-1233-1-NDt NEW! 1.92 1.75 1.30 §13-1233-2-ND¢ NEW! 275 222.75 | UP4B-151-R 
220.0 221.40 1.4 24 0.3571 513-1234-1-NDt NEW! 1.92 1.75 1.30 513-1234-2-ND¢ NEW! 275 222.75 | UP4B-221-R 
CTX06 Series 
22 231+ 85 68 0.0117 513-1102-ND 11.15 10.13 7.54 = = —T CTxX06-14622 
4 33 34.14 $ 77 77 0.0141 513-1101-NDt 11.25 10.23 7.61 =_ = — | CTX06-14621 
47 47.2¢ 7A 8.5 0.0166 513-1100-NDt 16.90 15.36 11.43 - = — | CTX06-14620 


+ Tolerance is +25% 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C. Note (3): Peak current for approximately 30% 


roll off UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C t+ RoHS Compliant 
i i i Dimensions (mm 
Shielded High Power Inductors — DR Series bie. Ieee SES 
Features: Specifications: Hite if a5 Nez 
. 7 ae * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 125°C 7 7 35 
Designed for use in many power applications, DC-DC converters, ¢IR Reflow Temperature: 240°C maximum for 30 seconds, 260°C DR125 12.50 6.00 
LCD panels, DVD players and portable power devices. maximum for 10 seconds for ROHS Compliant components DR127 12.50 8.00 
Rated Inductance]  OCL(1) inms(2) Isat(3) pcr(4) Volt-uSec(5) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(pH) + 20% (pH) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DR73 Series 
1.00 0.992 5.28 7.97 0.0102 3.56 513-1130-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1130-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-1R0-R 
1.50 1.482 4.67 6.52 0.0130 4.36 513-1132-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1132-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-1R5-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 513-1133-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1133-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 513-1134-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1134-2-ND: 1,350 705.00/M | DR73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 513-1129-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1129-2-ND: 1,350 705.00/M | DR73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 513-1135-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1135-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-150-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.1660 21.0 513-1131-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1131-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.2410 24.9 513-1136-1-NDt 1.67 1.52 1.13 | 513-1136-2-ND: 1,350 705.00/M | DR73-470-R 
DR74 Series 
1.00 0.952 5.39 10.2 0.0099 3.08 513-1139-1-NDt 1.70 1.55 1.16 | 513-1139-2-ND: 1,100 720.00/M | DR74-1R0-R 
2.20 1.986 4.76 7.06 0.0126 4.45 513-1140-1-NDt 1.70 1.55 1.16 | 513-1140-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-2R2-R 
10.0 9.882 241 3.17 0.0489 9.92 513-1137-1-NDt 1.70 1.55 1.16 | 513-1137-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-100-R 
15.0 16.09 2.41 2.48 0.0637 127 513-1138-1-NDt 1.70 1.55 1.16 | 513-1138-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-150-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 513-1141-1-NDt 1.70 1.55 1.16 | 513-1141-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-330-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1142-1-ND 1.70 1.55 1160 |= _ — | DR74-101 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1225-1-NDt NEW! 1.70 1.55 1.16 | 513-1225-2-NDt NEW! | 1,100 720.00/M | DR74-101-R 
DR125 Series 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 513-1126-1-NDt 1.78 1.62 1.20 | 513-1126-2-ND 600 450.00 | DR125-1R0-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 513-1125-1-NDt 1.78 1.62 1.20 | 513-1125-2-ND: 600 450.00 | DR125-4R7-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 513-1127-1-NDt 1.78 1.62 1.20 | 513-1127-2-ND: 600 450.00 | DR125-220-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 513-1128-1-NDt 1.78 1.62 1.20 | 513-1128-2-ND: 600 450.00 | DR125-470-R 
+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1080 (toes) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


COILTRONICS* F . . 
Shielded High Power Inductors — DR Series (cont) 


COOPER Bussmann 
Rated Inductance | OCL(1) inms(2) Isat(3) per(4) Volt-uSec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(1H) + 20% (1H) Amperes Amperes Peak (Q) (Type) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
DR127 Series 

0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1059-2-ND 350 273.00 | DR127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 §13-1218-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1218-2-ND¢ NEW! 350 273.00 | DR127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 513-1043-1-ND 1.85 1.68 1.25 | 513-1043-2-ND 350 273.00 | DR127-1R5 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 §13-1219-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1219-2-ND¢ NEW! 350 273.00 | DR127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1046-1-ND 1.85 1.68 1.25 | — — — | DR127-2R2 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 §13-1220-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1220-2-NDt NEW! 350 273.00 | DR127-2R2-R 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 §13-1221-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1221-2-ND¢ NEW! 350 273.00 | DR127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 §13-1222-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1222-2-NDt NEW! 350 273.00 | DR127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 §13-1055-1-NDt 1.85 1.68 1.25 | 513-1055-2-ND: 350 273.00 | DR127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12:2 0.0157 16.1 513-1058-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1058-2-ND 350 273.00 | DR127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 175 513-1037-1-ND 1.85 1.68 1.25 | 513-1037-2-ND 350 273.00 | DR127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 513-1040-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1040-2-ND 350 273.00 | DR127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 513-1044-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1044-2-ND 350 273.00 | DR127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-NDt 1.85 1.68 1.25 | 513-1047-2-ND 350 273.00 | DR127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 513-1050-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1050-2-ND 350 273.00 | DR127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 513-1053-1-NDt 1.85 1.68 1.25 | 513-1053-2-ND: 350 273.00 | DR127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 513-1056-1-NDt 1.85 1.68 1.25 | 513-1056-2-ND: 350 273.00 | DR127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 513-1038-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1038-2-ND 350 273.00 | DR127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-NDt 1.85 1.68 1.25 | 513-1041-2-ND 350 273.00 | DR127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 513-1045-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1045-2-ND 350 273.00 | DR127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1048-2-ND 350 273.00 | DR127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 17 §13-1051-1-ND: 1.85 1.68 1.25 | 513-1051-2-ND 350 273.00 | DR127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 §13-1054-1-ND 1.85 1.68 1.25 | 513-1054-2-ND 350 273.00 | DR127-681 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 §13-1223-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1223-2-ND¢ NEW! 350 273.00 | DR127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 513-1057-1-ND 1.85 1.68 1.25 | 513-1057-2-ND 350 273.00 | DR127-821 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 §13-1224-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1224-2-ND¢ NEW! 350 273.00 | DR127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1039-1-ND 1.85 1.68 1.25 | 513-1039-2-ND 350 273.00 | DR127-102 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 §13-1217-1-ND¢ NEW! 1.85 1.68 1.25 | 513-1217-2-NDt NEW! 350 273.00 | DR127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.25Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits at 20°C Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor. This value represents the applied V-yS at 100KHz 
necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise + RoHS Compliant. 


Shielded Low Profile, High Power Dimensions (mm) 
. Series Square Height 

Inductors — SD Series (SM D) $D10 5.20 1.00 

Specifications: * Operating Ambient Temperature: -40°C~85°C. Spi4 5.20 1.45 

¢ IR Reflow Temperature: 240°C maximum for 30 seconds, 260°C maximum for 10 seconds for ROHS Compliant components 

Rated Inductance) OCL(1) | Ipms(2) Isat(3) pcr(4) | Volt-uSec(5) | Part Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(1H) + 20% (HH) | Amperes | Amperes Peak (Q) Typ. Typ. Marking | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

$D10 Series 
1.00 1.119 1.93 2.25 0.0448 3.3 B 513-1168-1-ND 1.88 171 1.28 513-1168-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-1R0-R 
2.20 2.081 1.35 1.65 0.0912 45 D 513-1169-1-ND 1.88 171 1.28 513-1169-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-2R2-R 
3.30 3.339 1.24 1.31 0.1078 5.7 E 513-1170-1-ND 1.88 171 1.28 513-1170-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-3R3-R 
470 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F 513-1171-1-ND 1.88 171 1.28 513-1171-2-ND 3,800 795.00/M | $D10-4R7 
4.70 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F 513-1226-1-NDt NEW! 1.88 171 1.28 513-1226-2-ND+ NEW! | 3,800 795.00/M | SD10-4R7-R 
6.20 6.743 0.94 0.92 0.1870 8.1 G 513-1172-1-NDt 1.88 171 1.28 §13-1172-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-6R2-R 
8.20 8.889 0.800 0.800 0.2607 9.3 H 513-1173-1-NDt 1.88 171 1.28 513-1173-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-8R2-R 
100 10.07 0.760 0.752 0.336 9.9 J 513-1167-1-ND 1.88 171 1.28 513-1167-2-ND 3,800 795.00/M | SD10-100-R 
$D14 Series 

3.2 3.19 1.94 2.08 0.0663 79 G 513-1176-1-ND 1.88 171 1.28 513-1176-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-3R2-R 
45 4.53 1.64 1.74 0.0935 9.4 H 513-1177-1-ND 1.88 171 1.28 513-1177-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-4R5-R 
6.9 6.98 1.35 1.41 0.1363 11.6 J 513-1178-1-ND 1.88 171 1.28 513-1178-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-6R9-R 
8.8 8.88 1.14 1.25 0.1913 13.1 K 513-1179-1-ND 1.88 171 1.28 513-1179-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-8R8-R 
10 9.93 11 1.18 0.2058 13.9 L 513-1174-1-ND 1.88 171 1.28 513-1174-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-100-R 
15 14.68 0.98 0.969 0.2609 16.9 M 513-1175-1-ND 1.88 171 1.28 513-1175-2-ND 3,800 795.00/M | SD14-150-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximate 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits 20°C Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 10% 
of the total losses for 40°C temperature rise. + RoHS Compliant 


Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers sores | omensiens rm) 
a é eries quare eig! 
DRQ/Low Profile SDQ Series (SMD) pRava | 7.6 | 446 
DRQ127 12.5 8.0 
Features: spqi2| 5.2 12 
Dual winding inductors can be used as either a single inductor, or in coupled inductor/transformer applications (1:1 
turns ratio), offering a broad range of inductance and current ratings. 1 2 1 
Specifications: 3 4 3 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C, SDQ Series -40°C ~ 85°C (ranges are application specific) Series Mod 
¢ IR Reflow Temperature: 260°C for 10 second max., 200VAC isolation between windings. Turns Ratio: (1-2):(3-4) 1:1 Buallinductor, eee Earallel’ Mode: 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isar(3) Isat(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | Inms(2) |(Amperes| DCR(4) | voit(5)|} OcL(1) | IRms(2) |(Amperes | DCR(4) | volt(5)| Part Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) +20% (wH)| Amperes; Peak) |() (Typ.) | p-Sec. |+20% (wH)|Amperes) Peak) | (Q) (Typ.) | u-Sec. | Marking | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
DRQ74 Series 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 86.92 0.874 1.07 0.371 29.4 _ 513-1148-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1148-2-ND | 1,100 750.00/M | DRQ74-220-R 
DRQ127Series 
4.70 4.841 8.25 16.5 | 0.00917 | 11.9 19.36 4.13 8.24 0.0367 | 23.8 _ 513-1147-1-ND 245 2.23 1.66 | 513-1147-2-ND | 350 362.25 | DRQ127-4R7-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 41.88 3.02 5.60 0.0686 | 35.0 - 513-1143-1-ND 245 2.23 1.66 | 513-1143-2-ND | 350 362.25 | DRQ127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 56.36 2.51 4.83 0.099 40.6 - 513-1144-1-ND 245 2.23 1.66 | 513-1144-2-ND | 350 362.25 | DRQ127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 91.72 2.00 3.78 0.157 51.8 _ 513-1145-1-ND 245 2.23 1.66 | 513-1145-2-ND | 350 362.25 | DRQ127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 135.7 1.61 3.11 0.241 63.0 - 513-1146-1-ND 2.45 2.23 1.66 | 513-1146-2-ND | 350 362.25 | DRQ127-330-R 
SDQ12 Series 
6.2 6.25 1.02 1.22 0.2387 8.75 25.00 0.512 0.608 0.9548 17.5 G 513-1111-1-ND 2.06 1.88 1.40 | 513-1111-2-ND | 3,800 870.00/M | SDQ12-6R2-R 
8.2 8.41 0.868 1.05 0.3318 | 10.15 | 33.64 0.434 0.524 1.33 20.3 H 513-1112-1-ND 2.06 1.88 1.40 | 513-1112-2-ND | 3,800 870.00/M | SDQ12-8R2-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Parallel (1,2-4,2) Series: (1-4) tie (2-3) Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the 
temperature of the part not exceed 125°C. De-rating is necessary for AC currents. Note (3): Peak current for approximate 30% roll off at 20°C. Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) 
across the inductor. This value represents the applied V-uS at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1081 


= cc 
__ GOMTRONICS® Common Mode Inductors- 
. Dimensions (mm) 
L CMS Series (SMD) Series [A B Cc 
COOPER Bussmann we Pa Gust aed 7a) Beé 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 160°C (160°C maximum inductance values are sustained up to 160°C) A B cms2 8.9 11.4 6.0 
¢ Isolation Voltage: 300Vdc, Noise attenuation up to 44dB ¢ Frequency Range: Up to 100MHz «IR Reflow Temperature: Cc 
260°C for 10 seconds maximum 
OCL Nominal IRMS DCR @ 20°C Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
+20% (yH) Amperes (Max.) (Q) (Typ.) Part. No. i 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4.5 7.00 0.0027 513-1114-1-ND 2.13 1.94 1.44 513-1114-2-ND 2,000 900.00/M CMS1-1-R 
41.5 2.60 0.019 513-1113-1-ND 2.13 1.94 1.44 513-1113-2-ND 2,000 900.00/M CMS1-7-R 
102 2.80 0.019 513-1115-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1115-2-ND 800 1104.00 CMS2-4-R 
Toroidal Power Inductors Dimensions (mn) 
Series oD Thickness 
Specifications: CTX50-1 16.2 9.0 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 75°C, UL94V-O flammability test CTX250-2 31.2 19.0 
Rated 
Inductance | OcL(1) Ipc(2) Isat(3) | DCR @ 20°C Digi-Key Price Each Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (uH) | Amperes | Amperes (Q) (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 50 50.29 2.6 27 0.0715 513-1108-ND 2.12 1.93 1.44 CTX50-1-52-R 
2 50 50.29 2.6 27 0.0715 513-1116-ND 3.66 3.33 2.48 CTX50-1-52LP-R 
2 250 251.1 4.2 4.2 0.0833 513-1117-ND 7.74 7.04 5.24 CTX250-2-52LP-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc. Note (2): DC Current for an approximate AT of 30°C at 75°C ambient with no core loss. Note (3): 


Peak current for an approximate 30% roll-off in open circuit inductance. 


Shielded, Low Profile Power Inductors - FLAT PAC™ (SMD) 


Bek Dimensions (mm) 
A i [BT ce 
. si ‘ ‘ ‘i ap ae A ers Series A B c 
Features: * A design that utilizes powder iron material with a non-organic binder to eliminate thermal aging, providing for a low 
profile, high current inductor. c FP3 6.7 7.3 3.0 
Specifications: « Operating Ambient Temperature Range: 40°C ~ 155°C * IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. HC7 13.0 13.8 5.5 
+ Frequency Range: 1kHz ~ 500kHz (HC7 and HC8 Series), up to 2MHz (FPS Series) HC8_ | 10.4 | 10.4 | 4.0 
Rated Inductance oci(1) Inms(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) Amperes | Amperes Peak (Q) (Typ.) Part. No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
FP3 Series 
1.00 1.10 6.26 9.5 11.2 513-1149-1-ND 217 1.97 1.47 513-1149-2-ND 1,700 915.00/M | FP3-1RO-R 
2.00 2.00 5.40 6.9 15.0 513-1151-1-ND 217 1.97 1.47 513-1151-2-ND 1,700 915.00/M | FP3-2R0-R 
3.30 3.20 3.63 5.5 30.0 513-1152-1-ND 1.81 1.65 1.23 513-1152-2-ND 1,700 765.00/M | FP3-3R3-R 
4.70 4.70 3.23 4.2 40.0 513-1150-1-ND 1.81 1.65 1.23 513-1150-2-ND 1,700 765.00/M | FP3-4R7-R 
HC7 Series 
1.0 1.05 20.30 19.6 2.10 513-1164-1-ND 4.72 4.29 3.20 513-1164-2-ND 610 1216.95 | HC7-1RO-R 
2.2 2.58 13.00 12.5 5.20 513-1166-1-ND 3.62 3.29 2.45 513-1166-2-ND 610 933.30 | HC7-2R2-R 
47 4.81 9.80 9.2 9.00 513-1165-1-ND 3.62 3.29 2.45 513-1165-2-ND 610 933.30 | HC7-4R7-R 
HC8 Series 
0.39 0.390 28.3 26 1.55 513-1110-1-ND 4.37 3.97 2.96 513-1110-2-ND 800 1476.00 | HC8-R39-R 
1.2 1.32 16.0 14.4 4.70 513-1109-1-ND 4.37 3.97 2.96 513-1109-2-ND 800 1476.00 | HC8-1R2-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0 Adc. 
(@ 20°C), additional rolloff percentages and ISAT values on data sheets. 


High Current Power Inductors (SMD) 


Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C above 85°C ambient. 


Note (3): IsAT Amperes Peak for approximately 15% rolloff 


4 Dimensions (mm) 
Cc 
Features: * Designed for high current, low voltage applications where low DCR and high efficiency are needed. { Serles A B c 
Specifications: < HC1 13 13 10 
* Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C * IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. A B HC2LP 19.2 19.2 11.18 
¢ Frequency Range: 1kHz ~ 1MHz Ne 
Rated Inductance oci(1) Inms?) Isat®) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) Amperes | Amperes Peak (Q) (Typ.) Part. No. al 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
HC1 Series 
0.22 0.218 51.42 40.5 0.00034 513-1160-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1160-2-ND 250 345.00 | HC1-R22-R 
1.0 1.12 28.01 25.4 0.00138 513-1154-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1154-2-ND 250 345.00 | HC1-1RO0-R 
17 1.66 22.3 22.2 0.0018 513-1155-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1155-2-ND 250 345.00 | HC1-1R7-R 
2.3 2.29 22.3 16.7 0.0018 513-1156-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1156-2-ND 250 345.00 | HC1-2R3-R 
3.6 3.59 16.76 13.4 0.0032 513-1157-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1157-2-ND 250 345.00 | HC1-3R6-R 
5.1 5.15 12.79 11.2 0.0054 513-1158-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1158-2-ND 250 345.00 | HC1-5R1-R 
78 7.85 12.79 6.7 0.0054 513-1159-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1159-2-ND 250 345.00 | HC1-7R8-R 
10 10.5 12.79 5.3 0.0054 513-1153-1-ND 3.27 2.97 2.21 513-1153-2-ND 250 345.00 | HC1-100-R 
HC2LP Series 
22 2.00 24.3 31.90 0.0023 513-1161-1-ND 6.11 4.65 = 513-1161-2-ND 130 280.80 | HC2LP-2R2-R 
47 4.55 17.0 21.25 0.0046 513-1162-1-ND 5.11 4.65 = 513-1162-2-ND 130 280.80 | HC2LP-4R7-R 
6.0 6.00 17.0 16.50 0.0046 513-1163-1-ND 5.11 4.65 = 513-1163-2-ND 130 280.80 | HC2LP-6RO-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 300kHz, .25Vrms, 0.0 Adc and Isat. 


Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C. DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. Derating is 


necessary for AC currents. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes Peak for approximately 30% 


rolloff @ 20°C. 
Power Over Ethernet Transformers (SMD) 
Features: Versatile design allows multiple output variations. For use in IEEE 802.3af compliant applications, UPS, VoiP Dimensions (mm) 
Phone, Wireless LAN Access points, Bluetooth Access points. Series A B Cc 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Infrared Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max., 
1500VAC isolation primary to secondary * Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.100Vrms, 0.0Adc for POE 18.0 24.6 10.0 
Leakage Inductance: 200kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc 
Inductance Output Ratings Leakage Inductance | Primary Current Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Wattage (uH) (No. of Outputs) x (V @ A) Typ. (uH) Peak (Adc) Part No. 1 10 Part No. Size Pricing | Part No. 
13 100 (3) x 3.3V @ 1.35A 1.50 1.60 513-1104-1-ND 9.09 8.26 513-1104-2-ND 140 537.60 | POE13W3X3.3-R 
13 100 (3) x 5.0V @ 0.90A 1.20 1.60 513-1105-1-ND 9.09 8.26 513-1105-2-ND 140 537.60 | POE13W3X5.0-R 
13 100 (2) x 12.0V @ 0.60A 1.00 1.70 513-1103-1-ND 9.09 8.26 513-1103-2-ND 140 537.60 | POE13W2X12-R 
V1:7.0 @ 1.1A 
13 100 V2:3.3V @ 1.1A 1.00 1.70 513-1107-1-ND 9.09 8.26 513-1107-2-ND 140 537.60 | POE13W3VERS-R 
V3:1.8V @ 1.1A 
13 100 bi 7 te 1.20 1.70 513-1106-1-ND 9.09 8.26 513-1106-2-ND 140 537.60 | POE13W2VERS-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= comtronics’ VERSA-PAC® Inductors/ vPt, 2nd VPHI 


Transformers (SMD) — onmn |S 
Dimensions (mm) 7 
COOPER Bussmann Series | A B Cc SS a 3 f 
Specifications: VPS 21.0 285 10.8 - 
P ; vp2_| 16.3 [| 168 | 7.8 > > 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C ¢ Isolation Voltage: 500Vdc vP1 12.9 43.0 62 A NX iB 
¢ Frequency Range: 1MHz «IR Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. VPH1 : = : 
Inductance(1) Isat(2,3) IRms(2.4) Volt-pSec(5) Cut Tape 
(BASE) (BASE) (BASE) (BASE) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
+20% (HH) Max. (Amperes) Typ. (Amperes) Max. (uVs) Part. No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
9.9 1.60 2.08 65.6 513-1193-ND§ 13.24 12.03 8.96 = _— _ VP5-0155-R, 
10.6 0.76 1.26 33.7 513-1192-1-ND 8.17 7.42 5.52 513-1192-2-ND 300 1035.00 VP2-0216-R 
12.2 0.43 0.85 21.8 513-1191-1-ND 6.92 6.29 4.68 513-1191-2-ND 600 1755.00 VP1-0190-R 
27.4 0.29 0.55 32.9 513-1194-1-ND 6.92 6.29 4.68 513-1194-2-ND 600 1755.00 VPH1-0190-R 


Note (1): Lsase = Nominal Inductance of a single winding. Note (2): Isase = is the lesser of Isat(Base) and IRMs(Base) Note (3): Peak current that will result in 30% saturation of the core. This current value assumes 
that equal current flows in all six windings. Saturation current per winding may be calculated as follows: ISAT = 6 x Isat(ease)/Number of windings driven. _Note (4): IRs current that results in a surface temperature of 
approximately 40°C above ambient. The 40°C rise occurs when the specified current flows through each of the six windings. Note (5): For multiple windings in series, the volt-ysec totat (uVs) capability varies as the 
number of windings in series (S): Volt-ysec Totat = S x Volt-~seciease). For multiple windings in parallel, the Volt-second tortat (uVs) capability is as shown in the table above. § Bulk 
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Unshielded Drum Core — DU Series 


Features: * Drop in replacements for industry prevalent competitor series * High energy storage and low resistance » Ideal for DC-DC buck or boost con- 
version * Robust temperature deflection to prevent damage during solder reflow Specification: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C 


Note (A): Nominal Inductance Tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C. 
Note (B): DC current applied to produce a typical 10% drop in inductance 
Note (C): DC resistance is maximum at 20°C. 


ecoeewv = Inductors 


MAGNETICS 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Pkg. ISAT Max. Dim. (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
pH) | Size Tol. A®) ate) [e w H Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DU6629 Series 
1.0 2.90 0.050 436-1089-1-ND 1.21 1.09 91 = = = DU6629-1ROM 
47 1.50 0.090 436-1092-1-ND 1.21 1.09 91 = = = DU6629-4R7M 
47 6629 +20% 0.50 0.640 6.60 4.50 2.92 436-1090-1-ND 1.21 1.09 91 = = = DU6629-470M 
100 0.31 1.270 436-1087-1-ND 1.21 1.09 91 = _ — DU6629-101M 
470 0.16 6.600 436-1091-1-ND 1.21 1.09 91 = = = DU6629-471M 
DU1330 Series 
47 1330 420% 1.00 0.390 12.95 9.40 3.30 436-1096-1-ND 1.33 1.20 1.00 = = = DU1330-470M 
470 0.30 4.000 436-1097-1-ND 1.33 1.20 1.00 = = = DU1330-471M 
NEW! MGDU2 Series — RoHS Compliant NEW! 
10 2.40 0.110 436-1140-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1140-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00001 
47 1330 420% 1.00 0.390 12.95 9.40 3.30 436-1142-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1142-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00005 
100 0.70 0.840 436-1141-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1141-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00007 
470 0.30 4.000 436-1143-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1143-2-ND 1,000 435.00 MGDU2-00011 
DU1352 Series 
1.0 9.00 0.0092 436-1101-1-ND 1.27 1.14 95 436-1101-2-ND 700 266.00 DU1352-1ROM 
47 5.40 0.0184 436-1104-1-ND 1.27 1.14 95 = _ = DU1352-4R7M 
10 1352 420% 3.80 0.0380 12.95 9.40 5.21 436-1098-1-ND 1.35 1.22 1.02 = = = DU1352-100M 
47 1.60 0.1400 436-1102-1-ND 1.27 1.14 95 436-1102-2-ND 700 266.00 DU1352-470M 
470 0.50 1.2700 436-1103-1-ND 1.27 1.14 95 = = = DU1352-471M 
1,000 0.30 3.0000 436-1100-1-ND 1.27 1.14 95 436-1100-2-ND 700 266.00 DU1352-102M 
NEW! MGDU3 Series — RoHS Compliant NEW! 
1.0 9.00 0.0092 436-1146-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1146-2-ND 700 294.00 MGDU3-00004 
47 5.40 0.0184 436-1149-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1149-2-ND 700 294.00 MGDU3-00003 
10 ta6D 20% 3.80 0.0380 i566 sag 534 436-1144-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1144-2-ND 700 294.00 MGDU3-00009 
47 ane 1.60 0.1400 s . . 436-1147-1-ND 1.55 1.40 1.17 436-1147-2-ND 700 325.50 MGDU3-00013 
100 1.20 0.2800 436-1145-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1145-2-ND 700 304.50 MGDU3-00015 
470 0.50 1.2700 436-1148-1-ND 1.55 1.40 1.17 436-1148-2-ND 700 325.50 MGDU3-00019 
DU1311 Series 
10 1311 +20% 8.00 0.040 12.95 9.40 11.43 436-1105-1-ND 1.31 1.18 99 436-1105-2-ND 250 98.25 DU1311-100M 
NEW! MGDU4 Series — RoHS Compliant NEW! 
10 8.00 0.040 436-1136-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1136-2-ND 250 120.00 MGDU4-00002 
47 1314 420% 3.80 0.110 12.95 9.40 11.43 436-1138-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1138-2-ND 250 120.00 MGDU4-00006 
100 2.50 0.220 436-1137-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1137-2-ND 250 123.75 MGDU4-00008 
470 1.00 0.950 436-1139-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1139-2-ND 250 120.00 MGDU4-00012 
DU1971 Series 
1.0 20.00 0.009 436-1113-1-ND 1.61 1.45 1.21 = = = DU1971-1ROM 
10 1971 +20% 10.00 0.031 18.54 15.24 7.40 436-1110-1-ND 1.61 1.45 1.21 = = = DU1971-100M 
47 4.50 0.086 436-1114-1-ND 1.61 1.45 1.21 = = — DU1971-470M 
NEW! MGDU5 Series — RoHS Compliant NEW! 
10 10.00 0.031 436-1150-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1150-2-ND 250 135.00 MGDU5-00008 
47 4.50 0.086 436-1153-1-ND 1.90 ATA 1.43 436-1153-2-ND 250 142.50 MGDU5-00012 
100 1971 +20% 3.00 0.190 18.54 15.24 7.40 436-1151-1-ND 1.85 1.67 1.39 436-1151-2-ND 250 138.75 MGDU5-00014 
470 1.40 0.850 436-1154-1-ND 1.90 1.71 1.43 436-1154-2-ND 250 142.50 MGDU5-00018 
1,000 1.00 1.800 436-1152-1-ND 2.00 1.80 1.50 436-1152-2-ND 250 150.00 MGDU5-00025 


(Continued) 
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MAGNETICS 


Inductors (Cont) 


Shielded Drum Core — DS Series 


Features: * Drop-in replacements for industry prevalent competitor series » Ideal for DC-DC buck or boost conversion * High energy storage and low resistance 
* Robust temperature deflection to prevent damage during solder reflow Specification: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C 


Note (A): Nominal Inductance Tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C. 
Note (B): DC current applied to produce a typical 10% drop in inductance 
Note (C): DC resistance is maximum at 20°C. 


Induc- DCR Cut Tape 
tance | Pkg. ISAT Max. Dim. (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
pH) | Size Tol. A®) ate) E w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DS6630 Series 
470 0.19 1.800 436-1066-1-ND 1.36 1.23 1.02 = = = DS6630-471M 
1,000 6630 +20% 0.15 3.400 6.60 4.50 2.92 436-1062-1-ND 1.36 1.23 1.02 436-1062-2-ND 2,500 408.00/M DS6630-102M 
10,000 0.02 39.60 436-1063-1-ND 1.36 1.23 1.02 = = = DS6630-103M 
DS1976 Series 
10 1976 +20% 7.00 0.040 18.54 15.25 7.62 436-1078-1-ND 1.49 1.35 1.12 = = = DS1976-100M 
NEW! MGDS5 Series — RoHS Compliant NEW! 
47 4.00 0.097 436-1134-1-ND 2.55 2.30 1.91 436-1134-2-ND 250 191.00 MGDS5-00005 
100 2.40 0.207 436-1132-1-ND 2.80 2.52 2.10 436-1132-2-ND 250 210.00 MGDS5-00007 
1976 +20% 18.54 15.25 7.62 
470 1.10 1.080 436-1135-1-ND 2.15 1.94 1.62 436-1135-2-ND 250 161.25 MGDS5-00011 
1,000 0.80 2.010 436-1133-1-ND 2.55 2.30 1.92 436-1133-2-ND 250 191.25 MGDS5-00013 


Shielded Drum Core — DQ Series 


Features: * High energy storage and low resistance * Smaller real estate than other common inductors * Robust temperature deflection to prevent damage during 
solder reflow * Highly resistive core for EMI suppression applications Specification: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C 


Note (A): Nominal Inductance Tested at 1kHz, 1Vrms at 20°C 
Note (B): DC current applied to produce a typical 30% drop from the measured nominal inductance 


Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Pkg. Isat Max. Dim. (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
yH(4) | Size Tol. A(®) ate) iE w H Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DQ6530 Series 
47 1.630 0.080 436-1034-1-ND 1.45 1.31 1.09 = = = DQ6530-4R7M 
47 6530 +20% 0.50 0.69 6.50 6.90 3.00 436-1033-1-ND 1.24 1.12 93 = = = DQ6530-470M 
100 0.34 1.39 436-1032-1-ND 1.24 1.12 93 = — = DQ6530-101M 
DQ7545 Series 
47 0.88 0.260 436-1046-1-ND 1.05 95 79 = _— = DQ7545-470M 
7545 +20% 7.50 7.50 4.50 
100 0.60 0.610 436-1044-1-ND 1.05 95 79 = = = DQ7545-101M 
NEW! MGD@Q4 Series — RoHS Compliant NEW! 
10 1.84 0.049 436-1129-1-ND 1.20 1.08 -90 436-1129-2-ND 1,000 360.00 MGDQ4-00004 
47 7545 +20% 0.88 0.260 7.50 7.50 4.50 436-1131-1-ND 1.50 1.35 1.13 436-1131-2-ND 1,000 360.00 MGDQ4-00012 
100 0.60 0.610 436-1130-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1130-2-ND 1,000 435.00 MGDQ4-00016 
DQ1260 Series 
47 1.80 0.075 436-1051-1-ND 1.25 1.13 94 = _ —_ DQ1260-470M 
100 1260 +20% 1.30 0.160 12.80 12.80 6.00 436-1049-1-ND 1.25 1.13 94 = — _ DQ1260-101M 
1,000 0.40 1.530 436-1050-1-ND 1.25. 1.13 94 = = = DQ1260-102M 
NEW! MGDQ5 Series — RoHS Compliant NEW! 
10 4.00 0.025 436-1120-1-ND 1.30 1.17 98 436-1120-2-ND 650 253.50 MGDQ5-00005 
47 1.80 0.075 436-1123-1-ND 1.35 1.22 1.02 436-1123-2-ND 650 263.25 MGDQ5-00013 
1260 +20% 12.80 12.80 6.00 
100 1.30 0.160 436-1121-1-ND 1.35 1.22 1.02 436-1121-2-ND 650 263.25 MGDQ5-00017 
1,000 0.40 1.530 436-1122-1-ND 1.30 TAr 98 436-1122-2-ND 650 253.50 MGDQ5-00029 
DQ1280 Series* 
47 13.50 0.016 436-1059-1-ND 1.22 1.10 92 436-1059-2-ND 300 109.80 DQ1280-4R7M 
1280 +20% 12.80 12.80 8.00 
1,000 0.55 1.820 436-1055-1-ND 1.22 1.10 92 436-1055-2-ND 300 146.40 DQ1280-102M 
NEW! MGD@Q6 Series* — RoHS Compliant NEW! 
47 13.50 0.016 436-1128-1-ND 1.40 1.26 1.05 436-1128-2-ND 300 126.00 MGDQ6-00006 
10 5.40 0.022 436-1124-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1124-2-ND 300 130.50 MGDQ6-00009 
47 1280 +20% 2.50 0.100 12.50 12.50 8.00 436-1127-1-ND 1.45 1.31 1.09 436-1127-2-ND 300 130.50 MGDQ6-00017 
100 1.70 0.220 436-1125-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1125-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00021 
1,000 0.55 1.820 436-1126-1-ND 1.55 1.40 117 436-1126-2-ND 300 139.50 MGDQ6-00033 


* MGDQ6 Series and DQ1280 Series have the same pcb pad layout 
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Induct- Test | Rated Cut Tape 
ance | Toler- |Freq.|Current) Q DCR SRF Digi-Key Pricing Tape and Reel* Murata 
- (nH) | ance |(MHz)| (mA) |(Min.)|/ (ohm) (MHz) Part No. ul 10 100 Size Pricing | Part No. 
fanovator tn Electpontes LOPOST Series 
A H e218 1.0 |#0.2nH| 500 | 400 | 11 |0.10max.) 6,000 min.|  490-2481-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NOCOOD 
Chip Coils Monolithic 1.2 |+0.2nH| 500 | 280 | 11 |0.13max.) 6,000 min.|  490-2482-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN1N2CO0D 
. 1.5 |+40.2nH| 500| 280 | 11 |0.16max.) 6,000 min.|  490-2483-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NSCOOD 
and Film Type SMD 1.8 |40.2nH| 500} 280 | 11 |0.16max.| 6,000min.| — 490-2484-1-ND 25 241 1688 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TNiNsCOoD 
2.2 |+0.2nH| 500 | 220 | 11 |0.18max.| 6,000 min.]|  490-2485-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN2N2CO0D 
TapOaT Saree 27 |+0.2nH| 500 | 220 | 11 [0.21 max.) 6,000 min.)  490-2486-1-ND 25 2411 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN2N7CO0D 
3.3 |+40.2nH| 500| 190 | 11 |0.30max.) 6,000 min.|  490-2487-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N3CO0D 
3.9 |+40.2nH| 500| 170 | 11 |0.45max.) 6,000 min.|  490-2488-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N9COOD 
d 4.7 | +5% | 500] 160 | 11 |0.55max.| 6,000 min.}  490-2489-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN4N7J00D 
Coloring side 5.6 | +5% | 500| 140 | 11 |0.68max.| 6,000 min.|  490-2490-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TNSN6JOOD 
4 3 — 6.8 | +5% | 500] 130 | 11 [0.75max.) 6,000 min.)  490-2491-1-ND 25 2411 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN6N8J00D 
0.3 ia 8.2 | +5% | 500| 110 | 11 |0.86max.| 5,500 min.]| _490-2492-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN8N2J00D 
test i L@P15M Series — Case 0402 
Polarity Marking 0.15 Sz 1.0 |#01nH| 500 | 400 | 13 [0.10 max.) 6,000 min.|  490-1124-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1NOB02D 
1.2 |+0.1nH| 500 | 390 | 13 |0.10max.) 6,000 min.|  490-1125-1-ND 20 1.67 18.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1N2B02D 
Murata’s original thin film technology contributes further to miniaturizing 1.5 |40.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20max.) 6,000 min.|  490-1126-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1NS5B02D 
high performance equipment because the size is small and the Q-value 1.8 |+0.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20max.) 6,000 min.|  490-1127-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP1SMN1N8B02D 
is high. 2.2 |+0.1nH| 500 | 220 | 13 |0.30max.| 6,000 min.|  490-1128-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN2N2B02D 
27 |+01nH| 500] 220 | 13 |0.30max.) 6,000 min.)  490-1129-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN2N7B02D 
LQP15M Series 3.3 |40.1nH| 500 | 190 | 13 |0.40max.) 6,000 min.|  490-1130-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN3N3B02D 
_ 3.9 |40.1nH| 500| 170 | 13 |0.50max.) 6,000 min.|  490-1131-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP1SMN3N9B02D 
t 4.7 |+0.1nH| 500 | 160 | 13 |0.60max.| 6,000min.}  490-1132-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN4N7B02D 
0.5 5.6 |+0.1nH| 500 | 140 | 13 |0.70max.| 6,000 min.|  490-1133-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MNSN6B02D 
4 6.8 |+0.1nH| 500] 130 | 13 |0.90max.) 6,000 min.)  490-1134-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 ] 58.45/M | LOP15MN6N8B02D 
k— 1.0 —+| 10.25 8.2 |+0.1nH| 500 | 110 | 13 | 1.10max.| 5,500 min.]| _490-1135-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN8N2B02D 
Features: * Tight inductance tolerance » Ultra small size 0402 inductor, EGG15HS Series —Case:0402 
low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 1.0 | +0.3nH | 100 | 300 8 | 0.07 max. | 10,000 min. 490-2610-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1NOS02D 
mobile telecommunication equipment * Weight: LQP15M Series 0.61mg/ 1.2 | +0.3nH | 100) 300 8 | 0.09 max.) 6,000 min. 490-2611-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N2S02D 
pcs. multilayer film type inductor 0.94mg/pcs 1.5 |+0.3nH| 100| 300 | 8 |0.10max.| 6,000 min.}  490-2612-1-ND 09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N5S02D 
1.8 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.10max.| 6,000 min.}  490-2613-1-ND 09 .74 ~— 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS1N8S02D 
LQG15HS Series 2.2 |+0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.12max.| 6,000 min.|  490-2614-1-ND 09  .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS2N2S02D 
ree 2.7 |+#0.3nH| 100| 300 | 8 0.15max.] 6,000 min.|  490-2615-1-ND 09 ©.74 ~—-§.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG1SHS2N7S02D 
j-~|0.25_/Indiecator 3.3 | +0.3nH| 100| 300 | 8 |0.17max.| 6,000 min.} — 490-2616-1-ND 09 .74 = 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N3S02D 
3.9 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.18max.| 6,000 min.}  490-2617-1-ND 09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS3N9S02D 
4.7 | +0.3nH| 100| 300 | 8 |0.18max.] 6,000 min.|  490-2618-1-ND 09 .74 ~— 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS4N7S02D 
er os=} 5.6 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.20max.| 4,500 min.| _ 490-2619-1-ND 09  .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG1SHSSN6S02D 
See 6.2 ]+0.3nH| 100 | 300 | 8 0.22max.] 4,500 min.| — 490-2620-1-ND 09 74 ~—-§.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG1SHS6N2S02D 
Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 68 | +5% | 100) 300 8 | 0.24 max.| 4,500 min. 490-2621-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG1SHS6N8J02D 
are designed to realize stable characteristics in high frequency range 75 | +5% | 100) 300 8 | 0.24 max.) 4,200 min. 490-3456-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS7N5J02D 
applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 8.2 | +5% | 100| 300 | 8 |0.24max.| 3,700 min.}  490-2622-1-ND 09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS8N2J02D 
enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 40 | +5% | 100] 300 | 8 |0.26max.| 3,400 min.|  490-2623-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LaG15HS10NJ02D 
12 | +5% | 100| 300 | 8 |0.28max.| 3,000 min.| — 490-2624-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS12NJO2D 
LQM18N Series Electrode 15 | 25% | 100) 300 | 8 /0.32max.| 2,500 min.|  490-2625-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOG15HS15NJ02D 
10.4 18 | +5% | 100} 300 | 8 |0.36max.| 2,200 min.|  490-2626-1-ND 09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS18NJO2D 
22 | +5% | 100} 300 | 8 |0.42max.| 1,900min.|  490-2627-1-ND 09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS22NJ02D 
| 27 | +5% | 100} 300 | 8 |0.46max.| 1,700min.|  490-2628-1-ND 09  .74 ~— 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS27NJO2D 
Poel 33 | +5% | 100| 200 | 8 |0.58max.| 1,600 min.|  490-2629-1-ND 09  .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS33NJ02D 
Magnetically shielded chip coils were developed by using original 39 | +5% | 100]; 200 | 8 [0.65max.] 1,200min.| — 490-2630-1-ND 09 79 ~—-6.32 | 10,000 | 27.65/M | LAG1S5HS39NJ02D 
multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 47 | +5% | 100} 200 | 8 |0.72max.| 1,000min.|  490-2631-1-ND 09 .79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS47NJO2D 
suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 56 +5% | 100] 200 8 | 0.82 max.| 800 min. 490-2632-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS56NJ02D 
by interference from peripheral components. 68 | +5% | 100} 180 | 8 |0.92max.| 800 min. 490-2633-1-ND 09 .79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LAG1SHS68NJO2D 
82 | +5% | 100} 150 | 8 |1.20max.| 700 min. 490-2634-1-ND 11.88 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LQG15HS82NJ02D 
LQG18H Series Direction 100 | 45% | 100] 150 | 8 |1.25max.| 600 min. 490-2635-1-ND 11 88 ~~ 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LQG15HSR10J02D 
‘ : Indicator 120 | 45% | 100) 150 | 8 |1.30max.| 600 min. 490-2636-1-ND 11 88 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LQG15HSR12J02D 
Designed to realize stable char- 6 A 
acteristics in high frequency range 150 | 5% | 100) 140 | 8 |299max.} 550 min. 490-2637-1-ND 12.98 — 7.80 | 10,000 | 34.13/M | LQG15HSR15J02D 
applying integrated multilayer 180 | +5% | 100] 130 | 8 |3.38max.| 500 min. 490-2638-1-ND 12 98 — 7.80 | 10,000 | 34.13/M | LQG15HSR18J02D 
process. Monolithic air core. F : 220 | +5% | 100] 120 | 8 |3.77max.| 450 min. 490-2639-1-ND 12.98 — 7.80 | 10,000 | 34.13/M | LQG15HSR22J02D 
270 | +5% | 100| 110 | 8 |4.94max.| 400 min. 490-2640-1-ND 12.98 7.80 | 10,000 | 34.13/M | LQG15HSR27J02D 
LQM21D Series Electrode LQM18N Series — Case 0603 
va 47 | 420% | 50 | 50 | 10 |0.30max.) 260 min. 490-1110-1-ND 23° 1.93 15.44} 4,000 | 67.55/M | LQM18NN47NMOOD 
=*10.5 100 | +10% | 25 | 50 | 15 |0.50max.| 240 min. 490-1111-1-ND 23° 1.93 15.44 | 4,000 | 67.55/M | LQM18NNR10K00D 
L_J 1000 | +10% | 10 | 25 | 35 |0.60max.) 75min. 490-1112-1-ND 26 218 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LQM18NN1ROKOOD 
1.25 2200 | +10% | 10 | 15 | 35 |1.45max.| 50min. 490-1113-1-ND 26 218 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LOM18NN2R2K00D 
Consists of magnetically shield- Part No. LQG18H Series — Case 0603 
ed chip inductors. It has less LOM21DN4R7NOO 1.2 |40.3nH| 100} 500 | 12 |0.10max.| 6,000 min.|  490-1099-1-ND 21 175 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN1N2S00D 
than aly the DG res staiice of fe wiaNon 1.5 |40.3nH| 100 | 500 | 12 J0.10max.| 6,000min.|  490-1100-1-ND 21 175 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LaGisHNiNssooD 
chip inductors as well as high 1.8 |+0.3nH| 100 | 500 | 12 |0.10max.) 6,000 min.]  490-1101-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 ) 61.25/M | LQG18HN1N8S00D 
inductance. Monolithic design. LOM21DN220N00 2.2 |40.3nH| 100 | 500 | 12 |0.10max.| 6,000min.|  490-1102-1-ND 21 175 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN2N2S00D 
2.7 |+#0.3nH| 100 | 500 | 12 |0.15max.} 6,000 min.|  490-1103-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN2N7S00D 
LQM21F Series 3.3 |40.3nH| 100 | 500 | 12 ]0.15max.) 6,000 min.]  490-1104-1-ND 21 1.75 = 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN3N3S00D 
3.9 |40.3nH| 100 | 450 | 12 |0.15max.) 6,000 min.|  490-1105-1-ND 21. 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN3N9SOOD 
Piectode: 4.7 |+0.3nH| 100] 450 | 12 |0.20max.| 6,000min.}  490-1106-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HN4N7S00D 
j+-10.5 5.6 |+0.3nH| 100 | 430 | 12 |0.20max.) 5,000 min.|  490-1107-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOG18HNSN6SOOD 
| | i og 6.8 | +5% | 100 | 430 | 12 |0.25max.) 5,000 min.|  490-1108-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LQG18HNGN8J00D 
ie 8.2 | +5% | 100 | 400 | 12 |0.25max.| 4,000 min.]| _ 490-1109-1-ND 211.75 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LQG18HN8N2J00D 
Suitable for power line choke because of its excellent direct current : LOM21D Series — Case:0205: 
characteristics. The series has larger rated current (B0mA at 10 micro H) 47H] #30% | 1 | 30 | — |0.30max.} 35 min. 490-1120-1-ND 26 219 17.52 | 4,000 | 76.65/M | LQM21DN4R7NOOD 
than conventional rated current. Monolithic ferrite core. 10pH | +30% 1 15 — |0.50max.} 24 min. 490-1121-1-ND 26 219 17.52 | 4,000 76.65/M_ | LQM21DN100NO0D 
22uH | +30% | 1 | 13 | — |0.65max.| 16min. 490-1123-1-ND 26 219 17.52 | 3,000 | 76.65/M | LQM21DN220NO0L 
LQM21N Series LQMZ21F Series — Case 0805 
5 Electrode 10H] +30% | 1 | 60 | — [0.50+30%| 15 min. 490-1122-1-ND 18 1.51 12.08 | 3,000 | 52.85/M | LQM21FN100NOOL 
= = LQM21N Series — Case 0805 
O.1pH] +10% | 25 | 250 | 20 |0.26max.| 340 min. 490-1114-1-ND 23° 1.88 15.04 | 4,000 | 65.80/M | LQM21NNR10K10D 
M7.2571 0.22uH] +10% | 25 | 250 | 20 |0.38max.| 220 min. 490-1115-1-ND 23° 1.88 15.04 | 4,000 | 65.80/M | LQM21NNR22k10D 
: : ee , 0.47uH] +10% | 25 | 200 | 25 |0.57max.} 150 min. 490-1116-1-ND 23° 1.88 15.04 | 4,000 | 65.80/M | LQM21NNR47K10D 
MEI Grea Prati yee Sees ieHinSbai an Garett iyH | #10% | 10 | 50 | 45 |0.40max.) 107 min. |  490-1117-1-ND 24 2.03 16.20) 4,000 | 70.88/M | LOM21NN1ROK10D 
The miniature size of 2.0mm x 1.25mm enables compact design of 15H] +10% | 10 | 50 | 45 |0.50max.} 87 min. 490-1118-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 | 70.88/M | LQM21NN1R5K10D 
electric equipment. 2.2uH| 210% | 10 | 30 | 45 |0.63max.} 71 min. 490-1119-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 | 70.88/M | LQM21NN2R2K10D 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Chip Coils Wound Type SMD 
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Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Qa DCR Max. | SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (GHz) Part No. i 10 100 Size Pricing | PartNo. 
LQW15A Series — Pkg 0402 
15 +0.5nH 100 1000 10 0.03 18 490-1136-1-ND A3 36 .29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN1N5D00D 
27 +0.5nH 100 850 20 0.05 15 490-1137-1-ND A3 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN2N7D00D 
43 +0.2nH 100 750 25 0.07 10 490-1138-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M|) LQW15AN4N3CO0D k-|0.2 0.2 >| 
47 +0.2nH 100 750 25 0.07 8 490-1139-1-ND 3 36 29 | 10,000 | 126.00/M|) LQW15AN4N7CO0D 
5.1 +0.5nH 100 600 25 0.12 8 490-1140-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN5N1D00D — \W* 
6.2 +0.5nH 100 700 25 0.09 8 490-1141-1-ND A3 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN6N2D00D EL GTeey 
68 +5% 100 700 25 0.09 6 490-1142-1-ND AB 36 .29 | 10,000 | 126.00/M} LQW15AN6N8J00D ~~ 
75 | 45% | 100 570 25 0.13 6 490-1143-1-ND 43 36.29 | 10,000 | 126.00/M) LaW15AN7NSJooD ; See 7 
32 | 25% | 100 540 25 0.14 55 490-1144-1-ND 4437 30 | 10,000 | 129.15/m| LOW15ANsN2Jo0D Consists of air core chip'coil using a miniature alumina 
core. Has high Q value and high self resonant frequency in 
1 +5% | 100 540 25 0.14 55 490-1145-1-ND 43 36 ~—-.29_ | 10,000 | 126.00/M] LAW15AN9N1JoOD high frequency range. Suitable for high frequency circuits 
10 45% 100 500 25 0.17 5.5 490-1146-1-ND 3 36 .29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN10NJOOD which are used in telecommunication equipment. 
12 +5% 100 500 30 0.14 5.6 490-1147-1-ND 3 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN12NJ00D 
15 | +5% | 100 460 30 0.16 5 490-1148-1-ND 4336 29 | 10,000 | 126.007] LawisanisnJoop | | LOW18A Series 
18 +5% 100 370 25 0.27 4.5 490-1149-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN18NJ00D 0.4 max. 
22 +5% 100 310 25 0.30 4 490-1150-1-ND A3 36 29 | 10,000 | 126.00/M} LQW15AN22NJO0D 
27 +5% 100 280 25 0.52 3.5 490-1151-1-ND A3 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN27NJO0D [40.2 
33 +5% 100 260 25 0.63 3.2 490-1152-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN33NJO0D #' 0.8>" 
LQW18AN 
39 45% 100 250 25 0.70 3 490-1153-1-ND 3 36 .29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15AN39NJ00D Pees = 
47 +5% 100 210 25 1.08 29 490-1154-1-ND A3 36 -29 | 10,000 | 126.00/M} LQW15AN47NJ00D 
56 +5% 100 200 25 117 2.8 490-1155-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M| LQW15ANS56NJ00D 
68 +5% 100 140 20 1.96 25 490-1156-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.15/M} LQW15AN68NJ00D 
82 +5% 100 130 20 2.24 2.3 490-1157-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.15/M| LQW15AN82NJ00D k + 0.3 0.3|++| 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR Max. | SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata ga 
ance (nH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | PartNo. 0.8 
LQW18A Series — Pkg 0603 1.6 
2.2 +0.5nH 100 700 16 0.049 6,000 490-1158-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M |) LQW18AN2N2D00D 
3.6 +0.5nH 100 850 25 0.059 6,000 490-1159-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LOW18AN3N6D00D Wisvisentalwinainieettagh bles itantinduch 
Tenet orizontal winding structure enables tight inductance. 
3.9 +0.5nH 100 850 35 0.059 6,000 490-1160-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18AN3N9D00D High self resonant frequency realizes high-Q value and 
43 +0.5nH 100 850 35 0.059 6,000 490-1161-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M |) LQW18AN4N3D00D stable inductance at high frequency. Low DC resistance 
47 | +0.5nH} 100 850 35 | 0.059 6,000 | 490-1162-1-ND 39 =©=.33——.27-| 4,000 | 115.15/M) Law1saN4N7D00D Sronplon for low loss, high output and low power 
5.6 +0.5nH 100 750 35 0.082 6,000 490-1164-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M|) LQW18AN5N6D00D 
62 | 40.5nH | 100 750 35 0.082 6,000 | 490-1163-1-ND 39 33 ~=©.27 | 4,000 | 115.15/M| Law1sAN6N2D00D| | L@Ha3c Series 
6.8 +0.5nH 100 750 35 0.082 6,000 490-1165-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LOQW18AN6N8D00D 
75: +0.5nH 100 750 35 0.082 6,000 490-1166-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN7NS5D00D 
8.2 +0.5nH 100 650 35 0.11 6,000 490-1167-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M|) LQW18AN8N2D00D 
8.7 +0.5nH 100 650 35 0.11 6,000 490-1168-1-ND 39 .33 .27 | 4,000 | 115.15/M) LQW18AN8N7D00D 
10 +5% 100 650 35 0.11 6,000 490-1169-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18AN10NJOOD 
12 +5% 100 600 35 0.13 6,000 490-1170-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN12NJO0D 
15 15% 100 600 40 0.13 6,000 490-1171-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN15NJO0D 
18 15% 100 550 40 0.16 5,500 490-1172-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN18NJO0D 
22 15% 100 500 40 0.17 4,600 490-1173-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18AN22NJO0D 
27 15% 100 440 40 0.21 3,700 490-1174-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN27NJOOD 
33 +5% 100 420 40 0.23 3,200 490-1175-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M} LQW18AN33NJ00D 
39 +5% 100 400 40 0.26 2,800 490-1176-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18AN39NJO0D 
56 +5% 100 360 38 0.35 2,400 490-1177-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18ANS56NJ00D 
68 +5% 100 340 38 0.38 2,200 490-1178-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M| LQW18AN68NJO0D 
100 15% 100 220 34 0.68 1,800 490-1179-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18ANR10J00D 
120 15% 100 180 32 1.3 1,600 490-1180-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18ANR12J00D 
270 15% 100 110 30 3.4 960 490-1181-1-ND 43 36 29 | 4,000 | 126.00/M| LQW18ANR27J00D 
330 +5% 100 85 30 5.5 800 490-1182-1-ND 43 36 29 | 4,000 | 126.00/M | LQW18ANR33J00D Consists of ‘miniature chip inductors with low DC 
390 +5% 100 80 30 6.2 800 490-1183-1-ND 43 36 29 | 4,000 | 126.00/M| LQW18ANR39J00D resistance, Nigh current capacity, ad high Imnedanca 
q ICS. 
470 | 25% | 100 75 30 7.0 700 | 490-1184-1-ND 43.36.29 | 4,000 | 126.00/M| Law1sANR47Jo0D power supply clraults. 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* | Murata LQH43M Series 
ance (wH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
LQH43C Series I 3-2 — 
1.0 +20% 1 1080 _ 0.08 max. 100 490-2514-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN1ROMO3L 
2.2 +20% 1 900 _— 0.11 max. 60 490-2515-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LOQH43CN2R2M03L 
3.3 +20% 1 800 — 0.13 max. 47 490-2516-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LOH43CN3R3M03L 
47 +20% 1 750 _ 0.15 max. 35 490-2517-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN4R7M03L 
6.8 +20% 1 720 — 0.20 max. 30 490-2518-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LOH43CN6R8MO3L 
10 +10% 1 650 _— 0.24 max. 23 490-2519-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LOQH43CN100K03L 
33 +10% 1 310 — 1.0 max. 12 490-2520-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LOQH43CN330K03L 
47 +10% 1 280 _ 1.1 max. 10 490-2521-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN470K03L 
68 +10% 1 220 — 1.7 max. 8.4 490-2522-1-ND 64 54 48 500 93.10 | LOQH43CN680K03L 
330 +10% 1 100 _ 6.8 max. 3.6 490-2523-1-ND 67 56 A5 500 97.65 | LQH43CN331K03L 
470 +10% 1¢ 90 — 8.5 max. 3.0 490-2524-1-ND 67 56 A5 500 97.65 | LQH43CN471K03L 
LQH43M Series 
3.9 +20% 1 500 20 0.38 max. 4 490-2525-1-ND 719 66 53 500 114.89 | LOH43MN3R9MOSL 
56 | +10% 1 500 30 | 0.47 max. 33 490-2526-1-ND 79 66 53) 500 | 114.89 | LOH43MNSR6KOSL Consists of winding type chip coils for general use by 
27 +10% 1 300 35 1.1 max. 14 490-2527-1-ND 63 53 43 500 92.58 | LOQH43MN270K03L Murata’s original auto winding technology and ferrite core. 
82 | +t0% | 1 170 35 | 2.2max. 75 490-2528-1-ND 63 53 ~©.43. | 500 | 92.58 | LaHasMNezoKO3L High Q value at high frequency and low DC resistance. 
150 +10% 1 130 40 3.7 max. 5.5 490-2529-1-ND 63 58 43 500 92.58 | LQH43MN151K03L 
Test Freq.is KHz  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (WH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | PartNo. 
LQH32M Series 
1.0 +20% 1 445 20 0.5 max. 100 490-2500-1-ND 39 .33 26 2,000 | 113.05/M| LQH32MN1ROM23L 
2.2 +10% 1 370 20 0.8 max. 50 490-2501-1-ND 39 .33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN2R2K23L 
47 +10% 1 270 20 1.2 max. 31 490-2502-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN4R7K23L ‘ 
6.8 +10% 1 240 20 1.5 max. 25 490-2503-1-ND 39 .33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN6R8K23L H | 
8.2 +10% 1 225 20 1.6 max. 23 490-2504-1-ND 39 .33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN8R2K23L eS 
10 15% 1 190 35 | 1.8 max. 20 490-2505-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M]) LOH32MN100J23L coneste of re Ship Indiciors wound ova nts 
a2 | 35% | 4 150 35 | 28max.| 14 | 490-2506-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M) LaHs2MN2zou23L oun ae 
33 +5% 1 115 40 3.5 max. 12 490-2507-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN330J23L 
47 +5% 1 100 40 4.3 max. au 490-2508-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M |} LQH32MN470J23L LQH32C Series 
150 +5% 1 70 40 9.3 max. 7 490-2509-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN151J23L 
— 2.5 — 
270 15% 1 65 40 12.5 max. 5 490-2510-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN271J23L 
330 45% 1 65 40 13.0 max. i) 490-2511-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M |} LQH32MN331J23L 
390 +5% 1 50 50 22.0 max. 5 490-2512-1-ND 39 .33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN391J23L 
560 +5% it 40 50 28.0 max. 5 490-2513-1-ND 39 .33 26 2,000 | 113.05/M| LQH32MN561J23L 
LQH32C Series 
1.0 +20% 1 800 — 0.06+30% 96 490-2493-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M| LQH32CN1ROM23L i 
2.2 +20% 1 600 — 0.13230% 64 490-2494-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN2R2M23L . 
47 +20% 1 450 = 0.230% 43 490-2495-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN4R7M23L aD , ! 
10 +10% 1 300 - 0.44+30% 26 490-2496-1-ND 39 .33 .26 2,000 | 113.05/M} LQH32CN100K23L o— 
47 +10% 1 170 — 1.330% 15 490-2497-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M] LQH32CN470K23L Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
7 = high current capacity, and high impedance characteristics. 
330 | 210% 1 60 — |} 10230% 5.6 490-2498-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M) LOH32CN331K23L Features are possible by the development of Murata’s 
470 +10% 1¢ 60 = 19130% 5 490-2499-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M} LQH32CN471K23L automatic winding techniques. Excellent for use as power 


$ Test Freq. is KHz  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential 
signal line like USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal 
transmission due to its high coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). These parts are lead free. 


DLW31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression 
performance. DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high 
speed signal transmission due to its high coupling. Lead is not contained in the product. Small dimension 
enables higher density mounting. 

DLWS5BS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance 


DLW21H Series DLWSBS Series 


ih 
a 


supply line choke coils. 


Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays 


characteristic enables great noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal 
mode impedance. 

DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like 
USB, because DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling 
(coupling coefficient: 0.98 minimum) 


DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has 
high impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. 
DLP31D can suppress common mode noise without damage to signal wave. 


DLP31S Series 


DLW31S Series 


DLP31D Series 
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Common Mode Insulation With- DC 
Impedance Rated Rated |Resistance| standing Resis- 
(at 100MHz) Current | Voltage (min.) Voltage tance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(ohm) (mA) (Vdc) (M ohm) (Vdc) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 330 50 10 125 0.35 max. 490-1063-1-ND 60 52 48 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN670SQ2L 
90 330 50 10 125 0.35 max. 490-1064-1-ND 60 52 48 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN900SQ2L 
120 280 50 10 125 0.45 max. 490-1065-1-ND 60 52 A8 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN121SQ2L 
180 250 50 10 125 0.50 max. 490-1066-1-ND 60 52 AB 490-1066-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN181SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
2200 (Typ.) 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 93 86 490-1070-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN222SQ2L 
1000 (Typ.) 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 93 86 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN102SQ2L 
600 (Typ.) 260 50 10 125 0.8 490-1068-1-ND 1.07 93 86 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN601SQ2L 
90 (Typ.) 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 93 86 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN900SQ2L 
DLW5BS Series — Wound Type 
1000 (Typ.) 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1072-2-ND 400 310.10 DLW5BSN102SQ2L 
350 (Typ.) 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1071-2-ND 400 310.10 DLW5BSN351SQ2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 100 16 100 40 2.0 max. 490-2479-1-ND 1.46 1.26 AA? 490-2479-2-ND 3,000 677.25/M DLP31SN121SL2L 
550 100 16 100 40 3.6 max. 490-2480-1-ND 1.46 1.26 AA 490-2480-2-ND 3,000 677.25/M DLP31SN551SL2L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 160 10 100 25 1.1 max. 490-2474-1-ND 1.46 1.27 AA7 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN900ML4L 
130 120 10 100 25 1.6 max. 490-2475-1-ND 1.46 1.27 4:47 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN131ML4L 
200 100 10 100 25 2.2 max. 490-2476-1-ND 1.46 1.27 AA7 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN201ML4L 
320 80 10 100 25 3.5 max. 490-2477-1-ND 1.46 1.27 1A7 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN321ML4L 
440 70 10 100 25 4.3 max. 490-2478-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN441ML4L 
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F anasonic Item _|Non Wound Type Wire Wound Type 
Styles F E K J D c A B 
0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 
Surface Mount Inductors Type (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRF | ELJRE | ELUNK = ELJND | ELJNC | ELJNA = 
Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. Higher Q Type ELFQF = = ELJFJ — = = = 
Features: «High Q * Good for mounting * Wide availability range (1.0nH ~ 1000UH) * Stable L-value in any Regular = = = ELJFJ | ELJFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
mounting direction (non winding type) Shield a ELJSC | ELJSA — 
Recommended Applications: * Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), PDA, righ Fower 7 _ = _ ELJPC a 
Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals Ow esistance — 


Fig. 1 - 0402 (1005) ee Fig. 2 - 0402 (1005) 
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RF Type (Non-winding design): * High Q * High self-resonant frequency » Non Polarity 
QF Type: * High Q * Lead-Free 
PF Type: * High power type * Stable for power line as choke coil 
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RE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant frequency 0.8 to 1.0 
* Tight tolerance 
PE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant frequency 


Fig. 5 - 0805 (2012) Fig. 6 - 1008 (2520) 


Code of value 


ce es. EG: * | ee @ Cpe 
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IK 20 — 38 


NC Type: ¢ Low inductance, tight tolerance and small size » Suitable for high-frequency circuits * Core- 
less type ¢L is stable with respect to temperature and humidity FC/SC Type: * Smallest of the coil type 
inductors * Suitable for a variety of small processing circuits *SC Type is equipped with a magnetic 


ND Type: * High Q * High self-resonant frequency FD Type: * High Q » Standard version of ND Type shield function PC Type: ¢ High rated DC current * Low DC resistance * Suitable for power circuits 
Fig. 7 - 1210 (3225) Fig. 8 - 1812 (4532) 
Code of Value 
fou Code of Value 
2.5 Jv 
)__¥ 
Goad 06-1 + L ] 
FA Type: ¢ Chip inductor for general use * Compact size with a wide inductance range NA Type: Lg o-+| Lo 6 
*Coreless Type *L is stable with respect to temperature and humidity suitable for high-frequency 7 . 
circuits SA Type: ¢ Use of ferrite resin giving it an additional function of magnetic shield * Compact size 
with high inductance PA Type: * High power * High rated DC current ¢ Suitable for power line as choke 
coil EA Type: * Low DC resistance FB and PB Type: « Chip inductor for general use * High inductance 
QTyp. @ L,Q Test | S.R.F.Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND 12 .96 7.56 PCD1898TR-ND 41.00/M ELJ-RF1NOZFB 
1.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND 12 .96 7.56 PCD1899TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 .96 7.56 PCD1900TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 .96 7.56 PCD1901TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 -96 7.56 PCD1902TR-ND 41.00/M ELJ-RF2N2ZFB 
2.7nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 12 .96 7.56 PCD1903TR-ND 41.00/M ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 = 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND 12 .96 7.56 PCD1904TR-ND 41.00/M ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 _ 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 .96 7.56 PCD1905TR-ND 41.00/M ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 .96 7.56 PCD1906TR-ND 41.00/M ELJ-RF4N7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND 12 -96 7.56 PCD1907TR-ND 41.00/M ELJ-RFS5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 _ 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 12 .96 7.56 PCD1908TR-ND 41.00/M ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 = 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 .96 7.56 PCD1909TR-ND 41.00/M ELJ-RF8N2ZFB 
10nH 42% 8 _ 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 .96 7.56 PCD1910TR-ND 41.00/M ELJ-RF10NGFB 
12nH 42% 8 _ 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 96 7.56 PCD1911TR-ND 41.00/M ELJ-RF12NGFB 
15nH +2% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND 12 -96 7.56 PCD1912TR-ND 41.00/M ELJ-RF15NGFB 
18nH +2% 8 _ 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 .96 7.56 PCD1913TR-ND 41.00/M ELJ-RF18NGFB 
22nH +2% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND 12 .96 7.56 PCD1914TR-ND 41.00/M ELJ-RF22NGFB 
27nH +2% 8 _ 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND 12 .96 7.56 PCD1915TR-ND 41.00/M ELJ-RF27NGFB 
33nH 42% 8 _ 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND 12 96 7.56 PCD1916TR-ND 41.00/M ELJ-RF33NGFB 
39nH +2% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 12 -96 7.56 PCD1917TR-ND 41.00/M ELJ-RF39NGFB 
47nH +2% 8 _ 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 .96 7.56 PCD1918TR-ND 41.00/M ELJ-RF47NGFB 
56nH +2% 8 = 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 .96 7.56 PCD1919TR-ND 41.00/M ELJ-RF56NGFB 
68nH +2% 8 _ 100 1500 4.50 120 PCD1920CT-ND 12 .96 7.56 PCD1920TR-ND 41.00/M ELJ-RF68NGFB 
82nH +2% 8 _ 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 .96 7.56 PCD1921TR-ND 41.00/M ELJ-RF82NGFB 
100nH +2% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 -96 7.56 PCD1922TR-ND 41.00/M ELJ-RFR10GFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 68 5.36 PCD1923TR-ND 29.00/M ELJ-RF1NODFB 
1.2nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 68 5.36 PCD1924TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND .08 68 5.36 PCD1925TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND .08 68 5.36 PCD1926TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND 08 68 5.36 PCD1927TR-ND 29.00/M ELJ-RF2N2DFB 
2.70H +0.3nH 8 — 100 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 68 5.36 PCD1928TR-ND 29.00/M ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 8 _ 100 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND .08 68 5.36 PCD1929TR-ND 29.00/M ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 68 5.36 PCD1930TR-ND 29.00/M ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 8 = 100 4800 0.17 360 PCD1931CT-ND .08 68 5.36 PCD1931TR-ND 29.00/M ELJ-RF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND 08 68 5.36 PCD1932TR-ND 29.00/M ELJ-RFSN6DFB 
6.8nH +5% 8 — 100 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND 08 68 5.36 PCD1933TR-ND 29.00/M ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH +5% 8 _ 100 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND .08 68 5.36 PCD1934TR-ND 29.00/M ELJ-RF8N2JFB 
10nH +5% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 68 5.36 PCD1935TR-ND 29.00/M ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 = 100 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND .08 68 5.36 PCD1936TR-ND 29.00/M ELJ-RF12NJFB 
15nH 45% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND 08 68 5.36 PCD1937TR-ND 29.00/M ELJ-RF15NJFB 
18nH +5% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND .08 68 5.36 PCD1938TR-ND 29.00/M ELJ-RF18NJFB 
22nH +5% 8 _ 100 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND 08 68 5.36 PCD1939TR-ND 29.00/M ELJ-RF22NJFB 
27nH +5% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 68 5.36 PCD1940TR-ND 29.00/M ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND .08 68 5.36 PCD1941TR-ND 29.00/M ELJ-RF33NJFB 
(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F.Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. il 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
39nH +5% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND .08 68 5.36 PCD1942TR-ND 29.00/M ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 = 100 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 68 5.36 PCD1943TR-ND 29.00/M ELJ-RF47NJFB 
56nH +5% 8 — 100 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND 08 68 5.36 PCD1944TR-ND 29.00/M ELJ-RFS6NJFB 
68nH +5% 8 — 100 1500 4.50 120 PCD1945CT-ND 08 68 5.36 PCD1945TR-ND 29.00/M ELJ-RF68NJFB 
82nH +5% 8 = 100 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND 08 68 5.36 PCD1946TR-ND 29.00/M ELJ-RF82NJFB 
100nH +5% 8 — 100 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND 08 68 5.36 PCD1947TR-ND 29.00/M ELJ-RFR10JFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-NDt Ald 93 7.29 PCD1264TR-ND 40.00/M ELJ-RF1NODF 
1.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-NDt ell 93 7.29 PCD1265TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-NDt eid 93 7.29 PCD1266TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N5DF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-NDt aad 93 7.29 PCD1267TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-NDt iil -93 7.29 PCD1268TR-ND 40.00/M ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-NDt a .93 7.29 PCD1269TR-ND 40.00/M ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH v4 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-NDt | .93 7.29 PCD1270TR-ND 40.00/M ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-NDt | .93 7.29 PCD1271TR-ND 40.00/M ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-NDt WW 93 7.29 PCD1272TR-ND 40.00/M ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH rd 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-NDt 11 93 7.29 PCD1273TR-ND 40.00/M ELJ-RFSN6DF 
6.8nH 5% ZL 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-NDt WW 93 7.29 PCD1274TR-ND 40.00/M ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% Zz 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-NDt 1 93 7.29 PCD1275TR-ND 40.00/M ELJ-RF8N2JF 
10.0nH 5% Zz 19 100 2800 0.41 320 PCD1276CT-NDt 1 93 7.29 PCD1276TR-ND 40.00/M ELJ-RF10NJF 
12.0nH 5% Zz 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-NDt 1 93 7.29 PCD1277TR-ND 40.00/M ELJ-RF12NJF 
15.0nH 5% z 19 100 2500 0.60 240 PCD1278CT-NDt 11 93 7.29 PCD1278TR-ND 40.00/M ELJ-RF15NJF 
18.0nH 5% re 19 100 2200 0.70 240 PCD1279CT-NDt eas .93 7.29 PCD1279TR-ND 40.00/M ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% f 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-NDt i | .93 7.29 PCD1280TR-ND 40.00/M ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% Le 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-NDt | .93 7.29 PCD1281TR-ND 40.00/M ELJ-RF27NJF 
33.0nH 5% v4 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-NDt WW .93 7.29 PCD1282TR-ND 40.00/M ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% 7 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-NDt V1 93 7.29 PCD1283TR-ND 40.00/M ELJ-RF39NJF 
47.0nH 5% 7 = 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND WW 93 7.29 PCD1326TR-ND 40.00/M ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% 7 a 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND 1 93 7.29 PCD1327TR-ND 40.00/M ELJ-RFS6NJF 
68.0nH 5% Tt oa 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND 11 93 7.29 PCD1328TR-ND 40.00/M ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% cA — 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND 11 93 7.29 PCD1329TR-ND 40.00/M ELJ-RF82NJF 
100.0nH 5% 7 — 100 1200 5.50 90 PCD1330CT-ND ell 93 7.29 PCD1330TR-ND 40.00/M ELJ-RFR10JF 
+ PCD3-KIT-ND Digi-Key® RF Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Values Denoted (200 Total Pieces) ............. 0. .cc cece eee eee e eens beeen eee n nde sense ene ene eeeeeenteneeeeeeeneeeeeed $69.95 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND AT 1.41 14.11 PCD1889TR-ND 61.00/M ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND AT 1.41 14.11 PCD1890TR-ND 61.00/M ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND 7 1.41 14.11 PCD1891TR-ND 61.00/M ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH ve = 100 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND A7 1.41 A011 PCD1892TR-ND 61.00/M ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND Ala 1.41 14.11 PCD1893TR-ND 61.00/M ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 7 = 100 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND Ara 1.41 T1.1 PCD1894TR-ND 61.00/M ELJ-PF5N6DFB 
6.8nH +5% 7 = 100 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND Pra 1.41 14.11 PCD1895TR-ND 61.00/M ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH +5% 7 = 100 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND nila 1.41 14.11 PCD1896TR-ND 61.00/M ELJ-PF8N2JFB 
10nH +5% 7 = 100 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND AIA 1.41 14.11 PCD1897TR-ND 61.00/M ELJ-PF10NJFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1539TR-ND 124.50/M ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1540TR-ND 124.50/M ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH r A = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1541TR-ND 124.50/M ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH Zz = 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1542TR-ND 124.50/M ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1543TR-ND 124.50/M ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH L Ss 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1544TR-ND 124.50/M ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% Zz = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1545TR-ND 124.50/M ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% Zz = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1546TR-ND 124.50/M ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% 7 _ 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND «35 2.91 22.83 PCD1547TR-ND 124.50/M ELJ-PF10NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type QF (5% Tolerance) 
1.0nH +0.3nH 10 41 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1846TR-ND 95.00/M ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 41 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1847TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1848TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N5DF 
1.8nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1849TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1850TR-ND 95.00/M ELJ-QF2N2DF 
2.70H +0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1851TR-ND 95.00/M ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1852TR-ND 95.00/M ELJ-QF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1853TR-ND 95.00/M ELJ-QF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1854TR-ND 95.00/M ELJ-QF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1855TR-ND 95.00/M ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1856TR-ND 95.00/M ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1857TR-ND 95.00/M ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1858TR-ND 95.00/M ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1859TR-ND 95.00/M ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1860TR-ND 95.00/M ELJ-QF15NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1861TR-ND 95.00/M ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1862TR-ND 95.00/M ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1863TR-ND 95.00/M ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1864TR-ND 95.00/M ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1865TR-ND 95.00/M ELJ-QF39NJF 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type NK (3% Tolerance) 
3.9nH +0.2nH 25 = 250 10000 0.07 850 PCD1780CT-ND 62 5.11 40.15 = _ ELJ-NK3N9ZF 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type NK (5% Tolerance) 
2.2nH +0.5nH 20 = 250 15000 0.05 900 PCD1773CT-ND -50 4.08 32.04 = = ELJ-NK2N2EF 
QTyp. @ L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 3, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1990TR-ND 53.00/M ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1991TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1992TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1993TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1994TR-ND 53.00/M ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1995TR-ND 53.00/M ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1996TR-ND 53.00/M ELJ-RE3N3ZFA 
3.9nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1997TR-ND 53.00/M ELJ-RE3N9ZFA 
4.7nH +0.2nH 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1998TR-ND 53.00/M ELJ-RE4N7ZFA 
5.6nH +0.2nH 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1999TR-ND 53.00/M ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH cc) _ 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2000TR-ND 53.00/M ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2001TR-ND 53.00/M ELJ-RE8N2ZFA 
10nH 42% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2002TR-ND 53.00/M ELJ-RE10NGFA 
12nH 42% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2003TR-ND 53.00/M ELJ-RE12NGFA 
15nH +2% 10 _ 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2004TR-ND 53.00/M ELJ-RE1SNGFA 
18nH +2% 10 _ 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2005TR-ND 53.00/M ELJ-RE18NGFA 
22nH +2% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2006TR-ND 53.00/M ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2007TR-ND 53.00/M ELJ-RE27NGFA 
33nH +2% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2008TR-ND 53.00/M ELJ-RE33NGFA 
39nH 42% 1 _ 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2009TR-ND 53.00/M ELJ-RE39NGFA 
(Continued) 
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Panasonic | Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F.Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
47nH 42% 11 _ 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2010TR-ND 53.00/M ELJ-RE47NGFA 
56nH 42% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2011TR-ND 53.00/M ELJ-RES6NGFA 
68nH 42% 12 — 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2012TR-ND 53.00/M ELJ-RE68NGFA 
82nH 42% 12 — 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2013TR-ND 53.00/M ELJ-RE82NGFA 
100nH +2% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2014TR-ND 53.00/M ELJ-RER10GFA 
120nH 42% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2015TR-ND 53.00/M ELJ-RER12GFA 
150nH 42% 5 = 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2016TR-ND 53.00/M ELJ-RER15GFA 
180nH 42% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2017TR-ND 53.00/M ELJ-RER18GFA 
220nH 42% 4 — 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2018TR-ND 53.00/M ELJ-RER22GFA 
Fig. 3, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 

1.5nH +0.2nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1284CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1284TR-ND 52.50/M ELJ-RE1N5ZF2 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 5 1.23 9.63 PCD1285TR-ND 52.50/M ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 5 1.23 9.63 PCD1286TR-ND 52.50/M ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1287TR-ND 52.50/M ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1288TR-ND 52.50/M ELJ-RE3N3ZF2 
3.9nH +0.2nH 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1289CT-ND AS: 1.23 9.63 PCD1289TR-ND 52.50/M ELJ-RE3N9ZF2 
4.7nH +0.2nH 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1290CT-ND a5. 1.23 9.63 PCD1290TR-ND 52.50/M ELJ-RE4N7ZF2 
5.6nH +0.2nH g 36 100 4600 0.18 430 PCD1291CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1291TR-ND 52.50/M ELJ-RESN6ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1292TR-ND 52.50/M ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1293TR-ND 52.50/M ELJ-RE8N2ZF2 
10nH 2% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1294CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1294TR-ND 52.50/M ELJ-RE10NGF2 
12nH 2% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1295CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1295TR-ND 52.50/M ELJ-RE12NGF2 
15nH 2% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1296CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1296TR-ND 52.50/M ELJ-RE15NGF2 
18nH 2% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1297CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1297TR-ND 52.50/M ELJ-RE18NGF2 
22nH 2% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1298CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1298TR-ND 52.50/M ELJ-RE22NGF2 
27nH 2% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1299CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1299TR-ND 52.50/M ELJ-RE27NGF2 
33nH 2% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1300CT-ND 5 1.23 9.63 PCD1300TR-ND 52.50/M ELJ-RE33NGF2 
39nH 2% 1 39 100 1800 0.80 300 PCD1301CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1301TR-ND 52.50/M ELJ-RE39NGF2 
47nH 2% 1 38 100 1800 0.95 250 PCD1302CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1302TR-ND 52.50/M ELJ-RE47NGF2 
56nH 2% 12 35 100 1800 1.2 250 PCD1303CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1303TR-ND 52.50/M ELJ-RES6NGF3 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1304TR-ND 52.50/M ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 1.5 250 PCD1305CT-ND AS. 1.23 9.63 PCD1305TR-ND 52.50/M ELJ-RE82NGF3 
100nH 2% 12 30 100 1300 1.8 200 PCD1306CT-ND AS 1.23 9.63 PCD1306TR-ND 52.50/M ELJ-RER10GF3 

PCD4-KIT-ND Digi-Key® RE (2% Tolerance) Surface Mount Inductors Kit 10 Each of all 23 Values (230 Total) .......0...60.c00c cece cece cece eee eeeu cece sete este eeee cece sceusesuceeuscsueesseceseeeueceseceneeees $79.95 

Fig. 3, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND Al, 93 7.29 PCD1961TR-ND 40.00/M ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH 7 = 100 6000 PCD1962CT-ND > hl 93 7.29 PCD1962TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 _— 100 6000 PCD1963CT-ND Bs hal 93 7.29 PCD1963TR-ND 40.00/M ELJ-RE1NSDFA 
1.8nH +0.3nH 8 — 100 6000 PCD1964CT-ND > ial 93 7.29 PCD1964TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 — 100 6000 PCD1965CT-ND ial 93 7.29 PCD1965TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 = 100 6000 PCD1966CT-ND Pa bak 93 7.29 PCD1966TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 2] = 100 5500 PCD1967CT-ND 1 93 7.29 PCD1967TR-ND 40.00/M ELJ-RE3N3DFA 
3.9nH +5% i] = 100 5500 PCD1968CT-ND ait 93 7.29 PCD1968TR-ND 40.00/M ELJ-RESNQJFA 
4.7nH +5% i} = 100 4800 PCD1969CT-ND oft 93 7.29 PCD1969TR-ND 40.00/M ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 = 100 4600 PCD1970CT-ND 1 93 7.29 PCD1970TR-ND 40.00/M ELJ-RESN6JFA 
6.8nH +5% 9 — 100 3550 PCD1971CT-ND 1 93 7.29 PCD1971TR-ND 40.00/M ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH 45% 9 = 100 3550 PCD1972CT-ND 1 93 7.29 PCD1972TR-ND 40.00/M ELJ-RE8N2JFA 
10nH 45% 10 — 100 2800 PCD1973CT-ND 1 93 7.29 PCD1973TR-ND 40.00/M ELJ-RE10NJFA 
12nH +5% 10 = 100 2800 PCD1974CT-ND > lak 93 7.29 PCD1974TR-ND 40.00/M ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 = 100 2500 PCD1975CT-ND es bak 93 7.29 PCD1975TR-ND 40.00/M ELJ-RE15NJFA 
18nH +5% 10 = 100 2300 PCD1976CT-ND bak 93 7.29 PCD1976TR-ND 40.00/M ELJ-RE18NJFA 
22nH +5% 10 = 100 2000 PCD1977CT-ND at 93 7.29 PCD1977TR-ND 40.00/M ELJ-RE22NJFA 
27nH 25% 10 = 100 2000 PCD1978CT-ND All 93 7.29 PCD1978TR-ND 40.00/M ELJ-RE27NJFA 
33nH +5% 10 = 100 1800 PCD1979CT-ND ait 93 7.29 PCD1979TR-ND 40.00/M ELJ-RE33NJFA 
39nH 45% 11 = 100 1800 PCD1980CT-ND anit 93 7.29 PCD1980TR-ND 40.00/M ELJ-RES9NJFA 
47nH 45% 1 = 100 1800 PCD1981CT-ND 5 hal 93 7.29 PCD1981TR-ND 40.00/M ELJ-RE47NJFA 
56nH +5% 12 = 100 1800 PCD1982CT-ND Fa ik 93 7.29 PCD1982TR-ND 40.00/M ELJ-RES6NJFA 
68nH +5% 12 = 100 1500 PCD1983CT-ND Fa bil 93 7.29 PCD1983TR-ND 40.00/M ELJ-RE68NJFA 
82nH +5% 12 =. 100 1500 PCD1984CT-ND an 93 7.29 PCD1984TR-ND 40.00/M ELJ-RE82NJFA 
100nH +5% 12 = 100 1300 PCD1985CT-ND Fa lak 93 7.29 PCD1985TR-ND 40.00/M ELJ-RER10JFA 
120nH +5% 5 = 25.2 1200 PCD1986CT-ND 1 93 7.29 PCD1986TR-ND 40.00/M ELJ-RER12JFA 
150nH 45% 5 _ 25.2 1100 PCD1987CT-ND 1 93 7.29 PCD1987TR-ND 40.00/M ELJ-RER15JFA 
180nH +5% 4 — 25.2 1000 PCD1988CT-ND 1 93 7.29 PCD1988TR-ND 40.00/M ELJ-RER18JFA 
220nH +5% 4 = 25.2 900 PCD1989CT-ND 11 93 7.29 PCD1989TR-ND 40.00/M ELJ-RER22JFA 
Type RE (5% Tolerance) 

1.5nH +0.3nH 8 47 100 6000 PCD1196CT-ND¥ Pa Da 93 7.29 PCD1196TR-ND 40.00/M ELJ-RE1NS5DF2 
1.8nH +0.3nH 8 45 100 6000 PCD1197CT-ND 1 93 7.29 PCD1197TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N8DF2 
2.2nH +0.3nH 8 35 100 6000 PCD1143CT-ND 1 93 7.29 PCD1143TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N2DF2 
2.7nH +0.3nH 8 35 100 6000 PCD1144CT-ND 1 93 7.29 PCD1144TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N7DF2 
3.3nH +0.3nH 9 35 100 5500 PCD1145CT-ND: 1 93 7.29 PCD1145TR-ND 40.00/M ELJ-RE3N3DF2 
3.9nH 5% 9 36 100 5500 PCD1146CT-ND+ At 93 7.29 PCD1146TR-ND 40.00/M ELJ-RE3NQJF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 PCD1147CT-ND+ Flak 93 7.29 PCD1147TR-ND 40.00/M ELJ-RE4N7JF2 
5.6nH 5% 9 36 100 4600 PCD1148CT-ND+ Bs bak 93 7.29 PCD1148TR-ND 40.00/M ELJ-RESN6JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 PCD1149CT-ND+ AA 93 7.29 PCD1149TR-ND 40.00/M ELJ-RE6N8JF2 
8.2nH 5% 9 36 100 3500 PCD1150CT-ND: anil 93 7.29 PCD1150TR-ND 40.00/M ELJ-RE8N2JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 PCD1151CT-ND ial 93 7.29 PCD1151TR-ND 40.00/M ELJ-RE10NJF2 
12nH 5% 10 37 100 2800 PCD1152CT-ND: eit 93 7.29 PCD1152TR-ND 40.00/M ELJ-RE12NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 PCD1153CT-ND elit 93 7.29 PCD1153TR-ND 40.00/M ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 PCD1154CT-ND+ Fa ik 93 7.29 PCD1154TR-ND 40.00/M ELJ-RE18NJF2 
22nH 5% 10 40 100 2000 PCD1155CT-ND¥ Fa il 93 7.29 PCD1155TR-ND 40.00/M ELJ-RE22NJF2 
27nH 5% 10 41 100 2000 PCD1156CT-ND+ at 93 7.29 PCD1156TR-ND 40.00/M ELJ-RE27NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 PCD1157CT-ND¥ Fa bil 93 7.29 PCD1157TR-ND 40.00/M ELJ-RE33NJF2 
39nH 5% 11 39 100 1800 PCD1158CT-ND: 1 93 7.29 PCD1158TR-ND 40.00/M ELJ-RE39NJF2 
47nH 5% 1 38 100 1800 PCD1159CT-ND 1 93 7.29 PCD1159TR-ND 40.00/M ELJ-RE47NJF2 
56nH 5% 12 35 100 1800 PCD1198CT-ND: 1 93 7.29 PCD1198TR-ND 40.00/M ELJ-RES6NJF3 
68nH 5% 12 35 100 1500 PCD1199CT-ND: At 93 7.29 PCD1199TR-ND 40.00/M ELJ-RE68NJF3 
82nH 5% 12 33 100 1500 PCD1200CT-ND+ > bak 93 7.29 PCD1200TR-ND 40.00/M ELJ-RE82NJF3 
100nH 5% 12 30 100 1300 PCD1201CT-ND¥ os 93 7.29 PCD1201TR-ND 40.00/M ELJ-RER10JF3 
120nH 5% 5 25 25.2 1200 PCD1322CT-ND bk 93 7.29 PCD1322TR-ND 40.00/M ELJ-RER12JF3 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 PCD1323CT-ND «Af 93 7.29 PCD1323TR-ND 40.00/M ELJ-RER15JF3 
180nH 5% 4 20 25.2 1000 PCD1324CT-ND Vi 93 7.29 PCD1324TR-ND 40.00/M ELJ-RER18JF3 
220nH 5% 4 = 25.2 900 PCD1325CT-ND A 93 7.29 PCD1325TR-ND 40.00/M ELJ-RER22JF3 

+PCD1-KIT-ND Digi-Key® RE (5% Tolerance) Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Denoted Values (230 Total Pieces)... . $69.95 

Fi 1603 (1608) — Type PE (10% Tolerance, RoHS Compliant 

2.2nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1948CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1948TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1949CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1949TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 _ 100 _ 40 2100 PCD1950CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1950TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 = 100 _ 40 2100 PCD1951CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1951TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 _ 100 =a 50 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1952TR-ND 125.00/M ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 _— 100 = 55 2100 PCD1953CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1953TR-ND 125.00/M ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 = 100 = 55 1900 PCD1954CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1954TR-ND 125.00/M ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 = 100 = 60 1700 PCD1955CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1955TR-ND 125.00/M ELJ-PE8N2KFA 


(Continued) 
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Panasonic § Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F.Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz _| Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
10nH +10% 9 = 100 = 65 1400 PCD1956CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1956TR-ND 125.00/M ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 = 100 = 80 1300 PCD1957CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1957TR-ND 125.00/M ELJ-PE12NKFA 
15nH +10% 9 —- 100 = 100 900 PCD1958CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1958TR-ND 125.00/M ELJ-PE15NKFA 
18nH +10% 9 _ 100 — 120 800 PCD1959CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1959TR-ND 125.00/M ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% 9 = 100 = 150 700 PCD1960CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1960TR-ND 125.00/M ELJ-PE22NKFA 
Fig. 3, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) 
2.2nH 10% 8 _ 100 6000 0.030 21 PCD1404CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1404TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 = 100 5500 0.030 21 PCD1405CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1405TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 _ 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1406TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 = 100 5200 0.040 21 PCD1407CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1407TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 21 PCD1408CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1408TR-ND 125.00/M ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 2.4 PCD1409CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1409TR-ND 125.00/M ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 _ 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1410TR-ND 125.00/M ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 ALT. PCD1411CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1411TR-ND 125.00/M ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 _ 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1412TR-ND 125.00/M ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1413TR-ND 125.00/M ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 _ 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1414TR-ND 125.00/M ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1415TR-ND 125.00/M ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 _— 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1416TR-ND 125.00/M ELJ-PE22NKF 
Fig. 4, 0603 (1608) — Type NJ (5% Tolerance) 
39nH 5% 40 _— 250 3200 0.25 400 PCD1512CT-ND 50 4.12 32.38 PCD1512TR-ND 176.63/M ELJ-NJ39NJF2 
Fig. 5, 0805 (2012) — Type FD (10% Tolerance) 
3.3uH 10% 15 _ 7.96 50 2.84 140 PCD1193CT-ND 1.55 12.78 100.38 = _— ELJ-FD3R3KF 
Fig. 5, 0805 (2012) — Type ND (10% Tolerance) 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1160TR-ND 125.00/M ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1161TR-ND 125.00/M ELJ-ND12NKF 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1162TR-ND 125.00/M ELJ-ND15NKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1163TR-ND 125.00/M ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1164TR-ND 125.00/M ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1165TR-ND 125.00/M ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1166TR-ND 125.00/M ELJ-ND33NKF 
Fig. 5, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1185TR-ND 125.00/M ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1167TR-ND 125.00/M ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1168TR-ND 125.00/M ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1169TR-ND 125.00/M ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1170TR-ND 125.00/M ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1171TR-ND 125.00/M ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1172TR-ND 125.00/M ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 _ 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1173TR-ND 125.00/M ELJ-NDR12JUF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1174TR-ND 125.00/M ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1175TR-ND 125.00/M ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 =, 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1176TR-ND 125.00/M ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 _— 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1177TR-ND 125.00/M ELJ-NDR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1178TR-ND 125.00/M ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1179TR-ND 125.00/M ELJ-NDR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1180TR-ND 125.00/M ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 _ 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1181TR-ND 125.00/M ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1182TR-ND 125.00/M ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1183TR-ND 125.00/M ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 a 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1184TR-ND 125.00/M ELJ-ND1ROJF 
PCD2-KIT-ND Digi-Key® ND Surface Mount Inductors Kit 10 Each of 25 Values (PCD1185CT-ND Not Included) (250 Total Pieces) ............ 00sec cece eee cece eee eee eee n ee eee e beet teneeeeeeene eee ed $99.95 
QTyp. @ L,QTest S.R.F.Min. RDC Max. IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing Panasonic 
Inductance Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
10nH 10% 10 = 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1037TR-ND 99.00/M ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1038TR-ND 99.00/M ELJ-NC12NKF 
15nH 10% 10 _ 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1039TR-ND 99.00/M ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1040TR-ND 99.00/M ELJ-NC18NKF 
22nH 10% 15 _ 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1041TR-ND 99.00/M ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 — 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1042TR-ND 99.00/M ELJ-NC27NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1043TR-ND 99.00/M ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1044TR-ND 99.00/M ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1045TR-ND 99.00/M ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1046TR-ND 99.00/M ELJ-NCS6NKF 
68nH 10% 15 _ 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1047TR-ND 99.00/M ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1048TR-ND 99.00/M ELJ-NC82NKF 
100nH 10% 10 — 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1049TR-ND 99.00/M ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1050TR-ND 99.00/M ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 _ 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1051TR-ND 99.00/M ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1052TR-ND 99.00/M ELJ-NCR18KF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1202TR-ND 99.00/M ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1203TR-ND 99.00/M ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1204TR-ND 99.00/M ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 — 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1205TR-ND 99.00/M ELJ-NC56NJF 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1206TR-ND 99.00/M ELJ-NC68NJF 
82nH 5% 15 — 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1207TR-ND 99.00/M ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1208TR-ND 99.00/M ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 _ 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1209TR-ND 99.00/M ELJ-NCR12JUF 
150nH 5% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1210TR-ND 99.00/M ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 _ 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1211TR-ND 99.00/M ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1212TR-ND 99.00/M ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1213TR-ND 99.00/M ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1214TR-ND 99.00/M ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1215TR-ND 99.00/M ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1216TR-ND 99.00/M ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 oa 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1217TR-ND 99.00/M ELJ-NCR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1218TR-ND 99.00/M ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1219TR-ND 99.00/M ELJ-NCR82JF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uH 20% 25 = 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1053TR-ND 99.00/M ELJ-FCR22MF 
0.27uH 20% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1054TR-ND 99.00/M ELJ-FCR27MF 
0.33yH 20% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1055TR-ND 99.00/M ELJ-FCR33MF 
0.39yH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1056TR-ND 99.00/M ELJ-FCR39MF 
0.47uH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1057TR-ND 99.00/M ELJ-FCR47MF 
0.56uH 20% 25 _ 25.2 150 a Fl 150 PCD1058CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1058TR-ND 99.00/M ELJ-FCR56MF 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1091 


Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz _| Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
0.68yH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1059TR-ND 99.00/M ELJ-FCR68MF 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1060TR-ND 99.00/M ELJ-FCR82MF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22uH 10% 25 = 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1220TR-ND 99.00/M ELJ-FCR22KF 
0.27uH 10% 25 =. 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1221TR-ND 99.00/M ELJ-FCR27KF 
0.33yH 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1222TR-ND 99.00/M ELJ-FCR33KF 
0.39uH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1223TR-ND 99.00/M ELJ-FCR39KF 
0.47uH 10% 25 — 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1224TR-ND 99.00/M ELJ-FCR47KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1225TR-ND 99.00/M ELJ-FCRS56KF 
0.68yH 10% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1226TR-ND 99.00/M ELJ-FCR68KF 
0.82uH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1227TR-ND 99.00/M ELJ-FCR82KF 
1.0uH 10% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1061TR-ND 99.00/M ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 — 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1062TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R2KF 
1.5yH 10% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1063TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R5KF 
1.8yH 10% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1064TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R8KF 
2.2uUH 10% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1065TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R2KF 
2.7UH 10% 25 _ 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1066TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R7KF 
3.3uH 10% 25 = 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1067TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R3KF 
3.9UH 10% 25 _ 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1068TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R9KF 
4.7UH 10% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1069TR-ND 99.00/M ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1070TR-ND 99.00/M ELJ-FCSR6KF 
6.8uH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1071TR-ND 99.00/M ELJ-FC6R8KF 
8.2UH 10% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1072TR-ND 99.00/M ELJ-FC8R2KF 
10yH 10% 25 — 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1073TR-ND 99.00/M ELJ-FC100KF 
12uH 10% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1074TR-ND 99.00/M ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1075CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1075TR-ND 99.00/M ELJ-FC150KF 
18yH 10% 25 _ 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1076TR-ND 99.00/M ELJ-FC180KF 
22uH 10% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1077TR-ND 99.00/M ELJ-FC220KF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.0uH 5% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1228TR-ND 99.00/M ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 _ 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1229TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R2JF 
1.5yH 5% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1230TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R5JF 
1.8yH 5% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1231TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R8JF 
2.2uUH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1232TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R2JF 
2.7UH 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1233TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R7JF 
3.3uH 5% 25 — 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1234TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 = 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1235TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R9JF 
4.7UH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1236TR-ND 99.00/M ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1237TR-ND 99.00/M ELJ-FCS5R6JF 
6.8uH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1238TR-ND 99.00/M ELJ-FC6R8JF 
8.2UH 5% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1239TR-ND 99.00/M ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1240TR-ND 99.00/M ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1241TR-ND 99.00/M ELJ-FC120JF 
15yH 5% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1242CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1242TR-ND 99.00/M ELJ-FC150JF 
18yH 5% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1243TR-ND 99.00/M ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 _ 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1244TR-ND 99.00/M ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 _ 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1245TR-ND 99.00/M ELJ-FC270JF 
33yH 5% 20 = 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1246TR-ND 99.00/M ELJ-FC330JF 
39uH 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1247TR-ND 99.00/M ELJ-FC390JF 
47H 5% 20 a 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1248TR-ND 99.00/M ELJ-FC470JF 
56yH 5% 20 _ 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1249TR-ND 99.00/M ELJ-FC560JF 
68H 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1250TR-ND 99.00/M ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1251TR-ND 99.00/M ELJ-FC820JF 
100yH 5% 15 = 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1252TR-ND 99.00/M ELJ-FC101JF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
27uH 10% 40 = 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1078TR-ND 99.00/M ELJ-SC270KF 
33H 10% 40 = 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1079TR-ND 99.00/M ELJ-SC330KF 
39H 10% 40 _ 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1080TR-ND 99.00/M ELJ-SC390KF 
47H 10% 40 _ 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1081TR-ND 99.00/M ELJ-SC470KF 
56yH 10% 40 = 2.52 13 7A 10 PCD1082CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1082TR-ND 99.00/M ELJ-SC560KF 
68H 10% 25 = 2.52 13 6.5 17 PCD1083CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1083TR-ND 99.00/M ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 = 2.52 13 7.4 14 PCD1084CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1084TR-ND 99.00/M ELJ-SC820KF 
100uH 10% 25 — 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1085TR-ND 99.00/M ELJ-SC101KF 
Fig. 6, 1008 (2520) — Type PC 
1.0uH 20% 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1086TR-ND 99.00/M ELJ-PC1ROMF 
1.5yH 20% 10 = 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1087TR-ND 99.00/M ELJ-PC1R5MF 
2.2UH 20% 10 _ 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1088TR-ND 99.00/M ELJ-PC2R2MF 
3.3uH 20% 8 _ 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1089TR-ND 99.00/M ELJ-PC3R3MF 
4.7UH 20% 8 = 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1090TR-ND 99.00/M ELJ-PC4R7MF 
6.8yH 10% 8 = 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1091TR-ND 99.00/M ELJ-PC6R8KF 
10yH 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1092TR-ND 99.00/M ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 _— 2.52 25 2.7 195 PCD1093CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1093TR-ND 99.00/M ELJ-PC120KF 
15yH 10% 20 _ 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1094TR-ND 99.00/M ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 = 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1095TR-ND 99.00/M ELJ-PC220KF 
33yH 10% 20 = 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1096TR-ND 99.00/M ELJ-PC330KF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type FA 
0.22uH 20% 25 — 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1000TR-ND 99.00/M ELJ-FAR22MF2 
0.27uH 20% 25 — 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1001TR-ND 99.00/M ELJ-FAR27MF2 
0.33yH 20% 25 — 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1002TR-ND 99.00/M ELJ-FAR33MF2 
0.39uH 20% 25 — 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1003TR-ND 99.00/M ELJ-FAR39MF2 
0.47uH 20% 25 = 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1004TR-ND 99.00/M ELJ-FAR47MF2 
0.56uH 20% 25 _ 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1005TR-ND 99.00/M ELJ-FAR56MF2 
0.68yH 20% 25 = 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1006TR-ND 99.00/M ELJ-FAR68MF2 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1007TR-ND 99.00/M ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 _ 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1008TR-ND 99.00/M ELJ-FA1ROKF2 
1.2uH 10% 30 _ 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1009TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R2KF2 
1.5yH 10% 30 _ 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1010TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R5KF 
1.8yH 10% 30 — 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1011TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R8KF 
2.2uUH 10% 30 — 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1012TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% 30 _ 7.96 75 a 180 PCD1013CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1013TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R7KF 
3.3uH 10% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1014TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R3KF 
3.9UH 10% 30 _ 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1015TR-ND 99.00/M ELJ-FASR9KF 
4.7UH 10% 30 = 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1016TR-ND 99.00/M ELJ-FA4R7KF 
5.6uH 10% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1261TR-ND 99.00/M ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 _ 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1262TR-ND 99.00/M ELJ-FA6R8KF 
8.2UH 10% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1263TR-ND 99.00/M ELJ-FA8R2KF 
10pH 10% 30 = 2.52 36 21 140 PCD1020CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1020TR-ND 99.00/M ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 — 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1021TR-ND 99.00/M ELJ-FA120KF 
15yH 10% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1022TR-ND 99.00/M ELJ-FA150KF 
18yH 10% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1023TR-ND 99.00/M ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 _ 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1024TR-ND 99.00/M ELJ-FA220KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz _| Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
27uH 10% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1025TR-ND 99.00/M ELJ-FA270KF 
33yH 10% 30 _ 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1026TR-ND 99.00/M ELJ-FA330KF 
39H 10% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1027TR-ND 99.00/M ELJ-FA390KF 
47H 10% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1028TR-ND 99.00/M ELJ-FA470KF 
56yH 10% 30 _ 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1029TR-ND 99.00/M ELJ-FA560KF 
68H 10% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1030TR-ND 99.00/M ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 — 2.52 11 10.0 60 PCD1031CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1031TR-ND 99.00/M ELJ-FA820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1032TR-ND 99.00/M ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1033TR-ND 99.00/M ELJ-FA121KF 
150yH 10% 20 = 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1034TR-ND 99.00/M ELJ-FA151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1035TR-ND 99.00/M ELJ-FA181KF 
220uH 10% 20 — 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1036TR-ND 99.00/M ELJ-FA221KF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) 
1.0uH 5% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1825TR-ND 99.00/M ELJ-FA1ROJF2 
1.2uH 5% 30 — 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1826TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R2JF2 
1.5yH 5% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1827TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R5JF 
1.8yH 5% 30 _ 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1828TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R8JF 
2.2uUH 5% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1832TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R2JF 
2.7UH 5% 30 = 7.96 75 i sik 180 PCD1833CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1833TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R7JF 
3.3uH 5% 30 — 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1836TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R3JF 
3.9UH 5% 30 — 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1837TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R9JF 
4.7UH 5% 30 _ 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1839TR-ND 99.00/M ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1841TR-ND 99.00/M ELJ-FAS5R6JF 
6.8uH 5% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1843TR-ND 99.00/M ELJ-FA6R8JF 
8.2UH 5% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1845TR-ND 99.00/M ELJ-FA8R2JF 
10yH 5% 30 — 2.52 36 21 140 PCD1817CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1817TR-ND 99.00/M ELJ-FA100JF 
12uH 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1819TR-ND 99.00/M ELJ-FA120JF 
15yH 5% 30 — 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1821TR-ND 99.00/M ELJ-FA150JF. 
18yH 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1823TR-ND 99.00/M ELJ-FA180JF 
22uH 5% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1829TR-ND 99.00/M ELJ-FA220JF 
27uH 5% 30 — 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1831TR-ND 99.00/M ELJ-FA270JF 
33yH 5% 30 _ 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1834TR-ND 99.00/M ELJ-FA330JF 
39uH 5% 30 _ 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1835TR-ND 99.00/M ELJ-FA390JF 
47H 5% 30 — 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1838TR-ND 99.00/M ELJ-FA470JF 
56yH 5% 30 _ 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1840TR-ND 99.00/M ELJ-FA560JF 
68H 5% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1842TR-ND 99.00/M ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 _ 2.52 11 10 60 PCD1844CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1844TR-ND 99.00/M ELJ-FA820JF 
100yH 5% 20 = 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1818TR-ND 99.00/M ELJ-FA101JF 
120uH 5% 20 — 0.796 10 1 55 PCD1820CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1820TR-ND 99.00/M ELJ-FA121JF 
150yH 5% 20 _ 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1822TR-ND 99.00/M ELJ-FA151JF 
180yH 5% 20 _ 0.796 7 17 50 PCD1824CT-ND 28 2.31 18.17 PCD1824TR-ND 99.00/M ELJ-FA181JF 
220uH 5% 20 = 0.796 va 21 45 PCD1830CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1830TR-ND 99.00/M ELJ-FA221JF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type NA 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1115TR-ND 99.00/M ELJ-NA47NMF 
0.056uH 20% 10 — 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1116TR-ND 99.00/M ELJ-NAS6NMF 
0.068yH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1117TR-ND 99.00/M ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 a 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1118TR-ND 99.00/M ELJ-NA82NMF 
0.10uH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1119TR-ND 99.00/M ELJ-NAR10MF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1120TR-ND 99.00/M ELJ-NAR12MF 
0.15yH 20% 10 = 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1121TR-ND 99.00/M ELJ-NAR15MF 
0.18yH 20% 10 = 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1122TR-ND 99.00/M ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 = 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1123TR-ND 99.00/M ELJ-NAR22KF 
0.27uH 10% 10 _ 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1124TR-ND 99.00/M ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% 10 = 1.0, 25.2 220 ae 190 PCD1125CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1125TR-ND 99.00/M ELJ-NAR33KF 
0.39uH 10% 10 = 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1126TR-ND 99.00/M ELJ-NAR39KF 
0.47pH 10% 10 = 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1127TR-ND 99.00/M ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 = 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1128TR-ND 99.00/M ELJ-NAR56KF 
0.68yH 10% 10 _ 1.0, 25.2 150 1.7 155 PCD1129CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1129TR-ND 99.00/M ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 — 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1130TR-ND 99.00/M ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 = 1.0, 7.96 120 21 125 PCD1131CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1131TR-ND 99.00/M ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 _ 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1132TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R2JF 
1.5uH 5% 13 _ 1.0, 7.96 95 2.7 115 PCD1133CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1133TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R5JF 
1.8yH 5% 13 _ 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1134TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% 13 =. 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1135TR-ND 99.00/M ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1136TR-ND 99.00/M ELJ-NA2R7JF 
3.3yH 5% 13 = 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1137TR-ND 99.00/M ELJ-NA3R3JF 
3.9uUH 5% 13 = 1.0, 7.96 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1138TR-ND 99.00/M ELJ-NA3RQJF 
4.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 52 7.7 70 PCD1139CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1139TR-ND 99.00/M ELJ-NA4R7JF 
5.6uH 5% 13 =. 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1140TR-ND 99.00/M ELJ-NASR6JF 
6.8uH 5% 13 = 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1141TR-ND 99.00/M ELJ-NA6R8JF 
8.2uUH 5% 13 = 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1142TR-ND 99.00/M ELJ-NA8R2JF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) 
10H 10% 40 = 1.0, 5.0 30 18 18 PCD1097CT-ND 28 0 «2.31 = 18.15 PCD1097TR-ND 99.00/M | ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1098TR-ND 99.00/M ELJ-SA120KF 
15yH 10% 40 _ 1.0, 5.0 25 2:2! 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1099TR-ND 99.00/M ELJ-SA150KF 
18yH 10% 40 = 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1100TR-ND 99.00/M ELJ-SA180KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1101TR-ND 99.00/M ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 = 1.0, 5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1102TR-ND 99.00/M ELJ-SA270KF 
33yH 10% 40 = 1.0, 5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1103TR-ND 99.00/M ELJ-SA330KF 
39H 10% 40 _ 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1104TR-ND 99.00/M ELJ-SA390KF 
47uH 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1105TR-ND 99.00/M ELJ-SA470KF 
56yH 10% 40 = 1.0, 5.0 13 45 7.0 PCD1106CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1106TR-ND 99.00/M ELJ-SA560KF. 
68H 10% 40 _ 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1107TR-ND 99.00/M ELJ-SA680KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 ila 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1108TR-ND 99.00/M ELJ-SA820KF 
100yH 10% 40 = 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1109TR-ND 99.00/M ELJ-SA101KF 
120uH 10% 40 —_ 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1110TR-ND 99.00/M ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1111TR-ND 99.00/M ELJ-SA151KF 
180yH 10% 40 _ 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1112TR-ND 99.00/M ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1113TR-ND 99.00/M ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1114TR-ND 99.00/M ELJ-SA271KF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type EA 
1.0uH 20% 7 = 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1417TR-ND 125.00/M ELJ-EA1ROMF 
1.5yH 20% ie = 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1418TR-ND 125.00/M ELJ-EA1R5MF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1419TR-ND 125.00/M ELJ-EA2R2MF 
3.3yH 20% e. = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1420TR-ND 125.00/M ELJ-EA3R3MF 
4.7UH 20% 7 _ 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1421TR-ND 125.00/M ELJ-EA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1422TR-ND 125.00/M ELJ-EA6R8MF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,Q Test S.R.F. Min. | RDC Max. IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. i 10 100 Part No. 2,000 Part No 
10yH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1423TR-ND 125.00/M ELJ-EA100KF 
15yH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1424TR-ND 125.00/M ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1425TR-ND 125.00/M ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1426TR-ND 125.00/M ELJ-EA330KF, 
47uH 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1427TR-ND 125.00/M ELJ-EA470KF 
68H 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1428TR-ND 125.00/M ELJ-EA680KF 
100yH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1429TR-ND 125.00/M ELJ-EA101KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1430TR-ND 125.00/M ELJ-EA151KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1431TR-ND 125.00/M ELJ-EA221KF 
330UH 10% 20 = 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1432TR-ND 125.00/M ELJ-EA331KF 
Fig. 7, 1210 (3225) — Type PA 
1.0UH 20% 7 me 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1478TR-ND 99.00/M ELJ-PA1ROMF 
1.5yH 20% 7 = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1479TR-ND 99.00/M ELJ-PA1R5MF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1480TR-ND 99.00/M ELJ-PA2R2MF 
3.3yH 20% 7 = 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1481TR-ND 99.00/M ELJ-PA3R3MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1482TR-ND 99.00/M ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1483TR-ND 99.00/M ELJ-PA6R8MF 
10yH 10% 15 = 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1484TR-ND 99.00/M ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1485TR-ND 99.00/M ELJ-PA120KF 
15yH 10% 15 = 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1486TR-ND 99.00/M ELJ-PA150KF 
18yH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1487TR-ND 99.00/M ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1488TR-ND 99.00/M ELJ-PA220KF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1489TR-ND 99.00/M ELJ-PA270KF 
33yH 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1490TR-ND 99.00/M ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 = 2.52 1 1.90 145 PCD1491CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1491TR-ND 99.00/M ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 — 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1492TR-ND 99.00/M ELJ-PA470KF. 
56yuH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1493TR-ND 99.00/M ELJ-PA560KF 
68yH 10% 15 = 2.52 75 3.70 105 PCD1494CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1494TR-ND 99.00/M ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15: = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1495TR-ND 99.00/M ELJ-PA820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1496TR-ND 99.00/M ELJ-PA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1497TR-ND 99.00/M ELJ-PA121KF. 
150uH 10% 20 = 0.796 5.5 70 PCD1498CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1498TR-ND 99.00/M ELJ-PA151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 5.0 65 PCD1499CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1499TR-ND 99.00/M ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4.0 60 PCD1500CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1500TR-ND 99.00/M ELJ-PA221KF 
270uH 10% 20 = 0.796 3.5 55 PCD1501CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1501TR-ND 99.00/M ELJ-PA271KF 
330UH 10% 20 = 0.796 3.0 50 PCD1502CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1502TR-ND 99.00/M ELJ-PA331KF. 
QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
8, 1812 (4532) — Type FB 
.22uUH 20% 30 = 25.2 230 700 PCD1433CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1433TR-ND 80.50 ELJ-FBR22MF 
.27uH 20% 30 _ 25.2 200 650 PCD1434CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1434TR-ND 80.50 ELJ-FBR27MF 
-33uH 20% 30 = 25.2 180 630 PCD1435CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1435TR-ND 80.50 ELJ-FBR33MF 
-39uH 20% 30 _ 25.2 155 620 PCD1436CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1436TR-ND 80.50 ELJ-FBR39MF 
47H 20% 30 = 25.2 135 580 PCD1437CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1437TR-ND 80.50 ELJ-FBR47MF 
-56uH 20% 30 = 25.2 120 560 PCD1438CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1438TR-ND 80.50 ELJ-FBR56MF 
-68uH 20% 30 = 25.2 105 530 PCD1439CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1439TR-ND 80.50 ELJ-FBR68MF 
-82uUH 20% 30 = 25.2 90 500 PCD1440CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1440TR-ND 80.50 ELJ-FBR82MF 
1.0uH 10% 30 = 25.2 80 470 PCD1441CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1441TR-ND 80.50 ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 — 25.2 70 460 PCD1442CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1442TR-ND 80.50 ELJ-FB1R2KF 
1.5yH 10% 30 = 25.2 60 430 PCD1443CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1443TR-ND 80.50 ELJ-FB1R5KF 
1.8yH 10% 30 = 25.2 50 410 PCD1444CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1444TR-ND 80.50 ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 = 7.96 45 410 PCD1445CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1445TR-ND 80.50 ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 _ 7.96 43 400 PCD1446CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1446TR-ND 80.50 ELJ-FB2R7KF 
3.3uH 10% 50 = 7.96 39 380 PCD1447CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1447TR-ND 80.50 ELJ-FB3R3KF 
3.9UH 10% 50 = 7.96 36 360 PCD1448CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1448TR-ND 80.50 ELJ-FB3R9KF 
4.7UH 10% 50 _ 5.0 33 350 PCD1449CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1449TR-ND 80.50 ELJ-FB4R7KF 
5.6uH 10% 50 = 5.0 30 330 PCD1450CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1450TR-ND 80.50 ELJ-FB5R6KF 
6.8yH 10% 50 = 5.0 26 310 PCD1451CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1451TR-ND 80.50 ELJ-FB6R8KF 
8.2uUH 10% 50 = 5.0 24 250 PCD1452CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1452TR-ND 80.50 ELJ-FB8R2KF 
10yH 5% 50 = 5.0 22 235 PCD1453CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1453TR-ND 80.50 ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 225 PCD1454CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1454TR-ND 80.50 ELJ-FB120JF 
15yH 5% 50 = 5.0 18 215 PCD1455CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1455TR-ND 80.50 ELJ-FB150JF 
18yH 5% 50 = 5.0 16 205 PCD1456CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1456TR-ND 80.50 ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 195 PCD1457CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1457TR-ND 80.50 ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 185 PCD1458CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1458TR-ND 80.50 ELJ-FB270JF 
33yH 5% 50 — 2.52 12 175 PCD1459CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1459TR-ND 80.50 ELJ-FB330JF 
39H 5% 50 _— 2.52 10 165 PCD1460CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1460TR-ND 80.50 ELJ-FB390JF 
47uH 5% 50 = 2.52 9.7 130 PCD1461CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1461TR-ND 80.50 ELJ-FB470JF 
56uH 5% 40 = 2.52 9.0 125 PCD1462CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1462TR-ND 80.50 ELJ-FB560JF 
68H 5% 40 = 2.52 8.2 115 PCD1463CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1463TR-ND 80.50 ELJ-FB680JF 
82uH 5% 40 = 2.52 rec} 110 PCD1464CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1464TR-ND 80.50 ELJ-FB820JF 
100uH 5% 40 = 2.52 6.7 105 PCD1465CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1465TR-ND 80.50 ELJ-FB101JF 
120yH 5% 40 = 1.5 6.1 100 PCD1466CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1466TR-ND 80.50 ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 95 PCD1467CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1467TR-ND 80.50 ELJ-FB151JdF 
180yH 5% 40 = 1.5 5.1 85 PCD1468CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1468TR-ND 80.50 ELJ-FB181JdF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 85 PCD1469CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1469TR-ND 80.50 ELJ-FB221JF 
270uH 5% 40 = 0.796 41 80 PCD1470CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1470TR-ND 80.50 ELJ-FB271JF 
330UH 5% 40 = 0.796 3.7 75 PCD1471CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1471TR-ND 80.50 ELJ-FB331JF 
390UH 5% 40 = 0.796 3.3 70 PCD1472CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1472TR-ND 80.50 ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 = 0.796 3.3 55 PCD1473CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1473TR-ND 80.50 ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 2.7 50 PCD1474CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1474TR-ND 80.50 ELJ-FB561JF 
680uH 5% 30 = 0.796 2.5 50 PCD1475CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1475TR-ND 80.50 ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 = 0.796 2.4 45 PCD1476CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1476TR-ND 80.50 ELJ-FB821JF 
1000yH 5% 30 = 0.796 21 40 PCD1477CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1477TR-ND 80.50 ELJ-FB102JF 
(4532) — Type PB (10% Tolerance) 
10yH 10% 10 = 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1522TR-ND 100.00 ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1523TR-ND 100.00 ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 = 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1524TR-ND 100.00 ELJ-PB150KF 
18yH 10% 10 = 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1525TR-ND 100.00 ELJ-PB180KF 
22uH 10% 10 _ 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1526TR-ND 100.00 ELJ-PB220KF 
27uH 10% 10 = 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1527TR-ND 100.00 ELJ-PB270KF 
33H 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1528TR-ND 100.00 ELJ-PB330KF 
39H 10% 10 _— 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1529TR-ND 100.00 ELJ-PB390KF 
47H 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1530TR-ND 100.00 ELJ-PB470KF 
56uH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1531TR-ND 100.00 ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 = 2.52 7 2.60 170 PCD1532CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1532TR-ND 100.00 ELJ-PB680KF 
82uH 10% 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1533TR-ND 100.00 ELJ-PB820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1534TR-ND 100.00 ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1535TR-ND 100.00 ELJ-PB121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1536TR-ND 100.00 ELJ-PB151KF. 
180yH 10% 20 — 0.796 4.5 7.50 110 PCD1537CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1537TR-ND 100.00 ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1538TR-ND 100.00 ELJ-PB221KF 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GIVI SUSUMU CO., LTD Thin Film Inductors 


Features: t Dimension (mm) 

¢ Excellent inductance tolerances ¢ Thin package profiles = Ww Series L w P T 
Ee eae epieemluass ba cat it | | Hetosos_| 80.005 | o90005 [007-005 [a8 005 
thin film inductors contribute to lead-free composition of | Phe HPL1005 1.00 + 0.10 0.50 + 0.10 0.15 + 0.10 0.40 + 0.10 
electronic products fe = | TFLOBi6 | 1.60+0.10 0.80 + 0.10 0.30 + 0.20 0.45 + 0.10 

Test Cut Tape 
Inductance Frequency | S.R.F. Min. | DCR Max. Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
(nH) Tolerance | Q Min. (MHz) (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
HPLOGO3 Series 0201 Package - RoHS Compliant 
1.0 + 0.2nH 15 300 10 0.24 510 408-1015-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1015-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1NO 
1.2 + 0.2nH 15 300 10 0.30 460 408-1016-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1016-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N2 
1.5 + 0.2nH 15 300 10 0.26 490 408-1017-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1017-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N5 
1.8 + 0.2nH 15 300 10 0.36 420 408-1018-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1018-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-1N8 
2.2 + 0.2nH 15 300 10 0.50 350 408-1019-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1019-2-ND 10,000 31.50/M_ | HPLO603-2N2 
2.7 + 0.2nH 13 300 10 0.54 340 408-1020-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1020-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-2N7 
3.3 + 0.2nH 13 300 rs 0.66 310 408-1021-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1021-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-3N3 
3.9 + 0.2nH 13 300 7 0.80 280 408-1022-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1022-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-3N9 
4.7 + 0.2nH 13 300 7 1.00 250 408-1023-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1023-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-4N7 
5.6 + 0.2nH 10 300 6 1.60 200 408-1024-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1024-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-5N6 
HPL1005 Series 0402 Package - RoHS Compliant 
1.0 + 0.2nH 15 300 7 0.03 1800 408-1000-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1000-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1NO 
1.2 + 0.2nH 15 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1001-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N2 
1.5 + 0.2nH 15 300 ra 0.10 1200 408-1002-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1002-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N5 
1.8 + 0.2nH 15 300 £ 0.14 1000 408-1003-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1003-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N8 
2.2 + 0.2nH 15 300 7 0.15 900 408-1004-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1004-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-2N2 
2.7 + 0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1005-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-2N7 
3.3 + 0.2nH 13 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1006-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N3 
3.9 + 0.2nH 13 300 7 0.30 620 408-1007-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1007-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N9 
47 + 0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1008-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-4N7 
5.6 + 0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND .89 7.35 28.88 | 408-1009-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-5N6 
6.8 + 0.2nH 10 300 4.5 0.80 430 408-1010-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1010-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-6N8 
8.2 + 0.2nH 10 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1011-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-8N2 
10 + 2% 10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1012-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-10N 
12 + 2% 10 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1013-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-12N 
15 + 2% 10 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND 89 7.35 28.88 | 408-1014-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 

1.0 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1025-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1NO 
1.2 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N2 
15 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N5 
1.8 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N8 
2.2 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1029-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N2 
2.7 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1030-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1031-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N3 
3.9 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N9 
47 + 0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1034-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-5N6 
6.8 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1035-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 + 0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1036-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-8N2 
10 + 2% 15 300 4 1.00 300 408-1037-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1037-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-10N 
12 + 2% 15 300 3 1.00 300 408-1038-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1038-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-12N 
15 + 2% 15 300 3 1.00 300 408-1039-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1039-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-15N 
18 + 2% 15 300 2 1.50 250 408-1040-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1040-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-18N 
22 + 2% 15 300 2 1.50 250 408-1041-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1041-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-22N 
27 + 2% 15 300 2 2.00 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1042-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-27N 
33 + 2% 15 200 1.5 2.00 200 408-1043-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1043-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-33N 
39 + 2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1044-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1044-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-39N 
47 + 2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1045-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1045-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-47N 
56 + 2% 15 200 1 4.00 150 408-1046-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1046-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-56N 
68 + 2% 15 200 1 4.50 140 408-1047-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1047-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-68N 
82 + 2% 10 200 1 6.00 120 408-1048-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1048-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-82N 
100 + 2% 10 200 1 8.50 100 408-1049-1-ND 1.70 14.00 55.00 | 408-1049-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-R10 
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Panasonic Voltage Step-Up Coil ELT-3KN, ELT-5KN and ELT-5KT Types 


High inductance Voltage Step-up coil chip series Inductance! lllRated Cut Tape 
Le piezo-electric buzzer and DC-DC circu of EL @ 100kHz | Tolerance| Current RDC | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
eatures: * Small and thin * High inductance Fi H %, A Oh Part N 1 40 1400 Part N Si Prici Part N 
Recommended Applications: * Watches, Toys, 1g. (uH) (%) m im arb No: Bre: ze ricing BENG: 
Camera, Electronic thermometers, Pagers, PHS, 3KN Type 
Portable telephones Operating Temperature: 560 = 45 15 | PCD1397CT-ND 210 1.74 1.37. | PCD1397TR-ND | 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
s208G BEG G20°G ~ 105*Cifor the SKU Type); 1.0 = 30 35 | PCD1398CT-ND 2.10 1.74 1.37. | PCD1398TR-ND | 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
1.0 = 40 23 PCD1399CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 = 30 25 PCD1400CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 = 20 44 PCD1401CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
2.5 = 20 64 PCD1402CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 = 15 85 PCD1403CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 2.4 PCD1550CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1550TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 PCD1551CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1551TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 PCD1552CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1552TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000 +10 55 11.5 | PCD1553CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1553TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1554TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1555TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN120C 
5SKT Type 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD1556CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1556TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT3R3MA 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1557TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT4R7MA 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1558TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-SKT6R8MA 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1559TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT100MA 
3 15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1560TR-ND 5,000 863.00/M_| ELT-5KT150LA 
22.0 #15 420 0.90 | PCD1561CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1561TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT220LA 
33.0 +15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1562TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT330LA 
47.0 #15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1563TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 #15 260 2.60 | PCD1564CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1564TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT680LA 
100.0 +15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1565TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT101LA 
5KT Type - RoHS Compliant 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD2024CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2024TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT3R3MB 
47 +20 950 0.20 | PCD2025CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2025TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT4R7MB 
6.8 +20 760 0.30 | PCD2026CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2026TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT6R8MB 
10.0 +20 680 0.36 | PCD2027CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2027TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT100MC 
3 15.0 +15 510 0.58 | PCD2028CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2028TR-ND 5,000 450.00/M_| ELT-5KT150LB 
22.0 +15 420 0.90 | PCD2029CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2029TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT220LB 
33.0 £15 360 1.20 | PCD2030CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2030TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT330LB 
47.0 +15 300 1.70 | PCD2031CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2031TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT470LB 
68.0 +15 260 2.60 | PCD2032CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2032TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT680LB 
100.0 +15 190 4.30 | PCD2033CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2033TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT101LB 
SMD Choke Coils 
ELC-3N Type Inductance RDC Rated Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz |Tolerance | at 20°C | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Features: «Low DC resistance and large current (uH) (%) Tol. +20%| (mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 2,000 Part No. 
capability * Shock resistant ELC-3FN 
Recommended Applications: *DC/DC converter 
circuitry for computer peripherals and cellular hand sets 0.2 +30 029 2500 |PCD2177CT-ND NEW! -70 58 -46 |PCD2177TR-ND NEW! 248.00/M__| ELC-3FNR20N 
© Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 1.0 +30 .080 1400 |PCD2034CT-ND -70 58 46 |PCD2034TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN1RON 
circuitry 1.8 +30 110 1100 |PCD2035CT-ND -70 58 46 |PCD2035TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN1R8N 
Rated Current: This indicates the value of current 2.2 +30 120 1000 | PCD2036CT-ND 70 58 .46 |PCD2036TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN2R2N 
when the inductance is 70% of nominal value and case 27 +30 150 950 _| PCD2037CT-ND 70 58 46 _|PCD2037TR-ND 248.00/M_| ELC-3FN2R7N 
temperature has risen At=45°C (at 20°C) 47 +30 .280 750 PCD2038CT-ND -70 58 46 |PCD2038TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN4R7N 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 5.6 +30 310 680 | PCD2039CT-ND 70 58 46 |PCD2039TR-ND 248.00/M | ELC-3FNS5R6N 
temperature rise) 68 +30 .360 620 |PCD2040CT-ND 70 58 46 |PCD2040TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN6R8N 
75 +30 390 600 PCD2041CT-ND -70 58 46 |PCD2041TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN7R5N 
10.0 +20 430 530 PCD2042CT-ND -70 58 46 |PCD2042TR-ND 248.00/M_| ELC-3FN100M 
15.0 +20 1.000 370 PCD2043CT-ND -70 58 46 |PCD2043TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN150M 
22.0 +20 1.180 330 PCD2044CT-ND -70 58 46 |PCD2044TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN220M 
33.0 +20 1.900 260 PCD2045CT-ND -70 58 46 |PCD2045TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN330M 
47.0 +20 2.450 230 PCD2046CT-ND -70 58 46 |PCD2046TR-ND 248.00/M_ | ELC-3FN470M 
68.0 +20 4.200 170 PCD2047CT-ND -70 58 46 |PCD2047TR-ND 248.00/M__| ELC-3FN680M 
ELC-3GN 
1.0 +30 64 1300 |PCD2048CT-ND 74 61 48 |PCD2048TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN1RON 
1.6 +30 83 1200 |PCD2049CT-ND 74 61 48 |PCD2049TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN1R6N 
2.2 +30 -100 1000 |PCD2050CT-ND 74 61 .48 |PCD2050TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN2R2N 
3.3 +30 130 970 PCD2051CT-ND 74 61 48 |PCD2051TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN3R3N 
4.7 +30 -200 760 PCD2052CT-ND 74 61 48 _|PCD2052TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN4R7N 
6.8 +30 250 680 PCD2053CT-ND 74 61 .48 |PCD2053TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN6R8N 
8.2 +30 410 540 PCD2054CT-ND 74 61 .48 |PCD2054TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN8R2N 
10.0 +20 430 530 PCD2055CT-ND 74 61 -48 |PCD2055TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN100M 
15.0 +20 600 430 PCD2056CT-ND 74 61 48 |PCD2056TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN150M 
Height 22.0 +20 -950 330 PCD2057CT-ND 74 61 48 _|PCD2057TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN220M 
1.2 max. 33.0 +20 1.400 280 PCD2058CT-ND 74 61 -48 |PCD2058TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN330M 
1.55 max. 47.0 +20 1.950 240 PCD2059CT-ND 74 61 .48 |PCD2059TR-ND 260.00/M_ | ELC-3GN470M 
68.0 +20 3.000 190 PCD2060CT-ND 74 61 -48__|PCD2060TR-ND 260.00/M_| ELC-3GN680M 


Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. 
superposition (at 20°C) Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self-temperature rise) 


Inductance Rated RDC Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz | Tolerance | Current* | at 20°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Panasonic 
(uH) (%) mA Tol. +20 | Part No. ul 10 100 | Part No. 500 Part No. 
1.3 +30 5.40 7.80 PCD2132CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2132TR-ND 236.50 ELL-8UV1R3N 
2.0 +30 5.10 8.70 PCD2133CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2133TR-ND 236.50 ELL-8UV2RON 
2.7 +30 4.75 10.00 |PCD2134CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2134TR-ND 236.50 ELL-8UV2R7N 
47 +30 4.20 12.00 |PCD2135CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2135TR-ND 236.50 ELL-8UV4R7N 
6.2 +30 3.80 16.00 | PCD2183CT-ND NEW! 1.34 1.11 -87_|PCD2183TR-ND NEW! = 236.50 ELL-8UV6R2N 
10.0 +20 3.00 22.00 |PCD2136CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2136TR-ND 236.50 ELL-8UV100M 
15.0 +20 2.50 26.00 |PCD2137CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2137TR-ND 236.50 ELL-8UV150M 
22.0 +20 2.05 40.00 |PCD2138CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2138TR-ND 236.50 ELL-8UV220M 
27.0 +20 1.80 53.00 /PCD2139CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2139TR-ND 236.50 ELL-8UV270M 
33.0 +20 1.65 78.00 |PCD2184CT-ND NEW! 1.34 1.11 -87 | PCD2184TR-ND NEW! — 236.50 ELL-8UV330M 
39.0 +20 1.50 90.00 | PCD2140CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2140TR-ND 236.50 ELL-8UV390M 
47.0 +20 1.25 100.00 | PCD2141CT-ND 1.34 1.11 -87 | PCD2141TR-ND 236.50 ELL-8UV470M 
68.0 +20 1.10 130.00 | PCD2142CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2142TR-ND 236.50 ELL-8UV680M 
100.0 +20 0.82 160.00 | PCD2143CT-ND 1.34 1.11 .87 | PCD2143TR-ND 236.50 ELL-8UV101M 
220.0 +20 0.66 370.00 |PCD2185CT-ND NEW! 1.34 1.11 -87 | PCD2185TR-ND NEW! = 236.50 ELL-8UV221M 
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Panasonic SMD Choke Coils (con) 
ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types 


Magnetic Shielded Series 


Features: 

¢ Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm height, ELL6UH — 4.7mm height) 

¢ Higher reliability in mounting by separated user terminal and internal connection 

* High current 

Recommended Applications: 

* Video, audio, mobile communications, electric battery driving equipment 

¢ Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in DC/DC convertor circuit 

Cautions for Use: 

* DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum 

* Operating Temperature: 105°C maximum (including self-temperature rise) 

Rated Current: 

ELL6RH and ELL6SH: This indicates the value of current when the inductance is 80% more 
than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 
ELL6UH: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition. (20°C) 


Marking 
Date Code 


L__d 


(TOP VIEW) 


ELL6RH 


2.5+0.3mm 


ELL6SH 


3.0+0.3mm 


ELL6UH 


4.7+0.3mm 


Inductance RDC Rated Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz at 20°C Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELLG6RH Series 
1.0uH 0.0190 3000 PCD1337CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1337TR-ND 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5uH 0.0240 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
2.7pH 0.0390 1800 PCD1339CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1339TR-ND 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3yH 0.0440 1600 PCD1340CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1340TR-ND 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1pH 0.0560 1550 PCD1341CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1341TR-ND 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2uH 0.0620 1400 PCD1342CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1342TR-ND 432.00 ELL-6RH6R2M 
7.5uH 0.0800 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2uUH 0.0870 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10yH 0.0950 1100 PCD1345CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1345TR-ND 432.00 ELL-6RH100M 
12uH 0.130 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15yH 0.150 850 PCD1347CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1347TR-ND 432.00 ELL-6RH150M 
18uH 0.170 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22uH 0.220 700 PCD1349CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1349TR-ND 432.00 ELL-6RH220M 
27uH 0.260 650 PCD1350CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1350TR-ND 432.00 ELL-6RH270M 
33yH 0.380 600 PCD1351CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1351TR-ND 432.00 ELL-6RH330M 
39H 0.410 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
47uH 0.480. 500 PCD1353CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1353TR-ND 432.00 ELL-6RH470M 
56uH 0.540 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68H 0.770 400 PCD1355CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1355TR-ND 432.00 ELL-6RH680M 
82uH 0.870 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
100yH 1.000 300 PCD1357CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1357TR-ND 432.00 ELL-6RH101M 
120uH 1.500 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150yH 1.800 250 PCD1359CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1359TR-ND 432.00 ELL-6RH151M 
180yH 2.000 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220uH 2.300 200 PCD1361CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1361TR-ND 432.00 ELL-6RH221M 
ELL6SH Series 
1.0uH 0.0190 3400 PCD1362CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1362TR-ND 432.00 ELL-6SH1ROM 
1.5yH 0.0240 3200 PCD1363CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1363TR-ND 432.00 ELL-6SH1R5M 
2.7UH 0.0310 2400 PCD1364CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1364TR-ND 432.00 ELL-6SH2R7M 
3.3yH 0.0340 2200 PCD1365CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1365TR-ND 432.00 ELL-6SH3R3M 
4.7UH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1366TR-ND 432.00 ELL-6SH4R7M 
5.6uH 0.0490 1800 PCD1367CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1367TR-ND 432.00 ELL-6SH5R6M 
6.8yH 0.0520 1500 PCD1368CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1368TR-ND 432.00 ELL-6SH6R8M 
8.2uUH 0.0610 1400 PCD1369CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1369TR-ND 432.00 ELL-6SH8R2M 
10yH 0.0650 1300 PCD1370CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1370TR-ND 432.00 ELL-6SH100M 
12uH 0.0710 1200 PCD1371CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1371TR-ND 432.00 ELL-6SH120M 
15yH 0.0960 1100 PCD1372CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1372TR-ND 432.00 ELL-6SH150M 
18yH 0.130 1000 PCD1373CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1373TR-ND 432.00 ELL-6SH180M 
22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1374TR-ND 432.00 ELL-6SH220M 
27uH 0.160 800 PCD1375CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1375TR-ND 432.00 ELL-6SH270M 
33yH 0.180 700 PCD1376CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1376TR-ND 432.00 ELL-6SH330M 
39H 0.240 650 PCD1377CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1377TR-ND 432.00 ELL-6SH390M 
47H 0.270 600 PCD1378CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1378TR-ND 432.00 ELL-6SH470M 
56yH 0.290 550 PCD1379CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1379TR-ND 432.00 ELL-6SH560M 
68H 0.520 500 PCD1380CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1380TR-ND 432.00 ELL-6SH680M 
82uH 0.600 450 PCD1381CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1381TR-ND 432.00 ELL-6SH820M 
100yH 0.680 400 PCD1382CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1382TR-ND 432.00 ELL-6SH101M 
120yH 0.750 370 PCD1383CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1383TR-ND 432.00 ELL-6SH121M 
150yH 0.860 350 PCD1384CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1384TR-ND 432.00 ELL-6SH151M 
180uH 1.300 300 PCD1385CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1385TR-ND 432.00 ELL-6SH181M 
220uH 1.400 280 PCD1386CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1386TR-ND 432.00 ELL-6SH221M 
270uH 2.400 260 PCD1387CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1387TR-ND 432.00 ELL-6SH271M 
330UH 2.700 240 PCD1388CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1388TR-ND 432.00 ELL-6SH331M 
390UH 2.800 210 PCD1389CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1389TR-ND 432.00 ELL-6SH391M 
470uH 3.200 200 PCD1390CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1390TR-ND 432.00 ELL-6SH471M 
560uH 3.700 180 PCD1391CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1391TR-ND 432.00 ELL-6SH561M 
680uH 4.300 160 PCD2182CT-ND NEW! 1.12 93 .73 PCD2182TR-ND NEW! 397.00 ELL-6SH681M 
ELL6UH Series 
10yH 0.0630 1800 PCD2107CT-ND 80 66 52 PCD2107TR-ND 282.00 ELL-6UH100M 
12uH 0.0710 1700 PCD2108CT-ND 80 66 52 PCD2108TR-ND 282.00 ELL-6UH120M 
15yH 0.0790 1600 PCD2109CT-ND 80 66 52 PCD2109TR-ND 282.00 ELL-6UH150M 
18yH 0.0880 1400 PCD2110CT-ND 80 66 52 PCD2110TR-ND 282.00 ELL-6UH180M 
22uH 0.0980. 1300 PCD2111CT-ND 80 -66 52 PCD2111TR-ND 282.00 ELL-6UH220M 
27uH 0.1100 1200 PCD2112CT-ND 80 66 52 PCD2112TR-ND 282.00 ELL-6UH270M 
33yH 0.1300 1100 PCD2113CT-ND 80 66 52 PCD2113TR-ND 282.00 ELL-6UH330M 
39H 0.1500 1000 PCD2114CT-ND 80 66 52 PCD2114TR-ND 282.00 ELL-6UH390M 
47H 0.1600 900 PCD2115CT-ND 80 66 52 PCD2115TR-ND 282.00 ELL-6UH470M 
56uH 0.2100 800 PCD2116CT-ND 80 66 52 PCD2116TR-ND 282.00 ELL-GUH560M 
68H 0.2300 700 PCD2117CT-ND 80 66 52 PCD2117TR-ND 282.00 ELL-GUH680M 
82uH 0.2600 650 PCD2118CT-ND 80 66 52 PCD2118TR-ND 282.00 ELL-6UH820M 
100yH 0.3600 600 PCD2119CT-ND 80 66 52 PCD2119TR-ND 282.00 ELL-6UH101M 
120uH 0.4800 580 PCD2120CT-ND 80 66 52 PCD2120TR-ND 282.00 ELL-6UH121M 
150yH 0.6800 500 PCD2121CT-ND 80 -66 52 PCD2121TR-ND 282.00 ELL-6UH151M 
180yH 0.7500 470 PCD2122CT-ND 80 66 52 PCD2122TR-ND 282.00 ELL-6UH181M 
220uH 0.8400 410 PCD2123CT-ND 80 66 52 PCD2123TR-ND 282.00 ELL-6UH221M 
270uH 1.2000, 370 PCD2124CT-ND 80 66 52 PCD2124TR-ND 282.00 ELL-6UH271M 
330UH 1.3600, 330 PCD2125CT-ND 80 66 52 PCD2125TR-ND 282.00 ELL-6UH331M 
390UH 1.5000, 300 PCD2126CT-ND 80 66 52 PCD2126TR-ND 282.00 ELL-6UH391M 
470uH 1.6800, 270 PCD2127CT-ND 80 66 52 PCD2127TR-ND 282.00 ELL-6UH471M 
560uUH 2.5300 260 PCD2128CT-ND 80 66 52 PCD2128TR-ND 282.00 ELL-6UH561M 
680yH 2.8300 240 PCD2129CT-ND 80 66 52 PCD2129TR-ND 282.00 ELL-6UH681M 
820uH 3.1400 200 PCD2130CT-ND 80 66 52 PCD2130TR-ND 282.00 ELL-6UH821M 
1000yH 3.6700 180 PCD2131CT-ND 80 66 52 PCD2131TR-ND 282.00 ELL-6UH102M 
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Panasonic 


ELL6GM Type 


Features: 

* Magnetic shielded structure * Low DC resistance and 
high current ¢ Structure for withstanding fall shock 
¢ Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

*DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PM Type 


Features: 

¢ Magnetic shielded structure *Low DC resistance 
and high current ¢ Structure for withstanding fall shock 
Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

*DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PV Type 


Features: 


*Thin type (height, 1.8mm) * Capable of corre- 
sponding high current * Low DC resistance 
Recommended Application: 

* Videos, audio, mobile communications, electric 
battery driving equipment * Choke coils for chopper 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 
Cautions for Use: 

*DC/DC power converter * Chopper type: 1W 
maximum ¢ Operating temperature: 105°C maximum 
(Including self-temperature rise) 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


SMD Power Choke Coils 


Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.2 +30% 0.023 | +20% | 2300 PCD1673CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1673TR-ND 555.00 ELL-6GM1R2N 
1.8 +30% 0.028 | +20% 1900 PCD1674CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1674TR-ND 555.00 ELL-6GM1R8N 
2.2 +30% 0.035 | +20% 1800 PCD1675CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1675TR-ND 555.00 ELL-6GM2R2N 
2.7 +30% 0.041 | +20% 1700 PCD1676CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1676TR-ND 555.00 ELL-6GM2R7N 
3.6 +30% 0.057 | +20% 1500 PCD1677CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1677TR-ND 555.00 ELL-6GM3R6N 
47 +30% 0.078 | +20% 1250 PCD1678CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1678TR-ND 555.00 ELL-6GM4R7N 
5.6 +30% 0.086 | +20% 1200 PCD1679CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1679TR-ND 555.00 ELL-6GM5R6N 
6.8 +30% 0.096 | +20% 1100 PCD1680CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1680TR-ND 555.00 ELL-6GM6R8N 
m5: +30% 0.11 +20% 1050 PCD1681CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1681TR-ND 555.00 ELL-6GM7R5N 
10 +20% 0.15 +20% 930 PCD1682CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1682TR-ND 555.00 ELL-6GM100M 
12 +20% 0.17 +20% 830 PCD1683CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1683TR-ND 555.00 ELL-6GM120M 
15 +20% 0.19 +20% 740 PCD1684CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1684TR-ND 555.00 ELL-6GM150M 
18 +20% 0.26 +20% 710 PCD1685CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1685TR-ND 555.00 ELL-6GM180M 
22 +20% 0.32 +20% 620 PCD1686CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1686TR-ND 555.00 ELL-6GM220M 
27 +20% 0.35 +20% 560 PCD1687CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1687TR-ND 555.00 ELL-6GM270M 
33 +20% 0.49 +20% 500 PCD1688CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1688TR-ND 555.00 ELL-6GM330M 
39 +20% 0.55 +20% 460 PCD1689CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1689TR-ND 555.00 ELL-6GM390M 
47 +20% 0.62 +20% 420 PCD1690CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1690TR-ND 555.00 ELL-6GM470M 
56 +20% 0.70 +20% 380 PCD1691CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1691TR-ND 555.00 ELL-6GM560M 
68 +20% 0.82 +20% 350 PCD1692CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1692TR-ND 555.00 ELL-6GM680M 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current i-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 +30% | 0.016 +20% | 2700 PCD1693CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1693TR-ND 585.00 ELL-6PM1RON 
15 +30% | 0.020 +20% | 2450 PCD1694CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1694TR-ND 585.00 ELL-6PM1R5N 
2.0 +30% | 0.024 +20% | 2200 PCD1695CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1695TR-ND 585.00 ELL-6PM2RON 
2.7 +30% | 0.029 +20% | 2000 PCD1696CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1696TR-ND 585.00 ELL-6PM2R7N 
3.3 +30% | 0.035 +20% | 1850 PCD1697CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1697TR-ND 585.00 ELL-6PM3R3N 
3.9 +30% | 0.040 +20% | 1800 PCD1698CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1698TR-ND 585.00 ELL-6PM3R9N 
47 +30% | 0.047 +20% | 1680 PCD1699CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1699TR-ND 585.00 ELL-6PM4R7N 
5.6 +30% | 0.052 +20% | 1500 PCD1700CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1700TR-ND 585.00 ELL-6PM5R6N 
6.8 +30% | 0.057 +20% | 1350 PCD1701CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1701TR-ND 585.00 ELL-6PM6R8N 
75 +30% | 0.070 +20% | 1300 PCD1702CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1702TR-ND 585.00 ELL-6PM7R5N 
9.1 +30% | 0.077 +20% | 1200 PCD1703CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1703TR-ND 585.00 ELL-6PM9R1N 
10 +20% | 0.085 +20% | 1000 PCD1704CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1704TR-ND 585.00 ELL-6PM100M 
12 +20% 0.11 +20% 950 PCD1705CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1705TR-ND 585.00 ELL-6PM120M 
15 +20% 0.13 +20% 950 PCD1706CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1706TR-ND 585.00 ELL-6PM150M 
18 +20% 0.14 +20% 820 PCD1707CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1707TR-ND 585.00 ELL-6PM180M 
22 | #20%| 0.20 | +20%)] 700 PCD1708CT-ND 1.66 1.37 1.08 | PCD1708TR-ND 585.00 | ELL-6PM220M 
27 +20% 0.22 +20% 620 PCD1709CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1709TR-ND 585.00 ELL-6PM270M 
33 +20% 0.29 +20% 550 PCD1710CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1710TR-ND 585.00 ELL-6PM330M 
39 +20% 0.31 +20% 520 PCD1711CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1711TR-ND 585.00 ELL-6PM390M 
47 +20% 0.36 +20% 440 PCD1712CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1712TR-ND 585.00 ELL-6PM470M 
56 | +20%| 0.50 | +20%] 420 PCD1713CT-ND 1.66 1.37. 1.08 | PCD1713TR-ND 585.00 | ELL-6PM560M 
68 +20% 0.60 +20% 400 PCD1714CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1714TR-ND 585.00 ELL-6PM680M 
82 +20% 0.68 +20% 360 PCD1715CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1715TR-ND 585.00 ELL-6PM820M 
100 +20% 0.97 +20% 320 PCD1716CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1716TR-ND 585.00 ELL-6PM101M 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 +30% | 0.016 | +20%| 3000 PCD1717CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1717TR-ND 488.00 ELL-6PV1RON 
1.5 +30% | 0.019 | +20%| 2600 PCD1718CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1718TR-ND 488.00 ELL-6PV1R5N 
1.8 +30% | 0.024 |+20%| 2500 PCD1719CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1719TR-ND 488.00 ELL-6PV1R8N 
2.4 +30% | 0.027 | +20%| 2150 PCD1720CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1720TR-ND 488.00 ELL-6PV2R4N 
3.3 +30% | 0.032 | +20%| 1900 PCD1721CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1721TR-ND 488.00 ELL-6PV3R3N 
3.9 +30% | 0.038 | +20%| 1800 PCD1722CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1722TR-ND 488.00 ELL-6PV3R9N 
47 +30% | 0.044 |+20%| 1700 PCD1723CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1723TR-ND 488.00 ELL-6PV4R7N 
5.6 +30% | 0.049 | +20%| 1450 PCD1724CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1724TR-ND 488.00 ELL-6PV5R6N 
6.8 +30% | 0.055 | +20%| 1250 PCD1725CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1725TR-ND 488.00 ELL-6PV6R8N 
8.2 +30% | 0.070 | +20%| 1150 PCD1726CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1726TR-ND 488.00 ELL-6PV8R2N 
9.1 +30% | 0.076 | +20%| 1100 PCD1727CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1727TR-ND 488.00 ELL-6PV9R1IN 
10 +20% | 0.085 |+20%| 1000 PCD1728CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1728TR-ND 488.00 ELL-6PV100M 
12 +20% | 0.090 | +20% 980 PCD1729CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1729TR-ND 488.00 ELL-6PV120M 
15 +20% 0.12 +20% 880 PCD1730CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1730TR-ND 488.00 ELL-6PV150M 
18 +20% 0.14 +20% 840 PCD1731CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1731TR-ND 488.00 ELL-6PV180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1732CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1732TR-ND 488.00 ELL-6PV220M 
27 +20% 0.22 +20% 670 PCD1733CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1733TR-ND 488.00 ELL-6PV270M 
33 +20% 0.28 +20% 600 PCD1734CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1734TR-ND 488.00 ELL-6PV330M 
39 +20% 0.33 +20% 550 PCD1735CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1735TR-ND 488.00 ELL-6PV390M 
47 +20% 0.37 +20% 500 PCD1736CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1736TR-ND 488.00 ELL-6PV470M 
56 +20% 0.41 +20% 450 PCD1737CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1737TR-ND 488.00 ELL-6PV560M 
68 +20% 0.57 +20% 420 PCD1738CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1738TR-ND 488.00 ELL-6PV680M 
82 +20% 0.65 +20% 380 PCD1739CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1739TR-ND 488.00 ELL-6PV820M 
100 +20% 0.75 +20% 340 PCD1740CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1740TR-ND 488.00 ELL-6PV101M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


ELL3GM Type 


ELL4LM and ELL4GM Types 


Features: 


Series ELL4LM: * Magnetic shielded structure *Low DC 
resistance, high current ¢ Structure for withstanding fall 
shock ¢ Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit 
for Computer peripheral, hand phone »¢ Choke coils for 
chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit 
*Rated Current: This indicates the value of current when the 
inductance is 70% more than nominal value and temperature 
rising A t=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 

Series ELL4GM: «Low Profile * High Power *High 
Inductance * Shock Resistant Recommended Applications: 
* Digital Base Band *CPA and PA Rated Current: The 
Maximum allowable current is a D.C. current which causes 
a 30% inductance reduction from its nominal value or coil 
temperature to rise 45°C, whichever is smaller (Reference 
ambient temperature 20°C) 

Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 
temperature rise) 


Height 
1.3540.15 
1.65+0.15 


Features: 


¢ Magnetic shielded structure *Low DC resistance and 
capable of corresponding high current * Available on tape and 
reel for automatic insertion * Rated Current: This indicates 
the value of current when the inductance is 70% more than 
nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 

Recommended Applications: 

¢ DC/DC converter circuit for computer peripheral, LCD 


* Choke coils for chopper circuit decoupling choked in DC/DC 
Converter Circuit 


SMD Choke Coils 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Shock resistant * Available on tape and reel for automatic insertion * Rated 
Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. 


(at 20°C) 


Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 


Converter Circuit 


Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. (0) | TOL. | (mA) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
1.0 430% 0.038 | +20%| 1800 | PCD1641CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1641TR-ND 443.00/M ELL-3GM1RON 
1.3 430% 0.058 | +20%| 1500 | PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1642TR-ND 443.00/M ELL-3GM1R3N 
2.2 430% 0.10 | 20%} 1100 | PCD1643CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1643TR-ND. 443.00/M ELL-3GM2R2N 
27 430% 0.11 | 20%] 1000 | PCD1644CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1644TR-ND 443.00/M ELL-3GM2R7N 
3.3 +30% 0.13 | +20%| 980 _| PCD1645CT-ND 1.26 1.04 .82__| PCD1645TR-ND 443.00/M ELL-3GM3R3N 
3.9 430% 0.14 | +20%| 940 | PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1646TR-ND 443.00/M ELL-3GM3R9N 
4.3 430% 0.22 | 20%}! 720 | PCD1647CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1647TR-ND 443.00/M ELL-3GM4R3N 
5.1 430% 0.24 | 20%] 690 | PCD1648CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1648TR-ND 443.00/M ELL-3GM5R1N 
5.6 430% 0.26 | 20%] 670 | PCD1649CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1649TR-ND 443.00/M ELL-3GM5R6N 
6.8 +30% 0.28 | +20%| 650 | PCD1650CT-ND 1.26 1.04 .82__| PCD1650TR-ND 443.00/M ELL-3GM6R8N 
8.2 430% 0.31 | +20% | 620 | PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1651TR-ND. 443.00/M ELL-3GM8R2N 
10 420% 0.35 | 20%] 550 | PCD1652CT-ND 1.26 1.04 .82 | PCD1652TR-ND 443.00/M ELL-3GM100M 
12 420% 0.40 | +20%| 530 | PCD1653CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1653TR-ND 443.00/M ELL-3GM120M 
15 420% 0.56 | 20%] 440 | PCD1654CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1654TR-ND 443.00/M ELL-3GM150M 
18 420% 0.64 | +20%| 420 | PCD1655CT-ND 1.26 1.04 .82__| PCD1655TR-ND 443.00/M ELL-3GM180M 
22 420% 0.77 | +20%| 360 | PCD1656CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1656TR-ND. 443.00/M ELL-3GM220M 
27 420% 1.05 | 420%} 330 |PCD1657CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1657TR-ND 443.00/M ELL-3GM270M 
33 420% 1.20 | +20%| 310 | PCD1658CT-ND 1.26 1.04 82 | PCD1658TR-ND 443.00/M ELL-3GM330M 
47 +20% 2.00 | +20%| 220 | PCD2178CT-ND NEW! 1.26 1.04 82 | PCD2178TR-ND NEW! 443.00/M ELL-3GM470M 
Inductance(100kHz); RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Nominal Current) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(HH) TOL. (0) TOL. | (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 
ELL4LM Series 
1.0 +30% | 0.026 | +20% | 2000 | PCD1659CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1659TR-ND 3,000} 495.00/M | ELL-4LM1RON 
1.5 +30% | 0.031 | +20% | 1600 | PCD1660CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1660TR-ND 3,000} 495.00/M | ELL-4LM1R5N 
2.0 +30% | 0.043 | +20% | 1350 | PCD1661CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1661TR-ND 3,000} 495.00/M | ELL-4LM2RON 
27 +30% | 0.056 | +20% | 1250 | PCD1662CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1662TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM2R7N 
3.3 +30% | 0.062 | +20% | 1100 | PCD1663CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1663TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM3R3N 
47 +30% | 0.090 | +20% | 900 | PCD1664CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1664TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM4R7N 
6.2 +30% | 0.14 | +20% |} 800 | PCD1665CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1665TR-ND 3,000} 495.00/M | ELL-4LM6R2N 
75 +30% | 0.15 | +20%] 720 | PCD1666CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1666TR-ND 3,000} 495.00/M | ELL-4LM7R5N 
10 +30% | 0.18 | +20% |} 690 | PCD1667CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1667TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM100M 
12 +30% | 0.20 | +20%| 530 | PCD1668CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1668TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM120M 
15 +30% | 0.30 | +20% | 500 | PCD1669CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1669TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM150M 
18 +30% | 0.32 | +20% | 460 | PCD1670CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1670TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM180M 
22 +30% | 0.38 | +20% |} 430 | PCD1671CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1671TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM220M 
2h +30% | 0.42 | +20% | 370 | PCD1672CT-ND 1.40 1.16 91 | PCD1672TR-ND 3,000 | 495.00/M | ELL-4LM270M 
ELL4GM Series 
24 +30% | 0.066 | +20% |] 1150 | PCD2061CT-ND 96 19 62 | PCD2061TR-ND 2,000 | —338.00/M | ELL-4GM2R4N 
3.6 +30% | 0.10 | +20%] 950 | PCD2062CT-ND 96 719 62 | PCD2062TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM3R6N 
47 +30% | 0.12 | +20%} 800 | PCD2063CT-ND 96 19 62 | PCD2063TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM4R7N 
5.6 +30% | 0.13 | +20%] 750 | PCD2064CT-ND 96 719 62 | PCD2064TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM5R6N 
6.8 +30% | 0.18 | +20% | 640 | PCD2065CT-ND 96 19 62 | PCD2065TR-ND 2,000 | —338.00/M | ELL-4GM6R8N 
8.2 +30% | 0.22 | +20%| 580 | PCD2066CT-ND 96 19 .62 | PCD2066TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM8R2N 
10 +20% | 0.26 | +20%| 540 | PCD2067CT-ND 96 719 62 | PCD2067TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM100M 
15 +20% | 0.29 | +20%| 410 | PCD2179CT-ND NEW! 96 719 62 | PCD2179TR-ND NEWE | 2,000| 338.00/M | ELL-4GM150M 
18 +20% | 0.49 | +20%} 400 | PCD2068CT-ND 96 719 62 | PCD2068TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM180M 
22 +20% | 0.56 | +20% | 350 | PCD2069CT-ND 96 19 .62 | PCD2069TR-ND 2,000 | —338.00/M | ELL-4GM220M 
21 +20% | 0.64 | +20% |} 330 | PCD2070CT-ND 96 79 62 | PCD2070TR-ND 2,000} 338.00/M | ELL-4GM270M 
33 +20% | 0.70 | +20% |} 300 | PCD2071CT-ND 96 719 62 | PCD2071TR-ND 2,000 | 338.00/M | ELL-4GM330M 
47 +20% | 1.05 | +20% | 260 | PCD2180CT-ND NEW! 96 19 62 | PCD2180TR-ND NEWE | 2,000| 338.00/M | ELL-4GM470M 
Inductance (100kHz)| | RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (mOhm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
15 430% 5.3 420% 6700 PCD1741CT-ND 2.34 1.93 1:52 PCD1741TR-ND 412.50 ELL-ATV1R5N 
2.2 430% 6.3 420% 6200 PCD1742CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1742TR-ND 412.50 ELL-ATV2R2N 
3.3 430% 8.8 420% 5350 PCD1743CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1743TR-ND 412.50 ELL-ATV3R3N 
43 430% 10 420% 5000 PCD1744CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1744TR-ND 412.50 ELL-ATV4R3N 
5.1 430% 14 420% 4350 PCD1745CT-ND 2.34 1.93 1.62 PCD1745TR-ND 412.50 ELL-ATV5R1N 
6.8 430% 16 420% 4000 PCD1746CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1746TR-ND 412.50 ELL-ATV6R8N 
8.2 430% 18 420% 3700 PCD1747CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1747TR-ND 412.50 ELL-ATV8R2N 
10 +20% 23 420% 3300 PCD1748CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1748TR-ND 412.50 ELL-ATV100M 
12 420% 25 +20% 2900 PCD1749CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1749TR-ND 412.50 ELL-ATV120M 
15 420% 32 +20% 2800 PCD1750CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1750TR-ND 412.50 ELL-ATV150M 
18 420% 38 420% 2500 PCD1751CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1751TR-ND 412.50 ELL-ATV180M 
22 420% 45 420% 2200 PCD1752CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1752TR-ND 412.50 ELL-ATV220M 
27 +20% 56 420% 2000 PCD1753CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1753TR-ND 412.50 ELL-ATV270M 
33 420% 62 420% 1800 PCD1754CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1754TR-ND 412.50 ELL-ATV330M 
39 420% 74 420% 1600 PCD1755CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1755TR-ND 412.50 ELL-ATV390M 
47 420% 94 420% 1550 PCD1756CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1756TR-ND 412.50 ELL-ATV470M 
56 +20% 100 420% 1350 PCD1757CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1757TR-ND 412.50 ELL-ATV560M 
68 420% 130 420% 1200 PCD1758CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1758TR-ND 412.50 ELL-ATV680M 
82 +20% 150 420% 1100 PCD1759CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1759TR-ND 412.50 ELL-ATV820M 
100 420% 180 420% 1000 PCD1760CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1760TR-ND 412.50 ELL-ATV101M 
120 420% 210 420% 940 PCD1761CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1761TR-ND 412.50 ELL-ATV121M 
150 420% 300 420% 850 PCD1762CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1762TR-ND 412.50 ELL-ATV151M 
180 420% 350 420% 770 PCD1763CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1763TR-ND 412.50 ELL-ATV181M 
220 +20% 400 420% 700 PCD1764CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1764TR-ND 412.50 ELL-ATV221M 
270 420% 500 420% 630 PCD1765CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1765TR-ND 412.50 ELL-ATV271M 
330 420% 600 420% 550 PCD1766CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1766TR-ND 412.50 ELL-ATV331M 
390 +20% 750 420% 520 PCD1767CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1767TR-ND 412.50 ELL-ATV391M 
470 420% 850 420% 480 PCD1768CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1768TR-ND 412.50 ELL-ATV471M 
560 420% 1100 +20% 440 PCD1769CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1769TR-ND 412.50 ELL-ATV561M 
680 420% 1250 420% 400 PCD1770CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1770TR-ND 412.50 ELL-ATV681M 
820 420% 1700 420% 360 PCD1771CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1771TR-ND 412.50 ELL-ATV821M 
1000 420% 2000 420% 330 PCD1772CT-ND 2.34 1.93 1.52 PCD1772TR-ND 412.50 ELL-ATV102M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 
ELL5GM and ELL5PM Types 


Features: 

¢ Magnetic shielded structure 

¢ Low DC resistance and large current capability 
¢ Shock resistant structure 


Recommended Applications: 

*DC/DC converter circuitry for computer peripherals and 
cellular hand sets 

* Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 
circuitry 

Rated Current: This indicates the value of current when 

the inductance is 70% of nominal value or when the case 

temperature has risen 45°C (at 20°C) 


Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 
temperature rise) 


ELLCTV Type 


Features: 
* Magnetic shielded structure 
* Low DC resistance and large current capability 


Recommended Applications: 

*DC/DC converter circuitry for computer peripherals and 
cellular hand sets 

¢ Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 
circuitry 

Rated Current: This indicates the value of current when 

the inductance is 70% of nominal value or when the case 

temperature has risen 45°C (at 20°C) 


Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 
temperature rise) 


SMD Power Choke Coils 
ETQPA4L Type 


SMD Choke Coils (cont.) 


Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape Tape & Reel 

Nominal TOL. + 20% | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Panasonic 
(uH) TOL. (mo) (mA) | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 [Part No. 

ELL5GM Series 
1.0 +30% 32 2200 | PCD2072CT-ND .99 82 .64 |PCD2072TR-ND 349.00/M |ELL-5GM1RON 
2.2 +30% 53 1600 | PCD2073CT-ND .99 82 .64 |PCD2073TR-ND 349.00/M |ELL-SGM2R2N 
3.6 +30% 70 1300 | PCD2074CT-ND .99 82 .64 |PCD2074TR-ND 349.00/M |ELL-SGM3R6N 
47 +30% 92 1100 | PCD2075CT-ND .99 82 .64 |PCD2075TR-ND 349.00/M |ELL-SGM4R7N 
5.6 +30% 100 1000 | PCD2076CT-ND -99 82 .64 _|PCD2076TR-ND 349.00/M |ELL-5GM5R6N 
6.8 +30% 120 900 | PCD2077CT-ND .99 82 .64 |PCD2077TR-ND 349.00/M |ELL-5GM6R8N 
8.2 +30% 140 850 | PCD2078CT-ND .99 82 .64 |PCD2078TR-ND 349.00/M |ELL-SGM8R2N 
10.0 +20% 150 750 | PCD2079CT-ND 99 82 .64 |PCD2079TR-ND 349.00/M |ELL-SGM100M 
12.0 +20% 210 700 | PCD2080CT-ND .99 82 .64 |PCD2080TR-ND 349.00/M |ELL-SGM120M 
15.0 +20% 250 650 | PCD2081CT-ND -99 82 .64 _|PCD2081TR-ND 349.00/M |ELL-5GM150M 
18.0 +20% 270 600 | PCD2082CT-ND .99 82 .64 |PCD2082TR-ND 349.00/M |ELL-5GM180M 
22.0 +20% 380 500 | PCD2083CT-ND .99 82 .64 |PCD2083TR-ND 349.00/M |ELL-SGM220M 
27.0 +20% 430 450 | PCD2084CT-ND .99 82 .64 |PCD2084TR-ND 349.00/M |ELL-SGM270M 
33.0 +20% 490 400 | PCD2085CT-ND .99 82 .64 |PCD2085TR-ND 349.00/M |ELL-SGM330M 
47.0 +20% 930 390 | PCD2181CT-ND NEW! 99 82 .64_|PCD2181TR-ND NEW! —349.00/M |ELL-5GM470M 
ELL5PM Series 

1.2 +30% 23 2500 | PCD2086CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2086TR-ND 383.00/M |ELL-5PM1R2N 
1.8 +30% 27 2300 | PCD2087CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2087TR-ND 383.00/M |ELL-5PM1R8N 
2.4 +30% 32 2050 | PCD2088CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2088TR-ND 383.00/M |ELL-5PM2R4N 
3.0 +30% 36 1800 | PCD2089CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2089TR-ND 383.00/M |ELL-5PM3RON 
3.9 +30% 47 1600 | PCD2090CT-ND 1.08 -90 -71__|PCD2090TR-ND 383.00/M |ELL-5PM3R9ON 
47 +30% 53 1500 | PCD2091CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2091TR-ND 383.00/M |ELL-5PM4R7N 
5.6 +30% 68 1350 | PCD2092CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2092TR-ND 383.00/M |ELL-5PM5R6N 
6.8 +30% 74 1200 | PCD2093CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2093TR-ND 383.00/M |ELL-5PM6R8N 
8.2 +30% 81 1050 | PCD2094CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2094TR-ND 383.00/M |ELL-5PM8R2N 
10.0 +20% 97 1000 | PCD2095CT-ND 1.08 -90 -71__|PCD2095TR-ND 383.00/M |ELL-5PM100M 
12.0 +20% 120 850 | PCD2096CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2096TR-ND 383.00/M |ELL-5PM120M 
15.0 +20% 140 800 | PCD2097CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2097TR-ND 383.00/M |ELL-S5PM150M 
18.0 +20% 180 720 | PCD2098CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2098TR-ND 383.00/M |ELL-5PM180M 
22.0 +20% 210 680 | PCD2099CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2099TR-ND 383.00/M |ELL-5PM220M 
27.0 +20% 230 550 | PCD2100CT-ND 1.08 -90 -71__|PCD2100TR-ND 383.00/M |ELL-5PM270M 
33.0 +20% 270 530 | PCD2101CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2101TR-ND 383.00/M |ELL-5PM330M 
39.0 +20% 390 480 | PCD2102CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2102TR-ND 383.00/M |ELL-SPM390M 
47.0 +20% 440 450 | PCD2103CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2103TR-ND 383.00/M |ELL-5PM470M 
56.0 +20% 610 400 | PCD2104CT-ND 1.08 90 .71 |PCD2104TR-ND 383.00/M |ELL-SPM560M 
68.0 +20% 700 350 | PCD2105CT-ND 1.08 -90 .71 |PCD2105TR-ND 383.00/M |ELL-S5PM680M 
82.0 +20% 780 320 | PCD2106CT-ND 1.08 -90 -71_|PCD2106TR-ND 383.00/M |ELL-S5PM820M 

Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 

Nominal TOL. + 20% Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(wH) | TOL. (ma) (mA) Part No. 1 10 100 |Part No. 500 ‘| Part No. 
1.2 +30% 4.6 6500 PCD2144CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2144TR-ND 349.00 | ELL-CTV1R2N 
2.0 +30% 5.6 6300 PCD2145CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2145TR-ND 349.00 | ELL-CTV2RON 
27 +30% 7.0 5700 PCD2146CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2146TR-ND 349.00 | ELL-CTV2R7N 
3.9 +30% 8.5 5600 PCD2147CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2147TR-ND 349.00 | ELL-CTV3R9N 
4.7 +30% 9.9 5200 PCD2148CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2148TR-ND 349.00 | ELL-CTV4R7N 
5.6 +30% 1 4900 PCD2149CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2149TR-ND 349.00 | ELL-CTVSR6N 
6.8 +30% 14 4500 PCD2150CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2150TR-ND 349.00 | ELL-CTV6R8N 
8.2 +30% 15 4400 PCD2151CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2151TR-ND 349.00 | ELL-CTV8R2N 
10.0 +20% 17 3900 PCD2152CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2152TR-ND 349.00 | ELL-CTV100M 
12.0 +20% 22 3700 PCD2153CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2153TR-ND 349.00 | ELL-CTV120M 
15.0 +20% 25 3100 PCD2154CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2154TR-ND 349.00 | ELL-CTV150M 
18.0 +20% 30 3000 PCD2155CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2155TR-ND 349.00 | ELL-CTV180M 
22.0 +20% 37 2700 PCD2156CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2156TR-ND 349.00 | ELL-CTV220M 
27.0 +20% 43 2300 PCD2157CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2157TR-ND 349.00 | ELL-CTV270M 
33.0 +20% 50 2200 PCD2158CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2158TR-ND 349.00 | ELL-CTV330M 
39.0 +20% 61 2100 PCD2159CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2159TR-ND 349.00 | ELL-CTV390M 
47.0 +20% 69 1900 PCD2160CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2160TR-ND 349.00 | ELL-CTV470M 
56.0 +20% 87 1600 PCD2161CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2161TR-ND 349.00 | ELL-CTV560M 
68.0 +20% 100 1500 PCD2162CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2162TR-ND 349.00 | ELL-CTV680M 
82.0 +20% 120 1400 PCD2163CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2163TR-ND 349.00 | ELL-CTV820M 
100.0 +20% 150 1200 PCD2164CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2164TR-ND 349.00 | ELL-CTV101M 
120.0 +20% 190 1100 PCD2165CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2165TR-ND 349.00 | ELL-CTV121M 
150.0 +20% 220 1000 PCD2166CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2166TR-ND 349.00 | ELL-CTV151M 
180.0 +20% 270 930 PCD2167CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2167TR-ND 349.00 | ELL-CTV181M 
220.0 +20% 310 840 PCD2168CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2168TR-ND 349.00 | ELL-CTV221M 
270.0 +20% 400 810 PCD2169CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2169TR-ND 349.00 | ELL-CTV271M 
330.0 +20% 500 660 PCD2170CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2170TR-ND 349.00 | ELL-CTV331M 
390.0 +20% 560 630 PCD2171CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2171TR-ND 349.00 | ELL-CTV391M 
470.0 +20% 690 580 PCD2172CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2172TR-ND 349.00 | ELL-CTV471M 
560.0 +20% 810 540 PCD2173CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2173TR-ND 349.00 | ELL-CTV561M 
680.0 +20% 1010 470 PCD2174CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2174TR-ND 349.00 | ELL-CTV681M 
820.0 +20% 1140 440 PCD2175CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2175TR-ND 349.00 | ELL-CTV821M 
1000.0 | +20% 1500 410 PCD2176CT-ND 1.98 1.63 1.28 |PCD2176TR-ND 349.00 | ELL-CTV102M 

Features: 


* Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 mm) * Capable of corresponding high current (15A to 21A) * Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) * Capable of 
corresponding high frequency (to 1MHZ) * Surface mount and lead-free type 


Recommended Applications: 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router * Electric power supply for CPU peripherals of Note PC and Desktop PC 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) DC Resist. Tape & 
(5) [Ei (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. RDC Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(pH) Current (WH) | Current |(mQ) Max.| Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No 
56£20% 15A 0.53 21A iL? PCD1638CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1638TR-ND 708.75 ETQ-P4LR56WFC 
-36220% 17A 0.34 24A 11 PCD1637CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1637TR-ND 708.75 ETQ-P4LR36WFC 
-19+20% 21A 0.176 | 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1636TR-ND 708.75 ETQ-P4LR19WFC 
* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1100 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMD Power Choke Coils 


ETQP5L Type 


Features: 


* Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 mm) * Capable of corresponding high current (21A to 28A) »* Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) »* Capable of 


corresponding high frequency (to 1MHZ) * Low buzz noise due to gap-less structure 
Recommended Applications: 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router * Desktop PC power supply modules 
Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) |DC Resist. Tape & 
[ei oe (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
(uH) Current | (uH) | Current | (mQ) Max. | Part No. il 10 100 500 Part No 
0.50+20% 30A 0.46 42A 0.847% | PCD2021CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2021TR-ND 661.50 ETQ-P5LRS50XFA 
0.60+20% 30A 0.54 42A 1.145% | PCD2022CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2022TR-ND 661.50 ETQ-P5LR60XFA 
* Reference Only 
PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power Po = Fes 
= 
Features: a 80 =) 8.2 
¢ High power type ¢ Thin type (5.7mm height) * Low leakage flux SA ee , iC | NI { 
Recommended Applications: wi - P41 Marking 12.1 oy ae i el 
*DC/DC converter for driving PC at high speed ¢ Thin type on-board power supply module for a * Polarity Top View 0.6 24 
exchanger (10~40W) Bottom View 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial At Flat Point Sy es Current Resistance Tape & 
at 25°C at 25°C At25°C | AE100°C | aT oaoK(ec) | At20°C Cut Tape aa 
(100 KHz) (100 KHz) Isat I sat To (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Series Lo (UH) Ly (WH) (A) min. (A) min. Ref. Only (mQ) max. |_ Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3430% 1.2+30% 14.3 11.7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1307TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5430% 2.0+30% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1308TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2ROHFA 
4,.8425% 3.2425% 8.6 TA 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1309TR-ND 1113.75 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6425% 4.6425% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1310TR-ND 1113.75 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3425% 6.4425% 6.2 5.2 79 8.64 PCD1311CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1311TR-ND 1113.75 ETQ-P6F6R4HFA 
10.4425% 8.225% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1312TR-ND 1113.75 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5425% 10.24+25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1313TR-ND 1113.75 ETQ-P6F102HFA 
1.9+30% 1.030% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1314TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1ROSFA 
sp 2.8430% 1.6+30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1315TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6+30% 2.5430% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1316TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R5SFA 
4.9+30% 3.54+30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1392TR-ND 1113.75 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8430% 0.8430% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1317TR-ND 1113.75 ETQ-P6FOR8LFA 
2.5430% 1.3430% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1318TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1430% 2.0430% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1319TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2ROLFA 
4.1430% 2.930% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1320TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R9LFA 
5.020% 4.1420% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1321TR-ND 1113.75 ETQ-P6F4R1LFA 


N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 


Applications: * DC/DC converter for cpu in PC or video game machine ¢ Thin type on-board power supply for switchboards 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance Tape and 
12.5 —» : ~~ 6.0 1 L2 (at 20°C) Cut Tape Reel 
| Marking min. Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
f (pH) Current (pH) Current (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No 

0.58 at 19A 0.54 at 27A 1.44 PCD1393CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1393TR-ND 646.65 ETQ-P6FOR6BFA 
12.5 0 1.06 at 16A 0.99 at 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1394TR-ND 646.65 ETQ-P6F1R1BFA 
fo 1.3 1.71 at 14A 1.50 at 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1395TR-ND 646.65 ETQ-P6F1R8BFA 
| min. 2.45 at 12A 217 at17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1396TR-ND 646.65 ETQ-P6F2R5BFA 
3.32 at 10A 2.96 at 14A 6.48 PCD1639CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1639TR-ND 646.65 ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss 


ETQ-P2H 


ETQ-P3H 


ETQ-P1H 


Features: * High Power: 1 sat(<29A) »* High Inductance: 0.7-2.5 UH * Low Resistance: 


3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
Applications: * PC High speed of CPU: Notebook PC 


: .89-5.0mMQ * Small Mount Area: 13.0-12.9 * Height: ETQ-P3H: 


Inductance (at 20°C) DC Resist. Tape & 
1 [EF (@ 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series (WH) Current | (WH) | Current | (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No 
fre] 6.0 (ETQ-P1H Series) cro-piy |0-60#25%| 264 | 0.45 | 368 0.90 |PCDI634CT-ND 4.34 3.72 2.48 | PCD1634TR-ND | 837.00 | ETO-P1HOR6BFA 
a alia aati 1.00:20%| 194 | 0.80 | 27A | 156 |PCDIG35CT-ND 434 _—«3.72_—S=—2.48_| PCD1635TR-ND | 837.00 | ETO-PIH1ROBFA 
eat Y enies) 0.33220%|  23A 0.30 32A 0.89 PCD1566CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1S66TR-ND | 764.10 | ETQ-P2HORSBFK 
SNe 0.69+20%} 21A 0.59 29A 1.30 PCD1567CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1567TR-ND | 764.10 | ETQ-P2HOR7BFA 
29103 ETQ-P2H |1.22+20%| 16A 1.04 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1568TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R2BFA 
16, 0 h.2 1.83420%| 14A 1.49 20A 3.48 PCD1569CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1S69TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R8BFA 
| ts 15 2.61220% | 12A 2.12 17A 4.98 PCD1570CT-ND 3.96 3.40 2.27_| PCD1570TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H2R6BFA 
asf 53 Polarity 0.36+20%|  23A 0.32 32A 1.04 PCD1640CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1640TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA 
: La | E : te ETQ-P3H | 0.80+20%| 16A 0.71 22A 2.33 PCD1571CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1571TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR8BFA 
2.4 T te 12.9 1.43420%| 112A 1.25 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1572TR-ND | 764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
|! 7.2 e NC * Reference only 
PCC-S1 Type — High Inductance and High Current 
17.2 eee Features: ¢ High inductance * High current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network * Telcom base station 
i, | age Inductance Saturation Current Heat Rating pe 
16. 6.0 Initial At Flat Point # " Current Resistance Tape & 
| Jt J at 25°C atc | M25°C | AL100°C | AT agKeec) | @ 20°C Cut Tape ne 
vo (100 KHz) | (100 KHz) Isat Isat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series | Lo (1H) L1 (1H) (A) min. | (A) min. Ref. Only (mQ) max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 250 Part No. 

p2 2.930% 1.2230% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1331TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF1R2HFA 

4.630% 2.7430% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 10.50 7.00 5.81) PCD1332TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF2R7HFA 

HL 6.830% 4.830% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1333TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF4R8HFA 

9.730% 7.2230% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1334TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF7R2HFA 

P1 of 1.930% 0.730% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 10.50 7.00 5.81) PCD1335TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFOR7EFA 

+ Polarity EX 2.930% 1.330% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1336TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFIR3EFA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1101 


THIN FILM TECHNOLOGY 


Yl SUSUMU CO.,LTD NEW! Delay Lines 


CL2LA 
A1 00000000 0 B1 
Time Delay H Time Delay POSER ERRREE A2 OS DOONONN —-O B2 
0.1 ~ 5.0ns_| 6.35 max. 0.1 ~ 1.0ns | 2.37 max. 
5.5 ~ 10.0ns| 9.20 max. 1.1~5.0ns | 4.85 max. 1345 6 8 9 1112131416 Dimensions in mm 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (0) MHz (-3dB) MHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
DS1L Series 3 Pin SIP Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 2980 2380 408-1108-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ010S-C 
0.5 +50 50 +5 2580 800 408-1109-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ050S-C 
1.0 +50 50 +5 1260 185 408-1110-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ100S-C 
1.5 +50 50 +5 1140 180 408-1111-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ150S-C 
2.0 +50 50 +5 910 118 408-1112-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ200S-C 
3.0 #125 50 +5 610 322 408-1113-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ300S-C 
3.5 #125 50 +5 560 415 408-1114-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ350S-C 
4.0 #125 50 +5 480 436 408-1115-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ400S-C 
4.5 #125 50 +5 440 388 408-1116-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ450S-C 
1 5.0 #125 50 +5 590 341 408-1117-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ500S-C 
6.0 +250 50 +5 470 294 408-1118-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ600S-C 
7.0 +250 50 +5 400 200 408-1119-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ700S-C 
8.0 +250 50 +5 350 209 408-1120-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ800S-C 
9.0 +250 50 +5 310 181 408-1121-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ900S-C 
10.0 +250 50 +5 280 166 408-1122-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJA00S-C 
0.1 +25 50 +5 3500 2200 408-1123-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ010K-C 
0.5 +25 50 +5 2700 2000 408-1124-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ050K-C 
1.0 +50 50 +5 2100 2000 408-1125-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ100K-C 
1.3 +50 50 +5 2300 1500 408-1126-ND 10.13 7.18 6.25 DS1L5DJ130K-C 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (a) GHz (-3dB) GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL1L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 8.41 3.67 408-1127-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS010S-C 
0.5 +50 50 +5 3.86 1.80 408-1128-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS050S-C 
1.0 +50 50 +5 2.92 1.43 408-1129-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS100S-C 
1.5 +50 50 +5 1.99 1.87 408-1130-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS150S-C 
2.0 +50 50 +5 1.78 1.48 408-1131-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS200S-C 
2 2.5 +50 50 +5 1.51 1.58 408-1132-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS250S-C 
3.0 +50 50 +5 1.15 1.64 408-1133-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS300S-C 
3.5 +50 50 +5 1.11 1.25 408-1134-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS350S-C 
4.0 +50 50 +5 0.93 1.35 408-1135-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS400S-C 
4.5 +50 50 +5 0.69 1.34 408-1136-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS450S-C 
5.0 +50 50 +5 0.60 1.59 408-1137-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS500S-C 
Delay Tolerance Individual 20 ~ 80% Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ps) (pS) Impedance () Risetime (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL2L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 <144 408-1138-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS010D-C 
0.5 +50 50 +5 <200 408-1139-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS050D-C 
1.0 +50 50 +5 <270 408-1140-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS100D-C 
1.5 +50 50 +5 <340 408-1141-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS150D-C 
2 2.0 +50 50 +5 <410 408-1142-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS200D-C 
2.5 +50 50 +5 <480 408-1143-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS250D-C 
3.0 -0.5 50 +5 <550 408-1144-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS300D-C 
3.5 +100 50 +5 <620 408-1145-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS350D-C 
4.0 +100 50 +5 <690 408-1146-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS400D-C 
4.5 +100 50 +5 <760 408-1147-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS450D-C 
Insertion Return Cut Tape Tape & Reel 
Delay Tolerance | Impedance Loss Loss Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (0) GHz (-3dB) | GHz (-15dB) Part No. Al 10 50 Part No. 100 Part No. 
CLiL Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 50 +5 1 4.6 408-1148-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1148-2-ND 441.00 CL1ILS5ATOO4L-T1 
60 +10 50 +5 12.4 4.3 408-1149-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1149-2-ND 441.00 CL1ILS5ATOO6L-T1 
80 +10 50 +5 11 7.4 408-1150-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1150-2-ND 441.00 CL1IL5ATOO8L-T1 
100 +10 50 +5 9.4 4.3 408-1151-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1151-2-ND 441.00 CL1IL5ATO10L-T1 
3 120 +10 50 +5 8.4 6.3 408-1152-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1152-2-ND 441.00 CL1IL5AT012L-T1 
140 +10 50 +5 74 6.1 408-1153-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1153-2-ND 441.00 CLILS5ATO14L-T1 
160 +10 50 +5 6.6 5.9 408-1154-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1154-2-ND 441.00 CL1IL5ATO16L-T1 
180 +10 50 +5 5.9 4.5 408-1155-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1155-2-ND 441.00 CL1IL5ATO18L-T1 
200 +10 50 +5 5.5 5.4 408-1156-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1156-2-ND 441.00 CL1IL5ATO20L-T1 
220 +10 50 +5 4.9 4.9 408-1157-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1157-2-ND 441.00 CL1IL5ATO22L-T1 
Differential 20 ~ 80% Cut Tape Tape & Reel 
Delay Tolerance Impedance Risetime Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) (ps) Part No. ul 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL2L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 100 +10 <20 408-1158-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1158-2-ND 785.00 CL2LAAT004D-C-T1 
60 +10 100 +10 <24 408-1159-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1159-2-ND 785.00 CL2LAATOO6D-C-T1 
80 +10 100 +10 <24 408-1160-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1160-2-ND 785.00 CL2LAATO08D-C-T1 
100 +10 100 +10 <27 408-1161-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1161-2-ND 785.00 CL2LAAT010D-C-T1 
3 120 +10 100 +10 <31 408-1162-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1162-2-ND 785.00 CL2LAAT012D-C-T1 
140 +10 100 +10 <37 408-1163-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1163-2-ND 785.00 CL2LAAT014D-C-T1 
160 +10 100 +10 <37 408-1164-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1164-2-ND 785.00 CL2LAAT016D-C-T1 
180 +10 100 +10 <39 408-1165-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1165-2-ND 785.00 CL2LAAT018D-C-T1 
200 +10 100 +10 <45 408-1166-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1166-2-ND 785.00 CL2LAAT020D-C-T1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


Specifications: 


SUSUMU CO., LTD 
NEW! Power Choke Coils 


* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


¢ Features: * High Power » High Saturation Current * Inductance Tolerance: 20% 


¢ Applications: * DC/DC Converter for CPU's * Thin-type On-board Power Supply Module for the Exchanger 


Dimensions in mm 


Lo Heat Rating Current Saturation Current Cut Tape Tape & Reel 
Inductance Rdc (mQ) DC Amps. Idec DC Amps. Isat Digi-Key Price Each Pricing Pulse 
(uH) @ (0A) Typical Maximum Typical (A) Typical (A) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
0.10 1.5 LL 32.5 60.0 408-1096-1-ND 1.40 1.20 80 408-1096-2-ND 500.00 PCMC063T-R10MN 
0.22 1.9 2.5 26.0 52.0 408-1097-1-ND 1.40 1.20 80 408-1097-2-ND 500.00 PCMC063T-R22MN 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 408-1098-1-ND 1.40 1.20 80 408-1098-2-ND 500.00 PCMC063T-R33MN 
0.47 4.0 4.2 175 26.0 408-1099-1-ND 1.40 1.20 80 408-1099-2-ND 500.00 PCMC063T-R47MN 
0.68 5.0 5.5 15.5 25.0 408-1100-1-ND 1.40 1.20 80 408-1100-2-ND 500.00 PCMC063T-R68MN 
0.82 6.7 8.0 13.0 24.0 408-1101-1-ND 1.40 1.20 80 408-1101-2-ND 500.00 PCMC063T-R82MN 
1.00 9.0 10.0 11.0 22.0 408-1102-1-ND 1.40 1.20 80 408-1102-2-ND 500.00 PCMC063T-1ROMN 
1.20 10.0 12.0 10.0 20.0 408-1103-1-ND 1.40 1.20 -80 408-1103-2-ND 500.00 PCMC063T-1R2MN 
1.50 14.0 15.0 9.0 18.0 408-1104-1-ND 1.40 1.20 .80 408-1104-2-ND 500.00 PCMCO063T-1R5MN 
2.20 18.0 20.0 8.0 14.0 408-1105-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1105-2-ND 625.00 PCMC063T-2R2MN 
3.30 28.0 30.0 6.0 13.5 408-1106-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1106-2-ND 625.00 PCMC063T-3R3MN 
4.70 37.0 40.0 5.5 10.0 408-1107-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1107-2-ND 625.00 PCMC063T-4R7MN 
—= ® : 7 
S3== F UISEC __siWire-Wound PF Chip Inductors 0402, 0603, 0805 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: 7 5 A A 
Wirewound ceramic core construction , he Pad ee in eee ae Pimensiens in i (mm) = 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Series. enles: 
* Terminal Plating: Gold (0402), Tin or Gold PE-0402CD | 0.026 (0.66) | 0.014 (0.36) | 0.018 (0.46) | PE-0402CD | 0.047 (1.19) | 0.026 (0.66) | 0.024 (0.61) 
manufacturers’ discretion (0603, 0805) PE-0603CD | 0.050 (1.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | PE-0603CD | 0.071 (1.80) | 0.049 (1.24) | 0.049 (1.24) 
Note:. Inductance information is not stamped PE-0805CM | 0.070 (1.78) | 0.040 (1.02) | 0.030 (0.76) | PE-0805CM | 0.090 (2.28) | 0.066 (1.68) | 0.057 (1.45) 
on part because of the small size. 
Cut Tape 
Inductance’ ioc® om Q Tested SRF° Roc* Digi-Key Price Each Tape and Reel* Pulse 
(nH) + 5% (mA) Max. Min. @ (MHz) (MHz) Min. (Q) Max. Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
0402 Wire Wound 
1 1360 13 250 6000 0.045 553-1000-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD1NOJTG 
3.3 840 20 250 6000 0.066 553-1001-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD3N3JTG 
3.6 840 20 250 6000 0.066 553-1002-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD3N6JTG 
5.1 800 23 250 5800 0.083 553-1003-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD5N1JTG 
5.6 760 23 250 5800 0.083 553-1004-1-ND 49 28 AG, 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD5N6JTG 
6.8 680 20 250 5800 0.083 553-1005-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD6N8JTG 
75 680 25 250 5800 0.104 553-1006-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD7N5JTG 
8.2 680 25 250 4400 0.104 553-1007-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD8N2JTG 
10 480 21 250 3900 0.195 553-1008-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD100JTG 
15 560 26 250 3280 0.172 553-1009-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD150JTG 
23 400 26 250 2720 0.214 553-1010-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD230JTG 
27 400 26 250 2480 0.298 553-1011-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD270JTG 
33 350 24 250 2350 0.35 553-1012-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD330JTG 
40 320 26 250 2240 0.438 553-1013-1-ND 49 28 219) 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD400JTG 
0603 Wire Wound 
3.6 700 20 250 >6000 0.07 553-1014-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD3N6JTT 
5.1 700 20 250 5700 0.108 553-1015-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD5N1JTT 
6.2 700 25 250 5800 0.14 553-1016-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD6N2JTT 
8.2 700 30 250 4600 0.12 553-1017-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CDO80JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 553-1018-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD100JTT 
15 700 30 250 4000 0.17 553-1019-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD150JTT 
18 700 35 250 3100 0.17 553-1020-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD180JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 553-1021-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O0603CD220JTT 
rag 600 35 250 2800 0.22 553-1022-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 553-1023-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 553-1024-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 553-1025-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD470JTT 
56 600 35 200 1900 0.31 553-1026-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD560JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 553-1027-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD680JTT 
82 400 34 150 1700 0.54 553-1028-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-O603CD820JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 553-1029-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD221JTT 
330 150 22 100 500 2.3 553-1031-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD391JTT 
0805 Wire Wound 
10 600 60 500 3900 0.10 553-1033-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM100JTT 
12 600 50 500 2900 0.13 553-1034-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM120JTT 
18 600 50 500 2600 0.13 553-1035-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM180JTT 
22 500 55 500 2200 0.13 553-1036-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM220JTT 
33 500 58 500 1800 0.18 553-1037-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM330JTT 
39 500 60 500 2000 0.23 553-1038-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM390JTT 
47 500 60 500 1650 0.25 553-1039-1-ND 37 .21 14 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM470JTT 
56 500 60 500 1300 0.16 553-1040-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM560JTT 
68 500 60 500 1350 0.18 553-1041-1-ND 37 21 14 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM680JTT 
82 400 60 500 1300 0.36 553-1042-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM820JTT 
120 350 45 250 1100 0.56 553-1043-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM121JTT 
150 350 50 250 900 0.56 553-1044-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM151JTT 
330 300 40 100 775 1.28 553-1045-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM331JTT 
470 240 38 100 600 3.25 553-1046-1-ND 37 21 14 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM471JTT 
560 240 40 100 600 3.1 553-1047-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM561JTT 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM681JTT 
820 200 23 50 215 2.35 553-1049-1-ND 39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM821JTT 
Notes: 4. Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 


1. Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. 
2. Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. 
3. SRF measured using a HP8753C Network Analyzer. 


5. Based on a 15°C maximum temperature rise. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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42 Pulse 
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S M aa P ower ] n d u cto rs Inductance? DCR | Saturation” | Heating? Cut Tape 
- @ Ipk Apc | Irated* Max. Current Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | Pulse 
Unshielded (uH)+20%| (A) | (ma) | @25°C(A) | (A) _| PartNo. 110 100 | Size [ Pricing] Part No. 
1.0 6.8 10 9.0 6.8 553-1055-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | PO751.102NLT 
1.5 6.4 12 8.0 6.4 553-1056-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | PO751.152NLT 
Dru m Core 2.2 6.1 15 7.0 6.1 553-1057-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | P0751.222NLT 
P0751 /2 S H 3.3 5.4 18 6.4 5.4 553-1058-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | P0751.332NLT 
eries 47 4.8 33 5.4 4.8 553-1059-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0751.472NLT 


RoHS) 6.8 4.4 44 4.6 4.4 553-1060-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | PO751.682NLT 


Specifications: Sourtiaet | 10 3.8 50 3.8 3.9 553-1061-1-ND 82 48  .33 | 800 | 208.80] PO751.103NLT 


+ Operating Temperature: -40°C ~ 130°C 15 3.0 55 3.0 3.1 553-1062-1-ND 82 48 33 | 800 | 208.80} P0751.153NLT 
+ Footprint: 13.0mm X 9.4mm maximum 22 2.6 114 2.6 2.7 553-1063-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | PO751.223NLT 
ee - 33 2.0 120 2.0 21 553-1064-1-ND 82 48 -33 800 | 208.80 | P0751.333NLT 
* Current Rating: Up to 6.8A 47 16 168 16 1.8 | 553-1065-1-ND 82-48 33_-| 800 | 208.80 | PO751.473NLT 
* Inductance Range: 1.0UH ~ 1000uH 68 1.4 240 1.4 1.5 553-1066-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0751.683NLT 
100 1.2 380 12 1.3 553-1067-1-ND 82 48 .33 800 | 222.40 | PO752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 553-1068-1-ND 82 48 .33 800 | 222.40 | PO752.154NLT 
220 0.8 840 0.8 0.8 553-1069-1-ND 82 48 33 800 | 222.40 | PO752.224NLT 
330 0.6 1020 0.6 0.6 553-1070-1-ND 82 48 33 800 | 222.40 | P0752.334NLT 
470 0.5 1460 0.5 0.5 553-1071-1-ND 82 48 .33 800 | 222.40 | PO752.474NLT 
680 0.4 2170 0.4 0.4 553-1072-1-ND 82 48 .33 800 | 222.40 | PO752.684NLT 
1000 0.3 3300 0.3 0.3 553-1073-1-ND 82 48 -33 800 | 222.40 | PO752.105NLT 
Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
rise) must be within the specified operating temperature range. 4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 
1. Inductance tested at 100kHz, 10 mVams. 
2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMT Power Inductor Shielded Drum Core 
P1167 Series 


Specifications: 


* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Current Rating: Up to 3.54 


¢ Footprint: 7.5mm x 7.5mm maximum * Inductance Range: 1.8H ~ 750uUH 

Inductance @ Rated Inductance | Saturation Heating Cut Tape Tape & Reel 

Rated Current | Current DCR (mQ) @oIDC Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Pulse 

(WH) Minimum IDC Typ. Maximum | (uH) + 20% | @ 25°C (A) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 900 Part No. 
1.8 3.5 13 16 2.7% 3.5 3.6 553-1074-1-ND 1.28 75 52 553-1074-2-ND 367.20 P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 3.4 553-1075-1-ND 1.28 75 52 553-1075-2-ND 367.20 P1167.362NLT 
2.9 2.6 25 30 4.5* 2.9 2.6 553-1076-1-ND 1.28 75 52 553-1076-2-ND 367.20 P1167.452NLT 
3.5 2.5 27 33 5.4* 2.7 2.5 553-1077-1-ND 1.28 75 52 553-1077-2-ND 367.20 P1167.542NLT 
41 2.4 30 35 6.3* 2.5. 2.4 553-1078-1-ND 1.28 75 52 553-1078-2-ND 367.20 P1167.632NLT 
75 2.0 42 50 10 21 2.0 553-1079-1-ND 1.28 75 52 553-1079-2-ND 367.20 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12 1.9 1.9 553-1080-1-ND 1.28 75 52 553-1080-2-ND 367.20 P1167.123NLT 
11.3 1.7 53 66 15 1.7 1.8 553-1081-1-ND 1.28 75 52 553-1081-2-ND 367.20 P1167.153NLT 
13.5 1.5 59 73 18 1.5 na 553-1082-1-ND 1.28 75 52 553-1082-2-ND 367.20 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND 1.28 -75 52 553-1083-2-ND 367.20 P1167.223NLT. 
20.3 1.2 100 130 27 1.2 1.3 553-1084-1-ND 1.28 75 52 553-1084-2-ND 367.20 P1167.273NLT 
24.8 11 139 170 33 Va i 553-1085-1-ND 1.28 75 52 553-1085-2-ND 367.20 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.28 75 52 553-1086-2-ND 367.20 P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND 1.28 75 52 553-1087-2-ND 367.20 P1167.473NLT 
42.0 0.88 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.28 75 52 553-1088-2-ND 367.20 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 1.28 75 52 553-1089-2-ND 367.20 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.28 75 52 553-1090-2-ND 367.20 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 072 553-1091-1-ND 1.28 75 52 553-1091-2-ND 367.20 P1167.104NLT 
90.0 0.57 418 530 120 0.57 0.63 553-1092-1-ND 1.28 75 52 553-1092-2-ND 367.20 P1167.124NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.28 75 52 553-1093-2-ND 367.20 P1167.154NLT 
135 0.47 635 820 180 0.47 0.51 553-1094-1-ND 1.28 75 52 553-1094-2-ND 367.20 P1167.184NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.28 75 52 553-1095-2-ND 367.20 P1167.224NLT 
203 0.39 840 1040 270 0.39 0.44 553-1096-1-ND 1.28 75 52 553-1096-2-ND 367.20 P1167.274NLT 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 1.28 75 52 553-1097-2-ND 367.20 P1167.334NLT 
293 0.32 1237 1570 390 0.32 0.37 553-1098-1-ND 1.28 75 52 553-1098-2-ND 367.20 P1167.394NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.28 75 52 553-1099-2-ND 367.20 P1167.474NLT 
420 0.26 2240 2960 560 0.26 0.27 553-1100-1-ND 1.28 75 52 553-1100-2-ND 367.20 P1167.564NLT 
510 0.23 2402 3180 680 0.23 0.26 553-1101-1-ND 1.28 75 52 553-1101-2-ND 367.20 P1167.684NLT 
615 0.21 2702 3500 820 0.21 0.25 553-1102-1-ND 1.28 75 52 553-1102-2-ND 367.20 P1167.824NLT 
750 0.19 3703 4930 1000 0.19 0.21 553-1103-1-ND 1.28 75 52 553-1103-2-ND 367.20 P1167.105NLT 


* Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is +30%; tolerance is +20% on all other parts. 


Toroid Power Inductors — Bare Coil Series 


Inductance @ | Rated DCR Inductance 
Rated Current | Current | Maximum| @ 0 IDC Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
(uH) Typ. IDC (mo) | (WH) + 20% A B ic D Part No. 1 10 100 Part No. 
0.48 30.5 2.0 0.60 .807 (20.50) | .374 (9.50) | .748 (19.00) | .354 (9.00) | 553-1104-ND 1.03 60 42 PGO122 
0.49 48.0 0.85 0.86 .807 (20.50) | .413 (10.50) | .748 (19.00) | .354 (9.00) | 553-1105-ND 1.28 75 52 PG0123 
0.50 22.5 15 0.88 .625 (15.90) | .345 (8.80) | .545 (13.80) | .300 (7.60) | 553-1106-ND 55 32 24 PA0690 
0.67 22.5 2.6 0.86 - .400 (10.20) | .660 (16.80) | .300 (7.60) | 553-1107-ND 92 54 .37 PAO235L 
0.80 21.5 2.0 1.70 .625 (15.90) | .345 (8.80) | .545 (13.80) | .300 (7.60) | 553-1108-ND 55 32 24 PA0689 
0.86 37.5 1.6 1.96 .874 (22.20) | .374 (9.50) - .245 (6.20) | 553-1109-ND 92 54 .37 PAO430L 
0.93 23.8 3.8 1.44 .906 (23.00) | .492 (12.50) | .906 (23.00) | .300 (7.60) | 553-1110-ND 74 42 28 P1967L 
Specifications: 1.02 14.9 42 4.70 | 571 (14.50) | .276(7.00) | 571 (14.50) | .276(7.00) | 553-1111-ND 49.28 49 PGO116 
Current Range: Up to 48A 1.05 19.0 27 2.24 .604 (15.30) | .323 (8.20) | .556 (14.10) | .250 (6.40) | 553-1112-ND 68 .39 25 PAO489L 
Frequency Range: Up to 1MHz 1.10 13.8 7.0 2.50 -630 (16.00) | .374 (9.50) | .630 (16.00) | .295 (7.50) 553-1113-ND 67 39 ‘27 PGO112 
i i alae 1.81 14.3 5.0 3.50 | .610(15.50) | .325 (8.30) = .300 (7.60) | 553-1114-ND 68 39 25 P1715L 
. act 3.22 20.5 55 7.80 .874 (22.20) | .374 (9.50) - .240 (6.10) | 553-1115-ND 1.13 .66 46 PAO431L 
Elec ical specications: 5.00 20.5 75 12.10 | .980 (24.90) | .440 (11.20) | .980 (24.90) | .310(7.90) | 553-1116-ND 98 57 40 PAO0432L 
Measured at 25°C 
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=> Pulse Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: « Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 «* Operating Dimensions — Inches (mm) 
Temperature: -40°C ~ 130°C 
150KHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X Package Type bs B c 
series regulators. LCI-20 -340 (8.64) -340 (8.64) -270 (6.86) 
260KHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X LCI-30 -435 (11.05) -440 (11.18) -360 (9.14) 
series regulators. LCI-37 565 (14.35) 570 (14.48) 360 (9.14) 
LCI-44 600 (15.24) -620 (15.75) -390 (9.91) 
LCI-50 670 (17.02) :700 (17.78) -390 (9.91) 
HCI-68 940 (23.87) .940 (23.87) -400 (10.16) 
Dimensions — Inches (mm) 
Package Type A B c Lead Space 
Big Foot 1.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) = 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150KHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Price Each Pulse 
Fig. Type (UH) +20% (IDC) (V-ySec)* (Q) No. 1 10 100 Part No. 
LCI-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1269-5-ND 2.23 1.45 1.11 PE-53802S 
LCI-20 55 0.3 6.6 1 LM259X-L5 553-1270-5-ND 217 1.34 98 PE-53805S, 
LCI-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1271-5-ND 1.84 1.20 92 PE-53806S 
LCI-30 374 0.2 75.9 2.7 LM259X-L8 553-1272-5-ND 1.64 1.01 74 PE-53808S, 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1273-5-ND 1.59 99 73 PE-53810S 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1274-5-ND 1.59 99 73 PE-53811S 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1275-5-ND 2.33 1.44 1.06 PE-53812S 
LCI-30 55 0.56 13.2 0.5 LM259X-L13 553-1276-5-ND 2.13 1.32 97 PE-53813S 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1277-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53814S 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1278-5-ND 1.84 1.14 84 PE-53815S 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1279-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53816S 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1280-5-ND 2.33 1.44 1.06 PE-53817S 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1281-5-ND 1.96 1.22 89 PE-53818S 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1282-5-ND 1.59 99 73 PE-53819S 
1 LCI-37 415 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1283-5-ND 2.62 1.62 1.19 PE-53820S 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1284-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53821S 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1285-5-ND 2.17 1.34 .98 PE-53822S 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1286-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53823S 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1287-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53824S 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1288-5-ND 2.17 1.34 .98 PE-53825S 
LCI-44 377 0.68 75.9 1 LM259X-L26 553-1289-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53826S 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1290-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53827S 
LCI-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1291-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53828S 
LCI-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1292-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53829S 
LCI-44 77 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1293-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53830S 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1294-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53931S 
LCI-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1295-5-ND 2.17 1.34 .98 PE-53932S 
LCI-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1296-5-ND 2.17 1.34 98 PE-53933S 
LCI-44 1? 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1297-5-ND 2.00 1.24 91 PE-53934S 
HCI-68 250 15. 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1298-5-ND 2.19 1.43 1.09 PE-53935S, 
HCI-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1299-5-ND 2.57 1.68 1.28 PE-54036S 
2 HCI-68 i 27 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1301-5-ND 2.19 1.43 1.09 PE-54038S 
HCI-68 53 3.0 42.9 0.08 LM259X-L39 553-1302-5-ND 2.57 1.68 1.28 PE-54039S 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1303-5-ND 2.02 1.31 1.01 PE-54040S 
1 LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1304-5-ND 1.84 1.14 84 PE-54041S 
2 HCI-68 tf 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1305-5-ND 2.26 1.47 1.13 PE-54044S 
* ETop rated at 150 KHz. 
oHS 
260KHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (UH) +20% (IDC) (V-ySec)$ (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 .036 LM267X-L41 553-1117-ND 3.03 1.97 1.51 P0841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.43 89 65 PO845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 .023 LM267X-L46 553-1119-ND 1.96 1.22 89 PO846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.68 1.04 76 P0847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 -050 LM267X-L48 553-1121-ND 4.11 2.67 2.05 PO848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 .047 LM267X-L49 553-1122-ND 2.99 1.95 1.49 PO849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 026 LM267X-L50 553-1123-ND 2.89 1.88 1.44 PO850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1124-ND 2.66 1.65 1.21 P0841SNL 
LCI-44 10 4.3 10 -050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 217 1.34 .98 PO845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.80 1.12 82 PO846SNL 
LCI-50 11 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 2.04 1.27 93 P0847SNL 
Big Foot 52 5.0 40 025 LM267X-L48 553-1128-ND 3.41 2.22 1.70 PO848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 .019 LM267X-L49 553-1129-ND 3.48 2.26 1.73 PO849SNL 
Big Foot 24.7 5.0 24 013 LM267X-L50 553-1130-ND 3.41 2.22 1.70 PO850SNL 


+ ETop rated at 260 KHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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a Pulse SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


A TECHNITROL COMPANY Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C » Current Ratings: up to 23.8 ADC »* Frequency Range: up to 1MHz 


Package 7 Dimensions — Inch (mm) packaue Dimensions — Inch (mm) 
LCr20 | 340 (6.64) | 340 (8.64) | 270 (6.86) Z ‘ A B c 
LCI-30 | .435 (11.05) | .440 (11.18) | .360 (9.14) LCCI-37 | .560 (14.22) | .645 (16.38) | .350 (8.89) 
LCI-37 | .565 (14.35) | .570 (14.48) | .360 (9.14) XK A l LCCI-44 | .590 (14.99) | .715 (18.16) | .390 (9.91) 
LCI-44 | .600 (15.24) | .620 (15.75) | .390 (9.91) S LCCI-50 | .670 (17.02) | .770 (19.56) | .390 (9.91) 
LCI-50_ | .670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) 
Dimensions — Inch (mm) i i - 
Package x = ( Le Package Dimensions Inch (rn) 
HCI-37 | 620 (15.75) | .605 (15.37) | .370 (9.40) HCCI-44 |.715 (18.16) | 800 (20.32) |1.000 (25.40) 
HCI-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) HCCI-50 |.865 (21.97) |.910 (23.11) |1.110 (28.19) 
HCI-50_ | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) P ¢ Hecr-e8 | 390 (9.91) | .390 (9.91) | 390 (9.91) 
HCI-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) a : : ss z 
Package | Inductance @ Irated | Irated | Inductance @ 0 Apc DCR (mQ) Reference ET Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) (A) (uH) Typical | Maximum (Volt-uSec) Part No. 1 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type 
LCI-20 1.01 3.4 a | 9.35 ‘tl 0.53 553-1131-ND 1.44 .84 58 PE-53630 
LCI-37 2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 553-1132-ND 1.47 91 67 PE-53661 
LCI-30 3.8 48 5.2 14.705 17.3 1.76 553-1133-ND 1.23 72 50 PE-53650 
LCl-44 4.9 7.8 7.9 10.54 12.4 3.04 553-1134-ND 1.59 93 64 PE-53662 
LCI-37 5.1 5.4 75 15.045 17.7 2.51 553-1135-ND 1.51 94 69 PE-53651 
LCI-20 6.2 1.4 7 59.5 70 1.33 553-1136-ND 1.35 84 61 PE-53600 
LCI-44 9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 553-1137-ND 1.44 .84 58 PE-53652 
LCI-50 9.3 7.2 16 15.895 18.7 4.92 553-1138-ND 1.39 86 63 PE-53663 
LCI-30 9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 553-1139-ND 1.49 87 60 PE-53631 
1 LCI-37 16.2 27 21.9 63.0 72 4.29 553-1141-ND 1.43 89 65 PE-53632 
LCI-20 17.6 1.0 22.7 106.25 125 2.40 553-1142-ND 1.55 96 71 PE-53601 
LCl-44 29.1 2.7 40.5 85.0 100 6.90 553-1143-ND 1.35 84 61 PE-53633 
LCI-30 29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 553-1144-ND 1.39 81 56 PE-53602 
LCI-50 50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 553-1145-ND 1.55 96 771 PE-53634 
LCI-37 58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 553-1146-ND 1.55 96 771 PE-53604 
LCI-30 114 0.94 167 323 380 10.0 553-1147-ND 1.54 -90 62 PE-53606 
LCI-37 192 0.90 292 476 560 15.7 553-1148-ND 1.72 1.07 78 PE-53608 
LCI-37 383 0.72 672 732.7 862 23.5 553-1149-ND 1.92 1.19 87 PE-53611 
LCl-44 645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 553-1150-ND 1.51 94 69 PE-53613 
LCI-50 1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 553-1151-ND 1.51 94 69 PE-53614 
Low Current Coupled Inductors - LCCI Type 
LCCI-50 4.025 6.4 6.575 18.4 23 3.135 553-1152-ND 1.88 1.17 85 PE-53719 
2 LCCI-44 21.9 2.7 39.5 72.4 90.5 6.90 553-1153-ND 1.88 1.17 85 PE-53718 
LCCI-37 43.6 11 77 247.2 309 7.83 553-1154-ND 3.65 2.01 1.24 PE-53717 
High Current Inductors - HCI Type 
HCI-37 0.81 14.3 1.25 2.125 2.5 1.035 553-1155-ND 1.64 1.01 74 PE-53690 
HCI-37 1.32 11.5 2.1 3.4 4.0 1.33 553-1156-ND 1.64 1.01 74 PE-53680 
HCI-44, 1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 553-1157-ND 1.55 96 771 PE-53691 
3 HCI-44, 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 553-1158-ND 1.55 96 TA PE-53681 
HCI-50 3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 553-1159-ND 1.84 1.14 84 PE-53692 
HCI-50 47 10.4 8.4 7.055 8.3 3.58 553-1160-ND 1.84 1.14 84 PE-53682 
HCI-68 5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 553-1161-ND 247 1.34 98 PE-53700 
HCI-68 9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 553-1162-ND 1.96 1.22 89 PE-53683 
High Current Coupled Inductors - HCCI Type 
HCCI-44 0.53 23.8 0.88 1 3 1 553-1163-ND 2.00 1.24 91 PE-53361 
4 HCCI-50 i | 21.0 21 17 2.5 1:75: 553-1164-ND 2.53 1.57 1.15 PE-53362 
HCCI-68 | 22.4 4 2.5 3.4 3.25 553-1165-ND 2.30 1.50 1.15 PE-53363 


Note: Electrical Specification tested at 25°C 
Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 


Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading transceiver IC manufacturers. Specifications: * Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Extended 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per BABT * Isolation Voltage: 1500Vrms 


Fig. 1 Fig. 2 Schematic: 
A 16 15 14 11 109 B 16 15 14 11109 Cc D 
bat buds 4 a 3 4 RIG 3 
NL Wiese a, 
6 1 6 1 
123 6 8 
Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Primary : Secondary (+5%) (mH Minimum) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
1CT:1CT / 1CT:1.36CT 1.2 16-14, 6-8 553-1166-ND 3.55 2.31 ad T1190 
1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1167-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68678 
A Standard 1C0T:1.15CT / 1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1168-ND 3.55 2.31 1.77 PE65870 
10T:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1169-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68786 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1:2 16-14,6-8 553-1170-ND 3.55 2.31 1.77 PE-65861 
Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1171-ND 3.55 2.31 1.77 71137 
1 Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1172-ND 3.55 2.31 1.77 T1094 
A Extended 1CT:1CT / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1173-ND 3.55 2.31 1.77 71144 
Extended 10T:1.415CT / 10T:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1174-ND 3.55 2.31 1.77 T1093 
Extended 10T:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1175-ND 3.55 2.31 1.77 T1095 
B ACT:2CT / 1:1.36CT 16-14,6-8 553-1176-ND 3.55 2.31 1.77 T1091 
A Extended 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1177-ND 3.55 2.31 1.77 T1090 
A 1C0T:2.42CT / 1CT:2.42CT 1-3, 6-8 553-1178-ND 3.55 2.31 1.77 TX1287 
T3/E3 Single Transmit and Receive Transformer 
Cc Standard 11* -040 46 553-1179-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65967 
2 D Standard 1:2CT* .019 4-6 553-1180-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65968 
Cc Extended 11* -100 1-3 553-1181-ND 4.23 2.90 2.31 T3001 
D Extended 1:2C1* -040 4-6 553-1182-ND 4.23 2.90 2.31 T3002 


* Primary : Secondary Tolerance is +2% 
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=== Pulse LAN Discrete Modules 


A TECHNITROL COMPANY 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN magnetics 
modules available to the OEM worldwide. With technological 
advancements such as patented InterLock Base construction. Modules 
for 10/100/1000BASE-TX (Gigabit), 10/100BASE-TX, 10BASE-T, and 
ATM applications are optimized for all major LAN transceivers. All 


and ANSI standards, while maintaining signal integrity needed for the 
most demanding applications. 1OBASE-T modules have various levels 
of filtering for use with each referenced IC. 10/100BASE-TX and Gigabit 
modules provide “tuned” common mode noise attenuation best matched to 


the transceiver being considered. 


modules provide electrical circuit isolation that meets applicable IEEE Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (unless otherwise noted) 


Number Package 
of Turns LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1 1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1189-ND 8.85 6.06 4.82 H5004 
1 1CT:1CT BK of 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1190-ND§ 8.21 6.01 4.98 HX5004 
1 10T:1 T,C,S 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1191-ND 5.85 4.01 3.19 H5007 
1 1CT:1CT T,.C,S 24-PIN SOIC -537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1192-ND 9.30 6.37 5.07 H5008 
1 10T:1 T,C,S 24-PIN SOIC -537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1193-ND§ 8.89 6.51 5.39 HX5008 
2 1CT:1CT T,C,S 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1194-ND® 12.50 9.15 7.58 H5012 
2 1CT:1CT T,C 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1195-ND® 11.74 8.59 712 H5014 
2 1CT:1CT T,C 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1196-ND§® 12.93 9.46 7.84 HXxX5014 
2 1CT:1CT T,C 48-PIN SMT 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1197-ND® 11.74 8.59 7.12 H5020 
2 1CT:1CT T,C 48-PIN SMT 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1198-ND§@ 12.93 9.46 7.84 HX5020 
Number Package 
of Turns Configuration* LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio T™ RX Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1 1CT:1CT T,C C,T 16-PIN PCMCIA | .560 x .670 x .082 (14.22 x 17.02 x 2.08) | 553-1199-ND 4.80 3.29 2.62 HO009 
1 1CT:1CT T,C CT 16-PINPCMCIA | .500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1200-ND 4.95 3.39 2.70 H0019 
1 1CT:1CT T.C,S CT 12-PIN PCMCIA | .465 x .450 x .085 (11.81 x 11.43 x 2.16) | 553-1201-ND 5.46 3.74 2.98 Ho0022 
1 1CT:1CT T,C,S o.T 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1202-ND 3.54 2.43 1.93 H1012 
1 1CT:1CT T,C T,C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1203-ND 3.83 2.49 1.91 H1102 
1 1CT:1CT TC: T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1205-ND 3.48 2.26 1.73 H1260 
1 1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SMT -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1206-ND 3.65 2.38 1.82 H1267 
1 1CT:1CT T.C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1207-ND§ 6.18 4.23 3.37 HX1148 
1 1CT:1CT 7,6: T,C 16-PIN SOIC. -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1208-ND§ 4.21 2.74 2.10 HX1188 
1 1CT:1CT C,T CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1209-ND§ 4.00 2.60 1.99 HX1198 
2 1CT:1CT T.C,S CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1210-ND 8.31 5.69 4.53 H1028 
2 1CT:1CT T,C CT 24-PIN SMT -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1211-ND®@ 6.30 4.32 3.43 H1174 
2 1CT:1CT T,C T,C 24-PIN SMT -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1212-ND@ 6.00 4.11 3.27 H1270 
4 1CT:1CT TG: CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1213-ND+ 7.70 5.64 4.67 H1036L 
4 1CT:1CT T,C CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1214-ND+ 7.70 5.64 4.67 H1044 
4 1CT:1CT T.C CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1215-ND+ 8.08 5.91 4.90 H1053 
4 1CT:1CT T.C CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1216-ND+ 8.08 5.91 4.90 H1060 
4 1CT:1CT T,C CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .280 (28.58 x 16.00 x 7.11) | 553-1217-ND+ 8.08 5.91 4.90 H1062 
4 2CT:1CT T,C CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1218-ND+ 8.48 6.21 5.15 H1069 
4 1CT:1CT C,T,C C,T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1219-ND+ 9.14 6.69 5.54 H1140 
4 1CT:1CT T,C T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1220-ND+ 8.08 5.91 4.90 H1164 
4 1CT:1CT T.C T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .235 (28.58 x 16.00 x 5.97) | 553-1221-ND+ 9.15 6.27 4.99 H1259 
4 1CT:1CT TG: T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1222-ND§+ 8.61 6.30 5.22 HX1234 
10BASE.-T Filter Modules 
1 1CT:1CT F,T,C 16-PIN SMT -920 x .500 x .230 (23.37 x 12.7 x 5.84) 553-1223-ND 6.93 4.75 3.78 PE-68026 
1 1CT:1CT F,T,C FT 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) | 553-1224-ND 4.20 2.88 2.29 FL1012 
1 1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL 1.00 x .210 x .450 (25.4 x 5.33 x 11.43) 553-1225-ND 4.68 3.21 2.55 PE-68017S 
10BASE.-T Transformer/Choke Modules 
1 1CT:1CT:2CT T,C T,C 16-PIN SOIC 457 x .375 x .233 (11.61 x 9.53 x 5.92) 553-1226-ND 3.72 2.42 1.85 ST4202T 
4 1CT:2CT T,C Tr 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1227-ND 7.80 5.34 4.25 PE-68062L 
VoIP(Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
2 1CT:1CT T,C,S C,T 24-PIN SOIC -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1228-ND 6.00 4.11 3.27 H2005A 
2 1CT:1CT T.C,S 1 24-PIN SOIC 537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1229-ND 5.31 3.64 2.90 H2008 
2 1CT:1CT T.C,S T,C,S 24-PIN SOIC 518 X .732 x .241 (13.16 x 18.59 x 6.12) | 553-1230-ND 7.20 4.93 3.92 H2009 
AUI Ethernet Transformer 
= 11 = — 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1232-ND 2.45 1.52 1.41 PE-65728 
Number Package 
of Inductance DC Resistance Lx WxH*** Digi-Key Price Each Pulse 
Lines (HH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
4 68 0.20 8-PIN SOIC -230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1233-ND 2.29 1.42 1.04 23Z104SM 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1234-ND 3.41 2.22 1.70 PE-67540 
4 140 0.60 8-PIN DIP -500 x .500 x .375 (12.7 x 12.7 x 9.52) 553-1235-ND 2.89 1.88 1.44 PE-67539 


*F = Filter, T = Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 
** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (surface mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole) 


*** L x W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 


§ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°C 
@ .039” (0.99mm) pitch leads 
+ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Schematic Information 

Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig. | Description (applications and notes) Inductance | Start |CTap| Fi Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1 Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma 2.5mH 1 _— 4 _— 6 470-1001-ND 10.36 TAS 4.15 3.97 3.50 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 4 5 6 470-1002-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22083 

3 | Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 = § = 8 470-1000-ND 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 | S37211 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 4 _ 6 470-1004-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 6 5 4 470-1005-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22230 

4 | Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 _ 4 _— 6 470-1006-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | $22133 

Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, 

8402, 8411 and 8412 225uH 1 _ 4 = 6 470-1007-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22523 
Inductor, 3.6A 33yH 1-5 = = = = 470-1009-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34568 
Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A 150uH 1-4 _— ra am — 470-1010-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34547 
Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47H 1-4 = = = = 470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34567 
Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = — = _ 470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 = = = = 470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34591 
1A Inductor, Buck for LM257x 330yH 1 = 4 = 6 470-1018-ND 11.88 8.17 4.76 4.55 4.01 | S34042 
3A Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 = 4 = 6 470-1008-ND 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10 | S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000UH 1 = 4 = 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 | S34050 

10 | 3.25A Inductor, for LM259x 68yuH 1 = 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34566 
1 2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34603 
1.5A Inductor, SMD for LM259x 100uH 1-5 = = = = 470-1019-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34601 

A 2.1 Ref. Recommended 

4 + Layout 
_ Helically Wound f a " 
13.4 10.4 t 
a Power Inductors Mase i as 
= 44 | 
EPCOS Lhe F104 +1 
a eaiomeiy bow bc mesicance eve Inductance Isat Rmax Height (h) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Epcos 
Low Profile and Smallest Possible Footprint (HH) (A) (Cute) (ea) Barna i uo pO Rartine: Size | Pricing | Part No. 
* Suitable for pick-and-place processes 0.50 30 11 4.95 495-1866-1-ND 2.52 2.29 2.06 | 495-1866-2-ND 750 931.88 | B82559A0501A013 
0.95 25 1.4 5.95 495-1867-1-ND 2.59 2.36 2.12 | 495-1867-2-ND 550 702.63 | B82559A0951A013 
Construction: + Ferrite Core » Magnetically 14 20 2.2 4.95 495-1860-1-ND 252 2.29 2.06 | 495-1860-2-ND | 750 | 931.88] B82559A0112A013 
Shielded * Winding: Enamel Copper Flat 1.4 22 1.8 5.95 495-1861-1-ND 259 2.36 2.12 | 495-1861-2-ND | 550 | 702.63] B82559A0142A013 
Wire * Self-Leaded Construction Under Body 2.2 15 4.2 4.95 495-1862-1-ND 2.52 2.29 2.06 | 495-1862-2-ND 750 931.88 | B82559A0222A013 
Termination 2.4 16.5 3.2 5.95 495-1863-1-ND 2.59 2.36 2.12 | 495-1863-2-ND 550 702.63 | B82559A0242A013 
I 7 3.0 13 5.1 4.95 495-1864-1-ND 2.52 2.29 2.06 | 495-1864-2-ND 750 931.88 | B82559A0302A013 
Soe eae sat is Oot Trompertite 3.9 12 6.0 5.95 _| 495-1865-1-ND 259 2.36 2.12 |495-1865-2.ND | 550 | 702.63| B82559A0392A013 
-40°C ~ 130°C Power Inductor Kit (2 of each part number listed above) 495-1686-ND 37.50 = - = — | B82559x1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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API Delevan Test | Cunt API ree API 


A fais ue ia ra ao ets pelea Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 

Coils and Inductors a D Saries 464% (uH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 110 100 | Part No. 
WA > ico Goee inca siccie LriOK 330.0 | 0.650 | 0.74 |DN7431-ND 294 252  1.68/2474-31L 

Series 1025 Ca ron Gore tron Steeve (ET TOK} 390.0 | 0.70 | 0.68 |DN7432-ND 294 252 1.68/2474-32L 
eries 1.0 ] 44] 25.0] 1090 JDNA1102-ND 1.33 1.14 76 | 1641-102 4700 | 103 | 059 IRNREERNOM 294 252  1068|2474-9a1 
i 12) 44) 79) 900 (BReieeeg 193 1.14 76) t641-122K 560.0 | 114 | 056 |oN7434-ND 294 252 1.68|2474-341 

Molded Unshielded 15 | 44) 7.9 | 835 |DN41152-ND 1.33 1.14.76 | 1641-152k 680.0 | 1.50 | 0.49 |DN7435-ND 2.94 252 _1.68/2474-35L 


RF Coils 18 | 44) 79] 775 |DN41182-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-182K 

2.2 | 44} 7.9} 665 |DN41222-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-222 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (Phenolic Core), 27 44| 79 545 |DN41272-ND 1.33 1.14 76 | 1641-272K 
-55°C ~ 105°C (Iron and Ferrite Core) Maximum Power Dissipation 33 44| 79 490 |DN41332-ND 1.33 1.14 76 | 1641-332k 
@ 90°C: .21W (Phenolic Core), .O9W (Iron Core), .073W (Ferrite Core) 39 44 79 455 | DN41392-ND 133 114 76 4641-399K 


820.0 | 1.98 0.42 | DN7436-ND 294 252 1.68}2474-36L 
1000.0 | 2.30 0.39 | DN7437-ND 3.12 268  1.79}2474-37L 
1200.0 | 2.55 0.37 | DN7438-ND 3.12 268  1.79}2474-38L 
1500.0 | 3.00 0.34 | DN7439-ND 3.12 268  1.79/2474-39L 
1800.0 | 4.00 0.30_| DN7440-ND 3.12 268 — 1.79/2474-40L 


Dimensions Lead Size Lead 47 | 44) 79} 390 |oNg1472-ND 1.33 1.14 76 | 1641-472 
L D AWG #24 (TCW) Length 5.6 | 44 | 7.9| 340 |DN41562-ND 1.33 1.14 76 | 1641-562K ae aes Oe er ae oe 1 Sa 
"250" (635mm) | 095" (2.41mm)| _.020"(Simm) | 1.5" (38.1mm) 68 |50| 79] 285 |DNat682-ND 1.93 1.14 76 | 1641-682K a3000| ese | 023 FENCMOMIIM 219 268 179 loaraaq 
82 |50| 79] 250 |DNA1e22-ND 1.93 1.14 76 | 1641-822k oo ; ; : 
4700.0| 10.1 | 019 |DN7445-ND 312 268 1.79/2474-45L 
Max. 100 | 50) 79] 228 |DNA1103-ND 1.33 1.14 76 | 1641-103 soo 12 | ote WPROMAM osip es. 17aloaraceL 
Test | Current API 120 | 55) 25] 205 |DNA1123-ND 1.33 1.14 76 | 1641-123K ro} tt. : E : 
Induct.| Q | Freq. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan Series 1641 oak me te aan eo oe be SA 
H) |Min.|(MHz)| (mA) | Part No. 1 10 100] PartNo. i i 0) 20. . - 12 2 ; : 
Wt) LY A) Ferrite Gore Ferrite Sieove (LT 10K) 100000} 234 | 042 |DN7449-ND 334 287 1.91|2474-49L 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) 150 | 45] 25] 325 |DNATIS3ND 1.33 1.14 76] 1641-153K to000.0| 260 | o12 RBRRERNEM 394 287 1.91 (2474-501 
40 | 40] 250] 1380 | DN2594-ND 63 54 36] 1025-94K 18.0 | 45) 2.5 | 305 |DN41183-ND 1.33 1.14 76 | 1641-183k 1500.0] 36.0 | 010 |DN7451-ND 334 287 1.91|2474-51L 


22.0 | 45 | 2.5) 295 |DN41223-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-223K 
27.0 | 45 | 2.5) 265 |DN41273-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-273K 
33.0 | 45 | 2.5 | 248 |DN41333-ND 1.33 1.14.76 | 1641-333K 


12 | 40 | 25.0) 1300 | DN2596-ND 63 54 36 | 1025-96K 
33° | 30 | 25.0) 830 | DN2508-ND 63 54.36 | 1025-08K 
39 | 30 | 25.0) 710 | DN2510-ND 63 54 36 | 1025-10K 


18000.0} 40.0 0.09 | DN7452-ND 3.34 2.87 1.91 |2474-52L 


47 =| 30 | 25.0! 660 | DN2512-ND 63 54. 36 | 1025-12K 39.0 | 50] 25 209 |DN41393-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-393K H H 
56 | 30 | 2501 550 | DN2514-ND 63.54.36 | 1025-14K 47.0 | 50 | 25) 200 |DN41473-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-473K Series 4590 High Current 
68 | 28] 250] 500 | DN2516-ND 63 54 36 | 1025-16K 560 | 50) 25 | 19) (ORipoanay 1.83 1-14 76 1641-563K Filter Inductors q 
wo | 28 | o50| 420 FOROERIM 63 g4 36| toos-tax 68.0 | 50| 25] 176 |DN41683-ND 1.33 114 .76| 1641-683K : eke ae ; an 
82.0 | 50 | 25 186 /DN41823-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-823K Mechanical Configuration: Ferrite bobbin 
1.0 | 25 | 25.0] 390 | DN2520-ND 63 54 36 | 1025-20K protected with a flame retardant polyolefin 11.55 
Ganisdoos nen earaLTIOK to0.0 | 50| 25] 164 |DN41104-ND 1.33 1.14.76 | 1641-104K Sleeve. High saturation bobbin allows for high 
alas ron Core ( y 120.0 | 55] 79] 153 |DN41124-ND 1.33 1.44 76 | 1641-124K inductance with low DCR. High resistivity core 22.86 
1.2 | 25] 7.9 | 620 | DN2522-ND 77 66 44 | 1025-22K 150.0 | 55 | .79 143 )DN41154-ND 1.33 1.14.76 | 1641-154K offers very high parallel resistance, resulting in 
15 | 28) 7.9 | 560 | DN2524-ND 717-6644 | 1025-24K 180.0 | 55 | .79 138 )DN41184-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-184K maximum coil performance. Operating Temp.: 
22 |30| 7.9] 415 | DN2528-ND 77 .66 44 1025-28K 220.0 | 55 | 79 | 130 |DN41224-ND 1.33 1.14.76 | 1641-224K -55° ~ 125°C (-55° ~ 85°C @ full rated current) ST foul 
2.7 | 37] 7.9 | 355 | DN2530-ND 77.66.44 | 1025-30K 270.0 | 65} 79 | 120 DNAIZ74-ND 1.33 114 76 | 1641-274K Diclaatite Winstanding vattage: 2500VEMS. 
33 [45 | 7.9 | 285 | DN2532-ND_ 7766-4 | 1025-32K 330.0 | 55 | 79] 115 |DN41334-ND 1.33 1.14.76 | 1641-334K 
3.9 | 45] 7.9 | 263 | DN2534-ND 77 66 44 | 1025-34K 390.0 | 60 | .79 107 )DN41394-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-394K Nom. | Max. | Max. 
47 | 45) 79 | 239 | DN2536-ND 77 66.44 | 1025-36K 470.0 | 60 | .79 94 | DN41474-ND 1.40 1.20.80 | 1641-474K Induct.) DC | Current API 
5.6 | 50| 79) 195 | DN2538-ND 77 66  .44| 1025-38K 560.0 | 60) 79} 90 |DN41564-ND 1.40 1.20 .80 | 1641-564K +10% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
68 | 50) 7.9 185 | DN2540-ND 77 ~~ 66.44} 1025-40K 680.0 | 60 | .79 84 |DN41684-ND 1.40 1.20 .80| 1641-684K (WH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
8.2 | 55 | 7.9 | 160 | DN2542-ND 7766 44 | 1025-42 820.0 | 60 | .79 80 |DN41824-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-824K 3.9 | 0.007 | 9.75 |DN4495-ND 1.82 1.57  1.05| 4590-392K 
10.0 | 55 | 7.9 | 144 | DN2544-ND 17 66 44 | 1025-44K 1000.0 | 60 | .79 70 |DN41105-ND_ 1.40 1.20.80 | 1641-105K 47 0.008 | 9.11 )DN4496-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-472K 
12.0 | 45 | 25 | 160 | DN2546-ND 77-66-44 | 1025-46K 5.6 0.011 | 7.77 )DN4497-ND 1.82 1.57 = 1.05 | 4590-562K 
15.0 | 45 | 2.5 | 157 | DN2548-ND 717 66-44 | 1025-48K 68 0.011 | 7.60 )DN4498-ND 1.82 1.57 = 1.05 | 4590-682K 
18.0 | 50 | 2.5 | 149 | DN2550-ND 77.66.44 | 1025-50K Series 2474 8.2 0.013 | 7.15 )DN4499-ND 1.82 1.57 = 1.05 | 4590-822K 
22.0 | 50} 25 | 144 | DN2552-ND 7766-44 | 1025-52K 10.0 | 0.016 | 6.44 |DN4500-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-103k 
27.0 | 50} 25 | 140 | DN2554-ND 77 +6644 | 1025-54K Power Inductors 12.0 | 0.018 | 6.07 |DN4501-ND 208 1.79 1.19] 4590-123K 
Series 1025 Ferrite (LT10K) Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 15.0 | 0.020 | 5.76 |DN4502-ND 2.08 1.79 1.19) 4590-153K 
33.0 | 45 | 25 130 | DN2556-ND 84 © ©.72 ~.48 | 1025-56K mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity 18.0 | 0.020 | 5.49 |DN4503-ND 2.08 1.79 1.19 | 4590-183k 
390 | 45 | 25 125 | DN2558-ND 84. «72 ~— 48 | 1025-58K ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 22.0 | 0.024 | 5.26 |DN4504-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-223K 
47.0 | 45} 25 ) 110 | DN2560-ND 84 72 48 | 1025-60K Operating Temperature Range: -S5°C ~ 125°C Current Rating: 27.0 | 0.025 | 5.15 /DN4505-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-273K 
63.0 | 50 | 25 92 ‘| DN2564-ND B84 72 48 | 1025-64K JOC: Rise over 85°C pmbient Maximum Power Dissipation @ 33.0 | 0.028 | 4.87 |DN4506-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-333K 
320 | 50] 25 gs | DN2566-ND ‘98 84 56 | 1025-66K 85°C: .SOW Inductance: Measured at 1V with no DC current 39.0 | 0.028 | 4.87 |DN4507-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-393K 
100.0 | 50 | 25 34 | DN2568-ND 98.84 56 | 1025-68K Dimensions lead Sie Lead 47.0 | 0.034 | 4.45 |DN4508-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-473K 
120.0 | 30 | .79 66 | DN2570-ND ‘98 84 56 | 1025-70K 56.0 | 0.043 | 3.93 |DN4509-ND 208 1.79 1.19] 4590-563K 
1 a 2 AWG #20(TCW) | _Langth 68.0 | 0.059 | 335 |DN4510-ND 208 179  1.19| 4590-683K 
50.0 | 30] 79 | 61 | DN2572-ND 98 .84 56] 1025-72K - - - - i f F f : 
130.0 | 30 | .79 | 57 | pNe574-ND 98 84 56 | 1025-74K 740" (18.80mm) | .240” (6.10mm) | .032” (.81mm)_| 1.44” (36.58mm) 82.0 | 0.066 | 3.17 |DN4511-ND 208 1.79 1.19] 4590-823K 


100 | 0.084 | 2.81 |DN4512-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-104K 
Max. | Max. 120 | 0.113 | 243 |DN4513-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-124K 
DC | Current API 150 | 0.129 | 2.27 |DN4514-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-154K 


220.0 | 30 | .79 52__| DN2576-ND 98 84 56 | 1025-76K 
270.0 | 30 | .79 47 | DN2578-ND 1.05 90 .60) 1025-78K 
330.0 | 30 | .79 45 | DN2580-ND 1.05 90 .60) 1025-80K 


4700 | 30} 79 | 36 | DN2584-ND 1.05 90 .60| 1025-8ax Induct.) Resist. | Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 180 | 0.150 | 210 |pNa515-ND 208 1.79  1.19| 4590-184K 
560.0 | 30) 79 | 35 | DN2586-ND 1.05 90 60 1025-86K (UH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 110 100 | Part No. 220 | 0.162 | 2.02 |DN4516-ND 208 1.79  1.19| 4590-224K 
6800 | 30} 79 | 30 | DN2588-ND 1.05 90 60 | 1025-88K Series 2474 Ferrite Core 270 | 0.226 | 1.71 |DN4517-ND 208 1.79  1.19| 4590-274K 
920.0 | 30] 79 | 29 | DN2590-ND 116 99 66) 1025-90K 10 | 0.009 | 627 |DN740i-ND 2.33 2.00 1.34 |2474-01L an fen top a een on ie ie peti 
1000.0) 30} .79 | 28 | DN2592-ND 116 .99 66) 1025-92k 15 | 0011 | 5.67 |DN7403-ND 233 200 1.34 | 2474-031 : : : : 
1.8 0.012 | 5.43 | DN7404-ND 233 2.00 1.34 | 2474-04L 470 | 0.393 | 1.30 |DN4520-ND 2.08 1.79 1.19] 4590-474K 
22 | 0.013 ) 5.22 |DN7405-ND 2.33 2.00 1.34 | 2474-05L 560 | 0.504 | 1.15 |DN4521-ND 2.08 §=1.79 1.19] 4590-564K 
i 27 | 0014 | 5.03 |DN7406-ND 2.93 200 134 | 2474-06. 680 | 0.570) 1.08 |DN4522-ND 208 1.79  1.19| 4590-684K 
Series 1641 ’ aa Ponte | 470 IBNRRRENEM asa 00 ase loaraan. 820 | 0.643 | 1.01 |DN4523-ND 208 1.79  1.19| 4590-824K 
aaa ee ; i 001. ‘ 1000 | 0.844 | 0.89 |DN4524-ND 208 1.79 — 1.19| 4590-105K 
Molded Shielded RF Coils 39 | 0.017 | 4.56 |DN7408-ND 233 200 1.34 |2474-08L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C, Maximum Power 47 0.022 4.01 | DN7409-ND 2.33 2.00 1.34 | 2474-09L ‘ety nae hee Mert hee bi ia fone 
Dissipation @ 90°C: .11W 5.6 | 0.024 | 3.84 |DN7410-ND 233 200 1.34 |2474-10L : ; H : . F 
aa | 002 | x60 VGNAMRIEM 533 200 494 |oa7ati1 100 | 150 | 0.66 |DN4527-ND 1.97 1.70  1.13| 4590-185K 
Dimensions Lead Size Lead ~ - - “ - - 2200 | 1.76 | 0.61 |DN4528-ND 1.97 1.70 1.13] 4590-225K 
T D AWG #22 (TCW) Length 8.2 | 0.028 | 3.55 | ON7412-ND = 2.33 2.00 1.34 | 2474-12L 2700 | 213 | 0.56 |DN4529-ND 197 1.70 1.13] 4590-275K 
“410° (10.4imm) | 162" (4.timmy| 025" (64mm) | 144" (26 58mm) 10.0 | 0.033 | 3.27 ENieeeag 276 2.87 1.58 | 2a74-1aL 3300 | 253 | 051 |DN4530-ND 197 170 1.13] 4590-335K 
120 | 0.037 | 3.09 |DN7414-ND 276 237 1.58 |2474-14L 
3900 | 284 | 0.48 |DN4531-ND 1.97 1.70 1.13) 4590-395K 
Max. °F Fou ay set oe ae ee Se 4700 | 3.79 | 041 |ON4532-ND 1.82 157 1.05) 4590-475K 
Test | Current | ; API 0 | o : LENG 6 287 1.56 | 2474" 5600 | 4.24 | 0.39 |DN4533-ND 1.82 1.57 1.05) 4590-565K 
Induct. | Q | Freq.| Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 22.0 | 0.050 | 2.66 |DN7417-ND 276 237 1.58 | 2474-17L 6800 | 5.75 | 0.34 |DN4534-ND 1.82 1.57 1.05] 4590-685K 
i) STAs) (Cat) fee 110100) Part No. 27.0 | 0.070 | 2.25 |ON7418-ND 276 237 1.58 | 2474-18L $000 | 644 | 032 |DN4SQ5.ND| 1.82157 1.05 | 4590-805K 
 Setles teat 33.0 | 0.075 | 2.17 |DN7419-ND = 2.76 2.37 1.58 / 2474-191 10000) 7.30 | 0.30 |pN4536-ND 1.82 1.57 1.05) 4590-106K 
Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 39.0 | 0.084 | 2.05 |DN7420-ND 276 297 1.58 | 2474-20 12000 | 934 | 0.26 \pNé5a7-ND 182 157 1.05) 4590-126K 
40 | 50 | 25.0) 1830 |DN41101-ND 1.16 99 66 | 1641-101K 47.0 | 0.104 | 1.84 | DN7421-ND 2.76 2.37 1.58 | 2474-21L 15000 | 10.7 | 0.25 /DN4538-ND 182 1.57 1.05] 4590-156K 
12 | 51} 25.0] 1570 |DN41121-ND 1.16 .99  .66 | 1641-121K 56.0 | 0.130 1.65 | DN7422-ND 276 2.37 1.58 | 2474-22. 18000 | 14.8 0.21 |DN4539-ND 1.82 1.57 — 1.05 | 4590-186K 
45 | 51 | 250] 1500 /DN41151-ND 1.16 .99 66 | 1641-151K Pe nie ie Pee eee oe te aver 22000 | 18.0 | 0.19 |DN4540-ND 1.82 1.57 — 1.05 | 4590-226K 
‘ : 0 | 0152 | 15 4 76 2.37 1.58 | 2474- 27000 | 227 | 0.17 |DN4541-ND 1.82 1.57 — 1.05| 4590-276K 
: ; ca i aa ie i ] : et | 100.0) 0.208 | 1.30 |DN7425-ND 2.94 252 1.68 | 2474-251 33000 | 257 | 0.16 |DN4542-ND 1.99 1.71  1.14| 4590-336K 
! B z bs : 120.0 0.283 | 1.12 |DN7426-ND 294 252 1.68 | 2474-26L 39000 | 297 | 0.15 |DN4543-ND 1.99 1.71 1.14 4590-396K 
S00) 44) 250) 680 (OM eaey 116 9 66 | 1641-291k 150.0/ 0.330 | 1.04 [ON7427-ND 294 252 1.68 [2474-271 47000 | 33.7 | 0.14 |DN4544-ND 1.99 1.71 1.14] 4590-476K 
AT | 44 | 25.0) 580 | DN41471-ND 1.16 99.66 | 1641-471K 180.0 | 0.362 | 0.99 |DN7428-ND 2.94 252 1.68 | 2474-28L 56000 38.0 | 0.13 |DN4545-ND 199 1.71 1.14] 4590-566K 
56 | 43) 25.0} 505 /DN41561-ND 1.16 .99 66 | 1641-561K 220.0 | 0.505 | 0.84 )DN7429-ND 294 252 1.68 | 2474-29L 68000] 52.8 | 0.11 |DN4546-ND 1.99 1.71 1.14] 4590-686K 
68 | 42 | 25.0] 430 [DNA1681-ND 1.16 99 66 | 1641-681K 270.0 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND 294 252 1.8 | 2474-30L 100000) 76.0 | 0.09 |DN4548-ND 1.99 1.71 1.14] 4590-107K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1109 


Test Current Cut Tape T&R |API 
evan Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
i 1 10 100 500 


(wH) | (MHz) | Min.|Max.(mA)| Part No. Part No. Part No. 
Series 1008 HOU 


82 | 25 | 40] 715 |DNTO14CT-ND 1.72 1.47 98 |DNIO14TR-ND 392.00 |S1008-821K 
‘91 | 25 | 40) 685 |DNtO1SCT-ND 1.72 1.47 98 |DN1O1STR-ND 392.00 |S1008-911k 
. 10 | 79 | 30) 670 |DNto16CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1016TR-ND 392.00 |S1008-102K 
Unshielded le p10 2030 12 | 79 | 30] 625 |DNtO17CT-ND 1.72 1.47.98 |DN1017TR-ND 392.00 |S1008-122k 
(0.26-.76) 15 | 79 | 30] 545 | DN1O18CT-ND 1.72 1.47.98 [DN1018TR-ND 392.00 |$1008-152k 

Surface Mount Inductors 22 | 79 | 30] 375 |DN1020CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1020TR-ND 392.00 |s1008-222K 
Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 27 79 | 30 365 DN1021CT-ND 1.72 147 98 |DN1021TR-ND 392.00 |S1008-272K 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .169W (Phenolic), .208W (Ferrite) 3.3 79 | 30 355 DN1022CT-ND 1.72 147 98 |DN1022TR-ND 392.00 |S1008-332K 
39 | 79 | 30| 335 |DNto2sCT-ND = 1.72 «147 98 |— — |st008-392k 

47 | 79 | 30| 305 | DN1024CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1024TR-ND 392.00 |s1008-472K 


Dimensions — Inch (mm) 


A(over'terminals) 5 © (over: terminals) D E (Ref, only) 5.6 | 79 | 30| 295  |DNIO25CT-ND 1.72 1.47 98 |DNTO25TR-ND 392.00 |S1008-562K 
100 (2.54) -080 (2.03) -080 (2.03) 055 (1.40) 046 (1.17) 68 | 7.9 | 30} 250 | DN1026CT-ND 1.72 147 98 |DN1026TR-ND 392.00 |S1008-682K 
82 | 7.9 | 30} 240 |DN1027CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1027TR-ND 392.00 /$1008-822K 

Test Current Cut Tape T&R API 10.0] 79 | 30] 230 |DN1028CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1028TR-ND 392.00 |st008-103k 
Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 12.0 | 25 | 30 220 DN1029CT-ND 1.72 147 .98 |DN1029TR-ND 392.00 |S1008-123K 
(uH) | (MHz) | Min.) Max.(mA)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 | Part No. 150 | 25 | 30| 210 |DN1030CT-ND 1.72 147 98 |DN1030TR-ND 392.00 |S1008-153K 
Series 1008 Phenolic Core — K Tolerance, +10% 18.0 | 25 | 30] 200 |DN1031CT-ND 1.72 147 98 |DN1031TR-ND 392.00 /$1008-183K 


22.0 | 25 | 30 170 DN1032CT-ND 1.72 147 98 |DN1032TR-ND 392.00 |S1008-223K 
27.0 | 25 | 30 160 DN1033CT-ND 1.72 147 98 |DN1033TR-ND 392.00 |S1008-273K 
33.0 | 25 | 30 125 DN1034CT-ND 1.72 147 98 |DN1034TR-ND 392.00 |S1008-333K 
47.0 | 25 | 30 110 DN1036CT-ND 1.72 147 98 |DN1036TR-ND 392.00 |S1008-473K 


010 | 50.0 | 40 | 1562 | DNO8100CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8100TR-ND 368.00 |1008-100K 
012 | 50.0 | 40 | 1450 | DNO8120CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8120TR-ND 368.00 |1008-120K 
015 | 50.0 | 40} 1381 | DNO8150CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8150TR-ND 368.00 |1008-150K 
018 | 50.0 | 40} 1320 | DNO8180CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8180TR-ND 368.00 |1008-180K 


022 | 50.0 | 35 | 1235 | DNO8220CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8220TR-ND 368.00 |1008-220K $1008KIT-ND (API Delevan Part No. S1008KIT) 
027 | 50.0 | 35 1164 DNO8270CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8270TR-ND 368.00 |1008-270K Series $1008 Inductor Kit. 5 each of 36 values (0.1LJH to 47.01H), 180 total pieces ................. $95.95 


.033 | 50.0 | 30 1105 DN08330CT-ND 1.61 1.38  .92 |DNO8330TR-ND 368.00 |1008-330K 
Series 1210 


.039 | 50.0 | 30 1053 DNO8390CT-ND 1.61 1.38  .92 |DNO8390TR-ND 368.00 |1008-390K 

.047 | 50.0 | 30 1108 DN08470CT-ND 1.61 1.38  .92 |DNO8470TR-ND 368.00 |1008-470K Fi O 
Unshielded 
Surface Mount Inductors =~ =) 


.056 | 50.0 | 25 847 DNO8560CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8560TR-ND 368.00 |1008-560K 
Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 


068 | 50.0 | 25 823 DNO8680CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8680TR-ND 368.00 |1008-680K 
Maximum Power Dissipation @ 90°C Ambient: .168W (Phenolic), .287W (Iron and Ferrite) 


.082 | 50.0 | 25 801 DN08820CT-ND 1.61 1.38  .92 | DNO8820TR-ND 368.00 |1008-820K 
100 | 25.0 | 15 728 DN08101CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8101TR-ND 368.00 |1008-101K 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% 
12 | 25.0 | 40} 1225 | DNO8121CT-ND 1.61 1.38  .92 | DNO8121TR-ND 368.00 |1008-121K 


15 | 25.0] 40} 1168 | DNOB151CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8151TR-ND 368.00 |1008-151K Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 


18 | 25.0] 40} 1119 | DNOB181CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8181TR-ND 368.00 |1008-181K A tover terminals) = = <(over terminals) = Dp a £ (Ref only) 
22 | 25.0 | 40| 1055 | DNOB221CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8221TR-ND 368.00 |1008-221K ee 085 ~ . 081 ~. OA : 
27 | 25.0 | 40| 1000 | DNO8271CT-ND 1.61 1.38.92 | DNO8271TR-ND 368.00 |1008-271K A5.00:6'51) (2162.67) 06267) C08 5 1:58) 092) 
33 | 25.0| 40] 954 |DNOS331CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8331TR-ND 368.00 |1008-331K 

Test Current Cut Tape T&R | API 
pi aa i . cea ey i Pa eee ae ae bediats Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
56 | 25: pb1CTs ; 38 x ; FD (WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 | Part No. 


68 | 25.0 | 40 760 DN08681CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8681TR-ND 368.00 |1008-681K 


82 | 25.0 | 40| 708 | DNo8s2iCT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8821TR-ND 368.00 |1008-821K Serles'1210 Phenolic Core; +10% 


010 | 50.0 | 30 966 DN10100CT-ND 84 72.48 |DN1O100TR-ND 192.00 | 1210-100K 
012 | 50.0 | 30 931 DN10120CT-ND 84 72 AB J— — |1210-120K 
015 | 50.0 | 30 871 DN10150CT-ND 84 72.48 |DNIO150TR-ND 192.00 | 1210-150K 
018 | 50.0 | 30 821 DN10180CT-ND 84 72 48 |DN10180TR-ND 192.00 | 1210-180K 
022 | 50.0 | 30 779 DN10220CT-ND 84 72.48 |DN10220TR-ND 192.00 | 1210-220K 


Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 
1.0 | 7.9 | 30 685 DNO8102JCT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8102JTR-ND 368.00 |1008-102J 
12 | 7.9 | 30 591 DNO8122JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO08122JTR-ND 440.00 |1008-122J 
15 | 7.9 | 30 548 DNO8152JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8152JTR-ND 440.00 |1008-152J 


22 | 7.9 | 30 433 DNO8222JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8222JTR-ND 440.00 |1008-222J 
3.3 | 7.9 | 30 398 DNO8332JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8332JTR-ND 440.00 |1008-332J 
3.9 | 7.9 | 30 354 DNO8392JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8392JTR-ND 440.00 |1008-392J 
47 | 79 | 30 334 DNO8472JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8472JTR-ND 440.00 |1008-472J 
5.6 | 7.9 | 30 312 DNO8562JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8562JTR-ND 440.00 |1008-562J 


027 | 50.0 | 30 743 DN10270CT-ND 84 72.48 |DN10270TR-ND 192.00 | 1210-270K 
.033 | 50.0 | 30 711 DN10330CT-ND 84 72 48 |DN10330TR-ND 192.00 | 1210-330K 
039 | 50.0 | 30 670 DN10390CT-ND 84 72.48 |DN10390TR-ND 192.00 | 1210-390K 
047 | 50.0 | 30 636 DN10470CT-ND 84 72.48 |DN10470TR-ND 192.00 | 1210-470K 
056 | 50.0 | 30 606 DN10560CT-ND 84 72.48 |DNI0560TR-ND 192.00 | 1210-560K 


68 | 7.9 | 30 274 DNO8682JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8682JTR-ND 440.00 |1008-682J 
10.0 | 7.9 | 30 245 DNO8103JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8103JTR-ND 440.00 |1008-103J 


068 | 50.0 | 30 580 DN10680CT-ND 74 63 42 |DN10680TR-ND 168.00 | 1210-680K 
082 _| 50.0 | 30 551 DN10820CT-ND 84 72.48 |DN10820TR-ND _192.00 | 1210-820K 


15.0 | 25 | 30 194 DNO8153JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8153JTR-ND 440.00 |1008-153J Series 1210 Iron Core, +10% 


18.0 | 25 | 30 173 DNO8183JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |— — |1008-183J 
22.0 | 2.5 | 30 158 DNO8223JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8223JTR-ND 440.00 |1008-223J 
27.0 | 25 | 30 146 DNO8273JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8273JTR-ND 440.00 |1008-273J 
33.0 | 25 | 30 135 DNO8333JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8333JTR-ND 440.00 |1008-333J 


10 | 25.0 | 30} 1018 |DN10101CT-ND 95 81 54 |DN10101TR-ND 216.00 | 1210-101K 
12 | 25.0 | 30 971 DN10121CT-ND 95 81 54 |DN10121TR-ND =. 216.00 | 1210-121K 
15 | 25.0 | 30 910 DN10151CT-ND 95 81 54 |DN10151TR-ND =. 216.00 | 1210-151K 
22 | 25.0 | 30 805 DN10221CT-ND 95 81 54 |DN10221TR-ND 216.00 | 1210-221K 


39.0 | 2.5 | 30 125 DNO8393JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8393JTR-ND 440.00 |1008-393J 
47.0 | 25 | 30 120 DNO8473JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8473JTR-ND 440.00 |1008-473J 


27 | 25.0 | 30 759 DN10271CT-ND 95 81 54 |DN10271TR-ND 216.00 | 1210-271K 
33 | 25.0 | 30 720 DN10331CT-ND 95 81 54 |DN10331TR-ND 216.00 | 1210-331K 
.39 | 25.0 | 30 679 DN10391CT-ND 95 81 54 |DN10391TR-ND 216.00 | 1210-391K 
A7 | 25.0 | 30 644 DN10471CT-ND 95 81 54 |DN10471TR-ND =. 216.00 | 1210-471K 
56 | 25.0 | 30 614 DN10561CT-ND 95 81 54 |DN10561TR-ND 216.00 | 1210-561K 


1008KIT-ND (API Delevan Part No. 1008KIT) 
Series 1008 Inductor Kit. 5 each of 54 values (0.0018yH ~ 47.01H), 270 total pieces................ $95.95 


68 | 25.0 | 30 588 DN10681CT-ND 95 81 54 |DN10681TR-ND 216.00 | 1210-681K 
82 | 25.0 | 30 556 DN10821CT-ND 95 81 54 |DN10821TR-ND 216.00 | 1210-821K 


Series $1008 


Maximum Power Dissipation @ 90°C: .157W 2.2 | 7.9 | 30 431 DN10222JCT-ND 98 84.56 |DN10222JTR-ND 224.00 | 1210-222J 


27 | 7.9 | 30 41 DN10272JCT-ND 98 84.56 |DN10272JTR-ND 224.00 | 1210-272 


Dimensions ~ Inch (mm) 3.3 | 79 | 30] 393 |DN10332JCT-ND 98  .84 56 |DN10332UTR-ND 224.00 | 1210-332J 


a +> Series 1210 Ferrite Core, +5% 
Shielded Surface O ef . 1.0 | 7.9 | 30] 515 |DN1O102JCT-ND .98 84 56 |DN10102JTR-ND 224.00 ] 1210-102J 
| ~ 1.2 | 7.9 | 30} 497 |DN10122JCT-ND 98 84. -—.56. |DN10122JTR-ND 224.00 | 1210-122J 
Mount Inductors > 070-030 Be ee 15 | 7.9 | 30] 467 |DN10152JCT-ND 98.84.56 |DN10152JTR-ND 224.00 | 1210-152) 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (0.26-0.76) ae Ke" 18 | 79 | 30] 454 |DN10182JCT-ND 98 84 56 |DN10182JTR-ND 224.00 | 1210-182J 
E 


A (over terminals) B C (over terminals) D 
39 | 7.9 | 30) 378 |DNt0392JCT-ND 98 84 56 |DN10392UTR-ND 224.00 | 1210-392J 
-100 (2.64) -080 (2.08) 080 (2.08) -055i(1.40) 1086 (1517) 47 | 79 | 30] 352 |DNto472JCT-ND 98 84 +56. [DN10472JTR-ND 224.00 | 1210-472) 
at earrant Cut Tape Fa ART 5.6 | 7.9 | 30| 341 |DN10562JCT-ND 98 84-56 |DN10S62UTR-ND 224.00 | 1210-562J 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 68 | 79 | 30} 321 |DN10682JCT-ND 98 84 56 |DN10682JTR-ND 224.00 | 1210-682J 
(uH) | (MHz)/ Min. | Max.(ma)| Part No. 4 10 100 | PartNo. 500 | PartNo. 32 | 79 | 30) 305 |DNtoge2JcT-ND 98 84 56 |DN10822JTR-ND 224.00 | 1210-822) 


10.0 | 7.9 | 30 297 DN10103JCT-ND 4.02 87.58 |DN10103JTR-ND 232.00 | 1210-103J 
15.0 | 2.5 | 30 257 DN10153JCT-ND 1.02 87.58 =|DN10153JTR-ND 232.00 | 1210-153J 
18.0 | 2.5 | 30 237 DN10183JCT-ND 1.02 87.58 _|DN10183JTR-ND 232.00 | 1210-183J 


Series $1008 Ferrite Core, +10% 
10 | 25 | 40 | 1120 | DN1001CT-ND 1.72 147 .98 |DNI001TR-ND 392.00 |S1008-101K 


15 25 | 40 1015 | DN1003CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1003TR-ND 392.00 |$1008-151K 
18 25 | 40 970 DN1004CT-ND 172 147 98 |— — |S1008-181K 
22 25 | 40 930 DN1005CT-ND 172 147 98 |— — |$1008-221K 
27 25 | 40 900 DN1006CT-ND 1.72 1.47 98 |DNIOO6TR-ND 392.00 |S1008-271K 
33 25 | 40 865 DN1007CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1007TR-ND 392.00 |$1008-331K 


22.0 | 2.5 | 30 224 DN10223JCT-ND 1.02 87.58 = |DN10223JTR-ND 232.00 | 1210-223J 
27.0 | 25 | 30 193 DN10273JCT-ND 1.02 87.58 |DN10273JTR-ND 232.00 | 1210-273J 
33.0 | 2.5 | 30 182 DN10333JCT-ND 1.02 87.58 =|DN10333JTR-ND 232.00 | 1210-333J 
39.0 | 25 | 30 170 DN10393JCT-ND 1.02 87.58 |DN10393JTR-ND 232.00 | 1210-393J 
47.0 | 25 | 30 163 DN10473JCT-ND 1.02 87.58 |DN10473JTR-ND 232.00 | 1210-473J 


56.0 | 25 | 30 152 DN10563JCT-ND 1.02 87.58 |DN10563JTR-ND 232.00 | 1210-563J 
68.0 | 25 | 30 144 DN10683JCT-ND 1.02 87.58 |DN10683JTR-ND 232.00 | 1210-683J 
82.0 | 25 | 30 136 DN10823JCT-ND 1.02 87.58 |DN10823JTR-ND 232.00 | 1210-823J 
100.0} 2.5 | 30 120 DN10104JCT-ND 1.02 87.58 |DN10104JTR-ND 232.00 | 1210-104J 


39 25 | 40 840 DN1008CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1008TR-ND 392.00 |$1008-391K 
A7 25 | 40 815 DN1009CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1009TR-ND 392.00 |$1008-471K 
56 25 | 40 790 DN1010CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1O10TR-ND 392.00 |$1008-561K 


62 25 | 40 770 DN1011CT-ND 1.72 147 98 |DNIO11TR-ND 1152.00 |$1008-621K 
68 25 | 40 750 DN1012CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1012TR-ND 392.00 |$1008-681K 
15 25 | 40 735 DN1013CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1013TR-ND 392.00 |S1008-751K 


1210KIT-ND (API Delevan Part No. 1210KIT) 
Series 1210 Inductor Kit. 5 each of 58 values (0.0018yH to 100.01H), 290 total pieces............... $95.95 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1110 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


API Delevan Inductors (cont) 


Series $1210 Shielded 
Surface Mount Inductors 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


O 


Maximum Power Dissipation @ 90°C: .266W (Iron), 


.224W (Ferrite) 


016 (0.41) 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
A (over terminals) B C (over terminals) D E 
118 ~ 138 085 ~ .105 081 ~ .101 041 ~ .061 054 
(3.00 ~ 3.51) (2.16 ~ 2.67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) 
Test Current Cut Tape T&R | API 
Induct.| Freq. | Q Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
(WH) | (MHz)| Min.) Max.(mA) | Part No. al 10 = 100 | Part No. 500 | Part No. 
Series $1210 Iron Core, +10% 
10 | 25 | 40} 1175 | DN1050CT-ND 1.09 .93 62 |DNIO50TR-ND 248.00 |S1210-101K 
12 25 | 40) 1104 | DN1051CT-ND 1.09 .93 62 |DNIOS1TR-ND 248.00 |S1210-121K 
15 25 | 40) 1017 | DN1052CT-ND 1.09 .93 62 |DN1052TR-ND 248.00 |S1210-151K 
18 | 25 | 40 971 DN1053CT-ND 1.09 .93 62 |DN1053TR-ND 248.00 |S1210-181K 
27 25 | 40 860 | DN1055CT-ND 1.09 93 62 |— — |$1210-271K 
33 25 | 40 831 DN1056CT-ND 1.09 .93 62 |DNIOS6TR-ND 248.00 |S1210-331K 
39 | 25 | 40 720 | DN1057CT-ND 1.09 .93 62 |DNIO57TR-ND 248.00 |S1210-391K 
AT | 25 | 40 679 | DN1058CT-ND 1.09 .93 62 |DNI058TR-ND 248.00 |S1210-471K 
56 | 25 | 40 644 | DN1059CT-ND 1.09 .93 62 |DNIO59TR-ND 248.00 |S1210-561K 
68 | 25 | 40 614 | DN1060CT-ND 1.09 .93 62 |DNIO6OTR-ND 248.00 |S1210-681K 
82 | 25 | 40 588 | DN1061CT-ND 1.09 .93 62 |DNIO61TR-ND 248.00 |S1210-821K 
Series $1210 Ferrite Core, +10% 
1.0 | 7.9 | 40 679 | DN1062CT-ND 1.02 .87 58 |DN1062TR-ND 232.00 |$1210-102K 
1.2 | 7.9 | 40 650 | DN1063CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO63TR-ND 232.00 |$1210-122K 
1.5 | 7.9 | 40 603 | DN1064CT-ND 1.02 87 58 |DNIO64TR-ND 232.00 |$1210-152K 
1.8 | 7.9 | 40 564 | DN1065CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO65TR-ND 232.00 |$1210-182K 
22 | 7.9 | 40 533 _| DN1066CT-ND 1.02 87.58 | DNIO66TR-ND 232.00 |S1210-222K 
27 | 79 | 40 526 | DN1067CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO67TR-ND 232.00 |$1210-272K 
3.3 | 7.9 | 40 509 | DN1068CT-ND 1.02 87 58 |DNIO68TR-ND 232.00 |$1210-332K 
3.9 | 7.9 | 40 500 | DN1069CT-ND 1.02 87 58 |DNIO69TR-ND 232.00 |$1210-392K 
47 | 79 | 40 455 | DN1070CT-ND 1.02  .87 58 |DNIO70TR-ND 232.00 |$1210-472K 
5.6 | 7.9 | 40 399 | DN1071CT-ND 1.02 87.58 | DNIO71TR-ND 232.00 |$1210-562K 
68 | 7.9 | 40 372 | DN1072CT-ND 1.02 .87 58 |DNI072TR-ND 232.00 |S1210-682K 
82 | 7.9 | 40 349 | DN1073CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO73TR-ND 232.00 |$1210-822K 
10.0 | 2.5 | 40 330 | DN1074CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO74TR-ND 232.00 |S1210-103K 
12.0 | 2.5 | 40 314 | DN1075CT-ND 1.02 87 58 |— — |$1210-123K 
15.0 | 2.5 | 40 288 | DN1076CT-ND 1.02  .87 58 | DNIO76TR-ND 232.00 |S1210-153K 
22.0 | 25 | 40 262 | DN1078CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO78TR-ND 232.00 |$1210-223K 
27.0 | 25 | 40 228 | DN1079CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO79TR-ND 232.00 |$1210-273K 
33.0 | 25 | 40 215 | DN1080CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO80TR-ND 232.00 |$1210-333K 
39.0 | 25 | 40 204 | DN1081CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO81TR-ND 232.00 |$1210-393K 
47.0 | 25 | 40 194 | DN1082CT-ND 1.02.87 58 | DN1082TR-ND 232.00 |$1210-473K 
68.0 | 25 | 40 172 | DN1084CT-ND 1.02 .87 58 | DN1084TR-ND 232.00 |S1210-683K 
82.0 | 25 | 40 156 | DN1085CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO85TR-ND 232.00 |$1210-823K 
100.0) 2.5 | 40 144 | DN1086CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO86TR-ND 232.00 |$1210-104K 
$1210KIT-ND (API Delevan Part No. S1210KIT) 
Series $1210 Inductor Kit. 5 each of 37 values (0.10LH to 100.0), 185 total pieces................ $95.95 


Series 1812 Unshielded 
Surface Mount Inductors 


Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W (Iron and Ferrite), 


.210W (Phenolic). 


F075 (0.38) 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
A (over terminals) B C (over terminals) D E 
-166 ~ .190 -118 ~ 134 -118 ~ .134 .054 ~ .078 -066 
(4.22 ~ 4.83) (3.00 ~ 3.40) (3.00 ~ 3.40) (1.37 ~ 1.98) (1.68) 
Test Current Cut Tape T&R | API 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA)) Part No. 4 10 100 | PartNo. 500 | Part No. 
Series 1812 Iron Core, +10% 
10 | 25.0 | 30 818 DN12101CT-ND 70.60 40 |DN12101TR-ND 160.00 |1812-101K 
12 | 25.0 | 30 818 DN12121CT-ND 70.60 «40 |DN12121TR-ND 160.00 |1812-121K 
18 | 25.0 | 30 757 DN12181CT-ND 70.60 40 |DN12181TR-ND 160.00 |1812-181K 
.22 | 25.0 | 30 708 DN12221CT-ND 70 60 40 |DN12221TR-ND 160.00 |1812-221K 
27 | 25.0 | 30 668 DN12271CT-ND 70.60 40 |DN12271TR-ND 160.00 |1812-271K 
33 | 25.0 | 30 604 DN12331CT-ND 70 60 40 |— — |1812-331K 
39 | 25.0 | 30 535 DN12391CT-ND 70 60 40 |— — |1812-391K 
47 | 25.0 | 30 501 DN12471CT-ND 70 60 40 |DN12471TR-ND 160.00 |1812-471K 
56 | 25.0 | 30 409 DN12561CT-ND 70.60 40 |DN12561TR-ND 160.00 |1812-561K 
68 | 25.0 | 30 379 DN12681CT-ND 70.60 =.40 | DN12681TR-ND 160.00 |1812-681K 
82 | 25.0 | 30 354 DN12821CT-ND 70 60 40 |— — |1812-821K 
Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 

1.0 | 7.9 | 50 634 DN12102JCT-ND 77 ~~ .66 ~—-.44._: | DN12102JTR-ND 176.00 |1812-102J 
1.2 | 7.9 | 50 604 DN12122JCT-ND 77.66 ~— 44: | DN12122JTR-ND 176.00 |1812-122J 
1.5 | 7.9 | 50 578 DN12152JCT-ND 77.66 = 44: | DN12152JTR-ND 176.00 |1812-152J 
18 | 7.9 | 50 556 DN12182JCT-ND 77.66 = 44: | DN12182JTR-ND 176.00 |1812-182J 
22 | 7.9 | 50 535 DN12222JCT-ND 77 66 ~=—.44._- | DN12222JTR-ND 176.00 |1812-222J 
27 | 7.9 | 50 517 DN12272JCT-ND 77.66 44: | DN12272JTR-ND 176.00 |1812-272J 


Test Current Cut Tape T&R | API 
Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH) | (MHz) | Min.| Max.(mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 | Part No. 
3.3 | 7.9 | 50} 501 DN12332JCT-ND 77 ~=.66 ~—-.44._-| DN12332JTR-ND 176.00 |1812-332J 
39 | 7.9 | 50} 472 | DN12392JCT-ND 77 ~=.66 ~—-.44._-* | DN12392JTR-ND 176.00 |1812-392J 
47 | 79 | 50} 448 | DN12472JCT-ND 77 ~=.66 ~—-.44._:- | DN12472JTR-ND 176.00 |1812-472J 
5.6 | 7.9 | 50] 427 | DN12562JCT-ND 77 ~=.66 ~—-.44._-*| DN12562JTR-ND 176.00 |1812-562J 
68 | 7.9 | 50] 409 | DN12682JCT-ND 17 66 4 | — — |1812-682J 
82 | 7.9 | 50] 375 | DN12822JCT-ND 77 ~=.66 ~—-.44._-| DN12822JTR-ND 176.00 | 1812-822J 
10.0 | 7.9 | 50) 354 | DN12103JCT-ND 77 66 ~—-.44._-| DN12103JTR-ND 176.00 |1812-103J 
12.0) 25 | 50) 317 | DN12123JCT-ND 77 ~~ 66 ~—-.44._-| DN12123JTR-ND 176.00 |1812-123J 
15.0) 2.5 | 50) 283 | DN12153JCT-ND 77 «66 ~—-.44._-*| DN12153JTR-ND 176.00 |1812-153J 
18.0 | 25 | 50} 268 | DN12183JCT-ND 77.66 —_-44_'| DN12183JTR-ND 176.00 | 1812-183J 
22.0 | 2.5 | 50) 250 | DN12223JCT-ND 77 66 ~—-.44_-| DN12223JTR-ND 176.00 |1812-223J 
27.0 | 2.5 | 50) 236 | DN12273JCT-ND 77 66 ~—-.44._-| DN12273JTR-ND 176.00 |1812-273J 
33.0 | 2.5 | 50) 224 | DN12333JCT-ND 77-66 ~—-.44_-| DN12333JTR-ND 176.00 |1812-333J 
39.0) 25 | 50} 211 DN12393JCT-ND 77 ~—.66 ~—-.44._-| DN12393JTR-ND 176.00 |1812-393J 
47.0 | 25 | 50} 200 | DN12473JCT-ND 77.66 —_-44_-| DN12473JTR-ND 176.00 |1812-473J 
56.0 | 2.5 | 50 191 DN12563JCT-ND 77 ~~ 66 ~—-.44._-| DN12563JTR-ND 176.00 |1812-563J 
82.0 ) 2.5 | 50 169 | DN12823JCT-ND 77 66 ~—-.44_—-| DN12823JTR-ND 176.00 |1812-823J 
100.0) 2.5 | 50 158 | DN12104JCT-ND 77 66 ~—-.44._-| DN12104JTR-ND 176.00 |1812-104J 
120.0) 0.79 | 40 158 | DN12124JCT-ND 77 ~~ 66 ~—-.44._-| DN12124JTR-ND 176.00 |1812-124J 
150.0 | 0.79 | 40 149 | DN12154JCT-ND 77.66 ~—_—44_-'| DNI2154JTR-ND 176.00 | 1812-154J 
180.0) 0.79 | 40 145 | DN12184JCT-ND 77 ~~ -<66 ~—-.44._-*| DN12184JTR-ND 176.00 |1812-184J 
220.0 | 0.79 | 40 142 | DN12224JCT-ND 1.16 99 .66 | DN12224JTR-ND 264.00 | 1812-224) 
270.0 | 0.79 | 40 129 | DN12274JCT-ND 1.16 99 .66 | DN12274JTR-ND 264.00 |1812-274J 
330.0 | 0.79 | 40 120 | DN12334JCT-ND 1.16 .99 .66 | DN12334JTR-ND 264.00 |1812-334J 
470.0 | 0.79 | 40 88 DN12474JCT-ND 1.16 99 66 | DN12474JTR-ND 264.00 |1812-474J 
560.0) 0.79 | 30 82 DN12564JCT-ND 116 99 66 | DN12564JTR-ND 264.00 |1812-564J 
680.0 | 0.79 | 30 82 DN12684JCT-ND 116 99 .66 | DN12684JTR-ND 264.00 |1812-684J 
820.0 | 0.79 | 30 67 DN12824JCT-ND 116 99 .66 | DN12824JTR-ND 264.00 |1812-824J 
1000.0] 0.79 | 30 55 DN12105JCT-ND 1.16 99 .66 | DN12105JTR-ND 264.00 |1812-105J 
1812KIT-ND (API Delevan Part No. 1812KIT) 
Series 1812 Inductor Kit. 5 each of 61 values (0.010UH to 1000.0yH), 305 total pieces............... $95.95 


Series $1812 Shielded O 
Surface Mount Inductors asad) e> \ 
N 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) es i 
A (over terminals) B C (over terminals) D E KO oN e: 
-166 ~ .190 118 ~ 134 118 ~ .134 .054 ~ .078 066 B- Ne 
(4.22 ~ 4.83) _| (3.00 ~ 3.40) (3.00 ~ 3.40) (1.37 ~ 1.98) | __(1.68) 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W 
Test Current Cut Tape T&R API 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing )Delevan 
(WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. ‘ 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
Series $1812 Iron Core, +20% 
12 | 25 | 50) 1412 | DN1101CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI101TR-ND 288.00 /$1812-121M 
15 | 25 | 50) 1347 | DN1102CT-ND 1.26 1.08 .72 |DN1102TR-ND 288.00 /S1812-151M 
18 | 25 | 50) 1290 | DN1103CT-ND 1.26 1.08 .72 /DN1103TR-ND 288.00 /S1812-181M 
A7 | 25 | 40 802 DN1108CT-ND 1.26 1.08 72 |— — |$1812-471M 
56 | 25 | 40 735 DN1109CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI109TR-ND 288.00 /S1812-561M 
82 | 25 | 40 614 DN1111CT-ND 1.26 1.08 72 |DNI111TR-ND 288.00 [S1812-821M 
Series $1812 Ferrite Core, +10% 
1.0 | 7.9 | 40 755 DN1112CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1112TR-ND 296.00 ]S1812-102K 
1.2 | 7.9 | 40 725 DN1113CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1113TR-ND 296.00 ]S1812-122k 
15 | 7.9 | 40 706 =| DN1114CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1114TR-ND 296.00 ]S1812-152K 
18 | 7.9 | 40 681 DN1115CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI115TR-ND 296.00 ]S1812-182K 
2.2 | 7.9 | 40 658 DN1116CT-ND 1.30 1.11.74 |DNI116TR-ND 296.00 |S1812-222k 
3.3 | 7.9 | 40 534 DN1118CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1118TR-ND 296.00 ]S1812-332K 
39 | 7.9 | 40 487 | DN1119CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI119TR-ND 296.00 ]S1812-392K 
47 | 79 | 40 471 DN1120CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1120TR-ND 296.00 ]S1812-472K 
5.6 | 7.9 | 40 447 | DN1121CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1121TR-ND 296.00 ]S1812-562K 
68 | 7.9 | 40 408 | DN1122CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1122TR-ND 296.00 |S1812-682K 
82 | 7.9 | 40 372 DN1123CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1123TR-ND 296.00 ]S1812-822K 
10.0 | 25 | 50 333 DN1124CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1124TR-ND 296.00 ]S1812-103K 
12.0 | 25 | 50 315 DN1125CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1125TR-ND 296.00 ]S1812-123K 
15.0 | 2.5 | 50 301 DN1126CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1126TR-ND 296.00 ]S1812-153K 
22.0 | 2.5 | 50 277 __| DN1128CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1128TR-ND 296.00 |S1812-223K 
27.0 | 2.5 | 50 267 DN1129CT-ND 1.30 1.11 74 J— — |$1812-273K 
33.0 | 2.5 | 50 258 DN1130CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1130TR-ND 296.00 ]S1812-333K 
39.0 | 2.5 | 50 250 | DN1131CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1131TR-ND 296.00 ]S1812-393K 
47.0 | 25 | 50 242 DN1132CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1132TR-ND 296.00 ]S1812-473K 
56.0 | 2.5 | 50 235 DN1133CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1133TR-ND 296.00 |S1812-563K 
68.0 | 2.5 | 50 215 DN1134CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1134TR-ND 296.00 ]S1812-683K 
82.0 | 2.5 | 50 196 | DN1135CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1135TR-ND 296.00 ]S1812-823K 
100.0] .79 | 40 169 | DN1136CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1136TR-ND 296.00 ]S1812-104K 
120.0] .79 | 40 163 DN1137CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1137TR-ND 296.00 ]S1812-124K 
150.0 | .79 | 40 158 DN1138CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1138TR-ND 296.00 |S1812-154K 
180.0 | .79 | 40 153 DN1139CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1139TR-ND 296.00 ]S1812-184K 
220.0 | .79 | 40 149 | DN1140CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1140TR-ND 352.00 ]S1812-224K 
270.0 | .79 | 40 135 DN1141CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1141TR-ND 352.00 ]S1812-274K 
330.0 | .79 | 40 129 | DN1142CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1142TR-ND 352.00 ]S1812-334K 
390.0 | .79 | 40 105 DN1143CT-ND 1.54 1.32.88 |DN1143TR-ND 352.00 |S1812-394K 
470.0 | .79 | 40 91 DN1144CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1144TR-ND 352.00 ]S1812-474K 
560.0 | 79 | 40 84 DN1145CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1145TR-ND 352.00 ]S1812-564K 
680.0 | .79 | 40 79 DN1146CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1146TR-ND 352.00 ]S1812-684K 
820.0 | .79 | 40 val DN1147CT-ND 1.54 1.32 .88 |DN1147TR-ND 352.00 ]S1812-824K 
1000.0} .25 | 40 60 DN1148CT-ND 1.54 1.32  .88 |DN1148TR-ND 352.00 |S1812-105K 
$1812KIT-ND (API Delevan Part No. S1812KIT) 
Series $1812 Inductor Kit. 5 each of 49 values (0.10U1H to 1000.0pIH), 245 total pieces ............. $95.95 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1111 


API Delevan Inductors (cont) 


Series P1812 
Surface Mount Power Inductors 


Ef 


| 


| F—| 


H 
k-D 


ys, 


Cc 


BL 


Series 4922 
High Current 


Surface Mount 
Power Inductors 


Y 


1 
050 (1.27) 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package using an epoxy molded 
case. Leads are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum 


Power Dissipation @ 85°C: .55W Inductance: Measured at 1V with no DC current 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) A B Cc D E (Ref. only) 
A (over terminals) B C (over terminals) D (Min.) -500 (12.70) .240 (6.10) .220 (5.59) .065 (1.66) 100 (2.54) 
166 ~ 190 (4.22 ~ 4.83) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) 015 (.38) 
E F (Ref. only) G (Ref. only) 
054 ~ .078 (1.37-1.98) 118 (3.00) 066 (1.68) Induct.) DC | Rated | Incre- Tape & 
(wH) | Resist.) Current | mental Cut Tape Reel API 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W. +15% | Max. | (Max. |Current] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
i '@ 1KHz| (Ohms)| Amps) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | Part No. 800 Part No. 
incre- 
Induct. | DC mantal SERIES 4922 FERRITE CORE, +15% 
(uH) |Resist. |Current ) Current | Cut Tape T&R 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 | DN2193CT-ND 224 192 1.28] DN2193TR-ND 819.20 | 4922-221L 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan 
@ 1kHz|(Ohms) | (mA) |(ma DC) | Part No. em atm Iearns 500 | Part No. 0.33 | 0.0090) 650 | 6.50 |DN2195CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2195TR-ND 819.20 | 4922-331L 
0.39 | 0.0095) 6.25 | 6.25 |DN2196CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2196TR-ND 819.20 | 4922-391L 
1.0) 0.113 | 1050 | 2400 ) DNSSOOCT-ND 86 75 = 50 | — — | P1812-102k 0.47 | 0.0100} 6.00 | 6.00 | DN2197CT-ND 224 192 1.28] DN2197TR-ND 819.20 | 4922-471L 
47 | 0.401 | 650 | 1131 |DN3308CT-ND .86 75 .50 | DN3308TR-ND 197.60 | P1812-472K 0.56 | 0.0105] 580 | 5.80 |DN2198CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2198TR-ND 819.20 | 4922-561L 
5.6 | 0.437 | 650 | 1060 | DN3309CT-ND .86 75 = 50 | DN3309TR-ND 197.60 | P1812-562K 0.68 | 0.0110] 5.70 | 5.70 |DN2199CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2199TR-ND 819.20 | 4922-681L 
6.8 | 0.472 | 600 | 990 |DN3310CT-ND .86 .75 50 | DN3310TR-ND 197.60 | P1812-682K 0.82 | 0.0120} 5.60 | 5.60 | DN2200CT-ND 2.24 192 1.28 | — — | 4922-821L 
to | oes | sso | 772 (RRRMERENEN co co 5a [RREEIEEMEIEY 10.00 | prato-ioax 1.0 | 0.013 | 550 | 5.50 |DN2201CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2201TR-ND 819.20 | 4922-01L 
as |o7¢0 | 460 | c2¢ A cs gy cs AE so 00 | pteto-tsaK 1.2 | 0.018 | 4.69 | 4.69 | DN2202CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2202TR-ND 819.20 | 4922-02L 
ames : “tt : i : ; oe 1.5 | 0.020] 4.45 | 445 | ON2203CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2203TR-ND 819.20 | 4922-03L 
18 | 0.875 | 400 | 614 |DN3315CT-ND .93 .80 53 | DN3315TR-ND 212.00 | P1812-183K 
1.8 | 0.021 | 4.34 | 4.34 | DN2204CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2204TR-ND 819.20 | 4922-04L 
22 | 1200) 370 | 515 oR 8S 808 Uy 212.00 | Pt8i2-223K 22 | 0.029) 3.70 | 3.70 | DN2205CT-ND 2.24 192 1.28) DN2205TR-ND 819.20 | 4922-05L 
33 | 1.578 | 300 | 425 | DN3318CT-ND 93 80 53 | DN3318TR-ND 212.00 | P1812-333K 27 | 0.034| 341 | 341 |pNozoecTND 2.24 192 128 |— — | 4922-061 
39 | 1848 | 280 | 376 |oNasi9cT-ND 93 80 53 | DN3319TR-ND 212.00 | P1812-393K 3.3 | 0.038) 3.23 | 3.23 |DN2207CT-ND 2.24 192 1.28) DN2207TR-ND 819.20 | 4922-07L 
47 |e | 260 | ae NDNCGORCRNEN 08 80 69 NONPOTRININ 219.00 | P19t2-479K 3.9 | 0.042) 3.07 | 3.07 | DN2208CT-ND 2.24 192 1.28) DN2208TR-ND 819.20 | 4922-08L 
56 | 2268 | 240 | 336 |onea2icT-ND 93 80 53 |— — | pigi2-s6ak 47 | 0.047} 290 | 2.90 | DN2209CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2209TR-ND 819.20 | 4922-09L 
se | 3408 | 290 | 207 WARRePOENON 93 a0 5a. NENGSESTEMIDN 210.00: | Pisiz-aeak 5.6 | 0.051) 279 | 279 | DN2210CT-ND 2.38 204 1.36) DN2210TR-ND 870.40 | 4922-10L 
sor | 4320 | 180 | 299 FOREN o3 go. 59. FARRAMREIE 019.00 | Pratoctoax 8.2 | 0.063) 251 | 251 |DN2212CT-ND 2.38 204 1.36) DN2212TR-ND 870.40 | 4922-12L 
° : ; ‘ , 10.0 | 0.071} 236 | 2.36 |DN2213CT-ND 2.38 204 1.36] DN2213TR-ND 870.40 | 4922-13L 
120 | 6.000 | 160 | 208 PONS 93) 8058 BNI] 212.00 | Ptat2-124K 12.0 | 0.079] 224 | 224 |DN2214CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2214TR-ND 870.40 | 4922-141 
15.0 | 0.089} 211 | 241 |DN2215CT-ND 238 204 1.36] DN221STR-ND 870.40 | 4922-15L 
i 18.0 | 0119} 1.82 | 1.82 | DN2216CT-ND 2.38 204 1.36] DN2216TR-ND 870.40 | 4922-16L 
Series P1330 22.0 | 0.152] 1.61 | 1.61 | DN2217CT-ND 256 219 1.46| DN2217TR-ND 934.40 | 4922-171 
Surface Mount Power Inductors 27.0 | 0.179) 1.48 | 1.48 |DN2218CT-ND 256 219 1.46 | DN2218TR-ND 934.40 | 4922-18L 
33.0 | 0.222 | 133 | 1.33 | DN2219CT-ND 256 219 1.46 DN2219TR-ND 934.40 | 4922-19L 
| i 39.0 | 0.315 | 142 | 112 | DN2220CT-ND 256 219 1.46 | DN2220TR-ND 934.40 | 4922-20L 
al is { gS ~ 47.0 | 0.362 | 1.04 | 1.04 | DN2221CT-ND 256 219 146 | DN2221TR-ND 934.40 | 4922-21L 
| i 56.0 | 0.397} 1.00 | 1.00 | DN2222CT-ND 256 219 1.46 | DN2222TR-ND 934.40 | 4922-20L 
be E | 68.0 | 0.418 | 097 | 0.97 | DN2223CT-ND 256 219 1.46 | DN2223TR-ND 934.40 | 4922-23L 
82.0 | 0.604} 0.81 | 0.81 | DN2224CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2224TR-ND 998.40 | 4922-241 
x Minimum to Maximum Dimensions = Ineh (mm) Ditin; 100 | 0.672 | 0.76 | 0.76 | DN2225CT-ND 2.73 234 1.56 | DN2225TR-ND 998.40 | 4922-25L 
in. 
B00 825 (762 ~8.86)| 105 ~ 105 (9.67 ~ 3.18) | 185 ~.145 (3.18 ~ 3.68) 020 (506) 120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 | DN2226CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2226TR-ND 998.40 | 4922-26L 
E F (Ref. only) G (Ref. only) 150 | 0.998 | 0.63 | 0.63 | DN2227CT-ND 273 234 1.56 | DN2227TR-ND 998.40 | 4922-27L 
.040 ~ .060 (1.02 ~ 1.52) 190 (4.83) 070 (1.78) 180 | 137 | 053 | 0.53 | DN2228CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2228TR-ND 998.40 | 4922-28L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .210W 220 1.58 0.50 | 0.50 | DN2229CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2229TR-ND 998.40 | 4922-29. 
nae 270 | 1.77 | 047 | 0.47 | DN2230CT-ND 273 234 1.56 | DN2230TR-ND 998.40 | 4922-30L 
Induct.| DC mental 330 | 251 | 0.39 | 039 | DN2231CT-ND 273 234 1.56 | DN2231TR-ND 998.40 | 4922-31L 
(at) ies err ome er Heed aa a er 390 | 273 | 0.38 | 0.38 | DN2232CT-ND 273 234 1.56 | DN2232TR-ND 998.40 | 4922-32L 
+10% jax. ating ating igi-Key rice Eac igi-Key ricing elevan os of fa 
le awl (ohms) | (ma). | (ma DC)| Part No. a ery ery Ia: pay leering 470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 | DN2233CT-ND 273 234 1.56 | DN2233TR-ND 998.40 | 4922-33L 
560 | 3.75 | 0.33 | 0.33 | DN2234CT-ND 280 240 1.60 | — — | 4922-341 
1 / 0.085 | 2780 ) 1526 OMSZODS ND) 1:56 1.84 20. PORGZEOTNDE 356.80 | P1330-102K 680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 | DN2235CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2235TR-ND 1024.00 | 4922-35 
1.8 | 0.048 | 1950 ) 1180 ) DNS263CT-ND 1.56 1.34.90 | — — | P1330-182k 1000 | 690 | 0.24 | 0.24 | DN2237CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2237TR-ND 1024.00 | 4922-37L 
2.2 | 0.075 | 1690 | 1104 | DN3264CT-ND 1.56 1.34 90 | DN3264TR-ND 356.80 | P1330-222K 4200 | 10.00) 020 | 020 | pNe238cT-ND 280 240 1.60 | DN2238TR-ND 1024.00 | 4922-38. 
56 | 0.145 | 1110 | 612 | DN3269CT-ND 1.56 1.34 90 | DN3269TR-ND 356.80 | P1330-562K 1500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 | DN2239CT-ND 2.80 240 1.60 | — — | 4922-39L 
10 | 0.216 | 946 | 564 | DN3272CT-ND 156 1.34 .90 | DN3272TR-ND 356.80 | P1330-103K 4800 | 16.00 | 0.157 | 0.157) DN2333CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2333TR-ND 1024.00 | 4922-40L 
22 | 0.384 | 694 | 348 | DN3276CT-ND 1.56 1.34 90 | DN3276TR-ND 356.80 | P1330-223K 2200 | 20.00 | 0.141 | 0.141) DN2334CT-ND 2.80 2.40 1.60 | — — (4922-41 
39 | o.e00.| aes | 270 MRNGErOeN 156 124 oo NONGerGTRINDD 256 co | Pia30-a0aK 2700 | 23.00 | 0.131 | 0.131] DN2335CT-ND 280 240 1.60 | DN2335TR-ND 1024.00 | 4922-42L 
a7 \a792 | ae7 | 246 WRNCEROERRIL sc 134.90 (ONRDReRRINED 250.20 | piaa0-47ax 3900 | 33.00 | 0.110 | 0110] DN2337CT-ND 280 240 1.60 | DN2337TR-ND 1024.00 | 4922-44L 
4700 | 37.00 | 0.103 | 0.103] DN2338CT-ND 280 240 1.60 | DN2338TR-ND 1024.00 | 4922-45L 
68 | 1.020 | 384 | 174 | DN3282CT-ND 1.56 1.34 90 | DN3282TR-ND 356.80 | P1330-683K 
no (4980 | aco | 350 [RRR] tse 4a¢ co [RNR a5e.00 | pisa0-aoaK 5600 | 40.00 | 0.100 | 0.100] DN2339CT-ND 280 240 1.60 | DN2339TR-ND 1024.00 | 4922-46L 
6800 | 62.00 | 0.080 | 0.080] DN2340CT-ND 294 252 1.68 | DN2340TR-ND 1075.20 | 4922-47L 
100 | 1.680 ) 347 | 132 | DNS284CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3284TR-ND 418.40 | P1330-104K 8200 | 66.00 | 0.077 | 0.077] DN2341CT-ND 294 252 1.68 | DN2341TR-ND 1075.20 | 4922-48L 
150 | 2.040 | 272 | 106 | DN3286CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3286TR-ND 418.40 | P1330-154K 40000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 | DN2342cT-ND 2.94 252 1.68 | DN2342TR-ND 1075.20 | 4922-49L 
220 | 2.648 | 223 72 | DN3288CT-ND 183 1.57 1.05 |— — | P1330-224K 12000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 | DN2343CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2343TR-ND 1075.20 | 4922-50L 
330 | 4.800 | 179 | 57 | DN3290CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3290TR-ND 418.40 | P1330-334K 18000 | 143.00] 0.052 | 0.052 | DN2345CT-ND 3.29 282 1.88 | DN2345TR-ND 1203.20 | 4922-521 
470 | 6.000 | 161 41 | DN3292CT-ND 1.83 1.57 1.05 |DN3292TR-ND 418.40 | P1330-474K 22000 | 160.00} 0.050 | 0.050 | DN2346CT-ND 3.29 2.82 1.88 DN2346TR-ND 1203.20 | 4922-53L 
1000 |11.160 | 105 22 | DN3296CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3296TR-ND 418.40 | P1330-105K (Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) Series SPD62 


. Ty 
Series 5022 _24 (6.10), 22 Shielded Surface " ad so 
Surface Mount J mg ok > | MountInductors = —= Sead 38" 
+| Le .050 1 .505 (12.82) 
Ind uctors (1.27) min. (180) Ne This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 


small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package using an epoxy molded itself to auto-insertion. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


case. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 90°C Ambient: 35°C Rise 
Maximum Power Dissipation at 90°C: .405W Weight Maximum: 1.5 grams 


DC Curr. Tape & 
pe |Current Tape & Induct.| Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel | API 

Induct. Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel | API (WH) | Freq.) Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

(WH) | Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan * 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 110 100 | Part No. 1,500 _| Part No. 
5% | Min.| (MHz) | (Ohms) | (mA) | Part No. 110 100 | PartNo. 800 _|Part No. 1.2 | 100 | 0.040 | 3.50 | DN7500CT-ND 1.51 1.29 86] DN7500TR-ND — 602.00/M| SPD62-122M 
Series 5022 Phenolic Core 4.7 | 100 | 0.070 | 2.00 | DN7503CT-ND 151 1.29 .86| DN7503TR-ND — 602.00/M| SPD62-472M 
6.8 | 100 | 0.080 | 1.80 | DN7S504CT-ND 1.51 1.29 86} — —| SPD62-682M 
0.20 | 50 | 25.0 | 0.047 | 2790 | DN2243CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2243TR-ND 998.40 |5022-201J 40 | 100 | 0.12 14.40 | DN7505CT-ND 1.51 1.29 .86| DN7505TR-ND —_602.00/M| SPD62-103M 
0.62 | 50 | 25.0 | 0.140 | 1615 | DN2255CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2255TR-ND 768.00 |5022-621J 12 1100 | 0.13 4.30 | DN7506CT-ND 1.51 1.29 .86|— —|SPD62-123M 
2.00 | 33 7.9 | 0.800 | 675 | DN2267CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2267TR-ND 768.00 |5022-202J 15 1.0 0.15 1.20 | DN7507CT-ND 1.51 1.29. .86| DN7507TR-ND  700.00/M| SPD62-153M 
3.90 | 33 7.9 | 2.300 | 395 | DN2274CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2274TR-ND 768.00 |5022-392J 18 1.0 0.19 1.10 | DN7508CT-ND 1.51 1.29  .86| DN7508TR-ND = 700.00/M| SPD62-183M 
‘Series 8622 inca Gare 22 1.0 0.20 1.00 | DN7509CT-ND 1.51 1.29  .86| DN7509TR-ND 602.00/M] SPD62-223M 
27 1.0 0.25 0.94 | DN7510CT-ND 1.51 1.29 86) — —| SPD62-273M 
13.0 | 65 2.5 | 1.200 | 520 | DN2287CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2287TR-ND 844.80 |5022-133J 33 1.0 0.28 0.82 | DN7511CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7511TR-ND — 602.00/M | SPD62-333M 
100.0} 50 2.5 | 4.500 | 275 | DN2308CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2308TR-ND 908.80 |5022-104J 39 1.0 0.40 0.78 | DN7512CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7512TR-ND = 700.00/M | SPD62-393M 


47 1.0 0.44 | 0.70 | DN7513CT-ND 1.51 1.29 86) DN7513TR-ND —602.00/M| SPD62-473M 
56 1.0 0.51 0.68 | DN7514CT-ND 1.51 1.29 .86) DN7514TR-ND —602.00/M | SPD62-563M 
68 1.0 0.64 | 0.56 | DN7515CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7515TR-ND —602.00/M| SPD62-683M 
82 1.0 0.71 0.50 | DN7516CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7516TR-ND = 700.00/M | SPD62-823M 
120 | 1.0 0.95 | 0.39 | DN7518CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7518TR-ND —602.00/M| SPD62-124M. 
150 | 1.0 1.07 | 0.37 | DN7519CT-ND 1.51 1.29 86) DN7519TR-ND —602.00/M| SPD62-154M 


Series 8532 
Surface Mount Power c< 


Inductors +l 50927) = 


es 
t 
q c 
BY 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount pack- = Sh 
A 
Ne 


180 | 1.0 | 1.67 | 0.35 | DN7520CT-ND 1.51 1.29 .86) — —|SPD62-184M 
270 | 1.0 | 2.77 | 0.29 | DN7522CT-ND 1.51 1.29  .86) DN7522TR-ND 700.00/M| SPD62-274M 
age using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core allows for high ~~ 330 | 1.0 3.30 0.22 | DN7523CT-ND 1.51 1.29 .86| — —|SPD62-334M 


Dy 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature Range: -55°C ~ e Qo 
125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power 
Dissipation at 85°C: .50W Inductance: Measured at 1 V with no DC current 


Series DC780 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) fz 
A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) High Current + 1.79 (20.06) 
“840 ~ .860 “310 ~ .330 266 ~ 286 070 ~ 110 20 : ; 195 
(21.34 ~ 21.84) (7.87 ~ 8.38) (6.76 ~ 7.26) (1.78 ~ 2.79) (6.08) Power Line Chokes ‘ap (4.95) 
Mechanical Configuration: Ferrite bobbin pro- (20.90) A 
cae es faa Digi-Key ici Digi-Key es ee tected witha flame retardant polyolefin sleeve. Gen- t a 
(uH)#15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 110 100 | Part No. 480 | Part No. LOBE Operating rompers: SG. 125, -750 (18.05) _Hole-4/40 screw 
Series 8532 Ferrite Core, +15% -55°C ~ 80°C @ full rated current 
1.0 | 0.009 | 6.27 | DN3201CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3201TR-ND 660.48 | 8532-01LTR Renn tere Perce nine cin Tal 
1.2 | 0.010 | 5.95 |DN3202CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3202TR-ND 660.48 | 8532-02LTR Induct.| DCR | Current | inch (mm) | Digi Raa Nara 
ta igi-Key rice Eac! elevan 
15 | 0.011 | 5.67 |DN3203CT-ND 3.01 258 1.72 |— — | 8532-03LTR (uw) |(ohms)| (ADC) 5 Bee 4 G ey | Brae 
22 | 0.013 | 5.22 |DN3205CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3205TR-ND 660.48 | 8532-05LTR 
3.3 | 0.016 | 4.70 | DN3207CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3207TR-ND 660.48 | 8532-07LTR Series DC780, +15% 
39 | 0.017 | 4.56 |DN3208CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3208TR-ND 660.48 | 8532-08LTR 1.0 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2400-ND 5.17, 4.70 4.52 | DC780-102L 
47 | 0.022 | 4.01 | DN3209CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3209TR-ND 660.48 | 8532-09LTR 12 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2401-ND 5.17) 4.70 4.52 | DC780-122L 
5.6 | 0.024 | 3.84 |DN3210CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3210TR-ND 660.48 | 8532-10LTR 15 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2402-ND 5.17) 4.70 4.52 | DC780-152L 
68 | 0.026 | 3.69 |DN3211CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3211TR-ND 660.48 | 8532-11LTR 1.8 |) 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2403-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-182L 
10.0 | 0.033 | 3.27 |DN3213CT-ND 3.36 288 1.92 /DN3213TR-ND 737.28 | 8532-13LTR 2.2 | 0.004 11.4 |-620 (15.748) | DN2404-ND_ 5.17 4.70 4.52 | DC780-222L 
12.0 | 0.037 | 3.09 |DN3214CT-ND 3.36 2.88 1.92 |DN3214TR-ND 737.28 | 8532-14LTR 2.7 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2405-ND 5.17) 4.70 4.52 | DC780-272L 
15.0 | 0.040 | 2.97 |DN3215CT-ND 336 288 1.92 |DN3215TR-ND 737.28 | 8532-15LTR 3.3 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2406-ND 5.17, 4.70 4.52. | DC780-332L 
18.0 | 0.044 | 284 |DN3216CT-ND 336 288 1.92 |DN3216TR-ND 737.28 | 8532-16LTR 3.9 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2407-ND 5.17, 4.70 4.52 | DC780-392L 
22.0 | 0.050 | 2.66 |DN3217CT-ND 336 288 1.92 |DN3217TR-ND 737.28 | 8532-17LTR 4.7 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2408-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-472L 
27.0 | 0.070 | 225 |DN3218CT-ND 336 288 1.92 |DN3218TR-ND — 737.28 | 8532-18LTR 5.6 | 0.006 11.4 |-620 (15.748) | DN2409-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-562L 
33.0 | 0.075 | 217 |DN3219CTND 336. 288 192 |— — | 9532-49LTR 6.8 | 0.007 11.4 |.620(15.748) | DN2410-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-682L 
47.0 | 0.104 | 1.84 |DN3221CT-ND 336 288 1.92 |DN3221TR-ND 737.28 | 8532-21LTR 8.2 | 0.007 11.4 |-620(15.748) | DN2411-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-822L 
56.0 | 0.130 | 1.65 |DN3222CT-ND 336 288 1.92 |DN3222TR-ND 737.28 | 8532-22LTR Series DC780, +10% 
68.0 | 0.145 | 1.56 | DN3223CT-ND 336 288 1.92 |DN3223TR-ND 737.28 | 8532-23LTR 70.0 | 0.009 11.4 ].620 (15.748) | DN2412ND 6.05. +550 5.28 | DC780-103K 
82.0 | 0.152 | 1.53 |DN3224CT-ND 336 288 1.92 |DN3224TR-ND 737.28 | 8532-24LTR 12.0 | 0.009 11.4 |.620 (15.748) | DN2413-ND 6.05 5.50 -— 5.28 | DC780-123K 
100.0 | 0.208 | 1.30 | DN3225CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3225TR-ND 775.68 | 8532-25LTR 15.0 | 0.013 9.0  |.625 (15.875) | DN2414-ND 6.05 5.50 _~—-5.28 | DC780-153K 
120.0 | 0.283 | 1.12 | DN3226CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3226TR-ND 775.68 | 8532-26LTR 18.0 | 0.018 7.2 |.630 (16.002) | DN2415-ND 6.05. 5.50‘ 5.28 | DC780-183K 
150.0 | 0.330 | 1.04 |DN3227CT-ND 3.54 3.03 202 |— — | 8532-27LTR 22.0 | 0.019 7.2 |.630 (16.002) | DN2416-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-223K 
180.0 | 0.362 | 0.99 | DN3228CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3228TR-ND 775.68 | 8532-28LTR 33.0 | 0.029 55 |546 (13.868) | DN2416-ND 605 550 528 | DC780-33aK 
220.0 | 0505 | 0.84 |DN3229CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3229TR-ND 775.68 | 8532-29LTR 39.0 | 0.030 5.5 |.594 (15.087) | DN2419-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-393K 
270.0 | 0.557 | 0.80 |DN3230CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3230TR-ND 775.68 | 8532-30LTR 47.0 | 0.035 5.5 —_|.625 (15.875) | DN2420-ND 6.05 5.50‘ 5.28 | DC780-473K 
390.0 | 0.770 | 0.68 |DN3232CT-ND 354 303 202 |— — | 8532-32LTR 56.0 | 0.039 5.5 — |.625 (15.875) | DN2421-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-563K 
560.0 | 114 | 0.56 |DN3234CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3234TR-ND 775.68 | 8532-34LTR 68.0 | 0.053 4.8 |.656 (16.662) | DN2422-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-683K 
680.0 | 1.50 | 0.49 |DN3235CT-ND 354 303 2.02 |DN3235TR-ND 775.68 | 8532-35LTR 32.0 | 0.060 48 |.656 (16.662) | DN2423-ND 605 550 528 | DC780-823K 
820.0 | 198 | 0.42 |DN3236CT-ND 354 3.03 202 |— — | 8532-36LTR 100 | 0.080 4.0  |.593 (15.062) | DN2424-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-104K 
1000.0 | 2.30 | 0.39 | DN3237CT-ND 375 3.21 214 |DN3237TR-ND 821.76 | 8532-37LTR 120 | 0.090 4.0  |.593 (15.062) | DN2425-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-124K 
1200.0 | 255 | 0.37 | DN3238CT-ND 375 3.21 214 |DN3238TR-ND 821.76 | 8532-38LTR 150 | 0.098 4.0 — |.593 (15.062) | DN2426-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-154K 
1500.0 | 3.00 | 0.34 |DN3239CT-ND 375 3.21 214 |— — | 8532-39LTR 180 | 0.110 4.0 — |.593 (15.062) | DN2427-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-184K 
1800.0 | 4.00 | 0.30 | DN3240CT-ND 375 3.21 214 |DN3240TR-ND 821.76 | 8532-40LTR 220 | 0.150 28  |593 (15.062) | DN2428-ND 7.70 7.00 672 | DC780-224K 
2200.0 | 4.40 | 0.28 | DN3241CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3241TR-ND 821.76 | 8532-41LTR 330 | 0.305 1.6 |.590 (14.986) | DN2430-ND 7.70 +=7.00_~—«&.72._ | DC780-334K 
2700.0 | 5.80 | 0.25 | DN3242CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3242TR-ND 821.76 | 8532-42LTR 390 | 0.320 1.6 |.590 (14.986) | DN2431-ND 7.70 +=7.00_~—«&.72._ | DC780-394K 
3300.0 | 6.56 | 0.23 |DN3243CT-ND 3.75 321 214 |— — | 8532-43LTR 470 | 0.355 1.6 |.590 (14.986) | DN2432-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-474K 
3900.0 | 8.63 | 0.20 | DN3244CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3244TR-ND 821.76 | 8532-44LTR 560 | 0.388 1.6 |.590 (14.986) | DN2433-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-564K 
4700.0 | 10.1 | 0.19 [ONS2seCIND) 9.75 3.21 2.14 lie — | 8582-451 TR 680 | 0.430 1.6 |.590 (14.986) | DN2434-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-684K 
5600.0 | 11.2 | 0.18 |DN3246CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3246TR-ND 821.76 | 8532-46LTR 820 | 0.590 1.3 |.590 (14.986) | DN2435-ND 7.70 + 7.00 ~—6.72._ | DC780-824K 
6800.0 | 15.0 | 0.15 |DN3247CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3247TR-ND 821.76 | 8532-47LTR 1000 | 0.818 1.0 |.590 (14.986) | DN2436-ND 7.70 += 7.00 _~—«&.72._ | DC780-105K 
8200.0 | 208 | 0.13 | DN3248CT-ND 3.75 3.21 244 |DN3248TR-ND 821.76 | 8532-48LTR 1200 | 1.140 0.8 —_|.590 (14.986) | DN2437-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-125K 
10000.0 | 23.4 | 012 |DN3249CT-ND 375 321 244 |DN3249TR-ND 821.76 | 8532-49LTR 1500 | 1.260 0.8 —‘|.590 (14.986) | DN2438-ND 7.70 7.00 ‘6.72 | DC780-155K 
12000.0 | 26.0 | 012 |DN3250CT-ND 3.75 321 244 |DN3250TR-ND — 821.76 | 8532-50LTR 7800 | 1.390 0.8 |.590 (14.986) | DN2439-ND 7.70 7.00 672 | DC780-185K 
15000.0 | 36.0 | 010 |DN3251CT-ND 375 321 244 |DN3251TR-ND 821.76 | 8532-51LTR 2200 | 1.540 0.8 —_|.590 (14.986) | DN2440-ND_ 7.70 ~—7.00_~_—«6.72._ | DC780-225K 
18000.0 | 40.0 | 0.09 | ON3252CT-ND 3.75 3.21 214 |— — | 8532-52LTR (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1113 


API Delevan 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C Rise 
Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 


Notes: (1) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced 


Inductors (cont) 


within 1% 
21.3 -— 18.84 
CZ Piet izes] 
JT 
CEQ U/C 12 1.0 17.0 
rf —I 
3 6 64 Sqr [4.4 iy RL 
+| bs 20.9 | 
Inductance Current API 
(uH) Rating Max. Digi-Key Price Each Delevan 
Li or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
820 11 DN4614-ND 4.48 3.49 2.99 CM9900-824 
2200 -55 DN4619-ND 4.48 3.49 2.99 CMg9900-225 


Series CM6149 


Surface Mount Low Profile Common 


Series 4426 
Surface Mount Air Core Inductors 


High Q, wire wound air cores designed to operate over a wide frequency range. Flat cap top is suitable for 
automatic placement. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Mode Choke / Isolation Transformer 


Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 


Power Dissipation @ 25°C: .200W 


212 :250 (6.35)- 
(5.38)-4 ples. 200° 
100 I Start 
(2.54) (5.08), 4 { 
seam ry E1060 025 ° ° 
(10.16) a0 — .100 (1.52) (0.64) 
4 (2:54) 
(7.62) L2 uu 
.300 (7.62) 
I 

3 2 

-400 (10.16) Rcd 

|__ -400 ( ) Finish 
Inductance | Max. Rated API 

+25% (NH) DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 

L1orL2 | (Ohms) |(Amps DC) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 
25 .010 3.0 DN12825-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-253 
47 015 2.5 DN12826-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-473 
68 020 2.0 DN12827-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-683 
100 030 1.6 DN12828-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-104 
150 -040 1.3 DN12829-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-154 
220 060 1.0 DN12830-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-224 
330 -090 75 DN12831-ND 13.37 11.46 7.64 | CM6149-334 
1200 -350 30 DN12835-ND 13.37 11.46 7.64 | CM6149-125 
1500 -500 24 DN12836-ND 14.00 12.00 8.00 | CM6149-155 
2200 -750 18 DN12837-ND 14.00 12.00 8.00 | CM6149-225 


Series CM6350 


Surface Mount Common Mode Choke 


Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 


Power Dissipation @ 25°C: .400W 


Top I] Side Encapsulant 
B —H— 
4 ty | 
el q F 
Bottom KA + | 
End al L._G_+ 
Typical Pad Layout 
Strip length =e a ” 
kK Dl Max: 90°, Min: 0° 
Size A Size B 
(inch) (mm) (inch) (mm) 
A Max. -120 3.05 120 3.05 
B Max. 125 3.18 125 3.18 
C Max. 145 3.68 .270 6.86 
D -115+.010 2.92+.25 -230+.010 5.84+.25 
E .05+.015 1,274.38 05.015 1.274.38 
F 165 4.19 285 7.23 
G -110 2.79 -110 2.79 
H -130 3.30 130 3.30 
I -050 1.27 .050 1.27 
J 065 1.65 185 4.69 
Cut Tape API 
Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
Code} (nH) /Turns| Min.) Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 
Series 4426 Air Core Inductors 
2.510% | 1 | 145 | DN4001CT-ND 60 .51 .34 | DN4001TR-ND | 650 218.40 | 4426-1 
5.0410% | 2 | 140 | DN4002CT-ND 60 .51 .34 | DN4002TR-ND | 650 218.40 | 4426-2 
A | 8.025% | 3 | 140 | DN4003CT-ND 60 .51 .34 | DN4003TR-ND | 650 218.40 | 4426-3 
12.55%} 4 | 137 | DN4004CT-ND 60 .51 .34 | DN4004TR-ND | 650 218.40 | 4426-4 
18.5+5%| 5 | 132 | DN4005CT-ND 74.63.42 | DN4005TR-ND | 650 218.40 | 4426-5 
17.55% | 6 | 100 | DN4006CT-ND 60 51 34 |— - — | 4426-6 
22.045% | 7 | 102 | DN4007CT-ND 60 .51 .34 | DN4007TR-ND | 400 134.40 | 4426-7 
B /28.0+5%| 8 | 105 | DN4008CT-ND 60 .51 .34 | DN4008TR-ND | 400 134.40 | 4426-8 
35.545%| 9 | 112 | DN4009CT-ND 60 .51 .34 | DN4009TR-ND | 400 134.40 | 4426-9 
43.025% | 11 | 106 | DN4010CT-ND 60 .51 .34 | DN4010TR-ND | 400 134.40 | 4426-10 
4426KIT-ND (API Delevan Part No. 4426KIT) 
Series 4426 Inductor Kit. 5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces....................... $25.50 


Series SMB 2.5 
Surface Mount Shield Beads 


High resistivity ferrite material eliminates the need to insulate windings. Lead wire is plated copper. 
Operating Temperature Range: —40°C ~ 125°C 


285 : 350 (8.90)-| 265 (6.73) -460 (11.68) 
(7.289)-4 los 200" If | — k— Max. = 
Pics. -100 (5.08), F Start be : 7.075 q¢ dD 
” (2.54) hoeo = 4 1 (1.91 
505 o soul 025 e . 151 19) 095 } 
(12.827) + 400 (1.52) (0.64) rie 
405 (2.54) Cn) Pes 178 (4.52) 
(10.287) ne L2 “4 4 09 (2.29) : : 
a F] 7 
(10.287) et ee 
I > 7 
33 2 AY) [a2 obs 
505 (12.827), Finish in oe (1.42) 
Inductance | Max. Rated API "29 (7.37) Si eee) 
+25% (UH) DCR | RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan r 
L1 or L2 (Ohms) | (Amps) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 
Minimum Impedance (Ohms) 
33 0.007 5.50 DN12838-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-333 Ide DCR 
47 0.008 5.00 DN12839-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-473 API Delevan 10 100 150 220 Max. Max. 
68 0.010 4.20 DN12840-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-683 Part No. Turns MHz MHz MHz MHz (Amps) (Ohms) 
100 0.014 3.30 DN12841-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-104 
220 0.027 2.20 DN12843-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-224 SMB2.5-1 212 210 385 400 375 9.5 0.005 
330 0.040 1.80 DN12844-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-334 ae Bie ‘ia 505 _ 650 re 008 
470 0.060 1.50 DN12845-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-474 
680 0.090 1.20 DN12846-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-684 
1000 0.130 0.90 DN12847-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-105 Cut Tape Tape & Reel 
1500 0.190 0.75 DN12848-ND 7.39 6.33 4.22 | CM6350-155 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan 
2200 0.300 0.60 DN12849-ND 7.39 633 4.22 | CM6350-225 rartNe: dB 20 ee OO Nett NG: 08 ESTENS: 
3300 0.550 0.40 DN12850-ND 16.03 13.74. 9.16 | CM6350-335 DN4700CT-ND 77 66 44 | DN4700TR-ND 246.40 SMB2.5-1 
4700 1.050 0.25 DN12851-ND 7.39 6.33 4.22 _| CM6350-475 DN4701CT-ND 77 66 44 | DN4701TR-ND 246.40 SMB2.5-2 


1114 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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T DC | Rated Cut Tape & 
&s DK. Inductors Induct- | Induct-] Test | Res. | Current} SRF Tape ReelS 
7 ance | ance |Freg.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
MLK, MLG and MLF Series Dim.inmm LAH) | Tol. |(mHz)/ (9) | (ma) | (GHz) | Part No. 1 10 100 4,000 | PartNo. 
: 3.3 |+0.3nH} 100] 0.2 300 6.2 |445-1486-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M |MLG1608B3N3S 
7 a 3.9 |+0.3nH} 100] 0.2 300 5.6 | 445-1487-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M |MLG1608B3N9S 
Fig. 1 MLK0603 (E1A0201) Fig: 2 MILKI005 (EIAO*02) 4.7 |+0.3nH} 100) 0.2 300 4.8 |445-1488-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M |MLG1608B4N7S 
0.35 : ; - Sy 5.6 |+0.5nH} 100) 0.2 300 4.6 |445-1489-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M |MLG1608B5N6D 
oe —, max : H | | : ¢ 6.8 |+0.5nH| 100 | 0.2 300 4.2 | 445-1490-1-ND_ 161.34 10.68 | 46.73/M_|MLG1608B6N8D 
tro | Ceeteastnad nda roskeatose 8.2 [20.5nH| 100 | 0.25] 300 | 3.6 [445-1491-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M |MLG1608B8N2D 
max max max _| L-0.1 min 10 +5% | 100 | 0.25} 300 3.2 | 445-1492-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B10NJ 
i 12 +5% | 100} 0.3 300 2.8 |445-1493-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B12NJ 
i 15 +5% | 100 | 0.35 | 300 2.6 |445-1494-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B15NJ 
18 +5% | 100 | 04 300 2.4 | 445-1495-1-ND_ 161.34 10.68 | 46.73/M_|MLG1608B18NJ 
22 +5% | 100] 0.5 300 2 445-1496-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B22NJ 
Fig. 4 MLF1608 (EIA0603) Fig. 5 MLF2012 (EIA0805) 27 +5% | 100 | 0.55} 300 1.9 |445-1497-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B27NJ 
33 +5% | 100} 0.6 300 1.6 | 445-1498-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B33NJ 
Ie 1.6 2.0 ay 39 +5% | 100 | 0.65} 300 1.4 | 445-1499-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B39NJ 
FI 47 +5% | 100 | 07 300 1.2 |445-1500-1-ND 161.34 10.68 | 46.73/M_|MLG1608B47NJ 
oasty| | 56 +5% | 100 | 0.75 | 300 1 445-1501-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B56NJ 
[05 68 45% | 100) 08 300 0.9 | 445-1502-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B68NJ 
82 +5% | 100} 0.9 300 0.8 | 445-1503-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B82NJ 
100 | +5% | 100 1 300 0.7 | 445-1504-1-ND_ 16 1.34 10.68 | 46.73/M_|MLG1608BR10J 
DC | Rated Cut Tape & 
Induct-| Induct- | Test | Res. | Current} SRF Tape Reel§ 
ance | ance | Freq.) max.| max. min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(wH) | Tol. |(MHz)} (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100] 4,000 | PartNo. 
Fig. 4 — MLF1608 
MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 to 100nH. 0.047) +20% | 50 03 50 260 |445-1000-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M] MLF1608D47NM 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- | ggg} 420% | 50 | 0.3 50 250 |445-1001-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608D68NM 
frequency ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. 0.082} +20% | 50 0.3 50 245 |445-1002-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF1608D82NM 
Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 0.1 | 410% | 25 0.5 50 240 | 445-1003-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR10K 
MLG Series: Supports operating frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 1 to 100nH. 0.12 | 410% | 25 0.5 50 205 | 445-1004-1-ND_ 413.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR12K 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 0.15 | 210% | 25 0.6 50 180 | 445-1005-1-ND 41. 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR15K 
frequency ceramic and conductive materials. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 0.18 | +10% | 25 0.6 50 165 | 445-1006-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR18K 
MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK’s MLF multilayer chip inductor combines high performance with the most 0.22 | +10% | 25 | 08 50 | 150 | 445-1007-1-ND = 39 3.28 26.24 | 114.80/M| MLF1608DR22K 
compact design available today. MLF inductor’s multilayer technology utilizes ferrite paste and electric conductor paste 0.27 | 210% | 25 0.8 50 136 /445-1008-1-ND 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR27K 
layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect closed magnetic circuit and a 0.33 | +1 0% 25 | 0.85 35 125 | 445-1009-1-ND_.39_3.28 26.24 | 114.80/M | MLF1608DR33K 
magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in disk drives, personal computers, ve | te 1 ie » ie ea oe ao pe a oon teonne we ee 
measuring equipment, and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 0.56) «10% | 25 | 155) 35 | 95 |445-1012-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLE1608DR56K 
De | Rated Cut Tape & 0.68 | +10% | 25 17 35 90 | 445-1013-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR68K 
1.2 | 10% | 10 0.8 25 65 | 445-1014-1-ND_—.41_—-3.40_-27.20 | 119.00/M | MLF1608A1R2K 
pa ay as Res ae | or SHE ee bate ane 15 | «10% | 10 | 08 | 25 | 60 |445-1015-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLFIGOBA1R5K 
(nH) | Tol (MHz) (0) (mA) (GHz) Part No. 1 10 100 | 15,000 | Part No. 1.8 | 210% | 10 | 0.95 25 55 | 445-1016-1-ND =.41_ 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A1R8K 
- Fig. 1 MLKo603 ‘ - 2.2 | 210% | 10 | 1.15 15 50 | 445-1017-1-ND = 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A2R2K 
Li Toe 27 | 210% | 10 | 135} 15 | 45 |445-1018-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608A2R7K 
10 ]20.3nH | 100] 0.20] 300 | 120 ]445-1570-1-ND 18 1.47 11.76 ] 51.00/M | MLKOGO3LINOS 33 | «10% | 10 | 1551 15 | 40 |445-1019-1-ND 41. 3.40 2720] 119.00/m| MLE1608A3R3K 
1.2 |+0.3nH | 100 | 0.25 300 11.0 | 445-1571-1-ND = .18 = 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N2S 3.9 | 410% | 10 17 15 35 | 445-1020-1-ND 44 4.08 34.00 —| MLF1608A3R9K 
1.5 |+0.3nH | 100 | 0.30 300 9.5 | 445-1572-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N5S i - . ‘ i 
47 | +10% | 10 24 15 33 | 445-1021-1-ND = 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A4R7K 
1.8 |+0.3nH | 100 | 0.35 300 8.5 | 445-1573-1-ND .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L1N8S 3 
22 |+0.3nH | 100 | 0.40 | 300 | 80 |445-1574-1-ND 18 _1.47_11.76 | 51.00/M | MLKO603L2N2S 56) 210% | 4) 155) 8 | 22 RR ta 29 9.28 26.24 | 114.80/M | MLPIG0BESRGK 
27 [20.3nH | 100 | 0.45 | 300 | 7.5 [445-1575-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO6O3L2N7S GB | si0% | 4 | 17) 5 | 20 Oca RNC 41 3.40 27.20 | 119.00/M) MLFI608E6REK 
3.3 |20.3nH | 100) 0.50] 200 | 7.0 |445-1576-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N3S 8.2 | +10% | 4 | 24 5 18__|445-1024-1-ND__.41_3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E8R2K 
3.9 |40.3nH | 100] 0.55) 200 | 6.5 | 445-1577-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N9S 10} 210% | 2 | 185) 3 17 | 445-1025-1-ND_ 41 3.40 27.20 | 119.00/M ) MLF1608E100K 
4.7 |+0.3nH | 100 | 0.60 200 6.0 | 445-1578-1-ND  .18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L4N7S 12 | #10% | 2 24 3 15) 445-1026-1-ND 413.40 27.20 —| MLF1608E120K 
5.6 |+0.3nH | 100 | 0.70 200 5.7 | 445-1579-1-ND_— 181.47: 11.76 | 51.00/M | MLKO603L5N6S 15 | +10% | 1 17 1 14 | 445-1027-1-ND =—.41. 3.40 27.20 | 119.00/M) MLF1608C150K 
6.8 | +5% | 100 | 0.80 200 5.5 | 445-1580-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L6N8J 18 | 210% | 1 1.85 1 13 | 445-1028-1-ND = .41.-3.40 27.20 | 119.00/M) MLF1608C180K 
8.2 +5% | 100 | 0.90 200 5.0 | 445-1581-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L8N2J 22 | +10% | 1 21 1 in 445-1029-1-ND__—.41_—3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C220K 
10 +5% | 100 | 1.00 200 4.7 | 445-1582-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L10NJ 27 | +10% | 1 2.75 1 10 | 445-1030-1-ND  .41 3.40 27.20} 119.00/M| MLF1608C270K 
12 +5% | 100 | 1.10 150 4.3 | 445-1583-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L12NJ 33 | 410% | 1 2.95 1 9 445-1031-1-ND 413.40 27.20 | 119.00/M) MLF1608C330K 
EAL a ee a 
. 5 : 7 e a . : : . 0.047} +20% | 50 0.2 300 320 | 445-1032-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012D47NM 
22 | 5% | 100 | 1.60 | 100 | 35 [445-1586-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKOGOSL22NJ | | 4 og9| 490% | 50 | 02 | 300 | 255 | 445-1034-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/m| MLF2012D82NM 
0.1 | 210% | 25 0.3 250 235 =| 445-1035-1-ND 41. 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR10K 
DC | Rated Cut Tape & 0.12 | 410% | 25 0.3 250 220 | 445-1036-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR12K 
Induct-| Induct-| Test | Res. | Current} SRF Tape Reel$ 0.15 | +10% | 25 0.4 250 200 | 445-1037-1-ND_ 413.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR15K 
ance | ance |Freg.| max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 0.22 | 410% | 25 0.5 250 170 | 445-1039-1-ND = 41. 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR22K 
(nH) | Tol. |(MHz)} (©) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 ) 10,000 | Part No. 0.27 | +10% | 25 0.5 250 150 |445-1040-1-ND 41. 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR27K 
Fig. 2— MLK1005 0.33 | 210% | 25 | 0.55] 250 | 145 |445-1041-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR33K 
0.39 | 210% | 25 | 0.65} 200 135 | 445-1042-1-ND 43. 3.94 32.80 —| MLF2012DR39K 
1 +0.3nH | 100 | 0.1 300 12 |445-1455-1-ND 15 1.22 9.72 — | MLK1005S1NOS 
4.2 |203nH | 100 | 015] 300 | 11 |445-1456-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S1N2S 1_| si0% | 10 | 04 | 50 | 75 [AASs1OS721:NDE) 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF201241 ROK 
1.5 |#0.3nH | 100 | 0.16] 300 | 95 [445-1457-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S1N5S 3 Se in oA 2 2 pare a 0 ora peo Ser oA cai 
1.8 |+0.3nH | 100 | 0.2 300 8.5 |445-1458-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S1N8S, ; +10% . mi al ; E . 
2.2 |+0.3nH | 100 | 0.21 300 8 445-1459-1-ND_ 151.22 9.72 | _42.53/M | MLK1005S2N2S 2.2 | 210% | 10 | 0.65 30 50 | 445-1051-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012A2R2K 
2.7 |+£0.3nH | 100 | 0.23 300 75 |445-1460-1-ND =.15 «1.22 = 9.72 | 42.53/M | MLK1005S2N7S 
3.3. |+£0.3nH | 100 | 0.25 300 7 445-1461-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S3N3S 
3.9 |20.3nH | 100] 0.28} 300 | 65 |445-1462-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S3N9S DC | Rated Cut Tape & 
4.7 |+0.3nH | 100 | 0.32 | 300 6 |445-1463-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M|MLK1005S4N7S | | Induct-| Induct- | Test | Res. | Current) SRF Tape ReelS 
5.6 |+0.5nH | 100 | 0.35 300 5.7 |445-1464-1-ND 151.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S5N6D. ance | ance | Freq.| max. | max. min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
6.8 |+0.5nH | 100 | 0.38 300 5.5 |445-1465-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S6N8D (WH) | Tol. |(MHz)} (Q) | (mA) | (MHz) | Part No. l 10 100 | 2,000 | PartNo. 
3 [M8] 98) Bh) (REMENS B 12 32) ea ame Pig = MLPaD 
45% k 3 2 lc i B i - 
12 25% | 100) 0.5 200 4.3 |445-1468-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S12NJ 0.47 | 10% | 25 | 0.65} 200 125 | 445-1043-1-NDt .39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012DR47K 
£ = + = on = ee + i = SS SSE 0.56 | 210% | 25 | 0.75} 150 115 | 445-1044-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR56K 
40% k . * -1- 3 i E a +109 = -4- 
| ie [tuo | oss] ooo | as [tacrartenp ae 136 e7e| secon (mmomszens | | 268 210% | 25 | 08 | 160 | 105 |ass-tois--npy a9 9.28 2624 | 14801 | wLFZor2DREaK 
27 +5% | 100 | 0.95 200 3 445-1472-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S27NJ - eye . 7 ; . 
33 45% | 100) 14 200 25 |445-1473-4-ND .15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S33NJ 2.7 | £10% | 10 | 0.75 30 45 | 445-1052-1-NDf¢ 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R7K 
2 ae 100 3 ee 4 ee + {3 ae B =a Netloueeash 3.3 | 210% | 10 0.8 30 41 445-1053-1-NDft 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A3R3K 
45% E 4 . -1- a A E A +10% = SH 
56 +5% | 100} 14 100 1.5 |445-1476-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S56NJ Sa Me a > oleae - om ee Peay DNR 
68 +5% | 100} 1.6 100 1.2 |445-1477-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S68NJ 68 0% 4 1 15 29 | 445-1057-1-ND ” 3.40 97.20 119.00/M MLF2012E6R8K 
82 +5% | 100} 1.8 50 1 445-1478-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005S82NJ 5 £100 i pug. : . 
100 | +5% | 100} 22 50 0.8 |445-1479-1-ND 15 1.22 9.72 | 42.53/M | MLK1005SR10J 10 | +10% | 2 1.15 15 24 | 445-1059-1-NDft .39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012E100K 
12 | 410% | 2 1.25 15 22 | 445-1060-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E120K 
DC | Rated Cut Tape & 15 | 210% ) 1 0.8 5 19 | 445-1061-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C150K 
Induct-| Induct- | Test | Res. | Current] SRF Tape ReelS 18 | 410%] 1 | 09) 5 18 | 445-1062-1-NDt 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C180K 
ance | ance |Freq.| max. | max. min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 22 | +10% il Ae 5 16 | 445-1063-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C220K 
(nH) | Tol. |(MHz)} (©) | (mA) | (GHz) | PartNo. 1 10 100 | 4,000 | PartNo. 27 | 410% | 1 1.15 5 14 | 445-1064-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C270K 
Fig. 3 — MLG1608 33 | 210% | 0.4 | 1.25 5 13 | 445-1065-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C330K 
1 | +0.3nH | 100] 0.1 300 10 | 445-1480-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1NOS 39 | 210% | 2 2.9 4 8 445-1066-1-ND¢ .41 3.40 27.20 | 119.00/M ) MLF2012K390K 
1.2 | 420.3nH | 100} 0.1 300 10 |445-1481-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N2S 47 | 410%) 2 3 4 7.5 |445-1067-1-NDt .39 3.28 26.24 — | MLF2012K470K 
1.5 | +0.3nH | 100} 0.1 300 10 |445-1482-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N5S +10° _ -1- 
1.8 | +0.3nH | 100} 0.1 300 9.8 |445-1483-1-ND .16 1.34 10.68 | 46.73/M ) MLG1608B1N8S he an : a ; ae Roe - 2 ae at TEavocinik 
2.2 |+0.3nH) 100 | 0.15} 300 7.6 |445-1484-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M ) MLG1608B2N2S eee d : : : i 
2.7 |+0.3nH | 100 | 0.15} 300 7 [445-1485-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N7S | § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Thickness is 1.25mm 
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(toss) 1115 


&T DK. Inductors RoHS taavee| Tee oe" leaner SRF ‘ta ety 


100 | 0.37 | 420 | 1650 }445-1705-1-ND 27) 23 18} = 77.70/M | NLV25T-022J-PF 
100 | 0.4 410 | 1550 }445-1706-1-ND .28 .23 19] 80.24/M | NLV25T-027J-PF 


COMPLIANT ance | Freg.| Res. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
NLFC, NLV, NLCV, NLFV and NLC Series 
+5% | 100 | 0.42 | 400 | 1450 }445-1707-1-ND 39 .33 .26| 113.75/M | NLV25T-033J-PF 


2) Tol. | (MHz)| (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 110 100| 2,000 | PartNo. 
NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering | 9.039 100 | 0.45 | 380 | 1350 |445-1708-1-ND =.27, 23. 18) —_77.70/M | NLV25T-039J-PF 


conditions. Lead-free materials are used for the plating on the terminal. The NLFC series features magnetic He im a8 ee an ee ee 38 3 26 Hse weet 
ee Loe 7 i ieee for power supply line applications. DCR: +30% Operating Temperature: -40°C 0.068 400 0.65 320 | 1050 |445-1714-1-ND "39 93 06 113.75/M NIVOST- O68 EE 
0.082 | +5% | 100 | 0.75 | 300 | 900 |445-1712-1-ND 28 .23 19] 80.24/M | NLV25T-082J-PF 


NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 01 100 | 0.8 280 | 800 |445-1713-1-ND .27 .23 18 77.70/M | NLV25T-R10J-PF 
plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound. 0.12 25.2 | 0.3 550 | 700 |445-1714-1-ND 27 23 18 77.70/M | NLV25T-R12J-PF 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.15 25.2 | 0.35 | 500 | 550 |445-1715-1-ND 27 .23 18 77.70/M | NLV25T-R15J-PF 
NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product. Applications: * Universal | 0.18 25.2 | 0.4 | 460 | 500 |445-1716-1-ND 27 23.18) = 77.70/M | NLV25T-R18J-PF 
inductance circuit use * AV components *¢ Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 0.22 | 45% | 25.2 | 0.5 430 | 450 [445-1717-1-ND = 27.23 18) 77.70/M | NLV25T-R22J-PF 
1.0 to 33 JH (NLCV32: 1.0 to 330 LH) DCR: +30% Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) nae Bem | te | aan | ant (NCPR o> on ah | cece | uvoet nape 
NLFV Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction. Applications: 0.39 252 | 0.65 | 375 | 375 |4451720-1-ND 27.23.18) 77.70/M | NLV25T-R39J-PF 
«PCs *Hard disk drives * Other types of electronics DCR: +20% Operating Temperature: 0.47 95.2 | 0.68 | 350 | 350 1445-1721-1-ND .27 23 18 77.70/M | NLV25T-R47J-PF 
-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) 0.56 | +5% | 25.2 | 0.75 | 325 | 325 |445-1722-1-ND .27 23 18] 77.70/M | NLV25T-R56J-PF 
NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 0.68 25.2 | 0.85 | 300 | 300 |445-1723-1-ND 27 .23 18 77.70/M | NLV25T-R68J-PF 
to 150mA. NLC Series has only half as much DC resistance and twice as much DC current. Operating oe p2 i 350 ee Hee a 3 4 aad Aenea or 
Tempers tong Care, rae ao & 1.2 7.96 | 1.2 | 230 | 230 |445-1726-1-ND .27 23 18] 77.70/M | NLV25T-1R2J-PF 
Dim. in mm. 1.5 | 45% | 7.96] 1.3 | 220 | 182 |445-1727-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLV25T-1R5J-PF 

‘ i 1.8 7.96 | 1.45] 210 | 135 |445-1728-1-ND .27 23 18] 77.70/M | NLV25T-1R8J-PF 
cae Eee ea 22 7.96 | 1.55 | 200 | 105 |445-1729-4-ND_ 27.23 .18| _77.70/M_| NLV25T-2R2J-PF 
27 7.96 | 1.7 ] 195 | 70 |445-1730-1-ND  .27 23 18] 77.70/M | NLV25T-2R7J-PF 

3.3 7.96 | 1.9 | 185 | 55 |445-1731-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLV25T-3R3J-PF 

3.9 | 25% | 7.96} 21 180 | 48 |445-1732-1-ND 27 .23 18] 77.70/M | NLV25T-3RQJ-PF 

a 47 7.96 | 23 | 175 | 43 |445-1733-1-ND  .27 23 18] 77.70/M | NLV25T-4R7J-PF 

5.6 7.96 | 25 | 170 | 42 |445-1734-1-ND 27.23 .18| 77.70/M_| NLV25T-5R6J-PF 

100 25 68 7.96 | 2.7 | 165 | 39 [445-1735-1-ND 27.23 18] 77.70/M | NLV25T-6RBJ-PF 

8.2 7.96 | 3.05 |] 160 | 36 |445-1736-1-ND 27 .23 18] 77.70/M | NLV25T-8R2J-PF 

10 | +5% | 252) 3.5 | 155 | 33 |445-1737-1-ND 27 .23 18) 77.70/M | NLV25T-100J-PF 

}— 3.2 12 2.52 | 3.8 | 150 | 30 |445-1738-1-ND 27 .23 18) 77.70/M | NLV25T-120J-PF 

15 2.52 | 44 | 140 | 26 |445-1739-1-ND 27.23 .18| —77.70/M_| NLV25T-150J-PF 

18 2.52] 48 ] 130 | 24 |445-1740-1-ND 27° 23 18] 77.70/M | NLV25T-180J-PF 

22 252 | 5.5 | 125 | 22 |445-1741-1-ND .27 23 18} 77.70/M | NLV25T-220J-PF 

Fig. 3 — NLCV25T, NLFV25 Fig. 4 — NLC4532 5 27 | #5% | 2.52] 63 | 115 | 21 |445-1742-1-ND 27 .23 18] 77.70/M | NLV25T-270J-PF 
and NLV25T (E1A1008) : (E1A1812) 33 252) 74 110 | 20 |445-1743-1-ND .27  .23 18] 77.70/M | NLV25T-330J-PF 
39 2.52 | 9.5 90 18 |445-1744-1-ND_ 27.23.18 | ~—77.70/M_| NLV25T-390J-PF 

47 2.52 | 11.4 80 17 |445-1745-1-ND = 27) 23.18] = 77.70/M | NLV25T-470J-PF 

56 2.52 | 12.4 75 16 |445-1746-1-ND 27.23.18} 77.70/M | NLV25T-560J-PF 

68 | +5% | 2.52) 166} 70 15 |445-1747-1-ND =.27— 23. 18} = 77.70/M | NLV25T-680J-PF 

82 2.52 | 19 66 13 |445-1748-1-ND = .27. 23. 18] = 77.70/M | NLV25T-820J-PF 

100 0.796 | 21 60 12 |445-1749-1-ND 27.23.18] —_77.70/M | NLV25T-101J-PF 


Fig. 3 — NLCV25T Series 


0 7.96 ] 0.34] 475 | 200 [445-1752-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLCV25T-1ROM-PF 
15 7.96 | 0.42 | 435 | 165 |445-1753-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLCV25T-1R5M-PF 
22 » | 796 | 0.5 | 390 | 95 ]445-1754-1-ND 27 .23 18) 77.70/M | NLCV25T-2R2M-PF 
33 | *20% | 7.96 | 0.65 | 340 | 55 |445-1755-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLCV25T-3R3M-PF 
47 7.96 | 0.8 | 285 | 43 |445-1756-1-ND 27 23 18] 77.70/M | NLCV25T-4R7M-PF 
Rated Cut Tape & 68 796 | 1 | 275 | 39 |445-1757-1-ND_ 27.23 .18| _77.70/M | NLCV25T-6R8M-PF 
: | 5 10 252 | 1.69 | 210 | 32 [445-175041-ND 27.23 .18] 77.70/M | NLCV25T-100K-PF 
eid Kei bec Pea |e (en 15 252| 22 | 175 | 24 |445-1751-1-ND 27 23 18| 77-70/M | NLCV25T-150K-PF 
(ul) oe (rai) (a) (ima) (iz) Pane as eral cane learn 22 | *10% | 950] 28 | 160 | 18 |445-1758-1-ND 27 .23 18) 77.70/M | NLCV25T-220K-PF 
i : ss : - : ss 33 252 | 4.2 | 120 | 16 [445-1759-1-ND 27 23 .18| 77.70/M | NLCV25T-330K-PF 
Fig. 1 — NLFC2016 Series Fig. 3 — NLFV25 Series 
1.0 7.96 | 0.16 | 300 | 100 | 445-1897-1-ND .65 .60 .50 | 180.00/M |NLFC201614T-1ROM-PF 1.0 7.96 | 0.07 | 455 | 100 |445-1904-1-ND 64 .60 .50| 178.20/M | NLFV251-1ROM-PF 
2.2 | +20%| 7.96 | 0.23] 240 | 80 |445-1899-1-ND 65 .60 .50 | 180.00/M |NLFC201614T-2R2M-PF 15 7.96 | 0.09 | 350 | 80 |445-1905-1-ND 64 60 .50| 178.20/M | NLFV25T-1R5M-PF 
47 7.96 | 0.4 | 150 | 45 |445-1900-1-ND 65.60 _.50 | 180.00/M |NLFC201614T-4R7M-PF 22 | ogy | 796] 01 | 315 | 70 |445-1907-1-ND 64 60 50) 178.20/M | NLFV25T-2R2M-PF 
10 | 49%,| 252] 07 | 120 | 32 /445-1896-4-ND 65 60.50 | 180.00/M [NLFC201614T-100K-PF 33 |*°9" | 7.96 | 0.2 | 280 | 55 |445-1909-1-ND 64 .60 .50| 178.20/M | NLFV25T-3R3M-PF 
22 "| 252] 1.7 | 75 | 16 |445-1898-1-ND 65.60.50 | 180.00/M |NLFC201614T-220K-PF 47 7.96 | 0.24 | 210 | 45 |445-1911-1-ND 64 60 .50| 178.20/M | NLFV25T-4R7M-PF 
Fig. 2— NLV32T Series 68 7.96 | 0.29 | 175 | 38 [445-1913-1-ND 64.60 _.50| 178.20/M | NLEV25T-6R8M-PF 
0.010 100 | 0.13] 450 [2500 [445-1505-1-ND 29 25 20] 84.59/M|NLV32T-010J-PF 0 see nee | asa | oe CRIN oa eo eel ee ouM | WLEeERiomepE 
0.015 100 | 0.16 | 450 |2100 |445-1506-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M|NLV32T-015J-PF 29 252! 10 | 105 | 16 |445-1906-1-ND 64 60 50/ 17820/M | NLFV25T-220K-PF 
0.047 | +5% | 100 | 0.30 | 450 |1200 |445-1509-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M|NLV32T-047J-PF 33 | 210% | 252/14 | 96 | 14 |445-1908-1-ND 64 60 50\ 178.20/M | NLFV2ST-330K-PE 
0.10 100 | 0.44 | 450 | 700 |445-1511-1-ND  .29° 25.20 — |NLV32T-R10J-PF 47 252] 1.7 | 60 | 11 |445-1910-1-ND 64 .60 .50| 178.20/M | NLFV25T-470K-PF 
0.15 25.2 | 0.25 | 450 | 450 |445-1512-1-ND  .29  .25 .20 | 84.53/M|NLV32T-R15J-PF 68 952 | 3.3 50 10 |445-1912-1-ND 64 .60 .50| 178.20/M | NLFV25T-680K-PF 
0.22 25.2 | 0.32 | 450 | 350 [445-1513-4-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-R22J-PF 100 0.796; 4.0 | 40 | 8 |445-1902-1-ND 64 .60 .50| 178.20/M | NLFV25T-101K-PF 
0.33 25.2] 0.40 | 450 | 300 |445-1514-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-R33J-PF 
0.47 | +5% | 25.2) 0.50 | 450 | 220 |445-1515-1-ND 29 .25 .20] 86.94/M|NLV32T-R47J-PF De | Rated ia Tape & 
0.68 25.2] 0.60 | 450 | 160 |445-1516-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-R68J-PF Induce Induct: [oTestl | Rees | Ganvent SAF rane ReelS 
1.0 7.96 | 0.70 | 400 | 120 | 445-1517-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M|NLV32T-1ROJ-PF ; a : it 
ance | ance | Freq. | Max.) Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
15 7.96 | 0.85 | 370 | 85 |445-15181-ND 29 25 .20 — | NLV32T-1R5J-PF (uH) | Tol. |(amHz)| (a) | (ma) | (Mbiz)| Part No. 1+ 10 100/ 500 | PartNo. 
22 7.96 | 1.00 | 320 | 75 |445-1519-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-2R2J-PF Fig. 4 — NLGA5G2 Series 
33 | 45%] 7.96] 120] 260 | 60 | 445-1520-1-ND .29 .25 .20 | 84.53/M)NLV32T-3R3J-PF dees 
aR ARTA 1.0 7.96 | 0.11] 1050 | 200 ] 445-1944-1-ND 59 49 40] 85.75 | NLC453232T-1ROK-PF 
47 7.96 | 1.50 | 220 | 50 |445-1521-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-4R7J-PF 
Senos eas OAR AL 1.2 7.96 | 0.12] 1000 ] 160 | 445-1945-1-ND 59 .49 40) 85.75 | NLC453232T-1R2K-PF 
68 7.96 | 1.80 | 180 | 40 |445-1522-1-ND 29 25 .20 NLV32T-6R8J-PF 
oct ST an 1.5 |+10% | 7.96 | 0.15] 950 | 130 | 445-1946-1-ND 59 49 40] 85.75 | NLC453232T-1R5K-PF 
10 2.52] 2.10 | 150 | 30 |445-15234-ND 29 .25 .20/ 84.53/M|NLV32T-100J-PF 
Pas Seek 18 7.96 | 0.16] 900 | 100 | 445-1947-1-ND 59 49 40) 85.75 | NLC453232T-1R8K-PF 
22 252] 3.70 | 110 | 20 |445-1525-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-220J-PF 
: 22 7.96 | 0.18| 850 | 80 | 445-1948-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC4532327-2R2K-PF 
33 | 25% | 252] 5.60) 70 | 17 |445-1526-1-ND 29 25 20 —|NLV32T-330J-PF 
ee one 27 7.96 | 02] 800 | 60 | 445-1949-1-ND 59 49 40 85.75 | NLC423232T-2R7K-PF 
47 252] 7.00} 60 | 15 |445-1527-1-ND .29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-470J-PF 
ee ane 33 7.96 | 0.22) 750 | 45 | 445-1950-1-ND 59 49 40) 85.75 | NLC453232T-3R3K-PF 
68 2.52| 9.00 | 50 | 12 |445-1528-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-680J-PF 
oa Sas 3.9 |+10% | 7.96 | 0.24] 700 | 40 | 445-1951-1-ND 59 .49 .40| 85.75 | NLC453232T-3R9K-PF 
700 0.796] 10.00; 40 | 10 |445-15291-ND 29 25 .20| 84.53/M|NLV32T-101J-PF 
47 7.96 | 0.27) 650 | 35 | 445-1952-1-ND 59 .49 40) 85.75 | NLC453232T-4R7K-PF 
150 0.796) 15.00] 65 | 8 |445-1530-1-ND 29 .25 .20 —|NLV32T-151J-PF 
. 56 7.96 | 0.3 | 650 | 30 | 445-1953-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-SR6K-PF 
220 | +5% | 0.796] 21.00) 50 | 7 |445-1531-1-ND .29 .25 .20 | 84.53/M/NLV32T-221J-PF 
68 7.96 |0.35| 600 | 28 | 445-1954-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC4532321-GR8K-PF 
330 0.796] 34.00] 40 | 5 |445-1532-1-ND 29 .25 .20) 84.53/M)NLV32T-331J-PF Ae 96.| 04 | 600 | 25 WRMGRSMENGH so 49 4o| a575| NUCésao9o7-BRDICPE 
470 0.796| 40.00} 25 4 | 445-1533-1-ND 29.25.20 | 84.53/M|NLV32T-471J-PF ' ef : Taeeata ' aan . SAEs 
- : 10 |+10% | 252] 05 | 550 | 22 | 445-1956-1-ND 59 49 40) 85.75 | NLC453232T-100K-PF 
Fig. 2— NLCV32T Series 12 252| 06] 500 | 21 | 445-1957-1-ND 59 49 40) 85.75| NLC453232T-120K-PF 
1.0 7.96 | 0.08 | 850 | 100 [445-1534-1-ND 29 .25 20] 84.53/M|NLCV32T-1ROM-PF 15 252/071 450 | 20 |445-1958-1-ND 59 49 40) 85.75 | NLC453239T-150K-PF 
1.5 +£20% 7.96 | 0.11] 700 | 80 |445-1535-1-ND .29 .25 .20 | 84.53/M|)NLCV32T-1RSM-PF 18 252 | 0.8 | 400 19 | 445-1959-ND 59 .49 .40| 85.75 | NLC4532321-180K-PF 
2.2 7.96 | 0.13 | 600 | 68 |445-1536-1-ND .29 .25 .20) 84.53/M|NLCV32T-2R2M-PF 29 252| 0.91 370 18 | 445-1960-1-ND .59 .49 .40| 85.75 | NLC453232T-220K-PF 
3.3 7.96 | 0.16 | 500 | 54 |445-1537-1-ND_.29 25.20 | 84.53/M |NLCV32T-3R3M-PF 27 | 410% | 252) 12) 330 | 16 | 445-1961-1-ND .59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-270K-PF 
10 2.52 | 0.36 | 300 | 30 | 445-1538-1-ND 29.25.20) 84.53/M)/NLCV32T-100K-PF 33 252| 14] 300 | 14 | 445-1962-1-ND 59 .49 40) 85.75 | NLC453232T-330K-PF 
15 2.52 | 0.56 | 250 | 26 [445-1539-1-ND 29° 25 20) 84.53/M)NLCV32T-150K-PF 39 2.52 | 16 | 280 | 12 | 445-1963-1-ND 59 49.40 | _85.75 | NLC453232T-390K-PF 
22 | +10%! 2.52 | 0.77 | 210 21 | 445-1540-1-ND .29 9 .25 .20 | 84.53/M|NLCV32T-220K-PF 47 952 114.9 | 260 11.5 | 445-1964-1-ND 59 49 401 85.75 | NLC4532321-470K-PF 
33 2.52 | 1.10) 170 | 17 |445-1541-1-ND 29.25.20 | 84.53/M|NLCV32T-330K-PF 56 252 | 22) 240 | 11 | 445-1965-1-ND .59 .49 .40| 85.75 | NLC453232T-560K-PF 
47 2.52 | 1.64 | 150 | 14 [445-1542-1-ND_ 29.25.20 | 84.53/M|NLCV32T-470K-PF 68 |+10% | 2.52) 26) 220 | 10 | 445-1966-1-ND 59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-680K-PF 
700 0.796; 3.70 | 100 | 10 [445-1543-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLCV32T-101K-PF 82 252] 35] 200 | 9 | 445-1967-1-ND .59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-820K-PF 
150 40% 0.796) 6.10 85 8 | 445-1544-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M|NLCV32T-151K-PF 100 0.796| 4 180 8 | 445-1968-1-ND .59 .49 .40| 85.75 | NLC453232T-101K-PF 
220 | *!") 0.796] 840 | 70 | 7 |445-1545-1-ND 29 25 20) 84.53/M|NLCV32T-221K-PF 120 0.796; 45 | 160 | 7.5 | 445-19691-ND 59 49 40] 85.75 | NLC453232T-121K-PF 
330 0.796 | 12.3 | 60 6 [445-1546-1-ND 29.25.20 | 84.53/M |NLCV32T-331K-PF 150 0.796| 6.5 | 140 7 | 445-1970-1-ND 59 49 40} 85.75 | NLC453232T-151K-PF 
Fig. 3 — NLV25T Series 180 | go, |0-798| 75] 120 | 65 | 445-1971-1-ND 59 49 40) 85.75 | NLC4532321-181K-PF 
0.01 100 | 0.26 | 530 |2150 [445-1701-1-ND 27 23 18] 77.70/M|NLV25T-010J-PF 220 |*1° 0796) 9 | 120 | 5.5 | 445-1972-1-ND 59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-221K-PF 
0.012 | Jeo, | 100 | 0.27 | 500 |2050 |445-1702-1-ND 27.23.18 | 78.00/M |NLV26T-012J-PF 270 0.796] 11 | 100 | 5 | 445-1973-1-ND 59 49 .40| 85.75 | NLC453232T-271K-PF 
0.015] *°” | 100 | 0.29] 480 /2000 |445-1703-1-ND 27 .23 18) 78.00/M/NLV25T-015J-PF 330 0.796| 13 | 90 4 | 445-1974-1-ND 59 49.40 | 85.75 | NLC4532327-331K-PF 
0.018 100 | 0.31 | 450 /1850 |445-17041-ND 27 23 18 | 78.00/M |NLV25T-018J-PF § For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
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&T DK. Inductors - vip and SLF Series 


VLP Series: This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based on a formance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability. Features: 
low-height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper (finished * Low-profile SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting » Provided with embossed carrier 
with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents. tape packaging for automatic mounting machines » Only reflow soldering is applicable Characteristics: Sizes SLF6028, 
SLF Series: SLF series large current leadless inductors have been developed for SMD of power circuits. High per- SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size SLF10145: Operating temperature is -20°C ~ 90°C 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — VLP46 Fig. 2 — VLP56 Fig. 3 — SLF6028 Fig. 4 — SLF7032 Fig. 5 — SLF7045 Fig. 6 — SLF10145 


p70 


f 
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i 
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Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance Frequency Maximum Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(pH) L (KHz) (0) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 — VLP46 Series (+20% Inductance Tolerance) 
1.0 100 0.11 2.30 445-1916-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1916-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-1ROM1R5 
18 100 0.14 1.70 445-1917-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1917-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-1R8M1R3 
25 100 0.17 1.40 445-1919-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1919-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-2R5M1R1 
3.3 100 0.26 0.90 445-1920-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1920-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-3R3MR85 
47 100 0.28 0.88 445-1921-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1921-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-4R7MR72 
6.8 100 0.38 0.77 445-1922-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1922-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-6R8MR67 
10.0 100 0.62 0.59 445-1914-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1914-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-100MR52 
15.0 100 0.96 0.45 445-1915-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1915-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-150MR42 
22.0 100 1.42 0.39 445-1918-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1918-2-ND 3,000 525.60/M | VLP4612T-220MR34 
Fig. 2 — VLP56 Series (+20% Inductance Tolerance) 
27 100 0.17 1.26 445-1926-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1926-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-2R7M1RO 
47 100 0.24 1.08 445-1929-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1929-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-4R7MR90 
6.8 100 0.30 0.90 445-1930-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1930-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-6R8MR80 
10.0 100 0.45 0.72 445-1923-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1923-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-100MR65 
15.0 100 0.71 0.63 445-1924-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1924-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-150MR52 
22.0 100 0.96 0.50 445-1925-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1925-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-220MR45 
33.0 100 1.47 0.41 445-1927-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1927-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-330MR36 
47.0 100 1.93 0.36 445-1928-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1928-2-ND 3,000 698.40/M | VLP5610T-470MR29 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance Frequency Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(pH) L (KHz) (Q) +20% (A) Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 3 — SLF6028 Series (+20% Inductance Tolerance) 
47 100 0.0284 1.6 445-1995-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1995-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-4R7M1R6-PF 
6.8 100 0.0354 15 445-1997-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1997-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-6R8M1R5-PF 
10 100 0.0532 1.3 445-1989-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1989-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-100M1R3-PF 
15 100 0.0745 1.0 445-1991-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1991-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-150M1RO-PF 
22 100 0.104 0.77 445-1992-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1992-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-220MR77-PF 
33 100 0.148 0.69 445-1993-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1993-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-330MR69-PF 
47 100 0.21 0.59 445-1994-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1994-2-NDe 1,000 796.25 | SLF6028T-470MR59-PF 
68 100 0.29 05 445-1996-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1996-2-ND* 1,000 796.25 | SLF6028T-680MR50-PF 
100 100 0.43 0.42 445-1990-1-ND* 2.73 2.28 1.82 445-1990-2-ND* 1,000 796.25 | SLF6028T-101MR42-PF 
Fig. 4 — SLF7032 Series (+20% Inductance Tolerance) 
3.3 100 0.023 19 445-2007-1-ND* 1.16 97 18 445-2007-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-3R3M1R9-2-PF 
47 100 0.036 17 445-2010-1-ND* 1.16 97 18 445-2010-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-4R7M1R7-2-PF 
6.8 100 0.041 1.6 445-2013-1-ND* 1.16 97 78 445-2013-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-6R8M1R6-2-PF 
10 100 0.053 14 445-1998-1-ND* 1.16 97 18 445-1998-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-100M1R4-2-PF 
15 100 0.075 14 445-2001-1-ND* 1.16 97 18 445-2001-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-150M1R1-2-PF 
22 100 0.11 0.96 445-2003-1-ND* 1.16 97 18 445-2003-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-220MR96-2-PF 
33 100 0.16 0.75 445-2005-1-ND* 1.16 97 18 445-2005-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-330MR75-2-PF 
47 100 0.24 0.67 445-2008-1-ND* 1.16 97 78 445-2008-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-470MR67-2-PF 
68 100 0.31 0.59 445-2011-1-ND* 1.16 97 78 445-2011-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-680MR59-2-PF 
100 100 0.45 0.45 445-1999-1-ND* 1.16 97 18 445-1999-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-101MR45-2-PF 
150 100 0.65 0.37 445-2002-1-ND* 1.16 97 78 445-2002-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-151MR37-2-PF 
220 100 1.05 0.29 445-2004-1-ND* 1.16 97 78 445-2004-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-221MR29-2-PF 
330 100 1.67 0.22 445-2006-1-ND* 1.16 7 78 445-2006-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-331MR22-2-PF 
470 100 2.05 0.2 445-2009-1-ND* 1.16 97 78 445-2009-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-471MR20-2-PF 
680 100 3.15 0.16 445-2012-1-ND* 1.16 97 78 445-2012-2-NDe 1,000 337.75 | SLF7032T-681MR16-2-PF 
1000 100 478 0.13 445-2000-1-ND* 1.16 97 78 445-2000-2-ND* 1,000 337.75 | SLF7032T-102MR13-2-PF 
¢ RoHS Compliant (Continued) 
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&TDK. Inductors - vLP and SLF Series (Cont) 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance Frequency Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) L (KHz) (0) +20% (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 5 — SLF7045 Series (+20% Inductance Tolerance) 
3.3 100 0.02 2.5 445-2023-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2023-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-3R3M2R5-PF 
47 100 0.03 2 445-2026-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2026-2-ND* 1,000 381.50 | SLF7045T-4R7M2R0-PF 
6.8 100 0.039 17 445-2029-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2029-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-6R8M1R7-PF 
10 100 0.036 1.3 445-2014-1-ND» 1.31 1.09 88 445-2014-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-100M1R3-PF 
15 100 0.052 ta 445-2017-1-ND* 1.31 1.09 88 445-2017-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-150M1R1-PF 
22 100 0.061 0.9 445-2019-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2019-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-220MR90-PF 
33 100 0.096 0.82 445-2021-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2021-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-330MR82-PF 
47 100 0.125 0.75 445-2024-1-ND» 1.31 1.09 88 445-2024-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-470MR75-PF 
68 100 0.175 0.6 445-2027-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2027-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-680MR60-PF 
100 100 0.25 0.5 445-2015-1-ND» 1.31 1.09 88 445-2015-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-101MR50-PF 
150 100 0.34 0.4 445-2018-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2018-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-151MR40-PF 
220 100 0.52 0.33 445-2020-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2020-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-221MR33-PF 
330 100 0.74 0.25 445-2022-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2022-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-331MR25-PF 
470 100 1.05 0.22 445-2025-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2025-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-471MR22-PF 
680 100 1.48 0.2 445-2028-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2028-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-681MR20-PF 
1000 100 2.28 0.14 445-2016-1-NDe 1.31 1.09 88 445-2016-2-NDe 1,000 381.50 | SLF7045T-102MR14-PF 
Fig. 6 — SLF10145 Series (+20% Inductance Tolerance) 
10 1 0.0364 2.5 445-1975-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1975-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-100M2R5-PF 
15 1 0.0472 2.2 445-1978-1-NDe» 1.76 1.47 1.18 445-1978-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-150M2R2-PF 
22 1 0.0591 1.9 445-1981-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1981-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-220M1R9-PF 
33 1 0.0815 1.6 445-1983-1-ND» 1.76 1.47 1.18 445-1983-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-330M1R6-PF 
47 1 01 1.4 445-1985-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1985-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-470M1R4-PF 
68 1 0.14 1.2 445-1987-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1987-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-680M1R2-PF 
100 1 0.2 1.0 445-1976-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1976-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-101M1RO-PF 
150 1 0.35 0.79 445-1979-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1979-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-151MR79-PF 
220 1 0.47 0.65 445-1982-1-NDe» 1.76 1.47 1.18 445-1982-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-221MR65-PF 
330 1 0.68 0.54 445-1984-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1984-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-331MR54-PF 
470 1 1.03 0.47 445-1986-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1986-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-471MR47-PF 
680 1 1.6 0.38 445-1988-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1988-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-681MR38-PF 
1000 1 2.8 0.29 445-1977-1-NDe 1.76 1.47 1.18 445-1977-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-102MR29-PF 
1500 1 3.4 0.22 445-1980-1-NDe= 1.76 1.47 1.18 445-1980-2-NDe 500 256.38 | SLF10145T-152MR22-PF 
© RoHS Compliant 
Transformers - Pca Series 


PCA Series: Applications: 


These PCA transformers are generic in their winding * Inductors (coupled, choke, buck, boost and resonant) 
construction and can be configured into numerous winding turn * Transformers (flyback, feed forward, push-pull and converter). 
ratios via the PCB they are mounted on. There are four package sizes with numerous available inductance values within each package. 


Fig. 1 — PCA11/5ER Fig. 2— PCA15EFD Fig. 3 — PCA20EFD 
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PCB Layout PCB Layout PCB Layout 44404441 


Inductance IDC* (A) DCR (m0) 
(wH) (Typ.) (£15% ) Digi-Key Price Each TDK 
Parallel Series Par. Series Par. Series Part No. 1 10 100 Part No. 


Fig. 1 — PCA11/5ER Series 


193.0+30% 6.9mH230% 0.11 0.02 44.4 1607 445-1670-ND 3.54 2.66 1.77 PCA11/SER-U01S002 
27.4220% 985+20% 1.76 0.29 44.4 1607 445-1668-ND 3.54 2.66 1.77 PCA11/SER-U03S002 
10.9420% 394420% 5.19 0.87 44.4 1607 445-1665-ND 3.54 2.66 1.77 PCA11/SER-U07S002 
8.5220% 306+20% 6.57 1.10 44.4 1607 445-1664-ND 3.54 2.66 1.77 PCA11/SER-U09S002 


Fig. 2— PCA15E FD Series 


169.0+30% 6.1mH+30% 01 0.02 12.9 466 445-1690-ND 441 3.31 2.21 PCA15EFD-U01S003 
81.0+30% 2.9MH+30% 0.2 0.04 8.9 323 445-1689-ND 4.41 3.31 2.21 PCA15EFD-U02S002 
3.820% 137420% 13.4 2.23 8.9 323 445-1681-ND 4.1 3.31 2.21 PCA15EFD-U10S002 


Fig. 3 — PCA20EFD Series 


197.3230% 7.1mH+30% 0.2 0.03 79 285 445-1700-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U01S003 
87.7+30% 3.2mH+30% 0.3 0.06 5.2 188 445-1699-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U02S002 
9.920% 357420% 8.6 1.43 5.2 188 445-1696-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U04S002 
12.0420% 430+20% 10.9 1.82 79 285 445-1697-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U05S003 
9.6+20% 347+20% 13.3 2.21 7.9 285 445-1695-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U07S003 
4.3220% 154+20% 20.5 3.42 5.2 188 445-1692-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U08S002 
3.4220% 122420% 26.2 4.36 5.2 188 445-1691-ND 4.86 3.65 2.43 PCA20EFD-U10S002 
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Afalmag i f N ‘ | Ss . | Ss . h ot Size Dimensions - Inches +0.010 (mm +0.25) 
Code A B C D 
Electhionicsa nductors or ationa imp e witc ers $1 | 0.339 (8.6) | 0.339(8.6) | 0.185 (4.7) | 0.268 (6.8) 
i ren Fi ; ‘if $2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.339 (8.6 
Features: « High energy storage with minimum saturation * High stability from no load to full Dimensions - Inches +0.01 (mm #0.25) $3 | 0.503 Hoey 0.503 (8 0.276 ea 0.449 hee 
load * Operating Temp. Range: -40°C ~ 125°C (50KHz and 150KHz), 40°C ~ 130°C (260KHz) | gig $4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.508 (12.9) 
* Electrical specifications at 25°C ambient * Inductance is measured at 20KHz, 10mVrms 50KHz | eoge A B c X $5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.591 (15.0) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher LM2574, LM2475, and LM2576 Series Ct 10580 (1473) | 0.340 (864) | 0.220 (558) | 0.650 (16 $6 | 0.925 (23.5) | 0.925 (23.5) | 0.496 (12.6) | 0.827 (21.0) 
of Regulators. 50KHz Inductance will be typical for the Ipc and ETop values listed. 150KHz 580 (14.73) 340 (8.64) .220 (5.58) 650 (16.51) S7_ | 1.063 (27.0) | 1.220 (30.99) | 0.500 (12.7) | 1.10 (27.9) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 through C2 0.650 (16.5) | 0.449 (11.4) | 0.299 (7.6) 0.700 (17.78) 
f i F : F C3 | 0.827 (21.0) | 0.449 (11.4) | 0.299(7.6) | 0.950 (24.13) TH | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.185 (4.7) | 0.250 (6.35) 
LM259X-L44 and LM258X-L. 260KHz Inductors are compatible with National Simple Switcher C4 0.949 (24.1) | 0.598 (15.2) | 0.449 (11.4) | 1.100 (27.94) T2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.300 (7.62) 
part numbers LM267X-L41 and LM267X-L45 through LM267X-L50 c5_ | 1.252 (31.8) | 0.701 (17.8) | 0.500 (127) | 1.400 (35.56) 13 | 0.503 (12.8) | 0.503 (12.8) | 0.276 (7.0) | 0.375 (9.52) 
T4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.500 (12.70) 
Typical Schematic B Series — Base Mount 50 KHz Inductors T5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.600 (15.24) 
. Ln Ipc ETop DCR Size 
8 . (uH) Current (V-pSec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
1 
le Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. 1 10 25 | Part No. 
1 2 2 47 3.0 90 0.05 c2 TE2000-ND 1.53 1.04 .94 | SWC-3.0-47 
TE2133 —TE2135 are : a 47 3.0 90 0.05 $5 TE2001-ND 1.29 87 .79 | SWS-3.0-47 
2 4 pin parts, es a 20 is ba TE2008.ND ba 130 184 
j i i A ct - i 7 5 
eee eae 100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND 193 1.53 1.39 
150 2.0 90 0.10 C4 TE2005-ND 1.86 1.48 1.34 
150 2.0 90 0.10 S6é TE2006-ND 1.98 1.34 1.22 
i i 7 150 3.0 200 0.10 C4 TE2024-ND 1.83 1.45 1.32 
Sioa nee Clip Mount Bocce encapsulated 220 1.4 90 0.38 $5 TE2007-ND 186 126 021.14 
220 1 90 0.38 T5 TE2008-ND. 1.98 1.34 1.22 
220 1.4 90 0.38 F Series TE2009-ND 2.02 1.37 1.24 
220 1.4 90 0.38 V Series TE2010-ND 1.86 1.48 1.34 
220 1.4 90 0.14 C3 TE2011-ND 1.90 1.28 AT: 
220 1.4 90 0.14 S6é TE2012-ND 1.82 1.23 1.12 | SWS6-1.4-220 
220 3.0 200 0.07 ess} TE2025-ND 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.0-220 
330 0.9 90 0.74 S5 TE2013-ND 1.94 1.31 1.19 | SWS-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 T5 TE2014-ND 2.02 1.37 1.24 
330 0.9 90 0.74 F Series TE2015-ND 1.76 1.39 1.27 
330 0.9 90 0.74 V Series TE2016-ND 1.90 1.50 1.37 | SWV-0.90-330 
330 0.9 90 0.18 C3 TE2017-ND 2.02 1.37 1.24 | SWC-0.90-330 
. : Fi 330 0.9 90 0.18 S6é TE2018-ND 1.90 1.28 1.17 | SWS6-0.90-330 
$ Serles — T Series — VSeries— 330 3.0 200 0.15 C5 TE2026-ND 254 201 1.83 | SWC-3.0-330 
Surface Mount Thru-Hole Mount Encapsulated Vertical 470 0.64 90 0.16 C4 TE2019-ND 247 1.72 4.57 | SWC-0.64-470 
Mount ;,, 470 2.0 200 0.17 C5 TE2027-ND 2.61 2.07 1.88 | SWC-2.0-470 
(13.0) Seu 708 680 0.85 90 125 sé TE2020-ND 1.76 1.39 1.27_| SWS-0.85-680 
709 > 680 0.85 90 1.25 TS TE2021-ND 1.83 1.45 1.32 | SWT-0.85-680 
(18.0) 680 0.85 90 1.25 F Series TE2022-ND 1.93 1.53 1.39 | SWF-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 V Series TE2023-ND 2.07 1.64 1.49 | SWV-0.85-680 
680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND 2.71 2.15 1.95 
1000 0.95 200 0.24 (ess) TE2029-ND 2.92 2.31 2.10 | SWC-0.95-1000 
1500 0.62 200 1.00 B Series TE2030-ND 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.62-1500 
2200 0.42 200 1.80 B Series TE2031-ND 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.42-2200 
150 KHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-~Sec) (Ohms) Switcher™ Code Digi-Key Price Each AlfaMag Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 S1 TE2034-ND 1.09 74 67 SWS-0.20-118 T1 TE2079-ND 1.15 78 -71 | SWT-0.20-118 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 S1 TE2036-ND 1.03 69 63 SWS-0.30-55 T1 TE2081-ND 1.09 .74 .67 | SWT-0.30-55 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 s2 TE2039-ND 1.38 93 85 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND 1.44 97 -88 | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 Ss2 TE2040-ND 1.32 89 81 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND 1.38 93 -85 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 S2 TE2041-ND. 1.26 85 77 SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND 1.32 -89 -81_ | SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 s2 TE2042-ND 1.19 81 73 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND 1.26 85 .77 | SWT-0.38-118 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 s2 TE2044-ND 1.13 77 70 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND 1.19 81 .73 | SWT-0.56-55 
26 0.84 6.6 0.20 LM259X-L15 Ss2 TE2046-ND 1.07 73 66 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND 1.13 Man -70 | SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 s2 TE2047-ND. 1.07 73 66 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND 1.19 81 .73, | SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LM259X-L17 S3 TE2048-ND 1.55 1.04 95 SWS-0.36-375 T3 TE2093-ND 1.61 1.09 -99 | SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 S3 TE2049-ND. 1.42 96 87 SWS-0.44-252 T3 TE2094-ND 1.55 1.04 .95 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 S3 TE2050-ND. 1.42 .96 87 SWS-0.54-173 T3 TE2095-ND 1.48 1.00 -91 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 S3 TE2051-ND. 1.36 92 84 SWS-0.67-115 T3 TE2096-ND 1.42 96 .87 | SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 S3 TE2052-ND 1.30 88 80 SWS-0.82-78 T3 TE2097-ND 1.36 92 .84 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 S3 TE2053-ND. 1.30 88 80 SWS-1.00-54 T3 TE2098-ND 1.36 92 -84 | SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 0.10 LM259X-L23 $3 TE2054-ND 1.30 88 80 SWS-1.20-38 T3 TE2099-ND 136 92  .84 | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LM259X-L24 S3 TE2055-ND 1.24 84 76 SWS-1.48-26 T3 TE2100-ND 1.30 88 -80 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 S3 TE2056-ND 1.24 84 76 SWS-1.81-18 T3 TE2101-ND 1.30 88 -80 | SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LM259X-L26 S4 TE2057-ND. 1.55 1.04 95 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND 1.67 1.13 1.02 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 S4 TE2058-ND 1.55 1.04 95 SWS-0.83-248 T4 TE2103-ND 1.61 1.09 -99 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 S4 TE2059-ND 1.48 1.00 91 SWS-1.02-168 T4 TE2104-ND 1.55 1.04 -95 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LM259X-L29 S4 TE2060-ND. 1.42 .96 87 SWS-1.26-112 T4 TE2105-ND 1.48 1.00 .91 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LM259X-L30 S4 TE2061-ND. 1.42 .96 87 SWS-1.54-77 T4 TE2106-ND 1.48 1.00 -91 | SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 S4 TE2062-ND 1.41 .95 86 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND 1.53 1.03 .94 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 S4 TE2063-ND 1.36 92 84 SWS-2.24-37 T4 TE2108-ND 1.42 -96 -87 | SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 S4 TE2064-ND 1.36 92 84 SWS-2.74-24 T4 TE2109-ND 1.42 96 .87 | SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 S4 TE2065-ND. 1.36 92 84 SWS-3.00-17 C1 TE2110-ND 1.42 96 -87 | SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LM259X-L35 sé TE2066-ND 2.78 2.20 2.00 SWS-1.50-250 C3 TE2111-ND 2.84 2.25 2.04 | SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 S6é TE2067-ND 2.68 2.12 1.93 SWS-1.81-168 C3 TE2112-ND 2.73 2.16 1.97 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 sé TE2068-ND 2.68 2.12 1.93 SWS-2.22-114 C3 TE2113-ND 2.73 2.16 1.97 | SWC-2.22-114 
77 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 S6é TE2069-ND 2.61 2.07 1.88 SWS-2.70-77 C3 TE2114-ND 2.66 2.11 1.92 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LM259X-L39 S6é TE2070-ND 2.52 2.00 1.82 SWS-3.00-53 C3 TE2115-ND 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LM259X-L40 S6é TE2071-ND 2.52 2.00 1.82 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND 2.57 2.04 1.85 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 S6 TE2072-ND 1.88 1.27 15 SWS-3.00-25 c2 TE2117-ND 1.94 1.31 1.19 | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 sé TE2073-ND 3.45 2.73 2.48 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND 3.09 2.84 2.58 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 sé TE2074-ND 3.05 280 2.55 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND 3.17 291 2.65 | SWC-3.00-110 
Te 3.00 59.4 0.08 LM259X-L44 S6é TE2075-ND. 2.66 2.11 1.92 SWS-3.00-77 C3 TE2120-ND 2.72 215 1.96 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0¢ 0.02 LM258xX-L sé TE2076-ND 2.64 2.09 1.90 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND 2.69 2.13 1.94 | SWC-4.5-19 
+ To be used for reference only. + ETop for part number SW[_]-4.50-19 is based on a frequency of 100KHz. All other items are rated at 150KHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
260 KHz Inductors 
LN Ipc ETop | DCR Simple Size LN DCR Size 
(uH) | Current | (V-pSec) | (Ohms) Switcher™ Code | Digi-Key Price Each AlfaMag (uH) | (Ohms) | Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. | Reference No.t] (Dim.) | Part No. 1 10 25 Part No. +20% Max. (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Clip Mount (Thru-Hole) 
22.8 4.9 23.3 36 LM267X-L41 S6 TE2129-ND 3.03 2.78 2.53 | SW260S-4.9-23 22.8 36 C3 TE2122-ND 3.06 2.81 2.55 | SW260C-4.9-23 
10 4.3 10 26 LM267X-L45 S4 TE2130-ND 2.33 1.85 1.68 | SW260S-4.3-10 10.2 26 C1 TE2123-ND 3.34 2.64 2.40 | SW260C-4.3-10 
15 5.0 17.0 27 LM267X-L46 S5 TE2131-ND 2.82 2.23 2.03 | SW260S-5.0-15 14.8 23 c2 TE2124-ND 2.92 2.31 2.10 |SW260C-5.0-15 
1 5.0 13.0 25 LM267X-L47 S5 TE2132-ND 2.64 2.09 1.90 | SW260S-5.0-10 10 25 c2 TE2125-ND 2.75 2.18 1.98 |SW260C-5.0-10 
52* 5.0 40.0 25 LM267X-L48 S7 TE2133-ND 4.74 4.35 3.95 | SW260S-5.0-50 50 50 C4 TE2126-ND 4.08 3.74 3.40 |SW260C-5.0-50 
36* 5.0 36.0 19 LM267X-L49 S7 TE2134-ND 4.53 4.16 3.78 | SW260S-5.0-33 33 47 C4 TE2127-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260C-5.0-33 
24.7* 5.0 24.0 13 LM267X-L50 S7 TE2135-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260S-5.0-23 23 26 C3 TE2128-ND 3.06 2.81 2.55 | SW260C-5.0-23 
t+ To be used for reference only. * 4 pin part, series connection with pins 2-4 connected for correct inductance (LN ) rating. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1119 


Fixed Surface Mount Inductors 


32CS, 33CS, 36CS, D73C, D73F, D75C, D75F, D52FU, 
D62CB, D10F, D32FU and D124C Types 


Features: 32CS: « For dip-soldering type * Very small 33CS, 36CS: * High current * High Q for reflow soldering D73F/C, 
D75F/C: * Miniature surface mount type * Low profile (3.2 or 4.8mm height) * Available in magnetically shielded or 
unshielded versions * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C » Step up/Step down inductor for up to 4W DC/DC converter 
circuit * Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit D52FU: + Low profile (2.2mm typical height) and 5mm 
square Ideal for IC inverter EL lamp driver applications * Magnetically shielded version * Available on tape and reel for 
auto-insertion » Suitable for reflow soldering D62CB (with Ferrite Shield): * Low profile (2.5mm maximum) * Ideal for 
a variety of DC-DC converter inductor applications » Magnetically shielded D10F: * Low profile SMD type (65mm high) 
* Suitable for large current * Suitable for reflow soldering D32FU: * Low profile (2.2mm maximum) and 3.5mm square 
Ideal for IC inverter EL lamp driver applications * Available on tape and reel for auto-insertion » Suitable for reflow 


[<a TOKO Surface Mount Inductors 


LL1005FH, LL1608F, LL1608FH, LL2012F, 
PTL1608F and PTL2012F Types 


FEATURES: LL1005FH — World's smallest chip inductor. For reflow soldering » Temperature Coefficient: +250ppm/°C 
maximum * Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Miniature size (1.0mm x 0.5mm) LL1608F and LL2012F — For reflow 
soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum * Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Laminated 
ceramic allows high SRF. 

The PTL1608 and PTL2012 Series is a photolithographically etched single layer ceramic chip inductor providing high SRF, 
excellent Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for critical tolerance inductor needs. 
Solves the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. Tolerance: C=+0.2nH, S=+0.3nH, T=3% 


LL1005FH 


LL1608F, LL1608FH, 


LL2012F, PTL2012F 


soldering D124C: * Low profile (4.5mm maximum) * Suitable for large currents 


Polarity PTL1608F 
Marking 
A Ae 1.25 
2.0 ria 
ae eat 
Edetnal Internal ox 
Electrode "5, Conductor $03 
0402 Package 0603 Package 0805 Package 
Dim. SRF | IDC Cut Tape Tape 
A Lo Q | MHz | mA Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(mm)| (nH) | Tol. | (typ) | (typ) | (Max) | Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
LL1005FH 
0.50] 1.0] #0.3nH| 30 |>6000| 300 |TKS2580CT-ND 68 63 .32 — |LL1005-FH1NOS 
0.50} 1.2) #0.3nH| 30 |>6000| 300 |TKS2581CT-ND 68 63 .32 — }LL1005-FH1N2S 
0.50} 1.5] #0.3nH| 30 |>6000| 300 |TKS2582CT-ND 68 63 .32 — }LL1005-FH1N5S 
0.50} 3.3] +10% | 28 | 5000 | 300 |TKS2586CT-ND 60 56 .28 | 1590.00/10000 |LL1005-FH3N3K 
0.50 | 3.9] +10% | 30 | 4700 | 300 |TKS2587CT-ND 60 56.28 | 1590.00/10000 |LL1005-FH3N9K 
0.50} 4.7) +10% | 28 | 4300 | 300 |TKS2588CT-ND 60 56 .28 — |LL1005-FH4N7K 
0.50} 5.6] +10% | 28 | 4000 | 300 |TKS2589CT-ND 60 56 .28 — }LL1005-FH5N6K 
0.50} 6.8) +10% | 28 | 3650 | 300 |TKS2590CT-ND 60 56 .28 — }LL1005-FH6N8K 
0.50} 8.2] +10% | 28 | 3200 | 300 |TKS2591CT-ND 60 56 .28 — }LL1005-FH8N2K 
0.50 | 10.0] +10% | 23 | 2800 | 300 |TKS2592CT-ND 60 56.28 | 1590.00/10000 |LL1005-FH10NK 
0.50} 18.0] +10% | 17 | 2000 | 300 |TKS2595CT-ND 60 56 .28 — |LL1005-FH18NK 
0.50 | 22.0] +10% | 23 | 1800 | 300 |TKS2596CT-ND 60 56 .28 — }LL1005-FH22NK 
0.50 | 27.0] +10% | 20 | 1600 | 300 |TKS2597CT-ND 60 56.28 — _|LL1005-FH27NK 
LL1608F 
0.80} 1.5] #0.3nH | 60 |>6000| 300 |TKS2353CT-ND 68 61 .30 | 844.00/4000 |LL1608-F1N5S 
0.80} 2.2] #0.3nH | 35 |>6000| 300 |TKS2355CT-ND 68 61 30 — |LL1608-F2N2S 
0.80} 2.7] #0.3nH | 30 |>6000| 300 |TKS2356CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-F2N7S 
0.80} 3.9] +10% | 31 | 5700 | 300 |TKS2340CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-F3N9K 
0.80 | 12.0] +10% | 24 | 2750 | 300 |TKS2346CT-ND 68 —.61_—=«.30_| ~_840.00/4000 |LL1608-F12NK 
0.80 | 15.0] +10% | 24 | 2300 | 300 |TKS2347CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-F15NK 
0.80 | 18.0] +10% | 24 | 2300 | 300 |TKS2348CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 |LL1608-F18NK 
0.80 | 27.0] +10% | 25 | 1750 | 300 |TKS2350CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 |LL1608-F27NK 
0.80 | 33.0] +10% | 24 | 1500 | 300 |TKS2351CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 |LL1608-F33NK 
0.80 | 39.0] +10% | 20 | 1300 | 300 |TKS2352CT-ND 68 61.30 — |LL1608-F39NK 
0.80 | 47.0] +10% | 18 | 1200 | 300 |TKS2381CT-ND 68 63 .32 — |LL1608-F47NK 
0.80 | 56.0] +10% | 14 | 1100 | 300 |TKS2382CT-ND 68 63 .32 | 1004.00/4000 |LL1608-F56NK 
0.80 [100.0] +10% | 3 | 830 | 300 |[TKS2385CT-ND 68 63 32 — |LL1608-FR10K 
LL1608FH 
0.80) 1.5] #0.3nH | 13 |>6000| 1000 |TKS3701CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-FH1N5S 
0.80) 2.2] #0.3nH | 12 |>6000| 1000 |TKS3703CT-ND 68 61 30 — }LL1608-FH2N2S 
0.80] 5.6] #0.3nH | 12 | 4350 | 600 |TKS3708CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 |LL1608-FHSN6S 
0.80 | 15.0] +5% | 15 | 2150 | 600 |TKS3713CT-ND 68 61 30 — |LL1608-FH15NJ 
0.80] 18.0] +5% | 16 | 2050 | 600 |TKS3714CT-ND 68 61 30 — |LL1608-FH18NJ 
0.80) 39.0] +5% | 17 | 1350 | 500 |TKS3718CT-ND 68 61 .30 — |LL1608-FH39NJ 
0.80) 56.0] +5% | 17 | 1100 | 500 |TKS3720CT-ND 68 61 30 — |LL1608-FHS6NJ Induct.) Lb Rated Cut Tape Tape 
0.80 | 82.0] +5% | 18 | 900 | 300 |TKS3722CT-ND 68 61 30 — |LL1608-FH82NJ L | Tol.| Q |_ Test DC | Digi-Key Price Each &Reel = | Toko 
PTL1608F Nom. | (%) |Min| Frequency | Current | Part No. 1 10 100 Pricing& | Part No. 
7 a 32CS Type 
fed ie cco ev eet aed ENS 280R END ee ae earn eae 68nH | #20] 26 | 100MHz | 320mA |TKSTOTICT-ND 1.50 1.16 87 | 786.00/1500 ] 380NB-68NM 
} .8| 0.2nH | 10 | 9250 | 700 |TKS2903CT-ND 75 67 .33 | 1398.00/6000 |PTL1608-F1N8C touH | 210/30 |7.96MHz | 235mA |TKS1025CT.ND 150 116 87) 786.00/1800 | 380LB-1ROK 
0.50) 2.2] #0.2nH | 9 | 8400 | 650 |TKS2904CT-ND 75 67 .33 | 1398.00/6000 |PTL1608-F2N2C mate ee -aPaalie = : ‘ ; ° 
4.7uH | +10] 30 | 7.96MHz | 160mA |TKS1033CT-ND 150 116 87 — | 380LB-4R7K 
0.50) 3.3) #0.2nH | 9 | 6600 | 500 |TKS2906CT-ND 75 67 33 — }PTL1608-F3N3C 220uH | +5 | 18 | .796MHz | 30.0mA |TKS1053CT-ND 1.50 1.16 _.87 | _786.00/1500 | 380HB-221J 
0.50 | _4.7| #0.2nH | 10 | 5200 | 450 |TKS2908CT-ND 75.67.33 — _|PTL1608-F4N7C 33CS Type 
0.50 | 5.6) #0.2nH | 10 | 4700 | 400 |TKS2909CT-ND 75 67 33 — |PTL1608-FSN6C 6.8nH | 10] 70] 150MHz | 1000mA ]TKS2673CT-ND 1.01.78 59 | 1520.00/2000 | Y655LY-01K 
0.50] 6.8] #0.3nH| 9 | 4200 | 350 |TKS2910CT-ND .75 67 .33 | 1260.00/6000 |PTL1608-FEN8S 15.3nH | #10| 75 | 150MHz [1000mA |TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 — | Y655LY-03K 
0.50] 8.2) #0.3nH| 9 | 3750 | 300 |TKS2911CT-ND 75 67 .33 — |PTL1608-F8N2S 36CS Type 
0.50) 10 | 3% | 9 | 3250 | 250 |TKS2912CT-ND 90 81 .40 — |PTL1608-F10NT 22nH | +10] 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 ] 1640.00/2000 | 656LZ-05K 
0.50 | 15 3% 8 | 2650 | 200 |TKS2914CT-ND 90 81  .40 | 1260.00/6000 |PTL1608-F15NT 27.5nH | +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2000 | 656LZ-06K 
LL2012F 49.8nH | +10| 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2681CT-ND 2.13 1.641.23 — | 656LZ-09K 
0.60) 1.8] #0.3nH| 42 | 6000 | 300 |TKS2360CT-ND 90 81 .40 | 1120.00/4000 |LL2012-FiN8S 
0.60/ 68] =10% | 44 | 3650 | 300 |TKS2367CT-ND 75 67 .33 — |LL2012-FeNaK et ote zecs | ate ree eutTepe AS ils 
0.85 | 10.0] +10% | 40 | 2500 | 300 |TKS2369CT-ND .75 67 .33 | 932.00/4000 |LL2012-F10NK Nom. | (%) | Frequency | Current |Part No. 1 10. 100 | Pricingx | Part No. 
0.85 | 12.0) +10% | 40 | 2450 | 300 |TKS2370CT-ND .75 67 .33 — |LL2012-F12NK D73C Type, with Ferrite Shield 
1.10 [330.0] +10% | 20 | 380 | 150 |TKS2392CT-ND 75.70.35 — |LL2012-FR33K 3.3uH ] 220 ] 100KHz | 226A |TKS2504CT-ND 347 04d 183 —T636CY-3R3M 
PTL2012F 12H | +20 | 100KHz | 1.23A |TKS2508CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 636CY-120M 
0.50] 1.0) #0.2nH| 11 |10000| 1300 |TKS2950CT-ND 98 88 .43 — ]PTL2012-F1NOC 82uH_ | +20 | 100KHz | .46A_|TKS2547CT-ND 317 2.44 1.83 — | 636CY-820M 
0.50} 1.2) #0.2nH| 10 | 9000 | 1100 |TKS2951CT-ND 98 88 .43 — |PTL2012-F1N2c D73F Type, Unshielded 
0.50} 1.5] #0.2nH| 8 | 8500 | 800 |TKS2952CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 |PTL2012-F1N5C 3.3uH | #20 | 100KHz | 2.08A )TKS2523CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 636FY-3R3M 
0.50} 1.8] #0.2nH|} 9 | 8000 | 800 |TKS2953CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 |PTL2012-F1N8C te a0 eae tal Tesco26C ND at oe ie _- sce OOM 
O50 2:2) 20.2nh | 10 | 7000 | 750 ieee oeepee 888 43 —_{PTL2012-F2N2C 22H +20 | 100KHz | .93A |TKS2530CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 636FY-220M 
0.50} 2.7) #0.2nH| 10 | 6000 | 750 |TKS2955CT-ND 98 88 .43 — |PTL2012-F2N7C 47uH_ | +20 | 100KHz | 594 |TKS2534CT-ND 317. 244-183 — | 636FY-470M 
0.50) 3.9) 20.2nH | 10 | 4800 ) 600 /TKS20570T-ND) 98 88 43 — |PTL2012-F3NaC 68uH | 220 | 100KHz | .49A |TKS2536CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 630FY-680M 
0.50} 5.6] +0.2nH| 10 | 4000 | 500 |TKS2959CT-ND .98 88 .43 — |PTL2012-F5N6C 82uH | +20 400KHz ‘44A |TKS2537CT-ND 297 1.75 1.32 — | 636FY-820M 
0.50} 6.8) #0.3nH| 10 | 3600 | 450 |TKS2960CT-ND 90 81 .40 — |PTL2012-F6N8S 100uH | +20 | 100KHz | .38A_|TKS2538CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 636FY-101M 
0.50| 12 | 3% | 12 | 2500 | 350 |TKS2963CT-ND 90 81 40 — _|PTL2012-F12NT D75C Type, with Ferrite Shield 
0.50] 15 | 3% | 12 | 2250 | 300 |TKS2964CT-ND 90 81 .40 | 1680.00/6000 |PTL2012-F15NT 120uH | +20 | 1O0KHz | 0.47A [TKS2560CT-ND 3.17 2.44 1.83 | 1110.00/1000 | 646CY-121M 
0.50} 22 | 3% | 12 | 1800 | 250 |TKS2966CT-ND 90 81 .40 | 1680.00/6000 |PTL2012-F22NT 180pH | +20 | 100KHz | 0.39A |TKS2562CT-ND 317 2.44 1.83 — | 646CY-181M 
0.50} 27 | 3% | 12 | 1650 | 200 |TKS2967CT-ND 90 81 .40 — |PTL2012-F27NT D75F Type, Unshielded 
0.50) 33 | 3% | 11 | 1450) 200 /TKS2968CT-ND 90 81 40 — |PTL2012-F33NT oul =i ie oA eS ceICE ND ae 1 i — Bena 
0) re —— a 3 Z . | F i A ame ‘a 
7a 2 a u he MD aed + a 4 — OREN 220KH #10 | 100KHz | 0.29A |TKS2554CT-ND 3.54 2.72 2.04 | 1240.00/1000 | 646FY-221K 
: a : ; 270uH | +10 | 100KHz | 0.28A |TKS2555CT-ND 3.54 2.72 — 2.04 | 1240.00/1000 | 646FY-271K 
0.50} 56 | 3% | 11 | 1070 | 120 |TKS2971CT-ND 90 81 40 — |PTL2012-F56NT 390WH | +10 | 100KHz | 0.215A |TKS2557CT-ND 3.54 2.72 2.04 | 1360.00/1000 | 646FY-391K 
0.50} 68 | 3% | 11 | 950 | 100 |TKS2972CT-ND 90 81 40 — _|PTL2012-F68NT 470uH | +10 | 100KHz | 0.195A |TKS2558CT-ND 3.54 2.72 2.04 | 1240.00/1000 | 646FY-471K 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Self Resonance Frequency (MHz) (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


eV . Rated Cut Tape Tape 
<= TOKO Fixed Surface Mount Inductors (cont, i a| test | pc | Digi-Key Pricing &Reel | Toko 
Nom. Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
32CS, 33CS, 36CS, D73C, D73F, D75C, D75F, D52FU, GByH + 20% | 18 | 25.2MHz| 140mA |TKSTOIICEND 150.1152 ~~ 8640 7 300NS-REBM 
D62CB, D10F, D32FU and D124C Types (Cont.) 82uH + 20% | 17 | 25.2MHz|135mA |TKS1212CT-ND 1.50 11.52 86.40 —J 300NS-R82M 
1.0UH + 10% | 50 ] 7.96MHz|250mA |TKS1213CT-ND 2.81 21.60 162.00 —| 300LS-1ROK 
Induct. ) L Dc | Rated | Cut Tape Tape 1.2uH + 10% | 50 | 7.96MHz | 240mA |TKSI214CT-ND 2.81 21.60 162.00} 540.00/500| 300LS-1R2K 
nas le a pas ce hea Diol Key puace Each Pa foe 1.5uH + 10% | 50 | 7.96MHz|230mA |TKS1215CT-ND 2.81 21.60 162.00 | _575.00/500| 300LS-1R5K 
: S 18H + 10% | 50 | 7.96MHz|220mA |TKS12160T-ND 2.81 21.60 162.00  540.00/500| 300LS-1R8K 
D52FU Type 2.2uH + 10% | 50 | 7.96MHz| 200mA |TKS1217CT-ND 2.81 21.60 162.00 —| 300LS-2R2K 
470uH | +20 | 5.17 6.78 | 140mA|TKS3500CT-ND = =-1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-471M 27H + 10% | 50 | 7.96MHz| 190mA |TKS1218CT-ND 281 21.60 162.00 —| 300LS-2R7K 
S60HH ) #20 | 4.83 | 9.43 | 125mA | TKS3SO1CT-ND 1.88 1.41 1.30 — | 875FU-561M 5.6UH + 10% | 50 | 7.96MHz|150mA |TKS1222CT-ND 2.81 21.60 162.00] _575.00/500| 300LS-5R6K 
6B0H | +20 | 4.27) 10.79 | 115mA|TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-681M 18.0uH + 10%| 50 | 2.52MHz|125mA |TKS1228CT-ND 2.81 21.60 ‘162.00 | _575.00/500| 300LS-180K 
820UH | #20 | 3.94 | 12.35 | 105mA | TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-821M 22.0uH + 10%| 50 | 2.52MHz|115mA |TKS1229CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 575.00/500| 300LS-220K 
1200uH | +20 | 3.17 | 18.64 | 88mA [TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-122M 47 OuH + 10%| 50 | 252MHz| 85mA |TKS1233CT-ND 281 2160 162.00) 575.00/500| 300LS-470K 
2200HH | #20 | 2.38 | 32.13 | 64mA | TKS3508CT-ND = 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-222M 68.0UH + 10%| 50 | 2.52MHz) 75mA |TKS1235CT-ND 2.81 21.60 ~—-162.00 | 575.00/500| 300LS-680K 
2700pH | +20 | 2.11 37.61 61mA | TKS3509CT-ND 1.88 1.41 1.30) 1602.00/2000 | 875FU-272M 82.0uH + 10%| 50 | 2.52MHz| 75mA |TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00 540.00/500 | 300LS-820K 
3900uH | +20 | 1.81 | 58.84 | 50mA |TKS3511CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-392M 120uH = 5% | 50 | 796KHz | 7OmA TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500| S00HS-121J 
4700uH | +20 | 1.63 | 80.21 | 42mA |TKS3512CT-ND = 1.88 1.41 1.30 — | 875FU-472M 180uH +5% | 50 | 796KHz | 6OmA |TKS1240CT-ND 281 21.60 162.00)  540.00/500) 300HS-181J 
5600uH | +20 | 1.46 | 92.12 | 40mA |TKS3513CT-ND 1.88 1.41 1.30 — | 875FU-562M 220uH +5% | 50 | 796KHz | GOmA |TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00 —| 300HS-221J 
330uH + 5% | 50 | 796KHz | 5OmA |TKS1243CT-ND 2.81 21.60 162.00} —575.00/500| 300HS-33tJ 
Induct. | L pc | Max. Cut Tape Tape 470uH + 5% | 50 | 796KHz | 45mA |TKS1245CT-ND 2.81 21.60 ‘162.00 | _575.00/500| 300HS-471J 
Ib Tol. |Resistance) DC  |Digi-Key Price Each & Reel Toko 560HH + 5% | 50 | 796KHz | 45mA |TKS1246CT-ND 281 21.60 162.00 —| 300SS-561J 
(uH) | (%) | (m9) _| Current |Part No. 110 100 |" Pricing _| Part No. 820uH + 5% | 50 | 796KHz | 5OmA |TKS1248CT-ND 2.81 21.60 ‘162.00 | _575.00/500| 300SS-821J 
D62CB Type 5CCD Type 
at a 1a Tess St3CIEND 2 ae ies 1692.00/1500 eo ena 8.2 + 3% | 65 |7.96MHz] — |TKS2253CT-ND 3.32 25.68 194.40 ]1168.00/1000| 614BN-9082Z 
3 fe : 4 . . : = : 22.0uH + 3% | 45 |2.52MHz| — |TKS2258CT-ND 3.32 25.68 + 194.40 | 1168.00/1000) 614BN-9220Z 
18.0 | +20 110 | 0.79A |TKSSS19CT-ND 3.22 2.48 1.86 — | A920CY-180M 82.0uH+3%| 30 |2.52MHz| — |TKS2265CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1284.00/1000| 614AN-9820Z 
27.0 | +20} 170 | 064A |TKSS521CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500 | Ag20CY-270M 100uH «3% | 45 | 796KHz | — |TKS2266CT-ND 3.32 2568 194.40 —| 614AN-91017 
Fae ee tee OOt0 | AgzOy 30M {20H + 3% | 45 | 796KHz| — |TKS2267CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1168.00/1000| 614AN-9121Z 
14 : : : : : 180yH +3% | 45 | 796KHz| — |TKS2269CT-ND 3.32 25.68 194.40 —| 614AN-9181Z 
220H + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2270CT-ND 3.32 25.68 194.40 —| 614AN-9221Z 
Induct.) _L DC | Max. Cut Tape Tape 330HH + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2272CT-ND 3.32 25.68 + 194.40 | 1168.00/1000) 614AN-9331Z 
L_ |Tol.| Test |Resistance] DC [Digi-Key Price Each &Reel — | Toko 390NH + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2273CT-ND 3.32 25.68 _—_194.40 |1168.00/1000| 614AN-9391Z 
(uH) |(%)| Freq. | (9) |Current |Part No. 110 100) Pricing | Part No. 560uH + 3% | 45 | 796KHz| — |TKS2275CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1284.00/1000| 614AN-9561Z 
D10F Type 820uH + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2277CT-ND 3.32 25.68 __194.40 |1168.00/1000| 614AN-9821Z 
12 ]+20]100KHz] 0.050 | 248A |TKS5461CT-ND 4.78 3.68 2.76] 1050.00/500 | A814AY-120M 5CCE Type 
15 |+20}100KHz 0.058 2.27A |TKS5462CT-ND 4.78 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-150M 82nH + 5% | 63 | 100MHz — TKS2421CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750| A638AN-0151Z 
148 |+20|100KHz} 0.067 | 2.15A |TKS5463CT-ND 4.78 368 276 — | A814AY-180M 220nH + 5% | 60 | 100MHz| — |TKS2426CT-ND 5.80 46.40 348.00) 2122.50/750| A638AN-0156Z 
33 |+20|100KHz| 0.095 | 1.72A |TKS5466CT-ND 4.78 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-330M 270nH + 5% | 72 | 100MHz| — |TKS2427CT-ND 5.80 46.40 348.00) 2122.50/750| A638AN-0157Z 
39__|+20|100KHz| 0.12 | 1.58A |TKS5467CT-ND 4.78 3.68__-2.76 | 1050.00/500 | A814AY-390M 330nH +5% | 75 | 100MHz| — |TKS2428CT-ND 5.80 46.40 348.00 —| A638AN-0158Z 
56 |+10/100KHz| 0.18 | 1.28A |TKS5469CT-ND 4.78 368  2.76| 1050.00/500 | A814AY-560K 470nH + 5% | 67 | 100MHz| _— _ |TKS2430CT-ND__5.80__46.40_ 348.00 —|_AG38AN-0160Z 
150 |+10/100KHz} 0.40 | 0.80A |TKS5474CT-ND 4.78 3.68 2.76 — | A814AY-151K 820nH + 5% | 48 | 30MHz | — |TKS2433CT-ND 5.80 46.40 348.00 —| A638AN-0163Z 
180 |+10/100KHz 0.53 0.73A |TKS5475CT-ND 4.78 3.68 2.76] 920.00/500 | A814AY-181K 1000nH + 5%] 50 | 30MHz —  |TKS2434CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750) A638AN-0164Z 
270 |+10|100KHz| 0.84 _| 0.60A |TKS5477CT-ND 4.78 3.68 — 2.76| 1050.00/500 | A814AY-271K reponit cee, He Seti = eae ae fea eg aa8\oaitaG Feaeuies 
390 |+10|100KHz| 1.09 [049A |TKSS479CT-ND 4.78 3.68 276] 1050.00/500 | A814AY-391K nH 5% z} 5 ; f : : 
470 |#10|100KHz| 1.25 | 046A \TKS5480cT-ND 4.78 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-471K 1800nH + 5%) 47 | SOMH2 | — [TRSARSZCRBES 5.80 46.40 348.00 =| AB3BAN‘01672Z 
560 |+10/100KHz| 1.63 | 0.41A |TKS5481CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-561K For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
680 |+10|100KHz| 1.90 |0.38A |TKS5482CT-ND 4.78 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-681K 
1200 |+10/100KHz| 3.67 /0.27A |TKS5485CT-ND 4.78 368 276 — | A814AY-122K 
1500 |+10|100KHz] 4.37 | 0.25A |TKS5486CT-ND 4.783.688 __2.76| 1050.00/500 | A814AY-152K Surface Mount Inductors 


Induct.| L pc Max. Cut Tape Tape FSLU, FSLM, 3DF and 5CA Types 
et ay arr nes Ae Diat He 1 Eee aan Pe Features: FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint * Typical maximum Q: 40-50 « Proprietary wire-wound 
- D32FU Type - sruclUre, with eke tere al On rere high relly. Foe vemperalure Range: ail erie . Superior 
solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering — Ferrite core wirewound inductor conforms 
oe ou yy tama HSSSOCTEND ae 1 : oe _ pale to EIA Standard 1008 footprint. * Proprietary welded termination offers superior reliability and high heat-resistance for 
0.47 | 220 14 90mA | TKSS532CT-ND 213 164 123 1320.00/2000 | 887FU-471M ee natohing else capability. * Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and 
0.68 | +20 20 74mA | TKS5534CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2000 | 887FU-681M 
0.82 | +20 30 71mA _|TKS5535CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2000 | _887FU-821M 
1.0 | 220 34 66mA | TKS5536CT-ND 213 1.64 1.23 — | 887FU-102M FSLU 
1.2 +20 35 57mA | TKS5537CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2000 | 887FU-122M 1008 Package 
1.5 +20 56 52mA | TKS5538CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2000 | 887FU-152M 
1.8 +20 59 46mA | TKS5539CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2000 | 887FU-182M |<>| i 
2.5 +20 81 42mA_ | TKS5541CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1640.00/2000 | 887FU-252M 14 
27 | 420 | 93 | 38mA_|TKS5542CT-ND_ 2131.64 _1.23 | 1640.00/2000 | 887FU-272M be ro aera] | 
o_o Marking 
Induct.| L DC Max. Cut Tape 
L | Tol.| Test | Resistance) DC Digi-Key Price Each Toko 
(WH) | (%)| Freq. (0) Current | Part No. 1 10 100 Part No. 
D124C Type 
8.2 | +20] 100KHz | 19.0 (15.3) ] 4.4A | TKS5493CT-ND 6.24 4.80 3.60 892NAS-8R2M 
47.0 | +20 | 100KHz | 94.5 (77.7) | 1.7A__| TKS5499CT-ND 6.24 4.80 3.60 892NBS-470M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+ Self Resonance Frequency (MHz) 


Surface Mount Inductors 
43FS, 5CCD and 5CCE Types 


43FS For reflow soldering type. Small size. 


ees 


A 
Rated Cut Tape Tape 
[E Q Test DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. | Tol. |Min.| Freq. Current | Part No. 1 10 100 | Pricingx | PartNo. 
FSLU Type 
.010UH | 210% | 15 | 100MHz | 730mA | TKS2649CT- ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-10NK 
.012uH | £10% | 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-12NK 
.015uH | 210% | 15 | 100MHz | 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-15NK 
.018uH | 210% | 15 | 100MHz | 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-18NK 
022uH | +10% | 15 | 100MHz | 550mA_| TKS2653CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-22NK 
027H | £10% | 15 | 100MHz | 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-27NK 
.033H | 210% | 20 | 100MHz | 480mA | TKS2655CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-33NK 
.039H | 210% | 20 | 100MHz | 460mA | TKS2656CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-39NK 
.047H | 210% | 20 | 100MHz | 440mA | TKS2657CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-47NK 
.056uH | 210% | 20 | 100MHz | 420mA_| TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-56NK 
.082uH | £10% | 20 | 100MHz | 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-82NK 
O.1pH | +10% | 30 | 25.2MHz | 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-R10K 
Rated Cut Tape Tape 12H | 210% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R12K 
L Q Test DC | Digi-Key Pricing & Reel Toko 15H | 210% | 30 | 25.2MHz | 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R15K 
Nom. Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 18H | 410% | 30 | 25.2MHz | 430mA_| TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-R18K 
43FS Type 22H | 210% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R22K 
22H + 20% | 22 | 25.2MHz] 190mA | TKS1205CT-ND 150 = 11.52 86.40 — | 300NS-R22M .271H_| 10% | 30 | 25.2MHz | 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-R27K 
56UH + 20% | 19 | 25.2MHz| 145mA |TKSI210CT-ND 2.81 21.60 ‘162.00 — | 300NS-R56M + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1121 


% TOKO L Test Rated DC | Digi-Ke Price Each Toko 
rf Mount In tor: t : oe 
Re Su ace ou duc ° S (Con ) Nom. Freq. SRF Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
FSLU, FSLM, 3DF and 5CA Types (Cont.) 120uH_ | tkHz | 260MHz] 0.948 | TK5165-ND 5.57 477 2.25 1.89 | B24MY-121K 
aa ma = 470uH | 1kHz | 1.30MHz) 0.484 | TK5172-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-471K 
ate ut Tape ape 4 7 
ft a || sea De | Digi-Key Prone ane | aen 680NH | ikHz | 140MHz) 0.444 | TK5174-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-681K 
Nom. | Tol. |Min.| Freq. | Current | Part No. 110 100| Pricingx | PartNo. 1000WH | 1kHz | 0.87MHz| 0.31A | TK5176-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-102K 
33H | 10% | 30 | 25.2MHz | 380mA |TKS2667CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-R33K 1200uH | 1kHz | 0.83MHz| 0.284 | 1K5177-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-122K 
pant ane a0 ete som Teer oeec ND re 134 a — ee loeae toe 1500uH | 4kHz | 0.77MHz| 0.274 | TK5178-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-152K 
4.2uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 235mA |TKS2621CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-1R2U 1800HH | 1kHz | 0.71MHz| 0.244 | TK5179-ND 557 4.77 2.25 1.89 | 824MY-182K 
1.5uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 230mA |TKS2622CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-1R5J 2700uH | 1kHz | 0.61MHz| 0.19 | 1K5181-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-272K 
1.8uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 220mA |TKS2623CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-1R8J 3300uH | 1kHz | 0.52MHz| 0.184 | TK5182-ND 5.57 4.77 2.25 1.89. | 824MY-332K 
27uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 200mA |TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-2R7J ‘ : 
3.9uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 185mA |TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08| 480.00/2000 | FSLU2520-3R9J SO00HH | Tht | O.48MH2| 0.16A_[TRSSsenb $574.77 2.25 1.89 | B24MY-392K 
5.6uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 175mA |TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-5R6J 
6.8uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 165mA |TKS2630CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-6R8J (i: Test Q. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
8.2uH | #5% | 20 | 7.96MHz | 160mA |TKS2631CT-ND 1.96 1.20 1.08 — | FSLU2520-8R2J Nom. Freq. | Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 ‘| PartNo. 
18uH | +5% | 20 | 2.52MHz | 135mA |TKS2636CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-180J 
47uH | +5% | 20 | 2.52MHz | 80mA |TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 ) FSLU2520-470J 10RB Type 
100uH | +5% | 15 |0.796MHz| GOmA |TKS2644CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-101J A ‘i 
120uH | +5% | 15 |o796mHz | 52ma |TKS2645CT-ND 136 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-121J 22mH | SOKH2 | 70 | 6OmA 8.75) 306. 162, 1:28" | ABiLY-2224 
FSLM Type 18mH | S50KHz | 100 | 22mA | Tk4415-ND 3.75 3.06 152 1.28 | 181Ly-183J 
O.12uH | 25% | 30 | 25.2MHz | 550mA |TKSS601CT-ND 85 75 67 — | FSLM2520-R12J 
0.15uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 500mA |TKS3602CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-R15J 
0.18yH | +5% | 30 | 25.2MHz | 460mA |TKS3603CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-R18J 
O.A7uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 350mA |TKS3607CT-ND 85 75 67 — | FSLM2520-R47J 
0.56uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 330mA |TKS3608CT-ND 8575 —_67| 500.00/2000 | FSLM2520-R56J 
15H | +5% | 30 | 7.96MHz | 230mA |TKS3613CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-1R5J 
1.8uH | +5% | 30 | 7.96MHz | 220mA |TKS3614CT-ND ‘85.75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-1R8J SMT MC152 
12uH | +5% | 25 | 2.52MHz | 150mA [TKS3624CT-ND 857567 — | FSLM2520-120J 
3DF Type 
9uH | — [— | 100KH2 [ 2imA _[TKS1200-ND 31130 122 — | 6B2AE-014-P3 
5CA Type 
72mH| — | 70 | 252KH2 | 54mA |TKS2318CT-ND 446 354 2.50[3400.00/2000 | 395GN-O09TIB-P3 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


hs 1.24 


TK9996-ND Ceramic Tuning Driver (MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below) 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder 


Turns/ [h Test Q. |Digi-Key Pricing Toko 
Color Nom. Freq. |Min.|Part No. 1 10 100 500 | Part No 
me MC120 with Case 
21/2 RED | .065yH | 100MHz| 90 |TK2702-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100295 
3.1/20RG | .0994yH |) 100MHz | 100 |TK2703-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100296 
10RHB2 44/2 YEL | .141yH | 100MHz | 100 |TK2704-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100297 
ee 71/2VIO | .241yH | 50MHz | 80 |TK2707-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100300 
aes 81/2GRY | 29H | SOMHz | 80 |TK2708-ND 5.44 47.60 207.00 _775.00 | E526HNA-100301 
Dot or | 11/2 BRW | .0367uH | 100MHz | 80 |TK2710-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100310 
wining indicates \ 51/2GRN | 137WH | 100MHz | 110 |TK2714-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100314 
Direction winding Marking MC120 without Case 
11/2 BRW | .0461yH | 100MHz | 120 |TK2715-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100302 
L. Test Q. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 21/2 RED | .0845yH | 100MHz | 130 |TK2716-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100303 
Nom. | Freq. | Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 31/20RG | .13yH | 100MHz | 130 |TK2717-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100304 
7BA Type 44/2 YEL | 195yH ) 100MHz | 140 |TK2718-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100305 
Tem | Feemre [a0 aA OST eT ae ae qaavanek 51/2GRN | .241yH | 50MHz | 100 |TK2719-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100306 
aul | 796MHz | 30 coma ReReentn fo? bdag- 41a. oa. 4anlvanai 61/2BLU | .317yH | 50MHz | 100 |TK2720-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100307 
BouH | 796MHz | 30 soma RROeooE foe tas ai - <964| 4adlv-eroK 71/2VIO | .358uH | 50MHz | 100 |TK2721-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100308 
84/2GRY | .441yH | 5OMHz | 100 |Tk2722-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100309 
ue: |e peMHe | 30 pam) eH) 195° 145" 1st 88) Ane 200 91/2 WHT | .534uH | SOMHz | 100 |TK2723-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100109 
10004 | 796KHz | 30 | S0mA [MIRSABEANG) fee UGB Ae 28 OEE 14/2 BRW | .0437uH| 100MHz | 100 |TK2724-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES26HIN-100315 
SRB Type 21/2 RED | .0745yH] 100MHz | 150 |TK2725-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100316 
15mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4302-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-151d 34/20RG | 118uH | 100MHz | 170 |TK2726-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100317 
18mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4303-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-181J 44/2 YEL | 154H ) 100MHz | 180 TK2727-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100318 
22mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4304-ND 76 68 61 56 | 187LY-221J 51/2GRN | .211yH | 100MHz | 190 |Tk2728-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100319 
.33mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4306-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-331J MC122 with Case 
56mH | 796KHz | 80 200mA | TK4309-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-561J 21/2 RED | .0523uH| 100MHz | 80 |TK2802-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100073 
1.0mH | 252KHz | 80 150mA | TK4312-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-102J 31/20RG | .078yH | 100MHz | 90 |TK2803-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100074 
6.8mH | 252KHz | 90 50mA | TK4322-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-682J 41/2 YEL | 108uH | 100MHz | 90 |TK2804-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100075 
15mH | 79.6KHz | 100 | 40mA | TK4326-ND 2.04 1.67 83.70 | 187LY-153J NC122 without Case 
V8mH | 78.6KHz | 100 | 30mA_|AIKSS27eND) 204 1678370 | 1871¥-183) 14/2 WHT | .0352uH| 100MHz | 90 |TK2814-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100059 
8RBS Type Low Profile 21/2 RED | .0604uH | 100MHz | 110 |TK2815-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | E528SN-100060 
4.5mH | 252kHz | 80 50mA | TK4394-ND 241 171 .98 82 | 262LY-152K 44/2 YEL | 137H ) 100MHz | 120 |TK2817-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100062 
2.2mH | 252kHz | 80 50mA | TK4396-ND 241 4.71 98 82 | 262LY-222K 31/2 ORG | .0918yH) 57MHz | 100 |TK2819-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | E528SN-100064 
BRHB Type 44/2 YEL | 130uH ) 57MHz | 100 |Tk2820-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | E528SN-100065 
isa | 7eeMne | 2b aca ait a5 BOA. Ago ae [SRIVAREN 101/20RG| .447yH | 45MHz | 70 |TK2826-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100071 
4.7uH | 7.96MHz | 20 4.34 | TK4434-ND 251 2.04 1.02 85 | 622LY-4R7M MC134 with Case 
200nH | 0.796MHz| 20 064A | TKad52-ND 251 204 1.02 ~—-85 (| 62aLy-201K 101/2BLK | .260uH | 50MHz | 50 [TK3001-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES540SNA-10005 
1000H | 0.252MHz| 50 29a | 1ka460-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-100K 111/2BRW]| .294uH | 5OMHz | 50 |TK3002-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES40SNA-11003 
121/2RED| .317WH | 50MHz | 60 |TK3003-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-12003 
iE i Rated DC | Digi-Key RSE ae 131/20RG| .350uH | 5OMHz | 60 |TK3004-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-13003 
Nom. | Freq. | SRE | Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 4141/2 YEL| .383yH | 50MHz | 55 |TK3005-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES40SNA-14002 
151/2GRN| .422uH | 50MHz | 80 |TK3006-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES540SNA-15002 
10RHB2 Type ; 
42uH | kHz [33.0MHz] 200A | 1K5153-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-120K MC134 without Case 
t5uH | 1kHz |25.0MHz| 1.938 | TK5154-ND 557 477 +225 189 | B24MY-150K 101/2BLK | .398yH | 50MHz | 80 [TK3007-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-10004 
18H 4kHz |16.0MHz| 1.77A TK5155-ND 557 477 2.25 1.89 | 824MY-180K 111/2BRW] .451yH | SOMHz | 80 |TK3008-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SN-11002 
27H 1kHz |8.30MHz| 1.564 TK5157-ND 5.57 477 2.25 1.89 | 824MY-270K 12 1/2 RED| .483uH | 50MHz | 80 |TK3009-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SN-12002 
33H | kHz |5.90MHz| 149A | TK5158-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-330K 141/2YEL| .603yH | 5OMHz | 80 |TK3011-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | ES540SN-14001 
39uH | 1kHz |490MHz| 140A | TK5159-ND 557. 477. 2.25 189 | B24MY-390K 151/2GRN| .685yH | S5OMHz | 80 |TK3012-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-15001 
82uH | kHz |3.60MHz| 1.04A | TK5163-ND 557 477 2.25 1.89 | 824MY-820K (Continued) 


(T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Yu TOKO . Dia-| Test | Q. | Digi-Key Pricing Toko 
[en Molded Coils (cont) gram} Nom. | Freq. |Min.| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Cut Tape T&R 7KMM High Frequency Type 
a su aa iS 0.08uH | 80.0MHz | 50 | TK3138-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1365z 
rurne ae ae ae Dob Key A Pacing mn Dior Key Pacing Toho 0.10uH | 80.0MHz | 50 | TK3139-ND 561 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11366z 
: a : = : : : 0.15yH | 80.0MHz | 60 | TK3140-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1367Z 
MC152 Ferrite Core — Surface Mount 0.22uH | 80.0MHz | 60 | TK3141-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 
11/2 WHT].032uH]100MHz] 90 ]TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2700TR-ND 2370.00) E558CN-100020 0.33yH | 80.0MHz | 60 | TK3142-ND 5.61 48.30 383.00 _ 1140.00 | 292SNS-T1369Z 
3.1/2 ORG| .068yH|100MHz|110 |TKS2702CT-ND 3.95 34.80 310.00 |— —| E558CN-100022 0.47uH | 50.0MHz | 60 }1K3143-ND 561 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-113707 
41/2 YEL | 090¥H|100MHz 115 |TKS2703CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2703TR-ND 2370.00) E558CN-100023 B 68H aOOMHs | 60 \RataatN 561 4830 38300 1140.00 | 2928NS-T13717 
6 1/2 BLU |.142uH| 100MHz|120 |TKS2705CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2705TR-ND 2370.00 | ES58CN-100025 toouH | 796mHz | 40 | 1K3145-ND 561 4830 38300 1140.00 | 292KNS-113727 
MC152 Air Core — Surface Mount 1.50uH | 7.96MHz | 40 | TK3146-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11373Z 
21/2 VIO ].046uH] 100MHz]100 |TKS2707CT-ND 1.48 13.04 9878 )— —] E558HN-100097 2.20uH | 7.96MHz | 40 | TK3147-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11374Z 
41/2 YEL | .073yH|100MHz | 105 |TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78 |TKS2709TR-ND 2370.00) E558HN-100099 3.30uH | 7.96MHz | 40 | TK3148-ND 561 48.30 383.00 1140.00 | 299KNS-113752 
51/2 WHT|.091H] 100MHz|120 |TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —| E558HN-100100 470uH | 796MHz | 40 | TK3149-ND 561 4830 383.00 1140.00 | 292KNS-113762 
MC152 Brass Core — Surface Mount 7P Type 
31/2 ORG].048uH]100MHz] 56 |TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2714TR-ND 2370.00) E558AN-100042 y : 
51/2 WHT) .072uH| 100MHz| 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100044 (oot ie Ae een a ane oer Oe en pa Oe 
61/2 BLU | .084yH| 100MHz| 50 |TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— —| E558AN-100045 B | saou | zoekt | 80 | 1k2420-ND 400 3780 28700  @8n00 | A7BRS-T10437 
270uH | 796KHz | 80 | TK2422-ND 4.20 37.80 287.00 __ 850.00 | A7BRS-T1045Z 
7PA Type 
7.5mH | 252KHz | 60 | TK3203-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1096Z 
4.8mH | 252KHz | 60 | TK3204-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
4.7mH | 252KHz | 60 | TK3209-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T11022 
5.6mH | 252KHz | 60 | TK3210-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1103Z 
B | 6.8mH | 252KHz | 60 | TK3211-ND 474 40.83 323.00 _960.00 | 126ANS-T1104Z 
10.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3213-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1106Z 
12.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3214-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1107Z 
18.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3216-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109Z 
SmH | 252KHz | 70 | TK3218-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126LNS-6285Z 
7PH Type 
5.6H | 7.96MHz | 80 | TK2402-ND 431 37.38 294.00 875.00 | AT19ANS-T1030Z 
10.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2405-ND 431 37.38 294.00 —875.00 | AT19ANS-T1033Z 
15.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2407-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1035Z 
a | 27-0uH | 2.52MHz | 80 | TK2410-ND 431 37.38 294.00 —875.00 | A119ANS-T1038Z 
33.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2411-ND 4.31 37.38 294.00 _ 875.00 | A119ANS-T1039Z 
39.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2412-ND 431 37.38 294.00 875.00 | AT19ANS-11040Z 
56.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2414-ND 431 37.38 294.00 —875.00 | AT19ANS-T1042Z 
10.7uH | 2.52MHz | 95 | Tk2427-ND 4.31 37.38 294.00 _ 875.00 | A119ANS-17152Z 
- — [10.7yH | 2.52MHz | 90 | TK2428-ND 1.63 1463 130.00 601.25 | A119ANS-17153Y 
7P, 7PA, 7PH Diagrams B | 14.8uH | 2.52MHz | 114 | TK2429-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | A119AN-T1018Z 
— [10.9uH | 4.4MHz [80 | 7K2430-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | 119LNS-A3753G0 
A 4.4MHz 7K2431-ND 431 37.38 294.00 __ 875.00 | 119LNS-A4451DY 


rg 
oF 


KS999-ND': (Coramic! Diver FOIGGM jn. ccess..mctcllea aisle witnalelca vise nllnateatuivcatesemictd ett siiadigditatetlicaed $4.16 
Dia- [bE Test Q. | Digi-Key Pricing Toko 
gram| Nom. Freq. |Min.| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
5K Type 
“08uH | 75.0MHz | 45 | TK5001-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1008Z 
22H | 45.0MHz | 45 | TK5004-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1011Z 
3 | -33HH | 45.0MHz | 45 | TK5005-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T10122 ; “aE 13. 
ATH | 45.0MHz | 45 | TK5006-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1013Z i ; 18.0 (12vxA) f i 
.68uH_ | 45.0MHz | 45 | TK5007-ND 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1014Z rv | 
1.00 | 30.0MHz | 45 | TK5008-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1015Z 
5P Type 
33uH | 2.52MHz ] 40 | TK5110-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1005Z 
39uH | 2.52MHz | 40 | TK5111-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1006Z 
47uH_ | 2.52MHz | 40 | TK5112-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1007Z 
68H | 2.52MHz | 40 | TK5114-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1009Z 
82uH_| 2.52MHz | 40 | TK5115-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNA-T1010Z 
3 | 120uH | .796MHz | 40 | 7K5117-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1012z 
150uH | .796MHz | 40 | TK5118-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1013Z 
270uH | .796MHz | 40 | TK5121-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1016Z 
390uH | .796MHz | 40 | TK5123-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1018Z 
470uH_ | .796MHz | 40 | TK5124-ND 514 44.28 350.00 _ 1040.00 | SPNR-T1019Z 
560uH | .796MHz | 40 | TK5125-ND 514 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T10202 
5PH Type 
4.5uH | 7.96MHz | 55 | TK5132-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1014Z 
4.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5133-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1015Z 
2.7HH | 7.96MHz | 55 | TK5135-ND 4.21 36.23 287.00 = 855.00 | 332PN-T1017Z TK9999-ND Ceramic Driver Holder’.........0.cc0sscneccetseeensecesierceeaesdsneessecctieraeeaaessaee $4.16 
B | 3.9uH | 7.96MHz | 55 | TK5137-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z 
47H | 7.96MHz | 55 | TK5138-ND 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T10202 
6.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5140-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-11022z Dias} L Test | Q. | Digi-Key Pricing Toko 
Gram] Nom. Freq. |Min.| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
7KMM Type 
O4uH ]50.0MHz | 35 | TK3101-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-11028Z 10EZ Type 
0.15yH | 50.0MHz | 35 | TK3102-ND 5.61 48.30 383.00 ~—- 1140.00 | 292KNAS-T1030Z D | 1200uH | 252KHz | 50 | TK1232-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RUNS-T1028Z 
0.33H | 50.0MHz | 50 | TK3104-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034Z 10K Type 
0.68yH | 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 0.15uH | 75MHz | 60 | TK1404-ND 412 37.20 281.00 835.00 ] BTKENS-T1045z 
1.5uH_|_7.96MHz | 40 | TK3108-ND 5.61 48.30 _——-383.00__-1140.00 | 292CNS-110422 D | 0.47uH | 45MHz | 70 | TK1408-ND 412 37.20 281.00 835.00) BTKXNS-T1048Z 
2.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3109-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1044Z 1.5uH_ | 7.96MHz | 60 | TK1412-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BTKANS-9449HM 
rent irate ¢ TSUN ae beer aH tion aoGue Ly bagd F | 0.16uH | 27MHz | 65 | TK1418-ND 1.55 13.95 124.00 _ 573.50 | KXN-K4636BJF 
7 i Zz - J i A I ~ iy a 
6.6uH | 4.0MHz | 85 | TK3115-ND 210 1890 168.00 777.00 | MF292CNS-T1082z S6yH_] 2.52MM2 | 60_(BUSACTEND SES 21100 B80) BRAN S ane 
| O-18nH | S0.0MHe | 36 | Tk3117-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-11031Z tasmi | 200kHe ) 70 [FESTA fora Type Aa aT 
0.27yH | 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-11033Z soll d ; ‘ ; ; i 
0.39NH | 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z 5.6mH | 252KHz | 80 | TK1712-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 ) CLNS-T10272 
0.56uH | 50.0MHz | 50 | TK3120-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1037Z p | 15-0mH | 79.6KHz | 70 | TK1717-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T10322 
1.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041Z 27.0mH | 79.6KH2 | 70 ETON 3.75 38.60 255.00 760.00 | CLNS-T1035Z 
12.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3128-ND 5.61 50.40 383.00 __1140.00 | F292CNS-T1053Z 38.0mH | 79.6KH2 | 70 [BT2ND) 3.75 33.60 255.00 _760.00 | CLNS-T1037Z 
22.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3130-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292cNS-T1056z 47.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T10382 
33.0uH | 2.52MHz | 35 | 1K3132-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292cNNS-T1058z 56.0mH_| 79.6KHz | 70_| TK1724-ND 3.75 33.60 255.00 _760.00 | CLNS-T10392 
56.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3135-ND 210 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1061Z 12VXA Type 
2.52MHz K3136-ND 168.00 777.00 | F292CNS-T1062Z 1.0mH | 252KHz TK2001-ND 470 40.02 316.30 707VX-A062A0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1123 


he HS L(uH) | Q | Test | SRF | DCR 
JW Miller [Ome] +5% | (Min.) | Freq. | (MHz)| (9) |1, DC [Digi-Key Price Each JW Miller 
. 1KHz | @50KHz | (KHz) | Min. | Max. | (mA) [Part N 110 25 +50 100| Part No. 
odes NEW! Fixed Inductors | |s*!ssm! | me. |i rtm zi 


MAGNETIC S§ RL622 Series 
; 1.0 20. | 796] 150 [0.013] 10 /M9975-ND 143 90 68 57 .45/RL622-1ROK-RC 
RL822 Series 15 20 | 7.96] 130 [0.016] 8.5 |M9976-ND 113 90 68 57 .45/RL622-1R5K-RC 


Features: * High current capacity » Ferrite bobbin core * Low core loss * High reliability, high efficiency. 29 20 
* Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode . 
power supplies *DC-DC converters. * Desktop, notebook computers, servers Digital TV, DVD, cable 


7.96 | 100 | 0.021] 6.5 JM9977-ND 113 .90 68 .57 .45 | RL622-2R2K-RC 
3.3 20 7.96 | 79 |0.025] 5.5 JM9978-ND 113 .90 68 .57 .45 |RL622-3R3K-RC 


modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes * EMI filters 47 20 7.96 51 | 0.030 | 4.3 |M9979-ND 1.13.90 68 57 _.45 | RL622-4R7K-RC 
RL187 Series 6.8 20 7.96 | 29 | 0.035) 3.7 |M9980-ND 113 90 .68 57 45] RL622-6R8K-RC 
Features: * High Q ° High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing * Operating 10 50 2.52 14 |0.045| 3.0 |M9981-ND 113 .90 .68 .57  .45)RL622-100K-RC 
temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, 42 50 252 13 |0.050| 2.7 |M9982-ND 1.13 .90 .68 .57  .45|RL622-120K-RC 
Deena COMPUTE: Boruere 2 matali BND) celle: modems): LOL. s21 1p DoXess laatiety.- chargers 15 | 40 | 252] 12 [0056/23 |mogg3-ND 113 90 68 57 .45|RL622-150K-RC 
nigee Series 18 40 2.52 | 11 |0.061| 2.2 |M9984-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-180K-RC 
Features: * High current capacity * Ferrite bobbin core * Low core loss ¢ High reliability, high efficiency 22 40 252 | 9.2 / 0.070} 2.0 |M9985-ND 1.13 .90 68 57 45) RL622-220K-RC 
* Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: 55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode 27 30 2.52 | 85 |0.080] 1.7 |M9986-ND 1.13 .90 .68 .57 .45 | RL622-270K-RC 
power supplies * DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable 33 30 2.52 | 7.8 |0.090| 1.6 |M9987-ND 1.13 .90 .68 57  .45|RL622-330K-RC 
modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes * EMI filters 39 30 | 252} 69 | 010 | 1.5 |M9988-ND 113 .90 68 .57 .45 | RL622-390K-RC 
BEB e Seree a eee See ae ; 47 30 | 252 | 65 | 0.16 | 1.4 |Moog9-ND 1.13.90 68.57 _.45 | RL622-470K-RC. 
Features: ¢ Ferrite shield for low radiation * High Q * High reliability, high efficiency * Operating temperature: 
-55°C ~ 105°C Applications: * Switch mods power Supplies *bC-DC corvantets 4 Desktop, rotebook 56 30 2.52 5.4 | 0.18 | 1.3 /M9990-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-560K-RC 
computers, servers « Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers »* Output 68 30 252 | 4.9 | 0.21 | 1.2 |M9991-ND 1.13 90 68 57  .45 | RL622-680K-RC 
chokes * EMI filters 82 30 252) 414 | 0.23 | 1.1 |M9992-ND 113 90 .68 57 45 RL622-820K-RC 
RL262 Series 100 20 0.796) 3.7 | 0.28 | 0.91 |M9993-ND 113 .90 .68 .57  .45 | RL622-101K-RC 
Features: * High Q ° High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing * Operating 420 20 0.796! 3.4 | 0.32 | 0.84 /M9994-ND 1.13  .90 .68 .57  .45|RL622-121K-RC 
torpmatre: SEC 106, Annloeions: Sten mode power Spplse DC De comvanrs -enkon, | (iso |— at |07me] 22/037 | 075 MSAD | 13 A087 45 |RLRDPSIRC 
* Output chokes * EMI filters : , 180 20 0.796) 28 | 0.58 | 0.69 |M9996-ND 113 .90 68 .57  .45 | RL622-181K-RC 
RL824 Series 220 20 0.796) 2.7 | 0.65 | 0.64 |M9997-ND 113 .90 .68 .57  .45 | RL622-221K-RC 
Features: * High current capacity » Ferrite bobbin core »* Low core loss ° High reliability, high efficiency 270 20 0.796) 24 | 0.75 | 0.57 JM9998-ND 1.13 .90 .68 .57 45 | RL622-271K-RC 
¢ Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode 330 20 0.796 | 2.3 | 0.85 | 0.54 |M9999-ND 1.13 90 .68 57  .45 | RL622-331K-RC 
power supplies * DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable 390 20 0.796| 24 1.0 | 0.48 [Mi0000-ND 1.13 90 .68 .57 .45 | RL622-391K-RC 
modems: Dooiseriop boxes 2 Baliony. chargers "= Qulpureho kes. MU mers 470 | 20 [0.796] 1.9 | 14 | 0.46 |M10001-ND 1.13 90 68 57 .45/RL622-471K-RC 
560 20 0.796) 1.8 | 1.4 | 0.41 |M10002-ND 113 .90 .68 .57  .45 | RL622-561K-RC 
RL822 Series RL187 Series RL622 Series 680 20 0.796) 1.6 | 1.6 | 0.38 |M10003-ND 113 .90 .68 .57 .45 | RL622-681K-RC 
=| 440 820 20 0.796| 1.5 | 1.8 | 0.35 |M10004-ND 113  .90 68 .57 _.45 | RL622-821K-RC 
pe ae fo t a ne 1000 50 0.252) 1.3 | 2.9 | 0.29 |M10005-ND 113 .90 68 .57  .45 | RL622-102K-RC 
8.5 nei dia. 8.0 deedia 1200 50 0.252) 1.1 | 4.0 | 0.13 |M10006-ND 113 .90 68 .57  .45 | RL622-122K-RC 
+> 5.0 + A -5.0 ‘an. 1500 20 0.252) 1.0 | 6.1 | 0.08 |M10007-ND 113 .90 68 .57  .45 | RL622-152K-RC 


1800 20 0.252) 1.0 | 6.4 | 0.08 |M10008-ND 1.13 90 68 57 .45 | RL622-182K-RC 
2200 20 0.252| 0.9 | 6.8 | 0.08 |M10009-ND 1.13.90 68 =.57 45 | RL622-222K-RC 


2700 20 0.252) 0.9 | 7.7 | 0.08 M10010-ND 1.13 .90 .68 .57 45 | RL622-272K-RC 
3300 20 0.252) 0.7 | 9.0 | 0.08 |M10011-ND 113 .90 68 57 45 | RL622-332K-RC 
RL181S Series RL262 Series 3900 20 0.252} 0.6 | 14.0 | 0.08 |M10012-ND 1.13 .90 68 57 .45 | RL622-392K-RC 

-| 14.0 |e - 62 4700 20 0.252) 0.5 | 16.0 | 0.05 |M10013-ND 1.13 90 .68 57 45 | RL622-472K-RC 
_ = 4 : 5600 20 0.252 | 0.4 | 18.0 | 0.05 |M10014-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-562K-RC 


105 ; 8.0 [Tara ; ; 6800 | 20 |0.252| 04 | 19.0 [0.05 |MI0015-ND 113 90 68 57 .45|RL622-682K-RC 
oT bs. To 50 Ss: 8200 | 20 |0.252| 03 | 21.0 | 0.05 |M10016-ND 1413 90 .68 .57 .45|RL622-822K-RC 

10000 | 40 {0.079} 03 | 25.0 | 0.05 |m10017-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-103K-RC 
12000 | 40 |0.079} 03 | 33.0 | 0.04 JM10018-ND 1.13 90 68 57 45 | RL622-123K-RC 
15000 | 40 |0.079| 02 | 37.0 | 0.04 |M10019-ND 1.13 90 68 57 __.45 | RL622-153K-RC 


18000 30 0.079} 0.2 | 40.0 | 0.04 |M10020-ND 1.13 .90 68 57 45 | RL622-183K-RC 
22000 30 0.079} 0.1 | 56.0 | 0.03 )M10021-ND 1.13 90 68 57 .45 | RL622-223K-RC 
27000 30 0.079} 0.1 | 62.0 | 0.03 )M10022-ND 1.13 .90 68 57 .45 | RL622-273K-RC 


ee Dai feu il Ae ta a aria eee 46 pe 33000 | 30 |0.079| 0.1 | 70.0 | 0.03 |M10023-ND 1.13 90 .68 57 .45/RL622-333K-RC 

. 39000 | 30 [0.079] 0.1 | 80.0 | 0.03 [M10024-ND 113 90 68 57 _.45 | RL622-393K-RC 

RLG22 Series: 47000 | 20 [0.079] 0.1 | 99.0 | 0.03 |M10025-ND 113 90 68 57 45 |RL622-473K-RC 

1.0 = — | 150 [0.013 | 3.71 |M9957-ND 1.18 9471.59.47 | RLB22-1ROK-RC 56000 | 20 0.079] 01 | 135.0] 0.02 |M10026-ND 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-563K-RC 

33 = — | 79 | 0.025 | 2.66 |M9958-ND 1.18 94 71.59.47 | RL822-3R3K-RC 68000 | 20 0.079] 01 | 150.0] 0.02 |M10027-ND 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-683K-RC 

47 = — | S51 [0.030 | 2.27 |M9959-ND 1.18 9471.59.47 | RLB22-4R7K-RC 82000 | 20 |0.079] 01 [212.0] 0.02 |M10028-ND 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-823K-RC 

i = = i ee i beer Nir . o = oe ireeadpritie 100000} 20 | 0.025] 0.1 | 235.0] 0.02 |M10029-ND 113 90 68 57 .45 | RL622-104K-RC 
- > - ~ ~ - - RL181S Series 

- = i ie ie be wee te . & 2 of as arace 1000 | 70 | — | O77 | 34 | 90 |M10064-ND 198 1.49 112 99 .87|RL181S-102U-RC 

7 — |— | 54 | 020 lo76 MSGR 11804 71 59 47 |pLezo-neoKcRC 1500 | 70 | — | 064) 4.0 | 70 JM10065-ND 1.98 1.49 112 .99 .87|RL181S-152U-RC 

58 — | | ao | 022 1070 ROSEANNE 418 04 71 59. 47 |pLezo-ne0Kcrc 3300 | 100 | — | 044 | 61 | 50 |M10066-ND 1.98 149 1.12 99 .87|RL181S-332J-RC 

{00 — | — | a7 |oos lose MSGI 418.04 71 59 47 |ALeoo-1011cRG 4700 | 100 | — | 038 | 7.5 | 40 |M10067-ND 198 149 1.12 99 .87|RL181S-472J-RC 

TT — 130 nee 020 WSGEANIN 1a od 715947 TALezotS CRC 5600 | 100 | — | 035 | 84 | 40 |M10068-ND 198 1.49 1.12 99 .87|RL181S-562J-RC 

_ — | — | 97 | oss | oc2 WEEN sis 94 71 ba. 47. |RL@9>-201K-AC 8200 | 100 | — | 028 | 104] 30 |M10069-ND 198 149 1.12 99 .87|RL181S-822J-RC 

an — | — | 53 | 090 |o03 MSGR 41s 04 ‘71 59 47 |aLeooaalicRC 10000 | 100 | — | 0.25 | 1214 | 25 |M10070-ND 1.98 149 1.12 99 .87|RL181S-103J-RC 

70 — | — | t9 | 487 |oos MSE as. 94 71 50 47 |pLaeo4a7iKRC 15000 | 100 | — | 0.22 | 150) 22 |M10071-ND 1.98 149 1.12 .99 .87|RL181S-153J-RC 

18000 | 100 | — | 0.19 | 17.0] 21 |M10072-ND 1.98 149 1.12 99 .87|RL181S-183J-RC 

oo = uw 58 ae woe i 4 2 = 4 aro aetteRe 22000 | 100 | — | 019 | 195 | 20 |Mi0073-ND 1.98 1.49 112 .99 .87|RL181S-223J-RC 

320 — | — | ¢s |o70 | ota KSEE 44894 71 80 47 |pLa2o-eo1KAC 33000 | 100 | — | 016 | 260 | 17 |M{0074-ND 1.98 149 112 99 .87|RL181S-333/-RC 

39000 | 100 | — | 012 | 45.0 | 15 |M10075-ND 1.98 1.49 142 .99 .87|RL181S-393J-RC 

1000 1:9 286" 0:16 we sh TBO AU REBEEIORIERG 47000 | 100 | — | 012 | 520] 13 JM10076-ND 1.98 1.49 112 .99 .87|RL181S-473J-RC 

400000} 100 | — | 0.09 | 820) 9 |M10077-ND 1.98 149 1.12 99 .87|RL181S-104J-RC 

100 80 | 796 | 5.3) 2.0 | 200 |M10038-ND 118 94 71 59.47 | RL187-101J-RC 120000} 100 | — | 0.09 | 97 | 8 |Mio078-ND 1.98 149 1.12 99 .87|RL181S-124J-RC 
150 80 | 796 | 38 | 20 | 200 |M10039-ND 118 94 71 .59 .47/RL187-151J-RC Rises Serax 


220 80 796 | 2.9 | 3.0 | 200 |M10040-ND 118 94 71 .59 47 |RL187-221J-RC 


100 60 796 | 6.1 2.0 | 200 |M10030-ND 1.18 .94 71 59  .47 | RL262-101J-RC 
470 60 796 | 3.2 | 5.0 | 100 |M10031-ND 118 .94 71 .59 .47|RL262-471J-RC 
1000 80 252 | 21 9.0 | 50 |M10032-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL262-102J-RC 
1500 80 252 | 1.8 | 11.0 | 50 |M10033-ND 118 .94 71 .59 .47|RL262-152J-RC 
2200 80 252 | 1.5 | 14.0 | 50 |M10034-ND 118 94 71 59 47 | RL262-222J-RC 


330 80 796 | 2.3 | 4.0 | 200 |M10041-ND 118 94 71 .59 .47 |RL187-331J-RC 
390 80 796 | 2.1 4.0 | 200 |M10042-ND 1.18 94 71 59 .47 | RL187-391J-RC 
470 80 796 | 1.9 | 4.0 | 200 |M10043-ND 118 94 71 .59 47 |RL187-471J-RC 
560 80 796 | 1.7 | 4.0 | 200 |M10044-ND 118 94 71 .59 47 |RL187-561J-RC 
680 80 796 | 1.6 | 4.0 | 200 |M10045-ND 118 94 71 .59 .47|RL187-681J-RC 


s00 | ao | 796 | 14 | 60 | 200 IMico4eND 418 94 71 59 47 /RLte7-801/-RC 8200 | 80 | 252 | 06 | 45.0 | 30 |M10035-ND 118 94 .71 59 .47|RL262-822/-RC 
tooo | 90 | 2521 43 | 60 | 450 IMiooa7-ND 11a 94 71 89 47 \RLta7-too-RC 10000] 60 | 796) 06 | 55.0] 20 /M10036-ND 1.18 94 .71 59 47 |RL262-103J-RC 
1200-1901 252-1 1.21 9.071 160 ROSEN 1418947150 a7 | R871 15000 | 60 | 796 | 05 | 80.0 | 20 [M10037-ND 1.18 94 .71 59 47 | RL262-153J-RC 
1500 | 90 | 252 | 1.1 | 9.0 | 150 |Mi0049-ND 118 .94 71 .59 47 |RL187-152J-RC RL824 Series 

2200 | 90 | 252 | 09 | 13 | 100 |Mt0050-ND 1.48 94 471 59 .47|RL187-222J-RC to | — | — | 44 ] 052] 22 |M9043-ND 130 98 .74 .65 57 | RL824-100K-RC 
2700 | 90 | 252 | 08 | 13 | 100 |M10051-ND 1.48 94 .71 59 47 |RL187-272J-RC 15 | — | — | 25 |0.065| 1.93 |Moo44-ND 1.42 1.07 .80 .71 .63 | RL824-150K-RC 
3300 | 90 | 252 | 07 | 13 | 100 |M10052-ND 1.18 94 71 59.47 | RL187-332/-RC 47 | — | — | 44 | 0.11 | 1.29 g945-NO 1.30 98 74 65 57 | RL824-470K-RC 
3900 | 90 | 252] 06 | 13 | 50 |M10053-ND 1.18 94 71 59 .47|RL187-392/-RC 100 | — | — | 28 | 0.18] 1.02 JMg946-ND 1.30 98 74 65 57) RL824-101K-RC 
4700 | 90 | 252] 06 | 18 | 50 |M10054-ND 1.48 94 .71 59 .47|RL187-472J-RC 120 | — | — | 26 | 0.19 | 0.94 [Mg947-ND__ 1.30 98 _—.74_—«65_57 | RL824-121K-RC 
5600 | 90 | 252] 05 | 18 | 50 |M10055-ND 1.48 .94 .71 59 .47|RL187-562J-RC 150 | — | — | 22 [022 [0.92 /M9948-ND 1.30 98 74 65 57 /RL824-151K-RC 
6800 | 90 | 252] 05 | 26 | 50 |M10056-ND 1.18 94 471 59 .47|RL187-682/-RC 200 | — | — | 1.9 | 0.28 | 0.82 |Mgo49-ND 1.30 98 74 .65 57 |RL824-221K-RC 
s200 | 90 | 252 | 04 | 26 | 50 |Mi0057-ND 118 94 71.59.47 | RL187-822J-RC 330 | — | — | 1.5 | 0.50) 0.56 |Mg950-ND 1.30 98 74 .65 57 /RL824-331K-RC 
toooo | 100 [796] 04 | 40 | 40 /Mi0058-ND 1.18 94 71 59 .47|RL187-103/-RC 300 | — | — | 14 | 0.56 | 0.52 |Mg951-ND 1.30 98 74 .65 57 /RL824-391K-RC 
15000 | 100 |796| 04 | 60 | 40 /M10059-ND 1.18 94 471 59 .47|RL187-153J-RC 470 | — | — | 1.3 | 0.62 | 0.48 |mg952-ND_ 1.30 98.74.65 _.57 | RL824-471K-RC 
18000 | 100 |796| 03 | 60 | 30 /Mto060-ND 1.18 94 471 59 .47|RL187-183/-RC 60 | — | — | 14 | 079/044 |M9953-ND 7.30 98 74 65 57 /RL824-681K-RC 
22000 | 100 | 796| 0.3 | 80 | 30 |Mi0061-ND 1.18 94 71 89 .47/RL187-223J-RC 820 | — | — | 1.0 | 0.86 | 0.40 |Mg954-ND 1.30 98 74 65 57 /RL824-821K-RC 
27000 | 100 | 796 | 0.3 | 80 | 30 |M10062-ND 1.18 94 71 89 .47/RL187-273J-RC tooo | — | — | 087 | 1.60 |0.31 |M9955-ND 1.42 1.07 .80 71 .63 | RL824-102K-RC 
33000 | 100 | 79.6 | 0.3 | 80 | 30 |M10063-ND 1.18 94 71 59.47 |RL187-333J-RC 2200 | — | — | 0.66 | 2.80 | 0.24 |Mo956-ND 1.30.98 74.6557 | RL824-222K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW. i 4 Surface Mount eiiiaie series PM1210 Series 
i 4.5 * : r 3.2 + 


PM1812 and PM1210 Series Dim: in.ram. 
Test Frequency | SRF (MHz) DCR (0) Ide Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W. Miller 
L (wH) Q Min. (MHz) Max. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M8526CT-NDO 45 AL 34 M8526TR-NDO 500 66.75 PM1812-R10K-RC 
0.12 30.00 25.20 280.00 0.20 770.00 M6033CT-ND 45 AL 34 M6033TR-ND 500 66.75 PM1812-R12K 
0.18 30.00 25.20 220.00 0.24 700.00 M6035CT-ND 45 AL 34 M6035TR-ND 500 66.75 PM1812-R18K 
0.22 30.00 25.20 200.00 0.25 665.00 M6036CT-ND 45 AL 34 _ _ _— PM1812-R22K 
0.27 30.00 25.20 180.00 0.26 635.00 M6037CT-ND 45 AL 34 M6037TR-ND 500 66.75 PM1812-R27K 
0.33 30.00 25.20 165.00 0.28 605.00 M6038CT-ND 45 AL 34 _ _ _ PM1812-R33K 
0.39 30.00 25.20 150.00 0.30 575.00 M6039CT-ND. 45 AL 34 M6039TR-ND 500 66.75 PM1812-R39K 
0.56 30.00 25.20 140.00 0.36 520.00 M6041CT-ND 45 AL 34 = — _ PM1812-R56K 
0.68 30.00 25.20 135.00 0.40 500.00 M6042CT-ND. 45 AL 34 M6042TR-ND 500 66.75 PM1812-R68K 
0.82 30.00 25.20 130.00 0.45 475.00 M6043CT-ND 45 AL 34 = — = PM1812-R82K 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M8527CT-NDO 45 AL 34 M8527TR-NDO 500 66.75 PM1812-1ROJ-RC 
1.20 50.00 7.96 80.00 0.55 430.00 M8528CT-NDO 45 AL 34 M8528TR-NDO 500 66.75 PM1812-1R2J-RC 
1.50 50.00 7.96 70.00 0.60 410.00 M6046CT-ND 45 AL 34 M6046TR-ND 500 66.75 PM1812-1R5Jd 
2.20 50.00 7.96 55.00 0.70 380.00 M8529CT-NDO 45 AL 34 M8529TR-NDO 500 66.75 PM1812-2R2J-RC 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M8530CT-NDO 45 AL 34 M8530TR-NDO 500 66.75 PM1812-3R3U-RC 
3.90 50.00 7.96 40.00 0.90 330.00 M6051CT-ND 45 AL 34 M6051TR-ND 500 66.75 PM1812-3R9J 
4.70 50.00 7.96 35.00 1.00 315.00 M6052CT-ND 45 AL 34 M6052TR-ND 500 66.75 PM1812-4R7J 
5.60 50.00 7.96 33.00 1.10 300.00 M6053CT-ND. 45 AL 34 M6053TR-ND 500 66.75 PM1812-5R6J 
6.80 50.00 7.96 27.00 1.20 285.00 M6054CT-ND. 45 AL 34 M6054TR-ND 500 66.75 PM1812-6R8J 
8.20 50.00 7.96 25.00 1.40 270.00 M6055CT-ND. 45 AL 34 = _ _ PM1812-8R2J 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M8531CT-NDO 45 AL 34 M8531TR-NDO 500 66.75 PM1812-100J-RC 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M8532CT-NDO 45 AL 34 M8532TR-NDO 500 66.75 PM1812-120J-RC 
15.00 50.00 2.52 17.00 2.50 200.00 M6058CT-ND 45 AL 34 M6058TR-ND 500 66.75 PM1812-150J 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M6062CT-ND 45 AL 34 _ _ — PM1812-330J 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M8533CT-NDO 45 AL 34 M8533TR-NDO 500 66.75 PM1812-330J-RC 
47.00 50.00 2.52 10.00 5.00 140.00 M8534CT-NDO 45 AL 34 M8534TR-NDO 500 66.75 PM1812-470J-RC 
56.00 50.00 2.52 9.00 5.50 135.00 M6065CT-ND 45 AL 34 - _- _ PM1812-560J 
68.00 50.00 2.52 9.00 6.00 130.00 M6066CT-ND. 45 AL 34 M6066TR-ND 500 66.75 PM1812-680J 
100.00 40.00 0.796 7.00 8.00 110.00 M8535CT-NDO 45 AL 34 M8535TR-NDO 500 66.75 PM1812-101J-RC 
150.00 40.00 0.796 5.00 9.00 105.00 M6070CT-ND. 45 AL 34 M6070TR-ND 500 89.00 PM1812-151Jd 
180.00 40.00 0.796 5.00 9.50 102.00 M6071CT-ND 45 AL 34 = =- _ PM1812-181J 
220.00 40.00 0.796 4.00 10.00 100.00 M8536CT-NDO 45 AL 34 M8536TR-NDO 500 66.75 PM1812-221J-RC 
270.00 30.00 0.796 3.00 12.00 92.00 M6073CT-ND 45 AL 34 = _ = PM1812-271J 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M6074CT-ND 45 AL 34 = = _ PM1812-331J 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M8537CT-NDO A5 AL 34 M8537TR-NDO 500 66.75 PM1812-331J-RC 
390.00 30.00 0.796 3.00 18.00 80.00 M6075CT-ND 45 AL 34 M6075TR-ND 500 66.75 PM1812-391J 
470.00 30.00 0.796 3.00 26.00 62.00 M6076CT-ND 45 AL 34 _ _ _— PM1812-471J 
560.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M8538CT-NDO 45 AL 34 M8538TR-NDO 500 66.75 PM1812-561J-RC 
820.00 30.00 0.796 2.00 35.00 30.00 M6079CT-ND 45 AL 34 M6079TR-ND 500 66.75 PM1812-821J 
1000.00 30.00 0.796 2.00 40.00 30.00 M8539CT-NDO 45 AL 34 M8539TR-NDO 500 66.75 PM1812-102J-RC 
PM1210 Series 10% 
0.01 17.00 100.00 2300.00 0.14 450.00 M6082CT-ND 45 AL 34 = ad = PM1210-R012K 
0.02 19.00 100.00 2100.00 0.16 450.00 M6083CT-ND. 45 AL 34 = = _ PM1210-RO15K 
0.02 21.00 100.00 1900.00 0.18 450.00 M6084CT-ND 45 AL 34 — - _— PM1210-RO18K 
0.02 23.00 100.00 1700.00 0.20 450.00 M6085CT-ND 45 AL 34 — =— _— PM1210-R022K 
0.03 23.00 100.00 1500.00 0.22 450.00 M6086CT-ND 45 AL 34 _ =- _— PM1210-R027K 
PM1210 Series 5% 
0.03 25.00 100.00 1400.00 0.24 450.00 M6087CT-ND 45 AL 34 = = _ PM1210-R033J 
0.04 25.00 100.00 1300.00 0.27 450.00 M6088CT-ND. 45 AL 34 _- _ _ PM1210-R039J 
0.05 26.00 100.00 1200.00 0.30 450.00 M6089CT-ND 45 AL 34 = =_ _ PM1210-R047J 
0.06 26.00 100.00 1100.00 0.33 450.00 M6090CT-ND. 45 AL 34 = _- ad PM1210-RO56J 
0.07 27.00 100.00 1000.00 0.36 450.00 M6091CT-ND 45 AL 34 = = = PM1210-RO68J 
0.08 27.00 100.00 900.00 0.40 450.00 M6092CT-ND. 45 AL 34 = =- = PM1210-R082J 
0.10 28.00 100.00 700.00 0.44 450.00 M6093CT-ND 45 AL 34 _ _ _ PM1210-R10J 
0.12 28.00 25.20 500.00 0.22 450.00 M6094CT-ND 45 AL 34 _ - — PM1210-R12d 
0.15 28.00 25.20 450.00 0.25 450.00 M6095CT-ND 45 AL 34 _ =_ _ PM1210-R15d 
0.18 28.00 25.20 400.00 0.28 450.00 M6096CT-ND 45 AL 34 — _ =— PM1210-R18J 
0.22 28.00 25.20 350.00 0.32 450.00 M6097CT-ND 45 AL 34 _ _ - PM1210-R22J 
0.33 28.00 25.20 300.00 0.40 450.00 M6099CT-ND 45 AL 34 _ =- =— PM1210-R33U 
0.39 28.00 25.20 250.00 0.45 450.00 M6100CT-ND 45 AL 34 _ _ = PM1210-R39J 
0.47 28.00 25.20 220.00 0.50 450.00 M6101CT-ND. 45 AL 34 = =— =_ PM1210-R47J 
0.68 28.00 25.20 160.00 0.60 450.00 M6103CT-ND 45 AL 34 - — = PM1210-R68J 
0.82 28.00 25.20 140.00 0.65 450.00 M6104CT-ND. 45 AL 34 _ = _ PM1210-R82J 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M6105CT-ND 45 AL 34 M6105TR-ND 2,000 178.00/M PM1210-1ROJ 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M8540CT-NDO 45 AL 34 M8540TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-1ROJ-RC 
1.20 28.00 7.96 100.00 0.75 390.00 M6106CT-ND 45 AL 34 M6106TR-ND 2,000 178.00/M PM1210-1R2d 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M6107CT-ND 45 AL 34 _- - _— PM1210-1R5J 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M8541CT-NDO 45 AL 34 M8541TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-1R5J-RC 
1.80 28.00 7.96 80.00 0.90 350.00 M6108CT-ND 45 AL 34 _ _- — PM1210-1R8J 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M8542CT-NDO 45 AL 34 M8542TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-2R2J-RC 
2.70 30.00 7.96 70.00 1.10 290.00 M6110CT-ND 45 AL 34 M6110TR-ND 2,000 178.00/M PM1210-2R7J 
3.30 30.00 7.96 60.00 1.20 260.00 M6111CT-ND 45 AL 34 — - = PM1210-3R3J 
3.90 30.00 7.96 55.00 1.30 250.00 M6112CT-ND 45 AL 34 al - = PM1210-3R9J 
RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1125 


JW. Miller Surface Mount Chip Inductors (cont) 


MAGNETIC S 


Test Frequency | SRF (MHz) DCR (0) Ide Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W. Miller 

L (wH) Q Min. (MHz) Max. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M6113CT-ND A5 AM 34 =— — _— PM1210-4R7J 

4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M8543CT-NDO AB AM 34 M8543TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-4R7J-RC 

5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M6114CT-ND A5 Al 34 =_ — _ PM1210-5R6J 

5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M8544CT-NDO A5 Al 34 M8544TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-5R6J-RC 

6.80 30.00 7.96 43.00 2.00 180.00 M6115CT-ND A5 Al 34 - - = PM1210-6R8J 

8.20 30.00 7.96 40.00 2.30 170.00 M6116CT-ND A5 Al 34 = — =_ PM1210-8R2J 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M8545CT-NDO AB Al 34 M8545TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-100J-RC 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M6118CT-ND AB AN 34 M6118TR-ND 2,000 178.00/M PM1210-120J 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M8546CT-NDO A5 Al 34 M8546TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-120J-RC 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M6119CT-ND AB Al 34 - - _ PM1210-150J 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M8547CT-NDO AB AM 34 M8547TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-150J-RC 
18.00 30.00 2.52 27.00 3.60 120.00 M6120CT-ND A5 Al 34 _ — — PM1210-180J 
22.00 30.00 2.52 25.00 4.00 110.00 M6121CT-ND A5 Al 34 =— — — PM1210-220J 
27.00 30.00 2.52 20.00 5.00 80.00 M6122CT-ND AS AM 34 _ _ _ PM1210-270J 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M6123CT-ND A5 Al 34 = _- _- PM1210-330J 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M8548CT-NDO A5 Al 34 M8548TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-330J-RC 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M6125CT-ND AB AN 34 _ al — PM1210-470J 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M8549CT-NDO A5 Al 34 M8549TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-470J-RC 
56.00 30.00 2.52 13.00 8.00 55.00 M6126CT-ND A5 Al 34 = _- =_ PM1210-560J 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M8550CT-NDO AB Al 34 M8550TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-680J-RC 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M8551CT-NDO AB AM 34 M8551TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-820J-RC 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M6129CT-ND A5 Al 34 = — _ PM1210-101J 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M8552CT-NDO AB Al 34 M8552TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-101J-RC 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M6130CT-ND AB AM 34 _ — _ PM1210-121J 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M8553CT-NDO 5 Al 234 M8553TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-121J-RC 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M6131CT-ND AB AM 34 M6131TR-ND 2,000 178.00/M PM1210-151J 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M8554CT-NDO A5 Al 34 M8554TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-151J-RC 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M6132CT-ND A5 Al 34 = al _ PM1210-181J 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M8555CT-NDO A5 AM 34 M8555TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-181J-RC 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M8556CT-NDO A5 Al 34 M8556TR-NDO 2,000 133.50/M PM1210-221J-RC 


0 RoHS Compliant 


JW. i Multi-6 Pack, Inductors and Transformers 
Hae eeries PM620 Series 


Features: * Six windings offer many inductor or transformer configuration * High magnetic coupling * Non-gapped and gapped core construction * Low core loss at high frequency applications * Low noise radiation * Com- 
pact size and low profile » Dielectric Strength: 500 Vrms between windings * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Applications: * Transformers: flyback, forward, push-pull, bridge, multiple outputs, inverter, step-up, step-down, gate drive, base drive, signal, wide band, pulse, impedance, isolation, converter ¢ Inductors: buck, boost, 
buck-boost, coupled, input, output, choke, filter, resonant, high-Q, EMI/RFI filtering, differential, forward, common mode 


TYPICAL CONFIGURATIONS FOR TRANSFORMERS: TYPICAL CONFIGURATIONS FOR INDUCTORS: 


Oo HIF—o 


Basic Diagram Basic Diagram 
Turns Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: Inductance: L Inductance: 36 x L Inductance: 25 x L Inductance: 16 x L 
Vdd R 45131 1:5 or 5:1 1:4 or 4:1 Current: | Current: | Current: | Current: | 


=| aE. CIE. 


Turns Ratio: Tums Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: Inductance: 9 x L Inductance: 4 x L Inductance: L 
1:3 or 3:1 1:2 or 2:1 4:11 3444 2:3 or 3:2 Current: 2 x! Current: 3 x | Current: 6 x! 


PM620 Series 


17.1 | 
22.4 


Pad Layout 


iF comes 


Isat Digi-Key Price Each J.W. Miller 
L (uH) @ 100KHz DCR (Q) Max. (A) Part No. 1 10 25 Part No. 


PM620 Series 


160.6 +30% 0.094 0.03 M1342-ND 2.85 2.14 1.90 PM620-01-B 
77.0 +30% 0.065 0.04 M1343-ND 2.85 2.14 1.90 PM620-02-B 
131.8 +20% 0.094 0.08 M1344-ND 2.85 2.14 1.90 PM620-03-B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1126 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


JW. Miller 


MAGNETI#I 
Features: 


¢ldeal for very high current DC/DC converter 
output inductors 
¢ Magnetically shielded for low radiation 


¢ High saturation current 
* Low DC resistance 

* Low Profile 
¢ Test Frequency: 100KHz 


* Operating Temperature: -40°C ~150°C 


(ome 


Surface Mount High Power Inductors — pm72328s, PM1038S, PM12639S, 
PM12645S, PM12651S, PM13560S, PM13656S and PIM13666 Series 


Pad Layout for both. 


Dim. in mm 


L(wH) DCR Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JW Miller 
+20% Q Max. (A) A B c D E F G H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 — PM7232S Series 
0.10 0.0011 22 72 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M1266CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1266TR-ND 1,500 1360.00/M PM7232S-R10M 
0.10 0.0011 22 72 666 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M8494CT-NDO 2.41 2.20 1.64 M8494TR-NDO 1,500 1020.00/M PM7232S-R10M-RC 
0.22 | 0.0017 7 72 66 32 35 13 30 40 75 M1267CT-ND 3.16 287 = 2.44 = = —J|  pm7232s-R22M 
0.22 0.0017 17 72 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M8495CT-NDO 2.41 2.20 1.64 M8495TR-NDO 1,500 1020.00/M PM7232S-R22M-RC 
0.47 0.0030 15 72 666 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M8496CT-NDO 2.41 2.20 1.64 M8496TR-NDO 1,500 1020.00/M PM7232S-R47M-RC 
0.72 0.0080 12.5 72 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M1269CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1269TR-ND 1,500 1360.00/M PM7232S-R72M 
0.72 0.0080 12.5 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M8497CT-NDO 2.41 2.20 1.64 M8497TR-NDO 1,500 1020.00/M PM7232S-R72M-RC 
1.0 0.0084 10 7.2 «666 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M1270CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1270TR-ND 1,500 1335.00/M PM7232S-1ROM 
1.5 0.0095 9 7.2 66 3.2 3.5 1.3 3.0 40 75 M8498CT-NDO 2.41 2.20 1.64 M8498TR-NDO 1,500 1020.00/M PM7232S-1R5M-RC 
Fig. 2— PM1038S Series 
0.75 0.0035 20 10.5 100 38 45 5.0 911.5 2.0 24 M1277CT-ND 2.66 2.42 1.80 — _ _ PM1038S-R75M 
1.2 0.0047 i 10.5 100 38 4.5 5.0 11.5 2.0 24 M1278CT-ND 2.66 2.42 1.80 M1278TR-ND 800 900.00 PM1038S-1R2M 
2.5 0.011 11.5 10.5 100 3.8 4.5 6.0 11.5 2.0 24 M1279CT-ND 2.66 2.42 1.80 = - - PM1038S-2R5M 
Fig. 1 — PM12639S Series 
0.67 0.0014 23 126 126 3.9 5.8 24 6.0 65 13.0 M1261CT-ND 3.48 3.17 2.36 M1261TR-ND 800 1408.00 PM12639S-R67M 
0.67 0.0014 23 126 126 3.9 5.8 24 6.0 65 13.0 M8105CT-NDO 3.12 2.84 2.12 M8105TR-NDO 800 1056.00 PM12639S-R67M-RC 
1.2 0.0028 18.5 126 126 3.9 5.8 24 6.0 65 13.0 M1262CT-ND 3.48 3.17 2.36 M1262TR-ND 800 1408.00 PM12639S-1R2M 
1.2 0.0028 18.5 126 126 3.9 5.8 24 6.0 6.5 13.0 M8106CT-NDO 3.12 2.84 2.12 M8106TR-NDO 800 1056.00 PM12639S-1R2M-RC 
Fig. 1 — PM12645S Series 
1.2 0.0018 21 126 126 45 5.8 24 6.0 65 13.0 M8107CT-NDO 2.54 2.31 1.72 M8107TR-NDO 800 858.00 PM12645S-1R2M-RC 
1.8 0.0035 16 126 126 45 5.8 24 6.0 65 13.0 M1264CT-ND 3.55 3.23 2.40 M1264TR-ND 800 1144.00 PM12645S-1R8M 
1.8 0.0035 16 126 126 45 5.8 24 6.0 65 13.0 M8108CT-NDO 2.54 2.31 1.72 M8108TR-NDO 800 858.00 PM12645S-1R8M-RC 
2.7 0.0044 16 126 126 45 5.8 24 6.0 6.5 13.0 M1265CT-ND 3.55 3.23 2.40 M1265TR-ND 800 1144.00 PM12645S-2R7M 
2.7 0.0044 16 12.6 126 45 5.8 24 6.0 6.5 13.0 M8109CT-NDO 2.54 2.31 1.72 M8109TR-NDO 800 858.00 PM12645S-2R7M-RC 
Fig. 1 — PM12651S Series 
47 0.0072 12 12.6 126 5.1 5.8 24 6.0 6.5 13.0 M8500CT-NDO 2.54 2.31 1.72 M8500TR-NDO 800 858.00 PM12651S-4R7M-RC 
Fig. 1 — PM13560S Series 
6.0 0.0107 9.5 13.0 126 56 5.8 24 6.4 65 13.4 M1283CT-ND 2.96 2.70 2.01 M1283TR-ND 500 730.00 PM13560S-6ROM 
6.0 0.0107 9.5 13.0 126 56 5.8 24 6.4 65 13.4 M8501CT-NDO 2.59 2.36 1.76 M8501TR-NDO 500 547.50 PM13560S-6ROM-RC 
10 0.0149 7.5 13.0 126 56 5.8 24 6.4 6.5 13.4 M8502CT-NDO 2.59 2.36 1.76 M8502TR-NDO 500 547.50 PM13560S-100M-RC 
Fig. 2 — PM13656S Series 
0.5 0.00088 40 13.6 126 56 5.3 5.0 14.7 24 3.5 M1280CT-ND 3.02 2.75 2.04 = _ - PM13656S-R50M 
Fig. 2— PM13666S Series 
1.0 0.0012 25 13.6 126 66 24 3.5 5.3 5.0 14.7 M1281CT-ND 2.96 2.70 2.01 M1281TR-ND 500 730.00 PM13666S-1ROM 
1.0 0.0012 25 13.6 126 66 24 3.5 5.3 5.0 14.7 M8499CT-NDO 2.59 2.36 1.76 M8499TR-NDO 500 547.50 PM13666S-1ROM-RC 
0 RoHS Compliant 
L (uH DCR | Dim. 
Surface Mount High Current Toroid L (WH) I,de py (Q) | A(mm) Digi-Key Price Each J.W. Miller 
Inductors — PM2110 Series _ @1KHz | (A) | @Rated! | Max. | Max. Part No. 1 10 25 | Part No. 
Dim. in mm 12.00 | 11.30 7.60 0.01 | 14.48 M8757-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-120K-RC 
15.00 | 10.70 9.20 0.01 | 14.48 M6148-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-150K 
15.00 | 10.70 9.20 0.01 | 14.48 M8758-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-150K-RC 
18.00 10.20 10.70 0.01 | 14.48 M8759-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-180K-RC 
22.00 9.70 12.70 0.01 | 14.48 M8760-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-220K-RC 
27.00 8.20 16.00 0.01 | 13.72 M6151-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-270K 
27.00 8.20 16.00 0.01 | 13.72 M8761-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-270K-RC 
33.00 7.00 20.10 0.02 | 13.21 M8762-ND0 2.87 2.16 1.92 | PM2110-330K-RC 
Lit i 39.00 6.80 23.20 0.02 | 15.75 M8763-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-390K-RC 
4 g aes - , 47.00 6.50 27.20 0.02 | 15.75 M8764-NDO 3.69 2.77 2.46 | PM2110-470K-RC 
Bet a Ae ee es) ae af Ee 56.00 | 620 | 31.60 | 0.02 | 1575]  MG155-ND 3.69 277 2.46 | PM2110-560K 
56.00 6.20 31.60 0.02 | 15.75 M8765-NDO 2.87 2.16 1.92 | PM2110-560K-RC 
Met 10 Seres20% 68.00 | 590 | 3710 | 0.03 | 15.75 | M8766-NDO 369 2.77 — 2.46 | PM2110-680K-RC 
1.00 22.70 0.80 0.00 | 14.48 M6134-ND 3.69 = 2.77 2.46 | PM2110-1ROM 82.00 5.60 43.40 0.03 | 15.75 M6157-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-820K 
1.00 22.70 0.80 0.00 | 14.48 M8754-NDO 274 2.06 1.83 | PM2110-1ROM-RC 100.00 5.40 51.40 0.03 | 15.75 M8767-NDO 3.69 2.77 2.46 | PM2110-101K-RC 
1.20 20.30 1.00 0.00 | 14.48 M6135-ND 285 2.14 1.91 ]PM2110-1R2M 150.00 4.30 77.30 0.05 | 14.99 M6160-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-151K 
1.50 20.30 1.20 0.00 | 14.48 M6136-ND 2.85 2.14 1.91 | PM2110-1R5M 150.00 4.30 77.30 0.05 | 14.99 M8768-NDO 3.13 2.35 2.09 | PM2110-151K-RC 
1.80 18.50 1.40 0.00 | 14.48 M6137-ND 2.85 2.14 1.91 |PM2110-1R8M 180.00 3.70 96.30 0.07 | 13.46 M8769-NDO 3.69 2.77 2.46 | PM2110-181K-RC 
2.20 17.20 1.70 0.00 | 14.48 M6138-ND 2.85 2.14 1.91 | PM2110-2R2M 220.00 3.50 113.80 0.07 | 15.24 M6162-ND 3.69 277 2.46 | PM2110-221K 
2.70 16.00 2.00 0.00 | 14.48 M6139-ND 285 2.14 1.91 |PM2110-2R7M 220.00 3.50 113.80 0.07 | 15.24 M8770-NDO 3.13 2.35 2.09 | PM2110-221K-RC 
3.30 16.00 2.50 0.00 | 14.48 M6140-ND 285 214 1.91 ]PM2110-3R3M 270.00 3.40 134.90 0.08 | 15.24 M6163-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-271K 
3.90 15.10 2.80 0.00 | 14.48 M6141-ND 2.85 2.14 1.91 |PM2110-3R9M 270.00 3.40 134.90 0.08 | 15.24 M8771-NDO 3.13 2.35 2.09 | PM2110-271K-RC 
4.70 14.40 3.40 0.00 | 14.48 M6142-ND 3.69 277 2.46 |PM2110-4R7M 330.00 3.20 159.50 0.09 | 15.24 M8772-ND0 3.13 2.35 2.09 | PM2110-331K-RC 
5.60 13.70 3.90 0.01 | 14.48 M8755-NDO 274 2.06 1.83 | PM2110-5R6M-RC 390.00 3.10 182.90 0.10 | 15.24 M8773-ND0 3.13 2.35 2.09 | PM2110-391K-RC 
6.80 | 13.10 4.60 0.01 | 14.48 M6144-ND 3.69 2.77 2.46 |PM2110-6R8M 470.00 | 2.60 230.40 0.13 | 14.48 M6166-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-471K 
8.20 | 12.60 5.50 0.01 | 14.48 M6145-ND 285 214 1.91 |PM2110-8R2M 470.00 | 2.60 230.40 0.13 | 14.48 M8774-NDO 3.13 2.35 2.09 | PM2110-471K-RC 
5 680.00 2.10 337.10 0.20 | 13.72 M6168-ND 3.69 277 2.46 | PM2110-681K 
PM2T 10 Series 307% 820.00 | 200 | 39410 | 0.22 | 15.24]  Me169-ND 369 2.77 2.46 | PM2110-821K 
10.00 | 11.70 | 650 | 0.01 14.48 |  M6146-ND 3.69 2.77 = 2.46 | PM2110-100K 820.00 | 2.00 | 39410 | 0.22 | 15.24 | M8775-NDO 3.13 235 2.09 | PM2110-821K-RC 
10.00 | 11.70 | 6.50 | 0.01 14.48 | ~— M8756-NDO 3.69 2.77 2.46 | PM2110-100K-RC 1000.00 | 1.90 | 463.70 | 0.24 | 15.24 | _M8776-NDO 3.13 2.35 2.09 | PM2110-102K-RC 
12.00 | 11.30 7.60 0.01 = 14.48 M6147-ND 3.69 2.77 2.46 | PM2110-120K 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1127 


JIW Mille Surface Mount Chip Inductors 


MAGNETIC S PM0603 Series PM0805 Series PM1008 Series 
. . ~~ 1.78) + 2.79 
Surface Mount High Current Toroid Res 
Inductors — PM2120 Series Tr 


Dim. in mm 


Features: ¢ Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant Frequency « Flat Top 
Surface for Automated Pick and Place 
L (WH) DCR | Dim. L Test} R,dc | I,de Cut Tape Tape & Reel 
L (uH) Ide +20% (Q) | A(mm) | Digi-Key Price Each J.W. Miller L Q | Freq. | Max. |Max.) Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
@1KHz| (A) @ Rated! | Max. | Max. | PartNo. i 10 25 | Part No. (nH)| Tol. |Min.| MHz | © | mA Part No. 1 10 = =©100 3,000 Part No. 
PM2120 Series 20% a EMOGOS Series 
+0. 
1.00 | 25.40 | 090 | 000 | 20.83 | met71-nD 4.08 3.06 2.72 | PM2120-1ROM 22 | nt | 18 | 280 | 9:08 | 700 eee sper be. Nt = |PMdo0s:2Ne 
1.50 | 22.00 1.30 0.00 | 20.83 | M6173-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-1R5M 3.9 Rr 22 | 250 | 0.08| 700 | M1246CT-ND 58 52 44] 156.00/M|PM0603-3N9 
1.80 | 22.00 | 150 | 0.00 | 20.83 | M6174-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-1R8M 103 
3.9 22 | 250 | 0.08] 700 | M84s9CT-NDO 39 36 ©.30| + 117.00/M|PIM0603-3N9-RC. 
2.20 | 19.70 | 1.80 | 0.00 | 20.83 | M6175-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-2R2M nH 
0.3 
2.20 | 19.70 | 1.80 | 0.00 | 20.83 | mg777-NDO 3.06 230 2.04 | PM2120-2R2M-RC 47 ai 20 | 250 | 0.13| 700 | M1248CT-ND 58 5244 __| PM0603-4N7 
270 | 19.70 | 220 | 0.00 | 20.83 | M6176-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-2R7M 6.8 | +5%] 28) 250 [0.11] 700 | M1251CT-ND 58 52 44] ~—172.50/M|PM0603-6N8J 
8.2 | +5%) 30) 250 | 0.11| 700 | M1254CT-ND 58 52) Ad —| PM0603-8N2J 
3:30) 18:00 | 2.60 | 0.00') 2083 ED AGG 18.06. «272, | PMETPUSSRSM 10 | +5%| 30] 250 | 0.15] 700 | M8484cT-NDO 58 52 .44| 117.00/M| PMO0603-10NJ-RC 
4.70 | 16.60 | 370 | 0.01 | 20.83 | M6179-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-4R7M 12 | 45%) 30) 250 | 0.13| 700 | M1238CT-ND 58 52 4d —|PMo603-12NJ 
470 | 16.60 | 3.70 | 0.01 | 20.83 | M8778-NDO 3.06 2.30 2.04 | PM2120-4R7M-RC 16 | 28%) 25] 250 | 0.17 | 700 IMIeACerND so08 nee ae = |PMO60S=18NJ 
18 | +5%| 35] 250 | 0.17] 700 | M8485CT-NDO 39.36.30] + 117.00/M|PMO603-18NJ-RC 
5.60 | 15.60 | 420 | 0.01 | 20.83 | M6180-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-5R6M 22 | 45%) 38 | 250 | 0.19] 700 | M1241CT-ND 58 52 .44] 156.00/M] PMo603-22NJ 
5.60 | 15.60 | 4.20 | 0.01 | 20.83 | Ms779-ND0 3.06 2.30 2.04 | PM2120-5R6M-RC 27 | 25%) 40) 250 | 0.28) 700 ee OND eRe 8? 220 — |PMoe08-27NJ 
27 | #5%| 40 | 250 | 0.23] 700 | M8486CT-NDO 39 36 ©.30| —117.00/M| PM0603-27NJ-RC 
6.80 | 14.70) 5.00 | 0.01 | 20.83 | M6181-ND 4.08 3.06 = 2.72 | PM2120-6R8M 33 | +5%| 43 | 250 | 0.23] 600 | M1244CT-ND 39.36 30] —_156.00/M] PMO603-33NJ 
6.80 | 14.70 | 5.00 | 0.01 | 20.83 | Mg780-NDO 3.06 230 2.04 | PM2120-6R@M-RC 33 | +5%] 43 | 250 | 0.23] 600 | M8487CT-NDO 58 52.44] 117.00/M| PM0603-33NJ-RC 
39 | +5%| 43 | 250 | 0.25| 600 | M1245CT-ND 39° «3630 —| PM0603-39NJ 
8.20 | 14.70 | 610 | 0.01 | 20.83 |IMeLeaND 408 3.06 2.72 | PM2120-8R2M 39 | 45%] 43) 250 | 0.25| 600 | Me4sscT-NDO 58 52 44) 117.00/M] PMo603-39NJ-RC 
PM2120 Series 10% 47 | #5%| 40} 200 | 0.28| 600 | ™m1247CT-ND 58 5244 —| PM0603-47NJ 
47 | +5%| 40 | 200 | 0.28 | 600 | M8490CT-NDO 58 52 44] —117.00/M| PMO603-47NJ-RC 
10.00 | 1390 | 7.20 | 0.01 | 20.83 | M8781-NDO 312 234 2.08 | PM2120-100K-RC 56 | 5%! 40) 200 | 0.311 600 | Mi249CT-ND 38.52 4d —|PMo603-56NJ 
12.00 | 1270 | 830 | 0.01 | 2083 | M6184-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-120K 68 | +5%| 40 | 200 | 0.34) 600 | M1250CT-ND 38 5244 —| PM0603-68NJ 
72 | #5%| 35 | 150 | 0.49| 400 | m1252CT-ND 58 52. 44] 172.50/M| PM0603-72NJ 
12.00 | 1270 | 830 | 0.01 | 20.83 | M8782-NDO 3412 234 2.08 | PM2120-120K-RC 32 | 45%! 35) 150 | 0.54| 400 | M1253CT-ND 39 «3630 —| pMog03-82NJ 
45.00 | 1220 | 1020 | 0.01 | 2083 | me18s-No 4.08 3.06 2.72 |PM2120-150K 82 | +5%| 35 | 150 | 0.54| 400 | M8491CT-NDO 39 36 30 —_117.00/M| PM0603-82NJ-RC 
4500 | 1920 | 1020 | 001 | 2009 (On iid “Gibeee 993) Baap aoasaeRe 100 | +5%| 35 | 150 | 0.58] 400 | ms492CT-NDO 39.36.30] 117.00/M|PM0603-R10J-RC 
iz d ; ; ; PEER) ; ; of ela0ks 120] +5%| 35) 150 | 0.65| 300 | mi25ecT-ND 58.52 .44| —156.00/M| PMo603-R12J 
18.00 | 11.80 12.00 0.01 | 20.83 | M8784-NDO 312 2.34 2.08 | PM2120-180K-RC 120 | +5%| 35) 150 | 0.65] 300 | M8493CT-NDO 39 36 =.30| ~~ 117.00/M| PM0603-R12J-RC 
9900 | 1190 | 1420 | oot | 2093 (Renee das aa. Boa | putsOORCRE 150] +5%| 30 | 150 | 0.92] 280) M1257CT-ND 58 52 44] —172.50/M| PM0603-R15J 
? : : : : HSE ; E : ere 180 | +5%| 30 | 100 | 1.25] 240 | M1258CT-ND 58 52 44] —172.50/M| PM0603-R18J 
27.00 | 10.40 | 16.90 | 0.01 | 20.83 | M6188-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-270K 220] +5%| 30] 100 | 210] 200 | Mi259CT-ND 58 52 44] 172.50/M|PM0603-R22J 
27.00 | 10.40 | 16.90 | 0.01 | 20.83 | Mg786-NDO 3.42 234 2.08 | PM2120-270K-RC 270) 25%] 90 | 100 | 2:30 | 170 [IMISSOeTED gOBE SAEs at] TAE ODI) PMOGOS HET 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ) RoHS Compliant 
33.00 | 10.10 | 20.30 | 0.01 | 20.83 | M8787-NDO 4.08 3.06 2.72 | PM2120-330K-RC 
39.00 | 9.60 | 23.30 | 0.01 | 20.83 | m8788-NDO 3.12 2.34 2.08 | PM2120-390K-RC Bilest) Rede aide CitTans am |rane.s|nea! 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* |J.W.Miller 
47.00 | 8.20 | 2920 | 0.02 | 20.07 | M6191-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-470K L_ | % |Min.| MHz | 9 | mA | PartNo. 110 100| 2,000 [Part No. 
PM0805 Series 
47.00 | 8.20 | 28.20 | 0.02 | 20.07 Oe Ble. a © 2.08) BME 20 ORG 22nH | 20] 15 | 250 | 0.08 | 600 | MI150CT-ND 53 48 40) 157.50/M|PM0805-2N2M 
56.00 | 7.90 | 3390 | 0.02 | 20.07 | M6192-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-560K 3.3nH | 20) 50 | 250 | 0.08 | 600 | M11S1CT-ND 53 48 40 —157.50/M|PM0805-3N3M 
68nH | 20) 50 | 250 | 0.11 | 600 | M1152CT-ND 53 48 40 160.00/M|PIM0805-6N8M 
56.00 | 7:90 | 33.90 | 0.02 | 20.07 |/Me720;NDO 3.12 2.34 2.08 | PM2120-560K-RC 68nH | 20) 50 | 250 | 0.11 | Goo | me4s2cT-NDO 6.53 «48 ~=—«40 | 120.00/M|PIM0805-6N8M-RC 
68.00 | 6.70 | 42.20 | 0.03 | 19.56 | M8791-NDO 3.40 2.56 2.27 | PM2120-680K-RC 8.2nH | 20 | 50 | 250 | 0.12 | 600 | MI1S3CT-ND 53 —48_—40.|_160.00/M| PM0805-8N2M 
82nH | 20 50 | 250 | 0.12 | 600 | M8453CT-NDO 40 36 30) 120.00/M|PMO0805-8N2M-RC 
82.00 6.40 49.50 0.03 | 22.10 | M8792-ND0 3.40 2.56 2.27 | PM2120-820K-RC 12nH | 20} 50 | 250 | 0.15 | 600 | M1154CT-ND 53 48 40 160.00/M | PM0805-12NM 
too.o0| 610 | 5870 | 004 | 2210 | ms793-NDo 340 256 2.27 | PM2120-101K-RC 12nH | 20 | 50 | 250 | 0.15 | 600 | M8454CT-NDO 40 36 30) 120.00/M|PM0805-12NM-RC 
15nH | 20 | 50 | 250 | 0.17 | GOO | M1155CT-ND 53 48  .40| 157.50/M|PMO805-15NM 
120.00 | 5.80 | 6810 | 0.04 | 22.10 | M6196-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-121K 18nH_| 20 | 50 | 250 | 0.20 | 600 | M1156CT-ND 53.48 ~—=40.|_157.50/M|PMO805-18NM 
22nH | 20 | 55 | 250 | 0.22 | 500 | MB455CT-NDO 53 48  .40|  157.50/M|PMO0805-22NM-RC 
120.00] 580 | 68.10 | 0.04 | 22.10 | ms794-NDO 3.40 256 2.27 | PM2120-121K-RC orn |20 | 55 | 250 | 025 | 500 WMAMERGENAM 52 48 40 —lpmoss:o7NM 
150.00 5.50 | 82.50 | 0.04 | 22.10 | m8795-NDO 4.08 3.06 2.72 | PM2120-151K-RC 27nH | 20| 55 | 250 | 0.25 | 500 | M8456CT-NDO 53 48 40 120.00/M|PM0805-27NM-RC 
33nH | 20| 60 | 250 | 0.27 | 500 | M14S9CT-ND 53 48 40 —|PM0805-33NM 
180.00 | 5.30 ) 96.20 | 0.05 | 21.08 |, M8726-NDO S40) 52:86" 2:27") PMA 20-181 KCRG: 33nH_| 20 | 60 | 250 | 0.27 | 500 | Ma457CT-NDO 53 48 ~—~«40'|_120.00/M|PM0805-33NM-RC 
220.00 | 5.00 | 113.70 | 0.05 | 21.08 | M8797-NDO 4.08 3.06 2.72 | PM2120-221K-RC 39nH | 20) 60 ) 250 | 0.29 | 500 | M1160CT-ND 53 48 40 — |PM0805-39NM 
39nH | 20) 60 | 250 | 0.29 | 500 | M8458CT-NDO 53 48  .40| 120.00/M|PM0805-39NM-RC 
330.00 | 3.60 183.40 0.10 | 19.81 | M8798-NDO 3.40 2.56 2.27 | PM2120-331K-RC 47nH_ | 20 | 60 | 200 | 0.31 500 | M1161CT-ND 53 AS 40 460.00/M | PIM0805-47NM 
390.00 | 350 | 211.60 | 011 | 19.81 | mez02-ND 408 3.06 2.72 | PM2120-391K 47nH | 20 | 60 | 200 | 0.31 | 500 | M8459CT-NDO 40 .36 30) 120.00/M|PM0805-47NM-RC 
056uH | 10 | 60 | 200 | 0.34 | 500 | Mi162CT-ND 534840 —|PM0805-56NK 
390.00 | 3.50 | 211.60 | 0.11 | 19.81 | m8799-NDO 340 256 2.27 | PM2120-391K-RC 056uH | 10 | 60 | 200 | 0.34 | 500 | M8460CT-ND) 53 48 40 | 120.00/Mt|PM0805-56NK-RC 
068uH | 10} 60 | 200 | 0.38 | 500 | M1163CT-ND 53 48 40 —|PM0805-68NK 
470.00.) 3.80 | 247.10 | 0.12.) 21.59 TE eb: A808, Sete beled 068uH | 10} 60 | 200 | 0.38 | 500 | M@46iCT-NDO 53 48 +40 120.00/M| PMo805-68NK-RC 
470.00 | 3.30 | 247.10 | 0.12 | 21.59 | M8800-NDO 3.06 230 2.04 | PM2120-471K-RC 082yH | 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 | M1164CT-ND 40» .36_-— 30 | 157.50/Mt| PM0805-82NK 
082uH | 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 | M8462CT-NDO 40 _.36_.30|_120.00/Mt|PIM0805-82NK-RC 
560.00 | 3.20 | 285.80 | 0.13 | 21.59 | m6204-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-561K ou | 10 | 65] 150°] 0.46] 400 | miiescT-ND 534840 — |PMO805-RI0K 
820.00 | 2.90 392.50 | 0.16 | 21.59 | M6206-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-821K OHH | 10 | 65 ) 150 | 0.46 | 400 | M8463CT-NDO 40 36 = 30) 120.00/M| PM0805-R10K-RC 
12H | 10} 50 | 150 | 0.51 | 400 | M1166CT-ND 53 48 ~—«.40.|_160.00/M/|PM0805-R12K 
1000.00} 2.50 | 499.70 | 0.22 | 20.83 | M8801-NDO 3.40 256 2.27 | PM2120-102K-RC AiGSecRapelchallRed Sal URESE CHGAGS CRN G1H-NDL PRSISzS S000 
0 RoHS Compliant 0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JWMiller surtace Mount Chip Inductors (cont) Surface Mount Power Inductors — 
PM3316 Series 


MAGNETICS 


LTest | R,dc | Ide Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* |J.W.Miller Sea fC ey =| 2.92 

L__ | % |Min.| MHz | 9 | mA | PartNo. 110 100 2,000 [Part No. : +, i Ks 7.37 +| 
12uH [10 | 50 | 150 | 051 | 400 | Ma464cT-NDO 53 ~.48-~=—«.40 | 120.00/M|PIM0805-R12K-RC 7 a g 
15uH | 10] 50 | 100 | 0.56 | 400 | M1167CT-ND 40 36 .30|  160.00/M|PMo0805-R15K l ie 
15uH | 10] 50 | 100 | 0.56 | 400 | M8465CT-NDO 40 36 30] 120.00/M|PM0805-R15K-RG I+ 2.54 4 
18H | 10) 50 | 100 | 0.64 | 400 | M1168CT-ND 53 48 40) 157.50/M|PM0805-R18K 
22H | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | M1169CT-ND 53 48 40 —|PMm0805-R22k 

L R, de Cut Tape Tape & Reel 
22H | 10] 50 | 100 | 0.70 | 400 | ma466cT-NDO 40 36 30] + 120.00/M|PM0805-R22K-RG , - E ee F 
27H | 10 | 40 | 100 | 1.1 | 280 | M1170CT-ND 53 48  .40| 160.00/M|PMo805-R27K #20% | Max. | I, sat.|1, rms) Digi-Key Price Each Pricing* |J.W.Miller 
33uH | 10] 40 | 100 | 1.2 | 260 | M1171CT-ND 53 48 40] 157.50/M|PM0805-R33K (uH) | 9 | Amp | Amp | __ PartNo. 1 10100; 500 [Part No. 
SayH | 10 | 40 | 100 | 15 | 200 | miz2cr-no___53__48__40|_187.50/M|Pwi0805-R39K io | 0009] 90 | ea Mtoe sia. Se 4G = piasiginnnk 
PM1008 Series 

jonH [20] 50 | 50 | 0.08 | 1000] M1176CT-ND 53 48 40] 157.50/M]PM1008-10NM 1.0 | 0.009) 9.0 | 68 | Mss557CT-NDO 243 192 1.60) 180.00 |PM3316-1ROM-RC 
j2nH | 20] 50 | 50 | 0.09 | 1000) M1177CT-ND 53 48 40] 157.50/M|PM1008-12NM 
i5nH | 20] 50 | 50 | 0.10 | 1000] M1178CT-ND 53 48 40 —|Pm1008-15NM 1.5 | 0.010) 80 ] 64 | M9701CT-ND 213° 192 1.60 — |PM3316-1R5M 
18nH | 20] 50 | 50 | 0.11 | 1000] M1179CT-ND 53 48 40 —|Pm1008-18NM 
18nH_| 20 | 50 | 50 | 0.11 | 1000 | Ma467CT-NDO 53 48-40 |_157.50/M|PM1008-18NM-RC 15 |) 0.010) 8.0 | 64 | M8S58CT-NDO 1.20 1.08 = 90 180.00 _/PM3316-1R5M-RC 
22nH | 20 | 55 | 50 | 0.12 | 1000 ) M1180CT-ND 53 48 .40) 210.00/M|PM1008-22NM 22 | 0012 | 7.0 | 64 M9702CT-ND 2.13 1.92 1.60 — |PM3316-2R2M 
22nH | 20] 55 | 50 | 0.12 | 1000 | M8468CT-NDO 53 .48 40) 120.00/M|PM1008-22NM-RC 
27nH | 20] 55 | 50 | 0.13 | 1000] M1181CT-ND 40 36 30) 160.00/M|PM1008-27NM 22 | 0.012 | 7.0 | 6.1 | MB559CT-NDO 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-2R2M-RC 
27nH | 20] 55 | 50 | 0.13 | 1000 | M8469CT-NDO 53 48 40) 157.50/M|PM1008-27NM-RC. 
33nH | 20 | 60 | 50 | 0.14 | 1000) M1182CT-ND 53 48 ~—.40|_157.50/M|PM1008-33NM 3.3 | 0.015 | 64 | 5.4 M8560CT-NDO 1.20 1.08 -90) 180.00 |PM3316-3R3M-RC 
39nH | 20 | 60 | 50 | 0.15 | 1000 | M1183CT-ND =» 53.4840} 157.50/M)PNM1008-39NM 4.7 | 0.018 | 5.4 | 4.8 | M8561CT-NDO 1.20 1.08 90) 180.00 |PM3316-4R7M-RC 
47nH | 20] 65 | 50 | 0.16 | 1000] M1184CT-ND 53 48 40 —|Pm1008-47NM 
56nH | 10] 65 | 50 | 0.18 | 1000] M1185CT-ND 53 48 40) 157.50/M|PM1008-56NK 68 | 0.027] 46 | 4.4 | M8562CT-NDO 1.20 1.08  .90| — 180.00 |PM3316-6R8M-RC 
68nH | 10] 65 | 50 | 0.20 | 1000| M1186CT-ND 53 48 40) 210.00/M|PM1008-68NK 
68nH | 10| 65 | 50 | 0.20 | 1000 | M8470CT-NDO 53 48 40 | _157.50/M|PIM1008-68NK-RC 10 | 0.038 | 38 | 3.9 | M8563CT-NDO 1.20. 1.08  .90| 180.00 |PM3316-100M-RC 
82nH | 10] 60 | 50 | 0.22 | 1000] M1187CT-ND 53 48 40] 210.00/M|PM1008-82NK zi Aen 
82nH | 10] 60) 50 | 0.22 | 1000 | M8471CT-NDO 53 48 +~—.40|_ 157.50/M|PIM1008-82NK-RC 18 | O06 | 30 | Ee a 20s OG, 20) TBOIGD) EMBs TELOMERE 
10HH | 10] 60 | 25 | 0.56 | 650 | M1188CT-ND 53 48 40] 157.50/M}PM1008-R10K 22 0.085 | 26 | 27 M9708CT-ND 2.13 1.92 1.60 240.00 |PM3316-220M 
12H | 10] 60 | 25 | 0.68 | 650 | M1189CT-ND 53 48  .40| 157.50/M|PM1008-R12K 
15uH | 10] 45 | 25 | 0.70 | 580 | M1190CT-ND 53 48 40 —|PM1008-R15K 22 | 0.085 | 26 | 2.7 | MB565CT-NDO 1.20 1.08  .90| — 180.00 |PM3316-220M-RC 
18uH | 10] 45 | 25 | 0.77 | 620 | M1191CT-ND 53 48 40 —|Pm1008-R18K 7 re 
‘saut |t0 | 45 | 25 | og | 500 | MitgcrND © 53480 =| py {noe Rook 33 | 010 | 20 | 21 | M566CT-NDO 1.20 1.08 90] 180.00 |PM3316-330M-RC 
27uH | 10] 45 | 25 | 0.91 | 500 ) MI193CT-ND = 534840 — |PM1008-R27K 47 | 0.14 | 1.6 | 1.8 | M8567CT-NDO 213 1.92 1.60| 180.00 |PIM3316-470M-RC 
.33uH | 10) 45 | 25 | 1.05 | 450 | M1194CT-ND 53 48 ~=.40)_160.00/M|PM1008-R33K 
33uH_ | 10] 45 | 25 | 1.05 | 450 | M8472CT-NDO 40 36 30 | _120.00/M|PM1008-R33K-RG 68 | 0.20 | 1.4 | 1.5 | Mg711CT-ND 213° 192 1.60 — |PM3316-680M 
39H | 10] 45 | 25 | 1.12 | 470 | M1195CT-ND 53 48 40 —]Pm1008-R39k 
“aw |10| 45 | 25 | 449 | 470 | mti9ecT-ND 83 48 40 — |pmitoga-Ra7K 68 | 0.20 | 14 | 1.5 | M8568CT-NDO 1.20 1.08  .90| — 180.00 |PM3316-680M-RC 
47H | 10] 45 | 25 | 1.19 | 470 | M8473CT-NDO 53 48 40 | 120.00/M|PM1008-R47K-RG 7 Aan 
68uH | 10] 45 | 25 | 1.47 | 400 | M8474CT-NDO 40 36 30 | 120.00/M|PM1008-R68K-RC 100 | 028 | 12 |S eS TAD) TS BO) 180.00" | PASS TOME RG 
B2pH | 10) 45 | 25 | 1.61 | 400 | M1199CT-ND = 5348 =~ 40 | 160.00/M|PM1008-R82k 150 | 0.40 | 1.0 | 1.0 M8570CT-NDO 213 1.92 1.60] 180.00 |PM3316-151M-RC 
82H | 10] 45 | 25 | 1.61 | 400 | m8475CT-NDO 40 36 30] + 120.00/M|PM1008-R82K-RG 
1.0uH | 10] 35 | 25 | 1.75 | 370 | M8476CT-NDO 40 36 .30) 120.00/M|PM1008-1ROK-RC 220 | 0.61 | 0.8 | 0.8 | MB571CT-NDO 1.20 1.08 90} 180.00 |PM3316-221M-RC 
1.2uH | 10] 35 | 7.9 | 2.00 | 340 | M1201CT-ND 53 48 40 —|PM1008-1R2k zi anni 
4.2uH | 10] 35 | 7.9 | 2.00 | 340 | M8477CT-NDO 40 36 30] 120.00/M|PM1008-1R2K-RG 330) 1.02 | 06 | 06 eee eS HPO) BOB: 5 2.90) © <AB0.00", EMSA 16-841 MERE 
1.5uH | 10 | 28 | 7.9 | 2.30 | 330 | M1202CT-ND 53 48 ~—-.40.|_160.00/M|PM1008-1R5K 470 | 127 | 05 | 05 | mesz3cT-NDo 420. 1.08  .90/ 180.00 |pM3316-471M-RC 
1.5uH | 10] 28 | 79 | 230 | 330 | M8478CT-NDO 40 36 30] —120.00/M|PM1008-1R5K-RC 
1.8uH |} 10 | 28 | 79 | 2.60 | 300 | M1203CT-ND 53 48 40 —|PM1008-1R8K 680 2.02 04 | 04 M8574CT-NDO 1.20 1.08 -90 180.00 |PM3316-681M-RC. 
1.8uH | 10 | 28 | 7.9 | 260 | 300 | M8479CT-NDO 40 36  .30| 120.00/M|PM1008-1R8K-RG 
2.2uH | 10| 28 | 79 | 280 | 290 | Mizo4cT-ND 53 48 40 | 160.00/M|PIM1008-2R2K 1000 | 3.00 | 03 | 03 |RRMSsSeCuNDY 1201.08 90] 180.00 | PM3316-102M-RC 
2.2uH |10 | 28 | 7.9 | 2.80 | 290 | M8480CT-NDO 40 36 .30| —120.00/M|PM1008-2R2K-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
27uH | 10] 22] 79 | 3.20 | 290 | M1205CT-ND 53 48 40 —|Pm1008-2R7K 
27H | 10] 22) 79 | 3.20 | 290 | M8481CT-NDO 40 36 ~=.30|_ 120.00/M|PIM1008-2R7K-RC Ss f M tP ; d t 
3.3uH | 10 | 22] 79 | 3.40 | 290 | M8482cT-NDO 40 36 ~=—-.30|_ 120.00/M|PIM1008-3R3K-RC — 
3.9uH | 10) 20 | 79 | 3.60 | 260 | M1207CT-ND 53 48 40) 157.50/M|PM1008-3R9K urtace 2 oun ower Inductors 
4.7uH | 10) 20 | 7.9 | 4.00 | 260 | M1208CT-ND 40 36 30} + 160.00/M)PM1008-4R7K PM3340 Series 
47H |10 | 20 | 79 | 4.00 | 260 | M8483CT-NDO 40 36 30 | _120.00/M|PIM1008-4R7K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. tf Reel size 3,000 
0 RoHS Compliant 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3308 Series 


E R, de Cut Tape Tape & Reel 

+20% | Max. |1, sat.|I,rms| Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 

(pH) a Amp | Amp Part No. 1 10 100 225 Part No. 

10 | 0.033 | 8.0 | 35 | M9732CT-ND 243 249 1.82] 218.25 |PIM3340-100M 

10 | 0.033 | 8.0 | 35 | M8583CT-NDO 1.75 1.58 1.32] 118.13 |PM3340-100M-RC 

15 | 0.042 | 7.0 | 3.0 | M9733CT-ND 243 2419 1.82] 157.50 |PM3340-150M 
IE R, de Cut Tape Tape & Reel 
420% | Max. | 1, sat.| 1rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 15 | 0.042 | 7.0 | 3.0 | M8584CT-NDO 1.75 1.58 1.32] 118.13 |PM3340-150M-RC 
(uH) | 9 | Amp | Amp | PartNo. 1 10 100 | 1,000 _| Part No. 22 | 0.054 | 55 | 25 | M9734CT-ND 2.43 219 1.82] 157.50 |PIM3340-220M 
to | 011 | 24 | 20 | Mo719CT-ND 225 203 1.69 680.00 | PM3308-100M 22 | 0.054 | 55 | 25 | M8585CT-NDO 243 219 1.82] 118.13 |PM3340-220M-RC 
Ks He _ ead a ee ia 510.00 intestines 33 | 0.08 | 4.0 | 2.0 | MB8586CT-NDO 175 1.58 1.32] 118.13 |PM3340-330M-RC 
22 | 0.23 | 1.6 | 1.3 | M8577CT-NDO 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-220M-RC 47 | 01 | 38 | te Ea PAB ENG, TBE). TOs.08, | FMSSAOIZOM 
33 0.30 14 14 M9722CT-ND 2.25 2.03 1.69 — | PM3308-330M 47 04 3.8 | 1.6 M8587CT-NDO 243 219 1.82 163.69 | PM3340-470M-RC 
33 | 030 | 14 | 14 M8578CT-NDO 1.70 153 1.28 510.00 | PM3308-330M-RC 68 | 017 | 30 | 1.2 | M9737CT-ND 1.75 1.58 1.32 | 157.50 _|PM3340-680M 
47 | 039 | 1.0 | 08 | M9723CT-ND 1.70 1.53 1.28 — | PM3308-470M 68 | 017 | 3.0 | 1.2 | M8588CT-NDO 1.75 1.58 1.32] 118.13 |PM3340-680M-RC 
47 | 039) 1.0 | 08 IMeSRcRNo 170 (1.53 (1.28 510.00 | PM3308-470M-RC 100 | 0.22 | 25 | 1.2 | Mass9cT-nDo 175 158 132] 118.13 |PM3340-101M-RC 
68 | 066 | 09 | 07 | MB580CT-NDO 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-680M-RC 
joo | 084! a7 | o6 | MovescT-ND 225 203 169 —| pa3308-101M 150 | 0.34 | 20 | 09 | M9739CT-ND 243 219 1.82] 157.50 |PM3340-151M 
20 | 19 | 05 | 04 | wo7270TND 225. 203. 1.69 —}pma308-221M 150 | 0.34 | 2.0 | 0.9 | M8590CT-NDO 1.75 1.58 1.32] 118.13 |PM3340-151M-RC 
330 | 27 | 04 | 03 | M9728CT-ND 225 203 1.69 680.00 | PM3308-331M 220 | 0.44 | 1.6 | 0.7 | M8591CT-NDO 1.75 1.58 1.32 | 118.13 |PM3340-221M-RC 
330 | 27 | 04 0.3 | M8581CT-NDO = 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-331M-RC 330 | 07 | 12 | 06 | M8592CT-NDO 1.75 1.58 132) 118.13 |PM3340-331M-RC 
470 | 40 | 03 | 02 | M9729CT-ND 2.25 203 1.69 — | PM3308-471M. 
470 | 4.0 | 03 | 02 | M8582CT-NDO 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-471M-RC 470 | 085 | 10 | 8 EE eoae BES. ENS: AE) SE EM 
gs0 | 53 | 02 | 04 M9730CT-ND 225 203 169 680.00 | PM3308-681M 1000 | 20 | 08 | 0.1 | M8593CT-NDO 1.75 1.58 1.32} 118.13 |PM3340-102M-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ( RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1129 


e Max. Cut Tape T&R 
IW Surface Mount Power L | Tol.) Test / DCR |Rated | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
e sy . (H)| % | Freq. Q | Amps Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
MAGNETIC S Inductors PM5022 Series 39 | 15 |2.5MHz| 0.32 | 0.80 M4390CT-ND 1.63 147 © 1.23 —| PM54-390L 
39 | 15 |2.5MHz| 0.32 | 0.80 M8522CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M | PM54-390L-RC 
127 41 47 | 15 |2.5MHz| 0.37 | 0.72 M4470CT-ND 1.63 147 1.23} 580.00/M| PM54-470L 
igs 186. — 7A 254 >| [2.92 47 | 15 |2.5MHz| 0.37 | 0.72 M8523CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M | PM54-470L-RC 
4 i [1245 56 | 10 |2.5MHz| 0.42 | 0.68 M4560CT-ND 1.45 1.31 1.09} 580.00/M | PM54-560K 
15.3 = - B 68 | 10 |2.5MHz| 0.46 | 0.61 M4680CT-ND 1.63 147 1.23 —]PM54-680K 
| Al Tis Pt 68 | 10 |2.5MHz| 0.46 | 0.61 M8524CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M | PM54-680K-RC 
2.54 82 | 10 |2.5MHz| 0.60 | 0.58 M8525CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M | PM54-820K-RC 
100] 10) 1KHz | 0.70 | 0.52 M8512CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M| PM54-101K-RC 
=e aa Te 120] 10] 1KHz | 0.93 | 0.48 M4121CT-ND 1.63 147 1.23} 652.00/M| PM54-121K 
ee ulsTape BRE ance 150] 10] 1KHz | 1.10] 0.40 |  M4151CT-ND 1.63 147 1.23) 580.00/M| PM54-151k 
ai ee ee nee aay A Eee ‘00 oe Sung 150| 10] 1kHz | 1.10] 0.40 | Mss15CT-NDO 145 1.31 1.09] 435.00/M | PM54-151K-RC 
180] 10) 1KHz | 1.38 | 0.38 M4181CT-ND 145 131 1.09 —| PM54-181K 
1.0) 0.011) 20 ) 86 | M9745CT-ND 165 149 1.24 135.00 | PM5022-1ROM 180] 10) 1KHz | 1.38 | 0.38 M8517CT-NDO 1.45 1.31 1.09} 435.00/M| PM54-181K-RC 
2.2 | 0.014) 16 | 7.41 M8595CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-2R2M-RC 220] 10| 1KHz | 1.57 | 0.35 M8519CT-NDO 1.45 1.31 1.09] 435.00/M | PM54-221K-RC 
33 | 0.016) 14 | 62 | MB596CT-NDO 165 149 1.24 101.25 | PM5022-3R3M-RC 
5.6 | 0.022] 12 | 53 | M9746CT-ND 135 1.22 1.02 135.00 | PM5022-5R6M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ) RoHS Compliant 
56 | 0.022) 12 | 53 | MB594CT-NDO 135° 1.22 1.02 101.25 | PM5022-5R6M-RC aa one a 
10 | 0.032) 10 | 4.3 | M8597CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-100M-RC L |Tol.| Test | DCR |Rated!) Digi-Key Price Each Pricing*| J.W.Miller 
15 | 0.036) 8 | 4.0 | MB598CT-NDO 135° 1.22 1.02 101.25 | PM5022-150M-RC (uH)| % | Freq. | © | Amps) PartNo. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
22 | 0.047) 7 | 35 | MB599CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-220M-RC PM105 Series 
33 | 0.066 | 55 | 3.0 M8600CT-NDO 135 1.22 1.02 105.00 | PM5022-330M-RC 10 | 20 /2.5MHz| 0.06 | 2.60 M1001CT-ND 2.75 2.48 2.07 | 412.50 | PM105-100M 
47 0.087 | 4.5 26 M8601CT-NDO 135 1.22 1.02 401.25 | PM5022-470M-RC 10 | 20 |2.5MHz| 0.06 | 2.60 M8413CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-100M-RC 
68 | 013 | 35 | 23 | Ms602CT-NDO 1.35 122 1.02 101.25 | PM5022-680M-RC _ oS ape aoe oor alas ae ae oo ae SiN pesieohe 
= Z| 0. z i u “ = - 
100) 019 | 30 | 18 eee see adee N02] 10128 BMSDe IMAG 15 | 20 |2.5mHz| 0.08 | 2.27 | Ms414CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-150M-RC 
150 | 0.25 | 26 | 1.5 | M8604CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-151M-RC 18 150 laguna) 008 | 345 MRMTOOUETERTE a0 SHI as =| pid DEON 
220 0.38 | 24 | 1.2 M8605CT-NDO 165 #149 1.24 123.75 | PM5022-221M-RC 22 | 20 |2.5MHz| 0.10) 1.95 M1005CT-ND 2.75 248 2.07 — | PM105-220M 
330 | 0.56 | 1.9 | 1.0 | MB606CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-331M-RC 22 | 20 |2.5MHz| 0.10 | 1.95 | M8415CT-NDO 190 171 143 — | PM105-220M-RC 
470 | 0.85 | 14 | 0.82 | M8607CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-471M-RC 33 | 20 )2.5MHz] 0.12) 1.50 M1007CT-ND 190 1.71 1.43 | 412.50 | PM105-330M 
680 | 12 | 12 | 0.72) moz6ecr-No 135 122 1.02 435.00 | PM5022-681M 33 | 20 |2.5MHz| 0.12 | 1.50 | M8416CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-330M-RC 
680 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | MB608CT-NDO 135 1.22 1.02 101.25 | PM5022-681M-RC - oF aries ae ree eee cae o an bis iD Hae me 
Z| 0. F 5 é Pi 2 if - “I 
1000 | 1.8 | 1.0 | 0.56 | M8609CT-NDO 165 149° 1.24 101.25 | PM5022-102M-RC 47/410 \25MHz| 0.17 | 128 |  MMOO9CT-ND 275 248 207 | 412.50 | PM105-470K 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 47 | 10 |2.5MHz) 0.17 | 1.28 M8418CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-470K-RC. 
56 | 10 |2.5MHz| 0.19 | 1.47 | M1010CT-ND 419 3.77 3.14 | 627.75 | PM105-560K 
56 | 10 |2.5MHz| 0.19] 1.17 | M8419CT-NDO 275 2.48 — 2.07 | 285.00 | PM105-560K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 0.22 | 1.11 M1011CT-ND 275 2.48 2.07 | 412.50 | PM105-680K 
68 | 10 |2.5MHz| 0.22 | 1.11 M8420CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-680K-RC 
82 | 10 |2.5MHz| 0.25 | 1.00 | M1012CT-ND 275 248 2.07 — | PM105-820K 
82 | 10 |2.5MHz| 0.25 | 1.00 | M8421CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-820K-RC 
100] 10] 1kHz | 0.35 | 0.97 | M1013CT-ND 190 171 143 — | PM105-101K 
100] 10) 1kHz | 0.35 | 0.97 | Mg422CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 262.50 | PM105-101K-RC 
120] 10) 1kHz | 0.40 | 0.89 | M8423CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-121K-RC 
150] 10) 1kHz | 0.47 | 0.78 | M1015CT-ND 190 171 143 — | PM105-151K 
150| 10) 1kHz | 0.47 | 0.78 | M8424CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-151K-RC 
180] 10] 1kHz | 0.63 | 0.72 | Mg425CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 ] PM105-181K-RC 
. 220) 10] 1kHz | 0.73] 0.66 | M1017CT-ND 275 2.48 2.07 | 412.50 | PM105-221K 
Terminal 220/10] 1kHz | 0.73 | 0.66 | M8426CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-221K-RC 
Dimensions 270) 10] 1kHz | 0.97] 0.57 | M8427CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-271K-RC 
330| 10 | 1kHz | 1.15 | 0.52 | M8428CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-331K-RC 
470) 10} 1kHz | 1.48] 0.42 | M1021CT-ND 275 248 2.07 — | PM105-471K 
—— 470) 10} 1kHz | 1.48] 0.42 | M8429CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-471K-RC 
_ Dimensions (mm) 560| 10] 1kHz | 1.90] 0.33 | M8430CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-561K-RC 
Series A B c D Typ. ETyp. F Typ. 680] 10| tkHz | 2.25 | 0.28 | Mt1023CT-ND 275 248 2.07 — | PM105-681K 
PM43 4.0 + 0.3 45 +03 3.2403 45 4.0 12 680) 10] 1kHz | 2.25] 0.28 | M8431CT-NDO 275 2.48 — 2.07 | 285.00 | PM105-681K-RC 
PM54 5.2403 58403 45403 58 52 13 820| 10 | 1kHz | 2.55 | 0.24 | M8432CT-NDO 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-821K-RC 
PM105 9.0+0.4 10.0 + 0.4 5.4404 10.0 9.5 25 PM105S/SB (Shielded) Series 
PMI05S/SB | 9.2 +0.4 10.0+0.4 5.0205 10.0 9.5 25 40 | 20 ]2.5MHz] 0.06] 2.06 | ™M8433CT-NDO 1471.33 1.41 | 220.50 | PM105SB-100M-RC 
12 | 20 |2.5MHz| 0.06 | 2.31 M1026CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-120M 
Mar. CutTape TER 15 | 20|2snHe| 0o7| 200 | wiozzcrND. «378-998 282 | se250| uNtOSS-Is0M 
rar i ipinn*® A rs Z| 0. 5 bi i &i # - 
tal oa ee a | qe all EE ea 15 | 20|2.5MHz| 0.07 | 1.72 |  ws435cT-NDO 147 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-150M-RC 
PM43 Series 18 | 20 |2.5MHz| 0.08 | 1.58 | M8436CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-180M-RC 
10 | 20 /2.5MHz ]0.182] 1.04 M8503CT-NDO 145° 1.31 1.09] 435.00/M] PM43-100M-RC 22 | 20 |2.5MHz| 0.08 | 1.42 M8437CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-220M-RC 
42 | 20/2.5MHz|0.210| 0.97 M3120CT-ND 1.63 1.47 4.23] 580.00/M | PM43-120M 27 | 20 |2.5MHz| 0.10 | 1.32 M8438CT-NDO 1.46 1.31 1.10 | 220.50 | PM105SB-270M-RC 
12 | 20|2.5MHz|0.210| 0.97 M8504CT-NDO 145 1.31 1.09) 435.00/M | PM43-120M-RC 33 | 15 |2.5MHz| 0.11 | 1.16 M8439CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-330L-RC 
15 | 20 |2.5MHz|0.235| 0.85 M3150CT-ND 163 147 1.23) 580.00/M| PM43-150M 39 | 20 [2.5MHz| 0.16 | 1.28 M1032CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-390M 
15 | 20 }2.5MHz|0.235| 0.85 M8505CT-NDO 1.63 1.47 1.23) 435.00/M | PM43-150M-RC 39 | 15 |2.5MHz| 0.12 | 1.10 M8440CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-390L-RC 
18 | 20 }2.5MHz 10.338] 0.74 M3180CT-ND 1.63 1.47 4.23} 489.00/M | PM43-180M 47 | 15 |2.5MHz] 0.14) 1.00 M8441CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-470L-RC 
22 | 20 |2.5MHz|0.378] 0.68 M8506CT-NDO 145 1.31 1.09) 435.00/M | PM43-220M-RC 56 | 20 |2.5MHz| 0.19 | 1.07 | M1034CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-560M 
27 | 20|2.5MHz|0.522| 0.62 M3327CT-ND 2.38 215 1.79 — | PM43-270M 56 | 15 |2.5MHz] 0.19 | 0.93 M8442CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-560L-RC 
33 | 10 |2.5MHz|0.540] 0.56 M8507CT-NDO 145 1.31 1.09) 435.00/M | PM43-330K-RC 68 | 20 |2.5MHz| 0.22 | 0.97 | M1035CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-680M 
39 | 10 )2.5MHz | 0.587} 0.52 M3390CT-ND. 1.63 1.47 1.23} 489.00/M | PM43-390K 82 | 20 |/2.5MHz| 0.28 | 0.88 M1036CT-ND 3.75 3.38 2.82 —1]PM105S-820M 
47 | 10 |2.5MHz]0.844] 0.44 M8508CT-NDO 145 131 1.09) 435.00/M | PM43-470K-RC 82 | 15 |2.5MHz| 0.28 | 0.79 | M8443CT-NDO 3.75 3.38 2.82 | 220.50 | PM105SB-820L-RC 
56 | 10 |2.5MHz|0.937| 0.42 M3560CT-ND 1.45 1.31 1.09 — | PM43-560K 100} 20| 1kHz | 0.35) 0.80 M1037CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-101M 
56 | 10 }2.5MHz | 0.937] 0.42 M8509CT-NDO 4.45 1.31 1.09} 435.00/M | PM43-560K-RC 100| 10) tkHz | 0.34} 0.72 M8444CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-101K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 1.117] 0.37 M3680CT-ND 163 147 1.23 —| PIM43-680K 120] 20 | 1kHz | 0.38 | 0.73 | M1038CT-ND 3.00 2.70 2.25 | 562.50 | PM105S-121M 
68 | 10 |2.5MHz}1.117| 0.37 M8510CT-NDO 1.45 1.31 1.09] _435.00/M | PM43-680K-RC 1201 10] 1kHz | 0.37] 0.63 M8445CT-NDO 1.47 4.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-121K-RC 
PM54 Series 150/10) 1kHz | 0.51) 0.55 | M8446CT-NDO 1.47 1.33 1.41 | 220.50 | PM105SB-151K-RC 
10 | 20]2.5MHz] 0.10 ] 1.44 M8511CT-NDO 400.90 —«.75] + 300.00/M| PM54-100M-RC 180} 20) 1kHz | 0.62) 0.60 | M1040CT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-181M 
12 | 20/2.5MHz| 0.12 | 1.40 M4120CT-ND 163 147 1.23) 580.00/M)PM54-120M 180/10) 1kHz | 0.57) 0.50 | M8447CT-NDO 1.47 133 1.11 | 220.50 | PM105SB-181K-RC 
12 | 20/2.5MHz| 0.12 | 1.40 M8513CT-NDO 145 131 1.09) 435.00/M | PM54-120M-RC 220| 20 | 1kHz | 0.69 | 0.54 | M1041CT-ND 375 3.38 2.82 — | PM105S-221M 
15 | 20 /2.5MHz| 0.14) 1.30 | —M4150CT-ND 16300 1.47 (1.23 — | PM54-150M 220) 10) 1kHz | 0.78 | 0.47 | M8448CT-NDO 1.47 1.338 1.11 | 220.50 | PM105SB-221K-RC 
15 | 20/2.5MHz| 0.14 | 1.30 M8514CT-NDO 1.45 131 1.09] 435.00/M | PM54-150M-RC 970/20! tkHz |0.78| 049 | Mto42cT-ND 300 270 225 | pt0ss-271M 
18 | 20/2.5MHz| 0.15 | 1.23 M4180CT-ND 135° 122 1.02 —|PM54-180M 270| 10} 1kHz | 0.87 | 0.41 M8449CT-NDO 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-271K-RC 
18 | 20/2.5MHz| 0.15 | 1.23 M8516CT-NDO 45 14 41) 435.00/M | PM54-180M-RC 330] 20] 1kHz | 1.03} 0.44 | M1043CT-ND 375 3.38 2.82 —| PM105S-331M 
22 | 20|2.5MHz| 0.18 | 1.11 M8518CT-NDO 145 1.31 1.09) 435.00/M | PM54-220M-RC 330| 10 | 1kHz | 1.20| 0.37 | M8450CT-NDO 1.47 133 1.11 | 220.50 | PM105SB-331K-RC 
27 | 20/2.5MHz) 0.20 | 0.97 |MSZZOCNG) P63 <a “des =| EMoa-270M 390] 20 1kHz | 1.18] 0.41 |  M1044cT-ND 3.75 3.38 2.82 | 562.50 | PM105S-391M 
27 | 20|2.5MHz| 0.20 | 0.97 M8520CT-NDO 1.45 131 1.09] 435.00/M | PM54-270M-RC 470| 20| tkHz | 160! 037 | Mto45cT-ND 375 338 282 | 56250 | PM105S-471M 
33 | 15 |2.5MHz] 0.23 | 0.88 M4330CT-ND 163 147 1.23 —| PM54-330L 470| 10 | 1kHz | 1.50 | 0.33 | M8451CT-NDO 1.47 133 1.11 | 220.50 | PM105SB-471K-RC 
33 | 15 |2.5MHz| 0.23 | 0.88 M8521CT-NDO 145 1.31 1.09] _435.00/M | PM54-330L-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 RoHS Compliant 
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Surface Mount Dual 
-; Toroid Inductors 


The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different functions in a 
single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can utilize these coils in four 
different ways, depending on the external connection chosen: 

(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 

(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance 

(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors 

(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications 


MA GNETI 


Features: 
* Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case for pick 
and place capability * Reflow soldering * Hi-pot 500V * Operating ambient temperature: -40°C ~ 85°C 


Typical Applications: 


High Current Toroid Inductors 


5700 Series r 


= 
12,70 
~~ Ce} of body 


Lead tinned 
to within 3.18 


6701-6705 & 
6726-6731 Series 


6706 - 6725 Series 


ee Bee eee *Converters * Data communications »* Processor/controller circuits L Ide | Ride Dimensions (mm) TW. 
STSON a COMPUIOTS. *: L nels (wH) | Max. | Max.) A B ( D Digi-Key Price Each Miller 
+15% | Amps a Max. Max. Nom. Nom. Part No. 1 Part No. 
5700 Series 
1. 23. 10 [11.00] 008 | 2223 1140 813 1.63 M5701-ND 5.08 3.81 ] 5701 
10 | 11.00] 008 | 2223 1140 813 1.3 M8709-NDO 5.08 3.81 | 5701-RC 
; 25 | 550 | 014 | 2223 11.10 7.62 1.02 M8710-NDO 5.08 3.81 | 5702-RC 
Series Mode = 125 | 275 | 12 | 22.23 1110 762 51 M5703-ND 5.08 3.81 | 5703 
" B 125 | 2.75 | 12 | 22.23 1110 7.62 51 M8711-NDO 5.08 3.81_| 5703-RC 
275 | 2.00 | .24 | 2223 1140 7.62 41 M5704-ND 5.08 3.81 | 5704 
‘ : 275 | 2.00 | 24 | 2223 1140 762 41 M8712-NDO 5.08 3.81 | 5704-RC 
Son ee — 450 | 1.50 | 49 | 2223 11.10 7.62 30 M5705-ND 547 4.11 | 5705 
the circuit level (not Dimensions (mm) 450 | 1.50 | 49 | 22.23 1140 7.62 30 M8713-NDO 547 4.41 | 5705-RC 
sa iniaraalicancaction Part # B/C [D /E 25 | 9.00 | 012 | 2858 14.27 1143 1.63 M5706-ND 5474.41 _| 5706 
sr ae rm eed m [Smo | he [as iar ies | tarsus 4M |r 
Dual Differential Mode PM3604 11.48 | 6.73 | 4.06| 2.54 ; : . . ; ‘ 2 : ; j 
400 | 2.25 | 33 | 2858 1427 1067 46 M5708-ND 547 4.11 ‘| 5708 
400 | 2.25 | 33 | 2858 14.27 1067 46 M8716-NDO 547 4.41 | 5708-RC 
800 | 1.75 | 64 | 2858 1427 1067 38 M5709-ND 547 4414 ‘| 5709 
Parallel Serian 1000} 1.50 | 98 | 2858 14.27 1016 30 M5710-ND 5.47 411 | 5710 
= = 50 | 950 | .012 | 31.75 15.88 13.46 1.63 M5711-ND 6.24 4.69 | 5711 
L | Ide jL 220%) Ride} L | Ide jb +20%)| Rudo) : , 50 | 950 | 012 | 31.75 1588 1346 1.63 M8717-NDO 6.24 4.69 | 5711-RC 
+20%| Max. | @I,dc | Max. |+20%) Max. | @I,dc ) Max. | Digi-Key Price Each J.W.Miller 150 | 4.75 | .046 | 31.75 15.88 12.70 .91 M5712-ND 6.24 4.69 | 5712 
wH [Amps| wH | © | pH [Amps] wH | © | PartNo. 1-10 25 | PartNo. 150 | 4.75 | .046 | 31.75 15.88 12.70.91 M8718-NDO 6.24 4.69 | 5712-RC 
i 700 | 2.25 | 42 | 31.75 1588 1270 46 M5713-ND 6.24 4.69 | 5713 
PM3602 Si 
_— 7oo | 2.25 | 42 | 31.75 1588 1270 46 M8719-NDO 6.24 4.69 | 5713-RC 
5 |241] 38 [0.023] 20 | 1.20] 15.2 /0.092}M8662-NDO 2.49 1.78 1.42] PM3602-5-B-RC 1250] 175 | 85 | 31.75 15.88 1219 38 M5714-ND 6.24 4.69 | 5714 
8 | 1.90] 61 |0.037) 32 ]0.95] 23.2 | 0.15 |M1210-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-8-B A 1 ‘oe ee jee ote “0 eT A tee a 
8 | 1.90] 6.1 |0.037) 32 | 0.95] 23.2 | 0.15 |M8663-NDO 2.49 1.78 1.42 | PM3602-8-B-RC 495 | 7:75 | 032 | 460249051727 1.63 MS716-ND 703 6.25 | 5716 
10 | 183] 7.4 0.040] 40 |0.92] 296 | 016 |M1211-ND 249 1.78 1.42] PM3602-10-B 125 | 7.75 | .032 | 46.02 19.05 17.27 1.63 M8721-NDO 7.03 6.25 | 5716-RC 
: afc 500 | 4.00 | 15 | 46.02 19.05 1651 81 M5717-ND 7.03 6.25 | 5717 
10 | 183] 7.4 [0.040] 40 | 0.92] 296 | 0.16 |M8664-NDO 2.07 1.48 1.18 | PM3602-10-B-RC eo0'| fag0l de || de oos 4906 desi cat EEE TRG a aon | ara-G 
15 |145] 11.4 |0.063] 60 [0.73] 44.4 |0.25|M1212-ND 249 1.78 1.42|PM3602-15-B 1100} 250 | 33 | 4602 19.05 1651 64 M5718-ND. 7.03 6.25 | 5718 
15 | 1.45] 11.1 |0.063) 60 | 0.73] 44.4 | 0.25 |M8665-NDO 249 1.78 1.42) PM3602-15-B-RC ye 7 3 ae eae eat o eee 108 ae arene 
20 | 1.25) 15.2 |0.086} 80 | 0.63] 60.8 | 0.34|M1213-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-20-B o50| 175 | 92 | 4602 1905 1651 46 M8724-NDO 703 625 | 5719-RC 
20 | 1.25) 15.2 [0.086] 80 | 0.63] 60.8 | 0.34 |M8666-NDO 2.49 1.78 1.42 | PM3602-20-B-RC 4500 | 1.25 | 2.64 | 46.02 19.05 16.51 30 M5720-ND 7.03 6.25 | 5720 
4 oo 250 | 8.00 | 041 | 5398 2380 20.07 1.57 M5721-ND 8.20 7.29 | 5724 
25 [1.17] 185 [0.098] 100 | 0.59] 74.0 | 0.39 |M1214-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-25-B Seo TB 00 Todt 83.08 3 BO OTT Wiis ee 5D ee STORE 
25 | 1.17} 18.5 | 0.098} 100 | 0.59} 74.0 | 0.39 |M8667-ND0 249 1.78 1.42) PM3602-25-B-RC 900 | 3.75 | 175 | 53.98 2380 1905 81 M5722-ND 8.20 7.29 | 5722 
33 | 0.98) 24.8 | 0.14] 132] 0.49] 99.2 | 056 |M1215-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-33-B an a0 ak aoe are ie a MEETS A i. eee ne 
33 | 0.98) 24.8 | 0.14] 132 | 0.49] 99.2 | 056 |M8668-NDO 2.49 1.78  1.42|PM3602-33-B-RC 1800] 250 | 55 | 5398 2380 1905 58 M8727-ND0 820 799 | 5703-RC 
50 | 0.78) 37.5 | 0.22 | 200 | 0.38] 150.0 | 0.88 |M1216-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-50-B 4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 2380 1880 46 M5724-ND 8.78 7.81 | 5724 
‘ qc. 4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 2380 1880 46 M8728-NDO 8.78 7.81 | 5724-RC 
50 | 0.78| 37.5 | 0.22 | 200 | 0.38 | 150.0 | 0.88 |M8669-NDO 2.49 1.78 __1.42 | PM3602-50-B-RC agnor eb'e <aacll esas) seo. ane) a0 ReaD gl oe cone 
68 | 0.72) 49.6 | 0.26 | 272 | 0.36 | 198.4 | 1.04 | M1217-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-68-B 25 | 250 | .040 | 13.97 5.59 5.33 51 M5726-ND 4.70 3.53 | 5726 
68 | 0.72) 49.6 | 0.26 | 272 | 0.36] 198.4 | 1.04 |M8670-NDO 2.49 1.78 1.42 | PM3602-68-B-RC 2 2b a 13.87 5.59 533 St ae 470 3.53 SENG 
5 | 2.50 | .035 | 17.7 : 7 fr 5727- 7 53 | 5727 
100 | 0.58 | 74.0 | 0.40 | 400 | 0.29 | 296.0 | 1.60 | M8671-NDO 2.72 2.04 1.81 | PM3602-100-B-RC 35 | 250 | 035 | 1778 813 762 64 M8731-NDO 470 353 | 5727-RC 
150 | 0.47 | 111.0 | 0.60 | 600 | 0.24) 444.0 | 2.40 ])M1219-ND 2.72 2.04 1.81 | PM3602-150-B 50 | 250 | 060 | 1905 813 711 51 M5728-ND 4.70 3.53 | 5728 
150 | 0.47 | 111.0 | 0.60 | 600 | 0.24 | 444.0 | 2.40 |M8672-NDO 2.72 2.04 __ 1.81 | PM3602-150-B-RC 50 | 2.50 ) 060) 19.05 813 711 51 M8732-NDO 4.70 3.53 | $728-RC 
oo | 2.50 | .080 | 21.59 914 838 51 M5729-ND 4.70 3.53_| 5729 
200 | 0.40] 150.0 | 0.84 | 800 | 0.20 | 600.0 | 3.36 |M8673-NDO 2.72 2.04 1.81 | PM3602-200-B-RC 700 | 250} 080) 2159914838 BT M18733-NDO 470 353 | 5729-RC 
250 | 0.33 | 192.5 | 1.19 |1000| 0.17 | 770.0 | 4.76 |M1221-ND 272 2.04 1.81) PM3602-250-B 70 | 3.00 | .050 | 2159 914 838 64 M5730-ND 5.04 3.78 | 5730 
£ ea 70 | 3.00 | .050 | 2159 914 838 64 M8734-NDO 5.04 3.78 | 5730-RC 
250 | 0.33 | 192.5 | 1.19 |1000| 0.17 | 770.0 | 4.76 |M8674-NDO 272 2.04 1.81) PM3602-250-B-RC ai apo opallloiea code taeda etn 70 nea: (Lesa 
300 | 0.32 | 225.0 | 1.31 [1200] 0.16 | 900.0 | 5.24 | M8675-NDO 2.72 2.04 1.81 | PM3602-300-B-RC 40 | 400 | 025 | 2159 914 864 81 M8735-NDO 470 3.53 | 5731-RC 
PM3604 Series 
L I,de | Ryde Dimensions (mm) J.W. 
5 |3.30] 38 [0.019] 20 | 1.65] 15.2 /0.076)M8676-NDO 2.07 1.48 1.18 | PM3604-5-B-RC (uty | tax. | Max. | a a = hi r Digi-Key sinareen. [ries 
8 | 3.00} 5.8 |0.024] 32 | 1.50) 23.2 /0.096)M8677-ND) 2.59 1.85 1.48) PM3604-8-B-RC +15%|Amps| © | Max. Max. +.38 +.38 Max. Part No. 1 10 | Part No. 
10 |270] 7.3 |0.028] 40 | 1.35] 292 | 0.11) M8678-NDO 259 1.85 1.48] PM3604-10-B-RC 6700 Series 
15 |220] 11.0 |0.041] 60 | 1.10] 44.0 | 0.16|M8679-NDO 2.07 148 1.18] PM3604-15-B-RC 10 | 11.00] .008 ) 22.23 10.77 15.24 6.35 © 25.40 | M5732-ND 652 4.89 | 6701 
: ane 10 | 11.00] 008 | 22.23 10.77 15.24 635 25.40;  M8736-ND0 652 4.89 |6701-RC 
20 | 2.02] 14.2 [0.049] 80 | 1.01] 56.8 | 0.20|/M1227-ND 2.59 1.85 _1.48 | PM3604-20-B os | 660 | 014 |9223 1079 1824 625 2540 MMMERAIM so 400 lero2Rc 
20 | 2.02) 14.2 [0.049] 80 | 1.01] 56.8 | 0.20) M8680-NDO 2.59 1.85 1.48 | PM3604-20-B-RC 405 |275| 12 12203 1079 1524 635 2540;  MS734-ND 652 489 |6703 
25 | 1.91] 17.0 0.054] 100 | 0.96] 68.0 | 0.22)M1228-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-25-B 125 | 2.75 | 12 [22.23 10.79 15.24 6.35 25.40 | —*M8738-ND0 _—-6.52__—«4.89_ | 6703-RC 
275 | 2.00 | 24 [22.23 10.79 15.24 635 25.40|  M5735-ND 652 4.89 |6704 
25 | 1.91) 17.0 |0.054] 100 | 0.96] 68.0 | 0.22) M8681-NDO 2.59 1.85 1.48 | PM3604-25-B-RC 
Y 275 | 2.00} 24 | 22.23 10.79 15.24 635 25.40;  M8739-ND0 652 4.89 |6704-RC 
33 | 1.60) 23.1 [0.078] 132 | 0.80] 92.4 | 0.31)M1229-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-33-B 450 |150| 49 |2223 1079 1524 635 2540]  M5736-ND 652 489 |6705 
33 | 1.60 | 23.1 [0.078] 132 | 0.80| 92.4 | 0.31 |M8682-NDO 2.59 1.85 _1.48 | PM3604-33-B-RC 25 | 9.00 | .012 | 2858 15.24 2032 10.16 31.75] MS5737-ND 7.06 5.30 |6706 
50 | 1.28] 35.5 | 0.12 | 200 | 0.64 | 142.0 | 0.48 |m1230-ND 259 1.85 1.48] PM3604-50-B @ am oe a8 eat 788 ie 1 wee ue 106 2s ere Re 
50 | 1.28) 35.5 | 0.12 | 200 | 0.64] 142.0 | 0.48 | M8683-NDO 2.59 1.85 1.48 | PM3604-50-B-RC 75 |500| 04 |2858 1524 2032 1016 3175|  MB741-NDO 706 530 |6707-RC 
68 | 1.19) 46.2 | 0.14 | 272 | 0.60] 184.8 | 056)M1231-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-68-B 400 | 2.25] .33 | 2858 15.24 2032 10.16 31.75] MS5739-ND 7.06 5.30 |6708 
68 | 1.19) 46.2 | 0.14 | 272 | 0.60] 184.8 | 0.56 | M8684-NDO 2.59 1.85 1.48 | PM3604-68-B-RC “= it = a ao — = a aa — a at 
100 | 0.98 | 68.0 | 0.21 | 400 | 0.49 | 272.0 | 0.84 | M8685-NDO 2.85 2.14 1.90 | PM3604-100-B-RC 450 | 475 | 046 |3175 2082 9986 1504 9493 IMMNICRCOnE 773.6 aq. \e7io 
150 | 0.78} 103.5 | 0.32 | 600 | 0.39 ) 414.0 | 1.28 | M1233-ND 2.85 2.14 1.90 | PM3604-150-B 150 | 4.75 | .046 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 M8744-NDO 773 5.80 |6712-RC 
150 | 0.78 | 103.5 | 0.32 | 600 | 0.39 | 414.0 | 1.28 | M8686-NDO 2.85 2.14 1.90| PM3604-150-B-RC uN oe on aie ee ae pe oe Leen es 580 oe ee 
7 25 |. 75 20: ‘ 5. ) 5 77354 713- 
200 | 0.65 | 140.0 | 0.47 | 800 | 0.33 | 560.0 | 1.88 | M8687-NDO 285 2.14 1.90) PM3604-200-B-RC 4950 175 18513175 2032 OD Be 15243403 NS 77330 T6714 
250 | 0.60 | 172.5 | 0.53 | 1000 | 0.30 | 690.0 | 2.12 | M1235-ND 2.85 2.14 1.90] PM3604-250-B 1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 M5746-ND 773 5.80 |6715 
250 | 0.60 | 172.5 | 0.53 | 1000 | 0.30 | 690.0 | 2.12 | M8688-ND0 2.85 2.14 1.90 | PM3604-250-B-RC 125 | 7.75 | 032 | 46.02 22.86 3048 17.78 4953]  M5747-ND 685 6.10 |6716 
5 canad 125 | 7.75 | 032 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53;  M8746-ND0 685 6.10 |6716-RC 
300 | 0.52] 213.0 | 0.73 [1200] 0.26 | 852.0 | 292] M1236-ND 285 214 1.90/PM3604-300-B 500 | 400 | 48 |4e02 20°98 9048 1778 4063 IRNOPIORTS hae R40 Lead 
300 | 0.52 | 213.0 | 0.73 |1200| 0.26 | 852.0 | 2.92 | M8689-NDO 1.77 1.33 1.18] PM3604-300-B-RC 500 | 4.001 15 14602 22.86.3048 1778 49.531 M8747-NDO. 6.85 610 |6717-RC 
0 RoHS Compliant 4 RoHS Compliant (Continued) 
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(toss) 1131 


7 : 5 L(uH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) IW. 
JW.Miller High Current Toroid Inductors (con) 415% | Ide | +15% |Max.| A B Digi-Key Price Each |Miller 
BA SCIEN TAGS, Fig. |@1KHz | (A) |@IRated| O | Max. Min. Part No. 1 10 |Part No. 
L | ide | Ryde Dimensions (mm) TW. 56 | 34] 406 |0.060| 787 0.69]  M8855-NDO 2413 1.52 |2110-V-RC 
(uH) | Max. | Max. | A B C D E Digi-Key Price Each | Miller 100 | 24) 752 | 0.13 | 7.87 0.56)  M8856-NDO 2413 1.52 |2112-V-RC 
+15%|Amps| | Max. Max. +.38  +.38 Max. Part No. 1 10 | Part No. 150 | 34] 843 | 0.062] 8.89 0.86} M9870-ND 2413 © 1.52 |2114-V 
1100 | 250] .33 | 46.02 22.86 3048 17.78 49.53] M5749-ND 685 6.10 |6718 150 | 34) 843 |0.062| 889 0.86)  M8857-NDO 213 1.52 |2114-V-RC 
2250| 1.75) .92 | 46.02 22.86 3048 17.78 49.53)  M5750-ND 685 6.10 |6719 430 | 26) 1134 | 011/864 069 |  woa71-ND 213 152 \2115-V 
4500 | 1.25 | 2.64 | 46.02 22.86 3048 17.78 4953]  MS5751-ND 8.06 7.17 |6720 
250 | 8.00 | 041 | 5398 2794 3810 2286 5715)  M5752-ND 8.06 7.17 |6721 180) 26) 113.1 | 0-11 | 8.64 0.60 HET ey 218, 1:92) 21 G-V:RC 
250 | 8.00 | .041 | 53.98 27.94 38.10 22.86 57.15 | _M8748-NDO__—8.06_7.17 | 6721-RC 1B} 220 | 24 | 134.4 | 0.12 | 8.64 0.69) M9872-ND 213 1.52 |2116-V 
900 | 3.75 | .175 | 53.98 27.94 3810 22.86 57.15]  MS753-ND 9.32 6.29 |6722 220 | 24) 1344 | 0.12 | 8.64 0.69 |  M8859-NDO 213 1.52 |2116-V-RC 
900 ] 3.75 | 175 |53.98 2794 3810 2286 57.15|  M8749-ND0 9.32 8.29 |6722-RC 330 | 17) 216.3 | 0.23 | 838 0.56)  Mss60-NDO 2.41 1.72 |2118-V-RC 
1800 | 2.50) .55 | 53.98 27.94 3810 22.86 57.15) M5754-ND 9.32 8.29 |6723 300 | 17) 2501 | 025 | 838 056 |  M9975-ND 241 172 \2119-v 
4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 2794 3810 2286 5715]  MS5755-ND 9.32 8.29 |6724 
3000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 2794 3810 2286 5715| _MS756-ND 932 8.29 |6725 $00 1-7) 250-1 | 0.25 | 8.98 0.56 EEE DY ae ial bea 
8000] 1.00 | 3.34 [53.98 2794 38.10 22.86 57.15] M8/50-NDO 9.32 8.29 |6725-RC 470 | 1.6 | 293.8 | 0.28 | 8.89 0.56)  M8862-NDO 2411.72 2120-V-RC 
25 | 2.50) .040 |13.97 10.79 15.24 635 25.40 M5757-ND 712 5.35 | 6726 1000 | 1.3 | 559.2 | 040 | 9.40 0.56 M8863-NDO 241 1.72 [2124-V-RC 
35 | 2.50 | .035 | 17.78 1079 15.24 6.35 25.40| —_M5758-ND 712 5.35 |6727 2200 Series 
50 | 2.50] .060 | 19.05 1079 15.24 6.35 25.40| M5759-ND 712 5.35 |6728 
too | 250 | 080 | 2159 10.79 1524 635 25.40| M8751-NDO 7.12 __5.35 |6729-RC 22/103) 184 | 0.010) 22.35 1.35 HH Cea DY 2.69 1.92 |2205-H-AC 
70 | 3.00 | .050 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40]  MS7/61-ND 7125.35 |6730 27 | 9.8) 16.0 | 0.011 | 22.35 1.35 | — M8820-NDO 2.69 1.92 |2206-H-RC 
70 | 3.00] .050 | 21.59 10.79 15.24 6.35 25.40|  M8752-NDO 712 5.35 | 6730-RC 33 | 7.4] 21.6 | 0.020] 22.10 1.07 | 9794-ND 2.69 1.92 |2207-H 
40 | 4.00 | 025 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40| M5762-ND 712 5.35 |6731 33 | 74] 21.6 | 0.020] 22.10 1.07 | —M8821-NDO 2.69 1.92 |2207-H-RC 
40 | 4.00 | .025 | 21.59 10.79 15.24 6.35 25.40| -M8753-NDO —7.12_~—«5.35 | 6731-RC 47 | 67| 293 | 0.024) 2210 1.07 |  mes22-ND0 269 1.92 |2209-H-RC 
RoHS Compliant 56 | 64] 344 |0026| 2210 1.07 | M8823-NDO 2.69 1.92 |2210-H-RC 
on | 68 | 49| 45.7 | 0.046 | 21.84 0.86 | — 19798-ND 269 1.92 |2211-H 
. . 68 | 49] 457 | 0.046] 21.84 0.86 | M8824-NDO 2.69 1.92 |2211-H-RC 
High Current Toroid Inductor too | 44] 640 | 0.056] 21.84 0.86 |  Mas25-NDO 2.69 1.92 |2212-H-RC 
: 150 | 34 | 1027 | 0.11 | 21.84 0.69 | _M9801-ND 2.69 1.92 |2214-H 
2100, 2200 and 2300 Series (std., HT and LL) 750 | 31 | 1027 | 0.17 | 21.84 0.69 |  ™M8826-NDO 269 1.92 |2214-H-RC 
an pa sari catins faccteaienee: oan Bedi ecg mm lead length tinned to 270 34 149.4 0.092 | 22.86 0.86 M9804-ND 2.97 2.12 |2217-H 
within 1. mm of body Typical pplications: « | converters * ters 7 ate 
2100LL and 2200LL Series: Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity 270 34) 149.4 | 0.092 | 22.86 0.86 Me827-NDO 287 2.12 221 7-H-RC 
* Horizontal mount * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Typical Applications: * Switch mode 330 3.3 176.8 0.10 | 22.86 0.86 M8828-NDO 2.97 2.42 |2218-H-RC 
power supplies *DC-DC converters * Output chokes * EMI filters Notes: * Rated Idc causes a 30°C 470 23 | 275.9 0.19 | 22.35 0.69 M8829-NDO 2.97 2.12 |2220-H-RC 
DOE Balan: Features: * High temperature rating, up to 200°C * Low magnetic radiation * High current TODS [eS e Sete: [0.28 [2851 0.69 MBBS0:NDS) pt = 12:12: [Bee ERE 
capacity * Horizontal or vertical mount available * Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C 10 125 67 0.007 | 11.68 1.95 Moe81-ND 269 1.02 |2201-V 
* 12.70 mm lead length tinned to within 1.59 mm of body 10 12.5 67 0.007 | 11.68 1.35 M8864-NDO 2.69 1.92 |2201-V-RC 
12 |120} 7.9 | 0.008] 11.68 1.35 | M9882-ND 2.69 1.92 |2202-v 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 12 |120} 7.9 | 0.008} 11.68 1.35 |  M8865-NDO 2.69 1.92 |2202-V-RC 
A- Horizontal A- Horizontal A- Horizontal 15 11.3 9.6 0.008 | 11.68 1.35 M9883-ND. 2.69 1.92 |2203-V 
15 [113/ 96 | 0.008] 11.68 1.35 |  M8866-NDO 2.69 1.92 |2203-V-RC 
11.43 i E 13.97 on 
pen ua 18 [108] 11.3 |0.009| 11.68 1.35 |  mggs4-ND 269 1.92 |2204-V 
18 |108]} 11.3 | 0.009] 11.68 1.35 | M8867-NDO 2.69 1.92 |2204-V-RC 
22 |10.3) 134 | 0.010] 11.68 1.35 |  M8868-NDO 2.69 1.92 |2205-V-RC 
27 | 98] 160 |0.011| 11.68 1.35 | _M8869-NDO 2.69 1.92 |2206-V-RC 
33. | 74] 21.6 | 0.020/ 11.43 1.07 | 9887-ND 269 1.92 |2207-V 
33 | 74] 21.6 | 0.020] 11.43 1.07 |  M8870-NDO 2.69 1.92 |2207-V-RC 
op | 47 | 67] 293 | 0.024] 11.43 1.07 | M9889-ND 2.69 1.92 |2209-v 
1143 13.97 47 | 67] 293 | 0.024] 11.43 1.07 | M8871-NDO 2.69 1.92 |2209-V-RC 
. 56 | 64 | 344 | 0.026] 11.43 1.07 | _M8872-NDO 2.69 1.92 |2210-V-RC 
joo | 44] 640 | 0056/1118 0.86 |  M8873-NDO 2.69 1.92 |2212-V-RC 
120 | 33] 844 | 0.098] 1118 0.69} M9893-ND 269 1.92 |2213-V 
120 | 33] 844 | 0.098] 1118 0.69 | M8874-NDO 2.69 1.92 |2213-V-RC 
220 | 36 | 125.6 | 0.083| 12.19 0.86 |  M8875-NDO 2.69 1.92 |2216-V-RC 
330 | 33] 176.8 | 0.10 | 12.19 0.86 | _M9898-ND 2.97 2.12 |2218-v 
Tum Tua) ] ber | Dim. (mm) Tw. 330 | 33] 1768 | 0.10 | 1219 0.86 |  M8876-NDO 297 2.42 |2218-V-RC 
415% | Ic | 315% |Max.| A B Digi-Key Price Each | Miller 470 | 23) 2759 | 0.19 | 11.68 0.69}  M9900-ND 297 2.12 |2220-v 
Fig. |@ 1kHz | (A) |@I Rated) 0 | Max. Min. | — PartNo. 1 10 |Part No. 470 | 23 2759 | 0.19 | 11.68 0.69 | M8877-NDO 297 2.12 |2220-V-RC 
S100 Garlae 1000 | 19) 521.3 | 0.28 | 12.45 0.69 | M9904-ND 297 2.12 |2224-v 
1000 | 19 | 521.3 | 0.28 | 12.45 0.69 | _M8878-ND 297 2.12 |2224-V-RC 
io |108] 63 |0006]1956 1.35 | ™M8802-NDO 2413 1.52 |2101-H-RC iea00 Sarlad y 
15 | 77] 102 | 0.012) 19.30 1.07} Mg9766-ND 213 1.52 |2103-H 
15 | 77] 102 | 0.012} 19.30 1.07 | Meso3-noo 243 1.52 |2103-H-RC a: aa nse poe a pees pce es re 
22 | 70] 14.2 | 0.015} 19.30 1.07 | M9768-ND 213 1.52 |2105-H : : ; he é : : ‘ 
2 |701 142 |oo1s | 1930 1.07 \Mmasomtne Sram hea prater 15 |180} 95 | 0.006] 2997 1.68]  M8832-NDO 2.78 — 2.09 |2303-H-RC 
; ; ; a ; ; 22 | 164] 13.2 | 0.007] 29.97 1.68 | M9816-ND 2.78 2.09 |2305-H 
33. | 50] 228 | 0.029] 19.05 0.86 |  m8805-ND 2413 1.52 |2107-H-RC 
ag lae'| alle eose | daelsaes st Oia. deo ane 22 |164| 132 | 0.007| 29.97 1.68 | _M8833-NDO 2.78 2.09 |2305-H-RC 
a |ae| 347 |o0s5 1905 069 MmMaoene Sa, “iso: [OaEAG 27 =| 156] 157 |0.008| 29.97 1.68 | M8834-NDO 2.78 2.09 |2306-H-RC 
: ‘ . etna . . 47 |10.7] 29.0 | 0.016| 28.96 1.35 |  M8835-NDO 2.78 2.09 |2309-H-RC 
56 | 34] 40.6 | 0.060] 19.05 0.69 |  Mas07-NDO 213 1.52 |2110-H-RC se |i02| 337 |oot7|2a96 125 MniGeneN D 7a. 2900 Sai08 
68 __| 3.3\|__ 48.31 _| 0.067'| 19.05 (0.69 [ARRRRSaSv 2.43 1.52 [2111-1 56 |102| 337 | 0.017) 28.96 135 |  Mss36-NDO 278 2.09 |2310-H-RC 
68 | 33] 48.3 |0.067| 19.05 0.69 |  s808-NDO 2413 1.52 ]2111-H-RC as | 77\ 452 | 003012870 1.07 (maetiecontn ae 500. oat 
1A ee es ie a aes oe ee ae bs oe 638 | 77| 452 |0.030| 28.70 1.07 | Mge37-NDO 278 2.09 |2311-H-RC 
‘ : : ee x : : | 100 | 7.0} 634 | 0.037| 28.70 1.07 | M8838-NDO 2.78 2.09 |2312-H-RC 
120 | 22) 885 | 0.15 | 18.80 0.56 HT CC oe tee eee 34) 420 | 67| 73.9 | 0.040) 28.70 1.07 | M8839-ND0 278 2.09 |2313-H-RC 
150 | 34 | 84.3 | 0.062 | 20.07 0.86 | _Ma811-NDO 213 1.52 |2114-H-RC to |48| 1189 |o0078| 2845 0.86 |  Mos26-ND 278 2.09 \2315-H 
180 | 26) 1131 | 0.11 [1956 0.69]  masi2-NDO 2413 1.52 |2115-H-RC iso | 438| 4189 | 0078/2845 0.86 |  Mes40-NDO 278 2.09 \2315-H-RC 
220 | 24 | 1344 | 0.12 / 19.56 0.69 | M9779-ND 213 1.52 /2116-H 220 | 58| 1238 | 0.054] 29.72 1.07]  M8841-NDO 3.03 2.28 |2316-H-RC 
220 | 24] 1344 | 0.12 | 1956 0.69} M8813-NDO 213 1.52 |2116-H-RC 330 | 521 1744 |0067| 2972 1.07 |  Mmoae9-ND 278 2.09 |2318-H 
270) 18} 181.6 | 0.21 | 19.30 0.56) M9780-ND 2.99 2.14 2117-H 330 | 52} 1741 | 0.067| 29.72 1.07 | M8842-NDO 3.03 2.28 |2318-H-RC 
270 1.8 181.6 0.21 | 19.30 0.56 M8814-NDO 241 1.72 |2117-H-RC 390 50 | 200.2 | 0.072| 29.72 1.07 M9830-ND. 278 2.09 |2319-H 
330 | 1.7 | 216.3 | 0.23 | 19.30 0.56 | M8815-NDO 2.41 1.72 |2118-H-RC 390 | 5.0 | 200.2 | 0.072| 29.72 1.07 | _M8843-NDO 3.03 2.28 |2319-H-RC 
470 1.6 | 293.8 0.28 | 19.30 0.56 M8816-NDO 2.41 1.72 |2120-H-RC 470 3.8 | 271.4 0.13 | 29.46 0.86 M8844-NDO. 3.03 2.28 |2320-H-RC 
560 | 1.5 | 341.5 | 0.30 | 20.07 0.56 | M9784-ND 241 1.72 }2121-H 560 | 36] 314.8 | 0.14 | 29.46 0.86 | M8845-NDO 3.03 2.28 |2321-H-RC 
560 | 1.5] 341.5 | 0.30 | 20.07 0.56 | M8817-NDO 2.41 1.72 |2121-H-RC 680 | 34] 370.7 | 0.15 | 29.46 0.86 | M8846-NDO 3.03 2.28 |2322-H-RC 
jooo | 1.3 | 559.2 | 0.40 | 20.57 0.56 | _M8818-NDO 2.41 1.72 |2124-H-RC 1000 | 24 | 593.6 | 0.30 | 28.96 0.69 | _M8847-NDO 3.03 2.28 |2324-H-RC 
io |108) 63 |0006] 864 135] M9B857-ND 213 1.52 |2101-V 70 [200; 67 |0.005/1422 1.68 |  M9905-ND 278 2.09 |2301-V 
io |108} 6.3 |0.006| 8.64 1.35]  M8848-NDO 2413 1.52 |2101-V-RC 10 |200} 67 | 0.005} 14.22 1.68]  M8879-NDO 2.78 2.09 |2301-V-RC 
18 | 74] 119 | 0.013) 8.38 1.07} M9860-ND 213 1.52 |2104-V 12 |191} 7.8 | 0.005] 14.22 1.68} Mg9906-ND 2.78 2.09 |2302-V 
18 | 74] 119 |0.013| 8.38 1.07]  ™M8849-NDO 213 1.52 |2104-V-RC 12 |191} 7.8 | 0.005} 14.22 1.68)  M8880-NDO 2.78 2.09 |2302-V-RC 
22 | 70 | 14.2 | 0.015| 8.38 1.07 | _M8850-NDO 213 1.52 |2105-V-RC 3B | 22 | 164) 13.2 | 0.007| 14.22 1.68 | _Ma881-NDO 2.78 2.09 |2305-V-RC 
18 | 27 | 53] 1914 |0.026/ 813 0.86 |  Mg9s62-ND 213 1.52 |2106-V 27 [156] 157 | 0.008| 14.22 1.68 | M8882-NDO 2.78 2.09 |2306-V-RC 
27 | 53] 191 | 0.026] 813 0.86 |  M8851-NDO 213 1.52 |2106-V-RC 33 | 14.7] 21.3 | 0.013) 13.46 1.35 | M9911-ND 2.78 — 2.09 |2307-V 
33 | 50] 228 | 0.029] 813 0.86 |  Mg852-NDO 2413 1.52 |2107-V-RC 33 | 11.7] 21.3 | 0.013] 13.46 1.35 | M8883-NDO 2.78 2.09 |2307-V-RC 
39 | 48) 264 | 0.032] 813 0.86 M8853-ND0 2.13 1.52 |2108-V-RC 3911.2] 24.7 | 0.014 | 13.46 1.35 M9912-ND 2.78 — 2.09 /2308-V 
47__| 36 | 34.7 | 0.055| 7.87 0.69 | _M8854-NDO 213 1.52 |2109-V-RC 0 ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1132 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


a 7 ‘ L(uH) L(wH) | DCR | Dim. (mm) JW. 
JW Miller High Current Toroid Inductor (cont) 215% | Ide | #15% | Max.| A B Digi-Key Price Each |Miller 
ENE SS Fig. |@ 1KHz | (A) |@IRated| © | Max. Min. Part No. 1 10 |Part No. 
aT) Ta) ] BCR | Dim. (mm) Tw. 220 | 68| 1366 |0.061| 29.72 1.07 | M1321-ND 4.35 3.27 |2300HT-221-H 
215% | Idc| 215% |Max.| A B Digi-Key Price Each |Miller 220 | 68) 1366 | 0.061] 29.72 1.07 | M8931-NDO 4.35 3.27 |2300HT-221-H-RC 
Fig. |@ 1kHz | (a) |@IRated| O | Max. Min. | Part No. 1 10. |Part No. 3A | 330 | 49] 2183 | 0.10 | 29.46 0.94)  s932-NDO 4.41 3.31 |2300HT-331-H-RC 
39 1112] 247 1001411346 1.35 | MeseaNDO 278° 7209 ' 20BV<RC 470 | 45] 297.9 | 0.14 | 29.46 0.94)  M1323-ND 4.44 3.33 |2300HT-471-H 
4 |107! 290 | 0016] 1346 135 |  Mesas-nDo Dae, 206 9400.VERe 470_| 45 | 297.9 | 0.14 | 29.46 0.94 | _M8933-NDO 4.44 3.33 |2300HT-471-H-RC 
10/233] 72 |0.006| 14.22 1.68]  M1325-ND 3.96 2.97 |2300HT-100-V 
> oe ra nae fot bee fe ne aes oon Saiaae 10 |233| 7.2 | 0.006) 14.22 1.68 |  s934-NDO 3.96 2.97 |2300HT-100-V-RC 
too | 70 | 631. | 0037| 1321 107 [meRtGReerntENs Spe 0a ao RC 3B | 22 |190| 145 | 0.008) 14.22 1.68) M1326-ND 4.20 3.15 |2300HT-220-V 
190 67-1 7a 1004014321 7 07 TIGR TEN p73 ping loaiay 22 | 19.0} 14.5 | 0.008| 14.22 1.68)  Mg935-NDO 4.20 3.15 |2300HT-220-V-RC 
120 | 67] 739 | o040| 1221 107 [MMneeenE Sa” 300 losin VERG 47 | 10.0; 34.7 | 0.028] 13.21 1.07 | _M8936-NDO 4.26 3.20 |2300HT-470-V-RC 
150 | 5.0) 1014 | 0.071| 12.95 0.86 | Mg9918-ND 2.78 2.09 |2314-V 0 RoHS Compliant 
150 | 5.0) 1014 | 0.071] 12.95 0.86 |  M8890-NDO 2.78 2.09 |2314-V-RC 
3B | 270 | 55 | 147.2 | 0.060| 14.22 1.07 | _Mg9921-ND 2.78 2.09 |2317-V ‘ 
270 | 55 | 147.2 | 0.060| 14.22 1.07 | M8891-NDO 3.03 2.28 |2317-V-RC Common Mode Choke with Header 
330 | 5.2] 174.1 | 0.067| 14.22 1.07 | Mg922-ND 2.78 2.09 |2318-V 5 
330 | 5.2| 17441 | 0.067] 14.22 1.07 |  maag2-NDO 3.03 2.28 |2318-V-RC 8100 Series 
390 | 5.0] 200.2 | 0.072] 14.22 1.07]  g923-no 2.78 2.09 |2319-V 
390 | 5.0 | 200.2 | 0.072 | 14.22 1.07 | _M8893-NDO 3.03 2.28 |2319-V-RC 8101-8103 Series 8104-8121 Series 
470 | 38| 2714 | 0.13 | 13.72 0.86 | Mg924-ND 2.78 2.09 |2320-V + Bow 
470 | 38] 2714 | 0.13 | 13.72 0.86 |  Msee4-NDO 3.03 2.28 |2320-V-RC 
1000 | 24] 5936 | 030 | 13.46 0.69)  Mg928-ND 2.78 2.09 |2324-V 
1000 | 24 | 593.6 | 0.30 | 13.46 0.69 | —M8895-NDO 3.03 2.28 |2324-V-RC 
2100LL Series 
10 ]414) 52 [0.005] 20.32 1.35]  M1400-ND 3.50 2.63 |2100LL-100H-RC 
12 |109} 64 | 0.006] 20.32 1.35 | M1401-ND 3.50 2.63 |2100LL-120H-RC 
15/105; 73 | 0.006 20.32 1.35]  M1402-ND 3.50 2.63 |2100LL-150H-RC 
18 | 10.1} 85 |0.007| 20.32 1.35]  M1403-ND 3.50 2.63 |2100LL-180H-RC 
22 | 75| 118 | 0012/1981 1.07 | _m1404-ND 3.50 2.63 |2100LL-220H-RC 
a | 73| 142 [0012/1981 1.07]  M1405-ND 3.50 2.63 |2100LL-270H-RC 
33 | 69] 166 | 0.014) 1981 1.07)  M1406-ND 3.50 2.63 |2100LL-330H-RC 
39 | 66] 188 | 0.015} 1981 1.07)  Mmt407-ND 3.50 2.63 |2100LL-390H-RC 
47 | 52] 253 | 0.024] 1930 0.86)  M1408-ND 3.50 2.63 |2100LL-470H-RC 
56 | 5.0| 293 | 0.026| 19.30 0.86 | _M1409-ND 3.50 2.63 |2100LL-560H-RC 
ta | 68 | 47) 34.0 |0.030/ 1930 0.86 | M1410-ND 3.50 2.63 |2100LL-680H-RC L(mH) | 1 | Ryde Dimensions (mm) J.W. 
82 | 46] 399 |0.032| 19.30 0.86 |  M1411-ND 3.50 2.63 |2100LL-820H-RC Min. |Max.| Max.| A B C D EF |Digi-Key Price Each | Miller 
100 | 43) 46.2 | 0.036] 19.30 0.86 | M1412-ND 3.50 2.63 |2100LL-101H-RC @1kHz | (A) | (0) | Max. +0.01 +0.015 +0.015 Max. Max. |Part No. 110 | PartNo. 
120, | 41) 535 | 0.039) 19.80 0.86 MD G50) 7 1208 S1000E 2 UERC. 4 | 17 /0.173]1930 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02 |M9836-ND 3.57 2.68 | 8101 
150_| 3.9 | 63.8 _| 0.043 | 19.30 0.86 | _M1414-ND 3.50__ 2.63 |2100LL-1S1H-RC 4 1.7 |0.173|19.30 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02 |M8896-ND0 3.57 2.68 | 8101-RC 
gn ee] ee lence ieee cee Meee Sea rete 25 | 24 | 0.09} 1930 10.79 1524 635 2286 1.02 M9837-ND 5.70 4.28 | 8102 
570. | 271 1242 |o.093| 4880 069 Ieee Aen, | Sea SDN STiteAG 25 | 24 | 0.09 |1930 10.79 15.24 635 22.86 1.02 |M8897-NDO 3.57 2.68 | 8102-RC 
330 | 25! 1451 | 0103/1880 069 | M141e-ND 350 2.63 \2100LL-331H-RC 1 4.8 | 0.022|19.30 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02 |M8898-NDO 5.70 _ 4.28 | 8103-RC 
390 24 165.4 0.112] 18.80 0.69 M1419-ND 3.50 2.63 |2100LL-391H-RC 10 24 | 017 |3048 15.24 20.32 1016 30.48 1.27 |M9839-ND 5.61 4.21 | 8104 
470 23} 1901 0.124] 19.30 0.69 M1420-ND 3.50 2.63 |2100LL-471H-RC 10 24 | 017 |30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8899-NDQ 5.61 4.21 | 8104-RC 
2200LL Series 7 | 28 | 0.42 |3048 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M9840-ND 5.61 4.21 | 8105 
10 143 6.0 0.006 | 26.67 1.35 M1421-ND 4.75 3.57 |2200LL-100H-RC 7 2.8 | 0.12 |3048 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8900-NDQ 5.61 4.21 | 8105-RC 
42 1142} 69 | 0.006 2667 1.35 |  M1422-ND 4.75 3.57 |2200LL-120H-RC 5 | 37 | 0.07 | 3048 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8901-NDO 5.61 4.21 | 8106-RC 
15/136; 83 | 0.007) 2667 1.35 | M1423-ND 4.75 3.57 |2200LL-150H-RC 2 | 66 | 0.022) 3048 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8902-NDO 5.61 4.21 | 8107-RC 
18/131; 97 | 0.007) 2667 1.35 | M1424-ND 4.75 3.57 |2200LL-180H-RC 1 10 | 0.01 |3048 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27 |M8903-NDO 5.61 4.21 | 8108-RC 
22 ( 126] 11.5 | 0.008 | 26.67 1.35 M1425-ND 4.75 3.57 |2200LL-220H-RC 30 2.3 | 0.33 |34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8904-NDO 843 6.33 | 8109-RC 
27 | 11.8) 13.5 | 0.009 | 26.67 1.35 | M1426-ND 4.75 3.57 |2200LL-270H-RC 20 | 29 | 0.21 |34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8905-NDO 8.43 6.33 | 8110-RC 
33°F 11.1) 15.7 | 0.010} 26.67 1.35 | M1427-ND 4.75 3.57 |2200LL-330H-RC 12 4 [011 |3429 2032 2286 15.24 36.83 1.27 |M9846-ND 8.43633 | 8111 
ee) he loc sree ee Meese oe. eee lpenelice aie 12 | 4 | 011 [3429 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |MB906-NDO 8.43 6.93 | 8111-RC 
se |98| 239 | o0i3| 2667 135 (Rego sees. 457 |SopneeeniEAG 8 | 56 | 0.055|34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M9847-ND 843 6.33 | 8112 
on 68 1761339 10.0221 2646 1.07 | M1431-ND 4753.57 |200LL-680H-RC 8 | 56 | 0.055|34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8907-ND0 843 6.33 | 8112-RC 
32 |71/ 390 | 0024/2616 107 |  m1432-ND 475 357 |2200LL-820H-RC 5 | 89 | 0.022] 36.83 20.32 22.86 15.24 38.10 1.09 |M9848-ND 843 6.33 8113 
100 68 45.6 0.027 | 26.16 1.07 M1433-ND 4.75 3.57 |2200LL-101H-RC 5 8.9 | 0.022 | 36.83 20.32 22.86 15.24 38.10 1.09 |M8908-NDQ 8.43 6.33 | 8113-RC 
420 | 51) 634 |0.047| 25.65 0.86 |  1434-ND 4.75 3.57 |2200LL-121H-RC 25 | 125|0.011/3683 20.32 2286 15.24 3810 1.35 |M9849-ND 843 6.33 | 8114 
150 | 4.9 | 76.0 | 0.052| 25.65 0.86 | _M1435-ND 4.75 3.57 |2200LL-151H-RC 25 | 125|0.011/36.83 20.32 2286 15.24 38.10 1.35 |M8909-NDO 8.43 6.33 | 8114-RC 
180 | 47] 885 | 0.057] 25.65 0.86 | M1436-ND 4.75 3.57 |2200LL-181H-RC 1.2 | 16 |0.006/3810 20.32 2286 15.24 38.86 1.52 |M8910-NDO 8.43 6.33 | 8115-RC 
220 | 44) 103.1 | 0.063} 25.65 0.86 M1437-ND 4.75 3.57 |2200LL-221H-RC 50 2.3 | 0.45 |39.37 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27 |M8911-NDO 842 7.48 | 8116-RC 
270 | 4.0) 141.9 | 0.077) 25.65 0.69 | MI4S9:ND 4.75 3.57 |2200LL-331H-RC 36 | 29 | 03 | 39.37 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27 |M9852-ND__8.42_7.48 | 8117 
390) 3.8 | 161.2 | 0.084) 25.65 0.69) — M1440-ND 4.75 3.57 |2200LL-391H-RC 36 | 29] 0.3 [3937 2032 2286 1524 41.91 1.27 |Me912-ND0 8.42 7.48 | 8117-RC 
lee a Oe wHion tempecsrare as ee ae a 73 | 93 |0.032)41.91 2032 2286 15.24 41.91 1.09 |Ma913-ND0 8.42 7.48 | 8118-RC 
LS ar 4 | 145 | 0.012 | 43.18 22.86 30.48 17.78 41.91 1.52 |M9854-ND 842 7.48 | 8119 
4 | 145} 0.012 | 43.18 22.86 30.48 17.78 41.91 1.52 |M8914-NDO 8.42 7.48 | 8119-RC 
i = ee te ee ae Se ne oe te POR TaTIEG 24 | 17 | 0.008 | 43.18 22.86 30.48 17.78 41.91 1.70 |M9855-ND_ 8.42 7.48 | 8120 
ts 191) 110 |oo14| 1930 107  Megte-nDo 256 1.83 |2100HT-150-H-RC 24 | 17 | 0008/4318 22.86 3048 17.78 41.91 1.70 |M8915-NDO 8.42 7.48 |8120-RC 
1A 33 6.1 24.0 0.031 | 20.07 0.86 M8919-NDO 263 4.88 |2100HT-330-H-RC 1 20 | 0.007 )43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.70 JM8916-NDO 8.42 7.48 | 8121-RC 
47__| 56 | 33.1 | 0.036 | 20.07 0.86 __M1289-ND 2.66 1.90 |2100HT-470-H 0 RoHS Compliant 
47 | 56| 334 | 0.036] 20.07 086  M8920-NDO 2.63 1.88 |2100HT-470-H-RC 
joo | 4.6 | 64.5 | 0.053 | 20.07 0.86 _-M8921-NDO 2.73 1.95 |2100HT-101-H-RC 
ie) 47 | 56] 331 [0.036] 889 0.86  M1296-ND 2.66 1.90 |2100HT-470-V SMT 
47 | 56| 331 | 0.036] 8.89 0.86 — Mag22-NDO 2.63 1.88 |2100HT-470-V-RC 
12 |109] 94 ]0015 2s 1s 3.05 2.18 ]2200HT-120-H Common 7 2 
12/109} 94 |0.015| 22.35 1.35 |  ts923-nD0 3.05 2.18 |2200HT-120-H-RC A lh le 
on | 39 | 81] 274 | 0.026] 22.10 1.07 | Mag24-NDO 2.73 2.05 |2200HT-390-H-RC Mode Chokes | Be 1.9 
56 | 61] 409 | 0.046/ 21.84 0.86 |  M1303-ND 2.79 2.10 |2200HT-560-H ; 1-17.78 | 
100 | 5.3 | 68.9 | 0.061 | 22.86 0.86 | _M8925-NDO 2.82 2.12 |2200HT-101-H-RC 3700 Series ‘ 
180 | 46] 1156 | 0.082| 22.86 0.86 |  M1306-ND 2.88 2.16 |2200HT-181-H 
ts0_| 46| 115.6 |0.082| 22.86 0.86 | _mgg26-NDO 2.88 2.16 |2200HT-181-H-RC lo [tt 
op | 22 | 93] 163 | 0.020) 11.43 1.07 | M1310-ND 3.12 2.23 |2200HT-220-V t 
100 | 53| 68.9 | 0.061| 12.19 0.86 | M1311-ND 2.82 2.12 |2200HT-101-V 
2300HT Series DCR Freq. Range Tape & Reel | JW 
10 ]233) 72 |0.006] 29.97 1.68]  s927-NDO 3.96 2.97 ]2300HT-100-H-RC L | (0) | It |with 20dB Atten. | Digi-Key Price Each | Pricingt | Miller 
33 | 13.6] 23.0 | 0.015| 28.96 1.35 |  M1316-ND 4.23 3.18 |2300HT-330-H ne) ee o ee panes aa = af le = ee 
aa | 33 | 136) 23.0 10.015) 28.96 1.35 eee Pee 2818. PAH eee ne 0.75|0.012|5.5| 1-20MHz | M8938CT-ND 2.85 2.14 266.00 | PM3700-30-RC 
47 | 10.0) 387 | 0.026 | 28:70 1.07 Se aco 2 sel| eau ane 2.0 | 0.03 | 3.5|300 KHz-20 MHz|M3939CT-ND 296 2.22 275.80 | PM3700-50-RC 
47 10.0) 34.7 0.028 | 28.70 1.07 M8929-NDO 4.26 3.20 |2300HT-470-H-RC 20 | 0.25 |1.0| 25KHz-4 MHz | M3940CT-ND 3.15 2.37 294.00 | PM3700-80-RC 
180 | 75] 97.9 | 0.050 | 29.72 1.07 DAY 432 3.24 |2300HT-151-H-RC * Current to cause 35°C maximum temperature rise. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1133 


JW Miller 


High Current RF Chokes 


MAGNETIC S 1110, 1120, 1130 and 1140 Series 


1110 Series 1120 Series 1130 Series 1140 Series 
16.764 -27.94-4 A _£38.10-4 
a | T_ TT —————4 
34 ; 21.34 
4 Lead tinned / Lead tinned | ) Lead tinned F! Lead tinned 
70} to within to within 12.70 to within to within 
3.175 of body 3.175 of body | 3.175 of body a 3.175 of body 
L (uH) DCR Dimension (mm) L (uH) DCR Dimension (mm) 
+20% (0) Ide A B Digi-Key Price Each J.W. Miller +20% (9) Ide A B Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@1KHz | Max. | (A) | Approx. | Nom. Part No. 1 10 25 _| Part No. @1KHz | Max. | (A) | Approx. | Nom. Part No. 1 10 25 | Part No. 
RF Chokes 1110 Series 10% RF Chokes 1130 Series 10% 
10.00 |) 0.01 | 9.00 | 13.97 | 1.27 M6220-ND 3.75 2.82 2.50 | 1110-100K 10.00 | 0.01 | 17.00 | 20.83 | 203 M8363-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-100K-RC 
ii a at be . aot = be a! eee 39,00 | 0.02 | 11.40} 20.07 | 1.52 M8364-NDO 615 4.62 4.10 | 1130-390K-RC 
sage l qape Page| aaaeel| late Hea Bee “sas “eh Rice. 82.00 | 0.03 | 9.00 | 2007 | 1.27 M6306-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-820K 
teog-| op. | fon | asaedlli tse erin pes tee? (adaoicor AG 100.00 | 0.03 | 9.00 | 2007 | 1.27 M8365-ND0 3.99 3.00 2.66 | 1130-101K-RC 
ET Ta BT aA a REESE eaTTFAIDO Sag 1997 74.77-[HAODOOERG 120.00 | 0.05 | 7.20 | 2007 | 1.27 M8366-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-121K-RC 
47.00 | 0.06 | 280 | 13.46 | 1.02 M8342-NDO 265 199 1.77 | 1110-470K-Rc | | 220.00 | 0.08 | 5.50 | 19.56 ) 1.02 Hee ole ee aU pale alk 
Geode d | pba lesagel|4ogm Al cee VEER are Diao, «20.60: HHAOeaDK 220.00 | 0.08 | 5.50 | 19.56 | 1.02 M8367-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-221K-RC 
100.00 | 0.10 | 280 | 1270 | 076 M8343-ND0 265 199 1.77 | 1110-101K-RC 470.00 | 0.19 | 4.00 | 19.56 | 1.02 M6315-ND 6.75 6.07 4.50 | 1130-471K 
150.00 | 018 | 160 | 1270 | 076 M6234-ND 375 282 2.50 | 1110-151K 470.00 | 0.19 | 4.00 | 19.56 | 1.02 M8368-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-471K-RC 
150.00 | 0.18 | 1.60 | 1270 | 0.76 M8344-NDO 265 199 1.77 | 1110-151K-RC 560.00 | 0.21 | 4.00 | 19.56 | 0.76 M8369-NDO 615 4.62 4.10 | 1130-561K-RC 
220.00 | 0.24 | 1.60 | 12.70 | 0.76 M8345-NDO 2.65 1.99 1.77 | 1110-221K-RC 680.00 | 0.26 | 2.80 | 19.56 | 0.76 M8370-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-681K-RC 
330.00 | 034 | 1.30 | 11.94 | 0.51 M8346-NDO 265 199 1.77 | 1110-331K-Rc | | 1500.00) 0.52 | 200 | 19.05 | 076 M8371-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-152K-RC 
390.00 | 046 | 1.00 | 11.94 | 0.51 M6239-ND 3.75 2.82 2.50 | 1110-391K 3300.00 | 1.27 | 1.30 | 19.05 | 0.51 M8372-ND0 6.15 4.62 4.10 | 1130-332K-RC 
560.00 | 0.70 | 0.80 | 11.94 | 0.51 M8347-NDO 265 1.99 1.77 | 1110-561K-RC | | 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 19.05 | 0.51 M8373-NDO 6.15 4.62 4.10 | 1130-472K-RC 
RF Chokes 1120 Series 20% RF Chokes 1140 Series 10% 
1.00 | 0.00 | 11.40 | 16.00 ) 1.78 M6242-ND 426 = 3.20 2.84 | 1120-1ROM 18.00 | 0.01 | 27.00] 29.21 | 2.03 M8374-NDO 956 850 7.44 | 1140-180K-RC 
4.70 | 0.01 | 11.40 | 16.00 | 1.52 M8348-NDO 426 3.20 2.84 | 1120-4R7M-RC| | 33.09 | 0.01 | 21.00) 29.21 | 1.78 M8375-NDO 9.56 850 7.44 | 1140-330K-RC 
RF Chokes 1120 Series 10% 47.00 | 0.02 | 14.40] 2921 | 1.78 M6345-ND 1013 9.00 7.88 | 1140-470K 
10.00 0.01 | 11.40 | 16.00 1.52 M8349-ND0 3.99 3.00 2.66 | 1120-100K-RC 68.00 0.02 | 14.40 | 29.21 1.52 M6347-ND 10.13 9.00 7.88 | 1140-680K 
12.00) 0.01 | 11.40 | 16.00 | 1.52 M8350-NDO 3.99 3.00 2.66 | 1120-120K-RC 68.00 | 0.02 | 14.40| 29.21 | 1.52 M8376-NDO 9.56 8.50 _7.44 | 1140-680K-RC 
47.00) 0.04 | 5.50 | 15.75 | 1.27 LHe 42600 3:20-2:84 | 1120-470K 100.00 | 0.03 | 14.40] 29.21 | 1.52 M8377-NDO 956 8.50 7.44 | 1140-101K-RC 
47.00) 0.04 | 5.50) 15.75 | 1.27 LSSIen Int) 3.99 3.00 2.66 | 1120-470K-RC | | 49900 | 0.03 | 14.40] 29.21 | 1.52 M6350-ND 1013 9.00 ~— 7.88 | 1140-121K 
a ae ~ ee iy aa eo so an ae 120.00 | 0.03 | 1440] 29.21 | 152 M8378-NDO 956 850 7.44 | 1140-121K-RC 
goon | aoe: |-ae.|ds7a. | a meen as 300 “Dge.|4126-a00KRG 220.00 | 0.05 | 11.40] 29.21 | 1.27 M8379-ND0 956 850 7.44 | 1140-221K-RC 
100.00 | 0.08 | 4.00 | 15.75 | 1.02 M8354-ND0 4.26 3.20 —-2.84 | 1120-101K-RC soon Doe 1 ron i ror ae os an TaD asTaG 
150.00 | 010 | 4.00 | 15.75 | 076 M8355-NDO 3.99 3.00 2.66 | 1120-151K-RC : eal eae ; ze ADS s Bee edee 
220.00 | 0.15 | 280 | 15.75 | 0.76 M8356-NDO 3.99 3.00 2.66 | 1120-221K-RC | | 820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 | 1.02 ESSA) le eats Se ate eee 
270.00 | 021 | 200 | 1524 | 0.76 M8357-NDO 399 300 266 |1120-271K-RC| | 820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 | 1.02 M8381-NDO 956 8507.44 | 1140-821K-RC 
470.00 | 036 | 1.60 | 15.24 | 0.76 M8358-NDO 3.99 3.00 2.66 | 1120-471K-RC | | 1200.00 | 0.23 | 550 | 28.96 | 1.02 ESAT 1013 8.00 7:88 | 1140-122K 
joo0.00 | 082 | 1.00 | 15.24 | 0.54 M6278-ND 426 320 2.84 | 1420-102K 1200.00 | 0.23 | 5.50 | 28.96 | 1.02 M8382-ND0 9.56 850 7.44 | 1140-122K-RC 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 15.24 | 0.51 M8359-NDO 3.99 3.00 ~—-2.66 | 1120-102K-RC 2200.00 | 0.49 | 4.00 | 27.94 | 0.76 M8383-NDO 956 = 8.50 7.44 | 1140-222K-RC 
1500.00 | 1.26 | 0.80 | 15.24 | 0.51 M8360-ND0 399 3.00 2.66 | 1120-152K-RC | | 3900.00 | 0.85 | 280 | 27.94 | 076 M6368-ND 10.13 9.00 7.88 | 1140-392k 
RF Chokes 1130 Series 20% 3900.00 | 0.85 | 280 | 27.94 | 076 M8384-ND0 956 850 7.44 | 1140-392K-RC 
1.20 0.00 | 21.00 | 20.32 2.03 M6284-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-1R2M 4700.00 | 1.14 | 2.00 | 28.45 0.76 M8385-NDO 9.56 8.50 7.44 | 1140-472K-RC 
4.20 | 0.00 | 21.00} 2032 | 203 M8361-ND0 615 462 4.10 | 1130-1Ram-Rc| | 10,000.00] 276 | 1.30 | 2819 | 0.51 M8386-NDO 10.13 9.00 _7.88 | 1140-103K-RC 
2.20 | 0.00 | 21.00| 2032 | 203 M6287-ND 675 5.07 4.50 | 1130-2R2M 15,000.00] 3.39 | 1.30 ] 27.94 | 0.51 M8387-ND0 956 850 7.44 | 1140-153K-RC 
8.20 | 0.00 | 21.00| 2083 | 2.03 M8362-NDO 615 462 __ 4.10 | 1130-8R2M-RC] 9 RoHS Compliant 
LE Test Ide J.W. it Test Ide J.W. 
Conformal Coated (uH) | Q | Freq. | Max. | Digi-Key Price Each| Miller (wH) | Q | Freg. | Max. | Digi-Key Price Each | Miller 
RF Ch k 10% | Min. | (MHz) | (mA) | PartNo. 1 10 | Part No. 10% | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | Part No. 
OoKeS bim.inmm | 0:88 | 35 | 25 | 310 | M1360-ND 30 24) 79FREaM 18] 40 | 25 | 140 | M377-ND 30 24 |79F180K 
: 0.68*| 35 | 25 | 310 | M8120-NDO 30 ~—.24| 79FR68M-RC ig | 40 | 25 | 140 | M8i137-ND0 30 24 | 79F180K-RC 
0.82*| 35 | 25 | 290 | m1361-ND 30 .24| 79FR82M 22 | 40 | 25 | 100 | 1378-ND ‘30 .24|79F220K 
0.82*| 35 | 25 | 290 | m8121-NDO  ©.30.-——.24| 79FR82M-RC 22 | 40 | 25 | 100 | Mgi38-NDO 30 24 79F220K-RC 
4.0 | 35 | 25 | 270 | m1362-ND 30 .24| 79F1ROK 27 | 40 | 25 | 80 | M1379-ND (30.24 | 79F270K 
1.0 | 35 | 25 | 270 | M8122-ND0 30 24] 79F1ROK-RC 27 | 40 | 25 | 80 | M@139-NDO 30  .24|79F270K-RC 
42 | 40 | 7.9 | 260 | m1363-ND 30 .24| 79F1R2K 33 | 40 | 25 | 75 | M8t40-NDO 30 .24|79F330K-RC 
42 | 40 | 79 | 260 |m8123-ND0 30 24] 79F1R2K-RC 39 | 40 | 25 | 74 | M1381-ND ‘30 .24|79F390K 
Features: * Epoxy coating * Operating temperature -55°C ~ 105°C 15 40 79 250 | M1364-ND 30 .24 | 79FIRSK 39 40 25 74 | M8141-NDO 30 .24 | 79F390K-RC 
15 | 40 | 7.9 | 250 | M8124-ND0 30.24 | 79F1R5K-RC 47 | 40 | 25 | 70 | M1382-ND 30.24 |79F470K 
L Test | I,dc J.W. 1.8 | 40 | 7.9 | 240 | M1365-ND 30.24) 79F1R8K 47 | 40 | 25 | 70 | M8142-NDO 30  .24]79F470K-RC 
(uH) | Q | Fre. | Max. | Digi-Key Price Each| Miller 18 | 40 | 7.9 | 240 | M8125-ND0 30 24] 79F1R8K-RC 56 | 40 | 25 | 68 | M1383-ND 30 .24| 79F560K 
20% | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 110 | Part No. 22 | 40 | 79 | 230 | M1366-ND 30.24) 79F2R2k 56 | 40 | 25 | 68 | M8143-NDO 30 .24|79F560K-RC 
0.10 | 35 | 25 | 700 | M1350-ND 30 .24/79FR1OM 22 | 40 | 79 | 230 | m8126-ND0 30 24] 79F2R2K-RC 68 | 40 | 25 | 64 | M1384-ND 30 .24|79F680K 
0.10 | 35 | 25 | 700 | M8110-ND0 30 —.24| 79FR10M-RC 27 | 40 | 79 | 220 | m1367-ND 30__.24|79F2R7K 68 | 40 | 25 | 64 | M8i44-NDO 30 _.24| 79F680K-RC 
012 | 35 | 25 | 660 | M1351-ND 30 .24|79FR12M 27 | 40 | 7.9 | 220 | M8127-ND0 30 24] 79F2R7K-RC 82 | 40 | 25 | 46 | M1385-ND “30.24 | 79F820K 
012 | 35 | 25 | 660 | M8111-NDO 30 ~—.24| 79FR12M-RC 33 | 40 | 79 | 210 | M1368-ND 30.24) 79F3R3K 82 | 40 | 25 | 46 | M8145-NDO 30 24] 79F820K-RC 
0.15 | 35 | 25 | 620 | M1352-ND 30 .24|79FR15M 33 | 40 | 79 | 210 | m8128-ND0 30 24] 79F3R3K-RC 100 | 40 | 25 | 44 | M8146-NDO 30.24] 79F101K-RC 
0.15 | 35 | 25 | 620 | M@112-NDO 30 24] 79FRISM-RC 39 | 40 | 7.9 | 200 | m1369-ND 30 .24|79F3R9K 120 | 40 | 0.79 | 42 | 1387-ND 30. .24| 79F121K 
018 | 35 | 25 | 600 | M1353-ND 30 .24|79FR18M 3.9 | 40 | 7.9 | 200 | M8129-ND0 30.24 | 79F3R9K-RC 120 | 40 | 0.79 | 42 | m147-NDO 30.24 | 79F121K-RC 
018 | 35 | 25 | 600 | M8113-ND0 30 —.24| 79FR18M-RC 47 | 40 | 7.9 | 190 | M1370-ND 30.24) 79F4R7K 150 | 40 | 0.79 | 39 | M1388-ND 30.24 | 79F151K 
0.22 | 35 | 25 | 400 | m1354-ND 30 .24|79FR22M 47 | 40 | 7.9 | 190 | M8130-NDO 30 .24| 79F4R7K-RC 150 | 40 | 0.79 | 39 | M8148-NDO 30.24) 79F151K-RC 
0.22 | 35 | 25 | 400 | M8114-NDO _.30_—_—.24| 79FR22M-RC 5.6 | 40 | 79 | 180 | M1371-ND 30.24) 79F5RGK 180 | 40 | 0.79 | 37 | 1389-ND 30 .24| 79F181K 
0.27 | 35 | 25 | 380 | M1355-ND ‘30.24 79FR27M 5.6 | 40 | 7.9 | 180 | M8131-ND0 30 24] 79F5R6K-RC 180 | 40 | 0.79 | 37 | M8939-NDO 30 ~—-.24 | 79F181K-RC 
0.27 | 35 | 25 | 380 | M8115-ND0 30 —.24| 79FR27M-RC 6.8 | 40 | 7.9 | 175 | M1372-ND 30 _.24| 79F6R8K 220 | 40 | 0.79 | 35 | M8150-NDO —_.30_—_—.24 | 79F221K-RC 
0.33 | 35 | 25 | 370 | M1356-ND 30 .24|79FR33M 68 | 40 | 7.9 | 175 | M8132-ND0 30  .24]79F6R@K-RC 270 | 40 | 0.79 | 25 | M1391-ND “30.24 | 79F271K 
0.33 | 35 | 25 | 370 | M8116-ND0 30 —-.24| 79FR33M-RC 8.2 | 40 | 7.9 | 165 | m1373-ND 30 .24| 79F8R2K 270 | 40 | 0.79 | 25 | M8151-NDO 30 24 | 79F271K-RC 
0.39 | 35 | 25 | 350 | M1357-ND 30__.24| 79FR39M 82 | 40 | 7.9 | 165 | M8133-ND0 30 24) 79F8R2K-RC 330 | 40 | 0.79 | 25 | m1392-ND (30 .24| 79F331K 
0.39 | 35 | 25 | 350 | M@117-NDO 30 24) 79FR39M-RC 10 | 40 | 25 | 160 | M8134-ND0 30 24] 79F100K-RC 330 | 40 | 0.79 | 25 | M8152-ND0 30 24 | 79F331K-RC 
0.47 | 35 | 25 | 330 | M1358-ND 30 .24)79FR47M 12_| 40 | 25 | 150 | m1375-ND 30_.24| 79F120K 390 | 40 | 0.79 | 25 | m1393-ND 30.24 |79F391K 
0.47 | 35 | 25 | 330 | Me118-ND0 30 —.24| 79FR47M-RC 12 | 40 | 25 | 150 | M8135-NDO 30 24] 79F120K-RC 390 | 40 | 0.79 | 25 | M8153-NDO 30 24 |79F391K-AC 
0.56 | 35 | 25 | 320 | M1359-ND 30 .24| 79FR56M 15 | 40 | 25 | 145 | m1376-ND 30 .24| 79F150K 470 | 40 | 0.79 | 24 | M8154-ND0 30.24 | 79F471K-RC 
0.56 | 35 | 25 | 320 | M8119-ND0 30 —_—.24| 79FRS6M-RC 15 | 40 | 25 | 145 | M8136-NDO 30.24) 79FISOK-RC | | (un) 20% 0 ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Test |1, de] R,de Molded RF Chokes 


[I, Q | Freq. |Max.) Max. | Digi-Key Price Each |J.W.Miller 
(uH) |Min.|(MHz)| (A) |Ohms] Part No. 1 10 |Part No. 


220tt| 20 | 796 | 1.0] .65 | M8632-ND0 1.00  .75/6000-221K-RC Ti 
a at 270tt| 20 | .796 | 90] .75 |M8633-NDO 1.00  .75/6000-271K-RC 
| 330tt| 20 | 796 | .78| .85 | M8634-NDO 1.51 1.14/6000-331K-RC 
| HN 390 20 | .796 | .74| 1.0 | M6026-ND 1.51 1.14 |6000-391K 9230 Series Dimensions: Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 
aca 2.41mm; Lead Length: 38.10mm; Tolerance: +10%. 
Py ‘ 300tt| 20 | 796 | .74| 1.0 | M8635-NDO 1.51 1.14/6000-391K-RC : : 
5230 Form Length is 22.23 9250 Series Dimensions: Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 
470tt | 20 | .796 | .68) 1.1 | M6027-ND 1.00 .75|6000-471K 4.11mm; Lead Length: 25.4mm; Tolerance: +10%. 
L | R,dce]t,de) Coil J.W. 470¢t| 20 | .796 | .68| 1.1 | M8636-NDO 1.00  .75/6000-471K-RC Test 1, de] DCR Tw. 
(wH) | Max. | Max. | Dia. Max.| Digi-Key Price Each | Miller Li Q |Freg.|Max.) © | Digi-K Price Each | Mill 
H 560tt| 20 | 796 | .64| 1.4 | M8637-NDO 1.00  .75/6000-561K-RC q.) Max. gi-Key rice Each | Miller 
20% | (9) | (A) | (mm) | PartNo. 1 10_| PartNo. (uH) |Min.|(MHz)| (mA) | (Max.) | Part No. 1 10 |Part No. 
Ferrite Core 680tt| 20 | 796 | 59) 1.6 |M6029-ND 1.51 1.14/6000-681K phanciis Care 
012) 8 | 9.65 |) M5230-ND = 1.88 1.41 | 5230 680tt | 20 | .796 | 59] 1.6 | M8638-NDO 1.00  .75|6000-681K-RC 0.1 | 40)25.0]1100] 0.07 | M8656-NDO 1.13 90 /9230-94-RC 
O12) 8) 85 ag veo 127 | 5280-RG 820tt | 20 | .796 | 56] 1.8 | M8639-NDO 1.00  .75|6000-821K-RC 0.15 | 38 | 25.0) 1100) 0.10 ) M8657-NDO 1.04.84) 9230-00-RC 
40 | 082 | 3 | 787 | M5240-ND 1.71 1.29 | 5240 | 
‘ooott| 50 | .252) .51| 29 | M8640-NDO 1.00  .75/6000-102K-RC 0.22) 83) 25.0 985) 0:14 eau «4 -8419280-04 
40 | 082 | 3 | 7.87 | M8269-NDO 1.69 1.27 | 5240-RC - - : 0.22 | 3325.0) 935 | 0.14 | M8658-NDO 1.04 ~—.84/9230-04-RC 
6s | 054 | 5 | 1422 | me270-nD0 1.97 1.41 | 5248-RC 20% tolerance:, “17'10% tolerance. ROHS Compliant 0.33 | 30|25.0| 780 | 0.20 |M9R33-ND 1.04 _.84 [9230-08 
joo | 216] 2 | 965 | MS250-ND 219 1.57 | 5250 0.33 | 3025.0] 780 | 0.20 | M8659-NDO 1.04 ~—.84)9230-08-RC 
100 | 216 | 2 | 965 | meezi-nno 197 1.41 / 5250-xc| | Coiled RF Chokes 0.39 | 30] 25.0] 640 | 0.30 | M9R39-ND 1.04.84) 9230-10 
45 | 08 | 35 1270 | ms252-ND 219 1.57 | 5252 0.47 | 3025.0) 590 | 0.35 | M9R47-ND 1.04 ~—.84) 9230-12 
i25 | o8 | 35 | 1270 | me272-ND0 197 1.41 | 5252-RC ees 0.47 | 30} 25.0] 590 | 0.35 | M8660-NDO 1.04 ~—.84/9230-12-RC 
250 | 17 | 25 | 11:18 | meo73-nDo 1.97 1.41 | 5254-RC Bee oROak Gallis: 0.68 | 28 |25.0| 450 | 0.60 | M8661-NDO 1.04 _.84/9230-16-RC 
soo | 26°) 2 | 1422 | meorenoo 197 141 | 256-0 s Piece | eo 
tooo] 55 | 1 | 1270 | MS258-ND 2.09 1.50 | 5258 —— 2 ; : ‘ : : 
© 0.032 for 1.0 | 25} 25.0] 350 | 1.0 | M8641-NDO 1.04 —_.849230-20-RC 
joo0} 55 | 1 | 12.70 | M8275-NDO 2.03 1.45 | 5258-RC 25,000-500,000uh 
Iron Core 
0 RoHS Compliant 22 | 30/79 | 550] 0.40 |M92R2-ND 1.13 — .85/9230-28 
DCR IW. 22 |30| 7.9 | 550) 0.40 |M8647-ND) 1.13  .85)9230-28-RC 
. . 0 | Digi-Key Price Each|Miller 33 | 45| 7.9 | 380) 0.85 |M8650-ND) 1.13  .85/9230-32-RC 
Radial Lead High Current 
g : (Max.) | Part No. 1__10)Part No. 47 |45/79|320| 1.2 | M94R7-ND 1.13 .85]9230-36 
RF Chokes Iron Core 47 | 45| 7.9 | 320 | 1.2 | M8653-ND0 1.13 .85|9230-36-RC 
Dim. in mm 25 419 |M7010-ND 1.01 81|70F106AI 68 | 50/79 | 245] 20 |M96RB-ND 1.28 —.96/9230-40 
25 4.19 |M8388-ND0 1.01  .81|70F106AI-RC 6.8 | 50] 7.9 | 245 | 2.0 | M8655-NDO = 1.28 -96 | 9230-40-RC 
pats fished oon (2° 79 406 |M72R2-ND 1.23 98 |70F226AI jo [55/79] 180) 37 | M9100-ND 1.28  .96/9230-44 
with VWI : [1221 Min, 79 4.06 |ME3oe-NDO 1.23 .98|70F226AL-RC jo | 55) 7.9] 180) 3.7 |M8642-ND) 1.28 96 9230-44-RC 
rated sleeving a0 En 79 3.81 |M73R3-ND 1.23 _98|70F336AI 22 | 50} 2.5 | 190) 3.3 | M9220-ND 1.30 98 | 9230-52 
t poe 22 |50/25] 190] 3.3 |M8645-NDO 1.30 — .98/9230-52-RC 
oy 79 3.81 |M8403-NDO 1.23 — .98|70F336AI-RC - 
; 79 3.81 |M74R7-ND 1.23 — .98|70F476A\ Ferrite Core 
; i : : 33 | 45] 25 | 187] 3.4 |me648-nDd 1.38 1.04 ]9230-56-RC 
79 381 Rey 1.28.98 /70F476A-RC 47 | 45/25) 165) 45 | Ma651-NDO 1.38 1.04/9230-60-RC 
Test |1, de] R,dc 5 79 3.81 /M76R8-ND 1.23 .98|70F686A 68 | 50/25] 135 | 67 |M9680-ND 1.38 1.04)9230-64 
L Q |Freq. |Max.| Max. | Digi-Key Price Each |J.W.Miller i 79 3.81 |M8412-NDO 1.23 98|70F686AI-RC fi A 
roan Kcralragell anlar eats az ant ean 68 | 50/25] 135] 6.7 |M8654-ND0 1.38  1.04/9230-64-RC 
79 4.06 |M7100-ND 119 — .90)70F105AI joo | 50| 25 | 125 | 80 |M9101-ND 1.52 _1.15|9230-68 
1.0t | 20 | 7.96] 10 |.013 | M8610-NDO 1.00 — .75 |6000-1ROM-RC 79 4.06 |M8389-ND0 119 — .90|70F105AI-RC joo | 50| 25] 125 | 8.0 |18643-NDO 1.52 1.15 ]9230-68-RC 
1.5t | 20| 7.96 | 85 |.016 | M6002-ND 1.51 1.14 |6000-1R5M 25 4.19 |M7220-ND 1.49 — .90|70F225AI 220 | 30/079) 73 | 21 |Mg221-ND 1.52 1.15]9230-76 


1.5t | 20 | 7.96 | 8.5 | .016 | M8611-NDO 1.00  .75 j6000-1R5M-RC 25 419 |M8394-ND) 1.19 .90/70F225AI-RC 220 | 30/079] 73 | 21 | M8646-NDO 1.52 1.15) 9230-76-RC 
25 4.32 |M7330-ND 119 — .90|70F335A\ 330 | 30/079) 62 | 28 |M9331-ND 1.52 — 1.15]9230-80 
25 432 1M8399-ND0 149  90|70F335AI-RC 330 | 30|0.79| 62 | 28 |M8649-ND) 1.52 _1.15|9230-80-RC 
25 444 |Me4o4-NDO 1.19 9o|70F475al-RC 470 | 30/079] 50 | 42 |mg6s2-ND0 1.52 —1.15]9230-84-RC 
3.3t | 20 | 7.96 | 5.5 | .025 | M8613-ND) 1.00 — .75 |6000-3R3M-RC 25 457 |M7680-ND 119 — .90|70F685Al 680 | 300.79) 42 | 60 | M9681-ND = 1.52 1.15)9230-88 
1000 | 30/0.79| 38 | 72 |Mgi02-ND 1.86 + 1.40 9230-92 
4.7¢ | 20 | 7.96 | 4.6 | .030]M8614-NDO 1.00 75 |6000-4R7M-RC| 25 419 |M7101-ND 1.30 — .98]70F104AI i000 [201072 29 | 72 AEE ine -1aoleraneo-ac 
6.8t | 20 | 7.96 | 4.1 |.035 | M8615-NDO 1.00 75 /6000-6R8M-RC| 25 4.19 |M8390-NDO 1.24 .93)70F104AI-RC Phenolic Core (Shielded) 


tott | 50 | 2.52] 3.4).045|Maet6-NDO 1.00 75 |6000-100k-RC te 444 eS «1.30.98 /70F834Al 01 | 50)25.0]1790] 0.025 | Mg201-ND 1.90 1.36) 9250-101 
tort | 50 | 2.52| 3.1 |.050|Meo08-ND 1.51 1.14 |6000-120K 79) 95) 4.70 Ie «1:30.98 /70F474Al 01 | 50)25.0] 1790] 0.025 | ms206-NDO 1.90 1.36) 9250-101-RC 


2.2t | 20 | 7.96 | 6.5 | .021 | M8612-ND0 1.00 — .75 |6000-2R2M-RC| 
3.3t | 20 | 7.96 | 5.5 |.025 | M6004-ND 1.51 1.14 /6000-3R3M 


79 | 95 | 4.70 | M8405-NDO 1.30.98 /70F474Al-RC 0.12 | 51 | 25.0] 1530) 0.034 }m9202-ND 1.90 — 1.36|9250-121 
12 50 | 2.52 | 3.1 | .050 | M8617-NDQ 1.00  .75/6000-120K-RC 79 | 87 | 5.08 | M7681-ND 1.37 1.03|70F684Al 0.15 | 51 | 25.011470] 0.037 | M9203-ND 4.90 1.36] 9250-151 
15tt | 50 | 2.52 | 2.9|.056|8618-NDO 1.00 — .75 |6000-150K-RC 1000 79 | 79 | 5.71 |M8391-NDO 1.24 _.93]70F103AI-RC 0.15 | 51 | 25.0] 1470| 0.037 |M8207-NDO 1.90 _1.36|9250-151-RC 


484+ | 40 | 2.52 |2.66].061 | meot0-ND 1.00 75 \e000-180K 2200 25 | 57 | 6.10 |M8395-NDO 1.41 1.06|70F223AI-RC 0.18 | 5025.0] 1300| 0.047 |M9204-ND 1.90 1.36/9250-181 
3300 25 | 53 | 6.60 |M7332-ND 1.41 1.06|70F333AI 0.18 | 50 | 25.0] 1300| 0.047 |M8208-NDO 1.90 —_1.36/9250-181-RC 
3300 25 | 53 | 6.60 |M8400-NDO 1.41 1.06|70F333AI-RC 0.22 | 49 | 25.0] 1100| 0.067 |M8209-NDO 1.90 -—_1.36/9250-221-RC 
4700 25 | 48 | 7.24 |M7472-ND 1.53  1.15|70F473Al 0.27 | 47 | 25.0| 855 | 0.11 | M9206-ND 1.90 1.36) 9250-271 

27tt | 40 | 2.52 | 2.22] 080 | M8621-NDO 1.51 1.14 /6000-270K-RC 4700 25 | 48 | 7.24 |M8406-NDO 1.53 1.15|70F473AI-RC 0.33 | 46 | 25.0/ 780 | 0.13 |M8210-ND) 1.90 1.36/9250-331-RC 


33tt | 30 | 2.52 |2.05] .090 | mae22-NDO 1.00 75 |e000-330k-RC 6800 25 | 43 | 7.87 |7es2-ND 1.53 1.15|70F683AI 0.47 | 44 | 25.0) 565.) 0.25 TMG2UENDO 1.90 1.96 /9250-471-RC 


7 : 6800 25 | 43 | 7.87 |M8410-ND0 1.53 1.15|70F683AI-RC 0.56 / 43) 25.0) 40 | 0.83 INCEMZNE 180 1.35) 9250-561 
SOtt | 90 | 2:52 11.85) 10 |MEOI4ND)) 1.51 1.14 (6000-380K 0.68 | 42|25.0| 420 | 0.45 |mo2tt-ND 1.90 1.36] 9250-681 
10,000 25 | 38} 851 |M7i03-ND 1.46 1.10|70F 102A 


0.68 | 42 | 25.0) 420 | 0.45 |M8212-NDO 1.77 1.27] 9250-681-RC 
10,000 25 | 38 | 8.51 |M8392-NDO 1.46 —1.10)70F102AI-RC 


0.82 | 40 | 25.0) 370 | 0.59 | M9212-ND 1.90 1.36] 9250-821 
22,000 079 | 41 | 8.38 |M8396-NDO 2.25 1.61/70F222AI-RC Iron Core (Shielded) 


18 40 | 2.52 | 2.66] .061 | M8619-ND) 1.51 1.14 |6000-180K-RC 
22 40 | 2.52 | 2.4 | .070 | M8620-ND) 1.00 — .75 |6000-220K-RC 


39 30 | 2.52 | 1.85] .10 | M8623-ND) 1.00 — .75 |6000-390K-RC 
47 30 | 2.52 |1.77| 16 | M8624-NDO 1.00 — .75 |6000-470K-RC 


sett | 30 | 2.52 |1.48| 18 | M8625-NDO 1.00 75 |6000-560K-RC Ferrite Core Ta a4] o50] 10701 007 INESTARIGM 4.00 140 opso-no 
68tt | 30 | 2.52 |1.36] 21 | M8626-NDO 1.51 1.14 [6000-680K-RC 33,000 | 61 |.079 | 43 | 8.97 |M8401-NDO 3.10 2.22|70F332AF-RC 1.0 | 44] 25.0] 1070) 0.07 | ms213-ND0 1.99 1.42|9250-102-RC 
s2tt | 30 | 2.52| 1.3] 23 | M6018-ND 1.51 1.14 |6000-820K 47,000 079) 38) 9.75 |M7473-ND 3.10 2.22/70F472AF 12 | 44] 7.9 | 895) 010 |mgzi4-No 1.99 1.42/9250-122 


824+ | 30 | 2.52 1.3| 23 |mg627-ND0 1.00  .75 le000-820K-RC 47,000 079 | 38 | 9.75 |M8407-NDO 3.10 2.22|70F472AF-RC 1.2 | 44} 7.9 | 895 | 0.10 | M8214-NDO = 1.99 1.42/9250-122-RC 
68,000 34 | 10.54 |M8411-ND0 3.10 2.22/70F682AF-RC 15 | 44 | 7.9 | 815 | 0.12 |M921S-ND 1.99 1.42/9250-152 
100,000 079 | 29 | 11.33 | M8393-NDO 1.72 1.23|70F101AF-RC 18 | 44) 7.9 | 775 | 0.14 | M9216-ND 1.99 1.42 9250-182 


220,000 025 | 39 ) 13.72 |M8397-NDO 2.33 —1.67|70F221AF-RC Hs i" se - we ota i be seeiciie 
1S0tt] 20 | .796 )1.15) .37 | M6021-ND 1.51 1.14 /6000-151K 330,000 025 | 34 | 14.73 | M8402-NDO 2.59 1.85|70F331AF-RC ; ; ¢ ; 


22 | 44| 7.9] 650 | 0.19 |M8216-NDO 1.99 — 1.42/9250-222-RC 
150tt | 20 | .796 |1.15| .37 | M8630-NDQ 1.00 — 75 |6000-151K-RC 470,000 .025 | 30 | 15.62 |M8408-NDO 2.59 1.85|70F471AF-RC 


27 | 44 | 7.9 | 535 | 0.28 | M9218-ND 1.99 1.42|9250-272 
V8OTT | 20 | .796 | 1.08) 58 | MBBS1-NDO) 1.00.75 /6000-181K-AC + 20% tolerance. tt 10% tolerance. ROHS Compliant ) RoHS Compliant (Continued) 


100tt | 20 | .796 | 1.4} .28 | M8628-NDO 1.00  .75 |6000-101K-RC 
120tt | 20 | .796 | 1.25} .32 | M8629-NDO 1.51 1.14 |6000-121K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1135 


JW Miller Molded RF Test] |, de | DCR JW. Rated 
ol Vo. L Q |Freg.)Max.} 9 | Digi-Ke Price Each | Miller igi-| i i 
waewerics Chokes (Cont) fini) (ma) |x) |patne, 10 Pato “itt [n@vart| Amp. | Pathe, TiO [Pano 
Test | I, de] DCR TW. 12,000] 30].079| 23 ) 143 |mg264-ND 2.81 2.11/ 9250-126 330 | 665 | 0400 | M@296-NDO 1.33 1.00 (5800-331-RC 
L_ | Q |Freg.| Max.) 0 | Digi-Key Price Each| Miller 12,000) 30.079} 23 | 143 |s257-NDO 2.81 2.11)9250-126-RC| ag0 | 772 | o4c0 MRCGRRINOM 433 1.00 (sa00-201-Ac 
Gi) ato ala) (2) LE) Stl, ia Eau: 15,000 30 |.079) 22 | 157 |M9265-ND 2.74 1,96] 9260-156 an | 135 | ogis (Ree 14s agi Inaaeae 
3.3. | 44) 7.9 | 480 | 0.35 | M8217-NDO 1.99 1.42/9250-332-RC 15,000 | 30.079) 22 | 157 |me258-NDO 2.74 1.96 /9250-156-RC| ‘ ‘ ; 
3.9 | 44) 7.9) 450 | 0.40 | M9222-ND 1.99 1.42) 9250-392 18,000 | 30|.079| 21 | 175 |M9266-ND 3.75 2.82/9250-186 470 | 115 | 0315 He = 321.00 )5800-471-RG 
3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M8218-NDO 1.99 1.42/9250-392-RC 18,000] 30|.079| 21 | 175 [Me259-NDO 3.75 2.82|9250-186-RC 560 | 1.27 | 0815 | BMSBamne) 1.48 4.11, /5800-561 
47 | 44] 7.9 | 380] 0.55 |M8219-NDO 1.99 1.42/9250-472-RC 22,000 | 27 ).079| 17 | 274 |mg267-ND 4.95 —3.72/9250-226 560 | 127 | 0.315 | ms299-ND0 1.33 ‘1.00 |5800-561-RC 
5.6 | 44| 7.9 | 335 | 0.72 |M9224-ND 1.99 1.42|9250-562 22,000 | 27 |.079| 17 | 274 )me260-NDO 4.95 3.72 /9250-226-RC 680 | 161 | 0.250 | ms300-ND0 «1.33 -~—«1.00 |5800-681-RC 
6.8 | 50} 7.9 | 280 | 1.02 )M9225-ND 1.99 1.42/9250-682 27,000 | 27 | .079]| 16 | 308 |M8261-NDO 4.95 3.72|9250-276-RC 820 1.96 | 0.200 | M5829-ND 1.48 1.11 ]5800-821 
32 | 50/79] 250] 1.32 |Mo226-ND 1.99 1.42|9250-822 33,000 | 27 |.079| 15 | 343 |mg262-ND) 4.95 _3.72|9250-336-RC tooo | 230 | o200 | mesoi-nno 1381.00 |se00-toz-Rc 
82 | 50/79] 250] 1.32 |Mez20-NDd 1.99 —1.42/9250-822-RC 39,000| 27 |.079| 15 | 376 |mg270-ND 4.95 3.72 9250-396 wooo | 265 | o200 (eee jag >i. annd92 
10 | 50| 7.9 | 220] 1.62 )mg227-ND 1.99 1.42|9250-103 47,000 | 23).079| 13 | 473 |mg271-ND 4.95 3.72/9250-476 
10 | 50| 79 | 220) 1.62 )mg221-NDd 1.99 1.42/9250-103-RC 47,000 | 23 |.079| 13 | 473 |s263-NDO 4.80 -—-3.60/9250-476-RC 1200 | 265 | 0.200 |RMBSORDOm = 1.88 1.00 5800-122-RC 
12 | 55] 25) 200] 20 |mg9228-ND 1.99 1.42 /9250-123 56,000 | 23.079] 13 | 512 |M9272-ND 6.30 4.73 9250-566 1500 | 345 | 0.158 ) M5832-ND 1.48 1.11 5800-152 
Ferrite Core (Shielded) 56,000 | 23 |.079| 13 | 512 |Mme264-NDO 6.30 __4.73 |9250-566-RC 1500 | 345 | 0.158 | M303-NDO 1.33 1.00 /5800-152-RC 
15 | 45] 2.5 | 315] 0.80 | M9229-ND 1.99  1.42|9250-153 68,000 | 23) .079) 12 | 580 | M9273-ND 6.30  4.73)9250-686 1800 4.03 0.158 | M5833-ND 1.48 1.11 |5800-182 
15 | 45| 25] 315 | 0.80 |M8222-NDO 1.99 —1.42/9250-153-RC 68,000 | 23.079) 12 ) 580 |M8265-ND) 6.30 —4.73|9250-686-RC 1800 | 4.03 | 0.158 | M8304-NDO 1.33 1.00 |5800-182-RC 
18 | 45/ 2.5 | 300] 0.89 | M9230-ND 239  1.71/9250-183 82,000 | 21.079} 11 | 618 | M9274-ND 6.54 4.91 |9250-826 2000 4.48 0.158 | Ms834-ND 448 1.41 |5800-222 
18 | 45/251 300} 0.89 |ms223-nD0 2.39 1.71/9250-183-RC 82,000| 21).079| 11 | 618 )me266-NDO 6.54 4.91 |9250-826-RC won| 44s | o1se A 433100 sen0-220-AC 
oo | 45125) 290| 096 |Mosi-ND 1.99 1.42 |9950-093 100,000] 18.079) 11 | 678 |M9275-ND 8.10 6.08|9250-107 
92 | as} 251 2901 096 |mazz4.noo 1.99 142/9250-203-nc| |} 100.000] 18 .079| 11 | 678 | maze7-NDO 8.10 6.08 /9250-107-RC 200) 580 | 0125 ee = Ae tT 6800-272 
- 2700 | 5.90 | 0.125 | M8306-NDO 1.48 ‘1.11 |5800-272-RC 
27 | 45| 25 | 260| 1.19 |Ms225-NDO 239 1.71/9250-273-Rc|_} 0 RoHS Compliant sam | se | cto; ME ise +00 seongeanc 
33 | 45] 25 | 240] 1.97 |M9233-ND 2.19 1.57|9250-33 
33 | 45] 25 | 240 | 1.37 |M8226-NDO 2.19 1.57)9250-333-RC Filter and Miniature 3900 | 8.63 | 0.100 | MS837-ND 1.48 1.11 /5800-392 
39 | 50/25] 205) 1.93 | M9234-ND 219  1.57/9250-393 3900 8.63 0.100 | M8308-NDO 1.33 1.00 |5800-392-RC 
39 | 50/25] 205] 1.93 |e227-ND) 2.19 —1.57)9250-393-RC High Current Chokes 4700 | 10.5 | 0.100 | M5838-ND 148 1.11 |5800-472 
47 | 50] 25] 195] 211 |M9235-ND 2.19 1.57|9250-473 4700 | 105 | 0.100 | M8309-NDO 1.33 -—*1.00 |5800-472-RC 
47 | 50] 25 | 195] 2.11 |e228-NDO 2.19 1.57/9250-473-RC 5600 | 139 | 0.082 | M5839-ND 148 1.41 |5800-562 
56 | 50) 25) 190) 2.23 Togs «719. 1.57) 8250-568 sane Seles SaagSetes 5600 | 139 | 0.082 | mesto-ND0 1.33 1.00 ]5800-562-RC 
56_|50| 25 | 190| 2.23 |s229-ND0 2.19 _1.57/9250-563-RC ies j ae sso | 163 | ooeo Fenn ‘ak 44a lsaoncege 
8B 50) 25 | 170) 270 We 218 1.57 9250-689 0.64 ial 0.815 ; 6800 | 163 | 0.082 | M8311-NDO 1.33 ‘1.00 |5800-682-RC 
68 | 50| 25 | 170] 270 |Me230-ND) 219 1.57/9250-683-RC 17.78 25.4 22.86 25.4 
wo | sol 25 | 150 | 24¢ REN 220 171/9950-a09 8200 | 20.8 | 0.065 | M8312-NDO 1.33 1.00 |5800-822-RC 
82 | 50) 25 | 180| 2.44 | Me231-NDd 2.39 1.71 /9250-823-RC tooo | 264 | 0.050 (AMES 1-39 1.00/5800-103-AC 
100 [50] 25 | 160| 3.12 |mg239-ND 2.39 _1.71|9250-104 Inductance + 18% @ 1 KHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 15000) 425 | 0.039 | M8314-NDO —-'1.33_—‘1.00 |5800-153-RC 
100 | 50] 25] 160] 3.12 |msz32-ND0 2.39 1.71/9250-104-RC|_} Leads No. 20 tinned copper 1” long minimum Ambient Temperature: 18000 | 483 | 0.039 | M8315-NDO 1.33 _—‘1.00 |5800-183-RC 
120 | 55] 79) 150] 3.6 |Mge4o-nD 2.39 1.71|9250-124 Ho G <WenrG: 5900 Series 
120 | 55] 79] 150] 36 |ms233-NDO 2.99 —1.71/9250-124-RC| Rated 
150 | 55) .79| 140| 4.1 |Mg24t-ND 2.39 — 1.71/9250-154 L(uH) /Max. DCR} Current | Digi-Key Price Each /J.W.Miller ” al 0 ee et epee 
150 [55] 79 | 140] 41 |s234-NDO 2.99 _1.71|9250-154-RC| called |e aL Get ee OF Harti: 47 | 8 | ae BSS 7188) SOON: 
180 [55] 79| 135] 44 |Moe42-nD 2.39  1.71|9250-184 5800 Series 47 | 008 | 4.0 SEN = 2871.69 /5900-4R7-RC 
180 | 55] 79) 135] 4.4 |ms235-NDO 2.39 —1.71/9250-184-RC| 3.9 | .019 | 1.28 | M8276-NDO 1.00 |5800-3R9-RC 10 | 017 | 40 | Mests-NDO © 237 — 1.69 /5900-100-RC 
220 | 55] .79| 125) 5.0 |M8236-ND0 2.39  1.71/9250-224-RC 47 022 | 1.28 | M5802-ND 1.11 ]5800-4R7 22 026 4.0 | M8319-NDO 2.37 1.69 |5900-220-RC 
270 | 55) 79) 115 | 5.8 | M9244-ND = 2.39 1.71)9250-274 47 | 022 | 1.28 | Mg277-NDO 1.00 |5800-4R7-RC 33 032 | 4.0 | M8320-NDO 2.37 1.69 /5900-330-RC 
270_| 85 | .79 | 115 | 5.8 HMGZSiRDY 2.39 1.71 |9250-274-RC 68 | 026 | 1.28 | M5804-ND 1.00 |5800-6R8 47 | 035 | 40 | Ms914-ND 2.63 1.88 5900-470 
330/55) 70) 110) 64 Tae 2891.71 9250-34-RC 8.2 | 028 | 1.28 | M5805-ND 1.11 |5800-8R2 47 | 035 | 4.0 | MB321-NDO 237 —1.69/5900-470-RC 
390 | 60) 79 | 105) 7.4 |me2g9-ND0 239 1.71 /9250-394-RC 
470 | 60) .79| 92 | 95 |Mg247-ND 239 1.71/9250-474 O33 | 12e ee 100 5800-100-RG ana oe 28S 1:88 BO00-eHO 
470 | 60|.79| 92 | 95 |ms240-NDo 2.39 1.71|9250-474-RC 037 | 1.28 | M5807-ND 1.11 |5800-120 go | oer | 25 271.69 /5900-680-AC 
560 | 60) .79 | 90 | 10.5 | M9248-ND 2.39 1.71)9250-564 037 1.28 M8279-NDO 1.00 |5800-120-RC 82 .060 2.0 M5917-ND 2.63 1.88 /5900-820 
560 | 60] 79] 90 | 105 | me24t-nDo 2.39 1.71 /9250-564-RC 040 | 1.28 | M5e08-ND 1.11 |5800-150 82 | 060 | 20 | Ms323-NDO 237 —1.69/5900-820-RC 
680 | 60} .79 | 80 ) 11.8 | M8242-NDO 2.39 1.71 /9250-684-RC 040 | 1.28 | M8280-NDO 1.00 |5800-150-RC 100 090 1.6 | M5918-ND 2.63 1.88 |5900-101 
820 | 60| .79 | 80 | 13.0 |M9250-ND 2.39 _1.71/9250-824 044 | 1.28 | ™s281-NDO 1.11 |5800-180-RC oo | .090 | 1.6 | Ms324-NDO 2.37 ‘1.69 /5900-101-RC 
820, | 60) 73.) 80 | 180 ey 229 1.71/9260-824-RG 050 | 1.28 | ms2e2-nD0 1.00 |5800-220-RC 150 | 129 | 1.6 | ms920-ND 263 1.88 |5900-151 
1,000 | 60} .79| 70 | 17.5 }Me244-NDd §©2.39 1.71 }9250-105-RC 
1,200 | 45] .25| 60 | 221 Jmg252-nD 2.74 1.96 | 9250-125 O88) 18 00) BAN A/ORG 150 | 128 | 1.6 (EMBSZNDU = 2.87 1.69/5900-151-RC 
1,200 | 45| .25| 60 | 221 | me245-NDO 2.74 1.96 /9250-125-RC O75 | 1.008 |RMoe ut) 1.11 5800-330 180 | 150 ) 16 | M8326-NDO 2.37 1.69 /5900-181-RC 
1,500 | 45| .25 | 55 | 265 | M9253-ND 2.74 __1.96|9250-155 075 | 1.008 | M8284-NDO 1.00 [5800-330-RC 220 | .162 1.6 | MS922-ND 2.63 1.88 /5900-221 
1500 | 45| 25 | 55 | 265 |Me246-NDO 2.74 1.96 /9250-155-RC 094 | 0.804 | M5813-ND 1.11 |5800-390 220 | 162 | 1.6 | mg327-ND 237 — 1.69 /5900-221-RC 
1,800 | 45] .25 | 50 | 299 )Mm9254-ND 2.74 1.96 |9250-185 094 | 0.804 | me2e5-ND 1.00 |5800-390-RC 330 | 212 | 1.6 | me328-nD 2.37 1.69 /5900-331-RC 
2,700 | 45 | .25 | 40 | 47.3 [M9256-ND 2.74 1,96 |9250-275 lee Oo ih ese 0 | eae) ee 2a}. 182 SUOSO1 AE 
2,700 | 45| 25 | 40 | 47.3 |ma249-ND0 2.74 1.96)9250-275-RCI 140_| 0.804 (EMG2iaNDD HOD Se0U Senne 470) 380) 1.2 MONE = 287 1.69 5900-471-RC 
3,300 | 45| 25 | 40 | 53.0 |Mg257-ND 2.74 1.96/9250-335 145 | 0.004 EEE CD 144) 6800-580) 560 | 420 ) 1.0 | Ms927-ND 2.63 1.88 |5900-561 
3,300 | 45] .25| 40 | 53.0 |M8250-ND 2.74 1.96 ]9250-335-RC| 145) 0.804 | M8288-NDO 1.00 |5800-680-RC 680 | 548 | 1.0 | M5928-ND 2.63 1.88 /5900-681 
3,900 | 45) .25| 35 | 738 )M9258-ND 2.74 1.96 / 9250-395 0.804 | M5817-ND 1.11 |5800-820 680 548 1.0 | Mg331-NDo 2.37 1.69 |5900-681-RC 
3,900 | 45 | 25 | 35 | 73.8 |s251-NDO 2.74 _1.96|9250-395-RC 0.804 | mg289-NDO 1.00 |5800-820-RC tooo | 944 | 08 | Ns930-ND 2.63 1.88 5900-102 
4,700 | 45] .25] 31 | 81.6 | M9259-ND 2.95  2.11]9250-475 0.632 | M8290-NDO 4.00 |5800-101-RC 4000 ‘edd 08 M8332-NDO 237 4.69 /5900-102-RC 
con [40 || 40-408 A oe ouleenee | vo Ce he zon | 200 | 05 | wwssenoo 297 148|se0nz200 
5,600 | 44| 25 | 28 | 89.9 |M8253-NDO 2.95 —2.11]9250-5e5-RC! 1 Ee aula $900, | 275 | 04 EME 287 1.80 /5900-392-AC 
6800 | 40| 25 | 27 | 111 |mg261-ND 2.95 2.11 |9250-685 0.508 eRe 1A /6800-151 4700 | 319 | 04 | Ms93e-ND 2.63 1.88 |5900-472 
6,800 | 40] .25| 27 | 111 |ms254-NDO 2.95 2.11/9250-685-RC| 0.508 | M8292-NDO 1.00 /5800-151-RC 4700 | 3.19 | 04 | M8335-NDO 2.37 1.69 /5900-472-RC 
8,200 | 40) .25 | 26 | 119 |M8255-ND) 2.95 2.11] 9250-825-RC| 0.508 | M8293-NDO 1.00 |5800-181-RC 10000 | 7.30 0.250 | M8336-NDO 2.03 1.53 |5900-103-RC 
10,000) 40] 25 | 24 | 137 |g263-ND 2.95 2.11/9250-106 0.508 | me294-NDO 1.00 |5800-221-RC teoo00| 89.7 | 008s | mega7-nno 2.03 1.53 /se00-t04-RC 
10,000 | 40 | .25 | 24 | 137 | M8256-NDO 2.95 2.11]9250-106-RC| 0.400 | M8295-ND0 4.00 |5800-271-RC 0 RoHS Compliant 
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More Product Available Online: 


www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


° le Test | 1, de JW. High Current Ferrite Beads __, 
10% | Q |Freq. | Max. | Digi-Key Price Each | Miller Dim. in mm. 
e e HH =| Min. | MHz | mA_| PartNo. ll 10 | Part No 


MAGNETIC S 720.00 | 30 | 79 | 97 |M8038-ND 1.37 1.03 | 8230-70 
120.00 | 30 | 79 | 97 |Mai94-NDO 1.37 1.03 | 8230-70-RC 
Epoxy Conformal 150.00| 30 | 79 | 85 |Mei95-NDo 1.37 1.03 | 8230-72-RC 
180.00 | 30 | 79 | 79 |mso40-ND 1.37 1.03 | 8230-74 
Coated Inductors 180.00 | 30 | .79 | 79 |M8196-NDO 1.37 _ 1.03 | 8230-74-RC A 7 é Li E F 
220.00] 30 | 79 | 73 |M8041-ND 1.37 1.03 | 8230-76 Pu20o1 | 3.6 25 | 230 | 1.15 | 08 22 
220.00 | 30 | .79 | 73 |M8197-NDO 1.37 1.03 |8230-76-RC P2002 | 4.6 34 2.84 | 1.35 1.0 25 
= 86.55 —~*haz.626 270.00 | 30 | 79 | 65 |M8042-ND 1.46 1.10 | 8230-78 pm2003 | 9.1 31 | 284 | 135 | 45 | 30 
____qnp=42"= kn el ee 65 Ree 146 1-10 /8230-78-RC Features: © High current capacity up to 5A * Low DC resistance » Multiple 
i 330.00 | 30_| .79 62_| M8043-ND 1.46 1.10 | 8230-80 sizes available * Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
330.00 | 30 | 79 | 62 |M8199-NDO 1.46 1.10 | 8230-80-RC 
390.00] 30 | 79 | 55 |M8044-ND 1.46 1.10 | 8230-82 z(a) | DCR Cut Tape 
iz Tail litue i 390.00] 30 | 79 | 55 |M8200-NDO 1.46 1.10 | 8230-82-RC 225% | (0) | Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
10% | O |Freq.| Max. | Digi-Key Price Each | Miller 470.00] 30 | .79 | 50 |M8201-ND0 1.46 1.10 | 8230-84-RC S25 liz pita |MRartiNo: 10 pO naciNo: 
WH | Min. | MHz | mA | Part No. 1 10 | Part No. 560.00 | 30 | .79 | 48 |M8046-ND 1.46 1.10 | 8230-86 20 |o.0005 | M1831CT-ND 251 10.33 | psrogo4-000 
Phenolic Core 560.00 | 30 | 79 48 |M8202-NDO 1.46 1.10 | 8230-86-RC : M1331TR-ND 118.00/1,000 
10 | 40 ] 250] 1100 |M8001-ND 143 90 [8230-94 680.00 | 30 | 79 | 42 |M8047-ND 1.46 1.10 | 8230-88 MB690CT-NDO 251 1033 
10 | 40 | 25.0] 1100 |M8159-NDO 143  .90 | 8230-94-RC 680.00 | 30 | .79 | 42 |Mm8203-NDO 1.46 1.10 |8230-88-RC 20 | 0.0005 PM2001-200-RC 
12 | 40 | 25.0| 1100 |msoo2-ND 1.13 90 | 8230-96 820.00) 30 | 79 | 40 |meods-ND 1.65 1.24 | 8230-90 MEGoO RRND 97.35/1,000 
15 | 38 | 25.0 | 1100 | M8003-ND 1.25 1.00 | 8230-00 820.00 | 30 | .79 | 40 |M8204-NDO 1.65 _ 1.24 | 8230-90-RC 30 {0.0006 | M8691CT-NDO 1.28 5.25 | px49002-300-RC 
18 | 35 | 25.0 | 1010 | M8004-ND 1.25 1.00 | 8230-02 1,000.00] 30 | .79 | 38 |Ms049-ND 1.65 1.24 | 8230-92 M8691TR-NDO 24.75/500 
18 | 35 | 25.0] 1010 |M8160-NDO 1.25 1.00 | 8230-02-RC 1,000.00] 30 | .79 | 38 |M8205-NDO 1.65 1.24 | 8230-92-RC M8692CT-NDO 1.66 6.83 
22 | 33 | 25.0) 935 | M8005-ND 1.25 1.00 | 8230-04 6 ROHS Compliant 60 /0.0009 “ESSAY ae | 
22 | 33 | 25.0] 935 |M8161-NDO 1.25 1.00 | 8230-04-RC 
27 | 33 | 25.0 | 875 |M8006-ND 1.25 1.00 | 8230-06 0 RoHS Compliant 
27 | 33 | 25.0 | 875 |M8162-NDO 1.25 1.00 | 8230-06-RC 
33 | 30 | 250] 780 |M8007-ND 1.25 1.00 [8230-08 Dim. in mm 
33 | 30 | 25.0] 780 |M8163-NDO 1.25 1.00 | 8230-08-RC Epoxy Conformal 


39 30 | 25.0 | 640 | M8008-ND 1.25 1.00 | 8230-10 
39 30 | 25.0) 640 |M8164-NDO 1.25 1.00 | 8230-10-RC 
AT 30 | 25.0 | 590 |M8165-NDO 1.25 1.00 | 8230-12-RC 
56 30 | 25.0 | 495 | M8010-ND 1.25 1.00 | 8230-14 
56 30 | 25.0) 495 | M8166-NDO 1.25 1.00 | 8230-14-RC 
68 28 | 25.0 | 450 | M8011-ND 1.25 1.00 | 8230-16 


Coated Inductors 


© Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 
¢ Working Voltage: 250VDC maximum 
© Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned 
Copper ¢ Core Material: Ferrite 


Ls Test | 1, dc J.W. 
68 | 28 | 25.0] 450 |M8167-NDO 1.25 1.00 | 8230-16-RC 20% | a | Freq. |Max.| Digi-Key Price Each | Miller 
82 | 28 | 25.0 | 380 |M8012-ND 1.25 1.00 | 8230-18 (uH) | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | Part No. 


82 | 28 | 25.0] 380 ]M8168-NDO 1.25 1.00 | 8230-18-RC 
1.00 | 25 | 25.0] 350 |M8013-ND 1.25 1.00 | 8230-20 
1.00 | 25 | 25.0| 350 |M8169-NDO 1.25 1.00 | 8230-20-RC 
Iron Core 
1.20 | 25 | 7.9 | 825 |M8170-NDO 1.19  .90 | 8230-22-RC 
1.50 | 28 | 7.9 | 745 |M8015-ND 1.19 90] 8230-24 
1.50 | 28 | 7.9 | 745 |M8171-NDO 1.19 90 | 8230-24-RC Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
1.80 | 30] 79 | 640 |ma016-ND 1.19 90 | 8230-26 ig. Part No. 1 10| PartNo. 

1.80 30 | 7.9 | 640 |M8172-ND) 1.19 -90 | 8230-26-RC M8693-NDO = .75 .60 | FB20009-3B-RC 
220 | 30 | 7.9 | 550 [M8017-ND 119 90 / 8230-28 Mg696-NDO 75 60 | FB20019-4B-RC 
2.20 | 30 | 79 | 550 |M8173-ND0 1.19 — .90 ) 8230-28-RC 

2.70 | 37 | 79 | 495 |M8018-ND 1.19  .90 ) 8230-30 Diag «8° «—-68 | FB20010-38-RC 


10 40 | 25.0 | 500 | M7801-ND 54 44 |78FR10M 
12 40 | 25.0 | 500 | M7802-ND 54 -44 | 78FR12M 
15 40 | 25.0 | 500 | M7803-ND 54 44 | 78FR1SM 
18 40 | 25.0 | 450 | M7804-ND 54 44 | 78FR18M 
.22* | 40 | 25.0 | 1025 | M7805-ND 54 44 | 78FR22K 


.27* | 40 | 25.0 | 950 | M7806-ND 54 -44 | 78FR27K 
.33* | 40 | 25.0 | 815 | M7807-ND 54 44 | 78FR33K 
39* | 40 | 25.0 | 700 | M7808-ND 54 44 | 78FR39K 
56* | 40 | 25.0 | 545 | M7810-ND 54 -44 | 78FR56K 
68* | 40 | 25.0 | 495 | M7811-ND 54 44 | 78FR68K 


2.70 | 37 | 79 | 495 |M8174-NDO 1.19 — .90 ) 8230-30-RC 30 M8697-NDO 85 _.68 | FB20020-4B-RC = 

3.30 | 45 | 7.9 | 380 |MBt75-NDO 149 90 | 8230-32-RC 215 M2113-ND 95 76 | FB20011-38 Bo") 40 | 26.0 | 415 ee = (AM | 7BERBAK 
3.90 | 45 | 7.9 | 350 |Me020-ND 1.19 90 | 8230-34 oxtip| 23 M8695-NDO .95 76 | FB20011-3B-RC 12* | 40) 7.9 | 590) M7814-ND 5444) 78F1R2K 
3.90 | 45 | 7.9 | 350 |M8176-NDO 149  .90 [8230-34-RC x 15* | 45 | 7.9 | 535 | M7815-ND 54.44 | 78F1RSK 
470 | 45 | 7.9 | 320 |M8177-NDO 1.19  .90 | 8230-36-RC Ws eg (76) Fe2c02I~4B 1.8* | 50 | 7.9 | 455 | M7816-ND 54.44 | 78F1RBK 


5.60 | 50 | 7.9 | 260 |M8022-ND 1419  .90/8230-38 15: MSG98:NDO) 95.76 | FB20021-4B-RC oo* | 50 | 79 | 395|M7si7z-ND  -54.—S«A4 | 78 FOROK 
5.60 | 50 | 7.9 | 260 |MB178-NDO 1.19  .90|8230-38-RC) ] 0 RoHS Compliant 

6.80 | 50 | 7.9 | 245 |Mgo23-ND 119 90 | 8230-40 
6.80 | 50 | 7.9 | 245 [MB179-NDO 1.419 90 |8230-40-RC 
8.20 | 55 | 79 | 210 |Mgo24-ND 1419 90 | 8230-42 


27* | 50 | 7.9 | 355 | M7818-ND 54 44 | 78F2R7K 
47 45 | 7.9 | 230 | M7821-ND 54 44 | 78F4R7J 
6.8 40 | 7.9 | 175 | M7823-ND 54 44 | 78F6R8J 


Ferrite Beads 
8.20 | 55 | 7.9 | 210 |M8180-NDO 1.19 — .90 |8230-42-RC The addition of a Ferrite Bead 10 40 | 25 | 130 | m7825-ND 54 .44.|78F100J 


10.00 | 55 | 79 | 180 }M8181-NDO 1.19 90 |8230-44-RC to a piece of wire causes the 
4200 | 45 | 25 | 210 Laie 149 90 | 8230-46 impedance of the lead to increase 15 50 2.5 | 150 | M7827-ND 54 44 | 78F150J 


and acts like a small RF choke at 
12.00 | 45 | 2.5 | 210 | M8182-NDO 1.19  .90 )8230-46-RC high frequencies. It is possible to 18 50 | 2.5 | 145 | M7828-ND 54 44 | 78F180J 


15.00 | 45 | 2.5 | 205 | M8027-ND 1.19 -90 | 8230-48 dissipate high frequency parasitic signals and attenuate undesirable 29: 50 | 2.5 | 140 | M7829-ND 54 44 | 78F220J) 
15.00 | 45 | 25 | 205 |M8183-NDO 1.19 .90 | 8230-48-RC frequencies that travel on DC circuits by the use of beads. 39 50 25 | 185 | M7832-ND 54 44 |78F390J 
18M | 80 | 25) 195 ee io 20 B280-8e Freq. Dim. (mm) | Digi-Key Pricing | J.W.Miller 56t | 60 | 25 | 150|M7834-ND 54 44] 78F560J 
18.00 | 50 | 2.5 | 195 |M8184-NDO 1.19 — .90 | 8230-50-RC Range A B.C |PartNo. 1 10 | Part No. 
22.00 | 50 | 2.5 | 190 | M8029-ND 1.19  .90 | 8230-52 

22.00 | 50 | 25 | 190 |M8185-ND0 1.19 — .90 | 8230-52-RC 
27.00 | 50 | 2.5 | 185 | M8030-ND 1.19 90 | 8230-54 

27.00 | 50 | 25 | 185 |M8186-NDO 1.19 — .90 | 8230-54-RC 
Ferrite Core 


33.00 | 45 | 2.5 | 187 | M8031-ND 1.37 1.03 | 8230-56 
33.00 | 45 | 25 | 187 |M8187-NDQ 1.37 — 1.03 | 8230-56-RC 
39.00 | 45 | 25 | 180 | M8032-ND 1.37 1.03 | 8230-58 
39.00 | 45 | 25 | 180 |M8188-NDQ 1.37 1.03 | 8230-58-RC 
47.00 | 45 | 25 | 165 | M8033-ND 1.37 1.03 | 8230-60 
47.00 | 45 | 25 | 165 |M8189-NDQ 1.37 — 1.03 | 8230-60-RC 


0-40 MHz | 1.32 69 2.16|M8699-NDO 30 2.40| FB73-085-RC Bop | 60) 25 | 197 ee 86 ft (AA 78FERO 
40-200 MHz| 3.12 1.02 5.61 |M8700-NDO 18 1.40| FB43-226-RC 82t | 60 | 25 | 182 IMZSSEND 54 44) 78F820) 
0-40 MHz | 3.18 1.02 5.61 | M2303-ND 30 2.40] FB73-226 100t | 60 | 2.5 | 125 | M7837-ND 54 44 | 78F101J 
0-40 MHz | 3.18 1.02 5.61) M8701-NDO 30 2.40| FB73-226-RC 120t | 60 | 0.79 | 100} M7s38-ND 54.44 | 78F 1210 
40-200 MHz| 3.18 1.02 2.87 |M8702-NDQ 18 _1.40| FB43-110-RC| tsot | 60 | 0.79 | 84 |M7s40-ND -54—S 44 | 78F 1810 
200+ MHz [3.18 1.02 287]/M2305-ND 18 1.40| FB64-110 20+ | 60 | 0.79 | 76 |M7s41-ND © -54.—S— | 7 F221 
200+ MHz | 3.18 1.02 2.87 | M8703-ND 18 1.40] FB64-110-RC 270 60 | 0.79 | 70 |M7842-ND 54 Ad | 78F271J 
0-40 MHz | 3.12 1.02 2.87)M2306-ND 20 1.60| FB73-110 aor | 60 | 079 | 65 MRM «= sa aa | 79°994J 
0-40 MHz | 3.12 1.02 2.87)M8704-NDO 201.60) FB73-110-RC 
40-200 MHz| 4.70 1.27 10.46|M2307-ND 30 2.40| FB43-422 


390 60 | 0.79 | 60 | M7844-ND 54 44 | 78F391J 


56.00 | 45 | 25 | 145 |meos4-nD 1.37 1.03 |g230-62 40-200 MHz] 4.70 1.27 10.46]M8705-NDO 272.16 FB43-422-RC 560t | 60 ) 0.79 | 51 | M7846-ND == 54.44 | 78F561U 
56.00 | 45 | 25 | 145 |me190-ND0 1.37 1.03 | 8230-62-RC 0-40 MHz | 4.70 1.27 10.46)M2308-ND 25 2.00) FB73-422 560t | 60 | 0.79 | 51 | M8155-NDO 54.44 | 78F561J-RC 
68.00 | 50 | 25 | 135 |M8035-ND 1.37 1.03 | 8230-64 0-40 MHz | 4.70 1.27 10.46/M8706-NDO = .25 2.00) FB73-422-RC 680t | 60 | 0.79 | 45 | M7847-ND 54.44 | 78F681J 
68.00 | 50 | 25 | 135 |M8191-NDO 1.37 1.03 | 8230-64-RC 40-200 MHz] 7.14 2.13 7.16 | M2309-ND 25 2.00) FB43-287 680: 60 | 0.79 | 45 | M8156-NDO 54 44 | 78F681J-RC 
82.00 | 50 ] 25 | 130 |M8036-ND 1.37 1.03 | 8230-66 40-200 MHz| 7.14 2.13 7.16 |M8707-NDO 25 _2.00| FB43-287-RC 820+ | 60 | 0.79 | 43 | s157-NDO .30.~—=«w24 | 78F@21U-RC 
82.00 | 50 | 25 | 130 |M8192-ND0 1.37 1.03 | 8230-66-RC 0-40 MHz | 7.14 2.13 7.16|M2310-ND 25 2.00) FB73-28 soot | 60 | 079 | 41 |watse-ndo 30-24 | 7ert02u-Rc 
100.00) 50 | 25 | 125 | M8037-ND 1.37 1.03 | 8230-68 0-40 MHz | 7.14 2.13 7.16 )M8708-NDO 25 —2.00| FB73-287-RC 


0 RoHS Compliant 
RoHS Compliant * Rated atL+10% pH. t+ Rated atL + 5% pH. 


100.00 | 50 | 25 | 125 |M8193-NDQ 1.37 — 1.03 | 8230-68-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1137 


‘e 
JW, Miller EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


MAGNETIC S 


Applications: Cap. | 25dB AH. | 15dB AH. Cut Tape Tape & Box 

¢ Communication equipment, cordless oI 2.5 Max. +20% | Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key J.W. Miller 

phones, automotive phones » Digital (pF) (MHz) (MHz) Part No. 10 100 | PartNo. Part No. 

Se ee ee eee tn. 22 800 220~800 |M9936CT-ND 48 .43 | M9936TB-ND  142.50/M | EMI220T-LC 
: upinent even ae 47 | 550~700 | 350~800 | M9938CT-ND 48 43 | M9938TB-ND 142.50/M_ | EMI470T-LC 

engine controls, panels and audio sys- 0.6 x 0.6 Sq. 100 | 350~500 | 200~800 | M9941CT-ND 48 43 |M9941TB-ND 142.50/M_ | EMI101T-LC 


tems ¢ Electronic musical instruments 
and other digital devices 
Specifications: 

¢ Rated Current: 5A « Rated Voltage: 
50VDC * DCR: 0.050 maximum * Insu- 
lation Resistance: 10GQ minimum @ 
50VDC *HI-Pot: 125VDC * Operating “14 1°2.52-Ples. Dim. in mm 
Temperature -25°C ~ 85°C. 


220 200 ~ 350 | 100 ~ 800 | M9939CT-ND 48 43 M9939TB-ND 142.50/M_ | EMI221T-LC 
270 200 ~ 300 80 ~ 800 | M9940CT-ND 48 43 M9940TB-ND__142.50/M_| EMI271T-LC 
470 120 ~ 300 50 ~ 800 | M9937CT-ND 48 43 M9937TB-ND = 142.50/M_| EMI471T-LC 
1000 70 ~ 200 30 ~ 800 | M9934CT-ND 48 43 M9934TB-ND 142.50/M_| EMI102T-LC 
2200 45 ~ 200 20~ 800 | M9942CT-ND 48 43 M9942TB-ND  142.50/M_ | EMI222T-LC 
10,000 | 15 ~ 200 6 ~ 800 M9935CT-NDt _.48 43 M9935TB-NDt 142.50/M_| EMI103T-LC 


+ Capacitance Tolerance: -20%, 80% 


x RF Balun Transformers HHM Series - Surface Mount 
{ST DK. sedis . 


y 


Features: These products are intended for wireless LAN (Local Area Network) applications. 


= Dim. inmm | Fig. 2 
Configuration 
1 Unbalanced Port 
2 GND or DC Feed + RF GND 0.25] Bottom 
3 Balanced Port t t TL View 
4 Balanced Port E m . 
7 Te 
5 GND | 4 0.3 : 
6 NC cael ae 
Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape Tape & Reel 
Frequency In/Out Loss-max. of Phase Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Fig. Application (MHz) (Q) (dB) (deg.) Part No. ul 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Blustooth and 2400 ~ 2500 50/50 12 180 + 10 445-1233-1-ND 205 154 1.08 445-1233-2-ND 635.19/M HHM1517 
IEEE802.11b/g 
Bluctootuand 2400 ~ 2500 50/100 1.0 180 + 10 445-1234-1-ND 205 154 1.08 445-1234-2-ND 635.19/M HHM1520 
; IEEE802.11b/g 
bane ae 2400 ~ 2500 50/200 1.0 180 +10 445-1229-1-ND 205 154 1.08 445-1229-2-ND 635.19/M HHM1521 
Wideband-LAN 4900 ~ 5950 50/100 1.0 180 = 10 445-1231-1-ND 205. 154 1.03 445-1231-2-ND 635.19/M HHM1570B1 
Wideband-LAN 5150 ~ 5875 50/100 1.0 180+ 10 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.08 445-1230-2-ND 635.19/M HHM1562B 
Bluetooth and 
2 IEEE802.1 1b/g 2400 ~ 2500 50/100 1.2 180 +10 445-1232-1-ND 205 154 1.08 445-1232-2-ND 635.19/M HHM1711D1 


® RF Wide Band Bal 
Pulse ide Band Balun 


A TECHNITROL COMPANY Transformers 


The Pulse balun transformer offers an excellent | Pulse Dimensions (Inches) 
insertion loss device in a low cost SMT format. The | Part No. L WwW H 
RF Baluns are ideal for balanced to unbalanced | ¢x2024 | 0.202 (#.015) | 0.204 (#.015) 0.14 (Max.) Schem. 1 


applications and have been designed for applications [C¢xa045L | 0.15 (+.015) [0.15 (+.02/-.015) 0.11 (#.015) 
such as CATV Distribution/Drop Amplifiers, Set Top [Exo156 | 0.169 («.004) | 0.209 (.004) [0.118 (+.018/-.012) 


Boxes and Home Gateways. CX2147_| 0.272 (Max.) | 0.272 (Max.) 0.173 (Max.) 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C CX2032 | 0.36 (Max.) 0.265 (Max.) 0.098 (Max.) 
Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth 
(+ -2%) (+ -2%) (MHz Typ) Insertion Loss Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Primary:Secondary| Primary:Secondary | Midband Loss (dB Typ) Part No. i 10 100 500 Part No. 
{ 2 at ast 10 - 1000 0.4 553-1050-ND 1.80 1.12 82 72 CxX2024 
1 1:2CT* 1:1.4CT* 3-300 0.8 553-1052-ND 2.04 1.27 93 82 CX2045L 
2 WW 11 2.3 - 2700 0.2 553-1051-ND 2.04 1.27 93 82 CX2156 
1 1:1CT* 1:1CT* 5 - 200 0.3 553-1053-ND 1.84 1.14 84 74 CX2147 
il 1:4CT* 1:2CT* 5-165 0.6 553-1054-ND 2.44 1.59 1.22 1.08 CX2032 


*Note: CT indicates Center Tap. 


[te TOKO Balun Transformers Bre lan | Tweet 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound around a double 
ferrite core. Toko's baluns are ideally suited for designing double balanced mixers, directional 
couplers, signal splitters, signal distributors, and impedance matching circuits. 
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Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
Fig. | Winding Range Loss Part No. il 10 100 Part No. 1,000 Part No. 


Type B5F - Surface Mount 


n=1 50MHz ~ 400MHz 10dB Maximum TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 TKS2514TR-ND 1610.00 458DB-1012 


n=2 | 400MHz ~ 1.3GHz 4dB Maximum TKS2511CT-ND 2.89 2.58 1.87 = os 458DB-1005 


Type B7T - Leaded 


2 n=6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-1 0.8dB Maximum; IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TK2516-ND 5.55 4.35 2.59 = _— 456PS-1011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Hybrid Passive RF/M icrowave Devices Note: All drawings are top view. 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile Com- DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
puting (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area Network = meet your most demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. 


(WLAN) applications. DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C » Soldering: 230°C for 5 seconds incorporating an LC Filter. Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 

BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to © POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 

Fig. Description (Mhz) (ohms) (max.) (deg.) (mm) Part No. u 10 100 Size Pricing Part No. 

1 Balun 380~430 50/200 1dB 180+15 3.2.x 1.6 P10702CT-ND 1.89 1.58 1.26 500 472.08 | EHF-FD1617 

1700~1900 50/50 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12025CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-1BD1800 

2 Balun 1700~1900 50/100 .8dB 180+10 3.2.x 1.6 P12026CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-1BE1800 

880~960 50/200 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12027CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ —| EHF-1BG0920 
1700~1900 50/200 .8dB 180+10 3.2 x 1.6 P12028CT-ND 1.81 1.51 1.21 3,000 905.52/M | EHF-1BG1800 

3 Balun 880~960 50/50 1dB 180415 3.2x 1.6 P10705CT-ND 1.71 1.43 1.14 500 426.72 | EHF-FD1618 

1700~2000 50/50 .8dB 180+15 3.2 x 1.6 P10708CT-ND 1.71 1.43 1.14 = — | EHF-FD1619 

4 Balun 824~894 50/200 1dB 180415 1.6 x 1.6 P10703CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1622 

880~960 50/200 2dB 180+15 1.6.x 1.6 P10706CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1620 

5 Balun 1700~1900 50/200 1dB 180+15 3.2 x 1.6 P10711-NDt 1.71 1.43 1.14 = — | EHF-FD1626 

1700~1900 50/50 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12029CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ —| EHF-2BD1800 
1920~2170 50/50 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ —| EHF-2BD2060 
2400~2500 50/50 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12031CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-2BD2450 

880~960 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12032CT-ND 1.81 1.51 1.21 _ —| EHF-2BE0920 

6 Balun 1700~1900 50/100 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12033CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-2BE1800 

1920~2170 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12034CT-ND 1.81 1.51 121 _ —| EHF-2BE2060 
2400~2500 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12035CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BE2450 
1700~1900 50/200 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12037CT-ND 1.81 1.51 1.21 = —| EHF-2BG1800 
1920~2170 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12038CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-2BG2060 
2400~2500 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12039CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BG2450 
3400~4000 50/100 1.0dB 180+20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.81 1.51 1.21 = — | EHF-FD1755T 
i Balun 1700~2000 50/50 .8dB 180+10 1.6.x 1.6 P12040CT-ND. 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-FD1629 
8 Balun 5150~5350 50/100 1.2dB 180415 1.6x 0.8 P12428CT-ND 4.80 4.01 3.21 = —| EHF-4BE5250 
Operating | Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
9 Directional 850~950 14.541 .3dB 25dB 1.3 2.0x 1.25] P12042CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-2CM0900 
Coupler 1710~1785 1441 -35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND 1.53 1.28 1.02 _ = EHF-4CM1747 
40 Directional 800~1000 1722 .300B 24dB 1.3 1.6x 1.6 P10684CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1540 
Coupler 1850~1950 14+2 -40dB 19dB 1.3 1.6 x 1.6 P10691CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1541 
1 Directional 1710~1910 1741.5 .25dB 27dB 1.3 16x .8 P12044CT-ND 1.53 1.28 1.02 = = EHF-4CQ1810 
Coupler 820~850 20+1 .25d0B 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND. 1.53 1.28 1.02 — = EHF-4CT0835 
12 Directional 1850~1950 20+1 .3dB 26dB 1.3 16x 1.6 P12046CT-ND 1.53 1.28 1.02 — = EHF-FD1542 
Coupler 1850~1950 17+1 .3dB 23dB 1.3 1.6x 1.6 P12047CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1548 
13 _|Direc. Coupler} _800~1000 14+2 .4dB 20dB 1.3 3.2 x 1.6 P12048CT-ND. 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1556 
880~915 1942 .35dB 24dB 1S 
ie - Dual 1710-1785 1441.5 “45dB 17dB 15 2.0x 1.25] P12049CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1812D 
Geee ee | eee ONS eas ae ie ie 2.0x1.25 | P12050CT-ND 153° «1.28 1.02 - — | EHF-FD1824 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss _ | Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (min.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
19 Direc. Coupler 880~915 20+1 .45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12051CT-ND 1.81 1.51 1.21 = = EHF-FD1728 
with Filter 1710~1785 20+1 45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel* Panasonic 

Fig. Description (Mhz) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 

14 Power Divider 720~760 4.0dB 18dB 1.8 3.2x 1.6 P10715-NDt 2.02 1.69 1.35 — — | EHF-FD1502 
981~1008 4.0dB 18dB 21 3.2x 1.6 P10716-NDt 2.02 1.69 1.35 = —| EHF-FD1508 
1546~1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717CT-ND 1.93 1.61 1.29 4,000 856.52/M | EHF-FD1503 

15 Power Divider 1607~1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10718-NDt 1.93 1.61 1.29 = —| EHF-FD1506 
1880~1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10720-NDt 1.93 1.61 1.29 = —| EHF-FD1507 
2043~2104 4.0dB 18dB 1.6 3.2x 1.6 P10721-NDt 1.93 1.61 1.29. = — | EHF-FD1509 

17 Power Divider 1607~1685 4dB 18dB 24 16x 1.6 P12053CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 | EHF-FD1495 

18 Power Divider 945~979 4dB 18dB 21 1.6x1.6 P12054CT-ND 1.53 1.28 1.02 = —| EHF-FD1779 


+ Bulk Package * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eG . . A Test /Bw Ripple/ Cut Tape Tape & 
[ss TOKO Helical Filters Examples of Connection Freq./Min. | Selectivity (Min.) | Loss | Digi-Key Pricing | Digi-Key Reel | Toko 


Diagrams — Bottom View 


(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB |Part No. 1 10 | Part No. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SCHW Type — Surface Mount Fig. 1 — 5CHW TYPE - Surface Mount 

ia 834 , 420/10 | 20(+50) 14(-50) | 0.5/3.0 |TKS5440CT-ND 19.90 159.20) — = 492S-1051A 
1 = 427/10 | 20 (+50) 14 (-50) | 0.5/3.0 )TKS5441CT-ND 19.90 159.20] TKS5441TR-ND 8932.50/750 | 492S-1053A 
435/10 | 20 (+50) 14(-50) | 0.5/3.5 |TKS5442CT-ND 19.90 159.20) — - 492S-1055A 
450/10 | 17 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 |TKS5443CT-ND 19.90 159.20) — _ 492S-1057A 
456/10 | 16(+50) 12(-50) | 0.5/3.5 |TKS5444CT-ND 19.90 159.20] TKS5444TR-ND 8932.50/750 | 492S-1059A 
463.5/10 | 16 (+50) 12 (-50) | 0.5/3.5 |TKS5445CT-ND 19.90 159.20] — = 492S-1061A 
470/10 | 15 (+50) 12(-50) [0.5/3.5 |TKS5446CT-ND 19.90 159.20] TKS5446TR-ND 5970.00/750 | 492S-1063A 


Fig. 2— 5CHT TYPE - Surface Mount 


2 395/10 | 33 (+50) 33(-50) ]0.5/4.5 |TKS5448CT-ND 27.25 218.00|— — — }4938-1066A 
7 425/10 | 30 (+50) 30(-50) |0.5/4.5 |TKS5S450CT-ND 27.25 218.00] TKS54507R-ND 10218.75/750 | 493S-1068A 
| 430/10 | 30 (+50) 30(-50) |0.5/4.5 |TKS5S451CT-ND 27.25 218.00] TKS5451TR-ND 10218.75/750 | 493S-1069A 
| 440/10 | 27 (+50) 27 (-80) ]0.5/4.5 |TKS5452CT-ND 27.25 218.00|— — — }493s-1071A 
” 452/10 | 27 (+50) 27 (-60) |0.5/4.5 |TKS5453CT-ND 27.25 218.00| TKS54537TR-ND 10218.75/750 | 493S-1073A 
Fig. 3 — 5CHLW TYPE - Surface Mount 
Fig. 3 — SCHLW Type — Surface Mount 836/23 |14 (+100) 22 (-100)| 1.5/4.0 )TKS5432CT-ND 13.17 104.23] — _ 477MS-1093A 
pe] 881/23 |12 (+100) 19 (-100)] 1.0/3.5 |TKS5435CT-ND 13.17 104.23] — —  |477Ms-1094a 
: 902.5/25 |18 (+100) 24 (-100)| 1.0/2.5 |TKS5436CT-ND 20.90 167.20|— — — |477Ms-1034A 
915/25 18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 |TKS5437CT-ND 20.90 167.20] TKS5437TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1035A 
933/25 |18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 |TKS5438CT-ND 20.90 167.20] TKS5438TR-ND  5800.00/1000| 477MS-1036A 
Test / Bw Ripple/ 
Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Toko 
(MHz) / (MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 50 | Part No. 


Fig. 4 — 5HW Type 


365/6 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 
475/8 18 (-50) 22 (+50) 1.0/4.5 | TK5415-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-44545A-475 
530/10 16 (-50) 20 (+50) 1.0/4.5 | TK5416-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-51035A-530 
700/16 23 (-100) 26 (+100) | 1.0/3.5 | TK5418-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-68050A-700 
820/16 22 (-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5419-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-78045A-820 
1010/16 14 (-100) 18 (+100) | 1.0/3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 

( 

( 


1305 / 25 18 (-100) 20 (+100) | 1.0/3.5 | TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-125055F-1305 
425/7 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5424-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-39545A-425 


Fig. 5 — 5HT Type 


360/16 
440/14 


450) 25 (50) 
450) 25 (50) 


33 ( ) 1.0/4.0 TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-36020AS-360 

28 ( ) 1.0/4.0 TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-44020AS-440 
480/14 26 (+50) 22 (-50) 1.0/4.0 TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-48030AS-480 
515/16 25 (+50) 20 (-50) 1.0/4.0 TK5405-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-51535AS-515 
590/12 34 (+50) 25 (-50) 1.0/4.0 TK5406-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-59065F-590 

30 ( ) 

28 ( ) 

26 ( ) 

18( ) 


-§,6-1+0.18 


655/12 +50) 26 (-50) 1.0/4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-65550F-655 
735/15 +50) 24 (-50) 1.0/4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
830/15 +50) 22 (-50) 1.0/4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-83050F-830 
1010/15 50) 1.0/4.0 | TK5411-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-101045F-1010 


+50) 14 (+ 
Fig. 6 — 7HW Type 


405/9 20 (-10) 15 (+10) 1.5/3.5 | TK3301-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2535A 
435 / 10.5 17 (-5) 14 (+15) 1.5/3.0 | TK3302-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2537A 
453/ 11.5 16 (-3) 13 (+7) 1.5/2.5 | TK3303-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
480/ 12.5 14 (-10) 11 (+10) 1.5/2.5 | TK3305-ND 10.23 92.03 409.00 | 252MXPR-2765A 

550/7 23 (-10) 20 (+15) 1.5/3.5 | TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 

600/8 23 (-5) 21 (+15) 1.5/3.5 | TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
830/ 13.5 20 (-35) 18 (+10) 1.5/3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 

870/14 19 (-30) 16 (+15) 1.5/3.0 | TK3312-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2770F 


Fig. 7 — 7HT Type 


880/20 40) 10 (+40) 2.0/3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
835 / 23 75) 10 (+35) 0.5/3.0 | TK3403-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1328D1 
1015/20 40) 16 (+40) 2.0/4.0 | TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 

) 

) 

) 


16 (- 
33 (4 
20 (~ 

813/17 | 23(-50) 16(+50) | 0.5/3.0 | TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
29 (+ 
23 (- 


456/4.5 20) 22 (+20 0.5/5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
0.5/5.0 | TK3411-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1354D1 


433 /7.2 15) 17 (+15 


Fig. 8 — CBW Type 


220/2.0 20 (-15) 18 (+15) | 0.5/3.0 | TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
138 /2.2 20 (-15) 18 (+10) 1.0/2.5 | TK3606-ND 16.13 145.13 645.00 | 271MT-1134A 
167/24 19 (-10) 17 (+10) 1.0/2.5 | TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
187/28 15 (-10) 14 (+10) 1.0/2.5 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
216 /3.0 15 (-10) 14 (+10) 1.0/3.0 | TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 
Fig. 9 — CBT Type 
145/28 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 | TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
145/1.2 30 (-6) 30 (+6) 0.5/8.0 | TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
170/ 1.5 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 | TK3502-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1013A 


223/26 28 (-10) 40 (+20) 0.5/6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Imp. I Rde Cut Tape 
Vv 100MHz | Max. | Max. | Mate-| Digi-Key Pricing Tape and Reel | TDK 
- ()#25% | (A) | (Q) | rial | PartNo. 10 50 100 | Size | Pricing* | PartNo. 


. . . 180 05 | 0.2 445-2174-1-ND 53 2.28 4.21} 4,000} 24.56/M | MMZ1608S181A 

NEW! Flexield® Noise Suppression 300 | 05 |03 | 5 | 445-2175-1-ND 53 228 4.21) 4,000| 24.56/M| MMZ1608S301A 
. . . 600 0.5 | 0.4 445-1549-1-ND 53 2.28 4.21} 4,000} 24.56/M | MMZ1608S601A 

Sheets - Flexible Ferrite Material 1000 04 | 05 445-1550-1-ND 532.28 4.21| 4,000| _24.56/M | MMZ1608S102A 
15 1.5 | 0.05 445-2184-1-ND 54 2.35 4.34] 4,000] 25.31/M | MMZ1608Y150B 

Flexield is an absorptive electromagnetic shielding material consisting of 30 1.5 | 0.05 445-2185-1-ND 54 235 4.34) 4,000 25.31/M | MMZ1608Y300B 
magnetic material and resin. It suppresses noise radiated from electronic 60 0.5 | 0.15 445-2186-1-ND 54 235 4.34) 4,000 25.31/M | MMZ1608Y600B 


equipment over a wide range of frequencies, offers flexibility in fabrication, and 
delivers particularly excellent performance in high frequency ranges. Flexield 
is the ideal sheet-type noise reduction product for mobile devices including 
notebook PCs, digital cameras, and cell phones. Features: ¢ Flexible-will not 


120 0.5 | 0.2 y | 445-2176-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000) 24.56/M | MMZ1608Y121B 
300 0.5 | 0.3 445-2177-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000) 24.56/M | MMZ1608Y301B 
600 0.5 | 0. 445-1551-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000] 24.56/M ) MMZ1608Y601B 
1000 04 | 0. 
1500 0.3 | 0. 
1 
0. 
0 


4 

5 445-1552-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000) 24.56/M | MMZ1608Y102B 
6 

0 a | 445-2178-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000] 24.56/M | MMZ1608A152E 
8 

4 


445-1553-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | —_24.56/M | MMZ1608Y152B 


crack * Well suited for thin and compact devices * Support a wide range 1500 03 
of frequency bands « Excellent performance at high frequencies Applications: * Electromagnetic noise 2500 02 445-2179-1-ND 53 2.28 ©4.21| 4.000 24.56/M | MMZ1608A252B 
reduction for electric equipment ¢ Internal EMI * Resonance reduction * RF-block * Amplifier * Radiated 80 05 r 445-2167-1-ND 53. 2.28 4.24 7.000 24.56/M | MMZ1608D800B 
noise reduction * Surface current suppression * Improvement of noise immunity ¢ Electrostatic discharge 120 04 105 D 445-2168-1-ND 53 2.28 4.24 4/000 24.56/M | MMZ1608D121B 
countermeasure * Improved antenna reception sensitivity. 300 0.3 | 0.7 445-2169-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 24.56/M | MMZ1608D301B 
— MMZ1608-C 
, Suggested Min. Initial 120 0.6 | 0.15 445-2164-1-ND 53 2.28 = =4.21) 4,000 24.56/M | MMZ1608B121C 
Size Frequency _ | Perme- | ; 300 0.5 |0.25| B | 445-2165-1-ND 53 2.28 4.21| 4,000] 24.56/M | MMZ1608B301C 
LxWxT Range Material ability Digi-Key Price Each =| TDK 600 0.5 | 04 445-2166-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 24.56/M | MMZ1608B601C 
(mm) MHz/GHz_ | Name_| (ui)@10MHz | Part No. i 10 | Part No. MMz2012 
-40°C ~ 85°C Operating Temperature Range 15 1.5 | 0.05 445-2198-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000] 31.15/M | MMZ2012R150A 
300 x 200x.25|} 100/10 IRLO3 25 445-2580-ND 52.50 45.00 | IRLO3AB 300X200X0.25 30 1.5 | 0.05 445-2199-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012R300A 
300 x 200x.5) 100/10 IRLO3 25 445-2581-ND 66.50 57.00 | IRLO3AB 300X200X0.5 60 1.0 ) 04 445-2200-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 31.15/M | MMZ2012R600A 
200 x 200 x 1 100/10 IRLO2 25 445-2582-ND 78.75 67.50 | IRLO2A 200X200X1 120 0.8 |012] R 445-2190-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 31.15/M | MMZ2012R121A 
300 x 200x.05] 100/10 | IRLOZ 25 445-2583-ND 78.75 ~—¢67.50 | IRLO2AB 300X200X0.05 a Of oe eae ig er So of Ant SHE A eal 
300 x 200 x .25) 50/10 IRLO4 35 445-2584-ND 78.75 67.50 | IRLO4AB 300X200X0.25 i 5 ge , g : " : 
300x200x.5] 50/10 | IRLO4 35 |445-2585-ND 66.50 57.00 | IRLO4AB 300X200X0.5 1000_| 05 | 08 eaoaloovmIENOR 672.89 5.34 | 4,000 | _31.15/M | MMZ2012R102A 
300x200x.1| 30/10 | _IRLOS 60 |445-2586-ND_ 78.75 __67.50 | IRLOSAB 300X200XO.1 a ae Tae Le SS ee 
“40°C ~ 65°C Operating Temperature Range 120 | 08 | 0.15 445-2193-1-ND 67 2.89 5.34| 4,000) 31.15/M| mMz2012S1210 
300 x 200x.25| 50/10 IRJO4 35 445-2587-ND 52.50 45.00 | IRJO4AB 300X200X0.25 180 06 015] S$ 445-2194-1-ND 67 2.89 5.34} 4,000 31.15/M | MMZ2012S181A 
-40°C ~ 70°C Operating Temperature Range 300 0.6 | 0.2 445-2195-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012S301A 
300x300x1 | 50/5 | IRBO2 7 [445-2588-ND 145.06 121.60 | IRBO2A 300X300x1 Or | Oe es Peet Groep oa | anbo | SIEM | MMCDaIoSnODA 
15 1.5 | 0.05 445-2202-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012Y150B 
F : B / SMD 30 1.5 | 0.05 445-2203-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012Y300B 
60 1.0 | 01 445-2204-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012Y600B 
errite eads 120 0.8 | 0.12 445-2196-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012Y121B 
MMZ — Digital Signal Line Application 300 0.6 |0.15| Y | 445-21971-ND 67 2.89 5.34| 4,000} 31.15/M | MMz2012V301B 
MPZ — Power Supply Line Application 600 05 | 02 445-1558-1-ND 67 2.89 5.34| 4,000 | 31.15/M] MMZ2012¥601B 
1000 0.5 | 0.3 445-1559-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MMZ2012Y102B 
MATERIAL CHARACTERISTICS ; ; eS ; 1500 | 05 | 04 445-1560-1-ND 67 289 5.34] 4.000) 31.15/M| MMz2012V152B 
A Material: This high-impedance product is based on the impedance frequency characteristics of our Y-material. 2000 04 | 05 445-1561-1-ND 67 289 534| 4.000 31.15/M | MMZ2012Y202B 
The product offers excellent impedance characteristics, which is greater than 25000, in the vicinity of 100MHz range 80 05 03 745-2187-1-ND 67 7.89 5 34 7.000 31.15/M MMZ2012D800B 
(MMZ1608A252B). hae _ 120 | 05 |03] D | 445-2188-1-ND 67 289 534| 4.000| 31.15/M | MMZ2012D121B 
B Material: This type is perfectly suited for fast digital signals. By equalizing R components and X components that beads 300 04 | 05 445-2189-1-ND ‘67 «2.89 5.34] 4.000 31.15/M | MMZ2012D301B 
possess at a frequency of 5MHz, it is able to suppress overshooting, undershooting and ringing of fast digital signals. MPz1608 : 
D Material: For applications calling for low insertion loss at low frequencies and sharply increasing impedance at high re ae 
frequencies. Designed for high impedance at high frequencies (200 ~ 500MHz) for signal line applications. 7 20 aor sel oees| ae 2 a aa qn Sie Nr 
R Material: For digital signal line applications. eee 100 | 3.0 [0.03] S | 445-1564-1-ND 53 2.28 © 4.21] 4,000} 24.56/M | MPZ1608S101A 
S$ Material: For signal line applications in which the blocking region is near 100MHz. 220 2.0 | 0.05 445-1565-1-ND 53 2.28 4.21 4,000 24.56/M | MPZ1608S221A 
Y Material: High frequency range type intended for the 100MHz region and above. For signal line applications in which 600 1.0 | 0.15 445-2205-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 24.56/M | MPZ1608S601A 
the signal frequency is far from the cutoff frequency. MPZ2012 
30 5.0 | 0.01 445-1566-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MPZ2012S300A 
a = Dimensions (mm) 100 4.0 | 0.02 445-1567-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MPZ2012S101A 
B 
C+ A B c D E F T 220 3.0 |0.04]) S 445-1568-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MPZ2012S221A 
| wmzoeos | 0.3) 06) — | 03) 08) 03) 03 330 | 25 | 0.05 445-1560-1-ND 67 2.89 5.34| 4,000] 31.15/M | MPZ2012S331A 
| MIMZ1005 05 1 04 05 14 05 05 600 2.0 | 0.1 445-2206-1-ND 67 2.89 5.34) 4,000 31.15/M | MPZ2012S601A 
2 Side View MMZ1608 0.8 1.6 0.3 0.8 2.0 0.8 0.8 
Top Vi - A 
op View MMz1608-C | 0.8 16 03 18 2.0 08 06 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
MMZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 1.2 | 0.85 
MPZ1608 0.8 1.6 0.3 0.8 2.0 0.8 | 0.6* . . . . 
wez0i2}1.25| 2 [03 [7] 36712108] | 3-lerminal Filters for Signal Line and DC 
eee one Power Line / SMD — Ace and ACH Series 
Imp. I Rdc Cut Tape 5 - - 
100MHz | Max. |Max. | Mate-| Digi-Key Pricing Tape and Reel | TDK linia ; Dimensions (mm) 
(0)#25% | (A) | (Q) | rial | PartNo. 10 50 100 | Size | Pricing* | PartNo. +The ACF and ACH series are T- TL CTAB l&l/Wlalepsflpe la 
MMZ0603 jie EME fiers Incorporatlto Jacrs2te26 | 2.5 | 3.2 | 0.6 [0.35 [0.3 | 1.8 | 1.4 | 2.2 [7.94 [0.6 
10 0.50 | 0.15 445-2141-1-ND 140 6.05 11.16) 15,000} 65.12/M | MMZ0603S100C layer aoe chip capacitors ACF451832 | 3.2 | 4.5 1 | 0.35 | 0.4 | 1.8 [1.75 | 3.5 [1.94 | 1 
80 0.20 | 0.5 445-2142-1-ND 140 6.05 11.16) 15,000} 65.12/M | MMZ0603S800C y aes te ACH3218 2.5 | 3.2 | 0.6 | 0.35 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.94 | 0.6 
120 | 0.20} 08) g | 445-2143-1-ND 140 6.05 11.16] 15,000) 65.12/M | MMZ0603S121C +The external structure consists TagHasag 3.2145 11 10.35 104 114.8 11.751 3.5 11.941 1 
240 0.10 | 1.0 445-2144-1-ND 140 6.05 11.16) 15,000} 65.12/M | MMZ0603S241C entirely of ferrite, enabling 
470 0.05 | 1.8 445-2145-1-ND 140 6.05 11.16) 15,000} 65.12/M | MMZ0603S471C these parts to achieve superior 
600 0.05 | 2.0 445-2146-1-ND 140 6.05 11.16 | 15,000| 65.12/M | MMZ0603S601C attenuation characteristics 
120 0.20 | 0.8 445-2147-1-ND 1.40 6.05 11.16) 15,000} 65.12/M | MMZ0603Y121C despite their extremely com- 
240 0.10 | 1.0 Y 445-2148-1-ND 1.40 6.05 11.16] 15,000} 65.12/M | MMZ0603Y241C pact dimensions. 
470__| 0.05 | 18 445-2149-1-ND__1.40 6.05 11.16 | 15,000| _65.12/M | MMZ0603¥471C + Because they can be mounted es 
33 [0.10 | 1.0 | D | 445-2140-1-ND 1.40 6.05 11.16/ 15,000] _65.12/M | MMZ0603D330C on edge, the ACF and ACH Avie: ING Poi 
MMZ1005 series are ideal for high-density rl 7 
80 0.50 | 02 445-2159-1-ND 59 254 469] 10,000] 27.37/M] MMZ1005S800C circuit configurations. d Hee ree 
120 | 0.50 | 0.25 445-2160-1-ND 59 2.54 4.69| 10,000] | 27.37/M| MMZ1005S121C + Operating Temperature Range: 
240 0.40 | 0.4 Ss 445-2161-1-ND 59 2.54 4.69] 10,000} 27.37/M | MMZ1005S241C -25°C ~ 85°C. : 
600 0.30 | 0.6 445-2162-1-ND 59 254 4.69] 10,000} 27.37/M| MMZ1005S601C 
1000 0.20 | 1.0 445-2163-1-ND 59 2.54 4.69] 10,000} 27.37/M | MMZ1005S102C - 
40 | 0.55 | 0.12 445-2150-1-ND 59 2.54 4.69| 10,000 27.37/M | MMZz1005Y400C Wines | Ute | Cut Tape VEOSTEILESL 
80 | 0.45 | 0.17 445-2151-1-ND 592.54 4.69 10,000] | 27.37/M| MMZ1005Y800C Frequency | Max. | Max. / Digi-Key Pricing Pricing TDK 
120 | 0.40 | 0.21 445-2152-1-ND 592.54 4.69) 10,000) + 27.37/M MMZ1005Y121C (MHz) Max. | (A) | (Q) | PartNo. 1 10 50 1,000 Part No. 
240 0.30 | 0.33 445-2153-1-ND 59 254 4.69] 10,000} 27.37/M | MMZ1005Y241C ACF321825 
300 0.25 |0.38 | Y 445-2154-1-ND 59 2.54 4.69] 10,000} 27.37/M| MMZ1005Y301C 17 0.3 0.15 | 445-2059-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACF321825-223 
470 0.25 | 0.5 445-2155-1-ND 59 2.54 4.69] 10,000} 27.37/M | MMZ1005Y471C 27 0.3 | 0.15 | 445-2060-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACF321825-103 
600 | 0.25 | 0.56 445-2156-1-ND 59 2.54 4.69) 10,000) 27.37/M | MMZ1005Y601C 37 03 | 015 | 445-2061-1-ND 44 378 + ©1746) ~ 20370 ~+| ACF321805-682 
1000 | 0.20 | 0.74 445-2157-1-ND 592.54 4.69| 10,000] | 27.37/M | MMZz1005Y102C 45 03 | 015 | 445-2062-1-ND 44.378 ~=« 1746! ~=«-20370~| ‘ACF321805-472 
1500 | 0.10 | 1.15 445-2158-1-ND 59-254 4.69| 10,000] _27.37/M | MMZ1005Y152C 58 03 | o15 | 445-2063--ND 44 ©0378 +~=«1746/ +~=«20370 | ‘ACR321825-332 
MMZ1608 65 0.3 | 0.15 | 445-2064-1-ND 44-378 ~«17.46 203.70 | ACF321825-222 
15 1.5 | 0.05 445-2180-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 24.56/M | MMZ1608R150A 80 0.3 0.15 | 445-2065-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACF321825-152 
30 1.5 | 0.05 445-2181-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R300A 100 0.3 | 0.15 | 445-2066-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACF321825-102 
60 08 | 0.4 445-2182-1-ND 532.28 4.21] 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R600A 420 03 | 015 | 445-2067-1-ND 44 378 17461 20370 | ACF321825-681 
120 | 05 [018) R | 445-2170-1-ND 532.28 4.21 4,000 | 24.56/M| MMZ1608R121A 445 03 | 015 | 445-2068-1-ND 44 378 ~©1746/ ~~ 20370 ~+| ACr301825-471 
300 0.5 | 0.25 445-2171-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 24.56/M | MMZ1608R301A 165 03 015 445-2069-1-ND “Ad 378 17.46 203.70 ACF321825-331 
600 0.5 | 0.4 445-1547-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 24.56/M | MMZ1608R601A 200 03 015 | 445-2070-1-ND “44 378 17.46 203.70 ACF321825-221 
1000 0.4 | 0.5 445-1548-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 24.56/M | MMZ1608R102A 240 03 015 445-2071-1-ND 44 378 17.46 203.70 ACF321825-154 
40 0.6 | 0.1 445-2183-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 24.56/M | MMZ1608S400A 300 03 015 | 445-2072-1-ND “44 378 17.46 203.70 ACF321825-101 
80 0.5 |0.15) S$ 445-2172-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 24.56/M | MMZ1608S800A - - - - - ~ 
120 0.5 | 0.2 445-2173-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 24.56/M | MMZ1608S121A * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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3-Terminal Filters for Signal Line and DC 
Power Line / SMD — ACF and ACH Series (Cont.) 


TDK. 


Common Mode Choke Coils for 
Signal Line / SMD — zuys Series 


Attenuation i] Rdc Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* TDK Features: © A common mode filter for distortion-free noise removal from transmitted signals. Optimized for transmission 
(MHz) Max. | (A) (Q) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. of high quality signals Best filter for countering the common mode noise resulting from data signal processing by PCs, 
370 0.3 | 0.15 | 445-2073-1-ND 4 3.78 17.46 203.70 ACF321825-680 phone equipment, etc * Due to a maximum current tolerance of 5A, can also be used to counter power line noise * The 
450 0.3 0.15 | 445-2074-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACF321825-470 ZJYS81R5-2PL is a high inductance common mode filter designed to use with a CAN-BUS, 
530 0.3 0.15 | 445-2075-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACF321825-330 
650 0.3 0.15 | 445-2076-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACF321825-220 Fig. 1 — ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL, 5103-2PL 
ACF451832 . ; , 
12 0.3 0.15 | 445-2077-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-333 A 
15 0.3 0.15 | 445-2078-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-223 ("4 3 
18 0.3 0.15 | 445-2079-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-153 G 
23 0.3 0.15 | 445-2080-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-103 
35 0.3 0.15 | 445-2081-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-682 [= B 
40 0.3 0.15 | 445-2082-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-472 H 
50 0.3 0.15 | 445-2083-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-332 ly 
60 0.3 0.15 | 445-2084-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-222 iT ia 
75 0.3 0.15 | 445-2085-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-152 atl 0.6 
90 0.3 0.15 | 445-2086-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-102 
105 0.3 0.15 | 445-2087-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-681 a 
125 0.3 0.15 | 445-2088-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-471 Fig: 2 ZIV S91R5-4P, “M4PA 
150 0.3 0.15 | 445-2089-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-331 An 5 
190 0.3 0.15 | 445-2090-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-221 876 5 
230 0.3 0.15 | 445-2091-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-151 
280 0.3 0.15 | 445-2092-1-ND 51 441 20.37 237.65 ACF451832-101 
340 0.3 0.15 | 445-2093-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-680 
410 0.3 0.15 | 445-2094-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-470 
500 0.3 0.15 | 445-2095-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-330 
600 0.3 0.15 | 445-2096-1-ND 51 4.41 20.37 237.65 ACF451832-220 
ACH3218 
17 15 0.06 | 445-2097-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-223 
Zr 1.5 0.06 | 445-2098-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-103 
37 1.5 0.06 | 445-2099-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-682 
45 1.5 0.06 | 445-2100-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-472 
55 1.5 0.06 | 445-2101-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-332 
65 1.5 0.06 | 445-2102-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-222 
80 1.5 0.06 | 445-2103-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-152 
100 1.5 0.06 | 445-2104-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-102 
120 1.5 0.06 | 445-2105-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-681 
145 1.5 0.06 | 445-2106-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-471 
165 15 0.06 | 445-2107-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-331 
200 15 0.06 | 445-2108-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-221 
240 1.5 0.06 | 445-2109-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-151 
300 15 0.06 | 445-2110-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-101 
370 15 0.06 | 445-2111-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-680 
450 1.5 0.06 | 445-2112-1-ND A4 3.78 17.46 203.70 ACH3218-470 
530 1.5 0.06 | 445-2113-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-330 
650 1.5 0.06 | 445-2114-1-ND 44 3.78 17.46 203.70 ACH3218-220 
ACH4518 
12 2 | 0.04 | 445-2115-1-ND 61 526 2427 | 283.15 | ACH4518-333 
15 2 0.04 | 445-2116-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-223 
18 2 0.04 | 445-2117-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-153 
23 2 | 0.04 | 445-2118-1-ND 61 5.26 = 24.27 283.15 | ACH4518-103 Fig. 4 — ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 
35 2 0.04 | 445-2119-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-682 
40 2 0.04 | 445-2120-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-472 
50 2 0.04 | 445-2121-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-332 L1L2 
60 2 0.04 | 445-2122-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-222 4 3 
75 2 0.04 | 445-2123-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-152 
90 2 0.04 | 445-2124-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-102 
105 2 0.04 | 445-2125-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-681 
125 2 0.04 | 445-2126-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-471 73 t-0.6 
150 2 0.04 | 445-2127-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-331 
190 2 0.04 | 445-2128-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-221 
230 2 0.04 | 445-2129-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-151 
280 2 0.04 | 445-2130-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-101 
340 2 0.04 | 445-2131-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-680 Dimensions (mm) 
410 2 0.04 | 445-2132-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-470 
500 2 | 0.04 | 445-2133-1-ND 61 5.26 = 24.27 283.15 | ACH4518-330 | A B c D G TOK 
600 2 0.04 | 445-2134-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-220 Fig. ((Max.)| (Max.) | (Max.) | (Max.)|_E F (Max.) H Part No. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 1 | 55 6.86 4.57 | 5.08 | 1.3 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL, 5103-2PL 
2 | 10.5 | 6.86 4.57 | 5.08 | 1.3 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-4P, -M4PA 
. . . 3°} 10.5) 7.5 4.57 | 5.08 | 13 7.62 9 0.25 | ZJYS5105-2PL 
3-Terminal Filters for Signal ae 
7 7A 45 5: 1.3 2.54 9 0.25 | ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 
Line / SMD — mEw-T Series 
Min. Rated Cut Tape 
Features: Impedance | Curr. | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | TDK 
* Multilayer chip EMC filter Capacitor (MHz) | 1(A) | Part No. 1 10 50 | Size | Pricing | PartNo. 
utilizing a T-type circuit Inductor Fig. 1 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
Entirely monolithic structure 200 
results in high reliability i> (20-300) | 2 |44522191-ND 1.31 1.44 1.08 | 1,500 | 613.48/n | Zu¥S51R5-2P 
Stee ee en ae 0.3+| a t nut “Gnd “Out can) 2 |445-2220-1-ND 1.52, s«'1.32~—«1.22 (| 1,500 | 707.86/M | ZJYS51R5-2PB 
density installation becomes z 200 
possible and crosstalk rs (20-300) | 2 |445-2221-1-ND 1.42 1.28 1.14 |1,500 | 660.66/M | Zu¥S51R5-2PL 
generation is prevented 1 {| 700 
*Steep attenuation charact- Fi t (100-300) 3 445-2218-1-ND 1.42 1.23 1.14 | 1,500 | 660.66/M ) ZJYS5103-2PL 
eristic plot. Highly effective 4 05 Fig. 2 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
noise suppression 0 
«Covers a wide range of fre- (20-300) | 2 | 4452224-1-ND 2221.93 1.78 |1,000] 1038.19 | 24¥S51R5-4P 
quencies 200 
* Operating Temperature Range: (20-300) 0.5 | 445-2225-1-ND 2.22 1.93 1.78 | 1,000 1038.19 | ZJYS51R5-M4PA 
40°C ~ 85°C Fig. 3 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
Cut-off I Cut Tape Tape and Reel ead 5 445-2217-1-ND 1.82 1.58 1.46 | 1,000 849.43 | ZJYS5105-2PL 
Frequency Max. Digi-Key Pricing Pricing TDK (100-300) 
(MHz) (A) Part No. 10 50 1,000 Part No. Fig. 4 — 80V, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
10 0.1 445-2135-1-ND 26 2.28 10.52 122.69 MEM2012T10RO 600 
5 045 445-2136-1-ND 36 298 1052 422.69 MEM2012T25R0 (10-100) 0.5 | 445-2222-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500 | 707.86/M | ZJYS81R5-2PL25-G01 
50 0.15 445-2137-1-ND 26 2.28 10.52 122.69 MEM2012T50RO 7000 
75 0.25 445-2138-1-ND 26 2.28 10.52 122.69 MEM2012T75RO (10-100) 0.5 | 445-2223-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500 | 707.86/M | ZJYS81R5-2PL51-G01 
100 0.25 445-2139-1-ND 26 2.28 10.52 122.69 MEM2012T101R 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BEX Common Mode Choke Coils for DC 
TDK. Power and Signal Line / SMD 


Features: ¢ A chip-type common mode filter for large current applications. Common mode have been considered, resulting in a compact and light weight choke coil. Applicable for the 
impedance surpasses 80 ~ 10000 at 100MHz. Noise is greatly suppressed * Height and size miniaturization required to reduce the size and weight of portable equipment 


Fig. 1 — ACM2012-xxx-2P Types Fig. 2 — ACM3225-xxx-2P and ACM4532-xxx-2P Types 


rT 
4 


1.2 


Fig. 4 — ACM7060-xxx-2PL, ACM9070-701-2PL, 
ACM1211-xxx-2PL, ACM1513-551-2PL Type 


oe ices 


Fig. L (mm) W(mm)_ |T (mm) Max. | D1 (mm) D2 (mm) A (mm) B (mm) C(mm) |D(mm) Typ.| E (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) TDK Part No. Family 
2 3.2 2:5. 2.3 0.7 0.65 1.5 1.6 1.4 11 ACM3225-xxx-2P 
4.5 3.2 3.0 1 1 1.8 2.3 1.75 11 ACM4532-xxx-2P. 
7.0 6.0 3.5 = — 15 1.5 1.5 4.0 22 2.5 4.0 15 1.5 ACM7060-xxx-2PL 
4 9.0 7.0 4.5 _ — a5: 2.0 1.5 6.0 2.9 2.5 6.0 1.5 2.0 ACM9070-701-2PL 
12.0 11.0 6.0 _ _ oF 2.5 2.3 74 3.8 3.2 7.6 2.7 2.5 ACM1211-xxx-2PL 
15.0 13.0 6.0 = = 2.7 3.8 2.3 10.4 3.8 3.3 10.4 2.7 3.8 ACM1513-551-2PL 
Typical Maximum DC | Maximum Rated Number Cut Tape 
Impedance @ Resistance Current of Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. 100MHz (9) (Q) Ide (A) Lines Part No 1 10 50 Part No. Size Pricing Part No. 
90 0.19 0.4 2 445-2207-1-ND 57 50 A6 445-2207-2-ND 2,000 264.27/M ACM2012-900-2P 
1 120 0.22 0.37 a 445-2208-1-ND .57 50 46 445-2208-2-ND 2,000 264.27/M ACM2012-121-2P 
200 0.25 0.35 2 445-2209-1-ND 57 50 AB 445-2209-2-ND 2,000 264.27/M ACM2012-201-2P 
360 0.5 0.22 2 445-2210- .57 -50 46 445-2210-2-ND 2,000 264.27/M ACM2012-361-2P 
80 0.15 0.4 2 445-2030- 97 85 .78 445-2030-2-ND 1,000 453.02 ACM3225-800-2P 
160 0.2 0.35 2 445-2031- 97 85 78 445-2031-2-ND 1,000 453.02 ACM3225-161-2P 
270 0.3 0.3 2 445-2032- 97 85 .78 445-2032-2-ND 1,000 453.02 ACM3225-271-2P 
2 1000 0.5 0.2 2 445-2033- 97 85 78 445-2033-2-ND 1,000 453.02 ACM3225-102-2P 
600 0.2 1.0 2 445-2035- 1.08 94 87 445-2035-2-ND 1,000 490.79 ACM3225-601-2P. 
600 0.1 A} 2 445-2036- 1.05 92 85 445-2036-2-ND 500 245.39 ACM4532-601-2P 
800 0.1 1.0 2 445-2037- 1.05 92 85 445-2037-2-ND 500 245.39 ACM4532-801-2P 
3 1000 0.6 0.2 3 445-2034-1-ND 1.05 92 85 445-2034-2-ND 500 245.39 ACM4532-102-3P. 
300 0.01 5 ie 445-2214- 1.50 1.30 1.20 445-2214-2-ND 1,500 698.43/M ACM7060-301-2PL 
700 0.015 4 2 445-2215- 1.50 1.30 1.20 445-2215-2-ND 1,500 698.43/M ACM7060-701-2PL 
4 700 0.01 5 2 445-2216- 1.58 1.37 1.27 445-2216-2-ND 800 588.94 ACM9070-701-2PL 
700 0.006 8 2 445-2212- 2.22 1.93 1.78 445-2212-2-ND 500 519.09 ACM1211-701-2PL 
1000 0.014 6 2 445-2213- 2.22 1.93 1.78 445-2213-2-ND 500 519.09 ACM1211-102-2PL 
550 0.004 10 2 445-2211-1-ND 2.63 2.28 2.11 445-2211-2-ND 500 613.48 ACM1513-551-2PL 
Clamp Filters for Cable 
Features: « Unique plastic case ensures simple, convenient installation and includes a self-holding frequency EMC Highly effective as countermeasure against common mode EMC without RoHS 
rust 


mechanism to prevent slippage on cables * Ferrite core provides excellent absorption of high- adverse effect on signal quality * Large core size prevents saturation during large signal surges 


Fig. 1 — ZCAT Type Fig. 2— ZCAT-A Type Fig. 3 — ZCAT-D Type 
a i — aay 
— —_ Xu 
Applicable Cable 
Thickness 1.3mm Max. 
Dimensions (mm) Min. Impedance Outer Cable Case Digi-Key Price Each TDK 
Fig. A B oC 9D Ee @ 50 ~ 500MHz (0) Diameter (mm) Color Part No. 1 10 50 100 Part No. 
2ZCAT Type 
22 18 7 15 _ 35 7 Max. Gray 445-2040-ND 1.09 -90 .78 -70 | ZCAT1518-0730 
22 18 7 15 = 35 7 Max. Black 445-2041-ND 1.09 -90 .78 .70 | ZCAT1518-0730-BK 
21 17 9 20 = 35 9 Max. Gray 445-2044-ND 1.29 1.07 93 .83 | ZCAT2017-0930 
21 17 9 20 = 35 9 Max. Black 445-2045-ND 1.29 1.07 93 .83 | ZCAT2017-0930-BK 
1 36 32 11 20.5 _ 50 11 Max. Gray 445-2048-ND 119. 99 85 .77 | ZCAT2132-1130 
36 32 11 20.5 = 50 11 Max. Black 445-2049-ND 1.19 99 85 77 | ZCAT2132-1130-BK 
39 34 13 30 — 100 13 Max. Gray 445-2054-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330 
39 34 13 30 = 100 13 Max. Black 445-2055-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330-BK 
ZCAT-A Type 
25 20 5 12.8 11.2 50 3~5 Gray 445-2038-ND 71 -60 51 -46 | ZCAT1325-0530A 
25 20 5 12.8 11.2 50 3~5 Black 445-2039-ND Tall -60 51 46 | ZCAT1325-0530A-BK 
30 23 7 16.5 15 50 4~7 Gray 445-2042-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT1730-0730A 
30 23 7 16.5 15 50 4~7 Black 445-2043-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT1730-0730A-BK 
35 28 9 19.5 17.4 80 6~9 Gray 445-2046-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT2035-0930A 
2 35 28 9 19.5 17.4 80 6~9 Black 445-2047-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT2035-0930A-BK 
35 28 10 21.5 20 80 8~10 Gray 445-2050-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A 
35 28 10 21.5 20 80 8~10 Black 445-2051-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A-BK 
36 29 13 23.5 22 50 10 ~13 Gray 445-2052-ND 2.04 1.69 1.46 1.31 ZCAT2436-1330A 
36 29 13 23.5 22 50 10 ~ 13 Black 445-2053-ND 2.04 1.69 1.46 1.31 ZCAT2436-1330A-BK 
ZCAT-D Type 
33.5 17.5 26 11.5 = 30 20 Conductor Flat Black 445-2056-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3618-2630D-BK 
3 45.5 24.5 34 12 es 35 26 Conductor Flat Black 445-2057-ND 4.07 3.38 2.91 2.62 | ZCAT4625-3430D-BK 
67.5 18.5 52 16 = 35 40 Conductor Flat Black 445-2058-ND 6.79 5.63 4.85 4.37 | ZCAT6819-5230D-BK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1143 
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BLM15 Series: The BLM series comprises the A series for standard, and the B series for high speed signal. 
Parts are lead free.- The BLM-A series generates an impedance from the relatively low frequencies. The BLM- 
A series is effective in noise suppression in the wide frequency range (30MHz — several hundred MHz). The 
BLM-B series can minimize attenuation of the signal waveform due to its sharp impedance characteristics. 
Various impedances are available to match signal frequency. The BLM-B series has sharp impedance 
characteristics. 


BLM18 Series: The chip ferrite bead BLM18H series comprises ferrite bead inductors in the shape of a chip. 
This inductor generates a high impedance which at high frequencies mainly consists of a resistance element. 
The BLM18H series is effective in circuits without stable ground lines because the BLM18H series does not 


EMI Suppression Ferrite Chips and Arrays 


need a connection to ground. The BLM18HG, BLM18HD series has a modified internal electrode structure, 
that minimizes stray capacitance and increases the effective frequency range. The BLM_H series can provide 
higher levels of impedance well into the GHz range. The BLM18HG is intended for standard signal lines as 
this series provides significant impedance across a broad frequency range. The BLM18HD provides a sharper 
roll-off after the cut off frequency. This series is ideal for high speed signal lines. 


BLM31 and BLM41 Series: Series can be used in high current circuits due to its low DC resistance. It can 
match power lines toa maxium of 6A DC (BLM41P). 

BLA31 Series: The BLA31A/B is capable of filtering 4 circuits in a 3216 package size. BLA31A/B is suitable 
for EMI suppression in smaller digital equipment. 


Impedance Rated DC Resis- 
(at 100MHz) Current tance (max.) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MuRata 
(ohm) (mA) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
BLMO3 Series — 0201 Case Size 
10 (Typ.) 500 0.1 490-2555-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2555-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG100SN1D 
70 (Typ.) 200 0.5 490-2556-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2556-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG700SN1D 
120 + 25% 200 0.8 490-2557-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2557-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG121SN1D 
240 + 25% 100 1.0 490-2558-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2558-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG241SN1D 
BLM15 Series — 0402 Case Size 
120 + 25% 500 0.25 490-1005-1-ND 62 2.70 4.98 490-1005-2-ND 10,000 29.05/M BLM15AG121SN1D 
120 + 25% 300 0.55 490-1008-1-ND 62 2.70 4.98 490-1008-2-ND 10,000 29.05/M BLM15BB121SN1D 
600 + 25% 300 0.60 490-1006-1-ND 66 2.84 §.25 490-1006-2-ND 10,000 30.63/M BLM15AG601SN1D 
1000 + 25% 200 1.00 490-1007-1-ND 66 2.84 5.25 490-1007-2-ND 10,000 30.63/M BLM15AG102SN1D 
600 + 25% 200 0.65 490-1009-1-ND 69 2.97 5.49 490-1009-2-ND 10,000 32.03/M BLM15BD601SN1D 
1000 + 25% 200 0.90 490-1010-1-ND 69 2.97 5.49 490-1010-2-ND 10,000 32.03/M BLM15BD102SN1D. 
BLM18 Series — 0603 Case Size 
470+25% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1029-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD471SN1D 
600+425% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1030-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD601SN1D 
1000+25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1031-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD102SN1D 
470425% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1032-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG471SN1D 
600+25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1033-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG601SN1D 
1000+25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1034-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG102SN1D 
120+25% 200 0.20 490-1011-1-ND 56 2.44 4.50 490-1011-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG121SN1D 
220+25% 200 0.30 490-1012-1-ND 56 2.44 4.50 490-1012-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG221SN1D 
470+25% 200 0.50 490-1013-1-ND 56 2.44 4.50 490-1013-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG471SN1D 
600+25% 200 0.50 490-1014-1-ND 56 2.44 4.50 490-1014-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG601SN1D 
1000+25% 100 0.70 490-1015-1-ND 56 2.44 4.50 490-1015-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG102SN1D 
22+25% 500 0.35 490-1016-1-ND 56 2.44 4.50 490-1016-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA220SN1D 
47+25% 300 0.55 490-1017-1-ND 56 2.44 4.50 490-1017-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA470SN1D 
75+25% 300 0.70 490-1018-1-ND 56 2.44 4.50 490-1018-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA750SN1D 
120+25% 200 0.90 490-1019-1-ND 56 2.44 4.50 490-1019-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA121SN1D 
120+25% 200 0.50 490-1020-1-ND 56 2.44 4.50 490-1020-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BB121SN1D 
470+25% 50 1.00 490-1021-1-ND 56 2.44 4.50 490-1021-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BB471SN1D 
470+25% 200 0.55 490-1022-1-ND 56 2.44 4.50 490-1022-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD471SN1D 
600+25% 200 0.65 490-1023-1-ND 56 2.44 4.50 490-1023-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD601SN1D 
1000+25% 100 0.85 490-1024-1-ND 56 2.44 4.50 490-1024-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD102SN1D 
1500+25% 50 1.20 490-1025-1-ND 56 2.44 4.50 490-1025-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD152SN1D 
1800+25% 50 1.50 490-1026-1-ND 56 2.44 4.50 490-1026-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD182SN1D 
2200425% 50 1.50 490-1027-1-ND 56 2.44 4.50 490-1027-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD222SN1D 
2500425% 50 1.50 490-1028-1-ND 56 2.44 4.50 490-1028-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD252SN1D 
30 (Typ.) 1000 0.05 490-1035-1-ND 56 2.44 4.50 490-1035-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG300SN1D 
60 (Typ.) 500 0.10 490-1036-1-ND 56 2.44 4.50 490-1036-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG600SN1D 
120+25% 2000 0.05 490-1037-1-ND 56 2.44 4.50 490-1037-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG121SN1D 
BLM21 Series — 0805 Case Size 
1000+25% 200 0.45 490-1041-1-ND 83 3.58 6.60 490-1041-2-ND 4,000 38.50/M BLM21AG102SN1D 
120+25% 200 0.15 490-1038-1-ND 74 3.22 5.94 490-1038-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG121SN1D 
470+25% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 490-1039-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG471SN1D 
600+425% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 490-1040-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG601SN1D 
120+25% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 490-1042-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BB121SN1D 
470+25% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 490-1043-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BB471SN1D 
120+25% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 490-1044-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BD121SN1D 
470+25% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 490-1045-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BD471SN1D 
600+25% 200 0.35 490-1046-1-ND 79 3.41 6.30 490-1046-2-ND 4,000 36.75/M BLM21BD601SN1D 
1000+25% 200 0.40 490-1047-1-ND 83 3.58 6.60 490-1047-2-ND 4,000 38.50/M BLM21BD102SN1D 
1500+25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1048-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD152SN1D. 
1800+25% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1049-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD182SN1D 
2200425% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1050-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD222TN1D 
2700425% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1051-2-ND 3,000 49.88/M BLM21BD272SN1L 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND 56 2.41 4.44 490-1054-2-ND 4,000 25.90/M BLM21PG221SN1D 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND 71 3.06 5.64 490-1052-2-ND 4,000 32.90/M BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND 71 3.06 5.64 490-1053-2-ND 4,000 32.90/M BLM21PG600SN1D 
BLM31 Series — 1206 Case Size 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1055-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1056-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG121SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1057-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG601SN1L 
BLM41 Series — 1806 Case Size 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 2.17 9.39 17.34 490-1059-2-ND 2,500 101.16/M BLM41PF800SN1L 
60 (Typ.) 6000 0.01 490-1058-1-ND 2.53 10.95 20.22 490-1058-2-ND 2,500 117.96/M BLM41PG600SN1L 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 490-1060-2-ND 2,500 108.68/M BLM41PG471SN1L 
1000 (Typ.) 1500 0.09 490-1061-1-ND 2.57 11.12 20.52 490-1061-2-ND 2,500 119.70/M BLM41PG102SN1L 
BLA31 Series — SMD Array 
120+25% 150 0.20 490-1000-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1000-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG121SN4D 
600+25% 100 0.45 490-1001-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1001-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG601SN4D 
1000+25% 50 0.45 490-1002-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1002-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG102SN4D 
120+25% 150 0.30 490-1003-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1003-2-ND 4,000 210.00/M BLA31BD121SN4D 
600+25% 100 0.35 490-1004-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1004-2-ND 4,000 210.00/M BLA31BD601SN4D 


1144 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Sanovator tn Electronics 


NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It 
can reduce residual inductance to an extremely low level making it excellent for noise suppression at high 
frequencies. 

NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current 
DC power lines. NFM21P is suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current 
operates. 

NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 


NFM21CC Series NFE31PT Series 


Chip EMI Filters Capacitor Type 


for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The 
structure incorporates built-in ferrite beads which minimize resonance with surrounding circuits. 

NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are 
able to be applied to large current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC 
lines where relatively large currents operate. 

NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 
for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


NFM41PC Series NFE61PT Series 


0.4 


Rated Volt. Rated Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
Cap. (Vdc) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22pF 50 700 490-2532-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2532-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC220U1H3D 
47pF 50 700 490-2533-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2533-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC470U1H3D 
100pF 50 700 490-2534-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2534-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC101U1H3D 
2200pF 50 1000 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2535-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
0.10pF 25 2 490-2536-1-ND 18 1.57 7.25 12.08 490-2536-2-ND 4,000 84.53/M NFM21PC104R1E3D 
0.47pF 16 2 490-2537-1-ND 23 2.00 9.23 15.38 490-2537-2-ND 4,000 107.63/M NFM21PC474R1C3D 
1.0UF 16 4 490-3912-1-ND+ NEW! 24 2.10 9.68 16.13 490-3912-2-NDt NEW! 4,000 113.00/M NFM21PC105B1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22pF 25 6 490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2544-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT220R1E9L 
100pF 25 6 490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2545-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT101C1E9L 
470pF 25 6 490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2546-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT471F1E9L 
2200pF 25 6 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2547-2-ND 2,000 251.13/M NFE31PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size 
0.20pF 50 2 490-2550-1-ND 84 7.25 33.45 55.75 490-2550-2-ND 4,000 390.25/M NFM41PC204F1H3L. 
NFE61PT Series — 2606 Case Size 
33pF 50 2 490-2551-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2551-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT330B1H9L 
680pF 50 2 490-2552-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2552-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT681B1H9L 
1000pF 50 2 490-2553-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2553-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT102E1H9L 
4700pF 50 2 490-2554-1-ND 85 7.39 34.13 56.88 490-2554-2-ND 2,500 398.13/M NFE61PT472C1H9L 
t+ RoHS Compliant 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for high speed signal lines, achieving 
T-type structure in 1.6 x 0.8mm size with Murata’s multilayer technology. Noise suppression for video signal 
lines (RGB lines) and high speed clock lines. 

NFL21S Series: Murata’s original internal structure design enables excellent noise suppression up to high 
frequencies. Available in five different values of cut off frequency ranging from 20MHz up to SOOMHz. 


NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of high performance EMI suppression 
filters LC combined wound type. They are designed for noise suppression in high speed signal digital circuits 
in which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These filters achieve a 100dB/dec. 
(typical) damping characteristic with Murata’s innovative circuit design. This makes these chips effective in 
applications where the signal and noise frequencies are close to each other. 


NFL18ST Series NFL21S Series NFW31S Series 
©@ 0.3 max-3 ples. 
© 0.4-3 ples. 1 2 3 
0.25 0.4 0.25 2.3 (In) (Grnd) (Out) 
Sra ai [$0.4 0.645 | r 
Py ) iC 
SL} 
= 
Cut-off Freq. | Cap. | Inductance | Rated Volt. | Rated Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
(MHz) (pF) (nH) (Vdc) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFL18ST Series 
150 32 140 16 100 490-2531-1-ND -50 4.37 20.19 33.65 490-2531-2-ND 4,000 235.55/M NFL18ST157X1C3D 
300 18 62 16 200 490-2530-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 490-2530-2-ND 4,000 235.55/M NFL18ST307X1C3D 
NFL21S Series 
20 240 700 16 100 490-2543-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2543-2-ND 4,000 184.80/M NFL21SP206X1C3D 
50 84 305 16 150 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2542-2-ND 4,000 184.80/M NFL21SP506X1C3D 
70 76 185 16 150 490-2541-1-ND 37 3.22 14.88 24.80 490-2541-2-ND 4,000 173.60/M NFL21SP706X1C3D 
100 44 135 16 200 490-2540-1-ND 29 2.54 11.72 19.53 490-2540-2-ND 4,000 136.68/M NFL21SP107X1C3D 
300 19 45 16 300 490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 490-2539-2-ND 4,000 129.15/M NFL21SP307X1C3D 
Nominal Cut-off Attenuation at Attenuation at Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel MuRata 
Freq. (MHz) 10 MHz (dB) 400 MHz (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFW31S Series 
10 6 maximum = 490-2548-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2548-2-ND 2,000 343.18/M NFW31SP106X1E4L 
400 — 6 maximum 490-2549-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2549-2-ND 2,000 343.18/M NFW31SP407X1E4L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Steward Surtace Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Steward’s Part Number Prefix Code 


Chips up to 10 Amps continuous operation 


Applications: 


« Filtering of power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks 
« Filtering of low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures 
High frequency filtering of medium speed clocks and video signals 


HR: High Retention 


under bias 


HI: High Current 
MI: Mid Current 


LI: Low Current 
DM: Differential Mode and 


Ultra High Current 


HZ: High Impedance 


Current Typical Peak 
; : Rating Typical Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions-mm | jyiax (mA) | Impedance| Impedance| Frequency Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code | Length | Width | Height | Continuous |@ 100 MHz (0) (MHz) Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Size Pricing Part No. 
200 3000 549 374 240-2360-1-ND 80 6345 6.36]  240-2360-2-ND 10,000 | 37.007] 30,000] — 35.00/m | LiogozB301R-10 
400 1200 213 682 240-2361-1-ND '30 345 6.36} — 240-2361-2-ND 10.000 | 37.00/M| 30,000 | —35.00/ | Liogo20121R-10 
4 [0402] 1.01 | 050] 050 | 500 300 58 1,195 240-2362-1-ND '30 «345 6.36| — 240-2362-2-ND 8,000 | 37.00/m| 32,000 | —34.00/M | L10402E300R-10 
500 600 97 801 240-2363-1-ND 80345 6.36; — 240-2363-2-ND 10,000 | 37.00/MJ 30,000 | _35.00/M | Lio402e600R-10 
100 6000 965 241 240-2364-1-ND ‘98 4.26 «7.86| —240-2364-2-ND 10,000 | 46.00/MJ 30.000 | 43.00/m | Hzo402A601R-10 
400 300.0 389 261 240-2365-1-ND 662.86 5.28]  240-2365-2-ND 31.00/M 28,00/M | 10603D301R-10 
500 1500 209 332 240-2366-1-ND ‘66 2.86 5.28} —240-2366-2-ND 31.00/M 28.00/M | LI0603E151R-10 
o6o03| 1.60 | 0.80| 0.80 | 700 1200 177 389 240-2367-1-ND ‘66 286 5.28} — 240-2367-2-ND 31.00/M 28.00/M | L10603G121R-10 
700 2200 283 251 240-2368-1-ND ‘66 «2.86 5.28} —240-2368-2-ND 31.00/M 28,00/M | L10603G221R-10 
700 800 101 515 240-2369-1-ND ‘66 2.86 5.28} — 240-2369-2-ND 31.00/M 28.00/M | LI0603G800R-10 
4,000 | 600 96 739 240-2370-1-ND 80 3.46 6.39]  240-2370-2-ND 37.00/M 34.00/M | wlo603J600R-10 
4,000 | 6009 644 138 240-2371-1-ND ‘98 4.26 7.86} — 240-2371-2-ND 46.00/M 42.00/M | Mlo603J601R-10 
te0 | 080} oso | 1000 | saa 107 682 240-2372-1-ND ‘652.83 5.22} —240-2372-2-ND 30.00/M 28.00/M | Ml0603J680R-10 
1 |o6o3 | 150 | 0.80] 0. 1500 | 300 45 940 240-2373-1-ND ‘672.91 5.37; —240-2373-2-ND 31.00/M 29.00/M | Mlo603K300R-10 
2,000 | 3009 412 214 240-2374-1-ND ‘98 4.26 «7.86| — 240-2374-2-ND 46.00/M 42.00/M | Ml0603L301R-10 
2,500 | 1209 171 457 240-2375-1-ND ‘98 4.26 «7.86; — 240-2375-2-ND 46.00/M 42.00/M | Mlo603M121R-10 
o603| 1.60 | 0.80] 080 | 4,000 | 600 85 739 240-2376-1-ND 99 427 7.89;  240-2376-2-ND 46.00/M 42.00/M | HI0603P600R-10 
too | 2,2000 | 3051 122 240-2377-1-ND 75 3.23 5.97]  240-2377-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0603A222R-10 
200 | 10000 | 992 135 240-2378-1-ND 75 323 5.97; — 240-2378-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0603B102R-10 
o603| 1.60 | 0.80) 080 | 200 | 11000 | 1539 288 240-2379-1-ND 75 323 5.97| — 240-2379-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0603B112R-10 
300 600.0 115 168 240-2380-1-ND 75 323 5.97] — 240-2380-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0603C601R-10 
300 6500 964 380 240-2381-1-ND 75 3.23 5.97] — 240-2381-2-ND 35.00/M 32.00/M | HZ0603C651R-10 
700 300.0 350 205 240-2382-1-ND 803.48 6.42] — 240-2382-2-ND 37.00/M 34.00/M | L10805G301R-10 
aap | snr | 458 (Cosas | < 200 1200 171 319 240-2383-1-ND ‘80 348 6.42} —-240-2383-2-ND 37.00/M 34.00/M | LI0g05H124R-10 
nO | eee | 800 1500 209 374 240-2384-1-ND 80348 6.42} —-240-2384-2-ND 37.00/M 34.00/M | LIOg05H151R-10 
800 750 132 769 240-2385-1-ND '30 348 6.42} —-240-2385-2-ND 37,00/M 34.00/M | LIO805H750R-10 
1,000 70 34 2,456 240-2386-1-ND 883.80 7.02]  240-2386-2-ND 41.00/M 37.00/M | Ml0805J070R-10 
1500 | 110 24 3,000 240-2387-1-ND '88 380 7.02} — 240-2387-2-ND 41.00/M 37.00/M | Mlo805K110R-10 
1500 | 260 4B 11059 240-2388-1-ND '88 380 7.02} 240-2388-2-ND 41.00/M 37.00/M | Mlog0sK260R-10 
osos| 2.00 | 1.25) 090 | 1,500 | 400 69 903 240-2389-1-ND 883.80 7.02} 240-2389-2-ND 41.00/M 37.00/M | Mlososk400R-10 
1500 | 6009 727 122 240-2390-1-ND 1104 449 8.28] — 240-2390-2-ND 48.00/M 44.00/M | Mlo80sK601R-10 
1 2,000 | 3009 393 197 240-2391-1-ND 1104 4.49 8.28] — 240-2391-2-ND 48.00/M 44.00/M | Ml0805L301R-10 
2500 | 2209 284 226 240-2392-1-ND 142 484 8.94 — 240-2392-2-ND 52.00/M 48.00/M | Mlog05M221R-10 
3,500 | 1209 167 231 240-2393-1-ND 984.26 7.86;  240-2393-2-ND 46.00/M 42.00/M | H108050121R-10 
osos| 2.00 | 1.25) 090 | 4500 | 310 45 800 240-2394-1-ND ‘98 4.26 7.86] — 240-2394-2-ND 46.00/M 42.00/M | HI08050310R-10 
5,000 | 800 95 200 240-2395-1-ND ‘98 4.26 7.86] —240-2395-2-ND 46.00/M 42.00/M | HI0805R800R-10 
200 | 27009 | 2,894 88 240-2504-1-ND 140 475 8.76) — 240-2504-2-ND 48.00/M | HZ0805B272R-10 
300 | 20009 | 2,099 100 240-2396-1-ND ‘96 4.14 7.65} —-240-2396-2-ND 45.00/M 41.00/M | HZ0805C202R-10 
sos! 200/125) 090 | 400 | 1.0000 | 1,268 113 240-2397-1-ND ‘96 4.14 7.65} —-240-2397-2-ND 45.00/M 41.00/M | HZ08050102R-10 
e009!) | tleees|| 208 4oo | 15000 | 1,525 110 240-2398-1-ND ‘96 4.14 7.65} —240-2398-2-ND 45.00/M 41.00/M | HZ08050152R-10 
500 6000 696 155 240-2399-1-ND 80 346 6.39} —-240-2399-2-ND 37.00/M 34.00/M | HZ0805E601R-10 
700 470.0 572 149 240-2400-1-ND '80 346 6.39} —-240-2400-2-ND 37,00/M 34.00/M | HZ0805G471R-10 
1200 145 422 240-2401-1-ND 853.69 6.81| — 240-2401-2-ND 40.00/M 37.00/M | L11206H121R-10 
4206) 3.20) | 1.60) 4:10) 800 1500 182 241 240-2402-1-ND '85 3.69 6.81| — 240-2402-2-ND 40.00/M 37.00/M | LI1206H151R-10 
1,500 | 260 46 940 240-2403-1-ND 1.03 447 825]  240-2403-2-ND 48.00/M 45.00/M | MI1206K260R-10 
1500 | 310 4 1,018 240-2404-1-ND 122 528 9.75) — 240-2404-2-ND 57.00/M 54.00/M | MI1206K310R-10 
1206 | 320 | 160] 110 | 1,800 | 6009 662 79 240-2405-1-ND 141 6.09 11.25)  240-2405-2-ND 66.00/M 62.00/M | Ml1206K601R-10 
1500 | 900 154 867 240-2406-1-ND 122 528 975 — 240-2406-2-ND 57.00/M 54.00/M | Ml1206K900R-10 
2,000 | 5009 483 85 240-2407-1-ND 122 5.28 9.75) — 240-2407-2-ND 57.00/M 54.00/M | MI1206L501R-10 
1 140 | 3,000 | 1009 149 684 240-2408-1-ND 137 5.92 10.92]  240-2408-2-ND 64.00/M 60.00/M | HI1206N101R-10 
410 | 3,000 | 800 131 903 240-2409-1-ND 137 5.92 10.92) — 240-2409-2-ND 64.00/M 60.00/M | HI1206N800R-10 
1206 | 320} 160] 110 | 4,000 | 1209 144 189 240-2410-1-ND 126 5.46 10.08) — 240-2410-2-ND 59,00/M 55.00/M | HI1206P121R-10 
135 | 6,000 | 1609 229 306 240-2411-1-ND 137 5.92 1092)  240-2411-2-ND 64.00/M 60.00/M | HI1206T161R-10 
110 | 6,000 | soo 70 1,018 240-2412-1-ND 137 5.92 10.92)  240-2412-2-ND 64.00/M 60.00/M | HI1206T500R-10 
300 | 20009 | 2,505 4 240-2413-1-ND 143 488 9.00] 240-2413-2-ND 53.00/M 50.00/M | HZ1206C202R-10 
1206) 320} 160/110 | 400 | 10000 | 973 92 240-2414-1-ND 143 4.88 9.00) — 240-2414-2-ND 53.00/M 50.00/M | HZ1206D102R-10 
500 6000 674 75 240-2415-1-ND 143 488 9.00) — 240-2415-2-ND 53.00/M 50.00/M | HZ1206E601R-10 
1 }1210] 3.20 ] 250] 140 | 1,500 | 609 100 700 240-2416-1-ND 1.88 8.13 15.00]  240-2416-2-ND MI1210K600R-10 
240-2417-1-ND 5.78 25.03 46.20)  240-2417-2-ND 2,500 ] 270.00/M 254.00/M | DM1612X560R-10 
Hf ./9O9 2) 8.08) 3.007) 228. | MOO0D: I, AG g! bas 240-2499-1-ND 5.78 25.03 46.20)  240-2499-2-ND 5,000 | 270.00/M 254.00/M | HI1612X560R-10 
300 1500 223 871 240-2418-1-ND 242 1047 19.32)  240-2418-2-ND 113.00/M 106.00/M | L11806C151R-10 
1806 | 450 | 1.60 | 1.60 | 500 1000 166 966 240-2419-1-ND 242 1047 1932|  240-2419-2-ND 113.00/M 106.00/M | LI1806E101R-10 
1 500 800 117 1,103 240-2420-1-ND 242 10.47 1932|  240-2420-2-ND 113.00/M 106.00/M | LI1806E800R-10 
ta06| 450 | 1.60 | 1.60 | 6,000 | 600 92 1,000 240-2421-1-ND 263 11.38 21.00]  240-2421-2-ND 123.00/M 116.00/M | HI1806T600R-10 
, [1842] 450 | 320] 140 [1500 [1200 170 800 240-2422-1-ND 270 11.70 21.60)  240-2422-2-ND 2,500 | 126.00/M 119.00/M | mi112K121R-10 
1a12| 450 | 320/140 | 6,000 | 800 108 1,000 240-2423-1-ND 270 11.70 21.60)  240-2423-2-ND 2,500 | 126.00/M 119.00/M | Hi1812T800R-10 
152] 4,000 | 1709 256 581 240-2424-1-ND 731 31.69 58.50|  240-2424-2-ND 341.00/M 322.00/M | HI2220P171R-10 
180 | 4,000 | 2500 289 205 240-2425-1-ND 731 31.69 58.50| 240-2425-2-ND 341.00/M 322.00/M | HI2220P251R-10 
197 | 4,000 | 5509 851 272 240-2426-1-ND 872 37.78 69.75|  240-2426-2-ND 407.00/M 384.00/M | HI2220P551R-10 
2220! 559 | sos | 3205 | 4000 | 8000 764 79 240-2427-1-ND 872 3778 69.75| — 240-2427-2-ND 407.00/M 384.00/M | HI2220P601R-10 
89 | 5.08 | 305 | 4.000 | 7009 634 100 240-2428-1-ND 872 3778 69.75|  240-2428-2-ND 407.00/M 384.00/M | HI2220P701R-10 
1 180 | 5,000 | 1500 226 581 240-2429-1-ND 731 31.69 58.50| — 240-2429-2-ND 341.00/M 322.00/M | H12220R151R-10 
320 | 5,000 | 3009 374 189 240-2430-1-ND 731 31.69 58.50|  240-2430-2-ND 341.00/M 322.00/M | HI2220R301R-10 
480 | 6,000 | 1009 158 655 240-2431-1-ND 731 31.69 58.50|  240-2431-2-ND 341.00/M 322.00/M | HI2220T101R-10 
220 559 | 508 | 305 | 4000 | 6000 623 104 240-2432-1-ND 9.83 4258 78.60|  240-2432-2-ND 459,00/M 432.00/M | HR2220P601R-10 
9} 9-08 | 361 | 8.000 | 8000 791 96 240-2433-1-ND 1364 5912 109.14]  240-2433-2-ND 637.00/M 600.00/M | HR2220V801R-10 
240-2434-1-ND 10.27 44.51 82.17]  240-2434-2-ND 2,500 ] 479.00/M 452.00/M | DM3312X101R-10 
1 )3392) 8.50 | 3.05 | 228 | 10,000 | 100.0 178 1,059 240-2498-1-ND 10.27 44.51 8217) — 240-2498-2-ND 5,000 | 479,00/M | 10,000 | 452.00/m } Hi3312Xx101R-10 
2 |1612| 5.08 | 3.05 | 3.05 | 10,000 | 480 55 1,000 240-2435-1-ND 1.60 6.94 12.81]  240-2435-2-ND 2,500 | 75.00/M| 5,000 | 70.00/M | 28F0121-0SR-10 
2 |3a12| 953 | 3.05 | 3.05 | 10,000 | 960 115 300 240-2436-1-ND 1.60 694 12.81|  240-2436-2-ND 2,500 ] 75.00/m| 5,000 |  70.00/M | 28F0121-1SR-10 


240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10-30 samples each of over 70 parts; 0402 to 3312 sizes) 
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Steward Ew Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips Poy 
a H 
Surface Mount Four - Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering 
Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 100MHz) » Lower installation cost (one pick and place motion instead of 
four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 
Typical Peak |Number| Current 
Di 5 Typical Peak Impedance} of Rating Cut Tape 
Size|_ Yimensions-mm | impedance | Impedance | Frequency | Filtered |I Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code) L Ww H_ | @ 100MHz (0) (MHz) | Circuits | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Size Pricing Size Pricing Size Pricing Part No. 
1,000 1,129 175 200 240-2483-1-ND 69 60 55 |240-2483-2-ND | 3,000 318.00/M | 6,000 300.00/M | 9,000 291.00/M | DA1206B102R-10 
600 761 214 200 240-2482-1-ND 61 53.49 |240-2482-2-ND | 3,000 281.00/M | 6,000 265.00/M | 9,000 257.00/M | DA1206B601R-10 
1206] 3.20 | 1.60 | 0.80 120 211 559 4 300 240-2480-1-ND 61 53 49 |240-2480-2-ND | 3,000 281.00/M | 6,000 265.00/M | 9,000 257.00/M | DA1206C121R-10 
300 420 261 400 240-2481-1-ND 61 53.49 |240-2481-2-ND | 3,000 281.00/M | 6,000 265.00/M | 9,000 257.00/M } DA1206D301R-10 
30 56 1,161 500 240-2479-1-ND 61 53.49 |240-2479-2-ND | 3,000 281.00/M | 6,000 265.00/M | 9,000 257.00/M } DA1206E300R-10 
Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount ee 
Steward’s DI2220V301R-10 is a surface mount, high current power inductor (in the industry's smallest package) with exceptional performance under DC Bias. Very low DCR provides superior thermal performance 3c 
under DC bias. This compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current range (from 3 to 8 amps) comparable to a larger, heavier, wire-wound toroidal inductor. EMI resistant, fully 
shielded internal coil. Tuned to work with the new generation of high frequency multiphase DC-DC converters. Mounting can be on back side of PC boards. Low profile, small footprint and vibration resistant. D> 
L @ 2MHz DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions (mm) Typical nH (+ 10%) | Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code A B c D 5Amps_ 8 Amps (Q) (mA) Part No 10 50 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2484-1-ND 1.53 1.33 1.22 | 240-2484-2-ND 2,000 671.00/M | DI2220V301R-10 


Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads 


Steward’s monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or high frequency performance is required. Low Normal Mode Impedance 
and Low DCR to minimize signal distortion. Up to 10 Amps continuous operating current capability in an 1812 size. Vibration resistant. Excellent performance beyond 1 GHz. Very stable impedance under load. 


. , Typical Impedance Peak Impedance | DCR | Rated I Max. Cut Tape 
Size Dimensions (mm) Common Mode (9) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code A B c @ 100MHz | @ 500MHz (MHz) (Q) (mA) Part No 10 50 100} Part No. Size Pricing | Size | Pricing | Part No. 
4812 4.57 3.05 1.60 33 50 3,000 0.003 10,000 240-2455-1-ND 51 44 — .41 | 240-2455-2-ND} 2,500 | 236.00/M]5,000| 223.00/M]|CM1812X330R-10 
4.57 3.05 2.36 60 85 1,148 0.005 5,000 240-2454-1-ND 54 .47 _.43 | 240-2454-2-ND] 2,500 | 249.00/M]5,000| _235.00/M | CM1812R600R-10 
3312 | 8.50 3.05 2.36 110 155 903 0.005 5,000 240-2500-1-ND 63.55 51 | 240-2500-2-ND[ 2,500 | 293.00/M]5,000| 277.00/M|[CM3312R111R-10 


Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


L W. 
Features: 1h 
¢ Monolithic * Compact size * High current carrying capability * Very low DCR to minimize signal distortion * Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than old style la 
wire-wound chokes « Performance peaks beyond 2 GHz ° Very stable impedance under load 
Typical Peak Current 
Impedance Impedance Rating Cut Tape 
Size| Dimensions (mm) Common Mode (0) Frequency | DCR | 1Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code) L WwW H | @100MHz | @ 500MHz (MHz) Max. (0) | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Size Pricing | Size Pricing | Size Pricing | Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 
1922| 4.70 | 5.60 | 2.84 33 58 3,000 .003 10,000 | 240-2456-1-ND 69 60 —.56 | 240-2456-2-ND | 2,500 | 322.00/M] 5,000 | 304.00/M]10,000| 294.00/M|CM1922X330R-10 
3322 8.50 | 5.60] 2.10 61 85 3,000 015 7,000 240-2457-1-ND a] 79.73 | 240-2457-2-ND | 2,500 | 423.00/M | 5,000] 398.00/M | 10,000] 386.00/M | CM3322U610R-10 
8.50 | 5.60 | 2.84 63 110 2,882 .008 10,000 | _240-2458-1-ND 1 79.73 _| 240-2458-2-ND | 2,500 | 423.00/M | 5,000 | 398.00/M | 10,000| 386.00/M | CM3322X630R-10 
High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 
3322] 8.50 | 5.60] 2.10 40 125 2,556 030 4,000 240-2459-1-ND cl 79.73 _[240-2459-2-ND [2,500 | 423.00/M ] 5,000[ 398.00/M [10,000 | 386.00/M[CM3322P400R-10 


Surface mount chokes for Control Area Networks (CAN-Bus) and other common mode EMI filtering 
applications. Current compensated surface mount chokes filter common mode noise currents and 
minimize emissions from high speed data lines. Also suppress interface with on-board electronics. Avail- 
able in 1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impedance below 10 MHz. Over 12,0008 at 2 MHz. 


Common Mode Chokes 
for Data/Signal Lines 
and CAN-Bus Applications 


Fig.| A Ai Max. B Cc | Ci Max. D 11 T2_ | Steward Part No. Family 
Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, etc. 1 | 7.50 9.00 5.50 | 3.80] 4.90 2.54 | 1.75 | 0.50 | CC2824xxxxR-x0 
Strong low and high frequency impedance! 2 | 5.00 5.20 | 3.50 | 3.55 - 1.70 | 1.00 | 1.00 | CC1812xxxxR-x0 
Lp Inductance (1H) TRP DCR Cut Tape 
Test Typical Peak 100KHz/ | Hi-Pot (VAC) | Typical} ide | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| Conditions Min. | Nom. | Max. Impedance 50mV 0.5 ma, 2 sec. (Q) mA | Part No. 10 50 100 | Part No. i Pricing Part No. 
100KHz / 50mV. 3.5 5.0 6.5 388.9 @ 500 MHz | 1:1+5% 250 0.10 | 1,200 | 240-2445-1-ND 2.84 2.46 2.28 | 240-2445-2-ND 1325.00/M | CC2824J502R-10 
100KHz / 50mV 77 11.0 14.3 | 7809 @ 200MHz |1:1+5% 250 0.12 800 | 240-2446-1-ND 2.98 2.58 2.39 | 240-2446-2-ND 1389.00/M | CC2824E113R-10 
100KHz/50mV | 17.5 25.0 32.5 | 1,971Q @ 100 MHz | 1:1+5% 250 0.13 800 | 240-2447-1-ND 3.19 2.76 2.55 | 240-2447-2-ND 1486.00/M | CC2824E253R-10 
1 100KHz/50mV | 35.0 51.0 66.3 | 3,805 @ 50MHz | 1:1+5% 250 0.16 800 | 240-2448-1-ND 3.26 2.82 2.61 | 240-2448-2-ND 1518.00/M | CC2824E513R-10 
100KHz/50mV | 329.0 | 470.0 | 611.0 | 85800 @5MHz |[1:1+5% 750 0.20 700 | 240-2449-1-ND 3.19 2.76 2.55 | 240-2449-2-ND 1486.00/M | CC2824E474R-10 
100KHz/50mV | 700.0 | 1000.0| 1500.0} 4,2500 @7MHz |1:1+5% 750 0.20 700 | 240-2450-1-ND 2.77 2.41 2.22 | 240-2450-2-ND 1292.00/M | CC2824E105R-10 
10KHz/50mV | 1540.0 | 2200.0 | 3300.0] 5.2789 @5MHz |1:1+5% 750 0.40 500 | 240-2451-1-ND 3.19 2.76 2.55 | 240-2451-2-ND 1486.00/M | CC2824D225R-10 
10KHz/50mV_| 3290.0 | 4700.0 | 7050.0| 12,3000 @ 2 MHz | 1:1+5% 750 0.55 400 | 240-2452-1-ND 3.19 2.76 2.55 | 240-2452-2-ND 1486.00/M | CC2824B475R-10 
2 |100KHz/50mV | 35.7 51.0 66.3 | 3,5300 @ 40 MHz | 1:1+5% 250 0.50 200 | 240-2453-1-ND_ 2.01. 1.74 ‘1.61 | 240-2453-2-ND 937.00/M | CC1812C513R-10 


Common Mode EMI Filters 
SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 
An advanced family of ferrite common mode choke arrays provides electromagnetic interference EMI filtering for both power and data lines in 


one part. High continuous operating current capability (5 Amps). Very low normal mode impedance allows desired signals to pass. Parts have no 
crosstalk. One single part can be used as a multi-line array or installed as a multi-pass choke in series to multiply impedance. Excellent filters for 


USB, Firewire and RJ11 to RU45 Modular Data/Power Port applications. DCR Maximum is 0.020 ©. Will easily fit behind connector port jacks. Four Chokes 
; Fi . Current Cut Tape 
Size |_ Dimensions (mm) _| Typical Impedance (9) | Rating | Max. (A)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code |Length | Width | Height| @ 100MHz | @ 300MHz | __Continuous Part No. 10 50 _100 | Part No. Size | Pricing | Size Pricing Size Pricing | Part No. 
2722) 6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2470-1-ND 99 86 .79 | 240-2470-2-ND] 600 276.00 | 3,000 | 433.00/M | 6,000 | 420.00/M |CM2722R151R-10 
1 | 2722} 6.99 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2471-1-ND 1.25 1.08 1.00 | 240-2471-2-ND] 500 289.50 | 2,500] 546.00/M | 5,000 | 529.00/M |CM2722R201R-10 
2722| 6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2472-1-ND 95 83 -76 | 240-2472-2-ND | 1,000 443.00 |5,000| 417.00/M [10,000| 405.00/M | CM2722R800R-10 
3822 | 9.78 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2473-1-ND 1.07 93 .86 | 240-2473-2-ND] 600 298.80 | 3,000] 469.00/M | 6,000 | 455.00/M |CM3822R151R-10 
2 | 3822) 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2475-1-ND 1.02 88 82 | 240-2475-2-ND | 1,000 473.00 | 5,000} 446.00/M ]10,000| 432.00/M |CM3822R800R-10 
3822 | 9.78 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2474-1-ND 1.44 1.25 1.15 | 240-2474-2-ND] 500 334.50 | 2,500 | 630.00/M | 5,000 | 611.00/M |CM3822R201R-10 
5022 | 12.57 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2476-1-ND 1.31 1.14 1.05 | 240-2476-2-ND] 600 366.60 | 3,000 | 576.00/M | 6,000 | 559.00/M | CM5022R151R-10 
3 | 5022) 12.57 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2477-1-ND 1.69 1.47 1.36 | 240-2477-2-ND] 375 295.50 | 1,875| 743.01/M | 3,750 | 720.00/M |CM5022R201R-10 
5022 | 12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2478-1-ND 1.21 1.05 -97 | 240-2478-2-ND | 1,000 565.00 | 5,000 | _532.00/M | 10,000} 516.00/M |CM5022R800R-10 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1147 


Steward common Mode EMI Filters (cont) 
Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 to 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1 - Two Chokes 


Warm L 
~*~ 


Features: * Surface mount design * Filters groups of signals. * Multi pass 
board layout application can effectively install 2, 3 or 4 chokes in series to 
multiply impedance up to 1000 9 at 100 MHz *High continuous operating 
current capability (8 Amps) ¢ Will fit behind RJ45 Jack » Eliminates the need for 


an expensive filtered connector * Surf: 


Fig. 2 - Three Chokes 
Ye aL 


Wry 
N SL 


ace mount » Very low DCR 


Fig. 3 — Four Chokes 


Fig. 4 - 
One Choke 


Features: 

¢ High continuous operating 
current capability (10 -— 20 
Amps) * Compact size ¢ Parts 
available in both thru-hole (B) 
and surface mount (R) versions 


Features: *Can be 
used as multi-pass 
device to multiply 
impedance »° Parts 
available in both thru- 
hole (B) and surface 
mount (R) versions 


Fig. 6 - One Choke 
was 


Features: 

High continous operating current 
capability (10—20 Amps) * Small footprint 
¢ Smaller and lighter than older style wire 
wound high current chokes »* Very low 
DCR 


Features: 

* Surface mount design 
* High continuous oper- 
ating current (15 Amps) 
* Low profile * Low 
DCR =» Resistanct to 
board flex stress 


A P Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions (mm) Impedance (Q) 1Max.(A) |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.|Code ib Ww H__|@ 100MHz|@ 300MHz| Continuous {Part No. 1 10 50 100 | Part No. Size | Pricing | Size | Pricing | Size | Pricing | Part No. 
High Power Surface Mount 
7 | 2021) 5.60 | 5.00 | 2.85 33 35 15 240-2502-1-ND — _ 83 72 -66 | 240-2502-2-ND | 2,500 | 385.00/M | 5,000 | 363.00/M }10,000| 352.00/M | CM2021Y330R-10 
4 | 2545) 11.38 | 6.30 | 9.32 170 180 10 240-2460-1-NDt — 1.05 91 -84 | 240-2460-2-ND }| 400 194.40 | 2,000 | 458.00/M }4,000| 444.00/M |CM2545X171R-10 
1 | 3032] 7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-2461-1-ND — 1.32 1.15 1.06 250 154.00 | 1,250 | 581.00/M }2,500| 563.00/M | CM3032V201R-10 
1 | 3032] 7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-2462-1-ND — 1.59 1.38 — | 240-2462-2-ND | 100 74.00} 500 349.00 | 1,000 677.00 | CM3032V301R-10 
7 |3421| 8.68 | 5.60 | 2.85 60 65 15 240-2501-1-ND  — _.76 66 -61 | 240-2501-2-ND | 2,500 | 354.00/M | 5,000 | _334.00/M }10,000| 324.00/M | CM3421Y600R-10 
4 | 3440) 10.03 | 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2463-1-ND$ — 1.17 1.01 -94 | 240-2463-2-ND }| 375 203.63 | 1,875 | 512.00/M |3,750| 497.00/M | CM34402Z171R-10 
5 | 4545] 11.38 | 11.38) 9.32 130 145 10 240-2464-1-ND¢ — 1.38 1.20. 1.11 | 240-2464-2-ND | 400 257.60 | 2,000 | 607.00/M |4,000| 589.00/M |CM45452131R-10 
2 | 4732] 11.94 | 8.13 | 9.45 200 220 8 240-2465-1-ND — 1.63 1.41 1.31 | 240-2465-2-ND | 400 303.60 | 2,000 | 715.00/M | 4,000} 694.00/M | CM4732V201R-10 
2 | 4732] 11.94 | 8.13 | 14.48 300 305 8 240-2466-1-ND — 1.92 1.67 — | 240-2466-2-ND | 150 134.40 | 750 633.00 } 1,500} 819.00/M |CM4732V301R-10 
5 |5740] 14.48 | 10.03] 9.32 170 190 20 240-2467-1-ND¢ — 1.33 1.16 1.07 | 240-2467-2-ND | 375 232.50 | 1,875 | 584.00/M | 3,750 | 567.00/M |CM57402Z171R-10 
3 | 6032] 15.24 | 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2468-1-ND — 1.67 1.45 1.34 | 240-2468-2-ND | 250 194.75 | 1,250 | 735.00/M }2,500| 712.00/M | CM6032V201R-10 
3 | 6032 | 15.24 | 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2469-1-ND  — 1.99 1.73 — | 240-2469-2-ND | 100 92.90 | 500 438.00 | 1,000 849.00 | CM6032V301R-10 
High Current Thru Hole 
4 | 2545) 11.38 | 6.30 | 9.32 170 175 10 240-2485-NDt _—.81 67 58 52 | — CM2545X171B-10 
5 [4545 | 11.38 | 11.38] 9.32 130 145 10 240-2486-NDt 95 79 68 61 | — CM4545Z131B-10 
Ultra High Current Thru Hole 
4 | 3440] 10.03 | 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2487-NDt _.90 75) 65 58 | — CM3440Z171B-10 
6 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-2488-NDt 1.69 1.41 1.21 1.09 |— CM5441Z161B-10 
6 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 10.52 100 112 75 240-2489-NDt 1.61 1.34 1.15 1.04 | — CM5441Z101B-10 
5 [5740] 14.48 | 10.03| 9.32 170 175 20 240-2490-NDt 1.05 88 76 -68 | — CM5740Z171B-10 


+ Bulk Packaging +SMT 


240-2228-ND (Steward K-103) High Current (4A to 75A) Common Mode Sample Kit (4 each of 25 different parts) . 


Differential Mode Surface Mount and Through Hole Ferrite EMI Filters 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 
3, 4, 5, & 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of differential mode noise in surface mount and through-hole PCB 
applications. They are designed to provide high frequency suppression of both common and differential mode EMI noise on groups of data/ 
power lines. The surface mount differential mode EMI filters are rated for up to 9 Amps continuous operation per filtered line (channel) and 
the thru hole filters are rated up to 10 Amps continuous operation per line. Rugged construction provides protection against transient events 


as well as much higher peak current handling capability than most other EMI suppression devices. Low DCR. 


Surface Mount 


Fig. 1 — Surface Mount (R) 


Fig. 2 - 


Through Hole (T) 


aw 


4H 
ad 


Dimensions - mm Typ. Impedance (0) Current Rating | No. of |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. [E WwW H | @ 100MHz | @ 300MHz| | Max. Continuous | Lines |Part No. 10 50 100 | Part No. Size] Pricing | Size Pricing Size| Pricing | Part No. 
8.33 | 10.87] 6.35 200 210 9 Amps 3  |240-2441-1-ND 9.06 39.24 72.45 |240-2441-2-ND | 450| 190.35] 2,250} 398.00/M |4,500| 386.00/M]|29F0330-2SR-10 
1 6.10 | 4.50 | 4.19 ble) 120 6 Amps 4 |240-2442-1-ND 9.36 40.58 74.91 |240-2442-2-ND | 900| 393.30] 4,500} 412.00/M }9,000|} 400.00/M]29F0418-1SR-10 
10.87 | 10.87] 6.35 200 210 9 Amps 4 |240-2443-1-ND 10.10 43.78 80.82 |240-2443-2-ND } 450| 211.95] 2,250] 445.00/M |4,500| 431.00/M|29F0430-2SR-10 
11.43 | 4.50 | 4.19 119 120 6 Amps 8  |240-2444-1-ND 13.06 56.60 104.49/240-2444-2-ND] 900| 549.00} 4,500] 575.00/M }9,000| 557.00/M]29F0818-1SR-10 
Though Hole 
No. of Dimensions (mm) Current Rating Typical Impedance (Q) | Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Lines A B c D 1 Max. Continuous @ 100MHz | @ 300MHz | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 Amps 342 400 240-2494-ND 72 60 52 -47 | 29F0428-0T0-10 
2 4 10.87 5.49 10.44 2.54 10 Amps 285 290 240-2495-ND 54 45 .39 -35 | 29F0429-0T0-10 
5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 Amps 342 400 240-2496-ND 86 71 62 -56 | 29F0528-0T0-10 


Axial Lead Ferrite Beads for Broad Band EMI Filtering 


Through Hole Applications 


Steward’s two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for differential mode EMI suppression applications. Constructed 
using a continuous 22 gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can destroy other surface mount 


devices. Thru hole installation. Low DCR. 


. 7 Current Cut Tape 
Dimensions -mm | Typical Impedance (0) |Rating | Max. (A)| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| A B c @ 100MHz | @ 300MHz Continuous | Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Size Pricing Part No. 
1 | 3.51) 25.40} 4.45 143 165 5 240-2437-1-ND 99 4.27 7.89 | 240-2437-2-ND 1,800 46.00/M 5,400 43.00/M 28J0138-11R-10 
2 | 3.51} 59.00] 4.45 75 80 5 240-2438-1-ND 53 2.31 4.26 | 240-2438-2-ND 4,500 25.00/M 9,000 23.00/M 28L0138-10R-10 
2 | 3.51] 59.00] 8.89 135 138 5 240-2439-1-ND 72 3.10 5.73 | 240-2439-2-ND 4,500 33.00/M 9,000 32.00/M 28L0138-40R-10 
2 | 3.51} 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2440-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2440-2-ND 4,500 42.00/M 9,000 40.00/M 28L0138-70R-10 


Wound Bead Chokes 
Mode EMI Filtering 


for Differential 


Broad Band EMI Filtering - Through Hole 


Multi-aperture, multiple turn ferrite chokes. Three turn configurations provide lossy impedance over 1,000 
Q. These parts offer excellent broadband frequency performance. Current rating is up to 7 Amps continuous 


operation. Parts shown in figure three have a 1 


.26mm plastic spacer 


Dimensions - mm Current Rating Typical Impedance (2) Digi-Key Pricing Steward 

Fig. A B Cc | Max. (A) Continuous | @ 50MHz @ 100MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 6.00 50.53 10.00 ra 845 1,000 240-2492-ND 19 1.55 6.70 12.06 28C0236-0EW-10 
2 6.00 86.46 10.00 if, 700 835 240-2491-ND 16 1.32 5.68 10.22 28C0236-0BW-10 
3 6.00 20.96 10.00 7 845 1,000 240-2493-ND -20 1.65 TA 12.80 28C0236-0JW-10 


1148 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Steward Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. A B c Part No. 1 10 50 | Part No. 
. . . . Disks 
Ferrite EMI Disks and Plates with Adhesive 20.00 | — | 1.27 | 240-2248-NDt 52. 43 37 [HMO787-100 
20.00 _ 1.91 | 240-2249-NDt 54 45 .39 | HM0787-200 
Steward’s Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 1 35.56 = 1.91 240-2250-NDt 1.02 85 .73 |HM1400-200 
electromagnetic interference. After the PC board soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly on the 35.56 = 2.54 | 240-2251-NDt 1.09 91 .78 |HM1400-300 
source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively-coupled components 16.51 _— 1.27 | 240-2252-ND 48 40 .34_|MMO0650-100 
or EMI shields on PC board components and traces. 20.00 = 1.27 | 240-2253-ND 52 43 -38 |MM0787-100 
Inductive Coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise time of 4 | 20.00) — | 1.91 | 240-2254-ND 54 45 -39 | MM0787-200 
the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. EMI shielding 35.56 | — | 1.91 | 240-2255-ND 1.01 84 -73_|MM1400-200 
occurs when the ferrite absorbs the radiated EMI emissions from active components, effectively protecting other boards or 35.56 | — 2.54 | 240-2256-ND 1.04 -86 -75_|MM1400-300 
components in the vicinity from radiated contamination. Performance varies with each application. Plates 

Features: ¢ Parts have 3M double sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI antennas ° Flat Flex 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2257-NDt 79 66 .57 | HP1040-100 
and Ribbon Cable Shields ¢ Provides retrofit auxiliary EMI attenuation 26.42 | 26.42 | 1.91 240-2258-NDt 80 .67 .58 | HP1040-200 
2 8.00 | 8.00 | 2.00 | 240-2259-ND 46 38 .33 | MP0315-200 
a . 7 26.42 | 8.89 | 1.27 | 240-2260-ND 58 49 .42 |MP0350-000 
Fig:ali= Disks Re Fig.2—Plates — [-—A 11.00 | 11.00 | 2.00 | 240-2261-ND 41.35 _.30_| MP0433-000 
13.00 | 13.00 | 2.00 | 240-2262-ND 44 37 .32 | MP0512-200 
21.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2263-ND 52 44 .38 | MP0590-200 
B 2 15.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2264-ND 48 40 .35 |MP0591-200 
19.30 | 19.30 | 1.27 | 240-2265-ND 68 56 -49 |MPO760-100 
I 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2266-ND 79 66 -57_|MP1040-100 
2 26.42 | 26.42 | 1.91 | 240-2267-ND 87 72 .62 |MP1040-200 
38.00 | 38.00 | 2.00 | 240-2268-ND 1.19 99 .86 | MP1496-000 


240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of 20 different part numbers) 
“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they can be repositioned” .................00.. $30.00 t+ for Higher EMI Frequencies 


Broad Band (30 MHz = 900 MHz Optimized) Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 One Piece Ferrite 
Ribbon & Flex Cable Ferrite Cores for EMI =a) = 


One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable ends Se ==5 plastic 

are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. ys case 

Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core 

halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly Fig. 4 — Split Ferrite Assembled Assembled 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent a - ee Example of Example of 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. two plastic two metal 


Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. clipped A clipped 
Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables parts (_P0) parts (_MO0) 
clamp together with small metal clips that provide secure closure. Order two parts for each = 
assembly. 


Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B c D E @ 100 MHz @300 MHz Part No. 1 2 10 50 100 Part No. 
Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND 25 = 2.06 8.89 16.00 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 104 260 240-2155-ND 30 = 2.47 10.64 19.15 28R0453-200 
1 11.50 8.00 20.00 0.70 3.00 160 330 240-2321-ND -30 = 2.45 10.55 18.99 28R0453-300 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND 25 = 2.07 8.93 16.07 28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND 48 = 4.00 17.23 31.01 28R0592-010 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND 31 = 2.55 10.99 19.78 28R0669-000 
22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND 60 = 4.99 21.49 38.68 28R0880-000 
1 22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 290 240-2161-ND 35 _ 2.92 12.60 22.68 28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 59 = 4.89 21.08 37.94 28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND 69 = 5.73 24.70 44.46 28R1103-000 
31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND 62 _ 5.10 21.98 39.56 28R1227-100 
31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 70 = 5.81 25.05 45.09 28R1236-000 
1 31.40 23.00 21.00 1.00 7.75 211 440 240-2329-ND 82 = 6.78 29.24 52.63 28R1240-010 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.54 = 12.79 55.11 99.20 28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 2.16 = 17.87 77.03 138.65 28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.05 = 25.28 108.95 196.11 28R1779-000 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.38 = 11.42 49.23 88.61 28R1779-100 
1 45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 2.19 = 18.14 78.19 140.74 28R1800-010 
47.70 36.00 27.00 2.74 15.24 244 507 240-2337-ND 2.49 = 20.62 88.89 160.00 28R1861-000 
50.80 40.60 15.20 2.00 12.20 170 380 240-2338-ND 1.38 = 11.46 49.40 88.92 28R2000-010 
55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.42 = 20.05 86.44 155.59 28R2170-000 
1 55.12 43.69 12.70 1.27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.38 = 11.44 49.33 88.79 28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.56 = 12.91 55.64 100.15 28R3149-000 
Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 28 = 2.29 9.85 17.73 28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND 35 = 2.89 12.46 22.43 28R0756-000 
2 19.20 15.00 16.00 1.15 5.35 150 300 240-2159-ND .30 = 2.51 10.80 19.44 28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 70 = 5.82 25.09 45.16 28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND 58 = 4.84 20.88 37.58 28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND 91 = 7.56 32.60 58.68 28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND 61 = 5.04 21.73 39.11 28R1127-400 
2 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND .38 = 3.16 13.64 24.55 28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 78 = 6.49 27.96 50.33 28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.27 = 10.53 45.40 81.72 28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND 46 = 3.77 16.25 29.25 28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 87 = 7.19 30.98 55.76 28R1340-200 
2 36.83 29.58 10.00 0.75 715. 130 290 240-2164-ND 55 = 4.55 19.61 35.30 28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 45 _ 3.74 16.10 28.98 28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND 39 = 3.27 14.09 25.36 28R1654-010 
2 49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND 74 = 6.13 26.41 47.54 28R1953-000 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 52.07 27.53 1.68 16.66 236 480 240-2341-ND 4.16 = 34.46 148.53 267.35 28S2001-2A2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2097-ND* = 4.41 18.26 78.69 141.64 28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2099-ND* = 4.67 19.36 83.46 150.23 28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2103-ND* = 3.54 14.65 63.13 113.63 28S2022-0P0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2096-ND* = 4.01 16.62 71.63 128.93 28S2001-OMO 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.7 150 340 240-2340-ND* = 2.20 9.10 39.23 70.61 28S2001-1M0O. 
76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2098-ND* il 4.28 17.72 76.40 137.52 28S2011-OMO 
4 88.90 78.23 28.58 1.68 12.96 240 630 240-2100-ND* = 5.55 22.99 99.10 178.38 28S2012-0M0 
45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2102-ND* = 3.14 12.99 56.00 100.80 28S2022-0M0 
38.10 26.67 25.40 1.68 12.7 250 520 240-2104-ND* _ 2.48 10.26 44.23 79.61 28S2023-0M0 
Extra Accessories 
Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core . 240-2345-ND 13 _ 1.04 4.49 8.08 ASSE001-2 
_ Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core 240-2346-ND 14 = 1.17 5.06 9.11 ASSE017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


240-2507-ND Ferrite EMI Cores for Flat Ribbon and Flex Cables (3-11 each of 36 different sizes) .. - $60.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1149 


Steward Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300 KHz — 30 MHz) Cores for Round Cables ol - ¢ 


Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. Optimum EMI attenuation 4 Turn 2Turn 5 Turn 

is between 300 KHz and 30 MHz however, with additional wire turns, much broader EMI frequencies can be 

effectively attenuated. Additional wire turns will multiply impedance. 

Net Impedance (Q) 
Dimensions (mm) @ 1 MHz @ 1MHz @1MHz @ 5 MHz @ 5 MHz @5 MHz Digi-Key Pricing Steward 
A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. al 10 50 100 500 Part No. 

9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND 14 1.16 5.00 9.00 36.00 | LFB090050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND .37 3.10 13.35 24.03 96.12 | LFBO95051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND 19 1.55 6.68 12.02 48.06 | LFB127079-000 
14.27 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND 1.17 9.68 41.71 75.08 300.33 | LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND 61 5.03 21.69 39.04 156.15 | LFB143064-100 
15.88 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND 1.17 9.68 41.71 75.08 300.33 | LFB159079-000 
17.40 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND 1.40 11.61 50.05 90.09 360.36 | LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND 42 3.48 15.01 27.02 108.09 | LFB180100-000 
18.70 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND 1.59 13.16 56.73 102.11 408.42] LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 120 28 110 699 240-2137-ND -70 5.81 25.03 45.05 180.18 | LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 105 980 26 80 624 240-2285-ND 75 6.19 26.69 48.04 192.15 | LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND 2.15 17.80 76.74 138.13 552.51 | LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND 1.14 9.48 40.88 73.58 294.30 | LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 33 143 22 88 554 240-2139-ND 1.05 8.71 37.54 67.57 270.27 | LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 1.35 11.23 48.39 87.10 348.39 | LFB360230-300 


240-2508-ND Ferrite Low Frequency EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles (4-16 each of 15 different sizes)... 


Ferrite Cylinders and Toroids for Electromagnetic Interference (EMI) 
Broad Band (optimized 30 MHz — 800 MHz +) Bead Cores for Round Cables |@® 
& Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over round 
cables or wire bundles. Ferrite beads can be over molded or covered with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. Steward’s 
cylindrical beads for round cables in Broad Band 28 material provide the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common mode and 
differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By using Steward’s high performance material, one is able to use the smallest and lowest weight 
core size possible with the highest EMI attenuation performance available. 


Dimensions (mm) Typical Impedance 0 Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B c @ 50 MHz @ 100 MHz @ 300 MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND 16 1.30 5.60 10.08 40.32 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND 14 1.15 4.95 8.91 35.64 28B0268-000 
A 7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 15 1.26 5.44 9.79 39.15 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND 10 82 3.54 6.37 25.47 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND 18 1.46 6.29 11.32 45.27 28B0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND 16 1.35 5.80 10.44 41.76 28B0339-000 
9.00 10.00 4.50 93 132 254 240-2294-ND 16 1.34 5.78 10.40 41.58 28B0354-000 
1 9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND 26 2.16 9.33 16.79 67.14 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND .21 1.72 7.43 13.37 53.46 28B0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 24 1.99 8.58 15.44 61.74 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 12 .99 4.29 7.72 30.87 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 22 1.82 7.86 14.15 56.61 28B0384-000 
1 9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND 39 3.26 14.06 25.31 101.25 28B0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 19 1.61 6.95 12.51 50.04 28B0390-200 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND 25 2.08 8.96 16.13 64.53 28B0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 54 4.48 19.30 34.74 138.96 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 54 4.47 19.28 34.70 138.78 28B0485-000 
1 12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND A7 1.41 6.06 10.91 43.65 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND 32 2.63 11.35 20.43 81.72 28B0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND A7 3.87 16.68 30.02 120.06 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND 45 3.72 16.05 28.89 115.56 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 64 5.33 22.98 41.36 165.42 28B0563-200 
1 14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND .21 1.70 7.34 13.21 52.83 28B0570-000 
15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 84 6.95 29.94 53.89 215.55 28B0591-200 
15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND -76 6.32 27.25 49.05 196.20 28B0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND 48 3.99 17.20 30.96 123.84 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND 74 6.13 26.43 47.57 190.26 28B0625-100 
1 16.00 28.00 9.25 171 243 370 240-2308-ND 68 5.61 24.20 43.56 174.24 28B0631-100 
17.00 25.00 7.01 226 323 445 240-2309-ND 75 6.25 26.93 48.47 193.86 28B0669-000 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND 26 2.17 9.36 16.85 67.41 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND wed 6.34 27.33 49.19 196.74 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND 88 7.32 31.56 56.81 227.25 28B0735-000 
1 18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND 58 4.78 20.61 37.10 148.41 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 37 3.07 13.23 23.81 95.22 28B0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND 59 4.88 21.05 37.89 151.56 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND 72 5.97 25.74 46.33 185.31 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 77 6.39 27.54 49.57 198.27 28B1000-000 
1 25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.69 13.99 60.31 108.56 434.25 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 2.06 17.10 73.70 132.66 530.64 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND 56 4.61 19.88 35.78 143.10 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 77 114 235 240-2314-ND 84 6.93 29.85 53.73 214.92 28B1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1:12 9.28 40.01 72.02 288.09 28B1225-000 
A 31.12 10.00 19.05 70 110 240 240-2316-ND -76 6.27 27.04 48.67 194.67 28B1225-300 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.67 13.85 59.71 107.48 429.93 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND 1.13 9.37 40.39 72.70 290.79 28B1417-200 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.24 26.88 115.88 208.58 834.30 28B1540-000 
fl 50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 6.50 53.85 232.13 417.83 1671.30 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.30 27.32 117.75 211.95 847.80 28B2400-000 
2 38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.39 19.80 85.34 153.61 614.43 28B1531-000 
19.64 12.70 5.10 100 141 273 240-2497-ND 58 4.82 20.79 37.42 149.67 28B0773-050 
240-2505-ND Ferrite Broadband EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles (1-12 each of 36 part SiZ@S) 2.0.2... cen enn enn enn Eee eee renee nets rade eee e neste ene tease eee e ee $60.00 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1150 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Steward Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses (con) 
High Frequency (300 MHz — 2 GHz) Cylindrical Cores for Round Cables 


Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1 GHz for most part sizes. Also available in split 
clamp-on shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. 


Dimensions (mm) Net Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
A B c @ 500 MHz @ 800 MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND 18 1.45 6.26 11.27 45.09 HFB075024-000 
9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND .21 1.77 7.65 13.77 55.08 HFB095051-100 
9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND 29 2.42 10.41 18.74 74.97 HFB095051-200 
12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND .21 1.75 7.53 13.55 54.18 HFB123049-000 
12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND -30 2.50 10.78 19.40 77.58 HFB123049-100 
12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 76 6.29 27.10 48.78 195.12 HFB123049-300 
14.27 5.00 6.35 50 64 240-2271-ND 25 2.08 8.96 16.13 64.53 HFB143064-000 
14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND .38 3.15 13.58 24.44 97.74 HFB143064-100 
14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND -90 7.46 32.16 57.89 231.57 HFB143064-300 
14.99 28.58 6.99 287 279 240-2150-ND 97 8.03 34.63 62.33 249.30 HFB150070-200 
15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND 52 4.31 18.56 33.41 133.65 HFB152034-000 
15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND 83 6.88 29.65 53.37 213.48 HFB157070-000 
15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND 1.06 8.80 37.91 68.24 272.97 HFB159079-100 
16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND 73 6.05 26.08 46.94 187.74 HFB160093-200 
16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND 91 7.55 32.55 58.59 234.36 HFB160093-300 
16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND 54 4.43 19.11 34.40 137.61 HFB170070-000 
16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND -90 7.50 32.31 58.16 232.65 HFB170070-100 
18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND 1.31 10.83 46.68 84.02 336.06 HFB187102-100 
25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND 2.48 20.55 88.58 159.44 637.74 HFB259128-100 


240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of 18 different Sizes)......... 0.6... cece cece eee eee ee ee eee ee eee ee eet ee teens teens tet eseeteeseeeeeeees 


Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases for 
Round Cables and Wire Bundles 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can be easily used for EMI 
attentuation where one-piece cores cannot be installed. Clamp-on cores are also convenient for 
use during EMI testing. 

Cylinder, Round and box shaped plastic cased part shapes available. Additional wire turns will 
multiply impedance. High performance material. 


Broad Band Clamp-On Cores Optimized for 30 MHz — 800 MHz + 


Max. Cable 
Case Plastic Case Dimensions (mm) Diameter Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B c (mm) @ 100 MHz @ 300 MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND 1.02 85 73 66 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 1.05 87 15 68 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND 1.05 87 75 68 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND 1.23 1.03 89 80 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND 1.81 1.51 1.30 TAZ 28A0592-0A2 
Al Black 53.39 18.75 6.60 6.55 471 575 240-2246-ND 1.75 1.46 1.26 1.13 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.93 1.60 1.38 1.25 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND 1.93 1.60 1.38 1.25 28A0640-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND 2.05 1.70 1.47 1.32 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND 1.51 1.25 1.08 97 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND 3.11 2.58 2.22 2.00 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND 1.26 1.05 91 82 28A2432-0A2 
2 Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND 1.32 1.10 95 86 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND 1.52 1.26 1.09 98 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 3.69 3.06 2.64 2.38 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND 3.69 3.06 2.64 2.38 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.86 1.55 1.33 1.20 28A2025-0A0 
3 Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND 1.86 1.55 1.33 1.20 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 2.32 1.92 1.66 1.49 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND 2.32 1.92 1.66 1.49 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND 5.15 4.27 3.68 3.31 28A5776-0A2 
Large Round Clamp-On 
4 Black 56.64 19.50 45.00 25.40 425 533 240-2199-ND 18.58 15.40 13.28 11.95 28A5131-0A2 
240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Sample Kit for Round Cables (one each of 14 different sizes) . $30.00 
240-2506-ND Split Clamp-on Broadband EMI Ferrite Cores Large Sample Kit for Round Cables (1-12 each of 16 different sizes) . $60.00 
High Frequency (300MHz — 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores case Color: Black 
Max. Cable Net 
Plastic Case Dimensions (mm) Diameter Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 
A B c (mm) @ 500 MHz | @ 800 MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 12.80 5.30 4.65 152 168 240-2129-ND 1.35 1.12 97 87 HFA100049-0A2 
41.68 21.03 8.13 6.35 340 281 240-2132-ND 2.41 2.00 1.73 1.55 HFA150068-0A2 
40.36 19.10 9.09 8.95 260 262 240-2130-ND 2.59 2.15 1.85 1.67 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
32.50 17.88 7.00 6.35 350 339 240-2131-ND 2.16 1.79 1.55 1.39 HFA150066-0A2 
32.64 21.77 10.00 9.91 290 280 240-2133-ND 2.86 2.38 2.05 1.85 HFA187102-0A2 
32.51 29.01 13.00 12.70 315 275 240-2134-ND 4.57 3.79 3.27 2.94 HFA259131-0A2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1151 


Panasonic 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: * DC Resistance: 10m0 maximum « Insulation Resistance: 10MQ minimum 


Frequency Characteristics 


ze 


z 1 
ECO? 1 10 100 1000 
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ee 
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| 20 
sol \ Dim. in mm 
Imp. (Q) | Digi-Key Pricing Panasonic 

Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | PartNo. 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 140 min. | P9817TB-ND _— _ 88.00 — | EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 1.79 14.58 _ — | EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 110 min. | P9818TB-ND _ -_ 58.00 — | EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 = — | EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 100 min. | P9819TB-ND _ - —  82.00/M | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.73 14.08 114.00 — | EXC-ELDR25C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 60 min. | P9820TB-ND _ - 58.00 — | EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 - — | EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape and Box) | 60 min. | P9821TB-ND _ _ 58.00 — | EXC-ELSR85T 
Radial Form Type (Bulk) 60 min. | P9821BK-ND 1.27 8.78 - — | EXC-ELSR35S 


Surface Mount Bead Cores 0603 a>, Dminnm 

FEATURES: EXC-3BB Series: * High impedance for high speed signal line * Increase the i? 

A characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz 

~ 300MHz range EXC-3BP Series: « Reduced DC resistance for EMI suppression » High ke 

current rating * Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 1.60 

APPLICATIONS: Clock line, signal line, I/O interface circuit 

Imp. 100 Cut Tape Tape & Reel 

MHz | Rdc | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
25% | (mA) | (0) | PartNo. 10 100 500 | Part No. 4,000 Part No. 
2200. 200 | 0.3 |}P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 | P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
6000 100 | 0.8 )P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65) P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
10000 50 1 |P10190CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
600 1000 | 0.07)P10749CT-ND = 1.72 12.10 41.80 |P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
1200 500 | 0.1 |P10750CT-ND 1.72 12.10 41.80 |P10750TR-ND 66.00/M | EXC-3BP121H 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: 
Tolerance: +25% © Test Frequency: 100MHz Rated Current: 2 (A) ¢ Flow/ Reflow Soldering 


Frequency Characteristics 


Surface Mount Bead Core Array 0804 (os02x4) 


FEATURES: * .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 5mg), 


narrow pitch, compatible with SSOP pitch Dim tnain 
Ae - , F , ‘i , 1m 
EXC-28BB Series: * Suitable for high speed signals (over 50Mhz), excellent ne 2.0 
cross talk characteristics (100Mhz: <-25dB) APPLICATIONS: * PC, LCD, DSC, eS 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI <a 
A, 
EXC-28BA Series: ¢ Suitable for ring suppression while maintaining wave 05> > ae 
form, excellent cross talk characteristics (100Mhz: <-30dB) APPLICATIONS: “on 32 
* HDD, E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW : 
Imp. Cut Tape Tape and Reel 
100 MHz} | | Rdc} Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
+25% |(mA)| (0) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
1200 | 100 | 0.5 | P10751CT-ND 71 52.88 | P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10752CT-ND 71 52.38 =| P10752TR-ND 298.00/M EXC-28BB221U 
1200 | 100 | 0.5 | P10753CT-ND 71 52.38 =| P10753TR-ND 298.00/M EXC-28BA121U 
2000 | 100 | 0.7 | P10754CT-ND 71 52.38 =| P10754TR-ND 298.00/M EXC-28BA221U 


Common Mode Noise Filter os04 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
Applications: General electronic equipment 
Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


Imp. @100MHz | Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current} Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)|(mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100} 5,000 | PartNo. 
900 150 5 160 1.75 | P12972CT-ND 61 46 34] 192.00/M | EXC-24CE900U 
1200 180 5 140 2.20 | P12970CT-ND 61 46 =.34] = 192.00/M | EXC-24CE121U 
2000 200 5 130 2.70 | P12971CT-ND 61° 46 34] 192.00/M | EXC-24CE201U 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Common Mode Noise Filter Array osos 


Features: * Low profile * Low DC resistance « High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
© 2 filters in one small package 


Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. inmm 


A 


10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Imp. @100MHz | Rated} Rated Cut Tape Tape & Reel 

Common | Differen- | Volt. | Current} Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)|(mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100| 5,000 | PartNo. 
900 150 5 160 15 P12975CT-ND 88 66 49) 277.00/M |EXC-28CE900U 
1200 180 5 140 2.0 P12973CT-ND 88 66 49) 277.00/M |EXC-28CE121U 
2000 200 5 130 25 P12974CT-ND 88 66 49) 277.00/M )EXC-28CE201U 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Cut Tape Tape and Reel ‘“ az 

Imp. | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each) Digi-Key Pricing Panasonic LC/LR Composite Devices 
Dia.) (0) | L W H_ A | PartNo. 10 100) Part No. 2,000 10,000 |Part No. 
A | 25 [3.2 1.6 1.6 0.5 | P9810CT-ND 41.31 |P9810TR-ND —173.00/M —_160.00/M|EXC-CL3216U1 Features: 
B 45 |3.2 2.5 1.6 0.5 | P9811CT-ND 53.39 |P9811TR-ND —_221.00/M__205.00/M|EXC-CL3225U1 * Effective for noise and ESD at the same time 
C | 115 [4.5 32 1.8 0.5 |[P9812CT-ND 62 46 | P9812TR-ND —__240.00/M] EXC-CL4532U1 + Simple pattern without connecting GND pattern 

Applications: 
Su rface Mou nt Bead Cores 5 Information/communication devices with LCD displays 
High Current L Inductance] Q | Imp. @ | SRF@ 
3 Cc on @100MHz | Min. | 800-900 | +50MHz | RDC | IDC Cut Tape T&R 
FEATURES: Super small, high Self-fesonant frequency and excellent tolerance. 7 & A +20% |@100| MHz Nom. |Max.|Max.| Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
SPECIFICATIONS: © Tolerance: +25% » Test Frequency: 100MHz Ne Nom. MHz | Nom. | (MHz) | (0) |(mA)| Part No. 1 10 400 | 10,000 |Part No. 
Rac Dim. Cut Tape Tape and Reel 99nH 4 15000 | 850 10 | 90 |P13345CT-ND 16 1.35 10.58] 61.00/M|ELW-CF800F01 

Imp} | | Max. (mm) Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic 
Size | (Q)|(A)|(mQ)| A BC |PartNo. 10 100 500 3,000 4,000 |Part No. Inductance @ DCR@ SRF IDC Cut Tape T&R 
0603] 27/4 | 6 [16 8 8 |P10436CT-ND 2.61 18.43 63.65 —__87.00/M|EXC-ML16A270U 100MHz, +5% +20% Min. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
0805/39 | 4 | 8 [2.01.2 9 |PI0191CT-ND 2.61 18.43 63.65 — __ 87.00/M|EXC-ML20A390U 
1206] 68 | 3 | 12 [3.21.6 9 |P10437CT-ND_2.56 18.25 65./0| 102.00 —|EXC-MLS2A680U fom: Bom CONE) UMA a LEE Ns SN S00 et OOH Fark Ns 
1806/91 [3 | 16 [4.5 1.6 1.1[P11956CT-ND 2.82 20.13 72.45| 121.00/M —|EXC-ML45A910H 100nH 100d | 1200 | 23 | PIS346CT-ND 151.26 9.87] 57.00/M| ELW-RFR10101F 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


“For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Surface Mount 2 Mode Noise Filters 
EXC-24CB and EXC-24CP Series 


FEATURES: 

* Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment * Effectively suppresses 
both common mode noise and normal mode noise * Small size and light weight 

APPLICATIONS: 

¢ Receiver line, microphone line and headset of mobile phone (GSM, TDMA, PDC, etc.) * Small digital 
equipment such as personal computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD ¢* Digital audio and 
video equipment such as PDA, DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 

SPECIFICATIONS: 

* Tolerance: +25% »* Rated Voltage: 5VDC 


0.35 


Circuit Configuration 


Normal mode Common mode Open mode 


SMT Digital Noise Filters series k: type E 


High performance noise filter for digital signal processing circuits. Wide attenuation band by low pass “T” 
filter constitution. 


FEATURES: 

¢ Wide attenuation band in noise signal »* Minimal rounding of waveforms of the signal * High rated DC 
current: 2.0A * Rated Voltage VDC: 50V P9870-P9878; 25V P13159 *DCR (DC Resistance 9): 0.02 
* High magnetic shielding characteristics * Selection for: high current in small size. 


APPLICATIONS: 
* Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


Open Mode Rated DC Cut Tape Tape and Reel* 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz (0) | (mA DC) | Max.() | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
1000 50 1.5 P11169CT-ND 68 51 38 215.00/M EXC-24CB102U 
220 100 0.7 P11170CT-ND 68 51.38 215.00/M EXC-24CB221U 
220 350 0.4 P11598CT-ND 1 53.39 223.00/M EXC-24CP221U 
120 500 0.3 P11597CT-ND “1 53 39 223.00/M EXC-24CP121U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Common Mode 
Noise Filters 


FEATURES: 


¢ Effective in noise suppression of portable equipment »* Magnetic 
shield type * Small size and light weight * Lead Free 
APPLICATIONS: 
* Digital audio and video equipment; PDA, DSC, DVC, DVD and 
CD player * USB data line of mobile phone (IMT2000) * Small 
digital equipment such as personal computers * MD Player 


Imp. @ 100MHz (0) 


Induct. Frequency 
(1-3) | Capacitance} Nom. | Range @ Cut Tape Tape & Reel 
+40 -30% (1-2) Cap. | 15dB Min.| Digi-Key Price Each Pricing* |Panasonic 
(nH) (pF) (pF) | (MHz) | PartNo. 1 10 100} 2,000 |PartNo. 
10+20% 10 |1000-1500| P9870CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E100FA 
22+20% 22 | 700-1000 | P9871CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E220FA 
47+20% 47 | 500-1000 | P9872CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E470FA 
100+20% |) 100 | 400-1000 | P9873CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E101FA 
a 220+20% | 220 | 250-1000 | P9874C T-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E221FA 
485+20% | 470 | 150-1000 | P9875CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E471FA 
1030+30% | 1000 | 80-1000 P9876CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E102FA 
2140+30% | 2200 | 50-1000 P9877CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E222FA 
9700+30% | 10000} 15-1000 P9878CT-ND 69 52 38 216.00/M |ELK-E103FA 
32200+30% | 33000 | 10-1000 P13159CT-ND 56 52 38 216.00/M |ELK-E333FA 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DC 
Diff- |Rated | Rated | Resist. Cut Tape Tape & Reel 
Common| erential | Volt | Current | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | Mode |(VDC)|(mADC)| (0) | PartNo. 1 10 100) 5,000 | PartNo. 
60 20 5 160 2 | P11173CT-ND 95 71 52 | 299.00/M) EXC-24CD600U 
90 30 5 160 2 | P11174CT-ND 95 71 52 | 299.00/M) EXC-24CD900U 
120 35 5 140 2 | P11171CT-ND 95 71 52 | 299.00/M) EXC-24CD121U 
200 40 5 130 3 | P11172CT-ND 95 71 52 | 299.00/M) EXC-24CD201U 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


SMT EMI Filters 


SPECIFICATIONS: * 50VDC * 2A Maximum 


Dim. in mm 


Frequency Characteristics 


Digital Noise Filters (e:kt type) 


Useful EMI noise filter when signal and noise frequency are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
consisting of one capacitor and two inductors. 

FEATURES: 

Flat response at signal frequency and sharp noise attenuation characteristics * Minimal distortion of pulse 
signal wave form and excellent noise attenuation toward high frequency noise (good EMI filter for analog 
signal line such as video signal) 

APPLICATIONS: 

* Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and DC line circuit within OA, AV, communication 
equipment 

Replaces ELK-A series 


Dim. in mm 


! 
| 2) 3| 3.5 


oa 
2 CORRE 25+ | f 
s 5.07 
S 20) 
8 
oD 
= 50 
< 60 
1 100 1000 
Cut-off | Imped- | Rated Cut Tape Tape & Box 
Freq. ance | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(MHz) | Zo(0) | (mA) | PartNo. 1 10 100) Part No. 1,000 | Part No. 
25dB 150B Cut Tape Tape & Reel 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 20 100 100 P11092CT-ND 144 1.06 7 ee —| ELK-TT1S1EA 
WHEE | (la) || (Gb) (uli) | tL, O00) Racin: UN) || Leta. 35 400 420 | PI1097CT-ND 1.14 «1.06 9.77) — —| ELK-TT820CA 
H | 22 | 800-1000 | 600-1000 | P9825CT-ND 69 51 | P9825TR-ND 289.00 | EXC-CET220U 
@ | 47 | 450-550 | 350-1000 | P9826CT-ND 69 51 | P9826TR-ND 289.00 | EXC-CET470U 35 300 90 AMUSE TENOR 114 1.06.77 RILOSBTEGNDG 439.00 | ELK-TT270FA 
F | 100 | 300-450 | 200-900 | P9827CT-ND 69 51 | P9827TR-ND 289.00 | EXC-CET1O1U 40 550 90 |pttosscT-ND 144 1.06 77 | P11099TB-ND 439.00) ELK-TT1S0GA 
E | 270 | 200-300 | 80-700 | P9828CT-ND 69 51 | P9828TR-ND 289.00 | EXC-CET271U 
D | 470 | 100-220 | 50-700 | P9s29cT-ND 69 51 | P9829TR-ND 289.00 | EXC-CET471U 50 100 130 | PITIOOCT-ND 1.14 1.06 77 | — — | ELICTTS60BA 
C | 1000 | 65-200 | 30-700 | P9B30CT-ND 69 51 | P9B830TR-ND 289.00 | EXC-CET102U 55 300 400 | Pitt01cT-ND 1.14 1.06 ~=—.77| P11101TB-ND 439.00 ELK-TT180EA 
B | 2200 | 35-180 | 15-700 | P9831CT-ND 69 51 | P9B3iTR-ND 289.00 ‘| EXC-CET222U 
A |10000] 15-120 | 5-700 | P9832CT-ND 69 51 | P9832TR-ND 289.00 | EXC-CET103U 60 550 90 | PIN102CT-ND 1.14 1.06.77 | — —| ELK-TT100FA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1153 


Panasonic — High Frequency Band Pass Filters evs-1a nigtionletey sLounonionoaconlae 


(0603) Type and ELB-2A (0805) Type APPLICATIONS: » Cordless phones * Wireless LAN 


Dim. in mm 


Frequency Characteristics Cut Tape 
Frequency | Insertion Loss Attenuation VSWR Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (GHz) (dB) Maximum | (dB) Min./(GHz) | Maximum (0) Applications Part No. 1 10 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 
1 5.80 2.5 13/4.8 2.0 50 Cordless Phone P13149CT-ND 1.00 93 P13149TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A001 
2.45 2.2 25/4.8 2.0 50 Cordless Phone/Wireless LAN P13150CT-ND 1.00 93 P13150TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A002 
0805 
5.50 15 15/4 2.0 50 Wireless LAN P13151CT-ND 1.00 93 P13151TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A002 
5.40 18 25/7.5 2.0 50 Wireless LAN P13152CT-ND 1.00 93 P13152TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A003 
2 5.80 2.0 28/3.275 2.0 50 Cordless Phone P13154CT-ND 1.00 93 P13154TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A005 
2.45 1.6 25/3.4 2.0 50 Cordless Phone P13157CT-ND 1.00 93 P13157TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A009 
3 5.50 1.2 25/2.45 2.0 50 Wireless LAN P13158CT-ND 1.00 93 P13158TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A501 


Combination Line Filters 
Series C, types 21C, 25C and 25C (F) 


Digital Noise Filters evk-ev type 


FEATURES: 


* Effective on both EMI noise and ESD «Improves the varistor suppression and spike voltage * Small size (1216 size) 
* Good DC loaded characteristics up to 2A 


SPECIFICATIONS: 


Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 


FEATURES: © Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance * Low profile 
and suitable for high density mounting 


RECOMMENDED APPLICATIONS: « Lighting equipment * AV Equipment * Communication equipment * Power supply 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -20°C ~ 115°C » Voltage: AC 250Vrms Maximum » Dielectric withstanding 
voltage: AC 2kV 1 minute * Temperature rise: 45 K Maximum 


Rated Current: 2.0A Maximum * DCR (DC Resistance): 0.020 Typical 
APPLICATIONS: * Countermeasure for ESD and EMI noise on DC line such as POS, FA machine, Amusement and etc. 


21C Type Dim. in mm 
Tu 
Inductance Capacitance | Frequency 
(1-3) Varistor (1-2) Range @ Cut Tape | Tape & Reel 25C Type 
240% Voltage Typical 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 4 
(nH) (v41ma) (pF) (MHz) — | Part No. 1 10| 2,000 | PartNo. 
Marking 15.0 
27425% 15 700-1500 |P13170CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV150FF \ sees 
27425% 30 450-1000 |P13171CT-ND 1.05 98 405.00/M | ELK-EV300FF 20.0 APOE 3 
27425% 160 150-1000 |P13172CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV161FF leg +21.0+1 4.90.8 
60 27425% 430 80-1000 |P13173CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV431FF 
22425% 560 60-1000 |P13174CT-ND 1.05 98 | 405.00/M | ELK-EV561FE 
12425% 1050 40-1000 |P13175CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV112FC 25C (F) Type 
12425% 3500 15-1000 |P13176CT-ND 1.05 98 405.00/M | ELK-EV352FC 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. se 
i . . 25.0 
Digital Noise Filters evk-ca type 
FEATURES: 
* Small size * Good DC loaded characteristics up to 5A » Steep attenuation and stable frequency characteristics at high DCR (at 20°C) Rated 
impedance load Inductance (mH Min.) (0) Current | Digi-Key Price Each Panasonic 
SPECIFICATIONS: Common | Normal +20% Tol. |(Arms) Max. | Part No. il 10 100 | Part No. 
«Rated Current: 5.0A Maximum « Rated Voltage Maximum: 50V P13160-P13168; 25V P13169 * DCR (DC Resistance): 21C Type 
4m0Q Typical 43.0 170 3.07 03 PLK1294-ND 3.68 3.15 263 | ELF-21C003A 
25.0 960 1.75 04 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
Dim. in mm 11.0 440 790 0.6 PLK1296-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C006A 
6.40 250 A50 0.9 PLK1297-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C009A 
3.90 150 300 14 PLK1298-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C011A 
2.30 “090 470 15 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21CO15A 
1.70 065 120 1.8 PLK1300-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C018A 
1.00 040 080 23 PLK1301-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-210023A 
25C Type 
184.0 5.30 5.031 03 PLK1302-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 05 PLK1303-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 07 PLK1304-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C007A 
accra : ‘ Frequency 20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C009A 
(ee) CecEne | Gmbet) |) Genre Daetaneag (nea ieel 11.0 | 0.31 310 12 PLK1306-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C012A 
240% (1-2) Capacitance | 15dB Min. | Digi-Key Price Each | Pricing* | Panasonic 6.70 180 180 16 PLK1307-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C016A 
(nH) (BF) (pF) (MHz) _|Part No. 110} 2,000__| PartNo. 4.40 110 113 20 PLK1308-ND 448 3.84 3.20 | ELF-250020A 
10220% 10 1200-1500 |P13160CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA100FA 3.00 080 080 25 PLK1309-ND 448 3.84 3.20 | ELF-250025A 
22420% 22 700-1000 |P13161CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA220FA 1.80 050 053 3.2 PLK1310-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C032A 
47#20% a7 400-1000 |P13162CT-ND 63 59 243.00/M | ELK-EA470FA 1.20 03 037 3.8 PLK1311-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C038A 
100#20% 100 250-1000 |P13163CT-ND 63 59 243.00/M | ELK-EA101FA 25C (F) Type 
44 220+20% 220 150-1000 |P13164CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA221FA 85.0 210 1.891 05 PLK1312-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25C005F 
485+20% 470 70-1000 |P13165CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA471FA 52.0 1.28 1.270 0.6 PLK1313-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25CO06F 
1030#30% | — 1000 40-1000 |P13166CT-ND 63 .59| 243.00/M | ELK-EA102FA 34.0 0.90 0.916 07 PLK1314-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25C007F 
2140:30% | 2200 20-1000 |P13167CT-ND 63 59) 243.00/M | ELK-EA222FA 26.0 0.68 0.678 08 EES oe $82 3272.78 | ELF-25C008F 
9700230% | 10000 4-1000 |P13168CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA103A 20,0 =} 52 0.510 0.9 __ERTSESIBSND) aes b.27__ 2.73" EU 25C009E 
32000:30% | 33000 2-1000 P13169CT-ND 63 59] 243.00/M | ELK-EA333FA 110 Ot O31 ie ELD gee. gee: ele eee er 
: : 3 67 0.18 0.180 1.6 PLK1318-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25C016F 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 44 0.11 0.113 2.0 PLK1319-ND 3.82 3.27 2.73 | ELF-25C020F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1154 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Line Filters penal Vn gomedia ctoweee Mone 
V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 22V, 24V Types) 
H Series (200, 270, 400, 600 Types) 

F Series (23F, 25F Types) 

M Series (11M, 14M, 16M Types) 

N Series (15N, 18N, 20N Types) 

High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


Standard Circuit Diagram Circuit Example 


® V Series (Vertical Structure): Excellent attenuation in high frequency characteristics 
H Series (Horizontal Structure): Greatly decreases leakage flux 
“4 | Ig Le F Series (Thin Structure): 15 mm height max. 
' M Series (Small Structure): Small size and lightweight 
N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 
High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


Dim. in (mm) 


290 Type 200, 400, 600 Type 


A 
Cd ot 


b+ — A—ol 
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Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms Part No. al 10 100 1,000 Part No. Type | mH min. | Arms Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
V Series 47 2.0 PLK1221-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650Y 
33.0 03 PLK1005-ND 3.36 28.80 240.00 +~—«1433.00 | ELF-18D290H 33 24 PLK1009-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650B 
22.0 0.4 PLK1004-ND 3.36 28.80 240.00 +~=—«-1433.00 | ELF-18D290C 18 28 PLK1222-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650G 
10.0 06 PLK1003-ND 336 2880 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 650) 1.5 34 PLK1008-ND 6.21 53.25 443.75 —«-2649.00 | ELF-18D650M 
290) 33 14 PLK1002-ND 336 2880 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 47 25 PLK1229-ND 6.21 53.25 443.75 —-2649.00 | ELF-18D656Y 
2.2 13 PLK1001-ND 3.36 28.80 +=. 240.00 ~—=«-1433.00 | ELF-18D290T 27 27 PLK1230-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656zZ 
0.82 2.0 PLK1000-ND 3.36 28.80 ~—-240.00~—«*1433.00 | ELF-18D290B 2.2 2.8 PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 + —«-2649.00 | ELF-18D666A 
56.0 | 0.45 PLK1206-ND 568 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D4500 82.0 0.8 PLK1231-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
39.0 | 0.50 PLK1207-ND 568 48.69 405.75 ~—-2422.00 | ELF-18D450H 56.0 1A PLK1017-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
18.0 0.8 PLK1007-ND 568 48.69 405.75 «2422.00 | ELF-18D450B 47.0 1.2 PLK1232-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
10.0 1.0 PLK1208-ND 568 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 33.0 14 PLK1233-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
8.2 1 PLK1209-ND 568 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 27.0 1.5 PLK1234-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850Z 
450 | 6.8 1.2 PLK1210-ND 568 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 22.0 1.8 PLK1018-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
5.6 14 PLK1211-ND 5.68 48.69 405.75 ~—«-2422.00 | ELF-18D450D 18.0 1.9 PLK1235-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D8500 
3.9 1.8 PLK1212-ND 5.68 48.69 405.75 ~—«-2422.00 | ELF-18D450K aso | 129 2.0 PLK1236-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
27 2.0 PLK1006-ND 5.68 48.69 405.75 ~—«-2422.00 | ELF-18D450A 10.0 25 PLK1016-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
2.2 2.2 PLK1213-ND 568 48.69 405.75 ~—«-2422.00 | ELF-18D450C 82 3.0 PLK1237-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
1.2 3.0 PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 ~—«-2422.00 | ELF-18D450M 56 34 PLK1238-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850X 
68.0 0.6 PLK1223-ND 621 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S 47 35 PLK1015-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
47.0 07 PLK1012-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650U 3.9 37 PLK1239-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
39.0 07 PLK1215-ND 6.21 53.25 443.75 —-2649.00 | ELF-18D650P 33 4.2 PLK1014-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
33.0 0.8 PLK1216-ND 6.21 53.25 443.75 ~—-2649.00 | ELF-18D650H 27 45 PLK1240-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27.0 1.0 PLK1224-ND 6.21 53.25 443.75 ~—«-2649.00 | ELF-18D656V 15 5.0 PLK1013-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22.0 1.0 PLK1011-ND 621 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L 68.0 0.6 PLK1102-ND 4.66 39.93 332.75 ~—- 1987.00 | ELF-21VO06A 
18.0 1.0 PLK1217-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6500 56.0 07 PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 ~——-1987.00 | ELF-21V007A 
18.0 1.2 PLK1225-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6560 33.0 0.8 PLK1104-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
850 | 150 1.3 PLK1226-ND 6.21 53.25 443.75 —-2649.00 | ELF-18D656D 27.0 1.0 PLK1105-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
12.0 13 PLK1218-ND 621 5325 443.75 2649.00 | ELF-18D650J ory |_180 1.2 PLK1106-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
12.0 16 PLK1038-ND 621 5325 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 15.0 13 PLK1107-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
10.0 14 PLK1219-ND 621 5325 443.75 2649.00 | ELF-18D650w 12.0 1.6 PLK1108-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
8.2 17 PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 ~—-2649.00 | ELF-18D650C 82 1.8 PLK1109-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
68 1.8 PLK1220-ND 6.21 53.25 443.75 —-2649.00 | ELF-18D650K 6.8 2.0 PLK1110-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
68 2.0 PLK1227-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 56 2.2 PLK1111-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
5.6 2.2 PLK1228-ND 6.21 53.25 443.75 ~—«-2649.00 | ELF-18D656X (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1155 


Pa . . 
Panasonic Line Filters (con) induc: ] Rated J 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 100.0 0.4 PLK1273-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D620 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 680 | 05 PLK1274-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D607 
45 25 PLKT12-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21v025A 470 | 07 PLK1287-ND 5.75 49.29 410.75 ~—-:2452.00 | ELF-18D605F 
aw) 27 27 PLK1113-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 89.0 | 07 REIZ7oaNo 5.75 49280 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
22 30 PLK{144-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-21v030A 33.0 | 08 PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D624F 
233 | 20 PLK1320-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V020A 270 | 08 RU IZ7 OND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D618 
126 | 25 PLK1321-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V025A 27.0 | 1.0 PLK1288-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618F 
98 30 PLK1322-ND 278 ©69385 +«~=SC«19875~—=« 119250 | ELE-22V030A 220 | 1.0 PLK1034-ND 5.75 4929 410.75 «2452.00 | ELF-18D612 
av} 73 35 PLK1323-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V035A 18.0 | 1.0 PLK1277-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606 
(a) | 58 40 PLK1324-ND 278 «©09385 +«~=«19875~=«119250 | ELE-22V040A 180 | 12 PLK1289-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 |_ ELF-18D606F 
40 5.0 PLK1325-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V050A 12.0 13 PLK1278-ND 575 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609 
3.0 6.0 PLK1326-ND 2.78 23.85 198.75 4192.50 | ELF-22V060A 12.0 1.6 PLK1290-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 
20 7.0 PLK1327-ND 278 23.85 198.75 4192.50 | ELF-22V070A 600 10.0 1.4 PLK1279-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D616 
27.0 | 20 PLK1328-ND 278 2385 19875 1192.50 | ELF-22V020B 10.0 | 1.6 PLK1291-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D601F 
18.0 | 25 PLK1329-ND 278 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V025B 8.2 17 PLK1280-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D602 
13.4 3.0 PLK1330-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V030B 5.6 18 PLK1281-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603 
22v} 93 35 PLK1331-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V035B 5.6 24 PLK1292-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 
(B) | 69 4.0 PLK1332-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22v040B 47 2.0 PLK1282-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D604 
45 | 50 PLK1333-ND 278 23:85 19875 1192.50 | ELF-22V050B en || aon alee BTo aldee.- ANOS. 2teei0d! | sELE1GDS0aF 
32 60 PLK1334-ND 278 4003.85 «198.75 ~=«149250 | ELF-20V060B 39 22 PLK1283-ND 5.75 4929 410.75 ~—«-2452.00 | ELF-18D613 
22 70 PLK1335-ND 278 93.85 198.75 1192.50 | ELF-22V070B 3.3 25 PLK1033-ND. 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 
16.0 | 20 PLK1336-ND 278 23.85 «198.75 ~—«*1192.50 | ELF-22v020C 27) 26 PEK IZ62-ND 5.75 49290 410.75 2452.00 | ELF-18611 
ov] 98 25 PLK1337-ND 278 ©9385 +~« 19875 ~=«1192.50 | ELF-22V025C 22 28 PLK1035-ND 5.75 49.29» 410.75 ~—-2452.00 | ELF-18D617F 
cy | 82 3.0 PLK1338-ND 2.78 23.85 «= 198.75 «1192.50 | ELF-22v030C 18) 28 PEK IZ65:ND 5.75 49280 410.75 2452.00 | ELF-18D614 
5.8 35 PLK1339-ND 2.78 23.85 198.75 1192.50 | ELF-22V035¢ 15 34 PLK1286-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D610 
45 | 40 PLK1340-ND 2.78 23.85 198.75 ~——*1192.50 | ELF-22vo40C 10 | 34 GES UScanNe 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-180608 
820 | 08 PLK1115-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V008A F Series 
560 | 1.0 PLK1116-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V010A 500 | 03 PLK1039-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 
470 | 1.2 PLK1117-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V012A 300 | o4 PLK1040-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F004A 
330 | 14 PLK1118-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V014A 200 | 05 PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 
27.0 | 15 PLK1119-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | _ELF-24V015A 140 | 06 PLK1042-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F006A 
220 | 18 PLK1120-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V018A 10.0 | 07 PLK1043-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F007A 
180 | 19 PLK1121-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V019A 8.0 08 PLK1044-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F008A 
15.0 | 20 PLK1122-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24vo20A | | 23F| 6.0 0.9 PLK1045-ND 9.85 84.39 703.25 +©—-4198.00 | ELF-23F009A 
10.0 | 25 PLK1123-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V025A 5.0 1.0 PLK1046-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 
9.0 28 PLK1124-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | _ELF-24V028A 35 1.2 PLK1047-ND 985 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 
zav | 82 3.0 PLK1125-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V030A 2.0 1.6 PLK1048-ND 9.85 84.39 703.25 «4198.00 | _ELF-23F016A 
5.6 34 PLK1126-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V034A 15 18 PLK1049-ND 985 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 
47 3.5 PLK1127-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V035A 1.2 2.0 PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
39 37 PLK1128-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 1.0 22 PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 
33 | 42 ieee tt) 858 78.50 612.50 -3657.00 | ELF-24V042A 28.0 | 06 PLK1052-ND 11.49 —-98.46 ~=—«820.50 «4898.00 | ELF-25F106A 
27 45 PLK1130-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V045A 200 | 07 PLK1053-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 
15 5.0 PLK1131-ND 8.58 73.50 612.0 3657.00 | ELF-24V050A 150 | 08 PLK1054-ND 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F108A 
0.80 7.0 PLK1132-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V070A 12.0 0.9 PLK1055-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 
0.40 8.0 PLK1133-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V080A 10.0 1.0 PLK1056-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F110A 
Ob |e HAND SE ee ee.) eee | peel) ate, | he PLK1057-ND 1149 —-98.46 82050 4898.00 | ELF-25F112A 
015 | 100 PLK1135-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V100A 50 14 PLK1058-ND 1149 98.46 «820.50 + 4agg.00 | ELF-25F114A 
H Series 40 1.6 PLK1059-ND 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F116A 
68.0 | 0.25 PLK1247-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D222F 3.0 1.8 PLK1060-ND 1149 98.46 820.50 + 4898.00 | ELF-25F118A 
470 | 03 PLK1248-ND 3.84 32.88 = 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D235F 2.0 2.0 PLK1061-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | _ELF-25F020A 
33.0 | 04 PLK1024-ND 3.84 32.88 += 274.00 1636.00 | ELF-18D221F 16 22 PLK1062-ND 1149 9846 620.50 4898.00 | ELF-25F022A 
220 | 04 PLK1021-ND 3.84 32.88 = 274.00 ~—- 1636.00 | ‘ELF-180218 13 25 PLK1063-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 
18.0 | 05 PLK1241-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D210 M Sorles 
15.0 | 05 PLK1242-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D215 300 | od PLK1136-ND 292 2505 20875 1246.00 | ELF-11MO10E 
82 07 PLK1243-ND 3.84 32.88 = 274.00 ~—- 1636.00 | ‘ELF-180214 
120 | 02 PLK1137-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO020E 
68 08 PLK1244-ND 3.84 32.88 += 274.00 ~—-1636.00 | ELF-180225 
200 6.0 03 PLK1138-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO30E 
47 1.0 PLK1249-ND 3.84 32.88 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D227F 
a4 iG sie goe uy Sei aba aed00._. tegeoo:| (eltdane(G 35 04 PLK1139-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO40E 
= <3 ADEN a aa ae tim |_25 05 PLK1140-ND 2.92 25.05 208.75 ~—« 1246.00 | _ ELF-11MO50E 
; ; 5 : ; ibe OO ere ebets 15 | 06 PLK1141-ND 292 25.05 20875 1246.00 | ELF-11MOG0E 
27 13 PLK1246-ND 3.84 32.88 © 274.00 ~—-1636.00 | ‘ELF-18D219 
1.0 07 PLK1142-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO70E 
22 15 PLK1023-ND 3.84 32.88 = 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D228F 
0.8 08 PLK1143-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO80E 
15 16 PLK1019-ND 3.84 32.88 274.00 ~—- 1636.00 | _ELF-18D217 
07 09 PLK1144-ND 292 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO90E 
1.2 2.0 PLK1250-ND 3.84 32.88 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D230F oe ie Ie Sep one: doRgee ~SibaciOn SEA IMMLODE 
1.0 24 PLK1022-ND 3.84 32.88 «274.00 ~—-1636.00 | _ELF-18D212F ao ba aa a — 
330 | 03 PLK1251-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270J ; : i ; ra B78: 1366:00; | ECE 4M010E 
120 | 02 PLK1147-ND 3.20 27.45 228.75 ~~ 1366.00 | ELF-14MO020E 
220 | 04 PLK1252-ND 3.36 28.80 +~=«-240.00 ~—=«- 1433.00 | ELF-18D270B 
6.0 03 PLK1148-ND 3.20 27.45 228.75 +~—- 1366.00 | ELF-14MO30E 
180 | 05 PLK1253-ND 3.36 28.80 += 240.00 += 1433.00 | ELF-18D270H 
35 04 PLK1149-ND 3.20 27.45 228.75 ~~: 1366.00 | ELF-14MO40E 
om | 199 | 06 PLK1254-ND 3.36 28.80 ©2400 ~—=«- 1433.00 | ELF-18D270G Se ae aii ieaINT 450 b7ak  o5a78 —jaeaon |” ELESAMOBOE 
68 07 PLK1025-ND 3.36 28.80 ~—«-240.00-~—«-1433.00 | ELF-18D270A | | 14m | = ; ; : ; 2 - 
56 o8 PIR EEN 336° B80 2a00 443300 | ELFAaDo700 15 06 PLK1151-ND 3.20 2745 22875 1366.00 | ELF-14MOGOE 
1.0 07 PLK1152-ND 3.20 27.45 228.75 ~~ 1366.00 | ELF-14MO70E 
27 1 PLK1256-ND 3.36 28.80 + ~=—-240.00 ~—=«- 1433.00 | ELF-18D270D 
0.8 08 PLK1153-ND 3.20 27.45 228.75 ~~ 1366.00 | ELF-14MO80E 
1.8 15 PLK1257-ND 3.36 28.80 «240.00 ~—« 1433.00 | ELF-18D270C 
07 09 PLK1154-ND 3.20 27.45 228.75 ~~ 1366.00 | ELF-14MO90E 
680 | 04 PLK1266-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D437F 
too ll 08 Sieisec ui ice abGs. eon. yadoioo. | ELEtabaort 05 1.0 PLK1155-ND 3.20 27.45 228.75 ~—-1366.00 | ELF-14M100E 
aa | e168 erect dics. 004 “ape6- aausion'| jHUe{anaee 280 | 02 PLK1156-ND 177-1515 126.25 ~~ 754.00 | ELF-16M020A 
oro || ues SIPEG dics, oaeen  Soebeo, «16A8 Ol RL IsbiS 200 | 03 PLK1157-ND 177 15.15 126.25 = 754.00 | ELF-16M030A 
220 | 06 PLK1259-ND 455 39.03 «325.25 ~~ 1942.00 | _ELF-18D422 ey i Sree rs ae se ee Fiomaean 
180 | 07 PLK1260-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417 a A eR Gaps “Gade. <igage,  <-yeainn:.|(cEIRNaNOaOA 
18.0 | 08 PLK1268-ND 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D417F : : : : : : 
120 | 09 PLK1028-ND 455 39.03 325.25 ~—«-1942.00 | ELF-18D430 tem| >? 07 PLK1161-ND V7 15.15 126.25 754.00 | ELF-16MO70A 
too | 10 PLK1031-ND 4.55 39.03 325.25 + 1942.00 | ELF-18D431F 85 | 08 HUSA Vz’ T815 126.25° 754.00 | ELF-18M080A 
8.2 1.0 PLK1261-ND 455 39.03 «325.25 +~—«-1942.00 | ELF-18D415 oe i Seine Les eae See Ls ELF-16M100A 
400 | 68 12 PLK1262-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 a ne Iran nue wie nee Sigs FE ouiean 
56 13 PLK1263-ND 455 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D424 ; : : ; : : 
5.6 14 PLK1269-ND 455 39.03 325.25 +~—«-1942.00 | ELF-18D424F 06 7 PEKTIGG-ND Vir 18.15 126.25" 754.00 | ELF-16M170A 
46 is ae) Age. Soe aoe96.- “1gabion SELES andas 05 2.0 PLK1167-ND 177 15.15 126.25 = 754.00 | ELF-16M200A 
33 18 PLK1265-ND 455 39.03 325.25 ~—«1942.00 | ‘ELF-18D414 N Series 
27 20 PLK1270-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D434F 104.0 | 02 PLK1064-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO02A 
22 2.0 PLK1027-ND 455 39.03 325.25 += 1942.00 | ELF-18D416 430 | 03 PLK1065-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N003A 
22 22 PLK1030-ND 455 39.038 325.25 += 1942.00 | ELF-18D435F 15N| 260 | 04 PLK1066-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
15 24 PLK1026-ND 455 39.038 325.25 ~—«- 1942.00 | ‘ELF-18D419 190 | 05 PLK1067-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
1.2 3.0 PLK1271-ND 455 39.03 325.25 += 1942.00 | ELF-18D420F 120 | 06 PLK1068-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO06A 
056 | 34 PLK1272-ND 455 39.03 325.25 += 1942.00 | ELF-18D441F (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


—P . . 
Panasonic Line Filters (cont) Deda [eat [ y, ; 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic High N Series 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 142.0 | 02 PLK1168-ND 142 1221 ‘101.75 607.00 | ELF-17NOO2A 
100 | 07 PLK1069-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NOO7A 60.0 | 03 EER SEND) 14200 1221 101.75 607.00 | ELF-17NO03A 
ea aa mile tangas ie 9076. “A7and: 10sa00 ||| RISSNOOBA 35.0 0.4 PLK1170-ND 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO04A 
7 1a ear Sad S078. 47800 4088.00. | EEDHENDAOA 26.0 05 PLK1171-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO5A 
% : ie ; M7 7a 5 “15 16.0 | 06 PLK1172-ND 142 1221 101.75 607.00 |_ELF-17NOO6A 
4.0 1 PLK1072-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 140 07 Prcaenin 1a aa Os 607.00 1 ELEATNOOTA 
15N) 27 13 PLK1073-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N013A all 22 08 PLK1174-ND 142122110175 607.00 | ELF-17NOO8A 
24 15 PLK1074-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 72 1.0 PLK1175-ND 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
17 17 PLK1075-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N017A 5.4 14 PLK1176-ND 1.42 12.21 © 101.75 607.00 | ELF-17NO11A 
1.0 2.2 PLK1076-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N022A 3.7 1.3 PLK1177-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N013A 
06 3.0 PLK1077-ND 242 2076 173.00 ‘1033.00 | ELF-15NO30A 29 15 PLK1178-ND 1.420 12.21 101.75 607.00 ] ELF-17NO15A 
300 | 04 PLK1078-ND 467 4005 333.75 1993.00 | ELF-18NOO4A fae | oe SRR fie Gor) bine | cepren'll selec enasoe 
se - aaa a ee fg pee ao sae 08 3.0 PLK1181-ND 142 1221 101.75 607.00 | _‘ELF-17NO30A 
508 ne AeOatND 16 400 es 1303 00° | *ELEAGNORAA 99.0 04 PLK1182-ND 257 22.05 + 183.75 1097.00 | ELF-19NO04A 
; H 4 pal 05 75 1993, ‘ 620 | 05 PLK1183-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO05A 
yan |_152 1.0 PLK1082-ND 467 40.05 333.75 1993.00 | _ELF-18N010A 43.0 | 0.6 PLK1184-ND 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ‘ELF-19N006A 
95 12 PLK1083-ND 467 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N012A 25.0 0.8 PLK1185-ND 257 22.05 += 183.75 +~—« 1097.00 | ELF-19NO08A 
6.0 1.6 PLK1084-ND 467 40.05 +~—«-333.75 ~—=«1993.00 | ELF-18NO16A ton |_19.0 1.0 PLK1186-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO10A 
42 20 PLK1085-ND 467 40.05 +=. 333.75 +=: 1993.00 | ELF-18N020A 12.0 1.2 PLK1187-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
24 25 PLK1086-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N025A 74 16 PLK1188-ND 2.57 22.05 = 183.75 1097.00 | ELF-19NO16A 
14 3.2 PLK1087-ND 4.67 40.05 333.75 —«1993.00 | ELF-18N032A 5.1 20 BERTI SOND) 257 22.05 183.75 1087.00 | ELF-19N020A 
3.0 25 PLK1190-ND 257 22.05 += 183.75 ~—«- 1097.00 | ELF-19NO25A 
69.0 06 PLK1088-ND 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO06A 17 30 PLKA191-ND 057 0905 ++ 18875 +~=—«109700 | ELF-19NO32A 
43.0 0.8 PLK1089-ND 511 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N008A a70 06 RENT 4043775 231.25 138.00 | ELED NOOSA 
28.0 ) 1.0 PLKTO80-ND) $11 43.77 384.75 2178.00 | ELF-20NO10A 54.0 | 08 PLK1193-ND 3.24 27.75 231.25 «1381.00 | ELF-21NOO8A 
18.0 1.3 PLK1091-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N013A 36.0 1.0 PLK1194-ND 3.24 27.75 931.25 4381.00 | ELF-21NO10A 
14.0 1.5 PLK1092-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N015A 22.0 13 PLK1195-ND 3.24 27.75 = 231.25 1381.00 | ELF-21N013A 
12.0 16 PLK1093-ND 611 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO16A 18.0 1.5 PLK1196-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | _ELF-21NO15A 
75 18 PLK1094-ND 511 43.77 ~—-364.75 ~—=«-2178.00 | ELF-20N018A 15.0 16 PLK1197-ND 324 27.75 231.25 1381.00 | ELF-2iNO16A 
20N) 70 2.0 PLK1095-ND 511 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N020A ain| 94 18 PLK1198-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N018A 
87 2.0 PLK1199-ND 3.24 © 27.75 ~—-231.25 1381.00 | ELF-21N020A 
62 22 PLK1096-ND 511 43.77 364.75 ~—«.2178.00 | ELF-20N022A 
io An Bncicoann Sig. —dage. 3675. - ° 2178.00:'| ELE-20NODAR 78 22 PLK1200-ND 3.24 27.75 = 231.25 ~—-1381.00 | ELF-21N022A 
: : : : : é 6A 24 PLK1201-ND 3.24 27.75 231.25 ——-1381.00 | ELF-21N024A 
47 27 PLK1098-ND 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 58 37 PLK{202-ND 3040775 981.95 1981.00 | ELF-21NODTA 
29 3.0 PLK1099-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 3.7 3.0 PLK1203-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N030A 
2.0 3.5 PLK1100-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N035A 25 35 PLK1204-ND 3.24 27.75 ~—-231.25 1381.00 | ELF-21NO35A 
15 4.0 PLK1101-ND 5.11 43.77 364.75 «2178.00 | ELF-20N040A 19 4.0 PLK1205-ND 3.24 27.75 231.25 ~——-1381.00 | ELF-21NO40A 
A Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 H H H H 
Ring Core Ring Core with Casing Ferrites 
40 Bp 
i Fi OB OB . 
Ferrites 11 series TA and TB Series 
TT fore 
iia i ; : Applications: 
pee Mle sat ofse rena lon, uel ae ok Lc 19 Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. 
ar circuits, 5 - @A4 a Material of Case: PP 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn OA Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 
Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A BG | 30MHz | SOMHz | 100MHz | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
720 60 55 | 20 27 42 | Pi27is-ND 41.30.20 | KR161T120805 
13.0 74 63 | 30 40 55 | Pi2715-ND 49 36 24 ‘| KR16TT130706 
16.0 120 80 | 20 30 45 | P12721-ND 49 36 .24 | KR167TT161208 
18.0 100 6.0 | 30 40 55 | P12722-ND 62 45 30 | KR16TT181006 
18.0 10.0 10.0 | 35 50 80 | P12723-ND_ 664832 | KRIGTT181010 
185 100 80 | 42 51 68 | Pi2724-ND 57 42.28 | KRI6TTI91008 
185 10.0 10.0 | 35 50 80 | P12725-ND 62 45  .30 | KRI6TT191010 
1 | 205 106 10.3 | 55 65 80 | P11378-ND 70 51 34 | KR16TT201110 
205 106 12.0 | 65 75 95 | P11379-ND 74 54 36 | KR16TT201112 Typical 
32.8 ie oy 2 2 a ae o 8 3 eee Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
25.0 150 80 | 35 44 64 | P11382-ND 1.07 78 52 | KR16TT251508 Eig: [Color ats a Ce UM RartiNo: a O50) RartiNG: 
25.0 15.0 12.0 | 35 50 80 | P11383-ND 1.19 87 58 | KR16TT251512 TA Series 
28.5 18.0 7.5 30 40 60 P11385-ND 90 66 44) KR167T281807 1 White] 19.6 87 11.0 1.0* [35/30 ]50/50]80/100]P11398-ND 1.15 84 ~—-.56 JKR16TA191010W 
5 WB 18.0 | _ 88 or pe eo Ce mr ee 2 |White) 26.5 13.5 14.0 3.0* 35/30 |50/50|80/100|P11399-ND 1.68 1.23.82 |KR16TA251512W 
95 49 1041 40 50 70 «| Pto7ii-ND «© '57.—S42.—S« 28: | KR6TTI00510 2 |Black| 26.5 13.5 14.0 3.0* | 20/1 | 18/5 | 14/10 |P11400-ND 1.80 1.32 _.88 |KR50TA251512B1 
2/120 80 150 | 35 50 80 | P12714-ND 49 36 24 | KR16TT120815, TB Series 
16.0 9.0 18.0 | 80 95 110 | -P12719-ND 94 69 46 | KR16TT160918 3 [Black] 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30]50/50[80/100]P11401-ND 2.34 1.71 1.14 [KR161B251512B1 
26.0 13.0 29.0 | 155 170 160 | P11384-ND 2.34 1.71 1.14 | KR16TT261329 
107 64 200 | 72 88 110 | Pi2712-ND 82. 60 40 | KRi6TT110620 * Maximum 
143 64 200 | 120 140 140 | P12716-ND 90 66 44 | KR16TT140620 
3 | 143 64 286 | 200 220 175 | P12717-ND 119 87 58 | KR16TT140629 
16.0 7.8 280 | 150 180 170 | Pi2718-ND 1.31 96 64 | KR16TT160828 é 
16.0 9.0 28.0 | 120 140 140 | P12720-ND 1.39 1.02 68 ‘| KR16TT160928 Snap-On Core Ferrites 
18.5 10.0 29.0 | 130 150 150 | P11377-ND 1.52 1.11.74 | KR16TT191029 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables. Measuring Wire: * 1 — 1UEW 0.5, 50mm, ‘turn 


65mm, iturn *3-—1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


¢2—UL1007 AWG26, 


KRCB Series 


Applications: Noise reduction on AC power cable for PC's and other electronic devices. Their "snap-on" construction 
allows for easy installation at any point in the production cycle. 


Material of Case: Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, tturn 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Ce 
Cc A ¥y A 
Ce 2 E 8 
BR <CENG E 8 7 
D 5 D 
Meas- Typical 
uring Dimensions (mm) Impedance (0) Digi-Key Price Each | Panasonic Typical 
Fig.| Wire | A BC D__E _| 30MHz| 50MHz/100MHz| Part No. 1 10 _50| Part No. Case| Dimensions (mm) Impedance (9) Digi-Key Price Each Panasonic 
1 1 22.5 17.5 6.0 1.0 103] 32 40 56 |P11387-ND 82 ~=.60 ~—.40| KR16FP220610 Fig.| Color} A B Cc D_ | 30MHz|50MHz|100MHz_| Part No. 1 10 50 |Part No. 
3 | 33.5 27.0 65 1.3 10.0] 28 38 73 |P11388-ND 86 .63 .42|KR16FP340710 1 Black] 6.5 19.0 15.5 21.0) 35 50 80 |P11393-ND 1.39 1.02 68 |KRCBC130714B 
2 2 | 33.5 285 7.5 25 12.0} 25 32 53 |P11389-ND 90 .66 .44)KR16FP340812 White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 35 50 80 | P11394-ND 1.48 1.08 — .72|KRCBG130714 
2 | 36.0 310 65 15 90 | 23 30 48 |P11390-ND 86 .63 .42|KR16FP360709 9 Black] 8.5 22.0 21.0 37.0] 110 | 140 140 | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 /KRCBC160928B 
3 2 | 40.0 348 65 1.3 10.0} 24 34 65 |P11391-ND 1.03 .75 .50)KR16FP400710 White} 8.5 22.0 21.0 37.0} 110 | 140 140 | P11396-ND 2.46 1.80 1.20 |KRCBN160928 
3 | 45.2 40.0 65 1.3 12.0} 28 40 83 | P11392-ND 1.15 .84 .56|KR16FP450712 3 | Black] 12.8 33.0 31.5 34.0] 130 | 160 170 | P11397-ND 5.74 4.20 2.80 |KRCBC261329B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1157 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


* Temperature Rating: +60°C ¢ Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without third 
¢ Volt Rating: 125V/AC. SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third conductor for grounding purposes only. 300V, +60° C. 
¢ Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or SUT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
¢ Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug portable use in damp locations. 300V. with overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C ~ 105°C 


Rating 
Length Cord/Plug Amps @ | Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color AWG 125V Type Part No. i 10 100 250 Part No. 
Small Appliance 610” (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 1.58 1.43 1.15 97 221001-03 
610” (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.29 2.08 1.67 1.41 221001-08 
Line Cord 1 6'0" (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 1.61 1.46 147 99 221001-01 
UL Listed 9'0" (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 1.77 1.60 1.29 1.09 221002-01 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.10 2.80 2.25 1.90 311007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 3.35 3.03 2.44 2.06 311010-01 
Male Plug 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 311013-01 
Power Cord 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 4.99 4.51 3.63 3.06 311016-01 
UL Listed 2 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 3.21 2.91 2.34 1.98 311019-01 
CSA Certified 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 5.63 5.09 4.09 3.46 311022-01 
CEE Color Code 67” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 3.96 3.58 2.88 2.43 311024-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 4.86 4.39 3.53 2.98 311027-01 
8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 4.06 3.67 2.95 2.49 211012-06 
Nedmer Colon Codes.) | 12: 8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SUT Q123-ND 3.26 2.95 2.37 2.01 211018-06 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 3.37 3.05 2.45 2.07 312007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 6.67 6.03 4.85 4.09 312010-01 
6'7" (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 3.92 3.54 2.85 2.41 312011-01 
3 9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 4.88 4.41 3.55 3.00 312014-01 
9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 10.11 9.13 7.34 6.20 312040-01 
76” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 4.23 3.83 3.08 2.60 212013-01 
Detachable 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 2.64 2.39 1.92 1.63 312003-01 
Power Cord 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 3.67 3.32 2.67 2.25 312021-01 
UL Listed 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.85 5.29 4.25 3.59 313006-01 
CSA Certified 67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 6.23 5.64 4.53 3.83 313010-01 
CEE Color Code 4 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 4.50 4.07 3.27 2.76 313009-01 
9'10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 7.66 6.92 5.56 4.70 313014-01 
9°10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 10.14 9.16 7.36 6.22 313026-01 
3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 318002-01 
5 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 2.73 2.47 1.99 1.68 318005-01 
12 9°10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 14.13 12.77 10.26 8.67 331010-01 
6 9°10" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 3.59 3.25 2.61 2.21 315008-01 
610” (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 2.78 2.52 2.02 1.71 350049-LD01 
a 10'0” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 3.28 2.97 2.39 2.02 350050-LD01 
10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 5.53 5.00 4.02 3.39 232003-06 
Hospital Grade 7 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 11.05 9.98 8.02 6.77 23201 1-06 
UL Listed 10°0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233003-06 
CSA Certified 8 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233009-06 
N. Amer. Color Code 9 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 13.51 12.20 9.81 8.28 243003-06 
+ Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: +105° C VW-1 
Rating 
Length Conductors Amps @ Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color Cordage (MM2) 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
. 10 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q134-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 363012-D01 
Ce 1 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q135-ND 6.18 5.58 4.49 3.79 364002-D01 
P 5 8'2” (2.5) Black HO5VV-F/SJT 3X 1.00 10 Q136-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 319004-T01 
United 13 8'2" (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q137-ND 10.85 9.80 7.88 6.65 369003-E01 
Kingdom 14 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q138-ND 11.65 10.53 8.46 7.15 370001-E01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1158 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORR, AC Receptacles 


Approvals: 701W-15/XX and 716W-15/XX: IEC 320. 736W-B-101, -102: Mount |Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Hotei Ue oe fc eve ries. |, Sn toe [Kent | _ ere a Let 
744W-00/0X and 745W-XX/YY: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
oe OVE. Ca FANG Wi Ae: Gan VDE Se eae AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab Q201-ND 2.42 219 1.76 | 719W-00/02 
DEMKO, NEMKO, SEMKO, OVE. THOW-X2/10: UL. CSA, VDE, NEMKO. 771W- 1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4 x 27.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q202-ND 2.42 219 1.76 | 719W-00/03 
X2/01, /02: ULR, CSA, VDE, SEV, DEMKO, NEMKO, SEMKO. 761-18/xxx and AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4 x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On Q203-ND 2.42 219 1.76 | 719W-00/04 
762-18/xxx: UL, CSA, VDE. 763-00/xxx and 763-00/xxx: UL, CSA, VDE. AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0 x 31.4 Solder Tab 204-ND 2.42 219 1.76 | 723W-x2/02 
EU UL GSA VUE EMRE SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI. 771W- | 5 | ac casein strloht Male, .031” enn cain 27.0x31.4 187" (4.75mm) Fast-On Sons 2.42 249 1.76 | 723W-X2/03 
, . , , AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27.0 x 31.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q206-ND 2.42 2419 1.76 | 723W-X2/04 
AC Power Inlets 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw [19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 64 58 47 | 703W-00/02 
3 | AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw Jor 22.8 x 30.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q211-ND 64 58 47 | 703W-00/03 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248" (6.35mm) Fast-On Q212-ND 74 67 54 | 703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5 x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect Q235-ND 79 72 58 | 744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord — Screw Terminals Q213-ND 3.93 3.55 2.86 | 704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord = Screw Terminals Q214-ND 5.08 4.59 3.69 | 705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord _ Screw Terminals Q215-ND 7.11 6.43 5.17 | 711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord =_ Screw Terminals Q216-ND 7.11 643 517 | 712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord — Screw Terminals Q217-ND 445 4.03 3.24 | 709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Round PC Terminals Q218-ND 74 67 -54 | 703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Flat PC Terminals Q219-ND 69 63 51 | 703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Flat PC Terminals Q220-ND 69 63 -51 | 703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 Solder Tab Q221-ND 64 58 47 | 710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 .187” (4.75mm) Fast-On Q222-ND 64 58 47 | 710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q223-ND 74 67 -54 | 710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 Solder Tab Q207-ND 69 63 51 | 701W-X2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 -187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 69 = .63 51 | 701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q209-ND 69 63 51 | 701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 Solder Tab Q256-ND 59 54 43 | 701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 | .187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab} Q257-ND 59 54 43 | 701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In| 27.2 x 19.7 .250” (6.35mm) Fast-On Q258-ND 64 58 47 | 701W-15/31 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In| 25.2 x 32.8 Solder Tab Q259-ND 19 712 58 | 716W-15/05 
14 | Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 | .187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab} Q260-ND 79 72 58 | 716W-15/10 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 .250” (6.35mm) Fast-On Q261-ND 84 76 61 | 716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab Q224-ND 79 72 58 | 716W-X2/01 
15 | AC Recept. Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 .187” (4.75mm) Fast-On Q225-ND 69 63 51 | 716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 .248” (6.35mm) Fast-On Q226-ND 69 63 51 | 716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 22.3 x 24.6 -187” (4.75mm) Fast-On Q227-ND 59 54 43 | 738W-X2/03 
17 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 719 72 58 | 739W-X2/03 
NEMA 5-20P Power Outlets 
18 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 1.23 1.12 90 | 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4 x 21.0 Solder Tab Q269-ND 59 54 43 | 770W-X2/03 
19 | Power Receptacle Panel | 12.4x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND AQ A5 36 | 770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In} 12.5 x 24.5 PCB Pins Q277-ND 79 72 58 | 771W-X2/02 
20 | Power Receptacle, 2 Con. Snap-In} 12.4 x 22.1 4.8mm Tab Q281-ND AQ 45 36 | 738W-CX2-01 
AC Adapter 
21 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = — Wall Plug Q280-ND 74 67 54 | 738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
09 Illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 x 28.5 Solder Tab Q278-ND 1.62 1.46 1.18 | 736W-B-101 
99 Non-illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.387. 1.24 1.00 | 736W-B-102 
Multi-Function Modules 
93 Male, Plastic Housing, SPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 Solder Tab Q300-ND 7.85 5.61 4.66 | 761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 10.83 7.74 6.43 | 761-18/004 
24 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q302-ND 10.45 7.47 6.20 | 762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250" Fast-On Q303-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/003 
25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q304-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q305-ND 20.69 14.78 12.27 | 762-18/005 
26 | Male, Plastic Housing, DPST, Double + Fuse Screw | 58.9 x 27.5 Solder Tab Q306-ND 8.49 6.07 5.04 | 763-00/001 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4 x 27.9 Solder Tab Q307-ND 9.77 6.98 5.80 | 764-00/002 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4 x 27.9 Solder Tab Q308-ND 11.26 8.05 6.68 | 764-00/003 
Low Power Inlets 
29 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND 74 67 .54 | 770W-00/01 
30 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x12.5 Solder Tab Q310-ND 1.23 1.12 90 | 771W-AX2/01 
31 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q311-ND 123 112 90 | 771W-BX2/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q312-ND 1.23 1.12 90 | 771W-CX2/01 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D E F Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q264-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730B-00/00 
33 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218 (5.54) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q265-ND 3.10 2.60 2.36 2.06 | 732B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) 250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q266-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250 (6.35) 125 (3.18) 352 (8.94) | Q267-ND 2.65 2.23 2.02 1.76 | 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1159 


[] SCHURTER Connectors/Power Entry Modules 


486-1026-ND: (SS , 
486-1027-ND: O).ax G 


Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 Part No. Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 Part No. 
Power Entry Modules 7 Screw-On Q.C. .250” 486-1032-ND 3.44 2.75 2.48 | 6200.2300 
ScrewOA Solder 138” 786-1001-ND 1311.05.95 | 610.3100 ag | Snap-In 1.5mm Solder 138" 486-1033-ND 344 275 248 | 6200.4115 
4 Sciawoh Giese eons +440 4B? 96: '|:6900.9900 Snap-In 1.5mm Q.. 250" 486-1034-ND 3.44 2.75 2.48 | 6200.4315 
Screw-On QC. 250” 486-1003-ND 131 1.05 95 _| 6100.3300 19 |g, ee ae oo ape i ee oe a as 
Stabe nL omin Solder 138" Lot AAO. = sae | S100 AMS 20 Screw-on Q.. .250" 486-1038-ND 15.00 12.00 10.80 | 5110.0133.1 
2 | -Shapeln 15min QC. 187" poo Oe Ea aa aced oy | Snap-in.8-3.0mm Q.C. .250" 486-1039-ND 15.00 12.00 10.80 | 5110.0343.1 
Snap-In 1.5mm Q.6. 250) 486-1006-ND 1.37 1.10 __—.99_|_6100.4315 Snap-In .8-3.0mm Q.0. .250” 486-1040-ND 15.00 12.00 10.80 | 5110.1043.1 
; Screw-On 9.05/9.7mm 486-1007-ND 148 149 1.07 | GSP1.8101.4 2 SoraweOn ac 187 486-1041-NDE 5.23 4.19 3.77 | 4303.0001 
Screw-On itamm Bos U0E:ND 1.94 1.56 1.40 | GSP1.9113.1 23 Screw-On Q.C. .250" 486-1043-ND¢ 27.97 22.38 2014 ‘| C20F.0001 
4 Screw-On pcb 9.05/9.7mm 486-1009-ND 2.13 1.71 1.54 | GSP2.8101.13 24 Screw-On Q.C. .187” 486-1044-ND 11.29 9.04 8.14 | 4302.2001 
Screw-On pcb 9.05/9.7mm 486-1010-ND 1.79 1.44 1.30 GSP2.8201.13 25 Screw-On Q.C. .250” 486-1045-ND 34.90 27.93 25.13 4302.5002 
5 Front Snap-In Q.C. .187” 486-1011-ND 3.04 2.43 2.19 | GSF2.1011.01 26 Screw-On Q.C. 187” 486-1046-ND$ 17.76 14.21 12.79 | KD14.1101.151 
F Screw-On Solder .138” 486-1012-ND= 179 144 1.30 | 61103100 27 Screw-On Q.C. 187” 486-1047-ND¢ 43.57 34.86 31.37 _| CD44.1101.151 
Screw-On Q.C. .250" 486-1013-NDe 179 144 1.30 | 6110.3300 Fuse Drawer for Modules 
7 | Snap-In 1.5mm Solder .138” 486-1014-ND* 1.79 144 1.30 | 6110.4115 = = = 786-1037-ND 303243218 1 43011401 
P Screw-On Solder .150” 486-1015-ND 189 152 137 | 4798.9200 = = = 486-1042-ND 3.03 243 2.19 | 430.2401 
Screw-On Q.C. .250" 486-1016-ND 1.89 152 1.37 | 4798.9000 
9 Snap-In 1.5mm Solder .150” 486-1017-ND 1.89 152 1.37 | 4793.4200 : ; Max. Digi-Key Price Each Schurter 
Snap-In 1.5mm Q.C. .250” 486-1018-ND 1.89 152 1.37 | 4793.4000 Fig. Mounting Wire Size Part No. 1 25 _50__| Part No. 
10 Screw-On inlet/outlet 486-1019-NDt 11.56 9.25 833 | 4730.0100 Power Entry Connectors 
re Screw-On Solder .138” 486-1020-ND 2.08 1.67 1.50 | 6600.3100 28 Straight Entry 18 AWG 486-1048-ND 467 3.74 3.37 _ | 4782.0000 
Screw-On Q.C. .250" 486-1021-ND 2.08 1.67 1.50 | 6600.3300 29 Angled Entry 18 AWG 486-1049-ND 5.61 449 4.04 | 4785.0000 
jg | Snap-In 1.5mm Solder .138” 486-1022-ND 2.01 1.61 1.45 | 6600.4115 30 Straight Entry 18 AWG 486-1050-ND» 4213.37 3.03 _| 4781.0000 
Snap-In 1.5mm Q.C. .250" 486-1023-ND 2.01 1.61 1.45 | 6600.4315 31 Angled Entry 18 AWG 486-1051-ND» 467 3.74 3.37 __| 4784.0000 
a Screw-On Q.0..250" 486-1024-ND 291. 233 240 | 4721.0000 32 Straight Entry 18 AWG 486-1052-ND 654 5.24 471 | 472.0000 
Screw-On Solder .150” 486-1025-ND 291 233 240 | 4721.0300 33 Angled Entry 18 AWG 486-1053-ND 7.01 5.61 5.05 _| 473.0000 
a4 | Snap-in 4.5mm Solder.150” | 486-1026-ND 3.76 301 271 | 0909.0021 34_| Straight Entry JA AWG BScAOCENOia 7.72 6.18 5.57__| 4795.0000 
Snap-In 1.5mm | Q.C, 187" Insulated | 486-1027-ND 6.40 5.13 4.61 | 4752.4200 35 |__ Straight Entry 14 AWG BCCI 8.77 7.02 6.32 | 4796.0000 
15 Snap-In 1.5mm Solder/Q.C. 486-1028-ND 3.43 2.74 247 4300.0301 * High Temperature (120°C) 
| ” 5 | t+ High Current (20A) 
16 Screw-On Solder0.c. 187" | 486-1029-ND 4313.45 3.41 | 6653.3100 4 Fuse Drawer (186-1037-ND) aallable for this part, sold separately. 
v7 Serew-On Solder 138 486-1031-ND 344275 2.48 | 6200.2100 + Fuse Drawer (486-1042-ND) available for this part, sold separately. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


Corcom 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch 
and an IEC 320 power line connector. 

EC Series: This series of filtered power entry modules provides the highest attenuation of 
any standard filter available in a package size limited by the dimensions of the integral IEC 
connector. These filters combine high common-mode inductance with high differential- 
mode capacitance and minimal parasitic elements, for effective attenuation of line-to- 
ground and line-to-line noise across the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more effective than general purpose 
filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground noise must be 
controlled. 

EEA Series: A new design in both the internal structure and manufacturing process makes 
this series cost effective and compact. 

EF Series: This rugged international series of filtered power entry modules incorporates 
the special IEC power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and 
SEV approved. Models with F suffix are SEMKO approved and comply with BSI standards. 
GG Series: The GG series power entry modules combine the functions of a general 
purpose PFI filter with IEC power cord connector and single or dual metric fusing, in the 
smallest possible panel space. 

EEJ Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EEA/EEB series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It also has an extended metal flange around the socket for improved high 
frequency EMI shielding. The EEJ series also includes a 20 Amp version that uses the 
inlet IEC 320/C20. 

EJH Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and 
dental equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 
320/020. 

EJS Series: The 1-15 Amp versions are snap-in mounted and mechanically equivalent 
to the EAS/EBS series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has improved high frequency EMI shielding. The EJS series also includes a 
20 Amp version that uses the inlet IEC 320/620. 

H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL544 and CSA 22.2 
health care specifications. 

P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most 


Power Entry Modules 


compact package. As the first 10 Amp module to provide all five power entry functions in 
one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its environment and the needs of 
international markets. * Snap-in or flange mounting *lEC power line connector * Both 
North American and European fusing capabilities * Two voltage selection * Optional DPST 
on/off switch « Filtering options for general purpose and medical applications. 

J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines 
an IEC connector, 2 voltage, or 4 voltage selection, and a North American fuseholder. 

LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. 
The series features an IEC line connector, selectable North American or dual European 
fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage selection. The filtered LA 
units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution 
for almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet require- 
ments for worldwide markets. 

M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry 
components and filtering options to fit a specific need. 

SR Series: The SR series includes a full line of popular AC receptacles. These male and 
female power line connectors include snap-in and flange mounted models. All have 
complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 10A & 10B) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter Shield 
Style Options Options Select Options Type Current Options 


P 


| 
| 0 =No filter or 
0 = Blank D = Dual fuse Intercon. block 
E=Mig.fars | s_ppst | $=Single fuse | 3=3 amps 
(horiz) 6=6 amps 
S =Snap-in X= 10 amps 
pe Nene | O=Single AC volt. 9 = No fier 
J=JSeries 5=Dual AC volt. select B = intercon. 0 = No shield 
L=L Series PS) block A= Filter shield 
X= Dual AC volt. select } = Medical Filter B = Complete 
(series/parallel)  §-Gen. purpose __ shield 


Rated 
Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D E F Part No. il 25 100 Part No. 
Series C — Power Entry Modules 
1 10 Faston, Straight | 31.24 24.64 41.17 _ = - CCM1647-ND* 8.99 157.25 571.48 10CS1 
Series EC — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1623-ND 23.35 408.25 1363.00 3EC1 
2 6 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 - - CCM1611-ND 24.05 420.50 1404.00 6EC1 
10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 - - CCM1646-ND 25.34 443.00 1611.72 10EC1 
Series ED — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 56.00 30.20 20.60 40.01 _ _ CCM1204-ND 17.71 309.75 1035.00 3ED1 
6 Faston, Straight | 56.00 30.20 20.60 40.01 - _ CCM1205-ND 17.71 309.75 1126.18 6ED1 
10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1206-ND 18.26 319.00 1066.00 10ED1 
2 3 Wire Lead, Straight | 39.40 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1214-ND 17.53 306.50 1025.00 3ED8 
6 Wire Lead, Straight | 39.40 30.20 20.60 40.01 - ad CCM1215-ND 17.71 309.75 1126.04 6ED8 
6 Wire Lead, Straight | 50.30 30.20 20.60 40.01 - - CCM1218-ND 22.47 393.00 1313.00 6ED8C 
10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 —_ 40.01 _ - CCM1219-ND 24.14 422.25 1535.36 10ED1C 
Series EEA — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 54.60 28.70 20.60 40.01 _ - CCM1622-ND 11.26 197.00 7A 3EEA1 
2 6 Faston, Straight | 54.60 28.70 20.60 40.01 _ - CCM1610-ND 10.41 181.75 608.00 6EEA1 
10 Faston, Straight | 54.60 28.70 20.60 40.01 - - CCM1645-ND 11.44 200.00 666.00 10EEA1 
Series EF — Power Entry Modules 
1 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 _— - CCM1100-ND 14.75 257.75 939.31 1EFIF 
3 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 _ _ CCM1101-ND 14.75 257.75 939.31 3EFIF 
6 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 - - CCM1102-ND 14.75 257.75 861.00 GEFIF 
2 10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1103-ND 14.99 262.25 952.64 10EF1F 
3 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 - - CCM1621-ND 17.68 309.00 1032.00 3EF1 
6 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 - od CCM1609-ND 17.68 309.00 1032.00 6EF1 
15 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1636-ND 21.81 381.00 1273.00 15EF1F 


Series GG — Power Entry Modules With Fuseholders 


6 Faston, Straight | 42.20 28.70 32.80 33.30 _ _ CCM1620-ND 15.94 278.50 1013.70 6EGG1-1 
3 6 Faston, Straight | 42.20 28.70 32.80 33.30 = - CCM1650-NDt 19.44 340.00 1136.00 GEGG1-2 
Series EEJ — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 = CCM1220-ND 11.08 193.75 646.00 1EEJ1 
3 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 _ CCM1221-ND 8.96 156.75 569.79 3EEU1 
4 6 Straight 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 - CCM1222-ND 8.36 146.25 531.08 6EEJ1 
10 Straight 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 - CCM1223-ND 9.09 159.25 579.83 10EEJ1 
15 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 _~—_—51.76 =- CCM1224-ND 9.85 172.25 624.99 15EEJ1 
1 Right Angle 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 _ CCM1226-ND 11.89 207.75 693.00 1EEJ2 
3 Right Angle 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1227-ND 9.79 171.25 622.02 3EEJ2 
6 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 ad CCM1228-ND 9.09 159.25 579.49 GEEJ2 
10 Right Angle 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1229-ND 9.79 171.25 571.00 10EEJ2 
15 Right Angle 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1230-ND 10.08 176.50 642.20 15EEJ2 
1 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 _ CCM1231-ND 13.27 232.25 776.00 1EEJP 
3 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1232-ND 10.55 184.75 671.51 3EEJP 
7 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 ad CCM1233-ND 9.81 171.50 573.00 6EEJP 
10 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1234-ND 10.55 184.75 670.91 1OEEJP 
15 PCB 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 = CCM1235-ND 11.98 209.25 760.79 15EEJP 
Series EJH — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 = CCM1236-ND 10.86 189.50 634.00 1EJH1 
3 Straight 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 - CCM1237-ND 10.07 176.25 640.20 3EJH1 
4 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 - CCM1238-ND 9.42 164.75 599.32 6EJH1 
10 Straight 54.61 3048 24.38 40.00 51.76 _ CCM1239-ND 10.07 176.25 639.21 10EJH1 
15 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 - CCM1240-ND 9.59 167.75 609.30 15EJH1 
5 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 = CCM1241-ND 17.24 301.00 1006.00 20EJH1 
1 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 _ CCM1242-ND 11.12 194.75 707.39 1EJH2 
3 Right Angle 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1243-ND 8.92 156.00 566.80 3EJH2 
6 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1244-ND 8.83 154.25 516.00 6EJH2 
10 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1245-ND 9.51 166.25 604.26 10EJH2 
15 Right Angle 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1246-ND 9.68 169.25 565.00 15EJH2 
1 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 = CCM1247-ND 12.91 225.75 820.67 TEJHP 
3 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1248-ND 10.79 188.50 630.00 3EJHP 
7 6 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 _ CCM1249-ND 10.70 187.00 625.00 6EJHP 
10 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 - CCM1250-ND 11.71 205.00 744.48 10EJHP 
15 PCB 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 - CCM1251-ND 11.63 203.25 679.00 15EJHP 
* Unfiltered — + Utilizes 2 5x20 fuses (Continued) 
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———_ Corcom Power Entry Modules (cont) 
Electronics 
Rated 
Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E F Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EJS — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 55.88 27.94 2438 30.10 34.21 _ CCM1252-ND 12.04 210.75 703.00 1EUS1 
3 Straight 55.88 27.94 2438 30.10 34.21 _ CCM1253-ND 9.94 174.00 633.23 3EJS1 
8 6 Straight 55.88 27.94 2438 30.10 34.21 _- CCM1254-ND 9.31 162.50 543.00 6EJS1 
10 Straight 55.88 27.94 2438 30.10 34.21 _ CCM1255-ND 10.02 175.00 586.00 10EJS1 
15 Straight 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 = CCM1256-ND 10.05 175.50 587.00 15EJS1 
9 20 Straight 79.375 34.29 29.99 37.08 36.07 - CCM1257-ND 18.80 328.75 1097.00 20EJS1 
Series H - Power Entry Modules 
2 6 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 _ - CCM1607-ND 17.58 307.50 1118.97 6EH4 
Series P, Chameleon — For General or Medical Applications (See chart for part number break down) 
10 Faston 31.50 49.02 58.67 26.92 55.91 _- CCM1372-ND* 17.21 300.75 1004.00 PSOSXS000 
10 Faston 31.50 49.02 58.67 26.92 55.91 _ CCM1373-ND* 13.42 234.75 852.54 PS000S000 
10 Faston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 - CCM1374-ND 20.52 358.75 1306.72 PSOSOSBX0 
3 Faston 31.50 5410 58.67 28.50 55.91 _ CCM1376-ND 25.59 447.00 1494.00 PS000SS3B 
10A 6 Faston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = CCM1378-ND 23.67 414.00 1383.00 PSOSXSS60 
10 Faston 31.50 5410 58.67 28.50 55.91 _ CCM1379-ND 29.04 507.75 1695.00 PSOSOSSXA 
6 Faston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 _ CCM1381-ND 23.67 414.00 1383.00 PSOSXDS60 
6 Faston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = CCM1600-ND 23.67 414.00 1507.06 PSOSOSS60 
10 Faston 50.29 49.02 58.67 28.50 55.91 40.01 | CCM1375-ND* 18.31 320.00 1162.90 PEOSSS000 
408 6 Faston 50.29 5410 58.67 28.50 55.91 40.01 | CCM1383-ND 24.77 433.00 1447.00 PEOSSSS60 
10 Faston 50.29 5410 58.67 28.50 55.91 40.01 | CCM1384-ND 27.79 485.75 1768.17 PEOSSSSX0 
3 Faston 50.29. 54.10 58.67 28.50 55.91 40.01 | CCM1385-ND 26.20 458.00 1531.00 PEOSOSS30 
* Unfiltered — + Utilizes 2 5x20 fuses 
Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST LE 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch A B c D E Part No. i 25 100 Part No. 
Serles J — Power Entry Modules Note: Picture shown with switch. ~ g 
6 Unfiltered 4 — 68.07 38.61 29.72 31.24 — CCM1200-ND 18.97 331.50 1107.00 | 6VJ1 
ui 6 Gen. Purpose 4 _- 69.85 47.50 29.73 40.13 — CCM1201-ND 33.92 592.75 1979.00 | 6J4 
Series LA — Power Entry Modules 
12 6 Gen. Purpose 2 _ 50.50 39.90 65.79 61.21 — CCM1614-ND 68.39 1195.50 3993.99 | 5EFLA2S 
Series M — Power Entry Modules 
6 Unfiltered 1 Yes 105.92 91.95 36.83 818 — CCM1001-ND 21.98 384.25 1282.00 | 6VM1S 
6 Unfiltered 2 Yes 118.11 104.14 36.83 945 — CCM1003-ND 25.64 448.00 1498.00 | 6VM2S 
13 6 Unfiltered 4 Yes 118.11 104.14 36.83 945 — CCM1005-ND 25.64 448.00 1498.00 | 6VM4S 
§ Medical 1 Yes 105.92 91.95 29.0 81.8 55.63 CCM1011-ND 32.59 569.50 1902.00 | SEHM1S 
5 Gen. Purpose 1 Yes 105.92 91.95 29.0 81.8 55.63 CCM1021-ND 32.04 560.25 2037.20 | SEFM1S 
5 Gen. Purpose 4 Yes 118.11 104.14 29.0 94.0 55.63 CCM1023-ND 35.71 624.50 2086.00 | 5EFM4S 
14 5 Medical 4 No 98.55 8433 29.0 74.2 55.63 CCM1012-ND 31.63 552.75 2013.25 | 5EHM4 
5 Gen. Purpose 1 No 86.11 72.14 29.0 62.0 55.63 CCM1020-ND 27.46 480.25 1605.00 | SEFM1 
Insulating: BoOtfOr MA VeISION siiscscr0iedacomcdea ax nccertatibadeonttacialvensine doesent aiedintines CCM1066-ND 3.08 69.75 244.00 | MA604 
Rated 
Current 
125V Output Mounting | Input Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. (Amps) Terminals Style | Config. A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series SR — AC Connector 
15 PC Terminals Flange Male 50.01 40.01 2819 26.70 CCM1400-ND 3.33 58.25 195.00 6ESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange Male 60.22 40.01 22.76 31.09 CCM1401-ND 2.53 44.00 148.00 6ESRM-3 
15 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male 3040 — 2266 30.61 CCM1402-ND 2.67 46.25 155.00 6ESRMC2 : ‘ 
15 Quick Disconnect | Snap-in |Female| 3531 — 2819 3571 CCM1403-ND 3.09 5375 179.00 GESRFC3 Note: Picture shown with 
15 Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 40.01 29.31 35.71 CCM1404-ND 3.09 53.75 179.00 G6ESRF-3 mounting flange. 


RF Line Filters 


B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively 
provide RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode 
performance for applications requiring more line-to-line protection. 


EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed to attenuate noise 
up to 1 GHz. This inlet uses an IEC 320/C14 input connector. This product was 
designed to address the demand for more noise attenuation at higher frequencies 
in a compact inlet. 


EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common 
and differential-mode noise for susceptibility applications. 


EP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce 
conducted noise to acceptable limits for equipment that must comply with 
requirements of CISPAR in Europe and the FCC specifications in the USA. 

H Series: The H series filters were developed specifically for health care 
applications. These products are suitable for uses in both patient care equipment 
and nonpatient care equipment. Extremely low leakage current allows compliance 
with UL544 and CSA 22.2 health care specifications. 

HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and 
premium differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 
10KHz to 30MHz, for IEC601 and UL544 patient-connected equipment, as well as 
all other electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 


K Series: These power line filters are general purpose common-mode and 
differential-mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as 
line-to-ground RFI interference. They are particularly suited in applications where 
pulsed, continuous and/or intermittent RFI interference is present. 


MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment 
comply with increasing noise sources in medical applications while still meeting 
leakage current requirements of UL2601. 


N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common- 
mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 10KHz to 30MHz. 


Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically 
for switching power supplies and is designed to be all the line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10KHz. 


R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium per- 
formance at a moderate cost. They are well suited for impedance loads where 
noisy RFI environments are present. They control pulsed, continuous and/or 
intermittent interference, insuring protection of your equipment from power 
noise in addition to protecting the line from equipment noise. 

S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to- 


ground interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce 
line-to-line noise and transients. 


SK Series: This series of RFI power line filters was designed to reduce conducted 
noise to acceptable limits for equipment that must comply with the FCC 
specifications in the USA and CISPAR specifications in Europe. 


T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and 
premium differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 


U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power 
factor corrected power supplies. This high performance filter offers a high 
impedance circuit to mismatch the power supply's impedance characteristics. 


V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from 
malfunctions due to conducted interference coming into the equipment from the 
line, especially line-to-line noise and transients. The W series has a two-stage 
construction that provides excellent suppression at high frequency. 


X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including 
switching power supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted 
emission limits. 


Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power 
supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class 
B) conducted emission limits. 


Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) | Termination A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series B — Line Filter 
al Faston 57.15 46.23 16.76 53.98 CCM1300-ND 14.94 261.25 950.13 1VB1 
2 Faston 57.15 46.23 16.76 53.98 CCM1301-ND 13.44 234.75 784.00 2VB1 
3 Faston 66.29 46.23 19.81 53.98 CCM1302-ND 15.52 271.50 906.00 3VB1 
1 5 Faston 66.29 46.23 19.81 53.98 CCM1303-ND 14.38 251.50 913.88 5VB1 
10 Faston 66.29 46.23 29.46 53.98 CCM1304-ND 16.07 281.00 938.00 10VB1 
20 Faston 85.30 52.60 29.50 60.33 CCM1634-ND 24.88 435.00 1454.00 20EB1 
20 Faston 85.34 52.58 29.46 60.33 CCM1305-ND 24.65 431.00 1439.00 20VB1 
1 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 CCM1310-ND 15.90 278.00 929.00 1VB3 
2 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 CCM1311-ND 14.50 253.50 848.00 2VB3 
9 3 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 CCM1312-ND 16.55 289.50 1053.85 3VB3 
5 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 CCM1313-ND 15.23 266.00 890.00 5VB3 
10 Wire Lead 33.53 46.23 29.46 53.98 CCM1314-ND 16.81 293.75 982.00 10VB3 
4 20 Stud 87.88 52.58 29.46 60.33 CCM1321-ND 29.33 513.00 1866.12 20VB6 - 
(Continued) 
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———— Corcom RF Line Filters (cont) 
Electronics 
Rated Current Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) | Termination A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EDP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.6 31.50 24.15 = CCM1364-ND 19.07 333.25 1212.73 1EDP 
3 PCB 36.6 31.50 24.15 = CCM1365-ND 17.81 311.25 1040.00 3EDP 
Series EJT1 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1652-ND 18.40 322.00 1171.07 1EJT1 
3A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1653-ND 18.32 320.00 1070.00 3EJT1 
10 6A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1654-ND 18.29 319.75 1069.00 6EJT1 
10A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1655-ND 18.40 322.00 1169.48 10EJT1 
15A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1656-ND 18.65 326.00 1185.85 15EJT1 
Series EJT8 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1657-ND 17.54 306.75 1116.39 1EJT8 
3A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1658-ND 17.54 306.75 1115.92 3EJT8 
10 6A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1659-ND 17.80 311.00 1039.00 6EJT8 
10A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1660-ND 17.88 312.50 1043.00 10EJT8 
15A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1661-ND 18.15 317.25 1059.00 15EJT8 
Series EOP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.50 31.50 19.81 8.12 CCM1366-ND 16.06 280.75 938.00 1EOP 
3 PCB 36.50 31.50 19.81 8.12 CCM1367-ND 14.38 251.50 839.00 3EOP 
Series EP — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression 
2 3 Faston 97.80 5260 45.20 74.63 CCM1619-ND 36.86 644.50 2152.00 3EP1 
10 Faston 168.10 52.60 70.60 142.88 CCM1644-ND 83.49 1459.75 4875.00 10EP1 
Series EXP — For Emission Control Applications 
5 3 PCB 66.80 28.70 41.15 _— CCM1370-ND 25.50 445.75 1489.00 3EXP 
6 PCB 66.29 28.70 44.45 = CCM1371-ND 39.34 687.50 2297.00 6EXP 
Series EZP — For Emission Control Applications 
5 2 PCB 66.29 28.70 44.45 _ CCM1368-ND 31.78 556.00 1855.01 2EZP 
3 PCB 66.29 28.70 44.45 = CCM1369-ND 31.87 557.00 1860.00 3EZP 
Series H — Line Filter For Healthcare Equipment 
il 6 Faston 57.20 46.10 16.70 53.98 CCM1608-ND 14.51 253.75 922.70 6EH1 
Series HT — High Performance Line Filter For Medical Equipment 
2 6 Faston 90.40 54.60 46.00 74.63 CCM1606-ND 49.08 858.00 2864.00 6EHT1 
Series K — Line Filter 
2 Faston 78.70 52.60 23.10 60.33 CCM1627-ND 17.19 300.50 1093.32 2VK1 
5 Faston 78.70 52.60 29.50 60.33 CCM1613-ND 17.49 305.75 1021.00 5VK1 
1 10 Faston 85.10 52.60 29.50 60.33 CCM1641-ND 18.45 322.75 1173.25 10VK1 
20 Faston 85.10 65.00 38.90 74.63 CCM1632-ND 27.53 481.75 1750.72 20VK1 
20 Faston 85.10 65.00 38.90 74.63 CCM1633-ND 27.82 486.50 1770.98 20EK1 
4 20 Stud 87.90 65.00 38.90 74.63 CCM1631-ND 31.85 557.00 1859.00 20VK6 
30 Stud 135.60 85.90 38.90 95.25 CCM1625-ND 59.69 1043.50 3486.00 30VK6 
9 2 Wire Lead 46.00 5260 23.10 60.33 CCM1626-ND 18.54 324.50 1178.38 2VK3 
5 Wire Lead 46.00 5260 29.50 60.33 CCM1612-ND 19.71 344.50 1252.73 5VK3 
Series MV — Multipurpose Line Filter For Medical Applications 
2 10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1642-ND 43.12 753.50 2517.00 10MV1 
Series N - High Performance Line Filter for Switching Power Supplies 
2 10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1649-ND 89.83 1570.50 5245.00 10VN1 
Series Q — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz 
2 3 Faston 97.80 5260 45.20 74.63 CCM1651-ND 57.43 1004.00 3353.00 3EQ1 
6 Faston 126.50 57.70 45.70 103.20 CCM1605-ND 83.27 1456.00 4864.00 6EQ1 
Series R — Line Filter, 2 Stage 
2 Faston 85.09 45.97 29.46 60.33 CCM1331-ND 24.70 431.75 1441.00 2VR1 
3 Faston 97.79 52.58 29.46 74.63 CCM1332-ND 26.50 463.25 1546.00 3VR1 
2 5 Faston 97.79 52.58 29.46 74.63 CCM1333-ND 24.93 435.75 1456.00 5VR1 
10 Faston 97.79 52.58 38.86 74.63 CCM1334-ND 26.15 457.00 1527.00 10VR1 
20 Faston 132.84 85.60 38.86 95.25 CCM1335-ND 63.43 1108.75 3704.99 20VR1 
10 Stud 100.58 52.58 38.86 74.63 CCM1360-ND 31.01 542.00 1810.00 10VR6 
2 Wire Lead 52.58 45.97 29.46 60.33 CCM1341-ND 27.31 477.50 1593.00 2VR3 
8 5 Wire Lead 65.02 52.58 29.46 74.63 CCM1343-ND 27.51 481.25 1752.14 5VR3 
10 Wire Lead 65.02 52.58 38.86 74.63 CCM1344-ND 27.03 472.75 1720.38 10VR3 
Series S — Line Filter For Emission Control 
3 Faston 85.30 46.20 29.50 60.33 CCM1617-ND 32.46 567.25 1894.00 3VS1 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1603-ND 32.46 567.25 1894.00 6VS1 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1640-ND 38.22 668.25 2231.00 10VS1 
20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1648-ND 84.50 1476.75 4932.99 20VS1 
Series SK — Line Filter - High Performance K Series 
2 20 Stud 127.30 57.20 45.20 103.20 CCM1630-ND 61.51 1075.25 3592.00 20VSK6 
7 30 Stud 125.00 79.25 69.85 87.30 CCM1624-ND 73.95 1293.25 4705.07 30VSK6 
40 Stud 152.40 79.25 55.40 88.90 CCM1615-ND 81.92 1432.25 5214.64 40VSK6 
Series T — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies 
6 Faston 90.40 54.60 46.00 74.63 CCM1604-ND 49.84 871.50 2910.01 6ET1 
2 10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1643-ND 69.21 1209.75 4040.99 10ET1 
10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1639-ND 72.00 1258.75 4580.12 10VT1 
3 15 Faston 138.40 79.20 55.40 88.90 CCM1635-ND 94.72 1656.25 6024.26 15ET1 
Series U — For Power Factor Corrected Power Supplies 
2 6.5 6EU1 Faston| 125.73 57.66 45.72 103.12 CCM1363-ND 68.22 1192.75 3983.00 6EU1 
Series V — Line Filter For Emission Control 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1602-ND 36.68 641.25 2335.48 6VV1 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1638-ND 41.38 723.25 2415.00 10VV1 
3 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1629-ND 88.39 1545.25 5159.99 20VV1 
Series W — Line Filter For Emission Control, 2 Stage Niele: 
3 Faston 85.30 46.20 32.50 60.33 CCM1616-ND 38.65 675.25 2256.00 3vw1 EJT8 ie 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1601-ND 38.65 675.25 2256.00 6vw1 has wire leads 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1637-ND 44.32 774.75 2819.79 10VW1 
3 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1628-ND 90.38 1580.00 5277.98 20VW1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL Power Line EMI Filters AY G 


EB Series: General purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into and out ER Series: High performance EMI filters with multi-stage design for both common mode and differential mode 
of the equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good choice for Noise suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance with stringent EMI 
cleaning up noisy power lines. emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 


EK Series: General purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are effective in nee General hos EMI filters specially designed or sem and) dental equipment, —_ patient 
care and nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the stringent 


suppressing both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice when it is jeakage current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as UL544 and 
required to comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. IEC601. 


Wire Leads, ig. #8-32 Screw 
Mounting ange 18AWG “Terminal 
{ 6.35 Faston (16AWG for 10A) 


FL. Terminal 
| 7 


6.35 Faston 
Terminal 


6.35 Faston 
Terminal — 


6.35 Faston Z Wire Leads, ° #8-32 Screw 
Terminal 18AWG —— 0 —| Terminal 
r—2— | . (16AWG for 10A) 
oa [ 
Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Eastek 
Fig. Amps Termination A B c D E Part No. a 25 100 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 7.64 5.73 4.46 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 8.83 6.62 5.15 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 8.18 6.13 4.77 O6EB11 
10A Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 9.21 6.91 5.37 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 14.85 11.14 8.66 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.40 6.30 4.90 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 9.58 7.19 5.59 03EB33 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 8.83 6.62 5.15 O06EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1007-ND 9.74 7.31 5.68 10EB33 
3 10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 11.78 8.84 6.87 10EB66 
20A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 17.50 13.13 10.21 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 33.42 25.07 19.50 30EB66 
1A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1012-ND 8.16 6.12 4.76 01EBM1 
5 3A IEC 320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1013-ND 6.93 5.20 4.04 03EBM1 
6A IEC 320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1014-ND 6.86 5.15 4.00 O6EBM1 
10A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 7.00 §.25 4.08 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 9.76 7.32 5.69 02EK11 
3A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 11.62 8.72 6.78 O3EK11 
1 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 9.94 7.45 5.80 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 10.69 8.02 6.24 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 16.61 12.46 9.69 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 10.75 8.06 6.27 02EK33 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 12.22 9.16 7.13 03EK33 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 11.42 8.57 6.66 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 11.25 8.43 6.56 10EK33 
3A IEC 320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1025-ND 13.15 9.86 7.67 O3EKM1 
6 6A IEC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 _ 364-1026-ND 12.14 9.10 7.08 O6EKM1 
10A 1EC320/Faston 94.2 57.2 32.5 40.0 cm 364-1027-ND 13.48 10.11 7.87 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 13.20 9.90 7.70 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 19.21 14.40 11.20 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 35.98 26.98 21.00 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 14.75 11.06 8.60 02ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 15.82 11.87 9.23 03ER11 
t 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 14.87 11.15 8.67 O6ER11 
10A Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 15.60 11.70 9.10 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 37.88 28.41 22.10 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 16.28 12.21 9.50 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 16.87 12.65 9.84 03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 16.43 12.33 9.59 O6ER33 
10A Wire 65.0 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 16.16 12.12 9.42 10ER33 
3A IEC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 a 364-1040-ND 18.26 13.69 10.65 O03ERM1 
6 6A IEC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1041-ND 17.23 12.92 10.05 O6ERM1 
10A IEC320/Faston 110.0 57.2 38.9 40.0 — 364-1042-ND 18.53 13.90 10.81 10ERM1 
10A Screw 100.6 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 18.51 13.88 10.80 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 38.87 29.15 22.67 20ER66 
30A Screw 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 66.00 49.50 38.50 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 8.34 6.25 4.86 O6HB11 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.48 7A 5.53 O6HB33 
5 6A IEC 320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1048-ND 10.30 7.72 6.01 O6HBM1 
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NEw! ELNA Audio Aluminum Electrolytic Capacitors Dim. inmm 


AMERICA, INC. RFS Series 


ELNA developed new raw material for the separate paper which uses a silk fiber. Therefore, this series can give high grade sound for any audio design. This series 
can be used to relieve the music’s vibration energy, to decrease the peak feeling sound at high compass and rough quality sound at middle compass, and to increase 
massive sound at low compass. 


Specifications: « Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Standards: JIS C5101-1, -4 1998 (IEC 60384-1 1992, -4 1985) 


Rated Ripple Rated Ripple 

WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA 

DC | (uF) (mArms) D L F | PartNo. 1 10 100 Part No. DC | (uF) (mArms) D U F | PartNo. 1 10 100 Part No. 
47 25 5.0 11.0 20] 604-1049-ND 09 75 5.88 | RFS-25V4R7ME3 47 30 5.0 11.0 2.0 | 604-1060-ND 09 75 5.88 | RFS-35V4R7ME3 
10 35 5.0 11.0 2.0 | 604-1050-ND 09 715 5.88 | RFS-25V100ME3 10 35 5.0 11.0 2.0 | 604-1061-ND 09 15 5.88 | RFS-35V100ME3 
22 60 5.0 11.0 2.0 | 604-1051-ND 09 75 5.88 | RFS-25V220ME3 22 95 80 11.5 3.5 | 604-1062-ND 21-168 © 13.16 | RFS-35V220MG3 
a on oe ate ae eas ot ee eae Ae esanhtin 33 140 10.0 125 5.0| 604-1063-ND 31 249 19.51 | RFS-35V330MH3 

56 [a7 140 AO T1835 ERR ean SAB tae | RFS DeVavOMGS 35 [47 170 10.0 125 5.0 | 604-1064-ND 31249 19.51 | RFS-35V470MH3 
100 270 10.0 16.0 50| 604-1055-ND 39 3.15 2468 | RFS-25V101MH4 100 295 10.0 20.0 5.0 | 604-1065-ND = 51. 4.05 31.73 | RFS-35V101MH5 
220 505 12.5 20.0 5.0| 604-1056-ND 69 5.52 43.24 | RFS-25V221MI5 220 550 125 25.0 5.0 (BCOSIOGENDS §=—-88 7.05 55.28) RFS-35V221MI6 
330 675 12.5 25.0 5.0 | 604-1057-ND 88 7.05 55.23 | RFS-25V331MI6 330 785 16.0 25.0 7.5 | 604-1067-ND 1.34 10.71 83.90 | RFS-35V331MJ6 
470 940 16.0 250 7.5) 604-1058-ND 134 10.71 83.90 | RFS-25V471MJ6 470 1030 16.0 31.5 7.5| 604-1068-ND 158 1260 98.70 | RFS-35V471MJ7 
1000 1575 16.0 355 7.5 | 604-1059-ND 2.35 18.81 147.35 | RFS-25V102MJ8 1000 1690 18.0 355 7.5 | 604-1069-ND 251 20.07 157.22 | RFS-35V102MK8 


Hi cum DAL-A 123 Axial Solid AL Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 


Di ‘ DESCRIPTION VALUE 
imensions in mm : = 
¢ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 
* Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. Rated capacitance range (E6 Series), CR 1.5 to 2200 EF 
* SAL-A: standard version Tolerance on CR +20% 
* Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
* Extended usable temperature range up to 200°C Category temperature range -55°C ~ 125°C 
Excellent low temperature impedance and ESR behavior Usable temperature range - ~80°C ~ 200°C 
* Charge and discharge proof, application with 0 resistance allowed Endurance testiat 155 and 125°C 5000 and 8000 hours 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x UR allowed Useful life at 40°C, IR applied 450,000 hours 
* AC voltage up to 0.8 x UR allowed Shelf life at 0 V, 125°C 500 hours 

. i " ee . - Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
* Advanced technology to achieve high reliability and high stability Detail specification 1EC384-4-2/CECC 30302 

Climatic category IEC 68 . 

APPLICATIONS: (DIN 400 wi NE 20-600) 55/125/56 (FKD; 434) 
* EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
¢ Smoothing, filtering, buffering, timing Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
¢ For power supplies, DC/DC converters CECC 30302-003 


wy Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Current (yA) tand Curr. (mA) LE D d Part No. ‘] 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 | Part No. 

47 15 0.180 58 15.3 67 0.6 4264PHCT-ND 4.25 38.91 — 2222 123 13479 

68 21 0.180 83 15.3 67 0.6 4265PHCT-ND 5.96 54.64 4265PHTB-ND 466.90 1908.59 2965.36 2798.31/M | 2222 123 13689 

63 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 4267PHCT-ND 7.42 68.03 =— 2222 123 13331 
680 214 0.180 680 32 10.3 0.6 4268PHCT-ND 9.39 86.12 4268PHTB-ND 735.93 3008.32 4674.01 4410.71/M | 2222 123 13681 

1000 315 0.180 940 32 12.9 0.6 4269PHCT-ND 11.17 102.40 4269PHTB-ND 875.07 3577.12 5557.73 5244.65/M | 2222 123 13102 

1500 473 0.180 1220 32 12.9 0.6 | 4270PHCT-ND 6.01 55.11 _ _— _ — — | 2222 123 13152 

33 17 0.180 63 15.3 67 0.6 4271PHCT-ND 6.04 55.36 4271PHTB-ND 473.10 1933.95 3004.76 2835.50/M | 2222 123 14339 

47 24 0.180 83 15.3 6.7 0.6 | 4272PHCT-ND 4.25 38.91 4272PHTB-ND 332.53 1359.30 2111.93 1992.96/M | 2222 123 14479 

68 34 0.180 110 20.4 76 0.6 | 4273PHCT-ND 3.85 35.26 4273PHTB-ND 494.75 2022.42 3142.22 2965.21/M | 2222 123 14689 

150 75 0.180 240 23.3 9.3 0.6 4275PHCT-ND 4.13 37.87 4275PHTB-ND 547.29 2237.22 3475.95 3280.14/M | 2222 123 14151 

10 220 110 0.180 350 23.3 9.3 0.6 | 4276PHCT-ND 7.54 69.11 4276PHTB-ND 590.60 2414.27 3751.03 3539.72/M | 2222 123 14221 
330 165 0.180 490 32 10.3 0.8 4277PHCT-ND 4.46 40.92 _ 2222 123 14331 

470 235 0.180 570 32 10.3 0.8 | 4278PHCT-ND 4.49 4111 = 2222 123 14471 

680 340 0.180 760 32 12.9 0.8 | 4279PHCT-ND 5.17 47A1 4279PHTB-ND 881.25 3602.38 5596.99 5281 .69/M | 2222 123 14681 

1000 500 0.180 1000 32 12.9 0.8 4280PHCT-ND 13.82 126.65 4280PHTB-ND 1082.25 4424.01 6873.55 6486.34/M | 2222 123 14102 

10 16 0.140 31 15.3 67 0.6 4281PHCT-ND 6.00 55.00 4281PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/M | 2222 123 15109 

15 24 0.140 47 15.3 67 0.6 | 4282PHCT-ND 3.69 33.83 _ 2222 123 15159 

22 35 0.140 63 15.3 67 0.6 | 4283PHCT-ND 6.16 56.45 4283PHTB-ND 482.36 1971.80 3063.57 2890.99/M | 2222 123 15229 

33 55 0.140 89 20.4 76 0.6 | 4284PHCT-ND 6.28 57.53 4284PHTB-ND 491.64 2009.74 3122.52 2946.62/M | 2222 123 15339 

47 75 0.140 120 20.4 76 0.6 4285PHCT-ND 6.43 58.98 4285PHTB-ND 504.00 2060.27 3201.03 3020.71/M | 2222 123 15479 

16 68 110 0.140 180 20.4 76 0.6 | 4286PHCT-ND 6.67 61.15 4286PHTB-ND 522.57 2136.15 3318.94 626.40/M | 2222 123 15689 
100 160 0.140 260 23.3 9.3 0.6 | 4287PHCT-ND 7.07 64.77 4287PHTB-ND 553.50 2262.58 3515.36 3317.33/M | 2222 123 15101 

150 240 0.160 310 23.3 9.3 0.6 | 4288PHCT-ND 7.62 69.84 = 2222 123 15151 

220 350 0.160 420 32 10.3 0.8 | 4289PHCT-ND 8.45 77.43 4289PHTB-ND 661.71 2704.96 4202.67 3965.92/M | 2222 123 15221 

330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 | 4290PHCT-ND 4.44 40.73 4290PHTB-ND 760.65 3109.38 4831.02 4558.87/M | 2222 123 15331 

470 750 0.160 680 32 12.9 0.8 4291PHCT-ND 11.33 103.85 4291PHTB-ND 887.43 3627.65 5636.24 5318.73/M | 2222 123 15471 

680 870 0.160 850 32 12.9 0.8 | 4292PHCT-ND 13.74 125.92 4292PHTB-ND 1076.04 4398.65 6834.15 6449.16/M | 2222 123 15681 

15 35 0.140 60 15.3 67 0.6 4294PHCT-ND 6.00 55.00 4294PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/M | 2222 123 16159 

22 55 0.140 88 20.4 76 0.6 | 4295PHCT-ND 6.20 56.81 = 2222 123 16229 

47 100 0.140 160 20.4 76 0.6 | 4297PHCT-ND 6.83 62.60 — 2222 123 16479 

25 68 170 0.140 230 23.3 9.3 0.6 4298PHCT-ND 7.34 67.30 = _— — — — | 2222 123 16689 
100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 4299PHCT-ND 8.13 74.54 4299PHTB-ND 636.97 2603.80 4045.50 3817.61/M | 2222 123 16101 

150 400 0.160 350 32 10.3 0.8 4300PHCT-ND 4.42 40.51 — _ — _— — | 2222 123 16151 

330 800 0.160 600 32 12.9 0.8 4302PHCT-ND 13.93 127.73 _ _ _— — — | 2222 123 16331 

1.5 5.0 0.120 7.0 15.3 6.7 0.6 | 4304PHCT-ND 4.22 38.67 4304PHTB-ND 330.41 1350.65 2098.50 1980.28/M | 2222 123 10158 

2.2 5.0 0.120 10 15.3 67 0.6 4305PHCT-ND 5.88 53.91 4305PHTB-ND 460.72 1883.32 2926.11 2761.27/M | 2222 123 10228 

3.3 7.0 0.120 14 15.3 67 0.6 4306PHCT-ND 5.96 54.64 _ 2222 123 10338 

6.8 15 0.120 27 15.3 67 0.6 4308PHCT-ND 6.16 56.45 4308PHTB-ND 482.36 1971.80 3063.57 2890.99/M | 2222 123 10688 

10 20 0.120 37 20.4 76 0.6 | 4309PHCT-ND 6.32 57.90 4309PHTB-ND 494.75 2022.42 3142.22 2965.21/M | 2222 123 10109 

15 30 0.120 53 20.4 76 0.6 | 4310PHCT-ND 6.59 60.43 = 2222 123 10159 

35 22 45 0.120 78 20.4 76 0.6 | 4311PHCT-ND 6.99 64.04 = 2222 123 10229 
33 65 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4312PHCT-ND 5.15 47.22 — 2222 123 10339 

47 95 0.120 140 23.3 9.3 0.6 4313PHCT-ND 8.37 76.71 4313PHTB-ND 655.53 2679.69 4163.41 3928.88/M | 2222 123 10479 

68 135 0.160 170 32 10.3 0.8 4314PHCT-ND 9.51 87.21 4314PHTB-ND. 745.21 3046.27 4732.96 4466.34/M | 2222 123 10689 

100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 4315PHCT-ND 11.29 103.49 4315PHTB-ND 884.35 3615.06 5616.69 5300.28/M | 2222 123 10101 

150 300 0.160 290 32 12.9 0.8 4316PHCT-ND 14.01 128.46 4316PHTB-ND 1097.71 4487.22 6971.76 6579.01/M | 2222 123 10151 

2.2 9.0 0.120 an 15.3 67 0.6 4317PHCT-ND 3.74 34.24 4317PHTB-ND. 460.72 1883.32 2926.11 2761.27/M | 2222 123 17228 

3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 4318PHCT-ND 5.92 54.28 4318PHTB-ND 463.82 1896.01 2945.81 2779.86/M | 2222 123 17338 

47 19 0.120 22 15.3 67 0.6 4319PHCT-ND 3.74 34.24 4319PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/M | 2222 123 17478 

40 10 40 0.120 4t 20.4 76 0.6 | 4321PHCT-ND 6.24 57.17 = 2222 123 17109 
15 60 0.120 61 20.4 76 0.6 | 4322PHCT-ND 6.47 59.34 4322PHTB-ND 507.11 2072.95 3220.73 3039.30/M | 2222 123 17159 

68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 | 4326PHCT-ND 5.84 53.52 4326PHTB-ND 457.31 1869.40 2904.46 2740.85/M | 2222 123 17689 

100 400 0.160 220 32 12.9 0.8 4327PHCT-ND 10.58 96.97 _ _— — — — | 2222 123 17101 
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Bis couwos ASM 021 


Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 


«Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, cylindrical aluminum case, 
insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 010mm x 30mm to 21mm x 40mm 
with pressure relief * Taped versions up to case 015mm x 30mm available for automatic insertion 
 Miniaturized, high CV-product per unit volume 


APPLICATIONS: 


* General purpose, industrial, automotive, audio-video * Coupling, decoupling, smoothing, filtering, 
buffering and timing * Portable and mobile equipment (small size, low mass) * Low mounting height 
boards, vibration and shock resistant. 


Dim. in mm 


DESCRIPTION 


VALUE 


Case sizes (@Dnom x Lnom in mm) 


45x10 to 10x 25 


10 x 30 to 21 x 40 


Rated capacitance range, Cr 0.47 ~ 15,000)1F 
Tolerance on Cr 420% 
Rated voltage range, Ur 6.3 ~ 100V 
Category temperature range 40°C ~ 85°C 
Endurance test at 85°C: Ur = 6.3 ~ 25V 1,000 hours 5,000 hours 
Ur = 40 ~ 100V 2,000 hours 5,000 hours 
c Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours 
Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x In applied 70,000 hours 200,000 hours 
Form BA: Taped in box (ammo pack) Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
Case OD x L = Based on sectional specification: TEC 384-4/CECC 30300 | TEC384-4/CECC 30300 
45x 10 to 8x 11mm Up = 6.3 ~ 25V GP grade LL grade 
Case OD x L = Ur = 40 ~ 100V. LL grade LL grade 


6.5 x 18 to 10 x 25mm 


Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 


40/085/56 (GPF) 


wy Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(vbc) | (uF) | Curr. (yA) | tand | Curr.(mA) | L D d__| PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 10,000 _| Part No. 

470 22 0.250 260 1 8.0 0.6 | 4000PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4000PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8.0 0.8 | 4001PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4001PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M | 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8_| 4002PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4002PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M_| 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 45 0.6 | 4003PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4003PHTB-ND _ 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6.0 0.6 | 4004PHCT-ND 55 474 37.11 | 4004PHTB-ND _ 235.67 222.40/M 205.07/M | 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 1 8.0 0.6 | 4005PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4005PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 | 4006PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4006PHTB-ND —= 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 34471 
680 45 0.200 400 18 8.0 0.8 | 4007PHCT-ND 81 6.91 64.12 |— 2222 021 34681 
10 1000 64 0.200 550 18 10 0.8 | 4008PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4008PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M | 2222 021 34102 
1500 94 0.230 690 25 10 0.8 | 4009PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4009PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90525 
1500 94 0.230 740 30 10 0.8 | 4010PHBK-ND 1.38 11.86 92.92 | — 379.84 590.15 556.91/M 513.51/M | 2222 021 14152 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 | 4011PHBK-ND 1.52 13.04 = 102.18 | — 417.68 648.95 612.40/M 564.68/M | 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 | 4012PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 | — 457.55 710.89 670.85/M 618.58/M | 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8_| 4013PHBK-ND 1.94 16.62 130.17 | — 532.10 826.71 780.14/M 719.35/M_| 2222 021 14472 
68 1 0.160 90 10 45 0.6 | 4017PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4017PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6.0 0.6 | 4018PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4018PHTB-ND _ 235.67 222.40/M 205.07/M | 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 1 8.0 0.6 | 4019PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4019PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 | 4020PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4020PHTB-ND — 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8.0 0.8 | 4021PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4021PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M_| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 | 4022PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4022PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M | 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 | 4023PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4023PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 | 4024PHBK-ND 1.39 11.89 93.13 | — 380.70 591.49 558.17/M 514.68/M | 2222 021 15102 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 | 4026PHBK-ND 1.66 14.21 111.32 | — 455.05 707.01 667.19/M 615.20/M_| 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 | 4027PHBK-ND 1.98 16.94 132.66 | — 542.28 842.53 795.07/M 733.12/M | 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 | 4028PHBK-ND 2.38 20.37 = 159.54 | — 652.18 1013.28 956.20/M 881.69/M | 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 | 4029PHBK-ND 2.98 25.58 200.36 | — 819.04 1272.53 1200.85/M 1107.28/M | 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8_| 4030PHBK-ND 3.91 33.47 262.21 | — 1071.88 1665.36 1571.55/M__1449.09/M | 2222 021 15103 
47 1 0.140 80 10 45 0.6 | 4031PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4031PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 | 4032PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4032PHTB-ND = 235.67 222.40/M 205.07/M | 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 1 8.0 0.6 | 4033PHCT-ND 10 6.04 47.31 | 4033PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 | 4034PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4034PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 | 4035PHCT-ND 10 6.04 47.31 | 4035PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M_| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 | 4036PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4036PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M | 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 | 4037PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4037PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M | 2222 021 36471 
25 680 106 0.140 560 25 10 0.8 | 4038PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4038PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90528 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 | 4040PHBK-ND 1.52 13.04 = 102.13 | — 417.49 648.65 612.12/M 564.42/M | 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8_| 4041PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 | — 457.55 710.89 670.85/M 618.58/M_| 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 | 4042PHBK-ND 1.96 16.82 131.72 | — 538.44 836.56 789.44/M 727.93/M | 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 | 4043PHBK-ND 2.42 20.76 162.64 | — 664.86 1032.98 974.79/M 898.83/M | 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 | 4044PHBK-ND 3.01 25.82 202.22 | — 826.63 = 1284.32 1211.98/M = 1117.54/M | 2222 021 16472 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 | 4328PHBK-NDO NEW! = 3.01 25.82 202.22 | — 826.63 1284.32 1211.98/M  1445.72/M | 2222 021 90062 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 | 4045PHBK-ND 3.90 33.40 261.60 | — 1069.38 1661.48 1567.89/M__1445.72/M | 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 45 0.6 | 4046PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4046PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 | 4047PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4047PHTB-ND = 235.67 222.40/M 205.07/M | 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 1 8.0 0.6 | 4048PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4048PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 | 4049PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4049PHTB-ND — 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8.0 0.8 | 4050PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4050PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M_| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 | 4051PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4051PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M | 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 | 4052PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4052PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 | 4053PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4053PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 | 4054PHBK-ND 1.25 10.70 83.80 | — 342.56 532.24 502.26/M 463.12/M | 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8_| 4055PHBK-ND 1.54 13.19 103.35 | — 422.49 656.41 619.44/M 571.17/M_| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 | 4056PHBK-ND 1.61 13.82 108.22 | — 442.37 687.31 648.60/M 598.06/M | 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 | 4057PHBK-ND 1.96 16.78 = 131.41 | — 537.19 834.62 787.61/M 726.24/M | 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 | 4058PHBK-ND 2.45 20.96 164.19 | — 671.20 1042.83 984.09/M 907.41/M | 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 | 4059PHBK-ND 3.21 2747 = 216.21 | — 879.75 1366.86  1289.86/M  1189.35/M | 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 | 4060PHBK-ND 4.18 35.80 280.45 | — 1146.42 1781.19 1680.85/M__1549.87/M | 2222 021 17472 
0.47 42 0.090 8.0 10 45 0.6 | 4061PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4061PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 45 0.6 | 4062PHCT-ND A6 3.91 30.62 | 4062PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 38108 
2.2: 48 0.090 21 10 45 0.6 | 4063PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4063PHTB-ND 2 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 | 4064PHCT-ND A6 3.91 30.62 | 4064PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 45 0.6_| 4065PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4065PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M _| 2222 021 38478 
10 78 0.080 50 10 45 0.6 | 4066PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4066PHTB-ND _ 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 45 0.6 | 4067PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4067PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 | 4068PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4068PHTB-ND — 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 | 4069PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4069PHTB-ND _ 235.67 222.40/M 205.07/M | 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 an 8.0 0.6_| 4070PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4070PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M_| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 | 4071PHCT-ND 10 6.04 47.31 | 4071PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 1 8.0 0.6 | 4072PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4072PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 | 4073PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4073PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 | 4074PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4074PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M | 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 | 4075PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4075PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M_| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 | 4076PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4076PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 | 4077PHBK-ND 1.39 11.90 93.25 | — 381.18 592.24 558.88/M 515.33/M | 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 | 4078PHBK-ND 1.53 13.11 102.67 | — 419.70 652.09 615.36/M 567.41/M | 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 | 4079PHBK-ND 1.59 13.62 106.67 | — 436.03 677.46 639.30/M 589.48/M | 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 | 4080PHBK-ND 1.88 16.15 126.48 | — 517.01 803.28 758.03/M 698.96/M_| 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 | 4081PHBK-ND 2.33 20.01 156.77 [== 640.84 995.67 939.58/M 866.37/M | 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 | 4082PHBK-ND 3.04 26.05 204.07 | — 834.22 = 1296.11 1223.10/M —_1127.80/M | 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 | 4083PHBK-ND 4.03 34.50 270.25 | — 1104.73 1716.41 1619.72/M__1493.51/M _| 2222 021 18222 
1.0 46 0.080 14 10 45 0.6 | 4084PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4084PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 45 0.6 | 4085PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4085PHTB-ND i 194.48 183.53/M 169.23/M | 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 45 0.6 | 4086PHCT-ND 50 4.30 33.70 | 4086PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M | 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 | 4087PHCT-ND 53 4.54 35.56 | 4087PHTB-ND = 225.82 213.10/M 196.50/M | 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 an 8.0 0.6_| 4088PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4088PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M_| 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 | 4089PHCT-ND 10 6.04 47.31 | 4089PHTB-ND _ 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 1 8.0 0.6 | 4090PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4090PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 90552 
22 17 0.080 100 18 6.5 0.8 | 4091PHCT-ND 10 6.04 47.31 | 4091PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 39229 
100 33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 | 4092PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4092PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/M | 2222 021 39339 
47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 | 4093PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4093PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/M_| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 | 4094PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4094PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/M | 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 | 4095PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4095PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M 435.72/M | 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 | 4096PHBK-ND 1.42 12.17 95.29 |— 389.54 605.22 571.13/M 526.63/M | 2222 021 19101 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 | 4098PHBK-ND 1.63 14.00 109.63 | — 448.14 696.27 657.05/M 605.85/M | 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 | 4099PHBK-ND 2.01 17.21 134.82 | — 651.12 856.26 808.03/M 745.07/M_| 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 | 4100PHBK-ND 2.49 21.35 167.27 | — 683.78 1062.38  1002.54/M 924.42/M | 2222 021 19471 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 | 4102PHBK-ND 4.31 36.95 289.43 | — 1183.12 1838.20 1734.65/M —1599.48/M | 2222 021 19102 


* “CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “ 


K” stands for Bulk. 
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Hi cowcners AAT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: : pace 2 DESCRIPTION VALUE 
* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid Dimensions ini: Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 6.5x 18 to 10x 25 10 x 30 to 21 x 40 
¢ Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve Rated capacitance range, CR T to 10,000 jiF 
* Case 910mm x 30mm to 21mm x 40 mm with pressure relief ; Tolerance on CR 420% 
. Hairs up to case 915mm x 30 mm available for automatic Rated voltage range, UR 6.3 to 200V 
* Charge and discharge proot Category temperature range -40°C ~ 125°C 65°C ~ 125°C 
+ Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability Endurance test at 150°C, 
« Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) with no IR applied 500 hours 1,000 hours 
 Miniaturized, high CV-product per unit volume Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
APPLICATIONS: Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
* Automotive, industrial and telecommunication Useful life at 40°C, 1.8 x IR applied 500,000 hours 500,000 hours 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing Shelf life at 0 V, 125°C 
* For use after very long storage (10 years) without voltage applied Case size 10mm x 30mm and above are bulk Up = 6.3 to 63V 500 hours 
* Portable and mobile equipment (small size, low mass) Form BA: Taped in box (ammopack) UR=100and200V—_ 100 hours 
* Low mounting height boards, vibration and shock resistant Case @D x |. = 6.5mm x 1mm to tOmm x 26mm Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300, LL grade 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tand Curr. (mA) E D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 4103PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4103PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/M  734.81/M | 2222 118 33102 
1500 61 0.500 352 25 10 0.8 4104PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4104PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M _768.96/M | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 4105PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4105PHTB-ND — 785.52 741.27/M —683.51/M | 2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 4106PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4106PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M  700.65/M | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 4107PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4107PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M = 700.65/M | 2222 118 34471 
1000 64 0.350 343 25 10 0.8 4108PHCT-ND 1.98 16.98 133.01 | 4108PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/M | 2222 118 90505 
10 1500 94 0.320 590 30 12.5 0.8 4110PHBK-ND 2.34 20.09 157.38 | — 643.34 999.55 943.24/M _ 869.74/M | 2222 118 14152 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 4111PHBK-ND 2.75 23.57 184.59 | — 754.58 1172.38 1106.34/M 1020.13/M | 2222 118 14222 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 4113PHBK-ND 4.20 36.00 282.00 | — 1152.76 1791.04 1690.14/M 1558.44/M | 2222 118 14472 
6800 412 0.530 1395 38 18 0.8 4114PHBK-ND 5.43 46.58 364.86 | — 1491.48 2317.30 2186.76/M 2016.37/M | 2222 118 14682 
10000 604 0.530 1674 38 21 0.8 4115PHBK-ND 7.28 62.37 488.54 | — 1997.06 3102.82  2928.03/M 2699.87/M | 2222 118 14103 
220 25 0.250 145 18 8.0 0.8 4116PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | — 2222 118 35221 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 4117PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4117PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/M  734.81/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 4118PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4118PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/M  734.81/M | 2222 118 35471 
680 69 0.220 389 30 10 0.8 4119PHBK-ND 2.06 17.69 138.53 | — 566.29 879.85 830.29/M  765.59/M | 2222 118 15681 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 4120PHBK-ND 2.33 20.01 156.77 | — 640.84 995.67 939.58/M _ 866.37/M | 2222 118 15102 
1500 148 0.290 609 30 12.5 0.8 4121PHBK-ND 2.75 23.60 184.90 | — 755.83 1174.32 1108.17/M 1021.82/M | 2222 118 15152 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 4122PHBK-ND 3.35 28.70 224.80 | — 918.94 1427.75 1347.33/M 1242.34/M | 2222 118 15222 
3300 321 0.340 1008 30 18 0.8 4123PHBK-ND 4.27 36.63 286.96 | — 1173.03 1822.53 1719.86/M 1585.85/M | 2222 118 15332 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 4124PHBK-ND 5.43 46.58 364.86 | — 1491.48 2317.30 2186.76/M 2016.37/M | 2222 118 15472 
6800 657 0.380 1627 38 21 0.8 4125PHBK-ND 7.23 61.97 485.46 | — 1984.48 3083.27 2909.58/M 2682.86/M | 2222 118 15682 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 4126PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4126PHTB-ND — 785.52 741.27/M 683.51/M | 2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 4127PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4127PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/M  734.81/M | 2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 4128PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4128PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M  768.96/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 4129PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4129PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M _768.96/M | 2222 118 90509 
25 470 75 0.180 366 30 10 0.8 4130PHBK-ND 2.22 18.99 148.73 | — 607.99 944.62 891.41/M —_ 821.95/M | 2222 118 16471 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 4132PHBK-ND 2.91 24.91 195.12 | — 797.62 1239.25 1169.44/M 1078.32/M | 2222 118 16102 
1500 229 0.250 691 30 15 0.8 4133PHBK-ND 3.56 30.51 239.02 | — 977.06 1518.05 1432.54/M 1320.91/M | 2222 118 16152 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 4134PHBK-ND 4.48 38.37 300.54 | — 1228.56 1908.80 1801.27/M 1660.91/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 4135PHBK-ND 5.89 50.53 395.79 | — 1617.90 2513.72 2372.12/M 2187.28/M | 2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 4136PHBK-ND 7.74 66.32 519.47 | — 2123.48 3299.24 3113.38/M_ 2870.78/M | 2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 4137PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4137PHTB-ND — 785.52 741.27/M —683.51/M | 2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 4138PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4138PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/M | 2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 4139PHCT-ND 1.98 16.96 132.85 | 4139PHTB-ND 543.05 843.73 796.20/M  734.16/M | 2222 118 37151 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 4141PHBK-ND 2.18 18.67 146.26 | — 597.90 928.95 876.62/M 808.32/M | 2222 118 17221 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 4142PHBK-ND 2.52 21.63 169.44 | — 692.62 1076.11 1015.50/M_ —_936.37/M | 2222 118 17331 
470 117 0.110 522 30 12.5 0.8 4143PHBK-ND 2.85 24.44 191.41 | — 782.44 1215.67 1147.19/M 1057.80/M | 2222 118 17471 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 4145PHBK-ND 4.28 36.67 287.26 | — 1174.28 1824.47 1721.69/M 1587.54/M | 2222 118 17102 
2200 532 0.150 1403 38 21 0.8 4147PHBK-ND 7.51 64.34 504.00 | — 2060.27 3201.03 3020.71/M_ 2785.33/M | 2222 118 17222 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 4148PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4148PHTB-ND — 785.52 741.27/M —683.51/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 4149PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4149PHTB-ND — 785.52 741.27/M —683.51/M | 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 4150PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4150PHTB-ND — 785.52 741.27/M —683.51/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 4151PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4151PHTB-ND — 785.52 741.27/M 683.51/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 4152PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4152PHTB-ND — __785.52 741.27/M_ __683.51/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 4153PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4153PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/M | 2222 118 38479 
100 42 0.070 243 25 10 0.8 4154PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4154PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/M | 2222 118 90514 
63 100 42 0.070 262 30 10 0.8 4155PHBK-ND 2.18 18.67 146.26 | — 597.90 928.95 876.62/M = 808.32/M | 2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 4156PHBK-ND 2.49 21.35 167.27 | — 683.78 1062.38 1002.54/M 924.42/M | 2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 4157PHBK-ND 2.93 25.10 196.65 | — 803.86 1248.95  1178.59/M_1086.76/M | 2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 4158PHBK-ND 3.62 30.99 242.73 | — 992.24 1541.63 1454.79/M 1341.43/M | 2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 4159PHBK-ND 4.58 39.27 307.62 | — 1257.47 1953.72 1843.67/M 1700.00/M | 2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 4160PHBK-ND 5.80 49.74 389.61 | — 1592.64 2474.47 2335.07/M 2153.12/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 4161PHBK-ND 7.78 66.71 522.57 | — 2136.16 3318.94 3131.97/M _2887.92/M | 2222 118 18102 
47 20 0.070 36 18 6.5 0.8 4162PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | — 2222 118 39478 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 4163PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4163PHTB-ND — 785.52 741.27/M 683.51/M | 2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 4164PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4164PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/M | 2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 4165PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4165PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M  768.96/M | 2222 118 39339 
100 47 33 0.070 170 25 10 0.8 4166PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4166PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M_ _768.96/M | 2222 118 90536 
47 33 0.080 178 30 10 0.8 4167PHBK-ND 2.31 19.78 154.91 | — 633.25 983.88 928.45/M 856.11/M | 2222 118 19479 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 4169PHBK-ND 2.98 25.58 200.36 | — 819.04 1272.53 1200.85/M 1107.28/M | 2222 118 19101 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 4171PHBK-ND 4.52 38.72 303.34 | — 1239.99 1926.56 1818.03/M 1676.37/M | 2222 118 19221 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 4173PHBK-ND 7.74 66.32 519.47 | — 2123.48 3299.24 3113.38/M 2870.78/M | 2222 118 19471 
2.2 20 0.060 27 18 6.5 0.8 4174PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | — 2222 118 90538 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 4176PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4176PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/M | 2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 4177PHBK-ND 2.15 18.44 144.41 | — 590.31 917.16 865.50/M  798.06/M | 2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 4178PHBK-ND 2.52 21.59 169.13 | — 691.37 1074.17 1013.67/M = 934.68/M | 2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 4179PHBK-ND 3.10 26.57 208.09 | — 850.64 1321.64  1247.19/M__1150.00/M | 2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 4180PHBK-ND 3.83 32.84 257.25 |e 1051.61 1633.87 1541.83/M 1421.69/M | 2222 118 92479 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 4182PHBK-ND 6.63 56.84 445.25 | — 1820.12 2827.90 2668.59/M 2460.65/M | 2222 118 92101 


* “CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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His owners AML 138 axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial 
leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case ©10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief * Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
* High ripple current capability » Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

* Industrial, automotive, EDP and telecommunication »* Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing * Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) » Standby applications 
* Low mounting height boards » Vibration and shock resistant 


Dimension inmm.] [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODnom X Lnomin mm) | 6.3 x 12.7 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 to 15,000 pF 
-L+ Tolerance on CR +20% 
m= Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
| Category temperature range -40°C ~ 105°C 
>——-# Endurance test at 105°C 1,000 hours 5,000 hours 
| Useful life at 105°C 2,000 hours 10,000 hours 
‘i : 1.3 x IR applied: 1.8 x IR applied: 
| Heetullfeyet 0G Iniepelied 200,000 He 500,000 pour 
Case size 10mm x 30mm and above are bulk Shelf life at 0 V, 105°C 500 hours 


Form BA: Taped in box (ammopack) 
*Case OD x L= 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 
**Case OD x L= 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 
(DIN 40040) 


40/105/56 (GMF) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Tape and Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) |Current(yA)) tans  |Current(mA)| L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 

100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND. 1.34 11.45 89.68 4183PHTB-ND = 569.55 2222 138 33101 

220 31 0.240 160 12.7 17 0.6 4184PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4184PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 33221 

6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4185PHTB-ND = 490.89 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND. 1.57 13.42 105.14 4186PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 33102 

2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4187PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 33222 

150 33 0.200 140 12.7 7.7 0.6 4188PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4188PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 34151 

220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4189PHTB-ND _— 490.89 2222 138 34221 

470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4190PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 34471 

1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4191PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 34102 

1500 94 0.260 560 30 10 0.8 4192PHBK-ND. 1.58 13.54 106.06 = 433.53 673.58 2222 138 14152 

10 2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND 1.83 15.67 122.76 = 501.84 779.70 2222 138 14222 
3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND 2.22 18.99 148.73 = 607.99 944.62 2222 138 14332 

4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND. 271 23.25 182.13 = 744.49 1156.71 2222 138 14472 

6800 410 0.320 1700 38 18 0.8 4196PHBK-ND 3.45 29.60 231.90 = 947.95 1472.83 2222 138 14682 

10000 600 0.370 1900 38 18 0.8 4197PHBK-ND 4.59 39.32 307.97 = 1258.91 1955.96 2222 138 14103 

22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4199PHTB-ND = 569.55 2222 138 35229 

47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND. 1.34 11.45 89.68 4200PHTB-ND = 569.55 2222 138 35479 

100 35 0.160 130 12.7 Ae 0.6 4201PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4201PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 35101 

220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND. 1.24 10.66 83.50 4202PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 35221 

470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND. 1.57 13.42 105.14 4203PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 35471 

16 1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND 1.58 13.50 105.75 = 432.29 671.64 2222 138 15102 
2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND. 2.17 18.63 145.96 = 596.65 927.01 2222 138 15222 

3300 320 0.230 1200 30 18 0.8 4207PHBK-ND. 2.72 23.33 182.74 = 746.99 1160.59 2222 138 15332 

4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND 3.49 29.88 234.06 = 956.79 1486.56 2222 138 15472 

6800 660 0.280 1800 38 18 0.8 4209PHBK-ND. 4.47 38.29 299.93 = 1226.06 1904.92 2222 138 15682 

10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND 6.08 52.10 408.15 = 1668.43 2592.23 2222 138 15103 

10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4211PHTB-ND = 569.55 2222 138 36109 

22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4212PHTB-ND = 569.55 2222 138 36229 

33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4213PHTB-ND — 569.55 2222 138 36339 

47 27 0.140 96 12.7 7.7 0.6 4214PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4214PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 36479 

100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND. 1.15 9.87 77.29 4215PHTB-ND = 490.89 2222 138 36101 

220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND 1.57 13.42 105.14 4216PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 36221 

25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4217PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND. 1.55 13.30 104.20 = 425.95 661.79 2222 138 16681 

1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND 1.80 15.40 120.60 = 493.00 765.97 2222 138 16102 

1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND. 2.18 18.71 146.57 = 599.15 930.89 2222 138 16152 

2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND 2.72 23.33 182.74 = 746.99 1160.59 2222 138 16222 

3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND. 3.56 30.55 239.32 = 978.31 1519.99 2222 138 16332 

4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND. 4.65 39.87 312.29 = 1276.59 1983.42 2222 138 16472 

6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND. 6.26 53.69 420.53 = 1719.06 2670.88 2222 138 16682 

33 29 0.110 1 12.7 7.7 0.6 4225PHCT-ND. 1.47 12.63 98.96 4225PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 37339 

47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND. 1.15 9.87 77.29 4226PHTB-ND = 490.89 2222 138 37479 

100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND. 1.24 10.66 83.50 4227PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 37101 

220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND. 1.89 16.19 126.78 4228PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 37221 

40 330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND. 1.50 12.83 100.49 = 410.77 638.21 2222 138 17331 
470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 = 457.55 710.89 2222 138 17471 

680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND. 1.93 16.50 129.25 = 528.35 820.89 2222 138 17681 

1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND. 2.31 19.82 155.22 = 634.50 985.82 2222 138 17102 

2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND 3.78 32.41 253.87 = 1037.77 1612.38 2222 138 17222 

3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 4235PHBK-ND. 5.11 43.82 343.22 = 1403.01 2179.84 2222 138 17332 

10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND. 1.34 11.45 89.68 4236PHTB-ND = 569.55 2222 138 31109 

50 22 25 0.090 82 12.7 7.7 0.6 4237PHCT-ND. 1.47 12.63 98.96 4237PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND. 1.57 13.42 105.14 4238PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 31101 

4.7 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND. 1.34 11.45 89.68 4239PHTB-ND = 569.55 2222 138 38478 

10 16 0.080 59 12.7 Piva 0.6 4240PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4240PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 38109 

22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4241PHTB-ND _— 490.89 2222 138 38229 

47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND. 1.24 10.66 83.50 4242PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 38479 

100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4243PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 38101 

63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND. 1.47 12.59 98.63 = 403.18 626.41 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND. 1.64 14.09 110.38 = 451.21 701.04 2222 138 18221 

330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND. 1.92 16.46 128.94 = 527.10 818.95 2222 138 18331 

470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND. 2.27 19.46 152.44 = 623.16 968.20 2222 138 18471 

1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND. 3.60 30.87 241.79 = 988.40 1535.66 2222 138 18102 

1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND. 4.84 41.45 324.68 = 1327.21 2062.08 2222 138 18152 

1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4251PHTB-ND = 569.55 2222 138 39108 

2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND. 1.34 11.45 89.68 4252PHTB-ND —= 569.55 2222 138 39228 

47 12 0.080 40 12.7 7.7 0.6 4253PHCT-ND. 1.47 12.63 98.96 4253PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 39478 

10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND. 1.15 9.87 77.29 4254PHTB-ND = 490.89 2222 138 39109 

22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND. 1.24 10.66 83.50 4255PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 39229 

100 47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND. 1.89 16.19 126.78 4256PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 39479 
68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND. 1.56 13.34 104.50 = 427.19 663.73 2222 138 19689 

100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND. 1.74 14.92 116.89 = 477.82 742.38 2222 138 19101 

220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND. 2.43 20.84 163.25 = 667.35 1036.86 2222 138 19221 

330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND. 3.06 26.25 205.63 = 840.56 1305.96 2222 138 19331 

470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND. 3.86 33.12 259.42 = 1060.44 1647.60 2222 138 19471 


* “CT” stands for Cut Tape and “BK” stands for Bulk 
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Panasonic Bi-Polar Series SU Capacitors 


FEATURES: Working Voltage 6.3v | tov | t6v | 25v| 35v | Sov 
Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is -25°C/420°C 4 3 9 2 2 2 
applied when switches are turned on or off. Impedance ~A0°C/+20°C 8 6 4 4 4 3 
* Life: 2000 hours at +85°C. 
ENDURANCE: 


SPECIFICATIONS: 
Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C. 
Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 


Leakage Current: | < 0.03CV + 3(U/A) after 5 minutes application of meus: SHELF LIFE: 
rated working voltage at +20°C. Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 85°C. 
Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 8: Applied Voltage: none 
Following specified values. <150% of initial specified value. Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 
[> Coy tans Ripple 
Cap. | (+20°C/5min.) | (120Hz/+20°C) | Current Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
WV| (HF) (uA) max. (max.) (mA) rms D L [3 d Part No. i 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 1 2.0 0.5 P1141-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 11 2.0 0.5 P1142-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 63 11.2 2.5 0.5 P1143-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 11.5 3.5 0.6 P1144-ND 38 2.65 18.95 106.00 99.00/M 95.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 3.5 0.6 P1145-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-AOJN331U 
6.3 470 91.8 0.30 310 10 12.5 5.0 0.6 P1146-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND 80 5.60 41.10 236.00 227.00/M 219.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 12.5 25 5.0 0.6 P1148-ND 1.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 0.8 P1149-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 31.5 75 0.8 P1150-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 35.5 75 0.8 P1151-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 11 2.0 0.5 P1152-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 0.5 P1153-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN330U 
47 ATA 0.25 90 5 11 2.0 0.5 P1154-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 63 11.2 2.5 0.5 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P1370-ND 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 11.5 3.5 0.6 P1156-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 5.0 0.6 P1157-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 0.6 P1158-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 20 5.0 0.6 P1159-ND 99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 0.8 P1160-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 31.5 75 0.8 P1161-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 35.5 75 0.8 P1162-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 11 2.0 0.5 P1163-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 11 2.0 0.5 P1164-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 11 2.0 0.5 P1165-ND 20 1.38 9.83 55.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P1166-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 3.5 0.6 P1167-ND 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1CN101U 
16 220 108.6 0.20 260 10 12.5 5.0 0.6 P1168-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 0.6 P1169-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND 74 §.25. 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 0.6 P1171-ND 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M 364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 31.5 75 0.8 P1172-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 35.5 75 0.8 P1173-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 11 2.0 0.5 P1174-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 11 2.0 0.5 P1175-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 11 2.0 0.5 P1176-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN220X 
33 27.7 0.15 90 6.3 11.2 2.5 0.5 P1178-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1EN330U 
25 47 38.2 0.15 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P1179-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1EN470U 
100 78.0 0.15 180 8 11.5 3.5 0.6 P1180-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 5.0 0.6 P1181-ND 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 20 5.0 0.6 P1182-ND 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 20 5.0 0.6 P1183-ND 99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND 1.51 10.81 81.60 530.00 514.00/M 502.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 35.5 75 0.8 P1185-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 11 2.0 0.5 P1186-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 11 2.0 0.5 P1187-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 6.3 11.2 2.5 0.5 P1188-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 3.5 0.6 P1189-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 3.5 0.6 P1190-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 5.0 0.6 P1191-ND 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 20 5.0 0.6 P1192-ND 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND 99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12.5 25 5.0 0.6 P1194-ND 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M 358.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 11 2.0 0.5 P1195-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 11 2.0 0.5 P1196-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 11 2.0 0.5 P1197-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 1 2.0 0.5 P1198-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 11 2.0 0.5 P1199-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 11.2 2.5 0.5 P1280-ND 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 11.5 3.5 0.6 P1281-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 3.5 0.6 P1282-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 12.5 5.0 0.6 P1283-ND 57 3.96 29.12 167.00 161.00/M 155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 25 5.0 0.6 P1285-ND 1.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 31.5 7.5 0.8 P1287-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1HN471U 
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Panasonic WM Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ilies Fee WV. 6.3 10 16 25 35 50 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; im fl Bras 5 4 3 2 2 2 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; = SS & -40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 
Nitsuko: MK; Sanyo: HG/HPC L L L | For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 UF for -25°C/20°C. 
FEATURES:  Miniaturized size version for general ( (| i I add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
purpose use * Life: 2000 hours at 85°C * Vent construc- oy oye olte 2 
tion for >@6.3 mm products >| [=P -ll-@a =P lsd Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 50 VDC 160 ~ 450 V DC 
7 = Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.47 ~ 2200 uF 1 ~ 470 uF 
i I 9 0 Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: £207 (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
I< 0.03 CV or 4 (A) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (yA) after 2 minutes Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Leakage Current |< 0.01 CV or 3 (uA) after 2 minutes application of rated working voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tané < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 6: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 uF. Applied Voltage _ ns < 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
WV Cap Current tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) Maximum | (mA) rms 9D es [2 Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 i 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 1 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM47111 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND = 63.00 _ ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 _ 104.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 1 5.0 0.5 P10363TB-ND _ = 27.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 ca 2.5 0.5 P10404TB-ND = — 27.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 1 5.0 0.5 P10364TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 11.5 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 115 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 11 5.0 0.5 P10369TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 1 25 0.5 P10408TB-ND a — 30.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND a — 39.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P10409TB-ND ms — 39.00/M ECA-1CM221I 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND = 63.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND = 63.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 115 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 115 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-1CM222B 
47 AL? 0.16 130 5 1 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 za) 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM4701 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 112 2.5 0.5 P10413TB-ND — _ 42.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 = ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 = 92.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 — 148.00/M ECA-1EM102B 
33 11.5 0.14 110 5 1 5.0 05 P10381TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 "1 2.5 0.5 P10416TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 "1 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 iy] 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM4701 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND = 63.00 — ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 — 92.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 _— 106.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 — 216.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 4] 5.0 0.5 P10388TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 a 2.5 0.5 P10420TB-ND _ = 27.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 1 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 a aI 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 iy 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 cb 2.5 0.5 P10422TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2I 
3.3 3 0.12 35 5 1 5.0 0.5 P10391TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 1 2.5 0.5 P10423TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM3R3I 
4.7 3 0.12 45 5 1 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7B 
4.7 3 0.12 45 5 ial 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 1 5.0 0.5 P10393TB-ND — _ 27.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 | 2.5 0.5 P10425TB-ND = _ 27.00/M ECA-1HM1001 
22 11 0.12 100 5 1 5.0 0.5 P10394TB-ND = _— 30.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 1 2.5 0.5 P10426TB-ND = _ 30.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 ial 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 2.5 0.5 P10427TB-ND _— = 30.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = a 42.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 115 5.0 0.6 P10397TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 115 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101BJ 
220 1 0.12 400 10 125 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 = 98.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 = 112.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1HM471B 
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Panasonic 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES 


M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Vinyl 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Sleeve <@10 2 08 W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 
goer erie ©» Qyr-s| [wrcare [sf fa peteatetefefetats 
Sanyo: HC/HPC S | 
O@D+5 OD. For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 pF for -25°C/20°C. 
FEATURES: max max add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
* Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
¢ Vent construction for >o6.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 70k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 bd 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100 VDC 160 ~ 450 VDC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 pF 1 ~ 470 LF Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
I< 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (LA) after 2 minutes 7 i eae ms 
tiaskage’ Gunter le 0.01 cv or 3 a aher2 minutes application of 10 (ws seis voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tand 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 UF. Applied Voltage = tan 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tan sé Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (pF) (uA) max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 11 20 0.5 P5111-ND 5 are 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 1 20 0.5 P5112-ND 16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 6.3 11.2 25 0.5 P5113-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 25 05 P5114-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 35 0.6 P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND 46 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12.5 25 5.0 0.6 P5119-ND 93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-OJM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 08 P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 1 20 0.5 P5123-ND 16 Was 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 6.3 11.2 25 0.5 P5124-ND 24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 11.2 25 0.5 P5125-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11.5 35 0.6 P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1AM471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M ECA-1AM102 
no 2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 75 0.8 P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 08 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 11 20 0.5 P5134-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 20 0.5 P5135-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 1 20 0.5 P5136-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 11 20 0.5 P5137-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 20 05 P5138-ND 18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 6.3 11.2 25 0.5 P5139-ND 9 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 35 0.6 P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11.5 35 0.6 P5141-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 08 P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 1 20 05 P5148-ND 5 Tn 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 11 20 0.5 P5149-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 11 20 0.5 P5150-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 1 20 0.5 P5151-ND 18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 6.3 11.2 25 0.5 P5152-ND 23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 35 0.6 P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 35 0.6 P5154-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND 58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1EM682 
(Continued) 
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Panasonic 


M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Ccont.) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (pF) (uA) max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 1 20 05 P5161-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1VM100 
22 WF 0.14 95 5 1 20 05 P5162-ND 15 eT: 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1VM220 
33 11.5 0.14 110 5 1 2.0 05 P5163-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 1 20 05 P5164-ND 18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 11.2 25. 0:5 P5165-ND .20 1.02 24 24.89 39.00 34.00/M ECA-1VM101 
220 77.0 0.14 350 8 41.5 35 0.6 P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M ECA-1VM221 
35 330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 06 P5167-ND 36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 06 P5168-ND 43 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 12.5 20 5.0 06 P5169-ND 74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 75 08 P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 08 P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 08 P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 1 20 05 P5349-ND* 21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 1 20 05 P5173-ND* 5 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 1 20 05 P5174-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 1 20 05 P5175-ND* 15. 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 11 2.0 0.5 P5176-ND* a5) 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5. 1 20 05 P5177-ND* 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM4R7 
50 10 5.0 0.12 65 5 1 20 05 P5178-ND* 15 MT 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 1 20 05 P5179-ND* 18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1HM220 
33 16.5 0.12 110 5 1 20 05 P5180-ND* 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 25 0.5 P5181-ND* 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 11.5 35 0.6 P5182-ND* .29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 06 P5183-ND* 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 06 P5184-ND* 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 06 P5185-ND* 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 06 P5186-ND* 1.03 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 75 08 P5187-ND* 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 75 08 P5188-ND* 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 1 20 05 P5189-ND al? 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 1 20 05 P5190-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1JM220 
33 20.7 0.11 130 6.3 11.2 25 0.5 P5191-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 63 11.2 25 0.5 P5192-ND Al 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.14 270 8 41.5 3.5 0.6 P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 06 P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 06 P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 06 P5196-ND 92 5.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 08 P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 08 P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 1 20 05 P5199-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 1 20 05 P5305-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 1 20 05 P5306-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 1 20 05 P5307-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM3R3 
47 47 0.10 50 5 1 2.0 05 P5308-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 1 20 05 P5309-ND 19 94 6.32 21.42 33.00 28.00/M ECA-2AM100 
400 22 22.0 0.10 115 63 11.2 25 0.5 P5310-ND we 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 AAS 35 0.6 P5311-ND 38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 41.5 35 0.6 P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 06 P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 12.5 20 5.0 06 P5314-ND 94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 12.5 25 5.0 06 P5315-ND 1.21 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 08 P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 75 08 P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 63 11.2 25 0.5 P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M ECA-2CM010 
22 31.1 0.16 53 63 11.2 25 0.5 P5319-ND 33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 11.2 25 0.5 P5320-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2CM3R3 
47 §5.1 0.16 78 63 11.2 25. 0:5 P5321-ND 31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 06 P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M ECA-2CM100 
160 22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 06 P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 06 P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 06 P5325-ND 99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 12.5 25 5.0 0.6 P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 75 08 P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 08 P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 08 P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 63 11.2 25 0.5 P5330-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 63 11.2 25 0.5 P5331-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 TS 35 06 P5332-ND 36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M ECA-2EM3R3 
47 80.5 0.18 86 8 11.5 35 0.6 P5333-ND AA 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 06 P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 06 P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/M ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 12.5 20 5.0 06 P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 06 P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 75 08 P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 08 P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 VAS: 3.5 0.6 P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 06 P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 06 P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 06 P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 08 P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 08 P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2WM330 
* M-KIT-ND Digi-Key’ M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage Quide......... 0.0.0... ceccceeeeeee eee eeeeeeeeeeeseeeteeeeeeeeeeeeeee $69.95 
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Panasonic 


Panasonic NHG Series Cross References: 
Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Ripple Current: 120 Hz, 105°C 


<@10 


208 


Frequency (Hz) 
Elna: RJ4; Rubycon: YXA =e @ 1 W.V. (V.DC) Cap (uF) 60 720 ek { 10k 100k 
eo @) P+5 @ P+5 6.3 ~ 100 ~ 33 0.75 1 1.55 1.80 2.00 
FEATURES: | A —Al 47 ~ 470 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
¢ Compact size (same case size with series M) p—l4—13 OD+.5 OD+5 1000 ~ 0.85 il 1.10 1.15 1.15 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C iseeiteamee ee oe max max 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range -55°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100VDC 160 to 450VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 LF 1.0 to 330 WF Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 200% initial specified value 
Leakage | | < 0.01 CV pA or 3y/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10U/A after 2 minutes appli- “1000 Hours for = @8mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at 20°C. | cation of rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 uF. Applied Voltage _ tan $ 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDC) HEF (uA) max. max. (mA) rms oD iL P od Part No. il 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 19 .97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 7.5 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 75 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND -18 .97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND Al 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND 96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 1! 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1AHG153. 
47 75 0.20 77 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 .97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1CHG103 
47 TAL? 0.16 91 5 11 2.0 0.5 P5539-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND .28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 75 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 75 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1EHG682 
33 a5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1VHG472 
0.1 3.0 0.12 11 5 11 2.0 0.5 P5559-ND* .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 11 2.0 0.5 P5560-ND*+ .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-ND« .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-ND* .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG010 
2.2) 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-ND+ .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-ND* .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 1 2.0 0.5 P5566-ND* .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 11 2.0 0.5 P5567-ND+ 22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5568-ND« -18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 1 2.0 0.5 P5569-ND* 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-ND* .29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-ND+ 39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-ND« 50 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-ND* 57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-ND+* -70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-ND+ 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-ND« 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1HHG332 
(Continued) 
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Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont. 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tan Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (uA) max. max. (mA) rms oD Ee [7 od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 

10 6.3 0.10 46 5 1 2.0 0.5 P5578-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG100 

22 13.8 0.10 71 5 1 2.0 0.5 P5579-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG220 

33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-1JHG330 

47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND .25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-1JHG470 

63 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M ECA-1JHG101 

220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND .69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M ECA-1JHG221 

330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1JHG331 

470 296.1 0.10 640 12:5. 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-1JHG471 

1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M ECA-1JHG102 

2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-1JHG222 

0.47 3.0 0.08 9 5 1 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGR47 

1.0 3.0 0.08 14 5 "1 2.0 0.5 P5589-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGO010 

2.2 3.0 0.08 21 5 11 2.0 0.5 P5590-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG2R2 

3.3 3.3 0.08 31 5 "1 2.0 0.5 P5591-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG3R3 

4.7 47 0.08 38 5 1 2.0 0.5 P5592-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG4R7 

10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 2.5 0.5 P5593-ND 30 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-2AHG100 

22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-2AHG220 

100 33 33.0 0.08 130 8 aS 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M ECA-2AHG470 

100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-2AHG101 

220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M ECA-2AHG221 

330 330.0 0.08 540 16 25 75 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M ECA-2AHG331 

470 470.0 0.08 715 16 25 75 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2AHG471 

1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 75 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-2AHG102 

1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 25: 0.5 P5852-ND 34 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG010 

2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 25 0.5 P5853-ND 38 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG2R2 

3.3 41.6 0.15 36 6.3 a2 2.5 0.5 P5854-ND At 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG3R3 

47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 25: 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG4R7 

10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00 110.00/M ECA-2CHG100 

160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 71 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00 146.00/M ECA-2CHG330 

47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CHG470 

100 970.0 0.15 335 16 25 75 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M ECA-2CHG101 

220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2CHG221 

330 3178.0 0.15 705 18 31.5 75 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M ECA-2CHG331 

1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5863-ND 40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG010 

2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 2.5 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG2R2 

3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M ECA-2EHG3R3 

4.7 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/M ECA-2EHG4R7 

250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M ECA-2EHG220 

33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2EHG330 

47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2EHG470 

100 1510.0 0.15 365 16 31.5 75 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2EHG101 

1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 3.5 0.6 P5872-ND 56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M ECA-2WHG010 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 60 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 84 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 88 3.72 27.88 99.12 165.00 159.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-2WHG100 

22 604.0 0.20 115 16 25 75 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2WHG220 

33 901.0 0.20 155 16 31.5 75 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2WHG330 


* NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage guide .. 


- $69.95 
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Panasonic Z Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 220%, Low Leakage, Low impedance 


SPECIFICATIONS: 


© Operating Temperature: -40°C ~ +85°C » Rated Working Voltage: 6.3 ~ 50VDC 
¢ Rated Capacitance: 0.1 ~ 2200uF » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 
Current: | = 0.002CV + 1 (mA) max.; Where, |:-DC leakage current (A) C:-rated 
capacitance (IF), V:-DC rated working voltage (V). Leakage current is measured 
after 2-minute application of the rated DC working voltage. * Surge Voltage: The 
listed surge voltage is applied to the capacitor in series with 1,000 ohms resistor 
at a cycle of 0.5 minute “ON” and 
4.5 minute “OFF” repeating 1,000 
times at 25°C +10°C. After the 
test, the capacitor should meet the 


following limits: 


Working Voltage Surge Voltage 


10VDC 13VDC 


¢tan 8. (Dissipation Factor) Max. | * Low Temperature Stability: Maximum 


impedance ratio against +20°C at 120Hz 


Capacitance change 


Within +10% of the initial measured value 


tan 


Less than 150% of the initial specified value 


Safety vent Rubber seal 
Working Working “25°C 40°C Ty (rod © 1 
Voltage tans | DE Voltage ~ 420°C ~ 420°C D: T ‘S) A+1,-0.5 
Max. ! — = {{+0-04,-0.02) 
i Min. i 
iovoc | ot7 | 17 10V 2 4 i Ea (orem. 
0.06 for 1iF or less. L 27 
Max. Min.(1.063) 
« Load Life: After 2,000 hour application of DC working voltage at +85°C with 
specified RMS ripple current, the measurements should meet the following 
requirements: PANASONIC Z 
CROSS REFERENCES 
Capacitance change Within +20% of the initial measured value IC: ALR 
Sprague: 30D 
tand Less than 200% of the initial specified value UCC: SX 


DC leakage current 


Less than the initial specified value 


DC leakage current 


Less than the initial specified value 


Not recommended for new designs. 


Rating Dimensions Max. RMS Max. Leakage 
wv Cap. mm (inch) Ripple Current Current Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc uF D [E A d (mA) @ 120 Hz, 85°C pA Part No. 1 10 100 1,000| Part No. 
10 2200 16.0 (.630) 31.5 (1.299) 7.5 (.295) 0.8 (.032) 850 45.0 P6614-ND 1.43 1.08 81 48 ECE-A10Z2200 
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Panasonic 


FEATURES: 

* Low impedance « Long life: 1000 ~ 5000 hours at 105°C 

SPECIFICATIONS: 

© Operating Temperature Range: -55 ~ 105°C »* Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100VDC *Nominal Capacitance Range: 1.0 ~ 15000uF » Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Curre! < 0.01CV or 3 (uA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C 


* tan 8: (120Hz, 20°C) 


Working Volt. (V)| 6.3 10 16 25 35 | 50 | 63 
tans Maximum | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12] 0.10 | 0.08 


100 
0.07 


For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000)F. 


«Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, 
20°C) * Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for 04 ~ 06.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for 010mm), 5000 hours (for 912.5mm ~ 18mm) * Ambient 
Temperature: 105°C +2°C «Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
© Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
specified value 

Shelf Life: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 105°C 
+2°C * Applied Voltage: (none) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
* Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
specified value 

© Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.00 
63 ~ 100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
: 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Vinyl eae 


Sealing Rubber 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) @D L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum |(mA) rms Maximum) (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 

68 4 1 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND 28 19 14 08 EEU-FCOJ680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND 34 14 10 .06 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND 30 21 15 08 EEU-FC0J151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND 34 17 13 .07 EEU-FC0J221 
330 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND 28 16 11 07 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND 39 26 18 10 EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND 48 .25 18 10 EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND 48 25 18 10 EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND 48 25 18 10 EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND 63 35 25 14 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND 48 28 21 12 EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND A7 28 21 12 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND 61 38 28 16 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND 53 33 24 14 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 80 55 40 23 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND 73 45 33 19 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND 1.07 62 44 24 EEU-FC0J182 
2200 16 15 £5 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND 1.05 73 55 .32 EEU-FC0J222S 

63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND 80 51 37 22 EEU-FC0J222 
: 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND 1.51 94 67 37 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND 1.30 17 55 30 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND 1.20 76 54 30 EEU-FC0J272L 
3300 18 15 FRC) 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND 1.39 98 74 44 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND 90 59 45 27 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND. 1.24 75 56 33 EEU-FC0J392 
4700 16 20 75 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND 1.41 92 69 Al EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND 1.26 77 58 34 EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND 2.03 1.20 85 46 EEU-FCOJ562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND 1.39 1.00 75 45 EEU-FCOJ562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND 1.61 1.11 84 54 EEU-FC0J682S 
6800 16 25 75 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND 1.66 1.10 82 49 EEU-FCOJ682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 1.15 86 51 EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 75 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC0J822 
10000 18 25 75 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND 2.04 1.39 1.05 69 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 Tibi 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND. 1.99 1.42 1.07 -70 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 15 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC0J123 
12000 16 40 75 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 2.30 1.62 89 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 75: 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC0J153 

47 4 1 1.5 0.45 47 1.30 120 1000 P11180-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1A470 

82 5 1 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND 34 14 10 06 EEU-FC1A820 
100 5 1 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND 34 14 10 .06 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND -30 21 15 08 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND 34 pila 13 07 EEU-FC1A181 
220 6.3 11.2 25 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND 28 16 1 07 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND 39 26 18 10 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND 48 25 18 10 EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND 48 25 18 10 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND 40 22 16 .09 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND 63 35 25 14 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND 45 28 21 12 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND 48 28 21 12 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND 81 46 33 -18 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND 59 38 28 16 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND 53 33 24 14 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND 80 55 40 23 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND 72 45 33 19 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND 80 51 37 22 EEU-FC1A152 

10 1800 16 15 25: 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND 1.30 ae 55 30 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND 90 59 45 27 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND 1.20 76 54 -30 EEU-FC1A222L. 
2700 18 15 TS 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND 1.39 98 74 44 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND 1.20 15 56 33 EEU-FC1A272 
3300 16 20 TS: 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND 1.41 92 69 Al EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND 1.26 77 58 34 EEU-FC1A332 
3900 16 20 ries} 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND 2.13 1.20 85 AB EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND 1.39 1.00 75 45 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 75 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND 1.81 1.10 82 49 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND 1.53 1.15 86 51 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 7.5 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND 1.61 1.11 84 54 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND 2.60 1.43 1.01 55 EEU-FC1A562 
6800 18 25 75 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND 1.97 1.39 1.05 69 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 C5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND 1.97 1.24 94 61 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 75 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 75: 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND 3.27 2.09 1.47 81 EEU-FC1A822L. 
10000 18 35.5 75 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1A103 
12000 18 40 75 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND. 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1A123 

39 4 1 15 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1C390 

47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND 34 14 10 .06 EEU-FC1C470 

56 5 abl 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND 34 14 10 .06 EEU-FC1C560 

68 5 1 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND 34 14 10 .06 EEU-FC1C680 

82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND 30 21 15 08 EEU-FC1C820 
100 6.3 A1.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND 34 ake 13 07 EEU-FC1C101 

16 120 6.3 11.2 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND 28 16 1 .07 EEU-FC1C121 

180 6.3 15 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND 32 23 7 10 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND 48 25 18 10 EEU-FC1C221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND AB 25 18 -10 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 62.8 0.117 555 2000 P10246-ND 40 22 16 .09 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND 63 35 25 14 EEU-FC1C391 
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Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) @D [e [2 Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum| (hours) Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND A7 .28 .21 12 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND A7 28 21 12 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND 81 A6 33 18 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND 51 38 28 16 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND 56 33 24 14 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND 80 55 40 .23 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND 74 45 33 19 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND 1.03 55 39 ral EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND Wt 51 37 .22 EEU-FC1C102 
1200 16 15 7.5 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND 1.51 94 67 37 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND 1.07 62 44 .24 EEU-FC1C122 
1500 16 15 TS: 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND 1.56 94 67 .37 EEU-FC1C152S 
16 1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND -90 59 45 27 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND -90 62 AB 27 EEU-FC1C152L 
1800 18 15 75 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND 1.39 -98 74 A4 EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND 1.78 97 69 38 EEU-FC1C182 
2200 16 20 75 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND 1.41 92 69 Al EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND 1.14 75 56 .33 EEU-FC1C222 
2700 16 20 75 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND 2.03 1.20 85 A6 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND 1.26 77 58 34 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 75 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND 1.61 1.11 84 54 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND 1.35 1.00 75 45 EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 15: 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND 1.60 1.10 82 49 EEU-FC1C392 
4700 18 25 75 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND 1.97 1.39 1.05 69 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND 1.97 1.24 94 61 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 75 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 £5 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND 1.87 1.42 1.07 .70 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 75 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND 3.65 2.30 1.62 89 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 7.5 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1C822 
10 4 ra 15 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND 30 13 09 05 EEA-FC1E100 
22 5 t 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND 32 14 10 .06 EEA-FC1E220 
27 4 At 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1E270 
39 5 an] 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1E390 
47 5 ial 2.0 0.50 AA? 0.80 175 1000 P10267-ND 28 19 14 08 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND 30 .21 15 .08 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND 33 A7 13 07 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 25: 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND 23 16 Aa 07 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND 32 23 AZ 10 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND 48 25 18 10 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND 38 .22 -16 .09 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND 63 35 25 14 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND 44 .28 .21 12 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND A7 28 21 12 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND 81 AG 33 18 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND 57 38 28 16 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND 53 33 24 14 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND 80 55 40 .23 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND 93 55 39 21 EEU-FC1E561 
680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND 72 A5 33 19 EEU-FC1E681 
25 820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND 1.30 7 55 -30 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND 1.07 62 4 .24 EEU-FC1E821 
1000 16 15 75 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND 87 59 45 if EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND 1.20 -76 54 -30 EEU-FC1E102L 
1200 18 15 75 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND 1.39 98 74 44 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND 1.78 97 69 .38 EEU-FC1E122 
1500 16 20 75 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND 1.41 92 69 Al EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND 1.24 75 56 .33 EEU-FC1E152 
1800 16 20 75. 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND 2.03 1.20 85 46 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND 1.26 wee 58 34 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 7.5 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND 1.61 1.11 84 54 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND 1.35 1.00 75 A5 EEU-FC1E222 
2700 16 25 45 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND 1.81 1.10 82 49 EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND 1.97 1.39 1.05 69 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 75 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND 1.97 1.24 94 61 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 75 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 75 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND 3.27 2.09 1.47 81 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 75 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1E472 
5600 18 40 75 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1E562 
18 4 1 15 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1V180 
22 5 1 2 0.50 7.7 0.80 175 1000 P11230-ND 34 14 10 06 EEU-FC1V220 
27 5 a 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND 34 14 10 .06 EEU-FC1V270 
33 5 1 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND 34 14 10 06 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND. -30 .21 15 .08 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND 34 7 13 07 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 25 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND 33 A7 A3 07 EEU-FC1V560 
68 6.3 11.2 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND 28 -16 Ad 07 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 25 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND 32 23 Ae 10 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND 38 .22 .16 09 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND 46 25 18 10 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND 36 22 16 .09 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND 63 35 25 14 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND 44 .28 .21 12 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND. 48 28 .21 12 EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND 81 46 33 18 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND 80 55 40 .23 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND 61 .38 .28 16 EEU-FC1V331 
330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND 56 33 24 14 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND -96 55 39 21 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND 72 45 33 19 EEU-FC1V471 
35 560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND 1.25 Weg 55 .30 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND 1.07 62 A4 .24 EEU-FC1V561 
680 16 15 75 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND 1.01 73 55 32 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND. -90 59 45 27 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND 1.20 76 54 .30 EEU-FC1V681L 
820 18 15 75 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND 1.35 98 74 44 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND 1.78 97 69 .38 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 75: 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND 1.42 92 69 Al EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND. 1.41 15 56 .33 EEU-FC1V102 
1200 16 20 05. 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND 2.03 1.20 85 46 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND 1.26 Sf 58 34 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 75 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND 1.81 1.10 82 AQ EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND. 1.39 1.00 75 45 EEU-FC1V152L 
1800 18 20 75 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 75 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND 2.39 1.43 1.01 55 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND 2.29 1.49 1.05 58 EEU-FC1V182L 
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Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) @D L P Od (HA) Maximum (Q) Maximum |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2200 18 25 75 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND 1.97 1.39 1.05 69 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 7.5 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND 1.78 1.24 94 61 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 75 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND 3.27 2.09 1.47 81 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 7.5 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1V392 
1.0 5 abl 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND .27 14 -10 .06 EEU-FC1H1RO 
2.2 5 1 2.0 0.50 TA 1.30 45 1000 P10313-ND 27 14 -10 .06 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1H3R3 
47 5 1 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND 27 14 10 .06 EEU-FC1H4R7 
10 4 ui 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1H100 
10 5 abl 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1H100L 
15 5 1 2.0 0.50 7.5 1.30 145 1000 P10317-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1H150 
18 5 abl 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1H180 
22 5 1 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND 30 21 15 .08 EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND .27 16 WM .07 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND 28 -16 11 .07 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND 32 23 7 10 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND 48 .25 18 10 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND. 43 .25 18 10 EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND 44 28 21 2 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND 63 35 25 14 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND 65 35 25 14 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND 81 AB 33 18 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND 56 33 24 14 EEU-FC1H181L 
220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND 80 55 40 23 EEU-FC1H221S 
50 220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND 72 45 33 19 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND 1.07 62 44 24 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND 1.30 77 55 30 EEU-FC1H331 
390 16 15 75 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND 1.30 77 55 -30 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND 1.08 75 56 33 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND 1.20 -76 54 30 EEU-FC1H471L 
560 18 15 75 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND 1.39 98 74 44 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND 1.78 97 69 38 EEU-FC1H561 
680 16 20 75 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND 1.44 92 69 At EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND 1.26 Wea 58 34 EEU-FC1H681L 
820 18 20 7.5 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND 1.39 1.00 75 45 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND 1.75 1.10 82 49 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND 2.29 1.49 1.05 58 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 75 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND 3.23 2.05 1.45 79 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 7.5 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 75 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND 1.99 1.42 1.07 70 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND 3.58 2.37 1.67 91 EEU-FC1H182 
1800 16 40 75 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND 3.51 2.30 1.62 89 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 75 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND. 2.60 1.74 1.32 86 EEU-FC1H222 
6.8 4 11 1.5 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND 28 19 14 .08 EEU-FC1J6R8 
12 5 1 2.0 0.50 7.5 2.00 145 1000 P10336-ND 34 14 -10 .06 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND 30 .21 15 08 EEU-FC1J180 
22 6.3 11.2 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND .27 16 1 .07 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND 29 16 11 07 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND 32 23 A7 10 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND 38 .22 16 .09 EEU-FC1J470 
68 8 11.5 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND 40 22 16 .09 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND 48 .25 18 10 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND 63 35 25 14 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND 44 28 21 2’ EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND 40 .28 21 12 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND 81 46 33 18 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND 56 33 24 14 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND 80 -55 40 23 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND .99 55 39 .21 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND 90 59 45 27 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND 68 51 37 22 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 75 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND 87 59 45 20 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND 1.20 -76 54 30 EEU-FC1J331L 
390 18 15 75 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND 1.39 98 74 44 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND 1.78 97 69 38 EEU-FC1J391 
470 16 20 75 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND 1.36 92 -69 At EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND 1.26 77 58 34 EEU-FC1J471L 
560 16 25 75 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND 2.60 1.43 1.01 55 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1J681S 
680 16 25 7.5 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND 1.78 1.10 82 49 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND 1.35 1.00 75 45 EEU-FC1J681L 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND 3.23 2.05 1.45 79 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 75 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND 2.29 1.49 1.05 58 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 7.5 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND 3.33 1.82 1.29 70 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND 1.99 1.42 1.07 70 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 2.30 1.62 89 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 75 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 75 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1J182 
1.0 5 1 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND 24 14 -10 .06 EEU-FC2A1RO 
2.2 5 1 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND 30 14 -10 .06 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 abl 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND 30 14 -10 .06 EEU-FC2A3R3 
47 5 abl 2.0 0.50 4.7 4.400 65 1000 P10768-ND 30 14 10 06 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND. 31 Bile 13 07 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND 44 24 18 10 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND 51 31 23 13 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND 54 31 23 13 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND 82 50 37 21 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND. 88 56 Al 24 EEU-FC2A680L. 
100 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND 1.01 66 49 29 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND 93 64 48 29 EEU-FC2A101L 
150 18 15 7.5 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND 1.55 1.08 81 48 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND 1.15 80 -60 36 EEU-FC2A151 
220 16 25 7.5 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND 1.76 1.07 81 53 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND 1.55 1.10 83 49 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND 1.55 4.41 84 55 EEU-FC2A271L 
330 18 25 75 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND 2.21 1.55 1.17 76 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 7.5 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND 2.19 1.36 1.03 67 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 7.5 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND 2.21 1.56 1.18 77 EEU-FC2A391L. 
470 16 40 75 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND 2.47 1.72 1.30 85 EEU-FC2A471 
680 18 40 75 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND 3.28 2.26 1.70 iets EEU-FC2A681 
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Panasonic FM Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

«Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series * High Ripple Current: 50% 
higher than FC Series * Long Life: 2000 ~ 7000 hours at 105°C » PVC free, Pb 
free * Appearance: Black body with gold markings 

SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01 CV (A) measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C 


*tan 5 (120 Hz, 20°C) 


¢ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table * Ripple Current: 
Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 

Endurance: 

Test Conditions — Duration: 3000 hours (for @8x11.5 ~ 15mm), 4000 hours 
(for 88x20, 010x12.5 ~ 16mm), 5000 hours (for 010x20 ~ 25, 012.5x20, 
916x20mm), 7000 hours (for 012.5x25 ~ 35, 016x25mm) * Ambient 
Temperature: 105°C +2°C Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Frequency (Hz) 
(vbc) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
22 ~ 33 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.00 
63 ~50 47 ~ 330 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 
=e 390 ~ 1000 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.00 
1200 ~ 6800 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Working volt. (VDC)| 6.3 10 16 25 35 50 * Capacitance change: 16V ~ SOV: +25% of initial measured value (6.3V ~ 10V: 
tan 5 max. 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 +30%) © tan 8: < 200% of initial specified value 
Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 
For capacitance value > 1000yF, add 0.02 per every 1000yF, then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. 
(With voltage treatment) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) @D [e P Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM0J561 
820 8 15 3.5 0.6 ST7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM0J222L 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND -95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FMOJ562L 
5600 16 20 75 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM0J562S 
6800 16 25 7.5 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1A392L 
3900 16 20 75 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1A472L 
5600 16 25 7.5 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1C680 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1C122L 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1C152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1C272L 
2700 16 20 75 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1C332L 
3900 16 25 7.5 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.51 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 q17:5 0.026 1790 4000 P12388-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 117.5 0.030 1560 4000 P12389-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1E182L 
1800 16 20 75 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1E222L 
2700 16 25 75 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND -95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND -98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1V122L 
1200 16 20 75 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1H560 
100 8 11.5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND -50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND -76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND -95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1H681L 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1H821L 
820 16 20 75 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1H821S 
1000 16 25 75 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1H102 
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Panasonic EB Series <= 


Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life Applications 


L<16:L +1 Max. @D + 0.5 Max. 
FEATURES: ° High Ripple (High Frequency) * Life Time: 105°C 5,000 ~ 10,000 hours L220: L + 2 Max. 


MAIN APPLICATION: Electronic Ballast, Power supply 


(10 ~ 63 VDC) Ripple Current Frequency Multiplier 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: 10 ~ 63VDC: -40°C ~ 105°C, 160 ~ 450VDC: -25°C ~ 105°C «Rated Capacitance Frequency (Hz) 
Working Voltage Range: 10 ~ 450 VDC ¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: 10 ~ 63VDC: | (uF) 60 120 1k 10k 100k 
< 0.01 CV or 3p A, 160 ~ 450VDC: | < 0.06 CV + 10/A, after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C. whichever 0.47 ~ 10 0.75 1 1.40 1.55 1.65 
is greater. * Endurance: After following life test with DC voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum of DC and 22 ~ 470 0.85 1 1.20 1.25 1.30 
ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. 10 ~ 63VDC: Duration: 1000 ~ 3300 0.95 1 1.05 1.10 1.15 
5,000 ~ 10,000 hours. Capacitance change: +30% of initial measured value DF: < 300% of initial specified value. DC Leakage 
Current: < initial specified value. 160 ~ 450VDC: Duration 5,000 hours. Capacitance change: +20% of initial measured value. Frequency (Hz) 
DF: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value * Shelf Life: After storage for 1,000 hours W.V. (VDC) 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
at 1052°C with no voltage applied and then being stabilized at 20°C, capacitors shall meet the limits specified in “Endurance” 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
(with voltage treatment). 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
D.C.L. Dissipation Factor | Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)} (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)) sD L P od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 10 0.30 105 @120kHz | 7000 | 5 15 2.0 0.5 P13114-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1A101 
100 10 0.30 66@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13455-ND NEW! 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1A101S 
220 22 0.30 152 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13116-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A221 
jo | 220 22 0.30 100 @120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13456-ND NEW! 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EBIA221S 
470 47 0.30 278@120kHz | 10000 | 8 15 3.5 0.6 | P13118-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1A471 
470 47 0.30 180 @120kHz / 5000 | 8 11.5 3.5 0.6 | P13457-ND NEW! 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A471S 
2200 220 0.32 540 @120kHz | 10000} 125 20 5.0 0.6 | P13115-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1A222 
3300 330 0.34 802 @120kHz | 10000 | 125 25 5.0 0.6 | P13117-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1A332 
jg | 1000 160 0.25 430 @120kHz | 10000 | 10 20 5.0 0.6 | P13119-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1C102 
2200 352 0.27 706 @120kHz | 10000 [125 25 5.0 0.6 | P13120-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1C222 
47 11.75 0.22 78@120kHz | 7000 | 5 15 2.0 0.5 P13125-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E470 
47 11.75 0.22 55@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13458-ND NEW! atl 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1E470S 
100 25 0.22 135 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13122-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E101 
95 | 100 25 0.22 95@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 2.5 0.5 P13476-ND NEW! 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E101S 
220 55 0.22 125@120kHz | 5000 | 8 11.5 3.5 0.6 | P13477-ND NEW! 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E221S 
330 82.5 0.22 255@120kHz | 10000) 8 15 3.5 0.6 | P13123-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1E331 
470 117.5 0.22 321 @120kHz | 10000) 10 16 5.0 0.6 | P13124-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1E471 
1000 250 0.22 498 @120kHz | 10000 | 125 20 5.0 0.6 | P13121-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1E102 
33 11.55 0.18 66@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13129-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1V330 
33 11.55 0.18 46@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13475-ND NEW! ah 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1V330S 
35 220 7 0.18 197 @120kHz | 10000 | 8 15 35 0.6 | P13127-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1V221 
330 115.5 0.18 278 @120kHz | 10000) 10 16 5.0 0.6 | P13128-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1V331 
470 164.5 0.18 349 @120kHz | 10000 | 10 20 5.0 0.6 | P13130-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1V471 
1000 350 0.18 586 @120kHz | 10000 | 125 25 5.0 0.6 | P13126-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1V102 
AT 3 0.15 4 @ 120kHz 5000 |] 5 11 20 05 P13466-ND NEW! WW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
1.0 3 0.15 8 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13460-ND NEW! Ah] 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H1ROS 
22 3 0.15 15@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13462-ND NEW! ad 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H2R2S 
3.3 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13463-ND NEW! an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H3R3S 
47 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 0.5 P13465-ND NEW! 11 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
10 5 0.15 27@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13478-ND NEW! adil 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H100S. 
50 22 in] 0.15 55@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13132-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H220 
22 1 0.15 39@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13461-ND NEW! ald 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H220S 
47 23.5 0.15 87@120kHz | 7000 | 63 15 2.5 0.5 P13135-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H470 
47 23.5 0.15 61@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 2.5 0.5 P13464-ND NEW! 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H470S 
100 50 0.15 99@120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 | P13459-ND NEW! 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H101S 
220 110 0.15 234 @120kHz | 10000) 10 16 5.0 0.6 | P13131-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1H221 
330 165 0.15 293 @120kHz | 10000 | 10 20 5.0 0.6 | P13133-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1H331 
470 235 0.15 370 @120kHz | 10000 | 125 20 5.0 0.6 | P13134-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1H471 
0.47 3 0.12 6 @ 120kHz 7000 | 5 15 20 05 P13136-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1JR47 
0.47 3 0.12 45 @120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13474-ND NEW! aif 96 7.54 48.15 41.73/M 41.73/M EEU-EB1JR47S 
1.0 3 0.12 12@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13139-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J1RO 
1.0 3 0.12 9 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13468-ND NEW! ail 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J1ROS 
2.2 3 0.12 22@120kHz_ | 7000 | 5 15 20 05 P13140-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J2R2 
2.2 3 0.12 16.5@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13469-ND NEW! a 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J2R2S 
3.3 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13143-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J3R3 
3.3 3 0.12 20@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13471-ND NEW! 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J3R3S 
47 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13146-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J4R7 
47 3 0.12 23@120kHz_ | 5000 | 5 11 20 05 P13473-ND NEW! 11 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J4R7S 
63 10 6.3 0.12 46@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13138-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J100 
10 6.3 0.12 30@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13467-ND NEW! 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J100S 
22 13.86 0.12 55@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13142-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J220 
33 20.79 0.12 71@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13145-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J330 
33 20.79 0.12 50@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 2.5 0.5 P13470-ND NEW! 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M. EEU-EB1J330S 
47 29.61 0.12 94@120kHz | 10000) 8 15 3.5 06 | P13148-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J470 
47 29.61 0.12 80@120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 | P13472-ND NEW! 24 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J470S 
100 63 0.12 180 @120kHz / 10000 | 8 15 3.5 0.6 | P13137-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J101 
220 138.6 0.12 292 @120kHz | 10000) 10 20 5.0 0.6 | P13141-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1J221 
330 207.9 0.12 381 @120kHz | 10000 | 125 20 5.0 0.6 | P13144-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1J331 
470 296.1 0.12 454 @120kHz | 10000 | 125 25 5.0 0.6 | P13147-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1J471 
22 221.2 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 | P5900-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 | P5901-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 | P5902-ND 85 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 5.0 0.6 | P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C680S 
160 | 100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 |] 16 25 7.5 0.8 | P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 | P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 ] 18 25 7.5 0.8 | P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2C331 
22 274.0 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 06 | P5912-ND 64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2D220 
33 406.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 | P5913-ND 94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 | P5914-ND 97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 5.0 0.6 | P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2D680 
200 | 68 826.0 0.15 750@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 | P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5917-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
100 1210.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 | P5922-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
250 | 33 505.0 0.15 560 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 | P5923-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 [125 25 5.0 0.6 | P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 


(Continued) 
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Panasonic EB Series (con. 


D.C.L. Dissipation Factor | Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)} (uF) | (WA) Max. Max. (mA) rms Max. |(hours)) sD L P od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
250 68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5931-ND Fil 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 @100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 06 P5932-ND 97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 | 47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S. 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5939-ND 78 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 06 P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 | 33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 @100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 06 P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 | 22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 


KS Series 


Features: ¢ Low profile 5mm height for 3 ~ @8 mm 

Specifi ions: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Rated Working Voltage Range: 4 ~ 
50VDC *Nominal Capacitance Range: 0.1 ~ 330UF * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 
* Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater measured after 2 minutes application of rated 
working voltage at 20°C 

Endurance: ¢ Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C * Applied 
Voltage: Rated DC working voltage » Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial 


specified value * Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: 30%) * tan 6: < 200% of initial 
specified value 

Shelf Life: * Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C * Applied voltage: 
(None) * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance 
Change: +20% of initial measured value (4V: 30%) *tan 5: < 200% of initial specified value Panasonic 
KS Cross Reference: Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 
Recommended Applications: AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 


Tan 8: (120Hz, 20°C) 


H Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
Sleeve <r tan 5 Maximum 0.85 0.24 020. 016 0.14 0120.10 
Characteristics at Low Temperature: 
Impedance ratio maximum at 120Hz 
Body Diameter D 
Lead Diameter d Working Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 
Lead Space P 25°C/25°C 4 3 2 2 2 
-40°C/20°C 15 4 4 3 
wv Cap. D.C.L. tan Ripple Dim. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDc) (uF) (+20°C/2 min.) (120Hz/+20°C) Current oD [i P Part No. 10 100 1,000 Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 P950-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-AOGKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1.5 P951-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 § 15 P952-ND ott 6.02 33.00 ECE-A0GKS470 
100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 P953-ND 84 6.60 36.00 ECE-AOGKS101 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 2.5 P954-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 15 P955-ND Werk 6.02 33.00 ECE-AOJKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 P956-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 5 2.0 P957-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS470 
100 6.3 0.24 71 6.3 5 2.5 P958-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-AOJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 2.5 P959-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A0JKS331 
22 3.0 0.20 35 5 5 2.0 P960-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS220 
33 3.3 0.20 43 5 5 2.0 P961-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS330 
10 47 47 0.20 65 6.3 5 2.5 P962-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 2.5 P963-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 2.5 P964-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1AKS221 
10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 P965-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1CKK100 
10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 P966-ND aff. 6.02 33.00 ECE-A1CKS100 
16 22 3.5 0.16 39 5 5 2.0 P967-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1CKS220 
33 5.2 0.16 60 6.3 5 2.5 P968-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS330 
47 7.5 0.16 70 6.3 ) 2.5 P969-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS470 
100 16.0 0.16 91 8 § 2.5 P970-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1CKS101 
2.2 3.0 0.14 8 3 § 1.0 P971-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK2R2 
3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 P972-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK3R3 
4.7 3.0 0.14 12 3 § 1.0 P973-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK4R7 
25 4.7 3.0 0.14 22 4 5 1.5 P974-ND at 6.02 33.00 ECE-A1EKS4R7 
10 3.0 0.14 28 5 5 2.0 P975-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1EKS100 
22 5.5 0.14 55 6.3 5 2.5 P976-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS220 
33 8.2 0.14 65 6.3 5 2.5 P977-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS330 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 1.5 P978-ND ae 6.02 33.00 ECE-A1VKS3R3 
4.7 3.0 0.12 22 4 5 1.5 P979-ND nee 6.02 33.00 ECE-A1VKS4R7 
35 10 3.5 0.12 30 5 5 2.0 P980-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1VKS100 
22 7.7 0.12 60 6.3 5 2.5 P981-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 2.5 P982-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS330 
47 16.4 0.12 85 8 5 2.5 P983-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS470 
0.1 3.0 0.10 1 4 5 1.5 P984-ND hf. 6.02 33.00 ECE-A1HKSOR1 
0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 P985-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKOR1 
0.22 3.0 0.10 2 4 5 1.5 P986-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR22 
0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 P987-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR22 
0.33 3.0 0.10 3 4 5 1.5 P988-ND nad 6.02 33.00 ECE-A1HKSR33 
0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 P989-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR33 
0.47 3.0 0.10 5 4 § 15 P990-ND ea 6.02 33.00 ECE-A1HKSR47 
50 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 P991-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 P992-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKK010 
1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 P993-ND th 6.02 33.00 ECE-A1HKS010 
2.2 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P994-ND ahh 6.02 33.00 ECE-A1HKS2R2 
3.3 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P995-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS3R3 
4.7 3.0 0.10 23 5 5 2.0 P996-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1HKS4R7 
10 5.0 0.10 35 6.3 5 2.5 P997-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1HKS100 
22 11.0 0.10 60 8 5 2.5 P998-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1HKS220 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating mimencione ee is a tantalum substitute for many appli- 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC uF D L P Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | Part No. Vinyl ee Rubber end seal tinned copper clad steel wire 
22| 40 7.0 1.5 | P800-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA220 + 
33 | 40 7.0 1.5 | P801-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA330 
47| 40 7.0 1.5 | P802-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA470 
63} 400] 50 7.0 20 P803-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-AOJKA101 Ta1.0 foe ea 
220| 63 7.0 2.5 | P829-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKA221 
330 | 8.0 7.0 3.5 | P830-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A0JKA331 * Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C. 
22] 40 7.0 1.5 | P804-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA220 | °* Rated DC Voltage Range: 6.3 ~ 63VDC. 
33 | 4.0 7.0 1.5] P805-ND 14 94 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA330 | * Rated Capacitance Range: 1.0 ~ 100HF. 
1o| 47] 5.0 7.0 20) Ps06-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M| ECE-A1akaa7o | {Capacitance Tolerance: 20%. 
100 | 63 7.0 25] P831-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKA101 
220 | 80 7.0 3.5 | P832-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1AKA221 Wv. | 6.3 10 16 25 35 50 
10; 40 7.0 15] P807-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA100 tan | 0.24 | 02 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
22} 40 7.0 1.5 | P808-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA220 
16 33 5.0 7.0 2.0 | P809-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA330 ¢DC Leakage Current, Maximum: After 5 minutes 
47| 5.0 7.0 2.0] P810-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA470 | application of the DC working voltage, I=0.01 C V or 3A, 
100 | 63 7.0 25] P833-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKA101_| whichever is greater. 
47][ 40 7.0 15] P812-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA4R7 | «Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 4.0 7.0 1.5 P813-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA100 voltage at 85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 22} 50 7.0 2.0] P814-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1EKA220 
33] 63 7.0 25] P815-ND A5 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA330 Capacitance Change | Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 25] P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA470 measured value 
47] 40 7.0 1.5 | P817-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1VKA4R7 tan 6 Less than 200% of the initial 
10} 5.0 7.0 2.0] P818-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1VKA100 specified value 
35 22} 63 7.0 25] P819-ND* 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA220 DC Leakage Current | Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5 | P835-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA330 
47| 80 7.0 3.5 | P836-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1VKA470 | ° Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
01] 40 70 15] P820-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAOR1 at 120Hz -25/20°C, —40/20°C. 
0.22} 40 7.0 15] P821-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR22 
0.33 | 4.0 7.0 15] P822-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR33 WN: call et Bp") 28" | 30 
047 | 40 7.0 1.5 | P823-ND* 14 1 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR47 725/20°C | 4 3 2 2 2 . 
1.0 | 4.0 7.0 1.5 | P824-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA010 -40/20°C | 8 6 4 4 3 3 
50 | 22] 40 7.0 1.5 | P825-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA2R2 
33] 40 7.0 15 P826-ND* 14 ot 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA3R3 | ° Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 85°C, 
47] 4.0 7.0 15] P827-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA4R7 the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10} 5.0 7.0 2.0] P828-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1HKA100 | * Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22} 63 7.0 2.5 | P837-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 | 80 7.0 3.5 | P838-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1HKA330_| gina: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
* P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage CaS .......... 0... seee rece eeee $29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 
+ . . . . . 
KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 
WV Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic The KG-Series is a tantalum substitute for many applications. 
DC pF Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | Part No. Features: * Height is 7mm » Anti-solvent in Freon 
22 A P900-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A0JKG220 | Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
33 B P901-ND 19 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKG330 i « aSb0s Gb 1301: DUE 
a 47 B P902-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AQJKG470 | Capacitance Tolerance: +20% ai 2 
4 68 Cc P903-ND .20 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG680 DC Leakage Current: |<0.01CV or 3[yA] after 2 minutes (whichever 
100 c P904-ND» 124 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG101 | is greater) 
220 D P941-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-AOJKG221 
22 A P905-ND 19 1 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1AKG220 | tan 8 (120Hz/120°C): 
33 B P906-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc P907-ND 21 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG470 Lee 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
68 c P908-ND 124 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG680 tan 5 (Maximum) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
100 c P942-ND 24 1.12 8.03 28.89 45.00 42.00/M_| ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG6R8 | Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
10 A P910-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG150 wv. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
22 B P912-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKG220 5 7 
16 33 c P913-ND* 22 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1CKG330 ZEPSTONZ(200) 
47 c P914-NDe 23 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1CKG470 Z(-40°C)/Z(20°C) 
68 D P943-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1CKG680 Z(-55°C)/Z(20°C) 8 6 4 4 4 4 
100 D P944-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-NDs 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG6R8 | Load Life: 
10 A P916-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG100 After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 105°C, the 
15 B P917-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_| ECE-A1EKG150 | capacitor shall meet the following limits. 
25 22 B P918-ND* 22 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG220 : a 
33 Cc P919-ND 25 4.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1EKG330 Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
47 D P945-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1EKG470 | tané: 
68 D P946-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1EKG680 | < 200% of the initial specified value. 
47 A P920-ND= 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG4R7 : oti ‘fi 
68 A P921-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00M | ECE-atvkGers | PC !eakage current: < the initial specified value. 
10 B P922-ND» 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKG100 | Anti-solvent: 
35 15 Cc P923-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1VKG150 Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in Freon TE, TES, or 
22 Cc P924-NDe 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1VKG220 | TP-35 at 40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 
33 D P947-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1VKG470 Dimensions: (mm) 
0.1 A P925-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGOR1 : : 
0.15 A P926-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR15 Hane pew alae ee ioe 
0.22 A P927-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR22 
0.33 A P928-ND» 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR33 A 4 1.5 
0.47 A P929-NDs 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKGR47 B 5 2 
0.68 A P930-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR68 = 63 35 
1 A P931-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGO10 : : 
5G 15 A P932-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG1R5 D 8 3.5 
2.2 A P933-ND» 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-ND* 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKG3R3 Vinyl Sleeve 
47 A P935-ND* 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG4R7 | oy 7 wees, AB © 
6.8 B P936-ND 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKG6R8 | i " 
10 c P937-ND* .25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG100 |} j — 
15 c P938-ND 26 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG150 |_| \ © 
22 D P939-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG220 | | > 
33 D P940-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG330 | s=====->= aod | 
* P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case.. . $34.95 7 | 15 5 
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UltraCaps — Electrochemical double layer capacitors from EPCOS are new energy storage devices that Holes for +0.1 
close the gap between aluminum electrolytic capacitors and batteries in terms of power and energy density. PCB ---->.4 
They are capable of several hundred thousand charge and discharge cycles. Outstanding characteristics of 
UltraCaps are high power delivery and long useful life. 

Features: * High Power Density * Fast Charging with High Current * Rechargable with Random Currents 
and Charging Profiles * Very High Discharge Currents * Proof Against Exhaustive Discharge » Resistant 
Against Reverse Polarity »* Ultra-Low ESR * Wide Operating Temperature Range *Low Weight * PCB 
Free * Safety Vent * Maintenance Free 


Maximum ESR Dimensions 

wv Capacitance at 25° C 1KHz Capacity (mm) Digi-Key Price Each EPCOS 

Fig. Dc (F) (mQ) (mAh) D (L Part No. i 10 100 250 Part No. 
1 25 110 3.0 80 25 67 495-2059-ND 31.20 25.90 21.84 20.28 B49410A2115Q000 
: 200 15 140 30 76 495-2060-ND 42.90 35.61 30.03 27.89 B49410A2205Q000 
600 0.6 420 50 109 495-2061-ND 136.50 117.00 109.20 101.40 B49410B2605Q000 
1200 0.35 830 50 148 495-2062-ND 159.25 136.50 127.40 118.30 B49410B2126Q000 
2 25 1800 0.30 1300 75 121 495-2063-ND 205.01 172.90 160.55 154.38 B49410B2186Q000 
5 2700 0.21 1900 75 150 495-2064-ND 248.17 209.30 194.35 186.88 B49410B2276Q000 
3600 0.16 2500 75 176 495-2065-ND 291.33 245.70 228.15 219.38 B49410B2366Q000 
5000 0.18 3500 89 176 495-2066-ND 352.63 312.82 295.75 284.38 B49410B2506Q000 


[CDE busiuicn MLP Series Flatpack Ultra Long-Life Aluminum Capacitors 


The MLP’s high-energy storage and box shape makes ESR Max. @ Ripple Current 
it perfect for voltage holdup or filtering in military SEM-E | yolt- | Cap. 25°C (m0) (A) @ 85°C DimL | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
modules, telecom circuit packs, and computer cards. The | age (uf) 120Hz = 20KHz | 120Hz  20KHz | (mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
MLP delivers up to 20 joules of energy storage in a 1/2” | 7.5 | 19000 76 66 42 45 38.1 | 338-1200-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP193M7R5EKOA 
height with a 50 year life at +45°C. You can readily heatsink 10 43000 30 27 9.0 9.6 76.2 338-1212-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP433M010EB0A 
it to double the ripple-current capability. Ratings up to 16 13000 81 69 4d 44 38.1 338-1196-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP133M016EKOA 
250V can operate at 75% of rated voltage up to +125°C it | 16 | 38000 31 27 9.0 96 76.2 | 338-1210-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP383M016EBOA 
clamped or potted to prevent expanding beyond 1/2". 25 | 8000 87 69 3.9 44 38.1 | 338-1218-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP802MO25EKOA 
25 | 20000 34 27 86 96 76.2 | 338-1201-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP203M025EBOA 
Features: 35 | 5600 90 70 34 44 38.1 | 338-1217-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP562MO35EKOA 
*Low profile replacement for snapins «Double the pple | £) | tao | gr 7p. | a7 aa | a8 | S3RIZISND. ©6997 -—=«=«5097 == 49.98-—«=31.99| MLPAAZMOSOEKOA 
baasee tea Haseena) eee soy 50 | 4400 | 97 70 37 44 38.1 | 338-1214-ND§ 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP442MO50EK1A 
Shiels : 50 | 11000 36 27 83 96 76.2 | 338-1192-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP113MO50EB0A 
50 | 11000 36 27 83 96 76.2 | 338-1193-ND§ 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP113MO5OEB1A 
Specifications: 80 1500 106 7 3.6 42 38.1 | 338-1199-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP152MO80EKOA 
i 7 " 80 | 3300 44 31 75 9.0 76.2 | 338-1208-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP332MO80EBOA 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C up to 250VDC, | 199 | 1100 112 78 35 42 38.1 | 338-1191-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP112M100EKOA 
-40°C ~ 85°C 300VDC and up Leakage Current: [499 | 9700 46 33 74 87 76.2 | 338-1203-ND 87.43 74.94 62.45 30.97 | MLP272M100EB0A 
< 0.002CVUA @ 25°C and 5 minimum * Terminals: 18AWG | 459 500 355 248 1.9 23 38.1 | 338-1215-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP501M150EKOA 
copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 150 | 1300 143 100 42 5.0 76.2 | 338-1195-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP132M150EB0A 
200 | 400 388 253 1.9 23 38.1 | 338-1211-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP401M200EKOA 
200 | 1000 158 100 38 5.0 76.2 | 338-1189-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP102M200EB0A 
Slot: 3.96 250 | 330 426 258 18 23 38.1 | 338-1205-ND 69.97 59.97 49.98 31.99 | MLP331M250EKOA 
478-~ 3 1.016, 18 AWG 250 | 820 172 103 38 49 76.2 | 338-1219-ND 87.43 74.94 62.45 39.97 | MLP821M250EB0A 
i 300 | 220 597 393 15 19 38.1 | 338-1202-ND 78.33 67.14 55.95 35.81 | MLP221M300EKOA 
300 | 560 240 157 32 4.0 76.2 | 338-1216-ND 97.93 83.94 69.95 44.77 | MLP561M300EBOA 
350 150 1000 734 1.2 14 38.1 | 338-1198-ND 78.33 67.14 55.95 35.81 | MLP151M350EKOA 
350 | 370 420 310 23 28 76.2 | 338-1209-ND 97.93 83.94 69.95 44.77 | MLP371M350EB0A 
400 130 1320 970 1.0 1.2 38.1 | 338-1194-ND 78.33 67.14 55.95 35.81 | MLP131M400EKOA 
400 | 330 530 390 24 25 76.2 | 338-1206-ND 97.93 83.94 69.95 44.77 | MLP331M400EBOA 
t 420 | 330 530 390 24 25 76.2 | 338-1207-ND 97.93 83.94 69.95 44.77 | MLP331M420EBOA 
7621 [12.7 450 | 110 | 1456 1190 | 96 1 38.1 | 338-1190-ND+ 78.33 67.14 55.95 35.81 | MLP111M450EKOC 
450 | 280 585 480 2.0 23 76.2 | 338-1204-ND 97.93 83.94 69.95 44.77 | MLP281M450EB0A 


§ Polyester Insulation + Two leads/no tabs, mounting style 


Nececae Ultracapacitors and Pseudocapacitors 


TURBO- POWER 
The NessCap Ultracapacitor (ESHSR Series) is an Electric Double Layer Capacitor (EDLC) that uses an activated carbon powder and coating process to prepare electrodes. 
The NessCap ultracapacitor’s high energy density is made possible through the use of a proprietary binder formulation and specially developed electrode-making process. 


The NessCap Pseudocapacitor (PSHLR Series) differs from the EDLC in that is uses a metal oxide rather than an activated carbon for electrode material. With this 
advantage, pseudocapacitor cell needs to be only 60% in volume as compared to an EDLC of the same capacitance. Conversely, it also means the pseudocapacitor holds 


80% more energy than the equivalent-size EDLC. Fig. 2 
Nominal Internal 
Working |Capac-| Series Res. PCB 
Voltage | itance at 1KHz Dimensions (mm) Digi-Key Price Each NessCap Patterns: 
Fig. | (DC) (F) (Q) A B ic D E Part No. 1 10 100 | Part No. 
ESHSR Series (Ultracapacitors) 
2.7 3 75 20 15 4 8 3.5 589-1000-ND 2.28 1.95 1.47 | ESHSR-0003C0-002R7 
2.7 5 60 20 15 4 10 5 589-1001-ND 2.73 2.34 1.76 | ESHSR-0005C0-002R7 
1 2.7 10 35 30 15 4 10 5 589-1002-ND 3.54 3.25 2.66 | ESHSR-0010C0-002R7 
2.7 25 20 25 15 4 16 75 589-1003-ND 5.70 5.23 4.28 | ESHSR-0025C0-002R7 Blank 
27 50 16 40 15 4 18 7.5 | 589-1004-ND 8.25 7.57 6.19 | ESHSR-0050C0-002R7 Terminal 
2 2.7 100 10 45 6 22 2 10 589-1005-ND 15.30 14.03 11.48 | ESHSR-0100C0-002R7 
3 2.7 400 3.2 60 6 35 22.5 — 589-1006-ND 31.88 26.22 20.55 | ESHSR-0400C0-002R7 
4 5.4 1.5 150 23 17 9 = 8.8 589-1007-ND 5.22 4.79 3.92 | EMHSR-0001C5-005R4 
5.4 2.5 100 23 21 10.5 = 10.6 589-1008-ND 6.06 5.56 4.55 | EMHSR-0002C5-005R4 
PSHLR Series (Pseudocapacitors) 
2.3 20 40 30 15 4 10 5 589-1009-ND 5.70 5.23 4.28 | PSHLR-0020C0-002R3 
1 2.3 30 35 40 15 4 10 5 589-1010-ND 6.48 5.94 4.86 | PSHLR-0030C0-002R3 ee 
2.3 50 30 25 15 4 16 75 589-1011-ND 747 6.85 5.61 | PSHLR-0050C0-002R3 “E < 
2.3 120 20 40 15 4 18 75 589-1012-ND 12.57 11.53 9.43 | PSHLR-0120C0-002R3 Insulator recommended for 
2 2.3 220 15 45 6 22 2 10 589-1013-ND 20.01 18.35 15.01 | PSHLR-0220C0-002R3 certain applications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1182 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PowerStor’ cooftrsussmann Aerogel Supercapacitors 


The PowerStor Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on a novel type of carbon foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar to 


ultracapacitors and electrochemical double layer capacitors (EDLCs) and gold capacitors with the added benefit of lbw ESR. Temperature range: -25°C ~ 70°C 


applications Applications: * Pulse power * Hold-up power * DC/DC converters »* Hybrid battery packs » Valve and solenoid actuation 


B Series: 


Features: * Higher energy density * Very low ESR * Low leakage currents *Long cycle life *2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage 


applications Applications: * Main power ¢ Hybrid battery packs * Hold-up power » Pulse power 


P Series: 


Features: ¢ Available in an ultra-low ESR version, PA or a low ESR but higher energy density version (PB) * 5.0VDC working voltage. Applications: PB Series: * Memory, 


microprocessor or RTC backup PA Series: * Pulse power ¢ Hybrid battery packs » Hold-up power 


: © Ultra low ESR * Low leakage current *Long cycle life * High useable capacity *2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage 


Nominal In ternal 
Working | Capac- Series Res. Dimensions (mm) 
Voltage | itance at 1KHz d F Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) (Q) D Ee (+0.02) | (+0.5) Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — A Series Supercapacitors 
AT .150 8.5 21.0 50 3.5 283-2497-NDe 4.48 3.12 2.56 A0820-2R5474 
25 1 .090 10.5 22.3 60 5.0 283-2498-NDe 6.24 4.56 3.72 A1020-2R5105 
1.5 .060 10.5 31.5 60 5.0 283-2499-NDe 8.00 5.76 4.80 A1030-2R5155 
47 025 16.5 38.0 80 75 283-2500-NDe 13.20 10.38 8.70 A1635-2R5475 
Fig. 1 — B Series Supercapacitors 
22 3.00 5.5 12.0 50 2.0 283-2501-NDx 1.32 1.04 87 B0510-2R5224 
1 400 8.5 13.5 50 3.5 283-2502-NDx 3.00 2.00 1.63 B0810-2R5105 
1.5 300 10.5 14.4 60 5.0 283-2503-NDx 4.20 2.93 2.40 B1010-2R5155 
2.2 200 8.5 21.0 50 3.5 283-2504-ND& 5.20 3.80 3.10 B0820-2R5225 
3.3 -150 10.5 22.3 60 5.0 283-2505-ND& 6.25 4.63 3.83 B1020-2R5335 
2.5 4.7 -150 8.5 31.0 50 3.5 283-2506-ND 6.65 4.93 4.07 B0830-2R5475 
6.8 -100 10.5 31.5 60 5.0 283-2507-ND 7.50 5.40 4.50 B1030-2R5685 
22 .040 16.5 38.0 80 7.5 283-2509-ND& 15.40 11.90 10.15 B1635-2R5226 
33 .030 18.5 38.0 80 75 283-2510-ND& 19.95 15.68 13.54 B1835-2R5336 
50 .025 18.5 42.0 80 ne: 283-251 1-ND& 23.80 19.40 16.66 B1840-2R5506 
Nominal Internal 
Working | Capac- Series Res. 
Voltage | itance at 1KHz Dimensions (mm) Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) (Q) A B C | d(+0.02) | P(+0.5) Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 2— P Series Supercapacitors 
10 10.0 5.5 | 10.8 12.5 Pe} 7.3 283-2512-ND& 4.06 2.80 2.29 PB-5ROV104 
7 2.00 8.5 | 16.8 12.5 5 11.8 283-2513-ND& 5.13 3.71 3.04 PB-5ROV474 
5.0 1.0 1.00 8.5 | 16.8 215 6 11.8 283-2514-ND& 7.50 5.40 4.50 PB-5ROV105 
47 -200 10.5 | 20.8 21.5 6 5.3 283-2516-NDe 7.92 5.94 4.95 PA-5ROV474 


Panasonic SG Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Vertical 


Horizontal 


80% 


PowerStor Design Kits 


High power design kit for pulse and 
bridge power applications. PowerStor 
reference number PS-5903 (4 each of 
values indicated with a e). 


283-2517-ND...... soeeee $128.25 


High power design kit for bridge power 
and memory backup applications. 
PowerStor reference number PS-5904 (6 
each of values indicated with an x, plus 4 
each of values indicated with a A). 


283-2518-ND $105.75 


High energy design kit for bridge, pulse 
and main power applications. PowerStor 
reference number PS-5906 (2 each of 
values indicated with an &). 


283-2520-ND $99.00 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 5.5VDC * Nominal Capacitance Range: 0.022F 
~ 1.0F (20°C) * Capacitance Tolerance: -20% ~ 
Temperature Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C ° Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C « Inflow 
Current at 70°C: <4 times at 20°C 
Load Life Characteristics: (after 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% of initial 
measured value ° Internal Resistance: <4 times of initial specified value ¢ Inflow Current: <2 times of initial specified value 


Nominal Internal 
wv Capacitance Resistance Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F)  (1KHz) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Vertical 
0.47 30 P6974-ND 4.65 3.71 2.91 1.86 | EEC-S5R5V474 
5.5 1.0 30 P6975-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 | EEC-S5R5V105 
1.5 30 P11343-ND 5.55 4.42 3.46 2.22 | EEC-S5SR5V155 
Horizontal 
0.47 30 P6980-ND 4.65 3.71 2.91 1.86 | EEC-S5R5H474 
5.5 1.0 30 P6981-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 | EEC-S5R5H105 
1.5 30 P11342-ND 5.55 4.42 3.46 2.22 | EEC-S5R5H155 


SD Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Features: * 30% smaller than the SG series * Terminal solderability 95% Longer life than a secondary Temperature Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C » Internal Resistance 
battery * Best choice for yA range IC memory back-up -25°C: <5 times at 20°C 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 5.5\VDC *Capac- Endurance: (after 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% 
itance Tolerance: -20% ~ 80% of initial measured value * Internal Resistance: < 4 times the initial specified value 


Vertical Nominal Internal Dimensions A 
WV | Capacitance | Resistance mm Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (F) Q (1KHz) (Maximum) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Vertical 
0.022 <150 = P10789-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223V 
0.047 <120 = P10790-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473V 
5.5 0.10 <75 _ P10791-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104V 
0.22 <75 = P10792-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224V 
Horizontal 0.33 <75 _ P11065-ND 1.85 1.42 1.11 -71_| EEC-SOHD334V 
Horizontal 
0.022 <150 5.5 P10785-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223H 
0.047 <120 5.5 P10786-ND 1.92 1.28 1.01 -65 | EEC-SOHD473H 
5.5 0.10 <75 5.5 P10787-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104H 
11.5 Max 0.22 <75 6.0 P10788-ND 2.06 1.37 1.08 -69 | EEC-SOHD224H 
0.33 s<75 6.5 P11064-ND 1.85 1.42 1.11 -71_| EEC-SOHD334H 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1183 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount 


Electric Double Layer Capacitors 


Panasonic 


1.65 
—— te 


Side View 


rea to rae, 


Top View Top View Side View Top View 


Features: ¢ Surface mount * Longer life than a secondary battery * Lead free Nom. | Internal Cut Tape Tape & Reel 
stainless steel terminals Applications : * Audio/Video equipment * Robotics |WV| Cap. | Resist. |Current) Terminal | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
*Computers * Home appliance * Office equipment Specifications: *Opera- |DC|) (F) | 9 Max. HA Type | Part No. ql 10 100 1,000 | Part No. 2,000 Part No. 
See ee Beit | ue oie oo nee 02 | 200 | 150 A |P11067CT-ND 2.19 1.88 1.47 1.26 |P11067TR-ND| 938.00/M | EEC-ENOF204A 
. a S . : - 
iit Endurance? (ater Sd hciis witty talod vatiaas ok SaVGG caoted ar /aa"O2| 200. || /180 B  |P11068CT-ND 2.19 1.88 1.47 1.26 |P11068TR-ND| 938.00/M | EEC-ENOF204B 
et ae A 9 see PP i 0.2 200 150 J1 P11070CT-ND 2.50 2.14 1.68 1.43 |P11070TR-ND| 1070.00/M | EEC-ENOF204J1 
60°C.) * Current: 300UA or less (at 30 minutes) * Capacitance Change: +30% 
of initial measured value * Internal Resistance: 4KO or less 0.2 200 150 RL P11069CT-ND 2.19 1.88 1.47 1.26 | P11069TR-ND 938.00/M | EEC-ENOF204RL 
2 . 
HW Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C (reflects Nominal Internal 
capacitance range 1.0 ~ 22); -25°C ~ 60°C (reflects capacitance range 30 | WV | Capacitance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
~ 50) * Terminal Polarity: (—) Negative DC (F) © (1KHz) oD [E od P Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Warning: If the voltage bal- 3.3 <0.3 125 23 08 5.0 | P11347-ND 3.03 2.38 «1.52 1.42 | EEC-HWoD335 
Sleeve ance breaks down, an over 47 <0.3 12.5 23 0.8 5.0 P11344-ND 3.12 2.45 1.57 1.46 EEC-HW0D475 
= a Od ae voltage condition could result. 23 10.0 <0.2 12.5 35 0.8 5.0 P11345-ND 4.04 3.17 2.03 1.89 EEC-HW0D106 
® ; i 
I 1 @ To prevent this from occurring, 22.0 <0.1 18.0 35 08 7.5 P11346-ND 6.95 5.45 3.48 3.25 EEC-HW0D226 
_ io) add a voltage dividing resistor 30.0 <0.1 18.0 35 08 7.5 | P11348-ND 8.05 631 4.03 3.76 | EEC-HWOD306 
I whe ole in parallel with each capacitor, 50.0 <0.1 18.0 40 0.8 7.5 | P11066-ND 879 689 440 4.11 | EEC-HWoD506 
L+2max 14 3 allowing for the capacitor’s 
min min leakage current. 21 70.0 <0.1 18.0 50 08 7.5 P11349-ND 14.81 11.61 7.41 6.92 EEC-HWO0D706 


AL Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C » Rated 
Working Voltage: 2.5VDC »* Nominal Capacitance Range: 0.22F ~ 10F 


* Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal Resis- 
tance: <2 times of initial specified value * Inflow Current: <2 times of 


Sleeve . Od a (20°C) * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% initial specified value 
Es q = T » 7 Temperature Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: Shelf Life: After 1000 hours storage at +70°C without load, the capacitor 
J iC) t +30% at 20°C * Internal Resistance -40°C: <3 times at 20°C ¢ Inflow _ shall meet the specified limits for “Endurance”. 
[i +2 mare 15 mal 5 “Ops5 Current at 70°C: <3 times at 20°C Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High 


Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 


2.5VDC applied at 70°C.) 


Temperature Loading” after 500 hours exposure at 55°C/90 to 95%RH 
with 2.5V DC applied. 


wv Capacitance Inflow Current* Internal Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc (F) (mA) Q (1KHz) oD LE od [7 Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 P6963-ND 4.15 3.21 2.52 1.61 EEC-AOEL105 
25 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 P6966-ND 5.22 4.04 3.17 2.03 EEC-A0EL335 
47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 P6967-ND 6.11 4.73 3.71 2.37 EEC-AOEL475 
10 0.60 0.1 18.0 35 0.8 75 P6969-ND 8.71 7.43 5.82 3.73 EEC-AOEL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several JA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 


F Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Sleeve 


(S) 


Features: * Endurance: 85°C 1000h 


Operating Voltage: 5.5VDC * Nominal Capacitance Range: 0.047 ~ 1.0F 


times of initial measured value at 20°C 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Maximum 


Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% of initial meas- 
ured value at 20°C (-25° ~ 85°C) * Internal Resistance: -25°C: Less than 5 


Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 85°C, the capacitor shall meet 
the following limits.) * Capacitance Change: +30% of initial measured value 
¢ Internal Resistance: Less than 4 times of initial specified value 

Shelf Life: (After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor 
shall meet the specified limits for “Endurance”.) 

Moisture Resistance: (After 500 hours storage at 55°C, 90% to 95% R.H., 
the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance”.) 


wv Capacitance Capacitance Current Internal Resistance Case | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC (F) Range (F) HA Q (1KHz) Code D iE Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0.047 0.0376 ~ 0.0846 70 120 A 13.5 9.5 P12914-ND 3.48 2.79 2.18 1.40 EEC-F5R5H473 

55 0.47 0.376 ~ 0.846 215 75 B 21.5 9.5 P12915-ND 8.44 6.76 5.30 3.38 EEC-F5R5H474 
0.68 0.476 ~ 1.224 315 50 B 21.5 9.5 P12916-ND 8.72 6.98 5.47 3.49 EEC-F5R5H684 
1.00 0.80 ~ 1.80 315 50 B 21.5 9.5 P12913-ND 8.99 7.20 5.64 3.60 EEC-F5R5H105 


NF Series Gold Capacitors Wet Type Electric Double Layer Capacitors 


Insulating 


sey 


gpoieeve 


D Max. 


Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and minia- 
turization technology meeting the trend of compactness. Suitable for a memory 
back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 


Features: * A long period memory back-up is available by excellent self-dis- 
charging characteristics ¢ Low profile design is 9.5 mm maximum in height and 
has a standardized 5 mm terminal spacing * Superior to primary or secondary 
batteries in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 
tage: 6.3VDC * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 
Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% at 20°C *¢ Internal 
Resistance -25°C: Less than 5 times at 20°C * Leakage Current at 70°C: Less 
than 4 times at 20°C 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC 
applied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% * Internal Resistance: Less than 


* Surge Vol- 


EMS time reliability and performance stability 4times * Leakage Current: Less than 2 times 
WV Capacitance Capacitance Inflow Current Internal Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) Range (F) HA (30 minutes) V (1KHz) ie D Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0.1 0.08 ~ 0.18 100 75 78 13.5 P6952-ND 2.33 1.66 1.30 83 EEC-F5R5U104 
55 0.47 0.376 ~ 0.846 216 30 8.0 215: P6954-ND 5.41 4.07 3.19 2.04 EEC-F5R5U474 
° 1.0 0.8 ~ 1.8 315 30 8.0 21.5 P6955-ND 5.41 4.07 3.19 2.04 EEC-F5R5U105 
1.5 1.2~2.7 385 30 8.0 21.5 P11063-ND 6.63 4.82 3.77 2.42 EEC-F5R5U155 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NEw! ELNA 


DB Series — 5.5VDC 


Features: 


*Small-sized *Large capacity * Excellent 
voltage holding »* Wider temperature range 
than battery « Ideal for backing up of CMOS, 


Electric Double Layer Capacitors 
DX Series — 5.5VDC 


Features: 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


¢ Smaller and lighter than DB Series * Miniaturized but can encase up to .33F in 11.5 x 5mm case 


Microcomputers and RAM 
aaa Fig. 3 
Specifications: — 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C ‘ L 
5.0 
Rated | Dimensions | _ Internal ch 10.0 lo 1s. 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) | D L | @1KHz(Q) | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
047 135 7.5 120 604-1000-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-5R5D473T +OD +| 
10 13.5 7.5 75 604-1001-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-5R5D104T om 
22 13.5 7.5 75 604-1004-ND 4.16 3.33 2.61 |DB-5R5D224T 4.5 
33 13.5 7.5 75 604-1005-ND 4.16 3.33 2.61 |DB-5R5D334T f 
AT 218 8.0 30 604-1002-ND 2.81 2.25 1.77 |DB-SR5D474T si 0.8 
1.0 215 8.0 30 604-1003-ND 2.81 2.25 1.77 |DB-5R5D105T = 
Rated | Dimensions | Internal 
DC/DCK Series Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
Fig. |tance(F) | D i @1KHz | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Features: 047) 11.5 5.0 1200 604-1021-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H473U 
* Small sized : 10 4/145 50 750, 604-1022-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H104U 
é Large capacity 22 4115 50) 750 — | 604-1023-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H224U 
33 11.5 5.0 750. 604-1024-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5H334U 
Specifications: 047) 11.5 124 1200 604-1025-ND 2.10 1.68 1.32 | DX-5R5L473T 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C > | 10 | 115 124] 750 | 604-1026-ND 2.10 1.68 1.32| DX-5R5L104T 
(DC Series) - 10°C ~ 60°C (DCK Series) 22 4115 124) 750 — | 604-1027-ND 2.10 1.68 1.32] DX-5R5L224T 
.33 11.5 124 750. 604-1028-ND 2.10 1.68 1.32 | DX-SR5L334T 
Rated internal 047 (415 13.0/ 1200 | 604-1029-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5V473U 
WV | Capaci- Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 10 11.5 13.0 750, 604-1030-ND 2.06 1.65 1.30 | DX-5R5V104U 
DC | tance(F) | @1KHz(Q) | Part No. 1 10 100__| Part No. 3 | 22 | 115 13.0} 750 | 604-1031-ND 2.06 1.65 1.30] DX-5R5V224U 
25 | 0.22 100 604-1006-ND 2.44 1.95 1.53 | DC-2R5E224U-E 33°) 11.5 13.0) 750 — | 604-1032-ND 2.06 1.65 1.30 DX-5R5V334U 
$3 | 022 200 COsaIDOZEND ca 1,95 1.58 | DCK-BR3EZ24U-E 1.0 |190 205} 300 | 604-1033-ND 3.75 3.00 2.5 | DX-5R5V105U 
DK Series — 6.3VDC DZN Series — 2.5VDC 
Features: 


* High voltage tolerance (6.3V guaranteed) 

* Highly reliable 

¢ Ideal for backing up Li-battery back equipment 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current dishcharge * Unlimited number 
of charges and discharges 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated | Dimensions | Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) @ 1KHz(Q) | PartNo. tl 10 100 |Part No. 
047 «(135 95 300 604-1074-ND 3.19 2.55 2.00 |DK-6R3D473T 
10 13.5 9.5 200 604-1015-ND 3.19 2.55 2.00 |DK-6R3D104T 
AT 215 9.5 50 604-1016-ND 4.69 3.75 2.94 |DK-6R3D474T 
68 215 95 50 604-1017-ND 4.69 3.75 2.94 |DK-6R3D684T 
10 | 215 95 30 604-1018-ND 5.21 447 3.27 |DK-6R3D105T 
Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
A a Fig. | tance(F) | D L F @ 1KHz Part No. 1 10 100 | Part No. 
DH Series 5.5VDC 1.0 8.0 22 35 0.30 604-1042-ND 3.30 2.64 2.07 | DZN-2R5D105T 
Features: 3.3 12.5 23 50 0.20 604-1043-ND 4.28 3.42 2.68 | DZN-2R5D335T 
. 1 47 12.5 31.5 5.0 0.100 604-1044-ND 5.36 4.29 3.37 | DZN-2R5D475T 
* High temperature tolerant 10 180 35 75 | 0100 | 604-1045-ND 8.78 7.02 5.50 | DZN-2R5D106T 
* Highly reliable 20 |180 40 75 | 0100 | 604-1046-ND 11.63 9.30 7.29 | DZN-2R5D206T 
2 50 25.0 40 — 0.030 604-1047-ND 19.20 15.04 9.60 | DZN-2R5D506T 
Specifications: too [35.0 50 — | 0.030 | 604-1048-ND 31.50 23.80 _19.60 | DZN-2R5D107T 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
—_ DZ Series — 2.5VDC 
Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current dishcharge * Unlimited number 
tance(F) L @ 1KHz(Q) | Part No. 1 10 100 |Part No. of charges and discharges 
047 13.5 9.5 300 604-1008-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D473T Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 
10 13.5 9.5 200 604-1009-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D104T 
22 13.5 9.5 120 604-1010-ND 2.85 2.28 1.79 |DH-5R5D224T 
AT 21.5 9.5 50 604-1011-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-5R5D474T 
68 215 95 50 604-1012-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-5R5D684T 
1.0 21.5 9.5 30 604-1013-ND 4.69 3.75 2.94 |DH-5R5D105T 
DSK Series 
Features: 


* Reflow soldering method 
available 


* Highly reliable 
° Safe 
* Pollution free Rated Dimensions Internal 
Specifications: Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
* Operating Temperature Fig.| tance(F)| D L IF @ 1KHz Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Range: -10°C ~ 60°C 1.0 80 22 35 1.00 604-1034-ND 3.19 2.55 2.00 | DZ-2R5D105T 
3.3 125 23 5.0 0.30 604-1035-ND 4.13 3.30 2.59 | DZ-2R5D335T 
Rated Internal Tape and Reel 1 47 12.5 31.5 5.0 0.20 604-1036-ND 5.06 4.05 3.18 | DZ-2R5D475T 
WV | Capaci- | Resistance |Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing* | ELNA 10/180 35 7.5 0.20 604-1037-ND 8.44 6.75 5.29 | DZ-2R5D106T 
DC |tance(F) | @1KHz |PartNo. ‘il 10 100 1,500 Part No. 20 180 40 75 0.20 604-1038-ND 10.13 8.10 6.35 | DZ-2R5D206T 
2.5) 0.22 2009 |604-1019-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M | DSK-2R5H224U-HL 50 25.0 40 — 0.080 604-1039-ND 18.60 14.57 9.30 | DZ-2R5D506T 
3.3 | 0.22 2009 — |604-1020-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M_| DSK-3R3H224U-HL 2 100 | 35.0 50 — 0.080 604-1040-ND 24.53 18.53 15.26) DZ-2R5D107T 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 200 | 35.0 50 — | 0.080 | 604-1041-ND 35.10 26.52 21.84 | DZ-2R5D207S57T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1185 


CORNELL 

DUBILIER 
The DCMC series capacitor is the best choice for high-capacitance, power supply filters and energy storage applications such as welding equipment, UPS systems and computer hold-up 
power. The extended cathode foil of the DCMC assures cool operation with heatflow from the capacitor element to the can. 


Specifications: 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Life Test: 4,000 hours at 85°C and rated voltage (ACapacitance +20%, ESR 200% of limit, DCL 100% of limit) * Shelf Life: 500 hours @ 85°C 


85°C High Capacitance Computer Grade 


NEW! DCWMC Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions Bulk 

wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 

DC (uF) 120Hz (mo) 120Hz (A) D [e Ss Part No. 1 10 50 100 Part No. 

50 38000 16.3 11.9 2.000 3.125 0.875 338-1220-ND 41.59 35.03 32.84 30.65 DCMC383U050BB2B 
30000 15.6 12.1 2.000 4.125 0.875 338-1221-ND 45.89 38.64 36.23 33.81 DCMC303U075BC2B 

75 46000 12.0 15.8 2.000 5.625 0.875 338-1222-ND 61.60 51.88 48.63 45.39 DCMC463U075BF2B 
74000 12.9 17.0 3.000 4.125 1.250 338-1223-ND 91.35 76.93 72.12 67.32 DCMC743U075DC2B 

200 4300 46.1 71 2.000 3.125 0.875 338-1224-ND 45.60 38.40 36.00 33.60 DCMC432T200BB2B 
6900 28.5 9.7 2.000 4.125 0.875 338-1225-ND 62.55 52.68 49.38 46.09 DCMC692T200BC2B 
1000 137.0 4.3 2.000 3.125 0.875 338-1226-ND 47.82 40.28 37.76 35.24 DCMC102T450BB2B 
1500 89.5 5.3 2.000 4.125 0.875 338-1227-ND 62.95 53.01 49.70 46.39 DCMC152T450BC2B 
1800 76.0 6.4 2.000 4.625 0.875 338-1228-ND 72.35 60.93 57.12 53.32 DCMC182T450BD2B 
2200 58.6 7A 2.000 5.625 0.875 338-1229-ND 84.76 71.38 66.92 62.46 DCMC222T450BF2B 
2200 68.2 6.9 2.500 4.125 1.125 338-1230-ND 85.60 72.08 67.58 63.07 DCMC222T450CC2B 

450 2400 54.7 7.7 2.500 4.125 1.125 338-1231-ND 91.66 77A9 72.36 67.54 DCMC242T450CC2B 
3300 40.4 9.2 2.500 5.125 1.125 338-1232-ND 108.66 91.08 84.80 81.66 DCMC332T450CE2B 
4700 32.5 12.0 3.000 5.125 1.250 338-1233-ND 103.38 86.66 80.68 77.69 DCMC472T450DE2B 
5600 28.8 13.3 3.000 5.625 1.250 338-1234-ND 120.77 101.23 94.25 90.76 DCMC562T450DF2B 
6800 23.5 15.0 3.500 5.125 1.250 338-1235-ND 145.60 122.04 113.62 109.41 DCMC682T450FE2D 
8200 19.0 17.9 3.000 8.625 1.250 338-1236-ND 156.53 131.20 122.15 117.63 DCMC822T450DG2B 
10000 15.9 21.6 3.500 7.625 1.250 338-1237-ND 192.89 163.66 151.97 146.13 DCMC103T450FN2D 


NEW! CGS Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 


85°C Computer Grade 


Features: High CV Product, suitable for use in most demanding applications requiring high current filtering or energy storage. Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions Bulk 
wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
DC (uF) 120Hz (mQ) 120Hz (A) D (6 Ss Part No. 1 10 50 100 Part No. 
40 9000 19.0 8.2 1.375 4.125 0.500 338-1238-ND 23.24 19.76 17.44 16.27 CGS902U040R4C 
9600 18.0 10.3 2.000 4.125 0.875 338-1239-ND 29.01 24.66 21.76 20.31 CGS962U050V4C 
18000 34.0 6.8 2.000 3.125 0.875 338-1240-ND 29.96 25.47 22.47 20.98 CGS183U050V3C 
50 20000 21.0 9.5 2.000 4.125 0.875 338-1241-ND 31.28 26.59 23.46 21.90 CGS203U050V4C 
31000 28.0 9.6 2.500 4.125 1.125. 338-1242-ND 37.86 31.89 29.89 27.90 CGS313U050W4C, 
56000 5.0 23.1 3.000 3.625 1.250 338-1243-ND 56.78 47.82 44.83 41.84 CGS563U050X3L 
75 10000 41.0 6.2 2.000 3.125 0.875 338-1244-ND 28.34 24.09 21.26 19.84 CGS103U075V3C 
100 15000 51.0 7.9 3.000 4.125 1.250 338-1245-ND 52.12 43.90 41.15 38.41 CGS153U100X4C 
250 1200 80.0 4.4 2.000 3.125 0.875 338-1246-ND 29.38 24.97 22.04 20.57 CGS122T250V3C 
350 3300 44.0 9.5 3.000 5.625 1.250 338-1247-ND 78.04 65.72 61.61 57.51 CGS332T350X5L 
210 332.0 1.9 1.375 4.125 0.500 338-1248-ND 23.24 19.76 17.44 16.27 CGS211T450R4C 
450 320 253.0 2.5 2.000 3.125 0.875 338-1249-ND 28.43 24.17 21.32 19.90 CGS321T450V3C 
2400 38.0 10.3 3.000 5.625 1.250 338-1250-ND 93.39 78.65 73.73 68.82 CGS242T450X5L 


NEW! 500C Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 
95°C Long Life Computer Grade 


Type 500C capacitors are designed for mainframe computers and other long-life UPS and power supply filter applications. They deliver nearly as much capacitance as the DCMC 
capacitance, but with two times the life expectancy. They are an excellent choice for high ripple applications. The extended cathode foil of the 500C assures cool operation with heat flow 


from the capacitor element to the can. 


Features: * Long life * High capacitance * For Power supply and UPS systems * Thermal-Pak™ extended cathode construction. 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 95°C 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions Bulk 
wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
DC (uF) 120Hz (m) 120Hz (A) D [ Ss Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12000 49.1 5.1 1.375 2.125 0.500 338-1251-ND 17.44 14.83 13.08 12.21 500C123T025AA2B 
25 22000 41.2 7.0 2.000 2.125 0.875 338-1252-ND 24.72 21.02 18.54 17.31 500C223T025BA2B 
47000 19.4 11.7 2.000 3.125 0.875 338-1253-ND 33.28 28.29 24.96 23.30 500C473T025BB2B 
68000 14.9 14.1 2.000 3.625 0.875 338-1254-ND 37.72 31.76 29.78 27.79 500C683T025BJ2B 
6000 29.0 75 1.375 3.125 0.500 338-1255-ND 17.48 14.86 13.11 12.24 500C602T040AB2B 
40 13000 16.0 14.2 2.000 4.125 0.875 338-1256-ND 26.08 22.17 19.56 18.26 500C133T040BC2B 
22000 30.0 9.4 2.000 3.125 0.875 338-1257-ND 31.34 26.64 23.51 21.94 500C223T040BB2B 
4100 35.1 6.9 1.375 3.125 0.500 338-1258-ND 17.80 15.13 13.35 12.46 500C412T050AB2B 
6800 46.0 6.0 1.375 3.125 0.500 338-1259-ND 20.32 17.28 15.24 14.23 500C682T050AB2B 
50 10000 32.8 79 1.375 4.125 0.500 338-1260-ND 23.54 20.01 17.66 16.48 500C103T050AC2B 
15000 20.1 12.7 2.000 4.125 0.875 338-1261-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C153T050BC2B 
20000 16.5 14.1 2.000 4.125 0.875 338-1262-ND 37.16 31.59 27.87 26.02 500C203T050BC2B 
2500 82.0 3.9 1.375 2.125 0.500 338-1263-ND 20.48 17.41 15.36 14.34 500C252T100AA2B 
100 4000 57.6 5.9 2.000 2.125 0.875 338-1264-ND 28.72 24.42 21.54 20.11 500C402T100BA2B 
10000 22.9 11.3 2.000 3.625 0.875 338-1265-ND 43.34 36.50 34.22 31.94 500C103T100BJ2B 
18000 12.7 18.2 2.500 4.125 1.125 338-1266-ND 65.74 55.36 51.90 48.44 500C183T100CC2B 
550 99.0 4.5 1.375 4.125 0.500 338-1267-ND 20.04 17.04 15.03 14.03 500C551T250AC2B 
250 1200 100.0 4.4 2.000 2.125 0.875 338-1268-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C122T250BA2B 
6000 21.7 14.2 3.000 3.125 1.250 338-1269-ND 81.00 68.21 63.95 59.69 500C602T250DB2B 
10000 16.3 18.6 3.000 4.625 1.250 338-1270-ND 111.43 93.40 86.96 83.74 500C103T250DD2B 
350 1000 142.0 4.0 2.000 2.625 0.875 338-1271-ND 36.14 30.72 27.11 25.30 500C102T350BH2B 
5600 27.0 14.3 3.000 4.625 1.250 338-1272-ND 108.25 90.73 84.47 81.35 500C562T350DD2B 
450 306.0 2.9 2.000 3.125 0.875 338-1273-ND 33.26 28.28 24.95 23.29 500C451T450BB2B 
1000 141.0 4.6 2.000 3.625 0.875 338-1274-ND 48.58 40.92 38.36 35.80 500C102T450BJ2B 
1800 78.0 7.2 2.000 5.625 0.875 338-1275-ND 74.33 62.60 58.68 54.77 500C182T450BF2B 
450 1800 70.0 9.6 3.000 5.625 1.250 338-1276-ND 78.70 66.28 62.13 57.99 500C182T450DF2B 
2200 68.0 7.8 2.500 4.125 1.125 338-1277-ND 87.63 73.80 69.18 64.57 500C222T450CC2B 
2400 61.0 9.9 3.000 5.125 1.250 338-1278-ND 88.33 74.04 68.94 66.38 500C242T450DE2B 
3100 48.0 10.4 2.500 5.625 1.125 338-1279-ND 106.00 88.85 82.72 79.66 500C312T450CF2B 
3600 23.0 17.6 3.000 4.625 1.250 338-1280-ND 122.09 102.33 95.27 91.75 500C362T450DD2B 
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Panasonic 


TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


CROSS REFERENCES 


Operating Temperature: BETO on 
: , (079 +004) “RQ, t-0.8(.032) PANASONIC TSU PANASONIC TSNH 
¢ TSU Series: (63 ~ 250V/ -40 ~ +85°C) \ cm 7 (032) Elna: LP; Marcon: FTW/FHW; Nichicon: UB/PS; Elna: LPS/LPJ; Marcon: FTU/FHU; Nichicon: GH/GL/GM; 
* TSUP Series: (16 ~ 250V/ -40 ~ +85°C) & Ossie = Rubycon: LP/RP; Sprague: 80D; UCC: NMA. Rubycon: XLP/XRP; Sprague: 81D; UCC: KM. 
(350 ~ 500V/ -25 ~ +85°C) req | od PANASONIC TSUP PANASONIC TSHA 
oa " “as a Matsushita: TSUP; Nichichemi: SMH; Nichicon: LQ; Matsushita: TSHA; Nichichemi: KMH; Nichicon: GQ; 
eT SUG Series 4160 <7 2G A = 485 e) 15 = Rubycon: USP: Marcon: DWF & CEFHW; UCC: SMH; Rubycon: MXP: Marcon: DUF & CEFHU: UCC: KMH; 
(350 ~ 450V/ -25 ~ +85°C) L | (.059) Sprague: 82D; ICI: LPR/LUG; Mepco: 3487. Sprague: 81D; Mepco: 3488. 
¢ TSNH Series: (16 ~ 250V/ -40 ~ +105°C. i 
si aw -25 ~ 108°C) } Be Peatmednanaliies After the test, the capacitor shall meet the following limits: Capacitance change of +20% of initial measured 
value, DC leakage current less than initial limits, and D.F. less than 150% of initial limits. 
* TSHA Series: (16 ~ 250V/ -40 ~ #108°6) Polarity Bar Insulated With Vinyl Ripple Voltage: The sum of the DC voltage plus the AC peak ripple voltage shall not exceed the rated DC 
(400V/ -25 ~ +105°C) | / Sleeve z, Voltage, and there shall be no application of reversed voltage. 
¢ TSHB Series: (200 ~ 450V/ -40 ~ +105°C) Can ] TY] a Ca 
(400 ~ 450V/ -25 ~ +105°C) Vent {— © / Ripple Current (mA): 
* TSED Series: (200 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) p= al y Frequency (Hz): 50Hz 60Hz 120Hz 500Hz 1KHz 10 ~ 50KHz 
MO es HOON 28: 108°0) on T6V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.06 1.15 
* TSHC Series: (160 ~ 250V/ -40 ~ +105°C) 142 D+0.5 160V ~ 500V: 0.75 0.8 1.0 12 1.25 14 
(350 ~ 450V/ -25 ~ +105°C) (079) 6.341 (020) 
(.248+.040) D.C. Leakage Current: 
Capacitance Tolerance (at 120Hz): Measurements shall be made at rated working voltage at 20°C. The voltage shall be applied to the capacitor 
for a minimum period of 5 minutes before reading the leakage current. Maximum leakage current shall not 
Type: TSU TSUP TSNH TSHA TSHB TSED TSHC TSUQ exceed the value given by the following formula: 16 ~ 100V: in case of C X V = 100,000uFV I = 0.01CVyA 
Tolerance: | +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% maximum in case of C X V = 100,000HFV | = 3 v C x VBA maximum 160 ~ 450V: 1 = 3 v C x VBA maximum 
where | = leakage current in mA, C = rated capacitance in uF V = DC rated WV in volts. 
Surge Voltage and Surge Voltage Test: The DC surge voltage is the maximum voltage to which the 
capacitor should be subjected. The surge voltage listed below is applied in series with a 1,0000 resistor ata Load Life Test: 
cycle of 0.5 minutes “ON” and 4.5 minutes “OFF”, repeated 1,000 times at 25°C. The capacitor shall be subjected to application of the DC rated voltage with full rated ripple current in the 
specified ambient temperature for the specified life period. The capacitor shall then be removed from the 
: test chamber and stabilized at room temperature. After reaching temperature stability, the capacitor shall not 
Rated DC Voltage: 16 _| 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 420 | 450/500! exceed the following specified values listed: Capacitance change within +20% of the initial measured value, 
Surge Voltage: 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100/ 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 470 | 500 | 550 DC leakage current <5 initial limits, and D.F. 150% of the initial limits. 
Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)O|(120Hz)A) DL | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0)(120Hz)A/ DL | PartNo. 1 10 50 200 |Part No. 
TSU General Purpose 85°C, 2000 Hour Life 18000 | 0.030 5.68 |30 45 |P6919-ND 5.90 5.00 3.60 2.70 |ECO-S1VP183DA 
63 | 3300 = 24 25 40 |P6492-ND 420 3.45 2.90 2.02 |ECE-S1JU332M 18000 | 0.030 5.68 |35 35 |P6920-ND 619 5.24 3.77 2.83 |ECO-S1VP183EA 
200 | 470 = 17 25 40 |P6542-ND 4.02 3.30 277 1.93 ECE-S2DU471M 35 | 22000 | 0.026 6.10 |30 50 |P6921-ND 6.39 5.41 3.90 2.92 |ECO-S1VP223DA 
22000 | 0.026 6.10 |35 40 |P6922-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 |ECO-S1VP223EA 
250 | 680 | — _| 215 | 30 _50_[R6558:ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | ECE-S2EUGBIU 27000 | 0.021 | 6.84 | 35 45 |P6923-ND 7.09 612 448 3.53 |ECO-S1VP273EA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Life 33000 | 0.018 7.15 |35 50 |P6924-ND 8.05 6.94 5.09 4.00 |ECO-S1VP333EA 
4700 | 0.159 1.77 | 22 25 |P7600-ND 2.20 1.86 1.34 1.01 |} ECO-S1CP472BA 1500 | 0.221 1.24 [22 25 |P7609-ND 2.28 1.93 1.39 1.05 |/ECO-S1HP152BA 
6800 | 0.110 2.57 22 25 |P7601-ND 2.39 2.03 1.46 1.10)ECO-S1CP682BA 2200 | 0.151 926 |20 25 |P6925-ND 3.81 3.13 2.19 1.53 /ECO-S1HP222AA 
8200 | 0.081 3.47 | 20 30 |P6859-ND 3.87 3.18 2.23 1.55 | ECO-S1CP822AA 2200 | 0.151 1.82 | 22 25 |P7610-ND 245 2.08 1.50 1.12 |ECO-S1HP222BA 
8200 | 0.091 3.10 | 22 25 |P7602-ND 250 212 1.53 1.15) ECO-S1CP822BA 2700 | 0.123 2.23  |22 25 |P7611-ND 2.62 2.22 1.60 1.20 |ECO-S1HP272BA 
10000 | 0.075 3.78 | 25 25 |P6861-ND 3.78 3.03 2.07 _ 1.35 | ECO-S1CP103CA 3300 | 0.100 2.73 |20 35 |P6927-ND 4.37 3.58 2.51 1.75 |ECO-S1HP332AA 
12000 | 0.062 4.52 |20 35 |P6862-ND 4.29 3.52 247 1.72|}ECO-S1CP123AA 3300 | 0.100 2.73 |25 25 |P6928-ND 3.48 2.85 2.00 1.39 /ECO-S1HP332CA 
12000 | 0.062 4.52 |25 25 |P6863-ND 3.50 2.88 2.01 1.40} ECO-S1CP123CA 3900 | 0.085 2.75  |20 40 |P6929-ND 4.66 3.82 2.68 1.87 |ECO-S1HP392AA 
15000 | 0.053 5.26 |25 30 |P6865-ND 3.81 3.13 2.19 1.53 )ECO-S1CP153CA 3900 | 0.085 2.75 |25 25 |P6930-ND 3.68 3.02 2.12 1.48 |ECO-S1HP392CA 
18000 | 0.046 5.57 |22 40 |P6866-ND 3.94 3.23 2.26 = 1.58 | ECO-S1CP183BA 4700 | 0.071 3.03 | 22 35 |P6931-ND 3.90 3.20 2.24 1.56 |ECO-S1HP472BA 
18000 | 0.046 6.57 | 25 30 |P6867-ND 4.00 3.29 2.30 1.60 |ECO-S1CP183CA 4700 | 0.071 3.03 | 30 25 |P6932-ND 4.28 3.51 2.46 1.71 |ECO-S1HP472DA 
16 22000 | 0.038 6.10 |22 45 |P6868-ND 4.38 3.60 2.52 1.76 )ECO-S1CP223BA 5600 | 0.059 3.42 |22 40 |P6933-ND 4.24 3.48 2.44 1.70 |ECO-S1HP562BA 
22000 | 0.038 6.10 |30 30 |P6869-ND 484 3.97 2.78 1.94) ECO-S1CP223DA 50 5600 | 0.059 3.42 |30 30 |P6934-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 |ECO-S1HP562DA 
27000 | 0.031 6.31 25 45 |P6870-ND 513 4.21 2.95 2.06 )ECO-S1CP273CA 6800 | 0.049 3.85 |22 50 |P6935-ND 470 3.86 2.70 1.88 |ECO-S1HP682BA 
27000 | 0.031 6.31 30 35 |P6871-ND 5.38 4.41 3.09 2.15)ECO-S1CP273DA 6800 | 0.049 3.85 |30 30 |P6936-ND 5.07 416 2.92 2.03 |ECO-S1HP682DA 
33000 | 0.025 6.84 |25 50 |P6872-ND 4.82 4.09 2.94 2.21 |ECO-S1CP333CA 8200 | 0.040 441 25 45 |P6937-ND 5.37 4.41 3.09 2.15 |ECO-S1HP822CA 
33000 | 0.025 6.84 |35 30 |P6873-ND 5.47 463 3.33  2.50]ECO-S1CP333EA 8200 | 0.040 4.41 30 35 |P6938-ND 5.62 461 3.23 2.25 |ECO-S1HP822DA 
39000 | 0.021 6.94 |30 45 |P6874-ND 5.75 4.87 3.51 2.63) ECO-S1CP393DA 10000 | 0.036 4.97 |25 50 |P6939-ND 5.01 4.25 3.06 2.29 |ECO-S1HP103CA 
39000 | 0.021 6.94 |35 35 |P6875-ND 6.03 5.11 3.68 2.76]ECO-S1CP393EA 10000 | 0.036 4.97 |35 30 |P6940-ND 5.71 4.83 3.48 2.61 |ECO-S1HP103EA 
47000 | 0.019 747 |30 50 |P6876-ND 6.34 5.37 3.87 2.90) ECO-S1CP473DA 12000 | 0.032 5.58 |30 45 |P6941-ND 6.10 5.16 3.72 2.79 |ECO-S1HP123DA 
47000 | 0.021 747 |35 40 |P6877-ND 6.89 5.84 4.20 3.15|ECO-S1CP473EA 12000 | 0.032 6.58 |35 35 |P6942-ND 6.38 5.40 3.89 2.92 |ECO-S1HP123EA 
56000 | 0.019 8.73 |35 45 |P6878-ND 7.65 6.48 4.66 3.50/ECO-S1CP563EA 15000 | 0.028 6.44 |30 50 |P6943-ND 6.51 5.51 3.97 2.98 |ECO-S1HP153DA 
68000 | 0.018 9.05 |35 50 |P6879-ND 7.80 6.73 4.93 3.88 | ECO-S1CP683EA 15000 | 0.028 6.44 |35 40 |P6944-ND 741 6.27 4.52 3.39 |ECO-S1HP153EA 
3300 | 0.161 1.68 |22 25 |P7603-ND 2.20 1.87 1.35 1.01 |ECO-S1EP332BA 18000 | 0.023 6.94 |35 45 |P6945-ND 7.51 648 4.75 3.73 |ECO-S1HP183EA 
4700 | 0.113 2.39 |22 25 |P7604-ND 2.39 2.03 1.46 1.10|ECO-S1EP472BA 22000 | 0.021 7.57 {35 50 |P6946-ND 8.21 7.08 5.19 4.08 |ECO-S1HP223EA 
5600 | 0.095 3.36 | 20 30 |P6881-ND 3.88 3.18 2.23 1.56 |ECO-S1EP562AA 680 0.390 1.02 | 22 25 |P7357-ND 2.24 1.90 1.37 1.03 |ECO-S1KP681BA 
5600 | 0.095 2.86 |22 25 |P7605-ND 2.51 212 1.53 1.15} ECO-S1EP562BA 1000 | 0.265 1.51 22 25 |P7358-ND 246 2.09 1.50 1.13 }ECO-S1KP102BA 
6800 | 0.078 3.47 | 20 35 |P6882-ND 413 3.39 2.38 1.66 | ECO-S1EP682AA 1200 | 0.221 1.81 22 25 |P7359-ND 2.55 2.16 1.56 1.17 |ECO-S1KP122BA 
6800 | 0.078 | 3.47 [25 25 |P6883-ND 378 3.03 2.08 1.36 [ECO-S1EP682CA 1500 | 0.177 } 226 | 22 30 |P7360-ND 2.82 239 1.72 1.29 /ECO-S1KP152BA 
8200 | 0.065 | 3.57 |25 25 |P6885-ND 3.52 2.89 2.02 1.41 |ECO-S1EP822CA 1500 | 0.177 | 226 [25 25 |P7361-ND 2.90 246 1.77 1.33 |ECO-S1KP152CA 
10000 | 0.058 3.78 |22 35 |P6886-ND 3.71 3.05 2.14 1.49} ECO-S1EP103BA 1800 | 0.147 2.52 |22 35 |P7362-ND 3.04 258 1.86 1.39 |ECO-S1KP182BA 
10000 | 0.058 3.78 |30 25 |P6887-ND 4.06 3.33 2.34 1.63 |ECO-S1EP103DA 1800 | 0.147 2.52 | 25 30 |P7363-ND 3.10 2.63 1.89 1.42 /ECO-S1KP182CA 
12000 | 0.048 410 | 22 40 |P6888-ND 4.04 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 2200 | 0.121 2.73 | 22 40 |P7364-ND 3.31 2.81 2.02 1.52 |ECO-S1KP222BA 
72000 | 0.048 | 4.10 |30 30 |P6889-ND 4.38 3.60 252 1.76 |ECO-S1EP123DA 2200) 0.121 | 273/30 25 |P7365-ND 3.60 3.05 2.20 1.65 |ECO-S1KP222DA 
25 | 15000 | 0.039 | 4.63 |22 50 |P6890-ND 4.47 3.67 2.57 1.79 ECO-S1EP153BA 2700 | 0.098 | 2.78 [22 45 _|P7366-ND 3.68312 __2.25 1.69 |ECO-S1KP272BA 
15000 | 0.039 4.63 |30 30 |P6891-ND 4.85 3.98 2.79 1.94}/ECO-S1EP153DA 80 2700 | 0.098 2.78 | 30 30 |P7367-ND 3.94 3.34 2.40 1.80 |ECO-S1KP272DA 
18000 | 0.035 5.47 |25 45 |P6892-ND 5.09 4.18 2.93 2.04} ECO-S1EP183CA 3300 | 0.085 3.21 22 50 |P7368-ND 3.95 3.34 2.41 1.81 /ECO-S1KP332BA 
18000 | 0.035 5.47 [30 35 |P6893-ND 5.33 4.38 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA so00 08s oy 2 a es6o Ne ie ae aed je Soest Hee 
22000 | 0.029 | 6.10 | 25 50 /P6894-ND 5.61 4.61 3.23 2.25|ECO-S1EP223CA 077 9 S45 | P7370- AT 3.79 2.73 2.05 )ECO- 
22000 | 0.029 | 6.10 /30 40 |P6895-ND 5.09 4.32 3.11 2.33|ECO-S1EP223DA 3900 | 0.077 | 859 [30 _35_[P7e71-ND 4764.04 2.91 2.18 |ECO-S1KP392DA 
27000 | 0.023 6.21 |30 45 |P6896-ND 5.82 4.93 3.55 2.66 |/ECO-S1EP273DA 4700 | 0.063 4.09 | 25 50 |P7372-ND 488 413 2.98 2.23 |ECO-S1KP472CA 
27000 | 0.025 6.21 |35 35 |P6897-ND 6.11 517 3.72 2.79|ECO-S1EP273EA 4700 | 0.063 4.09 | 30 40 |P7373-ND 5.21 4.41 3.18 2.38 |ECO-S1KP472DA 
33000 | 0.020 6.84 |30 50 |P6898-ND 6.49 5.50 3.96 2.97 | ECO-S1EP333DA aot nee fe Gere ae oon et Bee ae Soeaee 
33000 | 0.020 6.84 |35 40 |P6899-ND 7.04 596 4.29 3.22 |ECO-S1EP333EA 2 : - ° f ‘ . 
39000 | 0.019 | 7.36 | 35 45 |P6900-ND 7.03 6.06 4.44 3.49 |ECO-S1EP393EA 6800 | 0.046 | 5.16 [30 50 [RZSiesNG) 6.48 6.49 3.95 2.96 |ECO-S1KP6B2DA 
47000 | 0.017 | 8.00 |35 50 |P6901-ND 7.90 6.81 4.99 3.93 |ECO-S1EP473EA 6800 | 0.046 | 5.16 | 35 40 /P7377-ND 7.06 5.98 4.31 3.23 |ECO-S1KP682EA 
2200 | 0.166 1.52 |22 25 |P7606-ND 2.22 1.88 1.35  1.02|ECO-S1VP222BA 8200 | 0.038 6.83 | 35 50 |P7378-ND 7.97 6.75 4.86 3.65 |ECO-S1KP822EA 
3300 | 0.411 | 229 | 22 25 |P7607-ND 2.42 2.05 1.48 1.11/ECO-S1VP332BA 470 | 0.459 | 1.11 | 22 25 | P7379-ND 2.31 1.96 1.41 1.06 |ECO-S2AP471BA 
3900 | 0.094 294 |20 30 |P6903-ND 3.96 3.25 2.28 1.59] ECO-S1VP392AA 560 0.385 1.32 | 22 25 |P7380-ND 241 2.05 1.48 1.11 |ECO-S2AP561BA 
3900 | 0.094 | 271 |22 25 |P7608-ND 254 216 1.55 1.17)ECO-S1VP392BA 680 | 0317 | 1.61 | 22 25 )P7381-ND 256 2.17 1.56 1.17 |ECO-S2AP681BA 
4700 | 0.078 3.26 |25 25 |P6905-ND 3.85 3.09 2.11 1.38/ECO-S1VP472CA 1000 | 0.216 1.96 | 25 25 |P6948-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 |ECO-S2AP102CA 
5600 | 0.080 | 3.36 |25 25 |P6907-ND 403 3.23 2.21 1.44 /ECO-SIVP562CA 4200 | 0.180 | 281 [20 40 [GGSseaN) BL SBT 2a T68, EGO: S2ARIZEAA 
6800 | 0.066 3.68 |22 35 |P6908-ND 3.71 3.04 213 1.49/ECO-S1VP682BA 1200 | 0.180 2.31 25 30 |P6990-ND 3.73 3.06 2.15 1.50 |ECO-S2AP122CA 
6800 | 0.066 3.68 |25 30 |P6909-ND 3.85 3.16 2.21 1.54/ECO-S1VP682CA 1500 | 0.155 2.57 |22 40 |P6991-ND 4.05 3.32 2.33 1.62 |ECO-S2AP152BA 
35 8200 | 0.057 400 |22 40 |P6910-ND 403 3.31 2.32 1.62/ECO-S1VP822BA ” 1500 | 0.155 2.57 |30 25 |P6992-ND 4.35 3.57 2.50 1.74 |ECO-S2AP152DA 
3200 | 0.057 400 |25 35 |P6911-ND 418 343 240 1.68|ECO-S1VP322CA 1800 | 0.129 2.84 |22 45 |P6993-ND 447 3.67 2.57 1.79 |ECO-S2AP182BA 
10000 | 0.050 | 442/22 45 |P6913-ND 4.48 3.67 257 1.79 ECO-S1VP103BA 1800 | 0.138 | 284 [30 20 (BBIDIEND FANT 2A 189) EGO-S2ARTBEDA, 
10000 | 0.050 | 4.42 |35 25 |P6914-ND 5.33 4.37 3.06 2.13 ECO-S1VP103EA 2200 | 0.121 | 3.14 122 50 [ReioeIND 489 401 281 1.96 |ECO-S2AP222BA 
12000 | 0.044 | 5.05 |25 45 |P6915-ND 5.15 4.22 296 2.06 |ECO-S1VP123CA 2200 | 0.121 | 314 130 30 /ROIDS:ND 445 3.77 2.71 2.04 |ECO-S2AP2220A 
12000 | 0.044 | 5.05 |35 30 |P6916-ND 5.79 4.75 3.33 2.32|ECO-S1VP123EA 2700 | 0.104 | 871 | 25 45 TROTOEND 4.91 416 3.00 2.25 |ECO-S2AP272CA 
15000 | 0.036 | 557 |25 50 |P6917-ND 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VP153CA 2700 | 0.104 | 871 | 80 _ 35 [RGIOS:ND) 5.00_4.24 3.05 2.29 |ECO-S2AP272DA 
15000 | 0.036 5.57 |35 30 |P6918-ND 5.55 4.70 3.38 2.54} ECO-S1VP153EA (Continued) 
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(toss) 1187 


Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (WF) |(120Hz)Q|(120Hz) A; DL | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (WF) |(120Hz)0|(120Hz)A) DL _ | Part No. 1 10 50 200 |Part No. 
3300 | 0.090 4.06 | 25 50 | P6106-ND 5.44 461 3.32 2.49|ECO-S2AP332CA 330 0.553 2.01 30 50 |P7438-ND 758 6.41 4.62 3.46 |ECO-S2WP331DA 
3300 | 0.090 4.06 | 30 40 | P6107-ND 5.73 4.85 3.49 2.62 |ECO-S2AP332DA 450 330 0.553 2.01 35 35 |P7439-ND 8.13 6.88 4.96 3.72 |ECE-S2WP331EX 
3900 | 0.077 4.54 | 30 45 | P6108-ND 6.36 5.39 3.88 2.91 |ECO-S2AP392DA 390 0.510 2.24/35 45 |P7440-ND 8.79 7.44 5.36 4.02 |}ECO-S2WP391EA 
100 3900 | 0.081 4.54 | 35 35 | P6109-ND 6.74 5.70 4.11 3.08} ECO-S2AP392EA 470 0.423 2.53 [35 45 |P7441-ND 10.48 8.87 6.39 4.79 | ECO-S2WP471EX 
4700 | 0.071 5.13 | 3050 | P6110-ND 6.44 5.56 4.07 3.20 | ECO-S2AP472DA 47 3.527 0.63 | 22 25 |P7442-ND 3.32 2.81 2.02 1.52 |ECO-S2HP470BA 
4700 | 0.071 5.13 | 35 40 | P6111-ND 6.99 6.03 4.42 3.48|/ECO-S2AP472EA 56 2.960 0.70 | 22 30 |P7443-ND 3.51 2.98 2.14 1.61 |ECO-S2HP560BA 
5600 | 0.059 5.75 | 35 45 |P6112-ND 7.83 6.76 4.95 3.89] ECO-S2AP562EA 68 2.438 0.78 =| 22 35 |P7444-ND 3.87 3.28 2.36 1.77 |ECO-S2HP680BA 
6800 | 0.049 | 6.60 [35 50 |P6113-ND 7.92 6.98 5.22 4.33 |ECO-S2AP682EA 68 | 2438 | 0.78 | 25 25 |P7445-ND 3.91 3.32 2.39 1.79 |ECO-S2HP680CA 
150 | 1.216 0.71 | 22 25 |P7382-ND 219 1.86 1.34 1.01] ECO-S2DP151BA 82 2.022 0.88 | 22 40 |P7446-ND 421 3.57 2.57 _ 1.93 |ECO-S2HP820BA 
220 | 0.829 | 1.04 | 22 25 |P7383-ND 2.37 2.01 1.45 1.09|ECO-S2DP221BA 82 | 2.022 | 0.88 /25 30 /P7447-ND 4.22 3.58 2.58 1.93 |ECO-S2HP820CA 
270 0.614 141 22 25 | P6115-ND 3.39 2.72 1.86 1.22|/ECO-S2DP271BA 100 1.658 0.99 | 22 45 |P7448-ND 466 3.95 2.85 2.14}ECO-S2HP101BA 
330 = 1.56 25 25 |P6117-ND 3.25 267 1.87  1.30|ECO-S2DP331CA 100 1.658 0.99 25 35 |P7449-ND 468 3.97 2.86 2.14 |ECO-S2HP101CA 
390 0.468 1.68 22 30 |P6118-ND 3.31 2.72 1.91  1.33|ECO-S2DP391BA 120 1.382 1.13 22 50 |P7450-ND 6.23 443 3.19 2.39} ECO-S2HP121BA 
390 0.468 1.68 25 25 | P6119-ND 3.44 2.82 1.98  1.38|ECO-S2DP391CA 500 |_ 120 1.382 1.13 3030 _|P7451-ND 5.39 4.57 3.29 2.47 |ECO-S2HP121DA 
470 | 0.388 | 185 | 22 35 |P6120-ND 3.59 2.95 2.07 1.44] ECO-S2DP471BA 1 we ios Es = Eee om 28 a ae EEO DIETER 
470 = 1.85 | 30 25 | P6121-ND 411 3.37 2.36 1.65 | ECO-S2DP471DA - : A : : : i 
560 0.326 243 |22 40 |P6122-ND 377 310 217 1.51/ECO-S2DP561BA 180 0.921 1.38 |25 50 |P7454-ND 6.81 5.76 415 3.11 }ECO-S2HP181CA 
560 0326 2.43 30 25 | P6123-ND 4.43 3.63 255 177 ECO-S2DP561DA 180 0.921 1.36 |35 30 |P7455-ND 7.28 6.16 4.44 3.33 }ECO-S2HP181EA 
630 0.268 2.68 29 45 | P6124-ND 413 3.39 237 1.65 ECO-S2DP631BA 220 0.754 1.50 |30 45 |P7456-ND 7.91 6.70 4.82 3.62 | ECO-S2HP221DA 
‘ i fi i i e 220 0.754 1.54 |35 35 |P7457-ND 8.28 7.01 5.05 3.79 |ECO-S2HP221EA 
680 0.268 2.68 | 30 30 | P6125-ND 479 393 2.75 1.92|}ECO-S2DP681DA 
u 7 270 0.614 1.76 |35 40 |P7458-ND 9.57 8.10 5.83 4.38 |ECO-S2HP271EA 
820 0.222 2.93 | 25 45 | P6126-ND 469 385 2.70 1.88|/ECO-S2DP821CA 
| 7 330 0.502 1.99 |35 45 |P7459-ND 11.06 9.36 6.74 5.06 |ECO-S2HP331EA 
820 0.222 2.93 | 35 25 | P6127-ND 5.66 464 3.25 2.27/ECO-S2DP821EA 300 0425 999 |35 50 |P7460-ND 1275 1079 777 583 /ECO-S2HP3901EA 
200 |_ 1000 | 0.199 3.25 | 25 45 | P7384-ND 4.35 3.68 2.65 1.99 | ECO-S2DP102CX = — — = = = = ——— 
1000 | 0.199 | 3.25 [25 50 |P6128-ND 452 3.83 2.76 2.07 /ECO-S2DP102CA TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life 
1000 | 0.199 3.25 | 35 30 | P6129-ND 5.37 4.55 3.27 2.46} ECO-S2DP102EA 560 0.355 2.25 |22 25 |P11839-ND 3.18 2.55 2.10 1.37 | EET-UQ2C561BA 
1200 | 0.166 3.50 | 30 40 | P7385-ND 5.44 460 3.31 2.49} ECO-S2DP122DX 680 0.293 2.50 |22 30 |P11840-ND 3.42 2.74 2.25 1.47 |EET-UQ2C681BA 
1200 | 0.166 3.50 | 30 45 | P6130-ND 5.58 4.73 3.40 2.55|/ECO-S2DP122DA 820 0.243 275 | 22 35 |P11841-ND 3.25 2.66 2.24 1.56 | EET-UQ2C821BA 
1200_|_ 0.166 3.50 | 35 30 | P7386-ND 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S2DP122EX 1000 | 0.199 3.00 | 22 40 )P11821-ND 3.55 2.91 2.45 1.71) EET-UQ2C102BA 
1200 0.166 3.50 35 35 | P6131-ND 5.97 5.06 3.64 2.73|ECO-S2DP122EA 1000 0.199 3.00 25 30 |P11822-ND 3.61 2.96 2.49 1.73 |EET-UQ2C102CA 
1500 0.144 3.87 30 45 | P7387-ND 6.30 5.33 3.84 2.88] ECO-S2DP152DX 1200 0.166 3.25 22 45 |P11823-ND 3.92 3.22 2.71 1.89) EET-UQ2C122BA 
1500 | 0.144 3.87. |30 50 | P6132-ND 6.55 5.54 3.99 2.99|/ECO-S2DP152DA 1200 | 0.166 3.25 25 35 /P11824-ND 3.95 3.24 2.72 1.90 | EET-UQ2C122CA 
1500 | 0.144 3.87. |35 35 | P7388-ND 6.68 5.65 4.07  3.05|ECO-S2DP152EX 1200 | 0.166 3.25 30 25 /P11825-ND 466 3.83 3.22 2.24 |EET-UQ2C122DA 
1500 | 0.144 3.87. |35 40 | P6133-ND 6.93 5.87 4.22 3.17]/ECO-S2DP152EA 1500 | 0.133 3.73 22 50 )P11826-ND 448 3.68 3.09 2.15 |EET-UQ2C152BA 
1800 | 0.120 4.32 135 40 |P7389-ND 7.60 643 4.63  3.47|/ECO-S2DP182EX 1500 | 0.133 3.73 [25 40 [P11827-ND 478 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2C152CA 
4800 0.120 4.32 35 45 |P6134-ND 6.94 5.98 4.38 3.45/ECO-S2DP182EA 160 | 1500 0.133 3.73 30 30 |P11828-ND 5.16 4.24 3.56 2.48 |EET-UQ2C152DA 
2900 0.098 4.92 35 45 |P7390-ND 8.60 7.28 5.24 3.93|/ECO-S2DP222EX 1500 0.133 3.73 35 25 |P11829-ND 6.54 4.54 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 
2200 0.098 4.92 35 50 |P6135-ND 7.97 6.87 5.04 3.96) ECO-S2DP222EA 1800 0.111 4.20 25 45 |P11830-ND 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-UQ2C182CA 
120 | 1.520 | 0.71 | 22 25 |P7301-ND 2.34 1.99 1.43 1.08] ECO-S2EP121BA aan tee 153 2 :. te o et ne an BE CoRIaER 
150 1.216 0.89 | 22 25 | P7392-ND 247 2.09 1.51 1.13}ECO-S2EP151BA Z z a B z g a 2 
180 0.921 1.07 |20 30 |P7393-ND 337 286 2.06 1.55/ECO-S2EP181AA 2200 | 0.090 4.78 |30 40 /P11833-ND 6.45 4.62 3.99 2.99 |/EET-UQ2C222DA 
' i 4 i ; i if - 2200 | 0.098 4.78 )35 35 /P11834-ND 6.80 4.91 4.25 3.19} EET-UQ2C222EA 
180 0.921 1.07 | 22 25 |P7394-ND 2.62 2.22 1.60 1.20|}ECO-S2EP181BA 
4 e 2700 | 0.074 5.45 |30 45 |P11835-ND 6.19 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2C272DA 
220 0.754 1.17 | 22 25 | P7395-ND 2.76 2.34 1.69 1.27 | ECO-S2EP221BX 
a 5 2700 | 0.080 5.45 |35 40 |P11836-ND 6.59 5.58 4.82 3.61 | EET-UQ2C272EA 
270 0.614 1.31 22 30 | P7396-ND 2.97 252 1.82 1.36|/ECO-S2EP271BA 
4 . 3300 | 0.070 5.75 )35 45 /P11837-ND 7.56 6.40 5.53 4.15 | EET-UQ2C332EA 
270 0.614 1.31 25 25 |P7397-ND 3.09 262 1.89 1.42|}ECO-S2EP271CA 
i . 3900 | 0.055 6.00 [35 50 [P11838-ND 7.75 6.68 5.87 4.62 | EET-UQ2C392EA 
330 0.553 1.75 | 22 35 | P7398-ND 3.27 2.77 2.00 1.50 | ECO-S2EP331BA 
390 0.510 1.68 |22 25 |P11856-ND 3.10 2.48 2.04 1.33 | EET-UQ2D391BA 
330 0.502 1.75 | 25 30 |P7399-ND 3.34 2.83 2.04 1.53} ECO-S2EP331CA 
" @ 470 0.423 1.85 |22 30 |P11857-ND 3.34 2.68 2.20 1.44 | EET-UQ2D471BA 
390 0.468 1.91 22 40 | P7400-ND 3.49 2.96 2.13 1.60 | ECO-S2EP391BA 
560 0.355 2.43  )22 30 /P11858-ND 3.11 2.56 2.15 1.50 | EET-UQ2D561BA 
390 0.425 1.91 30 25 | P7401-ND 3.80 3.22 2.32 1.74] ECO-S2EP391DA 
560 0.355 2.43  )25 25 /P11859-ND 3.18 2.61 2.19 1.53 | EET-UQ2D561CA 
250 | 470 0.388 2.11 22 45 | P7402-ND 3.85 3.26 2.35 1.76|ECO-S2EP471BA 
680 0.293 2.68 [22 35 [P11860-ND 3.40 2.79 2.35 1.64 | EET-UQ2D681BA 
470 0.353 2.11 30 25 | P7403-ND 416 352 2.54 1.90} ECO-S2EP471DX 5 = 
680 0.293 2.68 |25 30 /P11861-ND 3.45 2.83 2.38 1.66 | EET-UQ2D681CA 
560 0.326 2.25 | 25 40 | P7404-ND 4.33 3.67 2.64 1.98 | ECO-S2EP561CX 820 0.243 293 125 30 |p118962-ND 375 308 259 1.80/EET-UQ2D821CA 
560 0.326 2.25 | 35 25 | P7405-ND 4.91 416 3.00 2.25 | ECO-S2EP561EA ‘ i i : if i 
680 0.268 25012545 1P7406-ND 480 4062.93 2.20 ECO-S2EPGBICX 820 0.243 2.93 )30 25 /P11863-ND 448 3.68 3.09 2.15 |EET-UQ2D821DA 
680 0.268 2. 0 «(135 30 [P 407-ND 43 460 331 249 ECO-S2EP681EA 1000 | 0.199 3.25/22 45 /P11842-ND 413 3.39 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
; oe, | 88 tele 2 oe eee Hl tooo | 0199 | 3.25 |25 35 |P11843-ND 4163.41 2.87 2.00 |EET-UQ2D102CA 
B20 | O22 | 250 / 30 40 Tgnere BOOS 20, 2308) oe o0 | Eee eccbac (0) 7000 | 0.199 | 325 [30 30 |P11844-ND 466 3.83 3.22 2.24 /EET-UQ2D102DA 
820 0.222 2.77 | 35 30 | P7409-ND 6.05 5.12 3.69 2.77|ECO-S2EP821EX 200 i | 
1000 | 0.232 3.25 35 25 /P11845-ND 6.23 4.29 3.60 2.51 | EET-UQ2D102EA 
1000 | 0.182 3.32 | 30. 45 | P7410-ND 6.45 5.46 3.93 2.95 | ECO-S2EP102DX | | 
1200 | 0.166 3.50 /25 40 /P11846-ND 464 3.81 3.20 2.23} EET-UQ2D122CA 
me ae ae = 2 EEatNe ie ot ae ae Beatie 1200 | 0.166 | 350 |30 30 |P11847-ND 5.32 4.37 3.67 2.56 |EET-UQ2D122DA 
2 : a, 2 ‘ : é ‘ 1500 | 0.133 3.87. [25 50 [P11848-ND 540 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2D152CA 
1500 os an 38 a0 oe a 786 oat M ee 1500 | 0.144 | 3.87 [30 35 |P11849-ND 6.02 4.94 4.15 2.89 |EET-UO2D152DA 
j A : a 3 z Z 1500 | 0.144 3.87/35 30 /P11850-ND 5.49 4.65 4.02 3.02 }EET-UQ2D152EA 
68 0.76 | 20 30 | P6136-ND 3.95 3.24 2.27 1.58 | ECO-S2GP680AA 1800 | 0120 | 4.32 |30 45 |P11851-ND 5.74 4.86 4.20 3.15 /EET-UQ2D182DA 
68 | 2438 | 0.69 | 22 25 | P6137-ND 358 2.87 1.97 1.28 | ECO-S2GP680BA 1800 | 0.120 | 4.32 [35 35 |P11852-ND 614 5.20 4.49 3.37 |EET-UQ2D182EA 
82 | 2.022 | 0.83 | 22 25 | P6139-ND 330 271 1.90 1.32 | ECO-S2GP820BA 2200 | 0.098 | 4.92 |30 50 |P11853-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | EET-UQ2D222DA 
100 | 1.658 | 0.92 | 25 25 | P6141-ND 3.60 2.96 2.07 1.44 | ECO-S2GP101CA 2200 | 0.105 | 4.92 |35 40 |P11854-ND 7.03 5.95 5.14 3.86 |EET-UQ2D222EA 
120 | 1.382 1.02 | 20 40 | P6142-ND 481 3.95 2.76 1.93} ECO-S2GP121AA 2700 | 0.086 | 5.54 |35 50 |P11855-ND 8.12 6.88 5.94 4.46 | FET-UQ2D272EA 
120 1.382 1.02 | 25 25 | P7415-ND 3.30 2.79 2.01 1.51] ECO-S2GP121CX 270 0.737 1.31 22 «25 |P11872-ND 3.17 2.54 2.09 1.36 |EET-UQ2E271BA 
120 — 1.02 | 25 30 |P6143-ND 3.84 315 2.21 1.54/ECO-S2GP121CA 330 | 0.603 | 1.75 |22 30 |P11873-ND 342 2.74 2.25 1.47 |EET-UQ2E331BA 
150 1.105 1.16 |) 22 40 | P6144-ND 4.22 347 2.43  1.69)ECO-S2GP151BA 390 0.510 1.91 22 30 |P11874-ND 3.20 2.62 2.21 1.54 | EET-UQ2E391BA 
150 1.105 1.16 | 3025 | P6145-ND 4513.70 2.59 1.81 |ECO-S2GP151DA 390 0.510 1.91 25 25 |P11875-ND 3.25 2.67 2.24 1.56 | EET-UQ2E391CA 
i 0.921 a - eee Ne oe a pee 1 Seas 470 0.423 2.11 2235 _|P11876-ND 3.49 2.86 2.41 1.68 | EET-UQ2E471BA 
_ i 7- 9 yl : a) - 470 0.423 2.11 25 30 |P11877-ND 3.53 2.90 2.43 1.70 |EET-UQ2E471CA 
400 220 0.754 1.49 | 22 50 | P6148-ND 5.23 429 3.01 2.09) ECO-S2GP221BA 560 0.355 2.25 )22 40 /P11878-ND 3.81 3.13 2.63 1.83 | EET-UQ2E561BA 
220 0.754 1.49 | 30 30 | P6149-ND 5.43 446 3.12 2.18)ECO-S2GP221DA 560 0.355 2.25 )25 30 /P11879-ND 3.87 3.17 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 
270 0.675 1.67 | 25 45 | P6150-ND 5.02. 4.25 3.06 2.30 |ECO-S2GP271CA 560 0.355 2.25 /30 25 /P11880-ND 436 3.58 3.01 2.09 /EET-UQ2E561DA 
270 0.675 1.67 | 35 30 | P6151-ND 5.58 4.72 3.40 2.55)ECO-S2GP271EA 680 0.293 2.30 [30 25 [P13319-ND 4704.07 3.44 2.58 | EET-UQ2E681DF 
330 0.553 1.90 | 30 40 | P6152-ND 5.93 5.03 3.62 2.72)ECO-S2GP331DA 680 0.293 2.50 |22 45 /P11881-ND 4.24 348 2.92 2.04]EET-UQ2E681BA 
330 0.553 1.90 | 35 30 |P7416-ND 6.25 5.29 3.81 2.86} ECO-S2GP331EX 250 680 0.293 2.50 |25 35 |P11882-ND 428 3.51 2.95 2.06 |EET-UQ2E681CA 
330 0.553 1.90 | 35 35 | P6153-ND 6.25 5.30 3.81 2.86/ECO-S2GP331EA 680 0.293 2.50 /30 30 |P11883-ND 4.97 4.07 3.42 2.39 /EET-UQ2E681DA 
390 0.468 2.13 | 30 45 | P6154-ND 6.57 5.57 4.01 __ 3.01 | ECO-S2GP391DA 820 0.243 2.77 |22 50 |P11884-ND 479 3.93 3.30 2.30 |} EET-UQ2E821BA 
390 0.468 2.13 [35 35 |P7417-ND 6.95 5.88 4.23 3.18]/ECO-S2GP391EX 820 0.243 2.77 [25 40 [P11885-ND 478 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821CA 
390 0.468 2.13 | 35 40 | P6155-ND 7.07 5.99 4.31  3.23|}ECO-S2GP391EA 820 0.243 2.77 130 30 |P11886-ND 6.27 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2E821DA 
470 0.388 2.39 | 35 40 | P7418-ND 7.98 6.75 4.86 3.65 |ECE-S2GP471EX 820 0.243 2.77 |35 25 |P11887-ND 5.84 4.79 4.03 2.81 | EET-UQ2E821EA 
470 0.388 2.39 | 35 45 | P6156-ND 7.09 612 4.48  3.53|/ECO-S2GP471EA 1000 | 0.199 3.32 /25 45 |P11864-ND 5.42 4.45 3.74 2.60 |EET-UQ2E102CA 
560 0.326 2.69 |35 45 | P7419-ND 8.88 7.52 5.41  4.06|ECO-S2GP561EX 1000 | 0.199 3.32 30 35 /P11865-ND 5.89 4.83 4.06 2.83 |EET-UQ2E102DA 
560 0.326 2.69. |35 50 | P6157-ND 823 7.10 5.20 4.09/ECO-S2GP561EA 1000 | 0.199 3.32. [35 30_[P11866-ND 6.53 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2E102EA 
680 0.268 3.00 35 50 | P7420-ND 10.60 8.97 6.46 4.85|ECO-S2GP681EX 1200 0.166 3.53 30 40 |P11867-ND 5.81 4.92 4.25 3.19 ]EET-UQ2E122DA 
33 6.028 0.41 22 25 |P7421-ND 2.42 2.05 148 1.11|ECO-S2WP330BA 1200 0.166 3.53 35 35 )P11868-ND 6.19 5.24 453 3.40 )EET-UQ2E122EA 
AT 4.233 0.59 |22 25 | P7422-ND 264 2.24 1.61 1.21|/ECO-S2WP470BA 1500 | 0.133 4.04 )30 50 /P11869-ND 6.81 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 
56 2.960 0.70 |20 30 |P7423-ND 3.51 2.98 2.14. 1.61|/ECO-S2WPS560AA 1500 | 0.133 4.04/35 40 /P11870-ND 7.12 6.03 5.21 3.91 | EET-UQ2E152EA 
56 2.960 0.70 |22 25 |P7424-ND 279 236 1.70 1.28)ECO-S2WP560BA 1800 | 0.111 4.55 [35 45 |P11871-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2E182EA 
32 | 2022 | 083 |22 30 |P7425-ND 325 275 198 149|ECO-S2WP820BA 50 | 1.926 | 1.12 |22 25 |P11912-ND 3.12 2.56 2.15 1.50 /EET-UQ2V151BA 
32} 2.022 10.83) 2525 1 P7426-ND 397277 2.00 4 50 |ECO-S2WPB20CA 180 | 1.105 | 1.22 |22 30 |P11913-ND 3.32 273 2.29 1.60 /EET-UQ2V181BA 
joo | 1.658 | 093 | 22 35 |P7427-ND 3.59 3.04 2.19 1.64]ECO-S2WP101BA a hee i 3 a ae he oO a a Be aoe ee 
120 1.382 1.04 | 22 40 | P7428-ND 3.92 3.32 2.39  1.79|ECO-S2WP121BA Z s a : z ; 
450| 120 | 1.382 | 1.04 | 30 25 |P7429-ND 4.16 3.52 254 1.90/ECO-S2WP121DA 270_| 0.737 | 1.66 | 25 30 {Ril916:ND 422 3.46 2.91 2.03 [EET-UQ2V271CA 
| - 330 0.603 1.88 |22 45 |P11917-ND 461 3.78 3.18 2.21 | EET-UQ2V331BA 
150 1.105 1.19 | 22 50 |P7430-ND 4.38 3.71 2.67 2.01 | ECO-S2WP151BA 350 
a E 330 0.603 1.88 |25 35 |P11918-ND 472 3.87 3.26 2.27 |EET-UQ2V331CA 
150 1.105 1.19 | 30 30 | P7431-ND 455 385 2.78 2.08/ECO-S2WP151DA 
¥ f 390 0.510 2.06 )22 50 /P11919-ND 5.28 4.33 3.64 2.54 | EET-UQ2V391BA 
180 0.921 1.35 | 25 40 | P7432-ND 4.90 415 2.99 2.24|ECO-S2WP181CX 
‘i : 390 0.510 2.06 )25 40 /P11920-ND 5.26 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391CA 
180 0.921 1.35 | 35 25 | P7433-ND 5.57 4.72 3.40 2.55} ECO-S2WP181EA 
iy t 390 0.510 2.06 [30 30 _[P11921-ND 6.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 
220 0.754 1.55 | 25 45 |P7434-ND 5.55 4.70 3.39 2.54] ECO-S2WP221CX 
390 0.510 2.06 /35 25 /P11922-ND 6.35 4.53 3.91 2.93 ]EET-UQ2V391EA 
220 0.754 1.55 | 35 30 | P7435-ND 6.05 5.13 3.69 2.77 | ECO-S2WP221EA 470 0.423 240 |25 45 |p11923-ND 593 487 409 285 |EET-UQ2V471CA 
270 0.675 1.78 | 30 45 | P7436-ND 6.50 5.50 3.96 2.97|/ECO-S2WP271DA 2 : : 
270 0.614 1.78 | 35 30 |P7437-ND 6.93 5.87 4.22 3.17} ECO-S2WP271EX (Continued) 
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Panasonic 


TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Max. | 85° (rms) Max. | 105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A; DL |Part No. 1 10 50  200|Part No. Dc | (uF) /(120Hz)0|(120Hz) A/D _L_|Part No. 1 10 50  200|Part No. 
470 0.423 2.40 |30 35 |P11924-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA 6800 | 0.085 2.20 |22 25 |P6436-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-S1CA682BA 
470 0.423 2.40 |35 30 |P11925-ND 5.81 4.92 4.25 3.19} EET-UQ2V471EA 8200 | 0.071 2.40 |20 35 |P6437-ND 4.02 3.30 2.31 1.61 |ECO-S1CA822AA 
560 0.355 2.60 |25 50 |P11926-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-UQ2V561CA 8200 | 0.071 2.40 | 22 30 |P6441-ND 3.56 2.85 1.96 1.28 |ECO-S1CA822BA 
560 0.355 2.60 |30 40 |P11927-ND 6.23 5.28 4.56 3.42 |EET-UQ2V561DA 10000 | 0.066 2.60 |20 40 |P6444-ND 4.29 3.52 2.47 1.72 |ECO-S1CA103AA 
350 560 0.355 2.60 | 35 30 |P11928-ND 6.57 5.57 4.81 3.61 | EET-UQ2V561EA 10000 | 0.066 2.60 |25 25 |P6460-ND 3.41 2.80 1.96 1.37 |ECO-S1CA103CA 
680 0.293 2.93 |30 45 |P11929-ND 7.11 6.02 5.20 3.90 | EET-UQ2V681DA 12000 | 0.055 2.90 | 22 35 |P6468-ND 3.56 2.93 2.05 1.43 |ECO-S1CA123BA 
680 0.293 2.93 |35 35 |P11930-ND 748 6.33 5.47 4.10} EET-UQ2V681EA 12000 | 0.055 2.90 |30 25 |P6477-ND 3.92 3.22 2.25 1.57 |ECO-S1CA123DA 
820 0.243 3.25 |30 50 |P11931-ND 8.33 7.06 6.09 4.57 | EET-UQ2V821DA 15000 | 0.046 3.20/30 30 |P6541-ND 4.28 351 2.46 1.72 |ECO-S1CA153DA 
820 0.243 3.25 |35 45 |P11932-ND 8.38 7.09 6.13 4.60}EET-UQ2V821EA 18000 | 0.040 3.50 |22 45 |P6543-ND 419 344 2.41 1.68 |ECO-S1CA183BA 
1000 | 0.199 3.54 {35 50 |P11911-ND 8.89 7.67 6.74 5.30 | EET-UQ2V102EA 16 | 18000 | 0.040 3.50 [35 25 |P6545-ND 6.05 4.14 2.90 2.02 |ECO-S1CA183EA 
120 1.658 1.02 |22 25 |P11888-ND 3.32 2.73 2.29 1.60 | EET-UQ2G121BA 22000 | 0.033 3.80 | 25 45 |P6547-ND 4.86 3.99 2.79 1.95 |ECO-S1CA223CA 
150 1.326 1.16 |22 30 |P11889-ND 3.37. 2.77 2.33 1.62 | EET-UQ2G151BA 22000 | 0.033 3.80 |35 30 |P6550-ND 5.52 4.53 317 2.21 |ECO-S1CA223EA 
180 1.105 1.30 |22 30 |P13320-ND 3.58 3.10 2.62 1.97 ]EET-UQ2G181BF 27000 | 0.028 4.20 |25 50 |P6552-ND 5.36 4.40 3.08 2.15 |ECO-S1CA273CA 
180 | 1.105 | 1.44 |22 35 |P11890-ND 3.68 3.02 254 1.77 |EET-UQ2G181BA 27000 | 0.028 | 4.20 |35 30 /P6558-ND 6.10 5.01 3.51 2.44 |ECO-S1CA273EA 
920 0.904 1.40 |22 35 |P13321-ND 3.94 3.41 288 2.16) EET-UQ2G221BF 33000 | 0.023 4.70 30 45 |P6559-ND 5.53 4.69 3.38 2.53 [ECO-S1CA333DA 
220 0.904 1.49 |22 40 |P11891-ND 410 3.36 2.83 1.97 | EET-UQ2G221BA 33000 | 0.023 4.70 [35 35 |P6560-ND 5.83 4.94 3.55 2.67 /ECO-S1CA333EA 
920 0.904 1.49 |25 30 |P11892-ND 417 342 288 2.01|EET-UQ2G221CA 39000 | 0.022 5.10 30 50 |P6561-ND 6.03 5.10 3.68 2.76 |ECO-S1CA393DA 
270 0.737 1.67 |22 45 |P11893-ND 463 3.80 3.19 2.22|EET-UQ2G271BA 39000 | 0.022 5.10 35 40 |P6562-ND 6.56 5.55 4.00 3.00 |ECO-S1CA393EA 
270 0.737 1.67 |25 35 |P11894-ND 475 3.89 3.27 2.28|EET-UQ2G271CA 47000 | 0.020 5.50 /35 45 |P6563-ND 7.29 6.18 4.45 3.34 |ECO-S1CA473EA 
270 0.737 1.67 |30 30 |P11895-ND 540 4.43 3.72  2.59|EET-UQ2G271DA 56000 | 0.019 6.00 [35 50 |P6999-ND 7.77 6.58 4.73 __ 3.55 |ECO-S1CAS63EA 
330 0.603 7.90 |22 50 |P11896-ND 543 446 3.75 2.61 |EET-UQ2G331BA 2200 | 0.241 1.30 |22 25 |P7463-ND 2.81 2.26 1.55 1.01 /ECO-S1EA222BA 
330 0.603 1.90 |25 40 |P11897-ND 540 4.43 3.72 2.59|EET-UQ2G331CA 3300 | 0.161 1.62  |22 25 |P7464-ND 3.03 2.43 1.66 1.09 /ECO-S1EA332BA 
in 330 0.603 1.90 |30 30 |P11898-ND 6.01 4.93 415 2.89]/EET-UQ2G331DA 4700 | 0.106 2.00 |20 30 |P6998-ND 3.81 3.13 219 1.53 ]ECO-S1EA472AA 
330 0.603 4.90 |35 25 |P11899-ND 5.53 4.68 4.04  3.03|EET-UQ2G331EA 4700 | 0.106 2.00 |22 25 |P6566-ND 3.29 2.64 1.81 1.18 |ECO-S1EA472BA 
390 0.510 213 |25 45 |P11900-ND 6.03 4.95 4.16 2.90|EET-UQ2G391CA 5600 | 0.089 2.20 | 20 35 _|P6567-ND 4.02 3.30 2.31 1.61 |ECO-S1EAS62AA 
390 0.510 213 130 35 |P11901-ND 5.65. 4.79 414 3.10] EET-UQ2G391DA 5600 | 0.089 2.20 |22 30 |P6997-ND 3.57 2.86 1.96 1.28 |ECO-S1EA562BA 
390 0.510 213 |35 30 |P11902-ND 5.95 5.04 4.35 3.27|EET-UQ2G391EA 6800 | 0.073 2.40 |25 25 |P6570-ND 3.41 2.80 1.96 1.37 |ECO-S1EA682CA 
470 0.423 239 |25 50 |P11903-ND 619 5.24 4.53 3.40|EET-UQ2G471CA 8200 | 0.061 2.70 |22 35 |P6571-ND 3.58 2.94 2.06 1.44 |ECO-S1EA822BA 
470 | 0.423 | 2.39 |30 40 |P11904-ND 6.20 5.25 454 3.40 /EET-UQ2G471DA 8200 | 0.061 ) 2.70 [30 25 |P6572-ND 3.92 3.22 2.26 1.57 /ECO-S1EA822DA 
470_| 0.423 | 239 |35 30 _|P11905-ND 679 5.75 497 _3.73|EET-UO2G471EA | | — ae a = = aT a = = 1 ae 
560 0.355 2.69 |30 45 |P11906-ND 7.15 6.05 5.23 3.92|EET-UQ2G561DA ° a : : i “ g 
560 | 0365 | 269 |35 35 |P11907-ND 766 649 560 420 | EET-UQDGS61EA 12000 | 0.044 | 320 |22 45 |P6575-ND 4.27 3.50 2.45 1.71 |ECO-S1EA123BA 
eso | 0293 | 270 |35 40 |P13322-ND 888 769 649 487 |EET-UQ2G681EF 12000 | 0.044 | 320 |35 25 |P6576-ND 5.01 4.11 2.88 2.01 |ECO-S1EA123EA 
so | 0203 | 296 |30 50 |P1190a-ND 768 662 582 458\EET-UQ2G6S1DA 15000 | 0.036 | 3.60 |25 45 |P6577-ND 4.87 4.00 2.80 1.95 |ECO-S1EA153CA 
so | 0203 | 296 |35 45 |P11909-ND 772 665 585 460) EET-UOQ2G6B1EA 15000 | 0.036 | 3.60 |35 30 |P6578-ND 5.52 4.53 3.17 _2.21 |ECO-S1EA153EA 
q a 18000 | 0.030 3.90 |25 50 |P6996-ND 5.29 4.34 3.04 2.12 |ECO-S1EA183CA 
820 0.243 2.96 |35 45 |P13323-ND 10.32 8.93 7.54 5.66 |EET-UQ2G821EF 
| 18000 | 0.030 3.90 |35 35 |P6590-ND 6.07 4.98 3.49 2.43 /ECO-S1EA183EA 
820 0.243 3.25 |35 50 |P11910-ND 8.94 7.71 6.78 5.33 | EET-UQ2G821EA 
4501-1398 171.18 199 a0 1P1a324:ND 3493.03 3.56 71.99 TEET-UOSS151BA 22000 | 0.025 | 4.30 |30 45 /P6591-ND 5.46 4.63 3.33 2.50 |ECO-S1EA223DA 
150 | 1.326 | 1.48 |25 25 |P13325-ND 3.55 3.08 2.60 1.95 |EET-UQ2S151CA 22000 | 00 a |S NG Fee aah eee EGR CIEASTEEA 
180 | 1105 | 140 |22 35 |P13326-ND 3.80 329 278 2.09 |EET-UQ2S181BA i ; ; 5 tS ey oe eee, ae ee 
220 | 0.904 | 1.52 |22 40 |P13327-ND 419 3.63 3.07 2.30 |EET-UQ2S221BA $3000 | 0.018 | 5.50 135 _50_TRBaUAEND AQT “G27 2.51 3:39 ECO=S | EASSSEA 
ul 7 1500 | 0.287 110 |22 25 |P7465-ND 2.88 2.31 1.58 1.03 |ECO-S1VA152BA 
220 0.904 1.52 | 25 35 |P13328-ND 4303.72 3.14 2.36 | EET-UQ2S221CA 
290 0.904 152 130 25 |P13329-ND 481 4173.52 2.64 |EET-UQ2S221DA 2200 | 0.196 1.48 |22 25 |P7466-ND 3.12 2.50 1.72 1.12 |ECO-S1VA222BA 
; i i 1 ; ‘ 3300 | 0.121 1.90 |20 30 |P6595-ND 3.94 3.23 2.26 1.58 |ECO-S1VA332AA 
270 0.737 1.73 |22 45 |P13330-ND 473 410 3.46 2.60 |EET-UQ2S271BA 3300 | 0121 490 |22 25 |Pesg6-ND 344 276 189 1.231ECO-S1VA332BA 
270 0.737 1.73 |25 40 |P13331-ND 477 414 3.49 2.62 |EET-UQ2S271CA 3000 | 111 200 |20 35 |pe597-ND 417 342 239 167 [ECO-S1VA392AA 
420 330 0.603 1.95 |25 45 |P13332-ND 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-UQ2S331CA 3000 10111 70012230 | P6598-ND 3702.97 2031 33 TECO-S1VA302BA 
330 0.603 1.95 | 30 30 |P13333-ND 6.92 5.13 4.33 3.25 | EET-UQ2S331DA 4700 | 0.088 220 |25 25 |Pe600-ND 358 294 206 1431ECO-S1VA72CA 
390 0.510 2.17 |25 50 |P13334-ND 6.46 559 4.72 3.54] EET-UQ2S391CA 5600 | 0.074 240 |22 35 |pe6se-ND 376 308 216 151 \ECO-S1VAS62BA 
390 0.510 217 |30 35 |P13335-ND 6.56 568 4.80 3.60 |EET-UQ2S391DA 5600 | 0.074 240 |30 25 |P6659-ND 406 333 233 163 /ECO-S1VA562DA 
390 0.510 217 |35 30 |P13336-ND 6.75 585 4.94  3.70|EET-UQ2S391EA 6800 | 0.061 260 |22 40 |P6660-ND 411 337 236 1.65 /ECO-S1VA682BA 
470 0.423 2.44 |30 40 |P13337-ND 7.35 6.37 5.38 4.03 | EET-UQ2S471DA ' 5 5 7 7 : ; z 
35 | 6800 | 0.061 2.60 [30 30 |P6661-ND 441 3.62 2.53 1.77 |ECO-S1VA682DA 
470 0.423 2.44 |35 35 |P13338-ND 7.58 6.57 5.55 4.16 | EET-UQ2S471EA 3200 | 0.051 290 |22 50 |Pe662-ND 441 362 253 1.77 /ECO-S1VA822BA 
560 0.355 2.74 |30 45 |P13339-ND 8.32 7.20 6.08 4.56 | EET-UQ2S561DA 3200 | 0.051 290 |35 25 |Pe663-ND 522 498 300 209 ECO-S1VA822EA 
560 0.355 2.74 |35 40 |P13340-ND 8.65 7.49 6.33 4.75 |EET-UQ2S561EA i a : ; 5 i . 
10000 | 0.041 3.20 |25 45 |P6664-ND 6.13 4.21 2.95 2.05 |ECO-S1VA103CA 
680 0.293 3.11 35 45 |P13341-ND 11.34 9.82 8.29 6.22 | EET-UQ2S681EA 40000 | 0.041 320 |35 30 |P6665-ND 571 469 328 229/ECO-S1VA103EA 
82 2.426 0.83 |22 25 |P11955-ND 3.43 2.75 2.26 = 1.48 | EET-UQ2W820BA q 5 a ‘ c & z z 
12000 | 0.035 3.50 [25 50 |P6666-ND 5.60 4.59 3.22 2.24]ECO-S1VA123CA 
100 1.989 0.93 |22 25 |P11933-ND 3.26 2.68 2.25 1.57 | EET-UQ2W101BA 42000 | 0.035 350 |35 30 |P6667-ND 635 521 365 254 |ECO-S1VA123EA 
120 1.658 1.04 |22 30 |P11934-ND 3.48 2.86 2.40 1.68 | EET-UQ2W121BA 15000 | 0.030 390 |30 45 |Pe668-ND 588 498 358 269/ECO-S1VA153DA 
150 1.326 1.19 |22 35 |P11935-ND 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-UQ2W151BA 15000 | 0.030 390 |35 35 |P6669-ND 617 523 3.76 282|ECO-S1VA153EA 
150 1.326 1.19 |25 30 |P11936-ND 3.98 3.27, 2.75 1.91 | EET-UQ2W151CA 18000 | 0.028 430 |35 40 |P6670-ND 7.04 596 429 3.22 ECO-S1VA183EA 
180] 1-105) 135/22 40 eee gab iB.a0" «3:00' “12008 EET UGZWAB IBA, 22000 | 0.023 | 5.00 |35 50 |P6671-ND 7.73654 4.71 3.53 |ECO-S1VA223EA 
180 1.105 1.35 |25 30 |P11938-ND 440 3.61 3.04 2.12} EET-UQ2W181CA a u 
1000 | 0.232 0.90 [22 25 |P7467-ND 2.91 2.34 1.60 1.05 |ECO-S1HA102BA 
220 0.904 1.45 |25 35 |P13342-ND 460 3.99 3.37 2.53} EET-UQ2W221CF 4 € 
1500 | 0.155 1.25  |22 25 |P7468-ND 3.12 2.50 1.72 1.12 }ECO-S1HA152BA 
220 0.904 1.55 |22 45 |P11939-ND 4.90 4.02 3.38 2.35 |} EET-UQ2W221BA 1800 | 0.129 150 |20 30 |P6672-ND 380 312 218 1.52 /ECO-S1HA1824A 
220 0.904 1.55 | 25 40 |P11940-ND 4.97 4.07 3.42 2.39 | EET-UQ2W221CA : ‘| i ' i ; * 
1800 | 0.129 1.50 |22 25 |P6673-ND 3.28 2.63. 1.80 1.18 | ECO-S1HA182BA 
220 0.904 1.55 |30 30 |P11941-ND 5.40 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2W221DA 2200 | 0.105 170 |22 30 |P6675-ND 357 286 1.96 1.28/ECO-S1HA222BA 
220 0.904 1.55 |35 25 |P11942-ND 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2W221EA 2700 | 0.086 1.80 120 40 |P6676-ND 4323.55 2.49 1.73 |ECO-S1HA272AA 
450 | 270 0.737 1.78 |22 50 |P11943-ND 5.78 4.74 3.99 2.78} EET-UQ2W271BA 2700 | 0.086 180 |25 25 |pe677-ND 343 282 1.97 1.38|ECO-S1HA272CA 
270 0.737 1.78 |25 40 |P11944-ND 5.77 4.74 3.98 = 2.77 | EET-UQ2W271CA 3300 | 0.070 200 |22 35 |P6678-ND 363 298 209 1.45/ECO-S1HA332BA 
270 0.737 1.78 |30 30 |P11945-ND 5.24 4.44 3.84 2.88 | EET-UQ2W271DA 3300 | 0.070 2.00 |25 30 |P6679-ND 369 3.03 2.12 1.48/ECO-S1HA332CA 
330 | 0.603 | 7.88/30 35 /P13343-ND 6.31 5.46 4.61 3.46 |EET-UO2W331DF 3900 | 0.064 | 220 |22 40 |P6680-ND 3.88 3.19 2.23 1.56 |ECO-S1HA392BA 
330 | 0.603 | 2.01 | 25 50 )P11946-ND 5.88 4.98 4.30 3.23 / EET-UQ2W331CA 3900 | 0.064 | 2.20 [30 25 |P6681-ND 4.23 3.48 243 1.70 |ECO-STHA392DA 
330 | 0.603 | 2.01 | 30 40 )P11947-ND 6.17 5.22 451 3.39 /EET-U2W331DA/ | 50 | 479g | 9053 | 250 |22 45 |P6682-ND 4.27 3.51 246 1.71 |ECO-S1HA472BA 
330 0.603 2.01 35 30 |P11948-ND 6.51 551 4.76 3.57 | EET-UQ2W331EA 4700 | 0.053 250 135 25 |P6683-ND 5.02 412 2.89 2.01 |ECO-S1HA472EA 
390 0.510 2.24 | 30 40 |P11949-ND 6.85 5.80 5.01 3.76 | EET-UQ2W391DA 5600 | 0.050 280 |22 50 |P6684-ND 462 3.79 2.65 1.85 |ECO-S1HA562BA 
390 0.510 2.24 |35 35 |P11950-ND 7.25 6.14 5.30 3.98] EET-UQ2W391EA 5600 | 0.050 280 135 30 |P6685-ND 5.41 4.44 3.41 2.17]ECO-S1HAS62EA 
470 0.423 2.53 |30 45 |P11951-ND 7.78 6.59 5.69 4.27} EET-UQ2W471DA 6800 | 0.046 3.30 125 50 |P6686-ND 5.20 4.27 2.99 2.08 |ECO-S1HA682CA 
470 0.423 2.53 |35 40 |P11952-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2W471EA 6800 | 0.046 3.30 |35 30 |P6687-ND 5.94 487 3.41. 2.38]ECO-S1HA682EA 
560 0.355 2.82 |30 50 |P11953-ND 811 7.00 615 4.84) EET-UQ2W561DA 8200 | 0.038 3.60 |30 45 |P6688-ND 6.25 513 3.59 2.50|/ECO-S1HA822DA 
560 0.355 2.82 |35 45 |P11954-ND 830 7.16 6.29 4.95)EET-UQ2W561EA 8200 | 0.038 3.60 |35 35 |P6689-ND 5.61 475 3.42 2.57|ECO-S1HA822EA 
680 0.293 3.02 35 50 |P13344-ND 11.80 10.22 8.63 6.47 | EET-UQ2W681EA 10000 | 0.033 4.00 30 50 |P6690-ND 5.89 4.99 3.59 2.69|/ECO-S1HA103DA 
Max. 105° (rms)| 0000 | 0.033 | 4.00 /35 40 |P6691-ND 642 543 3.91  2.94|ECO-S1HAT03EA 
ESR | Ripple | Dim. | A ; 12000 | 0.028 | 4.50 /35 45 |P6692-ND 7.11 6.02 4.34 3.25 |ECO-S1HA123EA 
W.V.} Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 15000 | 0.022 | 4.80 (35 50 |P6693-ND 817 6.92 4.98 3.74 |ECO-S1HA153EA 
DC | (WF) |(120Hz)0|(120Hz)A| DL |PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 680 0.414 0.90 [22 25 |P7469-ND 2.89 2.31 1.59 1.04 |ECO-S1JA681BA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105°C, 2000 Hour Life 1000 0.282 1.17 22 25 |P7470-ND 3.07 2.46 1.68 1.10 )ECO-S1JA102BA 
4700 = 2.0 22 31.5 |P6450-ND 340 2.49 2.04 1.33) ECE-S1CG472E 1200 | 0.235 1.40 |20 30 |P7471-ND 4.28 3.42 2.35 1.53 /ECO-S1JA122AA 
16 | 22000 — 42 30 50 |P6454-ND 5.38 4.56 3.94 2.96 |ECE-S1CG223U 1200 | 0.235 1.40 |22 25 |P7472-ND 3.22 2.58 1.77 1.15 |ECO-S1JA122BA 
33000 | — 43/35 51 |P6455-ND 785 664 574 431 /ECE-S1CG3337 1500 | 0.188 | 1.50 |20 35 |P7473-ND 4.56 3.65 2.50 1.63 |ECO-S1JA152AA 
3300 |= +7192 31.5 1 P6456-ND 307 246 202 1-32 |ECE-STEG332E 1500 | 0.188 | 1.50 |22 30 |P7474-ND 3.52 2.82 1.93 1.26 |ECO-S1JA152BA 
7 6800 _ 26 25 40 |P6458-ND 3.79 3.41 2.61 1.82) ECE-S1EG682M 1800 | 0.157 1.70 |22 30 |P7475-ND 3.73 2.99 2.05 1.34) ECO-S1JA182BA 
ee ee ed a 
22000 = 4.0 3551 | P6461-ND 8.16 6.91 5.96 4.47 | ECE-S1EG223Z 7 : a b x 3 7 
35 | 15000 = 39 35 51 |P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 ECE-S1VG153Z 63 2200 | 0.128 2.00 [25 30 _|P7478-ND 4.11 3.29 2.25 1.47 |ECO-S1JA222CA 
50 | 10000 = 37 35 51 |P6473-ND 6.61. 5.60 4.84 3.63 |ECE-S1HG103Z 2700 | 0.104 2.20 |22 40 |P7479-ND 4.38 3.51 2.41 1.57 ]ECO-S1JA272BA 
= | z 2700 | 0.104 2.20 |30 25 |P7480-ND 4.78 3.83 2.62 1.71 |ECO-S1JA272DA 
63 | 3300 2.5 25 50 |P6536-ND 4513.70 3.11 2.17 |ECE-S1JG332N 
470 = 12 22 31.5 | P6474-ND 3.31. 2.65 2.18 1.42 |ECE-S2AG471E 3300 | 0.090 2.50 |22 50 |P7481-ND 4.79 3.83 2.63 1.71 |ECO-S1JA332BA 
100 = | ! 3300 | 0.090 2.50 |35 25 |P7482-ND 5.70 4.56 3.13 2.04 |ECO-S1JA332EA 
680 1.4 22 40 |P6539-ND 3.32 2.73 2.29 1.60 | ECE-S2AG681G 
= 5] a 3900 | 0.077 2.70 [25 45 |P7483-ND 6.37 4.30 2.95 1.92 |ECO-S1JA392CA 
330 1.25 |25 50 |P6581-ND 4.87 4.00 3.36 2.34/ECE-S2EG331N 
250 _ | # 3900 | 0.077 2.70 |35 30 |P7484-ND 612 490 3.36 2.19 /ECO-S1JA392EA 
680 1.8 35 51_|P6583-ND 6715.68 4.91 3.68 | ECE-S2EG681Z 
= q x 4700 | 0.063 3.00 |25 50 |P7485-ND 5.84 4.67 3.20 2.09 |}ECO-S1JA472CA 
400 | 220 1.0 30 50 |P6587-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECE-S2GG221U 
TSHA Mini. ized Size, L Lif d High Ripple © 105°C, 3000 H Lif 4700 | 0.063 3.00 |35 30 |P7486-ND 668 5.35 3.66 2.39 |ECO-S1JA472EA 
intaturized Size, ‘Long:Lite and High Ripple Current $ best bid 5600 | 0.053 | 3.30 |30 45 |P7487-ND 6.96 5.57 3.82 2.49 |ECO-S1JA562DA 
4g | 3300 | 0.176 1.30 | 22 25 |P7461-ND 2.83 2.27 1.56 1.02 |ECO-S1CA332BA 5600 | 0.053 3.30 [35 35 |P7488-ND 7.34 5.88 4.03 2.63 |ECO-S1JA562EA 
4700 | 0.123 1.52 |22 25 |P7462-ND 3.03 2.43 1.67 1.09 | ECO-S1CA472BA (Continued) 
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(toss) 1189 


Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. |105° (rms) Max. |105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) __|Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D _L_|Part No. 1 10 50 200 |Part No. DC | (uF) ((120Hz)0|(120Hz) A/D _L_|Part No. 1 10 50 200 |Part No. 
6800 | 0.049 | 3.60 |30 50 |P7489-ND 7.66 613 420 274]ECO-S1JAGS2DA | | yo) | 1800 | 0.129 | 270 [35 45 /P10119-ND 742 640 469 3.69 |ECO-S2DB182EA 
53 | 6800 | 0.049 | 3.60 [35 40 |P7490-ND 8.38 6.71 4.59 3.00 |ECO-S1JA682EA 2200 | 0.105 | 2.90 (35 50 |P10120-ND 8.79 7.58 5.55 4.37 |ECO-S2DB222EA 
8200 | 0.040 | 3.90 |35 45 |P7491-ND 9.28 7.43 5.09 3.32 |ECO-S1JA822EA 330 | 0502 | 1.20 |25 30 /P10121-ND 4.25 349 245 1.70 |ECO-S2EB331CA 
jo000 | 0.033 | 4.40 |35 50 |P7492-ND 10.47 8.38 5.74 3.74 |ECO-S1JA103EA 390 | 0.425 | 1.30 |30 25 |P10122-ND 490 4.02 281 1.96 |ECO-S2EB391DA 
470 | 0.388 | 0.80 |22 25 |P7493-ND 2.92 2.34 1.60 1.05 |ECO-S1KA471BA 470 | 0.353 | 140 |22 50 |P10123-ND 511 419 294 2.05 |ECO-S2EB471BA 
680 | 0.268 | 1.00 |22 25 |P7494-ND 316 253 1.73 1.13 |ECO-S1KA681BA 470 | 0.353 | 140 |30 30 /P10124-ND 457 3.87 2.79 2.09 |ECO-S2EB471DA 
s20 | 0.222 | 1.20 |20 30 |P7495-ND 448 359 2.46 1.60 |ECO-S1KA821AA 560 | 0.296 | 1.50 |25 45 |P10125-ND 4.82 4.09 2.94 2.21 |ECO-S2EB561CA 
820 0.222 1.20 |22 25 |P7496-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 /ECO-S1KA821BA 560 0.296 150 135 25 |P10126-ND 5.45 461 3.32 2.49 /ECO-S2EB561EA 
1000 | 0.182 1.30 |22 30 |P7497-ND 3.70 2.97 2.03 1.33 /ECO-S1KA102BA 250 | 680 0.244 1.70 |25 50 |P10127-ND 5.55 4.70 3.39 2.54 |ECO-S2EB681CA 
1000 | 0.182 1.30 [25 25 |P7498-ND 3.83 3.07 210 1.37 |ECO-S1KA102CA 820 | 0.202 2.00 |30 45 /P10129-ND 6.41 5.43 3.91 2.93 |ECO-S2EB821DA 
1200 | 0.166 1.50 |22 30 |P7499-ND 3.88 3.11 213 1.39 /ECO-S1KA122BA 820 0.202 2.00 35 35 |P10130-ND 6.77 5.73 413 3.10 ]ECO-S2EB821EA 
1200 | 0.166 1.50 |25 25 |P7500-ND 3.92 3.14 2415 1.41 /ECO-S1KA122CA 1000 0.199 2.20 3050 |P10131-ND 743 6.29 4.53 3.40 |ECO-S2EB102DA 
1500 0.133 1.70 22 35 |P7501-ND 418 3.35 2.30 1.50 /ECO-S1KA152BA 1000 0.199 2.20 35 40 |P10132-ND 7.82 6.63 4.77 3.58 |ECO-S2EB102EA 
1500 0.133 1.70 25 30 |P7502-ND 444 3.56 2.44 1.59 /ECO-S1KA152CA 1200 0.166 2.30 35 45 |P10133-ND 10.08 869 7.64 6.01 |ECO-S2EB122EA 
so | 1800 | 0.111 1.80 [22 40 |P7503-ND 4433.55 2.43 1.59 [ECO-S1KA182BA 1500 | 0.144 2.50 {35 50 _|P10134-ND 9.54 8.22 6.02 __4.74 |ECO-S2EB152EA 
1800 | 0.111 1.80 |30 25 |P7504-ND 480 3.85 264 1.72 |ECO-S1KA182DA 82 | 2.022 | 0.64 | 22 30 |P10135-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 )ECO-S2GB820BA 
2200 0.090 2410 22 45 |P7505-ND 489 3.92 2.68 1.75 |ECO-S1KA222BA 100 1.658 0.69 22 30 |P10136-ND 3.93 3.23 2.26 1.58 |ECO-S2GB101BA 
2200 0.090 2410 35 25 |P7506-ND 615 4.93 3.37 2.20 }ECO-S1KA222EA 100 1.658 0.69 25 25 |P10137-ND 4.00 3.29 2.30 1.60 |ECO-S2GB101CA 
2700 | 0.074 | 240 |25 45 |P7507-ND 5.69 4.55 3.12 2.04 |ECO-S1KA272CA 120 | 1.382 | 0.75 22 35 /P10138-ND 4.29 3.52 247 1.72 |ECO-S2GB121BA 
2700 | 0.074 | 240 |35 30 |P7508-ND 6.74 5.39 3.69 2.41 |ECO-S1KA272EA 1 a8 oe = _ rere a oe _ ae a 
3300 | 0.065 | 260 |25 50 |P7509-ND 6.23 499 3.42 2.23 |ECO-S1KA332CA : ; H ; : : : : 
3300 | 0068 | 260 135 30 |P7510-ND 709 568 389 254 ECO-S1KA332EA 150 | 1105 | 082 |30 25 |P10141-ND 511 419 293 2.05 |ECO-S2GB151DA 
4700 | 0.049 | 3.30 |30 50 |P7511-ND 815 6.53 4.47 2.92 |ECO-S1KA472DA he et ee A ae aa et a a ae Pop eocaieine 
4700 | 0.049 | 3.30 | 35 40 |P7512-ND 8.90 7.12 4.88 3.18 |ECO-S1KA472EA . : H . / . . i 
5600 100501370135 45 1P7513-ND 9.847 87 5393.52 TECO-SIKASOZEA | | 400 | 220 | 0.754 | 110 [25 45 |P10144-ND 513 4.34 3.13 2.35 |ECO-S2GB221CA 
6800 | 0.041 | 3.90 |35 50 |P7514-ND 11.06 8.85 6.08 3.96 |ECO-S1KAG82EA 220) 0.754 | 7.10 35 25 P10145-ND 5.77 4.89 3.52 2.64 /ECO-S2GB221EA 
330 10.553 10.80 122351 P7515-ND 305-2441 67 1.09 ECO-S2AA331BA 270 | 0614 | 1.20 |25 50 |P10146-ND 5.92 5.02 3.61 2.71 |ECO-S2GB271CA 
470 | 0388 | 092 |22 25 |P7516-ND 311 249 171. 111 [ECO-S2AA471BA 270 | 0614 | 1.20 |35 30 |P10147-ND 6.39 5.41 3.90 2.92 |ECO-S2GB271EA 
i : 330 | 0502 | 135 |30 45 |P10148-ND 6.29 5.43 3.98 3.13 |ECO-S2GB331DA 
560 | 0.296 | 1.10 |20 30 |P6694-ND 3.76 3.08 216 1.51 |ECO-S2AA561AA 
560 | 0296 | 110 |22 25 |P6695-ND 784 «234 «164 114 ECO-S2AASGIBA 330_ | 0.502 | 1.35 |35 35 |P10149-ND 6.63 5.72 4.19 3.30 |ECO-S2GB331EA 
: : i : f ’ : . 390 | 0425 | 1.55/30 50 /P10150-ND 719 6.20 4.54 3.57 |ECO-S2GB391DA 
820 | 0.202 | 1.40 |20 35 |P6696-ND 4.36 3.58 2.51 1.75 |ECO-S2AA821AA 
| . 390 | 0425 | 1.55 |35 40 |P10151-ND 754 6.50 4.77 3.75 |ECO-S2GB391EA 
820 | 0.202 | 140 [25 25 |P6697-ND 3.38 277 1.94 1.35 |ECO-S2AA821CA 
tooo | o1s2 | 170 | 20 40 |paege-ND 472 387 271 189 |ECO-S2AAIO2AA 470 | 0.353 | 4.75 |35 45 |P10152-ND 8.37 7.22 5.29 4.16 |ECO-S2GB471EA 
i : 560 | 0.296 | 1.80 |35 50 |P10153-ND 8.83 7.79 5.82 _ 4.82 |ECO-S2GB561EA 
1000 | 0.182 | 1.70 |25 30 |P6699-ND 3.60 2.96 2.07 1.44 |ECO-S2AA102CA 
joo | ois2 | te0 oo 40 (Rescons OR 398. <9.4% 4162 |ECOROAMISOBA 82 | 2.022 | 0.56 |22 30 |P10154-ND 4.18 3.43 240 1.67 |ECO-S2WB820BA 
. : : : : ‘ 100 | 1.658 | 064 |22 35 |P10155-ND 4.65 3.82 267 1.86 |ECO-S2WB101BA 
1200 | 0.152 | 1.80 |30 25 |P6701-ND 4133.39 2.37 _ 1.65 |ECO-S2AA122DA 
{500 10199-1310 12245 TRB OosN 4493.80 2.5871 8o [ECO-SDAATSIBA 100 | 1.658 | 064 |25 30 |P10156-ND 456 3.74 262 1.83 |ECO-S2WB101CA 
100 : 4 y : ‘ : 420 | 1.382 | 0.72 |22 40 |P10157-ND 5.08 4.17 2.92 2.04 |ECO-S2WB121BA 
1500 | 0.122 | 210 |35 25 |P6712-ND 497 4.08 286 1.99 |ECO-S2AA152EA 
tooo | o4i1| 230 |os 45 (Reeeatnre 4700 Hen, <5.70° sian ECOSOARIAIGA 120 | 1.382 | 0.72 |25 35 |P10158-ND 5.01 4.11 2.88 2.01 |ECO-S2WB121CA 
. 4 4 : : : ; 7 50 | 1.105 | 0.79 |22 50 |P10159-ND 5.86 4.80 3.36 2.34 |ECO-S2WB151BA 
1800 | 0.111 | 2.30 |35 30 /P6806-ND 457 387 279 2.09 |ECO-S2AA182EA qeo | 1408 | 079 30. a0 (enOteotNn BAe id a7) td: 2-06 [ECO SOWEISIDA 
2200 | 0.090 | 260 |25 50 |P6994-ND 4523.83 2.76 2.07 |ECO-S2AA222CA jzo | 0921 | oa7 (25 45 (eHOteaiNT Bey’ 470: 440. 365 ECO:SOWRIBICA 
2200 | 0.090 | 260 |35 30 |P6995-ND 5.04 4.27 3.07 231 /ECO-S2AA222EA | | yen] 48y | g901 | os7 {a0 38 |ptote2ND R76: Aga”. Ast 2 Gk ECO.SOWRIEIDA 
2700 | 0.080 | 2.90 |30 45 |P6807-ND 5.26 4.46 3.21 2.41 |ECO-S2AA272DA 20 | 0754 | 100 195 50 |P10163:ND B48 49 395 2:96 |ECO-SOWBODICA 
2700 | 0.080 | 2.90 |35 35 |P6808-ND 5.62 4.76 3.42 2.57 |ECO-S2AA272EA : : : : : : : ~ 
220 | 0.754 | 1.00 |30 40 |P10164-ND 6.57 5.56 4.01 3.01 |ECO-S2WB221DA 
3300 | 0.075 | 3.20 |30 50 /P6809-ND 6.04 512 3.69 2.77 |ECO-S2AA332DA q 7 
270 | 0614 | 119 |30 45 |P10165-ND 758 6.42 4.62 3.47 |ECO-S2WB271DA 
3300 | 0.075 | 3.20 |35 40 |P6810-ND 6.43 5.44 3.92 2.94 |ECO-S2AA332EA 570. | o6i4 | 119 135 35 |Pto1eeND 795 673 485 3.64 |ECO-SoWBO7IEA 
3900 | 0.064 | 360 |35 45 |P68i1-ND 6.33 5.45 4.00 3.15 |ECO-S2AA392EA 330 | 0502 | 138 |30 50 |Ptote7-ND 812 701 513 404 |ECO-SoWB931DA 
4700 | 0.053 | 3.80 | 35 50 |P6812-ND 7.87 6.78 4.97 _ 3.91 |ECO-S2AA472EA : ( i : ; ; : ‘ 
sn Ce ‘ Fo 18s 100 ECO RDGATOIBE 330_| 0.502 | 1.38 |35 40 |P10168-ND 8.37 7.22 5.29 _4.16 |ECO-S2WB331EA 
65 5 5 aoe 79 2. 531 ; 390 | 0.425 | 1.55 |35 45 |P10169-ND 9.36 8.07 5.91 4.65 |ECO-S2WB391EA 
150 | 1105 | 0.68 |22 25 |P7518-ND 3.07 246 1.68 1.10 |ECO-S2DA151BA tl é 
470_| 0.353 | 14.74 |35 50 |P10170-ND 12.55 11.06 9.93 8.22 |ECO-S2WB471EA 
220 | 0.754 | 1.00 |22 25 |P6814-ND 3.38 271 1.85 1.21 |ECO-S2DA221BA TSHC Highly Miniaturl 7 7 
ighly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life 
270 | 0614 | 110 |25 25 |P6816-ND 3.31 272 191 1.33 |ECO-S2DA271CA 7 Toma | 14 12 25 TERRE (oe oad, 005-0 EETGDGAT ION 
330_| 0502 | 1.20 | 25 25 |P6818-ND 3.55 2.91 2.04 1.42 |ECO-S2DA331CA seo | oss | aso [o> a0 (eer aol 957 oo. 4 3R'|FELHGOGSeI RA 
390 | 0425 | 130 [22 35 |P6819-ND 3.61 2.96 2.07 1.45 |ECO-S2DA391BA : : : ‘ : : 
680 | 0.293 | 1.70 |22 30 |P11711-ND 3.45 2.76 2.27 1.48 |EET-HC2C681BA 
390 | 0425 | 1.30 |30 25 |P6820-ND 4.02 3.30 231 1.61 |ECO-S2DA391DA 
‘ f 680 | 0.293 | 1.70 |25 25 |P11712-ND 3.08 253 213 1.48 |EET-HC2C681CA 
470 | 0.353 | 140 |22 40 |P6821-ND 3.88 318 2.23 1.56 |ECO-S2DA471BA 
ao | 0383 | 140 |30 25 ToeREIND Wags “S56: 94s AOAIECO CODAATIDE 820 | 0.243 | 200 |22 35 |P11713-ND 3.56 2.92 2.45 1.71 |EET-HC2C821BA 
‘ ; : : : ; 820 | 0.243 | 2.00 |25 30 |PI1714-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 |EET-HC2C821CA 
560 | 0.296 | 1.50 |22 45 |P6823-ND 4.21 3.46 2.42 1.69 |ECO-S2DA561BA 
200 |e —}-p598 1150-130 go DBS 1633.80 3.66 1 86 TECO-SODASBIDA 1000 | 0199 | 220 |22 40 |P11696-ND 3.59 2.95 248 1.73 |EET-HC2C102BA 
: : : k ‘ : 4000 | 0199 | 220 |25 35 |P11697-ND 3.64 298 251 1.75 |EET-HC2C102CA 
680 | 0.244 | 1.70 |25 40 |P6825-ND 478 393 2.75 1.92 |ECO-S2DA681CA i : 
1000 | 0.216 | 220 |30 25 |P11698-ND 4.36 3.58 3.01 2.09 |EET-HC2C102DA 
680 | 0.244 | 1.70 |30 30 |P6826-ND 510 418 293 2.04 |ECO-S2DA681DA 1500 | 0193 | 250 (25 45 leNeeati 46: 374 a5 2.19) FETHCOCIECA 
820 | 0.222 | 2.00 |25 50 |P6829-ND 466 395 285 214 |ECO-S2DA821CA | | 160 : : : : : : : = 
soo | 0202 | 500 \ae 30 (Heeotln Bigeaaa: a teen 'a7 ECO SODAADIER 7500 | 0.133 | 250 |30 35 |P11700-ND 5.25 4.30 3.62 2.52 EET-HC2C152DA 
: ! z : t 4 : i 1800 | 01411 | 270 |25 50 |P11701-ND 515 4.23 3.55 2.48 |EET-HC2C182CA 
000 | 0.199 | 220 |30 45 |P6831-ND 541 4.58 3.30 2.48 [ECO-S2DA102DA teo0 | oti | 270 |30 40 |Pit7o2-ND B77 474 398 277 |EET-HCOC1R9DA 
1000 | 0.199 | 220 |35 35 |P6832-ND 5.85 4.95 3.57 2.68 |ECO-S2DA102EA é i i i : ‘ : 4 
1800 | 0120 | 270 |35 30 |P11703-ND 5.35 4.53 3.91 2.93 |EET-HC2C182EA 
1200 | 0.166 | 230 |30 50 /P6833-ND 614 5.20 3.74 2.81 |ECO-S2DA122DA i i 
2200 | 0.090 | 290 |30 45 |P11704-ND 5.58 4.72 4.08 3.06 |EET-HC2C222DA 
1200 | 0.166 | 230 |35 40 /P6834-ND 653 5.53 3.98 2.99 |ECO-S2DA122EA 7 7 
2200 | 0.098 | 290 [35 35 |P11705-ND 6.03 5.11 441 3.31 /EET-HC2C222EA 
1500 | 0.144 | 250 |35 50 |P6835-ND 6.85 5.91 4.33 3.41 |ECO-S2DA152EA i | 
2700 | 0.080 | 310 |30 50 |P11706-ND 6.37 5.39 4.66 3.49 |EET-HC2C272DA 
33] 4521 ) 0.30/22 25 /P7519-ND 3.17 2.54 1.74 1.14 |ECO-S2GA330BA 2700 | 0.086 | 310 |35 40 |P11707-ND 6.99 592 5.11 3.84 |EET-HC2C272EA 
47 | 2822 | 043 | 22 25 |P7520-ND 345 277 1.90 1.24 |ECO-S2GA470BA i 
3300 | 0.070 | 3.30 |35 50 |P11708-ND 7.98 6.76 5.84 4.38 |EET-HC2C332EA 
56 | 2.368 | 0.51 /22 25 |P6837-ND 3.16 2.60 1.82 1.27 |ECO-S2GAS60BA 390 | 0510 | 1.31 [22 25 |P11728-ND 3.22258 212 1.39 |EET-HC2D391BA 
68 | 1.950 | 0.56 /25 25 |P6839-ND 3.42 2.81 1.97 1.37 |ECO-S2GA680CA 470 | 0423 | 1.45 |22 30 |P11729-ND 3.48 278 2.29 1.49 |EET-HC2D471BA 
82 | 1.617 | 0.64 {20 40 |P6840-ND 4.56 3.74 2.62 _ 1.83 |ECO-S2GA820AA 560 | 0.355 | 1.67 |22 30 |P11730-ND 3.26 2.68 2.25 1.57 |EET-HC2D561BA 
82] 1617 | 0.64 /25 25 /P6841-ND 3.67 3.01 2.11 1.47 |ECO-S2GA820CA 680 | 0.293 | 1.75 |22 40 |P11731-ND 3.57 293 246 1.71 |EET-HC2D681BA 
100 | 1.326 | 0.69 | 22 35 /P6842-ND 3.95 3.24 2.27 1.58 |ECO-S2GA101BA 680_| 0.293 | 1.75 |25 30 |P11732-ND 3.61 2.97 2.49 1.74 |EET-HC2D681CA 
100 | 1326 | 0.69 | 25 30 /P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 |ECO-S2GA101CA 820 | 0.243 | 2.04 |22 45 |P11733-ND 3.94 3.23 2.72 1.89 |EET-HC2D821BA 
120 | 1105 | 0.75 | 22 40 )P6844-ND 4.26 349 2.45 1.71 |ECO-S2GA121BA 820 | 0.243 | 204 |25 35 |P11734-ND 3.96 3.25 2.73 1.90 |EET-HC2D821CA 
120 | 1105 | 0.75 | 30 25 |P6845-ND 454 3.72 2.61 1.82 |ECO-S2GA121DA 820 | 0.243 | 2.04 |30 25 |P11735-ND 4.68 3.84 3.23 2.25 |EET-HC2D821DA 
150 | 0.884 ) 0.82 | 22 50 |P6846-ND 485 3.98 2.79 1.94 )ECO-S2GA151BA 1000 | 0.199 | 207 |25 40 |P13233-ND 4.39 3.80 3.21 2.41 |EET-HC2D102CF 
400 | 150 0.884 0.82 30 30 |P6847-ND 5.03 413 2.89 2.01 |ECO-S2GA151DA 4000 0.199 2.30 22 50 |P11715-ND 446 3.66 3.07 2.14 EET-HC2D102BA 
180 | 0.737 | 0.95 | 25 45 |P6848-ND 5.33 4.37 3.06 2.13 )ECO-S2GA181CA 1000 | 0.199 2.30 [25 45 |P11716-ND 445 3.65 3.07 2.14 [EET-HC2D102CA 
180 | 0.737 | 0.95 |35 25 |P6849-ND 5.14 4.36 3.14 2.35 /ECO-S2GA181EA | | 200 | 1000 | 0.199 2.30 |30 30 |P11717-ND 5.14 4.22 3.54 2.47 JEET-HC2D102DA 
220 | 0.603 140 | 25 _50_|P6850-ND 5.21 4.41 3.18 2.38 |ECO-S2GA221CA 1000 | 0.216 2.30 (35 25 |P11718-ND 5.51 4.52 3.80 2.65 |EET-HC2D102EA 
220 | 0.603 | 1.710 [35 30 |P6851-ND 568 4.81 3.46 2.60 |ECO-S2GA22TEA 1200 | 0166 | 238 |25 45 |P13234-ND 4.93 4.27 3.61 2.71 |EET-HC2D122CF 
270 | 0491 | 1.20 |30 45 |P6852-ND 6.04 5.12 3.69 2.77 |ECO-S2GA271DA 1200 | 0166 | 265 |25 50 |P11719-ND 5.01 4.11 3.46 2.41 |EET-HC2D122CA 
270 | 0.491 | 1.20 | 35 35 |P6853-ND 640 5.42 3.90 2.93 |ECO-S2GA271EA 7200 | 0166 | 265 [30 35 |P11720-ND 5.67 4.65 3.91 2.72 |EET-HC2D122DA 
330 | 0.402 | 1.35 |30 50 |P6854-ND 7.01 5.94 4.28 3.21 |ECO-S2GA331DA 1200 | 0180 | 265 |35 30 |P11721-ND 6.03 4.95 416 2.90 |EET-HC2D122EA 
330_| 0.402 _| 1.35 | 35 40 _|P6855-ND 7.39 6.25 4.50 _ 3.38 |ECO-S2GA331EA 1500 | 0133 | 280 |30 40 |P11722-ND 548 464 4.01 3.01 |EET-HC2D152DA 
390 | 0.340 | 1.55 [35 45 |P6856-ND 7:35 6.34 4.64 3.65 |ECO-S2GA397EA 1500 | 0.144 | 280 |35 30 |P11723-ND 5.83 4.94 4.27 3.20 |EET-HC2D152EA 
470 | 0.282 | 1.75 |35 50 |P6857-ND 8.59 7.41 5.43 4.27 |ECO-S2GA471EA 1800 | 0111 | 308 |30 45 |P11724-ND 6.14 5.20 4.49 3.37 |EET-HC2D182DA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 1800 | 0.129 3.08 [35 40 /P11725-ND 6.54 5.54 4.79 3.59 |EET-HC2D182EA 
390 | 0510 | 1.30 |22 30 ]Pi0106-ND 351 2.88 2.02 1.41 ECO-S2DB301BA 2200 | 0.090 | 348 (30 50 Taian HM 6102 2320) #220 RET hieeDeeea 
i . 2200 | 0.098 | 348 |35 45 |P11727-ND 749 6.34 5.48 4.11 |EET-HC2D222EA 
390 | 0510 | 130 |25 25 |P10107-ND 3.74 3.07 215 1.50 |ECO-S2DB391CA 
‘i . 270 | 0614 | 1.10 |22 25 |P11740-ND 3.23 2.59 213 1.30 /EET-HC2E271BA 
470 | 0423 | 140 |22 935 |P10108-ND 3.83 315 2.20 1.54 |ECO-S2DB471BA 
dl . 330 | 0502 | 1.20 |22 30 |P11741-ND 3.06 251 211 1.47 |EET-HC2E331BA 
470 | 0423 | 140 |25 30 |P10109-ND 3.99 3.27 2.29 1.60 |ECO-S2DB471CA 
330 | 0502 | 1.20 |25 25 |P11742-ND 310 2.55 214 1.49 |EET-HC2E331CA 
560 | 0.355 | 150 |30 25 |P10110-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 |ECO-S2DB561DA 
= = 390 | 0425 | 1.20 |22 30 |P13235-ND 3.29 2.86 241 1.81 |EET-HC2E391BF 
820 | 0.263 | 2.00 |25 45 |P10111-ND 454 3.84 2.77 2.08 |ECO-S2DB821CA 
390 | 0.425 | 1.30 |22 35 |P11743-ND 3.29 2.70 2.27 1.58 |EET-HC2E391BA 
200) 820 | 0.263 | 2.00 |35 25 |P10112-ND 517 4.38 3.15 2.37 |ECO-S2DB821EA | | 250 
390 | 0.425 | 1.30 |25 25 |P11744-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 EET-HC2E391CA 
1000 | 0.216 | 2.20 |25 50 |P10113-ND 519 4.39 316 2.37 |ECO-S2DB102CA 
470 | 0.353 | 1.20 |22 35 |P13236-ND 3.56 3.08 260 1.95 |EET-HC2E471BF 
1000 | 0.216 | 2.20 |35 30 |P10114-ND 5.76 4.88 3.51 2.64 |ECO-S2DB102EA 
470 | 0.353 | 140 |22 40 /P11745-ND 3.58 294 247 1.72 |EET-HC2E471BA 
1200 | 0.193 | 230 |30 40 |P10115-ND 5.68 4.81 3.46 2.60 |ECO-S2DB122DA 
470 | 0.353 | 140 |25 30 |P11746-ND 3.65 3.00 252 1.76 |EET-HC2E471CA 
7200 | 0.193 | 230 |35 35 |P10116-ND 6.44 5.46 3.93 2.95 |ECO-S2DB122EA 470 | 0363 | 140 |30 25. (EMRE 499 354 2.98 208 ETHCOEATIDA 
1500 | 0.155 | 250 |30 50 |P10117-ND 7.00 593 4.27 3.20 |ECO-S2DB152DA : : : : E : 
1500 | 0.155 | 250 |35 40 |P10118-ND 7.37 6.24 4.49 3.37 |ECO-S2DB152EA 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. |105° (rms) Max. 105° (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 

W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D __L_|Part No. 110 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D LC _|Part No. 1 10 50 ~—-200 | Part No. 
560 | 0.296 | 140 |22 40 |P13237-ND 3.87 3.35 2.83 2.13 |EET-HC2E561BF 330 | 0.553 | 124 |30 40 |P13273-ND 751 651 5.50 4.12 |EET-HC2W331DF 
560 | 0.296 | 150 |22 45 |P11748-ND 3.93 3.23 2.71 1.89 |EET-HC2E561BA 330 | 0.553 | 138 |30 45 |P11815-ND 7.20 610 5.27 3.95 |EET-HC2W331DA 
560 | 0.296 | 150 |25 35 |P11749-ND 3.97 3.26 2.74 1.91 |EET-HC2E561CA 330 | 0.553 | 138 |35 35 |P11816-ND 718 6.08 5.25 3.94|EET-HC2W331EA 
560 | 0.296 | 150 |30 25 |P11750-ND 470 3.85 3.24 2.26 /EET-HC2ES61DA | | 4. | 390 | 0.468 | 1.39 |30 45 |P13274-ND 8.98 7.78 6.57 4.93 |EET-HC2W391DF 
680_| 0.244 | 150 |22 45 |P13238-ND 4.32 3.75 3.16 2.37 |EET-HC2E681BF 390 | 0.468 | 1.55 |30 50 |P11817-ND 8.21 6.95 6.01 4.51 | EET-HC2W391DA 
680 | 0.244 | 1.70 |22 50 |Pi1751-ND 4.42 3.63 3.05 2.13 |EET-HC2E681BA 390 | 0.468 | 1.55 [35 40 [P11818-ND 8.26 7.00 6.04 4.53 |EET-HC2W391EA 
680 | 0.244 | 1.70 |25 40 |P11752-ND 4.42 3.62 3.05 2.12 |EET-HC2E681CA 470 | 0.388 | 1.74 |35 45 |P11819-ND 8.54 7.36 6.47 5.09 |EET-HC2W471EA 
680 | 0.244 | 1.70 |30 30 |P11753-ND 510 4.19 3.52 2.45 |EET-HC2E681DA 560 | 0.326 | 190 |35 50 |P11820-ND 9.94 857 7.53 5.93 |EET-HC2WS561EA 
820 0.202 2.00 |25 45 |P11754-ND 4.96 4.07 3.42 2.38 |EET-HC2E821CA TSED Very High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 

FO eS ee 270 | 0553 | 142 |22 25 [P11609-ND 3.00 240 197 1.29]EET-ED2D271BA 
tooo | oes | 220 |2s 50 pisoseND «S88 805 426 420 eeFozetonce 30 | 0452 | 156 [22 30 |prieioND 3.11 2492.05, 1.34 ET-E02000184 
1000 | 0166 | 2.20 |35 30 |P13240-ND 649 5.62 4.75 3.56 |EET-HC2E102EA 300 | 0383 | 171 (|25 25 (Mee Sd -<57e 8 oes -cf aa eT epanagiGA 
1000 | 0.166 | 2.20 |30 40 |P11736-ND 5.37 4.55 3.93 2.95 |EET-HC2E102DA 470 | ogt7 | a5 |22 38 \eNReraeND aia 26) 220° 169 |REREDODA7IBA 
1200 | 0.138 | 2.30 |35 35 |P13241-ND 7.48 6.48 5.47 4.10 |EET-HC2E122EA 0-037 as 12a 320-263 021 1 Ba EEREDODATICA 
1200 | 0.138 | 2.30 [30 45 |P11737-ND 6.05 5.12 4.42 3.32 EET-HC2E122DA seo | 0266 | 244 |29 40 (OpteteiND a3. - 9.82. 187. 4.85 |FET-EDODROIAA 
1500 | 0.111 | 250 |35 45 |P11738-ND 784 6.64 5.74 4.30 |EET-HC2E152EA seo | 0266 | 244 |95 230 lAptereaND ade. Siad! oan. 4166 |FETEDODERICA 
1800 | 0.092 | 250 |35 45 |P13242-ND 975 844 7.13 5.35 |EET-HC2E182EF seo | 0266 | 244 |30 25 RNRetRENTS a6s 31331 2.98 FET-EDODSe1DA 
1800 | 0.092 | 270 |35 50 |P11739-ND 818 7.05 6.20 4.88 |EET-HC2E182EA seo | 0219 | 249 |20. an \eeaND A96 signe SDBO 1B [EEL EDODARIAR 
720 | 1.382 | 0.75 [22 25 |P11780-ND 3472.78 2.29 1.49 EET-HC2V121BA : : : : : : 
150 | 1.105 | 082 [22 30 |P11781-ND 3.34 274 230 1.60 |EET-HC2V151BA 680) 0219 | 242 /25 35 |RIGISND 3.81 3:12 2.63 1.83 /EET-ED2D681CA 
1g0 | 0921 | 090 |22 30 |P11782-ND 3.99 3.27 275 1.92 |EET-HC2v18iBA | | 200] O60 | 0218 | eae a0 ol eiteoy ND Se ae aed. Soil GEL epeOrD IDA 
180 | 0921 | 0.90 |25 25 |P11783-ND 4.04 3.32 2.79 1.94 |EET-HC2V181CA : : ‘ : : : ; 4 
ooo | o7s4.| 100 |2>. 36 leMameatNn Badt_-aave oleat 1 oF PECHCOV2O1BA 820 | 0.182 | 263 |25 40 |P11622-ND 418 343 288 2.01 |EET-ED2D821CA 
350 1-075s—-1 100 125 30 EATER 712338 084 1 98 EET HOV 820_| 0.182 | 263 |30 30 |P11623-ND 4.63 3.80 3.19 2.23 |EET-ED2D821DA 
o70 | ogi4 | 110 |os 35 (eMart a0. 977° “S17 991 FECHOOVOTICA 820 | 0.182 | 263 [35 25 |P11624-ND 5.82 477 4.01 2.80 |EET-ED2D821EA 
o70 | o6i4 | 110 |ag 28 (RaaPeeiRG B40 445 372 2.59 |FERUGOVOTIDA 4000 | 0.149 | 2.84 |25 45 |P11600-ND 484 397 3.34 2.33 |EET-ED2D102CA 
sao | 0502 | 120 |25 40 lamin FoR (ddl 469 250: PETHCavasiGA 000 | 0.149 | 2.84 |30 35 |P11601-ND 5.65 464 3.90 2.72|EET-ED2D102DA 

aso| 330 | 0602 | 120 |30 30 lOmReetnn os das. 400, 2 85-EETHICOVaStDA 4000 | 0.149 | 2.84 |35 30 |P11602-ND 5.76 4.73 3.97 2.77 |EET-ED2D102EA 
3901-0495 141.301 95 45 PIT 790-ND Baa 478402 2.80 [ERTHCOVAGICA 1200 | 0.124 | 313 |30 40 |P11603-ND 5.75 4.72 3.96 2.76 |EET-ED2D122DA 
390 | 0.425 | 130 |30 35 |P11791-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 |EET-HC2V391DA 1200) 0.124) 3.13 [35° 35 [RALGOAAND 5.29 448 3.87 2.91 [EET-ED2D122EA 
70 | 0353 | 140 |95 50 (CMaroattn aD. 4 G8. AOR 810 FERHCOVATICA 1500 | 0.099 | 356 |30 50 |P11605-ND 5.82 493 4.26 3.19|EET-ED2D152DA 
470 | 0.353 | 1.40 |35 30 |P11793-ND 642 543 469 3.52 |EET-HC2V471EA 1500 ) 0.099 | 3.56 | 35 40 /P11606-ND 6.13 5.19 4.48 3.36 /EET-ED2D152EA 
560 | 0.296 | 1.50 |30 45 |P11794-ND 7.02 5.94 5.13 3.85 |EET-HC2V561DA 1800 ) 0.083 | 3.84 | 35 45 /P11607-ND 6.81 5.77 4.98 3.74 /EET-ED2D182EA 
5601-0998 11.50 135 35 PIT 795:ND +48 BOR B25 3.94 [EETHCOVEGIER 2200 | 0.068 | 412 |35 50 |P11608-ND 8.16 6.91 5.97 4.48 |EET-ED2D222EA 
680 | 0244 | 170 |30 50 |Pi179eND 815 690 596 447 |EET-HCOVeS1DA 220 | 0.678 | 1.28 |22 30 |P11628-ND 3.31 265 218 1.42 /EET-ED2E221BA 
680 | 0244 | 170 |35 40 lpitz97-ND 819 693 599 449 |EET-HCOVeBIEA 270 | 0.553 | 142 |22 30 |P11629-ND 318 261 2419 1.53) EET-ED2E271BA 
20 | 0202 | 190 35 45 |P11798-ND 848 731 643 5.06 |EET-HCOVA21EA 270 | 0.553 | 142 |25 25 |P11630-ND 3.24 266 2.24 1.56 |EET-ED2E271CA 
Too | 1.824 | 0.70 [2225 |P11757-ND 3.08 2.53 2.12 1.48 JEET-HC2G101BA 330 | 0.452 | 1.64 /22 35 |eiesiND 3.48 2.86 2.40 1.68 /EET-ED2E331BA 
120 | 1.520 | 0.75 |22 30 |p11758-ND 335 275 231 1.61 |EET-HC2G121BA 330_| 0.452 | 1.56 125 30 [RIN6S2:ND $52 _2.89 2.43 1.69 [EET-ED2E331CA 
150 | 1.216 | 0.88 |22 30 |P11759-ND 3.76 3.09 259 1.81 |EET-HC2G151BA 390 | 0383 | 1.72 22 40 |P11633-ND 3.78 3.10 2.60 1.82 /EET-ED2E391BA 
180 | 1.013 | 0.95 |22 35 |P11760-ND 417 342 288 2.01 |EET-HC2G181BA 390 | 0383 | 1.71/25 30 |P11634-ND 3.81 3.13 2.63 1.83 /EET-ED2E391CA 
tao | 1013 | 095 |25 30 \pitzet-ND 420 344 289 2.02 |FET-HCOG181CA 390 | 0.383 | 1.71 |30 25 |P11635-ND 4.05 332 279 1.95 |EET-ED2E391DA 
3901 9829-1100 1240 TP 13243. 4353.77 3.19 2.39 EET HCOG201 BF 470 | 0.317 | 1.85 |22 45 |P11636-ND 415 3.41 287 2.00 |EET-ED2E471BA 
20 | 0829 | 110 |22 45 |P11762-ND 462 379 318 222 |EET-HC2G221BA 470_| 0.317 | 1.85 |25 35 |P11637-ND 4.22 3.46 2.91 2.03 |EET-ED2E471CA 
20 | 0829 | 140 |95 38 |P11763-ND 464 381 320 203 /EET-HCoG22ica | | 250/470 [ 0317 | 1.85 [30 30 |P11638-ND 487 400 3.36 2.34 |EET-ED2E471DA 
20 | 0829 | 110 |30 25 |P11764-ND 504 413 347 242 EETHC2G221DA 560 | 0.266 | 214 |25 40 |P11639-ND 4.66 383 3.22 2.24 |EET-ED2E561CA 
270 | 0.675 | 110 |22 45 |p13244-ND 5.03 436 368 2.76 |EET-HC2G271BF 560 | 0.266 | 2.14 |30 30 |P11640-ND 5.32 4.36 3.67 2.56 | EET-ED2ES61DA 
70 10678 1 122 13250 1PTT765-ND 533437 3.67 256 EET HC2G271BA 680 | 0.219 | 242 |25 45 |P11641-ND 5.22 4.29 3.60 2.51 |EET-ED2E681CA 
270 | 0675 | 122 |25 40 |P11766-ND 537 441 371 258 [ERT-HC2G271CA 680_| 0.219 | 242 |30 35 |P11642-ND 5.92 4.86 4.08 2.84 |EET-ED2E681DA 
o70 | 0675 | 122 |30 30 |P11767-ND B01 493 414 289 |EET-HC2G271DA 680 | 0.219 | 242 |35 30 |P11643-ND 6.04 4.95 4.16 2.90 |EET-ED2E681EA 

400 | 270 | 0675 | 122 |35 25 |P11768-ND 5.32 451 3.89 2.92 |EET-HC2G271EA 820 | 0.182 | 2.63 | 30 40 )P11644-ND 5.63 4.77 4.12 3.09 / EET-ED2E821DA 
330 | 0553 | 144 |25 45 |p11769-ND 549 465 402 301 [ERT-HC2G331CA 820 | 0.182 | 263 |35 35 |P11645-ND 5.74 4.86 4.20 3.15 /EET-ED2E821EA 
330 10.5531 1.44130 351 P11770-ND 556 4714073 05 TEET-HC2G331DA 4000 | 0.149 | 2.84 |30 50 |P11625-ND 611 517 4.47 3.35 /EET-ED2E102DA 
330 | 0553 | 144 /35 30 |pt1771-ND 593 502 434 326 IERTHC2G331EA 4000 | 0.149 | 284 |35 40 |P11626-ND 6.42 5.44 4.70 3.52 /EET-ED2E102EA 
300 | 0468 | 140 |30 35 |p13245-ND 666 576 487 365 |ERT-HC2G391DF 1500 | 0.099 | 356 |35 50 |P11627-ND 7.88 6.79 5.97 4.70 |EET-ED2E152EA 
390 | 0.468 | 1.55 |25 50 |P11772-ND 6.01 5.09 4.40 3.30 |EET-HC2G391CA 82) 1.617 | 0.80 | 22 25 /P11667-ND 3.49 2.79 2.30 1.50 /EET-ED2G820BA 
390 | 0468 | 1.55 |30 40 |P11773-ND 645 5.46 4.72 3.54 |EET-HC2G391DA 100 | 1.326 | 0.91 |22 30 |P11646-ND 3.29 2.70 2.27 1.58 |EET-ED2G101BA 
390 10.468 17-551 35 30-1 P11774-ND 650550 475 3.57 EET HCOGSOIEA joo | 1.326 | 091 |25 25 |P11647-ND 3.33 274 230 1.60 |EET-ED2G101CA 
470 | 0388 | 168 |30 45 |P11775-ND 710 601 520 390 /EET-HC2G471DA 150 | 0.884 | 1.07 |22 40 |P11648-ND 4.00 329 276 1.93 |EET-ED2G151BA 
470 | 0388 | 168 |35 35 |P11776-ND 756 640 §53 4415 EET-HCOG471EA 150 | 0.884 | 1.07 |25 30 |P11649-ND 4.02 3.30 2.77 1.93 |EET-ED2G151CA 

4 7 750 | 0.884 | 1.07 [30 25 |P11650-ND 480 3.94 3.31 2.31 |EET-ED2G151DA 

550_| 036 | 190 (35 a0 [PII77END 773667 586461 EETHOOGSOIEA go | o7a7 | 112 [20 45 [Piies1-ND 4.44 364 3.08 2.19 EET-eD2G187BA 
680 | 0.268 | 2.12 |35 45 |P11779-ND 8.93 7.70 6.77 5.33 |EET-HC2G681EA 180 | 0.737 | 142 | 25 35 |P11652-ND 4.47 3.67 3.08 2.15 |EET-ED2G181CA 
820 | 0.202 | 230 |35 50 |P13246-ND 12.24 10.60 8.95 6.71 |EET-HC2G821EA Ds oe tb 3 2 aa am ee cen ay SEE RCeSIA 
720 | 1520 | 0.74 [22 30 |P13247-ND 347 3.01 2.54 1.91 EET-HC2S121BA A : d / : E : ‘l 
120 | 1520 | 074 |25 25 |P13248-ND 3.54 3.07 2.59 1.95 JEET-HC2S121CA | | goo | 220 | 0.603 | 142 | 25 40 |P11655-ND 5.03 4.13 3.47 2.42 /EET-ED2G221CA 
150 | 1.216 | 084 |22 35 |P13249-ND 3.49 3.03 2.56 1.92 |EET-HC2S151BA 220 |) 0.603 | 1.42 |30 30 )P11656-ND 5.46 4.48 3.76 2.62 /EET-ED2G221DA 
180 | 1103 | 0.91 [22 40 |P13250-ND 4.22 3.65 3.09 2.32 |EET-HC2S181BA 220 | 0.603 | 142 /35 25 |P11657-ND 5.96 4.89 4.11 2.86 |EET-ED2G221EA 
180 | 1.103 | 0.91 [25 30 |P13251-ND 4323.74 3.16 2.37 |EET-HC2S181CA 270 | 0.491 | 156 /25 45 )P11658-ND 5.76 4.72 3.97 2.77 |EET-ED2G271CA 
220 | 0.829 | 1.05 [22 45 |P13252-ND 473 410 3.46 2.60 |EET-HC2S221BA 270 | 0.491 | 1.56 __|30__35_|P11659-ND 5.65 4.79 4.13 3.10 [EET-ED2G271DA 
220 | 0829 | 1.05 |25 35 |P13253-ND 476 412 3.48 2.61 |EET-HC2S221CA 270) 0.491 | 156 (35 30 )P11660-ND 5.67 4.80 4.15 3.11 |EET-ED2G271EA 
220 | 0.829 | 1.05 |30 25 |P13254-ND 5.29 4.58 3.87 2.90 |EET-HC2S221DA 330 | 0.402 | 1.71 /30 40 )P11661-ND 6.07 5.14 4.44 3.33 |EET-ED2G331DA 
270 | 0675 | 1.20 |22 50 |P13255-ND 536 4.65 3.92 2.94 |EET-HC2S271BA 330 | 0.402 | 1.71 /35 30 )P11662-ND 6.35 5.38 4.64 3.48 |EET-ED2G331EA 
270 | 0.675 | 1.20 |25 40 |P13256-ND 537 4.65 3.93 2.95 |EET-HC2S271CA 390 | 0.340 | 1.85 /30 45 )P11663-ND 7.20 6.10 5.27 3.95 |EET-ED2G391DA 
270 | 0675 | 1.20 [30 30 |P13257-ND 612 5.30 4.47 3.36 [EET-HC2S271DA 390_| 0.340 | 1.85 [35 35 _|P11664-ND 7436.04 5.21 _ 3.91 | EET-ED2G391EA 

420) 570 | 0675 | 120 |35 25 |P13258-ND 6.06 5.25 4.43 3.33 |EET-HC2S271EA 470) 0.282 | 2.01 /35 40 )P11665-ND 8.24 6.97 6.02 4.52 |EET-ED2G471EA 
330 0.553 1.42 |25 50 |P13259-ND 6.62 5.74 4.85 3.64 |EET-HC2S331CA 560 0.237 2.35 [35 45 |P11666-ND 8.37 7.22 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA 
330 | 0553 | 1.42 |30 35 |P13260-ND 6.60 5.72 4.83 3.62 |EET-HC2S331DA 56 | 2.368 | 0.67 /22 25 |P11690-ND 342 274 2.25 1.47 |EET-ED2W560BA 
330 | 0553 | 1.42 |35 35 |P13261-ND 6.95 6.02 5.08 3.81 |EET-HC2S331EA 68 | 1.950 | 0.76 | 22 30 |P11692-ND 3.23 2.65 2.23 1.56 |EET-ED2W680BA 
390 | 0468 | 155 [30 40 |P13262-ND 7.34 6.36 5.37 4.03 |EET-HC2S391DA 68 | 1.950 | 0.76 | 25 25 |P11693-ND 3.29 2.70 2.27 1.58 | EET-ED2W680CA 
390 | 0468 | 155 |35 35 |P13263-ND 7.71 6.67 5.64 4.23 |EET-HC2S391EA 82 | 1617 | 0.80 |22 30 |P11694-ND 3.50 2.87 2.41 1.68 | EET-ED2W820BA 
470 | 0.388 171 |30 45 |P13264-ND 8.82 7.63 6.45 4.84 |EET-HC2S471DA 82 | 1.617 | 0.80 | 25 25 | P11695-ND 3.55 2.92 2.45 1.71 | EET-ED2W820CA 
470 0.388 171 35 35 |P13265-ND 8.68 7.52 6.35 4.76 |EET-HC2S471EA 100 1.326 0.91 22 35 |P11668-ND 3.87 3.18 2.67 1.86 |EET-ED2W101BA 
560 0.326 1.90 |30 50 |P13266-ND 958 8.29 7.00 5.25 |EET-HC2S561DA 100 1.326 0.91 25 30 |P11669-ND 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-ED2W101CA 
560 | 0.326 1.90 [35 45 |P13267-ND 9.99 8.65 7.30 5.48 |EET-HC2S561EA 120 | 1.105 1.02 | 22 40 |P11670-ND 4.25 3.49 2.93 2.04 |EET-ED2W121BA 
680 | 0.268 2.10 |35 50 |P13268-ND 12.09 1047 8.84 6.63 |EET-HC2S681EA 120 | 1.105 1.02 | 25 35 /P11671-ND 4.30 3.53 2.96 2.07 )EET-ED2W121CA 
100 | 1.824 0.64 [22 30 |P11799-ND 3.61 2.97 249 1.74 |EET-HC2W101BA 120_| 1.105 1.02 |30 25 |P11672-ND 5.01 411 3.45 2.40 |EET-ED2W121DA 
100 | 1.824 0.64 |25 25 |P11800-ND 3.69 3.03 254 1.77 |EET-HC2W101CA 150 | 0.884 1.07 [22 45 |P11673-ND 488 4.00 3.36 2.34 |EET-ED2W151BA 
120 | 1520 | 0.72 |22 36 |P11801-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 |EET-HC2W121BA 150 | 0.884 | 1.07 |25 40 |P11674-ND 4.91 4.03 3.39 2.36 |EET-ED2W151CA 
120 | 1.520 | 072 |25 30 |P11802-ND 4.03 3.31 2.78 1.94 |EET-HC2W121CA 150 | 0.884 1.07 | 30 30 /P11675-ND 5.15 4.23 3.55 2.48 |EET-ED2W151DA 
150 | 1.216 | 0.79 | 22 40 |P11803-ND 4.51 3.70 3.11 2.17 |EET-HC2W151BA | | gsq | 150 | 0.884 | 1.07 |35 25 |P11676-ND 5.74 4.71 3.96 2.76 |EET-ED2W151EA 
150 | 1.216 | 0.79 | 25 30 |P11804-ND 455 3.73 3.14 2.19 |EET-HCOW151CA 130_| 0.737 | 112 |22 50 |P11677-ND 5.55 4.55 3.83 _ 2.67 | EET-ED2W181BA 
150 | 1.216 0.79 |30 25 |P11805-ND 5.30 4.35 3.65 2.55 |EET-HC2W151DA 180 | 0.737 142 [25 40 |P11678-ND 5.51 4.52 3.80 2.65) EET-ED2W181CA 
180 | 1.013 0.79 |25 35 |P13269-ND 4.79 415 351 2.63 |EET-HC2W181CF 180 | 0.737 142 |30 30 |P11679-ND 5.27 4.47 3.86 2.89) EET-ED2W181DA 
180 | 1.013 | 0.87 |22 45 |P11806-ND 5.03 413 3.47 2.42 |EET-HC2W181BA 180 | 0.737 | 112 |35 25 |P11680-ND 5.42 4.59 3.97 2.98 |EET-ED2W181EA 

450 | 180 | 1.013 | 0.87 |25 40 |P11807-ND 5.09 4.18 3.51 2.45 |EET-HC2W181CA 220 | 0.603 | 142 |25 45 |P11681-ND 5.51 4.67 4.03 3.03 | EET-ED2W221CA 
180 | 1.013 | 0.87 [30 30 |P11808-ND 5.81 4.77 4.01 2.79 |EET-HC2W181DA 220 | 0.603 | 142 |30 35 |P11682-ND 5.57 4.72 4.07 _ 3.06 | EET-ED2W221DA 
220 | 0.829 0.90 |22 50 |P13270-ND 5.38 4.66 3.94 2.95 |EET-HC2W221BA 220 | 0.603 142 [35 30 |P11683-ND 5.90 4.99 4.31 3.24) EET-ED2W221EA 
220 | 0.829 4.00 |25 45 |P11809-ND 5.78 4.74 3.98 2.77 |EET-HC2W221CA 270 =| 0.491 1.72 |30 40 |P11684-ND 6.41 543 4.69 3.52 |EET-ED2W271DA 
220 | 0.829 | 1.00 |30 30 |P11810-ND 5.36 4.54 3.92 2.94 |EET-HC2W221DA 270 | 0491 | 1.72 |35 35 |P11685-ND 6.73 5.70 4.93 3.70 |EET-ED2W271EA 
220 | 0.829 4.00 [35 25 |P11811-ND 5.75 4.87 4.20 3.15 |EET-HC2W221EA 330 | 0.402 1.85 |30 50 |P11686-ND 7.52 6.37 5.50 4.13 | EET-ED2W331DA 
270 | 0.675 | 1.07130 35 )P13272-ND 6615.72 4.83 3.63 |EET-HC2W271DF 330 | 0.402 | 1.85 |35 40 |P11687-ND 7.86 6.66 5.75 4.31 |EET-ED2W331EA 
270 | 0675 | 119 |25 50 |P11812-ND 579 490 423 3.18 |EET-HC2W271CA 390 | 0.340 | 1.97 |35 40 |P11688-ND 8.01 691 6.07 4.76 |EET-ED2W391EA 
270 0.675 1.19 30 40 |P11813-ND 6.15 5.21 450 3.37 |EET-HC2W271DA 470 0.282 2.47 35 50 |P11689-ND 9.34 8.05 7.08 5.57 |EET-ED2W471EA 
270 | 0675 | 119 |35 30 |P11814-ND 648 5.49 4.74 3.56 |EET-HC2W271EA 560 | 0.236 | 3.50 |35 63 |P11691-ND 11.92 1051 943 7.81 |EET-ED2WS61EA 
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Features: 

¢ 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity 

¢ Replaces T-U series with higher capacitance and ripple current per case size 

* General purpose rated at 85°C, 3000 hour endurance 

°35 and 40 mm diameter case sizes up to 80 mm in length for 4 terminal 
mounting and 105 mm for 5 terminal mounting 

* Top vent construction 


K-pn sterically aclive and must be Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 500VDC 
Os Operating Temperature -40 ~ 85°C -25 ~ 85°C 
Nominal 4Pin 1500 ~ 120000yF 470 ~ 1800uF 
5 Pin Terminal Capacitance: 5 Pin 1200~270000p1F(+20%Tol.) 220 ~ 2700j1F(+20%Tol.) 
Neg. APin ; 2000 hours at 85°C 
Neg. or Isolate Endurance: with maximum specified ripple current 
Fi 3000 hours at 85°C 
Isolate ohn with maximum specified ripple current 
Pos. 
}: Pos. or Isolate Rated DC Voltage:| 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450] 500 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500| 550 
Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C 
itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL | 120Hz 10k~100kHz] ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. (uF) DXL |120Hz 10k~100kHz] ESR() | PartNo. 1 10 50 Part No. 
16WV DC + 4 Pin 820 | 40x50 | 3.18 4.45 0.303 P10063-ND 12.83 11.31 8.46 | ECE-T2GP821FA 
68000 | 35x50 | 9.05 10.41 0.018 P10000-ND 10.21 8.81 6.45 | ECE-T1CP683EA 1000 | 35x80 | 3.42 4.79 0.249 P10062-ND 14.48 12.76 9.54 | ECE-T2GP102EA 
82000 | 35x60 | 9.94 11.43 0.018 P10001-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-T1CP823EA 1000 | 40x60 | 3.42 4.79 0.249 P10064-ND 14.59 12.86 9.61 ECE-T2GP102FA 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 P10003-ND 8.42 7.26 6.38 | ECE-T1CP823FA 1500 | 40x80 | 3.91 5.47 0.166 P10065-ND 17.62 15.94 12.15 | ECE-T2GP152FA 
100000 | 35x80 | 11.00 12.65 0.019 P10002-ND 10.11 8.91 8.00 | ECE-TICP104EA 450WV DC « 4 Pin 
100000 | 40x60 | 11.36 13.06 0.020 P10004-ND 12.13 10.69 8.00 | ECE-TICP104FA 470 | 35x50 | 2.53 3.54 0.529 P10066-ND 12.50 10.78 7.90 | ECE-T2WP471EA 
120000 | 40x 80 | 12.42 14.28 0.018 P10005-ND 13.20 11.63 8.70 | ECE-TICP124FA 560 | 35x60 | 2.76 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 | ECE-T2WPS561EA 
25WV DC ¢ 4 Pin 680 | 40x50 | 2.99 419 0.366 P10069-ND 14.53 12.80 9.57 | ECE-T2WP681FA 
47000 | 35x50 | 8.00 9.20 0.017 P10006-ND 10.28 8.86 6.49 | ECE-T1EP473EA 820 | 35x80 | 3.22 4.51 0.303 P10068-ND 14.75 13.34 10.17 | ECE-T2WP821EA 
56000 | 35x60 | 8.64 9.94 0.017 P10007-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-T1EP563EA 820 | 40x60 | 3.22 4.51 0.303 P10070-ND 16.36 14.41 10.78 | ECE-T2WP821FA 
56000 | 40x50 | 8.96 10.30 0.018 P10009-ND 11.69 10.08 7.38 | ECE-TIEP563FA 1200 | 40x80 | 3.45 4.83 0.207 P10071-ND 17.40. 16.25 12.67 | ECE-T2WP122FA 
68000 | 35x80 | 9.44 10.86 0.017 P10008-ND 11.56 = 10.19 7.62 | ECE-T1EP683EA SOWV DC ¢ 5 Pin 
68000 | 40x60 | 9.76 44.22 0.018 P10010-ND 12.10 10.66 7.98 | ECE-T1EP683FA 33000 | 50x50 | 10.48 12.05 0.018 P13275-ND 23.17 20.60 15.45 | ECE-P1HP333HA 
100000 | 40x 80 | 11.68 13.43 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21 ECE-T1EP104FA 47000 | 50x63 | 11.54 13.27 0.013 P13276-ND 25.30 22.50 16.87 | ECE-P1HP473HA 
35WV DC ¢ 4 Pin 56000 | 50x80 | 12.46 14.33 0.012 P13277-ND 27.38 24.34 18.26 | ECE-P1HP563HA 
33000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.018 P10012-ND 10.80 9.31 6.82 | ECE-T1VP333EA 68000 | 50x92 | 13.17 15.15 0.011 P13278-ND 29.93 26.61 19.96 | ECE-P1HP683HA 
39000 | 35x60 | 7.94 9.13 0.015 P10013-ND 12.31 10.61 7.78 | ECE-T1VP393EA 82000 | 50x 105 | 13.87 15.95 0.011 P13279-ND 33.03 29.36 22.02 | ECE-P1HP823HA 
39000 | 40x50 | 7.79 8.96 0.017 P10015-ND 10.96 9.66 7.23 | ECE-T1VP393FA 8OWV DC ¢ 5 Pin 
47000 | 35x80 | 9.53 10.96 0.015 P10014-ND 12.13 10.69 8.00 | ECE-T1VP473EA 18000 | 50x50 | 10.00 11.50 0.023 P13280-ND 22.56 20.06 15.04 | ECE-P1KP183HA 
47000 | 40x60 | 8.58 9.87 0.017 P10016-ND 12.72 11.21 8.38 | ECE-T1VP473FA 22000 | 50x63 | 11.08 12.74 0.019 P13281-ND 24.74 22.00 16.50 | ECE-P1KP223HA 
56000 | 40x80 | 10.17 11.70 0.017 P10017-ND 13.77 12.13 9.08 | ECE-T1VP563FA 27000 | 50x80 | 12.33 14.18 0.015 P13282-ND 26.67 23.71 17.79 | ECE-P1KP273HA 
S5OWV DC « 4 Pin 33000 | 50x92 | 13.37 15.38 0.014 P13283-ND 29.18 25.94 19.46 | ECE-P1KP333HA 
22000 | 35x50 | 7.57 8.71 0.023 P10018-ND 11.27 9.72 7.12 | ECE-T1HP223EA 39000 | 50x 105 | 14.34 16.49 0.013 P13284-ND 31.75 28.22 21.17 _| ECE-P1KP393HA 
27000 | 35x60 | 8.31 9.56 0.018 P10019-ND 13.20 11.38 8.34 | ECE-T1HP273EA 100WV DC « 5 Pin 
27000 | 40x50 | 8.12 9.34 0.021 P10021-ND 11.72 10.33 7.72 | ECE-T1HP273FA 10000 | 50x50 | 8.82 10.14 0.033 P13285-ND 22.24 19.77 14.83 | ECE-P2AP103HA 
33000 | 35x80 | 9.23 10.51 0.015 P10020-ND 13.16 11.60 8.68 | ECE-TIHP333EA 15000 | 50x 63 | 10.07 11.58 0.022 P13286-ND 25.81 22.94 17.21 ECE-P2AP153HA 
33000 | 40x60 | 8.86 10.19 0.018 P10022-ND 13.80 12.16 9.10 | ECE-TIHP333FA 18000 | 50x 80 | 11.00 12.65 0.018 P13287-ND 27.65 24.58 18.44 | ECE-P2AP183HA 
39000 | 40x80 | 9.79 11.26 0.015 P10023-ND 14.92 13.15 9.83 | ECE-T1HP393FA 22000 | 50x92 | 11.76 13.52 0.015 P13288-ND 30.35 26.98 20.24 | ECE-P2AP223HA 
63WV DC ¢ 4 Pin 27000 | 50x 105 | 12.53 14.41 0.014 P13289-ND 33.82 30.07 22.55 _| ECE-P2AP273HA 
12000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.035 P10024-ND 9.96 8.59 6.29 | ECE-T1JP123EA 200WV DC « 5 Pin 
15000 | 35x60 | 7.71 8.87 0.028 P10025-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1JP153EA 3900 | 35x80 | 6.60 9.24 0.055 P13177-ND 14.32 12.73 9.55 | ECE-T2DP392EA 
15000 | 40x50 | 7.53 8.66 0.033 P10027-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1JP153FA 3900 | 40x63 | 6.81 9.53 0.055 P13178-ND 14.73 13.10 9.83 | ECE-T2DP392FX 
18000 | 35x80 | 9.41 10.82 0.023 P10026-ND 11.39 10.03 7.50 | ECE-T1JP183EA 3900 | 50x50 | 8.22 11.51 0.055 P13290-ND 23.58 20.97 15.73 | ECE-P2DP392HA 
18000 | 40x60 | 8.28 9.52 0.028 P10028-ND 11.91 10.50 7.85 | ECE-T1JP183FA 4700 | 50x63 | 9.32 13.05 0.046 P13291-ND 25.26 22.46 16.84 | ECE-P2DP472HA 
22000 | 40x80 | 9.97 11.47 0.023 P10029-ND 13.09 11.54 8.63 | ECE-T1JP223FA 5600 | 50x63 | 9.57 13.40 0.038 P13292-ND 28.41 25.26 18.94 | ECE-P2DP562HA 
SOWV DC ¢ 4 Pin 6800 | 50x80 | 11.41 15.97 0.032 P13293-ND 30.15 26.80 20.10 | ECE-P2DP682HA 
8200 | 35x50 | 5.83 6.70 0.051 P10030-ND 9.76 8.41 6.16 | ECE-T1KP822EA 8200 | 50x92 | 13.02 18.23 0.026 P13294-ND 33.06 29.39 22.05 | ECE-P2DP822HX 
10000 | 35x60 | 6.38 7.34 0.041 P10031-ND 11.82 10.19 7.47 | ECE-T1KP103EA 10000 | 50 x 105 | 14.17 19.84 0.021 P13295-ND 37.36 33.21 24.91 ECE-P2DP103HA 
10000 | 40x50 | 6.56 7.54 0.041 P10033-ND 10.08 8.88 6.64 | ECE-T1KP103FA 250WV DC « 5 Pin 
12000 | 35x80 | 6.92 7.96 0.035 P10032-ND 11.06 9.75 7.29 | ECE-T1KP123EA 2200 | 35x63 | 4.70 6.58 0.090 P13179-ND 11.83 10.52 7.89 | ECE-T2EP222EX 
12000 | 40x60 | 7.29 8.38 0.035 P10034-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-T1KP123FA 2700 | 35x80 | 5.63 7.88 0.074 P13180-ND 14.47 12.87 9.65 | ECE-T2EP272EA 
15000 | 40x80 | 8.93 10.27 0.028 P10035-ND 12.84 11.32 8.46 | ECE-T1KP153FA 2700 | 40x63 | 5.81 8.13 0.074 P13181-ND 14.97 13.31 9.99 | ECE-T2EP272FX 
100WV DC « 4 Pin 2700 | 50x50 | 6.77 9.48 0.074 P13296-ND 24.68 21.94 16.46 | ECE-P2EP272HA 
6800 | 35x50 | 6.60 7.59 0.049 P10036-ND 10.26 9.05 6.77 | ECE-T2AP682EA 3300 | 50x50 | 7.22 10.11 0.060 P13297-ND 26.74 23.77 —- 17.83 | ECE-P2EP332HX 
8200 | 35x60 | 7.05 8.12 0.040 P10037-ND 12.03 10.60 7.93 | ECE-T2AP822EA 3900 | 40x80 | 7.36 10.30 0.051 P13182-ND 18.52 16.47 12.35 | ECE-T2EP392FA 
8200 | 40x50 | 7.28 8.37 0.040 P10039-ND 11.89 10.48 7.84 | ECE-T2AP822FA 4700 | 50x80 | 9.65 13.51 0.042 P13298-ND 31.03 27.59 20.69 | ECE-P2EP472HA 
10000 | 35x80 | 7.74 8.90 0.033 P10038-ND 11.96 10.82 8.25 | ECE-T2AP103EA 5600 | 50x80 | 14.34 20.08 0.036 P13299-ND 33.43 29.72 22.29 | ECE-P2EP562HX 
10000 | 40x60 | 7.97 9.17 0.033 P10040-ND 14.08 12.41 9.28 | ECE-T2AP103FA 6800 | 50x 105 | 12.16 17.02 0.029 P13300-ND 37.38 33.23 = 24.93 | ECE-P2EP682HA 
12000 | 40x80 | 8.65 9.95 0.026 P10041-ND 13.99 12.66 9.65 | ECE-T2AP123FA 7500 | 50x 105 | 12.56 17.58 0.026 P13301-ND 39.45 35.07 26.31 ECE-P2EP752HA 
200WV DC « 4 Pin 400WV DC ¢ 5 Pin 
2200 | 35x50 | 4.92 6.89 0.113 P10042-ND 10.83 9.34 6.84 | ECE-T2DP222EA 680 | 40x50 | 3.38 4.73 0.268 P13183-ND 10.48 9.32 6.99 | ECE-T2GP681FA 
2700 | 35x60 | 5.41 7.57 0.092 P10043-ND 12.11 10.44 7.65 | ECE-T2DP272EA 1000 | 50x50 | 4.76 6.66 0.199 P13302-ND 25.15 22.36 16.77 | ECE-P2GP102HA 
2700 | 40x50 | 5.41 7.57 0.092 P10045-ND 11.28 9.95 7.44 | ECE-T2DP272FA 1200 | 50x50 | 5.21 7.29 0.166 P13303-ND 26.12 23.23 = 17.42 | ECE-P2GP122HX 
3300 | 35x80 | 5.90 8.26 0.075 P10044-ND 12.58 11.09 8.29 | ECE-T2DP332EA 1500 | 50x63 |) 6.12 8.57 0.133 P13304-ND 28.34 25.20. 18.90 | ECE-P2GP152HX 
3300 | 40x60 | 5.90 8.26 0.075 P10046-ND 12.60 11.10 8.30 | ECE-T2DP332FA 1800 | 50x80 | 7.09 9.93 0.111 P13305-ND 32.91 29.26 21.95 | ECE-P2GP182HX 
3900 | 40x80 | 6.40 8.96 0.064 P10047-ND 14.28 12.59 9.41 ECE-T2DP392FA 2200 | 50x92 | 8.13 11.38 0.090 P13306-ND 33.89 30.13 22.60 | ECE-P2GP222HX 
250WV DC « 4 Pin 2700 |50x105 | 9.34 13.08 0.073 P13307-ND 39.28 34.92 26.19 | ECE-P2GP272HA 
1500 | 35x50 | 4.04 5.66 0.166 P10048-ND 11.04 9.52 6.98 | ECE-T2EP152EA 450WV DC « 5 Pin 
1800 | 35x60 | 4.49 6.29 0.138 P10049-ND 12.22 10.54 7.72 | ECE-T2EP182EA 470 | 40x35 | 2.53 3.54 0.423 P13186-ND 11.03 9.81 7.36 | ECE-T2WP471FA 
1800 | 40x50 | 4.49 6.29 0.138 P10051-ND 12.75 10.99 8.05 | ECE-T2EP182FA 680 | 35x80 | 3.17 4.44 0.293 P13187-ND 14.54 = 12.93 9.70 | ECE-T2WP681EA 
2200 | 35x80 | 4.94 6.92 0.113 P10050-ND 12.73 11.22 8.39 | ECE-T2EP222EA 820 | 50x50 | 4.31 6.03 0.263 P13308-ND 26.37 23.44 17.58 | ECE-P2WP821HA 
2200 | 40x60 | 4.94 6.92 0.113 P10052-ND 12.72 11.21 8.38 | ECE-T2EP222FA 1000 | 40x80 | 4.21 5.89 0.216 P13188-ND 18.45 16.40 12.30 | ECE-T2WP102FA 
2700 | 40x80 | 5.39 7.55 0.092 P10053-ND 14.78 13.02 9.74 | ECE-T2EP272FA 1000 | 50x63 | 4.96 6.94 0.216 P13309-ND 30.26 26.91 20.18 | ECE-P2WP102HA 
350WV DC « 4 Pin 1200 | 50x63 | 5.43 7.60 0.180 P13310-ND 33.27 29.58 22.19 | ECE-P2WP122HX 
680 | 35x50 | 2.96 4.14 0.366 P10054-ND 11.21 9.66 7.08 | ECE-T2VP681EA 1500 | 50x80 | 6.15 8.61 0.144 P13311-ND 36.92 32.82 24.62 | ECE-P2WP152HX 
1000 | 35x60 | 3.19 4.47 0.249 P10055-ND 12.61 9 11.12 8.31 ECE-T2VP102EA 1800 | 50x92 | 7.02 9.83 0.120 P13312-ND 41.35 36.76 27.57 _| ECE-P2WP182HX 
1000 | 40x50 | 3.19 4.47 0.249 P10057-ND 13.13 11.57 8.65 | ECE-T2VP102FA S5OOWV DC ¢ 5 Pin 
1200 | 35x80 | 3.64 5.10 0.207 P10056-ND 14.56 12.83 9.60 | ECE-T2VP122EA 560 | 50x50 | 3.52 4.93 0.355 P13313-ND 25.04 22.26 16.70 | ECE-P2HP561HA 
1200 | 40x60 | 3.64 5.10 0.207 P10058-ND 14.64 12.90 9.65 | ECE-T2VP122FA 680 | 50x50 | 3.88 5.43 0.293 P13314-ND 27.77 = =24.69 18.52 | ECE-P2HP681HX 
1800 | 40x80 | 4.10 5.74 0.136 P10059-ND 17.68 16.00 12.19 | ECE-T2VP182FA 820 | 50x63 | 4.47 6.26 0.222 P13315-ND 30.74 27.33 = 20.50 | ECE-P2HP821HA 
400WV DC ¢ 4 Pin 1000 | 50x80 | 5.05 7.07 0.199 P13316-ND 33.98 30.21 22.66 | ECE-P2HP102HA 
560 | 35x50 | 2.69 3.77 0.444 P10060-ND 11.10 9.57 7.01 ECE-T2GP561EA 1200 | 50x80 | 5.35 7.49 0.166 P13317-ND 36.97 32.87 24.65 | ECE-P2HP122HX 
680 | 35x60 | 2.93 4.10 0.366 P10061-ND 11.05 9.74 7.29 | ECE-T2GP681EA 1500 |50x105| 6.65 9.31 0.144 P13318-ND 41.45 36.85 27.64 | ECE-P2HP152HA 
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FEATURES: 


Top vent construction 


© 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity * Replaces T-NHE 
series with higher capacitance and ripple current per case size * Industrial grade 
with 3000 hour endurance at 105° C * 35 and 40 mm diameter case sizes up to 
80 mm in length for 4 terminal mounting and 105 mm for 5 terminal mounting 


electtally arte and Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 450VDC 
it be isolat 7 "7 id 
Aisi wig. a tine Operating Temperature -40 ~ 105°C -25 ~ 105°C 
Nominal 4Pin 1200 ~ 120000,1F 470 ~ 1500uF 
Capacitance: | 5 Pin 1000~250000F(+20%Tol.) | 330 ~ 2700yF(+20%Tol.) 
5 Pin Terminal 2 2000 hours at 105°C 
4Pin 2 : panne 
Enduraneee with maximum specified ripple current 
7 3000 hours at 105°C 
5 Pin . : fered a 
with maximum specified ripple current 
[ Rated DC Voltage:) 16 | 25 | 35] 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 
L—! Surge Voltage: | 20 | 32 | 44] 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 
Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL /120 Hz 10k~100kHz | ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. (uF) DXL /120Hz 10k~100kHz| ESR() | Part No. 1 10 50 Part No. 
16WV DC ¢ 4 Pin 1200 | 35x80) 3.22 4.51 0.207 P10669-ND 14.78 13.37 10.19 | ECE-T2VA122EA 
56000 | 35x50] 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17. | ECE-T1CA563EA 1200 | 40x60) 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 14.68 13.27 10.12 | ECE-T2VA122FA 
68000 | 35x60| 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 | ECE-TICA683EA 1500 | 40x80) 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 1213 | ECE-T2VA152FA 
68000 | 40x50} 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 | ECE-TICA683FA 400WV DC ¢ 4 Pin 
82000 | 40x60} 7.29 8.38 0.017 P10615-ND 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 560 | 35x50) 1.80 2.52 0.444 P10672-ND 11.42 10.07 7.53 | ECE-T2GA561EA 
100000 | 35x80} 8.03 9.23 0.015 P10616-ND 12.30 10.84 8.11 ECE-T1CA104EA 680 | 40x50) 2.17 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
120000 | 40x80} 8.79 10.11 0.014 P10617-ND 12.55 11.36 8.66 | ECE-TICA124FA 820 | 35x60) 2.44 3.42 0.303 P10674-ND 14.76 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
25WV DC ¢ 4 Pin 1000 | 35x80) 3.00 4.20 0.249 P10675-ND 15.36 13.89 10.59 | ECE-T2GA102EA 
33000 | 35x50] 5.50 6.33 0.020 P10618-ND 9.23 7.96 5.83 | ECE-T1EA333EA 1000 | 40x60) 3.00 4.20 0.249 P10676-ND 15.24 13.78 10.51 ECE-T2GA102FA 
47000 | 35x60 656 754 0.017 P10619-ND 1014 8.94 6.68 ECE-T1EA473EA 1200 | 40x80) 3.30 4.62 0.207 P10677-ND 17.80 16.10 12.27 | ECE-T2GA122FA 
47000 | 40x50] 6.47 7.44 0.019 P10620-ND 10.16 8.95 6.69 | ECE-T1EA473FA 450WV DC ¢ 4 Pin 
56000 | 35x80] 7.25 8.34 0.017 P10621-ND 11.10 9.78 7.32 | ECE-T1EA563EA 470 | 35x50] 1.74 2.44 0.529 P10678-ND 12.45 10.98 8.21 ECE-T2WA471EA 
56000 | 40x60] 7.17 8.25 0.015 P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-T1EAS63FA 560 | 35x60) 2.15 3.01 0.444 P10679-ND 13.90 12.25 9.16 | ECE-T2WAS61EA 
82000 | 40x80] 8.68 9.98 0.014 P10623-ND 12.71 11.49 8.76 | ECE-T1EA823FA 560 | 40x50) 2.10 2.94 0.444 P10680-ND 14.44 12.72 9.52 | ECE-T2WAS61FA 
35WV DC ° 4 Pin 680 | 40x60) 250 3.78 0.303 | P10681-ND 14.60 13.21 10.07 | ECE-T2WAG81FA 
22000 | 35x50] 5.00 575 | 0.026 | P10624-ND 9.86 850 6.23 | ECE-TIVA223EA fy laeeee caer ren |onoaa. WOME <j ce rae agen | Eeevouantoore 
27000 | 35x60) 5.53 6.36 0.021 P10625-ND 10.15 8.95 6.69 | ECE-T1VA273EA S s : 3 z 
27000 | 40x50) 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 | ECE-T1VA273FA SOWV DC « 5 Pin 
33000 | 40x60] 6.61 7.60 0.020 P10627-ND 11.77 10.37 7.76 | ECE-T1VA333FA 33000 | 50x50] 7.75 8.91 0.018 P13191-ND 23.87 21.22 = 15.92 | ECE-P1HA333HA 
39000 | 35x80) 6.52 7.50 0.015 P10628-ND 12.39 10.92 8.16 | ECE-T1VA393EA 39000 | 50x63] 8.40 9.66 0.016 P13192-ND 24.82 22.07 16.55 | ECE-P1HA393HA 
47000 | 40x80) 7.79 8.96 0.014 P10629-ND 14.20 12.51 9.36 | ECE-T1VA473FA 47000 | 50x80} 9.19 10.57 0.014 P13193-ND 26.83 23.85 17.89 | ECE-P1HA473HA 
BOWV DC ° 4 Pin 56000 |50x92| 979 11.26 | 0.012 | P13194-ND 29.12 25.89 19.42 | ECE-P1HAS63HA 
75000 | 35x50) 480 552 0.033 P10630-ND 9.99 861 631 ECE-T1HA153EA 68000 /50x 105} 10.42 11.98 0.011 P13195-ND : 32.03 28.47 21.36 | ECE-P1HA683HA 
18000 | 35x60] 5.27 6.06 0.028 | P10631-ND 10.18 897 6.71 | ECE-TIHA183EA SOWV DC + 5 Pin 
22000 | 40x50} 5.15 5.92 0.026 P10632-ND 11.31 9.97 7.45 | ECE-T1HA223FA 12000 | 50x50} 6.03 6.93 0.035 P13196-ND 21.76 19.35 14.51 ECE-P1KA123HA 
27000 | 35x80} 6.16 7.08 0.018 P10633-ND 12.70 = 11.20 8.37 | ECE-T1HA273EA 15000 | 50x63] 6.65 7.65 0.028 P13197-ND 23.93 21.27 15.96 | ECE-P1KA153HA 
27000 | 40x60} 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-T1HA273FA 18000 | 50x80] 7.29 8.38 0.026 P13198-ND 25.34 22.53 16.90 | ECE-P1KA183HA 
39000 | 40x80] 7.55 8.68 0.015 P10635-ND 14.66 13.26 10.11 ECE-T1HA393FA 22000 | 50x92] 7.83 9.00 0.022 P13199-ND 27.55 2449 18.37 | ECE-P1KA223HA 
BSW DC. 4.Pin 27000 |50x 105] 8.38 9.64 | 0.018 | P13200-ND 30.40 27.03 20.27 | ECE-P1KA273HA 
12000 | 35x50] 4.40 5.06 | 0.035 | P10636-ND 9.39 828 6.19 | ECE-TIJA123EA 1OOWV C2: 35.Pin 
15000 | 35x60) 4.92 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA 8200 | 50x50} 6.14 7.06 0.030 P13201-ND 21.94 19.50 14.63 | ECE-P2AA822HA 
15000 | 40x50} 4.80 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 7.23 | ECE-T1JA153FA 12000 | 50x63) 7.17 8.25 0.022 P13202-ND 24.00 21.34 16.01 | ECE-P2AA123HA 
18000 | 35x80) 5.79 6.66 0.023 P10639-ND 12.12 10.68 7.99 | ECE-T1JA183EA 15000 | 50x80} 8.01 9.21 0.019 P13203-ND 27.77 24.69 18.52 | ECE-P2AA153HA 
18000 | 40x60) 5.39 6.20 0.028 P10640-ND 12.70 11.19 8.37. | ECE-T1JA183FA 18000 | 50x92) 8.64 9.94 0.017 P13204-ND 31.20 27.74 = 20.81 ECE-P2AA183HA 
27000 | 40x80] 6.59 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 | ECE-T1JA273FA 22000 |50x105} 9.32 10.72 0.015 P13205-ND 33.62 29.89 22.42 | ECE-P2AA223HA 
80WV DC ¢ 4 Pin 200WV DC « 5 Pin 
6800 | 35x50] 3.90 4.49 0.061 P10642-ND 9.05 7.98 5.97 | ECE-T1KA682EA 3300 | 50x50} 5.20 7.28 0.075 P13206-ND 23.83 21.19 15.89 | ECE-P2DA332HA 
8200 | 35x60] 4.39 5.05 0.051 P10643-ND 10.47 9.23 6.90 | ECE-T1KA822EA 3900 | 50x50} 5.65 7.91 0.064 P13207-ND 24.99 22.22 16.67 | ECE-P2DA392HX 
8200 | 40x50] 4.29 4.93 0.051 P10644-ND 41.21 9.88 7.39 | ECE-T1KA822FA 4700 | 50x63} 648 9.07 0.053 P13208-ND 27.14 24.13 18.10 | ECE-P2DA472HX 
40000 | 35x80| 4.88 5.61 0.041 P10645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-T1KA103EA 5600 | 50x92} 7.68 10.75 0.044 P13209-ND 29.33 26.07 19.56 | ECE-P2DA562HA 
10000 | 40x60) 4.73 5.44 0.041 P10646-ND 12.51 11.02 8.25 | ECE-T1KA103FA 6800 | 50x92} 846 11.84 0.034 P13210-ND 32.18 28.61 21.46 | ECE-P2DAG82HX 
15000 | 40xg0| 597 687 | 0.028 | Pios47-ND 1358 1229 937 | ECE-TIKASaFA 8200 [50x 105] 9.56 1338 | 0.028 | P13211-ND 36.47 32.42 24.32 | ECE-P2DA822HA 
100WV DC ¢ 4 Pin 250WV DC ° 5 Pin 
4700 1 35x50] 380.437.) 0071 | PioeéaND 9.37826. 618 | ECE-TOAAA79EA 2200 [50x50] 435 6.09 0.098 | P13212-ND 25.63 22.78 17.09 | ECE-P2EA222HA 
se00 | 35x60! 406 467 | 0.059 | P10649-ND 10.81 9.52 712 | ECE-T2AASG2EA 2700 | 50x50] 4.80 6.72 | 0.080 | P13213-ND 27.79 24.70 18.53 | ECE-P2EA272HX 
sso0 | 40x50! 457 526 | 0.049 | Ptosso-ND 11.96 1055 789 | ECE-T2AAGBOFA 3300 | 50x63] 5.48 7.67 | 0.065 | P13214-ND 30.27 26.91 20.18 | ECE-P2EA332HA 
200 |35x80| 515 592 | 0.040 | P10651-ND 1337 11.78 881 | ECE-T2AAB22EA 3900 | 50x80] 6.10 8.54 | 0.055 | P13215-ND 3260 28.98 21.74 | ECE-P2EA392HA 
200 |4oxe0| 502 577 | 0.040 | Ptosso-ND 1259 1139 868 | ECE-T2AAB20FA 4300 | 50x92] 6.67 9.34 | 0.050 | P13216-ND 33.88 30.12 22.59 | ECE-P2EA432HA 
12000 | 40x80] 644 7.41 | 0.028 | P10653-ND 15.70 14.20 10.83 | ECE-T2AA123FA 4700 | 50x92) 693 9:70 | (0.086 BAUD 35.89 31.00 23.93 | ECE-P2EAA72HX 
= 5600 (50x105} 7.67 10.74 0.039 P13218-ND 38.72 34.42 25.82 | ECE-P2EA562HA 
200WV DC ¢ 4 Pin d00WV DC =5 Ph 
2200 | 35x50} 2.90 4.06 0.113 P10654-ND 10.41 9.18 6.86 | ECE-T2DA222EA i 
2700 | 35x60]; 3.65 5.11 | 0.092 | P10655-ND 11.70 1031 7.71 | ECE-T2DA272EA op an * 2 ae aa pe aot ie ce oat EE seaaht Hi 
2700 | 40x50} 3.55 4.97 0.092 P10656-ND 12.19 10.74 8.03 | ECE-T2DA272FA 7 . : % i i : $ 
3300 | 35 . 80| 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 | ECE-T2DA332EA 1000 | 50x50) 3.45 4.83 0.166 P13220-ND 26.63 23.67 17.76 | ECE-P2GA102HA 
; : ’ ; , f 1200 | 50x63) 4.22 5.91 0.152 P13221-ND 28.98 25.76 19.32 | ECE-P2GA122HA 
3300 | 40x60} 4.40 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 © 12.06 9.02 | ECE-T2DA332FA 
4700 | 40 : go! 5.76 8.06 0.053 P10659-ND 15.80 14.29 10.89 | ECE-T2DA472FA 1500 | 50x80) 5.22 7.31 0.122 P13222-ND 31.12 27.67 = 20.75 ‘| ECE-P2GA152HA 
- - ~ — - ~ 1600 | 50x92) 5.69 7.97 0.114 P13223-ND 34.82 30.96 23.22 | ECE-P2GA162HA 
S50WY DC's 4Pin 1800 |40x 105} 5.06 7.08 0.101 | P13190-ND 36.26 32.23 24.18 | ECE-T2GA182FA 
1200 | 35x50) 2.30 3.22 0.207 P10660-ND 10.12 8.92 6.67 | ECE-T2EA122EA 1800 | 50x80) 5.50 7.70 0.101 P13224-ND 38.32 34.07 25.55 | ECE-P2GA182HX 
1500 | 35x60) 2.57 3.60 0.166 P10661-ND 11.48 = 10.12 7.57 | ECE-T2EA152EA 2200 | 50x92} 6.55 9.17 0.082 P13225-ND 40.20 35.74 26.81 ECE-P2GA222HA 
1800 | 40x50] 315 4.41 0.138 | P10662-ND 13.33 11.74 8.78 | ECE-T2EA182FA A50WV DC ° 5 Pin 
2200 | 35x80} 3.75 5.25 0.113 P10663-ND 13.53 12.24 9.33 | ECE-T2EA222EA 680 1 50x50) 290 7406 0.244 P13226-ND 2712 2411 18.09 | ECE-P2WAGBIHA 
2200 | 40x60} 3.68 5.15 0.113 P10664-ND 13.47 12.19 9.29 | ECE-T2EA222FA 
3300 | 40x80) 4.68 580 0.075 P10665-ND 4614 1507 11.75 | ECE-TOEA332FA 820 | 50x50) 3.42 4.79 0.222 P13227-ND 28.72 25.54 19.15 | ECE-P2WA821HX 
= = = — = 1000 | 50x63) 3.74 5.24 0.172 P13228-ND 31.44 27.95 20.97 | ECE-P2WA102HA 
SSOWV: DE *:4 Pin 1200 | 50x80} 4.70 6.58 0.152 | P13229-ND 34.20 30.40 22.80 | ‘ECE-P2WA122HA 
680 | 35x50] 2.15 3.01 0.366 P10666-ND 11.13 9.81 7.34 | ECE-T2VA681EA 1300 | 50x92) 5.18 7.25 0.140 P13230-ND 35.67 31.71 23.78 | ECE-P2WA132HA 
820 | 35x60] 2.65 3.71 0.303 P10667-ND 12.43 10.95 8.19 | ECE-T2VA821EA 1500 |50x105) 6.03 8.44 0.122 P13231-ND 38.45 34.19 25.64 | ECE-P2WA152HA 
820 | 40x50) 2.65 3.71 0.303 P10668-ND 12.93 11.39 8.52 | ECE-T2VA821FA 1800 |50x105) 6.23 8.72 0.101 P13232-ND 41.75 37.12 27.84 | ECE-P2WA182HA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 1193 


CROSS REFERENCES 


= © E oS REFERENCES 
Panasonic AA-Series Computer Grade Capacitors Sprague: 36D, 36DX, 36DE Mallory: CGS, CGH GE: 23A, 23M UCC: 36DA 


Philips: 3186 CDE: DCMX 


Features: Rated Voltage: 40 250 350 450 
* Standard 10-32, high post screw threads (included) | |+-0.25 (6.4) 
* High ripple current capability with low ESR Surge Voltage: 50 300 400 500 
R& 
Specifications: 2s 
pecs . Ripple Current Frequency Correction Factors ae 2 
¢ Working Voltage Range: 40 ~ 450VDC . S 
* Capacitance Tolerance: -10/+50% 100 ~ | 300 ~ 10K ~ 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency (Hz): | 50 60 i120 Gidy is 50K Ripple Current Temperature Correction Factors 
¢ Rated Endurance: 85°C for 3000 hours 40 wv: 0.9 0.95 1.0 1.05 1.08 bak) Maximum Temperature 85°C 70°C 60°C <45°C 
° DC Leak Ci it: SVCV (UA) 5mA i 
ee are uA) orcomeénmaximern 250-4sowv: | 0.75] o8 | 1.0 | 12 | 125 | 14 G-AA 1.0 1.6 2.0 2.2 
after 5 minutes at 20°C 
WV Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions — Inch (mm) i-Key Price Each Panasonic 
pc (uF) ESR (0) R.C. (A) D (i s Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
40 13000 0.034 11.76 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10077-ND 17.33 16.19 15.14 13.58 EEG-A1G133FKE 
250 550 0.401 2.91 1.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10088-ND 17.52 15.85 14.50 12.47 EEG-A2E551CKE 
350 1000 0.221 4.11 2.000 (51) 2.625 (67) 0.875 (22.2) P10092-ND 25.76 24.06 22.51 20.18 EEG-A2V102FEE 
450 1800 0.122 747 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 42.28 39.48 36.93 33.11 EEG-A2W182FPE 
Mounting Clamp, 1.375” (34.9mm) diameter with 2 tabs.................. cece cence cence cece eee ee ee eee eens eeeee P10102-ND 2.57 2.06 1.69 a bi MC36B2 


3 . 
Panasonic VS Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 


7 : . Size Dimensions 
ackaging for Automatic Placement Code D L A 1 Ww P 
P 0.3 Max.x) Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 
8 1 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(A) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 15 0.5520.1 0.6 
2 rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
3s | Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
i ea eae Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
A+0.2 D8 6.3 7.7 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
fat Impedance Working Voltage 
= ! 120Hz 40v | 63V | tov | tev | 25V | 35V | SOV | 63V | 100V E 80 ee BS |S i] SOBSEOMs | ee 
+ ; p -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
W. -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (WF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
22 0.37 3.0 A 19 1000 PCE3851CT-ND 18 15 14 13 PCE3851TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 1000 PCE3849CT-ND 16 13 12 ah PCE3849TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-0GA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 1000 PCE3850CT-ND 16 13 12 ail PCE3850TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-0GA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 1000 PCE3847CT-ND 18 15 14 13 PCE3847TR-ND 1,000 67.00 | EEE-0GA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 1000 PCE3848CT-ND 22 18 AZ 15 PCE3848TR-ND 1,000 79.00 | EEE-0GA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 1000 PCE3865CT-ND 18 5 14 13 PCE3865TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 2000 PCE3857CT-ND 16 13 12 WW PCE3857TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-OJA220SR 
33 0.35 3.0 B 22 1000 PCE3859CT-ND AT 14 13 12 PCE3859TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-OJA330WR 
47 0.35 3.0 B 36 1000 PCE3863CT-ND A7 14 13 2 PCE3863TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-OJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 2000 PCE3862CT-ND 18 15 14 13 PCE3862TR-ND 1,000 67.00 | EEE-0JA470SR 
100 0.35 6.3 Cc 47 1000 PCE3853CT-ND 20 A7 15 14 PCE3853TR-ND 1,000 73.00 | EEE-QJA101WR 
63 100 0.26 6.3 D 71 2000 PCE3852CT-ND 22 18 A? 15 PCE3852TR-ND 1,000 79.00 | EEE-0JA101SP 
220 0.35 13.9 D 74 1000 PCE3858CT-ND 26 24 20 18 PCE3858TR-ND 1,000 93.00 | EEE-0JA221WP 
330 0.26 20.8 D8 188 2000 PCE3861CT-ND 29 24 23 24 PCE3861TR-ND 900 96.30 | EEE-0JA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 2000 PCE3860CT-ND 35 .29 27 25 PCE3860TR-ND 1,000 129.00 | EEE-0JA331P 
470 0.35 29.6 F 380 2000 PCE3864CT-ND A5 38 35 32 PCE3864TR-ND 500 83.50 | EEE-QJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 2000 PCE3855CT-ND AQ AL 38 35 PCE3855TR-ND 500 90.50 | EEE-OJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 2000 PCE3854CT-ND 53 4 At 38 PCE3854TR-ND 500 98.00 | EEE-0JA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 2000 PCE3856CT-ND 58 48 45 At PCE3856TR-ND 500 107.50 | EEE-QJA152P 
22 0.30 3.0 B 28 1000 PCE3869CT-ND 16 13 12 WW PCE3869TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1AA220WR 
33 0.30 3.3 B 29 1000 PCE3873CT-ND A7 14 13 a2 PCE3873TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-1AA330WR 
33 0.20 3.3 C 43 2000 PCE3872CT-ND 18 15 14 13 PCE3872TR-ND 1,000 67.00 | EEE-1AA330SR 
47 0.30 47 c 47 1000 PCE3875CT-ND 20 A7 5 14 PCE3875TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1AA470WR 
100 0.30 10.0 Cc 50 1000 PCE3867CT-ND .20 A7 15 14 PCE3867TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 2000 PCE3866CT-ND 22 18 Allg 15 PCE3866TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1AA101SP 
1p 220 0.20 22.0 D8 173 2000 PCE3871CT-ND 29 24 23 24 PCE3871TR-ND 900 96.30 | EEE-1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 2000 PCE3870CT-ND 35 .29 27 25 PCE3870TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1AA221P 
330 0.26 33.0 F 390 2000 PCE3874CT-ND 5 38 35 32 PCE3874TR-ND 500 83.50 | EEE-1AA331P 
470 0.26 47.0 F 390 2000 PCE3877CT-ND 5 38 35 32 PCE3877TR-ND 500 83.50 | EEE-1AA471UP 
470 0.26 47.0 G 400 2000 PCE3876CT-ND 53 4 At 38 PCE3876TR-ND 500 98.00 | EEE-1AA471P 
1000 0.26 100.0 G 580 2000 PCE3868CT-ND 53 A4 At 38 PCE3868TR-ND 500 98.00 | EEE-1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 1000 PCE3893CT-ND 18 15 14 13 PCE3893TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 2000 PCE3878CT-ND 16 13 12 “A PCE3878TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 1000 PCE3882CT-ND A7 14 13 12 PCE3882TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-1CA220WR 
16 22 0.16 3.5 c 39 2000 PCE3881CT-ND 18 15 14 13 PCE3881TR-ND 1,000 67.00 | EEE-1CA220SR 
33 0.26 5.3 Cc 35 1000 PCE3886CT-ND .20 A7 15 14 PCE3886TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1CA330WR 
47 0.26 ris) Cc 39 1000 PCE3890CT-ND .20 A7 15 14 PCE3890TR-ND 1,000 69.00 | EEE-1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 2000 PCE3889CT-ND 22 18 Allg 15 PCE3889TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1CA470SP 
100 0.26 16.0 D 70 1000 PCE3880CT-ND 26 24 .20 18 PCE3880TR-ND 1,000 93.00 | EEE-1CA101WP 
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Panasonic VS Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.20 16.0 E 200 2000 PCE3879CT-ND 35 29 27 25 PCE3879TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 2000 PCE3885CT-ND 29 24 .23 21 PCE3885TR-ND 900 96.30 | EEE-1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 2000 PCE3884CT-ND 35 29 27 25 PCE3884TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1CA221UP 
16 220 0.20 35.2 F 280 2000 PCE3883CT-ND 45 38 35 32 PCE3883TR-ND 500 83.50 | EEE-1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 2000 PCE3888CT-ND 45 38 35 32 PCE3888TR-ND 500 83.50 | EEE-1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 2000 PCE3887CT-ND 53 A4 Al 38 PCE3887TR-ND 500 98.00 | EEE-1CA331P 
470 0.20 75.2 E 350 2000 PCE3892CT-ND AQ AL 38 35 PCE3892TR-ND 500 90.50 | EEE-1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 2000 PCE3891CT-ND 53 A4 Al 38 PCE3891TR-ND 500 98.00 | EEE-1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 1000 PCE3911CT-ND 18 15 14 13 PCE3911TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 2000 PCE3910CT-ND 16 13 a2 Ai PCE3910TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1EA4R7SR 
10 0.20 3.0 B 22 1000 PCE3895CT-ND A7 14 13 12 PCE3895TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-1EA100WR 
10 0.14 3.0 c 28 2000 PCE3894CT-ND 18 15 14 13 PCE3894TR-ND 1,000 67.00 | EEE-1EA100SR 
22 0.20 5.5 Cc 35 1000 PCE3900CT-ND .20 A7 15 14 PCE3900TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1EA220WR 
22 0.14 5.5 D 55 2000 PCE3899CT-ND 22 18 7 15 PCE3899TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1EA220SP 
33 0.20 8.3 c 42 1000 PCE3904CT-ND .20 AT’ 15 14 PCE3904TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 2000 PCE3903CT-ND 22 18 17 15 PCE3903TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1EA330SP 
25 47 0.20 11.8 D 70 1000 PCE3908CT-ND 26 21 .20 18 PCE3908TR-ND 1,000 93.00 | EEE-1EA470WP 
100 0.14 25.0 D8 143 2000 PCE3898CT-ND .29 .24 23 21 PCE3898TR-ND 900 96.30 | EEE-1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 2000 PCE3897CT-ND 35 29 27 25 PCE3897TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1EA101UP 
100 0.16 25.0 E 180 2000 PCE3896CT-ND 45 38 35 32 PCE3896TR-ND 500 83.50 | EEE-1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 2000 PCE3902CT-ND AQ AL 38 35 PCE3902TR-ND 500 90.50 | EEE-1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 2000 PCE3901CT-ND 53 A4 Al 38 PCE3901TR-ND 500 98.00 | EEE-1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 2000 PCE3906CT-ND AQ AL 38 35 PCE3906TR-ND 500 90.50 | EEE-1EA331UP 
330 0.16 82.5 G 340 2000 PCE3905CT-ND 53 A4 AM 38 PCE3905TR-ND 500 98.00 | EEE-1EA331P 
470 0.16 117.5 G 380 2000 PCE3909CT-ND 58 AB AS Al PCE3909TR-ND 500 107.50 | EEE-1EA471P 
22. 0.14 3.0 A 8 1000 PCE3963CT-ND 18 15 14 13 PCE3963TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 1000 PCE3964CT-ND 18 15 14 13 PCE3964TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 2000 PCE3962CT-ND 16 13 12 at PCE3962TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 1000 PCE3948CT-ND A7 14 13 12 PCE3948TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-1VA100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 2000 PCE3947CT-ND 18 15 14 13 PCE3947TR-ND 1,000 67.00 | EEE-1VA100SR 
22 0.16 77 Cc 36 1000 PCE3953CT-ND .20 A7 15 14 PCE3953TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1VA220WR 
22 0.12 77 D 60 2000 PCE3952CT-ND 22 18 7 15 PCE3952TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 1000 PCE3958CT-ND 26 21 .20 18 PCE3958TR-ND 1,000 93.00 | EEE-1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 E 130 2000 PCE3956CT-ND 35 29 27 25 PCE3956TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 1000 PCE3961CT-ND 26 21 .20 18 PCE3961TR-ND 1,000 93.00 | EEE-1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 2000 PCE3960CT-ND 35 29 27 25 PCE3960TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 2000 PCE3951CT-ND 29 24 .23 21 PCE3951TR-ND 900 96.30 | EEE-1VA101XP 
100 0.14 35.0 E: 140 2000 PCE3950CT-ND 45 .38 35 32 PCE3950TR-ND 500 83.50 | EEE-1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 2000 PCE3949CT-ND 53 A4 Al 38 PCE3949TR-ND 500 98.00 | EEE-1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 2000 PCE3955CT-ND AQ AL 38 35 PCE3955TR-ND 500 90.50 | EEE-1VA221UP 
220 0.14 77.0 G 310 2000 PCE3954CT-ND 53 44 AN 38 PCE3954TR-ND 500 98.00 | EEE-1VA221P 
330 0.14 115.5 G 350 2000 PCE3959CT-ND 58 48 5 Al PCE3959TR-ND 500 107.50 | EEE-1VA331P 
01 0.14 3.0 A 1 1000 PCE3936CT-ND 18 15 14 13 PCE3936TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HSOR1SR 
01 0.12 3.0 B 1 2000 PCE3913CT-ND 16 13 12 ‘1M PCE3913TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 1000 PCE3938CT-ND 18 15 14 13 PCE3938TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2000 PCE3932CT-ND 16 13 12 ‘MW PCE3932TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 1000 PCE3939CT-ND 18 15 14 13 PCE3939TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2000 PCE3933CT-ND 16 13 12 MW PCE3933TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A § 1000 PCE3940CT-ND 18 15 14 13 PCE3940TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2000 PCE3934CT-ND 16 13 2. MW PCE3934TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 1000 PCE3935CT-ND 18 15 14 13 PCE3935TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 2000 PCE3912CT-ND 16 13 12 al PCE3912TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HAO10SR 
22 0.14 3.0 A 10 1000 PCE3937CT-ND 18 15 14 13 PCE3937TR-ND 2,000 67.00/M | EEE-1HS2R2SR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2000 PCE3922CT-ND 16 13 12 ‘1M PCE3922TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2000 PCE3926CT-ND 16 13 12 WM PCE3926TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 1000 PCE3931CT-ND 7 14 13 12 PCE3931TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 Cc 23 2000 PCE3930CT-ND 18 15 14 13 PCE3930TR-ND 1,000 67.00 | EEE-1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 Cc 27 1000 PCE3915CT-ND .20 A7 15 14 PCE3915TR-ND 1,000 73.00 | EEE-1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 2000 PCE3914CT-ND 22 18 7 15 PCE3914TR-ND 1,000 79.00 | EEE-1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 1000 PCE3920CT-ND 26 241 .20 18 PCE3920TR-ND 1,000 93.00 | EEE-1HA220WP 
22 0.12 11.0 E 120 2000 PCE3918CT-ND 35 29 27 25 PCE3918TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 2000 PCE3925CT-ND .29 24 23 21 PCE3925TR-ND 900 96.30 | EEE-1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 2000 PCE3924CT-ND 35 29 27 25 PCE3924TR-ND 1,000 129.00 | EEE-1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 2000 PCE3923CT-ND 45 38 35 32 PCE3923TR-ND 500 83.50 | EEE-1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 2000 PCE3929CT-ND .29 24 23 21 PCE3929TR-ND 900 96.30 | EEE-1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 2000 PCE3928CT-ND 45 38 35 32 PCE3928TR-ND 500 83.50 | EEE-1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 2000 PCE3927CT-ND 53 44 Al 38 PCE3927TR-ND 500 98.00 | EEE-1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 2000 PCE3917CT-ND AQ AL 38 35 PCE3917TR-ND 500 90.50 | EEE-1HA101UP 
100 0.12 50.0 G 250 2000 PCE3916CT-ND 53 A4 Al 38 PCE3916TR-ND 500 98.00 | EEE-1HA101P 
220 0.12 110.0 G 300 2000 PCE3921CT-ND 58 48 AB Al PCE3921TR-ND 500 107.50 | EEE-1HA221P 
22 0.18 13.9 E 35 2000 PCE3944CT-ND 39 32 30 28 PCE3944TR-ND 1,000 143.00 | EEE-1JA220UP 
22 0.18 13.9 F 40 2000 PCE3943CT-ND 50 AL 38 35 PCE3943TR-ND 500 92.00 | EEE-1JA220P 
63 33 0.18 20.8 F 45 2000 PCE3945CT-ND 50 AL 38 35 PCE3945TR-ND 500 92.00 | EEE-1JA330P 
47 0.18 29.6 E 45 2000 PCE3946CT-ND 50 AL 38 35 PCE3946TR-ND 500 92.00 | EEE-1JA470UP 
100 0.18 63.0 G 60 2000 PCE3942CT-ND 58 48 A5 Al PCE3942TR-ND 500 107.50 | EEE-1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 2000 PCE3970CT-ND 39 32 30 28 PCE3970TR-ND 1,000 143.00 | EEE-2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 2000 PCE3972CT-ND 3 235 33 30 PCE3972TR-ND 1,000 157.00 | EEE-2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 2000 PCE3971CT-ND 50 AL 38 35 PCE3971TR-ND 500 92.00 | EEE-2AA4R7P 
400 10 0.18 10.0 E 50 2000 PCE3966CT-ND 43 235 33 30 PCE3966TR-ND 1,000 157.00 | EEE-2AA100UP 
10 0.18 10.0 F 85 2000 PCE3965CT-ND 50 AL 38 35 PCE3965TR-ND 500 92.00 | EEE-2AA100P 
22 0.18 22.0 E: 70 2000 PCE3968CT-ND 54 A5 42 39 PCE3968TR-ND 500 100.00 | EEE-2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 2000 PCE3967CT-ND 58 AB AS AN PCE3967TR-ND 500 107.50 | EEE-2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 2000 PCE3969CT-ND 58 48 A5 Al PCE3969TR-ND 500 107.50 | EEE-2AA330P 
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Panasonic VS Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel : Dimensions 
Packaging for Automatic Placement Size 
Code D [s A I WwW P 
7 0.3 Max. Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 
8 1] 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 1.5 0.55+0.1 0.6 
S a rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 18 0.65+0.1 1.0 
g Following specified values: c 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65:0.1 15 
8 ns D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
— ae Impedance Working Voltage D2 6.3 5.7 66 | 26 | 0.65401 | 1.8 
= 120Hz 4ov | 63v | tov | 16v | 25v | 35v | sov | 63v | tooVv D8 _ _ 66 | 26 | 0.65201 | 1.8 
E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 22 
a j -25°C/+20°C d 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
in -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape TapevandiFeell 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40°C ~ 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 24 20 19 AT PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M ECE-VOGS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 24 A7 16 15 PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 24 A7 16 15 PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 PCE3054CT-ND 30 25 23 24 PCE3054TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND. 28 23 24 .20 PCE3055TR-ND 1,000 75.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 24 20 19 aig PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M ECE-VOJS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 26 21 20 18 PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOJA220SR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 23 19 18 16 PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M ECE-VOJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 PCE3057CT-ND 30 25 23 24 PCE3057TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOJA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 34 28 26 24 PCE3058TR-ND 1,000 75.00 ECE-VOJA101SP 
63 220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 35 29 27 25 PCE3310TR-ND 1,000 89.00 ECE-VOJA221WP 
: 330 0.26 20.8 D8 188 PCE3351CT-ND AB 35 33 30 PCE3351TR-ND 900 91.80 ECE-VOJA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 56 AG 43 39 PCE2034TR-ND 1,000 123.00 ECE-VOJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 55 46 42 39 PCE2035TR-ND 500 79.50 ECE-VOJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 61 50 AT 43 PCE3173TR-ND 500 86.50 ECE-VOJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 69 57 53 AQ PCE2038TR-ND 500 93.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 16 62 58 54 PCE3174TR-ND 500 102.00 ECE-VOJA152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 23 19 A7 16 PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1AA330WR| 
33 0.20 3.3 C 43 PCE3059CT-ND 24 20 19 A7 PCE3059TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCE3060CT-ND At 34 31 29 PCE3060TR-ND 1,000 142.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 35 29 27 25 PCE3311TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 37 30 28 26 PCE3176TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 D8 173 PCE3352CT-ND 51 42 39 36 PCE3352TR-ND 900 91.80 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 51 42 39 36 PCE2040TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 F 390 PCE2041CT-ND 55 AG 2 39 PCE2041TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 69 57 53 AQ PCE2042TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 390 PCE3177CT-ND 55 A6 A2 39 PCE3177TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND. 69 57 58 AQ PCE3178TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 24 20 19 7 PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 32 26 25 23 PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 29 24 22 24 PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 30 25 23 24 PCE3063TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 C 35 PCE3180CT-ND 26 21 20 18 PCE3180TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 33 27 26 24 PCE3181TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 34 28 26 24 PCE3064TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND AB 35 33 30 PCE3182TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 51 42 39 36 PCE2043TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 PCE3353CT-ND 64 53 49 AB PCE3353TR-ND 900 91.80 ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 64 53 49 45 PCE3275TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 PCE2044CT-ND ot. 63 59 54 PCE2044TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 81 67 62 57 PCE3183TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 94 a7 72 66 PCE2045TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 85 70 65 60 PCE3184TR-ND 500 86.50 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 94 77 12 66 PCE2046TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA471P. 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 24 20 19 AT PCE3065TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3066CT-ND 24 A7 16 15 PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3067CT-ND 34 28 26 24 PCE3067TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 28 23 24 20 PCE3068TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.3 C 42 PCE3276CT-ND 33 27 26 24 PCE3276TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3069CT-ND 34 28 26 24 PCE3069TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA330SP 
25 47 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 35 29 27 25 PCE3185TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 143 PCE3354CT-ND 51 42 39 36 PCE3354TR-ND 900 91.80 ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3186CT-ND 51 A2 39 36 PCE3186TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 64 53 49 AB PCE2047TR-ND 500 79.50 ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 PCE3187CT-ND 68 56 52 48 PCE3187TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND Ae 63 59 54 PCE2048TR-ND 500 93.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 61 50 AT 3 PCE3188TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 90 74 69 63 PCE3189TR-ND 500 102.00 ECE-V1EA471P 
212. 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 24 20 19 AT PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 24 20 19 A7 PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 26 21 20 18 PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 29 24 22 24 PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 3.5 C 30 PCE3073CT-ND 30 25 23 24 PCE3073TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1VA100SR 
22 0.16 TL Cc 36 PCE3278CT-ND 33 27 26 24 PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 Gh D 60 PCE3074CT-ND 34 28 26 24 PCE3074TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 PCE3279CT-ND 35 29 2f 25 PCE3279TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 35 29 27 25 PCE3190TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND A38 35 33 30 PCE2049TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 PCE3280CT-ND A3 35 33 30 PCE3280TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 51 42 39 36 PCE2050TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 PCE3355CT-ND 64 53 9 A5 PCE3355TR-ND 900 91.80 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND Wi 63 59 54 PCE3191TR-ND 500 79.50 ECE-V1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 90 74 69 63 PCE2051TR-ND 500 93.00 ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 61 50 AT AB PCE3192TR-ND 500 86.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND. 16 62 58 54 PCE3193TR-ND 500 102.00 ECE-V1VA331P 
04 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 24 20 19 AT PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSOR1SR 
0.4 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 22 18 AZ 15 PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 24 20 19 Ag PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 21 Ay 16 15 PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 24 20 19 AZ PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 21 A7 16 15 PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 24 20 19 Ag PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 21 A7 16 15 PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR47SR 
50 1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 24 20 19 AT PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSO10SR 
al 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 22 18 AZ 15 PCE3084TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 24 20 19 AZ PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HS2R2SR 
2:2 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 21 A7 16 15 PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 26 21 20 18 PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 23 19 18 16 PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 24 20 19 A7 PCE3088TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 34 28 26 24 PCE3282TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 37 30 28 26 PCE3089TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 43 35 33 30 PCE3283TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1HA220WP. 
(Continued) 
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Panasonic _VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. o 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 43 35 33 30 PCE3194TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 51 A2 39 36 PCE2053TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 PCE3356CT-ND. 3 35 33 30 PCE3356TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 3 35 33 30 PCE3195TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA330UP 
50 33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND. 55 AG A2 39 PCE2054TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 PCE3357CT-ND AB 35 33 30 PCE3357TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 55 AG A2 39 PCE3196TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND wal 59 55 51 PCE2055TR-ND 500 93.00 ECE-V1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 61 50 AT 43 PCE3197TR-ND 500 86.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND 16 62 58 54 PCE3198TR-ND 500 102.00 ECE-V1HA221P 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 35 29 27 25 PCE3199TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1JA100P 
22 0.18 13.9 E 35 PCE3284CT-ND 54 A5 At 38 PCE3284TR-ND 1,000 136.00 ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 61 50 AT 43 PCE3200TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 61 50 AT A3 PCE3201TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3202CT-ND 16 62 58 54 PCE3202TR-ND 500 133.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 16 62 58 54 PCE3203TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 45 38 35 32 PCE3204TR-ND 1,000 136.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND. 54 A5 At 38 PCE3285TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 61 50 AT 43 PCE3205TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND. 54 A5 At 38 PCE3286TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 F 85 PCE3206CT-ND 61 50 AT 43 PCE3206TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 69 57 53 AQ PCE3287TR-ND 500 95.50 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 716 62 58 54 PCE3207TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND 16 62 58 54 PCE3208TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA330P 
= @ 
Panasonic NEW! vs Bi-Polar Series onde D L Dimensions W P 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type B [40 [54 [43 | 1.8 [0.65201 [1.0 
(ej 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.65+0.1 1.5 
Features: * General Purpose Bi-Polar «Life Time: 1000H @ 85°C * High CV Volumetric 0.3 Max-~} At0.2 D | 63 | 54 | 66 | 26 |0.65#01| 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 8 — + i Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Capacitance Tolerance: 2 Pp Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater a +N i 120Hz 6.3v | 10v | tev | 25V 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at +20°C * Low Temperature 8 st -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) es IK = Ww ~40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. Tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE4286CT-ND 27 23 21 .20 PCE4286TR-ND 1,000 95.00 EEE-OJA220NR 
3 47 0.52 6.0 D 46 PCE4287CT-ND. 32 27 25 23 PCE4287TR-ND 1,000 113.00 EEE-OJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE4288CT-ND 23 19 18 AT PCE4288TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE4289CT-ND. 32 27 25 23 PCE4289TR-ND 1,000 113.00 EEE-1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE4290CT-ND 23 19 18 A7 PCE4290TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 Cc 25 PCE4291CT-ND 27 23 21 20 PCE4291TR-ND 1,000 95.00 EEE-1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE4306CT-ND. 32 27 25 23 PCE4306TR-ND 1,000 113.00 EEE-1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE4292CT-ND 23 19 18 A7 PCE4292TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE4293CT-ND 27 23 21 20 PCE4293TR-ND 1,000 95.00 EEE-1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE4294CT-ND. 32 27 25 23 PCE4294TR-ND 1,000 113.00 EEE-1EA100NP 
2:2 0.24 6.0 B 12 PCE4295CT-ND 23 19 18 AT PCE4295TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 Cc 22 PCE4296CT-ND 27 23 21 .20 PCE4296TR-ND 1,000 95.00 EEE-1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE4297CT-ND. 32 27 25 23 PCE4297TR-ND 1,000 113.00 EEE-1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE4298CT-ND 23 19 18 AT PCE4298TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE4299CT-ND 23 19 18 AT PCE4299TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE4300CT-ND 23 19 18 AT PCE4300TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE4301CT-ND 23 19 18 A7 PCE4301TR-ND 2,000 80.00/M EEE-1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE4302CT-ND. 27 23 21 20 PCE4302TR-ND 1,000 95.00 EEE-1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 Cc a1 PCE4305CT-ND 27 23 21 .20 PCE4305TR-ND 1,000 95.00 EEE-NZ1H3R3R 
3.3 0.24 6.0 D 31 PCE4303CT-ND 32 27 25 23 PCE4303TR-ND 1,000 113.00 EEE-1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE4304CT-ND 32 27 25 23 PCE4304TR-ND 1,000 113.00 EEE-1HA4R7NP 
= ® - Size Dimensions 
Panasonic 1/S,2'-Polar Series. coe ee 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type B | 40 | 54 | 43 | 18 |0650.1| 1.0 
Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.65+0.1 1.5 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C « High CV Volumetric A402 D 6.3 5.4 6.6 2.6 | 0.65+0.1 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement s 0.3 Max-- 
a = fi Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: 2 Y - 
+20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater fo} P Impedance Working Voltage 
= Be at F ofa a + 4 120Hz 6.3V_| 10V_| 16V_| 25V_| 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at +20°C * Low Temperature 8 —25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) — — wll -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. Tani < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE3123CT-ND 37 30 28 26 PCE3123TR-ND 1,000 95.00 ECE-VOJA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE3124CT-ND 42 34 32 30 PCE3124TR-ND 1,000 113.00 ECE-VOJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 31 .26 24 ioe PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE3126CT-ND 42 34 32 30 PCE3126TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 31 26 24 22 PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 Cc 25 PCE3128CT-ND 37 30 28 26 PCE3128TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE3129CT-ND 42 34 32 30 PCE3129TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 31 26 24 22 PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE3131CT-ND 37 30 28 26 PCE3131TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 43 35 33 30 PCE3132TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 31 26 24 22 PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE3134CT-ND 37 30 28 26 PCE3134TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 42 34 32 30 PCE3135TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 31 26 24 22 PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 31 26 24 22 PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 31 26 24 22 PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 31 26 24 22 PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE3140CT-ND 37 30 28 26 PCE3140TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 21 PCE3141CT-ND 68 56 52 A8 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 ECE-V1HASR3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 42 34 32 30 PCE3142TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1HA4R7NP 
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Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 


Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C » Surface Mount Type * High Case Dimensions 
CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code|D L A 1 WwW P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C + Capacitance RoHS 
A+0.2 Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever | 0/05 B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C * Low 
= 0) ! Temperature Characteristics: iripadeties ratio (120Hz) © Soldering Reflow: 4-6.3mm ) c 5.0 ies 5.3 ca Diese.) 13 
p case size 250°C for five seconds, 8-10mm case size 235°C for five seconds D 6.3 5.4 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
OS Mak-n +) \| Following specified values: HA | Ds | 63 | 79 | 66 | 26 | 065401 | 18 
& r| well Impedance Working Voltage E 80 62 83 a4 0.65201 22 
by | 120Hz Series 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V - - - - - - - 
3 “25°C/420°C ‘A 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
L | -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tapevand| Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
HA Long Life Serie: 'C ~ 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4160CT-ND 18 15 14 13 PCE4160TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA0J220R 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4162CT-ND 20 16 15 14 PCE4162TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA0J330WR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE4166CT-ND 20 16 a5 14 PCE4166TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA0J470WR 
47 0.30 3.0 c 46 PCE4165CT-ND 21 18 16 15 PCE4165TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA0J470R 
100 0.35 6.3 c 47 PCE4156CT-ND 23 19 18 16 PCE4156TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA0J101WR 
100 0.30 6.3 D val PCE4155CT-ND 25 24 19 18 PCE4155TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA0J101P 
6.3 220 0.35 13.8 D 74 PCE4161CT-ND 29 24 23 24 PCE4161TR-ND 1,000 107.00 EEE-HAQJ221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE4164CT-ND 34 28 .26 24 PCE4164TR-ND 900 111.60 EEE-HA0J331XP 
330 0.35 20.8 F 230 PCE4163CT-ND 52 A3 AO 37 PCE4163TR-ND 500 96.00 EEE-HA0J331P 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4167CT-ND 52 A3 0 37 PCE4167TR-ND 500 96.00 EEE-HA0J471UP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE4158CT-ND 52 A3 40 37 PCE4158TR-ND 500 96.00 EEE-HA0J102UP 
1000 0.35 63.0 G 400 PCE4157CT-ND 61 50 AT 43 PCE4157TR-ND 500 112.50 EEE-HA0J102P 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE4159CT-ND 67 55 51 48 PCE4159TR-ND 500 123.50 EEE-HA0J152P 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4171CT-ND 18 15 14 13 PCE4171TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1A220WR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4175CT-ND 20 16 15 14 PCE4175TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 c 43 PCE4174CT-ND 21 18 16 15 PCE4174TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA1A330R 
47 0.30 47 c 43 PCE4176CT-ND 23 19 18 16 PCE4176TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1A470WR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4169CT-ND 25 21 19 18 PCE4169TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1A101WP. 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4168CT-ND 40 33 31 29 PCE4168TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1A101P 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4173CT-ND 34 28 26 24 PCE4173TR-ND 900 111.60 EEE-HA1A221XP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4172CT-ND 52 A3 40 37 PCE4172TR-ND 500 96.00 EEE-HA1A221P 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4178CT-ND 52 A8 AO 37 PCE4178TR-ND 500 96.00 EEE-HA1A471UP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4177CT-ND 61 50 AT 3 PCE4177TR-ND 500 112.50 EEE-HA1A471P 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE4170CT-ND 67 55 51 48 PCE4170TR-ND 500 123.50 EEE-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4179CT-ND 18 15 14 13 PCE4179TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1C100R. 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4182CT-ND .20 16 15 14 PCE4182TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 c 39 PCE4181CT-ND 24 18 16 15 PCE4181TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA1C220R 
33 0.26 §.2 c 35 PCE4186CT-ND 23 19 18 16 PCE4186TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1C330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE4190CT-ND 23 19 18 16 PCE4190TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE4189CT-ND 25 24 19 18 PCE4189TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1C470P 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4180CT-ND 29 24 23 24 PCE4180TR-ND 1,000 107.00 EEE-HA1C101WP. 
7 220 0.16 35.2 D8 105 PCE4185CT-ND 34 28 .26 24 PCE4185TR-ND 900 111.60 EEE-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4184CT-ND 52 A3 AO 37 PCE4184TR-ND 500 96.00 EEE-HA1C221UP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4183CT-ND 61 50 AT 43 PCE4183TR-ND 500 112.50 EEE-HA1C221P 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4188CT-ND 52 A3 40 37 PCE4188TR-ND 500 96.00 EEE-HA1C331UP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4187CT-ND 61 50 AT 43 PCE4187TR-ND 500 112.50 EEE-HA1C331P 
470 0.20 75.2 F 340 PCE4192CT-ND 57 AT A3 40 PCE4192TR-ND 500 104.50 EEE-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4191CT-ND 61 50 AT 43 PCE4191TR-ND 500 112.50 EEE-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4208CT-ND 18 15 14 13 PCE4208TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1E4R7R 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4194CT-ND 20 16 15 14 PCE4194TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA1E100WR 
10 0.14 3.0 c 28 PCE4193CT-ND 21 18 16 15 PCE4193TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA1E100R 
22 0.20 5.5 c 35 PCE4198CT-ND 23 19 18 16 PCE4198TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1E220WR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4197CT-ND 25 21 19 18 PCE4197TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1E220P 
33 0.20 8.2 c 45 PCE4202CT-ND 23 19 18 16 PCE4202TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4201CT-ND 25 21 19 18 PCE4201TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1E330P 
25 47 0.20 117 D 70 PCE4206CT-ND .29 24 23 24 PCE4206TR-ND 1,000 107.00 EEE-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 9 PCE4205CT-ND 40 33 31 29 PCE4205TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 1 PCE4196CT-ND 40 33 31 29 PCE4196TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4195CT-ND 52 A3 AO 37 PCE4195TR-ND 500 96.00 EEE-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE4200CT-ND 57 AT A4 40 PCE4200TR-ND 500 104.50 EEE-HA1E221UP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4199CT-ND 61 50 AT 43 PCE4199TR-ND 500 112.50 EEE-HA1E221P 
330 0.16 82.5 F 180 PCE4204CT-ND 57 AT A4 40 PCE4204TR-ND 500 104.50 EEE-HA1E331UP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4203CT-ND 61 50 AT 3 PCE4203TR-ND 500 112.50 EEE-HA1E331P 
470 0.16 117.5 G 360 PCE4207CT-ND 67 55 51 48 PCE4207TR-ND 500 123.50 EEE-HA1E471P 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4248CT-ND 18 15 14 13 PCE4248TR-ND 2,000 64.00/M EEE-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4235CT-ND 20 16 15 14 PCE4235TR-ND 2,000 71.00/M EEE-HA1V100WR 
10 0.12 3.5 c 30 PCE4234CT-ND 21 18 16 15 PCE4234TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA1V100R, 
22 0.16 iat c 35 PCE4240CT-ND 23 19 18 16 PCE4240TR-ND 1,000 84.00 EEE-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE4239CT-ND 25 21 19 18 PCE4239TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1V220P 
33 0.16 115 D 42 PCE4244CT-ND 29 24 23 24 PCE4244TR-ND 1,000 107.00 EEE-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE4243CT-ND 40 33 31 29 PCE4243TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1V330P 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE4247CT-ND AO 33 31 29 PCE4247TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE4246CT-ND 52 A3 40 37 PCE4246TR-ND 500 96.00 EEE-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE4238CT-ND 34 28 26 24 PCE4238TR-ND 900 111.60 EEE-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4237CT-ND 52 A3 AO 37 PCE4237TR-ND 500 96.00 EEE-HA1V101UP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4236CT-ND 61 50 AT 3 PCE4236TR-ND 500 112.50 EEE-HA1V101P 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4242CT-ND 57 AT A3 40 PCE4242TR-ND 500 104.50 EEE-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4241CT-ND 61 50 AT 3 PCE4241TR-ND 500 112.50 EEE-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE4245CT-ND 67 55 fl) 48 PCE4245TR-ND 500 123.50 EEE-HA1V331P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4224CT-ND 18 15 14 13 PCE4224TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4225CT-ND 18 AB 14 13 PCE4225TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1HR22R 
50 0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4226CT-ND 18 15 14 13 PCE4226TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4227CT-ND 18 15 14 13 PCE4227TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE4212CT-ND 18 15 14 13 PCE4212TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1H1ROR 
22 0.12 3.0 B 16 PCE4215CT-ND 18 15 14 13 PCE4215TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1H2R2R 
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Panasonic — HA Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape T 1d Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key epeanene’ Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (HA) Code (mA rms) Part No. Sj 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4219CT-ND 18 AB 14 13 PCE4219TR-ND 2,000 65.00/M EEE-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE4223CT-ND 21 18 16 15 PCE4223TR-ND 1,000 77.00 EEE-HA1H4R7R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4209CT-ND 25 24 19 18 PCE4209TR-ND 1,000 91.00 EEE-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4213CT-ND 40 33 31 29 PCE4213TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE4218CT-ND 34 28 .26 24 PCE4218TR-ND 900 111.60 EEE-HA1H33i0XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE4217CT-ND 40 33 31 29 PCE4217TR-ND 1,000 148.00 EEE-HA1H330UP 
50 33 0.12 16.5 F co PCE4216CT-ND 52 A3 40 37 PCE4216TR-ND 500 96.00 EEE-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4222CT-ND 34 28 26 24 PCE4222TR-ND 900 111.60 EEE-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4221CT-ND 52 A3 40 37 PCE4221TR-ND 500 96.00 EEE-HA1H470UP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4220CT-ND 61 50 AT 43 PCE4220TR-ND 500 112.50 EEE-HA1H470P 
100 0.12 50.0 F 110 PCE4211CT-ND 57 AT A4 40 PCE4211TR-ND 500 104.50 EEE-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4210CT-ND 61 50 AT 3 PCE4210TR-ND 500 112.50 EEE-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE4214CT-ND 67 55 51 48 PCE4214TR-ND 500 123.50 EEE-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE4228CT-ND 5 37 34 32 PCE4228TR-ND 1,000 165.00 EEE-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25 PCE4230CT-ND AQ At 38 35 PCE4230TR-ND 1,000 181.00 EEE-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE4229CT-ND 57 AT A3 40 PCE4229TR-ND 500 104.50 EEE-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE4231CT-ND 67 55 51 48 PCE4231TR-ND 500 123.50 EEE-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE4233CT-ND 57 AT A3 40 PCE4233TR-ND 500 104.50 EEE-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE4232CT-ND 67 55 51 48 PCE4232TR-ND 500 123.50 EEE-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE4253CT-ND A5 37 34 32 PCE4253TR-ND 1,000 165.00 EEE-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE4255CT-ND 49 At 38 35 PCE4255TR-ND 1,000 181.00 EEE-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE4254CT-ND ib7 AT AB 40 PCE4254TR-ND 500 104.50 EEE-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE4249CT-ND 57 AT A3 40 PCE4249TR-ND 500 104.50 EEE-HA2A100P 
22 0.18 22.0 F 55 PCE4251CT-ND 62 51 A8 A4 PCE4251TR-ND 500 114.50 EEE-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE4250CT-ND 67 55 51 8 PCE4250TR-ND 500 123.50 EEE-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE4252CT-ND 67 55 51 48 PCE4252TR-ND 500 123.50 EEE-HA2A330P 
m= @ a 
Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * General Purpose «Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Case Dimensions 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code| D L A 1 WwW P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: 
A+0.2 +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured B 4.0 5.4 43 18 0.65+0.1 1.0 
after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low Temperature Characteristics: Cc 5.0 5.4 5.3 22 0.65+0.1 1.5 
©) ! Impedance ratio (120Hz) 
P D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
: 0.3 Max-- + a | Following specified values: HA Ds 6.3 7.9 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
& wel Impedance Working Voltage E 20 62 83 34 0.6520.1 22 
pa 120Hz Series 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V - - - - - - - 
8 -25°C/+20°C an 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
a t=) -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanotand Real 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (HA) Code (mA rms) Part No. 5) 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 18 15 14 13 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HAQJ220R 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3288CT-ND .20 16 15 14 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HAQJ470WR 
47 0.30 3.0 c 46 PCE3001CT-ND 24 18 16 15 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 EEV-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 c 47 PCE3289CT-ND 23 19 18 16 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HAQJ101WR. 
6.3 100 0.30 6.3 D ial PCE3002CT-ND .25 21 19 18 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEV-HAQJ101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND .29 24 23 24 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 EEV-HAQJ221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 34 28 26 24 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HAQJ331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 52 3 0 37 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEV-HAQJ102UP 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 67 55 51 48 PCE3210TR-ND 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND .20 16 15 14 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 c 43 PCE3003CT-ND 24 18 16 15 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
40 100 0.30 10.0 D val PCE3211CT-ND 25 24 19 18 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 34 28 26 24 PCE3359TR-ND 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 52 3 40 37 PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE3292CT-ND 67 55 51 8 PCE3292TR-ND 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 18 15 14 13 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 20 16 15 14 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 c 39 PCE3005CT-ND 24 18 16 15 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C220R 
47 0.26 75 c 39 PCE3294CT-ND 23 19 18 16 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3006CT-ND 25 24 19 18 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND .29 24 23 24 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 34 28 26 24 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 52 3 40 37 PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 52 3 AO 37 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 75.2 F 340 PCE3215CT-ND 57 AT AB 40 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 61 50 AT 3 PCE3216TR-ND 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 18 15 14 13 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 c 28 PCE3008CT-ND 24 18 16 15 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3009CT-ND 25 24 19 18 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 c 45 PCE3296CT-ND 23 19 18 16 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 25 24 19 18 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P 
25 47 0.20 11.7 D 70 PCE3297CT-ND .29 24 23 24 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 1 PCE3217CT-ND AO 33 31 29 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 1 PCE3298CT-ND AO 33 31 29 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 52 3 40 37 PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 57 AT A4 40 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 57 AT A4 40 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 67 55 51 48 PCE3221TR-ND 500 117.50 EEV-HA1E471P 
35 47 0.12 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 18 15 14 13 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND .20 16 15 14 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
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Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tapefand Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 0.12 3.5 c 30 PCE3012CT-ND 24 18 16 15 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 77 c 35 PCE3300CT-ND 23 19 18 16 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE3013CT-ND 25 24 19 18 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 29 24 23 24 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 0 33 31 29 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 40 33 31 29 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 52 A3 AO 37 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 34 28 26 24 PCE3361TR-ND 900 106.20 EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND. 52 3 40 37 PCE3224TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND abr AT A3 40 PCE3225TR-ND 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 61 50 AT 43 PCE3226TR-ND 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 67 55 51 48 PCE3227TR-ND 500 117.50 EEV-HA1V331P 
04 0.12 3.0 B 1 PCE3014CT-ND 18 15 14 13 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10 R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3015CT-ND 18 15 14 13 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 18 15 14 13 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 18 15 14 13 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 18 15 14 13 PCE3018TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3019CT-ND. 18 15 14 13 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 18 15 14 13 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE3021CT-ND 24 18 16 15 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 25 21 19 18 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 40 33 31 29 PCE3228TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE3362CT-ND 34 28 26 24 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HATH33IOXP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND AO 33 31 29 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 52 A3 AO 37 PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 34 28 26 24 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 52 A3 AO 37 PCE3230TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 157 AT A4 40 PCE3231TR-ND 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 61 50 AT 43 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 67 55 51 48 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 45 37 34 32 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25 PCE3304CT-ND AQ At 38 35 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE3235CT-ND 57 AT AB 40 PCE3235TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 67 55 51 8 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE3305CT-ND 57 AT AB 40 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 67 55 51 48 PCE3237TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE3238CT-ND AB 37 34 32 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE3306CT-ND AQ At 38 35 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 57 AT A3 40 PCE3239TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 57 AT AB 40 PCE3240TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 62 51 A8 A4 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 67 55 51 48 PCE3241TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 67 55 51 48 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P 
= ® . 
Panasonic. HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * General Purpose Life Time: 2000H @105°C © Surface Mount Type * High CV 
Volumetric Efficiency . Tape and Reel Packaging for Automatic Placement ; RoHS aaa Dimensions 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: Commusst : 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured &) Series | Code D L A I Ww P 
A+0.2 after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Charac- 
— i terletics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 250°C for five seconds B 40 58 43 1.8 }0.6540.1 | 4.0 
wy ‘ Following specified values: 
& +) ; Impedance : Working Voltage HB | c | 5.0 | 58 | 53 | 22 |0.6540.1 | 1.5 
e H 120Hz Series 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 w ae eiooee HB i : ; 7 - e p | 63 | 58 | 66 | 26 Jo.6520.1 | 1.8 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tave and Real 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
HB Long Life { 105°C (2000 Hour 
47 0.50 3.0 B 34 PCE4131CT-ND 19 15 14 13 PCE4131TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 Cc 61 PCE4129CT-ND 22 18 aiid 16 PCE4129TR-ND 1,000 80.00 EEE-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE4130CT-ND 26 21 .20 18 PCE4130TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4133CT-ND 19 15 14 18 PCE4133TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE4134CT-ND. 19 15 14 13 PCE4134TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB0J330R 
47 0.30 3.0 C 46 PCE4135CT-ND 22 18 A7 16 PCE4135TR-ND 1,000 80.00 EEE-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4132CT-ND 26 21 .20 18 PCE4132TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB0J101P 
10 33 0.22 3.3 Cc 43 PCE4136CT-ND 22 18 A7 16 PCE4136TR-ND 1,000 80.00 EEE-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4137CT-ND 19 AS 14 13 PCE4137TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1C100R, 
16 22 0.16 3.5 C 39 PCE4138CT-ND .22 18 AT 16 PCE4138TR-ND 1,000 80.00 EEE-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE4139CT-ND 26 21 .20 18 PCE4139TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4141CT-ND 19 15 14 13 PCE4141TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1E4R7R 
25 68 0.14 3.0 B 25 PCE4142CT-ND 19 15 14 13 PCE4142TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1E6R8R 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4140CT-ND 26 21 20 18 PCE4140TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 Cc 28 PCE4153CT-ND 22 18 A7 16 PCE4153TR-ND 1,000 80.00 EEE-HB1V100R, 
22 0.12 77 D 55 PCE4154CT-ND 26 21 .20 18 PCE4154TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB1V220P 
04 0.12 3.0 B 1 PCE4149CT-ND 19 15 14 13 PCE4149TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4150CT-ND. 19 15 14 18 PCE4150TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4151CT-ND 19 15 14 13 PCE4151TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4152CT-ND 19 15 14 18 PCE4152TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE4144CT-ND 19 15 14 13 PCE4144TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4145CT-ND. 19 15 14 13 PCE4145TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4146CT-ND 19 15 14 13 PCE4146TR-ND 2,000 67.00/M EEE-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE4147CT-ND 22 18 A7 16 PCE4147TR-ND 1,000 80.00 EEE-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 Cc 23 PCE4148CT-ND. 26 24 20 18 PCE4148TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB1H6R8R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4143CT-ND 26 24 .20 18 PCE4143TR-ND 1,000 95.00 EEE-HB1H100P 
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Panasonic. HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 


Packaging for Automatic Placement & Dimensions 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, nas D L A 1 Ww P 
A+0.2 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(U1A) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
0.3 Max—jp~ a l b Following specified values: B 4.0 5.8 43 1.8 / 0.650.1/ 1.0 
3 an I Impedance Working Voltage Cc 5.0 5.8 5.3 2.2 |0.65+0.1) 1.5 
eg wth 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/20°C wa 4 3 2 2 2 2 D 6.3 5.8 6.6 2.6 | 0.65+0.1} 1.8 
— -40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. al 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 0.50 3.0 B 34 PCE3023CT-ND 19 AS 14 13 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE3024CT-ND 22 18 7 16 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 EEV-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 26 21 20 18 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 19 5 14 13 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HBOJ220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 19 15 14 13 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HBOJ330R 
, 47 0.30 3.0 C 46 PCE3028CT-ND 22 18 7 16 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE3029CT-ND 26 21 .20 18 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE3030CT-ND 22 18 lrg 16 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND 19 5 14 13 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 C 39 PCE3032CT-ND 22 18 Al? 16 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 26 21 20 18 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 19 15 14 13 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 19 5 14 13 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 C 28 PCE3036CT-ND 74 61 56 52 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3037CT-ND 85 70 65 60 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 26 21 .20 18 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 C 28 PCE3039CT-ND 22 18 A7 16 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 LT D 55 PCE3040CT-ND 26 21 .20 18 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 19 5 14 13 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 19 15 14 13 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 19 15 14 13 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3044CT-ND 19 15 14 13 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 19 AG 14 13 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 19 AS 14 13 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 19 AG 14 13 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3048CT-ND 22 18 aA, 16 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE3049CT-ND 26 21 .20 18 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 26 21 20 18 PCE3050TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
P Pa OX (uF) Oe Mee Dimensions 
apacitance FF .. 
anasonic Negative Polarity 7 vy i Size 
Marking (-) ures @D H Code| D L | AB H ] Ww P K 
HC Series LotNo. +H B | 4.0 | 5.8 | 4.3 | 55 Max. | 1.8 | 0.6520.1] 1.0 | 0.35 
- - A Following specified values: 
Aluminum Electrolytic Capacitors, 9 sp aim Wo sasiwaanaak C | 50] 58] 5.3 | 6.5Max. | 2.2 | 0.65201] 1.5] 0.35 
Impedance aie reeds ater Vonage al D | 63 | 58 | 6.6 | 7.8Max. | 2.6 | 0.6520.1] 1.8) 0.35 
Surface Mount Type ‘202 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35V J 6.3V 
ee : A 10V ps | 6.3 | 7.7 | 66 | 7.8Max. | 26 | 0.65#0.1] 1.8] 0.35 
Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C Seema ¢ 46V 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Rated Volt- -25°C/20°C 3 3 2 2 2 a F | 8.0 | 10.2] 83 | 10.0 Max. | 3.4 | 0.90#0.2| 3.1 |0.70#0.2 
age: 6.3, 10, 16, 25, 35 * Surge Voltage: 8, 13, 20, 32, 44 -40°C/20°C 8 5 4 3 3 
+ Life Time: 3000 ~ 5000H 08, 010 /2 Vv 35V G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 12.0 Max. | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 | 0.70+0.2 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
WV. Cap. spec. values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Dee eee Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. Ky 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
HC Series : -40°C ~ 105°C (3000 — 5000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3739TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 c 46 PCE3740CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.03 PCE3740TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3741TR-ND 1,000 106.00 EEE-HCOJ101P 
: 220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3742TR-ND 900 130.50 EEE-HC0J221XP 
330 0.30 20.7 F 230 PCE3743CT-ND 3.19 5.26 12.20 45.06 PCE3743TR-ND 500 112.50 EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3744TR-ND 500 132.00 EEE-HC0J102P 
10 33 0.26 3.3 c 43 PCE3745CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3745TR-ND 1,000 76.00 EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 3.19 5.26 12.20 45.06 PCE3746TR-ND 500 112.50 EEE-HC1A221P 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3747TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC1C100R 
22 0.20 3.5 c 39 PCE3748CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.03 PCE3748TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1C220R 
16 47 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3749TR-ND 1,000 106.00 EEE-HC1C470P 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3750TR-ND 900 130.50 EEE-HC10101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3751TR-ND 500 132.00 EEE-HC1C0471P 
33 0.16 8.2 D 65 PCE3752CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.03 PCE3752TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1E330P. 
25 47 0.16 117 D8 65 PCE3753CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3753TR-ND 900 130.50 EEE-HC1E470XP 
100 0.16 25.0 BP 130 PCE3754CT-ND 3.19 5.26 12.20 45.06 PCE3754TR-ND 500 112.50 EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3755TR-ND 500 132.00 EEE-HC1E331P. 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3756TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 3.5 c 28 PCE3757CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.03 PCE3757TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 77 D 55 PCE3758CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3758TR-ND 1,000 106.00 EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 D8 57 PCE3759CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3759TR-ND 900 130.50 EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3760TR-ND 500 132.00 EEE-HC1V221P 
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Panasonic Hp Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: *Long Life * Life Time: 5000H @105°C A+0.2 03 Max, ; - ri 
¢ High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel = Fa - Size pimensions 
Packaging for Automatic Placement « Anti-solvent: is & Code D L A | w P 
Freon-TE, TES, TP-35 4) ; 3 B 4.0 5.8 43 18 | 0.65201] 1.0 
Specifications: * Operating Temperature Range: w-Lk ee Cc 5.0 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
-40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV I dance. Working Voltage 
or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 impe 9 9 E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
minute application of rated working voltage at 20°C 120Hz tov 16 25v 35V 50V -63V 100V F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 34 
«Low Temperature Characteristics: Impedance -25°C/20°C 6 2 2 2 2 2 2 
ratio (120Hz) ~40°C/20°C 12 5 3 3 3 3 3 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key l! Panasonic 
(VDC) | (HF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. gh 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
HD Series: -40°C ~ 105°C (5000 Hour Life) 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 53 43 40 37 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 16 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 68 56 52 A8 PCE3365TR-ND 500 119.50 EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 80 66 61 56 PCE3366TR-ND 500 139.50 EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND .23 19 18 7 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1C100R 
22 0.20 7.2 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 27 .23 21 .20 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1C220R 
16 47 0.20 40 7S D 55 PCE3340CT-ND 32 .27 25 23 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1C470P 
100 0.23 15 16.0 F 89 PCE3367CT-ND 68 56 52 8 PCE3367TR-ND 500 119.50 EEV-HD1C101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 1.25 1.03 95 88 PCE3368TR-ND 500 219.00 EEV-HD1C221P 
33 0.16 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 32 27 25 23 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1E330P 
25 47 0.18 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 53 43 40 37 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1E470P 
100 0.18 15 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 68 56 52 8 PCE3370TR-ND 500 119.50 EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 23 19 18 7 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 T2 3.5 Cc 28 PCE3343CT-ND 27 .23 21 .20 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1V100R 
35 22 0.13 40 TL D 47 PCE3344CT-ND 32 .27 25 23 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1V220P 
33 0.16 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 53 43 40 37 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1V330P 
47 0.16 15 16.5 F 79 PCE3372CT-ND 68 56 52 A8 PCE3372TR-ND 500 119.50 EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 80 66 61 56 PCE3373TR-ND 500 139.50 EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 23 19 18 7 PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND .23 19 18 A7 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND .23 19 18 7 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 23 19 18 A7 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 72 3.0 Cc 21 PCE3349CT-ND .27 23 21 .20 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 40 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 32 .27 25 23 PCE3350TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 53 43 40 37 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1H220P 
33 0.14 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 68 56 52 AB PCE3375TR-ND 500 119.50 EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 80 66 61 56 PCE3376TR-ND 500 139.50 EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 49 A6 40 31 PCE3571TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 16 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 64 60 52 8 PCE3572TR-ND 500 119.50 EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 15 70 61 56 PCE3573TR-ND 500 139.50 EEV-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE3576CT-ND Ag AB 40 37 PCE3576TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P. 
too | 42 0.18 15 47 F 50 PCE3577CT-ND 64 60 5248 PCE3577TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND 64 60 5248 PCE3574TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 75 70 61 56 PCE3575TR-ND 500 139.50 EEV-HD2A220P 
2 es Di 7 
. Size imensions 
anaSOnic FC Series ee tote) D [a [a [1 [ow [P 
. . . 3 coun 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type al pAszi— | 8 | 40 | s4 | 43 | 18 |065:01/ 10 
be = 
Features: * Low Impedance (1/2 for HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape all Tete C 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.6540.1) 1.5 
3 ==, t 
and Reel Packaging for Automatic Placement A I D 63 54 66 26 |0.6520.1| 1.8 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) Following specified values: —e | go | 62 83 34 |0.6540.1| 22 
* Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working | Impedance Working Voltage 
voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | SOV F 8.0 | 10.2 8.3 34 | 0.90#0.2) 3.1 
-25°C/20°C | 2 2 2 2 2 2 
Soldering: * Relflow: 4 - 6.3mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds -40°C/20°C 3 3 3 3 3 3 G 10.0 | 10.2 10.3 3.5 | 0.90#0.2| 4.6 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tuveland Ruel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3984CT-ND 22 18 alts 15 PCE3984TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FCOJ220R 
47 0.26 1.80 3.0 C 95 PCE3987CT-ND 26 21 20 18 PCE3987TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3988CT-ND 30 25 .23 21 PCE3988TR-ND 1,000 110.00 EEE-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3981CT-ND 30 25 23 21 PCE3981TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC0J101P 
: 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3985CT-ND AQ Al 38 35 PCE3985TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3986CT-ND 63 52 9 A5 PCE3986TR-ND 500 117.00 EEE-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3982CT-ND 74 61 57 53 PCE3982TR-ND 500 137.00 EEE-FC0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3983CT-ND 81 67 62 58 PCE3983TR-ND 500 150.00 EEE-FC0J152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCE3993CT-ND 26 21 .20 18 PCE3993TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3989CT-ND AQ Al 38 35 PCE3989TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1A101P 
40 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3991CT-ND AQ AM 38 35 PCE3991TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3992CT-ND 63 52 Ag A5 PCE3992TR-ND 500 117.00 EEE-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3994CT-ND 74 61 57 53 PCE3994TR-ND 500 137.00 EEE-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3990CT-ND 74 61 57 53 PCE3990TR-ND 500 137.00 EEE-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3995CT-ND 22 18 A7 AS PCE3995TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3997CT-ND 26 21 20 18 PCE3997TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4000CT-ND 30 25 23 21 PCE4000TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE4002CT-ND AQ Al 38 35 PCE4002TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3996CT-ND AQ Al 38 35 PCE3996TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3998CT-ND 74 61 57 53 PCE3998TR-ND 500 137.00 EEE-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3999CT-ND 74 61 57 53 PCE3999TR-ND 500 137.00 EEE-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4001CT-ND 74 61 57 53 PCE4001TR-ND 500 137.00 EEE-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4011CT-ND 22 18 7 15 PCE4011TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4004CT-ND 30 25 23 21 PCE4004TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1E220P 
25 33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4006CT-ND 30 25 23 21 PCE4006TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1E330P 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE4008CT-ND AQ AM 38 35 PCE4008TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4010CT-ND 63 52 9 A5 PCE4010TR-ND 500 117.00 EEE-FC1E680P 
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Panasonic FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key l Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4003CT-ND 63 52 9 A5 PCE4003TR-ND 500 117.00 EEE-FC1E101P 
95 220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4005CT-ND 74 61 57 53 PCE4005TR-ND 500 137.00 EEE-FC1E221P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4007CT-ND 714 61 57 53 PCE4007TR-ND 500 137.00 EEE-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4009CT-ND 81 67 62 58 PCE4009TR-ND 500 150.00 EEE-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4024CT-ND 22 18 anh 15 PCE4024TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4027CT-ND 22 18 A7 15 PCE4027TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4030CT-ND 22 18 A? 15 PCE4030TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4032CT-ND 22 18 A7 15 PCE4032TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 C 95 PCE4033CT-ND 26 21 20 18 PCE4033TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 C 95 PCE4022CT-ND 26 21 .20 18 PCE4022TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC1V100R 
22 0.12 1.00 Le D 140 PCE4025CT-ND 30 25 23 21 PCE4025TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE4028CT-ND AQ 41 38 35 PCE4028TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE4031CT-ND AQ AI 38 35 PCE4031TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4023CT-ND 74 61 57 53 PCE4023TR-ND 500 137.00 EEE-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4026CT-ND 14 61 57 53 PCE4026TR-ND 500 137.00 EEE-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4029CT-ND 81 67 62 58 PCE4029TR-ND 500 150.00 EEE-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4014CT-ND 22 18 A7 15 PCE4014TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4017CT-ND 22 18 17 15 PCE4017TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4019CT-ND 22 18 A7 15 PCE4019TR-ND 2,000 78.00/M EEE-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE4021CT-ND 26 21 20 18 PCE4021TR-ND 1,000 94.00 EEE-FC1H4R7R 
0 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE4012CT-ND 30 25: 23 21 PCE4012TR-ND 1,000 110.00 EEE-FC1H100P 
5 22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE4015CT-ND AQ AI 38 35 PCE4015TR-ND 1,000 180.00 EEE-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE4018CT-ND 63 52 et) 45 PCE4018TR-ND 500 117.00 EEE-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE4020CT-ND 74 61 57 53 PCE4020TR-ND 500 137.00 EEE-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE4013CT-ND 74 61 57 53 PCE4013TR-ND 500 137.00 EEE-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE4016CT-ND 81 67 62 58 PCE4016TR-ND 500 150.00 EEE-FC1H221P 
Hn i %  0.3Max.- At0.2— i Dimensions 
anaSOnic FC Series : sue 
& 1 i, |ode| D | Lt | alt Ww P 
. . . Al il B | 4.0 | 54 | 4.3 ] 1.8 | 0.6520.1 | 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type eres NE CTACTaE CAE SC OME 
Features: * Low Impedance (1/2 of HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Following specified values: pl63/54/ 66) 26 | 0.65201 | 1.8 
Packaging for Automatic Placement Impedance Working Voltage — }aole2!83134 106501122 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V F |aolt021 831341) 0900021 34 
Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low -25°C/20°C 2 2 2 2 2 2 2 z = = daa a 
Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -40°c/20°e | 3 3 3 3 3 3 G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 | 0.90#0.2 | 4.6 
Rated | Nom. fand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape T d Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key ene anes Panasonic 
(VDC) | (IF) (120Hz, 20°C) (0) (pA) Code (mA rms) Part No. a 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
FC Low Impedance High Reliability Series. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCESO90CT-ND 22 18 AP AS PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 C 95 PCE3091CT-ND 26 21 20 18 PCE3091TR-ND 1,000 89.00 EEV-FCOJ470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND 30 25 .23 21 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 30 25 23 21 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ101P 
: 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND et) Al .38 35 PCE3094TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 63 ‘52 AQ AS PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 14 61 57 53 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEV-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3244CT-ND 81 67 62 58 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEV-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCESO96CT-ND 26 21 20 18 PCE3096TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND Ag Al 38 35 PCE3097TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND Ag AM 38 35 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCESO99CT-ND 63 52 AQ AS PCE3099TR-ND 500 111.50 EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 74 61 oF 53 PCE3100TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND 74 61 57 53 PCE3245TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 22 18 7 15 PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3102CT-ND 26 21 20 18 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 30 25 23 aA PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 49 AM 38 35 PCE3104TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND Ag Al 38 35 PCE3105TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 74 61 57 53 PCE3106TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 14 61 57 53 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 74 61 57 53 PCE3246TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 22 18 Ae AS PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 55 D 140 PCE3109CT-ND 30 2 .23 21 PCE3109TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 30 25 23 21 PCE3110TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E330P 
25 47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND 9 Al 38 35 PCE3111TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND 63 52 AQ AS PCE3112TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 63 52 AQ AS PCE3247TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 14 61 57 53 PCE3248TR-ND 500 130.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND 81 67 62 58 PCE3249TR-ND 500 143.00 EEV-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3113CT-ND 22 18 AF AS PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V1ROR 
22 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3114CT-ND 22 18 A7 15 PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3115CT-ND 22 18 A7 15 PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 22 18 AZ AS PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 C 95 PCE3117CT-ND 26 21 20 18 PCE3117TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 C 95 PCE3118CT-ND .26 21 20 18 PCE3118TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 iat D 140 PCE3119CT-ND .30 25 23 21 PCE3119TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND AQ Al 38 35 PCE3120TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND Ag Al 38 35 PCE3121TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND 74 61 57 53 PCE3122TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 14 61 57 53 PCE3250TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 81 67 62 58 PCE3251TR-ND 500 143.00 EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 22 18 A7 15 PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H1ROR 
22 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 22 18 A7 15 PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 22 18 A7 AS PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 C 50 PCE3255CT-ND 26 21 20 18 PCE3255TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND .30 25 23 21 PCE3256TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND AQ Al 38 35 PCE3257TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 FP 300 PCE3258CT-ND 63 52 AQ AS PCE3258TR-ND 500 111.50 EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 14 61 57 53 PCE3259TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 14 61 57 53 PCE3260TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 81 67 62 58 PCE3261TR-ND 500 143.00 EEV-FC1H221P 
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Panasonic FK Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) » Long Life: : , Z 
2000-5000H @ 105°C © High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions 
A+0.2 Specifications: Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A ! Ww P 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(W/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
= I rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Cc 5 5.8 5.3 22 0.65+0.1 15 
Pp Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds; 12.5 - 18mm D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
2 0.3 Maxx: case for 230°C for 5 seconds D8 6.3 7.7 6.6 2.6 | 0.65401 | 1.8 
| x Following specified values: E 8 6.2 8.3 3.4 | 0.65+0.1 2.2 
xo 
wee = imped: Working Volt IF 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
9 etre ee. Gq 10 402 | 103 | 35 | 090202 | 46 
Se 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V 7 - 7 - ~ - 
a ~25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H13 12.5 13.5 13.5 4.7 0.90+0.3 4.4 
Q -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J16 16 16.5 17.0 5.5 1.2+0.3 6.7 
= L—+| -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 16.5 19.0 6.7 1.2+0.3 6.7 
Rated | Nom. tand< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
FK Series: Low Impedance (40-60% lower than FC), High Reliability, -55°C ~ 105°C (2000 Hour Life, GP Suffix 5000 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3765CT-ND 25 .20 19 .18 | PCE3765TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3770CT-ND 25 .20 19 .18 | PCE3770TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 C 160 PCE3769CT-ND 29 24 23 .21 | PCE3769TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 C 160 PCE3762CT-ND 29 24 .23 .21_ | PCE3762TR-ND 1,000 107.00 EEE-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3761CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3761TR-ND 1,000 126.00 EEE-FKOJ101P. 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3766CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3766TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK0J221P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3768CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3768TR-ND 900 154.80 EEE-FK0J331XP 
330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3767CT-ND 56 46 43 40 | PCE3767TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK0J331P- 
63 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3771CT-ND 72 60 56 51 | PCE3771TR-ND 500 133.50 EEE-FK0J471P 
470 0.26 0.16 29.6 E 600 PCE4308CT-ND NEW! 81 67 62 .57_| PCE4308TR-ND NEW! | 500 139.50 EEE-FK0J471GP. 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3763CT-ND 12 60 56 51 | PCE3763TR-ND 500 133.50 EEE-FK0J102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4309CT-ND NEW! 81 67 62 .57 | PCE4309TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3764CT-ND 85 70 65 60 | PCE3764TR-ND 500 156.50 EEE-FKOJ152P- 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4310CT-ND NEW! 95 78 73 .67 | PCE4310TR-ND NEW!| 500 163.50 EEE-FK0J152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 1.42 1.417 1.09 1.00 | PCE3454TR-ND 200 100.00 EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 2.32 1.91 1.78 — _| PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3774CT-ND 225 .20 19 18 | PCE3774TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3778CT-ND 25 .20 19 .18 | PCE3778TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 C 160 PCE3777CT-ND 29 24 23 .21 | PCE3777TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3773CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3773TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3776CT-ND. AT 39 36 .33_| PCE3776TR-ND 900 154.80 EEE-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3775CT-ND 56 46 3 40 | PCE3775TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3779CT-ND 72 60 56 51 | PCE3779TR-ND 500 133.50 EEE-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4311CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4311TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3780CT-ND 72 60 56 51 | PCE3780TR-ND 500 133.50 EEE-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4312CT-ND NEW! 81 67 62 57_| PCE4312TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1A471GP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE3781CT-ND 12 60 56 51 | PCE3781TR-ND 500 133.50 EEE-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3772CT-ND 85 70 65 60 | PCE3772TR-ND 500 156.50 EEE-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4313CT-ND NEW! 95 78 13 .67 | PCE4313TR-ND NEW!| 500 163.50 EEE-FK1A102GP 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3456TR-ND 200 96.60 EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 2.32 1.91 1.78 — | PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 2.74 2.26 2.10 —_| PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M. 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3782CT-ND 25 .20 19 18 | PCE3782TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3786CT-ND 25 .20 19 .18 | PCE3786TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 C 160 PCE3785CT-ND 29 24 .23 .21 | PCE3785TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 C 160 PCE3791CT-ND 29 24 23 .21 | PCE3791TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3790CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3790TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3793CT-ND 34 .28 26 .24 | PCE3793TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3783CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3783TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3784CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3784TR-ND 900 154.80 EEE-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3788CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3778TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK10221XP 
16 220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3787CT-ND 56 A6 43 40_| PCE3787TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK1C221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3789CT-ND 2: 60 56 51 | PCE3789TR-ND 500 133.50 EEE-FK10331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4314CT-ND NEW! 81 67 62 .57 | PCE4314TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1C331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3792CT-ND 712 60 56 51 | PCE3792TR-ND 500 133.50 EEE-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4315CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4315TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3794CT-ND 85 70 65 60 | PCE3794TR-ND 500 156.50 EEE-FK10681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4316CT-ND NEW! 95 78 13 .67 | PCE4316TR-ND NEW!| 500 163.50 EEE-FK1C681GP 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3459TR-ND 200 96.60 EEV-FK10152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 2.32 1.91 1.78 — | PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK1C332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 2.74 2.26 2.10 — _| PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3795CT-ND 25 .20 19 18 | PCE3795TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 C 160 PCE3799CT-ND 29 24 .23 .21 | PCE3799TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 C 160 PCE3802CT-ND 29 24 .23 .21 | PCE3802TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3801CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3801TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3804CT-ND. 34 28 26 .24 | PCE3804TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3806CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3806TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3797CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3797TR-ND 900 154.80 EEE-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3796CT-ND 56 6 43 40 | PCE3796TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK1E101P 
25 150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3798CT-ND 72 60 56 51 | PCE3798TR-ND 500 133.50 EEE-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3800CT-ND 12 60 56 51 | PCE3800TR-ND 500 133.50 EEE-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4317CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4317TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3803CT-ND 72 60 56 51 | PCE3803TR-ND 500 133.50 EEE-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4318CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4318TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3805CT-ND 85 70 65 60 | PCE3805TR-ND 500 156.50 EEE-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4319CT-ND NEW! 95 18 3 .67_| PCE4319TR-ND NEW!| 500 163.50 EEE-FK1E471GP 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3462TR-ND 200 96.60 EEV-FK1E1020 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 2.32 1.91 1.78 — | PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND. 2.74 2.26 2.10 — | PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3843CT-ND 25 .20 .19 18 | PCE3843TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3834CT-ND 25 .20 -19 18 | PCE3834TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 C 160 PCE3833CT-ND 29 24 .23 .21 | PCE3833TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 C 160 PCE3838CT-ND 29 24 23 .21 | PCE3838TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3840CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3840TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3842CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3842TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3844CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3844TR-ND 900 154.80 EEE-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3836CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3836TR-ND 900 154.80 EEE-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 EF 600 PCE3835CT-ND te: 60 56 51 | PCE3835TR-ND 500 133.50 EEE-FK1V101P 
35 100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4320CT-ND NEW! 81 67 62 .57_| PCE4320TR-ND NEW! | 500 139.50 EEE-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 62.5 F 600 PCE3837CT-ND 2: 60 56 51 | PCE3837TR-ND 500 133.50 EEE-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3839CT-ND 72 60 56 51 | PCE3839TR-ND 500 133.50 EEE-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4321CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4321TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3841CT-ND 85 70 65 60 | PCE3841TR-ND 500 156.50 EEE-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4322CT-ND NEW! 95 18 13 .67_| PCE4322TR-ND NEW! | 500 163.50 EEE-FK1V331GP 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3464TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3465TR-ND 200 96.60 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 2.32 1.91 1.78 —_| PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M. 
47 0.10 29 3.0 B 60 PCE3817CT-ND 25 .20 19 18 | PCE3817TR-ND 2,000 90.00/M EEE-FK1H4R7R 
50 10 0.10 1.52 5.0 C 85 PCE3808CT-ND 29 24 23 .21_| PCE3808TR-ND 1,000 107.00 EEE-FK1H100UR 
(Continued) 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 
Rated | Nom. tani< Impe- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (Q) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3807CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3807TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3811CT-ND 34 28 26 .24 | PCE3811TR-ND 1,000 126.00 EEE-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3814CT-ND AT 39 36 .33 | PCE3814TR-ND 900 154.80 EEE-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3813CT-ND 56 AG 43 40 | PCE3813TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK1H330P 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3816CT-ND AT 39 36 .33_| PCE3816TR-ND 900 154.80 EEE-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3815CT-ND 56 AG 43 40 | PCE3815TR-ND 1,000 206.00 EEE-FK1H470P 
50 100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3809CT-ND 72 60 56 51 | PCE3809TR-ND 500 133.50 EEE-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE4323CT-ND NEW! 81 67 62 57 | PCE4323TR-ND NEW!| 500 139.50 EEE-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3810CT-ND 85 70 65 60 | PCE3810TR-ND 500 156.50 EEE-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3812CT-ND. 85 70 65 .60_| PCE3812TR-ND 500 156.50 EEE-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE4324CT-ND NEW! 95 18 13 .67 | PCE4324TR-ND NEW!| 500 163.50 EEE-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 1.42 1.17 1.09 1.00 | PCE3475TR-ND 200 96.60 EEV-FK1H331Q 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 2.32 1.91 1.78 — | PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 2.32 1.91 1.78 — | PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.0 3.0 C 50 PCE3824CT-ND 31 25 24 .22 | PCE3824TR-ND 1,000 113.00 EEE-FK1J4R7R 
10 0.08 1.5 6.3 D 80 PCE3818CT-ND 36 30 28 .26 | PCE3818TR-ND 1,000 132.00 EEE-FK1J100P 
22 0.08 1.2 13.9 D8 120 PCE3821CT-ND AQ At 38 .35 | PCE3821TR-ND 900 162.00 EEE-FK1J220XP 
22 0.08 1.2 13.9 E 120 PCE3820CT-ND 59 AQ 45 42 | PCE3820TR-ND 1,000 216.00 EEE-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3822CT-ND. 16 63 58 .54_| PCE3822TR-ND 500 140.50 EEE-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3823CT-ND 16 63 58 .54 | PCE3823TR-ND 500 140.50 EEE-FK1J470P 
63 68 0.08 0.65 42.8 F 250 PCE4307CT-ND NEW! 72 60 56 51 | PCE4307TR-ND NEW!| 500 127.00 EEE-FK1J680UP 
68 0.08 0.65 42.8 G 250 PCE3825CT-ND 89 13 68 .63 | PCE3825TR-ND 500 164.50 EEE-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3819CT-ND 89 73 68 63 | PCE3819TR-ND 500 164.50 EEE-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND. 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J2210 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 2.44 2.01 1.87 — | PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 2.87 2.37 2.20 — _| PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M 
3.3 0.08 5.0 3.0 C 25 PCE3830CT-ND 31 .25 24 .22 | PCE3830TR-ND 1,000 113.00 EEE-FK1K3R3R 
47 0.08 3.0 3.8 D 40 PCE3832CT-ND 36 30 28 .26 | PCE3832TR-ND 1,000 132.00 EEE-FK1K4R7P 
10 0.08 24 8.0 D8 60 PCE3827CT-ND et) At 38 .35 | PCE3827TR-ND 900 162.00 EEE-FK1K100XP 
10 0.08 24 8.0 E 60 PCE3826CT-ND 59 i) 5 42 | PCE3826TR-ND 1,000 216.00 EEE-FK1K100P 
22 0.08 1.3 17.6 F 130 PCE3828CT-ND 16 63 58 .54_| PCE3828TR-ND 500 140.50 EEE-FK1K220P 
33 0.08 1.3 26.4 F 130 PCE3829CT-ND 16 63 58 .54 | PCE3829TR-ND 500 140.50 EEE-FK1K330P 
80 47 0.08 0.7 37.6 G 200 PCE3831CT-ND 89 13 68 63 | PCE3831TR-ND 500 164.50 EEE-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3494TR-ND 200 101.40 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 2.44 2.01 1.87 — | PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCES496CT-ND 2.87 2.37 2.20 — | PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 1.3 22.0 F 130 PCE3845CT-ND 25 62 58 .53 | PCE3845TR-ND 500 140.50 EEE-FK2A220P 
33 0.07 07 33.0 G 200 PCE3846CT-ND 87 72 67 .62 | PCE3846TR-ND 500 164.50 EEE-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A4700 
68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 | PCE3498TR-ND 200 101.40 EEV-FK2A6800 
100 | 400 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 2.44 2.01 1.87 — _| PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 2.44 2.01 1.87 — | PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 2.87 2.37 2.20 — | PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 2.87 2.37 2.20 — | PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M 
= @ < 
Panasonic FK Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) 3 5 
* Long Life: 2000-5000H @ 105°C » Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency Size Dimensions 
0.3 Max-= = * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Code D rg A 1 Ww Pp 
x Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C »* Capacitance Toler- 
s ] ance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
re) measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low Temperature Cc 5 5.8 5.3 22 0.65+0.1 15 
g At0.2 Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
8 \ t= Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 26 | 0.65201 | 1.8 
fp) U \ _ D8 6.3 at 6.6 2.6 | 0.65401 | 1.8 
Impedance Working Voltage 
P 120Hz 6.3V | tov | i6v | 25v | 35V | SOV | 63V | 80V | 100V E 8 6.2 8.3 3.4 | 0.6540.1 | 2.2 
| -25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F 10.2 8.3 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 
ag -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
weL. -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Impe- |Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(WDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. a 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Low Impedan i jabilii ° 105°C (2000 Hour Life, GP Suffix 5000 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3377CT-ND 25 20 19 18 PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FKOJ220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3378CT-ND 25 20 19 18 PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FKOJ470UR 
47 0.26 0.70 3.0 C 160 PCE3379CT-ND .29 24 23 24 PCE3379TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ470R 
100 0.26 0.70 6.3 C 160 PCE3380CT-ND 29 24 23 21 PCE3380TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 34 28 26 24 PCE3381TR-ND 1,000 120.00 EEV-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 34 28 26 24 PCE3382TR-ND 1,000 120.00 EEV-FKOJ221P 
63 | 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 56 AG A3 40 PCE3383TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK0J331P 
: 330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND AT 39 36 33 PCE3507TR-ND 900 147.60 EEV-FK0J331XP 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 72 60 56 51 PCE3384TR-ND 500 127.00 EEV-FKOJ471P 
470 0.26 0.16 29.6 E 600 PCE3708CT-ND 19 66 61 56 PCE3708TR-ND 500 139.50 EEV-FKOJ471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND. 72 60 56 51 PCE3385TR-ND 500 127.00 EEV-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 19 66 61 56 PCE3706TR-ND 500 139.50 EEV-FKOJ102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 85 70 65 60 PCE3386TR-ND 500 149.00 EEV-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 93 WAS Fal 66 PCE3707TR-ND 500 163.50 EEV-FKOJ152GP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 25 20 19 18 PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 25 20 19 18 PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 C 160 PCE3389CT-ND 29 24 23 21 PCE3389TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 34 28 26 24 PCE3508TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND. AT 39 36 33 PCE3509TR-ND 900 147.60 EEV-FK1A221XP_ 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 56 AG A3 40 PCE3390TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1A221P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 72 60 56 51 PCE3391TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A331P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 19 66 61 56 PCE3710TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 72 60 56 51 PCE3392TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 19 66 61 56 PCE3711TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A471GP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 72 60 56 51 PCE3510TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 85 70 65 60 PCE3393TR-ND 500 149.00 EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 93 17 Al 66 PCE3709TR-ND 500 163.50 EEV-FK1A102GP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND. 25 20 19 18 PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 25 20 19 18 PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C220UR 
16 22 0.16 0.70 3.5 C 160 PCE3396CT-ND .29 24 23 21 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 C 160 PCE3397CT-ND 29 24 23 21 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3398CT-ND 34 28 26 24 PCE3398TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 34 28 26 24 PCE3511TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C680P 
(Continued) 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- |Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.16 0.36 16.0 i) 240 PCE3399CT-ND 34 .28 26 24 PCE3399TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND AT 39 36 33 PCE3512TR-ND 900 147.60 EEV-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND AT 39 36 33 PCE3513TR-ND 900 147.60 EEV-FK10221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 56 AG 43 40 PCE3400TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1C221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3401CT-ND 72 60 56 51 PCE3401TR-ND 500 127.00 EEV-FK10331P 
16 330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3712CT-ND 19 66 61 56 PCE3712TR-ND 500 139.50 EEV-FK10331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 72 60 56 51 PCE3402TR-ND 500 127.00 EEV-FK10471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 719 66 61 56 PCE3713TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 85 70 65 60 PCE3501TR-ND 500 149.00 EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 93 Th Bal 66 PCE3714TR-ND 500 163.50 EEV-FK1C681GP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 25 20 19 18 PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 55 C 160 PCE3404CT-ND 29 24 23 21 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 C 160 PCE3405CT-ND 29 24 23 21 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 34 .28 26 24 PCE3406TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 234 28 26 24 PCE3407TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 34 28 26 24 PCE3514TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E680P 
95 100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND AT 39 36 .33 PCE3515TR-ND 900 147.60 EEV-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 56 AG 3 40 PCE3408TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 72 60 56 51 PCE3516TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 72 60 56 51 PCE3409TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3715CT-ND 19 66 61 56 PCE3715TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 72 60 56 51 PCE3410TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 719 66 61 56 PCE3716TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 85 70 65 60 PCE3411TR-ND 500 149.00 EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 93 17 al 66 PCE3717TR-ND 500 163.50 EEV-FK1E471GP 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 25 .20 19 18 PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 25 20 19 18 PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 C 160 PCE3414CT-ND 29 24 23 21 PCE3414TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 C 160 PCE3415CT-ND 29 24 23 21 PCE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 234 28 26 24 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 34 28 26 24 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND AT .39 36 .33 PCE3517TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
35 100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND AT 39 36 33 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 72 60 56 51 PCE3418TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3720CT-ND 79 66 61 56 PCE3720TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3519CT-ND 72 60 56 51 PCE3519TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 2. 60 56 51 PCE3419TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3721CT-ND 19 66 61 56 PCE3721TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 85 70 65 60 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 93 JT 77 66 PCE3722TR-ND 500 163.50 EEV-FK1V331GP 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 25 20 19 18 PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 C 85 PCE3468CT-ND 29 24 .23 21 PCE3468TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 34 28 26 24 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 i) 165 PCE3470CT-ND 34 .28 26 24 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND AT 39 36 33 PCE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 56 A6 43 40 PCE3471TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H330P 
50 47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND AT 39 36 33 PCE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 56 AG 43 40 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 72 60 56 51 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 79 66 61 56 PCE3718TR-ND 500 139.50 EEV-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND 85 70 65 60 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 85 70 65 60 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 93 . Al 66 PCE3719TR-ND 500 163.50 EEV-FK1H221GP 
47 0.08 3.00 3.0 C 50 PCE3478CT-ND 31 25 24 22 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 36 30 28 26 PCE3479TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND AQ Al 38 35 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 59 9 A5 42 PCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1J220P 
63 33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 76 63 58 54 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P. 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 76 63 58 54 PCE3482TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 89 13 68 63 PCE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 89 73 68 63 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P 
3.3 0.08 5.00 3.0 C 25: PCE3487CT-ND 31 25 24 22 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1K3R3R, 
47 0.08 3.00 3.8 i) 40 PCE3488CT-ND 36 30 28 26 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND AQ Al 38 35 PCE3527TR-ND 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
80 10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 59 9 5 2 PCE3489TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 76 63 58 54 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K220P 
33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 76 63 58 54 PCE3491TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 89 23 68 63 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
400 22 0.07 1.30 22.0 F 130 PCE3502CT-ND 75 62 58 53 PCE3502TR-ND 500 132.00 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 87 2 67 62 PCE3503TR-ND 500 153.50 EEV-FK2A330 
= @ a 
Panasonic EB Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C *High Voltage * High CV Volumetric Efficiency 
+ Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions 
A402 Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: Code D L A I W P 
. - +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.06CV +10(/A) after a 2 minute application of rated G13 10 13.5 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
3 working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Gi7 10 16.5 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
= Soldering: ¢ Reflow: 230°C for 5 seconds H1i6 12.5 16.5 13.5 4.7 |0.90+03| 4.4 
a IP Following specified values: 16 16 16.5 17.0 55 1.20.3 6.7 
A Impedance Working Voltage J24 16 21.5 17.0 55 | 1.2403 | 67 
g | 120Hz 160V 200V 250V 350V 400V 450V K16 18 16.5 19.0 6.5 1.2+0.3 6.7 
Ww -25°C/+20°C 2 2 3 5 6 6 K21 18 21:5: 19.0 6.5 1.240.3 6.7 
Rated | Nom. tani < Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key vache aise Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Series. 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 1413 93 87 PCE3421TR-ND 250 99.50 FEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.86 1.53 1.42 PCE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
460 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3579TR-ND 125 102.25 EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3580TR-ND 75 72.38 EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3581TR-ND 125 120.63 EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3578TR-ND 75 86.18 EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.86 1.53 1.42 PCE3427TR-ND 150 98.10 EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3583TR-ND 125 102.25 EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3584TR-ND 125 120.63 EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3585TR-ND 75 72.38 EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3582TR-ND 75 86.18 EEV-EB2D101M 
(Continued) 
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Panasonic §—B Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 

W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 

(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.30 1.07 99 PCE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E100Q 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3586TR-ND 125 102.25 EEV-EB2E220SM 

250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3587TR-ND 125 120.63 EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3588TR-ND 75 72.38 EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 K21 990 PCE3589CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3589TR-ND 75 86.18 EEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3593TR-ND 125 102.25 EEV-EB2V100SM 

350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3594TR-ND 125 120.63 EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3595TR-ND 75 72.38 EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3596TR-ND 75 86.18 EEV-EB2V470M 
3.3 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 1.13 93 87 PCE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 122.8 G17 50 PCE3442CT-ND 1.30 1.07 99 PCE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R7Q 

400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3590TR-ND 125 102.25 EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3591TR-ND 75 72.38 EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3592TR-ND 75 86.18 EEV-EB2G330M 
2.2 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 1.13 93 87 PCE3446TR-ND 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
3.3 0.24 99.1 G17 4 PCE3447CT-ND 1.30 1.07 99 PCE3447TR-ND 200 88.20 EEV-EB2W3R3Q 

450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.86 1.53 1.42 PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3597TR-ND 125 120.63 EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3598TR-ND 75 86.18 EEV-EB2W220M 


Panasonic TA Series aAtuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * High Temperature: 125°C * Automotive Applications » Life Time: 1000H @ 125°C © Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for "i 7 
Automatic Placement Size Dimensions (mm) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: | < 0.01CV or 3(WA) whichever is greater measured Code D L A i] WwW P 
after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
‘ Fr E 8.0 6.2 | 83 | 3.4 | 0.65201) 2.2 
0.3 Max.— AL0.2 Following specified values: 
& i - 
= — Impedance Working Voltage F | 80 | 102] 83 | 34 |0.90#0.2) 3.1 
S P 120Hz 10V 16V 25V 35V 50V 
Q I -25°C/+20°C 8 8 4 3 3 G | 10.0 | 10.2} 103) 3.5 |0.90402] 4.6 
7 we -40°C/+20°C 14 12 10 8 8 
(ep ee w-Lk 
Rated Nom. tani< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TA Automotive Seri -40°C ~ 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 86 71 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3144TR-ND 500 195.00 EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 EEV-TA1A331P 
16 100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3146TR-ND 500 195.00 EEV-TA1C101P 
220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3147TR-ND 500 229.50 EEV-TA1C221P 
95 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 7 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3149TR-ND 500 195.00 EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 86 7A 66 6 PCE3150TR-ND 7,000 303.00 EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 111 92 85 79 PCE3151TR-ND 500 195.00 EEV-TA1V470P 
100 0.18 35 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 EEV-TAIV101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 7 66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H100P 
50 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 71 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 111 92 85 79 PCE3155TR-ND 500 195.00 EEV-TA1H330P 
47 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 EEV-TA1H470P 


Panasonic TG Series Atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: « Life Time: 1000-2000H @ 125°C © Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured Size Dimensions (mm) 
after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 8-10mm case, 235°C for 5 seconds; 12.5- Code D L A | WwW P 
18mm case, 230°C for 5 seconds E 8.0 | 62 | 83 | 34 | 0.65201 | 22 
0.3 Maxey Following specified values: F 8.0 10.2 8.3 | 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 
2 p02 ig Sp _ 
& = ' impedance Working Voltage G 10.0 | 102 | 103) 3.5 | 0.90202 | 4.6 
2 Pp 120Hz 10V 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V H13 12.5 | 13.5 | 13.5 | 4.7 | 0.9020.3 | 4.4 
4 -25°C/20° J16 16.0 | 16.5 | 17.0) 5.5 | 1.2020.3 | 6.7 
a + | ee cng 3 2 2: 2 2 2 2 2 
L Ww 40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 K16 18.0 | 16.5 | 19.0} 6.7 | 1.2020.3 | 6.7 
Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
eries: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1.0 10.0 E 100 PCE4034CT-ND 74 61 57 52 PCE4034TR-ND 1,000 273.00 | EEE-TG1A101P 
220 0.30 1.0 22.0 E 100 PCE4038CT-ND 76 63 59 54 PCE4038TR-ND 1,000 282.00} EEE-TG1A221UP 
220 0.30 0.5 22.0 E 197 PCE4037CT-ND 93 76 7 66 PCE4037TR-ND 500 171.00} EEE-TG1A221P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE4041CT-ND 95 79 23 67 PCE4041TR-ND 500 175.50} EEE-TG1A331UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE4040CT-ND 1.11 91 85 78 PCE4040TR-ND 500 205.00 | _EEE-TG1A331P 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE4044CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4044TR-ND 500 209.50 | EEE-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 262: 1.42 1.31 PCE3608TR-ND 200 125.80} EEV-TG1A1020 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3609TR-ND 200 133.60} EEV-TG1A152UQ 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 _ PCE3612TR-ND 125 133.00} EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 = PCE3615TR-ND 125 157.75 | _ EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 1100 PCE3616CT-ND 3.07 2.53 2.35 _ PCE3616TR-ND 125 135.25} EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 = PCE3618TR-ND 125 157.75 | _ EEV-TG1A472M 
700 0.23 05 16.0 F 197 PCE4046CT-ND 93 76 71 66 PCE4046TR-ND 500 171.00; EEE-TG1C101P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE4050CT-ND 95 19 23 67 PCE4050TR-ND 500 175.50} EEE-TG1C221UP 
220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE4049CT-ND 1.11 91 85 78 PCE4049TR-ND 500 205.00} EEE-TG1C221P 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE4054CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4054TR-ND 500 209.50 | EEE-TG1C331UP 
16 330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3626TR-ND 200 125.80 | _EEV-TG1C3310 
470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20} EEV-TG1C4710 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3630TR-ND 200 125.80} EEV-TG1C6810 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 2.92 241 2.23 =— PCE3620TR-ND 125 128.63} EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60} EEV-TG1C102UQ 
(Continued) 
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Panasonic TG Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3624TR-ND 125 153.38] EEV-TG1C222M 
16 2200 0.25 0.08 352.0 J16 1100 PCE3625CT-ND 2.97 2.45 2.27 — PCE3625TR-ND 125 130.88 | | EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 = PCE3628TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG10332M 
47 0.18 1.0 11.75 E 100 PCE4067CT-ND 74 61 57 52 PCE4067TR-ND 1,000 273.00} EEE-TG1E470P 
100 0.18 1.0 25.0 E 100 PCE4059CT-ND 76 63 59 54 PCE4059TR-ND 1,000 282.00} EEE-TG1E101UP 
100 0.18 0.5 25.0 Fi 197 PCE4058CT-ND 93 76 yA 66 PCE4058TR-ND 500 171.00) EEE-TG1E101P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE4063CT-ND 95 79 3 67 PCE4063TR-ND 500 175.50) EEE-TG1E221UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE4062CT-ND 1.11 1 85 18 PCE4062TR-ND 500 205.00 | _EEE-TG1E221P 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE4066CT-ND 1.11 ao 85 78 PCE4066TR-ND 500 205.00} EEE-TG1E331UP 
25 330 0.18 0.12 82.5 H13, 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3638TR-ND 200 125.80] EEV-TG1E331Q 
470 0.18 0.12 175 H13, 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3641TR-ND 200 125.80] EEV-TG1E4710 
680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 2.92 241 2.23 _— PCE3642TR-ND 125 128.63) EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3643TR-ND 200 129.00] _EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 K16 1300 PCE3633CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3633TR-ND 125 153.38] EEV-TG1E102M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 2.97 2.45 2.27 = PCE3634TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3637TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1E222M 
33 0.16 0 11.55 E 100 PCE4113CT-ND 74 61 ob”. 2 PCE4113TR-ND 7,000 273.00; EEE-TG1V330P 
47 0.16 1.0 16.45 E 100 PCE4116CT-ND 76 63 59 54 PCE4116TR-ND 1,000 282.00} EEE-TG1V470UP 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE4115CT-ND 93 76 Baik 66 PCE4115TR-ND 500 171.00) EEE-TG1V470P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE4110CT-ND 95 79 73 67 PCE4110TR-ND 500 175.50) EEE-TG1V101UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE4109CT-ND 1.11 1 85 78 PCE4109TR-ND 500 205.00} EEE-TG1V101P 
35 220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE4112CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4112TR-ND 500 209.50} EEE-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00} EEV-TG1V3310 
470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 PCE3690CT-ND 2.92 241 2.23 _— PCE3690TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13, 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3691TR-ND 200 129.00] EEV-TG1V471U0 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3692TR-ND 125 153.38] EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 1100 PCE3693CT-ND 2.97 2.45 2.27 = PCE3693TR-ND 125 130.88] EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3684TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE4071CT-ND 74 61 bY 52 PCE4071TR-ND 1,000 273.00} EEE-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE4074CT-ND 74 61 St 52 PCE4074TR-ND 1,000 273.00} EEE-TG1H220P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE4077CT-ND 76 63 59 54 PCE4077TR-ND 1,000 282.00} EEE-TG1H330UP 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE4076CT-ND 93 76 ral 66 PCE4076TR-ND 500 171.00] EEE-TG1H330P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE4080CT-ND 95 79 13 67 PCE4080TR-ND 500 175.50 | _ EEE-TG1H470UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE4079CT-ND 1.11 91 85 78 PCE4079TR-ND 500 205.00} EEE-TG1H470P 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE4072CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4072TR-ND 500 209.50} EEE-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13, 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3648TR-ND 200 125.80) EEV-TG1H221Q 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20) EEV-TG1H331Q 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 241 2.23 = PCE3654TR-ND 125 128.63 | _ EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3655TR-ND 125 153.38]  EEV-TG1H681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCES656CT-ND 2.97 2.45 2.27 _ PCE3656TR-ND 125 130.88] EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3646TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE4084CT-ND 74 61 ST 52 PCE4084TR-ND 1,000 273.00} EEE-TG1J100P 
22 0.12 1.0 13.86 F 100 PCE4087CT-ND 93 76 ral 66 PCE4087TR-ND 500 171.00] EEE-TG1J220P 
33 0.12 1.0 20.79 F 100 PCE4090CT-ND 95 79 73 67 PCE4090TR-ND 500 175.50] EEE-TG1J330UP 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE4089CT-ND 1.11 1 85 18 PCE4089TR-ND 500 205.00} EEE-TG1J330P 
47 0.12 1.0 29.61 F 100 PCE4093CT-ND 95 19 13 67 PCE4093TR-ND 500 175.50 | _ EEE-TG1J470UP 
63 47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE4092CT-ND 111 A 85 78 PCE4092TR-ND 500 205.00} EEE-TG1J470P 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE4086CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4086TR-ND 500 209.50} EEE-TG1J101UP. 
100 0.12 0.26 63.0 H13, 350 PCE3658CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20) EEV-TG1J1010 
220 0.12 0.26 138.6 H13, 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3661TR-ND 200 125.80] EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 PCE3664CT-ND 2.92 241 2.23 _ PCE3664TR-ND 125 128.63] EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 2.92 241 2.23 = PCE3667TR-ND 125 128.63 | _ EEV-TG1J471M 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE4095CT-ND 93 76 Pal 66 PCE4095TR-ND 500 171.00) EEE-TG1K100P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE4099CT-ND 95 79 13 67 PCE4099TR-ND 500 175.50] EEE-TG1K220UP 
22 0.12 1.0 17.6 G 90 PCE4098CT-ND 1.11 A 85 18 PCE4098TR-ND 500 205.00} EEE-TG1K220P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE4103CT-ND 95 19 3 67 PCE4103TR-ND 500 175.50} EEE-TG1K330UP 
33 0.12 1.0 26.4 G 90 PCE4102CT-ND 1.11 1 85 18 PCE4102TR-ND 500 205.00} _EEE-TG1K330P 
47 0.12 1.0 37.6 G 90 PCE4107CT-ND 1.13 94 87 80 PCE4107TR-ND 500 209.50} EEE-TG1K470UP 
80 47 0.12 0.42 37.6 H13, 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3679TR-ND 200 125.80] EEV-TG1K4700 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 2.92 241 2.23 = PCE3669TR-ND 125 128.63] EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13, 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3670TR-ND 200 129.00] EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 = PCE3673TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 2.97 2.45 2.27 _— PCE3674TR-ND 125 130.88] EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3677TR-ND 125 153.38] EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 2.97 2.45 2.27 _ PCE3678TR-ND 125 130.88] EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 = PCE3681TR-ND 125 153.38 | _ EEV-TG1K471M 
10 0.1 1.3 10.0 F 70 PCE4121CT-ND 93 76 7 66 PCE4121TR-ND 500 171.00) EEE-TG2A100P 
22 01 1.3 22.0 F 70 PCE4124CT-ND 95 79 3 67 PCE4124TR-ND 500 175.50] EEE-TG2A220UP 
22 01 1.0 22.0 G 90 PCE4123CT-ND 1.11 a 85 78 PCE4123TR-ND 500 205.00} EEE-TG2A220P 
400 33 0.1 1.0 33.0 G 90 PCE4126CT-ND 111 Ao 85 718 PCE4126TR-ND 500 205.00} EEE-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3701TR-ND 200 125.80 | _EEV-TG2A4700 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 241 2.23 _ PCE3695TR-ND 125 128.63] EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 2.87 2.66 _ PCE3698TR-ND 125 153.38] EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 =- PCE3700TR-ND 125 153.38] EEV-TG2A331M 


Panasonic TG Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: « Life Time: 1000-2000H @ 125°C © Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 


minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


. 0.3 Max-= f 
&  At0.2 Following specified values: sus Dimensions (mm) 
S = Impedance Working Voltage Code D L A ! w P 
8 120Hz 10V 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8.0 6.2 8.3 | 3.4 |0.6520.1] 2.2 
=F | -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 F 8.0 10.2 | 83 | 3.4 |0.90#0.2| 3.1 
wel ~40°C/20°C 6 4 | 4 3 3 3 3 3 6 10.0 | 10.2 | 10.3 | 35 |0.9020.2) 4.6 
Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (HA) Code (mA rms) Part No. a 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TG Series. C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 74 61 57 52 PCE3607TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1A101P 
220 0.30 if 22.0 F 197 PCE3610CT-ND 93 76 7 66 PCE3610TR-ND 1,000 304.00 EEV-TG1A221P 
40 220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 PCE3611TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 1.11 1 85 78 PCE3613TR-ND 500 195.00 EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE3614CT-ND 95 79 13 67 PCE3614TR-ND 500 167.50 EEV-TG1A331UP 
470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3617TR-ND 500 199.50 EEV-TG1A471UP 
16 100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 7 66 PCE3619TR-ND 500 163.00 EEV-TG1C101P 
(Continued) 
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Panasonic TG Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values | (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(WDC) | (HF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) 0 (WA) Code (mA rms) Part No. By) 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
te | 220 0.23 03 35.2 G 270 PCE3622CT-ND Wi 9 85 78 PCE3622TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE3623CT-ND 95 19 73 67 PCE3623TR-ND 500 167.50 EEV-TG1C221UP 
330 0.23 0.3 62.8 G 270 PCE3627CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3627TR-ND 500 199.50 EEV-TG1C331UP 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 14 61 57 52 PCE3640TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1E470P 
100 0.18 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 a 66 PCE3631TR-ND 500 163.00 EEV-TG1E101P 
25 100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 716 63 59 54 PCE3632TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1E101UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE3635CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3635TR-ND 500 195.00 EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 719 73 67 PCE3636TR-ND 500 167.50 EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3639TR-ND 500 199.50 EEV-TG1E331UP 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 14 61 57 52 PCE3686TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1V330P. 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 ral 66 PCE3688TR-ND 500 163.00 EEV-TG1V470P 
35 47 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 76 63 59 54 PCE3689TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1V470UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3682TR-ND 500 195.00 EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 719 73 67 PCE3683TR-ND 500 167.50 EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3685TR-ND 500 199.50 EEV-TG1V221UP 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 74 61 57.2 PCE3644TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 14 61 57 52 PCE3647TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 7 66 PCE3649TR-ND 500 163.00 EEV-TG1H330P 
50 33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE3650CT-ND 76 63 59 54 PCE3650TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3652TR-ND 500 195.00 EEV-TG1H470P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 19 73 67 PCE3653TR-ND 500 167.50 EEV-TG1H470UP 
100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3645TR-ND 500 199.50 EEV-TG1H101UP 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 14 61 57 52 PCE3657TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 PCE3660CT-ND 93 76 yal 66 PCE3660TR-ND 500 163.00 EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3662TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J330P 
63 33 0.12 1 20.79 a 100 PCE3663CT-ND 95 79 73 67 PCE3663TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J330UP 
47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND aa 91 85 78 PCE3665TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J470P 
47 0.12 1 29.61 Fi 100 PCES666CT-ND 95 19 73 67 PCE3666TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE3659CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3659TR-ND 500 199.50 EEV-TG1J101UP 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 7 66 PCE3668TR-ND 500 163.00 EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3671TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K220P 
80 22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 19 73 67 PCE3672TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3675TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K330P. 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 19 73 67 PCE3676TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K330UP 
47 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3680TR-ND 500 199.50 EEV-TG1K470UP 
10 0.10 1.3 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 al 66 PCE3694TR-ND 500 163.00 EEV-TG2A100P 
400 22 0.10 1 22.0 G 90 PCE3696CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3696TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A220P 
22 0.10 1.3 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 19 73 67 PCE3697TR-ND 500 167.50 EEV-TG2A220UP 
33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3699TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A330P, 


Panasonic TK Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rated 


: : 5 Impedance Working Voltage Rated Voltage Mark 
Voltage: 10, 16, 25, 35 * Surge Voltage: 13, 20, 32, 44 * Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 120Hz 10 16 | 2 | 35 A 10V 
0.3 Max. >| + ke A+0.2—+| 4K Following specified values: Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 z boy 
ren) Z(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 3 Vv 35V 
@D H B t P Capacitance (uF) 
ie + Negative Polarity_| Series Size Code D L A,B H | W P K 
__ | ! Marking (-) WV. Code F 80 | 10.2 83 10.0Max. | 34 | 0.90102 | 31 | 0.70202 
L— 140.3 —> +l Kw Lot No. G too | 102 | 103 | 120Max. | 35 | 0.90202 | 46 | 0.7020.2 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR © Max. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(voc) | (uF) | (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) 420°C = -40°C_-| PartNo. 5 10 25 100 Part No. 500 Part No. 
PC ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 
220 0.30 22.0 EB 197 PCE3723CT-ND 116 96 89 82 PCE3723TR-ND 205.00 EEE-TK1A221P 
10 330 0.30 33.0 F 197 PCE3724CT-ND 1146 96 89 82 PCE3724TR-ND 205.00 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 PCE3725CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3725TR-ND 246.00 EEE-TK1A331P 
470 0.30 47.0 G 270 PCE3726CT-ND 140 115 1.07.99 PCE3726TR-ND 246.00 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 F 197 PCE3727CT-ND 116 96 89 82 PCE3727TR-ND 205.00 EEE-TK1C101P 
16 220 0.23 35.2 F 197 PCE3728CT-ND 146 96 89 82 PCE3728TR-ND 205.00 EEE-TK10221UP 
220 0.23 35.2 G 270 PCE3729CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3729TR-ND 246.00 EEE-TK10221P 
330 0.23 52.8 G 270 PCE3730CT-ND 140 1.15 1.07 99 PCE3730TR-ND 246.00 EEE-TK1C331UP 
100 0.18 25.0 F 197 PCE3731CT-ND 116 96 89 82 PCE3731TR-ND 205.00 EEE-TK1E101P 
905 220 0.18 55.0 F 197 PCE3732CT-ND 116 96 89 82 PCE3732TR-ND 205.00 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 PCE3733CT-ND 140 1.15 1.07 .99 PCE3733TR-ND 246.00 EEE-TK1E221P 
330 0.18 82.5 G 270 PCE3734CT-ND 140 1.15 1.07.99 PCE3734TR-ND 246.00 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 F 197 PCE3735CT-ND 116 96 89 82 PCE3735TR-ND 205.00 EEE-TK1V470P 
35 100 0.16 35.0 F 197 PCE3736CT-ND 116 96 89 82 PCE3736TR-ND 205.00 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 PCE3737CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3737TR-ND 246.00 EEE-TK1V101P 
220 0.16 77.0 G 270 PCE3738CT-ND 140 115 1.07.99 PCE3738TR-ND 246.00 EEE-TK1V221UP 


= ® 
Panasonic $P-Cap 
Speciaity Polymer Capacitor 


CX Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Continuing the tradition of providing ultra low ESR solutions, in the Panasonic SP-Cap family, 


Panasonic has developed the CX Series. The CX series has a higher CV packing density which T Code Item 
allows for better price performance. It also has a very good noise absorption properties, and is 1.9 Polarity Bar 
an excellent choice for input and output capacitor for CD-CD converters. Can withstand 260°C t A (Positive) 
temperature. L a BT RV. Code 
Specifications: E +| 1.3 1.3 |. 4 ad C |Capacitance 
© Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Rated Voltage: 2V ~ 6.3V * Capacitance: 7.3 | i 4.3 = D Lot No 
100uF ~ 330yF (120Hz 20°C) * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz 20°C) ; 
Rated Nom. Leakage ESRO Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Surge Cap. tand Current Max. 100kHz 20°C 100KHz, 20°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (VDC) (uF) Max. (WA) Max. Max. Part No. 1 10 100 500 Part No. 3,500 Part No. 
2 2.5 220 0.06 44.0 15 2.7 PCE4274CT-ND 1.16 1.00 15 62 PCE4274TR-ND 498.00/M EEF-CX0D221R 
2 25 330 0.06 66.0 15 27 PCE4275CT-ND 1.28 1.10 83 68 PCE4275TR-ND 549.00/M EEF-CX0D331R 
2.5 3.1 220 0.06 55.0 15 20 PCE4276CT-ND 1.28 1.10 83 68 PCE4276TR-ND 549.00/M EEF-CX0E221R 
4 5 150 0.06 60.0 15 2.7 PCE4277CT-ND 1.16 1.00 75 62 PCE4277TR-ND 498.00/M EEF-CX0G151R 
6.3 8 100 0.06 63.0 15 2.7 PCE4278CT-ND 1.28 1.10 83 68 PCE4278TR-ND 549.00/M EEF-CXOJ101R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1209 


_ Impedance | Ripple Current Cut Tape T&R* 
Panasonic SI = -Cap Cap. | (100kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Bae ee as W.v. | (uF) | 20°C) 20 ~105°C) Part No. 110 100 | 3,500 | PartNo. 
CD Series ; ‘ 100 0.0180 2.5A rms PCE3271CT-ND 1.77 1.34 1.16 | 532.00/M | EEF-CDOD101R 
Specialty Polymer Aluminum 2 |120 | 0.0180 2.54 rms PCE2107CT-ND 1.96 1.47 1.28 | 587.00/M | EEF-CDOD121R 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 150 0.0180 2.5A rms PCE3561CT-ND 1.64 1.55 1.34 617.00/M_| EEF-CD0D151R 
82 0.0180 2.5A rms PCE3272CT-ND 1.77 1.34 1.16 | 532.00/M | EEF-CDOE820R 
Features: * Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high frequency 2.5 | 100 0.0180 2.5A rms PCE2108CT-ND 1.96 147 1.28 | 587.00/M | EEF-CDOE101R 
(10kHz-10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying speciality 120 0.0180 2.5A rms PCE3562CT-ND. 1.64 1.55 1.34 | 617.00/M_| EEF-CDOE121R 
polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mount 56 0.0180 2.5Arms PCE3274CT-ND 177 134. 1.16 532.00/M | EEF-CDOGS60R 
(reflow soldering method available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against 68 0.0180 2.5 rms PCE3977CT-ND 1.96 147 1.28 587.00/M | EEF-CDOG680R 
temperature * Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte 4 32 0.01 80 25 Tins PCE2109CT-NDt 1.96 147 1.28 587.00/M EEF-CD0G320R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance 2 z 
Tolerance: +20% (120Hz/ 20°C) * DC Leakage Current: Is 0.04CV or 3u/A after 2 minutes ” ae ue a eee i ist ie eee aoa 
(whichever is greater) * Dissipation Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated . ; i : 7 
Working Voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 22 9.0400 1.6A rms PCES1S8CT-ND 1.69 1.27 1.10 506.00/M_| EEF-CD0J220R 
105°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance 6.3 | 33 0.0280 2.0A rms PCE3159CT-ND 1.73 1.30 1.13 519.00/M | EEF-CD0J330R 
Change (+10% of initial measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) 47 0.0180 2.5A rms PCE3160CT-ND 1.77 1.34 1.16 532.00/M | EEF-CD0J470R 
* Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90-95% R.H.) Capacitance 68 0.0180 2.5A rms PCE2110CT-NDt 1.96 147 1.28 | 587.00/M_| EEF-CD0J680R 
Change (+40%, of initial measured value, -20% (6.3V: +50%, -20%). DF <200% initial 8.2 0.0550 1.4A rms PCE3161CT-ND 1.65 1.24 1.07 494.00/M | EEF-CDOK8R2R 
specified value. DC leakage current (initial specified value). 15 0.0400 1.6A rms PCE3162CT-ND 1.69 1.27. 1.10 506.00/M | EEF-CDOK150R 
. 8 | 22 0.0280 2.0A rms PCE3163CT-ND 1.73 1.30 1.13 | 519.00/M | EEF-CDOK220R 
Polarity Bar 33 0.0180 2.5A rms PCE3164CT-ND 1.77 1.34 1.16 | 532.00/M | EEF-CDOK330R 
Cap (Positive) 47 0.0250 1.8A rms PCE3606CT-ND 1.56 1.37 1.18 | 587.00/M_| EEF-CDOK470R 
® or 47 0.0800 1Arms PCE3165CT-ND 1.65 1.24 1.07 | 494.00/M | EEF-CD1B4R7R 
18 t25| 10 | 0.0600 tArms PCE3166CT-ND 169 1.27 110 | 506.00/M | EEF-CD18100R 
>| 13 r 15 0.0500 1.3A rms PCE3167CT-ND 1.73 1.30 1.13 | 519.00/M | EEF-CD1B150R 
(Piss 73 —| 22 0.0300 1.6A rms PCE3168CT-ND 1.77 1.34 1.16 | 532.00/M_| EEF-CD1B220R 
2.2 0.1100 1Arms PCE3169CT-ND 1.65 1.24 1.07 | 494.00/M | EEF-CD1C2R2R 
ie | 47 0.0800 1Arms PCE3170CT-ND 1.69 1.27 1.10 | 506.00/M | EEF-CD1C4R7R 
nit 7 . 68 0.0700 1Arms PCE3171CT-ND 1.73 1.30 1.13 | 519.00/M | EEF-CD1C6R8R 
+ SP2-KIT-ND Digi-Key’ UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit 15 each of values denoted 8.2 0.0450 1.3A rms PCE3172CT-ND+ 177 1.34 116 532.00/M | EEF-CD1C8R2R 


(180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic storage box with selector guide, and a 
business card CDROM coniaining data sheets and application guide ................... $34.99 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


SP-Cap c= 


Specialty Polymer Capacitor 


Polarity Bar (Positive) 


Panasonic 


4 7 
U D /U E Ss i ' : . . ; 4.3 24 
eri€S Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 1 i 
Features: * Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low as ceramic Series <0.06 maximum (120Hz/+20°C) »* Surge Voltage: Rated Working Voltage W.V. Code 
capacitors (Reduced ESR due to applying speciality polymer with high conductivity) x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and 
* Stable temperature characteristics: capacitance, impedance and ESR * Excellent then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change i) 8 t 
noise-absorbent characteristics »* Voltage derating not necessary * Excellent endur- (410% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage current (initial 2.8(UD SERIES) 
ance characteristics due to adoption of solid electrolyte specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% 4.2(UE SERIES) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C *Capacitance R.H.) Capacitance Change (2V, 2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, . 
Tolerance: +20% (120Hz/20°C) *DC Leakage Current: 4V I< 0.06CV, 6.3 to 8V  -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified value. DC >| 13 Fe 
I< 0.04CV after 2 minutes + Dissipation Factor: UD, UE Series <0.1 maximum CD _ leakage current (initial specified value). i. 
W.V. | Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (100kHz/20°C) Max. | (100kHz/20 ~ 105°C) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
UD Series 
180 0150 3.0A PCE3262CT-ND 3.55 2.67 2.31 PCE3262TR-ND 1065.00/M EEF-UDOD181R 
220 0150 3.0A PCE3973CT-ND 3.73 2.80 2.43 PCE3973TR-ND 1119.00/M EEF-UD0D221R 
270 0150 3.0A PCE2111CT-ND 3.90 2.93 2.54 PCE2111TR-ND 1171.00/M EEF-UD0D271R 
2 270 090 3.4A PCE4269CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4269TR-ND 966.00/M EEF-UDOD271LR 
330 0150 3.0A PCE3563CT-ND 3.28 3.08 2.67 PCE3563TR-ND 1230.00/M EEF-UDOD331R 
330 090 3.4A PCE4270CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4270TR-ND 966.00/M EEF-UDOD331LR 
390 090 3.4A PCE4282CT-ND 2.73 2.35 1.76 PCE4282TR-ND 1171.00/M EEF-UDOD391R 
470 090 3.4A PCE4272CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4272TR-ND 966.00/M EEF-UDOD471LR 
150 0150 3.0A PCE3273CT-ND 3.55 2.67 2.31 PCE3273TR-ND 1065.00/M EEF-UDOE151R 
180 0150 3.0A PCE3974CT-ND 3.73 2.80 2.43 PCE3974TR-ND 1119.00/M EEF-UDOE181R 
220 0150 3.0A PCE2112CT-ND 3.90 2.93 2.54 PCE2112TR-ND 1171.00/M EEF-UDOE221R 
25 220 090 3.4A PCE4265CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4265TR-ND 966.00/M EEF-UDOE221LR 
270 .0150 3.0A PCE3564CT-ND 3.28 3.08 2.67 PCE3564TR-ND 1230.00/M EEF-UDOE271R 
270 090 3.4A PCE4268CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4268TR-ND 966.00/M EEF-UDOE271LR 
330 090 3.4A PCE4283CT-ND. 2.73 2.35 1.76 PCE4283TR-ND 1171.00/M EEF-UDOE331R 
120 0150 3.0A PCE3263CT-ND 3.55 2.67 2.31 PCE3263TR-ND 1065.00/M EEF-UD0G121R 
150 0150 3.0A PCE2113CT-ND 3.90 2.93 2.54 PCE2113TR-ND 1171.00/M EEF-UDOG151R 
4 150 090 3.4A PCE4267CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4267TR-ND 966.00/M EEF-UD0G151LR 
180 0180 2.5A PCE3599CT-NDt 3.12 2.74 2.35 PCE3599TR-ND 1171.00/M EEF-UD0G181R 
180 090 3.4A PCE4271CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4271TR-ND 966.00/M EEF-UDOG181LR 
100 0150 3.0A PCE3264CT-ND 3.55 2.67 2.31 PCE3264TR-ND 1065.00/M EEF-UDOJ101R 
120 0150 3.0A PCE2114CT-ND 3.90 2.93 2.54 PCE2114TR-ND 1171.00/M EEF-UDOJ121R 
6.3 120 .090 3.4A PCE4266CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4266TR-ND 966.00/M EEF-UDOJ121LR 
150 0180 2.5A PCES600CT-NDt 3.12 2.74 2.35 PCE3600TR-ND 1171.00/M EEF-UDOJ151R 
150 090 3.4A PCE4273CT-ND 2.25 1.94 1.45 PCE4273TR-ND 966.00/M EEF-UDOJ151LR 
8 68 0150 3.0A PCE3265CT-ND 3.55 2.67 2.31 PCE3265TR-ND 1065.00/M EEF-UDOK680R 
100 0180 2.5A PCE3601CT-ND 3.12 2.74 2.35 PCE3601TR-ND 1171.00/M EEF-UDOK101R 
UE Series 
270 0120 3.3A PCE3266CT-ND 474 3.56 3.09 PCE3266TR-ND 1422.00/M EEF-UEOD271R 
330 0120 3.3A PCE3975CT-ND 4.98 3.74 3.24 PCE3975TR-ND 1493.00/M EEF-UEOD331R 
390 0120 3.3A PCE2115CT-ND 5.22 3.92 3.40 PCE2115TR-ND 1565.00/M EEF-UEOD391R 
9 390 070 3.7A PCE4257CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4257TR-ND 1451.00/M EEF-UEOD391LR 
470 0120 3.3A PCE3567CT-ND 4.38 444 3.56 PCE3567TR-ND 1643.00/M EEF-UEOD471R 
470 .070 3.7A PCE4258CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4258TR-ND 1451.00/M EEF-UEOD471LR 
560 070 3.7A PCE4284CT-ND 3.65 3.13 2.35 PCE4284TR-ND 1565.00/M EEF-UEOD561R 
560 070 3.7A PCE4256CT-ND. 3.38 2.91 2.18 PCE4256TR-ND 1451.00/M EEF-UEODS561LR 
220 0120 3.3A PCE3267CT-ND 474 3.56 3.09 PCE3267TR-ND 1422.00/M EEF-UEQE221R 
270 0120 3.3A PCE3976CT-ND 4.98 3.74 3.24 PCE3976TR-ND 1493.00/M EEF-UEQE271R 
25 330 0120 3.3A PCE2116CT-ND 5.22 3.92 3.40 PCE2116TR-ND 1565.00/M EEF-UEQE331R 
” 330 .070 3.7A PCE4259CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4259TR-ND 1451.00/M EEF-UEQE331LR 
390 0120 3.3A PCE3568CT-ND 4.38 41 3.56 PCE3568TR-ND 1643.00/M EEF-UEQE391R 
390 070 3.7A PCE4261CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4261TR-ND 1451.00/M EEF-UEQE391LR 
180 0120 3.3A PCE3268CT-ND 474 3.56 3.09 PCE3268TR-ND 1422.00/M EEF-UEOG181R 
220 0120 3.3A PCE2117CT-ND 5.22 3.92 3.40 PCE2117TR-ND 1565.00/M EEF-UEQG221R 
4 220 070 3.7A PCE4260CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4260TR-ND 1451.00/M EEF-UEOG221LR 
270 0150 3.0A PCE3602CT-NDt 417 3.66 3.13 PCE3602TR-ND 1565.00/M EEF-UEOQG271R 
270 .070 3.7A PCE4264CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4264TR-ND 1451.00/M EEF-UEOG271LR 
330 070 3.7A PCE4285CT-ND 3.65 3.13 2.35 PCE4285TR-ND 1565.00/M EEF-UEOG331R 
150 0120 3.3A PCE3269CT-ND 4.74 3.56 3.09 PCE3269TR-ND 1422.00/M EEF-UEQJ151R 
180 0120 3.3A PCE2118CT-ND 5.22 3.92 3.40 PCE2118TR-ND 1565.00/M EEF-UEQJ181R 
6.3 180 070 3.7A PCE4262CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4262TR-ND 1451.00/M EEF-UEQJ181LR 
220 0150 3.0A PCE3603CT-NDt 4.17 3.66 3.13 PCE3603TR-ND 1565.00/M EEF-UEQJ221R 
220 070 3.7A PCE4263CT-ND 3.38 2.91 2.18 PCE4263TR-ND 1451.00/M EEF-UEQJ221LR 
8 100 0120 3.3A PCE3270CT-ND 474 3.56 3.09 PCE3270TR-ND 1422.00/M EEF-UEOK101R 
150 0150 3.0A PCE3604CT-ND 417 3.66 3.13 PCE3604TR-ND 1565.00/M EEF-UEOK151R 


+ SP2-KIT-ND Digi-Key’ UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit 
15 each of values denoted (180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic storage box with selector guide, and a business card CDROM containing data sheets and application guide .....................0.cee eee 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1210 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


SP-C a Cap. ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel* Panasonic 
anasonic Pp W.V. | (WF) | (100KHz/20°C) | (100KHz/ 105°C) Part No. 1 10 100 | Size Pricing Part No. 


Specialty Polymer Capacitor 


a 2 | 100 .0090 3A PCE3978CT-ND 2.15 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOD101R 

A 2 | 120 .0090 3A PCE3551CT-NDt 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOD121R 

S Series Specialty Polymer 2 | 150 .0090 3A PCE3552CT-ND. 1.81 1.70 1.48 | 3,500 680.00/M | EEF-SLOD151R 

i i i 2 | 180 .0090 3A PCE3702CT-ND 1.81 1.70 1.48 | 3,500 680.00/M | EEF-SLOD181R 

Palo sab eae se 25 | 100 .0090 3A PCE3553CT-ND. 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOE101R 

2.5 | 120 .0090 3A PCE3554CT-ND. 1.81 1.70 1.48 | 3,500 680.00/M | EEF-SLOE121R 

ape! StS, SURRCe Moun ype 4 | 82 .0090 3A PCE3555CT-ND. 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOG820R 

Features: * Lower ESR * Higher Ripple Current 6.3 | 56 0090 3A PCE3556CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOJ560R 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Rated W.V. 2 | 180 0090 3A PCE3557CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SXOD181R 

Range: 2 ~ 6.3VDC *Nominal Capacitance Range: 56 ~ 560uF * Capacitance 2 | 220 .0090 3A PCE3703CT-NDt 1.99 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SX0D221R 

Tolerance: +20% (120Hz/ 20°C) *DC Leakage Current: I< 0.06CV after 2 2 | 270 0090 3A PCE4280CT-ND 1.74 1.50 1.13 | 3,500 747.00/M | EEF-SX0D271R 

minutes ¢ Dissipation Factor: 0.06 maximum (SL/SX), 0.10 maximum (SD/SE) 2 | 330 .0090 3A PCE4281CT-ND 1.74 1.50 1.13 | 3,500 747.00/M | EEF-SXOD331R 

(120Hz/ 20°C) »* Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) 2.5 | 150 .0090 3A PCE3558CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SXOE151R 

«Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours at 105+2°C, 2.5 | 180 0090 3A PCE3979CT-ND 2.49 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SX0E181R 

and then being stabilized at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. 4 82 0090 3A PCE3980CT-ND 2.49 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SX0G820R 

Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current 4 | 100 0090 3A PCE3559CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M | EEF-SX0G101R 

are <Initial specified value. * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 6.3 | 68 0090 3A PCE3560CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 747.00/M_| EEF-SX0J680R 

60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2 W.V./ 2.5 W.V.: +70%, -20%; 4 W.V.: 2 | 270 .0070 3.5A PCE3539CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SDOD271R 

+60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%, of initial measured value). DF <200% initial 2 330 0070 3.5A PCE3540CT-NDt 3.61 3.39 2.94 | 2,000 1353.00/M | EEF-SD0D331R 

specified value. DC leakage current initial specified value. 2 | 390 .0070 3.5A PCE3704CT-ND 3.61 3.39 2.94 | 2,000 1353.00/M | EEF-SDOD391R 

2.5 | 220 .0070 3.5A PCE3541CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SDOE221R 

| Cap 2.5 | 270 .0070 3.5A PCE3542CT-ND 3.61 3.39 2.94 | 2,000 | 1353.00/M | EEF-SDOE271R 

—— 1.8 (SL Series) Polarity 4 | 150 .0070 3.5A PCE3543CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SDOG151R 

+ — 1.9 (SX Series) Bar (+) 6.3 | 120 0070 3.5A PCE3544CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SD0J121R 

2.8 (SD Series) | 2 | 390 .0050 4A PCE3545CT-ND 4.59 4.31 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SEOD391R 

= 4.2 (SE Series) 2 | 470 .0050 4A PCES546CT-NDt 4.82 452 3.92 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOD471R 

+13 | t 2 | 560 .0050 4A PCE3705CT-ND 4.82 452 3.92 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOD561R 

k— 7.3 ——+| W.V. code 2.5 | 330 .0050 4A PCE3547CT-ND 4.59 4.31 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SEOE331R 

aye 2.5 | 390 .0050 4A PCE3548CT-ND 4.82 452 3.92 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOE391R 

ree ‘ 3 , 2.5 | 470 .0050 4A PCE4279CT-ND 4.22 3.62 2.72 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOE471R 

1 SP2-KIT-ND Digi-Key" UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit : 4 | 220] 0050 4A PCE3549CT-NDt 459 4.31 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SEOG221R 

15 each of values denoted (180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic | 3 | 180|  .0050 4A PCE3550CT-ND 459 431 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SEOJ181R 

storage box with selector guide, and a business card CDROM containing data 

sheets and application guide ..................cccc eee e eee ences ene eeeeeee enon $34.99 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Panasonic SP-Cap 
FD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low profile type (1.1mm Height) » Low impedance at high frequency (10kHz-10MHz) as low as ceramic sipation Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) »* Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) » Endurance: After 
capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent applying rated working voltage for 1000 hours at 105+2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the 
characteristics * Surface mount (reflow soldering method avail.) * Very stable capacitance, impedance and ESR against following limits: Capacitance change (+10% of initial measured value). tan (<initial specified value). DC leakage current 
temperature » Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte (sinitial specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ 20°C) *DC +40%, -20% of initial measured value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F<200% initial specified value. 
Leakage Current: | < 0.04 CV or 3 (WA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V.: | < 0.06 CV) © Dis- DC leakage current (<initial specified value). 


Polarity Bar Cap. Impedance Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reel Pricing* | Panasonic 
(+) () 4 Cap (Positive) W.V. | (uF) | (400KH2/20°C) | (100kHz/20~105°C) |_ Part No. 1 10100 3,500 Part No. 
r 7 2 68 0.0350 1.6A PCE2105CT-ND 1.96 1.47 1.28 587.00/M EEF-FDOD680R 
fa uy 43 2440.2 25 | 56 0.0350 1.6A PCE2106CT-ND 1.96 147 (1.28 587.00/M EEF-FDOES60R 
1.3 TS | 7 F <a 4 39 0.0350 1.6A PCE3451CT-ND 1.96 1.47 1.28 587.00/M EEF-FDOG390R 
7.3 —>| 6.3 33 0.0350 1.6A PCE3452CT-ND 1.96 1.47 1.28 587.00/M EEF-FD0J330R 
WV. Code 8 | 22 0.0350 1.68 PCE3453CT-ND 196 147 1.28 587.00/M EEF-FDOK220R 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Panasonic SP-C ap ESR Ripple Current Cut Tape - 
‘Specially Polymer Capacitor Cap. | (100KHz/ (100KHz/ Digi-Key Price Each Tape & Reel Panasonic 
‘a : w.v.| (uF) | 20°C) 125°C) Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | PartNo. 
H Series Specialty Polymer DiSeries 
. rt " 2 180 | .0150 2.5A PCE2119CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HD0D181R 
Aluminum Elect rolytic Ch ip 2 | 220] 0150 25A PCE3529CT-ND 3.28 3.08 267] 2.000] 1232.00/M | EEF-HDOD221R 
. 2.5 | 150 | .0150 2.5A PCE2120CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOE151R 
Capacito rs, Surface Mount Type 25 | 180] .o150 2.5A PCE3530CT-ND 3.28 3.08 2.67] 2,000 | 1232.00/M) EEF-HDOE181R 
4 120 | .0150 2.5A PCE2121CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HD0G121R 
Features: * High Reliability (125°C) * Low ESR and High Ripple Current 63 | 100 | .0150 2.5A PCE2122CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HD0J101R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: 8 | 68 | 0150 2.5A PCE2123CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOK680R 
+20% (120Hz/ 20°C) * DC Leakage Current: I< 0.1CV after 2 minutes * Dissipation Factor: E Series 
0.1 max (120Hz/ 20°C) + Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) *En- |" 2 | 270] 0120 3.0A PCE21240T-ND 522 392 340] 2,000 | 1565.00/M] EEF-HEOD271R 
durance: After applying rated working voltage for 1,000 hours or derated voltage (working | 2 | 330] .o120 3.0A PCE3531CT-ND 438 411 3.56 | 2,000 | 1643.00/M) EEF-HEOD331R 
voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being stabilized | 25 | 220 | .0120 3.0A PCE2125CT-ND 5.22 392 3.40] 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOE221R 
at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change +10% of initial 25 | 270! .0120 3.0A PCE3532CT-ND 4.38 41 3.56 | 2,000 | 1643.00/M | EEF-HEOE271R 
measured value. D.FsInitial specified value. * Moisture Resistance: (After storing for 500 4 180 | .0120 3.0A PCE2126CT-ND 5.22 3.92 3.40 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOG181R 
hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V/2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, | 6.3 | 150} .0120 3.0A PCE2127CT-ND 5.22 392 3.40 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOJ151R 
6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified 8 100 | .0120 3.0A PCE2128CT-ND 5.22 3.92 3.40 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOK101R 
value. DC leakage current (initial specified value). L Series 
Polarity Bar (Positive) 2 | 100] 0180 TBA PCE3533CT-ND 756 147 1.28] 3,500] 587.00/M| EEF-HLODIOIR 
‘eas : Cap. y 2.5 | 82 .0180 1.8A PCE3534CT-ND 1.56 1.47 1.28 | 3,500 587.00/M | EEF-HLOE820R 
8 (D Series) 7 4 | 56 | .0180 1.8A PCE3535CT-ND 156 147 1.28 | 3,500 | 587.00/M | EEF-HLOG560R 
2 (E Series) as o4 4 | 68 | 0180 1.8A PCE3536CT-ND 1.56 147 1.28 | 3,500 | 587.00/M | EEF-HLOG680R 
1.8 (L Series) ‘| + 63 | 47 0180 1.8A PCE3537CT-ND 1.56 1.47 1.28 | 3,500 587.00/M | EEF-HLOJ470R 
oom 8 33 0180 1.8A PCE3538CT-ND 1.56 1.47 1.28 | 3,500 587.00/M | EEF-HLOK330R 
W.V. Code * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
me Capacitor Polarity 1.22.21.91.5 
Panasonic $P-Cap = oe i ) 
Specialty Polymer Capacitor Toy Y yy) 
: . . 3.3 24 i a 1 
SP/CB Series Specialty Polymer Aluminum ae L 44 
. . a 7 W.V. Gode 
Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Rated | Nom. Cut Tape Tape & Reel 
Features: W.V. | Cap. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
* Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mountable (Flow and reflow soldering method | (VDC) | (uF) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
available) »* Very stable capacitance, impedance and ESR against temperature * Excellent endurance 63 10 PCS1100BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS1100BTR-ND 304.00/M | ECG-COJB100R 
characteristics due to an adoption of solid electrolyte 6.3 | 22 | PCS1220JBCT-ND 292 244 211 | PCS1220JBTR-ND  976.00/M | ECG-COJB220R 
Specifications: 6.3 | 33 | PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | _PCS1330BTR-ND _1188.00/M_| ECG-COJB330R 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) 7 aq r 
* Leakage Current: 1< 0.04 CV or 3A after 2 minutes * Dissipation Factor: <0.06 (120°Hz/+20°C) : ae BCS LeRZBC ND ait oon i poe ene BTR ND ry een 
* Permissible Current Between Terminals with Same Polarity: 2A DC maximum (This shall be applicable 8 20 PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 257 PCS1220BTR-ND 4188.00/M ECG-COKB220R 
only when each terminal is landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working ~ ~ - “ 

voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then 125 | 47 are aa. i > | PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of initial 16 47 PCS34R7BCT-ND 2M 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-CICB4R7R 
measured value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16 6.8 PCS36R8BCT-ND 2.92 2.44 call PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-CICB6R8R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1211 


ichi i RoHS 
micmicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) on 
General Purpose 85°C 
etané: 
Sleeve For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 
Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 to 315 | 350 to 450 
3 or / + baited P40.5 tand(Max.) | 0.28] 0.24 | 0.20] 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
ees it Lat.5t—-l— 15 = 
elief ° Stability at Low Temperature: 
at (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3] 10] 16 | 25] 35| 50} 63) 100] 160-200 | 250-350 | 400} 450 
FEATURES: « Radial lead standard type for general purpose » Miniature sized ¢ Life: 2000 hours at 85°C ; zosciz+200 | 5|/ 4/3] 2/2] 2] 2] 2 3 4 6 | 15 
Impedance Ratio 
SPECIFICATIONS: 
Z1/Z20 Max. | 7-40°C/zZ+20°C | 12| 10] 8| 5) 4] 3] 3] 3 4 8 | 10) — 
Temperature Range -40°C ~ 85°C (6.3V ~ 400V), -25°C ~ 85°C (450V) 
a 9 S 
Papactance lolerancs se Qealeoret 20% Endurance: After 2000 hours Capacitance Change Within +20% of initial value 
¢ Leakage Current: application. of rated. voltage 200% or less of initial 
at 85°C, capacitors meet the tand ag 
Rated Voltage: 6.3V to 100V Rated Voltage: 160V to 450V characteristic requirements Specified value 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, listed at right. Leakage Current Hoitaliepecmedivalue,or less 
is not more than 0.03CV' or 4{UA), whichever is greater. CV's 1000: I0.1CV140pA of less * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, endurance characteristics listed above 
is not more than 0.01CV or 3 (UA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV +100HA or less * Marking: Printed with white color letter on black sleeve 
Rated Leakage tand Rated Ripple Cur. 
W.V. Cap. Current Maximum @120Hz/85°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDc) (uF) (uA) @120Hz/20°C (mA rms) oD rE P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1000-ND .20 1.24 8.37 UVROJ220MDD 
33 3.00 0.28 80 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1001-ND .20 1.24 8.37 UVROJ330MDD 
47 3.00 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1002-ND .20 1.24 8.37 UVROJ470MDD 
100 6.30 0.28 135 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1003-ND 24 1.52 10.23 UVROJ101MDD. 
220 13.86 0.28 200 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1004-ND 24 1.60 11.28 UVROJ221MDD 
330 20.79 0.28 270 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1005-ND 26 1.79 12.65 UVRO0J331MED 
470 29.61 0.28 320 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1006-ND .29 1.99 14.03 UVROJ471MED 
1000 63.00 0.28 540 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1007-ND Al 3.01 21.50 UVROJ102MPD 
6.3 2200 138.60 0.30 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1008-ND 57 4.24 30.25 UVROJ222MPD 
3300 207.90 0.32 1190 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1009-ND 58 4.29 31.49 UVROJ332MPD 
4700 296.10 0.34 1550 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1010-ND 96 7.14 52.41 UVROJ472MHD 
6800 428.40 0.38 1920 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1011-ND 1.25 9.39 70.43 UVROJ682MHD 
10000 630.00 0.46 2350 16.0 25.0 75 0.8 493-1012-ND 1.64 12.30 92.25 UVROJ103MHD 
15000 945.00 0.56 2850 16.0 35.5 75 0.8 493-1013-ND 1.91 14.34 107.55 UVROJ153MHD. 
22000 1386.00 0.70 3350 18.0 40.0 75 0.8 493-1014-ND 1.97 14.92 112.60 UVROJ223MHD 
22000 1386.00 0.70 3200 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1015-ND 1.97 14.92 112.60 UVROJ223MRD6 
33000 2079.00 0.92 3900 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1016-ND 4.98 37.68 284.40 UVROJ333MRD 
33000 2079.00 0.92 3800 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1017-ND 4.98 37.68 284.40 UVROJ333MRD6 
22 3.00 0.24 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1018-ND .20 1.24 8.37 UVR1A220MDD 
33 3.30 0.24 85 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1019-ND .20 1.24 8.37 UVR1A330MDD 
47 4.70 0.24 100 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1020-ND .20 1.24 8.37 UVR1A470MDD 
100 10.00 0.24 145 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1021-ND 24 1.52 10.23 UVR1A101MDD 
220 22.00 0.24 240 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1022-ND 26 1.79 12.65 UVR1A221MED 
330 33.00 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1023-ND -30 2.03 14.30 UVR1A331MED 
470 47.00 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1024-ND .39 2.65 18.70 UVR1A471MED 
1000 100.00 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1025-ND 45 3.33 23.75 UVR1A102MPD 
40 2200 220.00 0.26 1100 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1026-ND 58 4.29 31.49 UVR1A222MPD 
3300 330.00 0.28 1450 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1027-ND 89 6.59 48.41 UVR1A332MHD 
4700 470.00 0.30 1800 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1028-ND 1.10 8.22 61.65 UVR1A472MHD 
6800 680.00 0.34 2250 16.0 25.0 75 0.8 493-1029-ND 1.65 12.39 92.93 UVR1A682MHD 
10000 1000.00 0.42 2700 16.0 35.5 75 0.8 493-1030-ND ARGH, 14.34 107.55 UVR1A103MHD 
15000 1500.00 0.52 3100 18.0 35.5 75 0.8 493-1031-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1A153MHD 
22000 2200.00 0.66 3700 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1032-ND 2.71 20.48 154.60 UVR1A223MRD 
22000 2200.00 0.66 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1033-ND 2.71 20.48 154.60 UVR1A223MRD6 
33000 3300.00 0.88 4500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1034-ND 5.43 41.08 310.00 UVR1A333MRD 
33000 3300.00 0.88 4800 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1035-ND 5.43 41.08 310.00 UVR1A333MRD6 
10 3.00 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1036-ND .20 1.24 8.37 UVR1C100MDD 
22 3.52 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1037-ND .20 1.24 8.37 UVR1C220MDD 
33 5.28 0.20 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1038-ND .20 1.24 8.37 UVR1C330MDD 
47 7.52 0.20 110 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1039-ND .24 1.52 10.23 UVR1C470MDD 
100 16.00 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1040-ND .24 1.60 11.28 UVR1C101MDD 
220 35.20 0.20 260 6.3 11.0 2.5: 0.5 493-1041-ND -30 2.03 14.30 UVR1C221MED 
330 52.80 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1042-ND .39 2.65 18.70 UVR1C331MPD 
470 75.20 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1043-ND .36 2.63 18.75 UVR1C471MPD 
1000 160.00 0.20 790 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1044-ND 57 4.20 30.00 UVR1C102MPD 
16 2200 352.00 0.22 1300 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1045-ND 78 5.82 42.77 UVR1C222MHD 
3300 528.00 0.24 1700 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1046-ND 1.20 8.97 67.28 UVR1C332MHD 
4700 752.00 0.26 2100 16.0 25.0 75 0.8 493-1047-ND 1.60 12.03 90.23 UVR1C472MHD 
6800 1088.00 0.30 2650 16.0 35.5 75 0.8 493-1048-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1C682MHD 
10000 1600.00 0.38 2950 18.0 35.5 75 0.8 493-1049-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1C103MHD 
10000 1600.00 0.38 3000 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1050-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1C103MRD6 
15000 2400.00 0.46 3400 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1051-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1C153MRD 
15000 2400.00 0.46 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1052-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1C153MRD6 
22000 3520.00 0.58 4200 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1053-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1C223MRD 
22000 3520.00 0.58 4000 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1054-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1C223MRD6 
33000 5280.00 0.78 4800 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1055-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1C333MRD 
47 3.00 0.16 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1056-ND .20 1.24 8.37 UVR1E4R7MDD 
10 3.00 0.16 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1057-ND .20 1.24 8.37 UVR1E100MDD 
22 5.50 0.16 80 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1058-ND 24 1.52 10.23 UVR1E220MDD 
33 8.25 0.16 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1059-ND 24 1.52 10.23 UVR1E330MDD 
25 47 11.75 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1060-ND .23 1.56 11.00 UVR1E470MDD 
100 25.00 0.16 190 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1061-ND 27 1.83 12.93 UVR1E101MED 
220 55.00 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1062-ND .39 2.65 18.70 UVR1E221MPD 
330 82.50 0.16 440 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1063-ND AL 3.05 21.75 UVR1E331MPD 
470 117.50 0.16 550 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1064-ND At 3.01 21.50 UVR1E471MPD 
1000 250.00 0.16 960 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1065-ND 58 4.29 31.49 UVR1E102MPD 


(Continued) 
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nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage tand Rated Ripple Cur. 
W.V. Cap. Current Max. @120Hz/85°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDc) (uF) (uA) @120Hz/20°C (mA rms) oD L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
2200 550.00 0.18 1550 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1066-ND 1.20 8.97 67.28 UVR1E222MHD 
3300 825.00 0.20 1980 16.0 25.0 75 0.8 493-1067-ND 1.60 12.03 90.23 UVR1E332MHD 
4700 1175.00 0.22 2450 16.0 31.5 75 0.8 493-1068-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1E472MHD 
6800 1700.00 0.26 2900 18.0 35.5 75 0.8 493-1069-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1E682MHD 
25 6800 1700.00 0.26 2700 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1070-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1E682MRD6 
10000 2500.00 0.34 3000 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1071-ND 2.94 22.23 167.80 UVR1E103MRD 
10000 2500.00 0.34 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1072-ND 2.94 22.23 167.80 UVR1E103MRD6 
15000 3750.00 0.42 3800 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1073-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1E153MRD 
15000 3750.00 0.42 3600 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1074-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1E153MRD6 
22000 5500.00 0.54 4500 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1075-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1E223MRD 
47 3.00 0.14 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1076-ND .20 1.24 8.37 UVR1V4R7MDD 
10 3.50 0.14 60 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1077-ND .20 1.24 8.37 UVR1V100MDD 
22 7.70 0.14 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1078-ND .24 1.52 10.23 UVR1V220MDD 
33 11.55 0.14 105 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1079-ND .23 1.56 11.00 UVR1V330MDD 
47 16.45 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1080-ND 24 1.60 11.28 UVR1V470MDD 
100 35.00 0.14 210 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1081-ND -30 2.03 14.30 UVR1V101MED 
220 77.00 0.14 385 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1082-ND At 3.05 21.75 UVR1V221MPD 
330 115.50 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1083-ND 7 3.47 24.75 UVR1V331MPD 
470 164.50 0.14 650 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1084-ND 57 4.24 30.25 UVR1V471MPD 
35 1000 350.00 0.14 1150 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1085-ND 92 6.88 50.53 UVR1V102MHD 
2200 770.00 0.16 1800 16.0 25.0 75 0.8 493-1086-ND 1.44 10.77 80.78 UVR1V222MHD 
3300 1155.00 0.18 2280 16.0 35.5 75 0.8 493-1087-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1V332MHD 
4700 1645.00 0.20 2700 18.0 35.5 75 0.8 493-1088-ND 1.87 14.15 106.80 UVR1V472MHD 
4700 1645.00 0.20 2700 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1089-ND 1.87 14.15 106.80 UVR1V472MRD6 
6800 2380.00 0.24 3000 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1090-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1V682MRD 
6800 2380.00 0.24 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1091-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1V682MRD6 
10000 3500.00 0.32 3700 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1092-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1V103MRD 
10000 3500.00 0.32 3600 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1093-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1V103MRD6 
15000 5250.00 0.40 4300 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1094-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1V153MRD 
0.1 3.00 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1095-ND .20 1.24 8.37 UVR1HOR1MDD 
0.22 3.00 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1096-ND .20 1.24 8.37 UVR1HR22MDD 
0.33 3.00 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1097-ND .20 1.24 8.37 UVR1HR33MDD 
0.47 3.00 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1098-ND .20 1.24 8.37 UVR1HR47MDD 
1 3.00 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1099-ND -20 1.24 8.37 UVR1H010MDD 
2.2 3.00 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1100-ND .20 1.24 8.37 UVR1H2R2MDD 
3.3 3.00 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1101-ND .20 1.24 8.37 UVR1H3R3MDD 
47 3.00 0.12 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1102-ND .20 1.24 8.37 UVR1H4R7MDD 
10 5.00 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1103-ND .24 1.52 10.23 UVR1H100MDD 
22 11.00 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1104-ND .23 1.56 11.00 UVR1H220MDD 
33 16.50 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1105-ND 25 1.68 11.83 UVR1H330MDD 
47 23.50 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1106-ND 20 1.83 12.93 UVR1H470MED 
50 100 50.00 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1107-ND 35 2.56 18.25 UVR1H101MPD 
220 110.00 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1108-ND 51 3.75 26.75 UVR1H221MPD 
330 165.00 0.12 590 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1109-ND 56 4.19 30.79 UVR1H331MPD 
470 235.00 0.12 760 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1110-ND 67 4.99 36.66 UVR1H471MHD 
1000 500.00 0.12 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1111-ND 1.07 7.94 58.28 UVR1H102MHD 
2200 1100.00 0.14 2100 16.0 35.5 75 0.8 493-1112-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1H222MHD 
3300 1650.00 0.16 2500 18.0 35.5 75 0.8 493-1113-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1H332MHD 
3300 1650.00 0.16 2450 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1114-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1H332MRD6 
4700 2350.00 0.18 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1115-ND 3.49 26.45 199.60 UVR1H472MRD 
4700 2350.00 0.18 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1116-ND 3.49 26.45 199.60 UVR1H472MRD6 
6800 3400.00 0.22 3500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1117-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1H682MRD 
6800 3400.00 0.22 3300 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1118-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1H682MRD6 
10000 5000.00 0.30 4000 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1119-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1H103MRD 
10 6.30 0.10 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1120-ND .24 1.52 10.23 UVR1J100MDD 
22 13.86 0.10 100 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1121-ND 25 1.68 11.83 UVR1J220MDD 
33 20.79 0.10 140 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1122-ND 27 1.83 12.93 UVR1J330MED 
47 29.61 0.10 170 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1123-ND -30 2.03 14.30 UVR1J470MED 
100 63.00 0.10 300 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1124-ND 43 3.15 22.50 UVR1J101MPD 
220 138.60 0.10 490 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1125-ND 56 4.19 30.79 UVR1J221MPD 
330 207.90 0.10 710 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1126-ND 64 4.77 35.02 UVR1J331MPD 
63 470 296.10 0.10 900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1127-ND 89 6.59 48.41 UVR1J471MHD 
1000 630.00 0.10 1300 16.0 25.0 75 0.8 493-1129-ND 1.41 10.56 79.20 UVR1J102MHD 
2200 1386.00 0.12 2300 18.0 35.5 75 0.8 493-1130-ND 1.88 14.23 107.40 UVR1J222MHD 
3300 2079.00 0.14 2700 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1131-ND 3.45 26.13 197.20 UVR1J332MRD 
3300 2079.00 0.14 2600 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1132-ND 3.45 26.13 197.20 UVR1J332MRD6 
4700 2961.00 0.16 3400 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1133-ND 4.40 33.34 251.60 UVR1J472MRD. 
4700 2961.00 0.16 3200 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1134-ND 4.40 33.34 251.60 UVR1J472MRD6 
6800 4284.00 0.20 3900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1135-ND 5.95 45.08 340.20 UVR1J682MRD 
0.1 3.00 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1136-ND .20 1.24 8.37 UVR2A0R1MDD 
0.22 3.00 0.08 4.7 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1137-ND .20 1.24 8.37 UVR2AR22MDD 
0.33 3.00 0.08 d 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1138-ND .20 1.24 8.37 UVR2AR33MDD 
0.47 3.00 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1139-ND .20 1.24 8.37 UVR2AR47MDD 
1 3.00 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1140-ND .20 1.24 8.37 UVR2A010MDD 
2.2 3.00 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1141-ND .20 1.24 8.37 UVR2A2R2MDD 
3.3 3.30 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1142-ND .24 1.52 10.23 UVR2A3R3MDD 
47 4.70 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1143-ND .24 1.52 10.23 UVR2A4R7MDD 
10 10.00 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1144-ND 25 1.68 11.83 UVR2A100MED 
100 22 22.00 0.08 130 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1145-ND -30 2.03 14.30 UVR2A220MED 
33 33.00 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1146-ND .39 2.65 18.70 UVR2A330MPD 
47 47.00 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1147-ND 37 2.70 19.25 UVR2A470MPD 
100 100.00 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1148-ND 59 4.34 31.00 UVR2A101MPD 
220 220.00 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1149-ND 96 7.14 52.41 UVR2A221MHD 
330 330.00 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1150-ND 1.07 7.94 58.28 UVR2A331MHD 
470 470.00 0.08 1000 16.0 25.0 75 0.8 493-1151-ND 1.41 10.56 79.20 UVR2A471MHD 
1000 1000.00 0.08 1380 18.0 40.0 75 0.8 493-1152-ND 1.91 14.34 107.55 UVR2A102MHD 
2200 2200.00 0.10 2400 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1153-ND 4.63 35.06 264.60 UVR2A222MRD 
2200 2200.00 0.10 2400 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1154-ND 4.63 35.06 264.60 UVR2A222MRD6 
3300 3300.00 0.12 2900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1155-ND 4.83 36.54 275.80 UVR2A332MRD 
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nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage tand Rated Ripple Cur. 
W.V. Cap. Current Max. @120Hz/85°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDc) (uF) (uA) @120Hz/20°C (mA rms) oD LZ P od Part No. 1 10 100 Part No. 
0.47 47.52 0.20 15. 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1156-ND 25 1.61 10.85 UVR2CR47MED 
1 56 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1157-ND 25 1.61 10.85 UVR2C010MED 
2.2 75.2 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1158-ND 25 1.72 12.10 UVR2C2R2MED 
3.3 92.8 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1159-ND 32 2.18 15.40 UVR2C3R3MED 
4.7 115.2 0.20 50 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1160-ND 24 1.64 11.55 UVR2C4R7MED 
10 200 0.20 80 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1161-ND .33 2.26 15.95 UVR2C100MPD 
22 392 0.20 155 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1162-ND .38 2.84 20.25 UVR2C220MPD 
160 33 568 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1163-ND 59 4.34 31.00 UVR2C330MPD 
47 792 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1164-ND 66 4.93 36.19 UVR2C470MHD 
100 1640 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1165-ND 1.03 7.68 56.40 UVR2C101MHD 
220 3560 0.20 800 16.0 35.5 75, 0.8 493-1166-ND 1.64 12.33 92.48 UVR2C221MHD 
330 5320 0.20 940 18.0 40.0 75 0.8 493-1167-ND 1.84 13.97 105.40 UVR2C331MHD 
330 5320 0.20 900 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1168-ND 1.84 13.97 105.40 UVR2C331MRD6 
470 7560 0.20 1410 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1169-ND 3.17 24.01 181.20 UVR2C471MRD 
470 7560 0.20 1290 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1170-ND 3.17 24.01 181.20 UVR2C471MRD6 
1000 16040 0.20 1900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1171-ND 4.09 30.98 233.80 UVR2C102MRD 
0.47 49.4 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1172-ND .24 1.60 11.28 UVR2DR47MED 
1 60 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1173-ND .24 1.60 11.28 UVR2D010MED 
2.2 84 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1174-ND 27 1.83 12.93 UVR2D2R2MED 
3.3 106 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1175-ND 32 2.18 15.40 UVR2D3R3MED 
4.7 134 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1176-ND 33 2.45 17.50 UVR2D4R7MPD 
10 240 0.20 95 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1177-ND 42 3.08 22.00 UVR2D100MPD 
22 480 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1178-ND 61 4.48 32.00 UVR2D220MPD 
200 33 700 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1179-ND 66 4.93 36.19 UVR2D330MHD 
47 980 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1180-ND 66 4.93 36.19 UVR2D470MHD 
100 2040 0.20 530 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1181-ND 1.60 12.00 90.00 UVR2D101MHD 
220 4440 0.20 810 18.0 35.5 75 0.8 493-1182-ND 1.96 14.67 110.03 UVR2D221MHD 
330 6640 0.20 1130 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1183-ND 3.34 25.28 190.80 UVR2D331MRD 
330 6640 0.20 1090 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1184-ND 3.34 25.28 190.80 UVR2D331MRD6 
470 9440 0.20 1490 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1185-ND 4.09 30.95 233.60 UVR2D471MRD 
470 9440 0.20 1550 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1186-ND 4.09 30.95 233.60 UVR2D471MRD6 
0.47 51.75 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1187-ND .24 1.64 11.55 UVR2ER47MED 
1 65 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1188-ND .24 1.64 11.55 UVR2E010MED 
2.2 95 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1189-ND .28 1.79 12.09 UVR2E2R2MED 
3.3 122.5 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1190-ND 32 2.18 15.40 UVR2E3R3MPD 
4.7 157.5 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1191-ND 34 2.49 17.75 UVR2E4R7MPD 
10 290 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1192-ND 40 2.94 21.00 UVR2E100MPD 
22 590 0.20 190 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1193-ND 61 4.52 32.25 UVR2E220MHD 
250 33 865 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1194-ND 66 4.93 36.19 UVR2E330MHD 
47 1215 0.20 300 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1195-ND 1.03 7.68 56.40 UVR2E470MHD 
100 2540 0.20 520 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1196-ND 1.80 13.50 101.25 UVR2E101MHD 
220 5540 0.20 740 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1197-ND 3.71 28.09 212.00 UVR2E221MRD 
220 5540 0.20 820 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1198-ND 3.71 28.09 212.00 UVR2E221MRD6 
330 8290 0.20 1170 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1199-ND 3.97 30.05 226.80 UVR2E331MRD 
330 8290 0.20 970 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1200-ND 3.97 30.05 226.80 UVR2E331MRD6 
470 11790 0.20 1600 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1201-ND 5.05 38.27 288.80 UVR2E471MRD 
1 71.5 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1202-ND 26 1.79 12.65 UVR2F010MED 
22 109.3 0.20 33 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1203-ND 36 2.42 17.05 UVR2F2R2MPD 
3.3 143.95 0.20 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1204-ND 39 2.87 20.50 UVR2F3R3MPD 
47 188.05 0.20 65 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1205-ND 44 3.22 23.00 UVR2F4R7MPD 
10 355 0.20 115 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1206-ND 57 4.20 30.00 UVR2F100MPD 
315 22 733 0.20 190 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1207-ND 66 4.93 36.19 UVR2F220MPD 
33 1079.5 0.20 275 16.0 25.0 75: 0.8 493-1208-ND 1.11 8.34 62.55 UVR2F330MHD 
47 1520.5 0.20 340 16.0 25.0 75 0.8 493-1209-ND 1.42 10.62 79.65 UVR2F470MHD 
100 3190 0.20 560 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1210-ND 1.81 13.56 101.70 UVR2F101MHD 
220 6970 0.20 850 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1211-ND 5.02 38.00 286.80 UVR2F221MRD 
220 6970 0.20 770 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1212-ND 5.02 38.00 286.80 UVR2F221MRD6 
330 10435 0.20 1250 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1213-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2F331MRD 
1 75 0.25 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1214-ND 27 1.83 12.93 UVR2V010MED 
2.2 117 0.25 38 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1215-ND 35 2.34 16.50 UVR2V2R2MPD 
3.3 155.5 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1216-ND 40 2.94 21.00 UVR2V3R3MPD 
4.7 204.5 0.25 65 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1217-ND 40 2.94 21.00 UVR2V4R7MPD 
10 390 0.25 115 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1218-ND 57 4.24 30.25 UVR2V100MPD 
350 22 810 0.25 200 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1219-ND 64 4.77 35.02 UVR2V220MHD 
33 1195 0.25 275 16.0 25.0 75 0.8 493-1220-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2V330MHD 
47 1685 0.25 380 16.0 35.5 75 0.8 493-1221-ND 1.75 13.14 98.55 UVR2V470MHD 
100 3540 0.25 590 18.0 40.0 75 0.8 493-1222-ND 1.79 13.52 102.00 UVR2V101MHD 
100 3540 0.25 570 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1223-ND 1.79 13.52 102.00 UVR2V101MRD6 
220 7740 0.25 850 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1224-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2V221MRD 
220 7740 0.25 890 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1225-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2V221MRD6 
1 80 0.25 25 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1226-ND 31 2.11 14.85 UVR2G010MPD 
2.2 128 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1227-ND .38 2.77 19.75 UVR2G2R2MPD 
3.3 172 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1228-ND 40 2.94 21.00 UVR2G3R3MPD 
47 228 0.25 70 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1229-ND 47 3.43 24.50 UVR2G4R7MPD 
10 440 0.25 130 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1230-ND 58 4.35 31.96 UVR2G100MHD 
400 22 920 0.25 240 16.0 25.0 75 0.8 493-1231-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2G220MHD 
33 1360 0.25 300 16.0 31.5 75 0.8 493-1232-ND 1.44 10.80 81.00 UVR2G330MHD 
47 1920 0.25 370 16.0 35.5 75 0.8 493-1233-ND 1.90 14.25 106.88 UVR2G470MHD 
100 4040 0.25 550 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1234-ND 3.77 28.54 215.40 UVR2G101MRD 
100 4040 0.25 530 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1235-ND 3.77 28.54 215.40 UVR2G101MRD6 
220 8840 0.25 750 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1236-ND 6.24 47.28 356.80 UVR2G221MRD 
1 85 0.25 23 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1237-ND 31 2.11 14.85 UVR2W010MPD 
2.2 139 0.25 35 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1238-ND 40 2.94 21.00 UVR2W2R2MPD 
3.3 188.5 0.25 45 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1239-ND 40 2.94 21.00 UVR2W3R3MPD 
47 251.5 0.25 55 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1240-ND 57 4.24 30.25 UVR2W4R7MPD 
450 10 490 0.25 90 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1241-ND 64 4.77 35.02 UVR2W100MHD 
22 1030 0.25 165 16.0 25.0 75 0.8 493-1242-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2W220MHD 
33 1525 0.25 230 16.0 35.5 75 0.8 493-1243-ND 1.90 14.25 106.88 UVR2W330MHD 
47 2155 0.25 300 18.0 40.0 75 0.8 493-1244-ND 2.02 15.26 115.20 UVR2W470MHD 
47 2155 0.25 290 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1245-ND 2.02 15.26 115.20 UVR2W470MRD6 
100 4540 0.25 350 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1246-ND 4.50 34.11 257.40 UVR2W101MRD 
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RoHS 


COMPLIANT 


e e : 
michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 


2 a 
Sleeve For ee of more than 1000UF, add 0.02 for every increase of 1000UF. Measurement frequency: 
Od 120Hz, Temperature: 20°C. 
Fy @ Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 160to 315 | 350 to 450 
ODIs | * +1.0 for oD >20 t FiOS tand(Max.) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12] 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
(3) + +2.0 for L >20 
esnit“b LHtSt+— 15 alg 
Relief ¢ Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3] 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |160 - 200 | 250 - 350] 400 | 450 
neat Lies SP acer candars type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio|Z-25°C/z+20°C | 5 4 3/2 2 2 2 2 3 4 6 45 
SPECIFICATIONS: z1/z20 (Max.) |Z-40°C/z+20°C] 10] 8| 6 | 4/3 | 3] 3] 3 4 8 |10)— 
Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C ° Endurance: rae Capacitance Change Within +20% of initial value 
After 1000 hours application 200% or less of initial 
* Leakage Current: of rated voltage at 105°C, a tans 5 ecified valle 
capacitors meet the characteristic p 
Rated Voltage: 6.3 to 100 Rated Voltage: 160 to 450 requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 
is not more than 0.03CV or 4 (HA), whichever is greater. CV s 1000: I=0.1CV+40 (HA) or less. * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current | After 1 minutes application of rated voltage, endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (UA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV +100 (A) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap. Current | (Maximum) @120Hz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) (uA) |@120Hz/20°C (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 3.00 0.28 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1247-ND 26 1.66 11.16 UVZ0J220MDD 
33 3.00 0.28 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1248-ND 26 1.66 11.16 UVZ0J330MDD 
47 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1249-ND 26 1.66 11.16 UVZ0J470MDD 
100 6.30 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1250-ND 25 1.72 12.10 UVZ0J101MDD 
220 13.86 0.28 145 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1251-ND -30 2.07 14.58 UVZ0J221MDD 
330 20.79 0.28 195 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1252-ND 35 2.34 16.50 UVZ0J331MED 
470 29.61 0.28 230 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1253-ND 36 2.46 17.33 UVZ0J471MED 
63 1000 63.00 0.28 390 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1254-ND 25 1.72 12.10 UVZ0J102MPD 
2200 138.60 0.30 710 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1255-ND 65 4.80 35.25 UVZ0J222MPD 
3300 207.90 0.32 840 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1256-ND 72 5.38 39.48 UVZ0J332MPD 
4700 296.10 0.34 1090 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1257-ND 1.06 7.98 59.85 UVZ0J472MHD 
6800 428.40 0.38 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1258-ND 1.49 11.19 83.93 UVZ0J682MHD 
10000 630.00 0.46 1650 16.0 25.0 18 0.8 493-1259-ND 1.96 14.67 110.03 UVZ0J103MHD 
15000 945.00 0.56 2010 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1260-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ0J153MHD 
22000 1386.00 0.70 2350 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1261-ND 2.65 20.06 151.40 UVZ0J223MHD 
33000 | 2079.00 0.92 2800 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1262-ND 4.90 37.13 280.20 UVZ0J333MRD 
22 3.00 0.24 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1263-ND .26 1.66 11.16 UVZ1A220MDD 
33 3.30 0.24 58 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1264-ND 26 1.66 11.16 UVZ1A330MDD 
47 4.70 0.24 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1265-ND .26 1.66 11.16 UVZ1A470MDD 
100 10.00 0.24 105 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1266-ND 25 1.72 12.10 UVZ1A101MDD 
220 22.00 0.24 175 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1267-ND 35 2.34 16.50 UVZ1A221MED 
330 33.00 0.24 210 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1268-ND 37 2.50 17.60 UVZ1A331MED 
470 47.00 0.24 250 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1269-ND 40 2.98 21.25 UVZ1A471MED 
10 1000 100.00 0.24 460 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1270-ND 57 4.20 30.00 UVZ1A102MPD 
2200 220.00 0.26 760 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1271-ND 72 5.38 39.48 UVZ1A222MPD 
3300 330.00 0.28 1000 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1272-ND 1.06 7.87 57.81 UVZ1A332MHD 
4700 470.00 0.30 1260 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1273-ND 1.30 9.78 73.35 UVZ1A472MHD 
6800 680.00 0.34 1570 16.0 25.0 18 0.8 493-1274-ND 1.97 14.76 110.70 UVZ1A682MHD 
10000 1000.00 0.42 1890 16.0 35.5 75 0.8 493-1275-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1A103MHD 
15000 1500.00 0.52 2180 18.0 35.5 75 0.8 493-1276-ND 2.39 18.13 136.80 UVZ1A153MHD 
22000 | 2200.00 0.66 2650 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1277-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1A223MRD 
33000 | 3300.00 0.88 3250 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1278-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1A333MRD 
10 3.00 0.20 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1279-ND .26 1.66 11.16 UVZ1C100MDD 
22 3.52 0.20 54 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1280-ND .26 1.66 11.16 UVZ1C220MDD 
33 5.28 0.20 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1281-ND 26 1.66 11.16 UVZ1C330MDD 
47 7.52 0.20 79 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1282-ND 25 1.72 12.10 UVZ1C470MDD 
100 16.00 0.20 115 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1283-ND -30 2.07 14.58 UVZ1C101MDD 
220 35.20 0.20 190 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1284-ND 37 2.54 17.88 UVZ1C221MED 
330 52.80 0.20 265 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1285-ND 40 2.98 21.25 UVZ1C331MPD 
470 75.20 0.20 315 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1286-ND 44 3.26 23.25 UVZ1C471MPD 
16 1000 160.00 0.20 560 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1287-ND 65 4.80 35.25 UVZ1C102MPD 
2200 352.00 0.22 920 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1288-ND 1.02 7.68 57.60 UVZ1C222MHD 
3300 528.00 0.24 1170 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1289-ND 1.42 10.68 80.10 UVZ1C332MHD 
4700 752.00 0.26 1480 16.0 25.0 75 0.8 493-1290-ND 1.92 14.37 107.78 UVZ1C472MHD 
6800 1088.00 0.30 1780 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1291-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1C682MHD 
10000 1600.00 0.38 2060 18.0 35.5 18 0.8 493-1292-ND 2.39 18.13 136.80 UVZ1C103MHD 
15000 | 2400.00 0.48 2430 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1293-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1C153MRD 
22000 | 3520.00 0.62 3000 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1294-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1C223MRD 
33000 | 5280.00 0.84 3450 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1295-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1C333MRD 
47 3.00 0.16 25 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1296-ND 26 1.66 11.16 UVZ1E4R7MDD 
10 3.00 0.16 36 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1297-ND 22 1.38 9.30 UVZ1E100MDD 
25 22 5.50 0.16 58 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1298-ND 22 1.38 9.30 UVZ1E220MDD 
33 8.25 0.16 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1299-ND 25 A772 12.10 UVZ1E330MDD 
47 11.75 0.16 83 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1300-ND 22 1.38 9.30 UVZ1E470MDD 
100 25.00 0.16 140 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1301-ND 28 1.75 11.78 UVZ1E101MED 
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nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont.) 


Rated Leakage tans Rated Ripple Cur. 

Voltage Cap. Current | (Maximum) @120Hz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC) (uF) (uA) | @120Hz/20°C (mA) rms oD L P od Part No. il 10 100 Part No. 
220 55.00 0.16 240 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1302-ND 40 2.98 21.25 UVZ1E221MPD 
330 82.50 0.16 315 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1303-ND 38 2.80 20.00 UVZ1E331MPD 
470 117.50 0.16 380 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1304-ND 34 2.52 18.00 UVZ1E471MPD 
1000 250.00 0.16 680 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1305-ND 64 4.77 35.02 UVZ1E102MPD. 
2200 550.00 0.18 1090 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1306-ND 1.42 10.68 80.10 UVZ1E222MHD 
25 3300 825.00 0.20 1400 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1307-ND 1.16 8.70 65.25 UVZ1E332MHD 
4700 1175.00 0.22 1710 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1308-ND 1.36 10.20 76.50 UVZ1E472MHD 
6800 1700.00 0.26 2040 18.0 35.5 75 0.8 493-1309-ND 2.65 20.09 151.60 UVZ1E682MHD 
10000 2500.00 0.34 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1310-ND 4.30 32.57 245.80 UVZ1E103MRD 
15000 3750.00 0.44 2750 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1311-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1E153MRD 
22000 5500.00 0.58 3250 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1312-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1E223MRD 
47 3.00 0.14 28 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1313-ND 26 1.66 11.16 UVZ1V4R7MDD 
10 3.50 0.14 41 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1314-ND 22 1.38 9.30 UVZ1V100MDD 
22 7.70 0.14 61 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1315-ND 22 1.38 9.30 UVZ1V220MDD 
33 11.55 0.14 75 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1316-ND 30 2.03 14.30 UVZ1V330MDD 
47 16.45 0.14 93 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1317-ND 22 1.38 9.30 UVZ1V470MDD 
100 35.00 0.14 150 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1318-ND 37 2.54 17.88 UVZ1V101MED 
220 77.00 0.14 275 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1319-ND 52 3.82 27.25 UVZ1V221MPD 
35 330 115.50 0.14 350 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1320-ND 45 3.29 23.50 UVZ1V331MPD 
470 164.50 0.14 460 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1321-ND 65 4.86 35.72 UVZ1V471MPD 
1000 350.00 0.14 810 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1322-ND 1.02 7.68 57.60 UVZ1V102MHD 
2200 770.00 0.16 1260 16.0 25.0 75 0.8 493-1323-ND 1.71 12.84 96.30 UVZ1V222MHD 
3300 1155.00 0.18 1610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1324-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1V332MHD 
4700 1645.00 0.20 1910 18.0 35.5 75 0.8 493-1325-ND 2.40 18.18 137.20 UVZ1V472MHD 
6800 2380.00 0.24 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1326-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1V682MRD 
10000 3500.00 0.32 2650 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1327-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1V103MRD 
15000 4200.00 0.36 3100 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1328-ND 7.95 60.18 454.20 UVZ1V153MRD 
0.1 3.00 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1329-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HOR1MDD 
0.22 3.00 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1330-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR22MDD 
0.33 3.00 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1331-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR33MDD 
0.47 3.00 0.12 va 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1332-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR47MDD 
1 3.00 0.12 13 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1333-ND 22 1.38 9.30 UVZ1HO10MDD 
2.2 3.00 0.12 20 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1334-ND 22 1.38 9.30 UVZ1H2R2MDD 
3.3 3.00 0.12 25 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1335-ND 26 1.66 11.16 UVZ1H3R3MDD 
47 3.00 0.12 30 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1336-ND 22 1.38 9.30 UVZ1H4R7MDD 
10 5.00 0.12 46 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1337-ND .25 1.72 12.10 UVZ1H100MDD 
22 11.00 0.12 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1338-ND 30 2.03 14.30 UVZ1H220MDD 
50 33 16.50 0.12 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1339-ND 33 2.22 15.68 UVZ1H330MDD 
47 23.50 0.12 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1340-ND 21 1.33 8.99 UVZ1H470MED 
100 50.00 0.12 190 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1341-ND 43 3.19 22.75 UVZ1H101MPD 
220 110.00 0.12 300 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1342-ND 58 4.29 31.49 UVZ1H221MPD 
330 165.00 0.12 410 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1343-ND 60 4.41 31.50 UVZ1H331MPD 
470 235.00 0.12 530 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1344-ND 1.07 8.01 60.08 UVZ1H471MHD 
1000 500.00 0.12 950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1345-ND 1.01 7.49 54.99 UVZ1H102MHD 
2200 1100.00 0.14 1470 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1346-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1H222MHD 
3300 1650.00 0.16 1770 18.0 35.5 75 0.8 493-1347-ND 2.70 20.46 154.40 UVZ1H332MHD 
4700 2350.00 0.18 2100 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1348-ND 4.30 32.57 245.80 UVZ1H472MRD 
6800 3400.00 0.22 2500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1349-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1H682MRD 
10000 5000.00 0.30 2850 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1350-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1H103MRD 
10 6.30 0.10 46 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1351-ND 25 1.72 12.10 UVZ1J100MDD 
22 13.86 0.10 71 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1352-ND 33 2.22 15.68 UVZ1J220MDD 
33 20.79 0.10 100 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1353-ND 35 2.38 16.78 UVZ1J330MED 
47 29.61 0.10 120 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1354-ND 37 2.54 17.88 UVZ1J470MED 
100 63.00 0.10 215 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1355-ND At 3.01 21.50 UVZ1J101MPD 
220 138.60 0.10 335, 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1356-ND fA 5.25 38.54 UVZ1J221MPD 
63 330 207.90 0.10 510 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1357-ND 80 5.95 43.71 UVZ1J331MPD 
470 296.10 0.10 640 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1358-ND 1.06 7.87 57.81 UVZ1J471MHD 
1000 630.00 0.10 930 16.0 25.0 75 0.8 493-1359-ND 1.68 12.57 94.28 UVZ1J102MHD 
2200 1386.00 0.12 1650 18.0 35.5 75 0.8 493-1360-ND 2.10 15.90 120.00 UVZ1J222MHD 
3300 2079.00 0.14 1950 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1361-ND 4.28 32.38 244.40 UVZ1J332MRD 
4700 2961.00 0.16 2450 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1362-ND 5.39 40.84 308.20 UVZ1J472MRD 
6800 4284.00 0.20 2800 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1363-ND 7.27 55.01 415.20 UVZ1J682MRD 
0.1 3.00 0.08 1.5 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1364-ND 26 1.66 11.16 UVZ2A0R1MDD 
0.22 3.00 0.08 3.4 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1365-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR22MDD 
0.33 3.00 0.08 5 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1366-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR33MDD 
0.47 3.00 0.08 7A 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1367-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR47MDD 
1 3.00 0.08 15 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1368-ND .26 1.66 11.16 UVZ2A010MDD 
2.2 3.00 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1369-ND 26 1.66 11.16 UVZ2A2R2MDD 
3.3 3.30 0.08 29 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1370-ND 25 1.72 12.10 UVZ2A3R3MDD 
47 4.70 0.08 32 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1371-ND 25 1.72 12.10 UVZ2A4R7MDD 
10 10.00 0.08 54 6.3 11.0 25 0.5 493-1372-ND 33 2.22 15.68 UVZ2A100MED 
100 22 22.00 0.08 93 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1373-ND 37 2.54 17.88 UVZ2A220MED 
33 33.00 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1374-ND 40 2.98 21.25 UVZ2A330MPD 
47 47.00 0.08 165 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1375-ND 46 3.40 24.25 UVZ2A470MPD. 
100 100.00 0.08 265 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1376-ND 64 4.74 34.78 UVZ2A101MPD 
220 220.00 0.08 440 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1377-ND 1.06 7.98 59.85 UVZ2A221MHD 
330 330.00 0.08 540 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1378-ND 1.18 8.85 66.38 UVZ2A331MHD 
470 470.00 0.08 715 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1379-ND 1.68 12.57 94.28 UVZ2A471MHD 
1000 1000.00 0.08 985 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1380-ND 2.40 18.18 137.20 UVZ2A102MHD 
2200 2200.00 0.10 1750 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1381-ND 6.04 45.77 345.40 UVZ2A222MRD 
3300 3300.00 0.12 2070 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1382-ND 6.29 47.65 359.60 UVZ2A332MRD 
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nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) Cont.) 


Rated Leakage tan 8 Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap. Current | (Maximum) @120Hz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) (uA) | @120Hz/20°C (mA) rms oD [i P od Part No. 1 10 100 Part No. 
0.47 47.52 0.20 11 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1383-ND 25 1.72 12.10 UVZ2CR47MED 
A 56 0.20 16 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1384-ND .25 1.72 12.10 UVZ2C010MED 
22. 75.2 0.20 25 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1385-ND 31 2.11 14.85 UVZ2C2R2MED 
3.3 92.8 0.20 30 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1386-ND 39 2.61 18.43 UVZ2C3R3MED 
47 115.2 0.20 34 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1387-ND 39 2.65 18.70 UVZ2C4R7MED 
10 200 0.20 4 8.0 TRS: 3.5 0.6 493-1388-ND 40 2.98 21.25 UVZ2C100MPD 
160 22 392 0.20 100 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1389-ND 58 4.27 30.50 UVZ2C220MPD 
33 568 0.20 145 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1390-ND 67 4.96 36.43 UVZ2C330MPD 
47 792 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1391-ND 76 5.66 41.60 UVZ2C470MHD 
100 1640 0.20 215 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1392-ND 1.10 8.28 62.10 UVZ2C101MHD 
220 3560 0.20 570 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1393-ND 1.90 14.36 108.40 UVZ2C221MHD 
330 5320 0.20 750 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1394-ND 2.36 17.86 134.80 UVZ2C331MHD 
470 7560 0.20 900 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1395-ND 3.49 26.45 199.60 UVZ2C471MRD 
1000 16040 0.20 1310 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1396-ND 4.59 34.74 262.20 UVZ2C102MRD 
0.47 49.4 0.20 an 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1397-ND -30 2.03 14.30 UVZ2DR47MED 
al 60 0.20 16 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1398-ND 30 2.03 14.30 UVZ2D010MED 
2.2 84 0.20 25 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1399-ND 34 2.30 16.23 UVZ2D2R2MED 
3.3 106 0.20 30 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1400-ND 39 2.65 18.70 UVZ2D3R3MED 
47 134 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1401-ND 40 2.98 21.25 UVZ2D4R7MPD 
10 240 0.20 65 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1402-ND 50 3.71 26.50 UVZ2D100MPD 
200 22 480 0.20 120 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1403-ND 67 4.96 36.43 UVZ2D220MPD 
33 700 0.20 160 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1404-ND 76 5.66 41.60 UVZ2D330MHD 
47 980 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1405-ND 76 5.66 41.60 UVZ2D470MHD 
100 2040 0.20 375 16.0 31.5 78 0.8 493-1406-ND 1.84 13.80 103.50 UVZ2D101MHD 
220 4440 0.20 575 18.0 35.5 r5: 0.8 493-1407-ND 2.14 16.17 122.00 UVZ2D221MHD 
330 6640 0.20 705 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1408-ND 3.58 27.14 204.80 UVZ2D331MRD 
470 9440 0.20 840 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1409-ND 4.59 34.74 262.20 UVZ2D471MRD 
0.47 51.75 0.20 10 6.3 11.0 2:5 0.5 493-1410-ND 31 2.11 14.85 UVZ2ER47MED 
1 65 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1411-ND 31 2.11 14.85 UVZ2E010MED 
2.2 95 0.20 23 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1412-ND 39 2.61 18.43 UVZ2E2R2MED 
3.3 122.5 0.20 32 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1413-ND 39 2.65 18.70 UVZ2E3R3MPD 
47 157.5 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1414-ND 40 2.98 21.25 UVZ2E4R7MPD 
10 290 0.20 74 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1415-ND 58 4.27 30.50 UVZ2E100MPD 
250 22 590 0.20 130 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1416-ND 67 4.96 36.43 UVZ2E220MHD 
33 865 0.20 160 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1417-ND -76 5.66 41.60 UVZ2E330MHD 
47 1215 0.20 210 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1418-ND 1.10 8.28 62.10 UVZ2E470MHD 
100 2540 0.20 365 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1419-ND 1.95 14.76 111.40 UVZ2E101MHD 
220 5540 0.20 600 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1420-ND 2.36 17.86 134.80 UVZ2E221MRD 
330 8290 0.20 730 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1421-ND 4.38 33.13 250.00 UVZ2E331MRD 
470 11790 0.20 870 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1422-ND 5.58 42.24 318.80 UVZ2E471MRD 
1 71.5 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1423-ND 32 2.18 15.40 UVZ2F010MED 
2.2 109.3 0.20 26 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1424-ND 33 2.45 17.50 UVZ2F2R2MPD 
3.3 143.95 0.20 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1425-ND -36 2.66 19.00 UVZ2F3R3MPD 
47 188.05 0.20 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1426-ND 45 3.29 23.50 UVZ2F4R7MPD 
10 355, 0.20 80 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1427-ND 58 4.27 30.50 UVZ2F100MPD 
315 22 733 0.20 115 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1428-ND 67 4.96 36.43 UVZ2F220MHD 
33 1079.5 0.20 195 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1429-ND 1.03 7.74 58.05 UVZ2F330MHD 
47 1520.5 0.20 230 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1430-ND 1.76 13.23 99.23 UVZ2F470MHD 
100 3190 0.20 395 18.0 35.5 7.8 0.8 493-1431-ND 2.19 16.62 125.40 UVZ2F101MHD 
220 6970 0.20 620 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1432-ND 5.65 42.74 322.60 UVZ2F221MRD 
330 10435 0.20 760 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1433-ND 8.02 60.71 458.20 UVZ2F331MRD 
1 75 0.25 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1434-ND 34 2.52 18.00 UVZ2V010MED 
2.2 117 0.25 26 8.0 AAS: 3.5 0.6 493-1435-ND 37 2.70 19.25 UVZ2V2R2MPD 
3.3 155.5 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1436-ND 40 2.94 21.00 UVZ2V3R3MPD 
47 204.5 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1437-ND 45 3.33 23.75 UVZ2V4R7MPD 
350 10 390 0.25 80 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1438-ND 68 5.06 37.13 UVZ2V100MPD 
22 810 0.25 115 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1439-ND 83 6.14 45.12 UVZ2V220MHD 
33 1195 0.25 195 16.0 25.0 78 0.8 493-1440-ND 1.27 9.51 71.33 UVZ2V330MHD 
47 1685 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1441-ND 1.93 14.49 108.68 UVZ2V470MHD 
100 3540 0.25 420 18.0 40.0 78 0.8 493-1442-ND 2.44 18.50 139.60 UVZ2V101MHD 
220 7740 0.25 620 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1443-ND 6.21 46.98 354.60 UVZ2V221MRD 
1 80 0.25 17 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1444-ND 37 2.73 19.50 UVZ2G010MPD 
2.2 128 0.25 30 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1445-ND 42 3.12 22.25 UVZ2G2R2MPD 
3.3 172 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1446-ND 46 3.36 24.00 UVZ2G3R3MPD 
47 228 0.25 50 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1447-ND 59 4.38 31.25 UVZ2G4R7MPD 
400 10 440 0.25 90 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1448-ND 77 5.76 42.30 UVZ2G100MHD 
22 920 0.25 165 16.0 25.0 eo} 0.8 493-1449-ND 1.22 9.18 68.85 UVZ2G220MHD 
33 1360 0.25 215 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1450-ND 1.93 14.49 108.68 UVZ2G330MHD 
47 1920 0.25 270 16.0 35.5 75 0.8 493-1451-ND 1.99 15.05 113.60 UVZ2G470MHD 
100 4040 0.25 450 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1452-ND 3.55 26.87 202.80 UVZ2G101MRD 
220 8840 0.25 660 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1453-ND 6.31 47.75 360.40 UVZ2G221MRD 
a 85 0.25 13 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1454-ND -38 2.80 20.00 UVZ2W010MPD 
2.2 139 0.25 23 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1455-ND 48 3.57 25.50 UVZ2W2R2MPD 
3.3 188.5 0.25 31 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1456-ND 57 4.26 31.26 UVZ2W3R3MPD 
47 251.5 0.25 40 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1457-ND -70 5.22 38.31 UVZ2W4R7MPD 
450 10 490 0.25 65 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1458-ND 1.05 7.86 58.95 UVZ2W100MHD 
22 1030 0.25 115 16.0 25.0 15 0.8 493-1459-ND 1.48 11.10 83.25 UVZ2W220MHD 
33 1525 0.25 165 16.0 35.5 T5: 0.8 493-1460-ND 1.86 14.05 106.00 UVZ2W330MHD 
47 2155 0.25 185 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1461-ND 2.31 17.52 132.20 UVZ2W470MHD 
100 4540 0.25 270 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1462-ND 4.78 36.17 273.00 UVZ2W101MRD 
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achz i RoHS 
michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) ates 
Low Impedance, High Reliability 105°C 
etan 5: 
For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 
. Rated Volt. (V)-| 6.3 | 10 16 25 35 50 | 63 | 100 | 160 to 250 | 315 to 350 | 400 to 450 
+1.0 for @D > 20 {P20s tan 5 (Max.) | 0.22| 0.19 [0.16 |0.14]0.12|0.10/0.09]0.08| 0.15 0.20 0.25 
$ 41.5 forL >7, 
_ ola. Ot ole 1 52 ae +2.0 for L > 20 ¢ Stability at Low Temperature: 
vent (0 6.3 and up) Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200 | 250 | 315-350 | 400 | 450 
Z-55°C/Z+20°C 3 3 3 3 
FEATURES: « Miniature sized + Low impedance. * High reliability withstanding 5000 hour load life at 105%o | mPecance FF ri 6 <9 lP4gc 
(3000/2000 hours for smaller case sizes as specified) * Ideal for switching power supplies 
SPECIFICATIONS: Z-25°C/Z+20°C 3 3 4 6 15 
Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | * baehrled sara a acter oa nce Capacitance Change | Within 20% of initial value 
? 9 ry voltage plus the rated ripple current for jours — 
Gapachanee, loleranee: see al 1e0He, 20°C (2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hours for | tans 200 % or less of initial 
Leakage Current: D = 8 and 10) at 105°C the peak voltage shall not specified value 
exceed the rated D.C. voltage, capacitors meet the it; if, 

Rated Volt. (V) 6.3 to 100 160 to 450 characteristic requirements listed at right. Eegsoee Suet une spectied Valeo ies 
Leakage After 1 minute application of rated CV < 1000: | = 0.1CV+40 (WA) Max. (1 minute) | * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
Current _| Voltage, leakage current is not more than | qv "4999; | = 0.04CV+100 (uA) Max. (1 minute) endurance characteristics listed 

0.03CV or 4 (uA), whichever is greater. . i" ; i 
* Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current © Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D E iB od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 4.158 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND .24 1.60 11.28 UPW0J220MDD 
27 5.103 2.000 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1688-ND .24 1.60 11.28 UPW0J270MDD 
33 6.237 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1689-ND .24 1.60 11.28 UPW0J330MDD 
33 6.237 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1690-ND .24 1.60 11.28 UPW0J330MDD6 
47 8.883 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1691-ND 24 1.60 11.28 UPW0J470MDD 
47 8.883 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1692-ND .24 1.60 11.28 UPW0J470MDD6 
56 10.584 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1693-ND 24 1.60 11.28 UPWOJ560MDD 
68 12.852 1.300 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1694-ND 26 1.79 12.65 UPWOJ680MDD 
100 18.9 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1695-ND 27 1.83 12.93 UPW0J101MDD 
120 22.68 0.450 0.22 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1696-ND -30 2.03 14.30 UPW0J121MDD 
150 28.35 0.500 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1697-ND -30 2.03 14.30 UPW0J151MDD6 
150 28.35 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1698-ND -30 2.03 14.30 UPW0J151MED 
220 41.58 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1699-ND .33 2.26 15.95 UPW0J221MED 
330 62.37 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1700-ND 40 2.69 18.98 UPW0J331MED 
330 62.37 0.230 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1701-ND 40 2.69 18.98 UPW0J331MED6 
470 88.83 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1702-ND 35 2.56 18.25 UPW0J471MPD 
560 105.84 0.117 0.22 555 8 115 3.5 0.60 493-1703-ND 37 2.70 19.25 UPW0J561MPD 
680 128.52 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1704-ND .38 277 19.75 UPW0J681MPD 
820 154.98 0.085 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1705-ND 51 3.75 26.75 UPW0J821MPD 
63 820 154.98 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1706-ND 51 3.75 26.75 UPW0J821MPD6 
° 1000 189 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1707-ND 56 4.13 29.50 UPW0J102MPD 
1200 226.8 0.065 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1708-ND 57 4.17 29.75 UPW0J122MPD 
1200 226.8 0.068 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1709-ND 61 4.54 33.37 UPW0J122MPD6 
1500 283.5 0.052 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1710-ND 61 4.54 33.37 UPW0J152MPD 
2200 415.8 0.038 0.24 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1711-ND -80 5.95 43.71 UPW0J222MHD 
2200 415.8 0.045 0.24 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1712-ND -80 5.95 43.71 UPW0J222MPD6 
2700 510.3 0.035 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1713-ND 1.01 7.55 55.46 UPW0J272MPD 
3300 623.7 0.038 0.26 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1714-ND 1.05 7.81 57.34 UPW0J332MHD 
3900 737.1 0.030 0.26 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1715-ND 1.16 8.70 65.25 UPW0J392MHD 
4700 888.3 0.022 0.28 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1716-ND 1.19 8.91 66.83 UPW0J472MHD 
4700 888.3 0.025 0.28 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1717-ND 1.19 8.91 66.83 UPW0J472MHD6 
5600 1058.4 0.022 0.30 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1718-ND 1.49 11.16 83.70 UPW0J562MHD 
5600 1058.4 0.029 0.30 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1719-ND 1.49 11.16 83.70 UPWO0J562MHD6 
6800 1285.2 0.022 0.32 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1720-ND 1.52 11.40 85.50 UPW0J682MHD 
6800 1285.2 0.028 0.32 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1721-ND 1.52 11.40 85.50 UPWOJ682MHD6 
8200 1549.8 0.018 0.36 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1722-ND 1.83 13.89 104.80 UPW0J822MHD 
10000 1890 0.016 0.40 3150 16 31.5 7.5 0.80 493-1723-ND 1.93 14.63 110.40 UPW0J103MHD 
10000 1890 0.020 0.40 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1724-ND 1.93 14.63 110.40 UPW0J103MHD6 
12000 2268 0.016 0.44 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1725-ND 2.25 17.07 128.80 UPW0J123MHD 
15000 2835 0.015 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1726-ND 2.38 18.02 136.00 UPW0J153MHD 
22 6.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1727-ND .24 1.60 11.28 UPW1A220MDD 
22 6.6 2.000 0.19 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1728-ND .24 1.60 11.28 UPW1A220MDD6 
33 9.9 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1729-ND .24 1.60 11.28 UPW1A330MDD 
33 9.9 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1730-ND .24 1.60 11.28 UPW1A330MDD6 
39 11.7 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1731-ND 24 1.60 11.28 UPW1A390MDD 
47 14.1 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1732-ND .24 1.60 11.28 UPW1A470MDD 
47 14.1 1.300 0.19 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1733-ND 24 1.60 11.28 UPW1A470MDD6 
82 24.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1734-ND 27 1.83 12.93 UPW1A820MDD 
82 24.6 0.450 0.19 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1735-ND 27 1.83 12.93 UPW1A820MDD6 
100 30 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1736-ND 27 1.83 12.93 UPW1A101MDD 
100 30 0.500 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1737-ND 27 1.83 12.93 UPW1A101MDD6 
150 45 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1738-ND .33 2.26 15.95 UPW1A151MED 
180 54 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1739-ND .39 2.65 18.70 UPW1A181MED 
220 66 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1740-ND .34 2.49 17.75 UPW1A221MED 
220 66 0.230 0.19 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1741-ND 34 2.49 17.75 UPW1A221MED6 
330 99 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1742-ND 37 2.70 19.25 UPW1A331MPD 
470 141 0.117 0.19 555 8 115) 3.5 0.60 493-1743-ND 49 3.61 25.75 UPW1A471MPD 
10 680 204 0.090 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1744-ND 51 3.75 26.75 UPW1A681MPD 
680 204 0.085 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1745-ND 51 3.75 26.75 UPW1A681MPD6 
1000 300 0.068 0.19 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1746-ND 62 4.61 33.84 UPW1A102MPD 
1000 300 0.065 0.19 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1747-ND 62 4.61 33.84 UPW1A102MPD6 
1200 360 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1748-ND 69 5.15 37.84 UPW1A122MPD 
1500 450 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1749-ND 72 5.34 39.25 UPW1A152MPD 
1500 450 0.045 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1750-ND 72 5.34 39.25 UPW1A152MPD6 
2200 660 0.038 0.21 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1751-ND 1.01 7.55 55.46 UPW1A222MHD 
2200 660 0.035 0.21 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1752-ND 1.01 7.55 55.46 UPW1A222MPD6 
2700 810 0.030 0.21 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1753-ND 1.05 7.81 57.34 UPW1A272MHD 
3300 990 0.030 0.23 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1754-ND -90 6.72 49.35 UPW1A332MHD 
3300 990 0.025 0.23 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1755-ND -90 6.72 49.35 UPW1A332MHD6 
3900 1170 0.022 0.23 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1756-ND 1.19 8.91 66.83 UPW1A392MHD 
3900 1170 0.029 0.23 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1757-ND 1.19 8.91 66.83 UPW1A392MHD6 
4700 1410 0.022 0.25 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1758-ND 1.45 10.86 81.45 UPW1A472MHD 
5600 1680 0.022 0.27 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1759-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1A562MHD 
5600 1680 0.028 0.27 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1760-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1A562MHD6 
6800 2040 0.018 0.29 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1761-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1A682MHD 
(Continued) 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current OQ Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
6800 2040 0.020 0.29 2740 18 25.0 75 0.80 493-1762-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1A682MHD6 
8200 2460 0.016 0.33 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1763-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1A822MHD 
10 8200 2460 0.016 0.33 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1764-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1A822MHD6 
10000 3000 0.015 0.37 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1765-ND 2.38 18.02 136.00 UPW1A103MHD 
15000 4500 0.014 0.47 3800 18 40.0 7h 0.80 493-1766-ND 2.61 19.74 149.00 UPW1A153MHD 
10 4.8 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1767-ND 24 1.60 11.28 UPW1C100MDD 
15 7.2 2.000 0.16 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1768-ND 24 1.60 11.28 UPW1C150MDD 
22 10.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1769-ND 24 1.60 11.28 UPW1C220MDD 
22 10.56 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1770-ND 24 1.60 1228: UPW1C220MDD6 
27 12.96 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1771-ND 24 1.60 11.28 UPW1C270MDD 
33 15.84 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1772-ND 24 1.60 11.28 UPW1C330MDD 
33 15.84 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1773-ND 24 1.60 11.28 UPW1C330MDD6 
39 18.72 1.300 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1774-ND 25 1.72 12.10 UPW1C390MDD 
47 22.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1775-ND 27 1.83 12.93 UPW1C470MDD 
56 26.88 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1776-ND 27 1.83 12.93 UPW1C560MDD 
56 26.88 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1777-ND 27 1.83 12.93 UPW1C560MDD6 
82 39.36 0.500 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1778-ND 30 2.03 14.30 UPW1C820MDD 
100 48 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1779-ND 33 2.26 15.95 UPW1C101MED 
120 57.6 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1780-ND 33 2.26 15.95 UPW1C121MED 
150 72 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1781-ND 39 2.65 18.70 UPW1C151MED 
180 86.4 0.230 0.16 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1782-ND 34 2.49 17.75 UPW1C181MED 
220 105.6 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1783-ND 37 2.70 19.25 UPW1C221MPD 
330 158.4 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1784-ND 51 3.75 26.75 UPW1C331MPD 
470 225.6 0.090 0.16 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1785-ND 53 3.92 28.00 UPW1C471MPD 
470 225.6 0.085 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1786-ND 53 3.92 28.00 UPW1C471MPD6 
16 680 326.4 0.068 0.16 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1787-ND 67 4.96 36.43 UPW1C681MPD 
680 326.4 0.065 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1788-ND 67 4.96 36.43 UPW1C681MPD6 
820 393.6 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1789-ND 78 5.82 42.77 UPW1C821MPD 
1000 480 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1790-ND 78 5.82 42.77 UPW1C102MPD 
1200 576 0.045 0.16 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1791-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1C122MPD 
1500 720 0.038 0.16 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1792-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1C152MHD 
1500 720 0.035 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1793-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1C152MPD6 
2200 1056 0.030 0.18 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1794-ND 84 6.27 46.06 UPW1C222MHD 
2700 1296 0.025 0.18 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1795-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1C272MHD 
2700 1296 0.029 0.18 2205 16 20.0 7h 0.80 493-1796-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1C272MHD6 
3300 1584 0.022 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1797-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1C332MHD 
3300 1584 0.022 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1798-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1C332MHD6 
3900 1872 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1799-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C392MHD 
3900 1872 0.028 0.20 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1800-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C392MHD6 
4700 2256 0.018 0.22 3010 16 31.5 7h 0.80 493-1801-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C472MHD 
4700 2256 0.020 0.22 2740 18 25.0 75 0.80 493-1802-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C472MHD6 
5600 2688 0.016 0.24 3150 16 35.5 75 0.80 493-1803-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1C562MHD 
5600 2688 0.016 0.24 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1804-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1C562MHD6 
6800 3264 0.015 0.26 3680 18 35.5 75 0.80 493-1805-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1C682MHD 
8200 3936 0.015 0.3 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1806-ND 2.38 18.02 136.00 UPW1C822MHD 
10000 4800 0.014 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1807-ND 2.61 19.74 149.00 UPW1C103MHD 
47 4 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1808-ND 24 1.60 11.28 UPW1E4R7MDD 
10 7.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1809-ND 24 1.60 11.28 UPW1E100MDD 
10 7.5 2.000 0.14 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1810-ND 24 1.60 11.28 UPW1E100MDD6 
22 16.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1811-ND ot 1.83 12.93 UPW1E220MDD 
22 16.5 0.950 0.14 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1812-ND et 1.83 12.93 UPW1E220MDD6 
27 20.25 1.300 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1813-ND wt 1.83 12.93 UPW1E270MDD 
33 24.75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1814-ND .27 1.83 12.93 UPW1E330MDD 
39 29.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1815-ND 32 2.18 15.40 UPW1E390MDD 
39 29.25 0.450 0.14 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1816-ND 32 2.18 15.40 UPW1E390MDD6 
47 35.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1817-ND 32 2.18 15.40 UPW1E470MDD 
56 42 0.500 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1818-ND 32 2.18 15.40 UPW1E560MDD 
82 61.5 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1819-ND 36 2.66 19.00 UPW1E820MED 
100 75 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1820-ND 36 2.66 19.00 UPW1E101MED 
120 90 0.230 0.14 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1821-ND 37 2.70 19.25 UPW1E121MED 
150 112.5 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1822-ND 37 2.73 19.50 UPW1E151MPD 
220 165 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1823-ND 51 3.75 26.75 UPW1E221MPD 
330 247.5 0.090 0.14 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1824-ND 52 3.82 27.25 UPW1E331MPD 
330 247.5 0.085 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1825-ND 52 3.82 27.25 UPW1E331MPD6 
470 352.5 0.068 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1826-ND 69 5.15 37.84 UPW1E471MPD 
25 470 352.5 0.065 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1827-ND 69 5.15 37.84 UPW1E471MPD6 
560 420 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1828-ND 80 5.92 43.48 UPW1E561MPD 
680 510 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1829-ND 80 5.92 43.48 UPW1E681MPD 
820 615 0.045 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1830-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1E821MPD 
1000 750 0.038 0.14 1655 125 20.0 5.0 0.60 493-1831-ND 1.03 7.68 56.40 UPW1E102MHD 
1000 750 0.035 0.14 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1832-ND 1.03 7.68 56.40 UPW1E102MPD6 
1500 1125 0.022 0.14 2555 16 25.0 75 0.80 493-1833-ND 1.20 8.97 67.28 UPW1E152MHD 
1500 1125 0.030 0.14 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1834-ND 1.20 8.97 67.28 UPW1E152MHD6 
1800 1350 0.025 0.14 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1835-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1E182MHD 
1800 1350 0.029 0.14 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1836-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1E182MHD6 
2200 1650 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1837-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD 
2200 1650 0.022 0.16 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1838-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD3 
2200 1650 0.028 0.16 2490 18 20.0 75 0.80 493-1839-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD6 
2700 2025 0.022 0.16 2555 16 25.0 78 0.80 493-1840-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1E272MHD 
3300 2475 0.018 0.18 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1841-ND 1.84 13.97 105.40 UPW1E332MHD 
3300 2475 0.020 0.18 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1842-ND 1.84 13.97 105.40 UPW1E332MHD6 
3900 2925 0.016 0.18 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1843-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1E392MHD 
3900 2925 0.016 0.18 3635 18 31.5 78 0.80 493-1844-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1E392MHD6 
4700 3525 0.015 0.2 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1845-ND 1.86 14.05 106.00 UPW1E472MHD 
6800 5100 0.014 0.24 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1846-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1E682MHD 
47 4.935 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1847-ND 24 1.60 11.28 UPW1V4R7MDD 
6.8 7.14 2.000 0.12 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1848-ND 24 1.60 11.28 UPW1V6R8MDD 
10 10.5 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1849-ND 24 1.60 11.28 UPW1V100MDD 
10 10.5 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1850-ND 24 1.60 11.28 UPW1V100MDD6 
12 12.6 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1851-ND 24 1.60 11.28 UPW1V120MDD 
18 18.9 1.300 0.12 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1852-ND 26 1.79 12.65 UPW1V180MDD 
22 23.1 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1853-ND 27 1.83 12.93 UPW1V220MDD 
27 28.35 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1854-ND .27 1.83 12.93 UPW1V270MDD 
27 28.35 0.450 0.12 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1855-ND 27 1.83 12.93 UPW1V270MDD6 
35 33 34.65 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1856-ND 32 2.18 15.40 UPW1V330MDD 
39 40.95 0.500 0.12 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1857-ND 33 2.26 15.95 UPW1V390MDD 
47 49.35 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1858-ND 33 2.26 15.95 UPW1V470MED 
56 58.8 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1859-ND 33 2.26 15.95 UPW1V560MED 
82 86.1 0.230 0.12 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1860-ND 38 2.84 20.25 UPW1V820MED 
100 105 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1861-ND 37 2.70 19.25 UPW1V101MPD 
150 157.5 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1862-ND 40 2.94 21.00 UPW1V151MPD 
220 231 0.090 0.12 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1863-ND 57 4.17 29.75 UPW1V221MPD 
220 231 0.085 0.12 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1864-ND 57 417 29.75 UPW1V221MPD6 
330 346.5 0.068 0.12 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1865-ND 70 5.18 38.07 UPW1V331MPD 
330 346.5 0.065 0.12 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1866-ND 70 5.18 38.07 UPW1V331MPD6 
(Continued) 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current OQ Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
390 409.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1867-ND 88 6.56 48.18 UPW1V391MPD 
470 493.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1868-ND 88 6.56 48.18 UPW1V471MPD 
560 588 0.045 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1869-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1V561MPD 
680 714 0.038 0.12 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1870-ND 1.07 7.97 58.52 UPW1V681MHD 
680 714 0.035 0.12 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1871-ND 1.07 7.97 58.52 UPW1V681MPD6 
1000 1050 0.030 0.12 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1872-ND 1.20 9.00 67.50 UPW1V102MHD 
1200 1260 0.025 0.12 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1873-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1V122MHD 
1200 1260 0.029 0.12 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1874-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1V122MHD6 
35 1500 1575 0.022 0.12 2555 16 25.0 75 0.80 493-1875-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1V152MHD 
1500 1575 0.022 0.12 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1876-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1V152MHD6 
1800 1890 0.022 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1877-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V182MHD 
1800 1890 0.028 0.12 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1878-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V182MHD6 
2200 2310 0.018 0.14 3010 16 31.5 75 0.80 493-1879-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V222MHD 
2200 2310 0.020 0.14 2740 18 25.0 75 0.80 493-1880-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V222MHD6 
2700 2835 0.016 0.14 3150 16 35.5 75 0.80 493-1881-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1V272MHD 
2700 2835 0.016 0.14 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1882-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1V272MHD6 
3300 3465 0.015 0.16 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1883-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1V332MHD 
4700 4935 0.014 0.18 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1884-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1V472MHD 
0.47 4 5.000 0.1 25 5 11.0 2.0 0.50 493-1885-ND 24 1.60 11.28 UPW1HR47MDD 
1 4 3.500 0.1 40 5 11.0 2.0 0.50 493-1886-ND 24 1.60 11.28 UPW1H010MDD 
2.2 4 3.000 0.1 55 5 11.0 2.0 0.50 493-1887-ND 24 1.60 11.28 UPW1H2R2MDD 
3.3 4.95 2.600 0.1 65 5 11.0 2.0 0.50 493-1888-ND 24 1.60 11.28 UPW1H3R3MDD 
4.7 7.05 2.300 0.1 90 5 11.0 2.0 0.50 493-1889-ND 24 1.60 11.28 UPW1H4R7MDD 
10 15 1.400 0.1 120 5 11.0 2.0 0.50 493-1890-ND 26 1.79 12.65 UPW1H100MDD 
10 15 2.500 0.1 90 4 11.0 1.5 0.45 493-1891-ND 26 1.79 12.65 UPW1H100MDD6 
18 27 1.300 0.1 155 § 11.0 2.0 0.50 493-1892-ND 33 2.26 15.95 UPW1H180MDD 
22 33 1.200 0.1 170 5 11.0 2.0 0.50 493-1893-ND 33 2.26 15.95 UPW1H220MDD 
27 40.5 0.900 0.1 215 5 15.0 2.0 0.50 493-1894-ND 33 2.26 15.95 UPW1H270MDD 
33 49.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1895-ND 33 2.45 17.50 UPW1H330MED 
47 70.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1896-ND 35 2.59 18.50 UPW1H470MED 
56 84 0.400 0.1 360 6.3 15.0 25 0.50 493-1897-ND 37 2.70 19.25 UPW1H560MED 
82 123 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1898-ND 51 3.75 26.75 UPW1H820MPD 
100 150 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1899-ND 51 3.75 26.75 UPW1H101MPD 
120 180 0.155 0.1 635 8 15.0 3.5 0.60 493-1900-ND 56 4.13 29.50 UPW1H121MPD 
120 180 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1901-ND 56 4.13 29.50 UPW1H121MPD6 
150 225 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1902-ND 56 4.13 29.50 UPW1H151MPD 
180 270 0.120 0.1 860 8 20.0 3.5 0.60 493-1903-ND 61 4.54 33.37 UPW1H181MPD 
50 180 270 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1904-ND 61 4.54 33.37 UPW1H181MPD6 
220 330 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1905-ND 61 4.54 33.37 UPW1H221MPD 
220 330 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1906-ND 61 4.54 33.37 UPW1H221MPD6 
270 405 0.082 0.1 1200 10 25.0 5.0 0.60 493-1907-ND 83 6.18 45.36 UPW1H271MPD 
330 495 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1908-ND 83 6.18 45.36 UPW1H331MPD 
330 495 0.060 0.1 1610 10 31.5 5.0 0.60 493-1909-ND 83 6.18 45.36 UPW1H331MPD6 
390 585 0.063 0.1 1480 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1910-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1H391MHD 
470 705 0.060 0.1 1500 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1911-ND 1.01 7.59 56.93 UPW1H471MHD 
560 840 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1912-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H561MHD 
680 1020 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1913-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H681MHD 
680 1020 0.048 0.1 1835 16 20.0 7.5 0.80 493-1914-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H681MHD6 
820 1230 0.034 0.1 2285 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1915-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H821MHD 
820 1230 0.042 0.1 2420 18 20.0 75 0.80 493-1916-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H821MHD6 
1000 1500 0.034 0.1 2235 16 25.0 75 0.80 493-1917-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H102MHD 
1200 1800 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1918-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H122MHD 
1200 1800 0.029 0.1 2610 18 25.0 7.5 0.80 493-1919-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H122MHD6 
1500 2250 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1920-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H152MHD 
1500 2250 0.025 0.1 2790 16 35.5 7.5 0.80 493-1921-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H152MHD6 
1800 2700 0.025 0.1 3000 18 31.5 7.5 0.80 493-1922-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1H182MHD 
2200 3300 0.023 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 493-1923-ND 2.43 18.42 139.00 UPW1H222MHD 
47 8.883 4.700 0.09 68 5 11.0 2.0 0.50 493-1924-ND .27 1.83 12.93 UPW1J4R7MDD 
6.8 12.852 2.500 0.09 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1925-ND 27 1.83 12.93 UPW1J6R8MDD 
6.8 12.852 3.500 0.09 80 4 11.0 1.5 0.45 493-1926-ND 27 1.83 12.93 UPW1J6R8MDD6 
10 18.9 2.100 0.09 110 5 11.0 2.0 0.50 493-1927-ND .27 1.83 12.93 UPW1J100MDD 
12 22.68 2.000 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 493-1928-ND 33 2.26 15.95 UPW1J120MDD 
15 28.35 1.200 0.09 160 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1929-ND 33 2.45 17.50 UPW1J150MED 
18 34.02 1.300 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 493-1930-ND 33 2.45 17.50 UPW1J180MDD 
22 41.58 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1931-ND 33 2.45 17.50 UPW1J220MED 
33 62.37 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1932-ND 35 2.59 18.50 UPW1J330MED 
39 73.71 0.700 0.09 330 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1933-ND 36 2.66 19.00 UPW1J390MED 
47 88.83 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1934-ND 40 2.94 21.00 UPW1J470MPD 
68 128.52 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1935-ND 51 3.75 26.75 UPW1J680MPD 
100 189 0.256 0.09 535 10 12.5 5.0 0.60 493-1936-ND 56 4.13 29.50 UPW1J101MPD 
100 189 0.230 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 493-1937-ND 56 4.13 29.50 UPW1J101MPD6 
120 226.8 0.194 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 493-1938-ND 61 4.54 33.37 UPW1J121MPD 
150 283.5 0.194 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 493-1939-ND 61 4.54 33.37 UPW1J151MPD 
180 340.2 0.150 0.09 1020 12.5 15.0 5.0 0.60 493-1940-ND 88 6.56 48.18 UPW1J181MHD6 
180 340.2 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1941-ND 88 6.56 48.18 UPW1J181MPD 
63 220 415.8 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1942-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1J221MPD 
220 415.8 0.130 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 493-1943-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1J221MPD6 
270 510.3 0.090 0.09 1410 16 15.0 7.5 0.80 493-1944-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1J271MHD 
330 623.7 0.085 0.09 1285 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1945-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1J331MHD 
390 737.1 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1946-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J391MHD 
390 737.1 0.086 0.09 1690 18 15.0 7.5 0.80 493-1947-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J391MHD6 
470 888.3 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1948-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD 
470 888.3 0.059 0.09 1765 16 20.0 75 0.80 493-1949-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD3 
470 888.3 0.055 0.09 2090 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1950-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD6 
680 1285.2 0.050 0.09 2160 16 25.0 7.5 0.80 493-1951-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD 
680 1285.2 0.055 0.09 2290 18 20.0 7.5 0.80 493-1952-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD3 
680 1285.2 0.047 0.09 2265 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1953-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD6 
820 1549.8 0.043 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80 493-1954-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J821MHD 
820 1549.8 0.043 0.09 2585 18 25.0 75 0.80 493-1955-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J821MHD6 
1000 1890 0.043 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80 493-1956-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J102MHD 
1000 1890 0.036 0.09 2770 16 35.5 15) 0.80 493-1957-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J102MHD6 
1200 2268 0.032 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80 493-1958-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1J122MHD 
1500 2835 0.030 0.09 3095 18 35.5 7.5 0.80 493-1959-ND 2.43 18.42 139.00 UPW1J152MHD 
2200 4158 0.028 0.11 3200 18 40.0 7.5 0.80 493-1960-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1J222MHD 
0.47 4 43.000 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 493-1961-ND 27 1.83 12.93 UPW2AR47MDD 
al 4 20.000 0.08 30 § 11.0 2.0 0.50 493-1962-ND .27 1.83 12.93 UPW2A010MDD 
2.2 6.6 9.800 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 493-1963-ND .27 1.83 12.93 UPW2A2R2MDD 
3.3 9.9 6.600 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 493-1964-ND 32 2.18 15.40 UPW2A3R3MDD 
100 4.7 14.1 4.600 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 493-1965-ND 32 2.18 15.40 UPW2A4R7MDD 
6.8 20.4 3.500 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1966-ND 32 2.18 15.40 UPW2A6R8MDD 
10 30 1.800 0.08 130 6.3 11.0 25 0.50 493-1967-ND 35 2.59 18.50 UPW2A100MED 
15 45 0.830 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 493-1968-ND 40 2.94 21.00 UPW2A150MPD 
18 54 0.800 0.08 200 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1969-ND 40 2.94 21.00 UPW2A180MED 
22 66 0.680 0.08 230 8 11.5 3.5 0.60 493-1970-ND 51 3.75 26.75 UPW2A220MPD 
(Continued) 


1220 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current © Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D ib P od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 99 0.460 0.08 320 10 12.5 5.0 0.60 493-1971-ND 56 4.13 29.50 UPW2A330MPD 
33 99 0.450 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 493-1972-ND 56 4.13 29.50 UPW2A330MPD6 
47 141 0.370 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 493-1973-ND 61 4.54 33.37 UPW2A470MPD 
47 141 0.370 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 493-1974-ND 61 4.54 33.37 UPW2A470MPD6 
68 204 0.300 0.08 490 10 20.0 5.0 0.60 493-1975-ND 88 6.56 48.18 UPW2A680MPD 
82 246 0.250 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 493-1976-ND 1.06 7.90 58.05 UPW2A820MPD 
100 300 0.180 0.08 580 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1977-ND 1.07 7.94 58.28 UPW2A101MHD 
150 450 0.130 0.08 710 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1978-ND 1.37 10.29 77.18 UPW2A151MHD 
100 180 540 0.120 0.08 790 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1979-ND 1.40 10.53 78.98 UPW2A181MHD 
180 540 0.130 0.08 750 16 20.0 7.5 0.80 493-1980-ND 1.40 10.53 78.98 UPW2A181MHD6 
220 660 0.100 0.08 890 16 25.0 7.5 0.80 493-1981-ND 1.49 11.16 83.70 UPW2A221MHD 
220 660 0.110 0.08 850 18 20.0 7.5 0.80 493-1982-ND 1.49 11.16 83.70 UPW2A221MHD6 
330 990 0.090 0.08 1080 16 25.0 7.5 0.80 493-1983-ND 1.98 14.85 111.38 UPW2A331MHD 
390 1170 0.083 0.08 1260 18 25.0 75 0.80 493-1984-ND 1.83 13.86 104.60 UPW2A391MHD 
470 1410 0.076 0.08 1310 16 31.5 7.5 0.80 493-1985-ND 1.93 14.60 110.20 UPW2A471MHD 
560 1680 0.068 0.08 1370 18 31.5 7.5 0.80 493-1986-ND 2.25 17.07 128.80 UPW2A561MHD 
680 2040 0.064 0.08 1410 16 35.5 75 0.80 493-1987-ND 2.43 18.42 139.00 UPW2A681MHD 
1000 3000 0.047 0.08 1520 18 40.0 7.5 0.80 493-1988-ND 3.65 27.64 208.60 UPW2A102MHD 
0.47 47.52 _— 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1989-ND 35 2.59 18.50 UPW2CR47MED 
1 56 _ 0.15 7 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1990-ND 35 2.59 18.50 UPW2C010MED 
2.2 75.2 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1991-ND 42 3.08 22.00 UPW2C2R2MED 
3.3 92.8 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-1992-ND 54 3.99 28.50 UPW2C3R3MPD 
4.7 115.2 _ 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 493-1993-ND 54 3.99 28.50 UPW2C4R7MPD 
10 200 — 0.15 70 10 12.5 5.0 0.60 493-1994-ND 59 4.42 32.43 UPW2C100MPD 
160 22 392 = 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 493-1995-ND 84 6.27 46.06 UPW2C220MPD 
33 568 od 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1996-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2C330MHD 
47 792 _ 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1997-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2C470MHD 
100 1640 = 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 493-1998-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2C101MHD 
220 3560 = 0.15 500 18 35.5 7.5 0.80 493-1999-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2C221MHD 
220 3560 = 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 493-2000-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2C221MRD6 
330 5320 = 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 493-2001-ND 3.52 26.69 201.40 UPW2C331MRD 
470 7560 = 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 493-2002-ND 5.31 40.20 303.40 UPW2C471MRD 
0.47 49.4 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2003-ND .39 2.87 20.50 UPW2DR47MED 
1 60 _— 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2004-ND .39 2.87 20.50 UPW2D010MED 
2.2 84 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2005-ND -50 3.71 26.50 UPW2D2R2MED 
3.3 106 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-2006-ND 54 3.99 28.50 UPW2D3R3MPD 
4.7 134 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2007-ND 58 4.31 30.75 UPW2D4R7MPD 
10 240 _ 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 493-2008-ND 66 4.93 36.19 UPW2D100MPD 
200 22 480 = 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 493-2009-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2D220MPD 
33 700 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2010-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2D330MHD 
47 980 _— 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2011-ND 1.20 8.97 67.28 UPW2D470MHD 
100 2040 = 0.15 335 16 31.5 75 0.80 493-2012-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2D101MHD 
220 4440 = 0.15 515 18 40.0 75 0.80 493-2013-ND 3.23 24.49 184.80 UPW2D221MHD 
220 4440 = 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00 493-2014-ND 3.23 24.49 184.80 UPW2D221MRD6 
330 6640 _ 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 493-2015-ND 5.59 42.32 319.40 UPW2D331MRD 
470 9440 = 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00 493-2016-ND 6.87 52.02 392.60 UPW2D471MRD 
0.47 51.75 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2017-ND 42 3.08 22.00 UPW2ER47MED 
1 65 _ 0.15 7 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2018-ND 42 3.08 22.00 UPW2E010MED 
2.2 95 _— 0.15 29 8 11.5 3.5 0.60 493-2019-ND 54 3.99 28.50 UPW2E2R2MPD 
3.3 122.5 = 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 493-2020-ND 57 4.20 30.00 UPW2E3R3MPD 
4.7 157.5 = 0.15 50 10 125 5.0 0.60 493-2021-ND 58 4.35 31.96 UPW2E4R7MPD 
10 290 = 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 493-2022-ND 84 6.27 46.06 UPW2E100MPD 
250 22 590 = 0.15 155 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2023-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2E220MHD 
33 865 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2024-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2E330MHD 
47 1215 _ 0.15 230 16 25.0 75 0.80 493-2025-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2E470MHD 
100 2540 =_ 0.15 340 18 35.5 7.5 0.80 493-2026-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2E101MHD 
100 2540 = 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00 493-2027-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2E101MRD6 
220 5540 = 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00 493-2028-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2E221MRD 
330 8290 = 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00 493-2029-ND 6.59 49.87 376.40 UPW2E331MRD 
470 11790 _ 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00 493-2030-ND 8.48 64.24 484.80 UPW2E471MRD 
0.47 54.805 = 0.2 a 8 115 3.5 0.60 493-2031-ND -50 3.71 26.50 UPW2FR47MPD 
1 71.5 = 0.2 16 8 115 3.5 0.60 493-2032-ND 50 3.71 26.50 UPW2F010MPD 
2.2 109.3 _— 0.2 28 10 12.5 5.0 0.60 493-2033-ND 57 4.20 30.00 UPW2F2R2MPD 
3.3 143.95 _ 0.2 34 10 12.5 5.0 0.60 493-2034-ND -60 4.45 31.75 UPW2F3R3MPD 
4.7 188.05 = 0.2 45 10 16.0 5.0 0.60 493-2035-ND ral 5.28 38.78 UPW2F4R7MPD 
315 10 355 = 0.2 72 10 20.0 5.0 0.60 493-2036-ND 86 6.37 46.77 UPW2F100MPD 
22 733 = 0.2 120 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2037-ND 1.00 7.53 56.48 UPW2F220MHD 
33 1079.5 = 0.2 155 16 25.0 75 0.80 493-2038-ND 1.75 13.14 98.55 UPW2F330MHD 
47 1520.5 = 0.2 190 16 35.5 75 0.80 493-2039-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2F470MHD 
100 3190 = 0.2 285 18 40.0 7.5 0.80 493-2040-ND 3.13 23.72 179.00 UPW2F101MHD 
100 3190 _— 0.2 285 20 35.0 10.0 1.00 493-2041-ND 3.13 23.72 179.00 UPW2F101MRD6 
220 6970 — 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00 493-2042-ND 7.65 57.90 437.00 UPW2F221MRD 
0.47 56.45 = 0.2 1 8 115 3.5 0.60 493-2043-ND 51 3.75 26.75 UPW2VR47MPD 
1 75 = 0.2 17 10 12.5 5.0 0.60 493-2044-ND 57 4.20 30.00 UPW2V010MPD 
2.2 117 — 0.2 31 10 16.0 5.0 0.60 493-2045-ND 56 4.16 30.55 UPW2V2R2MPD 
3.3 155.5 = 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 493-2046-ND 66 4.93 36.19 UPW2V3R3MPD 
47 204.5 _ 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 493-2047-ND 78 5.79 42.54 UPW2V4R7MPD 
10 390 _ 0.2 82 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2048-ND 1.03 7.71 57.83 UPW2V100MHD 
350 22 810 = 0.2 130 16 25.0 75 0.80 493-2049-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2V220MHD 
33 1195 = 0.2 160 16 31.5 75 0.80 493-2050-ND 1.80 13.65 103.00 UPW2V330MHD 
47 1685 = 0.2 200 18 35.5 75 0.80 493-2051-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2V470MHD 
47 1685 — 0.2 200 20 31.0 10.0 1.00 493-2052-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2V470MRD6 
100 3540 => 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 493-2053-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2V101MRD 
220 7740 = 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00 493-2054-ND 8.88 67.23 507.40 UPW2V221MRD 
1 80 = 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 493-2055-ND 57 4.26 31.26 UPW2G010MPD 
2.2 128 _— 0.25 27 10 16.0 5.0 0.60 493-2056-ND 68 5.02 36.90 UPW2G2R2MPD 
3.3 172 = 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 493-2057-ND .78 5.79 42.54 UPW2G3R3MPD 
47 228 = 0.25 43 10 20.0 5.0 0.60 493-2058-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2G4R7MPD 
400 10 440 = 0.25 72 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2059-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2G100MHD 
22 920 = 0.25 110 16 25.0 75 0.80 493-2060-ND 1.94 14.58 109.35 UPW2G220MHD 
33 1360 = 0.25 140 16 31.5 75 0.80 493-2061-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2G330MHD 
47 1920 _— 0.25 170 18 35.5 75 0.80 493-2062-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2G470MHD 
47 1920 _— 0.25 170 20 31.0 10.0 1.00 493-2063-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2G470MRD6 
100 4040 = 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00 493-2064-ND 5.76 43.59 329.00 UPW2G101MRD 
al 85 = 0.25 18 10 12:5 5.0 0.60 493-2065-ND 58 4.32 31.73 UPW2W010MPD 
2.2 139 = 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 493-2066-ND 78 5.79 42.54 UPW2W2R2MPD 
3.3 188.5 — 0.25 41 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2067-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2W3R3MHD 
47 251.5 = 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2068-ND 1.08 8.07 60.53 UPW2W4R7MHD 
450 10 490 = 0.25 75 16 25.0 75 0.80 493-2069-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2W100MHD 
22 1030 _ 0.25 115 16 31.5 75 0.80 493-2070-ND 2.02 15.29 115.40 UPW2W220MHD 
33 1525 = 0.25 145 18 35.5 75 0.80 493-2071-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2W330MHD 
33 1525 = 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00 493-2072-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2W330MRD6 
47 2155 = 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 493-2073-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2W470MRD 
100 4540 = 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00 493-2074-ND 7.82 59.20 446.80 UPW2W101MRD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1221 


ichi ; RoHS 
michucon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) none 
Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 
si * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
leeve 
Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
@D+0.5 Impedance ratio | Z-20°C / Z+20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 
Pressure7 |—[44.5*+}-— 15 Ol. 4. ZT / Z20 (Max.) Z-40°C / Z+20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 
erie 6.3 and up) * 2.0 for L 220 

¢ Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 

FEATURES: « Miniature sized * Extremely low impedance * High reliability and long life withstanding flown ronivanentss beak voltage shallingt exceed the: tated: D.C. voltage, capacitors: shall:mestins 

4,000 hours to 10,000 hours. 

SPECIFICATIONS: Case Size oD <6.3 oD = 8,10 oD 212.5 
Temperature Range -40°C ~ 105°C Rated Voltage 6.3 to 10WV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
Capacitance Tolerance 420% at 120Hz, 20°C (Vv) 16 to 100WV 5,000 hours 7,000 hours 10,000 hours 

7 rr , Capacitance Change Within +25% of initial value 
¢ Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or tan’ 200% or less of initial specified value 
3 (A), whichever is greater. = — 
¢tan 8: For capacitance of more than 1000UF, add 0.02 for every increase of 1000UF. Measurement Leakage Current Initial specified'value or less 
frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 
© Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 endurance characteristics listed above. 
tan 6 (Max.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage; Cap. Current ohms (Q) Max. | (Maximum) @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms OD iL 2 od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 9.45 0.58 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1463-ND 23 1.56 11.00 UHE0J151MDD 
330 20.79 0.22 0.22 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1464-ND 30 2.03 14.30 UHE0J331MED 
680 42.84 0.13 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1465-ND 38 2.80 20.00 UHE0J681MPD 
820 51.66 0.080 0.22 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1466-ND 39 2.91 20.75 UHE0J821MPD 
1000 63 0.087 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1467-ND 34 2.30 16.23 UHE0J102MPD 
1200 75.6 0.069 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1468-ND 48 3.50 25.00 UHE0J122MPD 
1200 75.6 0.060 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1469-ND 48 3.50 25.00 UHE0J122MPD6 
1500 94.5 0.046 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1470-ND 52 3.82 27.25 UHE0J152MPD 
1800 113.4 0.049 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1471-ND 56 4.10 29.25 UHE0J182MHD 
2200 138.6 0.042 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1472-ND 61 4.51 33.14 UHE0J222MPD 
2700 170.1 0.031 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1473-ND 79, 5.86 43.01 UHE0J272MPD6 
6.3 2700 170.1 0.042 0.24 1940 16.0 15.0 75: 0.8 493-1474-ND 79 5.86 43.01 UHE0J272MHD 
3300 207.9 0.035 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1475-ND 81 6.02 44.18 UHE0J332MHD 
3900 245.7 0.027 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1476-ND .96 7.14 52.41 UHE0J392MHD 
3900 245.7 0.043 0.26 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1477-ND -96 7.14 52.41 UHE0J392MHD6 
4700 296.1 0.024 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1478-ND .98 7.30 53.58 UHE0J472MHD 
5600 352.8 0.020 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1479-ND 1.15 8.64 64.80 UHE0J562MHD 
5600 352.8 0.027 0.3 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1480-ND 1.15 8.64 64.80 UHE0J562MHD6 
6800 428.4 0.017 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1481-ND 1.17 8.76 65.70 UHE0J682MHD 
6800 428.4 0.021 0.32 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1482-ND 1.17 8.76 65.70 UHEOJ682MHD6 
6800 428.4 0.026 0.32 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1483-ND 1.17 8.76 65.70 UHE0J682MHD3 
8200 516.6 0.017 0.36 3450 16.0 31.5 15: 0.8 493-1484-ND 1.70 12.75 95.63 UHE0J822MHD 
10000 630 0.015 0.4 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1485-ND 1.70 12.75 95.63 UHE0J103MHD 
10000 630 0.019 0.4 3140 18.0 25.0 78 0.8 493-1486-ND 1.70 12.75 95.63 UHE0J103MHD6 
12000 756 0.013 0.44 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1487-ND 1.99 14.91 111.83 UHE0J123MHD 
12000 756 0.015 0.44 4170 18.0 31.5 78 0.8 493-1488-ND 1.99 14.91 111.83 UHE0J123MHD6 
15000 945 0.014 0.5 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1489-ND 1.84 13.91. 105.00 UHE0J153MHD 
18000 1134 0.012 0.56 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1490-ND 1.94 14.71 111.00 UHE0J183MHD 
100 10 0.58 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1491-ND .21 1.40 9.90 UHE1A101MDD 
220 22 0.22 0.19 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1492-ND 32 2.15 15.13 UHE1A221MED 
470 47 0.13 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1493-ND 38 2.80 20.00 UHE1A471MPD 
680 68 0.087 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1494-ND 39 2.91 20.75 UHE1A681MPD 
680 68 0.080 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1495-ND 39 2.91 20.75 UHE1A681MPD6 
1000 100 0.069 0.19 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1496-ND 52 3.85 27.50 UHE1A102MPD 
1000 100 0.060 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1497-ND 52 3.85 27.50 UHE1A102MPD6 
1200 120 0.046 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1498-ND 60 4.41 31.50 UHE1A122MPD 
1500 150 0.042 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1499-ND 56 419 30.79 UHE1A152MPD 
1500 150 0.049 0.19 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1500-ND 56 419 30.79 UHE1A152MHD6 
2200 220 0.031 0.21 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1501-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MPD 
2200 220 0.035 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1502-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MHD6 
2200 220 0.042 0.21 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1503-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MHD3 
10 2700 270 0.043 0.21 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1504-ND 88 6.56 48.18 UHE1A272MHD 
3300 330 0.027 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1505-ND -96 7.14 52.41 UHE1A332MHD 
3900 390 0.024 0.23 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1506-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A392MHD 
3900 390 0.027 0.23 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1507-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A392MHD6 
4700 470 0.020 0.25 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1508-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A472MHD 
5600 560 0.017 0.27 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1509-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD 
5600 560 0.021 0.27 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1510-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD6 
5600 560 0.026 0.27 2860 18.0 20.0 75: 0.8 493-1511-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD3 
6800 680 0.017 0.29 3450 16.0 31.5 75: 0.8 493-1512-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1A682MHD 
6800 680 0.019 0.29 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1513-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1A682MHD6 
8200 820 0.015 0.33 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1514-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1A822MHD 
8200 820 0.015 0.33 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1515-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1A822MHD6 
10000 1000 0.013 0.37 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1516-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1A103MHD 
10000 1000 0.014 0.37 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1517-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1A103MHD6 
12000 1200 0.012 0.41 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1518-ND 1.93 14.60 110.20 UHE1A123MHD 
56 8.96 0.58 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1519-ND 26 1.76 12.38 UHE1C560MDD 
16 120 19.2 0.22 0.16 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1520-ND 26 1.76 12.38 UHE1C121MED 
330 52.8 0.13 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1521-ND 39 2.91 20.75 UHE1C331MPD 
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e e 
nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont, 


Rated | Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current | ohms (0) Max. (Maximum) | @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 75.2 0.087 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1522-ND At 3.01 21.50 UHE1C471MPD 
470 75.2 0.080 0.16 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1523-ND At 3.01 21.50 UHE1C471MPD6 
680 108.8 0.069 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1524-ND -60 4.41 31.50 UHE1C681MPD 
680 108.8 0.060 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1525-ND -60 4.41 31.50 UHE1C681MPD6 
1000 160 0.046 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1526-ND 61 4.51 33.14 UHE1C102MPD 
1000 160 0.049 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1527-ND 61 4.51 33.14 UHE1C102MHD6 
1200 192 0.042 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1528-ND 56 4.19 30.79 UHE1C122MPD 
1500 240 0.031 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1529-ND 82 6.11 44.89 UHE1C152MPD 
1500 240 0.035 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1530-ND 82 6.11 44.89 UHE1C152MHD6 
1500 240 0.042 0.16 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1531-ND 82 6.11 44.89 UHE1C152MHD3 
2200 352 0.027 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1532-ND 99 7.39 54.29 UHE1C222MHD 
2200 352 0.043 0.18 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1533-ND 99 7.39 54.29 UHE1C222MHD6 
16 2700 432 0.024 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1534-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1C272MHD 
2700 432 0.027 0.18 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1535-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1C272MHD6 
3300 528 0.020 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1536-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C332MHD 
3900 624 0.017 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1537-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD 
3900 624 0.021 0.20 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1538-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD6 
3900 624 0.026 0.20 2860 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1539-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD3 
4700 752 0.017 0.22 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1540-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1C472MHD 
4700 752 0.019 0.22 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1541-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1C472MHD6 
5600 896 0.015 0.24 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1542-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1C562MHD 
5600 896 0.015 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1543-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1C562MHD6 
6800 1088 0.013 0.26 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1544-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1C682MHD 
8200 1312 0.014 0.30 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1545-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1C822MHD 
10000 1600 0.012 0.34 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1546-ND 2.22 16.83 127.00 UHE1C103MHD 
47 11.75 0.58 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1547-ND 26 1.76 12.38 UHE1E470MDD 
100 25 0.22 0.14 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1548-ND 33 2.26 15.95 UHE1E101MED 
220 55 0.13 0.14 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1549-ND 39 2.91 20.75 UHE1E221MPD 
330 82.5 0.087 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1550-ND 37 2.73 19.50 UHE1E331MPD 
330 82.5 0.080 0.14 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1551-ND 37 2.73 19.50 UHE1E331MPD6 
470 117.5 0.069 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1552-ND -60 4.41 31.50 UHE1E471MPD 
470 117.5 0.06 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1553-ND -60 4.41 31.50 UHE1E471MPD6 
680 170 0.046 0.14 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1554-ND 63 4.67 34.31 UHE1E681MPD 
680 170 0.049 0.14 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1555-ND 63 4.67 34.31 UHE1E681MHD6 
820 205 0.042 0.14 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1556-ND 64 4.74 34.78 UHE1E821MPD 
1000 250 0.031 0.14 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1557-ND 81 6.05 44.42 UHE1E102MPD 
1000 250 0.035 0.14 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1558-ND 81 6.05 44.42 UHE1E102MHD6 
1000 250 0.042 0.14 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1559-ND 81 6.05 44.42 UHE1E102MHD3 
25 1200 300 0.043 0.14 2210 18.0 15.0 75: 0.8 493-1560-ND 92 6.82 50.06 UHE1E122MHD 
1500 375 0.027 0.14 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1561-ND -99 7.39 54.29 UHE1E152MHD 
1800 450 0.024 0.14 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1562-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1E182MHD 
1800 450 0.027 0.14 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1563-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1E182MHD6 
2200 550 0.020 0.16 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1564-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1E222MHD 
2200 550 0.026 0.16 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1565-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1E222MHD6 
2700 675 0.017 0.16 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1566-ND 1.24 9.27 69.53 UHE1E272MHD 
2700 675 0.021 0.16 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1567-ND 1.24 9.27 69.53 UHE1E272MHD6 
3300 825 0.017 0.18 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1568-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1E332MHD 
3300 825 0.019 0.18 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1569-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1E332MHD6 
3900 975 0.015 0.18 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1570-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E392MHD 
3900 975 0.015 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1571-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E392MHD6 
4700 1175 0.013 0.20 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1572-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E472MHD 
4700 1175 0.014 0.20 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1573-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E472MHD6 
5600 1400 0.012 0.22 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1574-ND 2.22 16.83 127.00 UHE1E562MHD 
33 11.55 0.58 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1575-ND 26 1.76 12.38 UHE1V330MDD 
56 19.6 0.22 0.12 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1576-ND 33 2.22 15.68 UHE1V560MED 
150 52.5 0.13 0.12 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1577-ND 37 2.54 17.88 UHE1V151MPD 
220 77 0.087 0.12 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1578-ND 43 3.19 22.75 UHE1V221MPD 
220 a? 0.080 0.12 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1579-ND 43 3.19 22.75 UHE1V221MPD6 
270 94.5 0.069 0.12 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1580-ND -60 4.41 31.50 UHE1V271MPD 
330 115.5 0.060 0.12 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1581-ND -60 4.41 31.50 UHE1V331MPD 
470 164.5 0.046 0.12 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1582-ND 63 4.67 34.31 UHE1V471MPD 
470 164.5 0.049 0.12 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1583-ND 63 4.67 34.31 UHE1V471MHD6 
560 196 0.042 0.12 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1584-ND 64 4.74 34.78 UHE1V561MPD 
680 238 0.031 0.12 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1585-ND 81 6.05 44.42 UHE1V681MPD 
680 238 0.035 0.12 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1586-ND 81 6.05 44.42 UHE1V681MHD6 
680 238 0.042 0.12 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1587-ND 81 6.05 44.42 UHE1V681MHD3 
35 1000 350 0.027 0.12 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1588-ND 99 7.39 54.29 UHE1V102MHD 
1000 350 0.043 0.12 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1589-ND -99 7.39 54.29 UHE1V102MHD6 
1200 420 0.024 0.12 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1590-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1V122MHD 
1200 420 0.027 0.12 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1591-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1V122MHD6 
1500 525 0.020 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1592-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V152MHD 
1800 630 0.017 0.12 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1593-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD 
1800 630 0.021 0.12 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1594-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD6 
1800 630 0.026 0.12 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1595-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD3 
2200 770 0.017 0.14 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1596-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1V222MHD 
2200 770 0.019 0.14 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1597-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1V222MHD6 
2700 945 0.015 0.14 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1598-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1V272MHD 
2700 945 0.015 0.14 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1599-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1V272MHD6 
3300 1155 0.013 0.16 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1600-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1V332MHD 
3300 1155 0.014 0.16 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1601-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1V332MHD6 
3900 1365 0.012 0.16 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1602-ND 2.25 17.01 128.40 UHE1V392MHD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current | ohms (Q) Max.) (Maximum) @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDCc) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 11 0.70 0.1 180 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1603-ND .26 1.76 12.38 UHE1H220MDD 
56 28 0.30 0.1 295 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1604-ND 33 2.26 15.95 UHE1H560MED 
100 50 0.17 0.1 555 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1605-ND 39 2.91 20.75 UHE1H101MPD 
120 60 0.12 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1606-ND A3 3.15 22.50 UHE1H121MPD 
150 75 0.12 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1607-ND 43 3.15 22.50 UHE1H151MPD 
180 90 0.091 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1608-ND 48 3.57 25.50 UHE1H181MPD 
220 110 0.084 0.1 1050 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1609-ND 52 3.82 27.25 UHE1H221MPD 
270 135 0.060 0.1 1220 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1610-ND 63 4.67 34.31 UHE1H271MPD 
270 135 0.061 0.1 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1611-ND 63 4.67 34.31 UHE1H271MHD6 
330 165 0.055 0.1 1440 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1612-ND 64 4.74 34.78 UHE1H331MPD 
470 235 0.043 0.1 1690 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1613-ND 83 6.18 45.36 UHE1H471MPD 
470 235 0.045 0.1 1660 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1614-ND 83 6.18 45.36 UHE1H471MHD6 
470 235 0.055 0.1 1690 16.0 15.0 75 0.8 493-1615-ND 83 6.18 45.36 UHE1H471MHD3 
50 560 280 0.034 0.1 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1616-ND 99 7.39 54.29 UHE1H561MHD 
560 280 0.054 0.1 1930 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1617-ND 99 7.39 54.29 UHE1H561MHD6 
680 340 0.030 0.1 2310 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1618-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1H681MHD 
820 410 0.025 0.1 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1619-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H821MHD 
820 410 0.034 0.1 2210 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1620-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H821MHD6 
1000 500 0.021 0.1 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1621-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD 
1000 500 0.025 0.1 2555 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1622-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD6 
1000 500 0.036 0.1 2490 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1623-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD3 
1200 600 0.022 0.1 3010 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1624-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1H122MHD 
1200 600 0.026 0.1 2740 18.0 25.0 75 0.8 493-1625-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1H122MHD6 
1500 750 0.019 0.1 3150 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1626-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1H152MHD 
1800 900 0.016 0.1 3710 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1627-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1H182MHD 
1800 900 0.021 0.1 3635 18.0 31.5 75 0.8 493-1628-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1H182MHD6 
2200 1100 0.017 0.12 3680 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1629-ND 1.88 14.20 107.20 UHE1H222MHD6 
2700 1350 0.014 0.12 3800 18.0 40.0 75 0.8 493-1630-ND 1.88 14.20 107.20 UHE1H272MHD 
15 9.45 2.3 0.09 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1631-ND 25 1.72 12.10 UHE1J150MDD 
33 20.79 12 0.09 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1632-ND 33 2.22 15.68 UHE1J330MED 
56 35.28 0.63 0.09 232 8.0 115: 3.5 0.6 493-1633-ND 40 2.69 18.98 UHE1J560MPD 
82 51.66 0.45 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1634-ND 43 3.15 22.50 UHE1J820MPD 
82 51.66 0.43 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1635-ND 43 3.15 22.50 UHE1J820MPD6 
120 75.6 0.33 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1636-ND 52 3.82 27.25 UHE1J121MPD 
120 75.6 0.31 0.09 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1637-ND 52 3.82 27.25 UHE1J121MPD6 
180 113.4 0.21 0.09 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1638-ND 63 4.67 34.31 UHE1J181MPD 
180 113.4 0.23 0.09 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1639-ND 63 4.67 34.31 UHE1J181MHD6 
220 138.6 0.20 0.09 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1640-ND 64 4.74 34.78 UHE1J221MPD 
270 170.1 0.15 0.09 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1641-ND 84 6.24 45.83 UHE1J271MPD 
270 170.1 0.16 0.09 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1642-ND 84 6.24 45.83 UHE1J271MHD6 
270 170.1 0.14 0.09 795 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1643-ND 84 6.24 45.83 UHE1J271MHD3 
63 330 207.9 0.12 0.09 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1644-ND 97 7.20 52.88 UHE1J331MHD 
390 245.7 0.12 0.09 920 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1645-ND -99 7.39 54.29 UHE1J391MHD 
470 296.1 0.10 0.09 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1646-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1J471MHD 
470 296.1 0.091 0.09 1040 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1647-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1J471MHD6 
560 352.8 0.083 0.09 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1648-ND 1.08 8.13 60.98 UHE1J561MHD 
560 352.8 0.073 0.09 1250 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1649-ND 1.08 8.13 60.98 UHE1J561MHD6 
680 428.4 0.071 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1650-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1J681MHD 
680 428.4 0.080 0.09 1240 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1651-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1J681MHD6 
820 516.6 0.054 0.09 1570 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1652-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J821MHD 
820 516.6 0.057 0.09 1490 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1653-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J821MHD6 
1000 630 0.045 0.09 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1654-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J102MHD 
1000 630 0.047 0.09 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1655-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J102MHD6 
1200 756 0.040 0.09 2020 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1656-ND 1.82 13.68 102.60 UHE1J122MHD 
1200 756 0.040 0.09 1790 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1657-ND 1.82 13.68 102.60 UHE1J122MHD6 
1500 945 0.036 0.09 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1658-ND 1.92 14.55 109.80 UHE1J152MHD 
6.8 6.8 2.3 0.08 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1659-ND 25 1.72 12.10 UHE2A6R8MDD 
15 15 1.2 0.08 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1660-ND 33 2.22 15.68 UHE2A150MED 
2r 27 0.63 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1661-ND 36 2.42 17.05 UHE2A270MPD 
39 39 0.45 0.08 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1662-ND 40 2.69 18.98 UHE2A390MPD 
47 47 0.43 0.08 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1663-ND 40 2.69 18.98 UHE2A470MPD 
56 56 0.33 0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1664-ND 43 3.15 22.50 UHE2A560MPD 
68 68 0.31 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1665-ND 43 3.15 22.50 UHE2A680MPD 
82 82 0.21 0.08 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1666-ND 43 3.15 22.50 UHE2A820MPD 
82 82 0.23 0.08 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1667-ND 43 3.15 22.50 UHE2A820MHD6 
100 100 0.20 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1668-ND 45 3.29 23.50 UHE2A101MPD 
120 120 0.15 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1669-ND 56 4.13 29.50 UHE2A121MPD 
120 120 0.16 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1670-ND 56 4.13 29.50 UHE2A121MHD6 
150 150 0.14 0.08 795 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1671-ND 64 4.74 34.78 UHE2A151MHD 
100 180 180 0.12 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1672-ND 64 4.74 34.78 UHE2A181MHD 
180 180 0.12 0.08 920 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1673-ND 64 4.74 34.78 UHE2A181MHD6 
220 220 0.10 0.08 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1674-ND 80 5.98 43.95 UHE2A221MHD 
220 220 0.091 0.08 1040 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1675-ND 80 5.98 43.95 UHE2A221MHD6 
270 270 0.083 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1676-ND 84 6.24 45.83 UHE2A271MHD 
270 270 0.073 0.08 1250 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1677-ND 84 6.24 45.83 UHE2A271MHD6 
330 330 0.071 0.08 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1678-ND 1.59 11.94 89.55 UHE2A331MHD 
330 330 0.080 0.08 1240 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1679-ND 1.59 11.94 89.55 UHE2A331MHD6 
390 390 0.054 0.08 1570 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1680-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A391MHD 
390 390 0.057 0.08 1490 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1681-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A391MHD6 
470 470 0.045 0.08 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1682-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A471MHD 
470 470 0.047 0.08 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1683-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A471MHD6 
560 560 0.040 0.08 2020 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1684-ND 1.82 13.68 102.60 UHE2A561MHD 
680 680 0.040 0.08 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1685-ND 1.82 13.68 102.60 UHE2A681MHD 
820 820 0.036 0.08 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1686-ND 1.92 14.55 109.80 UHE2A821MHD 
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COMPLIANT 
michicon xX < Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) soy 
General Purpose 85°C 
etans: 
: *Voltage Rated Volt. (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
Plastic Platform C+0.2 Positive = tan 5 (Max.) 0.35 (0.40) | 0.26 (0.30) | 0.20 (0.24) | 0.16 (0.19) | 0.14 (0.16) | 0.12 (0.14) | 0.12 (0.14) 
0.3 f re Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in ( ) 03 case size) 
ei 5 ° Stability at Low Temperature: 
aed 3 z © Negative - Rated Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
ne : Spee wa Impedance ratio [Z-25°C/Z+20C |_7 4 3 2 2 2 2 
. : : 7.8124 D4 33 ZT / Z20 (Max.) | Z -40°C / Z +20°C 15 8 8 4 4 3 3 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 93 units, “V” 
for rated voltage is omitted. 4.3 | 5.3 | 6.6 | 8.3 Measurement frequency: 120Hz 
t+ In case of marking for 93 units, Lot No. is expressed by digit “ ae o8 a8 ¢ Endurance: ; Within +20% of initial value (Within +25% for 
(month code). - : 7 : : After 2000 hours application of rated volt- | Capacitance Change} gy ang 03) 
age at 85°C, capacitors meet the char- | tand 200% or less of initial specified value 
FEATURES: ; 3s : : e : , acteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
* Designed for surface mounting on high density PC board » Applicable to automatic mounting machine using 
carrier tape ° Load life of 2000 hours at 85°C ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
SPECIFICATIONS: endurance characteristics listed above. 
Temperature Range -40°C ~ 85°C ° aban pe ane caer Capacitance Change Within +10% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C for 30 seconds. After removing from the hot plate | tand Initial specified value or less 
After 2 minutes application of rated voltage, and restored at room temperature, they meet the a ‘ 
Leakage Current leakage sad not more than GEN characteristic requirements isted at tight. Leakage Current Initial specified value or less 
or 8 (UA), whichever is greater. ¢ Marking: Black print on the case top. 
Rated tan6 Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D [bi Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size | Pricing | Part No. 
22 0.35 3 19 3.0 5.4 493-2075-1-ND 89 1.47 3.41. | 493-2075-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWxX0G220MCL2GB 
33 0.35 3 28 4.0 5.4 493-2076-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2076-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX0G330MCL1GB 
47 0.35 3 33 4.0 5.4 493-2077-1-ND 89 1.47 3.41. | 493-2077-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX0G470MCL1GB 
4 56 0.35 3 42 5.0 5.4 493-2078-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2078-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G560MCL1GB 
100 0.35 4 56 5.0 5.4 493-2079-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2079-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G101MCL1GB 
150 0.35 6 79 6.3 5.4 493-2080-1-ND 1.21 2.00 4.63 | 493-2080-2-ND 1,000 85.50 | UWX0G151MCL1GB 
220 0.35 8.8 96 6.3 5.4 493-2081-1-ND 1.21 2.00 4.63 | 493-2081-2-ND 1,000 85.50 | UWX0G221MCL1GB 
330 0.35 13.2 145 8.0 5.4 493-2082-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2082-2-ND 1,000 91.50 | UWX0G331MCL1GB 
22 0.26 3 21 3.0 5.4 493-2083-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2083-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWxX0J220MCL2GB 
22 0.26 3 28 4.0 5.4 493-2084-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2084-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWxX0J220MCL1GB 
33 0.26 3 37 5.0 5.4 493-2085-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2085-2-ND 1,000 66.00 | UWX0J330MCL1GB 
47 0.26 3 45 5.0 5.4 493-2086-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2086-2-ND 1,000 63.00 | UWX0J470MCL1GB 
6.3 56 0.26 3.528 52 6.3 5.4 493-2087-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2087-2-ND 1,000 66.00 | UWXOJ560MCL1GB 
100 0.26 6.3 70 6.3 5.4 493-2088-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2088-2-ND 1,000 66.00 | UWX0J101MCL1GB 
150 0.26 9.45 71 6.3 5.4 493-2089-1-ND 1.28 2.10 4.88 | 493-2089-2-ND 1,000 90.00 | UWX0J151MCL1GB 
220 0.26 13.86 110 8.0 5.4 493-2090-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2090-2-ND 1,000 91.50 | UWX0J221MCL1GB 
330 0.26 20.79 170 8.0 5.4 493-2091-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2091-2-ND 1,000 91.50 | UWX0J331MCL1GB 
22 0.2 3 33 5.0 5.4 493-2092-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2092-2-ND 1,000 60.00 | UWX1A220MCL1GB 
33 0.2 3.3 41 5.0 5.4 493-2093-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2093-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A330MCL1GB 
47 0.2 47 52 6.3 5.4 493-2094-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2094-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A470MCL1GB 
10 56 0.2 5.6 57 6.3 5.4 493-2095-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2095-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A560MCL1GB 
100 0.2 10 76 6.3 5.4 493-2096-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2096-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A101MCL1GB 
150 0.2 15 111 8.0 5.4 493-2097-1-ND 1.64 2.70 6.26 | 493-2097-2-ND 1,000 115.50] UWX1A151MCL1GB 
220 0.2 22 135 8.0 5.4 493-2098-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2098-2-ND 1,000 91.50 | UWX1A221MCL1GB 
10 0.16 3 18 3.0 5.4 493-2099-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2099-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1C100MCL2GB 
10 0.16 3 23 4.0 5.4 493-2100-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2100-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1C100MCL1GB 
22 0.16 3.52 37 5.0 5.4 493-2101-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2101-2-ND 1,000 60.00 | UWX1C220MCL1GB 
16 33 0.16 5.28 49 6.3 5.4 493-2102-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2102-2-ND 1,000 72.00 | UWX1C330MCL1GB 
47 0.16 7.52 58 6.3 5.4 493-2103-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2103-2-ND 1,000 66.00 | UWX1C470MCL1GB 
56 0.16 8.96 63 6.3 5.4 493-2104-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2104-2-ND 1,000 72.00 | UWX1C560MCL1GB 
100 0.16 16 86 6.3 5.4 493-2105-1-ND 1.04 1.72 3.98 | 493-2105-2-ND 1,000 73.50 | UWX1C101MCL1GB 
47 0.14 3 12 3.0 5.4 493-2106-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2106-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1E4R7MCL2GB 
47 0.14 3 16 4.0 5.4 493-2107-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2107-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1E4R7MCL1GB 
10 0.14 3 27 5.0 5.4 493-2108-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2108-2-ND 1,000 66.00 | UWX1E100MCL1GB 
25 22 0.14 5.5 42 6.3 5.4 493-2109-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2109-2-ND 1,000 72.00 | UWX1E220MCL1GB 
33 0.14 8.25 52 6.3 5.4 493-2110-1-ND 1.17 1.93 4.47 | 493-2110-2-ND 1,000 82.50 | UWX1E330MCL1GB 
47 0.14 11.75 70 8.0 5.4 493-2111-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2111-2-ND 1,000 91.50 | UWX1E470MCL1GB 
56 0.14 14 76 8.0 5.4 493-2112-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2112-2-ND 1,000 91.50 | UWX1E560MCL1GB 
100 0.14 25 110 8.0 5.4 493-2113-1-ND 1.72 2.84 6.58 | 493-2113-2-ND 1,000 121.50 | UWX1E101MCL1GB 
2.2 0.12 3 8.4 3.0 5.4 493-2114-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2114-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWxX1V2R2MCL2GB 
3.3 0.12 3 10 3.0 5.4 493-2115-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2115-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1V3R3MCL2GB 
47 0.12 3 18 4.0 5.4 493-2116-1-ND 85 1.40 3.25 | 493-2116-2-ND 2,000 | 60.00/M| UWX1V4R7MCL1IGB 
35 10 0.12 3.5 29 5.0 5.4 493-2117-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2117-2-ND 1,000 66.00 | UWX1V100MCL1GB 
22 0.12 7.7 46 6.3 5.4 493-2118-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2118-2-ND 1,000 72.00 | UWX1V220MCL1GB 
33 0.12 11.55 62 8.0 5.4 493-2119-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2119-2-ND 1,000 91.50 | UWX1V330MCL1GB 
47 0.12 16.45 80 8.0 5.4 493-2120-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2120-2-ND 1,000 91.50 | UWX1V470MCL1IGB 
0.1 0.12 3 1 3.0 5.4 493-2121-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2121-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HOR1MCL2GB 
0.1 0.12 3 1 4.0 5.4 493-2122-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2122-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HOR1MCL1GB 
0.22 0.12 3 2 3.0 5.4 493-2123-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2123-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR22MCL2GB 
0.22 0.12 3 2 4.0 5.4 493-2124-1-ND 89 1.47 3.41. | 493-2124-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR22MCL1GB 
0.33 0.12 3 2.8 3.0 5.4 493-2125-1-ND -89 1.47 3.41 | 493-2125-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR33MCL2GB 
0.33 0.12 3 2.8 4.0 5.4 493-2126-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2126-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR33MCL1GB 
0.47 0.12 3 4 3.0 5.4 493-2127-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2127-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR47MCL2GB 
0.47 0.12 3 4 4.0 5.4 493-2128-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2128-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1HR47MCL1GB 
50 1 0.12 3 8 3.0 5.4 493-2129-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2129-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1H010MCL2GB 
1 0.12 3 8.4 4.0 5.4 493-2130-1-ND 89 1.47 3.41 | 493-2130-2-ND 2,000 | 63.00/M| UWX1H010MCL1GB 
2.2 0.12 3 10 3.0 5.4 493-2131-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2131-2-ND 2,000 | 66.00/M| UWX1H2R2MCL2GB 
2.2 0.12 3 13 4.0 5.4 493-2132-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2132-2-ND 2,000 | 66.00/M| UWX1H2R2MCL1GB 
3.3 0.12 3 17 4.0 5.4 493-2133-1-ND 96 1.58 3.66 | 493-2133-2-ND 2,000 | 67.50/M| UWX1H3R3MCL1GB 
47 0.12 3 20 5.0 5.4 493-2134-1-ND 98 1.61 3.74 | 493-2134-2-ND 1,000 69.00 | UWX1H4R7MCL1GB 
10 0.12 5 33 6.3 5.4 493-2135-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2135-2-ND 1,000 72.00 | UWX1H100MCL1GB 
22 0.12 1 52 8.0 5.4 493-2136-1-ND 1.47 2.42 5.61 | 493-2136-2-ND 1,000 103.50 | UWX1H220MCL1GB 
33 0.12 16.5 71 8.0 5.4 493-2137-1-ND 1.47 2.42 5.61 | 493-2137-2-ND 1,000 103.50 | UWX1H330MCL1GB 
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michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 105°C 


Diameter D (mm): 03.0 to 08.0 x 5.4L 
Plastic Platform 
0.3], 


i 


oe 
$L+0f 
“02 


+ +0.3 for 06.3 x 5.8, 06.3 x 7.7 
Diameter D (mm): 98 x 10 L, 910 x 10 L 


C+02 @Positive 
710.5 


oD 
+ 0.5 


Plastic Platform re 
as Positive 
0.3+|}+ C+02 © 


40.5 


@D 
+0 


“L057 
Pressure Relief Vent 


* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for #3 units, “V” for rated voltage is omitted. 


t In case of marking for o3 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). 


SPECIFICATIONS: 


RoHS 


COMPLIANT 


Temperature Range 


-55°C ~ 105°C 


Capacitance Tolerance 


+20% at 120Hz, 20°C 


Leakage Current 


After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 


more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 
etans: 
Rated Volt. (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
tan 6 (Max.) 0.40 0.30 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C 
¢ Stability at Low Temperature: 
Rated Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°C 2 
ZT / Z20 (Max.) | Z -40°C / Z +20°C 15 


Measurement frequency: 120Hz 


¢ Endurance: After 1000 hours 
application of rated voltage at 
105°C, capacitors meet the 


Capacitance Change 


Within +25% of initial value for capacitors of o3(mm) 
unit, and 16V or less. Within +20% of initial value for 
capacitors of 25V or more. 


characteristic requirements [tané 


200% or less of initial specified value 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
Dim. | 3.0 x 5.4 [ 4.0x5.4 | 5.0x5.4[ 63x54 | 63x58 | 6.3x7.7 [8.0x 5.4] 8.0 x 10.0 [10.0 x 10.0} . . : a 
A 1.5 1.8 24 2.4 2.4 2.4 3.3 2.9 3.2 * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
B 3.3 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 endurance characteristics listed above. 
¢ 33 + oo 86 a os 83 108 ¢ Resistance to Soldering Heat: The capacitors Cc. A Ch Within +10% of initial val 
L 54 54 54 54 58 77 54 10 10 shall be kept on the hot plate maintained at 250°C. ‘apacitance Change ithtin £10% of initial value 
H | 05-08 | 05-08 | 05-08 | 05-08 | 05-08 | 05-08 | 05-08 | 08-11 | 08-411 | [0180 seconds. Alter eerie they hot plate | tans Initial specified value or less 
FEATURES: characteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
* Chip type, operating over wide temperature range of -55°C ~ 105°C * Designed for surface mounting on high 
density PC board ¢ Applicable to automatic mounting machine using carrier tape ¢ Marking: Black print on the case top. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D E Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing | Part No. 
22 0.4 3 22 4.0 5.4 493-2138-1-ND 96 1.58 3.66 493-2138-2-ND 2,000 67.50/M | UWT0G220MCL1GB 
33 0.4 3 30 5.0 5.4 493-2139-1-ND 96 1.58 3.66 493-2139-2-ND 1,000 67.50 | UWTO0G330MCL1GB 
47 0.4 3 36 5.0 5.4 493-2140-1-ND 1.13 1.86 4.31 493-2140-2-ND 1,000 79.50 | UWT0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 5.4 493-2141-1-ND 1.21 2.00 4.63 493-2141-2-ND 1,000 85.50 | UWT0G101MCL1GB 
150 0.4 6 86 6.3 5.8 493-2142-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2142-2-ND 1,000 96.00} UWTO0G151MCL1GS 
4 220 0.4 8.8 102 8.0 5.4 493-2144-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2144-2-ND 1,000 124.50 | UWT0G221MCL1GB 
330 0.4 13.2 105 6.3 LT. 493-2145-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2145-2-ND 900 112.05 | UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0 10.0 493-2146-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2146-2-ND 500 75.00 | UWT0G471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0 10.0 493-2147-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2147-2-ND 500 75.00 | UWTOG681MNL1GS 
1000 0.4 40 230 8.0 10.0 493-2148-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2148-2-ND 500 75.00 | UWT0G102MNL1GS 
1500 0.4 60 310 10.0 10.0 493-2149-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2149-2-ND 500 96.75 | UWTOG152MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0 5.4 493-2150-1-ND 96 1.58 3.66 493-2150-2-ND 2,000 67.50/M | UWT0J220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 5.4 493-2151-1-ND 96 1.58 3.66 493-2151-2-ND 1,000 67.50 | UWTOJ330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 5.4 493-2152-1-ND 1.13 1.86 4.31 493-2152-2-ND 1,000 79.50 | UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 5.4 493-2153-1-ND 1.21 2.00 4.63 493-2153-2-ND 1,000 85.50 | UWTOJ101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 5.8 493-2154-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2154-2-ND 1,000 96.00 | UWTOJ151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 5.4 493-2156-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2156-2-ND 1,000 124.50 | UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 PL 493-2157-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2157-2-ND 900 112.05 | UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0 10.0 493-2158-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2158-2-ND 500 75.00 | UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0 10.0 493-2159-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2159-2-ND 500 75.00 | UWTOJ681MNL1GS 
1000 0.3 63 230 8.0 10.0 493-2160-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2160-2-ND 500 75.00 | UWTOJ102MNL1GS 
1500 0.3 94.5 310 10.0 10.0 493-2161-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2161-2-ND 500 96.75 | UWTOJ152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 5.4 493-2162-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2162-2-ND 1,000 87.00 | UWT1A220MCL1GB 
33 0.24 3.3 35 5.0 5.4 493-2163-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2163-2-ND 1,000 87.00 | UWT1A330MCL1GB 
47 0.24 47 46 6.3 5.4 493-2164-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2164-2-ND 1,000 96.00 | UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 5.4 493-2165-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2165-2-ND 1,000 96.00} UWT1A101MCL1GB 
10 150 0.24 15 86 6.3 5.8 493-2166-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2166-2-ND 1,000 96.00} UWT1A151MCL1GS 
220 0.24 22 105 6.3 77 493-2167-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2167-2-ND 900 112.05 | UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0 10.0 493-2168-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2168-2-ND 500 75.00 | UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0 10.0 493-2169-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2169-2-ND 500 75.00 | UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0 10.0 493-2170-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2170-2-ND 500 96.75 | UWT1A681MNL1GS 
1000 0.24 100 310 10.0 10.0 493-2171-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2171-2-ND 500 96.75 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 5.4 493-2172-1-ND 96 1.58 3.66 493-2172-2-ND 2,000 67.50/M) UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0 5.4 493-2173-1-ND 96 1.58 3.66 493-2173-2-ND 2,000 67.50/M | UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 5.4 493-2174-1-ND 1.38 2.28 5.28 493-2174-2-ND 1,000 97.50| UWT1C220MCL1GB 
33 0.2 5.28 40 6.3 5.4 493-2175-1-ND 1.38 2.28 5.28 493-2175-2-ND 1,000 97.50| UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 5.4 493-2176-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2176-2-ND 1,000 103.50 | UWT1C470MCL1GB 
16 100 0.2 16 60 6.3 5.4 493-2177-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2177-2-ND 1,000 103.50 | UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 ras 493-2178-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2178-2-ND 900 112.05 | UWT1C151MCL1GS 
220 0.2 35.2 105 6.3 Le? 493-2179-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2179-2-ND 900 112.05 | UWT1C221MCL1GS 
330 0.2 52.8 195 8.0 10.0 493-2180-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2180-2-ND 500 75.00 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0 10.0 493-2181-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2181-2-ND 500 75.00 | UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 10.0 493-2182-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2182-2-ND 500 96.75 | UWT1C681MNL1GS 
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michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (con) 


Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 

Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D (L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (WA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size | Pricing | Part No. 

47 0.16 3 10 3.0 5.4 493-2183-1-ND 96 1.58 3.66 493-2183-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1E4R7MCL2GB 

47 0.16 3 13 4.0 5.4 493-2184-1-ND 96 1.58 3.66 493-2184-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1E4R7MCL1GB 

10 0.16 3 23 5.0 5.4 493-2185-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2185-2-ND 1,000 96.00} UWT1E100MCL1GB 

22 0.16 5.5 38 6.3 5.4 493-2186-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2186-2-ND 1,000 103.50} UWT1E220MCL1GB 

33 0.16 8.25 48 6.3 5.4 493-2187-1-ND 1.55 2.56 5.93 493-2187-2-ND 1,000 109.50} UWT1E330MCL1GB 

25 47 0.16 11.75 66 8.0 5.4 493-2189-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2189-2-ND 1,000 124.50} UWT1E470MCL1GB 

100 0.16 25 91 6.3 7.7 493-2190-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2190-2-ND 900 112.05} UWT1E101MCL1GS 

150 0.16 37.5 140 8.0 10.0 493-2191-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2191-2-ND 500 75.00} UWT1E151MNL1GS 

220 0.16 55 155 8.0 10.0 493-2192-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2192-2-ND 500 75.00} UWT1E221MNL1GS 

330 0.16 82.5 190 8.0 10.0 493-2193-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2193-2-ND 500 75.00} UWT1E331MNL1GS 

470 0.16 117.5 300 10.0 10.0 493-2194-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2194-2-ND 500 96.75| UWT1E471MNL1GS 

2.2 0.14 3 7.5 3.0 5.4 493-2195-1-ND 96 1.58 3.66 493-2195-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1V2R2MCL2GB 

3.3 0.14 3 9 3.0 5.4 493-2196-1-ND 1.11 1.82 4.23 493-2196-2-ND 2,000 78.00/M| UWT1V3R3MCL2GB 

47 0.14 3 15 4.0 5.4 493-2197-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2197-2-ND 2,000 87.00/M| UWT1V4R7MCL1GB 

10 0.14 3.5 25 5.0 5.4 493-2198-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2198-2-ND 1,000 96.00} UWT1V100MCL1GB 

22 0.14 rerd 42 6.3 5.4 493-2199-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2199-2-ND 1,000 103.50} UWT1V220MCL1GB 

35 33 0.14 11.55 59 8.0 5.4 493-2201-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2201-2-ND 1,000 124.50} UWT1V330MCL1GB 

47 0.14 16.45 63 6.3 5.8 493-2202-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2202-2-ND 1,000 124.50} UWT1V470MCL1GS 

100 0.14 35 84 6.3 77 493-2203-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2203-2-ND 900 112.05} UWT1V101MCL1GS 

150 0.14 52.5 155 8.0 10.0 493-2204-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2204-2-ND 500 75.00} UWT1V151MNL1GS 

220 0.14 77 190 8.0 10.0 493-2205-1-ND 2.66 4.38 10.16 493-2205-2-ND 500 93.75| UWT1V221MNL1GS 

330 0.14 115.5 300 10.0 10.0 493-2206-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2206-2-ND 500 96.75} UWT1V331MNL1GS 

0.1 0.14 3 1 3.0 5.4 493-2207-1-ND 96 1.58 3.66 493-2207-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HOR1MCL2GB 

0.1 0.14 3 1 4.0 5.4 493-2208-1-ND 96 1.58 3.66 493-2208-2-ND 2,000 67.50/M|_ UWT1HOR1MCL1GB 

0.22 0.14 3 2.6 3.0 5.4 493-2209-1-ND 96 1.58 3.66 493-2209-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR22MCL2GB 

0.22 0.14 3 2.6 4.0 5.4 493-2210-1-ND 96 1.58 3.66 493-2210-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR22MCL1GB 

0.33 0.14 3 3.2 3.0 5.4 493-2211-1-ND 96 1.58 3.66 493-2211-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR33MCL2GB 

0.33 0.14 3 3.2 4.0 5.4 493-2212-1-ND 96 1.58 3.66 493-2212-2-ND 2,000 67.50/M|_ UWT1HR33MCL1GB 

0.47 0.14 3 3.8 3.0 5.4 493-2213-1-ND 96 1.58 3.66 493-2213-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR47MCL2GB 

0.47 0.14 3 3.8 4.0 5.4 493-2214-1-ND 96 1.58 3.66 493-2214-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR47MCL1GB 

4 0.14 3 5.9 3.0 5.4 493-2215-1-ND 96 1.58 3.66 493-2215-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HO10MCL2GB 

1 0.14 3 6.3 4.0 5.4 493-2216-1-ND 96 1.58 3.66 493-2216-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HO10MCL1GB 

50 2.2 0.14 3 9 3.0 5.4 493-2217-1-ND 96 1.58 3.66 493-2217-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1H2R2MCL2GB 

2.2 0.14 3 1 4.0 5.4 493-2218-1-ND 96 1.58 3.66 493-2218-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1H2R2MCL1GB 

3.3 0.14 3 14 4.0 5.4 493-2219-1-ND 1.11 1.82 4.23 493-2219-2-ND 2,000 78.00/M| UWT1H3R3MCL1GB 

47 0.14 3 19 5.0 5.4 493-2220-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2220-2-ND 1,000 87.00} UWT1H4R7MCL1IGB 

10 0.14 5 30 6.3 5.4 493-2221-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2221-2-ND 1,000 96.00} UWT1H100MCL1GB 

22 0.14 iu 51 8.0 5.4 493-2223-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2223-2-ND 1,000 124.50} UWT1H220MCL1GB 

33 0.14 16.5 60 6.3 77 493-2224-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2224-2-ND 900 112.05} UWT1H330MCL1GS 

47 0.14 23.5 63 6.3 rea 493-2225-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2225-2-ND 900 112.05} UWT1H470MCL1GS 

100 0.14 50 140 8.0 10.0 493-2226-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2226-2-ND 500 75.00} UWT1H101MNL1GS 

150 0.14 75 180 10.0 10.0 493-2227-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2227-2-ND 500 96.75} UWT1H151MNL1GS 

220 0.14 110 220 10.0 10.0 493-2228-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2228-2-ND 500 96.75} UWT1H221MNL1GS 


e e : 
nichicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) RoHS 
Low Impedance 105°C 


COMPLIANT 


Diameter D (mm): 94 - 96.3 x 5.8L SPECIFICATIONS: 


Plastic Platform Temperature Range -55°C ~ 105°C 
C+0.2 @Positive Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
0.3 0.5 ini Cc ft After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
oo Oi eakage Curren more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 
# 0.5 +{elfte 
etan sd: 
“lO Negative 
Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 
Diameter D (mm): 08, 010 tan 8 (Max.) 0.24 (0.28) | 0.20 (0.24) | 0.16(0.20) | 0.14(0.16) | 0.12(0.14) | 0.12 (0.14) 
Plastic Platform 7 Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in( ) 08 case size) 
0.3) |- eee Voltage (V:35)_ Series * Stability at Low Temperature: 
5 H 
g ul ewe Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 
elfite 


Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°C 
ZT / Z20 (Max.) | Z -55°C / Z +20°C 


“LL05™ alle 
Pressure Relief Vent H 


© Negative 


Measurement frequency: 120Hz 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) . Endurance: sster:1000 Inout Capacitance Change Within +25% of initial value 
“ application of rated voltage at 
Dim. SOKS 9. eoxee aoe 83x77 a g002100 105°C, capacitors meet the tan 200% or less of initial specified value 
A 1.8 24 24 24 2.9 3.2 characteristic requirements Leake Ci a oe 
B 43 53 66 66 83 103 listed at right. eakage Current Initial specified value or less 
c 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
E 1.0 1.3 2:2 2.2 3.1 45 endurance characteristics listed above. 
L 5.8 5.8 5.8 77 10 10 * Resistance to Soldering Heat: The capacitors i rar ae 
H 0508 0508 0508 0508 0844 0844 shall be kept on the hot plate maintained at ‘o50°C | Capacitance Change | Within +10% of initial value 
for 30 seconds. After removing from the hot plate | tans Initial specified value or less 
and restored at room temperature, they meet the 
FEATURES: characteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
* Chip type, low impedance temperature range up to 105°C * Designed for surface mounting on high density 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape ¢ Marking: Black print on the case top. 
(Continued) 
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michicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (com, 


Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 

Voltage | Cap. | (Maximum) ohms (0) Max. | Current | @100KHz/105°C D [L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) | (mm) | Part No. 5 10 25 Part No. Size | Pricing Part No. 

27 0.24 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2229-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2229-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUDOJ270MCL1GS 

33 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2230-1-ND 3.42 564 13.08 493-2230-2-ND | 1,000 241.50 | UUDOJ330MCL1GS 

47 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2231-1-ND 3.42 564 13.08 493-2231-2-ND | 1,000 241.50 | UUDOJ470MCL1GS 

56 0.24 0.76 3.528 150 5.0 5.8 493-2232-1-ND 3.42 564 13.08 493-2232-2-ND | 1,000 241.50 | UUDOJ560MCL1GS 

68 0.24 0.44 4.284 230 6.3 5.8 493-2233-1-ND 3.70 609 14.14 493-2233-2-ND | 1,000 261.00 | UUDOJ680MCL1GS 

100 0.24 0.44 6.3 230 6.3 5.8 493-2234-1-ND 3.70 609 14.14 493-2234-2-ND | 1,000 261.00 | UUDOJ101MCL1GS 

6.3 150 0.24 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2235-1-ND 3.70 609 14.14 493-2235-2-ND | 1,000 261.00 | UUDOJ151MCL1GS 

220 0.24 0.44 13.86 230 6.3 5.8 493-2236-1-ND 3.70 609 14.14 493-2236-2-ND | 1,000 261.00 | UUD0J221MCL1GS 

330 0.24 0.34 20.79 280 6.3 77 493-2237-1-ND 3.70 609 14.14 493-2237-2-ND 900 234.90 | UUD0J331MCL1GS 

470 0.28 0.17 29.61 450 8.0 10.0 493-2238-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2238-2-ND 500 165.75 | UUD0J471MNL1GS 

680 0.28 0.17 42.84 450 8.0 10.0 493-2239-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2239-2-ND 500 165.75 | UUDOJ681MNL1GS 

1000 0.28 0.17 63 450 8.0 10.0 493-2240-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2240-2-ND 500 165.75 | UUDOJ102MNL1GS 

1500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 10.0 493-2241-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2241-2-ND 500 178.50 | UUDOJ152MNL1GS 

22 0.2 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2242-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2242-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1A220MCL1GS 

on 0.2 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2243-1-ND 3.42 564 13.08 493-2243-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1A270MCL1GS 

33 0.2 0.76 3.3 150 5.0 5.8 493-2244-1-ND 3.42 564 13.08 493-2244-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1A330MCL1GS 

47 0.2 0.44 47 230 6.3 5.8 493-2245-1-ND 3.70 609 14.14 493-2245-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A470MCL1GS 

56 0.2 0.44 5.6 230 6.3 5.8 493-2246-1-ND 3.70 609 14.14 493-2246-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A560MCL1GS 

68 0.2 0.44 6.8 230 6.3 5.8 493-2247-1-ND 3.70 609 14.14 493-2247-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A680MCL1GS 

10 100 0.2 0.44 10 230 6.3 5.8 493-2248-1-ND 3.70 609 14.14 493-2248-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A101MCL1GS 

150 0.2 0.44 15 230 6.3 5.8 493-2249-1-ND 3.70 609 14.14 493-2249-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A151MCL1GS 

220 0.2 0.34 22 280 6.3 cee 493-2250-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2250-2-ND 900 248.40 | UUD1A221MCL1GS 

330 0.24 0.17 33 450 8.0 10.0 493-2251-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2251-2-ND 500 165.75 | UUD1A331MNL1GS 

470 0.24 0.17 47 450 8.0 10.0 493-2252-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2252-2-ND 500 165.75 | UUD1A471MNL1GS 

680 0.24 0.09 68 670 10.0 10.0 493-2253-1-ND 5.06 833 19.34 493-2253-2-ND 500 178.50 | UUD1A681MNL1GS 

1000 0.24 0.09 100 670 10.0 10.0 493-2254-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2254-2-ND 500 178.50 | UUD1A102MNL1GS 

15 0.16 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2255-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2255-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1C150MCL1GS 

22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 5.8 493-2256-1-ND 3.42 564 13.08 493-2256-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1C220MCL1GS 

27 0.16 0.76 4.32 150 5.0 5.8 493-2257-1-ND 3.42 564 13.08 493-2257-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1C270MCL1GS 

33 0.16 0.44 5.28 230 6.3 5.8 493-2258-1-ND 3.70 609 14.14 493-2258-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C330MCL1GS 

47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 5.8 493-2259-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2259-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C470MCL1GS 

56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 5.8 493-2260-1-ND 3.70 609 14.14 493-2260-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C560MCL1GS 

16 68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 5.8 493-2261-1-ND 3.70 609 14.14 493-2261-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C680MCL1GS 

100 0.16 0.44 16 230 6.3 5.8 493-2262-1-ND 3.70 609 14.14 493-2262-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C101MCL1GS 

150 0.16 0.34 24 280 6.3 7.7 493-2263-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2263-2-ND 900 248.40 | UUD1C151MCL1GS 

220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 GE 493-2264-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2264-2-ND 900 248.40 | UUD1C221MCLIGS 

330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 10.0 493-2265-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2265-2-ND 500 165.75 | UUD1C331MNL1GS 

470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 10.0 493-2266-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2266-2-ND 500 165.75 | UUD1C471MNL1GS 

680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 10.0 493-2267-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2267-2-ND 500 178.50 | UUD1C681MNL1GS 

10 0.14 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2268-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2268-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1E100MCL1GS 

15 0.14 0.76 3.75 150 5.0 5.8 493-2269-1-ND 3.42 564 13.08 493-2269-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1E150MCL1GS 

22 0.14 0.76 5.5 150 5.0 5.8 493-2270-1-ND 3.42 564 13.08 493-2270-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1E220MCL1GS 

27 0.14 0.44 6.75 230 6.3 5.8 493-2271-1-ND 3.70 609 14.14 493-2271-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E270MCL1GS 

33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 5.8 493-2272-1-ND 3.70 609 14.14 493-2272-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E330MCL1GS 

47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 5.8 493-2273-1-ND 3.70 609 14.14 493-2273-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E470MCL1GS 

25 56 0.14 0.44 14 230 6.3 5.8 493-2274-1-ND 3.70 609 14.14 493-2274-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E560MCL1GS 

68 0.14 0.44 17 230 6.3 5.8 493-2275-1-ND 3.70 609 14.14 493-2275-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E680MCL1GS 

100 0.14 0.34 25 280 6.3 bay d 493-2276-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2276-2-ND 900 248.40 | UUD1E101MCL1GS 

150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 10.0 493-2277-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2277-2-ND 500 165.75 | UUD1E151MNL1GS 

220 0.16 0.17 55 450 8.0 10.0 493-2278-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2278-2-ND 500 165.75 | UUD1E221MNL1GS 

330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 10.0 493-2279-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2279-2-ND 500 165.75 | UUD1E331MNL1GS 

470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 10.0 493-2280-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2280-2-ND 500 178.50 | UUD1E471MNL1GS 

47 0.12 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2281-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2281-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1V4R7MCL1GS 

10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 5.8 493-2282-1-ND 3.42 564 13.08 493-2282-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V100MCL1GS 

15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 5.8 493-2283-1-ND 3.42 564 13.08 493-2283-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V150MCL1GS 

22 0.12 0.76 77 150 5.0 5.8 493-2284-1-ND 3.42 564 13.08 493-2284-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V220MCL1GS 

27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2285-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2285-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V270MCL1GS 

33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 5.8 493-2286-1-ND 3.70 609 14.14 493-2286-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V330MCL1GS 

35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 5.8 493-2287-1-ND 3.70 609 14.14 493-2287-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V470MCL1GS 

56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 7.7 493-2288-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2288-2-ND 900 248.40 | UUD1V560MCL1GS 

68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 rag 493-2289-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2289-2-ND 900 248.40 | UUD1V680MCL1GS 

100 0.14 0.17 35 450 8.0 10.0 493-2290-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2290-2-ND 500 165.75 | UUD1V101MNL1GS 

150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 10.0 493-2291-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2291-2-ND 500 165.75 | UUD1V151MNL1GS 

220 0.14 0.17 77 450 8.0 10.0 493-2292-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2292-2-ND 500 165.75 | UUD1V221MNL1GS 

330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 10.0 493-2293-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2293-2-ND 500 178.50 | UUD1V331MNL1GS 

1 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2294-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2294-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1HO10MCL1GS 

2.2 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2295-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2295-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1H2R2MCL1GS 

3.3 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2296-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2296-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1H3R3MCL1GS 

47 0.12 1.52 3 85 5.0 5.8 493-2297-1-ND 3.42 564 13.08 493-2297-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1H4R7MCL1GS 

10 0.12 0.88 5 165 6.3 5.8 493-2298-1-ND 3.70 609 14.14 493-2298-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H100MCL1GS 

15 0.12 0.88 TS 165 6.3 5.8 493-2299-1-ND 3.70 609 14.14 493-2299-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H150MCL1GS 

22 0.12 0.88 11 165 6.3 5.8 493-2300-1-ND 3.70 609 14.14 493-2300-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H220MCL1GS 

50 27 0.12 0.68 13.5 185 6.3 77 493-2301-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2301-2-ND 900 248.40 | UUD1H270MCL1GS 

33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 77 493-2302-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2302-2-ND 900 248.40 | UUD1H330MCL1GS 

47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 7.7 493-2303-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2303-2-ND 900 248.40 | UUD1H470MCLIGS 

56 0.14 0.34 28 300 8.0 10.0 493-2304-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2304-2-ND 500 165.75 | UUD1HS560MNL1GS 

68 0.14 0.34 34 300 8.0 10.0 493-2305-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2305-2-ND 500 165.75 | UUD1H680MNL1GS 

100 0.14 0.34 50 300 8.0 10.0 493-2306-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2306-2-ND 500 165.75 | UUD1H101MNL1GS 

150 0.14 0.18 75 670 10.0 10.0 493-2307-1-ND 5.06 833 19.34 493-2307-2-ND 500 178.50 | UUD1H151MNL1GS 

220 0.14 0.18 110 670 10.0 10.0 493-2308-1-ND 5.06 833 19.34 493-2308-2-ND 500 178.50 | UUD1H221MNL1GS 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 85°C 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (6.3-400V), -25°C ~ 85°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


oD | DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) Tt Od ®@ 
6.3-100V_| After 1 Minute | | = 0.03CV or 4y/A, whichever is greater @D 
< 018 After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 | CV>1,000: I=0.04CV +100 
160-450V_ [After 5 Minutes | CVs 1,000: I=0.03CV +15 | CV>1,000: I=0.02CV +25 vent eb — lat min, i: 4 min. 
2920| 6.3-450V After 3 Minutes | 1=0.03CV 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz oD ib F od Part No. i 10 100 Part No. 
33 0.34 ces 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1000-ND .23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL330ME11D 
47 0.34 92 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1001-ND 23 1.46 9.85 ESMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 134 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1002-ND .23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 200 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1003-ND .24 1.50 10.13 ESMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 270 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1004-ND 28 1.75 11.77 ESMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 320 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1005-ND 28 1.75 11.77 ESMG6R3ELL471MF11D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1006-ND .38 2.81 20.05 ESMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1007-ND 44 3.22 22.99 ESMG6R3ELL332MJ20S 
6.3 4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1008-ND 59 4.31 30.79 ESMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1009-ND 68 5.08 37.31 ESMG6R3ELL682MK25S. 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 75 0.8 565-1010-ND 96 7A7 52.66 ESMG6R3ELL103ML25S, 
10000 0.46 2310 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1011-ND 1.61 12.06 90.48 ESMG6R3ELL103MN25S 
15000 0.56 2660 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1012-ND 1.75 13.09 98.16 ESMG6R3ELL153MN30S 
22000 0.76 3320 18.0 40.0 75 0.8 565-1013-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG6R3ELL223MM40S 
22000 0.70 3130 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1014-ND 1.96 14.73 110.51 ESMG6R3ELL223MN40S 
27000 0.80 3280 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1015-ND 1.93 14.59 110.09 ESMG6R3ELL273MP40S 
39000 1.04 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1016-ND 2.83 21.43 161.71 ESMG6R3ELL393MQ40S 
22 0.24 66 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1017-ND 23 1.48 9.94 ESMG100ELL220ME11D 
33 0.24 83 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1018-ND .23 1.47 9.90 ESMG100ELL330ME11D 
47 0.24 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1019-ND 25 1.60 10.81 ESMG100ELL470ME11D 
100 0.24 146 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1020-ND 25 1.59 10.72 ESMG100ELL101ME11D. 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1021-ND 25 1.58 10.64 ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1022-ND .30 2.05 14.42 ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1023-ND 26 1.66 11.21 ESMG100ELL471MF11D 
10 1000 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1024-ND 53 3.93 28.09 ESMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1025-ND 56 4.12 29.42 ESMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1420 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1026-ND 57 4.26 31.30 ESMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1027-ND 73 5.40 39.66 ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 75 0.8 565-1028-ND 1.00 747 54.83 ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1029-ND 1.70 12.77 95.81 ESMG100ELL103MN25S, 
15000 0.52 3080 18.0 35.5 75 0.8 565-1030-ND 1.36 10.20 76.51 ESMG100ELL153MMP1S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1031-ND 2.18 16.51 124.63 ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1032-ND 3.24 24.50 184.87 ESMG100ELL333MQ40S 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1033-ND 1.95 14.60 109.49 ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1034-ND 23 1.48 9.94 ESMG160ELL220ME11D 
33 0.20 91 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1035-ND .23 1.43 9.63 ESMG160ELL330ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1036-ND 25 1.60 10.81 ESMG160ELL470ME11D. 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1037-ND 25 1.62 10.90 ESMG160ELL101ME11D 
220 0.20 260 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1038-ND 28 1.75 11.81 ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 TAS 3.5 0.6 565-1039-ND -30 2.01 14.16 ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1040-ND -30 2.00 14.12 ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1041-ND .39 2.86 20.42 ESMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1042-ND 55 4.05 28.95 ESMG160ELL222MK20S 
16 3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1043-ND 66 4.94 36.27 ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 75 0.8 565-1044-ND 291 6.79 49.86 ESMG160ELL472ML25S 
4700 0.26 1960 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1045-ND 1.47 11.04 82.80 ESMG160ELL472MN20S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 0.8 565-1046-ND 1.05 7.88 59.10 ESMG160ELL682MLN3S, 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1047-ND 1.66 12.42 93.13 ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1048-ND 1.75 13.13 98.49 ESMG160ELL822MN30S, 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1049-ND 1.52 11.39 85.45 ESMG160ELL103MMP1S 
12000 0.42 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1050-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG160ELL123MN40S, 
12000 0.42 2900 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1051-ND 1.76 13.33 100.59 ESMG160ELL123MP35S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1052-ND 2.27 17.22 129.99 ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1053-ND 3.06 23.20 175.07 ESMG160ELL223MQ40S 
47 0.16 36 5.0 11.0 2.5 0.5 565-1054-ND .23 1.43 9.63 ESMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1055-ND 25 1.57 10.58 ESMG250ELL100ME11D. 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1056-ND .23 1.48 9.94 ESMG250ELL220ME11D 
33 0.16 96 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1057-ND 23 1.45 9.76 ESMG250ELL330ME11D 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1058-ND .23 1.46 9.85 ESMG250ELL470ME11D 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 0.5 565-1059-ND 27 1.73 11.68 ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 115 3.5 0.6 565-1060-ND -30 2.01 14.20 ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1061-ND .30 2.03 14.32 ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1062-ND 39 2.66 18.77 ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1063-ND Al 3.01 21.52 ESMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1064-ND 68 5.03 36.97 ESMG250ELL222MK25S 
25 3300 0.20 1975 16.0 25.0 75 0.8 565-1065-ND 94 6.98 51.25 ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1066-ND 1.05 7.84 57.54 ESMG250ELL332MN20S, 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 0.8 565-1067-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG250ELL472MLN3S, 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1068-ND 1.18 8.82 66.11 ESMG250ELL472MN25S, 
6800 0.26 2880 18.0 35.5 75 0.8 565-1069-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MMP1S 
6800 0.26 2680 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1070-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MN35S, 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1071-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1072-ND 2.18 16.47 124.34 ESMG250ELL822MN40S, 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1073-ND 2.23 16.87 127.31 ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1074-ND 2.21 16.75 126.43 ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1075-ND 2.30 17.42 131.46 ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1076-ND 3.20 24.26 183.08 ESMG250ELL153MQ40S 
4.7 0.14 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1077-ND 23 1.43 9.63 ESMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1078-ND .23 1.43 9.67 ESMG350ELL100ME11D. 
22 0.14 88 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1079-ND 23 1.48 9.94 ESMG350ELL220ME11D. 
33 0.14 108 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1080-ND .23 1.45 9.76 ESMG350ELL330ME11D 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1081-ND 23 1.48 9.99 ESMG350ELL470ME11D 
100 0.14 210 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1082-ND .28 1.77 11.90 ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11S 3.5 0.6 565-1083-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1084-ND 39 2.66 18.77 ESMG350ELL331MJC5S 
35 470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1085-ND 36 2.65 18.91 ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1086-ND 58 4.26 30.42 ESMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1785 16.0 25.0 75 0.8 565-1087-ND 96 TAZ 52.66 ESMG350ELL222ML25S 
2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1088-ND 1.51 11.35 85.12 ESMG350ELL222MN20S, 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1089-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG350ELL332MN25S, 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1090-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG350ELL392MN30S, 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1091-ND 1.39 10.46 78.46 ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1092-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MN35S, 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1093-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1094-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MN40S 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD Ec F od Part No. ul 10 100 Part No. 
5600 0.22 2690 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1095-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MP35S 
35 6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1096-ND 2.20 16.67 125.81 ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1097-ND 3.17 24.02 181.31 ESMG350ELL103MQ40S 
0.10 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1098-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1099-ND 23 1.47 9.90 ESMGS500ELLR22ME11D 
0.33 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1100-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1101-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR47ME11D 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1102-ND 22 1.42 9.58 ESMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1103-ND 23 1.44 9.72 ESMGS500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1104-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 41 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1105-ND 23 1.43 9.63 ESMGS500ELL4R7ME11D 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1106-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1107-ND 23 1.48 9.94 ESMGS500ELL220ME11D 
33 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1108-ND 23 1.48 9.94 ESMG500ELL330ME11D 
47 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1109-ND 28 1.76 11.86 ESMGS500ELL470MF11D 
50 100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1110-ND 30 2.01 14.20 ESMGS500ELL101MHB5D. 
220 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1111-ND 39 2.66 18.77 ESMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1112-ND 37 2.75 19.64 ESMGS500ELL331MJ16S 
470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1113-ND 44 3.27 23.36 ESMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1114-ND 71 5.32 39.04 ESMGS500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1115-ND 1.57 11.75 88.13 ESMGS500ELL152MN20S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1116-ND 1.29 9.66 72.44 ESMGS500ELL222MN25S 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1117-ND 1.98 14.87 111.51 ESMGS500ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 75 0.8 565-1118-ND 1.64 12.33 92.47 ESMGS500ELL332MMP1S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1119-ND 1.92 14.55 109.80 ESMGS500ELL332MN35S, 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1120-ND 1.92 14.51 109.50 ESMGS500ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1121-ND 2.03 15.34 115.74 ESMGS500ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1122-ND 2.29 17.30 130.57 ESMGS500ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1123-ND 3.48 26.38 199.11 ESMGS500ELL682MQ40S 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 23 1.46 9.81 ESMG630ELL100ME11D 
22 0.09 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1125-ND 23 1.48 9.99 ESMG630ELL220ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND 28 1.77 11.90 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1127-ND 29 1.82 12.27 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND 38 2.61 18.37 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND 37 2.75 19.64 ESMG630ELL221MJ16S 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 44 3.22 22.99 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND 61 4.52 32.26 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG630ELL821MN20S 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1133-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG630ELL102ML25S. 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 1.60 12.02 90.15 ESMG630ELL102MN25S 
1500 0.09 1850 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1135-ND 1.89 14.16 106.18 ESMG630ELL152MN30S 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 1.91 14.43 108.92 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 2.39 18.08 136.49 ESMG630ELL332MP40S 
3900 0.13 3100 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1139-ND 2.94 22.25 167.95 ESMG630ELL392MQ40S 
0.10 0.08 2.1 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1140-ND 23 1.48 9.94 ESMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 4.7 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1141-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 7.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1142-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1143-ND 25 1.56 10.54 ESMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1144-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELL1ROME11D 
ae 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1145-ND 23 1.43 9.63 ESMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1146-ND 23 1.43 9.67 ESMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1147-ND 23 1.44 9.72 ESMG101ELL4R7ME11D 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND 127 1.73 11.68 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND 27 1.83 12.94 ESMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1150-ND 28 1.90 13.42 ESMG101ELL330MHB5D. 
100 47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND 37 2.50 17.63 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 76 5.65 41.47 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.09 8.16 61.21 ESMG101ELL221MK25S 
330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND ne. 5.35 39.30 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND 78 5.79 42.53 ESMG101ELL331MN20S 
470 0.08 1000 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1156-ND 96 7.15 52.50 ESMG101ELL471ML25S 
680 0.08 1360 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1157-ND 1.96 14.69 110.18 ESMG101ELL681MN30S 
820 0.08 1540 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1158-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG101ELL821MP30S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1159-ND 1.49 11.19 83.91 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 1.76 13.33 100.64 ESMG101ELL102MN35S 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 2.11 15.96 120.48 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 3.42 25.91 195.55 ESMG101ELL182MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1163-ND 27 1.69 11.38 ESMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND 28 1.79 12.09 ESMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1165-ND 36 2.64 18.87 ESMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1166-ND 43 3.17 22.64 ESMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1167-ND 44 3.22 22.98 ESMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND 61 4.46 31.89 ESMG161ELL470MK20S 
100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND 67 5.00 36.71 ESMG161ELL101MK25S 
160 220 0.20 760 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1170-ND 1.03 7.73 58.00 ESMG161ELL221MLN3S 
220 0.15 730 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1171-ND 1.83 13.76 103.16 ESMG161ELL221MN25S 
330 0.20 995 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1172-ND 1.33 9.99 74.95 ESMG161ELL331MMP1S 
330 0.15 920 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1173-ND 1.87 14.15 106.83 ESMG161ELL331MN30S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1174-ND 1.94 14.67 110.68 ESMG161ELL391MP30S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 2.28 17.26 130.28 ESMG161ELL471MN40S 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 2.36 17.85 134.72 ESMG161ELL471MP35S 
560 0.15 1470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1177-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG161ELL561MP40S 
680 0.15 1570 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1178-ND 3.35 25.33 191.17 ESMG161ELL681MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1179-ND 29 1.83 12.32 ESMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND 32 2.16 15.22 ESMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 40 2.96 21.15 ESMG201ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1182-ND A7 3.43 24.50 ESMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND 58 4.26 30.42 ESMG201ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1184-ND 61 4.56 33.47 ESMG201ELL470MK20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 75 0.8 565-1185-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG201ELL101ML25S 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG201ELL101MN20S 
180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG201ELL181MN25S 
200 220 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1188-ND 1.66 12.46 93.46 ESMG201ELL221MMP1S 
220 0.15 750 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1189-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG201ELL221MN30S 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 2.02 15.29 115.42 ESMG201ELL271MN30S 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 2.25 17.06 128.78 ESMG201ELL331MN35S, 
330 0.15 1070 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1192-ND 2.85 21.55 162.62 ESMG201ELL331MP30S 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG201ELL391MN40S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1194-ND 5.80 43.89 331.28 ESMG201ELL391MP30S 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 3.33 25.20 190.20 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 4.03 30.51 230.28 ESMG201ELL681MQ40S 
2.2 0.20 32 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1198-ND 29 1.82 12.27 ESMG251ELL2R2MF11D 
250 3.3 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1199-ND 30 2.06 14.53 ESMG251ELL3R3MHB5D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND 32 2.16 15.22 ESMG251ELL4R7MHB5D 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 44 3.22 22.99 ESMG251ELL100MJ16S 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD L Ee od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 52 3.84 27.44 ESMG251ELL220MJ20S 
33 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1203-ND 62 4.61 33.82 ESMG251ELL330MK20S 
47 0.20 295 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1204-ND 77 5.70 41.84 ESMG251ELL470MK25S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 1.82 13.62 102.17 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 75 0.8 565-1206-ND 1.20 8.99 67.44 ESMG251ELL101MLN3S 
120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 1.91 14.47 109.21 ESMG251ELL121MN25S 
250 180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG251ELL181MN30S 
220 0.20 825 18.0 40.0 75 0.8 565-1209-ND 1.96 14.86 112.18 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 2.19 16.59 125.22 ESMG251ELL221MN35S 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 2.16 16.32 123.16 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG251ELL271MN40S 
270 0.15 880 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1213-ND 1.80 13.60 102.68 ESMG251ELL271MP35S 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG251ELL331MP40S 
390 0.15 1200 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1215-ND 3.82 28.94 218.39 ESMG251ELL391MQ40S 
0.47 0.24 15 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1216-ND 32 2.15 15.13 ESMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1217-ND 32 2.19 15.42 ESMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 38 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1218-ND 35 2.61 18.65 ESMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND 34 2.54 18.14 ESMG351ELL3R3MHB5D 
47 0.24 65 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1220-ND At 3.01 21.52 ESMG351ELL4R7MJC5S 
350 10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND -50 3.69 26.34 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 70 5.17 38.00 ESMG351ELL220MK20S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1223-ND 1.00 7.45 54.74 ESMG351ELL330ML25S. 
47 0.24 325 16.0 25.0 75 0.8 565-1224-ND 1.11 8.33 62.44 ESMG351ELL470ML25S. 
47 0.15 310 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1225-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG351ELL470MN20S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 2.19 16.55 124.92 ESMG351ELL101MN30S 
220 0.15 890 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 4.06 30.71 231.75 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 32 2.19 15.42 ESMG401ELL1ROMF11D 
3.3 0.24 54 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1229-ND 42 3.06 21.89 ESMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND 44 3.27 23.36 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 52 3.84 27.44 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 79 5.89 43.22 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1233-ND 1.00 7.52 56.41 ESMG401ELL330ML25S, 
33 0.15 260 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1234-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG401ELL330MN20S 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1235-ND 1.25 9.39 70.45 ESMG401ELL470MLN3S 
56 0.15 350 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1236-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG401ELL560MN25S 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 1.42 10.64 79.79 ESMG401ELL680MN30S 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 1.97 14.94 112.77 ESMG401ELL101MN35S 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1240-ND 2.68 20.33 153.41 ESMG401ELL121MN40S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 2.64 20.01 151.03 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 3.95 29.92 225.81 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND At 3.01 21.52 ESMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 44 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1246-ND A7 3.48 24.87 ESMG451ELL3R3MJ16S 
4.7 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 51 3.79 27.08 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 58 4.32 31.74 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1249-ND 1.04 7.74 56.85 ESMG451ELL220ML25S. 
22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 1.69 12.69 95.15 ESMG451ELL220MN20S 
450 33 0.24 215 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1251-ND 1.48 11.13 83.46 ESMG451ELL330MLN3S 
33 0.20 240 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1252-ND 1.76 13.29 100.29 ESMG451ELL330MN25S 
47 0.24 265 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1253-ND 1.67 12.51 93.79 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 1.94 14.70 110.98 ESMG451ELL470MN25S 
56 0.20 320 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1255-ND 2.47 18.72 141.26 ESMG451ELL560MN30S 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 2.49 18.83 142.14 ESMG451ELL680MN35S, 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1257-ND 2.58 19.54 147.47 ESMG451ELL680MP30S 
82 0.20 420 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1258-ND 2.55 19.31 145.70 ESMG451ELL820MN40S 
82 0.20 420 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1259-ND 2.55 19.34 146.00 ESMG451ELL820MP35S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 3.01 22.80 172.10 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 4.15 31.46 237.40 ESMG451ELL121MQ40S 
+ . . . . 
KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) RoHS 


General Purpose 105°C 

Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C (6.3-100V), -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) al @d 
6.3-100V After 1 Minute | = 0.03CV or 4p)A,whichever is greater @D } ® 
After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: I=0.04CV +100 Y | 
160-450V | Atter 5 Minutes | CVs 1,000: I=0.03CV +15 | CV>1,000: I=0.02CV +25 vent. /]#-— L ——+ 15 min, 1 4 min. 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDCc) (uF) Tan 5 @85°C 120Hz oD (i F od Part No. rT 10 100 Part No. 
47 0.34 64 5 1 2.0 0.5 565-1262-ND 23 1.46 9.85 EKMG6R3ELL470ME11D. 
100 0.34 94 5 11 2.0 0.5 565-1263-ND 23 1.45 9.76 EKMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 140 5 11 2.0 0.5 565-1264-ND 24 1.53 10.30 EKMG6R3ELL221ME11D. 
330 0.34 190 6.3 11 2.5 0.5 565-1265-ND 23 1.56 11.03 EKMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 230 6.3 11 2.5 0.5 565-1266-ND 25 1.61 10.87 EKMG6R3ELL471MF11D 
6.3 1000 0.34 380 8 11.5 3.5 0.6 565-1267-ND 28 1.87 13.20 EKMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND .38 2.78 19.89 EKMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 40 2.97 21.25 EKMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND 55 4.03 28.79 EKMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND -66 4.91 36.07 EKMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 1650 16 25 7.5 0.8 565-1272-ND 93 6.93 50.90 EKMG6R3ELL103ML25S 
20000 0.76 2350 18 40 75 0.8 565-1273-ND 1.58 11.84 88.84 EKMG6R3ELL223MM40S 
22 0.24 46 5 1 2.0 0.5 565-1274-ND 23 1.47 9.90 EKMG100ELL220ME11D 
33 0.24 57 5 11 2.0 0.5 565-1275-ND 23 1.45 9.76 EKMG100ELL330ME11D 
47 0.24 68 5 11 2.0 0.5 565-1276-ND 23 1.46 9.85 EKMG100ELL470ME11D 
100 0.24 100 5 11 2.0 0.5 565-1277-ND 23 1.45 9.76 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 11 2.5 0.5 565-1278-ND 31 2.11 14.85 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 11 2.5 0.5 565-1279-ND 27 1.81 12.77 EKMG100ELL331MF11D 
10 470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 29 2.00 14.08 EKMG100ELL471MHB5D. 
1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND 36 2.46 17.35 EKMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND 39 2.88 20.57 EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND 53 3.89 27.77 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND 62 4.61 33.84 EKMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 1570 16 25 75 0.8 565-1285-ND 1.52 11.39 85.43 EKMG100ELL682ML25S. 
10000 0.42 1890 16 35.5 75 0.8 565-1286-ND 1.16 8.68 65.09 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 75 0.8 565-1287-ND 1.42 10.65 79.90 EKMG100ELL153MMP1S 


(Continued) 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont,) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD c Iz od Part No. 1 10 100 Part No. 
10 0.20 34 5 11 2.0 0.5 565-1288-ND 23 1.43 9.67 EKMG160ELL100ME11D 
22 0.20 51 5 11 2.0 0.5 565-1289-ND 23 1.47 9.90 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 1 2.0 0.5 565-1290-ND 23 1.45 9.76 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 1 2.0 0.5 565-1291-ND 23 1.46 9.85 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 1 2.0 0.5 565-1292-ND 29 1.82 12.29 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 11 2.5 0.5 565-1293-ND 27 1.81 12.77 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND 34 2.54 18.12 EKMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND .27 1.85 13.01 EKMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND 58 4.28 30.58 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND -70 5.23 38.37 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND 63 4.68 34.34 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 75 0.8 565-1299-ND 87 6.45 47.38 EKMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 1.07 7.94 58.31 EKMG160ELL682MLN3S 
10000 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 565-1301-ND 1.40 10.49 78.68 EKMG160ELL103MMP1S 
47 0.16 25 5 11 2.0 0.5 565-1302-ND 23 1.43 9.63 EKMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 36 5 1 2.0 0.5 565-1303-ND 25 1.60 10.77 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 11 2.0 0.5 565-1304-ND 23 1.47 9.90 EKMG250ELL220ME11D 
33 0.16 67 5 11 2.0 0.5 565-1305-ND 23 1.45 9.76 EKMG250ELL330ME11D 
47 0.16 80 5 11 2.0 0.5 565-1306-ND 21 1.36 9.15 EKMG250ELL470ME11D 
100 0.16 130 6.3 11 2.5 0.5 565-1307-ND 25 1.60 10.79 EKMG250ELL101MF11D 
25 220 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 565-1308-ND 35 2.39 16.87 EKMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1309-ND 28 1.88 13.24 EKMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND 46 3.42 24.43 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 40 2.93 20.91 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.34 10.04 75.28 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 15 0.8 565-1313-ND 1.23 9.23 69.22 EKMG250ELL332ML25S 
4700 0.22 1710 16 31.5 75 0.8 565-1314-ND 1.01 7.57 56.75 EKMG250ELL472MLN3S 
6800 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 565-1315-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG250ELL682MMP1S 
4.7 0.14 28 5 11 2.0 0.5 565-1316-ND 23 1.43 9.63 EKMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 41 5 1 2.0 0.5 565-1317-ND 23 1.43 9.67 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 11 2.0 0.5 565-1318-ND 23 1.47 9.90 EKMG350ELL220ME11D 
33 0.14 75 5 1 2.0 0.5 565-1319-ND 25 1.58 10.67 EKMG350ELL330ME11D 
47 0.14 90 5 11 2.0 0.5 565-1320-ND 28 1.80 12.12 EKMG350ELL470ME11D 
35 100 0.14 150 6.3 11 2.5 0.5 565-1321-ND 24 1.63 11.51 EKMG350ELL101MF11D 
220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND 42 3.12 22.30 EKMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND 36 2.46 17.35 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND 40 2.73 19.22 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND 54 3.98 28.45 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND 91 6.76 49.62 EKMG350ELL222ML25S 
4700 0.20 1910 18 35.5 75 0.8 565-1327-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG350ELL472MMP1S 
0.10 0.12 1.3 5 11 2.0 0.5 565-1328-ND 22 1.42 9.58 EKMGS500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5 11 2.0 0.5 565-1329-ND 23 1.47 9.90 EKMGS500ELLR22ME11D 
0.33 0.12 4.3 5 11 2.0 0.5 565-1330-ND 23 1.48 9.94 EKMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5 1 2.0 0.5 565-1331-ND 21 1.33 8.98 EKMGS500ELLR47ME11D 
1.0 0.12 13 5 11 2.0 0.5 565-1332-ND 27 1.72 11.60 EKMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 20 5 11 2.0 0.5 565-1333-ND .27 1.72 11.60 EKMGS500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 25 5 1 2.0 0.5 565-1334-ND .21 1.33 8.98 EKMGS500ELL3R3ME11D 
4.7 0.12 30 5 11 2.0 0.5 565-1335-ND 27 172 11.60 EKMGS500ELL4R7ME11D 
10 0.12 40 5 11 2.0 0.5 565-1336-ND 121 1.33 8.98 EKMGS500ELL100ME11D 
50 22 0.12 65 5 1 2.0 0.5 565-1337-ND 25 1.69 11.94 EKMGS500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 1 2.0 0.5 565-1338-ND 21 1.36 9.19 EKMGS500ELL330ME11D 
47 0.12 110 6.3 1 2.5 0.5 565-1339-ND 23 1.57 11.10 EKMGS500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 17,5 3.5 0.6 565-1340-ND 28 1.88 13.24 EKMGS500ELL101MHB5D 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND 36 2.46 17.35 EKMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 34 2.54 18.15 EKMGS500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND 42 3.07 21.93 EKMGS500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND 69 5.13 37.70 EKMGS500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 75 0.8 565-1345-ND 1.50 11.08 79.13 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 565-1346-ND 1.55 11.64 87.28 EKMGS500ELL332MMP1S 
10 0.10 46 5 11 2.0 0.5 565-1347-ND 23 1.45 9.76 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 11 2.0 0.5 565-1348-ND 27 1.72 11.60 EKMG630ELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 1 2.5 0.5 565-1349-ND 26 1.64 11.04 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 11 2.5 0.5 565-1350-ND .27 1.68 11.34 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND 35 2.59 18.47 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 35 2.59 18.49 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 40 2.97 21.25 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND 57 4.18 29.84 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 7.5 0.8 565-1355-ND 1.00 7.46 54.76 EKMG630ELL102ML25S. 
0.10 0.08 1.5 5 11 2.0 0.5 565-1356-ND 24 1.51 10.17 EKMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 3.4 5 1 2.0 0.5 565-1357-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 5.0 5 11 2.0 0.5 565-1358-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 7A 5 11 2.0 0.5 565-1359-ND 23 1.57 11.04 EKMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 15 5 1 2.0 0.5 565-1360-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 21 5 1 2.0 0.5 565-1361-ND 28 1.79 12.08 EKMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 29 5 11 2.0 0.5 565-1362-ND 33 2.21 15.61 EKMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 32 5 11 2.0 0.5 565-1363-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL4R7ME11D 
100 10 0.08 54 6.3 1 2.5 0.5 565-1364-ND 33 2.27 16.01 EKMG101ELL100MF11D 
22 0.08 93 8 11.5 3.5 0.6 565-1365-ND 52 3.86 27.57 EKMG101ELL220MHB5D 
33 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 565-1366-ND 28 1.90 13.38 EKMG101ELL330MHB5D 
47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND 36 2.46 17.35 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND 40 2.93 20.91 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.28 9.61 72.07 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 7.5 0.8 565-1370-ND 87 6.50 47.70 EKMG101ELL331ML25S 
470 0.08 715 16 31.5 75 0.8 565-1371-ND 1.12 8.39 62.93 EKMG101ELL471MLN3S 
1000 0.08 985 18 40 £5 0.8 565-1372-ND 1.74 13.04 97.80 EKMG101ELL102MM40S 
3.3 0.20 28 6.3 11 2.5 0.5 565-1373-ND .27 1.69 11.38 EKMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 34 6.3 1 25: 0.5 565-1374-ND 26 1.66 11.17 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND 36 2.68 19.13 EKMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND 45 3.31 23.66 EKMG161ELL220MJ20S 
160 33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND 56 4.19 30.80 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND 59 4.32 30.86 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1379-ND 1.83 13.75 103.15 EKMG161ELL101ML25S 
220 0.20 540 16 31.5 75 0.8 565-1380-ND 1.25 9.38 70.33 EKMG161ELL221MLN3S 
330 0.20 705 18 35.5 75 0.8 565-1381-ND 1.65 12.38 92.85 EKMG161ELL331MMP1S 
3.3 0.20 28 6.3 11 25: 0.5 565-1382-ND 29 1.83 12.32 EKMG201ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 39 8 11.5 5.0 0.6 565-1383-ND 32 2.15 15.17 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 43 3.17 22.62 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND 49 3.58 25.60 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND 59 4.37 32.09 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND 63 4.70 34.51 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1388-ND 1.02 7.59 55.77 EKMG201ELL101ML25S 
220 0.20 575 18 35.5 75 0.8 565-1389-ND 1.69 12.71 95.32 EKMG201ELL221MMP1S 
2.2 0.20 23 6.3 1 2.5 0.5 565-1390-ND .27 1.68 11.34 EKMG251ELL2R2MF11D 
3.3 0.20 32 8 11 3.5 0.6 565-1391-ND 28 1.90 13.42 EKMG251ELL3R3MHB5D 
250 47 0.20 39 8 11.5 3.5 0.6 565-1392-ND 29 1.99 14.02 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 58 4.28 30.59 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND -57 4.23 30.18 EKMG251ELL220MK20S 
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1232 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Tan @85°C 120Hz oD LE E od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 61 4.52 33.16 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 73 5.44 39.94 EKMG251ELL470MK25S 
5 100 0.20 365 16 31.5 7.5 0.8 565-1397-ND 1.18 8.88 66.63 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 7.5 0.8 565-1398-ND 1.83 13.70 102.72 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 11 6.3 abl 2.5 0.5 565-1399-ND 29 1.99 14.06 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 WW 2.5 0.5 565-1400-ND 32 2.18 15.34 EKMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 35 2.60 18.58 EKMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1402-ND At 3.01 21:52: EKMG351ELL3R3MJC5S 
350 4.7 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 44 3.22 22.99 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND 50 3.65 26.09 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND 66 4.91 36.07 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 195 16 25 7.5 0.8 565-1406-ND 1.05 7.87 59.05 EKMG351ELL330ML25S. 
47 0.24 230 16 25 7.5 0.8 565-1407-ND 1.23 9.21 69.10 EKMG351ELL470ML25S, 
1.0 0.24 15 6.3 1 25 0.5 565-1408-ND 32 2.18 15.34 EKMG401ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 32 2.15 15.14 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 39 2.88 20.57 EKMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 40 2.97 21.25 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND 51 3.75 26.75 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND 71 5.26 38.66 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 7.5 0.8 565-1414-ND 1.03 7.69 56.50 EKMG401ELL330ML25S, 
47 0.24 250 16 31.5 75 0.8 565-1415-ND 17: 8.80 66.02 EKMG401ELL470MLN3S 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 1.95 14.74 111.27 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 31 10 16 5.0 0.6 565-1419-ND 44 3.22 22.98 EKMG451ELL3R3MJ16S 
450 47 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND 52 3.84 27.43 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND 67 4.96 36.39 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 75 0.8 565-1422-ND 1.03 7.68 56.40 EKMG451ELL220ML25S. 
33 0.24 155 16 31.5 75 0.8 565-1423-ND 1.51 11.35 85.14 EKMG451ELL330MLN3S 
4 . . . . 
KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) RoHS 
COMPLIANT 


Long Life High Ripple Current 105°C 


Features: Miniature, Long Life (8-10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V), * Capacitance Tolerance: +20% 


Leakage Current @ 20°C: | @d 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes @D >) ® 
CV < 1,000 1=0.1CV +40pA | = 0.03CV +15yA t | . | 
CV > 1,000 1=0.04CV +100pA 1=0.02CV +25pA Vent: Is 7 peroimin, ey4imin. 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Cap. (mA RMS) @105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané 120Hz 100KHz oD [E le od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 52 3.85 27.50 EKXG161ELL470MJ20S 
160 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 82 6.08 44.65 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1428-ND 87 6.47 47.51 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1429-ND 99 7.36 54.05 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 75 0.8 565-1430-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG161ELL221ML25S 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 75. 0.8 565-1431-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG161ELL331MMN3S 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 43 3.15 22.50 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 48 3.50 25.00 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND 52 3.85 27.50 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND 65 4.80 35.25 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND 69 5.12 37.60 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1437-ND -96 7.18 52.73 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 T5 0.8 565-1438-ND 1.08 8.10 60.75 EKXG201ELL151ML25S 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 75 0.8 565-1439-ND 1.57 11.76 88.19 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1440-ND 1.82 13.78 104.00 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 46 3.39 24.24 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 57 4.20 30.00 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND 69 5.12 37.60 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND -70 5.23 38.41 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 75 0.8 565-1445-ND 1.03 7.68 56.40 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 15 0.8 565-1446-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 75 0.8 565-1447-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG251ELL101ML25S 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 75 0.8 565-1448-ND 1.54 11.51 86.36 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 46 3.39 24.24 EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND 53 3.88 27.71 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND 70 5.23 38.41 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1452-ND 1.01 7.49 54.99 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 75 0.8 565-1453-ND 1.05 7.89 59.20 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 75 0.8 565-1454-ND 1.36 10.20 76.50 EKXG351ELL680ML25S 
68 0.24 550 1375 18 20 75 0.8 565-1455-ND 1.56 11.70 87.75 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 75 0.8 565-1457-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 75 0.8 565-1458-ND 1.96 14.84 112.00 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 75 0.8 565-1459-ND 2.70 20.41 154.00 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND 48 3.55 25.35 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND 57 4.20 30.00 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND -70 5.23 38.41 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND 82 6.08 44.65 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 £5: 0.8 565-1464-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 75 0.8 565-1465-ND 1.28 9.60 72.00 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 75 0.8 565-1466-ND 1.37 10.30 77.28 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 75 0.8 565-1467-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 15 0.8 565-1468-ND 1.76 13.36 100.80 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 7.5 0.8 565-1469-ND 1.93 14.64 110.50 EKXG401ELL101MMN3S 
120 0.24 865 1945 18 35.5 75 0.8 565-1470-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 75 0.8 565-1471-ND 2.98 22.53 170.00 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 59 4.31 30.80 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 73 5.45 40.02 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND -90 6.72 49.35 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 75 0.8 565-1475-ND 1.00 7.52 56.36 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 75 0.8 565-1476-ND 1.25 9.39 70.42 EKXG451ELL330ML25S 
33 0.24 380 950 18 20 75 0.8 565-1477-ND 1.48 11.10 83.25 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 75 0.8 565-1478-ND A72 12.90 96.75 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 75 0.8 565-1479-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 75 0.8 565-1480-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 75 0.8 565-1481-ND 2.56 19.35 146.00 EKXG451ELL101MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


a yOd 
Rated T @ 
Voltage (vy|  &3 10 16 25 | 35 50 aig ©} 
Tans(DF) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 014] 012 | 0.10 Ven <= bp nin: Jo dirnie: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/ 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1482-ND 22 1.38 9.30 EKY-6R3ELL151ME11D 
330 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1483-ND 22 1.38 9.28 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1484-ND .29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1485-ND 33 2.45 17.50 EKY-6R3ELL821MJC5S 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1486-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1210 0.060 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1487-ND 38 2.60 18.35 EKY-6R3ELL122MJ16S 
1200 1050 0.069 0.27 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1488-ND 32 2.14 15.11 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1489-ND 36 2.64 18.88 EKY-6R3ELL152MJ20S 
6.3 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1490-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL182MK15S 
2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1491-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1492-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1493-ND 52 3.85 27.50 EKY-6R3ELL332MK20S 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1494-ND 58 4.32 31.73 EKY-6R3ELL392MK25S 
4700 2650 0.024 0.078 12.5 30.5 5.0 0.6 565-1495-ND 66 4.91 36.08 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1496-ND -70 5.24 38.47 EKY-6R3ELL562MK35S 
6800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1497-ND 74 5.48 40.24 EKY-6R3ELL682MK40S 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1498-ND 98 7.29 53.54 EKY-6R3ELL103MM25S 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1499-ND 19 117 7.92 EKY-100ELL101ME11D 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25 0.5 565-1500-ND 22 1.39 9.37 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1501-ND 24 1.60 11.29 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1502-ND 30 2.06 14.54 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1503-ND 27 1.84 12.99 EKY-100ELL681MH15D 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1504-ND 36 2.69 19.19 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1505-ND 33 2.21 15.56 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1506-ND 36 2.64 18.88 EKY-100ELL122MJ20S 
1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1507-ND 44 3.22 22.97 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1508-ND AZ 3.48 24.86 EKY-100ELL152MK15S 
10 2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1509-ND 48 3.52 25.17 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1510-ND 52 3.84 27.40 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1511-ND 73 5.40 39.63 EKY-100ELL272MM15S 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1512-ND 57 4.23 31.08 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1513-ND 63 4.72 34.63 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1514-ND 74 5.52 40.56 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1515-ND 68 5.08 37.28 EKY-100ELL472MK35S, 
5600 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1516-ND 79 5.88 43.18 EKY-100ELL562MK40S 
5600 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1517-ND 94 6.97 51.19 EKY-100ELL562ML25S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1518-ND 1.00 7.47 54.84 EKY-100ELL682MLN3S 
10000 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1519-ND 1.28 9.59 71.94 EKY-100ELL103MMP1S 
56 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1520-ND 18 1.16 7.83 EKY-160ELL560ME11D 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25 0.5 565-1521-ND 24 1.51 10.17 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1522-ND 23 1.59 11.22 EKY-160ELL331MHB5D 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1523-ND 35 2.36 16.62 EKY-160ELL471MJC5S 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1524-ND 27 1.83 12.92 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1525-ND 38 2.60 18.35 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1526-ND 31 2.10 14.84 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1527-ND 36 2.69 19.19 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1528-ND AT 3.44 24.55 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1529-ND 44 3.22 22.97 EKY-160ELL122MJ25S 
1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1530-ND AT 3.44 24.55 EKY-160ELL152MJ30S 
16 1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1531-ND 49 3.61 25.82 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1532-ND 61 4.49 32.10 EKY-160ELL222MK25S, 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1533-ND 61 4.55 33.44 EKY-160ELL272MK30S 
2700 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1534-ND 62 4.59 33.72 EKY-160ELL272ML20S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1535-ND 68 5.08 37.28 EKY-160ELL332MK35S, 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1536-ND 76 5.64 41.41 EKY-160ELL392MK40S 
3900 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1537-ND 82 6.12 44.96 EKY-160ELL392ML25S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1538-ND -90 6.73 49.41 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1539-ND 97 7.21 52.96 EKY-160ELL472MM25S 
5600 3610 0.015 0.044 16.0 35.5 75 0.8 565-1540-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-160ELL562MLP1S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1541-ND 1.06 7.95 59.63 EKY-160ELL562MMN3S 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 565-1542-ND 1.00 7.52 56.36 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1543-ND 1.23 9.22 69.12 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1544-ND 18 1.16 7.83 EKY-250ELL470ME11D 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1545-ND 21 1.35 9.11 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1546-ND 24 1.60 11.26 EKY-250ELL221MHB5D 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1547-ND 35 2.36 16.62 EKY-250ELL331MJC5S 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1548-ND Pia 1.86 13.14 EKY-250ELL331MH15D 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1549-ND 38 2.55 18.02 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1550-ND 32 2.14 15.07 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1551-ND 36 2.64 18.88 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1552-ND 46 3.39 24.24 EKY-250ELL681MK15S. 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1553-ND 42 3.09 22.04 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1554-ND A7 3.48 24.86 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1555-ND 52 3.84 27.40 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1556-ND 77 5.76 42.30 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1557-ND 62 4.54 32.41 EKY-250ELL152MK25S, 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1558-ND 67 5.00 36.70 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1559-ND 64 4.75 34.92 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1560-ND 70 5.20 38.18 EKY-250ELL222MK35S, 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1561-ND 1.01 7.51 55.15 EKY-250ELL222MM20S 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1562-ND 77 5.76 42.31 EKY-250ELL272MK40S 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1563-ND 81 6.04 44.38 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1564-ND 93 6.93 50.89 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1565-ND 94 6.97 51.19 EKY-250ELL332MM25S 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1566-ND 1.13 8.50 63.73 EKY-250ELL392MMN3S 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1567-ND 1.15 8.65 64.86 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 75 0.8 565-1568-ND 1.26 9.48 71.10 EKY-250ELL562MM40S 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND 20 1:29: 8.73 EKY-350ELL330ME11D 
35 56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25: 0.5 565-1570-ND 22 1.36 9.19 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1571-ND 23 1.59 11.18 EKY-350ELL151MHB5D 
220 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1572-ND 35 2.36 16.62 EKY-350ELL221MJC5S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont,) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD (b F od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1573-ND 27 1.85 13.03 EKY-350ELL221MH15D 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND 31 2.13 14.99 EKY-350ELL271MH20D, 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND 36 2.69 19.19 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND At 3.04 21.73 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND 46 3.40 24.31 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 4 3.26 23.28 EKY-350ELL561MJ25S, 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND 48 3.52 25.17 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND 48 3.57 25.51 EKY-350ELL681MK20S 
1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 61 4.51 33.14 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1582-ND WT 5.74 42.15 EKY-350ELL102MM15S 
35 1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND 57 4.23 31.08 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1584-ND 69 5.12 37.57 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND .70 5.24 38.47 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND Ltt: 5.76 42.31 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1587-ND 75 5.58 40.99 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 78 0.8 565-1588-ND 88 6.54 48.02 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1589-ND 94 7.02 51.54 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1590-ND 1.03 7.66 56.22 EKY-350ELL222MM25S 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1591-ND 1.12 8.42 63.16 EKY-350ELL272MMN3S. 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1592-ND 1.06 7.86 57.70 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1593-ND 1.20 9.03 67.70 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 14.0 75 0.8 565-1594-ND 1.22 9.12 68.43 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL2R2ME11D 
3.3 53 2.2 8.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1596-ND .20 1.27 8.53 EKY-500ELL3R3ME11D 
47 88 1.9 7.6 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 1.5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND .20 1.25 8.39 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND AS 1.19 8.00 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND 22 1.40 9.45 EKY-500ELL560MF 11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND .24 1.63 11.48 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND .28 1.88 13.26 EKY-500ELL121MH15D. 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 35 2.36 16.62 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND 32 2.16 15.26 EKY-500ELL181MH20D 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND 40 2.70 19.04 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND .34 2.51 17.96 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND 47 3.48 24.86 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND 48 3.57 25.51 EKY-500ELL331MJ25S, 
50 470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND -50 3.70 26.44 EKY-500ELL471MJ30S 
470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND 52 3.84 27.40 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND 58 4.31 31.66 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 75 0.8 565-1612-ND 73 5.44 39.95 EKY-500ELL561MM15S 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 63 4.72 34.63 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND 71 5.32 39.05 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1615-ND .73 5.40 39.63 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND .78 5.84 42.89 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1617-ND 83 6.17 45.28 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 7h 0.8 565-1618-ND 88 6.57 48.22 EKY-500ELL102MM20S 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1619-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 75 0.8 565-1620-ND 1.01 7.59 56.95 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 75 0.8 565-1621-ND 1.02 7.62 55.93 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1622-ND 1.06 7.93 59.48 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.28 9.59 71.93 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 75 0.8 565-1624-ND 1.44 10.77 80.74 EKY-500ELL272MM40S 


LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I|=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


a Od 
Rated @ 
Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 OD © 
Tan 6 (DF) 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 Vent | L “45 min. ie 4min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD c F od Part No. 1 10 100 Part No. 
82 163 0.75 1.5 5.0 11,5: 2.0 0.5 565-1747-ND 26 1.76 12.38 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1748-ND 32 2.15 15.13 ELXY100ELL181MFB5D 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25: 0.5 565-1749-ND 37 2.54 17.88 ELXY100ELL221MF15D 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND 36 2.63 18.75 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND 40 2.98 21.25 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 43 3.15 22.50 ELXY100ELL471MH15D 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1753-ND -50 3.68 26.25 ELXY100ELL681MJ16S 
680 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1754-ND 48 3.50 25.00 ELXY100ELL681MH20D 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND 57 4.20 30.00 ELXY100ELL102MJ20S 
1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND -60 4.48 32.90 ELXY100ELL122MJ25S 
10 1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND 65 4.80 35.25 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND AD 5.76 42.30 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND -90 6.72 49.35 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND .99 7.36 54.05 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1762-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY100ELL332ML20S, 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY100ELL392MK40S 
3900 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1764-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY100ELL392ML25S, 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1765-ND 1.40 10.50 78.75 ELXY100ELL562ML30S, 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1766-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY100ELL682ML35S, 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 565-1767-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
56 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1768-ND 26 1.76 12.38 ELXY160ELL560MEB5D 
120 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1769-ND 32 2.15 15.13 ELXY160ELL121MFB5D 
16 180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1770-ND 35 2.34 16.50 ELXY160ELL181MF15D 
270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1771-ND 40 2.98 21.25 ELXY160ELL271MJC5S 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1772-ND 36 2.63 18.75 ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1773-ND 45 3.33 23.75 ELXY160ELL331MH15D 
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LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q./100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L [F od Part No. il 10 100 Part No. 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1774-ND 50 3.68 26.25 ELXY160ELL471MJ16S 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1775-ND 48 3.50 25.00 ELXY160ELL471MH20D 
680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1776-ND 57 4.20 30.00 ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1777-ND 60 4.48 32.90 ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1778-ND 69 5.12 37.60 ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1779-ND 77 5.76 42.30 ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1780-ND 90 6.72 49.35 ELXY160ELL152MK25S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1781-ND 99 7.36 54.05 ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1782-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY160ELL222ML20S 
2700 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1783-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY160ELL272MK35S 
2700 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1784-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY160ELL272ML25S, 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1785-ND 1.18 8.85 66.38 ELXY160ELL332MK40S 
3900 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1786-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY160ELL392ML30S 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1787-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY160ELL472ML35S, 
5600 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1788-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY160ELL562ML40S 
39 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1789-ND 29 1.95 13.75 ELXY250ELL390MEB5D 
82 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1790-ND 32 2.15 15.13 ELXY250ELL820MFB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1791-ND 37 2.54 17.88 ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1792-ND 36 2.63 18.75 ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1793-ND 40 2.98 21.25 ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1794-ND 43 3.15 22.50 ELXY250ELL221MH15D. 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1795-ND 50 3.68 26.25 ELXY250ELL331MJ16S 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1796-ND 48 3.50 25.00 ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1797-ND 57 4.20 30.00 ELXY250ELL471MJ20S 
25 560 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1798-ND -60 4.48 32.90 ELXY250ELL561MJ25S 
820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1799-ND 69 5.12 37.60 ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1800-ND 77 5.76 42.30 ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1801-ND 86 6.40 47.00 ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1802-ND 99 7.36 54.05 ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1803-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1804-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY250ELL182MK35S 
1800 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1805-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY250ELL182ML25S 
2200 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1806-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1807-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY250ELL272ML30S 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1808-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY250ELL332ML35S 
3900 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1809-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY250ELL392ML40S 
27 163 0.75 15 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1812-ND 30 2.07 14.58 ELXY350ELL270MEB5D 
56 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1810-ND 32 2.18 15.40 ELXY350ELL560MFB5D 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1813-ND 35 2.34 16.50 ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1814-ND 36 2.63 18.75 ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1811-ND 25 1.72 12.10 ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1815-ND A3 3.15 22.50 ELXY350ELL181MH15D. 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1816-ND 50 3.68 26.25 ELXY350ELL221MJ16S 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1817-ND A8 3.50 25.00 ELXY350ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1818-ND 57 4.20 30.00 ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1819-ND 60 4.48 32.90 ELXY350ELL391MJ25S 
35 560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1820-ND 69 5.12 37.60 ELXY350ELL561MJ30S 
560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1821-ND 77 5.76 42.30 ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1822-ND 86 6.40 47.00 ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1823-ND 48 3.50 25.00 ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1824-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1825-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1826-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY350ELL122ML25S 
1500 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1827-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1828-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY350ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1829-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY350ELL222ML35S 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1830-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY350ELL272ML40S 
18 129 1.2 2.4 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1831-ND 26 1.76 12.38 ELXY500ELL180MEB5D 
39 219 0.54 11 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1832-ND 32 2.15 15.13 ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1833-ND 37 2.54 17.88 ELXY500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1834-ND 36 2.63 18.75 ELXY500ELL680MH12D 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1835-ND 40 2.98 21.25 ELXYS500ELL820MJC5S 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1836-ND A3 3.15 22.50 ELXY500ELL820MH15D. 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1837-ND 50 3.68 26.25 ELXY500ELL121MJ16S 
120 610 0.14 0.28 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1838-ND 52 3.85 27.50 ELXY500ELL121MH20D 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1839-ND 57 4.20 30.00 ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1840-ND -60 4.48 32.90 ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1841-ND 69 5.12 37.60 ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1842-ND 58 4.32 31.73 ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1843-ND 86 6.40 47.00 ELXY500ELL471MK25S 
560 1720 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1844-ND 99 7.36 54.05 ELXY500ELL561MK30S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1845-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1846-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1847-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1848-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY500ELL821ML25S 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1849-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL102ML30S 
1200 2320 0.027 0.054 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1850-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY500ELL122ML35S, 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1851-ND 1.76 13.20 99.00 ELXYS500ELL152ML40S 
10 103 1.9 4.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1852-ND 26 1.76 12.38 ELXY630ELL100MEB5D 
18 161 1.0 2.5 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1853-ND 32 2.15 15.13 ELXY630ELL180MFB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1854-ND 35 2.34 16.50 ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1855-ND .36 2.63 18.75 ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1856-ND 40 2.98 21.25 ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1857-ND 50 3.68 26.25 ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1858-ND 43 3.15 22.50 ELXY630ELL680MH15D. 
82 500 0.21 0.53 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1859-ND 45 3.33 23.75 ELXY630ELL820MH20D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1860-ND 57 4.20 30.00 ELXY630ELL121MJ20S 
150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1861-ND -60 4.48 32.90 ELXY630ELL151MJ25S 
63 180 960 0.10 0.25 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1862-ND 65 4.80 35.25 ELXY630ELL181MJ30S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1863-ND 73 5.44 39.95 ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1864-ND 61 4.52 33.21 ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1865-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY630ELL331ML20S 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1866-ND 99 7.36 54.05 ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1867-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1868-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY630ELL471ML25S 
560 1530 0.051 0.13 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1869-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY630ELL561MK40S 
680 1720 0.046 0.12 16.0 30.0 75 0.8 565-1870-ND 1.32 9.90 74.25 ELXY630ELL681ML30S 
820 1910 0.040 0.10 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1871-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY630ELL821ML35S, 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1872-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY630ELL102ML40S 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Very Low Impedance, 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


| Od 
Rated ®@ 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 @D } 
Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 Vent } L 445 min. ae 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L EE od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1625-ND 19 117 7.92 EKZE6R3ELL151ME11D 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 565-1626-ND 26 1.78 12.54 EKZE6R3ELL221MH07D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1627-ND 22 1.38 9.28 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1628-ND 23 1.59 11.18 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1629-ND 26 1.76 12.42 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1630-ND 34 2.31 16.28 EKZE6R3ELL102MJC5S, 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1631-ND 38 2.60 18.35 EKZE6R3ELL122MJ16S 
63 1200 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1632-ND 32 2.14 15.11 EKZE6R3ELL122MH20D 
. 1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1633-ND 35 2.56 18.27 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1634-ND AZ 3.44 24.55 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1635-ND 49 3.61 25.82 EKZE6R3ELL332MK20S 
3900 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1636-ND 60 4.45 31.79 EKZE6R3ELL392MK25S, 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1637-ND 63 4.72 34.63 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1638-ND 65 4.87 35.79 EKZE6R3ELL562MK35S, 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1639-ND 67 4.96 36.40 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1640-ND 77 5.72 42.02 EKZE6R3ELL682ML25S 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1641-ND 19 1.18 7.96 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1642-ND 22 1.38 9.32 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1643-ND 24 1.60 11.29 EKZE100ELL471MHB5D 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1644-ND 33 2.26 15.94 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1645-ND 26 1.77 12.46 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1646-ND 38 2.60 18.35 EKZE100ELL102MJ16S, 
1000 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1647-ND 33 2.21 15.56 EKZE100ELL102MH20D 
10 1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1648-ND 35 2.56 18.27 EKZE100ELL122MJ20S, 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1649-ND 42 3.13 22.35 EKZE100ELL152MJ25S, 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1650-ND 53 3.92 28.02 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1651-ND 57 4.23 31.08 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1652-ND 62 4.63 34.02 EKZE100ELL392MK30S 
3900 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1653-ND 67 4.96 36.40 EKZE100ELL392ML20S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1654-ND 71 5.28 38.76 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1655-ND 81 6.00 44.09 EKZE100ELL562ML25S 
56 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1656-ND 18 1.16 7.83 EKZE160ELL560MELLD 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 25: 0.45 565-1657-ND 24 1.64 11.56 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.41 6.3 11.0 25: 0.5 565-1658-ND P74 1.35 9.11 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1659-ND 23 1.59 11.22 EKZE160ELL331MHB5D 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1660-ND 33 2.26 15.94 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1661-ND 27 1.83 12.88 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1662-ND 37 2.51 17.67 EKZE160ELL681MJ16S, 
16 680 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1663-ND 31 2.10 14.84 EKZE160ELL681MH20D 
1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1664-ND 35 2.60 18.58 EKZE160ELL102MJ20S, 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1665-ND 45 3.35 23.93 EKZE160ELL122MJ25S, 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1666-ND 49 3.61 25.82 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1667-ND 62 4.54 32.41 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1668-ND 61 4.55 33.44 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1669-ND 67 4.96 36.40 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1670-ND 67 4.99 36.66 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1671-ND 78 5.84 42.89 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1672-ND 18 1.16 7.83 EKZE250ELL470ME11D 
100 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1673-ND 21 1.35 9.11 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1674-ND 27 1.83 12.92 EKZE250ELL221MHB5D 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1675-ND 35 2.36 16.62 EKZE250ELL331MJC5S 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1676-ND 26 1.78 12.58 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1677-ND 36 2.45 17.30 EKZE250ELL471MJ16S, 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1678-ND 31 2.13 15.03 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1679-ND 35 2.60 18.58 EKZE250ELL681MJ20S, 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1680-ND 45 3.35 23.93 EKZE250ELL821MJ25S, 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1681-ND 48 3.52 25.17 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1682-ND 62 4.54 32.41 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1683-ND 61 4.55 33.44 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1684-ND 67 4.99 36.61 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1685-ND 68 5.08 37.28 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1686-ND 79 5.88 43.18 EKZE250ELL272ML25S 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1687-ND 18 1.16 7.83 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1688-ND 21 1.36 9.15 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1689-ND 24 1.61 11.33 EKZE350ELL151MHB5D 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1690-ND 35 2.36 16.62 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1691-ND 27 1.85 13.03 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1692-ND 31 2.13 14.99 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1693-ND 38 2.55 18.02 EKZE350ELL331MJ16S, 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1694-ND 38 2.78 19.85 EKZE350ELL471MJ20S, 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1695-ND 45 3.35 23.93 EKZE350ELL561MJ25S, 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1696-ND 48 3.57 25.51 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1697-ND 57 4.23 31.08 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1698-ND 62 4.63 34.02 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1699-ND 66 4.91 36.08 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1700-ND 69 5.15 37.86 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1701-ND 80 5.92 43.51 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 15. 5.0 7.0 2.0 0.5 565-1702-ND 27 1.71 11.49 EKZES500ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1703-ND 19 1.19 8.00 EKZES00ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 25 0.5 565-1704-ND 22 1.40 9.45 EKZESOOELL560MF11D 
50 100 724 0.074 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1705-ND 24 1.61 11.33 EKZES00ELL101MHB5D 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 565-1706-ND 28 1.88 13.26 EKZES500ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1707-ND 35 2.36 16.62 EKZESO0ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1708-ND 32 2.16 15.22 EKZES500ELL181MH20D 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1237 


KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q./100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD E [=e od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1709-ND 38 2.60 18.35 EKZES500ELL221MJ16S 
270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1710-ND 37 2.73 19.50 EKZES500ELL271MJ20S 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1711-ND A7 3.44 24.55 EKZES500ELL331MJ25S 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1712-ND 51 3.74 26.75 EKZES00ELL471MK20S 
50 560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1713-ND 57 4.23 31.06 EKZES00ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1714-ND 63 4.67 34.31 EKZES500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1715-ND -70 5.24 38.47 EKZES00ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 75 0.8 565-1716-ND 72 5.36 39.34 EKZESO0ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1717-ND 82 6.08 44.67 EKZES00ELL102ML25S 
15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1718-ND 19 1.20 8.09 EKZE630ELL150ME11D 
33 265 0.35 1.4 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1719-ND 22 1.41 9.49 EKZE630ELL330MF11D 
56 500 0.22 0.88 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1720-ND 24 1.61 11.33 EKZE630ELL560MHB5D 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1721-ND 38 2.60 18.35 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1722-ND 28 1.87 13.18 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1723-ND 38 2.60 18.35 EKZE630ELL121MJ16S 
63 180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1724-ND 50 3.66 26.13 EKZE630ELL181MK16S 
220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1725-ND 43 3.17 22.66 EKZE630ELL221MJ25S 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1726-ND 58 4.31 31.66 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1727-ND 63 4.72 34.63 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1728-ND 79 5.86 43.06 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 75 0.8 565-1729-ND 1.04 7.73 56.80 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 75 0.8 565-1730-ND 1.27 9.54 71.52 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 75 0.8 565-1731-ND 1.41 10.54 79.04 EKZE630ELL182MM40S 
27 355 0.36 1.4 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1732-ND 24 1.62 11.41 EKZE101ELL270MHB5D 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1733-ND 27 1.85 13.06 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1734-ND 35 2.36 16.62 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1735-ND 40 2.70 19.04 EKZE101ELL680MJ16S 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1736-ND -50 3.70 26.44 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1737-ND 45 3.30 23.58 EKZE101ELL121MJ25S 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1738-ND 55 4.05 28.94 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1739-ND 63 4.72 34.63 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1740-ND 66 4.91 36.08 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1741-ND 74 5.52 40.54 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 565-1742-ND 99 7.33 53.83 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 75 0.8 565-1743-ND 1.07 8.05 60.35 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 75 0.8 565-1744-ND 1.39 10.46 78.46 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 75 0.8 565-1745-ND 1.49 11.21 84.06 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1746-ND 1.53 11.48 86.12 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C 


Features: Miniature, Lowest Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


4 Od 
Rated @D ® 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 t (S) 
Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 | 0.12 0.10 0.08 Vent = L —|<15 min. cle 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD E IZ od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 175 0.50 1.0 5.0 15 2.0 0.5 565-1873-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL151MEB5D 
330 290 0.25 0.50 6.3 a5 2.5 0.5 565-1874-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1875-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 35 2.34 16.50 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND 38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND 38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL122MJ16S 
1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 43 3.15 22.50 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 48 3.50 25.00 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND 57 4.20 30.00 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND 56 4.16 30.55 ELXZ6R3ELL272MJ30S 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 65 4.80 35.25 ELXZ6R3ELL332MK20S 
6.3 3900 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1885-ND 73 5.44 39.95 ELXZ6R3ELL392MK25S 
4700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1886-ND 86 6.40 47.00 ELXZ6R3ELL472MK30S 
5600 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1887-ND -95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562MK35S 
5600 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1888-ND -95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562ML20S 
6800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1889-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ6R3ELL682MK40S 
6800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1890-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ6R3ELL682ML25S 
6800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1891-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL682MM20S 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1892-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1893-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ6R3ELL103ML35S 
10000 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1894-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ6R3ELL103MM25S 
12000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1895-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123ML40S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1896-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123MM30S 
15000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1897-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ6R3ELL153MM35S 
18000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1898-ND 1,79. 13.52 102.00 ELXZ6R3ELL183MM40S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 23 1.56 11.00 ELXZ100ELL101MEB5D 
220 290 0.25 0.50 6.3 TS: 2.5 0.5 565-1900-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1901-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 35 2.34 16.50 ELXZ100ELL471MH12D 
10 680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND 33 2.45 17.50 ELXZ100ELL681MJC5S 
680 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1904-ND 38 2.80 20.00 ELXZ100ELL681MH15D 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MH20D 
1200 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1907-ND 48 3.50 25.00 ELXZ100ELL122MJ20S 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND 57 4.20 30.00 ELXZ100ELL152MJ25S 


(Continued) 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q./100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD LE cE od Part No. 1 10 100 Part No. 
1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND 56 4.16 30.55 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND 65 4.80 35.25 ELXZ100ELL222MK20S 
3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND ag 5.76 42.30 ELXZ100ELL332MK25S, 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND 86 6.40 47.00 ELXZ100ELL392MK30S 
3900 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1913-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL392ML20S 
4700 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL472MK35S, 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ100ELL562MK40S 
40 5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1916-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ100ELL562ML25S 
5600 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1917-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ100ELL562MM20S 
6800 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1918-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ100ELL682ML30S 
6800 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1919-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ100ELL682MM25S 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1920-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ100ELL822ML35S 
8200 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1921-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ100ELL822MM30S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1922-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ100ELL103ML40S 
10000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1923-ND 1.93 14.58 110.00 ELXZ100ELL103MM35S 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1924-ND 1.92 14.40 108.00 ELXZ100ELL123MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1925-ND 23 1.56 11.00 ELXZ160ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1926-ND 23 1.56 11.00 ELXZ160ELL101MFB5D 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND 29 1.95 13.75 ELXZ160ELL221MF15D 
330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 35 2.34 16.50 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND 33 2.45 17.50 ELXZ160ELL471MJC5S 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND .38 2.80 20.00 ELXZ160ELL471MH15D 
560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1931-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 48 3.50 25.00 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 57 4.20 30.00 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND 56 4.16 30.55 ELXZ160ELL152MJ30S 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND 65 4.80 35.25 ELXZ160ELL152MK20S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND Lt 5.76 42.30 ELXZ160ELL222MK25S, 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND 86 6.40 47.00 ELXZ160ELL272MK30S 
2700 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1939-ND 95 7.04 51.70 ELXZ160ELL272ML20S 
3300 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND 99 7.36 54.05 ELXZ160ELL332MK35S 
3900 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1941-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL392MK40S 
3900 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1942-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ160ELL392ML25S 
3900 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1943-ND 1.12 8.40 63.00 ELXZ160ELL392MM20S 
4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1944-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1945-ND. 1.32 9.90 74.25 ELXZ160ELL472MM25S 
5600 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1946-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL562ML35S 
5600 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1947-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ160ELL562MM30S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1948-ND 1.76 13.20 99.00 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1949-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL822MM35S 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1950-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1951-ND 23 1.56 11.00 ELXZ250ELL470MEB5D. 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1952-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1953-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND 33 2.45 17.50 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND 33 2.45 17.50 ELXZ250ELL331MJC5S 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND 38 2.80 20.00 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 43 3.15 22.50 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND 38 2.80 20.00 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 48 3.50 25.00 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 57 4.20 30.00 ELXZ250ELL821MJ25S 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 56 4.16 30.55 ELXZ250ELL102MJ30S 
1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND -60 4.48 32.90 ELXZ250ELL102MK20S 
25 1500 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND 77 5.76 42.30 ELXZ250ELL152MK25S, 
1800 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1964-ND .86 6.40 47.00 ELXZ250ELL182MK30S 
1800 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1965-ND -90 6.72 49.35 ELXZ250ELL182ML20S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND 99 7.36 54.05 ELXZ250ELL222MK35S, 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1967-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ250ELL272MK40S 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1969-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1970-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1971-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ250ELL332MM25S. 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 ao 0.8 565-1972-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ250ELL392ML35S 
3900 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1973-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ250ELL392MM30S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1974-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1975-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ250ELL472MM35S 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1976-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ250ELL562MM40S 
33 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1977-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL330MEB5D 
56 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1978-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1979-ND 29 1.95 13.75 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND 33 2.45 17.50 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND 33 2.45 17.50 ELXZ350ELL221MJC5S 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND .38 2.80 20.00 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 48 3.50 25.00 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 57 4.20 30.00 ELXZ350ELL561MJ25S 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND 56 4.16 30.55 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND -60 4.48 32.90 ELXZ350ELL681MK20S 
35 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 77 5.76 42.30 ELXZ350ELL102MK25S, 
1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND 86 6.40 47.00 ELXZ350ELL122MK30S 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1991-ND -90 6.72 49.35 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 95 7.04 51.70 ELXZ350ELL152MK35S, 
1800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ350ELL182MK40S 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1994-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ350ELL182ML25S 
1800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1995-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ350ELL182MM20S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1996-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1997-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1998-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1999-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-2000-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-2001-ND 1.68 12.60 94.50 ELXZ350ELL332MM35S 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2002-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ350ELL392MM40S 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L EB od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 155 0.90 1.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2003-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL220MEB5D. 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2004-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2026-ND 29 1.95 13.75 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2005-ND 35 2.34 16.50 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND 38 2.80 20.00 ELXZ500ELL121MJC5S 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND 33 2.45 17.50 ELXZ500ELL121MH15D 
180 850 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2013-ND 38 2.80 20.00 ELXZ500ELL181MJ16S 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND 57 4.20 30.00 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL391MJ30S 
390 1480 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND -60 4.48 32.90 ELXZ500ELL391MK20S 
50 560 1840 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2023-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL561MK25S 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND ae 5.76 42.30 ELXZ500ELL681MK30S 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2025-ND 86 6.40 47.00 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND 90 6.72 49.35 ELXZ500ELL821MK35S 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 7.5 0.8 565-2028-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ500ELL102MK40S 
1000 2240 0.034 0.068 16..0 25.0 7.5 0.8 565-2007-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2700 0.028 0.056 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2010-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ500ELL122ML30S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2011-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ500ELL122MM25S 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 75 0.8 565-2012-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ500ELL152ML35S 
1800 3200 0.021 0.042 16.0 40.0 75 0.8 565-2015-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ500ELL182ML40S 
1800 3000 0.025 0.050 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2016-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ500ELL182MM30S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 75 0.8 565-2018-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ500ELL222MM35S 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2019-ND 2.00 15.11 114.00 ELXZ500ELL272MM40S 
12 145 1.9 4.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2035-ND 22 1.38 9.30 ELXZ630ELL120MEB5D. 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2041-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 1.4 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2045-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND 43 3.15 22.50 ELXZ630ELL680MH12D 
100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL101MJC5S 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 35 2.34 16.50 ELXZ630ELL101MH15D 
120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL121MJ16S 
150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL151MH20D 
180 890 0.145 0.29 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2038-ND 38 2.80 20.00 ELXZ630ELL181MJ20S 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND 48 3.50 25.00 ELXZ630ELL221MJ25S 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 57 4.20 30.00 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 56 4.16 30.55 ELXZ630ELL331MK20S 
63 390 1720 0.070 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND 65 4.80 35.25 ELXZ630ELL391MK25S 
470 2090 0.055 0.11 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2046-ND 69 5.12 37.60 ELXZ630ELL471MK30S 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2047-ND 17 5.76 42.30 ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2048-ND 86 6.40 47.00 ELXZ630ELL681MK35S 
680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 7.5 0.8 565-2049-ND -90 6.72 49.35 ELXZ630ELL681ML25S 
680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 75 0.8 565-2050-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2052-ND 95 7.04 51.70 ELXZ630ELL821MK40S 
820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2053-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ630ELL821ML30S 
820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 75 0.8 565-2054-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ630ELL821MM25S 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2031-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 75 0.8 565-2033-ND 1.24 9.30 69.75 ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2034-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 75 0.8 565-2037-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ630ELL152MM35S. 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2039-ND a2 12.90 96.75 ELXZ630ELL182MM40S 
. . 
Alchip™ MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) | RoHS 


General Purpose 85°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A @ Terminal Code: G 
Size Code D L A B Cc w P Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 i” 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 @D 
F80 6.3 ced 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~1.1 3.1 1 | 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~1.1 4.5 y 7 
KEO 12.5 135 | 130 | 13.0 13.7 10-13 42 L Duminy- terminals 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0~ 1.3 4.2 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 65 Leakage Current: 
LNO 16 215 17.0 17.0 18.0 1.0 ~ 1.3 6.5 7 pi ea 5 
MHO 18 165 19.0 19.0 20.0 10-13 65 Case D55-JA0 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MNO 18 21.5 79.0 79.0 20.0 1.0~1.3 65 Case KEO-MNO 1=0.03CV or 4p/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tané @ 85°C 120Hz D [6 Part No. iy 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 51 84 1.95 565-2055-2-ND 2,000 36.00/M EMVA6R3ADA330MD55G 
47 D55 0.35 33 4.0 5.2 565-2056-1-ND 72 1.19 2.76 565-2056-2-ND 2,000 51.00/M EMVA6R3ADA470MD55G 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND 64 1.05 2.44 565-2057-2-ND 1,000 45.00 EMVA6R3ADA101ME55G. 
220 F55 0.35 88 6.3 5.2 565-2058-1-ND 79 1.30 3.02 565-2058-2-ND 1,000 56.00 EMVA6R3ADA221MF55G 
330 F80 0.35 135 6.3 res 565-2059-1-ND 87 1.44 3.34 565-2059-2-ND 900 55.80 EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HAO 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 1.37 2.26 5.25 565-2060-2-ND 500 48.50 EMVA6R3ADA471MHAOG 
680 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2061-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA681MHAOG 
6.3 820 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2062-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA821MHAOG 
1000 JAO 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2063-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA102MJA0G 
1500 JAO 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2064-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2065-2-ND 200 69.00 EMVA6R3ARA222MKE0S 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2066-2-ND 150 56.25 EMVA6R3ARA332MKG5S 
3300 LHO 0.42 1200 16.0 16.5 565-2067-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2067-2-ND 125 65.63 EMVA6R3GDA332MLHOS 
4700 LHO 0.44 1400 16.0 16.5 565-2068-1-ND 7.08 11.67 27.08 565-2068-2-ND 125 62.50 EMVA6R3GDA472MLHOS 
6800 LNO 0.48 1750 16.0 21.5 565-2069-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2069-2-ND 75 45.00 EMVA6R3GDA682MLNOS 
(Continued) 
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Alchip™ MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Code Tané @ 85°C 120Hz D [6 Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
63 6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2070-2-ND 125 84.38 EMVA6R3GDA682MMHOS 
10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2071-2-ND 75 47.25 EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 5.2 565-2072-1-ND 51 84 1.95 565-2072-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 5.2 565-2073-1-ND 51 84 1.95 565-2073-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA330MD55G 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND 64 1.05 2.44 565-2074-2-ND 1,000 45.00 EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 5.2 565-2075-1-ND 72 1.19 2.76 565-2075-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND 73 1.20 2.78 565-2076-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA151MF55G. 
220 F80 0.30 130 6.3 tet 565-2077-1-ND 87 1.44 3.33 565-2077-2-ND 900 55.80 EMVA100ADA221MF80G 
10 330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2078-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA331MHA0G 
470 HAO 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 1.28 244 4.90 565-2079-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA471MHA0G 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2080-2-ND 500 82.50 EMVA100ADA102MJA0G 
2200 KEO 0.36 960 12.5 13.5 565-2081-1-ND 4.73 7.80 18.10 565-2081-2-ND 200 66.80 EMVA100ADA222MKE0S, 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2082-2-ND 125 65.63 EMVA100GDA332MLHOS 
4700 LNO 0.40 1550 16.0 21.5 565-2083-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2083-2-ND 75 45.00 EMVA100GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.40 1600 18.0 16.5 565-2084-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2084-2-ND 125 84.38 EMVA100GDA472MMHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 6.80 11.20 26.00 565-2085-2-ND 75 36.00 EMVA100GDA682MMNOS 
22 D55 0.26 26 4.0 5.2 565-2086-1-ND 55 -90 2.09 565-2086-2-ND 2,000 39.00/M EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 5.2 565-2087-1-ND 66 1.09 2.53 565-2087-2-ND 1,000 47.00 EMVA160ADA330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 5.2 565-2088-1-ND 64 1.05 2.44 565-2088-2-ND 1,000 45.00 EMVA160ADA470ME55G, 
100 F55 0.26 70 6.3 5.2 565-2089-1-ND 78 1.28 2.98 565-2089-2-ND 1,000 55.00 EMVA160ADA101MF55G 
150 F8o0 0.26 110 6.3 Dt 565-2090-1-ND 94 1.55 3.60 565-2090-2-ND 900 59.40 EMVA160ADA151MF80G 
220 Fs8o 0.26 130 6.3 7.7 565-2091-1-ND .96 1.59 3.68 565-2091-2-ND 900 61.20 EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 1.36 2.25 5.21 565-2092-2-ND 500 48.00 EMVA160ADA331MHA0G 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 1.28 2.11 4.91 565-2093-2-ND 500 45.50 EMVA160ADA471MHA0G 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2094-2-ND 500 84.00 EMVA160ADA681MJA0G 
1000 KEO 0.30 710 12.5 13.5 565-2095-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2095-2-ND 200 66.00 EMVA160ARA102MKEOS. 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2096-2-ND 125 65.38 EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2097-2-ND 75 45.00 EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2098-2-ND 125 84.38 EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 9.45 15.56 36.13 565-2099-2-ND 75 50.03 EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 5.2 565-2100-1-ND 51 84 1.95 565-2100-2-ND 2,000 36.00/M EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 5.2 565-2101-1-ND 62 1.02 2.36 565-2101-2-ND 1,000 44.00 EMVA250ADA220ME55G 
33 E55 0.16 47 5.0 5.2 565-2102-1-ND 67 1.10 2.55 565-2102-2-ND 1,000 47.00 EMVA250ADA330ME55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2103-1-ND 77 1.27 2.95 565-2103-2-ND 1,000 55.00 EMVA250ADA470MF55G. 
56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND alt 1.26 2.93 565-2104-2-ND 1,000 54.00 EMVA250ADA560MF55G. 
100 F8o0 0.16 120 6.3 Ei 565-2105-1-ND 94 1.54 3.59 565-2105-2-ND 900 59.40 EMVA250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2106-2-ND 500 48.00 EMVA250ADA151MHA0G 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2107-2-ND 500 48.50 EMVA250ADA221MHA0G 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 1.40 2.30 5.34 565-2108-2-ND 500 49.50 EMVA250ADA331MHA0G 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2109-2-ND 500 84.00 EMVA250ADA471MJA0G 
1000 KEO 0.26 820 12.5 13.5 565-2110-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2110-2-ND 200 70.00 EMVA250ARA102MKEOS. 
2200 LNO 0.28 1450 16.0 21.5 565-2111-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2111-2-ND 75 42.90 EMVA250GDA222MLNOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2112-2-ND 125 84.38 EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2113-2-ND 75 50.63 EMVA250GDA332MMNOS 
47 D55 014 18 4.0 5.2 565-2114-1-ND 54 -90 2.08 565-2114-2-ND 2,000 38.00/M EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 5.2 565-2115-1-ND 51 84 1.95 565-2115-2-ND 2,000 36.00/M EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 41 5.0 5.2 565-2116-1-ND 66 1.09 2.53 565-2116-2-ND 1,000 47.00 EMVA350ADA220ME55G 
33 F55 0.14 54 6.3 5.2 565-2117-1-ND 77 1.26 2.93 565-2117-2-ND 1,000 54.00 EMVA350ADA330MF55G. 
47 F60 0.14 64 6.3 5.7 565-2118-1-ND 85 1.40 3.25 565-2118-2-ND 1,000 60.00 EMVA350ADA470MF60G 
35 100 F8o0 0.14 120 6.3 red 565-2119-1-ND 88 1.46 3.38 565-2119-2-ND 900 55.80 EMVA350ADA101MF80G 
150 HAO 0.14 210 8.0 10.0 565-2120-1-ND 1.25 2.07 4.79 565-2120-2-ND 500 44.50 EMVA350ADA151MHA0G 
220 HAO 0.14 260 8.0 10.0 565-2121-1-ND 1.29 2.13 4.94 565-2121-2-ND 500 45.50 EMVA350ADA221MHA0G 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 565-2122-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2122-2-ND 500 82.50 EMVA350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 600 12.5 13.5 565-2123-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2123-2-ND 200 67.40 EMVA350ARA471MKEOS 
1000 LHO 0.22 1100 16.0 16.5 565-2125-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2125-2-ND 125 65.63 EMVA350GDA102MLHOS 
2200 MNO 0.24 1700 18.0 21.5 565-2126-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2126-2-ND 75 50.63 EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2127-1-ND 54 -90 2.08 565-2127-2-ND 2,000 38.00/M EMVAS00ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 5.2 565-2128-1-ND 51 84 1.95 565-2128-2-ND 2,000 36.00/M EMVAS00ADA4R7MD55G 
10 E55 0.12 30 5.0 5.2 565-2129-1-ND 66 1.09 2.53 565-2129-2-ND 1,000 47.00 EMVAS00ADA100ME55G 
22 F55 0.12 47 6.3 5.2 565-2130-1-ND 74 1.23 2.84 565-2130-2-ND 1,000 53.00 EMVAS00ADA220MF55G. 
33 F80 0.12 70 6.3 Favs 565-2131-1-ND 92 1.51 3.50 565-2131-2-ND 900 58.50 EMVAS00ADA330MF80G 
47 F80 0.12 85 6.3 77 565-2132-1-ND 92 1.52 3.53 565-2132-2-ND 900 58.50 EMVAS00ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 565-2133-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2133-2-ND 500 45.00 EMVAS00ADA101MHA0G 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 565-2134-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2134-2-ND 500 77.50 EMVAS500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 600 12.5 13.5 565-2135-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2135-2-ND 200 70.00 EMVA500ARA331MKEOS. 
470 KG5 0.18 740 12.5 16.0 565-2136-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2136-2-ND 150 56.25 EMVAS00ARA471MKG5S 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5 565-2137-1-ND 7.15 11.78 27.34 565-2137-2-ND 125 63.13 EMVAS500GDA471MLHOS 
1000 LNO 0.18 1300 16.0 21.5 565-2138-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2138-2-ND 75 45.00 EMVAS500GDA102MLNOS 
1000 MNO 0.18 1400 18.0 21.5 565-2139-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2139-2-ND 75 50.63 EMVAS500ADA102MMNOS. 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2140-1-ND 54 89 2.07 565-2140-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 565-2141-1-ND 54 89 2.07 565-2141-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 4.0 4.0 5.2 565-2142-1-ND 53 88 2.03 565-2142-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2143-1-ND 54 89 2.07 565-2143-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2144-1-ND 53 88 2.03 565-2144-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2145-1-ND 54 89 2.07 565-2145-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2146-1-ND 64 1.05 2.44 565-2146-2-ND 1,000 45.00 EMVA630ADA3R3ME55G. 
4.7 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2147-1-ND 65 1.08 2.50 565-2147-2-ND 1,000 46.00 EMVA630ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2148-1-ND 76 1.25 2.91 565-2148-2-ND 1,000 54.00 EMVA630ADA100MF55G 
63 22 F80 0.12 60 6.3 tt 565-2149-1-ND 87 1.43 3.32 565-2149-2-ND 900 54.90 EMVA630ADA220MF80G 
33 HAO 0.12 110 8.0 10.0 565-2150-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2150-2-ND 500 48.00 EMVA630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 130 8.0 10.0 565-2151-1-ND 1.24 2.04 4.75 565-2151-2-ND 500 44.00 EMVA630ADA470MHAO0G 
56 JAO 0.12 160 10.0 10.0 565-2152-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2152-2-ND 500 77.50 EMVA630ADA560MJA0G 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 565-2153-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2153-2-ND 500 77.50 EMVA630ADA680MJA0G 
100 KEO 0.14 380 12.5 13.5 565-2154-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2154-2-ND 200 69.00 EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO 0.14 580 12.5 13.5 565-2155-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2155-2-ND 200 69.00 EMVA630ARA221MKEOS. 
330 KG5 0.14 720 12.5 16.0 565-2156-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2156-2-ND 150 54.00 EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5 565-2157-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2157-2-ND 125 45.00 EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5 565-2158-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2158-2-ND 125 65.63 EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO 0.14 1000 18.0 16.5 565-2159-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2159-2-ND 125 84.38 EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0 565-2160-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2160-2-ND 500 45.00 EMVA101ADA220MHA0G 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 565-2161-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2161-2-ND 500 84.00 EMVA101ADA330MJA0G 
68 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2162-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2162-2-ND 200 66.00 EMVA101ARA680MKE0S. 
100 100 KEO 0.10 440 12.5 13.5 565-2163-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2163-2-ND 200 69.60 EMVA101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 850 16.0 21.5 565-2164-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2164-2-ND 75 45.00 EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 800 18.0 16.5 565-2165-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2165-2-ND 125 84.38 EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 1000 18.0 21.5 565-2166-1-ND 9.37 15.44 35.84 565-2166-2-ND 75 49.65 EMVA101GDA331MMNOS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Alchip™ MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 105°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A ® Terminal Code: G 
Size Code D L A B c Ww P Size Code: D55 ~ KG5 Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 hl 0.5 ~ 0.8 1.0 Ty rN OF 
E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7. 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F80 6.3 rave 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 A Dummy Terminals 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
LHO 16.0 16.5 | 17.0 17.0 18.0 10-13 6.5 Leakage Current: 
LNO 16.0 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case D55-JAO 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 = = = 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 Case KEO-MNO 1=0.03CV or 4p/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 105°C 120Hz D [5 Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D55 0.30 22 4.0 5.2 565-2167-1-ND 66 1.08 2.51 565-2167-2-ND 2,000 46.00/M EMVE6R3ADA220MD55G 
33 E55 0.30 34 5.0 5.2 565-2168-1-ND 72 1.18 2.75 565-2168-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA330ME55G 
47 E55 0.30 38 5.0 5.2 565-2169-1-ND we 1.18 2.75 565-2169-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA470ME55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2170-1-ND 79 1.30 3.01 565-2170-2-ND 1,000 56.00 EMVE6R3ADA101MF55G 
220 F80 0.45 120 6.3 77 565-2171-1-ND 97 1.60 3.71 565-2171-2-ND 900 61.20 EMVE6R3ADA221MF80G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2172-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2172-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA331MHA0G 
470 HAO 0.45 320 8.0 10.0 565-2173-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2173-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA471MHAOG 
680 HAO 0.45 340 8.0 10.0 565-2174-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2174-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA681MHA0G 
6.3 1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2175-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2175-2-ND 500 84.00 EMVE6R3ADA102MJAOG 
1500 JAO 0.45 550 10.0 10.0 565-2176-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2176-2-ND 500 84.00 EMVE6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 680 12.5 13.5 565-2177-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2177-2-ND 200 75.00 EMVE6R3ARA222MKEOS 
2200 LHO 0.40 840 16.0 16.5 565-2178-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2178-2-ND 125 49.63 EMVE6R38GDA222MLHOS 
3300 KG5 0.42 850 12.5 16.0 565-2179-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2179-2-ND 150 56.25 EMVE6R3ARA332MKG5S 
3300 MHO 0.42 1000 18.0 16.5 565-2180-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2180-2-ND 125 80.00 EMVE6R3GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.44 1200 16.0 21.5 565-2181-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2181-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.44 1200 18.0 16.5 565-2182-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2182-2-ND 125 80.00 EMVE6R3GDA472MMHOS 
6800 LNO 0.48 1200 16.0 21:5 565-2183-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2183-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA682MLNOS 
6800 MNO 0.48 1350 18.0 21.5 565-2184-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2184-2-ND 75 52.95 EMVE6R3GDA682MMNOS 
22 E55 0.24 30 5.0 5.2 565-2185-1-ND we 1.18 2.75: 565-2185-2-ND 1,000 51.00 EMVE100ADA220ME55G 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2186-1-ND 71 1.16 2.70 565-2186-2-ND 1,000 50.00 EMVE100ADA330ME55G 
47 F55 0.24 48 6.3 5.2 565-2187-1-ND .78 1.28 2.98 565-2187-2-ND 1,000 55.00 EMVE100ADA470MF55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2188-1-ND 77 1.26 2.93 565-2188-2-ND 1,000 54.00 EMVE100ADA101MF55G 
150 F80 0.35 100 6.3 77 565-2189-1-ND 97 1.60 3.71 565-2189-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA151MF80G 
220 F80 0.35 120 6.3 7.7 565-2190-1-ND 97 1.59 3.69 565-2190-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA221MF80G 
330 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2191-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2191-2-ND 500 48.50 EMVE100ADA331MHA0G 
10 470 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2192-1-ND 1.40 2.31 5.36 565-2192-2-ND 500 49.50 EMVE100ADA471MHA0G 
1000 JAO 0.35 410 10.0 10.0 565-2193-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2193-2-ND 500 84.00 EMVE100ADA102MJA0G 
2200 KG5 0.36 750 12.5 16.0 565-2194-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2194-2-ND 150 55.20 EMVE100ARA222MKG5S 
2200 LHO 0.36 850 16.0 16.5 565-2195-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2195-2-ND 125 46.00 EMVE100GDA222MLHOS 
3300 LHO 0.38 1000 16.0 16.5 565-2196-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2196-2-ND 125 49.63 EMVE100GDA332MLHOS 
3300 MHO 0.38 1100 18.0 16.5 565-2197-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2197-2-ND 125 80.00 EMVE100GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.40 1300 16.0 21.5 565-2198-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2198-2-ND 75 52.95 EMVE100GDA472MLNOS 
4700 MNO 0.40 1350 18.0 21.5 565-2199-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2199-2-ND 75 52.95 EMVE100GDA472MMNOS 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 565-2201-1-ND 64 1.06 2.46 565-2201-2-ND 2,000 45.00/M EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2202-1-ND 71 aA? 2.73 565-2202-2-ND 1,000 50.00 EMVE160ADA220ME55G 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 565-2203-1-ND 79 1.30 3.01 565-2203-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2200-1-ND 79 1.30 3.01 565-2200-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA470MF55G 
100 F55 0.26 69 6.3 5.2 565-2204-1-ND 78 1.28 2.98 565-2204-2-ND 1,000 55.00 EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 77 565-2205-1-ND 95 1.56 3.62 565-2205-2-ND 900 60.30 EMVE160ADA151MF80G 
220 F80 0.28 120 6.3 7.7 565-2206-1-ND 96 1.58 3.66 565-2206-2-ND 900 61.20 EMVE160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.28 290 8.0 10.0 565-2207-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2207-2-ND 500 48.50 EMVE160ADA331MHA0G 
470 HAO 0.28 320 8.0 10.0 565-2208-1-ND 1.41 2.33 5.40 565-2208-2-ND 500 50.00 EMVE160ADA471MHA0G 
680 JAO 0.28 470 10.0 10.0 565-2209-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2209-2-ND 500 84.00 EMVE160ADA681MJA0G 
1000 KEO 0.30 550 12.5 13.5 565-2210-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2210-2-ND 200 73.60 EMVE160ARA102MKE0OS 
1000 LHO 0.30 650 16.0 16.5 565-2211-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2211-2-ND 125 46.00 EMVE160GDA102MLHOS 
2200 LHO 0.32 950 16.0 16.5 565-2212-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2212-2-ND 125 49.63 EMVE160GDA222MLHOS 
2200 MHO 0.32 1000 18.0 16.5 565-2213-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2213-2-ND 125 80.00 EMVE160GDA222MMHOS 
3300 LNO 0.34 1200 16.0 21.5 565-2214-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2214-2-ND 75 52.95 EMVE160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1200 18.0 16.5 565-2215-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2215-2-ND 125 80.00 EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 5.2 565-2216-1-ND Wal 117 2.73 565-2216-2-ND 1,000 50.00 EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 565-2217-1-ND .78 1.28 2.96 565-2217-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2 565-2218-1-ND .78 1.28 2.98 565-2218-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2219-1-ND ae 1:27 2.95 565-2219-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA470MF55G 
100 F80 0.18 100 6.3 Eira 565-2220-1-ND 96 1.58 3.66 565-2220-2-ND 900 61.20 EMVE250ADA101MF80G 
150 HAO 0.18 240 8.0 10.0 565-2221-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2221-2-ND 500 49.50 EMVE250ADA151MHA0G 
25 220 HAO 0.18 320 8.0 10.0 565-2222-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2222-2-ND 500 48.50 EMVE250ADA221MHA0G 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2223-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2223-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA331MJA0G 
470 JAO 0.18 490 10.0 10.0 565-2224-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2224-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA471MJA0G 
1000 LHO 0.26 820 16.0 16.5 565-2225-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2225-2-ND 125 49.63 EMVE250GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.26 880 18.0 16.5 565-2226-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2226-2-ND 125 80.00 EMVE250GDA102MMHOS 
2200 LNO 0.28 1250 16.0 21.5 565-2227-1-ND 8.32 13.70 31.80 565-2227-2-ND 75 44.03 EMVE250GDA222MLNOS 
2200 MNO 0.28 1300 18.0 21:5 565-2228-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2228-2-ND 75 52.95 EMVE250GDA222MMNOS 
4.7 D55 0.14 16 4.0 5.2 565-2229-1-ND 64 1.06 2.46 565-2229-2-ND 2,000 45.00/M EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 565-2230-1-ND 72 1.18 2.74 565-2230-2-ND 1,000 51.00 EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 565-2231-1-ND .78 1.29 2.99 565-2231-2-ND 1,000 55.00 EMVE350ADA220MF55G 
33 F60 0.14 54 6.3 5.7 565-2232-1-ND -80 1.32 3.07 565-2232-2-ND 1,000 57.00 EMVE350ADA330MF60G 
47 F80 0.16 80 6.3 De 565-2233-1-ND 92 1.52 3.53 565-2233-2-ND 900 58.50 EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 7.7 565-2234-1-ND 97 1.60 3.71 565-2234-2-ND 900 61.20 EMVE350ADA101MF80G 
3 150 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2235-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2235-2-ND 500 48.50 EMVE350ADA151MHA0G 
5 220 JAO 0.16 375 10.0 10.0 565-2236-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2236-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA221MJAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2237-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2237-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 520 12.5 13.5 565-2238-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2238-2-ND 200 69.60 EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 565-2239-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2239-2-ND 125 43.50 EMVE350GDA471MLHOS 
1000 LHO 0.22 750 16.0 16.5 565-2240-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2240-2-ND 125 49.63 EMVE350GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.22 1000 18.0 16.5 565-2241-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2241-2-ND 125 80.00 EMVE350GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.24 1450 18.0 21.5 565-2242-1-ND 10.25 16.88 39.19 565-2242-2-ND 75 54.23 EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2243-1-ND 64 1.06 2.45 565-2243-2-ND 2,000 45.00/M EMVES00ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2244-1-ND 64 1.06 2.45 565-2244-2-ND 2,000 45.00/M EMVES00ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2245-1-ND 64 1.06 2.45 565-2245-2-ND 2,000 45.00/M EMVES00ADA2R2MD55G 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2246-1-ND 64 1.06 2.46 565-2246-2-ND 2,000 45.00/M EMVES00ADA3R3MD55G 
50 47 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2247-1-ND 71 Az 2.71 565-2247-2-ND 1,000 50.00 EMVESOOADA4R7ME55G. 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2248-1-ND 78 1.28 2.98 565-2248-2-ND 1,000 55.00 EMVES00ADA100MF55G 
22 F60 0.12 47 6.3 5.7 565-2249-1-ND -80 1.32 3.06 565-2249-2-ND 1,000 57.00 EMVES00ADA220MF60G 
33 F80 0.14 65 6.3 7.7 565-2250-1-ND 92 1.51 3.51 565-2250-2-ND 900 58.50 EMVES00ADA330MF80G 
47 F80 0.14 80 6.3 7.7 565-2251-1-ND 94 1.54 3.59 565-2251-2-ND 900 59.40 EMVES00ADA470MF80G 
100 HAO 0.14 230 8.0 10.0 565-2252-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2252-2-ND 500 48.50 EMVES00ADA101MHA0G 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1242 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Alchip™ MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(vDCc) (uF) Code Tané @ 105°C 120Hz D (& Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2253-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2253-2-ND 500 84.00 EMVES500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 500 12.5 13.5 565-2254-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2254-2-ND 200 76.20 EMVES500ARA331MKE0S 
0 330 LHO 0.18 600 16.0 16.5 565-2255-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2255-2-ND 125 47.63 EMVE500GDA331MLHOS 
5 470 LHO 0.18 700 16.0 16.5 565-2256-1-ND 7.51 12.38 28.73 565-2256-2-ND 125 66.25 EMVE500GDA471MLHOS 
470 MHO 0.18 750 18.0 16.5 565-2257-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2257-2-ND 125 80.00 EMVES500GDA471MMHOS 
1000 MNO 0.18 1200 18.0 21.5 565-2258-1-ND 9.74 16.04 37.24 565-2258-2-ND 75 51.60 EMVES500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2259-1-ND 66 1.08 2:51 565-2259-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2260-1-ND 66 1.08 2.51 565-2260-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 6.2 565-2261-1-ND 66 1.08 2.51 565-2261-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 a7 5.0 5.2 565-2262-1-ND 72 1.18 2.75 565-2262-2-ND 1,000 51.00 EMVE630ADA3R3ME55G 
47 F55 0.12 22 6.3 5.2 565-2263-1-ND 78 1.29 2.99 565-2263-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA4R7MF55G. 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2264-1-ND 78 1.29 2.99 565-2264-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA100MF55G 
22 F80 0.12 58 6.3 77 565-2265-1-ND 97 1.60 3.71 565-2265-2-ND 900 61.20 EMVE630ADA220MF80G 
63 33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2266-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2266-2-ND 500 49.50 EMVE630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2267-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2267-2-ND 500 49.50 EMVE630ADA470MHAOG 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2268-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2268-2-ND 500 84.00 EMVE630ADA101MJA0G 
220 KEO 0.14 470 12.5 13.5 565-2269-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2269-2-ND 200 75.00 EMVE630ARA221MKEOS 
220 LHO 0.14 560 16.0 16.5 565-2270-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2270-2-ND 125 49.63 EMVE630GDA221MLHOS 
330 LHO 0.14 700 16.0 16.5 565-2271-1-ND 5.74 9.45 21.94 565-2271-2-ND 125 50.63 EMVE630GDA331MLHOS 
330 MHO 0.14 750 18.0 16.5 565-2272-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2272-2-ND 125 80.00 EMVE630GDA331MMHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5 565-2273-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2273-2-ND 75 52.95 EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO 0.14 900 18.0 16.5 565-2274-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2274-2-ND 125 80.00 EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 100 8.0 10.0 565-2275-1-ND 1.44 2.36 5.49 565-2275-2-ND 500 50.50 EMVE101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 565-2276-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2276-2-ND 500 84.00 EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO 0.10 250 12.5 13.5 565-2277-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2277-2-ND 200 70.60 EMVE101ARA470MKEOS 
68 KEO 0.10 300 12.5 13.5 565-2278-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2278-2-ND 200 72.00 EMVE101ARA680MKEOS 
100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 565-2279-1-ND 7.22 11.90 27.62 565-2279-2-ND 125 63.75 EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2280-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2280-2-ND 200 70.60 EMVE101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 750 16.0 21.5 565-2281-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2281-2-ND 75 52.95 EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 750 18.0 16.5 565-2282-1-ND 9.05 14.90 34.59 565-2282-2-ND 125 79.88 EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 980 18.0 21.5 565-2283-1-ND 9.89 16.28 37.80 565-2283-2-ND 75 52.35 EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 125°C 


Features: 125°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life), Solvent Proof (10-50V) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


- Terminal Code: A Terminal Code: G iw 
Size Code D L A B c w P Size Code: F60 ~ KG5 Size Code: LHO ~ MNO woe 
F60 6.3 57 6.6 6.6 72 0.5 ~08 1.9 f 1 (CABO, ¢ 
B P 
F80 6.3 st 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 | ofpo rr 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 Pa. 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.4 3.1 7 
Dummy Terminals 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~ 1.1 45 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 Case F60 to JAO 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 
LHO 16.0 165 17.0 17.0 18.0 10-13 65 Case KEO to MNO 1=0.03CV or 4y)A, whichever is greater 
LINO 16.0 21.5 | 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 Dissipation actor: 20:C 120ne: 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 10-13 65 Rated Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 100 
Case F60-JAO 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~1.3 6.5 Case KE0-MNO 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Maximum ESR (0)| Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size @ 100KHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi Con 
(VDC) | (uF) |Code; 20°C ~40°C 100KHz D L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
100 | F80 0.90 14.0 110 6.3 77 565-2284-1-ND 97 1.60 3.71 565-2284-2-ND 900 61.20 EMVH100ADA101MF80G 
100 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2285-1-ND 1.25 2.06 4.78 | 565-2285-2-ND 1,000 88.00 EMVH100ADA101MH63G 
220 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2286-1-ND 1.83 3.01 6.99 | 565-2286-2-ND 500 64.50 EMVH100ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2287-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2287-2-ND 500 109.00 EMVH100ADA331MJA0G 
10 1000 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2288-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2288-2-ND 200 78.00 EMVH100ARA102MKEOS 
2200 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2289-1-ND 8.16 13.44 31.20 | 565-2289-2-ND 125 72.00 EMVH100GDA222MLHOS: 
2200| MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2290-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2290-2-ND 125 86.25 EMVH100GDA222MMHOS 
3300} MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2291-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2291-2-ND 125 86.25 EMVH100GDA332MMHOS 
4700 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2292-1-ND 11.26 18.55 43.06 | 565-2292-2-ND 75 59.63 EMVH100GDA472MMNOS 
47 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2293-1-ND 95 1.56 3.62 | 565-2293-2-ND 1,000 67.00 EMVH160ADA470MF60G 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2294-1-ND 5.40 8.89 20.65 | 565-2294-2-ND 200 76.20 EMVH160ARA471MKEOS 
16 680 | KEO 0.14 2A 750 12.5 13.5 565-2295-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2295-2-ND 200 79.40 EMVH160ARA681MKEOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2296-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2296-2-ND 125 73.13 EMVH160GDA681MLHOS 
1000} MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2297-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2297-2-ND 125 86.25 EMVH160GDA102MMHOS 
2200| MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2298-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2298-2-ND 125 86.25 EMVH160GDA222MMHOS 
33 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND 95 1.56 3.62 | 565-2299-2-ND 1,000 67.00 EMVH250ADA330MF60G 
47 | F80 0.90 14.0 110 6.3 te 565-2300-1-ND 1.38 2.28 5.28 | 565-2300-2-ND 900 88.20 EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 47 1.92 4.46 | 565-2301-2-ND 1,000 82.00 EMVH250ADA470MH63G 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 1.83 3.02 7.01 565-2302-2-ND 500 64.50 EMVH250ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2303-2-ND 500 109.00 EMVH250ADA221MJA0G 
25 330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 5.54 9.13 21.20 | 565-2304-2-ND 200 78.20 EMVH250ARA331MKEOS 
470 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2305-2-ND 200 79.40 EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2306-2-ND 125 73.13 EMVH250GDA471MLHOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2307-2-ND 125 73.13 EMVH250GDA681MLHOS. 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 9.70 15.98 37.10 | 565-2308-2-ND 125 85.63 EMVH250GDA681MMHOS 
1000| MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 10.41 17.15 39.81 565-2309-2-ND 75 55.13 EMVH250GDA102MMNOS 
10 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 87 1.44 3.34 | 565-2310-2-ND 1,000 62.00 EMVH350ADA100MF60G 
22 | F60 1.6 24.0 69 6.3 ENA 565-2311-1-ND 89 1.47 3.41 565-2311-2-ND 1,000 63.00 EMVH350ADA220MF60G 
33 | F80 0.90 14.0 110 6.3 Ta 565-2312-1-ND 97 1.60 3.71 565-2312-2-ND 900 61.20 EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 1.18 1.94 4.50 | 565-2313-2-ND 1,000 83.00 EMVH350ADA330MH63G 
47_| HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 1.70 2.80 6.50 | 565-2314-2-ND 500 60.00 EMVH350ADA470MHAOG 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2315-2-ND 500 110.00 EMVH350ADA101MJA0G 
330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2316-2-ND 200 78.00 EMVH350ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2317-2-ND 125 49.63 EMVH350GDA331MLHOS 
470 | KG5 0.14 1.5 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 6.02 9.91 23.01 565-2318-2-ND 150 63.75 EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 8.43 13.88 32.22 | 565-2319-2-ND 125 74.38 EMVH350GDA471MLHOS 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2320-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2320-2-ND 125 86.25 EMVH350GDA681MMHOS 
10 | F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 565-2321-1-ND 86 1.41 3.27 | 565-2321-2-ND 1,000 60.00 EMVH500ADA100MF60G 
0 22 | F80 2.0 30.0 83 6.3 rea 565-2322-1-ND OF 1.60 3.71 565-2322-2-ND 900 61.20 EMVHS500ADA220MF80G 
5 22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 1.09 1.79 4.16 | 565-2323-2-ND 1,000 77.00 EMVHS500ADA220MH63G 
33 | HAO 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 1.73 2.85 6.61 565-2324-2-ND 500 61.00 EMVH500ADA330MHAOG 


(Continued) 
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Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont, 


Rated Maximum ESR (Q)| Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size @ 100KHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code| 20°C -40°C 100KHz D Ee Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
47 | JAO 0.50 75 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 2.60 4.28 9.94 | 565-2325-2-ND 500 92.00 EMVHS500ADA470MJAOG 
100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2326-2-ND 200 73.20 EMVHS500ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 5.32 8.77 20.36 | 565-2327-2-ND 200 75.20 EMVHS500ARA221MKEOS 
50 220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 8.86 14.60 33.89 | 565-2328-2-ND 125 78.25 EMVHS500GDA221MLHOS 
330 | KG5 | 0.18 27 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2329-2-ND 150 66.45 EMVHS500ARA331MKG5S 
330 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2330-2-ND 125 55.38 EMVH500GDA331MLHOS 
470 | MHO| 0.15 2.3 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 8.93 14.70 34.13 | 565-2331-2-ND 125 78.75 EMVH500GDA471MMHOS 
10 | F80 2.0 100 60 6.3 7.7 565-2332-1-ND 94 1.54 3.58 | 565-2332-2-ND 900 59.40 EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 1.00 1.64 3.81 565-2333-2-ND 1,000 70.00 EMVH630ADA100MH63G 
22 | HAO 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2334-2-ND 500 52.00 EMVH630ADA220MHA0G 
63 33 | JAO 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2335-2-ND 500 110.00 EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12.5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 4.82 7.93 18.41 565-2336-2-ND 200 68.00 EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KG5 | 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 5.91 9.73 22.60 | 565-2337-2-ND 150 62.55 EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2338-2-ND 125 60.00 EMVH630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.11 5.5 1100 16.0 21.5 565-2339-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2339-2-ND 75 36.00 EMVH630GDA471MLNOS 
10 | HAO 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 1.45 2.39 5.55 | 565-2340-2-ND 500 51.00 EMVH101ADA100MHAOG 
22 | JAO 0.55 35.0 115 10.0 10.0 565-2341-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2341-2-ND 500 109.00 EMVH101ADA220MJA0G 
100 47 | KEO 0.33 16.5 450 12.5 13.5 565-2342-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2342-2-ND 200 75.00 EMVH101ARA470MKEOS 
68 | KGS 0.26 13.0 550 12.5 16.0 565-2343-1-ND 5.98 9.85 22.87 | 565-2343-2-ND 150 63.30 EMVH101ARA680MKG5S 
100 | LHO 0.24 12.0 650 16.0 16.5 565-2344-1-ND 8.17 13.46 31.24 | 565-2344-2-ND 125 72.13 EMVH101GDA101MLHOS 
220 | MNO|_ 0.16 8.0 950 18.0 21.5 565-2345-1-ND 11.05 18.21 42.26 | 565-2345-2-ND 75 58.50 EMVH101GDA221MMNOS 
2 . 
Alchip™ MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) | RoHS 


General Purpose Low Profile 105°C 


Features: General Purpose, Low Profile, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 


105°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C after 2 Minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 
Case Dimensions: 


Size Code D L A B c WwW P 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 6.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
Dé60 4.0 5.7 4.3 4.3 5a 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
E60 5.0 5.7 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 Ta 0.5 ~ 0.8 1.9 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Code Tanéd @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D55 0.30 2 4.0 6.2 565-2346-1-ND 58 96 2.22 565-2346-2-ND 2,000 41.00/M EMVK6R3ADA220MD55G 
47 E55 0.30 36 5.0 5.2 565-2347-1-ND 81 1.33 3.09 565-2347-2-ND 1,000 57.00 EMVK6R3ADA470ME55G 
6.3 100 F55 0.30 56 6.3 5.2 565-2348-1-ND 85 1.40 3.25 565-2348-2-ND 1,000 60.00 EMVK6R3ADA101MF55G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2349-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2349-2-ND 500 56.50 EMVK6R3ADA331MHA0G 
1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2350-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2350-2-ND 500 82.50 EMVK6R3ADA102MJAOG 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2351-1-ND 81 1.33 3.09 565-2351-2-ND 1,000 57.00 EMVK100ADA330ME55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2352-2-ND 1,000 71.00 EMVK100ADA101MH63G 
220 HAO 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2353-2-ND 500 56.50 EMVK100ADA221MHA0G 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND 62 1.02 2.36 565-2354-2-ND 2,000 44.00/M EMVK160ADA100MD55G 
16 22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2355-1-ND 81 1.33 3.09 565-2355-2-ND 1,000 57.00 EMVK160ADA220ME55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND 85 1.40 3.25 565-2356-2-ND 1,000 60.00 EMVK160ADA470MF55G 
470 JAO 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2357-2-ND 500 82.50 EMVK160ADA471MJA0G 
33 F55 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND 85 1.40 3.25 565-2358-2-ND 1,000 60.00 EMVK250ADA330MF55G 
25 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2359-2-ND 1,000 71.00 EMVK250ADA470MH63G 
100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2360-2-ND 500 56.50 EMVK250ADA101MHA0G 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2361-2-ND 500 82.50 EMVK250ADA331MJA0G 
4.7 D55 0.14 15: 4.0 5.2 565-2362-1-ND 62 1.02 2.36 565-2362-2-ND 2,000 44.00/M EMVK350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 25 5.0 5.2 565-2363-1-ND 81 1.33 3.09 565-2363-2-ND 1,000 57.00 EMVK350ADA100ME55G 
35 22 F55 0.14 40 6.3 5.2 565-2364-1-ND 85 1.40 3.25 565-2364-2-ND 1,000 60.00 EMVK350ADA220MF55G 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2365-2-ND 1,000 71.00 EMVK350ADA330MH63G 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2366-2-ND 500 82.50 EMVK350ADA221MJA0G 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2367-1-ND 62 1.02 2.36 565-2367-2-ND 2,000 44.00/M EMVKS500ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND 85 1.40 3.25 565-2368-2-ND 2,000 60.00/M EMVKS500ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 5.2 565-2369-1-ND 85 1.40 3.25 565-2369-2-ND 2,000 60.00/M EMVKS500ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5.2 565-2370-1-ND 62 1.02 2.36 565-2370-2-ND 2,000 44.00/M EMVKS500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND 62 1.02 2.36 565-2371-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 10 4.0 5.2 565-2372-1-ND 62 1.02 2.36 565-2372-2-ND 2,000 44.00/M EMVKS500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 5.2 565-2373-1-ND 62 1.02 2.36 565-2373-2-ND 2,000 44.00/M EMVKS500ADA3R3MD55G 
47 E55 0.12 19 5.0 5.2 565-2374-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2374-2-ND 1,000 75.00 EMVKS500ADA4R7ME55G. 
10 F55 0.12 29 6.3 5.2 565-2375-1-ND 85 1.40 3.25 565-2375-2-ND 1,000 60.00 EMVKS500ADA100MF55G 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2376-2-ND 1,000 71.00 EMVKS500ADA220MH63G 
33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 1.46 2.40 5.57 565-2377-2-ND 500 51.50 EMVKS500ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2378-2-ND 500 56.50 EMVKS500ADA470MHAO0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2379-2-ND 500 82.50 EMVKS500ADA101MJA0G 
-Polar Series 
10 D60 0.35 14 4.0 5.7 565-2404-1-ND 97 1.59 3.69 565-2404-2-ND 2,000 68.00/M BMVK6R3ADA100MD60G 
6.3 22 E60 0.35 25 5.0 5.7 565-2405-1-ND 85 1.40 3.25 565-2405-2-ND 1,000 60.00 BMVK6R3ADA220ME60G 
47 F60 0.35 39 6.3 5.7 565-2406-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2406-2-ND 1,000 90.00 BMVK6R3ADA470MF60G 
6.8 D60 0.26 13 4.0 5.7 565-2380-1-ND 96 1.58 3.66 565-2380-2-ND 2,000 68.00/M BMVK100ADA6R8MD60G 
10 15 E60 0.26 22 5.0 5.7 565-2381-1-ND 85 1.40 3.25 565-2381-2-ND 1,000 60.00 BMVK100ADA150ME60G 
33 F60 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 90.00 BMVK100ADA330MF60G 
47 D60 0.24 12 4.0 5.7 565-2383-1-ND 96 1.58 3.66 565-2383-2-ND 2,000 68.00/M BMVK160ADA4R7MD60G 
16 10 E60 0.24 20 5.0 5.7 565-2384-1-ND 85 1.40 3.25 565-2384-2-ND 1,000 60.00 BMVK160ADA100ME60G 
22 F60O 0.24 32 6.3 5.7 565-2385-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2385-2-ND 1,000 90.00 BMVK160ADA220MF60G 
3.3 D60 0.20 10 4.0 5.7 565-2386-1-ND 96 1.58 3.67 565-2386-2-ND 2,000 68.00/M BMVK250ADA3R3MD60G 
25 6.8 E60 0.20 17 5.0 5.7 565-2387-1-ND 85 1.40 3.25 565-2387-2-ND 1,000 60.00 BMVK250ADA6R8ME60G 
15 F60 0.20 28 6.3 5.7 565-2388-1-ND 1.28 2.11 4.89 565-2388-2-ND 1,000 90.00 BMVK250ADA150MF60G 
2.2 D60 0.18 8.8 4.0 5.7 565-2389-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2389-2-ND 2,000 | 195.00/M BMVK350ADA2R2MD60G 
35 47 E60 0.18 15 5.0 5.7 565-2390-1-ND 85 1.40 3.25 565-2390-2-ND 1,000 60.00 BMVK350ADA4R7ME60G 
10 F60 0.18 23 6.3 5.7 565-2391-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2391-2-ND 1,000 90.00 BMVK350ADA100MF60G 
0.10 D60 0.18 1.3 4.0 5.7 565-2392-1-ND 97 1.59 3.69 565-2392-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR10MD60G 
0.15 D60 0.18 1.9 4.0 5.7 565-2393-1-ND 96 1.58 3.66 565-2393-2-ND 2,000 68.00/M BMVKS500ADAR15MD60G 
0.22 D60 0.18 2.3 4.0 5.7 565-2394-1-ND 97 1.59 3.69 565-2394-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR22MD60G 
0.33 D60 0.18 2.8 4.0 5.7 565-2395-1-ND 97 1.60 3.71 565-2395-2-ND 2,000 68.00/M BMVKS500ADAR33MD60G 
0.47 D600 0.18 3.4 4.0 5.7 565-2396-1-ND 97 1.59 3.69 565-2396-2-ND 2,000 68.00/M BMVKS500ADAR47MD60G 
50 0.68 D60 0.18 41 4.0 5.7 565-2397-1-ND 96 1.58 3.66 565-2397-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR68MD60G 
1.0 D60 0.18 5.5 4.0 5.7 565-2398-1-ND 97 1.59 3.69 565-2398-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADA1ROMD60G 
1.5 D60 0.18 75 4.0 5.7 565-2399-1-ND 96 1.58 3.66 565-2399-2-ND 2,000 68.00/M BMVKS500ADA1R5MD60G 
2.2 E60 0.18 10 5.0 5.7 565-2400-1-ND 85 1.40 3.25 565-2400-2-ND 1,000 60.00 BMVK500ADA2R2ME60G 
3.3 E60 0.18 13 5.0 5.7 565-2401-1-ND 85 1.40 3.25 565-2401-2-ND 1,000 60.00 BMVKS500ADA3R3ME60G 
4.7 F60 0.18 16 6.3 5.7 565-2402-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2402-2-ND 1,000 90.00 BMVK500ADA4R7MF60G 
6.8 F60 0.18 20 6.3 5.7 565-2403-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2403-2-ND 1,000 90.00 BMVKS500ADA6R8MF60G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Features: Low Impedance, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V),-40°C ~ 105°C (100V) * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: 
1=0.01CV or 3p/A, whichever is greater 


Terminal Code: A Terminal Code: G 
Case Dimensions: Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
Size Code D L A B c WwW P 
D55 4 5.2 4.3 4.3 a] 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5 52 5.3 6.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1:9) 
F8o0 6.3 tat 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 19) 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.41 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 07-14 45 Dissipation Factor @ 20°C 120 Hz: 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
KGS 125 16.01 13.0 13.0 13.7 10-13 42 Rated Voltage (Vdc) 6.3v | tov | tev | 25v | 35v | sov | 6av | 100v 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 7.0~-1.3 65 D55 to F80 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 = — 
LNO 16 D151 170 170 18.0 10-13 65 tan  (Max.) HAO to JAO | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | O42 [| — [ — 
MHo 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 65 KEO to MNO} 0.26 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000yF, add 0.02 to the value above for each 1,000uF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size | (Q9)@100KHz |Current(mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [5 Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2407-1-ND 64 1.05 2.44 565-2407-2-ND 2,000 45.00/M EMVY6R3ADA220MD55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2408-1-ND 85 1.40 3.25 565-2408-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA330ME55G. 
47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2409-1-ND 85 1.40 3.25 565-2409-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA470ME55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2410-1-ND 85 1.40 3.25 565-2410-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA101MF55G 
220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2411-1-ND 85 1.40 3.25 565-2411-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA221MF55G 
330 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2412-1-ND 1.06 1,75 4.06 565-2412-2-ND 900 67.50 EMVY6R3ADA331MF80G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2413-1-ND 1.65 2.72 6.32 565-2413-2-ND 500 58.50 EMVY6R3ADA471MHAOG 
680 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2414-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2414-2-ND 500 61.50 EMVY6R3ADA681MHAOG 
1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2415-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2415-2-ND 500 60.00 EMVY6R3ADA102MHAOG 
6.3 1500 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2416-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2416-2-ND 500 97.50 EMVY6R3ADA152MJAOG 
2200) KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2417-1-ND 5.43 8.95 20.78 565-2417-2-ND 200 76.80 EMVY6R3ARA222MKEOS 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2418-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2418-2-ND 125 69.25 EMVY6R3GDA222MLHOS 
3300 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2419-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2419-2-ND 150 61.05 EMVY6R3ARA332MKG5S 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2420-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2420-2-ND 125 50.88 EMVY6R3GDA332MMHOS 
4700 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2421-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2421-2-ND 75 45.00 EMVY6R3GDA472MLNOS 
4700 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2422-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2422-2-ND 125 80.63 EMVY6R3GDA472MMHOS 
6800 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2423-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2423-2-ND 75: 45.00 EMVY6R3GDA682MLNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2424-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2424-2-ND 75 56.25 EMVY6R3GDA682MMNOS 
8200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2425-1-ND 11.02 18.14 42.12 565-2425-2-ND 75 58.35 EMVY6R3GDA822MMNOS 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2426-1-ND 85 1.40 3.25 565-2426-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA220ME55G. 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2427-1-ND 85 1.40 3.25 565-2427-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA330ME55G. 
47 | F55 0 140 6.3 5.2 565-2428-1-ND 85 1.40 3.25 565-2428-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2429-1-ND -90 1.48 3.43 565-2429-2-ND 1,000 63.00 EMVY100ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 KE 565-2430-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2430-2-ND 900 67.50 EMVY100ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2431-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2431-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA331MHA0G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2432-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2432-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA471MHA0G 
10 680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2433-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2433-2-ND 500 101.50 EMVY100ADA681MJA0G 
1000 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2434-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2434-2-ND 500 97.50 EMVY100ADA102MJA0G 
2200 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2435-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2435-2-ND 150 59.85 EMVY100ARA222MKG5S 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2436-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2436-2-ND 125 49.88 EMVY100ADA222MLHOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2437-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2437-2-ND 125 93.75 EMVY100GDA332MMHOS 
3300 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2438-1-ND 9.30 15.32 35.57 565-2438-2-ND 125 82.13 EMVY100GDA332MLHOS 
4700) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2439-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2439-2-ND 15: 45.00 EMVY100GDA472MLNOS 
4700 | MNO 0.38 1750 18.0 21.5 565-2440-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2440-2-ND 75 56.25 EMVY100GDA472MMNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2441-1-ND 11.09 18.27 42.41 565-2441-2-ND 75 58.73 EMVY100GDA682MMNOS 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2442-1-ND 66 1.09 2.54 565-2442-2-ND 2,000 47.00/M EMVY160ADA100MD55G 
22. || ESS' 1.8 95 5.0 5.2 565-2443-1-ND 85 1.40 3.25 565-2443-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA220ME55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2444-1-ND 94 1.54 3.59 565-2444-2-ND 1,000 66.00 EMVY160ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2445-1-ND 85 1.40 3.25 565-2445-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2446-1-ND 85 1.40 3.25 565-2446-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 77 565-2447-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2447-2-ND 900 67.50 EMVY160ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2448-1-ND 1.49 2.45 5.69 565-2448-2-ND 500 52.50 EMVY160ADA331MHA0G 
16 470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2449-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2449-2-ND 500 60.00 EMVY160ADA471MHA0G 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2450-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2450-2-ND 500 101.50 EMVY160ADA681MJA0G 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2451-1-ND 5.29 8.71 20.23 565-2451-2-ND 200 74.60 EMVY160ARA102MKEOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2452-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2452-2-ND 125 75.00 EMVY160GDA102MLHOS 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2453-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2453-2-ND 125 69.25 EMVY160GDA222MLHOS 
2200 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2454-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2454-2-ND 125 80.63 EMVY160GDA222MMHOS 
3300 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2455-1-ND 8.86 14.60 33.89 565-2455-2-ND 75: 46.95 EMVY160GDA332MLNOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2456-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2456-2-ND 125 80.63 EMVY160GDA332MMHOS 
4700 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2457-1-ND 10.87 17.91 41.57 565-2457-2-ND 75 57.53 EMVY160GDA472MMNOS 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2458-1-ND 81 1.33 3.08 565-2458-2-ND 1,000 57.00 EMVY250ADA100ME55G. 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2459-1-ND 85 1.40 3.25 565-2459-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2460-1-ND 85 1.40 3.25 565-2460-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA330MF55G. 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2461-1-ND 85 1.40 3.25 565-2461-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA470MF55G. 
100 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2462-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2462-2-ND 900 67.50 EMVY250ADA101MF80G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2463-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2463-2-ND 500 53.00 EMVY250ADA221MHA0G 
25 330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2464-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2464-2-ND 500 60.00 EMVY250ADA331MHA0G 
470 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2465-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2465-2-ND 500 97.50 EMVY250ADA471MJA0G 
1000 | LHO 0.054 1260 18.0 16.5 565-2466-5-ND 7.95 13.10 30.40 = — =— EMVY250GDA102MLHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2467-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2467-2-ND 125 75.00 EMVY250GDA102MMHOS 
2200) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2468-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2468-2-ND 75 45.00 EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2469-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2469-2-ND 75 56.25 EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2470-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2470-2-ND 75 56.25 EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 52 565-2471-1-ND 66 1.09 2.54 565-2471-2-ND 2,000 47.00/M EMVY350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2472-1-ND 85 1.40 3.25 565-2472-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA100ME55G. 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2473-1-ND 85 1.40 3.25 565-2473-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA220MF55G. 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2474-1-ND 85 1.40 3.25 565-2474-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA330MF55G. 
47 _| F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2475-1-ND 85 1.40 3.25 565-2475-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA470MF55G 
68 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2476-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2476-2-ND 900 67.50 EMVY350ADA680MF80G 
35 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2477-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2477-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA101MHA0G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2478-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2478-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA221MHA0G 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2479-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2479-2-ND 500 60.00 EMVY350ADA331MJA0G 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2480-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-2480-2-ND 200 75.00 EMVY350ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2482-1-ND 7.81 12.86 29.85 565-2482-2-ND 125 68.88 EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2483-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2483-2-ND 125 78.75 EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2484-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2484-2-ND 125 71.50 EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2485-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2485-2-ND 75: 56.25 EMVY350GDA222MMNOS 
1.0 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2486-1-ND 66 1.09 2.54 565-2486-2-ND 2,000 47.00/M EMVY500ADA1ROMD55G 
2.2 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2487-1-ND 74 1.23 2.84 565-2487-2-ND 2,000 53.00/M EMVY500ADA2R2MD55G 
50 3.3 | D55 5.0 30 4.0 5.2: 565-2488-1-ND 2 1.19 2.76 565-2488-2-ND 2,000 51.00/M EMVY500ADA3R3MD55G 
4.7 | E55 3.0 50 5.0 5.2 565-2489-1-ND 85 1.40 3.25 565-2489-2-ND 1,000 60.00 EMVYS500ADA4R7ME55G. 
10 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2490-1-ND 85 1.40 3.25 565-2490-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA100MF55G. 


(Continued) 
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Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size | (Q)@100KHz |Current(mA RMS); Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [e Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2491-1-ND 85 1.40 3.25 565-2491-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA220MF55G 
33 | F80 0.60 170 6.3 7.7 565-2492-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2492-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA330MF80G 
47 | F80 0.60 170 6.3 7.7 565-2493-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2493-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA470MF80G 
68 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2494-1-ND 1.72 2.84 6.59 565-2494-2-ND 500 61.00 EMVY500ADA680MHA0G 
100 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2495-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2495-2-ND 500 53.00 EMVY500ADA101MHA0G 
50 220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0 565-2496-1-ND 2.98 4.90 11.38 565-2496-2-ND 500 105.00 EMVY500ADA221MJA0G 
330 | KEO 0.11 650 12.5 13.5 565-2497-1-ND 4.46 7.35 17.06 565-2497-2-ND 200 63.00 EMVY500ARA331MKE0S 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2498-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2498-2-ND 125 75.00 EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2499-1-ND 7.88 12.98 30.13 565-2499-2-ND 125 69.50 EMVY500GDA471MLHOS 
470 | MHO 0.087 1060 18.0 16.5 565-2500-5-ND 8.94 14.72 34.17 = = = EMVY500BTR471MMHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 565-2501-1-ND 10.40 17.12 39.75 565-2501-2-ND 75 55.05 EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2502-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2502-2-ND 200 73.20 EMVY630ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2503-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2503-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2504-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2504-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA221MKE0OS 
63 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2505-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2505-2-ND 125 61.88 EMVY630GDA221MLHOS 
330 _| LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2506-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2506-2-ND 125 61.88 EMVY630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5 565-2507-1-ND 8.17 13.46 31.24 565-2507-2-ND 75 43.28 EMVY630GDA471MLNOS 
470_| MHO 0.12 905 18.0 16.5 565-2508-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2508-2-ND 125 75.00 EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2509-1-ND 4.78 7.87 18.27 565-2509-2-ND 200 67.40 EMVY101ARA470MKEOS 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2510-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2510-2-ND 200 72.00 EMVY101ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2511-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2511-2-ND 200 75.00 EMVY101ARA101MKEOS 
100 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5 565-2512-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2512-2-ND 125 65.38 EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 565-2513-1-ND 8.50 14.00 32.49 565-2513-2-ND 75 45.00 EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 565-2514-1-ND 9.01 14.84 34.46 565-2514-2-ND 125 79.50 EMVY101GDA221MMHOS 
330_| MNO 0.16 950 18.0 21.5 565-2515-1-ND 10.07 16.58 38.50 565-2515-2-ND 75 53.33 EMVY101GDA331MMNOS 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: Very Low Impedance, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance 
Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: I=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B c WwW P 
D61 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E61 5 5.8 5.3 5.3 519) 0.5 ~ 0.8 1.4 
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
Fs0 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 45 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100KHz Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code Tan 3} 20°C @ 85°C 120Hz D iL Part No. Gy 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2516-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2516-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA6R3ADA220MD61G 
47 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2517-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2517-2-ND 2,000 | 60.00/M)| EMZA6R3ADA470MD61G 
47 E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2518-1-ND 87 1.43 3.32 | 565-2518-2-ND 1,000 61.00 | EMZA6R3ADA470ME61G 
100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2519-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2519-2-ND 1,000 66.00 | EMZA6R3ADA101ME61G 
63 100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2520-1-ND 1.05 1.74 4.03 |_565-2520-2-ND 1,000 74.00 | EMZA6R3ADA101MF61G 
220 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2521-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2521-2-ND 1,000 74.00 | EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 7.7 565-2522-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2522-2-ND 900 83.70 | EMZA6R3ADA331MF80G 
470 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2523-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2523-2-ND 500 72.00 | EMZA6R3ADA471MHA0OG 
1000 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2524-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2524-2-ND 500 72.00 | EMZA6R3ADA102MHA0G 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 565-2525-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2525-2-ND 500 117.00 | EMZA6R3ADA152MJA0G 
22 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2526-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2526-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA100ADA220MD61G 
33 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2527-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M) EMZA100ADA330MD61G 
33 E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8 565-2528-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA100ADA330ME61G 
10 220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 7.7 565-2529-1-ND 1.32 rand 5.04 900 83.70 | EMZA100ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2530-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | _EMZA100ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2531-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA100ADA471MHAOG 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2532-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA100ADA681MHAOG 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 565-2533-1-ND 3.32 5.47 12.70 500 117.00 |__EMZA100ADA102MJA0G 
10 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2534-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2534-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA160ADA100MD61G 
22 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2535-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2535-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA160ADA220MD61G 
22 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2536-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2536-2-ND 1,000 66.00 | EMZA160ADA220ME61G 
47 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2537-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2537-2-ND 1,000 66.00 | EMZA160ADA470ME61G 
16 47 F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2538-1-ND 1.05 1.74 4.03 |_565-2538-2-ND 1,000 74.00 | EMZA160ADA470MF61G 
100 | F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2539-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2539-2-ND 1,000 74.00 | EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 GE 565-2540-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2541-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA160ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2542-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 565-2543-1-ND 3.08 5.08 11.78 500 109.00 | _EMZA160ADA681MJA0G 
10 D61 | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 565-2544-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M) EMZA250ADA100MD61G 
22 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2545-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA250ADA220ME61G 
33 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2546-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA250ADA330ME61G 
33 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2547-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA250ADA330MF61G 
25 47 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2548-1-ND 1.06 1.75 4.06 1,000 75.00 |_ EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 6.3 Tf 565-2549-1-ND 1.28 2.10 4.88 900 81.00 | EMZA250ADA101MF80G 
220 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2550-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA250ADA221MHAOG 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2551-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2551-2-ND 500 72.00 | EMZA250ADA331MHAOG 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 565-2552-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2552-2-ND 500 117.00 | _EMZA250ADA471MJA0G 
4.7 | D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2553-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2553-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA350ADA4R7MD61G 
10 D6é1 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2554-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2554-2-ND 2,000 | 60.00/M) EMZA350ADA100MD61G 
10 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2555-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2555-2-ND 1,000 61.00 | EMZA350ADA100ME61G 
22 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2556-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2556-2-ND 1,000 61.00 | EMZA350ADA220ME61G 
35 33 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2557-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA350ADA330MF61G 
47 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2558-1-ND 98 1.61 3.74 1,000 69.00 | EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 7.7 565-2559-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2560-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA350ADA101MHAOG 
220 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2561-1-ND 1.91 3.15 7.31 500 67.50 | EMZA350ADA221MHAOG 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 565-2562-1-ND 3.32 5.47 12.70 500 117.00 |__EMZA350ADA331MJA0G 
4.7 | D61 | 0.10 2.90 60 4.0 5.8 565-2563-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/M) EMZAS500ADA4R7MD61G 
10 E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8 565-2564-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZASOOADA100ME61G 
10 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2565-1-ND 98 1.61 3.74 1,000 69.00 | EMZAS500ADA100MF61G 
50 22 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2566-1-ND 85 1.40 3.25 1,000 60.00 | EMZAS500ADA220MF61G 
33 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 rae 565-2567-1-ND 1.32 21% 5.04 900 83.70 | EMZASO00ADA330MF61G 
47 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 ria 565-2568-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2568-2-ND 900 83.70 | EMZAS500ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 565-2569-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2569-2-ND 500 72.00 | EMZAS500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 565-2570-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2570-2-ND 500 117.00 | EMZA500ADA221MJA0G 
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NPCAP™ PS Series Polymer Aluminum 


Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Coated Case 


Features: 

* Solid functional polymer aluminum » Ultra-low ESR * High temperature resistance * Solvent proof * 105°C maximum temperature. @D @ 
1) 

Specifications: youl | 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage R=L—b15 minokw 4 min. 


Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 


Rated Rated Ripple Maximum 
W.V. Cap. Current (mA RMS) ESR 0 Dimensions (mm) Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(vDc) (uF) @ 105°C 100KHz @ 100 to 300KHz 20°C OD iL FE Part No. 1 10 100 Part No. 
25 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 565-3033-ND 77 58 43 APS-2R5ELL681MHB5S 
1500 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3034-ND 1.12 84 63 APS-2R5ELL152MJC5S 
4 560 5230 10 8.0 11.5 3.5 565-3035-ND 73 55 40 APS-4ROELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3036-ND 1.04 78 59 APS-4ROELL821MJC5S 
63 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 565-3037-ND 73 55 40 APS-6R3ELL391MHB5S 
680 5500 10 10.0 12.5 5.0 565-3038-ND 1.09 82 62 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 11.5 3.5 565-3039-ND 77 58 43 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 565-3040-ND 1.09 82 62 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 11.5 3.5 565-3041-ND 75 56 At APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 565-3042-ND 1.09 82 62 APS-160ELL331MJC5S 


NPCAP™ PSA Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


_ Super - Low ESR 105°C Coated Case 

‘eatures: 

* Solid functional polymer aluminum »* Super-low ESR (25-35% Lower than PS Series) * High temperature resistance * High ripple current HI ro) F 
capability * 105°C maximum temperature @,D| i=) 

Specifications: K=D 15 min. 4 min. 


¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.08 maximum @ 20°C 120Hz 
¢ Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 


Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR OQ Dimensions (mm) Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100KHz @ 100 to 300KHz 20°C @D ie F Od Part No. 1 10 100 Part No. 
390 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3055-ND 74 55 At APSA2R5ELL391MFASG 
25 680 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND 77 58 43 APSA2R5ELL681MHB5S 
820 5580 va 8.0 115 3.5 0.8 565-3057-ND At 58 43 APSA2R5ELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3054-ND 1.09 82 62 APSA2R5ELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3058-ND 74 55 Al APSA4ROELL271MFASG 
4 390 3300 24 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3059-ND 74 55 At APSA4ROELL391MFA5G 
560 5580 7 8.0 115 3.5 0.8 565-3060-ND at 58 43 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3061-ND 1.08 81 61 APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3062-ND 74 55 At APSA6R3ELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 74 55 Al APSA6R3ELL331MFA5G 
390 5080 8 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3064-ND 77 58 43 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 ds 10.0 115 5.0 0.8 565-3065-ND 1.09 82 62 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3051-ND 74 55 At APSA100ELL470MFA5G 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 74 55 At APSA100ELL680MFA5G 
10 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3047-ND 74 55 At APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 74 55 Al APSA100ELL151MFA5G 
270 4710 9 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3049-ND Wis 58 43 APSA100ELL271MHB5S 
470 5650 8 10.0 115 5.0 0.8 565-3050-ND 1.09 82 62 APSA100ELL471MJB5S. 
16 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3053-ND 74 -55 At APSA160ELL101MFA5G 


NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum 


Electrolytic Capacitors (SMT) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: SizeCode | OD | L_| A | BC w P 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Ultra-low ESR * High temperature F55 63 52 |66)66)72 105-08 119 
resistance » For Lead Free Soldering * 105°C Maximum temperature. F60 63 157 166166172105~-08 119 
Specifications: H70 8.0 6.7 | 83 | 8.3 | 9.0 | 07~1.1 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Toler- J80 10.0 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0] 07~1.1 | 4.5 
ance: +20% ¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz HCO 8.0 | 12.0 | 83 | 83 | 90 | O7~1.1 | 3.1 
¢ Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. Jco 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.1 | 45 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size |Current (mA RMS) ESRQ (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 120Hz @ 100KHz to 20°C @D (E Part No. 5 10 25) Part No. Size Pricing Part No. 
220 F55 2500 25 6.3 5.2 565-3087-1-ND 4.31 71 16.49 565-3087-2-ND 1,000 305.00 APXA2R5ARA221MF55G. 
220 F60 2500 25 6.3 5.7 565-3088-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3088-2-ND 1,000 303.00 APXA2R5ARA221MF60G 
2.5 560 H70 3100 23 8.0 6.7 565-3089-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3089-2-ND 1,000 390.00 APXA2R5ARA561MH70G 
680 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3090-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3090-2-ND 400 246.00 APXA2R5ARA681MHCOG 
1000 J80 4240 19 10.0 7.7 565-3086-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3086-2-ND 500 277.50 APXA2R5ARA102MJ80G 
100 F55 2450 26 6.3 5.2 565-3100-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3100-2-ND 1,000 305.00 APXA4ROARA101MF55G 
100 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3101-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3101-2-ND 1,000 303.00 APXA4ROARA101MF60G 
150 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3099-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3099-2-ND 1,000 303.00 APXA4ROARA151MF60G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3104-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3104-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA221MH70G 
4 330 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3105-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3105-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA331MH70G 
470 J80 4130 20 10.0 LZ 565-3106-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3106-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA471MJ80G 
560 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3107-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3107-2-ND 400 246.00 APXA4ROARAS61MHCOG 
680 J80 4130 20 10.0 7.7 565-3108-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3108-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA681MJ80G 
820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3109-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3109-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA821MJCOG 
1200 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3102-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3102-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3120-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3120-2-ND 1,000 303.00 APXA6R3ARA680MF60G 
82 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3122-1-ND 4.31 TAA 16.49 565-3122-2-ND 1,000 305.00 APXA6R3ARA820MF55G. 
6.3 82 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3123-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3123-2-ND 1,000 303.00 APXA6R3ARA820MF60G 
100 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3110-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3110-2-ND 1,000 305.00 APXA6R3ARA101MF55G. 


(Continued) 
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NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESROQ (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) Code @85°C 120Hz @ 100KHz to 20°C @D ([L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
100 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3111-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3111-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA101MF60G 
120 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3112-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3112-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA121MF60G 
150 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3113-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3113-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA151MH70G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3114-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3114-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA221MH70G 
6.3 330 J80 4130 20 10.0 GL 565-3115-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3115-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA331MJ80G 
390 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3116-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3116-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA391MHCOG 
470 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3117-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3117-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA471MHCOG 
470 J80 4130 20 10.0 GE 565-3118-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3118-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA471MJ80G 
680 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3119-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3119-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA681 MJCOG 
820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3121-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3121-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA821MJCOG 
47 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3073-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3073-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARA470MF60G 
56 F55 2250 31 6.3 §.2 565-3075-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3075-2-ND 1,000 305.00 APXA100ARA560MF55G. 
56 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3076-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3076-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARA560MF60G 
120 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3066-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3066-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA121MH70G 
10 150 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3067-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3067-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA151MH70G 
270 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3068-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3068-2-ND 400 246.00 APXA100ARA271MHCOG 
270 J80 3770 24 10.0 tt 565-3069-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3069-2-ND 500 277.50 APXA100ARA271MJ80G 
330 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3070-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3070-2-ND 400 246.00 APXA100ARA331MHCOG 
330 J80 3770 24 10.0 Tal, 565-3071-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3071-2-ND 500 277.50 APXA100ARA331MJ80G 
470 JCO 5300 12 10.0 12.2 565-3072-1-ND 11.90 19.60 45.50 565-3072-2-ND 400 336.00 APXA100ARA471MJCOG 
560 JCO 5300 12 10.0 12.2 565-3074-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3074-2-ND 400 252.00 APXA100ARA561MJCOG 
33 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3082-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3082-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA330MF60G 
39 F55 2050 37 6.3 5.2 565-3083-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3083-2-ND 1,000 305.00 APXA160ARA390MF55G 
39 F60 2050 37 6.3 5.7. 565-3084-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3084-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA390MF60G 
82 H70 2700 30 8.0 6.7 565-3085-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3085-2-ND 1,000 390.00 APXA160ARA820MH70G 
16 150 J80 3430 26 10.0 EE 565-3077-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3077-2-ND 500 277.50 APXA160ARA151MJ80G 
180 HCO 4360 16 8.0 12.0 565-3078-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3078-2-ND 400 246.00 APXA160ARA181MHCOG 
180 J80 3430 26 10.0 LE 565-3079-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3079-2-ND 500 277.50 APXA160ARA181MJ80G 
220 JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3080-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-3080-2-ND 400 300.00 APXA160ARA221MJCOG 
330 JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3081-1-ND 11.69 19.25 44.69 565-3081-2-ND 400 330.00 APXA160ARA331MJCOG 
. 
NPCAP™ PXC Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 105°C 
Features: 


* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR (20-30% Lower than PXA 


Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature. : 
Size Code | OD L A B 
Specifications: E60 50] 57153153 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: F60 63| 57166166 
+20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage Current: : : 7 7 
| = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. 70 8.0 | 67 | 8.3 | 83 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size / Current (mA RMS) ESRQ @20°C (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 100KHz 300KHz oD iL Part No. 5} 10 25) Part No. Size Pricing Part No. 
180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3130-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3130-2-ND 1,000 300.00 | APXC2R5ARA181ME60G 
2.5 270 F60 2700 20 18 6.3 5.7 565-3131-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3131-2-ND 1,000 328.00 | APXC2R5ARA271MF60G 
470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 565-3132-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3132-2-ND 1,000 420.00 | APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3133-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3133-2-ND 1,000 300.00 | APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 565-3134-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3134-2-ND 1,000 328.00 | APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17: 8.0 6.7 565-3135-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3135-2-ND 1,000 420.00 | APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 565-3136-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3136-2-ND 1,000 300.00 | APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 565-3137-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3137-2-ND 1,000 328.00 | APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3138-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3138-2-ND 1,000 420.00 | APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 565-3125-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3125-2-ND 1,000 300.00 | APXC100ARAS60ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 565-3126-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3126-2-ND 1,000 328.00 | APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 565-3124-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3124-2-ND 1,000 420.00 | APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 565-3127-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3127-2-ND 1,000 300.00 | APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 565-3128-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3128-2-ND 1,000 328.00 | APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 565-3129-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3129-2-ND 1,000 420.00 | APXC160ARA820MH70G 
NPCAP™ PXH Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 125°C 
Features: 
* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR « High temperature resistance : 
* 125°C maximum temperature. Size Code | OD 
ae F60 6.3 
Specifications: H70 8.0 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: 380 10.0 
+20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz. 7 
Rated Leakage Rated Ripple Current (mA RMS) Maximum ESR | Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current pA max 100KHz ~ 300KHz 0 @20°C (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code | after 2 Minutes -55°C ~ 105°C 105°C ~ 125°C =| 100KHz- 300KHz | OD L Part No. 5 10 25 | PartNo. Size Pricing Part No. 
a5 | 220 | F60 110 2500 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3148-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3148-2-ND 1,000 344.00 | APXH2R5ARA221MF60G 
: 1000 | J80 500 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3147-1-ND__8.91 14.67 34.07 | 565-3147-2-ND 500 314.50 | APXH2R5ARA102MJ80G 
150 | F60 120 2450 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3152-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3152-2-ND 1,000 344.00 | APXH4ROARA151MF60G 
4 220 | H70 176 3020 960 30 8.0 | 67 | 565-3153-1-ND 624 10.27 23.85] 565-3153-2-ND 1,000 440.00 | APXH4ROARA221MH70G 
680 | J80 544 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3154-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3154-2-ND 500 314.50 | APXH4ROARA681MJ80G 
82 F60 103 2400 720 40 63 | 5.7 | 565-3159-1-ND 4.87 8.03 18.64 | 565-3159-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA820MF60G 
100 | F60 126 2400 720 40 6.3 | 5.7 | 565-3155-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3155-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
6.3 | 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3156-1-ND 624 10.27 23.85] 565-3156-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA151MH70G 
220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3157-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3157-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3158-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3158-2-ND 500 314.50 | APXH6R3ARA471MJ80G 
56 F60 112 2250 680 45 6.3 | 5.7 | 565-3143-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3143-2-ND 1,000 344.00 | APXHTOOARAS60MF60G 
10 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3139-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3139-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 8.0 | 67 | 565-3140-1-ND 624 10.27 23.85] 565-3140-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0 | 7.7 | 565-3141-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3141-2-ND 500 314.50 | APXH100ARA331MJ80G 
39 F60 125 2050 650 50 6.3 | 5.7 | 565-3142-1-ND 4.87 8.03 18.64 | 565-3142-2-ND 1,000 344.00 | APXH160ARA390MF60G 
16 82 H70 262 2700 830 40 8.0 | 6.7 | 565-3146-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3146-2-ND 1,000 440.00 | APXH160ARA820MH70G 
150 | J80 480 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3144-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3144-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA151MJ80G 
180_| J80 576 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3145-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3145-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA181MJ80G 
22 F60 88 1650 590 60 63 | 5.7 | 565-3149-1-ND 4.87 8.03 18.64 | 565-3149-2-ND 1,000 344.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 H70 188 2000 780 45 8.0 | 6.7 | 565-3150-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3150-2-ND 1,000 440.00 | APXH200ARA470MH70G 
82 J80 328 2400 820 45 10.0 | 7.7 | 565-3151-1-ND__8.91 14.67 34.07 | 565-3151-2-ND 500 314.50 | APXH200ARA820MJ80G 
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SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 


i 


OD PC 


Negative Mark 10 
General Purpose 85°C 


Features: 

¢ General Purpose ¢ High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C 
Vent *— L—" 

Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Board 
{ Pin-out 


2-02 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
WV | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con WV | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (WF) (mm) _| Tan 5 | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (WF) (mm) _| Tan 8 | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | PartNo. 
15000 | 22x25 | 0.60 2.44 565-2571-ND 2.63 19.88 150.00 ) ESMH6R3VSN153MP25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND 2.75 20.81 157.05 | ESMH350VSN472MQ25T 
22000) 22x30 | 0.60 3.06 565-2572-ND 2.75 20.83 157.19 ) ESMH6R3VSN223MP30T 5600 | 22x35 | 0.25 2.75 565-2646-ND 2.87 21.74 164.09 | ESMH350VSN562MP35T 
22000 | 25.4x25 | 0.60 3.07 565-2573-ND 3.01 22.79 172.00 ) ESMH6R3VSN223MQ25T 6800 | 22x40 | 0.25 2.80 565-2647-ND 2.76 20.87 157.52 | ESMH350VSN682MP40T 
27000) 22x35 | 0.60 3.49 565-2574-ND 2.97 22.52 169.94 | ESMH6R3VSN273MP35T 6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND 2.75 20.86 157.42 | ESMH350VSN682MQ30T 
27000 | 25.4x30 | 0.60 3.52 565-2575-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH6R3VSN273MQ30T 8200 | 22x45 | 0.25 3.47 565-2649-ND 2.95 22.36 168.72 | ESMH350VSN822MP45T 
33000] 22x40 | 0.60 3.97 565-2576-ND 3.18 24.09 181.81 ) ESMH6R3VSN333MP40T 8200 | 25.4x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND 297 22.52 169.99 | ESMH350VSN822MQ35T 
33000 | 25.4x35 | 0.60 4.02 565-2577-ND 3.37 25.51 192.53 ) ESMH6R3VSN333MQ35T 10000} 22x50 | 0.25 3.57 565-2651-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH350VSN103MP50T 
39000) 22x50 | 0.60 4.55 565-2578-ND 346 26.19 197.69 ) ESMH6R3VSN393MP50T 10000 | 25.4x40 | 0.25 3.53 565-2652-ND 3.60 27.28 205.89 | ESMH350VSN103MQ40T 
6.3 | 39000} 25.4x40 | 0.60 4.50 565-2579-ND 346 26.22 197.86 | ESMH6R3VSN393MQ40T 10000} 30x30 | 0.25 3.46 565-2653-ND 4.66 35.30 266.39 | ESMH350VSN103MR30T 
47000 | 25.4x45 | 0.60 5.09 565-2580-ND 3.81 28.84 217.62 | ESMH6R3VSN473MQ45T 35 | 12000] 25.4x45 | 0.25 3.98 565-2654-ND 3.64 27.56 —_ 208.00 | ESMH350VSN123MQ45T 
47000| 30x35 | 0.60 5.06 565-2581-ND 4.84 36.67 276.73 | ESMH6R3VSN473MR35T 12000} 30x35 | 0.25 4.01 565-2655-ND 4.93 37.29 281.46 | ESMH350VSN123MR35T 
56000 | 25.4x50 | 0.60 5.71 565-2582-ND 4.12 31.18 235.33 | ESMH6R3VSN563MQ50T 15000 | 25.4x50 | 0.25 4.54 565-2656-ND 3.93 29.77 224.68 | ESMH350VSN153MQ50T 
56000) 30x40 | 0.60 5.70 565-2583-ND 5.20 39.40 297.33 | ESMH6R3VSN563MR40T 15000} 30x40 | 0.25 4.52 565-2657-ND 5.34 40.45 305.28 | ESMH350VSN153MR40T 
68000) 30x45 | 0.60 6.48 565-2585-ND 5.39 40.81 308.00 ) ESMH6R3VSN683MR45T 15000} 35x35 | 0.25 5.01 565-2658-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH350VSN153MA35T 
68000| 35x35 | 0.60 6.42 565-2584-ND 5.24 39.65 299.23 | ESMH6R3VSN683MA35T 18000 | 30x45 | 0.25 471 565-2659-ND 5.11 38.69 —_ 292.02 | ESMH350VSN183MR45T 
82000) 30x50 | 0.60 7.32 565-2586-ND 5.83 44.10 332.86 ) ESMH6R3VSN823MR50T 18000} 35x40 | 0.25 5.54 565-2660-ND 5.72 43.30 326.82 | ESMH350VSN183MA40T 
82000) 35x40 | 0.60 7.29 565-2587-ND 6.54 49.51 373.63 | ESMH6R3VSN823MA40T 22000) 30x50 | 0.25 5.33 565-2661-ND 5.53 41.87 316.00 | ESMH350VSN223MR50T 
100000} 35x45 | 0.60 8.31 565-2588-ND 7.15 54.15 408.70 ) ESMH6R3VSN104MA45T 22000) 35x45 | 0.25 6.04 565-2662-ND 6.57 49.76 375.54 | ESMH350VSN223MA45T 
42000| 22x25 | 0.50 2.39 565-2589-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH100VSN123MP25T 27000) 35x45 | 0.25 6.89 565-2663-ND 6.64 50.30 379.62 | ESMH350VSN273MASOT 
15000} 22x30 | 0.50 2.76 565-2590-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH100VSN153MP30T 2200 | 22x25 | 0.20 1.91 565-2664-ND 2.37 17.97 135.60 | ESMH500VSN222MP25T 
15000 | 25.4x25 | 0.50 277 565-2591-ND 3.00 22.72 171.44 | ESMH100VSN153MQ25T 3300 | 22x30 | 0.20 2.37 565-2665-ND 283 21.43 161.72 | ESMH500VSN332MP30T 
18000 | 22x35 | 0.50 3.12 565-2592-ND 2.87 21.73 164.00 | ESMH100VSN183MP35T 3900 | 22x35 | 0.20 2.65 565-2666-ND 3.02 22.84 172.40 | ESMH500VSN392MP35T 
22000| 22x40 | 0.50 3.55 565-2593-ND 3.17 24.01 181.18 | ESMH100VSN223MP40T 3900 | 25.4x30 | 0.20 2.68 565-2667-ND 2.92 22.07 166.58 | ESMH500VSN392MQ30T 
22000 | 25.4x30 | 0.50 3.48 565-2594-ND 3.29 24.91 188.00 | ESMH100VSN223MQ30T 4700 | 22x40 | 0.20 2.99 565-2668-ND 2.80 21.23 160.26 | ESMH500VSN472MP40T 
27000) 22x45 | 0.50 4.04 565-2595-ND 3.34 25.27 190.74 | ESMH100VSN273MP45T 4700 | 25.4x35 | 0.20 3.03 565-2669-ND 3.36 25.44 192.00 | ESMH500VSN472MQ35T 
27000 | 25.4x35 | 0.50 3.98 565-2596-ND 3.48 26.34 198.79 | ESMH100VSN273MQ35T 5600 | 22x45 | 0.20 3.36 565-2670-ND 3.04 22.99 173.54 | ESMH500VSN562MP45T 
10 |33000) 22x50 | 0.50 4.58 565-2597-ND 3.59 27.17 205.09 | ESMH100VSN333MP50T 5600 | 25.4x35 | 0.20 3.31 565-2671-ND 3.52 26.65 201.17 | ESMH500VSN562MQ35T 
33000 | 25.4x45 | 0.50 4.54 565-2598-ND 3.70 28.02 211.50 | ESMH100VSN333MQ40T 6800 | 22x50 | 0.20 3.81 565-2672-ND 3.35 25.36 191.40 | ESMH500VSN682MP50T 
39000 | 25.4x45 | 0.50 5.08 565-2599-ND 4.06 30.71 231.75 | ESMH100VSN393MQ45T 50 | 6800 | 25.4x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND 6.30 47.70 _ 360.00 | ESMH500VSN682MQ40T 
39000] 30x35 | 0.50 5.05 565-2600-ND 4.85 36.76 277.41 | ESMH100VSN393MR35T 6800 | 30x35 | 0.20 3.85 565-2674-ND 4.28 32.43 244.79 | ESMH500VSN682MR35T 
47000 | 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND 6.55 49.56 374.00 | ESMH100VSN473MQ50T 8200 | 25.4x50 | 0.20 4.37 565-2675-ND 4.41 33.39 252.00 | ESMH500VSN822MQ50T 
47000) 30x40 | 0.50 5.72 565-2602-ND 5.38 40.76 307.65 | ESMH100VSN473MR40T 8200 | 30x40 | 0.20 4.36 565-2676-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMH500VSN822MR40T 
56000| 30x45 | 0.50 6.44 565-2603-ND 5.59 42.30 319.28 | ESMH100VSN563MR45T 10000} 30x45 | 0.20 4.97 565-2677-ND 4.97 37.64 284.04 | ESMH500VSN103MR45T 
68000) 35x40 | 0.50 7.27 565-2604-ND 6.60 49.98 377.20 | ESMH100VSN683MA40T 10000} 35x35 | 0.20 4.92 565-2678-ND 5.42 41.04 309.77 | ESMH500VSN103MA35T 
82000) 35x50 | 0.50 8.49 565-2605-ND 7.34 55.57 419.36 | ESMH100VSN823MAS50T 12000} 30x50 | 0.20 5.60 565-2679-ND 5.22 39.56 298.55 | ESMH500VSN123MRS50T 
8200 | 22x25 | 0.40 251 565-2606-ND 2.28 17.23 130.00 | ESMH160VSN822MP25T 12000} 35x40 | 0.20 5.58 565-2680-ND 5.84 44.21 333.63 | ESMHSOOVSN123MA40T 
10000] 22x25 | 0.40 277 565-2607-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH160VSN103MP25T 15000} 35x45 | 0.20 6.44 565-2681-ND 6.34 47.97 362.00 | ESMHS00VSN153MA45T 
12000] 22x30 | 0.40 2.86 565-2608-ND 2.72 20.57 155.24 | ESMH160VSN123MP30T 18000} 35x50 | 0.20 671 565-2682-ND 6.95 52.65 397.33 | ESMHSOOVSN183MASOT 
15000} 22x35 | 0.40 3.29 565-2609-ND 2.87 21.73 164.01 | ESMH160VSN153MP35T 1800 | 22x25 | 0.15 1.82 565-2683-ND 2.76 20.90 157.73 | ESMH630VSN182MP25T 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH160VSN153MQ30T 2200 | 22x30 | 0.15 2.31 565-2684-ND 2.86 21.62 163.18 | ESMH630VSN222MP30T 
18000 | 22x40 | 0.40 3.72 565-2611-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN183MP40T 2700 | 22x35 | 0.15 2.40 565-2686-ND 3.04 23.05 173.96 | ESMH630VSN272MP35T 
18000 | 25.4x35 | 0.40 3.98 565-2612-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN183MQ35T 2700 | 25.4x25 | 0.15 2.40 565-2685-ND 3.19 24.12 182.00 | ESMH630VSN272MQ25T 
22000) 22x50 | 0.40 4.37 565-2613-ND 3.05 23.06 174.00 | ESMH160VSN223MP50T 3300 | 22x35 | 0.15 2.62 565-2688-ND 3.19 24.12 182.00 | ESMH630VSN332MP35T 
22000 | 25.4x40 | 0.40 4.26 565-2614-ND 3.65 27.62 208.49 | ESMH160VSN223MQ40T 3300 | 25.4x30 | 0.15 2.64 565-2687-ND 3.39 25.66 193.69 | ESMH630VSN332MQ30T 
16 |27000| 25.4x45 | 0.40 4.72 565-2615-ND 3.78 —28.62_~—-216.00 | ESMH160VSN273MQ45T 3900 | 22x40 | 0.15 2.93 565-2689-ND 3.37 25.54 192.74 | ESMH630VSN392MP40T 
27000) 30x35 | 0.40 4.82 565-2616-ND 4.33 32.75 247.16 | ESMH160VSN273MR35T 3900 | 25.4x35 | 0.15 2.97 565-2690-ND 3.65 27.64 208.61 | ESMH630VSN392MQ35T 
33000 | 25.4x50 | 0.40 5.33 565-2617-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH160VSN333MQ50T 4700 | 22x50 | 0.15 3.39 565-2691-ND 3.70 28.03 211.57 | ESMH630VSN472MP50T 
33000] 30x40 | 0.40 5.36 565-2618-ND 5.23 39.57 298.67 | ESMH160VSN333MR40T 63 | 4700 | 25.4x40 | 0.15 3.36 565-2692-ND 3.81 28.87 217.89 | ESMH630VSN472MQ40T 
39000) 30x45 | 0.40 6.01 565-2619-ND 6.09 46.11 348.00 | ESMH160VSN393MR45T 5600 | 25.4x45 | 0.15 3.77 565-2693-ND 4.18 31.69 239.13 | ESMH630VSN562MQ45T 
47000| 30x50 | 0.40 6.79 565-2620-ND 5.36 40.55 —_ 306.00 | ESMH160VSN473MRS50T 5600 | 30x35 | 0.15 3.75 565-2694-ND 4.53 34.27 258.68 | ESMH630VSN562MR35T 
47000) 35x40 | 0.40 6.76 565-2621-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH160VSN473MA40T 6800 | 25.4x50 | 0.15 4.27 565-2695-ND 4.41 33.40 252.05 | ESMH630VSN682MQ50T 
56000) 35x45 | 0.40 7.62 565-2622-ND 6.51 49.29 372.00 | ESMH160VSN563MA45T 6800 | 30x40 | 0.15 4.27 565-2696-ND 4.82 36.50 275.49 | ESMH630VSN682MR40T 
68000) 35x50 | 0.40 8.63 565-2623-ND 7.28 55.12 416.00 | ESMH160VSN683MASOT 8200 | 30x45 | 0.15 4.83 565-2697-ND 6.06 45.86 346.15 | ESMH630VSN822MR45T 
100000} 35x80 | 0.30 0.00 565-2624-ND 10.46 79.23 597.99 | ESMH160VSN104MA80T 10000} 30x50 | 0.15 5.49 565-2698-ND 5.87 44.44 335.41 | ESMH630VSN103MRS50T 
5600 | 22x25 | 0.30 221 565-2625-ND 2.35 17.76 134.05 | ESMH250VSN562MP25T 10000} 35x40 | 0.15 5.47 565-2699-ND 7.10 53.75 405.64 | ESMH630VSN103MA40T 
6800 | 22x30 | 0.30 2.40 565-2626-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH250VSN682MP30T 12000} 35x45 | 0.15 6.19 565-2700-ND 7.69 58.20 439.23 | ESMH630VSN123MA45T 
6800 | 25.4x25 | 0.30 2.56 565-2627-ND 267 20.18 152.31 | ESMH250VSN682MQ25T 820 22x25 | 0.15 1.86 565-2701-ND 242 18.29 138.00 | ESMH101VSN821MP25T 
8200 | 22x35 | 0.30 2.72 565-2628-ND 2.95 22.34 168.60 | ESMH250VSN822MP35T 1200 | 22x30 | 0.15 2.09 565-2702-ND 2.94 22.26 168.00 | ESMH101VSN122MP30T 
10000 | 22x40 | 0.30 3.09 565-2629-ND 2.75 20.82 157.11 | ESMH250VSN103MP40T 1500 | 22x35 | 0.15 2.41 565-2703-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MP35T 
10000 | 25.4x30 | 0.30 3.12 565-2630-ND 3.33 25.18 — 190.00 | ESMH250VSN103MQ30T 1500 | 25.4x30 | 0.15 2.43 565-2704-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MQ30T 
12000} 22x45 | 0.30 3.48 565-2631-ND 2.98 22.53 170.00 | ESMH250VSN123MP45T 1800 | 22x40 | 0.15 274 565-2705-ND 3.43 25.97 _ 196.00 | ESMH101VSN182MP40T 
12000 | 25.4x35 | 0.30 3.43 565-2632-ND 3.43 25.97 196.00 | ESMH250VSN123MQ35T 1800 | 25.4x35 | 0.15 2.75 565-2706-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH101VSN182MQ35T 
25 |15000) 22x50 | 0.30 4.00 565-2633-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH250VSN153MP50T 2200 | 22x45 | 0.15 3.08 565-2707-ND 3.50 26.50 200.00 | ESMH101VSN222MP45T 
15000 | 25.4x40 | 0.30 3.95 565-2634-ND 3.53 26.76 201.97 | ESMH250VSN153MQ40T 2200 | 25.4x40 | 0.15 3.13 565-2708-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMH101VSN222MQ40T 
18000 | 25.4x45 | 0.30 4.45 565-2635-ND 4.38 33.13 250.00 | ESMH250VSN183MQ45T joo | 2700 | 22x50 | 0.15 3.53 565-2709-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH101VSN272MP50T 
18000 | 30x35 | 0.30 4.46 565-2636-ND 4.34 32.86 247.99 | ESMH250VSN183MR35T 2700 | 25.4x45 | 0.15 3.57 565-2710-ND 4.27 32.33 244.00 | ESMH101VSN272MQ45T 
22000 | 25.4x50 | 0.30 5.02 565-2637-ND 4.06 30.74 232.00 | ESMH250VSN223MQ50T 2700 | 30x35 | 0.15 3.55 565-2711-ND 5.57 42.14 318.00 | ESMH101VSN272MR35T 
22000} 30x45 | 0.30 5.21 565-2638-ND 4.73 35.78 ~— 270.01 | ESMH250VSN223MR45T 3300 | 25.4x50 | 0.15 4.06 565-2712-ND 4.83 36.57 276.00 | ESMH101VSN332MQ50T 
27000| 30x50 | 0.30 5.94 565-2639-ND 5.11 38.72 292.26 | ESMH250VSN273MR50T 3300 | 30x40 | 0.15 4.05 565-2713-ND 4.97 37.63 284.00 | ESMH101VSN332MR40T 
27000) 35x40 | 0.30 5.92 565-2640-ND 5.73 43.35 327.17 | ESMH250VSN273MA40T 3900 | 30x45 | 0.15 4.54 565-2714-ND 7.42 56.18 424.00 | ESMH101VSN392MR45T 
33000} 35x45 | 0.30 6.75 565-2641-ND 5.99 45.32 342.07 | ESMH250VSN333MA45T 4700 | 30x50 | 0.15 5.13 565-2715-ND 5.67 42.93 _ 324.00 | ESMH101VSN472MRS50T 
39000) 35x50 | 0.30 7.56 565-2642-ND 6.37 48.23 364.00 | ESMH250VSN393MASOT 4700 | 35x40 | 0.15 5.11 565-2716-ND 6.61 50.08 377.99 | ESMH101VSN472MA40T 
3900 | 22x25 | 0.25 2.22 565-2643-ND 237 17.92 135.25 | ESMH350VSN392MP25T 5600 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2717-ND 6.69 50.62 382.00 | ESMH101VSNS562MA4ST 
7 4700 | 22x30 | 0.25 241 565-2644-ND 2.41 18.26 137.80 | ESMH350VSN472MP30T 6800 | 35x50 | 0.15 6.50 565-2718-ND 7.70 58.30 440.00 | ESMH101VSN682MASOT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1249 


Ee SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) Negative Mark 10 
Downsized General Purpose 85°C a nae 
4.0* Pin-out 
Features: ¢ General Purpose * High Voltage * High CV » High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C Vent —L—+! +4615 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage * @D=35mm : 3.5+0.5mm 2-2 
Current @ 20°C: 120Hz: 1< 3,// CV (uA) after 5 minutes @ 20°C 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
WV | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con WV | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)! (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
560 22x25 | 0.15 2.25 565-2719-ND 2.43 18.40 138.87 | ESMQ161VSN561MP25S 150 22x25 | 0.15 1.12 565-2760-ND 2.73 20.65 155.81 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 22x30 | 0.15 2.50 565-2720-ND 264 19.97 150.71 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 25.4x30 | 0.15 1.66 565-2761-ND 3.47 26.24 198.00 | ESMQ351VSN271MQ30S 
820 22x35 | 0.15 2.75 565-2721-ND 3.07 23.21 = 175.15 | ESMQ161VSN821MP35S 390 22x50 | 0.15 2.06 565-2762-ND 5.37 40.68 307.00 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15 3.00 565-2722-ND 3.35 25.38 = 191.53 | ESMQ161VSN102MP40S 470 30x35 | 0.15 2.40 565-2763-ND 5.22 39.54 298.45 | ESMQ351VSN471MR35S 
160 1000 |_25.4x30 | 0.15 3.00 565-2723-ND 3.39 25.65 _193.60 | ESMQ161VSN102MQ30S 350 |_ 560 30x40 | 0.15 2.60 565-2764-ND 6.53 49.46 373.25 | ESMQ351VSN561MR40S 
1500 | 30x30 | 0.15 3.73 565-2724-ND 4.57 34.63 261.36 | ESMQ161VSN152MR30S 680 35x35 | 0.15 2.96 565-2765-ND 9.48 71.76 541.55 | ESMQ351VSN681MA35S 
1800 | 25.4x45 | 0.15 4.20 565-2725-ND 4.85 36.73 277.20 | ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 3.25 565-2766-ND 10.03 75.98 573.40 | ESMQ351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 | 0.15 4.20 565-2726-ND 5.25 39.76 300.05 | ESMQ161VSN182MR35S 820 35x45 | 0.15 3.25 565-2767-ND 8.50 64.37 485.85 | ESMQ351VSN821MA45S 
2200 | 30x40 | 0.15 4.78 565-2727-ND 6.22 47.09 355.39 | ESMQ161VSN222MR40S 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 565-2768-ND 9.63 72.93 550.42 | ESMQ351VSN102MA50S 


3300 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2728-ND 9.05 68.52 517.11 | ESMQ161VSN332MA45S 


3900 | 35x50 | 0.15 | 6.00 | 565-2729-ND 10.35 78.34 _ 591.25 | ESMO161VSN392MA50S 150) 22x80 015) 1G eas «289 21.89 165.20 | ESMQA0TVSN151MP30S 


180 22x35 | 0.15 1.44 565-2770-ND 3.06 23.14 174.61 | ESMQ401VSN181MP35S 


390] 22x25] 0.15 | 1.68 | 565-2730-ND 2.32 17.55 132.42 | ESMQ201VSN391MP25S 220 | 22x40 | 015) 1.49 | 565-2771-ND 3.47 26.27 198.26 | ESMQ401VSN221MP40S 
ott oe ne i sea on ane a Snipa: 220 | 25.4x30 | 0.15 | 1.49 | 565-2772-ND 3.74 28.33 213.84 | ESMQ401VSN221MQ30S 
aera [ete | pen | MEL bee suse ees encoptveuseimense 270_| 22x45 | 0.15 | 1.67 __| 565:2773-ND 432 92.74 _247.13 | ESMO4OIVSNZ71MPa5S 

270 | 25.4x35 [0.15 | 1.67 | 565-2774-ND 4.31 32.64 246.34 | ESMQ401VSN271MQ35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 | 2.68 | 565-2734-ND 3.51 26.59 __200.67 | ESMQ201VSN681MQ30S 330 | 20x60 1018} 190 | 565-2775-ND 645 4125 311.34 | ESMO401VSN3giMP50s 


820 22x40 | 0.15 2.93 565-2735-ND 4.15 31.43 237.17 | ESMQ201VSN821MP40S 
400 | 330 | 25.4x40 | 0.15 1.90 565-2776-ND 5.11 38.66 291.80 | ESMQ401VSN331MQ40S 
1000 | 22x45 | 0.15 3.25 565-2736-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ201VSN102MP45S 390 | 25.4x45 | 0.15 213 565-2777-ND 5.71 43.26 326.46 | ESMQ401VSN391MQ45S 


200 | 1000 | 25.4x35 | 0.15 3.25 565-2737-ND 3.86 29.24 220.68 | ESMQ201VSN102MQ35S 470 | 25.4x50 | 0.15 2.39 565-2778-ND 7.13 53.99 407.44 | ESMO401VSN471MO50S 
1000 | 30x30 | 0.15 3.25 565-2738-ND 4.48 33.92 256.00 | ESMQ201VSN102MR30S 

470 30x40 | 0.15 2.39 565-2779-ND 7.01 53.07 400.52 | ESMQ401VSN471MR40S 
1200 | 25.4x40 | 0.15 3.50 565-2739-ND 4.57 34.61 261.20 | ESMQ201VSN122MQ40S 

560 30x45 | 0.15 2.69 565-2780-ND 8.49 64.25 484.87 | ESMQ401VSN561MR45S 
1500 | 25.4x50 | 0.15 3.87 565-2740-ND 5.62 42.53 321.00 | ESMQ201VSN152MQ50S 680 30x50 | 015 2.96 565-2781-ND 1018 7706 581.58 | ESMQ401VSN681MR50S 
1800 | 30x45 | 0.15 4.32 565-2741-ND 6.84 51.79 390.85 | ESMQ201VSN182MR45S : : ’ ‘ : 


680 | 35x40 | 0.15 2.96 | 565-2782-ND 10.92 82.66 623.84 | ESMQ401VSN681MA40S 
zd} sen oss) Sse | ozzy 98 tar soe teuacmcczauens| | | | ons |ote| | sosaeoao_126s_eero_ Tze | eMOONVSMDINNSS 
2700 | 35x50 | 0.15 5.45 | 565-2744-ND 9.20 69.69 525.98 | ESMQ201VSN272MA50S ie ne um ae oe Be ee ae Stee tree 

x25 | 0. 5-2785- i ‘ 74, 5 5 
470 | 20183 | 018; 211 | SOS-274END 342 2591 19558 | ESMO2SIVSNATIMPSSS 120 | 22xa0 | 020} 1.08 | 565-2786-ND 2.91 22.07 16654 | ESMOMsiVSWI21MP2OS 
470 | 25.4x30 | 015 ott 565-2747-ND 310 2346 177.06 | ESMQ251VSN471MQ30S 150 | 25.4x25 | 0.20 1.19 | 565-2787-ND 3.66 27.69 209.00 | ESMQ451VSN151MQ25S 
560 | 22x40 | 015 225 | 565-2748-ND 380 2876 217.06 | ESMQ251VSNS61MP40S 180 | 22x40 | 0.20 1.35 565-2788-ND 3.82 28.90 218.12 | ESMQ451VSN181MP40S 
560 | 25.4x30 | 0.15 2.95 565-2749-ND 3.73 28.26 213.27 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.20 1.35 565-2789-ND 4.38 33.17 250.34 | ESMQ451VSN181MQ30S 
680 | 22x45 | 0.15 2.50 565-2750-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ251VSN681MP45S 220 | 22x45 | 0.20 1.55 565-2790-ND 4.44 33.59 253.47 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 25.4x35 | 0.15 2.50 565-2751-ND 4.22 31.96 241.21 | ESMQ251VSN681MQ35S | | ggg | 270 | 22x50 | 0.20 1.78 565-2792-ND 5.65 42.78 = 322.89 | ESMQ451VSN271MP50S 

250 | 820 | 22x50 | 0.15 277 565-2752-ND 4.72 35.70 269.44 | ESMQ251VSN821MP50S 270 | 25.4x40 | 0.20 1.78 565-2793-ND 5.61 42.50 320.76 | ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 0.15 2.77 | 565-2753-ND 5.05 38.23 288.54 | ESMQ251VSN821MQ40S 330_| 25.4x50 | 0.20 2.01 565-2794-ND 6.39 48.36 364.96 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 3.32 | 565-2754-ND 5.38 40.73 _ 307.36 | ESMQ251VSN102MQ45S 330 | 30x40 | 0.20 2.01 565-2795-ND 6.43 48.69 367.48 | ESMQ451VSN331MR40S 
7000 | 30x35 | 0.15 3.32 | 565-2755-ND 5.88 44.53 336.05 | ESMQ251VSN102MR35S 390 | 30x40 | 0.20 2.24 565-2796-ND 8.13 61.54 464.45 | ESMQ451VSN391MR40S 
1200 | 30x40 | 0.15 3.53 | 565-2756-ND 6.69 50.65 382.26 | ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 | 0.20 2.53 565-2797-ND 9.19 69.55 524.89 | ESMQ451VSN471MR45S 
1500 | 30x50 | 0.15 4.04 | 565-2757-ND 8.09 61.22 462.00 | ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 | 0.20 2.53 565-2798-ND 10.00 75.71 571.36 | ESMQ451VSN471MA40S 
1500 | 35x40 | 0.15 4.04 | 565-2758-ND 8.72 65.99 498.05 | ESMQ251VSN152MA40S 560 | 30x50 | 0.20 2.82 565-2799-ND 10.32 7813 589.65 | ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 | 0.15 455 | 565-2759-ND 9.94 75.23 567.80 | ESMQ251VSN182MA45S 560 | 35x45 | 0.20 2.82 | 565-2800-ND 10.38 78.62 593.39 | ESMQ451VSN561MA45S 


fe eaaad KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) Negative Mark 


General Purpose 105°C 


@D 8 eS) 
Features: ¢ General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C Specifications: * Operating Vent /#—L— L4e ° Q 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: I=0.02CV * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
or 3mA, whichever is smaller 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
WV | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (WF) (mm) _| Tan 5 | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) (mm) | Tan 8 | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
12000| 22x25 | 0.60 1.54 565-2801-ND 2.62 19.85 149.79 ) EKMH6R3VSN123MP25T 12000| 25.4x30 | 0.40 2.24 565-2835-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH160VSN123MQ30T 
15000} 22x25 | 0.60 4,02: 565-2802-ND 2.63 19.88 150.00 ) EKMH6R3VSN153MP25T 15000} 22x40 | 0.40 2.55 565-2836-ND 3.10 23.49 177.31 | EKMH160VSN153MP40T 
18000} 22x30 | 0.60 1.95 565-2803-ND 2.70 20.41 154.00 | EKMH6R3VSN183MP30T 15000} 25.4x35 | 0.40 2.58 565-2837-ND 3.39 25.64 193.52 | EKMH160VSN153MQ35T 
22000 | 22x35 | 0.60 2.23 565-2804-ND 2.79 21.12 159.38 ) EKMH6R3VSN223MP35T 18000| 22x45 | 0.40 2.87 565-2838-ND 3.33 25.18 _ 190.00 | EKMH160VSN183MP45T 
22000 | 25.4x30_ | 0.60 2.25 565-2805-ND_ 3.08 23.32: 176.00 | EKMH6R3VSN223MQ30T 18000 | 25.4x40 | 0.40 2.92 565-2839-ND 3.65 27.66 208.76 | EKMH160VSN183MQ40T 
27000| 22x40 | 0.60 2.54 565-2806-ND 3.15 23.83 179.86 | EKMH6R3VSN273MP40T 22000] 25.4x45 | 0.40 3.32 565-2840-ND 3.61 27.30 206.00 | EKMH160VSN223MQ45T 
6.3 | 27000} 25.4x35 | 0.60 2.57 565-2807-ND 3.38 25.61 193.25 ) EKMH6R3VSN273MQ35T 16 | 22000} 30x35 | 0.40 3.29 565-2841-ND 4.74 35.91 270.98 | EKMH160VSN223MR35T 
39000} 30x35 | 0.60 3.26 565-2808-ND 4.80 36.37 274.48 | EKMH6R3VSN393MR35T 27000} 25.4x50 | 0.40 3.78 565-2842-ND 3.85 29.15 220.00 | EKMH160VSN273MQ50T 
47000 | 25.4x50 | 0.60 3.69 565-2809-ND 4.02 30.46 229.91 | EKMH6R3VSN473MQ50T 27000| 30x40_| 0.40 3.77 565-2843-ND 5.18 39.22 296.02 | EKMH160VSN273MR40T 
47000 | 30x40_| 0.60 3.69 565-2810-ND 5.11 38.69 ~—- 292.00 | EKMH6R3VSN473MR40T 33000] 30x45 | 0.40 4.30 565-2844-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH160VSN333MR45T 
56000 | 30x45 | 0.60 4.16 565-2811-ND 5.48 41.52 313.35 | EKMH6R3VSN563MR45T 39000} 30x50 | 0.40 4.81 565-2845-ND 6.41 48.50 366.00 | EKMH160VSN393MR50T 
68000 | 30x50 | 0.60 471 565-2812-ND 5.70 43.17 325.78 | EKMH6R3VSN683MR50T 39000} 35x40 | 0.40 479 565-2846-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMH160VSN393MA40T 
68000 | 35x40 | 0.60 4.69 565-2813-ND 6.35 48.11 363.13 ) EKMH6R3VSN683MA40T 47000} 35x45 | 0.40 5.43 565-2847-ND 6.51 49.29 372.00 | EKMH160VSN473MA45T 
82000} 35x45 | 0.60 5.32 565-2814-ND 6.88 52.07 393.01 | EKMH6R3VSN823MA45T 4700 | 22x25 | 0.30 1.50 565-2848-ND 2.62 19.80 149.45 | EKMH250VSN472MP25T 
10000} 22x25 | 0.50 1.55 565-2815-ND 257 19.49 147.06 | EKMH100VSN103MP25T 5600 | 22x25 | 0.30 1.63 565-2849-ND 269 20.34 153.47 | EKMH250VSN562MP25T 
12000) 22x30 | 0.50 ACT 565-2816-ND 2.66 20.14 152.00 | EKMH100VSN123MP30T 6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 286 21.69 163.67 | EKMH250VSN682MP30T 
15000} 22x30 | 0.50 1.97 565-2817-ND 2.80 21.19 159.92 | EKMH100VSN153MP30T 8200 | 22x35 | 0.30 2.11 565-2851-ND 287 21.73 164.00 | EKMH250VSN822MP35T 
15000 | 25.4x25 | 0.50 1.96 565-2818-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH100VSN153MQ25T 8200 | 25.4x30 | 0.30 2.12 565-2852-ND 3.19 24.12 182.00 | EKMH250VSN822MQ30T 
18000| 22x35 | 0.50 2.21 565-2820-ND 2.96 22.44 ~—- 169.38 | EKMH100VSN183MP35T 10000| 22x40 | 0.30 2.39 565-2853-ND 280 21.20 160.00 | EKMH250VSN103MP40T 
18000 | 25.4x30 | 0.50 2.23 565-2819-ND 3.25 24.60 185.65 | EXMH100VSN183MQ30T 10000} 25.4x35 | 0.30 2.42 565-2854-ND 3.77 28.52 215.25 | EKMH250VSN103MQ35T 
22000 | 25.4x35 | 0.50 2.54 565-2821-ND 3.33 25.22 190.35 | EXMH100VSN223MQ35T 25 12000} 22x45 | 0.30 2.69 565-2856-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH250VSN123MP45T 
jo |27000) 22x40 | 0.50 2.51 565-2822-ND 3.61 27.32 206.19 | EKMH100VSN273MQ40T 12000 | 25.4x40 | 0.30 2.74 565-2855-ND 3.60 27.29 205.99 | EKMH250VSN123MQ40T 
33000 | 25.4x45 | 0.50 3.30 565-2823-ND 3.81 28.85 217.76 | EKMH100VSN333MQ45T 15000| 25.4x45 | 0.30 3.15 565-2857-ND 3.57 27.03 204.00 | EKMH250VSN153MQ45T 
33000 | 30x35_| 0.50 3.28 565-2824-ND 4.83 36.58 276.04 | EXMH100VSN333MR35T 15000| 30x35 | 0.30 3.13 565-2858-ND 4.84 36.67 276.79 | EKMH250VSN153MR35T 
39000} 30x40 | 0.50 3.69 565-2825-ND 5.18 39.22 296.03 | EKMH100VSN393MR40T 18000 | 25.4x50 | 0.30 3.54 565-2859-ND 3.92 29.68 224.00 | EKMH250VSN183MQ50T 
39000} 30x45 | 0.50 3.43 565-2826-ND 5.36 40.55 306.00 | EXMH100VSN393MR45T 18000} 30x40 | 0.30 3.54 565-2860-ND 5.12 38.76 292.54 | EKMH250VSN183MR40T 
47000} 30x45 | 0.50 417 565-2827-ND 5.59 42.35 319.63 | EKMH100VSN473MR45T 22000} 30x45 | 0.30 4.04 565-2861-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH250VSN223MR45T 
56000} 30x50 | 0.50 4.68 565-2828-ND 5.79 43.86 330.99 | EKMH100VSN563MRS50T 27000} 35x45 | 0.30 473 565-2862-ND 6.99 52.92 399.41 | EKMH250VSN273MA45T 
56000} 35x40 | 0.50 4.67 565-2829-ND 6.50 49.20 371.31 | EKMH100VSN563MA40T 33000} 35x50 | 0.30 5.39 565-2863-ND 6.44 48.76 368.00 | EKMH250VSN333MASOT 
68000 | 35x50 | 0.50 5.46 565-2830-ND 7.07 53.53 404.00 | EKMH100VSN683MAS0T 3300 | 22x25 | 0.25 1.40 565-2864-ND 2.66 20.14 151.97 | EKMH350VSN332MP25T 
6800 | 22x25 | 0.40 1.57 565-2831-ND 2.29 17.31 130.68 | EKMH160VSN682MP25T 35 3900 | 22x30 | 0.25 1.57 565-2865-ND 2.70 20.41 154.00 | EKMH350VSN392MP30T 
jg | 10000) 22x30 | 0.40 1.97 565-2832-ND 2.75 20.84 157.30 | EKMH160VSN103MP30T 4700 | 22x30 | 0.25 1.72 565-2866-ND 2.78 21.08 159.06 | EKMH350VSN472MP30T 
10000 | 25.4x25 | 0.40 1.97 565-2833-ND 2.60 19.69 148.62 | EXMH160VSN103MQ25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 1.80 565-2867-ND 3.07 23.26 175.57 | EKMH350VSN472MQ25T 
12000} 22x35 | 0.40 2.22 565-2834-ND 2.58 19.52 147.29 | EKMH160VSN123MP35T (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1250 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (Cont.) 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
WV | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)! (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)! (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
5600 | 22x35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMH350VSN562MP35T 1500 | 22x25 | 0.15 1.33 565-2902-ND 2.45 18.55 140.00 | EKMH630VSN152MP25T 
5600 | 25.4x30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH350VSN562MQ30T 1800 | 22x30 | 0.15 1.51 565-2903-ND 2.43 18.43 139.08 | EKMH630VSN182MP30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 2.84 21.47 162.00 | EKMH350VSN682MP40T 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.58 19.51 147.26 | EKMH630VSN222MP35T 
6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.32 25.17 189.94 | EKMH350VSN682MQ35T 2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 §65-2905-ND 2.83 21.41 161.55 | EKMH630VSN222MQ30T 
8200 | 22x50 | 0.25 2.55 565-2872-ND_ 3.15 23.85 __—- 180.00 | EKMH350VSN822MP50T 2700 | 22x40_| 0.15 1.97 565-2907-ND_ 2.75 20.85 157.32 | EKMH630VSN272MP40T 
8200 | 25.4x40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.55 26.88 202.86 | EKMH350VSN822MQ40T 2700 | 25.4x35 | 0.15 1.99 §65-2906-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMH630VSN272MQ35T 
35 | 10000) 25.4x45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.75 28.36 214.00 | EKMH350VSN103MQ45T 3300 | 22x50 | 0.15 2.29 565-2908-ND 2.97 22.47 169.62 | EKMH630VSN332MP50T 
10000] 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 4.76 36.04 272.00 | EKMH350VSN103MR35T 3300 | 25.4x40 | 0.15 2.27 565-2909-ND 3.48 26.35 198.86 | EKMH630VSN332MQ40T 
12000] 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 4.55 34.45 260.00 | EKMH350VSN123MQ50T 63 | 3900 | 25.4x45 | 0.15 2.54 565-2910-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN392MQ45T 
15000] 30x45__| 0.25 3.72 565-2877-ND_ 5.04 38.16 288.00 | EKMH350VSN153MR45T 3900 | 30x35 | 0.15 2.55 565-2911-ND 4.10 31.01 234.00 | EKMH630VSN392MR35T 
15000] 35x35 | 0.25 3.67 565-2878-ND 5.57 42.14 — 318.00 | EKMH350VSN153MA35T 4700 | 25.4x50 | 0.15 2.86 §65-2912-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN472MQ50T 
18000] 35x40 | 0.25 4.37 565-2879-ND 5.88 44.52 336.00 | EKMH350VSN183MA40T 4700 | 30x40 | 0.15 2.86 565-2913-ND 4.31 32.60 246.00 | EKMH630VSN472MR40T 
22000 | 35x50 | 0.25 4.92 565-2880-ND 7.12 53.90 406.82 | EKMH350VSN223MAS0T 5600 | 30x45 | 0.15 3.22 565-2914-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMH630VSN562MR45T 
1800 | 22x25 | 0.20 1.33 565-2881-ND 2.35 17.80 134.34 | EKMHSO0VSN182MP25T 6800 | 30x50 | 0.15 3.65 565-2915-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMH630VSN682MRSOT 
2700 | 22x30 | 0.20 1.69 565-2882-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMH500VSN272MP30T 6800 | 35x40 _| 0.15 3.64 565-2916-ND__5.61 42.46 320.44 | EKMH630VSN682MA40T 
2700 | 25.4x25 | 0.20 1.70 565-2883-ND 2.72 20.59 155.43 | EKMHSO0VSN272MQ25T 8200 | 35x45 | 0.15 3.90 565-2917-ND 6.16 46.64 352.00 | EKMH630VSN822MA45T 
3300 | 22x35 | 0.20 1.93 565-2884-ND 2.66 20.13 151.91 | EKMHSO0VSN332MP35T 10000} 35x50 | 0.15 4.40 565-2918-ND 6.65 50.35 380.00 | EKMH630VSN103MA40T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 1.85 565-2885-ND 2.86 21.68 163.60 | EKMHS00VSN332MQ30T 560 22x25 | 0.15 10.5 565-2919-ND 2.66 20.14 152.00 | EKMH101VSN561MP25T 
3900 | 22x40 | 0.20 2.16 565-2886-ND 2.80 21.20 160.00 | EKMHS00VSN392MP40T 820 22x30 | 0.15 1.32 565-2920-ND 2.59 19.61 148.00 | EKMH101VSN821MP30T 
3900 | 25.4x35 | 0.20 2.18 565-2887-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMHS00VSN392MQ35T 1000 | 22x35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 3.38 25.57 192.97 | EKMH101VSN102MP35T 
4700 | 22x45 | 0.20 2.43 565-2888-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMHS00VSN472MP45T 1000 | 25.4x30 | 0.15 1.51 565-2921-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH101VSN102MaQ30T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 2.39 565-2889-ND 3.50 26.50 200.00 ) EKMH500VSN472MQ35T 1200 | 22x40 | 0.15 1.69 565-2924-ND 3.26 24.65 186.00] EKMH101VSN122MP40T 
4700 | 30x30_| 0.20 2.25 565-2890-ND_ 4.50 34.07__257.11 | EKMHS00VSN472MR30T 7200 | 25.4x35 | 0.15 T71 565-2923-ND 3.38 25.56 192.92 | EKMH101VSN122MQ35T 
50 | 5600 | 22x50 | 0.20 2.75 565-2891-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMHSO00VSN562MP50T 1500 | 22x45 | 0.15 1.94 565-2925-ND 3.19 24.12 182.00 | EKMH101VSN152MP45T 
5600 ) 25.4x4 | 0.20 2.70 565-2892-ND 3.73 28.26 = 213.29 | EKMHS00VSN562MQ40T 1500 | 25.4x40 | 0.15 1.98 565-2926-ND 3.26 24.65 186.00 | EKMH101VSN152MQ40T 
5600 | 30x35) 0.20) 2.76 | 565-2893-ND 4.82 36.53 275.67 | EKMHS00VSNS62MR35T | | 400 | 1800 | 25.4x45 | 0.15 | 2.23 | 565-2928-ND 3.99 30.21 228.00 | EKMH101VSN182MQ45T 
6800 | 25.4x50 | 0.20 3.30 565-2894-ND 3.78 28.62 216.00 | EKMHS00VSN682MQS0T 1800 | 30x35 | 0.15 250 565-2927-ND 4.29 32.47 245.08 | EKMH101VSN182MR35T 
eae ao pe a ad ie 2286 Pe ER eo en CeMaeer 2200 | 25.4x50 | 0.15 | 2.53 | 565-2920-ND 3.89 29.42 222.00 | EKMHT01VSN222MQ50T 
; ; -2896- : ; : 2200 | 30x40 |015| 270 | 565-2930-ND 4.51 3418 257.93] EKMH101VSN222MR40T 
8200 | 35x35 | 0.20] 3.55 | 565-2897-ND 5.46 41.32 311.82 | EKMHS00VSN822MA35T 5700 | 204s |ods| 288 \eMOGRENDY 4s9 3472 969100 | EKMINOIVSNO72MRAST 
10000] 30x50 | 0.20; 4.04 | 565-2898-ND 5.12 38.80 292.80 | EKMHS00VSN103MR50T 3300 | 30x50 |ois| 328 | 565-2032-ND 546 4134 31200) EKMH101VSN332MR50T 
10000} 35x40 | 0.20; 4.03 | 565-2899-ND 5.87 44.42 335.28 | EKMHS00VSN103MA40T eeeal ete heal 30 565-2933-ND 704 5327 40200 | EKMH101VSN332MAdOT 
12000| 35x45 | 0.20| 4.55 | 565-2900-ND 6.21 47.00 354.75 | EKMHS500VSN123MA45T 3900 | 35x45 0.15 13.87) 565-2984-ND 5 7443.46 328-00 | EKMH101VSN3O2MAdST 
63 | 1200 | 22x25 | 0.15 1.19 565-2901-ND 2.31 17.49 131.98 | EKMH630VSN122MP25T 4700 | 35x50 | 0.15 3.80 565-2935-ND 7.42 56.18 424.00 | EKMH101VSN472MASOT 


Ea KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) Negative Mark 


Downsized General Purpose 105°C 


@ 
Features: ¢ General Purpose ¢ High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C 4.0’ a) 
Vent #—L—+! ©) Q 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 
Current @ 20°C: I< 3,//CV (uA) after 5 minutes @ +20°C 


* @D=35mm : 3.54 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
WV | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | @DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(voc)| (uF) | (mm) _ | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) _| Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 22x25 [015] 1.40 | 505-2936-ND 237 17.97 135.65 | EKMQ161VSN471MP25S 180 | 22x30 [0.15 | 0.90 | 565-2984-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMQ351VSN181MP30S 
680 | 22x30 | 015 | 1.70 | 565-2937-ND 2.82 21.32 160.92 | EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 | 0.15 | 1.00 | 565-2985-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15| 2.00 | 565-2938-ND 3.19 2413 182.14 | EKMQ161VSN821MP35S 220 | 25.4x30 |0.15 | 1.00 | 565-2986-ND 3.40 25.71 194.00 | EKMA351VSN221Ma30S 
1000 | 22x40 | 015) 220 | 565-2939-ND 3.54 26.80 202.28 | EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 |015| 1.10 | 565-2987-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMQ351VSN271MR25S 
1000 | 25.4x35 | 0.15 | 2.20 _| 565-2940-ND 5.23 38.51 __ 275.08 | EKMQ161VSN102MQ35S 330 | 22x45 | 0.15 | 1.20 | 565-2988-ND_ 5.72 43.33 326.99 | EKMQ351VSN331MP45S 
1200 | 25.4x40 [0.15] 2.30 | 565-2941-ND 5.86 43.20 308.60 |EKMQT61VSN122M40S | | 4. | 330 | 254x40 [0.15] 1.20 | 565-2989-ND 4.38 33.13 250.00 | EKMO351VSN331MO40S 
460 | 1500 | 25.4x45 | 0.15 | 250 | 565-2942-ND 4.80 36.31 274.00 | EKMQ161VSN152MQ45S 390 | 25.4x45 |0.15 | 1.30 | 565-2990-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMA351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 015 | 250 | 565-2943-ND 5.21 39.48 297.95 | EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 |015| 1.30 | 565-2991-ND 637 48.21 363.81 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800 | 30x40 | 015) 270 | 565-2944-ND 5.77 43.71 329.88 | EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 | 0.15 | 1.40 | 565-2992-ND 6.89 52.14 393.53 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 | 0.15 | 290 | 565-2945-ND 6.74 51.00 _ 384.94 | EKMQ161VSN222MIR45S 560 | 35x35 | 0.15 | 1.50 _| 565-2993-ND 7.89 59.76 _ 451.04 | EKMQ351VSN561MA35S 
2200 | 35x35 | 0.15 | 2.90 | 565-2946-ND 7.40 56.06 423.08 | EKMQ161VSN222MA35S, 680 | 30x50 [0.15 | 1.70 | 565-2994-ND 8.73 66.10 498.85 | EKMQ351VSN681MR50S 
2700 | 36x40 | 0.15] 3.10 | 565-2947-ND 8.49 64.28 485.15 | EKMQ161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 | 1.90 | 565-2995-ND 10.68 80.83 610.05 | EKMQ351VSN821MA45S 
3300 | 35x50 | 0.15 3.30 565-2948-ND 10.06 76.17 574.87 | EKMQ161VSN332MA50S 100 22x25 | 0.15 0.70 565-2996-ND 252 19.08 144.00 | EKMQ401VSN101MP25S 
390 | 22x25 | 015] 1.31 | 565-2949-ND 278 21.07 159.04 | EKMQ201VSN391MP25S 120 | 22x30 | 0.15} 0.75 | 565-2997-ND 2.72 20.57 155.27 | EKMQ401VSN121MP30S 
470 | 22x30 | 0.15 1.45 565-2950-ND 2.70 20.43 154.19 | EKMQ201VSN471MP30S 150 | 22x30 | 0.15 0.88 565-2998-ND 3.35 25.38 = 191.53 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 | 22x30 | 015) 1.67 | 565-2951-ND 294 22.24 167.88 | EKMQ201VSN561MP30S 150 | 25.4x25 | 0.15 | 0.88 | 565-2999-ND 312 23.59 178.00 | EKMQ401VSN151MQ25S 
680 | 22x40 | 0.15 1.75 565-2952-ND 3.51 26.59 200.66 | EKMQ201VSN681MP40S 180 | 22x35 | 0.15 0.95 565-3000-ND__3.61__-27.30__ 206.00 | EKMQ401VSN181MP35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 1.75 565-2953-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ201VSN681MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.15 0.95 565-3001-ND 3.64 27.56 208.00 | EKMQ401VSN181MQ30S 
820 | 22x45 | 0.15 2.04 565-2054-ND 3.99 30.22 228.07 | EKMQ201VSN821MP45S, 220 | 22x45 | 0.15 1.10 565-3002-ND 4.09 30.93 233.44 | EKMQ401VSN221MP45S 
320 | 25.4x35 | 015 | 204 | 565-2955ND 385 2912 21976 | EKMQ201VSN821MQ35S 220 | 25.4x35 |0.15| 1.10 | 565-3003-ND 4.09 30.98 233.80 | EKMQ401VSN221Ma35S 
200 | 1000 | 22x50 | 0.15 | 2.30 | 565-2956-ND 4.45 33.67 254.12 | EKMQ201VSN102MP50S 270 | 22x50 | 0.15 | 1.22 | 565-3004-ND 4.71 35.67 269.18 | EKMQ401VSN271MPSOS 
to00 | 25.445 !015| 230 | 565-2957-ND 395 2993 22588 /EKMaz01VSNto2maass | | 400 [270 | 25.4x40 | 0.15 | 1.22 | 565-3005-ND__5.03__38.12__287.69 | EKMQ401VSN271MQ40S 
to00 | 30x30 |o15| 230 | 565-2958-ND 483 3659 27614 | EKMQ201VSN102MR30S 330 | 25.4x45 [0.15] 1.44 | 565-3006-ND 5.55 42.05 317.34 | EKMQ401VSN331MQ45S 
7200 | 25.4x50 [0.15] 2.65 | 565-2059-ND 4.53 34.33 259.06 | EXMQ201VSN122MO50S 330 | 30x35] 0.15 | 1.44 | 565-3007-ND 5.84 44.23 333.80 | EKMQ401VSN331MR35S 
1200 | 30x35 | 015 | 2.65 | 565-2960-ND 5.48 41.46 312.94 | EKMQ201VSN122MR35S 390 | 25.4x50 | 0.15) 1.55 RSG aSOCEIN) «6.34 48.02 362.39 | EKMO401VSNS9IMQ50S 
1500 | 30x40 | 0.15 | 280 | 565-2961-ND 6.33 47.91 361.58 | EKMQ201VSN152MR40S 380 | 30x40 | 0.15 | 1.55 | S65:8008:ND) 6.69 50.65 382.26 | EKMO401VSN3O1MR405 
1800 | 30x45 |ots| 303 | S65-2962-ND 497 3766 28424 | EKMOZOIVSNtg2MRa5s 470 | 30x45 | 0.15 | 1.68 | 565-3010-ND 7.83 59.30 _ 447.53 | EKMQ401VSN471MR45S 
1800 | 35x40 | 0.15] 3.08 | 565-2963-ND 7.37 55.77 420.94 | EKMQ201VSN182MA40S ae a8 oe ies ae ee Ae oe poet Se eeeatee 
2200 | 35x45 |0.15| 3.48 | 565-2964-ND 11.01 83.39 629.39 | EKMQ201VSN222MA45S eH Boer ae ee Bea Sas. orca es EIGADIVeNeeilbaDe 
220 | 22x25 | 0.15] 1.00 | 865-2965-ND 2.43 18.39 138.83 ) EKMO251VSN221MP25S 680 | 35x45 | 0.15 | 212 | 565-3014-ND 11.08 83.86 632.89 | EKMQ401VSN681MA45S 
270 | 22x25 |015| 1.10 | 565-2966-ND 2.60 19.72 148.82 | EKMQ251VSN271MP25S 
Peed 68 | 22x25 | 020] 0.50 | 565-3015-ND 261 1973 148.88 | EKMQ451VSN680MP25S 
330 | 22x30 | 015 | 1.20 | 565-2967-ND 3.01 22.78 171.93 | EKMQ251VSN331MP30S 
pagal 100 | 22x30 | 0.20] 0.64 | 565-3016-ND 3.05 23.06 174.00 | EKMQ451VSN101MP30S 
330 | 25.4x25 | 015] 1.20 | 565-2968-ND 253 19.14 144.47 | EKMQ251VSN331MQ25S 
100 | 25.4x25 | 0.20} 0.64 | 565-3017-ND 3.43 25.97 196.00 | EKMQ451VSN101Ma25S 
390 | 22x35 | 0.15 | 1.30 | 565-2969-ND__3.34 25.25 190.59 | EKMQ251VSN391MP35S 
120 | 22x35 | 0.20} 0.72 | 565-3018-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ451VSN121MP35S 
470 | 22x40 | 0.15] 1.40 | 565-2970-ND 3.34 25.27 190.73 | EKMQ251VSN471MP40S 
150 | 22x40 | 0.20 | 0.79 _| 565-3019-ND 4.41 33.39 _ 252.00 | EKMQ451VSN151MP40S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 1.40 | 565-2971-ND 3.08 23.32 176.00 | EKMQ251VSN471Ma30S 
150 | 25.4x30 | 0.20; 0.79 | 565-3020-ND 4.41 33.39 252.00 | EKMQ451VSN151MQ30S 
560 | 22x45 | 015 | 1.50 | 565-2972-ND 3.76 28.44 214.64 | EKMQ251VSN561MP45S ies 
180 | 22x45 | 0.20} 0.87 | 565-3021-ND 4.27 32.33 244.00 | EKMQ451VSN181MP45S 
250 | 560 | 25.4x35 | 0.15 | 1.50 | 565-2973-ND 3.56 26.97 203.53 | EKMQ251VSN561MQ35S 
180 | 25.4x40 | 0.20} 0.87 | 565-3022-ND 4.59 34.72 262.00 | EKMQ451VSN181MQ40S 
630 | 22x50 | 0.15 | 1.70 | 565-2974-ND 4.48 33.92 _ 256.00 | EKMQ251VSN681MP50S Bote 
450 | 220 | 25.4x45 ] 0.20) 1.00 | 565-3023-ND 5.60 42.40 320.00 | EKMQ451VSN221Ma45S 
680 | 25.4x40 | 0.15 | 1.70 | 565-2975-ND 13.76 104.15 786.00 | EKMQ251VSN681MQ40S 90 | 9040 |020| 100 (RESOOWINSI 5.48 4134 312.00 | EKMOasiVSNDDiMRA08 
820 | 25.4x45 | 0.15 | 2.00 | 565-2976-ND 5.07 3841 289.88 | EKMQ251VSN821Ma45S p70 | 25460 1090| 119 WEESSOMINN 509 4530 349,00 | ERMQ4S1VSNO7IMOSOS 
820 | 30x35 | 015 | 200 | 565-2977-ND 5.24 39.65 299.25 | EKMQ251VSN821MR35S 70-1 3040 1000-1 1.19 REGSISOSENNIY 7.35 65.65 420,00 | ERMO45TVSNO7IMRAOS 
1000 | 30x40 | 015) 220 | 565-2978-ND 5.88 44.55 336.24 | EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 |000/ 13a | se5-3007-ND 718 5495 41019 | EKMO4S1VSN3iMR45S 
1200 | 30x45 [015 | 2.30 | 565-2979-ND 7.01 53.06 400.47 | EKMQ251VSN122MR45S 330 | 35x95 |020/ 138 | Ses-3008-ND 767 5804 438.00 | EKMO4s1VSNaaiMAgss 
1500 | 35x45 | 015) 250 | 565-2980-ND 6.92 67.52 509.58 | EKMQ251VSN152MA45S 390 | 30x50 |020| 155 | 565-3029-ND 805 60.95 480.00 | EKMO4s1VSNgoIMR50S 
1800 | 35x50 |015| 270 | 565-2981-ND 10.13 76.70 578.89 | EKMQ251VSN182MASOS 390 | 35x40 |020| 155 | 565-3030-ND 1050 79.50 600.00 | EKMO451VSNoIMA40s 
350 | 120 | 22x25 [015] 0.75 | 565-2982-ND 2.63 19.88 150.00 | EKMO351VSNT21MP25S 470 | 35x45 | 0.20] 1.74 | 565-3031-ND 10.50 79.50 600.00 | EKMQ451VSN471MA45S 
150 | 22x30 | 0.15 | 0.82 _| 565-2983-ND 2.87 21.73 164.00 | EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 | 0.20| 1.90 _| 565-3032-ND 11.47 86.87 _ 655.60 | EKMQ451VSN561MA50S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1251 


e e 
nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


Features: 

F93 — Standard Series 

¢ General purpose rectangular resin molded chip * Low 
ESR/Impedance, excellent high frequency characteristics 


Specification: 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions in mm 


* Excellent humidity resistance Case 
- Code L wi w2 H 
F91 — Low ESR Series 
* Rectangular resin molded chip * Low ESR A (F93/ 97) 3.2402 1.6+0.2 1.2401 1.6 +0.1 0.8+0.2 
F92 — Compact Series A (F92) 3.2202 | 1.6202 1.2404 1.4 20.1 0.80.2 
+ Low profile, rectangular resin molded chip ¢ Excellent B 35402 28402 224041 1.9+02 08402 
high frequency characteristics * Excellent humidity 
resistance Cc 6.0 + 0.2 3.2+0.2 2.2+0.1 2.5+0.2 1340.2 
F97 — High Reliability Series 
. Rectangular rasinr molded chip © Soldering heat N 73202 ao 20 242 Ot BEE 1340.2 
resistance * Superior humidity and environment resis- P 2.0+0.2 4.25+0.1 0.9+0.1 1.1401 0.5+0.2 
tance * High Reliability 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 1.92 16.80 493-2346-2-ND 2,000 75.00/M | F930J335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2347-1-ND 1.98 17.29 493-2347-2-ND 2,000 77.00/M_ | F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 493-2349-1-ND 2.04 17.78 493-2349-2-ND 2,000 80.00/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 493-2340-1-ND 2.04 17.78 493-2340-2-ND 2,000 80.00/M | F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 2.9 493-2341-1-ND 2.22 19.38 493-2341-2-ND 2,000 87.00/M | F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 493-2342-1-ND 2.49 21.74 493-2342-2-ND 2,000 97.00/M | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 493-2343-1-ND 2.32 20.25 2,000 91.00/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 1.9 493-2344-1-ND 2.66 23.22 493-2344-2-ND 2,000 104.00/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 493-2348-1-ND 3.45 30.13 493-2348-2-ND 2,000 135.00/M | F930J476MBA 
68 +20% Cc 4.3 8 0.8 493-2350-1-ND 5.59 48.87 500 117.50 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 493-2345-1-ND 10.34 90.29 493-2345-2-ND 500 217.00 | F930J227MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2356-1-ND 1.92 16.80 493-2356-2-ND 2,000 75.00/M | F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2358-1-ND 1.92 16.80 2,000 75.00/M | F931A335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2361-1-ND 1.83 15.96 493-2361-2-ND 2,000 71.00/M | F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 493-2351-1-ND 1.74 15.20 493-2351-2-ND 2,000 68.00/M | F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 2.1 493-2352-1-ND 2.49 21.74 493-2352-2-ND 2,000 97.00/M | F931A106MBA 
15 +20% B 15 6 2.0 493-2354-1-ND 2.66 23.22 493-2354-2-ND 2,000 104.00/M | F931A156MBA 
22 +20% B 2.2 8 1.9 493-2357-1-ND 2.61 22.80 493-2357-2-ND 2,000 102.00/M | F931A226MBA 
10 33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 3.61 31.58 2,000 141.00/M | F931A336MBA 
33 +20% Cc 3.3 6 V1 493-2360-1-ND 5.25 45.90 500 110.00 | F931A336MCC 
47 +20% Cc 4.7 8 0.9 493-2362-1-ND 5.59 48.87 493-2362-2-ND 500 117.50 | F931A476MCC 
68 +20% N 6.8 6 0.6 493-2363-1-ND 7.97 69.62 493-2363-2-ND 500 167.00 | F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 493-2353-1-ND 8.79 76.76 500 184.50 | F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 493-2355-1-ND 10.47 91.50 493-2355-2-ND 500 219.50 | F931A157MNC 
ll +20% A 0.5 4 75 493-2364-1-ND 1.92 16.80 493-2364-2-ND 2,000 75.00/M | F931C105MAA 
1:5 +20% A 0.5 6 6.0 493-2366-1-ND 1.92 16.80 2,000 75.00/M | F931C155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2368-1-ND 1.83 15.96 2,000 71.00/M | F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 1.83 15.96 493-2370-2-ND 2,000 71.00/M | F931C335MAA 
47 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 1.83 15.96 493-2372-2-ND 2,000 71.00/M | F931C475MAA 
6.8 +20% A ns 6 3.5 493-2374-1-ND 2.09 18.28 493-2374-2-ND 2,000 82.00/M | F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 11 6 2.5 493-2375-1-ND 2.49 21.74 2,000 97.00/M | F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 493-2365-1-ND 2.60 22.72 2,000 102.00/M | F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 493-2367-1-ND 2.83 24.70 2,000 111.00/M | F931C156MBA 
22 +20% Cc 3.5 6 5 | 493-2369-1-ND 5.25 45.90 493-2369-2-ND 500 110.00 | F931C226MCC 
33 +20% Cc 5.3 8 V1 493-2371-1-ND 5.59 48.87 493-2371-2-ND 500 117.50 | F931C336MCC 
47 +20% N 7.5 6 0.7 493-2373-1-ND 7.57 66.16 500 159.00 | F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 493-2376-1-ND 8.93 78.01 493-2376-2-ND 500 187.50 | F931C686MNC 
15 +20% A 0.5 6 6.3 493-2378-1-ND 1.92 16.80 493-2378-2-ND 2,000 75.00/M | F931D155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2380-1-ND 1.83 15.96 2,000 71.00/M | F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 493-2382-1-ND 2.38 20.75 493-2382-2-ND 2,000 93.00/M | F931D335MAA 
47 +20% A 0.9 6 4.0 493-2384-1-ND 3.00 26.22 493-2384-2-ND 2,000 117.00/M | F931D475MAA 
20 47 +20% B 0.9 6 2.8 493-2385-1-ND 3.00 26.22 493-2385-2-ND 2,000 117.00/M | F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 2.5 493-2386-1-ND 3.17 27.66 493-2386-2-ND 2,000 124.00/M | F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 2A 493-2377-1-ND 4.15 36.25 493-2377-2-ND 2,000 162.00/M | F931D106MBA 
15 +20% Cc 3.0 6 1.2 493-2379-1-ND 5.25 45.90 493-2379-2-ND 500 110.00 | F931D156MCC 
22 +20% c 4.4 8 V1 493-2381-1-ND 5.59 48.87 493-2381-2-ND 500 117.50 | F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 493-2383-1-ND 7.97 69.62 493-2383-2-ND 500 167.00 | F931D336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2394-1-ND 1.92 16.80 493-2394-2-ND 2,000 75.00/M | F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2387-1-ND 1.92 16.80 493-2387-2-ND 2,000 75.00/M | F931E105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.7 493-2389-1-ND 1.98 17.29 493-2389-2-ND 2,000 77.00/M | F931E155MAA 
2.2 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 2.09 18.28 2,000 82.00/M | F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 3.17 27.66 493-2392-2-ND 2,000 124.00/M | F931E335MBA 
47 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 3.32 29.03 493-2393-2-ND 2,000 130.00/M | F931E475MBA 
6.8 +20% Cc ne 4 6 1.8 493-2395-1-ND 4.86 42.45 500 102.00 | F931E685MCC 
10 +20% Cc 2.5 6 1.5 493-2388-1-ND 5.25 45.90 493-2388-2-ND 500 110.00 | F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 493-2391-1-ND 7.80 68.13 493-2391-2-ND 500 163.50 | F931E226MNC 
A7 +20% A 0.5 4 10.0 493-2402-1-ND 1.92 16.80 493-2402-2-ND 2,000 75.00/M | F931V474MAA 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2404-1-ND 1.92 16.80 493-2404-2-ND 2,000 75.00/M | F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2396-1-ND 1.98 17.29 493-2396-2-ND 2,000 77.00/M | F931V105MAA 
15 +20% A 0.5 6 7.5 493-2398-1-ND 1.83 15.96 493-2398-2-ND 2,000 71.00/M | F931V155MAA 
2.2 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 2.49 21.74 493-2400-2-ND 2,000 97.00/M | F931V225MBA 
a 3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 3.32 29.03 493-2401-2-ND 2,000 130.00/M | F931V335MBA 
47 +20% c 1.6 6 1.8 493-2403-1-ND 4.97 43.43 500 104.50 | F931V475MCC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 1.8 493-2405-1-ND 5.54 48.37 493-2405-2-ND 500 116.00 | F931V685MCC 
10 +20% Cc 3.5 6 1.6 493-2397-1-ND 8.25 72.09 493-2397-2-ND 500 173.00 | F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 8.25 72.09 493-2399-2-ND 500 173.00 | F931V156MNC 
(Continued) 
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e e 
nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (Cont.) 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
F91 - Low ESR Series 
100 +20% Cc 6.3 10 .250 493-2309-1-ND 11.22 98.00 493-2309-2-ND 500 235.50 | F910J107MCC 
6.3 150 +20% N 9.5 10 -100 493-2310-1-ND 16.68 145.73 493-2310-2-ND 500 350.00 | F910J157MNC 
220 +20% N 13.9 10 -100 493-2311-1-ND 17.01 148.58 493-231 1-2-ND 500 357.00 | F910J227MNC 
47 +20% Cc 47 8 400 493-2314-1-ND 11.22 98.00 493-2314-2-ND 500 235.50 | F911A476MCC 
10 100 +20% N 10 10 -100 493-2312-1-ND 16.68 145.73 493-2312-2-ND 500 350.00 | F911A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 -100 493-2313-1-ND 17.01 148.58 493-2313-2-ND 500 357.00 | F911A157MNC 
33 +20% Cc 5.3 8 400 493-2315-1-ND 11.22 98.00 493-2315-2-ND 500 235.50 | F911C336MCC 
ue 47 +20% N 75 6 150 493-2316-1-ND 15.01 131.10 493-2316-2-ND 500 315.00 | F911C476MNC 
15 +20% Cc 3 6 450 493-2317-1-ND 11.22 98.00 493-2317-2-ND 500 235.50 | F911D156MCC 
20 33 +20% N 6.6 6 -200 493-2318-1-ND 16.68 145.73 493-2318-2-ND 500 350.00 | F911D336MNC 
10 +20% Cc 2.5 6 450 493-2319-1-ND 11.22 98.00 493-2319-2-ND 500 235.50 | F911E106MCC 
25 22 +20% N 5.5 6 -200 493-2320-1-ND 16.68 145.73 493-2320-2-ND 500 350.00 | F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 .200 493-2321-1-ND 16.68 145.73 493-2321-2-ND 500 350.00 | F911E336MNC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 -600 493-2325-1-ND 11.22 98.00 493-2325-2-ND 500 235.50 | F911V685MCC 
10 +20% N 3.5 6 -300 493-2322-1-ND 16.68 145.73 493-2322-2-ND 500 350.00 | F911V106MNC 
35 15 +20% N 5.3 6 -300 493-2323-1-ND 16.68 145.73 500 350.00 | F911V156MNC 
22 +20% N 7.7 8 -300 493-2324-1-ND 16.68 145.73 493-2324-2-ND 500 350.00 | F911V226MNC 
F92- Compact Series 
4 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 2.94 25.69 493-2326-2-ND 3,000 115.00/M | F920G225MPA 
22 +20% P 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 4.31 37.62 493-2327-2-ND 3,000 168.00/M | F920G226MPA 
63 1.5 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 2.94 25.69 493-2329-2-ND 3,000 115.00/M | F920J155MPA 
“ 10 +20% P 0.6 10 6.0 493-2328-1-ND 4.13 36.10 493-2328-2-ND 3,000 162.00/M | F920J106MPA 
t +20% P 0.5 8 12.0 493-2330-1-ND 2.94 25.69 493-2330-2-ND 3,000 115.00/M | F921A105MPA 
2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2331-1-ND 5.70 49.78 3,000 223.00/M | F921A225MPA 
- 3.3 +20% P 0.5 8 12.0 493-2332-1-ND 4.18 36.56 493-2332-2-ND 3,000 164.00/M | F921A335MPA 
47 +20% P 0.5 8 6.0 493-2333-1-ND 5.87 51.30 493-2333-2-ND 3,000 230.00/M | F921A475MPA 
16 68 +20% P 0.5 8 12.0 493-2335-1-ND 3.05 26.68 493-2335-2-ND 3,000 119.00/M | F921C684MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 3.11 27.17 493-2334-2-ND 3,000 122.00/M | F921C105MPA 
0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 2.15 18.77 493-2336-2-ND 2,500 84.00/M | F921V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 10.0 493-2337-1-ND 2.15 18.77 493-2337-2-ND 2,500 84.00/M | F921V154MAA 
- 22 +20% A 0.5 4 10.0 493-2338-1-ND 2.15 18.77 493-2338-2-ND 2,500 84.00/M | F921V224MAA 
33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 2.24 19.61 493-2339-2-ND 2,500 88.00/M | F921V334MAA 
F97 - High Reliability Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 2.15 18.77 493-2407-2-ND 2,000 84.00/M | F970J335MAA 
6.8 +20% B 0.5 6 2.5 493-2409-1-ND 4.19 36.59 493-2409-2-ND 2,000 164.00/M | F970J685MBA 
6.3 22 +20% Cc 1.4 6 11 493-2406-1-ND 7.61 66.50 493-2406-2-ND 500 159.50 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 9.24 80.75 493-2408-2-ND 500 194.00 | F970J476MNC 
68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 8.35 72.96 493-2410-2-ND 500 175.00 | F970J686MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 2.15 18.77 493-2412-2-ND 2,000 84.00/M | F971A225MAA 
47 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414-1-ND 4.19 36.59 493-2414-2-ND 2,000 164.00/M | F971A475MBA 
10 15 +20% Cc 1.5 6 1:2 493-2411-1-ND 7.61 66.50 500 159.50 | F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413-1-ND 9.24 80.75 500 194.00 | F971A336MNC 
47 +20% N 47 6 0.7 493-2415-1-ND 8.35 72.96 493-2415-2-ND 500 175.00 | F971A476MNC 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2416-1-ND 4.08 35.64 493-2416-2-ND 2,000 159.00/M | F971C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418-1-ND 2.15 18.77 493-2418-2-ND 2,000 84.00/M | F971C155MAA 
3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420-1-ND 4.19 36.59 493-2420-2-ND 2,000 164.00/M | F971C335MBA 
16 47 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422-1-ND 3.68 32.15 493-2422-2-ND 2,000 144.00/M | F971C475MBA 
10 +20% Cc 1.6 6 1.5 493-2417-1-ND 7.61 66.50 493-2417-2-ND 500 159.50 | F971C106MCC 
22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419-1-ND 9.24 80.75 493-2419-2-ND 500 194.00 | F971C226MNC 
33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 8.35 72.96 493-2421-2-ND 500 175.00 | F971C336MNC 
68 +20% A 0.5 4 76 493-2425-1-ND 4.08 35.64 493-2425-2-ND 2,000 159.00/M | F971D684MAA 
2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 4.19 36.59 493-2424-2-ND 2,000 164.00/M | F971D225MBA 
20 6.8 +20% Cc 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 7.61 66.50 493-2426-2-ND 500 159.50 | F971D685MCC 
15 +20% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 9.24 80.75 493-2423-2-ND 500 194.00 | F971D156MNC 
A7 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 4.08 35.64 493-2429-2-ND 2,000 159.00/M | F971E474MAA 
1.5 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 4.19 36.59 493-2428-2-ND 2,000 164.00/M | F971E155MBA 
25 47 +20% Cc 1.2 6 1.8 493-2430-1-ND 7.61 66.50 493-2430-2-ND 500 159.50 | F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 9.24 80.75 493-2427-2-ND 500 194.00 | F971E106MNC 
A +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND 4.08 35.64 493-2431-2-ND 2,000 159.00/M | F971V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433-1-ND 4.08 35.64 2,000 159.00/M | F971V154MAA 
22 +20% A 0.5 4 12.0 493-2435-1-ND 4.08 35.64 2,000 159.00/M | F971V224MAA 
33 +20% A 0.5 4 12.0 493-2437-1-ND 4.08 35.64 493-2437-2-ND 2,000 159.00/M | F971V334MAA 
A7 +20% B 0.5 4 5.0 493-2439-1-ND 4.19 36.59 493-2439-2-ND 2,000 164.00/M | F971V474MBA 
35 68 +20% B 0.5 4 5.0 493-2441-1-ND 4.19 36.59 493-2441-2-ND 2,000 164.00/M | F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 4.19 36.59 493-2432-2-ND 2,000 164.00/M | F971V105MBA 
1.5 +20% Cc 0.5 4 2.0 493-2434-1-ND 5.48 47.88 493-2434-2-ND 750 172.50 | F971V155MCMBMA 
2.2 +20% Cc 0.8 6 2.0 493-2436-1-ND 6.53 57.00 493-2436-2-ND 500 137.00 | F971V225MCC 
3.3 +20% Cc 1.2 6 2.0 493-2438-1-ND 7.61 66.50 493-2438-2-ND 500 159.50 | F971V335MCC 
47 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 8.97 78.39 493-2440-2-ND 500 188.00 | F971V475MNC 
6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 9.24 80.75 493-2442-2-ND 500 194.00 | F971V685MNC 
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Panasonic 


EF Series Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


Capacitance W.V. | Cap. | Cap. Tol.| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
ue Cel) (D.C.)_| (uF) | (%) D [c F | Part No. i] 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
Max. 68 +20 5.5 9.5 | 2.5 | P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M | ECS-FOJE686 
F115 Max. 6.3 100 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-FOJE107 
| a 150 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-FOJE157 
10Min. £05 15 +10 | 45 | 7.0 | 2.5 | P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M | ECS-F1AE156K 
2 Min 10 33 +10 5.2 8.5 | 2.5 | P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M | ECS-F1AE336K 
TL@0.5 68 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F1AE686 
: WN meipan 100 | +20 | 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1AE107 
seas 47 +10 3.7 6.5 | 2.5 | P2036-ND* 59 5.04 39.48 251.00 233.00/M 218.00/M | ECS-F1CE475K 
Specifications: 16 6.8 +10 4.0 7.0 | 2.5 | P2037-ND* 70 6.03 47.24 300.00 279.00/M 261.00/M | ECS-F1CE685K 
na ee ee Range: -55°C ~ 105°C 68 | +20 | 7.5 | 125 | 5.0 | P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1CE686 
( Rai ‘d ete ki vi It. i 63~50WVDC 25 33 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2052-ND 3.92 33.60 263.20 1672.00 1556.00/M 1455.00/M | ECS-F1EE336 
. 16.3 ~ 
seth ae icone aig 35 1.0 +10 3.5 5.5 | 2.5 | P2059-ND* 56 4.83 37.84 240.00 224.00/M 209.00/M | ECS-F1VE105K 
* Rated Capacitance Range: .1 ~ 330 pF 
* Capacitance Tolerance: As Specified 0.15 +20 3.3 5.0 | 2.5 | P2068-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M | ECS-F1HE154 
+ Leakage Current: | a 008 CV or 0.05 pA 50 0.33 +20 3.5 5.5 | 2.5 | P2070-ND A7 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M | ECS-F1HE334 
whichever is greater; | in JA, C in uF, V in volts 0.47 +20 3.7 6.5 | 2.5 | P2071-ND 51 4.38 34.31 218.00 203.00/M 190.00/M | ECS-F1HE474 
* Leads are not less than 0.394” in length 1.5 +10 4.5 7.0 | 2.5 | P2074-ND 1.31 11.25 88.13 560.00 521.00/M 487.00/M | ECS-F1HE155K 
* Included in F-KIT-ND 
| . . . 
TE Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 
Dimensions (mm) 
i} POLARITY BAR (+ side) EIA Size 
wo te at. « ; v X, C, D eae: Size | Code | L#02 | Wy+0.2 | Wy#01 | H*#02 | P#0.3 
oes A Y 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 
a a J -| Pi cele - POLARITY hwy. B x 3.5 28 2.2 19 0.8 
W = Wve GaP: BAR (+ side) c c 6.0 32 22 25 13 
D D 7.3 4.3 2.4 2.8 1.3 
Features: W.V. | Cap. | EIA | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
" 7 ‘ ‘ (D.C.) |_ (uF) |Size | Code | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing | Part No. 
¢ Wide capacitance range * High performance in temperature and frequency 
characteristics »* Excellent solderability * Excellent terminal construction 6.3 10 | A Y PCS1106CT-ND 23 20 -16_| PCS1106TR-ND 2,000 | 90.00/M_|ECS-TOJY106R 
against bending of P.W.B. » Low inductance structure. 22)A ¥. PCS2225CT-ND 22 19 -15 | PCS2225TR-ND 2,000 | 85.00/M |ECS-T1AY225R 
10 47 |)A 6 PCS2475CT-ND .23 .20 -16 | PCS2475TR-ND 2,000 | 88.00/M |ECS-T1AY475R 
Specifications: 47 | D D PCS2476CT-ND 85 75 59 | PCS2476TR-ND 750 267.75 |ECS-T1AD476R 
A P 16 22 |C ej P11317CT-ND 63 55 -43 | P11317TR-ND 750 195.75 |ECS-T1CC226R 
¢ Operating Temperature Range: —55 ~ 125°C * Capacitance Tolerance: 
420% at 120Hz, 20°C * DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5uA 99 | 0:68] A | Y | PCS4684CT-ND 22 19 15 | PCS4684TR-ND | 2,000 | 85.00/M |ECS-T1DY684R 
maximum whichever is greater. DC leakage current shall be measured after 15 | D D__|PCS4156CT-ND 84.74 -58_| PCS4156TR-ND 750 263.25 |ECS-T1DD156R 
2 minutes application of rated working voltage at 20°C «tan 6: <3.3HF 47 |B XxX P11330CT-ND 31 (27: .21 | P11330TR-ND 2,000 |120.00/M |ECS-T1EX475R 
— 0.04 maximum; 4.7 ~ 68F — 0.06 maximum; 100UF — 0.08 maximum 25 | 47 |C C__|PCS5475CT-ND 56 .49 .39_| PCS5475TR-ND 750 175.50 _|ECS-T1EC475R 
* Solder Heat Resistance: The capacitor shall withstand dipping into solder 7 e rf 
bath for 5 +1 seconds at 260 +5°C * Moisture Resistance: Capacitor shall 10 | ¢ c ESS LGIEND 63 55 43 TEAVGS REND) 750 195.75" | ECS-TIEGIOSR 
be tested for 500 hours at 40°C and 90-95% R.H. without load. After the test, 35 33 | A ¥, PCS6334CT-ND 25 .22 -17 | PCS6334TR-ND 2,000 | 95.00/M |ECS-T1VY334R 
capacitor shall meet the following limits. 68 | C Cc P11334CT-ND 63 55 -43 | P11334TR-ND 750 195.75 | ECS-T1VC685R 


TES Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


Characteristics at High and Low Temperature: 


Polarity Bar(+) Size P Polarity Bar(+) Size Z 
—— + - 4 4 H ! Size Code |L + 0.2| W1 + 0.2 | H max. P W2 + 0.1 
| (LL _] [ we we 
Z 2.0 1.25 12 |05+02| 09 
! Pho oIP ! 4 — 
WV Ca : wt | P 3.2 1.6 1.2 |08+03| 1.2 
Code code ——Lkk WV Code Cap code 
Features: W.V. | Cap. | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Ultra miniature sizes (D.C.) | (uF) | Code | Part No. 10 100 500 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
¢ Low profile 1.2mm maximum height 
ons 2.2 P| PCS0255BCT-ND 74 65 51 | — _ — | ECS-TOGP225R 
Specifications: : 3.3 | P| PCS0335BCT-ND 74 65 | — a — | ECS-TOGP335R 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ - - - “ 
125°C * Rated Working Voltage Range: 46 1.0 Z | PCS2105CCT-ND 33 .29 .23 | PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M | ECS-T1AZ105R 
2.5 ~ 20VDC + Nominal Capacitance 47 Z| P11340CT-ND 75 66 52 | P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M | ECS-T1AZ475R 
Range: 0.1 ~ 4.7 uF « Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°) * Leak- 0.68 P PCS3684BCT-ND 74 65 51 = _— — | ECS-T1CP684R 
age Current: | < 0.01CV or 0.5 (A), 16 0.68 | Z | PCS3684CCT-ND 35 .30 24 | — _ — | ECS-T1Cz684R 
whichever is greater measured after 2 1.0 | P| PCS3105BCT-ND 84 74 58 | — = — | ECS-T1CP105R 
minutes application of rated working = = - 
voltage at 20°C * tan 3: 0.04 maximum for 0.15 | P | PCS4154BCT-ND 74 65 51 | PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M | ECS-T1DP154R 
< 3.3UF, 0.08 maximum for 2.5W.V., 0.10 20 
SoSH, Ue see Nas Me 0.68 | P | PCS4684BCT-ND 74 65 51) — _ — | ECS-T1DP684R 
maximum for Z size 
TEH Seri i i i i 
€rl€S Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors Simin 
EIA Size 
Size | Code | /#0-2| W, #0.2 | W, 20.1 | Hy 20.2 | Hy Typ. | P +0.3 
Te 
a T T eo LA Y 3.2 1.6 1.2 1.6 10 | 08 
i ci J ‘i 7 ig B x 3.5 2.8 2.2 1.9 1.2 0.8 
nd = EP i P4 Cc c | 60 3.2 2.2 2.5 16 | 13 
D D 7.3 4.3 24 28 1.6 1.3 
Specifications: w.v. |Cap.] EIA | Size | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
+ Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C _| (0-C-) | (uF) | Size | Code | Part No. Part No. 2,000 4,000 6,000 Part No. 
* Rated Working Voltage Range: 10 ~ 35V to | 47 | B | X | PCT2475CT-ND 2.91 25.46 | PCT2475TR-ND 115.00/M 110.00/M 109.00/M | ECS-H1AX475R 
* Rated Capacitance Range: 1,F ~ 68yF 15 | C | C |PCT2156CT-ND 6.02 52.59 | — _ _ — | ECS-H1AC156R 
* Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C | 20 |0.68| A | Y | PCT4684CT-ND 241 21.05 | — a — — | ECS-H1DY684R 
* DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5pA 
maximum, whichever is greater. DC leakage | 25 | 15 | B | X_|PCT5155CT-ND 3.41 27.13 | PCT5155TR-ND 123.00/M 117.00/M 116.00/M | ECS-H1EX155R 
current shall be measured after 2 minutes is | A y | PpctTe1s4cT-ND 2.41 21.05 | — 7 _ — | ECS-Hivy154R 
application of rated working voltage at 20°C. . i ‘ 
: 35 | .47| B | X | PCT6474CT-ND 3.41 27.13 | PCT6474TR-ND 123.00/M 117.00/M 116.00/M | ECS-H1VX474R 
* tan 6: less than 3.3uF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 
68uF — 0.06 maximum 1.0 | B | X |PCT6105CT-ND 3.41 27.13 | PCT6105TR-ND 123.00/M 117.00/M 116.00/M | ECS-H1VX105R 
+ Stability at Low and High Temperature 33 | D | D_ | PCT6335CT-ND 8.75 76.42 | — _ _ — | ECS-H1VD335R 
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INA ( TAP Series Zann LS Sie Samm LS Sve 
rT A 


Dipped Radial Tantalum Capacitors 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 
current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. * Capacitance 
Tolerance: 10% * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


LS=2.5 a ke 2.0 Min. 


ESR ESR 
DF | DCL | Max. DF | DCL| Max. 

Cap.| Dimensions(mm) | % | (HA) | (Q)@ | Digi-Key Price Each AVX Cap.| Dimensions(mm) | % | (WA) | (Q)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(uF) | D | H | LS | Max. | Max. | 100kHz | Part No. i 10 100 | PartNo. (uF) | D | H | LS | Max.| Max.| 100kHz| Part No. 1 10 100 | PartNo. 

6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) (Cont.) 
33 |450| 7.00] 25 | 6 | 05 | 13.0 | 478-1885-ND 46 40.32: | TAP335KO06SCS | | 22] 7.00} 105] 25] 8 | 35 | 18 | 478-1876-ND 1.75 150 1.18 | TAP226K020SCS 
47 | 4.50| 7.00] 25 | 6 | 0.5 | 10.0 | 478-1902-ND 46 40.32. | TAPA75KOOSCS | | 33] 8.00; 115] 25] 8 | 52] 14 | 478-1895-ND 252 246 1.70 | TAP336K020SCS 
68 | 4.50] 7.00) 25) 6 | 05 | 80 | 478-1917-ND 46 AO 32 | TAP685KO06SCS 47 | 850) 125) 25 | 8 | 75 | 12 | 478-1912-ND 342 267 2.10 | TAP476KO20SCS 
10 | 4.50} 7.50] 25) 8 | 05 | 6.0 | 478-1837-ND 58 50 39] TAP106KO06SCS 68 | 9.00) 16.0) 5.0} 8 | 108] 09 | 478-1927-ND 7.07 6.06 4.75 | TAP686KO20CCS 
15 | 5.00} 850 | 25) 8 | 0.8 | 5.0 | 478-1855-ND 65 56 .44_-| TAPIS6KOOBSCS | | 190| 9.00) 16.0] 5.0 | 10 | 160] 06 | 478-1847-ND 8.09 6.93 5.43 | TAP107K020CCS 
22 |5.00) 900} 25) 8 | 14 | 37. | 478-1873-ND 65 56 .44-_| TAP226KO06SCS 25 Volt @ 85°C (16 Volt @ 125°C) 
33 | 550) 9.00] 25] 8 | 17 | 30 | 478-1892-ND 82 71 56 | TAP336Koo6scs | | 1.0) 450] 7.00} 25] 4 | 05 | 10.0 | 478-1834-ND AG 40 .32_| TAP105K025SCS 
47 | 6.00) 10.00} 25 | 8 | 24 | 20 | 478-1909-ND ot 78 62 | TAP476Koosscs | | 1.5) 4.50] 7.00} 25] 4 | 05 | 80 | 478-1852-ND AG 40 32 | TAP155K025SCS 
68 | 650) 10.00} 25 | 8 | 34 | 18 | 478-1924-ND 1.09 93.73. | Tapes6Koosscs | | 2.2) 450] 7.00} 25] 6 | 05 | 60 | 478-1870-ND AB 40 .32._| TAP225K025SCS 
100 | 7.00] 105 | 25 | 10 | 50 | 1.6 | 478-1844-ND 259 222 1.74 |TaPto7Koosscs| | 3.3) 450} 750] 25] 6 | 06 | 50 | 478-1889-ND 58 50.39 | TAP335K025SCS 
150 | 8.50| 125] 50] 10 | 76 | 09 | 478-1862-ND 3.26 279 219 | TAPIS7KoV6ccs | | 47 | 5.00] 850| 25] 6 | 09 | 4.0 | 478-1906-ND 5 5644 | TAPA7SKO258CS 
220 | 9.00] 130] 5.0 | 10 | 11.0} 09 | 478-1880-ND 651 5.58 4.38 | TAP227Kooeccs | | 68) 5.00} 900} 25] 6 | 13] 34 | 478-1921-ND 65 56 44. | TAP685KO25SCS 
330 | 10.0] 170] 5.0 | 10 | 166 | 07 J 478-1898-ND 8.12 696 5.46 | TAP337KOO6CCS| | 10] 5.50) 9.00] 25 | 8 | 20 | 25 | 478-1841-ND 74 63 50 | TAP106KO25ScS 

10 Volt @ 85°C (6.3 Volt @ 125°C) 15 | 6.00) 10.00] 25 | 8 | 30 | 20 | 478-1859-ND 1.98 1.70 1.33 | TAP156K025SCS 
22) 450| 7.00] 25 | 6 | 05 | 13.0 | 478-1867-ND 46 40.32: | TAP225Ko10ScS | | 22] 7.00} 105] 25 | 8 | 44 | 15 | 478-1877-ND 245 240 1.65 | TAP226K025SCS 
33 |450| 7.00] 25 | 6 | 05 | 10.0 | 478-1886-ND 46 40 32: | TAP335KOt0SCS | | 33 | 800) 115] 25 | 8 | 66 | 12 | 478-1896-ND 3.27. 281 2.20 | TAP336K025SCS 
47/450) 7.00 | 25 | 6 | 05 | 8.0 [i7es1203:Nb 46-4082 TAPATSKOIOSCS | | 47 | goo] 130] 25 | 8 | 94) 1.0 | 478-1913-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476KO25SCS 
68/450) 7.50) 25) 6 | 05 | 6.0 ee cieiG 58 50-39 | TAPGBSKOTOSCS | | 63 | goo] 160] 50| 8 | 136] 0.8 | 478-1928-ND 8.12 696 5.46 | TAPG86KO25CCS 
10 |5.00| 850] 25 | 8 | 08 | 5.0 | 478-1838-ND 65 56 .44_ | TAP106K010SCS 35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
15 ) 5.00) 9.00] 25 | 8 | 1.2 | 37 | 478-1856-ND 65 56 44. | TAP56KO10SCS | | 0.1] 450] 7.00} 25] 4 | 05 | 260 | 478-1831-ND AG 40 .32_| TAP104K035SCS 
22 |550) 9.00} 25] 8 | 17 | 27. | 478-1874-ND 81 69 55 | TAP226KO10SCS | |0.15| 4.50) 7.00} 25 | 4 | 05 | 21.0 | 478-1848-ND AG 40.32. | TAP154K035SCS 
33 | 6.00) 100] 25] 8 | 26 | 24 | 478-1893-ND 95 81.64 | TAP336KO10scS | | 0.22] 450] 7.00} 25] 4 | 05 | 17.0 | 478-1865-ND AG 40.32: | TAP224K035SCS 
47 |650) 100} 25] 8 | 37 | 17. | 478-1910-ND 1.68 144 1.43 | TAP47eKOtoscs | | 0.33] 4.50) 7.00] 25 | 4 | 0.5 | 15.0 | 478-1883-ND AG 40 .32_| TAP334K035SCS 
68 |7.00| 105] 25] 8 | 54] 1.3. | 478-1925-ND 259 222 1.74 |TapeseKotoscs| | 0.47] 450] 7.00} 25] 4 | 05 | 13.0 | 478-1900-ND AG 40 .32_| TAPA74K035SCS 


0.5 10.0 | 478-1915-ND 46 A0 .32_ | TAP684K035SCS 
0.5 8.0 | 478-1835-ND 46 39 .31 | TAP105K035SCS 


100 | 8.50| 125) 25 | 10 | 80 | 1.0 | 478-1845-ND 3.26 279 249 | TAP1O7KO10ScS | 0.68] 4.50] 7.00) 25 | 4 

150 | 9.00| 16.0) 50 | 10 | 120] 08 | 478-1863-ND 651 558 4.38 | TAPI57KO10CcS| | 1.0] 4.50] 7.00) 25 | 4 

220 | 10.0] 17.0] 5.0 | 10 | 17.6) 06 | 478-1881-ND 812 6.96 5.46 | TAP227K010CCS 15} 4.50) 7.00} 25 | 4 | 05) 6.0 | 478-1853-ND 46 40.32 | TAP155K035SCS 
6 
6 


330 | 10.0] 185] 5.0 | 10 | 200] 05 J 478-1899-ND 812 6.96 5.46 | TAP337Ko10ccs | | 2-2] 450] 7:50} 25 0.6 | 5.0 | 478-1871-ND 53 45.36 | TAP225K035SCS 
3.3] 5.00) 850] 25 0.9 | 4.0 | 478-1890-ND 65 56 44. | TAP3a5KO35SCS 


16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 


15 | 4.50) 7.00) 25 | 4 | 05 | 10.0 | 478-1850-ND 46 40 -.32_'| TAP155K016SCS 4.7] 5.50) 9.00] 25 | 6 | 1.3] 3.0 | 478-1907-ND a7 66 52 | TAP475K035SCS 
2214.50} 7.00} 25] 6 | 05 | 8.0 | 478-1868-ND 44 38 30 | TAP225K016SCS 68| 6.00) 10.0} 25} 6 | 19] 25 | 478-1922-ND 89 77 60_| TAP685KO35SCS 
3.3 | 4.50] 7.00} 25] 6 | 05 | 6.0 | 478-1887-ND A4 38 .30_| TAP335K016SCS 10 | 6.00] 10.0] 25} 8 | 28] 20 | 478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 _ | TAP106KO35SCS 
47 | 4.50} 750] 25 | 6 | 06 | 5.0 | 478-1904-ND 55 47 ~—.37_| TAP475KO16SCS 15 | 7.00] 105] 25} 8 | 42] 1.6 | 478-1860-ND 3.12 2.67 2.10 | TAP156KO35SCS 
68 | 5.00} 850} 25] 6 | 08 | 4.0 | 478-1919-ND 65 56.44 | TAP685KO16SCS 22) 8.50) 125] 25 | 8 | 61) 1.3 | 478-1878-ND 2.96 2.54 1.99 | TAP226K035SCS 
10 | 5.00} 9.00} 50] 8 | 12 | 3.2 | 478-1839-ND 67 57.45 | TAP106KO16SCS 33 | 9.00] 13.0) 5.0] 8 | 92] 1.0 | 478-1897-ND 5.43 4.65 3.65 | TAP336KO35CCS 
15 [550/900] 25] 8 | 1.9 | 25 | 478-1857-ND 88 75 .59_| TAP156KO16SCS 47 | 9.00) 16.0) 5.0] 8 | 100] 08 | 478-1914-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP476KO35CCS 
22 | 6.00 | 10.0 | 2.5 8 2.8 2.0 478-1875-ND 88 715 .59 | TAP226K016SCS 50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
33 | 6.00} 10.0 | 25 8 42 1.6 | 478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP336K016SCS 0.1/ 4.50! 7.00! 2.5 4 05 | 26.0 | 478-1832-ND 52 45 35 | TAP104KO50SCS 
47 | 8.00] 11.5 | 2.5 8 6.0 A 478-1911-ND 2.75 2.36 1.85 | TAP476KO16SCS 0.15| 4.50] 7.00] 2.5 4 0.5 21.0 | 478-1849-ND 48 42 33 | TAP154K050SCS 
68 | 9.00] 125] 25 | 8 | 87 | 1.0 | 478-1926-ND 3.33 285 2.24 | TAP6s6KO16SCS | | 90.22) 4.50] 7.00] 25) 4 | 0.5 | 17.0 | 478-1866-ND 52 A535 | TAP224K050SCS 
100 | 9.00] 16.0] 5.0 | 10 ] 128) 0.8 | 478-1846-ND 7.00 6.00 4.70 | TAP107KOt6CCS | | 0.33) 4.50] 7.00] 25) 4 | 0.5 | 15.0 | 478-1884-ND 52 A535] TAP334K050SCS 
150 | 9.00] 16.0] 5.0 | 10 | 19.2 | 06 | 478-1864-ND 8.05 690 5.41 | TAPIS7KO16ECCS | | 0.47} 4.50] 7.00) 25 | 4 | 0.5 | 13.0 | 478-1901-ND 52 45.35 | TAP474K050SCS 
220 | 10.0) 18.5 | 5.0 10 | 20.0 0.5 478-1882-ND 9.91 8.49 6.66 | TAP227K016CCS 0.68) 4.50] 7.50] 2.5 4 0.5 10.0 | 478-1916-ND 58 50 39 | TAP684KO50SCS 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 1.0] 5.00) 850} 25] 4 | 05 | 80 | 478-1836-ND 58 50.39 | TAP105KO50SCS 
1.0 | 4.50) 7.00) 25 | 4 | 05 | 10.0 | 478-1833-ND AG 40.32. | TAP105K020SCS 15] 5.00] 9.00] 25 | 4 | 06 | 60 | 478-1854-ND 88 75 59 _| TAP155KO50SCS 
15 | 450) 7.00) 25 | 4 | 05 | 90 | 478-1851-ND 46 40 .32._| TAP155K020SCS 22] 5.50/ 9.00] 25} 6 | 08 | 3.5 | 478-1872-ND 93 80.63 | TAP225K050SCS 
2214.50] 7.00] 25] 6 | 05 | 7.0 | 478-1869-ND AG 40 .32._| TAP225K020SCS 33] 6.00] 100] 25 | 6 | 13 | 3.0 | 478-1891-ND 1.02 87.69 _| TAP335KO50SCS 
3.3 | 450) 750] 25 | 6 | 05 | 55 | 478-1888:ND 58 5089 | TAP835K020SCS | | 47] 650/ 100| 25 | 6 | 18) 25 | 478-1908ND 128 1.10  .86 | TAP475KOS0SCS 
47/500) 850) 25) 6 | 07 | 45 (eigaOe 85 56 44 TAPATSKO2OSCS | | 68] 7.00] 105| 25| 6 | 27 | 20 | 478-1923-ND 3.01 2.58 2.03 | TAPG85KOSOSCS 
68 | 5.00} 9.00} 25] 6 | 1.0 | 3.6 | 478-1920-ND 65 56.44 | TAP685K020SCS 10 | 8.00) 11.5] 25} 8 | 40) 1.6 | 478-1843-ND 5.25 4.50 3.53 | TAP106KO50SCS 
10 |5.50} 9.00] 25] 8 | 1.6 | 29 | 478-1840-ND 88 75.59 _| TAP106KO20SCS 15 | 850) 125] 50] 8 | 60] 1.2 | 478-1861-ND 5.78 4.95 3.88 | TAP156KOSOCCS 
15 | 6.00} 10.0] 25] 8 | 24 | 23° | 478-1858-ND 95 81.64 | TAP156KO20SCS 22| 9.00) 125) 5.0] 8 | 88] 1.0 | 478-1879-ND 9.45 810 6.35 | TAP226KO50CCS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1255 


vy . 
INV/'( TAJ Series HW, 
nr A e Polarity ty 
Standard Surface Mount Tantalum Capacitors ss a 
The TAJ standard series encompasses the sizes recognized by major OEMs throughout the world sles esl 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 85°C rated voltage and up to 125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance A ae A wi 
Case EIA Dimensions (mm) Case EIA Dimensions (mm) 
Size Code L WwW H Wi A S (Min.) Size Code L WwW H W, A S (Min.) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
5 eee on sa ae aa ' o a v_|_ 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
E 7343-43 7.30 4.30 410 2.40 1.30 4.40 Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 1.00 0.50 “85 Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.00 0.50 70 x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size {Maximum |Maximum|(m0@100kHz) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2 47 10 A 6 0.9 3000 478-3268-1-ND: 83 72 63 478-3268-2-ND: 2,000 281.00/M | TAJA476K002R 
5 220 10 B 16 44 1600 478-3269-1-ND: 1.00 87 76 478-3269-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB227K002R 
2.2 20 R 6 0.5 25000 478-3053-1-ND: 1.08 94 83 478-3053-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M004R 
22 20 R 8 0.9 3800 478-3055-1-ND: 1.08 94 83 478-3055-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR226M004R 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-ND 50 44 38 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND 50 44 38 478-1669-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476K004R 
68 10 B 6 2.7 1800 478-2344-1-ND 65 57 -50 478-2344-2-ND 2,000 221.00/M_| TAJB686K004R 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 88 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
4 150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 87 76 478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157K004R 
220 10 Cc 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227K004R 
220 10 D 8 8.8 900 478-3064-1-ND: 1.89 1.65 1.44 478-3064-2-ND 500 344.00 | TAJD227K004R 
330 10 ej 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 2.11 1.85 478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004R 
330 10 D 8 13.2 900 478-3065-1-ND: 2.16 1.88 1.65 478-3065-2-ND: 500 393.00 | TAJD337K004R 
470 10 D 12 18.8 900 478-3066-1-ND: 3.35 2.92 2.55 478-3066-2-ND: 500 610.00 | TAJD477K004R 
470 10 E. 10 18.8 500 478-3271-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-327 1-2-ND 400 1019.20 | TAJE477K004R 
680 10 D 14 27.2 500 478-3067-1-ND: 3.65 3.18 2.78 478-3067-2-ND 500 663.50 | TAJD687K004R 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-ND 10.75 9.36 8.17 478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108K004R 
1.5 20 R 6 0.5 2000 478-3052-1-ND: 1.08 94 83 478-3052-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR155M006R 
3.3 20 A 6 0.5 6000 478-3029-1-ND: 37 .33 29 478-3029-2-ND 2,000 125.00/M | TAJA335M006R 
47 20 A 6 0.5 5000 478-3031-1-ND: .38 .33 29 478-3031-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475M006R 
47 10 R 6 0.5 700 478-3272-1-ND 1.10 96 84 478-3272-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475KO06R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3045-1-ND: 50 44 39 478-3045-2-ND: 2,000 171.00/M_| TAJB685M006R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND 40 35 31 478-1653-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106KO06R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND 38 .33 .29 478-1656-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA106MO06R 
10 20 R 8 0.6 6000 478-3051-1-ND: 1.08 94 83 478-3051-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR106MO06R 
10 10 R 8 0.6 6000 478-3273-1-ND: 1.10 96 84 478-3273-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR106KO06R 
15 10 P 8 0.9 3500 478-3274-1-ND: 1.20 1.05 92 478-3274-2-ND: 2,500 408.00/M_| TAJP156KO06R 
15 10 Ss 8 0.9 4000 478-3275-1-ND 1.20 1.05 92 478-3275-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS156KO06R 
15 20 A 6 0.9 3500 478-3026-1-ND: 45 40 35 478-3026-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA156MO06R 
22 20 A 6 1.4 3000 478-3028-1-ND: 51 45 39 478-3028-2-ND 2,000 173.00/M | TAJA226MO006R 
63 22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 53 47 At 478-1681-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB226KO06R 
” 33 10 A 8 2.1 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M_| TAJA336K006R 
33 20 A 8 21 2500 478-1667-1-ND 63 55 48 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336MO06R 
47 10 T 10 2.8 1600 478-3276-1-ND: 1.40 1.22 1.07 478-3276-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT476KO06R 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 50 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KO006R 
68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 .57 478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB686KO06R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-ND 1.25 1.09 -95 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M_| TAJB107KO06R 
100 10 Cc 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 92 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KO06R 
150 10 Cc 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KO06R 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227KO006R 
330 10 Y 8 20.8 900 478-3277-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3277-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY337KO06R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477KO06R 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687KO06R 
1.0 10 R 4 0.5 25000 478-3278-1-ND: 1.10 96 84 478-3278-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR105K010R 
1.0 20 R 4 0.5 25000 478-3049-1-ND: 1.08 94 83 478-3049-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M010R 
2.2 20 A 6 0.5 7000 478-3027-1-ND: 48 42 37 478-3027-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225M010R 
2.2 20 R 6 0.5 15000 478-3054-1-ND: 1.08 94 83 478-3054-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M010R 
3.3 10 Ss 6 0.5 800 478-3279-1-ND: 1.20 1.05 92 478-3279-2-ND: 2,500 408.00/M_| TAJS335K010R 
3.3 20 A 6 0.5 5500 478-3030-1-ND: .38 34 .29 478-3030-2-ND: 2,000 130.00/M | TAJA335M010R 
3.3 20 R 6 0.5 8000 478-3056-1-ND: 1.08 94 83 478-3056-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR335M010R 
47 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND 43 37 33 478-2350-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA475K010R 
4.7 10 R 6 0.5 9000 478-3280-1-ND: 1.10 96 84 478-3280-2-ND: 2,500 374.00/M | TAJR475K010R 
4.7 20 B 6 0.5 4000 478-3042-1-ND: 50 44 39 478-3042-2-ND: 2,000 171.00/M_ | TAJB475M010R 
47 20 R 6 0.5 9000 478-3057-1-ND: 1.08 94 83 478-3057-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR475M010R 
6.8 10 A 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 40 35 478-2351-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685K010R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 37 33 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106K010R 
10 20 P’ 8 1 6000 478-3281-1-ND: 1.18 1.03 90 478-3281-2-ND 2,500 400.00/M | TAJP106M010R 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND 40 35 31 478-1657-2-ND 2,000 136.00/M_ | TAJA106M010R 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 53 46 40 478-1672-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB106K010R 
15 20 B 6 1.5 2800 478-3035-1-ND: 53 A7 AN 478-3035-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB156M010R 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND 50 44 38 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156K010R 
15 10 B 6 1.5 2800 478-3068-1-ND: 90 79 69 478-3068-2-ND: 2,000 306.00/M | TAJB156K010R 
10 15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND 50 44 38 478-1661-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA156M010R 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-ND 50 44 38 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010R 
22 10 B 6 2.2 2400 478-3039-1-ND: 55 48 42 478-3039-2-ND: 2,000 187.00/M | TAJB226K010R 
22 20 B 6 2.2 2400 478-3040-1-ND: 60 53 46 478-3040-2-ND: 2,000 204.00/M | TAJB226M010R 
33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 88 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
33 20 D 6 3.3 1100 478-3047-1-ND: 1.57 1.37 1.20 478-3047-2-ND: 500 285.50 | TAJD336M010R 
47 10 Ww 6 47 1400 478-3282-1-ND: 2.25 1.96 V7 478-3282-2-ND 1,000 819.00 | TAJW476K010R 
47 10 D 6 47 400 478-3048-1-ND: 83 72 63 478-3048-2-ND 500 150.00 | TAJD476K010R 
68 10 B 6 6.8 1400 478-3069-1-ND: 83 73 64 478-3069-2-ND: 2,000 283.00/M | TAJB686K010R 
68 10 Cc 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 .95 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
100 10 ej 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 -95 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107K010R 
100 10 x 8 10 900 478-3283-1-ND 260 227 41.98 478-3283-2-ND 1,000 946.00 | TAJX107KO10R 
100 10 D 6 10 900 478-3355-1-ND: 1.95 1.70 1.49 478-3355-2-ND 1,000 690.00 | TAJD107K010R 
150 10 Cc 8 15 900 478-2352-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157K010R 
150 10 D 6 15 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157K010R 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
220 10 Ye 10 22 500 478-3284-1-ND: 3.00 2.61 2.28 478-3284-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-ND 4.80 4.18 3.65 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
68 20 R 4 0.5 25000 478-3058-1-ND: 1.08 94 83 478-3058-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR684M016R 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 39 34 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016R 
16 1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND 39 .34 30 478-1652-2-ND 2,000 133.00/M | TAJA105M016R 
1 20 R 4 0.5 20000 478-3050-1-ND: 1.08 94 83 478-3050-2-ND: 2,500 367.00/M | TAJR105M016R 
1.5 20 A 6 0.5 8000 478-3025-1-ND: 48 42 37 478-3025-2-ND: 2,000 162.00/M_| TAJA155M016R 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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INA TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size _|Maximum|Maximum | (mQ)@100kHz Part No. iu 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 37 33 478-2353-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA225K016R 
2.2 20 B 6 0.5 5500 478-3036-1-NDt -50 A4 .39 478-3036-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB255M016R 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 .37 33 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016R 
3.3 10 la 6 0.5 500 478-3285-1-NDt 1.40 1.22 1.07 478-3285-2-NDt 2,500 476.00/M | TAJT335K016R 
3.3 20 B 6 0.5 4500 478-3041-1-NDt -50 44 :39 478-3041-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB335M016R 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 53 46 40 478-1689-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475K016R 
4.7 20 A 6 0.8 4000 478-3032-1-NDt 40 35 31 478-3032-2-NDt 2,000 136.00/M | TAJA475M016R 
6.8 10 A 6 11 3500 478-1670-1-ND 48 A2 37 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA685K016R 
6.8 20 B 6 11 2500 478-3046-1-NDt 50 44 .39 478-3046-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB685M016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND -50 44 38 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND -55 48 42 478-1673-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K016R 
16 10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 53 47 AL 478-1675-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB106M016R 
10 10 Cc 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 48 42 37 478-1698-2-ND 500 86.50 | TAJC106K016R 
10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 40 35 31 478-1702-2-ND 500 73.00 | TAJC106M016R 
15 10 B 6 2.4 2500 478-2355-1-ND -60 53 AB 478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016R 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND 55 48 42 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-ND 95 83 73 478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016R 
33 10 Cc 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 A8 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
47 10 ej 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 -76 478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 10 D 6 75 900 478-1739-1-ND 83 72 63 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
68 10 Cc 6 10.9 1300 478-3070-1-ND: 1.62 1.41 1.24 478-3070-2-NDt 500 295.00 | TAJC686K016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157KO16R 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016R 
A 10 R 4 0.5 25000 478-3286-1-ND: 1.10 96 84 478-3286-2-NDt 2,500 374.00/M | TAJR104K020R 
47 10 Ss 4 0.5 25000 478-3287-1-ND 1.20 1.05 92 478-3287-2-NDt 2,500 408.00/M | TAJS474K020R 
1 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 35 478-1650-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA105K020R 
1 10 T 4 0.5 900 478-3288-1-ND: 1.40 1,22 1.07 478-3288-2-NDt 2,500 476.00/M | TAJT105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 35 31 er 478-1658-2-ND 2,000 119.00/M | TAJA155K020R 
2.2 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 40 35 478-2358-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225K020R 
2.2 20 B 6 0.5 3500 478-3037-1-ND: 50 44 39 478-3037-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB225M020R 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 37 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND -50 44 39 478-1685-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K020R 
4.7 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-ND 48 42 37 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
47 20 B 6 0.9 3000 478-3043-1-ND: -50 A4 .39 478-3043-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB475M020R 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-3071-1-ND 50 A4 .38 478-3071-2-NDt 2,000 168.00/M | TAJC685K020R 
20 6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND 55 48 42 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB685K020R 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-1719-1-ND 55 48 42 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
10 10 B 6 ie 2100 478-1674-1-ND -50 4 -38 478-1674-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106K020R 
10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND 46 40 35 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND -60 53 46 478-1679-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K020R 
15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 ae 67 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 4.4 1800 478-1683-1-ND 63 55 A8 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 10 Cc 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 76 478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020R 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 87 76 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 75 66 57 478-1734-2-ND 500 136.50 | TAJD336K020R 
47 10 Cc 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1.72 1.51 478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157K020R 
A7 10 A 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 87 76 478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025R 
68 10 A 4 0.5 10000 478-2362-1-ND 1.00 87 76 478-2362-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K025R 
68 20 A 4 0.5 10000 478-3033-1-NDt 1.00 87 76 478-3033-2-NDt 2,000 340.00/M | TAJA684M025R 
1 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND 48 42 37 478-2363-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA105K025R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND 45 40 35 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155K025R 
1.5 20 B 6 0.5 5000 478-3034-1-NDt -50 4 .39 478-3034-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB155M025R 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 37 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
2.2 20 B 6 0.6 4500 478-3038-1-NDt 50 44 .39 478-3038-2-NDt 2,000 171.00/M | TAJB225M025R 
3.3 10 A 6 0.8 3700 478-3072-1-NDt -50 A4 38 478-3072-2-NDt 2,000 168.00/M | TAJA335K025R 
25 6.8 10 B 6 1.7 2800 478-1695-1-ND -65 57 50 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
10 10 Cc 6 2.5 1800 478-1700-1-ND 53 46 40 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
10 10 WwW 6 2.5 1800 478-3289-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-3289-2-NDt 1,000 819.00 | TAJW106K025R 
10 10 D 6 2.5 1200 478-3354-1-NDt 1.68 1.46 1.28 478-3354-2-NDt 500 305.00 | TAJD106K025R 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 we 63 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 ej 6 5.5 1400 478-1712-1-ND 1.05 92 -80 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 72 63 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2366-2-ND 500 552.50 | TAJD336K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-ND 3.89 3.39 2.96 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
100 10 Vv 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107K025R 
1 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 87 76 478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104K035R 
15 10 A 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 87 76 478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K035R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 87 76 478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035R 
33 10 A 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 87 76 478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035R 
A7 10 A 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 87 76 478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K035R 
47 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2373-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K035R 
68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 .87 .76 478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035R 
68 20 B 4 0.5 8000 478-3044-1-NDt 75 66 57 478-3044-2-NDt 2,000 255.00/M | TAJB684M035R 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-ND 50 44 38 478-1651-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105K035R 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND -50 44 39 478-1671-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105K035R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND -70 61 54 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155K035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND -60 53 46 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
1.5 10 Cc 6 0.5 4500 478-1705-1-ND 93 81 71 478-1705-2-ND 500 168.50 | TAJC155K035R 
2.2 10 A 6 0.8 4500 478-3073-1-NDt -90 79 69 478-3073-2-NDt 2,000 306.00/M | TAJA225K035R 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 53 46 40 478-1680-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225K035R 
2.2 10 Cc 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 42 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
35 2.2 10 T 6 0.8 4200 478-3290-1-NDt 1.40 1,22 1.07 478-3290-2-NDt 2,500 476.00/M | TAJT225K035R 
3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND .55 48 42 478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035R 
3.3 10 Cc 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 53 A6 40 478-1714-2-ND 500 95.50 | TAJC335K035R 
3.3 10 D 6 1.2 2500 478-1732-1-ND 75 66 57 478-1732-2-ND 500 136.50 | TAJD335K035R 
4.7 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-ND 65 57 50 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
47 10 Cc 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 46 40 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
47 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 ne 63 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
6.8 10 Cc 6 2.4 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 72 63 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 Cc 6 3.5 1600 478-1701-1-ND 95 83 73 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106K035R 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 7 67 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106K035R 
15 10 Cc 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 95 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156K035R 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 80 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156K035R 
22 10 D 6 77 900 478-1730-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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INA TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum| Maximum |(m0)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 10 E 6 TT 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
35 33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
47 10 E 6 16.5 900 478-3074-1-NDt 7.43 6.46 5.65 478-3074-2-NDt 400 1081.20 | TAJE476K035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 57 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO50R 
15 10 A 4 0.5 15000 478-2375-1-ND 1.00 87 76 478-2375-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154KO50R 
.22 10 A 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 87 76 478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K050R 
-33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334K050R 
AT 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2378-2-ND 2,000 510.00/M_| TAJB474K050R 
68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684K050R 
68 10 Cc 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2342-2-ND 500 382.50 | TAJC684K050R 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-ND 75 66 57 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KO50R 
1 10 B 4 0.5 7000 478-3075-1-NDt 1.35 1.18 1.03 478-3075-2-NDt 2,000 459.00/M | TAJB105KO50R 
50 1.5 10 ej 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155KO50R 
1.5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155KO50R 
2.2 10 D 6 V1 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 Cc 6 V7 2500 478-3076-1-NDt 2.03 1.77 1.54 478-3076-2-NDt 500 368.50 | TAJC335KO50R 
3.3 10 D 6 1.7 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335KO50R 
4.7 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475KO50R 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685KO50R 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-2380-2-ND 500 892.50 | TAJD106KO50R 
10 10 E 6 5 100 478-3291-1-NDt 11.25 9.79 8.55 478-3291-2-NDt 400 1638.00 | TAJE106KO50R 
15 10 E 6 res 600 478-3077-1-NDt 10.13 8.81 7.70 478-3077-2-NDt 400 1474.40 | TAJE156KO50R 
1 . 
TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 
TPS surface mount products have inherently low Case EIA Dimensions (mm) 
ESR (equivalent series resistance) and are capable Size Code L WwW H W, A S Min. 4 L » ws 
of higher ripple current handling, producing lower A 3216-18 320 1.60 7.60 720 0.80 7.10 
ripple voltages, less power and heat dissipation than i 
standard product for the most efficient use of circuit B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 H 
power. ej 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 ( _)} ‘a 
TPS has been designed, manufactured, and pre- D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
conditioned for optimum performance in typical power E. 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 A A Wi 
supply applications. Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C W. 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size _|Maximum|Maximum |(m0)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
47 10 A 8 1.9 500 478-2381-1-ND 1.00 87 76 478-2381-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 100 478-2382-1-ND 4.20 3.66 3.20 478-2382-2-ND 500 764.50 | TPSD227K004R0100 
220 10 D 8 8.8 50 478-3310-1-ND: 4.40 3.83 3.35 478-3310-2-NDt 500 801.00 | TPSD227K004R0050 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
680 10 D 14 27.2 45 478-3078-1-ND: 12.24 10.65 9.31 478-3078-2-NDt 500 2227.50 | TPSD687K004R0045 
1000 10 Vv 16 40 35 478-331 1-1-ND: 19.25 16.75 14.63 478-331 1-2-NDt 400 2802.80 | TPSV108K004R0035 
1000 10 Vv 16 40 40 478-2387-1-ND 18.75 16.32 14.25 478-2387-2-ND 400 2730.00 | TPSV108K004R0040 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 87 76 478-2388-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA106KO06R1500 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-ND 75 66 57 478-1754-2-ND 2,000 255.00/M | TPSA226KO06RO0900 
33 10 A 8 21 600 478-1755-1-ND 1.00 87 76 478-1755-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA336KO06RO0600 
47 10 B 6 3 250 478-2389-1-ND 1.25 1.09 95 478-2389-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB476KO06R0250 
47 10 A 10 2.8 800 478-3079-1-ND: -90 79 69 478-3079-2-NDt 2,000 306.00/M | TPSA476KO006R0800 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 92 478-1761-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB686MO006RO0500 
68 10 WwW 6 4.3 125 478-331 2-1-ND: 4.00 3.48 3.04 478-3312-2-NDt 1,000 1456.00 | TPSW686K006R0125 
100 10 Cc 6 6.3 75 478-3313-1-ND: 3.20 2.79 2.44 478-3313-2-NDt 500 582.50 | TPSC107KO06RO0075 
100 10 B 10 6.3 250 478-3080-1-ND: 1.13 98 86 478-3080-2-NDt 2,000 383.00/M | TPSB107KO06R0250 
150 10 iej 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2390-2-ND 500 482.50 | TPSC157KO06R0150 
63 220 10 Cc 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
. 220 10 Cc 8 13.9 70 478-3081-1-ND: 2.16 1.88 1.65 478-3081-2-NDt 500 393.00 | TPSC227K006R0070 
220 10 D 8 13.2 100 478-3362-1-ND: 4.20 3.66 3.20 478-3362-2-NDt 500 764.50 | TPSD227K006R0100 
220 20 D 8 13.2 100 478-3061-1-ND: 3.50 3.05 2.66 478-3061-2-NDt 500 637.00 | TPSD227M006R0100 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
330 10 D 8 20.8 45 478-3314-1-ND: 14.40 12.53 10.95 478-3314-2-NDt 500 2621.00 | TPSD337KO06R0045 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
470 10 D 12 29.6 45 478-3082-1-ND: 7A 6.19 5.41 478-3082-2-NDt 500 1294.00 | TPSD477KO006R0045 
470 10 D 12 29.6 100 478-3315-1-ND: 7.30 6.36 5.55 478-3315-2-NDt 500 1328.50 | TPSD477KO06R0100 
470 10 E 10 29.6 45 478-3316-1-ND: 13.35 11.62 10.15 478-3316-2-NDt 400 1943.60 | TPSD477KO06R0045 
680 10 Vv 14 42.8 35 478-3083-1-ND: 13.73 11.95 10.44 478-3083-2-NDt 400 1998.40 | TPSV687KO006R0035 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 478-1809-2-ND 400 2111.20 | TPSE687KO06R0045 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 15 66 57 478-1753-2-ND 2,000 255.00/M | TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-ND 1.00 87 76 478-2391-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 87 76 478-2392-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA685K010R1800 
10 10 A 6 1 900 478-1751-1-ND .70 61 54 478-1751-2-ND 2,000 238.00/M | TPSA106K010R0900 
10 10 A 6 1 1800 478-3317-1-ND: 1.00 87 76 478-3317-2-NDt 2,000 340.00/M | TPSA106K010R1800 
15 10 A 6 1.5 1000 478-1752-1-ND 15 66 57 478-1752-2-ND 2,000 255.00/M | TPSA156K010R1000 
22 10 B 6 2.2 700 478-331 8-1-ND: 1.25 1.09 95 478-331 8-2-NDt 2,000 425.00/M | TPSB226K010R0700 
22 10 B 6 2.2 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 95 478-2393-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB226K010R0400 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 92 478-1759-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB336K010R0425 
33 10 ej 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
33 10 Cc 6 3.3 150 478-3319-1-ND: 2.65 2.31 2.02 478-3319-2-NDt 500 482.50 | TPSC336K010R0150 
47 10 B 8 47 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 95 478-1760-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB476K010R0650 
47 10 B 8 47 250 478-3085-1-ND: 1.13 .98 86 478-3085-2-NDt 2,000 383.00/M | TPSB476K010R0250 
10 47 20 Cc 6 47 350 478-3059-1-ND: 1.75 1.53 1.33 478-3059-2-NDt 500 318.50 | TPSC476M010R0350 
68 10 B 8 6.8 600 478-3084-1-ND: 1.13 98 86 478-3084-2-NDt 2,000 383.00/M | TPSB686K010R0600 
100 10 Cc 8 10 75 478-3086-1-ND: 2.48 2.16 1.89 478-3086-2-NDt 500 450.50 | TPSC107K010RO0075 
100 10 Cc 8 10 200 478-3357-1-ND: 2.45 2.14 1.87 478-3357-2-NDt 500 446.00 | TPSC107K010R0200 
100 10 D 6 10 50 478-3320-1-ND: 5.35 4.66 4.07 478-3320-2-NDt 500 973.50 | TPSD107K010RO0050 
100 10 Cc 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010RO065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 6 15 50 478-3321-1-ND: 5.75 5.01 4.37 478-3321-2-NDt 500 1046.50 | TPSD157K010R0050 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.50 3.05 2.66 478-1781-2-ND 500 637.00 | TPSD157K010R0100 
220 10 D 8 22 100 478-3322-1-ND: 8.25 7.18 6.27 478-3322-2-NDT¢ 500 1501.50 | TPSD227K010R0100 
220 10 E 8 22 50 478-3323-1-ND: 12.75 11.10 9.69 478-3323-2-NDt 400 1856.40 | TPSE227K010R0050 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
330 10 D 10 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
+ RoHS Compliant (Continued) 
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IND TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size _|Maximum| Maximum |(mQ)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
330 10 D 8 33 50 478-3087-1-ND: 12.11 10.54 9.20 478-3087-2-ND: 500 2203.00 | TPSD337K010R0050 
10 470 10 E 10 47 45 478-3088-1-ND: 14.85 12.92 11.29 478-3088-2-ND: 400 2162.00 | TPSE477K010R0045 
470 10 iS 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA335K016R3500 
47 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 B 6 11 1200 478-2397-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB685K016R1200 
6.8 10 A 6 14 1500 478-3089-1-ND: -90 79 69 478-3089-2-ND: 2,000 306.00/M | TPSA685K016R1500 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-ND 1.25 1.09 95 478-2398-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K016R0800 
15 10 B 6 2.4 800 478-1757-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSB226K016RO0600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-ND 88 77 67 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
33 10 ej 6 5.3 300 478-1771-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TPSC336K016R0300 
33 10 B 8 5.3 350 478-3090-1-ND: 1.13 .98 86 2,000 383.00/M | TPSB336K016R0350 
33 10 Ww 6 5.3 175 478-3324-1-ND 4.00 3.48 3.04 478-3324-2-ND: 1,000 1456.00 | TPSW336K016R0175 
47 10 D 6 7.5 80 478-3325-1-ND: 4.00 3.48 3.04 478-3325-2-ND: 500 728.00 | TPSD476K016RO0080 
16 47 10 Cc 6 75 350 478-1773-1-ND 2.55 2.22 1.94 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 10 D 6 7.5 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
68 10 Cc 6 10.9 125 478-3091-1-ND 2.66 2.31 2.02 478-3091 -2-ND: 500 483.00 | TPSC686K016R0125 
68 10 Cc 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 D 6 16 150 478-3358-1-ND: 4.20 3.66 3.20 478-3358-2-ND: 500 764.50 | TPSD107K016R0150 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
150 10 D 6 24 60 478-3092-1-ND: 9.68 8.42 7.36 478-3092-2-ND: 500 1761.00 | TPSD157K016RO060 
150 10 D 6 24 100 478-3326-1-ND: 10.25 8.92 7.79 478-3326-2-ND: 500 1865.50 | TPSD157K016R0100 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
220 10 E 10 35.2 100 478-3093-1-ND: 9.45 8.23 7.19 400 1376.00 | TPSE227K016R0100 
220 10 Vv 8 35.2 50 478-3327-1-ND 16.10 14.01 12.24 400 2344.00 | TPSV227K016R0050 
220 10 Vv 8 35.2 75 478-3328-1-ND 15.75 13.71 11.97 400 2293.20 | TPSV227K016R0075 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
1 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 87 76 478-2399-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K020R3000 
2.2 10 A 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 87 76 478-2400-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K020R3000 
3.3 10 A 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA335K020R2500 
47 10 B 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 1:25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB475K020R1000 
6.8 10 A 6 1.4 1000 478-3094-1-ND: -90 79 69 2,000 306.00/M | TPSA685K020R1000 
6.8 10 B 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB685K020R1000 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB106K020R1000 
15 10 Cc 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 B 6 44 400 478-3095-1-ND: 1.13 98 86 478-3095-2-ND: 2,000 383.00/M | TPSB226K020R0400 
22 10 ej 6 4.4 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
20 33 10 [eo] 6 6.6 300 478-3096-1-ND: 2.05 1.79 1.56 500 372.50 | TPSC336K020R0300 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND 7.75 6.75 5.89 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 5.45 4.74 4.14 400 792.80 | TPSE476K020R0150 
47 10 D 6 9.4 100 478-3329-1-ND: 3.75 3.27 2.85 478-3329-2-ND: 500 682.50 | TPSD476K020R0100 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
100 10 D 6 20 85 478-3097-1-ND 3.83 3.33 2.91 500 696.00 | TPSD107K020R0085 
100 10 E 6 20 100 478-3098-1-ND: 13.73 11.95 10.44 400 1998.40 | TPSE107K020R0100 
100 10 Vv 8 20 60 478-3330-1-ND: 17.00 14.79 12.92 400 2475.20 | TPSV107K020R0060 
100 10 E 6 20 150 478-1795-1-ND 5.75 5.01 4.37 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
150 10 Vv 8 30 80 478-3099-1-ND: 14.27 12.42 10.85 478-3099-2-ND: 400 2076.80 | TPSV157 KO20R0080 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 87 76 478-2405-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K025R6000 
1.5 10 A 6 0.5 3000 478-2406-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA155K025R3000 
3.3 10 A 6 0.8 1000 478-3100-1-ND 90 79 69 478-3100-2-ND: 2,000 306.00/M | TPSA335K025R1000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 95 478-2407-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB335K025R2000 
4.7 10 B 6 1.2 900 478-2408-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB475K025R0900 
6.8 10 B 6 1.7 700 478-3101-1-ND 1.13 98 86 2,000 383.00/M | TPSB685K025R0700 
6.8 10 Cc 6 1.7 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025RO0600 
10 10 Cc 6 2.5 500 478-1762-1-ND 88 77 67 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 10 Cc 6 2.5 300 478-3360-1-ND: 2.60 2.27 1.98 500 473.00 | TPSC106K025R0300 
10 20 ej 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 7 67 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
22 10 Cc 6 5.5 275 478-3102-1-ND 2.16 1.88 1.65 500 393.00 | TPSC226K025R0275 
22 10 D 6 5.5 100 478-3331-1-ND 4.20 3.66 3.20 500 764.50 | TPSD226K025R0100 
25 33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.60 3.14 2.74 500 655.00 | TPSD336K025R0300 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 10 D 6 8.3 100 478-3332-1-ND 4.35 3.79 3.31 500 791.50 | TPSD336K025R0100 
33 20 D 6 8.3 200 478-3062-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-3062-2-ND: 500 719.00 | TPSD336M025R0200 
33 10 D 6 8.3 200 478-3359-1-ND: 4.05 3.53 3.08 478-3359-2-ND: 500 737.00 | TPSD336K025R0200 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 5.32 400 1019.20 | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
47 10 D 6 11.8 125 478-3103-1-ND: 6.26 5.45 4.76 500 1138.50 | TPSD476K025R0125 
47 10 D 6 11.8 250 478-3333-1-ND 4.05 3.53 3.08 500 737.00 | TPSD476K025R0250 
68 10 E 6 17 200 478-3334-1-ND: 8.50 7.40 6.46 478-3334-2-ND: 400 1237.60 | TPSE686K025R0200 
68 10 Vv 6 dike 95 478-3335-1-ND: 16.75 14.58 12.73 478-3335-2-ND: 400 2438.80 | TPSV686K025R0095 
68 10 E 6 17 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
100 10 Vv 8 25 100 478-3104-1-ND: 15.08 13.12 11.46 400 2194.80 | TPSV107K025R0100 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2411-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA684K035R6000 
1 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 95 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1 10 A 4 0.5 3000 478-3336-1-ND: 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA105K035R3000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 95 478-2413-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB155K035R2500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 95 478-2414-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 [eo] 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
47 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 500 355.00 | TPSC475KO035RO0600 
6.8 10 D 6 2.4 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
10 10 D 6 3.5 125 478-3337-1-NDt 4.00 3.48 3.04 500 728.00 | TPSD106K035R0125 
35 15 10 Cc 6 5.3 350 478-3107-1-NDt 1.98 1.73 1.51 478-3107-2-NDt 500 360.50 | TPSC156K035R0350 
15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-1780-2-ND 500 546.00 | TPSD156K035R0300 
22 10 D 6 7.7 125 478-1796-1-ND 9.75 8.49 7.41 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 E 6 7.7 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 7.7 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
22 20 D 6 7.7 300 478-3060-1-NDt 9.25 8.05 7.03 478-3060-2-NDt 500 1683.50 | TPSD226M035R0300 
22 10 D 6 ah 200 478-3356-1-NDt 10.00 8.70 7.60 478-3356-2-NDt 500 1820.00 | TPSD226K035R0200 
33 10 D 6 11.6 200 478-3108-1-NDt 9.00 7.83 6.84 478-3108-2-NDt 500 1638.00 | TPSD336K035R0200 
33 10 [= 6 11.6 1005 478-3338-1-NDt 11.00 9.57 8.36 478-3338-2-NDt 400 1601.60 | TPSE336K035R0100 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-2416-2-ND 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
47 10 E 6 16.5 200 478-3109-1-NDt 10.71 9.32 8.14 478-3109-2-NDt 400 1559.20 | TPSE476K035R0200 

t+ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IND TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum i-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum |Maximum | (m0)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2.2 10 A 6 0.8 1500 478-3105-1-NDt 90 79 69 478-3105-2-NDt 2,000 306.00/M | TPSA225K035R1500 
35 47 10 B 6 1.2 700 478-3106-1-NDt 1.13 98 86 478-3106-2-NDt 2,000 383.00/M | TPSB475K035R0700 
47 10 E 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 478-2417-2-ND 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
68 20 Vv 6 23.8 150 478-3110-1-NDt 16.20 14.10 12.32 478-3110-2-NDt 400 2358.80 | TPSV686M035R0150 
15 10 A 4 0.5 9000 478-2418-1-ND 1.00 87 76 478-2418-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA154K050R9000 
p"4 10 A 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 87 76 478-2419-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 4A 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
3.3 10 D 6 17 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335KO050R0800 
4.7 10 D 6 2.4 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475KO50R0500 
50 47 10 D 6 2.4 300 478-3339-1-NDt 8.45 7.36 6.43 478-3339-2-NDt 500 1538.00 | TPSD475KO050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 300 478-3111-1-NDt 6.08 5.29 4.62 478-3111-2-NDt 500 1105.50 | TPSD685K050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685KO050R0500 
10 10 E 6 5 400 478-3361-1-NDt 18.20 15.84 13.84 478-3361-2-NDt 400 2650.00 | TPSE106K050R0400 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106KO50R0500 
15 10 E 6 5 250 478-3112-1-NDt 16.88 14.69 12.83 478-3112-2-NDt 400 2457.20 | TPSE156K050R0250 
t+ RoHS Compliant 
TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors 
The TCJ Series of tantalum capacitors with a conductive polymer 7 7 
electrode offers lower ESR, safer non-ignition failure mode and better Case EIA Dimensions (mm) 
Eapecee/e Ths Tel ones © omens bi Soret inenstiene sjsianes eee LL | Ace 
with operating temperatures up to 125°C. A 3216-18 3.20 | 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 (_ 
In addition, the TCJ Series complies with RoHS requirements and is an 
environmentally friendly component ready for lead free-assembly systems B 3528-21 3.50 | 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 | A 
up to 3x reflow with 260°C peak temperature. 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Capacitance Tolerance: +20% Ly 3528-12 3.50 | 2.80 1:20 2.20 0.80 2.00 
Rated Capaci- DF DCL ESR RMS Cut Tape 
Voltage tance Case % (uA) Maximum Current (mA) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) Size | Maximum Maximum | (mQ)@100kHz | @100kHz & 25C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 A 6 8.8 300 500 478-3135-1-ND -95 83 72 478-3135-2-ND 2,000 321.00/M | TCJA226M004R0300 
4 68 B 6 27.2 70 1102 478-3137-1-ND 1.10 96 84 478-3137-2-ND 2,000 321.00/M | TCJB686M004R0070 
100 B 8 40 70 1102 478-3129-1-ND 1.10 96 84 478-3129-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB107M004R0070 
10 A 6 6 300 500 478-3134-1-ND 94 82 72 478-3134-2-ND 2,000 318.00/M | TCJA106MO006R0300 
15 A 6 9 300 500 478-3128-1-ND -95 83 72 478-3128-2-ND 2,000 321.00/M | TCJA156MO006R0300 
63 47 B 6 28.2 70 1102 478-3139-1-ND 1.10 96 84 478-3139-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB476M006R0070 
, 47 T 8 28.2 80 1000 478-3133-1-ND 1.32 1.15 1.00 478-3133-2-ND 2,500 447.00/M | TCJT476MO06RO080 
68 B 8 40.8 70 1102 478-3131-1-ND 1.10 96 84 478-3131-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB686M006R0070 
100 B 10 60 70 1102 478-3130-1-ND 1.10 96 84 478-3130-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB107M006R0070 
10 A 6 10 300 500 478-3127-1-ND 95 83 72 478-3127-2-ND 2,000 321.00/M | TCJA106M010R0300 
10 22 B 6 22 300 532 478-3136-1-ND 1.10 96 84 478-3136-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB226M010R0300 
33 B 6 33 200 652 478-3138-1-ND 1.10 96 84 478-3138-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB336M010R0200 
47 B 6 47 70 1102 478-3132-1-ND 1.10 96 84 478-3132-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB476M010R0070 


TLC and TLJ Series Tantalum Solid Electrolytic Capacitors 


The consumer TLJ and TLC Series of tantalum 


‘ : . Case EIA Dimensions (mm) 
capacitors offer a high capacitance vs volt- é : 
age ratio based on stable MnOo electrode Size Code L w H Wi S Min A 
capacitors. A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 1.80 0.80 L — | 
- F B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 1.40 0.80 
They are suitable fora wide range of consumer K 0402 1.00 0.50 0.50 “40 — _ 4 im w mal 
electronic applications such as the latest H 
jortable handheld electronics, cellular phones. 7 0808 a OSS oe _ — — 
ded isd res pense: R (TL) 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.0 0.70 0.50 Y 
PDA's or other digital equipment and cameras. 
R (TLC) 0805 2.50 1.35 1.35 70 = = i ee ee 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C T 3528 3.50 2.80 1.20 Max 2.00 = =— 
* Capacitance Tolerance: 20% w 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 2.90 1.30 >| wit be 
Rated Capaci- DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Case (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) Size | Maximum | (mQ)@100kHz Part No. a 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TLC Series 
4 4.7 K 5: 15 478-3340-1-ND 6.65 5.79 5.06 478-3340-2-ND 1,000 2421.00} TLCK475M004QTA 
100 R 4.0 5000 478-3341-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3341-2-ND 500 696.00 | TLCR107M004XTA 
6.3 22 L 1.4 75 478-3343-1-ND 2.93 2.55 2.23 478-3343-2-ND 500 532.50 | TLCL226MO06XTA 
10 47 R 47 5000 478-3347-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3347-2-ND 500 696.00 | TLCR476M010XTA 
TLJ Series 
4 100 A 4.0 500 478-3342-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-3342-2-ND 2,000 714.00/M | TLJA107M004R0500 
63 33 R 2.0 3000 478-3344-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3344-2-ND 2,500 /1020.00/M) TLJR336M006R3000 
: 100 A 6.0 500 478-3345-1-ND 3.10 2.70 2.36 478-3345-2-ND 2,000 /1054.00/M| TLJA107MO06R0500 
10 R 1.0 3000 478-3346-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-3346-2-ND 2,500 935.00/M| TLJR106M010R3000 
10 47 T 47 600 478-3348-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3348-2-ND 2,500 /1105.00/M) TLJT476M010RO0600 
150 B 15 500 478-3349-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3349-2-ND 2,000 /1105.00/M| TLJB157M010RO500 
150 Ww 15 200 478-3350-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3350-2-ND 1,000 1547.00| TLJW157M010R0200 


1260 (to63) 
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v 
INA TPM Series Multianode Ultra Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 


Low ESR, high capacitance and high ripple Dimensions (mm) | —> <- W =| 
eee are the key parameters for processor Case EIA L WwW H Wi A S a 
Iitering:: Multianods -contiguration “within | - ‘size Code +0.20 +0.20,-0.10 | +0.20,-0.10 | 20.20 | +0.30, -0.20 Min 
a standard E case package meets these (_ =) H 
requirements. E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 4s] 
3 5 Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 +0.30 3.10 1.40 1.80 Jeol Ss le Wf 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C A A a sith 
Dim. in mm. 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Capacitance| Tolerance | Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(V) (uF) Yo Size | Maximum |Maximum |(m0Q)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. 400 Part No. 
25 1500 10 E 6 38 12 478-3292-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3292-2-ND: 2184.00 | TPME158K002R0012 
- 1500 10 E 6 38 15 15.00 13.05 11.40 478-3293-2-ND: 2184.00 | TPME158K002R0015 
680 10 E 6 27 18 15.00 13.05 11.40 478-3294-2-ND: 2184.00 | TPME687K004R0018 
680 10 E 6 27 23 12.25 10.66 9.31 478-1815-2-ND 1783.60 | TPME687K004R0023 
4 680 20 E 6 27 23 11.25 9.79 8.55 478-1816-2-ND 1638.00 | TPME687M004R0023 
1000 10 Vv 6 40 18 15.50 13.49 11.78 478-3295-2-ND: 2256.80 | TPMV108K004R0018 
1000 10 E 6 40 18 478-1819-1-ND 12.50 10.88 9.50 478-1819-2-ND 1820.00 | TPME108K004R0018 
1000 20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 478-1820-2-ND 1710.80 | TPME108M004R0018 
470 10 E 6 28 23 478-3296- 15.00 13.05 11.40 478-3296-2-ND: 2184.00 | TPME477K006R0023 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1812-2-ND 1456.00 | TPME477K006R0030 
470 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1813-2-ND 1419.60 | TPME477M006R0030 
6.3 680 10 E 6 4 18 478-3297- 15.00 13.05 11.40 2184.00 | TPME687K006R0018 
680 10 Vv 6 41 23 478-3298- 15.50 13.49 11.78 2256.80 | TPMV687K006R0023 
680 10 E 6 4 23 478-1817- 12.25 10.66 9.31 1783.60 | TPME687K006R0023 
680 20 E 6 4 23 478-1818- 11.25 9.79 8.55 1638.00 | TPME687MO006R0023 
330 10 E 6 33 35 478-1810- 10.00 8.70 7.60 1456.00 | TPME337K010R0035 
330 20 E 6 33 35 478-1811- 9.75 8.49 7.41 1419.60 | TPME337M010R0035 
10 470 20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1814-2-ND 1419.60 | TPME477M010R0030 
470 10 E 6 47 23 478-3299-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3299-2-ND: 2184.00 | TPME477K010R0023 
470 10 E 6 47 30 478-3300-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3300-2-ND: 2184.00 | TPME477K010R0030 
150 10 E 6 24 40 478-3301-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3301 -2-ND: 2184.00 | TPME157K016R0040 
16 220 10 E 6 35 25 478-3302-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3302-2-ND: 2184.00 | TPME227K016R0025 
220 10 E 6 35 40 478-3303-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3303-2-ND: 2184.00 | TPME227K016R0040 
25 68 10 E 6 17 55 478-3304-1-NDt 15.00 13.05 11.40 478-3304-2-ND: 2184.00 | TPME686K025RO0055 
22 10 E 6 8 60 478-3305-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3305-2-ND: 2548.00 | TPME226K035RO060 
35 22 10 E 6 8 100 478-3306-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3306-2-ND: 2548.00 | TPME226K035R0100 
33 10 E 6 12 65 478-3307-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3307-2-ND: 2548.00 | TPME336K035R0065 
47 10 E 6 16 65 478-3308-1-NDt 17.50 15.23 13.30 478-3308-2-ND: 2548.00 | TPME476K035RO065 
50 10 10 E 6 5 120 478-3309-1-NDt 20.00 17.40 15.20 478-3309-2-ND: 2912.00 | TPME106K050R0120 
+ RoHS Compliant 
TAC Series Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors 
The world’s smallest surface mount tantalum capacitor, Case EIA EIA Dimensions (mm) Minimum Termination 
ae bah a sie space pana eae ee Size | Code | Metric L w H Spacing(S) _Length (Lt) 
0 grow. microchip™ is a major breakthrough in — 
pibiataiiaio without raat in feta ° 7 1206 3216-18 3.20 1.60 1.60 1,80: O18 I L | t 
‘ H 0805 20-12-10 2.00 1.35 1.00 0.70 0.15 
It offers the highest energy store in a small case down K 0402 1005-07 4.00 0.50 0.50 0.40 0.10 H 
to 0402; (a 0603 _| 1608-10 1.60 0.85, 0.85 0.55 0.15 | 
Enhanced high frequency operation through unique R 0805 2012-15 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 l—— § —-Jl+Lt TT 
ESR performance with temperature and voltage a 3528 | 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.00 0.15 k— WI 
stability also offered. U 0805 | 2012-06 2.00 1.35 0.60 0.70 0.15 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
2.0 10 20 K 15 0.5 15 478-3254-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3254-2-NDt 1,000 |2694.00 | TACK106MO02QTA 
47 20 K 12 0.5 15 478-3255-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3255-2-NDt 1,000 |2694.00 | TACK475MO03QTA 
3.0 100 20 R 30 3.0 5 478-3256-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3256-2-NDt 500 773.50 | TACR107MO003XTA 
220 20 a: 20 6.6 1 478-3257-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3257-2-NDt 500 887.50 | TACT227M003XTA 
10 20 L 10 0.5 75 478-2549-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL106M004XTA 
10 20 R 8 0.5 5 478-2559-1-ND 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | TACR106M004XTA 
4 22 20 L 20 0.9 75 478-2550-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL226M004XTA 
22 20 R 8 0.9 5 478-2560-1-ND 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | TACR226M004XTA 
47 20 R 14 1.9 5 478-3113-1-NDt 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR476M004XTA 
100 20 A 20 4.0 1 478-2566-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2566-2-ND 500 591.50 | TACA107M004XTA 
1.5 20 L 6 0.5 75 478-2551-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2551-2-ND 500 318.50 | TACL1S55MO06XTA 
2.2 20 K 8 0.5 15 478-2547-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-2547- 1,000 | 1420.00 | TACK225MO06QTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2552-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2552- 500 318.50 | TACL225MO06XTA 
10 20 L 10 0.6 6 478-2553-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2553- 500 318.50 | TACL106MOO6XTA 
10 20 R 8 0.6 5 478-2561-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2561-2-ND 500 500.50 | TACR106MO0O6XTA 
15 20 L 20 0.9 15. 478-3114-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3114-2-ND: 500 591.50 | TACL156MOO6XTA 
63 22 20 H 10 1.4 5 478-3258-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3258-2-ND: 500 773.50 | TACH226MO06XTA 
. 22 20 R 10 1.4 5 478-2562-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2562- 500 500.50 | TACR226MO006XTA 
33 20 R 12 ey 5 478-3115-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3115-2-ND: 500 773.50 | TACR336MO06XTA 
47 20 R 20 3.0 5 478-3259-1-ND: 4.25 3.70 3.23 478-3259-2-ND: 500 773.50 | TACR476MO06XTA 
47 20 A 15 3.0 1 478-3116-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-3116-2-ND 500 |1001.00 | TACA476MO06XTA 
100 20 A 20 6.3 al 478-3260-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-3260- 500 |1001.00 | TACA107MOO6XTA 
100 20 T 12 6.3 1 478-3261-1-ND: 4.88 4.25 3.71 478-3261-2-ND: 500 887.50 | TACT107MO06XTA 
1.0 20 K 6 0.5 15 478-2548-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-2548-2-ND 1,000 | 1420.00 | TACK105M010QTA 
1.0 20 L 6 0.5 7.5 478-2554-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL105M010XTA 
2.2 20 U 8 0.5 5 478-3262-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACU225M010XTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2555-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL225M010XTA 
3.3 20 L 8 0.5 7.5 478-2556-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2556-2-ND 500 318.50 | TACL335M010XTA 
10 3.3 20 R 8 0.5 5 478-2563-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2563-2-ND 500 500.50 | TACR335M010XTA 
47 20 L 10 0.5 6 478-2557-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL475M010XTA 
47 20 R 8 0.5 6 478-2564-1-ND 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | TACR475M010XTA 
10 20 L 20 1.0 75) 478-3263-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL106M010XTA 
22 20 R 14 2.5 5 478-3117-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR226M010XTA 
33 20 A 12 3.3 ‘l 478-3118-1-ND 5.50 4.79 4.18 500 |1001.00 | TACA336M010XTA 
47 20 re 12 4.7 1 478-3264-1-ND 4.88 4.25 3.71 500 887.50 | TACT476M010XTA 
1.0 20 U 8 0.5 5 478-3265-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACU105M016XTA 
16 1.0 20 L 6 0.5 7.5 478-2558-1-ND 1.75 1.53 1.33 500 318.50 | TACL105M016XTA 
2.2 20 L 10 0.5 75 478-3119-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL225M016XTA 
10 20 R 10 1.6 5 478-2565-1-ND 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | TACR106M016XTA 
20 47 20 R 8 0.9 5 478-3266-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR475M020XTA 
25 1.0 20 R 8 0.5 5 478-3267-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3267-2-ND 500 773.50 | TACR105M025XTA 
+ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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I:NA#'{ OxiCap™ Niobium Oxide Capacitors 


Cost versus performance is a key requirement for consumer Case EIA [5 WwW H Wi A s 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has Size Code +£0.20 +0.20, -0.10 | +0.20,-0.10 | +0.20 +0.30, -0.20 Min. 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 
to meet this requirement as a higher performance alternative B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
to aluminum and other SMT capacitor technologies currently Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
on the market. D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 L ——>] i w >| 
. : ee E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 — 
The OxiCap non-burn technology is based on NbO niobium P 2012-15 2.05 1.35 1.0204 1.20 0.50 0.85 | 4 
oxide ceramic material as the anodic material processed through S 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 (_ =) H 
the same manufacturing process as tantalum capacitors. T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 ye 
The laser coded orange molded body gives total traceability. Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45+0.30 3.10 1.40 1.80 bmbe— Ss es +| wi |x 
ie W. 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
NOJ Series x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
+ Temperature Range: -55°C ~ 105°C Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 Dim. in mm. 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum| Maximum |(mQ)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
1.8 330 20 ¥: 8 11.9 300 478-3196-1-NDt 2.65 2.31 2.02 478-3196-2-ND: 1,000 965.00 | NOJY337M001RWJ 
10 20 P 6 1.0 4500 478-3197-1-NDt 1.06 93 81 478-3197-2-ND 2,500 | 360.00/M| NOJP106MO02RWJ 
22 20 T 6 al 1900 478-3198-1-NDt 1.35 1.18 1.03 478-3198-2-ND 2,500 | 459.00/M} NOJT226Mo002RWJ 
2.5 33 20 A 6 urd 1700 478-3199-1-NDt 49 43 37 478-3199-2-ND 2,000 | 165.00/M| NOJA336M002RWJ 
470 20 E 10 23.5 300 478-3200-1-NDt 6.89 5.99 5.24 478-3200-2-ND 400 1002.40 | NOJE477M002RWJ 
1000 20 Vv 18 50.0 300 478-3201-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3201-2-ND 400 1135.60 | NOJV108M002RWJ 
6.8 20 P 6 1.0 5300 478-3202-1-NDt 1.06 93 81 478-3202-2-ND 2,500 | 360.00/M| NOJP685M004RWJ 
6.8 20 Ss 6 1.0 2600 478-3203-1-NDt 1.15 1.01 88 478-3203-2-ND 2,500 | 391.00/M| NOJS685M004RWJ 
15 20 T 6 12 2000 478-3204-1-NDt 1.35 1.18 1.03 478-3204-2-ND 2,500 | 459.00/M|} NOJT156Mo0o4RWJ 
22 20 A 6 1.8 1900 478-3205-1-NDt 55 48 42 478-3205-2-ND 2,000 | 185.00/M| NOJA226M004RWJ 
22 20 B 6 1.8 1900 478-3206-1-NDt 53 46 40 478-3206-2-ND: 2,000 | 179.00/M | NOJB226M004RWJ 
4 47 20 B 6 3.8 1600 478-3207-1-NDt 73 64 56 478-3207-2-ND 2,000 | 247.00/M| NOJB476M004RWJ 
47 20 Cc 6 3.8 500 478-3208-1-NDt 96 .84 .73 478-3208-2-ND 500 174.50 | NOJC476MO004RWJ 
100 20 Cc 6 8 400 478-1824-1-ND 75 66 57 478-1824-2-ND 500 136.50 | NOJC107M004RWJ 
150 20 Cc 6 12 400 478-3209-1-NDt 1.75 1.53 1.33 478-3209-2-ND 500 318.50] NOJC157M004RWJ 
220 20 D 8 17.6 400 478-3210-1-NDt 1.85 1.61 1.41 478-3210-2-ND: 500 336.50 | NOJD227M004RWJ 
330 20 D 8 26.4 300 478-3211-1-NDt 6.30 5.49 4.79 478-321 1-2-ND 500 1146.50 | NOJD337M004RWJ 
680 20 Vv 14 54.4 300 478-3212-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3212-2-ND 400 1135.60 | NOJV687M004RWJ 
47 20 A 6 11 3100 478-3213-1-NDt 40 35 31 478-321 3-2-ND 2,000 | 136.00/M} NOJA475MO006RWJ 
47 20 Ss 6 1.0 3200 478-3214-1-NDt 1.15 1.01 88 478-3214-2-ND 2,500 | 391.00/M| NOJS475MO06RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-ND 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 | 136.00/M| NOJS475MO06RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-ND 55 48 42 478-1822-2-ND 2,000 | 187.00/M| NOJB156MO06RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-ND -50 44 -38 478-1823-2-ND 2,000 | 170.00/M| NOJB226MO06RWJ 
33 20 B 6 4.0 1700 478-3215-1-NDt 74 65 57 478-3215-2-ND 2.000 | 252.00/M| NOJB336MO06RWJ 
33 20 Cc 6 4.0 500 478-3216-1-NDt 96 .84 .73 478-3216-2-ND 500 174.50 | NOJC336MO006RWJ 
6.3 47 20 Cc 6 5.7 500 478-3217-1-NDt 96 .84 .73 478-3217-2-ND 500 174.50 | NOJC476MO06RWJ 
68 20 Cc 6 8.2 500 478-3218-1-NDt 1.20 1.04 91 478-3218-2-ND 500 217.50} NOJC686MO06RWJ 
100 20 ¥ 6 12.0 400 478-3219-1-NDt 2.65 2.31 2.02 478-3219-2-ND 1,000 965.00 |_NOJY107MOO6RWJ 
100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-ND 1.05 92 -80 478-1825-2-ND 500 191.00 | NOJD107MOO06RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-ND 1.25 1.09 95 478-1826-2-ND 500 227.50| NOJD157MO06RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-1827-2-ND 400 436.80 | NOJE227MO06RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-ND 3.93 3.42 2.99 478-1828-2-ND 400 571.60 | NOJE337MO06RWJ 
47 20 A 6 1.0 3100 478-3120-1-NDt 36 32 .28 478-3120-2-ND 2,000 | 124.00/M| NOJA475M010RWJ 
10 20 A 6 2.0 2200 478-3121-1-NDt At 36 31 478-3121-2-ND 2,000 | 138.00/M} NOJA106M010RWJ 
10 20 B 6 2.0 2200 478-3122-1-NDt AT 42 36 478-3122-2-ND 2,000 | 161.00/M} NOJB106M010RWJ 
10 15 20 B 6 3.0 2000 478-3220-1-NDt 57 -50 44 478-3220-2-ND 2.000 | 194.00/M| NOJB156M010RWJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3123-1-NDt 68 59 52 478-3123-2-ND 2,000 | 230.00/M | NOJB226M010RWJ 
22 20 Cc 6 4.4 500 478-3124-1-NDt 95 83 72 478-3124-2-ND 500 172.00 | NOJC226M010RWJ 
33 20 Cc 6 6.6 500 478-3125-1-NDt 95 83 .72 478-3125-2-ND 500 172.00 | NOJC336M010RWJ 
47 20 ig 6 9.4 400 478-3126-1-NDt 95 83 72 478-3126-2-ND 500 172.00 | NOJC476M010RWJ 
NOS Low ESR Series * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Rated Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance | Tolerance | Case Yo (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size _| Maximum | Maximum|(mQ)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
18 330 20 Y 8 11.9 100 478-3221-1-ND- 6.00 5.22 4.56 478-3221 -2-ND 1,000 2184.00 NOSY337M001R0100 
470 20 Y 8 16.9 100 478-3222-1-ND 6.00 5.22 4.56 478-3222-2-ND: 1,000 2184.00 NOSY477M001R0100 
68 20 Cc 6 3.4 200 478-3223-1-ND 2.03 1.77 1.54 478-3223-2-ND: 500 368.50 NOSC686M002R0200 
100 20 Cc 6 5.0 150 478-3224-1-ND: 2.16 1.88 1.65 478-3224-2-ND: 500 393.00 NOSC107M002R0150 
150 20 Cc 6 7.6 65 478-3225-1-ND- 2.95 2.57 2.25 478-3225-2-ND: 500 537.00 NOSC157M002RO0065 
25 220 20 Cc 8 11.0 80 478-3226-1-ND 2.60 2.27 1.98 478-3226-2-ND: 500 473.00 NOSC227M002R0080 
220 20 vi: 8 11.0 100 478-3227-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3227-2-ND: 1,000 2184.00 NOSY227M002R0100 
470 20 D 10 23.5 100 478-3228-1-ND 5.90 5.14 4.49 478-3228-2-ND: 500 1074.00 NOSD477M002R0100 
680 20 E 12 34.0 60 478-3229-1-ND- 11.00 9.57 8.36 478-3229-2-ND: 400 1601.60 NOSE687M002R0060 
1000 20 Vv 18 50.0 50 478-3230-1-ND 11.90 10.36 9.05 478-3230-2-ND: 400 1732.80 NOSV108M002R0050 
15 20 A 6 1.2 1500 478-3231-1-ND- .88 ft 67 478-3231-2-ND: 2,000 | 298.00/M NOSA156M004R1500 
22 20 B 6 1.8 600 478-3232-1-ND 1.08 94 82 478-3232-2-ND: 2,000 | 366.00/M NOSB226M004RO0600 
47 20 W 6 3.8 150 478-3233-1-ND- 3.00 2.61 2.28 478-3233-2-ND: 1,000 1092.00 NOSW476M004R0150 
68 20 Cc 6 5.4 200 478-3234-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3234-2-ND: 500 409.50 NOSC686M004R0200 
100 20 ie} 6 8.0 70 478-3235-1-ND-: 2.81 2.45 2.14 478-3235-2-ND: 500 511.50 NOSC107M004R0070 
100 20 x 6 8.0 100 478-3236-1-ND 6.00 5.22 4.56 478-3236-2-ND: 1,000 2184.00 NOSX107M004R0100 
4 150 20 Y 6 12.0 100 478-3237-1-ND: 6.00 5.22 4.56 478-3237-2-ND: 1,000 2184.00 NOSY157M004R0100 
150 20 c 6 12.0 90 478-3238-1-ND 2.95 2.57 2.25 478-3238-2-ND: 500 537.00 NOSC157M004R0090 
220 20 D 8 17.6 60 478-3239-1-ND 9.95 8.66 7.57 478-3239-2-ND: 500 1811.00 NOSD227M004R0060 
220 20 D 8 17.6 100 478-3240-1-ND- 3.60 3.14 2.74 478-3240-2-ND: 500 655.00 NOSD227M004R0100 
470 20 E 12 37.6 75 478-3241-1-ND 9.95 8.66 7.57 478-3241-2-ND: 400 1448.80 NOSE477M004R0075 
680 20 Vv 14 54.4 75 478-3242-1-ND- 11.90 10.36 9.05 478-3242-2-ND: 400 1732.80 NOSV687M004R0075 
330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
10 20 A 6 1.2 2000 478-3243-1-ND- .88 Wad 67 478-3243-2-ND: 2,000 | 298.00/M NOSA106MO06R2000 
22 20 B 6 2.6 600 478-3244-1-ND 1.08 94 82 478-3244-2-ND: 2,000 | 366.00/M NOSB226MO006RO0600 
33 20 B 6 4.0 600 478-3245-1-ND- 1.08 94 82 478-3245-2-ND: 2,000 | 366.00/M NOSB336MO006RO600 
33 20 Ww 6 4.0 250 478-3252-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3252-2-ND: 1,000 1092.00 NOSW336M006R0250 
68 20 ie} 6 8.2 200 478-3246-1-ND- 2.35 2.05 1.79 478-3246-2-ND: 500 427.50 NOSC686M006R0200 
63 100 20 D 6 12.0 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
° 100 20 D 6 12.0 80 478-3247-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3247-2-ND: 500 1811.00 NOSD107M006R0080 
150 20 D 6 18.0 70 478-3248-1-ND 9.95 8.66 7.57 478-3248-2-ND: 500 1811.00 NOSD157M006R0070 
220 20 D 8 26.4 100 478-3249-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3249-2-ND: 500 773.50 NOSD227M006R0100 
220 20 E 12 26.4 80 478-3250-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3250-2-ND: 400 1281.20 NOSE227M006R0080 
330 20 E 12 39.6 80 478-3251-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3251-2-ND: 400 1281.20 NOSE337MO006R0080 
470 20 Vv 12 56.4 75 478-3253-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3253-2-ND: 400 1732.80 NOSV477M006R0075 
+ROHS Compliant 
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KEJVIETJ Tantalum Dipped / Radial Capacitors 350 Series 7356 Series 
T350 and T356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum — ency and legibility. 


capacitors, provide the designer with the advantage of compactness golid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 
plus low leakage and low DF performance characteristics for filtering, shelf storage. 


bypassing, coupling, blocking and RC timing circuits. besa . These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
The plastic case provides a tough barrier coating and maintains preci-  axcellent temperature stability. The ESR values provided are for 
sion of lead wire spacing within 0.015 inch. reference only. 

All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and ven- 
dor identification, these self-insulating cases are resistant to shock 
and vibration. ¢ Capacitance Tolerance (%): +10 


* Operating Temperature: -55°C~85°C (125°C with voltage derating) 


The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding perman- RoHS Compliant part numbers available 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz| D.C.L.| DF % 100KHz| D.C.L.| DF % 
WV | Cap.| @ wA@ | @25°C | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap.| @ wA@ | @25°C | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet 
(DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 120Hz | p | H | LS | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (uF)| 425°C | 25°C | 120Hz | p | H | LS | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
T350 Series 22| 6 05 5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3550-ND 59 .51 .40| T350B225KO25AT 
15 5 07 5.0 | 8.4 | 2.54 |399-1380-ND .66 .57  .45|1350C156KO06AS 3.3 5 07 4.5 | 7.6 | 2.54 | 399-3551-ND 59 .51 .40| T350B335K025AT 
63] 68 | 18 | 33 6.3 | 10.2 | 2.54 |399-1384-ND 1.10 .95 75 |T350G686KO06AS 47) 4 0.9 5.0 | 84 | 2.54 | 399-3559-ND 71.61.48 | T350C475K025AT 
joo} 16 | 48 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1385-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOO6AS 68) 31 | 14 5.5 | 8.9 | 2.54 | 399-3573-ND 93.80.63 | T350E685K025AT 


25 10 25 2.0 5.5 | 8.9 | 2.54 | 399-3565-ND 93 80 _.63 | T350E106KO25AT 


33] 10 | 05 45 | 71 | 254 |399-1388-ND 48 42 33 |T350A335K010AS 
ss} 6 | 05 45 | 76 | 254 |399-1390-ND 66 57 .45 |T350B685KO10AS | 2 | 30 6.3 | 10.2 | 2.54 |399-3580-ND 2.00 1.71 1.34|1350G156KO25AT 
1s | a7 | 12 55 | 89 | 254|999-1902-ND 78 .68 53 | T350E156KO10AS 22| 15 | 44 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3584-ND 2.60 2.23 1.75|1350H226KO25AT 
10 | 2 | 27 | 18 55 | 89 | 254 |399-1393-ND 88 76 60 \Tas0E226Ko10AS 33| 12 | 66 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-3591-ND 3.33 2.86 2.24|1350J336K025AT 


47 1 9.4 
10 26 0.5 
15 21 05 
322. 17 0.5 
33 15 0.5 
AT 13 0.5 
68 10 0.5 
1.0 8 0.5 


8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3596-ND 5.07 4.35 3.41 | T350K476KO25AT 
4.5 | 7.1 | 2.54 | 399-3526-ND 48 42 .33|T350A104KO35AT 
45 | 7.1 | 2.54 | 399-3530-ND 48 42 .33| T350A154K035AT 
45 | 7.1 | 2.54 | 399-3534-ND 48 42  .33| T350A224K035AT 
4.5 | 7.1 | 2.54 | 399-3538-ND 48 42  .33| T350A334K035AT 
4.5 | 7.1 | 2.54 | 399-3542-ND 48 42 33 | T350A474K035AT 
45 | 7.1 | 2.54 | 399-3545-ND 48 42  .33| T350A684K035AT 
4.5 | 7.1 | 2.54 | 399-3529-ND 48 42  .33| T350A105KO35AT 


33 21 26 
68 1.3 5.4 
100 1 8.0 
68 4 0.9 
16 10 | 3.2 1.3 
22 2 26 
47 4 0.9 
25 | 68) 34 1.4 


6.0 | 9.9 | 2.54 | 399-1394-ND 1.03  .89 .70| T350F336KO10AS 
7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1396-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AS 
84 | 12.7 | 5.08 | 399-1397-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J107KO10AS 
5.0 | 8.4 | 2.54 | 399-1402-ND 69 .59 .47)T350C685K016AS 
5.5 | 8.9 | 2.54 | 399-1403-ND 96 .71 .51 | T350E106K016AS 
6.0 | 9.9 | 2.54 | 399-1405-ND 1.26 94 .67 | T350F226KO16AS 
5.0 | 8.4 | 2.54 |399-1416-ND 71 .61  .48 | T3500475K025AS 
5.5 | 8.9 | 2.54 | 399-1417-ND 93 .80 .63 | T350E685K025AS 


| alee ao |136| 08 RRR 07 aa5 241 \tasoxerexoosas | | a | 13; 8 | 08 45 | 7.6 | 254 |399-3549-ND 54 .47 .97| T350B155KO35AT 
: ; eee acess es! 22] 5 | 06 5.0 | 84 | 254 |399-3558-ND 59 .51 .40|T350C225KO35AT 

45] 21 | os 45 | 74 | 254 |399-1424-ND 48 42 33 |T350A154K035AS a3| 4 | og 50 | 36 |254 ROMeeeentn 74 63 50|Ta50n3a5KO9SAT 

33] 4 | 09 5.0 | 86 | 254 |399-1432-ND 74 .63 .50|T350D335KO35AS av) | 43 ss | 89 lo64 ECSeemNIN 7a 6s s3|T2s0c47axoasar 

a5) AP) 8 | 18 6.5 | 89 | 254 eee yNa) .78 68 63, T3SQE475K035A5 68| 25 | 19 6.0 | 99 | 2.54 |399-3578-ND .88 .76 .60| T350F685KO35AT 
to] 2 | 28 6.3 | 10.2 | 254 |399-1435-ND 2.03 1.50 1.07|T350G106KO35AS 4g] [oe 3 | to2 2.54 Rete 150 129 101 | Tas0GtoeKoasar 

AS] 216: | 342 84 | 12.7 | 6.08 PBSERASGNG) 3.14 2.69 2.11 | T350156K035AS 15| 16 | 42 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-3589-ND 3.14 2.69 2.11| T350J156KO35AT 

10) 26 05 45 | 71 | 2.54 | 399-1439-ND 53 45.36 | T350A104K050AS 22/| 13 | 62 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3595-ND 3.14 2.69 2.11 | T350K226K035AT 

15) 21 | 05 4.5 | 7.1 | 2.54 [399-1440-ND 5345.36) T350A154K050AS 47| 08 | 10.0 10.2 | 17.0 [5.08 |399-3600-ND 8.18 7.02 5.50|T350M476KO35AT 


22 17 0.5 
50 | 68 10 0.5 
1.0 8 0.5 


4.5 | 7.1 | 2.54 |399-1441-ND 53 .45  .36 | T350A224K050AS 
45 | 7.6 | 2.54 | 399-1444-ND 59 .51 .40) T350B684KO50AS 
4.5 | 7.6 | 2.54 | 399-1445-ND 59 51.40 | T350B105KO50AS 


10 26 0.5 
AS 21 05 
22 17 0.5 


45 | 7.1 | 2.54 | 399-3527-ND 53 45  .36| T350A104KO50AT 
45 | 7.1 | 2.54 | 399-3531-ND 53 45  .36 | T350A154KO50AT 
4.5 | 7.1 | 2.54 | 399-3535-ND 53 45  .36 | T350A224KO50AT 


aalwownwwwlannannanwlanal|ananlaralannanaaalaaa 


AaAalrnanwswolwowwwwla|l\annanalanannwewlawwnww|an a aalma aan 


UP) 2 ligne 55) 8.9 | 254 eee C8 «76 G0 | TSSQEISSKOS0AS 33] 15 | 05 4.5 | 71 | 2.54 |399-3530-ND 53 45.36 | T350A334K05OAT 
jo | 16 | 40 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-1451-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AS a7| 13 | 05 45 | 76 |254|399-3552-ND 59 51 40 | T350B474KOSOAT 
1350 Series — RoHS Compliant 68] 10 | 05 4.5 | 7.6 | 2.54 |399-3554-ND 59 .51 .40|T350B684KO50AT 
47] 10 | 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3543-ND 39 .34 .27|T350A475KOO6AT 50 | 1.0] 8 0.5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3547-ND 59 .51 .40|T350B105KO50AT 
68] 8 0.5 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3546-ND 48 .42 .33|T350A685KO06AT 15] 5 0.6 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3566-ND 88 .76 .60|T350E15SKO50AT 
10] 6 0.5 6 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3548-ND 59 .51 .40|T350B106KO06AT 22) 35 | 09 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3569-ND 93 .80 .63| T350E225KO50AT 
15] 5 07 6 | 5.0 | 84 | 2.54 |399-3557-ND .66 .57 .45|T350C156KOO6AT 33] 3 1.3 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3575-ND 1.03 .89 .70| T350F335KO50AT 
63 (22 | 37 | 14 6 | 5.0 | 8.6 | 2.54 |399-3561-ND 78 .68 .53 | T350D226KO06AT 47) 25 | 19 6.3 | 10.2 | 2.54 |399-3581-ND 1.29 1.11 .87|1350G475KOSOAT 
33] 3 16 6 | 55 | 89 | 254 |399-3571-ND 83 .72 .56|T350E336KO06AT 68] 2 27 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-3593-ND 3.02 2.60 2.04 | T350J685KOSOAT 
47) 2 23 6 | 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3577-ND 93 .80 .63 | T350F476KOO6AT 1o| 16 | 40 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-3594-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AT 
68 | 18 | 33 6 | 63 | 10.2] 2.54 |399-3582-ND 110 95 .75|T350G686KOO6AT 1356 Series 
100} 1.6 48 8 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3583-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOO6AT 68 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 |399-1303-ND .48 .42 .33]|T356A685KO06AS 
150 | 0.9 7.2 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-3590-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J157KOO6AT 15 5 07 6 5.0 9.6 | 5.08 |399-1305-ND .66 .57 .45|T356C156KO06AS 
22) 13 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-3536-ND 48 42 .33/T350A225K010AT | |g, | 22] 37 | 14 6 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-1306-ND 78 .68 .53|7356D226KO06AS 
33) 10 | 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3540-ND 48 .42 33 | T350A335K010AT 33 | 3 16 6 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-1307-ND 83 .72 .56|T356E336KO06AS 
47] 8 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3544-ND 48 .42 .33|T350A475KO10AT 68| 18 | 33 6 6.3 | 11.4 | 5.08 |399-1309-ND 1.10 .95 .75| T356G686KO06AS 
68] 6 0.5 5 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3555-ND .66 .57 .45|T350B685K010AT 150| 09 | 72 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1311-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J157KOO6AS 
fo | 5 08 6 5.0 | 84 | 2.54 |399-3556-ND 66 57.45 | T350C106KO10AT 3.3] 10 0.5 5 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-1313-ND 48 .42 .33| T356A335KO10AS 
jo | 15) 37 | 12 6 | 55 | 89 | 2.54 |399-3567-ND 78 .68 .53|T350E156KO10AT 68] 6 05 5 4.5 | 8.9 |5.08 |399-1315-ND 66 .57 .45| T356B685K010AS 
22]; 27 | 18 6 | 55 | 89 | 254 |399-3570-ND 88 .76 .60|T350E226KO10AT 10 | 10] 5 0.8 6 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-1316-ND 66 .57 .45|T356C106K010AS 
33 | 21 | 26 6 | 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3576-ND 1.03 .89 .70 | T350F336K010AT 15| 37 | 12 6 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-1317-ND .78 .68 .53|T356E156KO10AS 
47} 17 | 38 6 | 7.6 | 10.2] 2.54 |399-3586-ND 1.81 1.56 1.22 |T350H476KO10AT 100] 1 8.0 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1322-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107K010AS 
68 | 13 | 54 6 | 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-3587-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686KO10AT 45] 10 | 05 5 45 | 86 |5.08 |399-1323-ND 48 42 .33|T356A155KO1GAS 
1oo| 14 8.0 8 | 84 | 12,7 | 5.08 | 399-3588-ND 3.33 2.86 2.24 |T350J107KO10AT 33] 6 0.5 5 4.5 | 8.6 |5.08 |399-1325-ND 48 .42 .33|T356A335K016AS 
15 10 05 5 45 | 7.1 | 2.54 |399-3532-ND .48 .42 .33/T350A155KO16AT 16 | 47 5 0.6 5 45 | 89 | 5.08 | 399-1326-ND .59 .51 .40)1356B475K016AS 
22) 8 05 5 | 45 | 7.4 | 254 |399-3537-ND 48 42 33 T350A225K016AT 68) 4 0.9 5 5.0 | 9.6 | 5.08 | 399-1327-ND 69 59.47 | T356C685K016AS 
33| 6 05 5 | 4s | 71 | 254 |399-3541-ND .48 42 33 |T350A335KO1GAT 33 | 16 | 40 6 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-1331-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AS 
47 5 0.6 5 45 7.6 | 2.54 |399-3553-ND .59 .51  .40|1350B475KO16AT 68 1 8.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1333-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686K016AS 
68] 4 0.9 5 | 5.0 | 84 | 2.54 |399-3560-ND 69 .59 .47 | T350C685K016AT 20 | 100] 06 | 10.0 | 8 | 10.2 | 188 | 5.08 | 399-1336-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107KO20AS 
te | 10] 32 | 13 6 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3563-ND .71 .61 .48 | T350E106KO16AT 1.0] 10 | 05 3 4.5 | 8.6 |5.08 |399-1337-ND 48 .42 .33|T356A105K025AS 
15) 25 | 18 6 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3568-ND 93 .80 .63 | T350E156KO16AT o5 | 15] 8 0.5 5 4.5 | 8.6 |5.08 |399-1338-ND 48 .42 .33|T356A155KO25AS 
22]; 2 26 6 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3574-ND 93 .80 .63 | T350F226K016AT 47| 4 0.9 5 | 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-1341-ND 71 .61 .48| T356C475KO25AS 
33 | 1.6 | 40 6 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3585-ND 1.81 1.56 1.22 |T350H336K016AT 68) 34 | 14 5 | 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1342-ND 93.80.63 | T356E685K025AS 
47 | 13 | 56 6 | 84 | 12,7 | 5.08 |399-3592-ND 2.77 2.38 1.87 |T350J476K016AT 15) 21 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-1349-ND 48 .42 .33| T356A154KO35AS 
68 | 1 8.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-3597-ND 3.33 2.86 2.24 | T350K686K016AT 33} 15 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-1351-ND 48 .42 .33/ T356A334K035AS 
100] 08 | 100 | 8 8.9 | 16.0 | 5.08 |399-3598-ND 7.14 6.12 4.80 | T350L107KO16AT 35 | 68) 10 | 05 3 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-1353-ND 48 42 .33| T356A684K035AS 
oo | 19) 29 | 16 | 6 | 55 | 89 | 2.54 |399-3564-ND 88 76 60 | T350E106KO20AT 33) 4 | 09 5 | 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-1357-ND 74 6350) T356D335K035AS 
100} 06 | 10.0 | 8 | 10.2 | 17.0 | 5.08 | 399-3599-ND 8.18 7.02 5.50 |T350M107KO20AT 68| 25 | 1.9 5 | 60 | 11.2 | 5.08 (SSGaISGeiND] 88 76.60 | TA56FG85K035AS 
a5 | 10] 10 | 05 3 45 | 74 | 254 |s90-3508-ND 48. 42 39 | T350A105KO25AT 50 | 15] 21 0.5 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-1365-ND 53 .45 .36| T356A154KOS0AS 
15| 8 0.5 5 45 | 7.1 | 2.54 |399-3533-ND 48 .42 .33 |T350A15SKO25AT 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1263 


KEIMET (Tantalum Dipped / Radial Capacitors (cont) 


T350 and T356 “UltraDip II” Series 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz| D.C.L.| DF % 400KHz| D.C.L.] DF % 

Wy | Cap.| @ wA@ | @25°¢ | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each | Kemet wv | Cap.| @ wA@ | @25°¢ | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Kemet 

(Dc) | (uF) | 425°C | 25°C | 120Hz2 | D | H | LS |PartNo. 110 100 | Part No. (DC) | (uF)| 425°C | 25°C | 120Hz | D | H | LS | PartNo. 110 100 | Part No. 
22] 17 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-1366-ND 53 45 .36]T356A224KO50AS | | p) | 10) 29 | 16 6 | 55 | 102 | 5.08 |399-3639-ND 88 .76 .60|T356E106KO20AT 
33} 15 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-1367-ND 53 .45 36 | T356A334K050AS 100} 06 | 10.0 8 | 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-3674-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107KO20AT 
so | 47] 13 | 05 3 | 45 | 89 | 5.08 |399-1368-ND 59 .51 .40|7356B474K050AS 40} 10 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3603-ND 48 42 .33| T366A105KO25AT 
68} 10 | 05 3 | 45 | 89 | 5.08 |399-1369-ND 59 51 .40|T356B684K050AS 15) 8 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3608-ND 48 42 .33|T366A155KO25AT 
15 5 0.6 5 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-1371-ND 88 .76 .60 | T356E155KO50AS. 22) 6 0.5 5 4.5 | 8.9 | 5.08 | 399-3625-ND 59 .51 .40) T356B225K025AT 
68| 2 | 27 5 | 84 | 14.0 | 5.08 [399-1375-ND 3.02 2.60 2.04 |T356J685KO50AS 83; 5 | 07 S | 45 | 89 | 5.08 /380-3626ND) 59 51.40) TAS6B335K025AT 
- : 47| 4 | 09 5 | 5.0 | 96 | 5.08 | 399-3634-ND 71 61 _.48| T356C475KO25AT 

T356 Series — RoHS Compliant 
2 | 68| 31 | 14 5 | 55 | 102 | 5.08 |399-3648-ND 93 .80 .63| T3566E685KO25AT 
47) 10 | 05 S| 45. | 86 | 5.08 (Seger 39 84 27 | T356A475KOOGAT 10) 25 | 20 6 | 55 | 10.2 |5.08 | 399-3640-ND 93 .80 .63| T356E106KO25AT 
68 05 5 | 45 | 8.6 | 5.08 |399-3621-ND 48 42.33 | T356A685SKOO6AT | 2 | 30 6 | 63 | 11.4 | 5.08 |399-3655-ND 200 1.71 1.34|T356G156KO25AT 
10 0.5 8 | 45 | 8.9 | 5.08 | 399-3623-ND 59 51.40 | T356B106KO06AT 22] 15 | 44 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3659-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H226K025AT 
15 | 5 07 6 5.0 | 9.6 | 5.08 | 399-3632-ND 66 .57 45) T356C156KO06AT 33 | 12 | 66 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-3666-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J336K025AT 
63 22) 37 | 1 8 | 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-3636-ND 78 68 53 | T356D226KO06AT 47| 12 | 94 6 | 89 | 155 [5.08 |399-3671-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476KO25AT 
33 | 3 16 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-3646-ND 83.72 56 | T356E336KO06AT 40} 26 | 05 3 45 | 86 | 5.08 |399-3601-ND 48 .42 .33| T356A104KO35AT 
47 | 2 2.3 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3652-ND 93 80.63 ) T356F476KO06AT 15] 24 0.5 3 4.5 | 86 | 5.08 | 399-3605-ND .48 .42 .33)1T356A154KO35AT 
68 | 18 | 33 6 | 63 | 114] 5.08 |399-3657-ND 110 .95 .75|T356G686KOO6AT 22) 47 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3609-ND .48 42 .33| T356A224KO35AT 
100} 16 | 48 8 | 76 | 119] 5.08 |399-3658-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H107KOO6AT 33/ 15 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3613-ND 48 42 .33|T356A334K035AT 
150; 09 | 7.2 8 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3665-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J157KOO6AT 47| 13 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 | 399-3617-ND 48 42 33 | T356A474KO35AT 
22} 13 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3611-ND 48 42 33 | T356A225KO10AT 68| 10 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3620-ND 48 42 .33| T366A684KO35AT 
3.3} 10 0.5 5 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-3615-ND 48 .42 .33|T356A335K010AT 1.0 8 0.5 3 45 | 8.6 | 5.08 | 399-3604-ND 48 .42 .33| T356A105KO35AT 
47 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 |399-3619-ND .48 .42 .33)1356A475KO10AT 35 15 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-3624-ND 54 .47 .37|1356B155KO35AT 
68 | 6 05 5 | 45 | 8.9 | 5.08 |399-3630-ND 66 .57 45 | T356B685K010AT 22) 5 | 06 5 | 5.0 | 9.6 | 5.08 | 399-3633-ND 59 51.40 | T356C225K035AT 
to! 5 08 6 | 50 | 961508 |90-a631-ND 66 57 .45|T3S6C1OBKO10AT 33] 4 | 09 5 | 5.0 | 9.9 | 5.08 | 399-3637-ND 74.63 _.50 | T356D335KO35AT 
to | 15 | 37 | 12 6 | 55 | 10.2| 5.08 |399-3642-ND .78 .68 53 | T356E156KO10AT AT) 3. | 08 S | 5.5 | 10.2 | 5.08 /S90;S6472ND) 78 68.63) TS56EA75KO35AT 
pall. satel ae s | 55 |102| soe GOMMERONTS 98 76 60 |TasecooeKo1OAT 68) 25 | 19 5 | 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3653-ND 88 .76 .60|T356F685KO35AT 
33| 21 | 26 | 6 | 60 | 11.2| 5.08 |399-3651-ND 1.03 .89 70 | T356F336KO10AT : - . : oe se a ules Pe Ra - Er ohenerene 
a ay |e 6 | 78 | 119) 5.08 ee regeey (8! 1-56 1.22 | T356HA7EKOTOAT 22| 13 | 62 6 | 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-3670-ND 3.14 2.69 2.11 | T356K226K035AT 
68 | 13 | 54 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3662-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H686K010AT 
47 | 08 | 10.0 6 | 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-3675-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M476KO35AT 
1o0| 14 8.0 8 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3663-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107K010AT 

40) 26 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3602-ND 53 .45 .36|T356A104KOSOAT 
15} 10 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3607-ND 48 42 33 | T356A155KO16AT 45| oy | OS 3 | 45 | a6 |5.08 RROGERORTM 53 45 36 |TSSGA1S4KOs0AT 
22) 8 | 05 5 | 45 | 86 | 5.08 [308 6I2ND} 48 42 33 | TS56A225K016AT 22] 17 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3610-ND 53 45 36 | T356A224KO50AT 
33] 6 0.5 5 | 4.5 | 8.6 | 5.08 | 399-3616-ND 48 42.33 | T356A335K016AT 33) 15 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3614-ND 53 .45 .36| T356A334KO50AT 
47| 5 06 5 45 | 89 | 5.08 | 399-3628-ND 59 51.40) T356B475K016AT AT| 13 0.5 3 4.5 | 89 | 5.08 | 399-3627-ND .59 .51 .40| T356B474KOSOAT 
68) 4 | 08 S| 5.0 | 96 | 5.08 [S28:8635:ND) 69 59.47 | T356C685K016AT 68] 10 | 05 3 | 45 | 89 | 5.08 |399-3629-ND .59 .51 40) T356B684KO50AT 
15 | 10) 32 | 13 6 | 55 | 102 | 5.08 | 399-3638-ND 71 .61 48 | T356E106KO16AT 50} 10; 8 | 05 3 | 45 | 89 | 5.08 | 399-3622-ND 59 .51 .40|T356B105KOS0AT 
is | 25 | 18 6 | 55 | 10.2 | 5.08 | 399-3643-ND 93 .80 63 | T356E15GKO16AT 15; 5 | 06 5 | 55 | 102 | 5.08 | 399-3641-ND 88 .76 .60|T356E155KO50AT 
2] 2 26 6 | 60 | 11.2 | 5.08 | 399-3649-ND 93 .80 63 | T356F226K016AT 22} 35 | 09 5 | 5.5 | 102 | 5.08 | 399-3644-ND 93 .80 .63|T356E225KO50AT 
33] 16 | 40 6 | 7.6 | 11.9] 5.08 |399-3660-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AT 33| 3 13 5 | 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3650-ND 1.03 89 _.70| T356F335KO50AT 
47 | 13 | 56 6 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3667-ND 2.77 2.38 1.87 | T356J476K016AT 47) 25 | 19 5 | 63 | 114 | 5.08 | 399-3656-ND 1.29 1.11 .87|T366G475KO50AT 
68 1 8.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-3672-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686K016AT 6.8 2 27 5 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-3668-ND 3.02 2.60 2.04 | T356J685KOSOAT 
too} 08 | 10.0 | 8 | 89 | 18.1 | 5.08 |399-3673-ND 7.14 6.12 4.80 | T356L107KO16AT to} 16 | 40 6 | 89 | 155 | 5.08 |S998668:ND) 5.92 4.56 9.58) TS56K106KOS0AT 


Term LCTN 
within 0.79 R of 
True Position 


High-Temperature Wet Tantalum Capacitors 


Applications: « Filtering, bypass circuits * Coupling and timing circuits »* Low source impedance circuits * High 
charging current circuits Features: * Operating temperature: -55°C ~ 200°C, derated voltage * Volts, 6-125 * Low 
ESR ¢ Tantalum case 


ae 


Circuit Diagram 


Maximum Max. Max. Ripple MIL-PRF- 
D.C. Max. DF | ESRQ Current Dimensions - mm Kemet | 39006/22/ 
WV Cap. | Cap. | Leakage @25°C | @25°C mArms [E D E Case | 25/30/31 | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | pA@25°C 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz | (Maximum) | (Maximum) + 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 Part No. 
6V @85°C 
(3V@200°C) 30 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A TH 399-3412-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A306KO06AS 
avez) | 5° | 19% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A T1 | 399-3415-ND 30.00 22.50 ~—-18.00 | T197A566KO08AS 
10V@85°C 20 10% 4 6 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3409-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A206KO010AS 
(5V.@200°C) 47 10% 1 13 3.67 855 12.29 5.56 38.10 A aia! 399-3414-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A476K010AS 
15V@85°C 15 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3406-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156KO15AS 
(7.5V @200°C) 100 | 10% 2 30 3.98 900 12.29 5.56 38.10 A tal 399-3424-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A107KO15AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3404-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO25AS 
25V @85°C 22 10% 1 7 4.22 800 12.29 5.56 38.10 A TA 399-3410-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A226K025AS 
(12.5V @200°C) 68 10% 2 22 4.29 850 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3428-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A686K025AS 
270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3432-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B277K025AS 
30V @85°C 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3407-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156M030AS 
(15V_@200°C) 56 10% 2 22 5.21 800 12.29 5.56 38.10 A fia 399-3427-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A566K030AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3405-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO50AS 
50V@85°C 47 10% 1 13 3.67 1155 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3420-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B476KO50AS 
25V @200°C 33 10% 2 12.3 4.95 700 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3426-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A336KO50AS 
( ) 120 | 10% 4 22.5 2.49 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3430-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B127KO50AS 
330 | 10% 9 38 1.53 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3434-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D337KO050AS 
60V @85°C 39 10% it 12 4.08 1110 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3419-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B396KO60AS 
(30V @200°C) 100 | 10% 4 19 2.52 1100 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3429-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B107KO60AS 
6.8 | 10% 1 3.5 6.83 610 12.29 5.56 38.10 A Tl 399-3416-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A685KO75AS 
75V @85°C 15 10% 1 6 5.31 890 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3417-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B156KO075AS 
37. 5V@200°C 22 10% 3 8.5 5.13 600 12.29 5.56 38.10 A Ta 399-3425-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A226K075AS 
(37. ) 33 10% 1 10 4.02 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3418-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B336K075AS 
82 10% 4 15.2 2.46 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3433-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B826K075AS 
100V @85°C 2.5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3411-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A255K100AS 
(50V @200°C) 10 10% 3 4.5 5.97 800 12.29 5.56 38.10 A 1 399-3423-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A106K100AS 
ih Yo 5. 5 e 5.51 7 - - H 5 R 7A175) 5 
1 10% 1 2 15.61 41 12.29 6 38.10 A T1 399-3408-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A175K125AS 
125V@85°C 3.6 | 10% 1 3 11.05 520 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3413-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A365K125AS 
(62.5V @200°C) 27 10% 5 7.2 3.54 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3431-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B276K125AS 
: 56 10% 10 6.5 1.54 1800 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3422-ND 62.00 46.50 37.20 | T197D566K125AS 
82 10% 12 17.4 2.82 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3435-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D826K125AS 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1264 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


KEMET 


The KEMET T322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an extremely 


Molded Axial Tantalum Capacitors 
T322 Series 


high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other 
electronic equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 


by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. 
Specifications: Capacitance Tolerance (%): +10 * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 


ESRO@ D.C. Max. DF} Dimensions ESRO@| D.C. Max. DF} Dimensions 

WV |Cap.| 100KHz | Leakage |% @ 25°C mm) Digi-Key Price Each Kemet WV |Cap.) 100KHz | Leakage |% @ 25°C mm) Digi-Key Price Each Kemet 

((DC)| (uF) |@ +25°C |wA @ 25°C] 120Hz | D | L | W | PartNo. 110 100 |Part No. ((0C)| (uF) |@ +25°C [pA @ 25°C| 120Hz | D | L | W | PartNo. 1 10 100 [Part No. 
33] 13 05 4 |24]66 | 51] 399-1452-ND 65 56 —-.44|T322A335K006AS 47] 8.0 05 4 | 2.8/7.4] .51| 399-4543-ND 78 67 53 |T322B475K010AT 
47| 10 05 4 |24)66 | 51) 399-1453-ND 65 56 ~—-.44|T322A475KO06AS 68] 6.0 05 6 | 2.8) 7.4] .51| 399-4544-ND 78 67 53 |T322B685K010AT 
68] 8.0 05 6 |28)7.4 | 51) 399-1454-ND 71.61.48 |T322B685KO06AS 10 | 5.0 0.8 6 |2.8| 7.4 | .51| 399-4545-ND 78 67 _.53|T322B106K010AT 
22| 37 14 6 |46)88|.51|399-1457-ND 1.36 147 — .92|T3220226KO06AS 15] 37 12 6 [4688] .51| 399-4546-ND 1.50 1.29 1.01 |T322C156KO10AT 
6.3 | 33 3.0 15 6 4.6 | 8.8 | .51| 399-1458-ND 136 1417 92 |T322C336KO06AS 10 | 22 2.7 15: 6 4.6 | 8.8 | .51| 399-4547-ND 1.50 1.29 1.01 ]T322C226KO010AT 
47 | 20 23 6 |46/10.7).51/399-1459-ND 1.52 1.31 1.02 |1322D476KO06AS 33 | 2.4 26 8 | 4.6 /10.7) 51) 399-4548-ND = 1.67 1.44 1.13 /T322D336K010AT 
6a | 18 33 6 |46\107| 51|999-1460-ND 164 141 1.11 [Ta22p6aeKo06AS 47} 47 38 6 | 4.6|10.7] 51] 399-4549-ND 1.81 1.55 1.22 |T322D476KO10AT 
100} 1.6 48 8 |71|13.5) 64] 399-1461-ND 4.14 355 2.78 |T322E107K006AS 68 | 18 5.0 6 __| 7.1 13.5] 64 SeS550:NDE 4.55 3.90 _ 3.06 |T322E686KO10AT 
150} 0.9 5.0 8 |71|135) 64] 399-1462-ND 4.14 355 2.78 |T322E157K006AS Hs He ce : . i . Sp ee | ie Le ss 
220| 09 | 10.0 | 8 {7-1 18.5) .64[BOGISSSBD 5.61 4.78 _ 3.70 |Ta22E227KO06AS 220| 06 | 100 | 8 |7.6|18.0|.64| 399-4553-ND 12.06 10.34 _8.10|1322F227KO10AT 
22) 18 0.5 4/24 | 6.6 | 51) 3891465-ND 65 5644 [T822A225K010A5 15] 10 05 4 [24/66] .51| 399-4554-ND 72 62.49 |T322A155KO15AT 
83) 10 05 4/24 | 6.6 | 51 )-3891466-ND 65 5644 /T822A335K010A5 22| 8.0 05 4 |24] 66) .51| 399-4555-ND 72 62.49 |T322A255KO15AT 
47) 80 05 4/28 | 7-4 | 51 eager ND 71 Bi AB /T822B475K010A8 3.3| 6.0 05 4 |28]7.4).51| 399-4556-ND 78 67 53 |T322B335KO15AT 
6.8} 6.0 0.5 6 | 2.8) 7.4 | 51) 399-1468-ND 71.61.48 /T322B685K010AS 47] 5.0 0.6 4 | 2.8) 7.4] .51| 399-4557-ND 88 .76 60 |T322B475K015AT 
15 | 37 12 6 46/88 | 51] 399-1470-ND 1.36 147 _.92|T3220156K010AS 68| 40 08 6 |28}74) 51| 399-455e-ND ‘a8 —76~=SCG0 |T322B685KOI5AT 
10/33] 24 26 6 [46/107] 51] 399-1472-ND 1.52 131  1.02|/T322D336K010AS 10] 32 12 6 |46|88|.51| 399-4559-ND 1.50 1.29 1.01 |1322C106KO15AT 
47| 47 3.8 6 4.6 }10.7| .61| 399-1473-ND 1.64 1.41 1.11 |T322D476KO10AS) | 1] 15] 25 15 6 |46|/88].51|399-4560-ND 1.50 1.29 1.01 |1322C156K015AT 
68 | 13 5.0 6 | 7.1]13.5| 64] 399-1474-ND 4.14. 3.55 2.78 |T322E686K010AS 22} 20 2.6 6 | 4.6|10.7] 51] 399-4561-ND 1.67 1.44 1.13 |T322D226K015AT 
100) 1.0 8.0 8 | 7.1]13.5| 64] 399-1475-ND 4.14. 3.55 2.78 |T322E107KO10AS 33} 1.6 4.0 6 | 4.6|10.7] 51] 399-4562-ND 1.81 1.55 1.22 |T322D336K015AT 
150| 0.8 10.0 8 | 7.1 |13.5| .64|399-1476-ND 5.51 4.73__3.70 |T322E157K010AS 47 | 13 5.0 6 | 7.1 [13.5] 64] 399-4563-ND 4.55 3.90 _3.06 |T322E476KO15AT 
220/06 10.0 8 [7.6 [18.0] 64] 399-1477-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F227K010AS 56] 1.3 67 6 | 7.1 [13.5] 64] 399-4564-ND 4.55 3.90 3.06 |T322E566K015AT 
151 40 05 4 124166 | 511 399-1478-ND 65. 56.44 17322A155K015AS 68 | 1.0 82 6 | 7.1135] 64] 399-4565-ND 4.55 3.90 3.06 |T322E686K015AT 
29| 80 05 4 |24\66| 51|399-1479-ND 65 «56 «44 [T922AD05KO1SAS 100) 08 10.0 8 | 7.1135] 64] 399-4566-ND 6.06 5.20 4.07 |T322E107KO15AT 
33 60 05 4 |o8|74| 51|999-1480-ND 7161. AB IT922B335KO15AS 150| 0.6 10.0 8 | 7.6 [18.0] .64| 399-4567-ND 12.068 10.34 8.10 |T322F157KO15AT 
68| 40 | 08 6 |28) 7.4] .51| 399-1482-ND 80 69.54 /T322B685K015AS 10); a0 oS 4/24) 66) 51 Sec = «72 62 AD /TS22A1O5KOZOAT 
15/47] 13 5.0 6 | 7.1|13.5| 64] 399-1487-ND «4.14.-«« 3.55 2.78 |T322E476KO15AS 1.5] 9.0 05 4 | 2.4) 6.6 | 51) 399-4569-ND 72 62.49 /T322A155KO20AT 
56] 13 67 6 | 7.1]13.5] 64] 399-1488-ND 4.14 3.55 2.78 T322E566KO15AS ee | ae oS ey ee pices Comm a Meare 
33] 55 05 4 | 2.8) 7.4] .51| 399-4571-ND 78 67 — .53|T322B335K020AT 

68 | 1.0 8.2 6 | 7.1]13.5] 64] 399-1489-ND 4.14. «3.55 2.78 |T322E686K015AS 

47 | 45 0.8 4 |2.8|7.4 | .51| 399-4572-ND 88.76 _.60 |T322B475KO20AT 
100] 08 10.0 8 |7.1|13.5| 64] 399-1490-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E107K015AS. joy aa 16 = 1 ta lea) 51 SGGMezaRIOM 1.50129 701 trapacinexon0ar 
150| 0.6 10.0 8__|7.6|18.0| 64] 399-1491-ND__ 10.96 9.40 _7.37|T322F157KO15AS| 20 | 5. | 59 oi 8 laelio7| si SemeeeNem 167 14a 449 \razontsaKaooar 
3.3) 55 05 4 | 2.8) 7.4 | 51 | 399-1495-ND 71.61.48 )T322B335K020AS 22| 18 35 6 | 4.6 |10.7| .51| 399-4575-ND 1.81 1.55 1.22 |T322D226K020AT 
15} 23 24 6 | 4.6 /10.7| 51] 399-1498-ND =©=»«1.52 131 — 1.02 |T322D156K020AS 331 14 5.0 6 1711135] 64| 399-4576-ND 455 390 3.06 (T322E336KO20AT 
20] 33} 14 5.0 6 | 7.1]13.5| 64] 399-1500-ND 4.14. 3.55 2.78 |T322E336K020AS 47| 12 75 6 1711135] 64] 399-4577-ND 455 390 3.06 |7322E476KO20AT 
47} 12 75 6 | 7.1 )13.5) 64) 399-1501-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E476K020AS 68] 09 10.0 6 | 7.1 [13.5] .64] 399-4578-ND 6.06 5.20 4.07 |T322E686K020AT 
68 | 09 10.0 6 | 7.1 |13.5) 64 | 399-1502-ND 5.51 4.73 3.70 [T322E686K020AS 100| 0.6 10.0 8 | 7.6 [18.0] .64| 399-4579-ND 12.06 10.34 8.10 |T322F107KO20AT 
47] 16 05 3 |24]66| 51] 399-1504-ND 65 56 ~—-.44|T3224474K025AS 47] 16 05 3 |24|66|.51| 399-4580-ND 72 62 .49|T322A474K025AT 
68] 12 05 3 |24]66 | 51) 399-1505-ND 65 56 —-.44 |T3224684K025AS 68) 12 05 3 |24]66| .51| 399-4581-ND 72 62 49 |T322A684K025AT 
15] 8.0 05 3 |28)7.4 | 51] 399-1507-ND 80 69 54 |T322B155K025AS 1.0] 10 05 3 |24]66| .51| 399-4582-ND 72 62 49 |T322A105K025AT 
22] 6.0 05 3 |28)7.4 | 51] 399-1508-ND 80 69 54 |T322B225K025AS 15] 8.0 05 3 |2.8)| 7.4] .51| 399-4583-ND 88 76 60 |T322B155K025AT 
2513.3] 5.0 07 3 |28| 7.4 | .51| 399-1509-ND 80 69 —_.54 |T322B335K025AS 2.2| 6.0 0.5 3 | 2.8 | 7.4 | .51| 399-4584-ND 88-76-60 |T322B225K025AT 
47; 40 | 09 4 [46/88] .51/399-1510-ND 1.36 1.17 92 |T3220475KO25AS So] BO: || aie S28) 74) 51 gece = 8876-60 /T822B9S5KOZEAT 
bal 34 14 4 |4aelaal| si|soo45-ND 136 117 2 \TaeacessKoosas| [25/47 4.0 09 4 |46]88].51| 399-4586-ND 1.50 1.29 1.01 |T322C475KO25AT 
33 | 12 6.6 6 | 7.1135] 64) 399-1514-ND 4.14 «3.55 2.78 |T322E336K025AS 68) 3.4 14 4 | 4.6) 8.8 | 51) 399-4587-ND = 1.50 1.29 1.01 |T322C685K025AT 
63 | 08 10.0 6 | 7.6 |18.0| 64] 399-1516-ND 10.96 9.40 7.37 |T322F686KO25AS 15) 2.0 3.0 4 | 4.6 /10.7) 51) 399-4588-ND = 1.81 1.55 1.22 |T322D156KO25AT 
ag | ae ae 3 laa lee| st WeSsmenanin kaa AGERE 22 | 15 44 6 _| 7.1 [13.5] 64] 399-4589-ND 4.55 3.90 _3.06 |T322E226K025AT 
33 [1.2 66 6 |7.1|135] 64] 399-4590-ND 455 390 3.06 |T322E336K025AT 
eed 05 3 [24 | 8.6 | 51 ene a0 88." A PeeeMtOaNOS FS a7} 10 | 94 6 | 7.1|13.5| 64) 399-4591-ND 6.06 5.20 4.07|T322E476K025AT 
33) 15 05 3 [24/66 | 51 eee HBB. > a8. = oi | Tacehaeanoeone 68| 08 | 100 6 _|7.6|18.0) .64| 399-4592-ND 12.06 10.34 __8.10|T322F686KO25AT 
AT} 43 05 3 |24)]66| 51) 399-1521-ND 65 56 44 |T3224474K035AS a0 38 05 3 Teal ee] 51 lesozeoatn S79 pda ADOT DAROGSAT 
35 |.68| 10 05 3 | 2.8/7.4 | 51| 399-1522-ND 71.61.48 |T322B684K035AS pales 08 3 loalee| 51 Rescemenns ao. | BOS dav TRDDA SAKNASAT 
15] 6.0 05 3 |28)/7.4| 51] 399-1524-ND 80 69 54 |T322B155K035AS ‘oo | 417 05 3 124166) 51) 399-4595-ND 72 62 49 [T322A224KO35AT 
15 1.6 42 6 7.1 |13.5] .64 | 399-1530-ND 414 3.55 2.78 |T322E156K035AS 33 15 0.5 3 2.41 6.6 | .51| 399-4596-ND 72 62 49 |T322A334K035AT 
47 0.8 10.0 6 7.6 |18.0| .64 | 399-1533-ND 10.96 9.40 7.37 |1322F476K035AS AT 13 0.5 3 2.4166 | .51| 399-4597-ND 72 62 49 |T322A474K035AT 
15] 24 05 3 |24]66| 51] 399-1535-ND 74 63 50 |T322A154KO50AS 68] 10 05 3 [28] 74] .51| 399-4598-ND 78 67 .53|1322B684K035AT 
22] 47 05 3 |24]66 | 51| 399-1536-ND 74 63 50 |T3224224KO50AS 1.0] 8.0 05 3 | 2.8/7.4] .51| 399-4599-ND 78 67 — .53|T322B105KO35AT 
33] 15 05 3 |28)7.4 | 51) 399-1537-ND 87.75 59 |T322B334K050AS 1.5] 6.0 05 3 | 2.8) 7.4] .51| 399-4600-ND 88 76 60 |T322B155KO35AT 
AT} 43 05 3 |28)7.4 | 51| 399-1538-ND 87 75 ~—«.59|T322B474KO50AS| |35 | 2.2] 5.0 0.6 3 |46]88].51|399-4601-ND 1.50 1.29 1.01 |T322C225KO35AT 
68 | 10 05 3 | 2.8/7.4 | 51| 399-1539-ND 87.75 59 |T322B684K050AS 33] 40 0.9 4 _|46|8.8|.51| 399-4602-ND 1.50 1.29 _1.01 |T322C335K035AT 
5011.5] 5.0 0.6 4 |46]| 8.8 | 51] 399-1541-ND 154 1.33 1.04 |T322C155KO50AS 47) 3.0 1.3 4 | 4.6 | 8.8 | .51| 399-4603-ND 150 1.29 — 1.01 |T322C475KO35AT 
22) 35 0.9 4 |46] 88) 51) 399-1542-ND 1.54 1.33 1.04 /7322C225K050AS 68) 25 19 4 | 4.6 10.7) 51) 399-4604-ND 1.67 1.44 1.13 )T322D685KO35AT 
3.3) 3.0 1.3 4 | 4.6 |10.7) 51) 399-1543-ND 2.06 1.77 1.39 /T322D335K050AS 10} 20 28 4 | 4.6 110.7) 51) 399-4605-ND 1.81 1.55 1.22 )T322D106KO35AT 
68) 20 27 4 | 7.1 |13.5) 64) 399-1545-ND 4.54 3.90 3.06 |T322E685KO50AS 15) 1.6 42 6 | 7.1 13.5) 64) 399-4606-ND 455 3.90 3.06 /T322E156K035AT 
jo} 1.6 4.0 6 | 7.1 |13.5| 64] 399-1546-ND 4.54 3.90 _3.06 |T322E106KO50AS 22 | 13 6.2 8 | 7.1 [13.5] .64| 399-4607-ND 4.55 __ 3.90 _3.06 |T322E226K03SAT 
5 33 f 1.0 92 6  |7.1|135] 64] 399-4608-ND 6.06 5.20 4.07 |T322E336K035AT 
NEW! RoHS Compliant NEW! 47 | 08 | 10.0 6 _|7.6|18.0) .64| 399-4609-ND 12.06 10.34 _ 8.10 |T322F476KO35AT 
33] 13 05 4 ]24]66 | 51] 399-4528-ND 72 62 49 |T322A335KO06AT an 38 7G a Teal ee | 51 Recozeratnn at 70\ 55 ITaDOAT DAKOSOAT 
Ar) 10 05 4/24) 66) 51 eee #2. 102-49 | TS2eRA7SROOGAT 45) 21 05 3/24/66) 51) 399-4611-ND -«.81.-~—«70._—«55|T322A154KO50AT 
68] 8.0 05 6 |28|7.4 | 51) 399-4530-ND 78 67 53 |T322B685KO06AT ee He a loalee| 51 Recomerolns ai, aoe Peel TapONOSAGEORT 
10) 6.0 05 6/28 | 7.4 | 51 eagssoe IND 78 67 53 |T322B106KOO6AT 33/15 05 3 |28]74).51| 399-4613-ND 96 82 65 |T322B334KOSOAT 
15 | 5.0 07 6 128 | 7.4 | 51 eaeesos2sNb) 7867 _.53 |T322B156KO06AT 47| 13 05 3 |28] 7.4 | .51| 399-4614-ND 96 82 _.65 |T322B474KOSOAT 
22) 37 11 6 4.6 | 8.8 | 51) 399-4533-ND 1.50 1.29 1.01 |T322C226KO06AT 68! 10 05 3 2817.4] .51| 399-4615-ND 96 82 65 [T322B684KO50AT 
33] 3.0 1.5 6 4.6 | 8.8 | 51) 399-4534-ND 1.50 1.29 1.01 |T322C336KO06AT 1.0} 8.0 0.5 3 2.81|7.4| .51| 399-4616-ND 1.06 91 72. |T322B105KO50AT 
63/47] 20 23 6 4.6 |10.7] .51 |) 399-4535-ND 1.67 1.44 1.13 |T322D476KOO6AT 50/15) 5.0 0.6 4 4.6} 8.8 | .51| 399-4617-ND 1.70 146  1.14|T322C155KO50AT 
68) 18 3.3 6 | 4.6 /10.7) 51 | 399-4536-ND 1.81 1.55 1.22 T322D686KO06AT 22) 3.5 0.9 4 |46] 8.8 | .51| 399-4618-ND 1.70 146 1.14 |T322C225KO50AT 
100| 16 48 8 | 7.1 |13.5| .64 | 399-4537-ND 4.55 3.90 3.06 |T322E107KOO6AT 3.3| 3.0 13 4 _| 4.6 |10.7| .51| 399-4619-ND 2.26 1.95 _ 1.53 |T322D335KO50AT 
150] 0.9 5.0 8 | 7.1 /13.5] 64] 399-4538-ND 4.55 3.90 3.06 |T322E157KOOGAT 47; 25 19 4 |46|10.7] 51] 399-4620-ND 226 195 1.53 |T322D475KO50AT 
220] 0.9 10.0 8 | 7.4 ]13.5] 64] 399-4539-ND 6.08 5.20 4.07 |T322227KO06AT 68] 2.0 27 4 | 7.1135] 64] 399-4621-ND 5.00 4.29 3.36 |T322E685KOS0AT 
330] 0.7 10.0 8 | 7.6 [18.0] .64| 399-4540-ND 12.06 10.34 _ 8.10 |T322F337KOO6AT 10] 16 4.0 6 |7.1|13.5] 64] 399-4622-ND 5.00 4.29 3.36 |T322E106KOS0AT 
22] 13 05 4 |24/66| 51| 399-4541-ND 72 62.49 |1322A225KO10AT 15] 12 6.0 6 | 7.6 |18.0] 64] 399-4623-ND 14.98 12.85 10.07 |T322F156KO50AT 
10/33) 10 05 4 |24]66| 51) 399-4542-ND 72 62 49 |T322A335K010AT 22} 1.0 88 6 | 7.6 |18.0] 64] 399-4624-ND 14.98 12.85 10.07 |T322F226KO50AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 1265 


KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of sur- 
face mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to today’s 
surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (T520 Series: -55°C ~ 105°C) 

T491 Series — Industrial 

The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the requirements of EIA stan- 
dard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this global standard. This pro- 
duct was designed specifically for highly automated surface mount processes and equipment. 

T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 

The T494 is a low ESR series that is available in all the same case sizes and CV ratings as the T491 Series. 
The T494 offers low ESR performance with the economy of an industrial grade device. This series is targeted 
for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust 

Designed primarily for output filtering in switch-mode power supplies and DC-to-DC converters. The standard 
CV T495 values are an excellent choice for battery-to-ground input filter applications. This series offers 
several important advantages: Very low ESR, high ripple current capability, excellent capacitance stability and 
improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused 

KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse element provides excel- 
lent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault currents exist. Protection 
from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 

T510 Series — Ultra-Low ESR 


KEMET’s T510 Series offers the industry’s lowest ESR in the popular EIA 7343-43 case size. The ultra-low 
ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS filtering and power decoupling. 
KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates multiple capacitor elements, in 
parallel, inside a single package. 


1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The KO-CAP is a Tantalum capacitor, with Ta anode and TagOs dielectric. A conductive, organic, polymer 
replaces the MnOz as the cathode plate of the capacitor. This results in very low ESR and improved cap reten- 
tion at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign failure mode, which eliminates the ignition failures 
that can occur in standard MnO» Tantalum types. KO-CAPs may be operated at voltages up to 80% of rated 
voltage with equivalent or better reliability than standard tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap reten- 
tion), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric efficien- 
cy, surface mount capability, and no wearout mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

1525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The T525 has been targeted for power management applications. This series offers all of the same advan- 
tages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved capacitance retention at high frequency and a 
benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

1530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 

The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, organic tantalum chip capacitor that offers high 
capacitance retention while preventing thermal events (ignition failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than MnOz — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits 

RoHS Compliant part numbers available 


Capacitor Markings End View en Baton Vi code Code L w H F#0.1 | $ +03 
Cathode(.) Side View aa alae A 3216-18 3.2402 1620.2 1640.2 12 0.8 
Polarity B 3528-21 3.540.2 2.840.2 1.940.2 2.2 0.8 
ME) icicator + c 6032-28 6.0+0.3 3.240.3 2,520.3 22 1.3 
; D 7343-31 7.340.3 4.340.3 2.840.3 24 1.3 
X X X |}Picofarad code E 7260-38 7.340.3 6.040.3 3.640.2 4 1.3 
vaiatedt ay KEMET .D. R 2012-12 2.040.2 1.340.2 1.2 Max. 0.9 0.5 
| k Ts 3528-12 3.50.2 2.80.2 1.2 Max. 2.2 0.8 
Year Weck ate em ee ae 
wv. 7343-40 7.340.3 4.340.3 4.0 Max 2.4 1.3 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
7491 Series — Industrial 
68 +10 2.7 6.0 0.8 D 399-1549-1-ND 65 57 50 399-1549-2-ND 500 118.00 | T491D686K004AS 
100 +20 4 8.0 1.0 B 399-3000-1-ND 93 81 71 = = — | 7491B107M004AS 
4 100 +20 4 30.0 5.0 aT 399-3337-1-ND 1.60 1.39 1.22 399-3337-2-ND 2,500 542.00/M_ | T491T107MO004AT 
100 +20 4 8.0 0.8 D 399-1550-1-ND 65 57 50 = = — | 7T491D107M004AS 
150 +20 6 12.0 2.0 B 399-3340-1-ND 93 81 71 = = —_ | 7T491B157M004AS 
330 +10 13.2 10.0 1.2 ej 399-3304-1-ND 2.00 1.74 1.52 = = —_ | 7T491C337K004AS 
6.8 +10 0.5 8.0 15 R 399-3230-1-ND 1.16 1.01 89 399-3230-2-ND 2,500 394.00/M_ | T491R685KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 4.0 A 399-1552-1-ND .20 18 16 399-1552-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A106MOO06AS 
6.3 22 +10 1.4 6.0 1.8 Cc 399-1555-1-ND .39 35 30 = = — | 1T491C226KO06AS 
68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3001-1-ND 93 81 71 = = — _ | T491B686MO06AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3002-1-ND 4.63 4.03 3.52 = = —_ | 1T491D477M006AS 
2.2 +10 0.5 6.0 8.0 A 399-1559-1-ND AG A7 15 = = — | 7T491A225K010AS 
3.3 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1560-1-ND 9 A7 15 399-1560-2-ND 2,000 64.94/M | T491A335K010AS 
3.3 +10 0.3 8.0 15 R 399-3305-1-ND 1.16 1.01 89 = = — | 7T491R335K010AS 
47 +20 0.5 6.0 6.0 A 399-1562-1-ND 19 Ald 15 = = — | 7T491A475M010AS 
47 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1565-1-ND 28 25 22 = — —__| 7491B475K010AS 
6.8 +10 0.7 6.0 3.5 B 399-1567-1-ND 28 25 22 = = — | 7T491B685K010AS 
10 10 +10 1 6.0 4.0 A 399-1563-1-ND 22 19 alt 399-1563-2-ND 2,000 74.00/M_ | T491A106K010AS 
15 +10 15 6.0 3.5 B 399-1570-1-ND -30 .26 23 = = — | 7491B156K010AS 
47 +20 47 6.0 0.8 D 399-1578-1-ND 65 57 50 399-1578-2-ND 500 118.12 | T491D476M010AS 
150 +10 15 10.0 1.2 ej 399-3231-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3231-2-ND 500 364.00 | T491C157K010AS 
150 +20 15 8.0 0.7 D 399-1581-1-ND 1.00 88 aT = = — | 7T491D157M010AS 
330 +20 33 10.0 0.5 D 399-3097-1-ND 4.63 4.03 3.52 = = — | 7T491D337M010AS 
470 +20 47 12.0 0.5 E 399-3095-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3095-2-ND 500 1729.00 | T491E477M010AS 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1584-1-ND 19 A7 15 399-1584-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M016AS 
47 +10 0.8 6.0 6.0 A 399-1587-1-ND .20 18 16 399-1587-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475K016AS 
47 +20 0.8 6.0 6.0 A 399-1588-1-ND .20 -18 16 399-1588-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475M016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-1594-1-ND -30 .26 23 399-1594-2-ND 2,000 100.00/M_ | T491B106M016AS 
16 10 +20 1.6 6.0 1.8 ej 399-1596-1-ND -39 35 30 399-1596-2-ND 500 71.50 | T491C106M016AS 
22 +20 3.5 6.0 2.2 B 399-3099-1-ND 53 A7 At = = — | 7T491B226M016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1598-1-ND 43 38 33 399-1598-2-ND 500 77.53 | T491C226M016AS 
100 +10 16 8.0 0.7 D 399-1604-1-ND 1.00 .88 wt 399-1604-2-ND 500 182.18 | T491D107K016AS 
100 +10 16 12 0.7 Vv 399-3366-1-ND 3.40 2.96 2.59 399-3366-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107K016AS 
150 +10 24 8.0 0.5 x 399-1608-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-1608-2-ND 500 403.50 | T491X157KO16AS 
6.8 +10 1.4 6.0 1.9 Cc 399-1613-1-ND .39 35 30 = _ — | 7T491C685K020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.8 D 399-1618-1-ND 65 57 50 399-1618-2-ND 500 118.00 | T491D336K020AS 
a 47 +10 9.4 6.0 0.7 D 399-1619-1-ND .78 68 60 399-1619-2-ND 500 142.14 | T491D476K020AS 
68 +10 13.6 8.0 0.7 D 399-1620-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-1620-2-ND 500 252.50 | T491D686K020AS 
A7 +10 0.5 4.0 14.0 A 399-1623-1-ND AQ A7 15 399-1623-2-ND 2,000 64.94/M_ | T491A474K025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 8.0 A 399-1624-1-ND .20 -18 16 399-1624-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A105K025AS 
2.2 +20 0.6 6.0 3.5 c 399-1628-1-ND .39 35 -30 399-1628-2-ND 500 71.53 | T491C225M025AS 
47 +10 1.2 6.0 2.4 c 399-1629-1-ND .39 35 30 = = — | 7T491C475K025AS 
25 4.7 +20 1.2 6.0 2.4 ej 399-1630-1-ND 39 35 -30 = — —_ | 7T491C475M025AS 
6.8 +20 17 6.0 1.9 Cc 399-1632-1-ND .39 35 30 = — — | T491C685M025AS 
10 +10 2.5 6.0 15 Cc 399-1633-1-ND 43 .38 33 399-1633-2-ND 500 77.50 | T491C106KO025AS 
15 +20 3.8 6.0 1.0 D 399-1638-1-ND 65 57 50 399-1638-2-ND 500 118.00 | T491D156M025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-1640-1-ND 65 -57 -50 399-1640-2-ND 500 118.00 | T491D226M025AS 
35 10 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-1643-1-ND 19 AZ 15 = = —__| T491A104K035AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESR @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| yA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1644-1-ND 19 17 15 = = _— T491A104M035AS 
.33 +10 0.5 4.0 15.0 A 399-1645-1-ND 19 7 15 = = = T491A334K035AS 
35 3.3 +20 1.2 6.0 3.5 B 399-3100-1-ND 53 AT At = a = T491B335M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.9 Xx 399-3232-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3232-2-ND 500 330.50 T491X156K035AS 
50 | 3.3 | +20 17 6.0 2.0 D 399-1663-1-ND 80 70 61 = = —__ | 7491D335M050AS 
T491 Series — Industrial — RoHS Compliant 
68 +10 2.8 30.0 4.0 A 399-3701-1-ND 50 44 38 399-3701-2-ND 2,000 170.00/M_ | T491A686KO04AT 
68 +10 2.7 6.0 0.8 D 399-3801-1-ND 65 57 -50 399-3801-2-ND 500 118.00 | T491D686KO04AT 
100 +20 4 30.0 4.0 A 399-3688-1-ND 48 42 37 399-3688-2-ND 2,000 162.00/M_ | T491A107MO04AT 
4 100 +20 4 8.0 1.0 B 399-3709-1-ND 93 81 71 399-3709-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B107MO04AT 
100 +20 4 8.0 0.8 D 399-3771-1-ND 65 57 -50 399-3771-2-ND 500 118.00 | T491D107MO04AT 
150 +20 6 12.0 2.0 B 399-3713-1-ND 93 81 Ai 399-3713-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B157MO04AT 
330 +10 13.2 10.0 1.2 ej 399-3751-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3751-2-ND 500 364.00 | T491C337KO04AT 
10 +10 0.6 6.0 4.0 A 399-3683-1-ND 20 18 16 399-3683-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A106KOO6AT 
10 +20 0.6 6.0 4.0 A 399-3685-1-ND 20 18 16 399-3685-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A106MOO6AT 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-3704-1-ND .28 25 22 399-3704-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B106KOO6AT 
22 +10 1.4 6.0 3.5 B 399-3716-1-ND 30 26 23 399-3716-2-ND 2,000 100.00/M_ | T491B226KOO6AT 
22 +10 1.4 6.0 1.8 ej 399-3742-1-ND 39 35 -30 399-3742-2-ND 500 71.50 | T491C226KOO6AT 
47 +20 3 12.0 3.5 A 399-3700-1-ND 48 42 37 399-3700-2-ND 2,000 162.00/M | T491A476MOO6AT 
63 47 +10 2.9 6.0 1.6 Cc 399-3756-1-ND 43 38 33 399-3756-2-ND 500 77.50 | T491C476KOO6AT 
68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3729-1-ND 93 81 Py | 399-3729-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B686MOO6AT 
68 +10 41 6.0 1.2 Cc 399-3764-1-ND 52 46 40 399-3764-2-ND 500 94.50 | T491C686KOO6AT 
68 +10 41 6.0 0.8 D 399-3802-1-ND 65 -57 -50 399-3802-2-ND 500 118.00 | T491D686KOO6AT 
100 | +20 6.3 15.0 3.0 B 399-3710-1-ND .93 81 Ea 399-3710-2-ND 2,000 | 315.00/M_ | T491B107MO06AT 
220 | +20 13.2 10.0 1.2 c 399-3748-1-ND 1.95 1.70 1.49 399-3748-2-ND 500 355.00 | T491C227M006AT 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3798-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3798-2-ND 500 842.00 | 1T491D477MOO6GAT 
680 +20 40.8 12.0 0.5 E 399-3805-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3805-2-ND 500 1729.00 | T491E687MOO6AT 
2.2 | +10 0.5 6.0 8.0 A 399-3690-1-ND 19 A7 15 399-3690-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A225KO10AT 
3.3 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-3694-1-ND 19 7 15 399-3694-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A335K010AT 
3.3 +10 0.3 8.0 15 R 399-3807-1-ND 1.16 1.01 89 399-3807-2-ND 2,500 394.00/M_ | T491R335K010AT 
47 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-3696-1-ND 19 A7 15 399-3696-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A475KO10AT 
4.7 +20 0.5 6.0 6.0 A 399-3698-1-ND 19 AZ 15 399-3698-2-ND 2,000 65.00/M__| T491A475M010AT 
4.7 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3721-1-ND 28 25 22 399-3721-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B475KO10AT 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-3724-1-ND .28 25 22 399-3724-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B475M010AT 
6.8 +10 0.7 6.0 3.5 B 399-3727-1-ND 28 25 22 399-3727-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B685KO10AT 
10 +10 1 6.0 4.0 A 399-3684-1-ND .22 19 7 399-3684-2-ND 2,000 74.00/M_ | T491A106KO10AT 
10 +20 1 6.0 4.0 A 399-3686-1-ND 22 19 AZ 399-3686-2-ND 2,000 74.00/M__| T491A106MO10AT 
10 +10 1 6.0 3.5 B 399-3705-1-ND .28 25 22 399-3705-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B106KO10AT 
10 +20 1 6.0 3.5 B 399-3707-1-ND 28 25 22 399-3707-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B106MO10AT 
10 +10 1 6.0 1.8 Cc 399-3731-1-ND 39 35 30 399-3731-2-ND 500 71.50 | T491C106KO10AT 
15 +10 1.5 6.0 3.5 B 399-3712-1-ND -30 26 23 399-3712-2-ND 2,000 100.00/M | T491B156KO10AT 
10 15 +10 15 6.0 1.8 ej 399-3737-1-ND 39 335 -30 399-3737-2-ND 500 71.50 | T491C156KO10AT 
22 +20 2.2 10.0 6.0 A 399-3692-1-ND 48 42 37 399-3692-2-ND 2,000 162.00/M_ | T491A226M010AT 
22 +10 2.2 6.0 1.8 c 399-3743-1-ND 39 35 30 399-3743-2-ND 500 71.50 | T491C226KO10AT 
33 +10 3.3 6.0 0.8 D 399-3786-1-ND 65 57 -50 399-3786-2-ND 500 118.00 | T491D336K010AT 
47 +20 47 8.0 1.0 B 399-3726-1-ND 93 81 Fr fi 399-3726-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B476M010AT 
47 +10 4.7 6.0 1.2 Cc 399-3757-1-ND 52 46 -40 399-3757-2-ND 500 94.50 | T491C476KO10AT 
47 +20 47 6.0 12’ Cc 399-3758-1-ND 52 AB 40 399-3758-2-ND 500 94.50 | T491C476M010AT 
47 +10 4.7 6.0 0.8 D 399-3793-1-ND 65 of -50 399-3793-2-ND 500 118.00 | T491D476KO10AT 
47 +20 47 6.0 0.8 D 399-3796-1-ND 65 .57 -50 399-3796-2-ND 500 118.00 | T491D476M010AT 
100 +10 10 8.0 0.7 D 399-3769-1-ND .78 68 -60 399-3769-2-ND 500 142.00 | T491D107KO10AT 
100 +20 10 8.0 0.7 D 399-3772-1-ND 78 68 -60 399-3772-2-ND 500 142.00 | T491D107M010AT 
150 +10 15 10.0 2 c 399-3738-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3738-2-ND 500 364.00 | T491C157KO10AT 
150 +20 15 8.0 0.7 D 399-3778-1-ND 1.00 88 aT 399-3778-2-ND 500 182.00 | T491D157M010AT 
220 +10 22 8.0 0.5 Xx 399-3818-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-3818-2-ND 500 403.50 | T491X227KO10AT 
330 +20 33 10.0 0.5 D 399-3790-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3790-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AT 
470 +20 47 12.0 0.5 E 399-3804-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3804-2-ND 500 1729.00 | T491E477M010AT 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-3678-1-ND 19 7 15 399-3678-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105KO16AT 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-3681-1-ND 19 7 15 399-3681-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M016AT 
1.5 +10 0.5 6.0 8.0 A 399-3689-1-ND 19 A7 15 399-3689-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A155KO16AT 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-3691-1-ND 19 7 15 399-3691-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A225K016AT 
3.3 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3719-1-ND 28 25 22 399-3719-2-ND 2,000 96.00/M_| T491B335KO016AT 
47 +10 0.8 6.0 6.0 A 399-3697-1-ND 20 18 16 399-3697-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475KO16AT 
4.7 +20 0.8 6.0 6.0 A 399-3699-1-ND 20 18 16 399-3699-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475M016AT 
47 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-3722-1-ND .28 25 22 399-3722-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B475KO16AT 
4.7 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-3725-1-ND 28 25 22 399-3725-2-ND 2,000 96.00/M__| T491B475M016AT 
6.8 +20 aa 6.0 1.9 ie 399-3761-1-ND 39 335 -30 399-3761-2-ND 500 71.50 _| T491C685M016AT 
10 +20 1.6 10.0 7.0 A 399-3687-1-ND 24 21 18 399-3687-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491A106MO16AT 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-3706-1-ND -30 26 23 399-3706-2-ND 2,000 100.00/M_ | T491B106KO16AT 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-3708-1-ND 30 26 23 399-3708-2-ND 2,000 100.00/M | T491B106MO16AT 
10 +10 1.6 6.0 1.8 Cc 399-3732-1-ND 39 35 -30 399-3732-2-ND 500 71.50 | T491C106KO16AT 
16 10 +20 1.6 6.0 1.8 ej 399-3735-1-ND 39 335 -30 399-3735-2-ND 500 71.50 | T491C106M016AT 
22 +20 3.5 6.0 2.2 B 399-3717-1-ND 53 AT At 399-3717-2-ND 2,000 182.00/M | T491B226M016AT 
22 +10 3.6 6.0 1.6 Cc 399-3744-1-ND 43 38 33 399-3744-2-ND 500 77.50 | T491C226KO16AT 
22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-3747-1-ND 43 38 33 399-3747-2-ND 500 77.50 | T491C226M016AT 
22 +10 3.6 6.0 0.8 D 399-3780-1-ND 65 57 -50 399-3780-2-ND 500 118.00 | T491D226KO16AT 
33 +10 5.3 6.0 1.2 ej 399-3750-1-ND 52 AB 40 399-3750-2-ND 500 94.50 | T491C336KO16AT 
33 | +10 5.3 6.0 0.8 D 399-3787-1-ND 65 57 50 399-3787-2-ND 500 118.00 | T491D336K016AT 
33 | +20 5.3 6.0 0.8 D 399-3789-1-ND 65 57 50 399-3789-2-ND 500 118.00 | T491D336M016AT 
47 +10 15 6.0 0.8 D 399-3794-1-ND 65 57 -50 399-3794-2-ND 500 118.00 | T491D476KO16AT 
100 +10 16 8.0 0.7 D 399-3770-1-ND 1.00 88 77 399-3770-2-ND 500 182.00 | T491D107KO16AT 
100 +20 16 8.0 0.7 D 399-3773-1-ND 1.00 88 77 399-3773-2-ND 500 182.00 | T491D107MO16AT 
100 +10 16 12 0.7 Vv 399-3809-1-ND 3.40 2.96 2.59 399-3809-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107KO16AT 
100 +10 16 8.0 0.7 Xx 399-3811-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-381 1-2-ND 500 330.50 | T491X107KO16AT 
100 +20 16 8.0 0.7 x 399-3812-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3812-2-ND 500 330.50 | T491X107MO16AT 
150 +10 24 12.0 0.7 D 399-3777-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3777-2-ND 500 252.50 | 1T491D157KO16AT 
150 +10 24 8.0 0.5 Xx 399-3815-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-3815-2-ND 500 403.50 | T491X157KO16AT 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-3679-1-ND 19 7 15 399-3679-2-ND 2,000 65.00/M__| T491A105KO20AT 
20 1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-3682-1-ND 19 17 AS: 399-3682-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M020AT 
1.0 +20 0.2 6.0 20.0 R 399-3806-1-ND 1.11 97 85 = = —__| 7491R105M020AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ +25°C | ESR © @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. ul 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3714-1-ND 28 25 .22 399-3714-2-ND 2,000 96.00/M T491B225K020AT 

47 +10 1 6.0 3.5 B 399-3723-1-ND 28 25 22 399-3723-2-ND 2,000 96.00/M T491B475KO020AT 

6.8 +10 1.4 6.0 1.9 Cc 399-3759-1-ND 39 35 -30 399-3759-2-ND 500 71.50 T491C685K020AT 

10 +10 2 6.0 1.8 Cc 399-3733-1-ND 39 35 .30 399-3733-2-ND 500 71.50 T491C106KO20AT 

22 +10 4.4 6.0 1.2 ie} 399-3745-1-ND 52 A6 40 399-3745-2-ND 500 94.50 T491C226K020AT 

20 22 +10 4.4 6.0 0.8 D 399-3781-1-ND 65 57 50 399-3781-2-ND 500 118.00 T491D226K020AT 
22 +20 44 6.0 0.8 D 399-3783-1-ND 65 7 50 399-3783-2-ND 500 118.00 T491D226M020AT 

33 +10 6.6 6.0 0.8 D 399-3788-1-ND 65 57 50 399-3788-2-ND 500 118.00 T491D336K020AT 

47 +10 9.4 6.0 0.7 D 399-3795-1-ND 78 68 60 399-3795-2-ND 500 142.00 T491D476K020AT 

68 +10 13.6 8.0 0.7 D 399-3803-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3803-2-ND 500 252.50 T491D686K020AT 

68 +10 13.6 6.0 0.7 x 399-3822-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3822-2-ND 500 330.50 T491X686KO20AT 

100 +20 20 8.0 0.5 x 399-3813-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-3813-2-ND 500 403.50 T491X107M020AT 

AT +10 0.5 4.0 14.0 A 399-3695-1-ND 19 17 15 399-3695-2-ND 2,000 65.00/M T491A474KO025AT 

1.0 +10 0.5 4.0 8.0 A 399-3680-1-ND 20 18 16 399-3680-2-ND 2,000 68.00/M T491A105KO025AT 

1.5 +10 0.5 6.0 5.0 B 399-3711-1-ND 28 25 22 399-3711-2-ND 2,000 96.00/M T491B155KO25AT 

2.2 +10 0.6 6.0 4.5 B 399-3715-1-ND 30 .26 .23 399-3715-2-ND 2,000 100.00/M T491B225K025AT 

2.2 +10 0.6 6.0 3.5 ie} 399-3739-1-ND 39 35 -30 399-3739-2-ND 500 71.50 T491C225K025AT 

2.2 +20 0.6 6.0 3.5 Cc 399-3741-1-ND 39 35 .30 399-3741-2-ND 500 71.50 T491C225M025AT 

47 +10 1.2 6.0 2.4 Cc 399-3753-1-ND 39 35 .30 399-3753-2-ND 500 71.50 T491C475K025AT 

47 +20 1.2 6.0 2.4 c 399-3755-1-ND 39 35 .30 399-3755-2-ND 500 71.50 T491C475M025AT 

6.8 +10 1.7 8.0 3.0 B 399-3728-1-ND 53 A7 Al 399-3728-2-ND 2,000 182.00/M T491B685K025AT 

6.8 +10 1.7 6.0 1.9 ej 399-3760-1-ND 39 35 -30 399-3760-2-ND 500 71.50 T491C685K025AT 

6.8 +20 1.7 6.0 1.9 Cc 399-3762-1-ND 39 35 -30 399-3762-2-ND 500 71.50 T491C685M025AT 

10 +10 2.5 6.0 1.5 Cc 399-3734-1-ND 43 38 .33 399-3734-2-ND 500 77.50 T491C106KO25AT 

25 10 +20 2.5 6.0 15 Cc 399-3736-1-ND 43 .38 .33 399-3736-2-ND 500 77.50 T491C106MO025AT 
10 +10 2.5 6.0 1.0 D 399-3765-1-ND 65 57 50 399-3765-2-ND 500 118.00 T491D106KO025AT 

10 +20 2.5 6.0 1.0 D 399-3767-1-ND 65 57 -50 399-3767-2-ND 500 118.00 T491D106M025AT 

15 +10 3.8 6.0 1.0 D 399-3774-1-ND 65 57 50 399-3774-2-ND 500 118.00 T491D156KO025AT 

15 +20 3.8 6.0 1.0 D 399-3776-1-ND 65 57 50 399-3776-2-ND 500 118.00 T491D156M025AT 

22 +10 5.5 8.0 1.5 c 399-3746-1-ND 68 -60 53 399-3746-2-ND 500 124.50 T491C226K025AT 

22 +10 5.5, 6.0 0.8 D 399-3782-1-ND 65 57 50 399-3782-2-ND 500 118.00 T491D226K025AT 

22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-3784-1-ND 65 57 -50 399-3784-2-ND 500 118.00 T491D226M025AT 

33 +10 8.3 6.0 0.7 x 399-3819-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3819-2-ND 500 330.50 T491X336K025AT 

33 +20 8.3 6.0 0.7 x 399-3820-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3820-2-ND 500 330.50 T491X336M025AT 

47 +20 11.8 10.0 0.7 D 399-3797-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3797-2-ND 500 252.50 T491D476M025AT 

68 +20 17.0 8.0 0.7 x 399-3823-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-3823-2-ND 500 403.50 T491X686M025AT 

10 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-3676-1-ND 19 17 15. 399-3676-2-ND 2,000 65.00/M T491A104KO35AT 

10 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-3677-1-ND 19 AZ. 15 399-3677-2-ND 2,000 65.00/M T491A104M035AT 

33 +10 0.5 4.0 15.0 A 399-3693-1-ND 19 17 15 399-3693-2-ND 2,000 65.00/M T491A334K035AT 

1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 399-3702-1-ND 28 25 .22 399-3702-2-ND 2,000 96.00/M T491B105KO35AT 

1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B 399-3703-1-ND 28 25 22 399-3703-2-ND 2,000 96.00/M T491B105M035AT 

2.2 +10 0.8 6.0 3.5 Cc 399-3740-1-ND 39 35 .30 399-3740-2-ND 500 71.50 T491C225KO035AT 

3.3 +20 1.2 6.0 3.5 B 399-3720-1-ND 53 7 Al 399-3720-2-ND 2,000 182.00/M T491B335M035AT 

3.3 +20 1.2 6.0 25 Cc 399-3749-1-ND 39 35 .30 399-3749-2-ND 500 71.50 T491C335M035AT 

47 +10 1.7 6.0 2.5 Cc 399-3754-1-ND 43 .38 .33 399-3754-2-ND 500 77.50 T491C475KO35AT 

35 47 +10 1.7 6.0 1.5 D 399-3791-1-ND 65 AY -50 399-3791-2-ND 500 118.00 T491D475KO35AT 
6.8 +20 24 6.0 2.0 c 399-3763-1-ND 52 A6 40 399-3763-2-ND 500 94.50 T491C685M035AT 

6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D 399-3799-1-ND 65 57 50 399-3799-2-ND 500 118.00 T491D685KO35AT 

10 +10 3.5 6.0 1.0 D 399-3766-1-ND 65 57 50 399-3766-2-ND 500 118.00 T491D106KO35AT 

10 +20 3.5 6.0 1.0 D 399-3768-1-ND 65 57 50 399-3768-2-ND 500 118.00 T491D106MO35AT 

15 +10 5.3 6.0 0.8 D 399-3775-1-ND 78 -68 -60 399-3775-2-ND 500 142.00 T491D156KO35AT 

15 +10 5.3 6.0 0.9 x 399-3814-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3814-2-ND 500 330.50 T491X156KO35AT 

22 +10 ask 6.0 0.7 x 399-3816-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3816-2-ND 500 330.50 T491X226KO035AT 

22 +20 7.7 6.0 0.7 x 399-3817-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3817-2-ND 500 330.50 T491X226M035AT 

47 +10 16.5 8.0 0.6 x 399-3821-1-ND 2.62 2.29 2.00 399-3821-2-ND 500 477.50 T491X476KO35AT 

33 +20 0.5 4.0 10.0 B 399-3718-1-ND 34 -30 .26 399-3718-2-ND 2,000 116.00/M T491B334M050AT 

AT +10 0.5 4.0 8.0 Cc 399-3752-1-ND 49 43 .37 399-3752-2-ND 500 88.50 T491C474KO50AT 

1.0 +10 0.5 4.0 5.5 Cc 399-3730-1-ND 49 43 .37 399-3730-2-ND 500 88.50 T491C105KO50AT 

50 2.2 +10 11 6.0 2.5 D 399-3779-1-ND 80 -70 61 399-3779-2-ND 500 145.00 T491D225KO50AT 
3.3 +20 1.7 6.0 2.0 D 399-3785-1-ND 80 -70 61 399-3785-2-ND 500 145.00 T491D335MO0S50AT 

47 +10 2.4 6.0 1.5 D 399-3792-1-ND 80 -70 61 399-3792-2-ND 500 145.00 T491D475KO50AT 

6.8 +20 3.4 6.0 1.0 D 399-3800-1-ND -96 -84 74 399-3800-2-ND 500 175.00 T491D685MOSOAT 

T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 

68 +10 2.8 30.0 3.0 A 399-3343-1-ND 85 .74 65 = = = T494A686K004AS 

100 +20 4 30.0 3.0 A 399-3344-1-ND 83 72 63 = = = T494A107M004AS 

4 100 +20 4 8.0 1.0 B 399-3004-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3004-2-ND 2,000 473.00/M T494B107M004AS 
100 +20 4 30.0 4.5 T 399-3342-1-ND 1.99 1.73 1.52 399-3342-2-ND 2,500 676.00/M T494T107MO04AT 

150 +20 6 12.0 1.0 B 399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 = = = T494B157M004AS 

330 +10 13.2 10.0 0.9 ie} 399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3310-2-ND 500 473.00 T494C337K004AS 

6.8 +10 0.5 8.0 10 R 399-3233-1-ND 1.45 127 WA 399-3233-2-ND 2,500 493.00/M T494R685KO06AS 

63 68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3005-1-ND 1.39 1.21 1.06 — _— _ T494B686M006AS 
100 +20 6.3 15.0 1.5 B 399-3196-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3196-2-ND 2,000 473.00/M T494B107M006AS 

470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3006-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3006-2-ND 500 1492.50 T494D477MO06AS, 

2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1772-1-ND 60 53 46 399-1772-2-ND 2,000 204.00/M T494A225K010AS 

33 +10 3.3 6.0 2.00 B 399-1775-1-ND 1.35 1.18 1.03 — _ _ T494B336K010AS 

10 100 +10 10 8.0 0.15 D 399-1777-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-1777-2-ND 500 473.20 T494D107K010AS 
150 +10 15 10.0 0.9 ie} 399-3234-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3234-2-ND 500 473.00 T494C157K010AS 

330 +20 33 10.0 0.15 D 399-3104-1-ND 8.20 7.14 6.24 = = = T494D337M010AS 

330 +10 33 10.0 0.10 x 399-1778-1-ND 10.08 8.77 7.66 = = _ T494X337K010AS 

22 +20 3.6 6.0 0.35 Cc 399-1781-1-ND 1.28 1.12 98 399-1781-2-ND 500 233.00 T494C226M016AS 

22 +10 3.6 6.0 0.25 D 399-1782-1-ND 2.18 1.90 1.66 = = = T494D226K016AS 

16 150 +10 24 12 0.4 D 399-3370-1-ND 7.15 6.23 5.44 = = = T494D157K016AS 
150 +10 24 8.0 0.15 x 399-1783-1-ND 8.78 7.64 6.67 399-1783-2-ND 500 1597.00 T494X157KO16AS 

1.0 +20 0.2 6.0 15.0 R 399-3213-1-ND 1.39 1.21 1.06 — _— _ T494R105M020AS 

20 100 +20 20 8.0 0.15 x 399-1784-1-ND 8.32 7.24 6.33 = = = T494X107M020AS 
6.8 +10 AZ 8.0 2.0 B 399-3368-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3368-2-ND 2,000 459.00/M T494B685K025AS 

25 47 +20 11.8 10.0 0.2 D 399-3214-1-ND 6.83 5.94 5.19 399-3214-2-ND 500 1242.00 T494D476M025AS 
68 +20 17.0 8.0 0.3 x 399-3215-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3215-2-ND 500 1514.00 T494X686M025AS 

35 47 +10 17 6.0 0.7 D 399-1788-1-ND 2.18 1.90 1.66 — _— = T494D475K035AS 

NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ +25°C | ESR 9 @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%) | pA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
35 22 +10 7.7 6.0 0.30 x 399-1790-1-ND 7.15 6.23 5.44 = = — | T494X226K035AS 
47 +10 16.5 8.0 0.5 x 399-3312-1-ND 10.08 8.77 7.66 = = —__| T494X476K035AS 
50 6.8 +20 3.4 6.0 0.7 D 399-3108-1-ND 3.25 2.83 2.47 = _ —__| T494D685M050AS 
T7494 Series — Low ESR, Industrial Grade — RoHS Compliant 
68 +10 2.8 30.0 3.0 A 399-3829-1-ND 85 74 65 399-3829-2-ND 2,000 289.00/M_ | T494A686KO04AT 
100 +20 4 30.0 3.0 A 399-3825-1-ND 83 72 63 399-3825-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A107M004AT 
4 100 +20 4 8.0 1.0 B 399-3832-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3832-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B107M004AT 
150 +20 6 12.0 1.0 B 399-3834-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3834-2-ND 2,000 473.00/M | T494B157M004AT 
330 +10 13.2 10.0 0.9 ej 399-3849-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3849-2-ND 500 473.00 | T494C337KO04AT 
47 +20 3 12.0 2.5 A 399-3828-1-ND 83 72 63 399-3828-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A476MO06AT 
68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3841-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3841-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B686MO06AT 
a 100 +20 6.3 15.0 15 B 399-3833-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3833-2-ND 2,000 473.00/M | T494B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10.0 0.3 Cc 399-3848-1-ND 2.54 2.21 1.93 399-3848-2-ND 500 461.50 | T494C227MO06AT 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3861-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3861-2-ND 500 1492.50 | T494D477MOO6AT 
22 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-3826-1-ND 60 53 A6 399-3826-2-ND 2,000 204.00/M_ | T494A225K010AT 
3.3 +10 0.3 8.0 10 R 399-3864-1-ND 1.45 1.27 bie fal 399-3864-2-ND 2,500 493.00/M_ | T494R335K010AT 
47 +10 0.5 6.0 1.5 B 399-3838-1-ND 83 we 63 399-3838-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494B475KO10AT 
10 +20 1 6.0 0.8 B 399-3831-1-ND 80 70 61 399-3831-2-ND 2,000 272.00/M_ | T494B106M010AT 
22 +20 2.2 10.0 4.5 A 399-3827-1-ND 83 72 63 399-3827-2-ND 2,000 281.00/M_| T494A226M010AT 
10 33 +10 3.3 6.0 2.00 B 399-3837-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3837-2-ND 2,000 459.00/M_ | T494B336K010AT 
47 +20 47 8.0 1.0 B 399-3839-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3839-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B476M010AT 
47 +10 47 6.0 0.30 Cc 399-3850-1-ND 1.63 1.42 1.24 399-3850-2-ND 500 296.00 | T494C476KO010AT 
100 +10 10 8.0 0.15 D 399-3853-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3853-2-ND 500 473.00 | T494D107KO10AT 
150 +10 15 10.0 0.9 ej 399-3844-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3844-2-ND 500 473.00 | T494C157KO10AT 
330 +20 33 10.0 0.15 D 399-3857-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3857-2-ND 500 1492.50 | T494D337M010AT 
330 +10 33 10.0 0.10 x 399-3872-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3872-2-ND 500 1833.50 | T494X337KO10AT 
10 +20 1.6 10.0 3.0 A 399-3824-1-ND 78 68 59 399-3824-2-ND 2,000 264.00/M_ | T494A106M016AT 
10 +10 1.6 6.0 0.8 B 399-3830-1-ND 90 79 69 399-3830-2-ND 2,000 306.00/M_ | T494B106KO16AT 
22 +20 3.5 6.0 0.8 B 399-3835-1-ND 1.30 1.14 99 399-3835-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B226M016AT 
22 +10 3.6 6.0 0.35 Cc 399-3845-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3845-2-ND 500 260.50 | T494C226K016AT 
16 22 +20 3.6 6.0 0.35 ie} 399-3847-1-ND 1.28 1.12 -98 399-3847-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AT 
22 +10 3.6 6.0 0.25 D 399-3856-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3856-2-ND 500 396.50 | T494D226K016AT 
100 +10 16 12 0.5 Vv 399-3866-1-ND 4.42 3.85 3.36 399-3866-2-ND 1,000 1503.00 | T494V107KO16AT 
150 +10 24 12 0.4 D 399-3854-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3854-2-ND 500 1301.50 | T494D157KO16AT 
150 +10 24 8.0 0.15 x 399-3870-1-ND 8.78 7.64 6.67 399-3870-2-ND 500 1597.00 | T494X157KO16AT 
20 100 +20 20 8.0 0.15 x 399-3868-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3868-2-ND 500 1514.00 _| T494X107M020AT 
6.8 +10 1.7 8.0 2.0 B 399-3840-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3840-2-ND 2,000 459.00/M_ | T494B685K025AT 
10 +10 2.5 6.0 0.6 Cc 399-3842-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3842-2-ND 500 260.50 | T494C106KO25AT 
10 +20 2.5 6.0 0.6 Cc 399-3843-1-ND 1.28 1.12 98 399-3843-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AT 
25 10 +10 2.5 6.0 0.4 D 399-3851-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3851-2-ND 500 396.50 | T494D106KO25AT 
22 +10 5.5 8.0 1.0 ej 399-3846-1-ND 1.69 1.47 1:29. 399-3846-2-ND 500 307.50 | T494C226K025AT 
47 +20 11.8 10.0 0.2 D 399-3860-1-ND 6.83 5.94 5.19 399-3860-2-ND 500 1242.00 | T494D476M025AT 
68 +20 17.0 8.0 0.3 x 399-3874-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3874-2-ND 500 1514.00 | T494X686M025AT 
3.3 +20 1.2 6.0 1.3 B 399-3836-1-ND 1.30 1.14 99 399-3836-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B335M035AT 
47 +10 1.7 6.0 0.7 D 399-3858-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3858-2-ND 500 396.50 | T494D475KO35AT 
35 10 +20 3.5 6.0 0.4 D 399-3852-1-ND 2.11 1.84 1.61 399-3852-2-ND 500 384.50 | T494D106M035AT 
22 +10 77 6.0 0.30 x 399-3871-1-ND TAS: 6.23 5.44 399-3871-2-ND 500 1301.50 | T494X226KO35AT 
47 +10 16.5 8.0 0.5 x 399-3873-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3873-2-ND 500 1833.50 | T494X476KO35AT 
2.2 +10 11 6.0 0.8 D 399-3855-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3855-2-ND 500 520.50 | T494D225KO50AT 
47 +10 24 6.0 0.6 D 399-3859-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3859-2-ND 500 520.50 | T494D475KO50AT 
50 6.8 +20 3.4 6.0 0.7 D 399-3862-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3862-2-ND 500 591.50 | T494D685MO50AT 
15 +10 7.5 8.0 0.4 x 399-3869-1-ND 9.75 8.49 7.41 399-3869-2-ND 500 1774.50 | T494X156KO50AT 
T495 Series — Low ESR, Surge Robust 
4 150 +20 6 12.0 0.9 B 399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3347-2-ND 2,000 646.00/M_ | T495B157M004ASE900 
330 +10 13.2 12.0 0.7 ej 399-3307-1-ND 2.30 2.01 1:75 = _ —__| T495C337K004ASE700 
63 220 +10 13.9 10.0 0.225 Cc 399-3236-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3236-2-ND 500 418.50 | T495C227KO06ASE225 
7 470 +10 29.6 12.0 0.125 D 399-3348-1-ND 7.55 6.57 5.74 399-3348-2-ND 500 1374.00 | T495D477KOO6ASE125 
150 +20 15 8.0 0.15 Vv 399-3110-1-ND 3.85 3.35 2.93 399-3110-2-ND 1,000 1309.00 | T495V157M010ASE150 
10 220 +20 22 12 0.15 Vv 399-3373-1-ND 3.95 3.44 3.01 399-3373-2-ND 1,000 1343.00 | T495V227M010ASE150 
330 +10 33 10.0 0.125 D 399-3349-1-ND 7.55 6.57 5.74 = = —__| T495D337K010ASE125 
16 68 +10 10.9 6.0 0.15 D 399-3200-1-ND 1.20 1.05 92 = = —__| T495D686K016ASE150 
20 47 +10 75 4.0 0.15 xX 399-1798-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-1798-2-ND 500 455.00 | T495X476KO20ASE150 
25 33 +10 6.6 4.0 0.175 x 399-1800-1-ND 2.63 2.29 2.00 399-1800-2-ND 500 400.40 | T495X336K025ASE175 
35 22 +10 erg 6.0 0.3 D 399-3207-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3207-2-ND 500 254.80 | T495D226K035ASE300 
22 +10 Th 6.0 0.275 x 399-1801-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-1801-2-ND 500 621.53 | T495X226KO35ASE275 
50 6.8 +10 3.4 6.0 0.3 D 399-3237-1-ND 1.40 1.22 1.07 = = — _ | T495D685KO50ASE300 
10 +20 5.0 6.0 0.3 x 399-3463-1-ND 7.55 6.57 5.74 399-3463-2-ND 500 1374.00 | T495X106MO50ASE300 
T495 Series — Low ESR, Surge Robust — RoHS Compliant 
4 150 +20 6 12.0 0.9 B 399-3876-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3876-2-ND 2,000 646.00/M_ | T495B157MO04ATE900 
330 +10 13.2 12.0 0.7 ej 399-3878-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3878-2-ND 500 418.50 | T495C337KO04ATE700 
100 +20 6.3 15.0 0.70 B 399-3875-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3875-2-ND 2,000 646.00/M_ | T495B107MOO06ATE700 
220 +10 13.9 10.0 0.225 Cc 399-3877-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3877-2-ND 500 418.50 | T495C227KOO6ATE225 
6.3 | 330 +10 20.8 8.0 0.10 D 399-3883-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3883-2-ND 500 437.00 | T495D337KO06ATE100 
330 +10 19.8 8.0 0.10 x 399-3902-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3902-2-ND 500 455.00 | T495X337KOO6ATE100 
470 +10 29.6 12.0 0.125 D 399-3886-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3886-2-ND 500 382.00 | T495D477KOOGATE125 
100 +10 10 8.0 0.10 D 399-3879-1-ND 1.20 1.05 92 399-3879-2-ND 500 218.50 | T495D107K010ATE100 
150 +20 15 8.0 0.15 Vv 399-3891-1-ND 3.85 3.35, 2.93 399-3891-2-ND 1,000 1309.00 | T495V157M010ATE150 
220 +10 22 8.0 0.125 D 399-3881-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3881-2-ND 500 346.00 | T495D227K010ATE125 
10 220 +20 22 12 0.15 Vv 399-3892-1-ND 3.95 3.44 3.01 = = — | 7T495V227M010ATE150 
220 +10 22 8.0 0.10 x 399-3900-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3900-2-ND 500 455.00 _| T495X227K010ATE100 
330 +10 33 10.0 0.125 D 399-3884-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3884-2-ND 500 382.00 | T495D337K010ATE125 
330 +10 33 10 0.06 x 399-3903-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3903-2-ND 500 546.00 _| T495X337K010ATE060 
68 +10 10.9 6.0 0.15 D 399-3889-1-ND 1.20 1.05 92 399-3889-2-ND 500 437.00 | T495D686K016ATE150 
16 100 +10 16 8.0 0.10 x 399-3895-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3895-2-ND 500 437.00 | T495X107K016ATE100 
100 +20 16 8.0 0.10 x 399-3896-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3896-2-ND 500 437.00 | T495X107M016ATE100 
150 +10 24 8.0 0.10 x 399-3898-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3898-2-ND 500 455.00 | T495X157KO16ATE100 
20 47 +10 75 4.0 0.15 x 399-3904-1-ND 2.20 1.92 1.68 399-3904-2-ND 500 400.50 | T495X476KO20ATE150 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| yA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 +10 9.4 6.0 0.175 D 399-3885-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3885-2-ND 500 255.00 | T495D476KO20ATE175 
20 68 +10 13.6 8.0 0.15 D 399-3890-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3890-2-ND 500 255.00 | T495D686K020ATE150 
68 +10 13.6 6.0 0.15 Xx 399-3907-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3907-2-ND 500 437.00 | T495X686KO20ATE150 
33 +10 6.6 4.0 0.175 Xx 399-3901-1-ND 2.20 1.92 1.68 399-3901-2-ND 500 400.50 | T495X336K025ATE175 
25 33 +10 8.3 6.0 0.3 D 399-3882-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3882-2-ND 500 255.00 | T495D336K025ATE300 
47 +20 11.8 6.0 0.2 Xx 399-3906-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3906-2-ND 500 455.00 | T495X476M025ATE200 
68 +10 17 8.0 0.2 Xx 399-3908-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3908-2-ND 500 455.00 | T495X686K025ATE200 
6.8 +10 2.4 6.0 0.4 D 399-3887-1-ND 1.20 1.05 92 399-3887-2-ND 500 218.50 | T495D685K035ATE400 
35 22 +10 TE 6.0 0.3 D 399-3880-1-ND 1.20 1.05 92 399-3880-2-ND 500 218.50 | T495D226K035ATE300 
22 +10 TE 6.0 0.275 xX 399-3899-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3899-2-ND 500 437.00 | T495X226KO35ATE275 
47 +10 16.5 8.0 0.3 Xx 399-3905-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3905-2-ND 500 455.00 _| T495X476KO35ATE300 
6.8 +10 3.4 6.0 0.3 D 399-3888-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3888-2-ND 500 364.00 | T495D685KO50ATE300 
10 +10 5.0 6.0 0.3 xX 399-3893-1-ND 7.55 6.57 5.74 399-3893-2-ND 500 1374.00 | T495X106KOSO0ATE300 
50 10 +20 5.0 6.0 0.3 xX 399-3894-1-ND 7.55 6.57 5.74 399-3894-2-ND 500 1374.00 | T495X106MO50ATE300 
15 +10 7.5 8.0 0.3 Xx 399-3897-1-ND 7.55 6.57 5.74 399-3897-2-ND 500 1374.00 | T495X156KO50ATE300 
T496 Series — Fused 
4 330 +10 13.2 8.0 0.7 xX 399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO004AS 
330 +20 13.2 8.0 0.7 Xx 399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 = = —__| T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1667-2-ND 2,000 612.00/M T496B106KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 3.5 B 399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1668-2-ND 2,000 561.00/M T496B106MO06AS 
6.3 100 +20 6 8.0 0.8 D 399-1670-1-ND 3.75 3.27 2.85 = _ — | 1T496D107MO06AS 
100 +10 6 8.0 0.9 Xx 399-1671-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1671-2-ND 500 1274.00 | T496X107KO06AS 
100 +20 6 8.0 0.9 Xx 399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1672-2-ND 500 1183.00 | T496X107MO06AS 
4.7 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1673-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1673-2-ND 2,000 612.00/M T496B475K010AS 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1674-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6.0 2.0 Cc 399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1675-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AS 
22 +20 2.2 6.0 2.0 Cc 399-1676-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1676-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AS 
33 +10 3.3 6.0 1.0 D 399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 = = —__| T496D336K010AS 
33 +20 3.3 6.0 1.0 D 399-1678-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1678-2-ND 500 682.50 | T496D336M010AS 
10 47 +10 47 6.0 1.0 D 399-1679-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1679-2-ND 500 710.00 | T496D476K010AS 
47 +20 47 6.0 1.0 D 399-1680-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1680-2-ND 500 682.50 | T496D476M010AS 
68 +10 6.8 6.0 0.9 x 399-1683-1-ND 7.00 6.09 5.32 = = — | T496X686K010AS. 
68 +20 6.8 6.0 0.9 Xx 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10 8.0 0.7 D 399-1681-1-ND 4.15 3.62 3.16 399-1681-2-ND 500 755.50 | T496D107K010AS 
100 +20 10 8.0 0.7 D 399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 = = — | 7496D107M010AS 
220 +20 22 8.00 0.5 Xx 399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1687-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1688-2-ND 2,000 561.00/M T496B225M016AS 
47 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-1689-1-ND 1.80 1.57 1.37 = = — | T496B475K016AS 
4.7 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-1690-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1690-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-1691-2-ND 2,000 646.00/M T496B106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-1692-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1692-2-ND 2,000 612.00/M T496B106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 2.0 Cc 399-1693-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1693-2-ND 500 546.00 | T496C106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 2.0 Cc 399-1694-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1694-2-ND 500 500.50 | T496C106M016AS 
15 +10 2.4 6.0 2.0 c 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1695-2-ND 500 546.00 | T496C156K016AS 
16 15 +20 2.4 6.0 2.0 ej 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1696-2-ND 500 500.50 | T496C156M016AS 
22 +10 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1697-1-ND 3.15 2.75 2.40 = = — | T496C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-1698-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AS 
33 +10 5.3 6.0 1.0 D 399-1699-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1699-2-ND 500 710.00 | T496D336K016AS 
33 +20 5.3 6.0 1.0 D 399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +10 75 6.0 0.8 D 399-1701-1-ND 3.90 3.40 2.97 = = —__| T496D476K016AS 
47 +20 75 6.0 0.8 D 399-1702-1-ND 3.75 3.27 2.85 = _ — | 1496D476M016AS 
47 +10 75 6.0 0.9 Xx 399-1703-1-ND 7.00 6.09 5.32 = = — | 1T496X476K016AS 
47 +20 75 6.0 0.9 xX 399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 = = — | 7496X476M016AS 
100 +10 16 8.0 0.7 xX 399-1705-1-ND 7.50 6.53 5.70 = _ — | 7T496X107K016AS 
100 +20 16 8.0 0.7 Xx 399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1706-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1707-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 2.0 Cc 399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 = =. — | T496C685K020AS 
6.8 +20 1.4 6.0 2.0 Cc 399-1710-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1710-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AS 
10 +20 2 6.0 2.0 Cc 399-1712-1-ND 2.75 2.40 2.09 = = — | T496C106M020AS 
20 22 +20 4.4 6.0 1.0 D 399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1714-2-ND 500 682.50 | T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.9 Xx 399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1715-2-ND 500 1274.00 | T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6.0 0.9 x 399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1716-2-ND 500 1183.00 | T496X336M020AS 
47 +10 9.4 6.0 0.3 Xx 399-3464-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3464-2-ND 500 1365.00 | T496X476KO020AS 
47 +20 9.4 6.0 0.3 Xx 399-3465-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3465-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AS 
4.7 +10 1.2 6.0 2.5 c 399-1717-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1717-2-ND 500 546.00 | T496C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 2.5 Cc 399-1718-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1718-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AS 
10 +10 2.5 6.0 0.6 Cc 399-3466-1-ND 3.15 2.75 2.40 = = — | T496C106K025AS 
25 10 +10 2.5 6.0 1.2 D 399-1719-1-ND 3.90 3.40 2.97 = = — | T496D106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 1.2 D 399-1720-1-ND 3.75 3.27 2.85 = = —__| T496D106M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.8 D 399-1721-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1721-2-ND 500 710.00 | T496D226K025AS 
22 | +20 5.5 6.0 0.8 D 399-1722-1-ND 375 327 285 = = — | T4a9ep226m025As 
22 | #10 5.5 6.0 0.9 x 399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32 = = — | T496x226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.9 xX 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 = = —__| T496X226M025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 399-1725-1-ND 1.80 1.57 1.37 = = — | T496B105K035AS. 
1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 = = — | T496B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 Cc 399-1727-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1727-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AS 
2.2 +20 0.8 6.0 3.5 c 399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1728-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AS 
4.7 +10 1.7 6.0 1.5 D 399-1729-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1729-2-ND 500 710.00 | T496D475K035AS 
35 4.7 +20 1.7 6.0 1.5 D 399-1730-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1730-2-ND 500 682.50 | T496D475M035AS 
6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 = = — | T496D685K035AS 
6.8 +20 2.4 6.0 1.3 D 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1732-2-ND 500 682.50 | T496D685M035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 Xx 399-1734-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1734-2-ND 500 1183.00 | T496X106M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.9 Xx 399-1735-1-ND 7.50 6.53 5.70 = = —__| T496X156K035AS 
15 | #20 5.3 6.0 0.9 x 399-1736-1-ND 7.00 6.09 5.32 = = —__|T496x156M035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 Cc 399-1737-1-ND 3.38 2.94 2.57 399-1737-2-ND 500 614.50 | T496C105KO50AS 
50 1.0 +20 0.5 4.0 5.5 Cc 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-1738-2-ND 500 600.50 | T496C105M050AS 
4.7 +10 2.4 6.0 1.5 x 399-1739-1-ND 8.00 6.96 6.08 = = — | 7T496X475KO50AS 
47 +20 2.4 6.0 1.5 x 399-1740-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1740-2-ND 500 1365.00 | T496X475M050AS 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESR @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) /Tol. (%)| yA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
T496 Series — Fused — RoHS Compliant 

4 330 +10 13.2 8.0 0.7 xX 399-3979-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3979-2-ND 500 1365.00 T496X337KO04AT 

330 +20 13.2 8.0 0.7 Xx 399-3980-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3980-2-ND 500 1274.00 T496X337M004AT 

10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-3911-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3911-2-ND 2,000 612.00/M T496B106KOO6AT 

10 +20 0.6 6.0 3.5 B 399-3913-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3913-2-ND 2,000 561.00/M T496B106MOO6AT 

63 100 +10 6 8.0 0.8 D 399-3945-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3945-2-ND 500 710.00 T496D107KOO6AT 

100 +20 6 8.0 0.8 D 399-3947-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3947-2-ND 500 682.50 T496D107MOO6AT 

100 +10 6 8.0 0.9 xX 399-3967-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3967-2-ND 500 1274.00 T496X107KOO6AT 

100 +20 6 8.0 0.9 Xx 399-3969-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3969-2-ND 500 1183.00 T496X107MOO6AT 

4.7 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3919-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3919-2-ND 2,000 612.00/M T496B475K010AT 

47 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-3921-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3921-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M010AT 

22 +10 2.2 6.0 2.0 Cc 399-3935-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3935-2-ND 500 546.00 T496C226K010AT 

22 +20 2.2 6.0 2.0 Cc 399-3937-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3937-2-ND 500 500.50 T496C226M010AT 

33 +10 3.3 6.0 1.0 D 399-3953-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3953-2-ND 500 710.00 T496D336K010AT 

33 +20 3.3 6.0 1.0 D 399-3955-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3955-2-ND 500 682.50 T496D336M010AT 

40 47 +10 4.7 6.0 1.0 D 399-3959-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3959-2-ND 500 710.00 T496D476K010AT 

47 +20 47 6.0 1.0 D 399-3961-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3961-2-ND 500 682.50 T496D476M010AT 

68 +10 6.8 6.0 0.9 x 399-3987-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3987-2-ND 500 1274.00 T496X686K010AT 

68 +20 6.8 6.0 0.9 Xx 399-3988-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3988-2-ND 500 1183.00 T496X686M010AT 

100 +10 10 8.0 0.7 D 399-3946-1-ND 4.15 3.62 3.16 399-3946-2-ND 500 755.50 T496D107K010AT 

100 +20 10 8.0 0.7 D 399-3948-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3948-2-ND 500 728.00 T496D107M010AT 

220 +10 22 8.0 0.5 Xx 399-3975-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-3975-2-ND 500 1638.00 T496X227K010AT 

220 +20 22 8.00 0.5 x 399-3976-1-ND 8.50 7.40 6.46 399-3976-2-ND 500 1547.00 T496X227M010AT 

2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3915-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3915-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K016AT 

2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-3917-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3917-2-ND 2,000 561.00/M T496B225M016AT 

47 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-3920-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3920-2-ND 2,000 612.00/M T496B475K016AT 

47 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-3922-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3922-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M016AT 

10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-3912-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3912-2-ND 2,000 646.00/M T496B106KO16AT 

10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-3914-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3914-2-ND 2,000 612.00/M T496B106M016AT 

10 +10 1.6 6.0 2.0 Cc 399-3925-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3925-2-ND 500 546.00 T496C106KO16AT 

10 +20 1.6 6.0 2.0 Cc 399-3928-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3928-2-ND 500 500.50 T496C106M016AT 

15 +10 2.4 6.0 2.0 Cc 399-3931-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3931-2-ND 500 546.00 T496C156K016AT 

16 15 +20 2.4 6.0 2.0 ie 399-3932-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3932-2-ND 500 500.50 T496C156M016AT 

22 +10 3.6 6.0 1.6 Cc 399-3936-1-ND 3.15 2.75 2.40 399-3936-2-ND 500 573.50 T496C226K016AT 

22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-3938-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3938-2-ND 500 528.00 T496C226M016AT 

33 +10 5.3 6.0 1.0 D 399-3954-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3954-2-ND 500 710.00 T496D336K016AT 

33 +20 5.3 6.0 1.0 D 399-3956-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3956-2-ND 500 682.50 T496D336M016AT 

47 +10 7.5 6.0 0.8 D 399-3960-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3960-2-ND 500 710.00 T496D476K016AT 

47 +20 7.5 6.0 0.8 D 399-3962-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3962-2-ND 500 682.50 T496D476M016AT 

47 +10 7.5 6.0 0.9 x 399-3983-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3983-2-ND 500 1274.00 T496X476K016AT 

47 +20 Reet 6.0 0.9 xX 399-3985-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3985-2-ND 500 1183.00 T496X476M016AT 

100 +10 16 8.0 0.7 xX 399-3968-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3968-2-ND 500 1365.00 T496X107KO16AT 

100 +20 16 8.0 0.7 Xx 399-3970-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3970-2-ND 500 1274.00 T496X107M016AT 

2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-3916-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3916-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K020AT 

2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-3918-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3918-2-ND 2,000 561.00/M T496B225M020AT 

6.8 +10 1.4 6.0 2.0 Cc 399-3941-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3941-2-ND 500 546.00 T496C685K020AT 

6.8 +20 1.4 6.0 2.0 Cc 399-3942-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3942-2-ND 500 500.50 T496C685M020AT 

10 +10 2 6.0 2.0 ej 399-3926-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3926-2-ND 500 546.00 T496C106KO20AT 

20 10 +20 2 6.0 2.0 Cc 399-3929-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3929-2-ND 500 500.50 T496C106M020AT 

22 +10 4.4 6.0 1.0 D 399-3949-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3949-2-ND 500 710.00 T496D226K020AT 

22 +20 4.4 6.0 1.0 D 399-3951-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3951-2-ND 500 682.50 T496D226M020AT 

33 +10 6.6 6.0 0.9 xX 399-3977-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3977-2-ND 500 1274.00 T496X336K020AT 

33 +20 6.6 6.0 0.9 xX 399-3978-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3978-2-ND 500 1183.00 T496X336M020AT 

47 +10 9.4 6.0 0.3 xX 399-3984-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3984-2-ND 500 1365.00 T496X476K020AT 

47 +20 9.4 6.0 0.3 Xx 399-3986-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3986-2-ND 500 1274.00 T496X476M020AT 

47 +10 1.2 6.0 2.5 Cc 399-3939-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3939-2-ND 500 546.00 T496C475K025AT 

4.7 +20 1.2 6.0 2.5 Cc 399-3940-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3940-2-ND 500 500.50 T496C475M025AT 

10 +10 2.5 6.0 0.6 Cc 399-3927-1-ND 3.15 2.75 2.40 399-3927-2-ND 500 573.50 T496C106KO25AT 

10 +20 2.5 6.0 0.6 Cc 399-3930-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3930-2-ND 500 528.00 T496C106M025AT 

25 10 +10 2.5 6.0 1.2 D 399-3943-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3943-2-ND 500 710.00 T496D106KO25AT 

10 +20 2.5 6.0 1.2 D 399-3944-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3944-2-ND 500 682.50 T496D106M025AT 

22 +10 5.5 6.0 0.8 D 399-3950-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3950-2-ND 500 710.00 T496D226K025AT 

22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-3952-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3952-2-ND 500 682.50 T496D226M025AT 

22 +10 5.5 6.0 0.9 xX 399-3973-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3973-2-ND 500 1274.00 T496X226K025AT 

22 +20 5.5 6.0 0.9 xX 399-3974-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3974-2-ND 500 1183.00 T496X226M025AT 

1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 399-3909-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-3909-2-ND 2,000 612.00/M T496B105KO35AT 

1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B 399-3910-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3910-2-ND 2,000 561.00/M T496B105M035AT 

2.2 +10 0.8 6.0 3.5 Cc 399-3933-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3933-2-ND 500 546.00 T496C225K035AT 

2.2 +20 0.8 6.0 3.5 Cc 399-3934-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-3934-2-ND 500 500.50 T496C225M035AT 

4.7 +10 1.7 6.0 1.5 D 399-3957-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3957-2-ND 500 710.00 T496D475KO35AT 

35 4.7 +20 1.7 6.0 1.5 D 399-3958-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3958-2-ND 500 682.50 T496D475M035AT 

6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D 399-3963-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-3963-2-ND 500 710.00 T496D685K035AT 

6.8 +20 2.4 6.0 1.3 D 399-3964-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3964-2-ND 500 682.50 T496D685M035AT 

10 +10 3.5 6.0 1.0 Xx 399-3965-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3965-2-ND 500 1274.00 T496X106KO35AT 

10 +20 3.5 6.0 1.0 xX 399-3966-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-3966-2-ND 500 1183.00 T496X106MO35AT 

15 +10 5.3 6.0 0.9 Xx 399-3971-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3971-2-ND 500 1365.00 T496X156KO35AT 

15 +20 5.3 6.0 0.9 Xx 399-3972-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3972-2-ND 500 1274.00 T496X156M035AT 

1.0 +10 0.5 4.0 5.5: Cc 399-3923-1-ND 3.38 2.94 2.57 399-3923-2-ND 500 614.50 T496C105KO50AT 

50 1.0 +20 0.5 4.0 5.5 Cc 399-3924-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-3924-2-ND 500 600.50 T496C105MO50AT 

47 +10 2.4 6.0 1.5 x 399-3981-1-ND 8.00 6.96 6.08 399-3981-2-ND 500 1456.00 T496X475KO50AT 

4.7 +20 2.4 6.0 1.5 Xx 399-3982-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-3982-2-ND 500 1365.00 T496X475MO50AT 

T510 Series — Ultra-Low ESR 

680 +10 27.2 6.0 0.030 x 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1749-2-ND 500 2684.50 T510X687K004AS 

680 +20 27.2 6.0 0.030 x 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1750-2-ND 500 2548.00 T510X687M004AS 

4 1000 | +10 40 6.0 0.018 E. 399-1741-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-1741-2-ND 500 3276.00 T510E108K004AS 
1000 | +10 40 6.0 0.010 E 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 = = = T510E108K004AS4115 

1000 | +20 40 6.0 0.018 E 399-1743-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1743-2-ND 500 3048.50 T510E108M004AS 
1000 | +20 40 6.0 0.010 E 399-1744-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-1744-2-ND 500 3139.50 T510E108M004AS4115 

63 470 +10 28.2 6.0 0.030 Xx 399-1751-1-ND 14.75 12.84 11.21 = = _— T510X477KOO6AS 

i 470 +20 28.2 6.0 0.030 x 399-1752-1-ND 14.00 12.18 10.64 = = = T510X477MO06AS 

NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1271 


KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| HA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
63 680 +20 40.8 6.0 0.023 E 399-1747-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1747-2-ND 500 3048.50 | T510E687MO06AS 
i 680 +20 40.8 6.0 0.012 E 399-1748-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1748-2-ND 500 3139.50 | T510E687M006AS4115 
T510 Series — Ultra-Low ESR — RoHS Compliant 
680 +10 27.2 6.0 0.030 x 399-4002-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4002-2-ND 500 2684.50 | T510X687KO04AT 
680 +20 27.2 6.0 0.030 x 399-4003-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4003-2-ND 500 2548.00 | T510X687M004AT 
4 1000 | +10 40 6.0 0.018 E. 399-3990-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3990-2-ND 500 3276.00 | T510E108KO04AT 
1000 | +10 40 6.0 0.010 E 399-3991-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3991-2-ND 500 3367.00 | T510E108K004AT4115 
1000 | +20 40 6.0 0.018 E 399-3992-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-3992-2-ND 500 3048.50 | T510E108MO04AT 
1000 | +20 40 6.0 0.010 E 399-3993-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3993-2-ND 500 3139.50 | T510E108M004AT4115 
470 +10 28.2 6.0 0.030 x 399-4000-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4000-2-ND 500 2684.50 | T510X477KOO6AT 
470 +20 28.2 6.0 0.030 x 399-4001-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4001-2-ND 500 2548.00 | T510X477MOO6AT 
63 680 +10 40.8 6.0 0.023 E 399-3994-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3994-2-ND 500 3276.00 | T510E687KOO6AT 
680 +10 40.8 6.0 0.012 E 399-3995-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3995-2-ND 500 3367.00 | T510E687KO06AT4115 
680 +20 40.8 6.0 0.023 E 399-3996-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-3996-2-ND 500 3048.50 | T510E687MOO6AT 
680 +20 40.8 6.0 0.012 E 399-3997-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3997-2-ND 500 3139.50 | T510E687M006AT4115 
10 330 +10 33 6.0 0.035 x 399-3998-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-3998-2-ND 500 2684.50 | T510X337KO10AT 
330 +20 33 6.0 0.035 x 399-3999-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-3999-2-ND 500 2548.00 | T510X337M010AT 
25 100 +20 25 8.0 0.050 E 399-3989-1-ND 16.25 14.14 12.35 399-3989-2-ND 500 2957.50 | T510E107M025AT 
T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 
2 470 +20 94 10.0 0.040 Vv 399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3156-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ASE040 
100 +20 25 8.0 0.070 B 399-3157-1-ND 1.10 96 84 399-3157-2-ND 2,000 374.00/M | 1T520B107M2R5ASE070 
100 +20 25 8.0 0.040 B 399-3314-1-ND 1.30 1.14 99 399-3314-2-ND 2,000 442.00/M | 1T520B107M2R5ASE040 
220 +20 55 8.0 0.070 B 399-3375-1-ND 1.25 1.09 95 399-3375-2-ND 2,000 425.00/M_ | 1T520B227M2R5ASE070 
220 +20 55 8.0 0.035 B 399-3469-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3469-2-ND 2,000 493.00/M | 1T520B227M2R5ATE035 
220 +20 55 10.0 0.045 Vv 399-3240-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3240-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ASE045 
220 +20 55 10.0 0.025 Vv 399-3239-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3239-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ASE025 
220 +20 55 10.0 0.015 Vv 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 
220 +20 55 10.0 0.012 Vv 399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3392-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE012 
2.5 | 220 +20 55 10.0 0.009 Vv 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
330 +20 83 10.0 0.025 Vv 399-3242-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3242-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ASE025 
330 +20 83 10.0 0.015 Vv 399-3241-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3241-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ASE015 
470 +20 118 10.0 0.009 Vv 399-3395-1-ND 5.00 4.35 3.80 = = — | 1520V477M2R5ASE009 
470 +20 118 10.0 0.015 Vv 399-3158-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3158-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 
680 +20 170 10.0 0.040 D 399-3244-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3244-2-ND 500 819.00 | T520D687M2R5ASE040 
680 +20 170 10.0 0.015 D 399-3243-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = —__|T520D687M2R5ASE015 
100 +20 30 8.0 0.070 B 399-3059-1-ND 1.10 96 84 = = — | 7520B107M003ASE070 
100 +20 30 8.0 0.040 B 399-3315-1-ND 1.30 1.14 99 399-3315-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107M003ASE040 
150 +20 45 8.0 0.040 B 399-3316-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3316-2-ND 2,000 493.00/M | 1520B157M003ASE040 
3 330 +20 99 10.0 0.025 Vv 399-3161-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3161-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ASE025 
680 +20 204 10.0 0.040 D 399-3163-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3163-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ASE040 
680 +20 204 10.0 0.015 D 399-3164-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3164-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ASE015 
1000 | +20 300 10.0 0.030 x 399-3165-1-ND 9.00 7.83 6.84 = = — | 7T520X108M003ASE030 
1000 | +20 300 10.0 0.015 x 399-3166-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-3166-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 
68 +20 27 8.0 0.070 B 399-3060-1-ND 1.10 96 84 399-3060-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686M004ASE070 
68 +20 27 8.0 0.040 B 399-3317-1-ND 1.30 1.14 99 = — — | T520B686M004ASE040 
100 +20 40 8.0 0.040 B 399-3318-1-ND 1.30 1.14 99 = = — | 7520B107M004ASE040 
150 +20 60 10.0 0.025 Vv 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3247-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157M004ASE025 
150 +20 60 10.0 0.012 Vv 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE012 
150 +20 60 10.0 0.009 Vv 399-3383-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3383-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157M004ASE009 
150 +20 60 10.0 0.015 Vv 399-3246-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3246-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO004ASE015 
220 +20 88 10.0 0.065 D 399-3321-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-3321-2-ND 500 336.50 | T520D227M004ASE065 
220 +20 88 10.0 0.045 Vv 399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 = = — | 7520V227M004ASE045 
220 +20 88 10.0 0.025 Vv 399-1756-1-ND 4.00 3.48 3.04 = = —__|T520V227M004ASE025 
220 +20 88 10.0 0.012 Vv 399-3388-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3388-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ASE012 
4 220 +20 88 10.0 0.009 Vv 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 
330 +20 132 10.0 0.045 D 399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.41 = — — | 7T520D337M004ASE045 
330 +20 132 10.0 0.040 D 399-3250-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3250-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ASE040 
330 +20 132 10.0 0.015 D 399-3248-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-3248-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ASE015 
330 +20 132 10.0 0.009 D 399-3378-1-ND 2.60 2.27 1.98 = — — | 1520D337M004ASE009 
330 +20 132 10.0 0.040 Vv 399-3251-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3251-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ASE040 
330 +20 132 10.0 0.025 Vv 399-3249-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3249-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ASE025 
330 +20 132 10.0 0.012 Vv 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3394-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ASE012 
330 +20 132 10.0 0.009 Vv 399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3393-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ASE009 
470 +20 188 10.0 0.018 D 399-3168-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3168-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ASE018 
470 +20 188 10.0 0.015 D 399-3352-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-3352-2-ND 500 — | 1520D477M004ASE015 
680 +20 272 10.0 0.035 x 399-3169-1-ND 9.00 7.83 6.84 = = — | T520X687M004ASE035 
680 +20 272 10.0 0.015 x 399-3170-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-3170-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ASE015 
33 +20 21 8.0 0.070 B 399-3171-1-ND 1.10 96 84 399-3171-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336MO06ASE070 
33 +20 21 8.0 0.040 B 399-3322-1-ND 1.30 1.14 99 = = — | T520B336MO06ASE040 
47 +20 30 8.0 0.040 B 399-3323-1-ND 1.30 1.14 99 = = — | 1T520B476MO06ASE040 
68 +20 43 8.0 0.040 B 399-3324-1-ND 1.30 1.14 -99 = = —__| T520B686MO06ASE040 
100 +20 63 10.0 0.012 Vv 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3382-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ASE012 
100 +20 63 10.0 0.009 Vv 399-3381-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3381-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ASE009 
150 +20 95 10.0 0.055 D 399-1759-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-1759-2-ND 500 336.70 | T520D157MOO6ASE055 
150 +20 94.5 10.0 0.025 D 399-3334-1-ND 2.10 1.83 1.60 = = —  |1520D157MOO6ASE025 
150 +20 95 10.0 0.015 D 399-3177-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3177-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ASE015 
150 +20 95 10.0 0.045 Vv 399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1758-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ASE045 
6.3 150 +20 95 10.0 0.040 Vv 399-3255-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3255-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ASE040 
150 +20 95 10.0 0.025 Vv 399-3174-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3174-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ASE025 
150 +20 95 10.0 0.012 Vv 399-3386-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3386-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ASE012 
150 +20 95 10.0 0.009 Vv 399-3385-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3385-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ASE009 
220 +20 139 10.0 0.040 Vv 399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M006ASE040 
220 +20 139 10.0 0.025 Vv 399-3176-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3176-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M006ASE025 
220 +20 139 10.0 0.012 Vv 399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80 = = — | T520V227MO06ASE012 
330 +20 208 10.0 0.045 D 399-1762-1-ND 1.85 1.61 1.41 = _ — | 7T520D337M006ASE045 
330 +20 208 10.0 0.040 Vv 399-3355-1-ND 4.50 3.92 3.42 = = — | T520V337MO06ASE040 
330 +20 208 10.0 0.025 Vv 399-3356-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3356-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M006ASE025 
470 +20 296 10.0 0.040 Xx 399-1764-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-1764-2-ND 500 2229.50 | 1520X477MO06ASE040 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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1272 (063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
6.3 | 470 +20 296 10.0 0.035 x 399-1765-1-ND 12.50 10.88 9.50 = = —__| T520X477MO06ASE035 
33 +20 27 8.0 0.070 B 399-3256-1-ND 1.10 96 84 399-3256-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M008ASE070 
8 150 +20 120 10.0 0.055 D 399-3259-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3259-2-ND 500 637.00 | T520D157MO08ASE055 
150 +20 120 10.0 0.040 D 399-3258-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3258-2-ND 500 682.50 | T520D157MO008ASE040 
150 +20 120 10.0 0.025 D 399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3257-2-ND 500 728.00 _| T520D157MO08ASE025 
33 +20 33 8.0 0.070 B 399-3178-1-ND 1.10 96 84 = = — | T520B336M010ASE070 
33 +20 33 8.0 0.040 B 399-3329-1-ND 1.30 1.14 99 = = — _ | T520B336M010ASE040 
68 +20 68 10.0 0.060 Vv 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1766-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ASE060 
68 +20 68 10.0 0.045 Vv 399-3330-1-ND 4.00 3.48 3.04 = = — _ | T520V686M010ASE045 
100 +20 100 10.0 0.080 D 399-1767-1-ND 1.85 1.61 1.41 = = —__| 7520D107M010ASE080 
100 +20 100 10.0 0.050 Vv 399-3179-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3179-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ASE050 
10 100 +20 100 10.0 0.045 Vv 399-3335-1-ND 4.25 3.70 3.23 = = — | T520V107M010ASE045 
100 +20 100 10.0 0.025 Vv 399-3180-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3180-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107M010ASE025 
150 +20 150 10.0 0.055 D 399-1769-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-1769-2-ND 500 336.50 | T520D157M010ASE055 
220 +20 220 10.0 0.040 D 399-3181-1-ND 2.15 1.88 1.64 399-3181-2-ND 500 391.30 | T520D227M010ASE040 
220 +20 220 10.0 0.025 D 399-3260-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3260-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ASE025 
220 +20 220 10.0 0.018 D 399-3182-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3182-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ASE018 
330 +20 330 10.0 0.040 x 399-1771-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-1771-2-ND 500 2229.50 | T520X337M010ASE040 
330 +20 330 10.0 0.025 x 399-3183-1-ND 12.50 10.88 9.50 399-3183-2-ND 500 2275.00 _| T520X337M010ASE025 
33 +20 53 10.0 0.060 Vv 399-3184-1-ND 4.50 3.92 3.42 = = — | T520V336M016ASE060 
47 +20 75 10.0 0.035 D 399-3468-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3468-2-ND 500 637.00 | T520D476M016ATE035 
16 47 +20 75 10.0 0.070 D 399-3102-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3102-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ASE070 
47 +20 76 10.0 0.070 Vv 399-3331-1-ND 4.50 3.92 3.42 = = —__| 7T520V476M016ASE070 
25 15 +20 38 10.0 0.060 D 399-3376-1-ND 3.50 3.05 2.66 = = —_ | T520D156M025ASE060 
T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
2 470 +20 94 10.0 0.040 Vv 399-4107-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4107-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477MO002ATE040 
100 +20 25 8.0 0.070 B 399-4011-1-ND 1.10 96 84 399-4011-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B107M2R5ATE070 
100 +20 25 8.0 0.040 B 399-4010-1-ND 1.30 1.14 99 399-4010-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107M2R5ATE040 
220 +20 55 8.0 0.070 B 399-4016-1-ND 1.25 1.09 95 399-4016-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ATEO70 
220 +20 55 10.0 0.045 Vv 399-4093-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4093-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ATE045 
220 +20 55 10.0 0.025 Vv 399-4092-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4092-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ATE025 
220 +20 55 10.0 0.015 Vv 399-4091-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4091-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE015 
220 +20 55 10.0 0.012 Vv 399-4090-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4090-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE012 
220 +20 55 10.0 0.009 Vv 399-4089-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4089-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ATE009 
2.5 | 330 +20 83 10.0 0.025 Vv 399-4105-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4105-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE025 
330 +20 83 10.0 0.015 Vv 399-4104-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4104-2-ND 1,000 1615.00 | TS520V337M2R5ATE015 
330 +20 99 10.0 0.009 Vv 399-4103-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4103-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ATE009 
470 +20 118 10.0 0.009 D 399-4062-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4062-2-ND 500 910.00 | T520D477M2R5ATEO09 
470 +20 118 10.0 0.009 Vv 399-4108-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4108-2-ND 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ATE009 
470 +20 118 10.0 0.015 Vv 399-4110-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4110-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ATE015 
470 +20 118 10.0 0.012 Vv 399-4109-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4109-2-ND 1,000 1615.00 | T520V477M2R5ATE012 
680 +20 170 10.0 0.040 D 399-4066-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4066-2-ND 500 819.00 | T520D687M2R5ATE040 
680 +20 170 10.0 0.015 D 399-4065-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4065-2-ND 500 864.50 | T520D687M2R5ATEO15 
100 +20 30 8.0 0.070 B 399-4005-1-ND 1.10 96 84 399-4005-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B107MO003ATE070 
100 +20 30 8.0 0.040 B 399-4004-1-ND 1.30 1.14 99 399-4004-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107MO03ATE040 
150 +20 45 8.0 0.070 B 399-4013-1-ND 1.25 1.09 95 399-4013-2-ND 2,000 425.00/M | T520B157MO03ATE070 
150 +20 45 8.0 0.040 B 399-4012-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4012-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO03ATE040 
3 330 +20 99 10.0 0.025 Vv 399-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4096-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ATE025 
330 +20 99 10.0 0.015 Vv 399-4095-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4095-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M003ATE015 
680 +20 204 10.0 0.040 D 399-4064-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4064-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ATE040 
680 +20 204 10.0 0.015 D 399-4063-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4063-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ATE015 
1000 | +20 300 10.0 0.030 x 399-4114-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4114-2-ND 500 1638.00 | T520X108MO003ATE030 
1000 | +20 300 10.0 0.015 xX 399-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4113-2-ND 500 1683.50 | T520X108MO03ATE015 
15 +20 6 8.0 0.100 Dh 399-3245-1-ND 1.25 1.09 95 399-3245-2-ND 2,500 425.00/M_ | T520T156MO04ATE100 
47 +20 19 8.0 0.070 T 399-3380-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3380-2-ND 2,500 459.00/M_ | T520T476M004ATE070 
68 +20 27 8.0 0.070 B 399-4026-1-ND 1.10 96 84 399-4026-2-ND 2,000 374.00/M_ | TS520B686M004ATE070 
68 +20 27 8.0 0.040 B 399-4025-1-ND 1.30 1.14 99 399-4025-2-ND 2,000 442.00/M | T520B686M004ATE040 
100 +20 40 8.0 0.070 B 399-4007-1-ND 1.10 -96 84 399-4007-2-ND 2,000 374.00/M_| T520B107M004ATE070 
100 +20 40 8.0 0.040 B 399-4006-1-ND 1.30 1.14 99 399-4006-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107MO04ATE040 
150 +20 60 8.0 0.040 B 399-4014-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4014-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO04ATE040 
150 +20 60 8.0 0.070 B 399-4015-1-ND 1.25 1.09 95 399-4015-2-ND 2,000 425.00/M | T520B157MO04ATE070 
150 +20 60 10.0 0.025 Vv 399-4075-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4075-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157M004ATE025 
150 +20 60 10.0 0.012 Vv 399-4073-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4073-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO004ATE012 
150 +20 60 10.0 0.009 Vv 399-4072-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4072-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MO04ATE009 
150 +20 60 10.0 0.015 Vv 399-4074-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4074-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ATE015 
220 +20 88 10.0 0.065 D 399-4041-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4041-2-ND 500 336.50 | T520D227M004ATE065 
220 +20 88 10.0 0.045 Vv 399-4084-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4084-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M004ATE045 
220 +20 88 10.0 0.025 Vv 399-4083-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4083-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M004ATE025 
220 +20 88 10.0 0.012 Vv 399-4082-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4082-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ATE012 
4 220 +20 88 10.0 0.009 Vv 399-4081-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4081-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ATE009 
330 +20 132 10.0 0.045 D 399-4051-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4051-2-ND 500 336.50 | T520D337M004ATE045 
330 +20 132 10.0 0.040 D 399-4050-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4050-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ATE040 
330 +20 132 10.0 0.015 D 399-4049-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4049-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ATE015 
330 +20 132 10.0 0.009 D 399-4048-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-4048-2-ND 500 473.00 | T520D337M004ATE009 
330 +20 132 10.0 0.040 Vv 399-4100-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4100-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ATE040 
330 +20 132 10.0 0.025 Vv 399-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4099-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ATE025 
330 +20 132 10.0 0.012 Vv 399-4098-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4098-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ATE012 
330 +20 132 10.0 0.009 Vv 399-4097-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4097-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ATE009 
470 +20 188 10.0 0.040 D 399-4061-1-ND 2.15 1.88 1.64 399-4061-2-ND 500 391.50 | T520D477M004ATE040 
470 +20 188 10.0 0.025 D 399-4060-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4060-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE025 
470 +20 188 10.0 0.018 D 399-4059-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4059-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE018 
470 +20 188 10.0 0.015 D 399-4058-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4058-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE015 
470 +20 188 10.0 0.012 D 399-4057-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4057-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE012 
680 +20 272 10.0 0.035 x 399-4120-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4120-2-ND 500 1638.00 | T520X687M004ATE035 
680 +20 272 10.0 0.015 x 399-4119-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4119-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ATE015 
15 +20 9.5 8.0 0.100 T 399-3254-1-ND 1.25 1.09 95 399-3254-2-ND 2,500 425.00/M_ | T520T156MO06ATE100 
63 33 +20 20.8 8.0 0.070 T 399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3354-2-ND 2,500 459.00/M | T520T336MO06ATE070 
33 +20 21 8.0 0.070 B 399-4018-1-ND 1.10 96 84 399-4018-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B336MO06ATE070 
33 +20 21 8.0 0.040 B 399-4017-1-ND 1.30 1.14 99 399-4017-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336MO06ATE040 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) | (uF) |Tol. (%)| yA @ +25°C Max.) 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 +20 30 8.0 0.070 B 399-4024-1-ND 1.10 96 84 399-4024-2-ND 2,000 374.00/M | T520B476MO06ATE070 
47 +20 30 8.0 0.070 T 399-3470-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3470-2-ND 2,500 459.00/M | T520T476MOO6ATE070 
47 +20 30 8.0 0.040 B 399-4023-1-ND 1.30 1.14 99 399-4023-2-ND 2,000 442.00/M | T520B476MO06ATE040 
68 +20 43 8.0 0.070 B 399-4028-1-ND 1.10 96 84 399-4028-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686MO006ATE070 
68 +20 43 8.0 0.040 B 399-4027-1-ND 1.30 1.14 99 399-4027-2-ND 2,000 442.00/M__| TS520B686MO06ATE040 
100 +20 63 8.0 0.070 B 399-4009-1-ND 1.20 1.05 92 399-4009-2-ND 2,000 408.00/M_ | T520B107MOO6ATE070 
100 +20 63 8.0 0.040 B 399-4008-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-4008-2-ND 2,000 476.00/M | T520B107MO06ATE040 
100 +20 63 10.0 0.012 Vv 399-4068-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4068-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE012 
100 +20 63 10.0 0.009 Vv 399-4067-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4067-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ATE009 
150 +20 95 10.0 0.055 D 399-4035-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4035-2-ND 500 336.50 | T520D157MOO06ATE055 
150 +20 94.5 10.0 0.025 D 399-4034-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4034-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE025 
150 +20 95 10.0 0.015 D 399-4033-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4033-2-ND 500 382.00 | T520D157MO06ATE015 
150 +20 95 10.0 0.045 Vv 399-4080-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4080-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE045 
150 +20 95 10.0 0.040 Vv 399-4079-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4079-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE040 
150 +20 95 10.0 0.025 Vv 399-4078-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4078-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ATE025 
6.3 150 +20 95 10.0 0.012 Vv 399-4077-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4077-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ATE012 
150 +20 95 10.0 0.009 Vv 399-4076-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4076-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ATE009 
220 +20 139 10.0 0.050 D 399-4044-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4044-2-ND 500 336.50 | T520D227MO006ATE050 
220 +20 139 10.0 0.040 D 399-4043-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4043-2-ND 500 382.00 | T520D227M006ATE040 
220 +20 139 10.0 0.009 D 399-4042-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-4042-2-ND 500 473.00 | T520D227MO006ATE009 
220 +20 139 10.0 0.040 Vv 399-4088-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4088-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO006ATE040 
220 +20 139 10.0 0.025 Vv 399-4087-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4087-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227MO006ATE025 
220 +20 139 10.0 0.012 Vv 399-4086-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4086-2-ND 1,000 1700.00 | T520V227MO06ATE012 
220 +20 139 10.0 0.009 Vv 399-4085-1-ND 5.25 4.57 3.99 399-4085-2-ND 1,000 1785.00 | T520V227M006ATE009 
330 +20 208 10.0 0.045 D 399-4055-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4055-2-ND 500 336.50 | T520D337MO06ATE045 
330 +20 208 10.0 0.040 D 399-4054-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4054-2-ND 500 382.00 | T520D337MO006ATE040 
330 +20 208 10.0 0.025 D 399-4053-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4053-2-ND 500 382.00 | T520D337MO06ATE025 
330 +20 208 10.0 0.015 D 399-4052-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4052-2-ND 500 427.50 | T520D337M006ATE015 
330 +20 208 10.0 0.040 Vv 399-4102-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4102-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337MO006ATE040 
330 +20 208 10.0 0.025 Vv 399-4101-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4101-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337MO06ATE025 
470 +20 296 10.0 0.040 x 399-4118-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4118-2-ND 500 2229.50 | T520X477MOO6ATE040 
470 +20 296 10.0 0.035 x 399-4117-1-ND 12.50 10.88 9.50 399-4117-2-ND 500 2275.00 _| T520X477MOO6ATE035 
33 +20 26 8.0 0.040 B 399-4019-1-ND 1.30 1.14 99 399-4019-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336M008ATE040 
33 +20 27 8.0 0.070 B 399-4020-1-ND 1.10 96 84 399-4020-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336MO008ATE070 
8 150 +20 120 10.0 0.055 D 399-4038-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4038-2-ND 500 637.00 | T520D157MO08ATE055 
150 +20 120 10.0 0.040 D 399-4037-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4037-2-ND 500 682.50 | T520D157MO008ATE040 
150 +20 120 10.0 0.025 D 399-4036-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4036-2-ND 500 728.00 _| T520D157MO08ATE025 
33 +20 33 8.0 0.070 B 399-4022-1-ND 1.10 96 84 399-4022-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M010ATE070 
33 +20 33 8.0 0.040 B 399-4021-1-ND 1.30 1.14 99 399-4021-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336M010ATE040 
68 +20 68 10.0 0.060 Vv 399-4112-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4112-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATE060 
68 +20 68 10.0 0.045 Vv 399-4111-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4111-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE045 
100 +20 100 10.0 0.080 D 399-4030-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4030-2-ND 500 336.50 | T520D107M010ATE080 
100 +20 100 10.0 0.055 D 399-4029-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4029-2-ND 500 382.00 | T520D107M010ATE055 
100 +20 100 10.0 0.050 Vv 399-4071-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4071-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE050 
10 100 +20 100 10.0 0.045 Vv 399-4070-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4070-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE045 
100 +20 100 10.0 0.025 Vv 399-4069-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4069-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107M010ATE025 
150 +20 150 10.0 0.055 D 399-4040-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4040-2-ND 500 336.50 | T520D157M010ATE055 
150 +20 150 10.0 0.040 D 399-4039-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4039-2-ND 500 382.00 | T520D157M010ATE040 
220 +20 220 10.0 0.040 D 399-4047-1-ND 2.15 1.88 1.64 399-4047-2-ND 500 391.50 | T520D227M010ATE040 
220 +20 220 10.0 0.025 D 399-4046-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4046-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE025 
220 +20 220 10.0 0.018 D 399-4045-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4045-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE018 
330 +20 330 10.0 0.040 x 399-4116-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4116-2-ND 500 2229.50 _| T520X337M010ATE040 
330 +20 330 10.0 0.025 x 399-4115-1-ND 12.50 10.88 9.50 399-4115-2-ND 500 2275.00 _| T520X337M010ATE025 
33 +20 53 10.0 0.060 Vv 399-4094-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4094-2-ND 1,000 1530.00 | T520V336M016ATE060 
16 47 +20 75 10.0 0.070 D 399-4056-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-4056-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ATE070 
47 +20 76 10.0 0.070 Vv 399-4106-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4106-2-ND 1,000 1530.00 | T520V476M016ATE070 
25 15 +20 37.5 10.0 0.080 D 399-4032-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-4032-2-ND 500 591.50 | T520D156M025ATE080 
15 +20 38 10.0 0.060 D 399-4031-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4031-2-ND 500 637.00 | T520D156M025ATE060 

T525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
330 +20 83 10.0 0.025 D 399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3261-2-ND 500 905.50 | T525D337M2R5ATE025 
2.5 | 470 +20 118 10.0 0.025 D 399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3262-2-ND 500 905.50 | T525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10.0 0.025 D 399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3263-2-ND 500 905.50 _| T525D687M2R5ATE025 
100 +20 30 8.0 0.080 B 399-3264-1-ND 1.30 1.14 99 399-3264-2-ND 2,000 442.00/M | T525B107MO03ATE080 
150 +20 45 8.0 0.080 B 399-3265-1-ND 1.30 1.14 99 399-3265-2-ND 2,000 442.00/M | T525B157MO03ATE080 
3 330 +20 99 10.0 0.025 D 399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3266-2-ND 500 905.50 | T525D337M003ATE025 
470 +20 141 10.0 0.025 D 399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3267-2-ND 500 905.50 | T525D477MO003ATE025 
680 +20 204 10.0 0.025 D 399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3268-2-ND 500 905.50 _| T525D687M003ATE025 
68 +20 27.2 8.0 0.080 B 399-3269-1-ND 1.30 1.14 99 399-3269-2-ND 2,000 442.00/M | T525B686M004ATE080 
100 +20 40 8.0 0.080 B 399-3270-1-ND 1.30 1.14 99 399-3270-2-ND 2,000 442.00/M | T525B107MO004ATE080 
4 220 +20 88 10.0 0.025 D 399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3271-2-ND 500 905.50 | T525D227M004ATE025 
330 +20 132 10.0 0.025 D 399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3272-2-ND 500 905.50 | T525D337M004ATE025 
470 +20 188 10.0 0.040 D 399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3151-2-ND 500 905.50 | T525D477M004ATE040 
470 +20 188 10.0 0.025 D 399-3273-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3273-2-ND 500 951.00 | T525D477M004ATE025 
33 +20 20.8 8.0 0.080 B 399-3274-1-ND 1.30 1.14 99 399-3274-2-ND 2,000 442.00/M | T525B336MO06ATE080 
47 +20 29.6 8.0 0.080 B 399-3275-1-ND 1.30 1.14 99 399-3275-2-ND 2,000 442.00/M | T525B476MOO6ATE080 
68 +20 42.8 8.0 0.080 B 399-3276-1-ND 1.30 1.14 99 399-3276-2-ND 2,000 442.00/M | T525B686MO06ATE080 
6.3 150 +20 95 10.0 0.025 D 399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3277-2-ND 500 951.00 | T525D157MOO6ATE025 
220 +20 139 10.0 0.025 D 399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3278-2-ND 500 951.00 _| T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10.0 0.040 D 399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3152-2-ND 500 905.50 | T525D337MO06ATE040 
330 +20 208 10.0 0.025 D 399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3279-2-ND 500 951.00 _| T525D337MO06ATE025 
33 +20 33 8.0 0.080 B 399-3280-1-ND 1.30 1.14 99 399-3280-2-ND 2,000 442.00/M | T525B336M010ATE080 
100 +20 100 10.0 0.055 D 399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3153-2-ND 500 905.50 | T525D107M010ATE055 
10 100 +20 100 10.0 0.025 D 399-3281-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3281-2-ND 500 951.00 | T525D107M010ATE025 
150 +20 150 10.0 0.055 D 399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3154-2-ND 500 905.50 | T525D157M010ATE055 
150 +20 150 10.0 0.025 D 399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3282-2-ND 500 951.00 _| T525D157M010ATE025 
220 +20 220 10.0 0.025 D 399-3283-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3283-2-ND 500 951.00 | T525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10.0 0.065 D 399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3155-2-ND 500 905.50 | T525D476M016ATE065 
47 +20 76 10.0 0.035 D 399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3284-2-ND 500 951.00 _| T525D476M016ATE035 
T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 

2.5 | 470 +20 118 8.0 0.006 D 399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 = = — | 1530D447M2R5ASE006 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (Cont.) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ +25°C | ESRO @ +25°C | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (WF) |Tol. (%)|yA @ +25°C Max.| 120Hz Max. 100KHz Max. | Code Part No. ul 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

25 680 +20 170 8.0 0.010 D 399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-3332-2-ND 500 1865.50 T530D687M2R5ASE010 
: 1000 | +20 250 8.0 0.006 Xx 399-3400-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3400-2-ND 500 2229.50 T530X108M2R5ASE006 
3 680 +20 204 8.0 0.010 D 399-3333-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-3333-2-ND 500 1865.50 T530D687M003ASE010 

330 +20 132 8.0 0.006 D 399-3398-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3398-2-ND 500 1911.00 T530D337M004ASE006 
- 470 +20 188 8.0 0.010 D 399-3285-1-ND 10.25 8.92 7.79 = = = 1T530D477M004ASE010 

6.3 220 +20 139 8.0 0.006 D 399-3397-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3397-2-ND 500 1911.00 T530D227MO06ASE006 

. 330 +20 208 8.0 0.010 D 399-3286-1-ND 10.00 8.70 7.60 399-3286-2-ND 500 1820.00 T530D337M006ASE010 
150 +20 150 8.0 0.006 D 399-3396-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3396-2-ND 500 1911.00 7T530D157M010ASE006 

220 +20 220 8.0 0.010 D 399-3358-1-ND 10.00 8.70 7.60 = = = T530D227M010ASE010 

- 330 +20 330 8.0 0.010 xX 399-3065-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 399-3065-2-ND 500 2138.50 T530X337M010ASE010 
330 +20 330 8.0 0.006 Xx 399-3401-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3401-2-ND 500 2229.50 T530X337M010ASE006 

T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum _— RoHS Compliant 

470 +20 118 8.0 0.006 D 399-4127-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4127-2-ND 500 1911.00 | T530D447M2R5ATE006 

560 +20 140 8.0 0.005 D 399-4128-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-4128-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ATE005 

2.5 | 680 +20 170 8.0 0.010 D 399-4130-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-4130-2-ND 500 1865.50 | T530D687M2R5ATE010 
680 +20 170 8.0 0.006 Y 399-3471-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-3471-2-ND 500 2002.00 | T530Y687M2R5ATE006 

1000 | +20 250 8.0 0.006 Xx 399-4132-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4132-2-ND 500 2229.50 | T530X108M2R5ATEO06 

680 +20 204 8.0 0.010 D 399-4129-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-4129-2-ND 500 1865.50 | T530D687M003ATE010 

3 1000 | +20 300 8.0 0.010 x 399-4131-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 399-4131-2-ND 500 2138.50 | T530X108MO003ATE010 
1500 | +20 450 8.0 0.008 Xx 399-4133-1-ND 13.00 11.31 9.88 399-4133-2-ND 500 2366.00 | T530X158MO003ATE008 

330 +20 132 8.0 0.006 D 399-4124-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4124-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ATE006 

470 +20 188 8.0 0.010 D 399-4126-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-4126-2-ND 500 1865.50 | T530D477M004ATE010 

7 680 +20 272 8.0 0.010 xX 399-4139-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 399-4139-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ATE010 
680 +20 272 8.0 0.006 Xx 399-4138-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4138-2-ND 500 2229.50 | T530X687MO004ATEO06 

220 +20 139 8.0 0.006 D 399-4122-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4122-2-ND 500 1911.00 | T530D227MO06ATE006 

330 +20 208 8.0 0.010 D 399-4125-1-ND 10.00 8.70 7.60 399-4125-2-ND 500 1820.00 | T530D337MO06ATE010 

6.3 | 330 +20 208 8.0 0.006 Y 399-3472-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-3472-2-ND 500 2002.00 | T530Y337MO06ATEO06 
470 +20 296 8.0 0.010 x 399-4137-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 399-4137-2-ND 500 2138.50 | T530X477MOO6ATE010 

470 +20 297 8.0 0.006 xX 399-4136-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4136-2-ND 500 2229.50 | T530X477MOO6ATEO06 

150 +20 150 8.0 0.006 D 399-4121-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4121-2-ND 500 1911.00 | T530D157M010ATE0O06 

10 220 +20 220 8.0 0.010 D 399-4123-1-ND 10.00 8.70 7.60 399-4123-2-ND 500 1820.00 | T530D227M010ATE010 
330 +20 330 8.0 0.010 Xx 399-4135-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 399-4135-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ATE010 

330 +20 330 8.0 0.006 Xx 399-4134-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4134-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ATEO06 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors End View Side View Bottom View 


KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. 
The structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and 
a conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 
* Extremely low ESR * High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies * No 
voltage derating up to 125°C * Robust to the surface-mount process ¢ No dry-out-related failure mechanism 


Ww 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 
solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of 


the AO-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more Case Size 
cost-effective solution. Kemet EIA L WwW H K Min. F +0.1 S +0.2 
The AO-CAP has excellent surge current performance and long-term reliability. There is no recommended Vv 7343-20 7.3+0.3 43+0.3 19+01 11 24 1.3 
derating of application voltage to reduce failure rate. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C. The approximate D 7343-31 7.3403 4340.3 28403 13 24 13 
capacitance shift over the temperature range for -55°C is -15%, and for 125°C is +15%. Capacitance x 7343-43 73403 43403 40+03 24 24 13 
Tolerance: +20% 
Dc DF % ESRQ Ripple Current 
Leakage @ +25°C @ +25°C Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap | Size | pA @ +25°C 120Hz 100KHz at Max ESR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) | Code | Maximum Maximum Maximum 25°C ~ 105°C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 Vv 12.0 6% 0.028 cll 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO02ATE028 
150 Vv 18.0 6% 0.028 21 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157MO02ATE028 
180 D 21.6 6% 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
2 220 D 26.4 6% 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002ATE012 
270 xX 26.4 6% 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277M002ATE015 
330 x 39.6 6% 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337M002ATE015 
390 Xx 46.8 6% 0.015 3.3 399-3038-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3038-2-ND 500 1000.00 A700X397M002ATE015 
390 xX 46.8 6% 0.010 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 Xx 56.4 6% 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477MO02ATE015 
82 Vv 12.3 6% 0.028 21 399-3041-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M2R5ATE028 
2.5 150 D 22.5 6% 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3042-2-ND 500 745.00 A700D157M2R5ATE018 
220 X 33.0 6% 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M2R5ATEO15 
82 Vv 19.7 6% 0.028 21 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826MO004ATE028 
120 D 28.8 6% 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004ATE018 
4 150 D 36.0 6% 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157M004ATE018 
180 xX 43.2 6% 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO04ATE015 
220 x 52.8 6% 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015 
270 Xx 64.8 6% 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004ATE015 
33 Vv 8.3 6% 0.028 21 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06ATE028 
47 Vv 11.8 6% 0.028 241 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MOO06ATE028 
56 Vv 14.1 6% 0.028 21 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A7O0V566MO06ATE028 
6.3 68 Vv a7.1 6% 0.028 21 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06ATE028 
100 D 25.2 6% 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MOO06ATE018 
150 xX 37.8 6% 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3055-2-ND 500 1000.00 A700X157MOO6ATE015 
180 Xx 43.2 6% 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MOO6ATE015 
8 33 Vv 10.6 6% 0.028 21 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO008ATE028 
10 33 Vv 13.2 6% 0.028 24 399-3058-1-ND 1.98 186 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 | A700V336M010ATE028 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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A 
DC 
—_ Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors 


EPCOS 


B45190E, B45192E, B45194E and B45196H Standard Series: 

Construction: ¢ Polar tantalum capacitors with solid electrolyte * Conventional TA-MnOp technology »* Flame- 
retardant plastic case (UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current and dissipation factor * Low self-inductance * Suitable for use without 
series resistor 

Specifications: * Operating Temperature: -55 ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 55/125/56 


B45196P Performance 150°C High Reliability Series: 

Construction: ¢ Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology * Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: ¢ Outstanding reliability * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor » Low self-inductance * High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature up to 150°C 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 150°C ° Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 


B45197A Speed Power Low ESR Series: 
Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology » Flame-retardant plastic case 


B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Three parallel low-ESR tantalum 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 
Features: * High volumetric efficiency »* Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor ¢ Low self 
inductance « High resistance to shock and vibration 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 


B763XX Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) ¢ Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") »* Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible 
ripple current * Only low derating necessary * Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ¢ Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 


(UL94V-0) . = 
Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency Dimensions (mm) — L2 7 
characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance » High resistance to Case Size L WwW H Lo Typical [ i ; 
shock and vibration * Low ESR 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic A 3.2 1.6 1.6 3.0 O WwW 
Category: IEC 60068-1 B 3.5 2.8 1.9 3.3 ; i 
TOPcap B760XX Polymer Ultra-Low ESR Series: c 6.0 3.2 2.5 5.8 
Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive D 7.3 4.3 2.8 al 
polymer) ¢ Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals E 73 43 44 7A L 
Features: ¢ High volumetric efficiency * Ultra-low ESR « Excellent solderability * Stable temperature and 
frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current R 3.5 28 1.2 3.3 t| | 
* Only low derating necessary * Low self-inductance ¢ High resistance to shock and vibration » No failure- Vv 7.3 4.3 2.0 7.1 H 
mode ignition in high-surge current applications Ww 6.0 3.2 15 3.3 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic tI 
Category: IEC 60068-1 x 7.3 4.3 1.5 7A 
Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mo) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
High Capacitance - Low Profile Tantalum Capacitors 
4.0 10 20 A 0.5 4500 495-2174-1-ND 20 1.74 15.20 495-2174-2-ND 2,000 68.00/M B45196H0106M109 
4.0 47 20 B 1.9 2300 495-2175-1-ND 26 2.26 19.76 495-2175-2-ND 2,000 88.00/M B45196H0476M209 
4.0 68 20 B 2.7 1800 495-2176-1-ND 33 2.83 24.70 495-2176-2-ND 2,000 111.00/M B45196HO686M209 
6.3 47 10 A 0.5 5500 495-2177-1-ND 16 1.39 12.16 495-2177-2-ND 2,000 54.00/M B45196H1475K109 
6.3 6.8 10 A 0.5 4500 495-2178-1-ND AZ 1.44 12.54 495-2178-2-ND 2,000 68.00/M B45196H1685K109 
6.3 6.8 20 A 0.5 4500 495-2179-1-ND 16 1.35 11.78 495-2179-2-ND 2,000 68.00/M B45196H1685M109 
6.3 10 10 A 0.6 4000 495-2180 7 1.44 12.54 495-2180-2-ND 2,000 71.00/M B45196H1106K109 
6.3 10 20 A 0.6 4000 495-2181 16 1.39 12.16 495-2181-2-ND 2,000 70.00/M B45196H1106M109 
6.3 22 10 A 1.4 3000 495-2182 23 2.00 17.48 495-2182-2-ND 2,000 94.00/M B45196H1226K109 
6.3 22 20 A 1.4 3000 495-2183: 24 2.04 17.86 495-2183-2-ND 2,000 92.00/M B45196H1226M109 
6.3 22 10 B 1.4 2500 495-2184- 24 2.04 17.86 495-2184-2-ND 2,000 94.00/M B45196H1226K209 
6.3 22 20 B 1.4 2500 495-2185: 24 2.04 17.86 495-2185-2-ND 2,000 92.00/M B45196H1226M209 
6.3 33 10 B 21 2200 495-2186 26 2.22 19.38 495-2186-2-ND 2,000 104.00/M B45196H1336K209 
6.3 33 20 R 21 2500 495-2187- 46 3.96 34.58 495-2187-2-ND 2,500 155.00/M B45190E1336M209 
6.3 33 20 B 2.1 2000 495-2188 25 2.18 19.00 495-2188-2-ND 2,000 102.00/M B45196H1336M209 
6.3 47 10 B 3.0 2000 495-2189 30 2.57 22.42 495-2189-2-ND 2,000 112.00/M B45196H1476K209 
6.3 47 20 B 3.0 2000 495-2190 .29 2.48 21.66 495-2190-2-ND 2,000 109.00/M B45196H1476M209 
6.3 100 20 B 6.3 1600 495-2191-1-ND 40 3.44 30.06 495-2191-2-ND 2,000 134.00/M B45196H1107M209 
6.3 100 20 Cc 6.3 1200 495-2192-1-ND 51 4.44 38.76 495-2192-2-ND 750 162.75 B45196H1107M309 
6.3 100 10 D 6.3 800 495-2193-1-ND 53 4.57 39.90 495-2193-2-ND 750 161.25 B45196H1107K409 
6.3 220 20 D 14 800 495-2194-1-ND 89 7.75 67.72 495-2194-2-ND 750 221.25 B45196H1227M409 
6.3 220 20 Vv 14 700 495-2195-1-ND 1.43 12.44 108.68 495-2195-2-ND 1,000 619.00 B45194E1227M409 
10 3.3 20 A 0.5 5500 495-2196-1-ND 16 1.35 11.78 495-2196-2-ND 2,000 61.00/M B45196H2335M109 
10 47 10 A 0.5 4500 495-2197-1-ND 16 1.39 12.16 495-2197-2-ND 2,000 68.00/M B45196H2475K109 
10 47 20 A 0.5 4500 495-2198-1-ND 16 1.35 11.78 495-2198-2-ND 2,000 68.00/M B45196H2475M109 
10 6.8 10 A 0.7 4000 495-2199-1-ND 18 1.52 13.30 495-2199-2-ND 2,000 71.00/M B45196H2685K109 
10 10 10 A 1.0 3800 495-2200-1-ND 18 1.57 13.68 495-2200-2-ND 2,000 78.00/M B45196H2106K109 
10 10 20 A 1.0 3800 495-2201-1-ND 7 1.48 12.92 495-2201-2-ND 2,000 77.00/M B45196H2106M109 
10 10 10 B 1.0 3000 495-2202-1-ND 21 1.78 15.58 495-2202-2-ND 2,000 80.00/M B45196H2106K209 
10 10 20 B 1.0 3000 495-2203-1-ND 20 1.70 14.82 495-2203-2-ND 2,000 78.00/M B45196H2106M209 
10 15 20 A 1.5 3200 495-2204-1-ND 21 1.83 15.96 495-2204-2-ND 2,000 83.00/M B45196H2156M109 
10 15 10 B 1.5 2500 495-2205 22 1.91 16.72 495-2205-2-ND 2,000 88.00/M B45196H2156K209 
10 15 20 B 1.5 2500 495-2206 23 2.00 17.48 495-2206-2-ND 2,000 87.00/M B45196H2156M209 
10 22 20 A 2:2 3200 495-2207. 25 2.18 19.00 495-2207-2-ND 2,000 85.00/M B45196H2226M109 
10 22 10 B 2.2 2300 495-2208 26 2.26 19.76 495-2208-2-ND 2,000 95.00/M B45196H2226K209 
10 22 20 B 2.2 2300 495-2209 26 2.22 19.38 495-2209-2-ND 2,000 94.00/M B45196H2226M209 
10 22 10 Cc 2.2 1600 495-2210 32 2.78 24.32 495-2210-2-ND 750 94.50 B45196H2226K309 
10 22 20 c 2.2 1600 495-2211 31 2.70 23.56 495-2211-2-ND 750 93.00 B45196H2226M309 
10 33 20 B 3.3 2000 495-2212 29 2.48 21.66 495-2212-2-ND 2,000 109.00/M B45196H2336M209 
10 33 10 WwW 5.3 1400 495-2213 87 7.57 66.12 495-2213-2-ND 4,750 296.00/M B45192E2336K306 
10 33 10 Cc 3.0 1500 495-2214. 34 2.96 25.84 495-2214-2-ND 750 109.50 B45196H2336K309 
10 33 20 Cc 3.0 1500 495-2215 35 3.00 26.22 495-2215-2-ND 750 106.50 B45196H2336M309 
10 47 10 B 4.7 1600 495-2216-1-ND At 3.57 31.16 495-2216-2-ND 2,000 139.00/M B45196H2476K209 
10 47 10 Cc 47 1400 495-2217-1-ND 43 3.74 32.68 495-2217-2-ND 750 132.75 B45196H2476K309 
10 47 20 ej 4.7 1400 495-2218-1-ND 44 3.83 33.44 495-2218-2-ND 750 129.75 B45196H2476M309 
10 68 10 D 6.8 800 495-2219-1-ND 56 4.87 42.56 495-2219-2-ND 750 161.25 B45196H2686K409 
10 100 10 c 10 1200 495-2220-1-ND 75 6.53 57.00 495-2220-2-ND 750 218.25 B45196H2107K309 
10 100 20 Cc 10 1200 495-2221-1-ND 63 5.44 47.50 495-2221-2-ND 750 213.00 B45196H2107M309 
10 100 20 x 10 800 495-2222-1-ND 1.94 16.83 147.06 495-2222-2-ND 1,250 905.00 B45192E2107M409 
10 100 10 D 10 800 495-2223-1-ND 59 5.13 44.84 495-2223-2-ND 750 193.50 B45196H2107K409 
10 100 20 D 10 800 495-2224-1-ND 60 5.18 45.22 495-2224-2-ND 750 189.75 B45196H2107M409 
10 150 20 D 15 800 495-2225-1-ND 89 7.75 67.72 495-2225-2-ND 750 221.25 B45196H2157M409 
10 220 20 D 22 800 495-2226-1-ND 1.10 9.57 83.60 495-2226-2-ND 750 316.50 B45196H2227M409 
10 220 20 E. 22 600 495-2227-1-ND 2.40 20.88 182.40 495-2227-2-ND 400 384.40 B45196H2227M509 
16 2.2 10 A 0.5 6500 495-2228-1-ND 16 1.39 12.16 495-2228-2-ND 2,000 63.00/M B45196H3225K109 
16 2.2 20 A 0.5 6500 495-2229-1-ND 16 1.35 11.78 495-2229-2-ND 2,000 61.00/M B45196H3225M109 
16 3.3 10 A 0.5 5000 495-2230 16 1.39 12.16 495-2230-2-ND 2,000 68.00/M B45196H3335K109 
16 3.3 20 A 0.5 5000 495-2231 16 1.35 11.78 495-2231-2-ND 2,000 68.00/M B45196H3335M109 
16 47 10 A 0.8 4000 495-2232 19 1.61 14.06 495-2232-2-ND 2,000 71.00/M B45196H3475K109 
16 47 20 A 0.8 4000 495-2233. 18 1.57 13.68 495-2233-2-ND 2,000 61.00/M B45196H3475M109 
16 6.8 10 A at 3800 495-2234 21 1.78 15.58 495-2234-2-ND 2,000 78.00/M B45196H3685K109 
16 6.8 20 B 41 3000 495-2235- 20 1.74 15.20 495-2235-2-ND 2,000 68.00/M B45196H3685M209 
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Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


EPCOS 
Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (moO) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
16 10 10 A 1.6 3000 495-2236-1-ND 21 1.78 15.58 495-2236-2-ND 2,000 70.00/M B45196H3106K109 
16 10 20 A 1.6 3000 495-2237-1-ND 21 1.78 15.58 495-2237-2-ND 2,000 92.00/M B45196H3106M109 
16 10 10 R 1.6 1500 495-2238-1-ND 45 3.92 34.20 495-2238-2-ND 2,500 153.00/M B45190E3106K209 
16 10 10 B 1.6 2500 495-2239-1-ND 24 2.04 17.86 495-2239-2-ND 2,000 88.00/M B45196H3106K209 
16 10 20 B 1.6 2500 495-2240-1-ND 23 1.96 17.10 495-2240-2-ND 2,000 87.00/M B45196H3106M209 
16 15 20 B 2.4 2300 495-2241-1-ND 24 2.09 18.24 495-2241-2-ND 2,000 94.00/M B45196H3156M209 
16 22 10 B 3.5 2600 495-2242-1-ND 30 2.57 22.42 495-2242-2-ND 2,000 112.00/M B45196H3226K209 
16 22 20 B 3.5 2600 495-2243-1-ND 30 2.61 22.80 495-2243-2-ND 2,000 109.00/M B45196H3226M209 
16 22 10 Cc 3.5 1500 495-2244-1-ND 37 3.22 28.12 495-2244-2-ND 750 113.25 B45196H3226K309 
16 22 20 ej 3.5 1500 495-2245-1-ND 39 3.35 29.26 495-2245-2-ND 750 111.75 B45196H3226M309 
16 33 20 c 5.3 1400 495-2246-1-ND 45 3.87 33.82 495-2246-2-ND 750 129.75 B45196H3336M309 
16 47 10 Cc 75 1400 495-2247-1-ND 59 5.13 44.84 495-2247-2-ND 750 161.25 B45196H3476K309 
16 47 20 Cc 75 1400 495-2248-1-ND 59 5.09 44.46 495-2248-2-ND 750 186.00 B45196H3476M309 
16 47 20 Vv 75 700 495-2249-1-ND 1.30 11.27 98.42 495-2249-2-ND 1,000 566.00 B45194E3476M409 
16 47 10 D 7.5 800 495-2250-1-ND 49 4.22 36.86 495-2250-2-ND 750 161.25 B45196H3476K409 
16 47 20 D 75 800 495-2251-1-ND 54 4.70 41.04 495-2251-2-ND 750 158.25 B45196H3476M409 
16 68 10 x 10.9 800 495-2252-1-ND 1.99 17.31 151.24 495-2252-2-ND 1,250 677.00/M B45192E3686K409 
16 68 10 D 11 800 495-2253-1-ND 69 5.96 52.06 495-2253-2-ND 750 193.50 B45196H3686K409 
16 68 20 D 11 800 495-2254-1-ND 68 5.87 51.30 495-2254-2-ND 750 189.75 B45196H3686M409 
16 100 10 D 16 800 495-2255-1-ND 91 7.94 69.39 495-2255-2-ND 750 226.50 B45196H3107K409 
16 100 20 D 16 800 495-2256-1-ND 89 7.75 67.72 495-2256-2-ND 750 221.25 B45196H3107M409 
20 2.2 20 A 0.5 6000 495-2257-1-ND 18 1.57 13.68 495-2257-2-ND 2,000 61.00/M B45196H4225M109 
20 47 20 B 0.9 3000 495-2258-1-ND 21 1.83 15.96 495-2258-2-ND 2,000 71.00/M B45196H4475M209 
20 10 20 B 2.0 2300 495-2259-1-ND 31 2.65 23.18 495-2259-2-ND 2,000 104.00/M B45196H4106M209 
20 10 10 ej 2.0 1600 495-2260-1-ND 33 2.83 24.70 495-2260-2-ND 750 88.50 B45196H4106K309 
20 10 20 Cc 2.0 1600 495-2261-1-ND 35 3.05 26.60 495-2261-2-ND 750 94.50 B45196H4106M309 
20 15 10 Cc 3.0 1500 495-2262-1-ND 40 3.48 30.40 495-2262-2-ND 750 113.25 B45196H4156K309 
20 22 20 Cc 4.4 1400 495-2263-1-ND 44 3.83 33.44 495-2263-2-ND 750 120.00 B45196H4226M309 
20 33 10 D 6.6 800 495-2264-1-ND 57 4.96 43.32 495-2264-2-ND 750 169.50 B45196H4336K409 
20 33 20 D 6.6 800 495-2265-1-ND 56 4.87 42.56 495-2265-2-ND 750 166.50 B45196H4336M409 
20 47 10 D 9.4 800 495-2266-1-ND 62 5.35 46.74 495-2266-2-ND 750 196.50 B45196H4476K409 
20 47 20 D 9.4 800 495-2267-1-ND 61 5.31 46.36 495-2267-2-ND 750 193.50 B45196H4476M409 
25 1.0 10 A 0.5 8000 495-2268-1-ND 16 1.39 12.16 495-2268-2-ND 2,000 54.00/M B45196H5105K109 
25 1.0 20 A 0.5 8000 495-2269-1-ND 19 1.65 14.44 495-2269-2-ND 2,000 65.00/M B45196H5105M109 
25 1.5 20 A 0.5 7000 495-2270-1-ND 18 1.52 13.30 495-2270-2-ND 2,000 70.00/M B45196H5155M109 
25 2.2 20 A 0.6 7000 495-2271-1-ND 22 1.87 16.34 495-2271-2-ND 2,000 83.00/M B45196H5225M109 
25 47 10 B 1.2 3200 495-2272-1-ND 26 2.22 19.38 495-2272-2-ND 2,000 94.00/M B45196H5475K209 
25 10 20 Cc 2.5 1600 495-2273-1-ND 36 3.09 26.98 495-2273-2-ND 750 96.75 B45196H5106M309 
25 22 10 D 5.5 800 495-2274-1-ND 58 5.05 44.08 495-2274-2-ND 750 158.25 B45196H5226K409 
25 22 20 D 5.5 800 495-2275-1-ND 58 5.05 44.08 495-2275-2-ND 750 158.25 B45196H5226M409 
25 33 20 D 8.3 800 495-2276-1-ND 87 7.53 65.74 495-2276-2-ND 2,800 328.00/M B45196H5336M406 
35 0.47 20 A 0.5 1100 495-2277-1-ND A7 1.48 12.92 495-2277-2-ND 2,000 68.00/M B45196H6474M109 
35 0.68 10 A 0.5 8000 495-2278-1-ND 19 1.65 14.44 495-2278-2-ND 2,000 75.00/M B45196H6684K109 
35 1.0 20 A 0.5 7000 495-2279-1-ND .20 1.74 15.20 495-2279-2-ND 2,000 77.00/M B45196H6105M109 
35 2.2 10 B 0.8 4000 495-2280-1-ND 24 2.09 18.24 495-2280-2-ND 2,000 82.00/M B45196H6225K209 
35 2.2 20 B 0.8 4000 495-2281-1-ND 24 2.04 17.86 495-2281-2-ND 2,000 94.00/M B45196H6225M209 
35 47 10 Cc 1.6 2000 495-2282-1-ND 37 3.18 27.74 495-2282-2-ND 750 99.75 B45196H6475K309 
35 47 20 c 1.6 2000 495-2283-1-ND 37 3.18 27.74 495-2283-2-ND 750 120.00 B45196H6475M309 
35 10 10 Vv 3.5 1000 495-2284-1-ND 1.77 15.40 134.52 495-2284-2-ND 1,000 709.00 B45194E6106K409 
35 10 20 ej 3.5 1600 495-2285-1-ND 54 4.70 41.04 495-2285-2-ND 750 147.75 B45196H6106M309 
35 15 20 D 5.3 800 495-2286-1-ND 67 5.79 50.54 495-2286-2-ND 750 198.00 B45196H6156M409 
35 47 20 E 16 900 495-2287-1-ND 2.19 19.05 166.44 495-2287-2-ND 400 384.40 B45196H6476M509 
50 10 20 E 5.0 800 495-2288-1-ND 2.88 25.01 218.50 495-2288-2-ND 400 418.80 B45196H7106M509 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 Cc 3.0 800.0 51 4.40 38.46 495-1491-2-ND 750 125.25 B45196P1476K309 
10 47 10 A 0.5 2900.0 27 2.34 20.48 495-1492-2-ND 2,000 83.00/M B45196P2475K109 
10 47 10 D 47 600.0 78 6.79 59.36 495-1493-2-ND 750 193.50 B45196P2476K409 
16 22 10 Cc 3.6 1000.0 55 4.79 41.80 495-1494-2-ND 750 136.50 B45196P3226K309 
16 47 10 D 75 600.0 86 7.46 65.21 495-1495-2-ND 750 213.00 B45196P3476K409 
5 0.33 10 A 0.5 11000 26 2.30 20.06 495-1497-2-ND 2,000 82.00/M B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400.0 34 2.97 25.92 495-1498-2-ND 2,000 105.00/M B45196P6105K209 
35 2.2 10 Cc 0.8 2200.0 59 5.17 45.14 495-1499-2-ND 750 147.75 B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 2.4 900.0 94 8.18 71.48 495-1500-2-ND 750 233.25 B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700.0 94 8.18 71.48 495-1501-2-ND 750 233.25 B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E. 27.0 150.0 495-1502-1-ND 1.94 16.83 147.06 495-1502-2-ND 400 281.60 B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150.0 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 495-1503-2-ND 400 334.00 B45197A0108K509 
6.3 22 10 Cc 1.4 375 495-1504-1-ND 62 5.41 47.23 495-1504-2-ND 750 154.50 B45197A1226K309 
6.3 33 10 Cc 2.1 350 495-1505-1-ND 62 5.41 47.23 495-1505-2-ND 750 154.50 B45197A1336K309 
6.3 47 10 ie} 3.0 325 495-1506-1-ND 69 5.98 52.25 495-1506-2-ND 750 171.00 B45197A1476K309 
6.3 68 10 Cc 4.3 400 495-1507-1-ND 2 6.27 54.76 495-1507-2-ND 750 178.50 B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.3 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 495-1508-2-ND 750 216.75 B45197A1686K409 
6.3 100 10 Cc 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 495-1509-2-ND 750 188.25 B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 495-1510-1-ND 87 7.61 66.46 495-1510-2-ND 750 216.75 B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 495-1511-1-ND 98 8.57 74.82 495-1511-2-ND 750 244.50 B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 495-1512-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1512-2-ND 400 216.80 B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 495-1513-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1513-2-ND 750 259.50 B45197A1227K409 
6.3 220 10 E. 14 100 495-1514-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1514-2-ND 400 216.80 B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 495-1515-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1515-2-ND 750 291.75 B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 495-1516-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1516-2-ND 400 233.60 B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 495-1517-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1517-2-ND 750 357.75 B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 495-1518-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1518-2-ND 400 242.40 B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 495-1519-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1519-2-ND 400 271.60 B45197A1687K509 
10 10 10 c 1.0 400 495-1520-1-ND 62 5.41 47.23 495-1520-2-ND 750 154.50 B45197A2106K309 
10 15 10 ej 1.5 400 495-1521-1-ND 62 5.41 47.23 495-1521-2-ND 750 154.50 B45197A2156K309 
10 22 10 Cc 2.2 375 495-1522-1-ND 62 5.41 47.23 495-1522-2-ND 750 154.50 B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2. 800 495-1677-1-ND 70 6.08 53.09 495-1677-2-ND 2,000 215.90/M B45197A2226K209 
10 33 10 Cc 3.3 375 495-1523-1-ND 69 5.98 52.25 495-1523-2-ND 750 171.00 B45197A2336K309 
10 47 10 Cc 47 300 495-1524-1-ND 2 6.27 54.76 495-1524-2-ND 750 178.50 B45197A2476K309 
10 47 10 D 4.7 200 495-1525-1-ND 87 7.61 66.46 495-1525-2-ND 750 216.75 B45197A2476K409 
10 68 20 Cc 6.8 250 495-1526-1-ND 74 6.46 56.43 495-1526-2-ND 750 184.50 B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 495-1527-1-ND 87 7.61 66.46 495-1527-2-ND 750 216.75 B45197A2686K409 
10 100 10 Cc 10 250 495-1528-1-ND 94 8.13 71.06 495-1528-2-ND 750 231.75 B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 495-1529-1-ND 98 8.57 74.82 495-1529-2-ND 750 244.50 B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 495-1530-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1530-2-ND 400 216.80 B45197A2107K509 
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A Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


EPCOS 
Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(DC) (uF) (%) Size Max. (UA) (mQ) Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 150 10 D 15 100 495-1531-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1531-2-ND 750 259.50 B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 495-1532-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1532-2-ND 400 216.80 B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1533-2-ND 750 291.75 B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1534-2-ND 400 233.60 B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 1.44 12.54 109.52 495-1535-2-ND 750 389.25 B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 1.83 15.93 139.19 495-1536-2-ND 400 242.40 B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 2.05 17.85 155.91 495-1537-2-ND 400 271.60 B45197A2477K509 
16 10 10 Cc 1.6 450 495-1538-1-ND 62 5.41 47.23 495-1538-2-ND 750 154.50 B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 495-1676-2-ND 2,000 | 200.60/M B45197A3106K209 
16 15 10 ej 2.4 400 495-1539-1-ND 62 5.41 47.23 495-1539-2-ND 750 154.50 B45197A3156K309 
16 22 10 Cc 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 52.25 495-1540-2-ND 750 171.00 B45197A3226K309 
16 33 10 Cc 5.3 300 495-1541 72 6.27 54.76 495-1541-2-ND 750 178.50 B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.3 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 495-1542-2-ND 750 216.75 B45197A3336K409 
16 47 10 Cc 75 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 495-1543-2-ND 750 188.25 B45197A3476K309 
16 47 10 D 7.5 175 495-1544-1-ND 87 7.61 66.46 495-1544-2-ND 750 216.75 B45197A3476K409 
16 68 20 Cc 11 250 495-1545-1-ND 91 7.94 69.39 495-1545-2-ND 750 226.50 B45197A3686M309 
16 68 10 D 1 150 .98 8.57 74.82 495-1546-2-ND 750 244.50 B45197A3686K409 
16 68 10 E "1 150 1.64 14.26 124.56 495-1547-2-ND 400 216.80 B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 1.05 9.09 79.42 495-1548-2-ND 750 259.50 B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 495-1549-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1549-2-ND 400 216.80 B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 495-1550-1-ND 1.31 11.39 99.48 495-1550-2-ND 750 324.75 B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 1.77 15.36 134.18 495-1551-2-ND 400 233.60 B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 2.11 18.37 160.51 495-1552-2-ND 400 279.60 B45197A3227K509 
20 6.8 10 Cc 1.4 475 65 5.69 49.74 495-1553-2-ND 750 162.75 B45197A4685K309 
20 10 10 ej 2.0 450 495-1554-1-ND 65 5.69 49.74 495-1554-2-ND 750 162.75 B45197A4106K309 
20 15 10 Cc 3.0 400 495-1555-1-ND 69 5.98 52.25 495-1555-2-ND 750 171.00 B45197A4156K309 
20 22 10 D 4.4 200 495-1556-1-ND 91 7.94 69.39 495-1556-2-ND 750 226.50 B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 495-1557-1-ND 91 7.94 69.39 495-1557-2-ND 750 226.50 B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 495-1558-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1558-2-ND 400 227.20 B45197A4336K509 
20 47 10 D 9.4 250 495-1559-1-ND 98 8.57 74.82 495-1559-2-ND 750 244.50 B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1560-2-ND 400 227.20 B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1561-2-ND 750 259.50 B45197A4686K409 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1562-2-ND 400 233.60 B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 1.83 15.93 139.19 495-1563-2-ND 400 242.40 B45197A4107K509 
25 47 10 ej 1:2 525 65 5.69 49.74 495-1564-2-ND 750 162.75 B45197A5475K309 
25 10 10 Cc 2.5 450 69 5.98 52.25 495-1565-2-ND 750 171.00 B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 495-1566-1-ND 91 7.94 69.39 495-1566-2-ND 750 226.50 B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 495-1567-1-ND 91 7.94 69.39 495-1567-2-ND 750 226.50 B45197A5226K409 
25 22 10 E 5.5 230 495-1568-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1568-2-ND 400 227.20 B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 495-1569-1-ND 98 8.57 74.82 495-1569-2-ND 750 244.50 B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 495-1570-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1570-2-ND 400 227.20 B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 495-1571-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1571-2-ND 750 259.50 B45197A5476K409 
25 47 10 E 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1572-2-ND 400 233.60 B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1573-2-ND 400 242.40 B45197A5686K509 
35 3.3 10 Cc 1.2 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 495-1574-2-ND 750 169.50 B45197A6335K309 
35 47 10 D 1.6 300 1.00 8.71 76.08 495-1575-2-ND 750 248.25 B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 2.4 300 1.00 8.71 76.08 495-1576-2-ND 750 248.25 B45197A6685K409, 
35 6.8 10 E 2.4 300 1.80 15.69 137.10 495-1577-2-ND 400 238.80 B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 495-1578-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1578-2-ND 750 248.25 B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 495-1579-1-ND 1.80 15.69 137.10 495-1579-2-ND 400 238.80 B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.3 260 495-1580-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1580-2-ND 750 248.25 B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.3 260 495-1581-1-ND 1.80 15.69 137.10 495-1581-2-ND 400 238.80 B45197A6156K509 
35 22 10 D Wek 260 495-1582-1-ND 1.40 12.15 106.17 495-1582-2-ND 750 346.50 B45197A6226K409 
35 22 10 E ash 260 495-1583-1-ND 1.80 15.65 136.69 495-1583-2-ND 400 238.00 B45197A6226K509 
35 33 10 E 12 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 495-1584-2-ND 400 267.20 B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 2.13 18.52 161.77 495-1585-2-ND 400 281.60 B45197A6476K509 
50 47 10 D 2.4 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1586-2-ND 750 303.00 B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1587-2-ND 750 303.00 B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 3.4 300 495-1588-1-ND 2.21 19.24 168.04 495-1588-2-ND 400 292.80 B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 1.99 17.31 151.23 495-1589-2-ND 400 289.60 B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
2.5 220 20 Vv 55 25 495-2290-1-ND 2.15 18.66 163.02 495-2290-2-ND 1,000 729.30 B76002V2279M025 
2.5 220 20 Vv 55 35 495-1590-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1590-2-ND 1,000 782.00 B76002V2279M035 
2.5 220 20 Vv 55 45 495-2291-1-ND 1.93 16.75 146.30 495-2291-2-ND 1,000 654.50 B76002V2279M045 
2.5 330 20 Vv 83 45 2.12 18.44 161.12 495-1591-2-ND 1,000 721.00 B76002V3379M045 
4.0 220 20 Vv 88 25 1.75 15.23 133.00 495-2294-2-ND 1,000 654.50 B76004V2279M025 
4.0 220 20 Vv 88 45 1.99 17.27 150.90 495-1592-2-ND 1,000 675.00 B76004V2279M045 
4.0 470 20 D 188 25 495-2292-1-ND 3.03 26.32 229.90 495-2292-2-ND 750 825.83 B76004D4779M25K2 
4.0 470 20 D 188 40 495-1598-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1598-2-ND 750 627.75 B76004D4779M040 
4.0 680 20 E 272 40 495-2293-1-ND 3.63 31.58 275.88 495-2293-2-ND 400 528.53 B76004E6879M040 
6.3 100 20 Vv 63 45 495-1593-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1593-2-ND 1,000 675.00 B76006V1079M045 
6.3 150 20 D 95 55 495-2296-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2296-2-ND 750 735.74 B76006D1579M055 
6.3 150 20 Vv 95 25 495-2300-1-ND 1.93 16.75 146.30 495-2300-2-ND 1,000 654.50 B76006V1579M025 
6.3 150 20 Vv 95 35 495-2301-1-ND 1.93 16.75 146.30 495-2301-2-ND 1,000 654.50 B76006V1579M035 
6.3 150 20 Vv 95 45 2.30 20.00 174.72 495-1594-2-ND 1,000 782.00 B76006V1579M045 
6.3 150 20 x 95 70 1.93 16.75 146.30 495-2304-2-ND 1,250 | 654.51/M B76006X1579M070 
6.3 220 20 D 139 40 2.70 23.45 204.82 495-2297-2-ND 750 735.74 B76006D2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 25 495-2302-1-ND 1.93 16.75 146.30 495-2302-2-ND 1,000 654.50 B76006V2279M025 
6.3 220 20 D 139 45 495-1600-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-1600-2-ND 750 669.00 B76006D2279M045 
6.3 220 20 D 139 50 495-1599-1-ND 2.35 20.43 178.49 495-1599-2-ND 750 641.25 B76006D2279M050 
6.3 220 20 Vv 139 40 495-1596-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1596-2-ND 1,000 782.00 B76006V2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1595-2-ND 1,000 675.00 B76006V2279M045 
6.3 330 20 D 208 25 495-2298-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2298-2-ND 750 735.74 B76006D3379M025 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601-1-ND 2.40 20.91 182.67 495-1601-2-ND 750 656.25 B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1602-2-ND 750 722.25 B76006D3379M040 
6.3 330 20 Vv 208 45 495-2303-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2303-2-ND 1,000 916.30 B76006V3379M045 
6.3 470 20 E 296 35 4.03 35.03 305.98 495-1603-2-ND 400 586.00 B76006E4779M035 
6.3 470 20 E 296 40 2.75 23.93 209.00 495-2299-2-ND 400 400.40 B76006E4779M040 
10 68 20 Vv 68 45 2.15 18.66 163.02 495-2309-2-ND 1,000 729.30 B76010V6869M045 
10 68 20 Vv 68 60 495-2310-1-ND 1.93 16.75 146.30 495-2310-2-ND 1,000 654.50 B76010V6869M060 
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“ 
~~ 
~~ Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


EPCOS 
Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1604-2-ND 750 722.25 B76010D1079M055 
10 100 20 D 100 80 495-2305-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2305-2-ND 750 735.74 B76010D1079M080 
10 100 20 Vv 100 55 495-2308-1-ND 2.15 18.66 163.02 495-2308-2-ND 1,000 729.30 B76010V1079M055 
10 100 20 Vv 100 80 495-1597-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1597-2-ND 1,000 782.00 B76010V1079M080 
10 150 20 D 150 55 495-2306-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2306-2-ND 750 735.74 B76010D1579M055 
10 220 20 D 220 40 495-1605-1-ND 2.58 22.45 196.08 495-1605-2-ND 750 704.25 B76010D2279M040 
10 220 20 D 220 55 495-2307-1-ND 2.70 23.45 204.82 495-2307-2-ND 750 735.74 B76010D2279M055 
16 47 20 Vv 75 70 495-2311-1-ND 2.15 18.66 163.02 495-2311-2-ND 1,000 729.30 B76016V4769M070 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1606-2-ND 400 1194.80 B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 495-1607-2-ND 400 1350.00 B45396R0108K509 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1608-2-ND 400 1086.00 B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1609-2-ND 400 1086.00 B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 495-1612-2-ND 400 1338.80 B76304E6879M018 
4.0 680 20 E 272 10 495-2312-1-ND 15.95 138.77 1212.20 495-2312-2-ND 400 2322.32 B76304E6879M010 
6.3 470 20 E 296 18 495-2313-1-ND 11.00 95.70 836.00 495-2313-2-ND 400 1601.60 B76306E4479M018 
6.3 680 20 E 428 18 495-2315-1-ND 13.75 119.63 1045.00 495-2315-2-ND 400 2002.00 B76306E6879M018 
6.3 680 20 E 428 10 495-2314-1-ND 15.95 138.77 1212.20 495-2314-2-ND 400 2322.32 B76306E6879M010 


Rot NEW! TC Series Standard Tantalum Electrolytic Capacitors 


Features: 


Small package, large capacitance chip tantalum capacitor. These low impedance capacitors are 
ideal for digital and low voltage circuits used in portable electronic equipment. 

Specifications: 

* Capacitance Tolerance: 20% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (derated 
voltage from 85°C ~ 125°C) » Tangent of Loss Angle: Max. 24% at 120MHz (25°C) * Leakage 
Current: 0.5y)A or 0.01CV- whichever is greater * Impedance: Max 27.50 at 100kHz. 


All Dimensions + .2mm 


Size Code L wi w2 H Ss 
P 2 1.25 0.85 Max 1.2 0.5 
A 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 
Cut Tape 
W.V. Capacitance Size Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) (uF) Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2.2 P 511-1427-1-ND 33 2.83 24.70 511-1427-2-ND 3,000 117.00/M TCPOG225M8R 
3.3 P 511-1428-1-ND 33 2.83 24.70 511-1428-2-ND 3,000 117.00/M TCPOG335M8R 
47 A 511-1429-1-ND 33 2.83 24.70 511-1429-2-ND 2,000 117.00/M TCAOG475M8R 
10 A 511-1430-1-ND 33 2.83 24.70 511-1430-2-ND 2,000 117.00/M TCAO0G106M8R 
10 P 511-1431-1-ND 33 2.83 24.70 511-1431-2-ND 3,000 117.00/M TCPOG106M8R 
4 15 A 511-1432-1-ND 33 2.83 24.70 511-1432-2-ND 2,000 117.00/M TCAOG156M8R 
15 P 511-1433-1-ND 39 3.35 29.26 511-1433-2-ND 3,000 139.00/M TCPOG156M8R 
22 A 511-1434-1-ND 33 2.83 24.70 511-1434-2-ND 2,000 117.00/M TCAOG226M8R 
22 P 511-1435-1-ND 49 4.22 36.86 511-1435-2-ND 3,000 175.00/M TCPO0G226M8R 
33 A 511-1436-1-ND 33 2.83 24.70 511-1436-2-ND 2,000 117.00/M TCA0G336M8R 
47 A 511-1437-1-ND 33 2.83 24.70 511-1437-2-ND 2,000 117.00/M TCA0G476M8R 
1.5 P 511-1438-1-ND 33 2.83 24.70 511-1438-2-ND 3,000 117.00/M TCPOJ155M8R 
2.2 P 511-1439-1-ND 33 2.83 24.70 511-1439-2-ND 3,000 117.00/M TCPOJ225M8R 
3.3 A 511-1440-1-ND 33 2.83 24.70 511-1440-2-ND 2,000 117.00/M TCA0J335M8R 
3.3 P 511-1441-1-ND 33 2.83 24.70 511-1441-2-ND 3,000 117.00/M TCPOJ335M8R 
4.7 A 511-1442-1-ND 33 2.83 24.70 511-1442-2-ND 2,000 117.00/M TCA0J475M8R 
47 iP 511-1443-1-ND 33 2.83 24.70 511-1443-2-ND 3,000 117.00/M TCP0J475M8R 
6.8 A 511-1444-1-ND 33 2.83 24.70 511-1444-2-ND 2,000 117.00/M TCAOJ685M8R 
6.3 6.8 IP 511-1445-1-ND 39 3.35 29.26 511-1445-2-ND 3,000 139.00/M TCPOJ685M8R 
10 A 511-1446-1-ND 33 2.83 24.70 511-1446-2-ND 2,000 117.00/M TCAOJ106M8R 
10 P 511-1447-1-ND -36 3.09 26.98 511-1447-2-ND 3,000 128.00/M TCPOJ106M8R 
15 P 511-1448-1-ND 65 5.61 49.02 511-1448-2-ND 3,000 232.00/M TCPOJ156M8R 
15 A 511-1449-1-ND 33 2.83 24.70 511-1449-2-ND 2,000 117.00/M TCAOJ156M8R 
22 A 511-1450-1-ND 30 2.57 22.42 511-1450-2-ND 2,000 106.00/M TCAOJ226M8R 
33 A 511-1451-1-ND 33 2.83 24.70 511-1451-2-ND 2,000 117.00/M TCA0J336M8R 
47 A 511-1452-1-ND 33 2.83 24.70 511-1452-2-ND 2,000 117.00/M TCA0J476M8R 
1 P 511-1453-1-ND 29 2.52 22.04 511-1453-2-ND 3,000 104.00/M TCP1A105M8R 
1.5 P 511-1454-1-ND 33 2.83 24.70 511-1454-2-ND 3,000 117.00/M TCP1A155M8R 
1.5 A 511-1455-1-ND 33 2.83 24.70 511-1455-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A155M8R 
2.2 A 511-1456-1-ND 33 2.83 24.70 511-1456-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A225M8R 
2.2 P 511-1457-1-ND 33 2.83 24.70 511-1457-2-ND 3,000 117.00/M TCP1A225M8R 
3.3 P 511-1458-1-ND 33 2.83 24.70 511-1458-2-ND 3,000 117.00/M TCP1A335M8R 
10 3.3 A 511-1459-1-ND 33 2.83 24.70 511-1459-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A335M8R 
47 A 511-1460-1-ND 33 2.83 24.70 511-1460-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A475M8R 
47 P 511-1461-1-ND 39 3.35 29.26 511-1461-2-ND 3,000 139.00/M TCP1A475M8R 
6.8 A 511-1462-1-ND 33 2.83 24.70 511-1462-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A685M8R 
10 A 511-1463-1-ND 33 2.83 24.70 511-1463-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A106M8R 
15 A 511-1464-1-ND 33 2.83 24.70 511-1464-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A156M8R 
22 A 511-1465-1-ND 33 2.83 24.70 511-1465-2-ND 2,000 117.00/M TCA1A226M8R 
1 A 511-1466-1-ND 33 2.83 24.70 511-1466-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C105M8R 
1 P 511-1467-1-ND 33 2.83 24.70 511-1467-2-ND 3,000 117.00/M TCP1C105M8R 
1.5 A 511-1468-1-ND 33 2.83 24.70 511-1468-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C155M8R 
16 2.2 A 511-1469-1-ND 33 2.83 24.70 511-1469-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C225M8R 
3.3 A 511-1470-1-ND 33 2.83 24.70 511-1470-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C335M8R 
47 A 511-1471-1-ND 33 2.83 24.70 511-1471-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C475M8R 
6.8 A 511-1472-1-ND 33 2.83 24.70 511-1472-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C685M8R 
10 A 511-1473-1-ND 33 2.83 24.70 511-1473-2-ND 2,000 117.00/M TCA1C106M8R 
20 1 A 511-1474-1-ND 33 2.83 24.70 511-1474-2-ND 2,000 117.00/M TCA1D105M8R 
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Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: * Insulation Resistance: C <0.33uF: 30000MQ minimum (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C>0.33yF: 
Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: 601PE, 601CPE; Packtron: PE, 10000MQ-yF minimum (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) » Construction: Polyester film, 
FM; Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, KT1898; Wima: FKS; CSF non-inductive, epoxy coating. 

Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, AMX, AMR, AMM. FEATURES: 


SPECIFICATIONS: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin coating. 


* Operating Temp. Range: -40° ~ 85°C « Rated Voltage: DC 50V, 100V, 200V * Capacitance APPLICATIONS: 
Range: .0001 ~ 0.47uF »* Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) »* Dissipation Factor: 1.0% Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing circuits; light 
(20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 ~ 5 seconds duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key® B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND $29.95 


Includes those parts listed below (*). 
P4551-ND. . | P4555-ND. 30 pc. | P4559-ND. 30 pc. 
P4552-ND . . | P4556-ND. 10 pc. | P4560-ND. 10 pc. 
Tinned Copper P4553-ND. . | P4557-ND. 20 pc. | P4561-ND. 30 pc. 
Clad-Steel Wire P4554-ND. . | P4558-ND. 20 pc. | P4562-ND. 20 pc. 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts HF ance L il H lz Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H101KF 
.00012 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H121KF 
.00015 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H151KF 
.00018 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H181KF 
.00022 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H221KF 
.00027 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H271KF 
00033 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H331KF 
.00039 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H391KF 
.00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H471JF 
-00056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H561JF 
.00068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H681JF 
00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H821JF 
001 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H102JF 
0012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H122JF 
0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553-ND* 2 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H152JUF 
.0018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H182JUF 
.0022 45% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H222JF 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556-ND* We. 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H272JF 
.0033 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H332JF 
.0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H392JF 
.0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H472JNF 
50WV .0056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H562JUF 
(Bulk .0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H682JF 
Pkg.) 0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H822JF 
01 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H103JF 
012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583-ND 75 5.00 39.00 38.00/M 34.00/M ECQ-B1H123JF 
015 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4584-ND .78 5.20 41.00 39.00/M 36.00/M ECQ-B1H153JF 
018 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4585-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H183JF 
022 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4586-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H223JF 
.027 +5% 0! 3.5 6.5 5.0 P4587-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H273JF 
033 +5% 75 3.5 6.5 5.0 P4569-ND 87 5.80 45.00 44.00/M 40.00/M ECQ-B1H333JF 
039 +5% 75 3.5 6.5 5.0 P4588-ND -90 6.00 47.00 45.00/M 41.00/M ECQ-B1H393JF 
.047 +5% 75 4.0 7.0 5.0 P4589-ND 93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H473JF 
056 +5% 8.0 4.0 75: 5.0 P4590-ND 99 6.60 52.00 50.00/M 45.00/M ECQ-B1H563JF 
068 +5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591-ND 1.14 7.60 59.00 57.00/M 52.00/M ECQ-B1H683JF 
082 +5% 8.0 4.5 9.0 5.0 P4592-ND 1.20 8.00 63.00 60.00/M 55.00/M ECQ-B1H823JF 
il +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1H104JF 
12 +5% 11.0 5.0 11.6 7.5 P4594-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B1H124JF 
15 +5% 11.0 5.0 12.0 15: P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M 155.00/M ECQ-B1H154JF 
18 +5% 11.0 5.5 12.4 75 P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M 162.00/M ECQ-B1H184JF 
.22 +5% 11.0 6.0 13.0 75 P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M 181.00/M ECQ-B1H224JF 
27 +5% 13.0 6.0 14.4 10.0 P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M 226.00/M ECQ-B1H274JF 
.33 +5% 13.0 6.5 15.0 10.0 P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M 244.00/M ECQ-B1H334JF 
39 +5% 13.0 7.0 15.4 10.0 P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M 263.00/M ECQ-B1H394JF 
47 +5% 13.0 75 16.2 10.0 P4735-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1H474JF 
0001 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4773-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1101JF 
.00012 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4774-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1121JF 
-00015 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4775-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1151JUF 
.00018 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4776-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1181JF 
.00022 +5% v2 3.0 6.0 5.0 P4777-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1221JF 
.00027 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4778-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1271JF 
.00033 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4779-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1331JF 
.00039 +5% v2 3.0 6.0 5.0 P4780-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1391JF 
.00047 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4781-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1471JF 
.00056 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4782-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1561JF 
.00068 +5% Te 3.0 6.0 5.0 P4783-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1681JF 
100WV | .00082 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4784-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1821JF 
(Bulk 001 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4785-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1102JUF 
Pkg.) 0012 +5% V2 3.0 6.0 5.0 P4786-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1122JUF 
.0015 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4787-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1152JUF 
0018 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4788-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1182JUF 
.0022 +5% T2 3.0 6.5 5.0 P4789-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1222JF 
.0027 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4790-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1272JF 
0033 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4791-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1332JF 
.0039 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4792-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1392JF 
.0047 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4793-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1472JF 
.0056 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4794-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1562JF 
.0068 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4795-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1682JF 
0082 +5% we 3.2 7.0 5.0 P4796-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1822JF 
01 +5% 7.2 3.2 7.0 5.0 P4797-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1103JF 
(Continued) 
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Panasonic 


B-Series Polyester Capacitors (Cont.) 


Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts uF ance E i H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
012 +5% 7.2 3.5 7.0 5.0 P4798-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1123JF 
015 45% 7.2 4.0 7.5 5.0 P4799-ND 1.20 8.02 63.00 61.00/M 55.00/M ECQ-B1153JF 
018 45% 75 4.5 8.0 5.0 P4647-ND 1.28 8.56 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1183JF 
022 +5% 75 4.5 9.0 5.0 P4648-ND 1.38 9.22 72.00 70.00/M 63.00/M ECQ-B1223JF 
.027 45% 7.5 5.0 9.5 5.0 P4649-ND 1.44 9.62 75.00 73.00/M 66.00/M ECQ-B1273JF 
033 +5% 7.5 5.5 10.0 5.0 P4650-ND 1.47 9.80 77.00 74.00/M 67.00/M ECQ-B1333JF 
.039 +5% 75 6.0 11.2 5.0 P4651-ND 1.47 9.80 77.00 74.00/M 67.00/M ECQ-B1393JF 
.047 +5% 75 6.5 11.8 5.0 P4652-ND 1.49 9.90 77.00 75.00/M 68.00/M ECQ-B1473JF 
-056 +5% 10.0 5.0 12.0 75 P4653-ND 1.49 9.90 77.00 75.00/M 68.00/M ECQ-B1563JF 
soowv |_:068 45% 10.0 5.5 12.4 75 P4654-ND 1.52 10.12 79.00 76.00/M 69.00/M ECQ-B1683JF 
(Bulk 082 45% 10.0 5.5 14.0 75 P4655-ND 1.55 10.36 81.00 78.00/M 71.00/M ECQ-B1823JF 
Pkg.) al +5% 10.5 6.0 14.6 75 P4656-ND 1.59 10.58 83.00 80.00/M 72.00/M ECQ-B1104JF 
12 +5% 10.5 7.0 18.2 75 P4657-ND 2.54 16.94 132.00 128.00/M 116.00/M ECQ-B1124JF 
15 +5% 13.0 7.0 13.8 10.0 P4658-ND 3.05 20.32 159.00 153.00/M 139.00/M ECQ-B1154JF 
-18 +5% 13.0 75 14.4 10.0 P4659-ND 3.56 23.70 185.00 179.00/M 162.00/M ECQ-B1184JF 
22 +5% 13.0 8.0 15.2 10.0 P4660-ND 4.06 27.08 212.00 205.00/M 185.00/M ECQ-B1224JF 
27 +5% 13.0 8.5 17.2 10.0 P4661-ND 4.57 30.46 238.00 230.00/M 209.00/M ECQ-B1274JF 
33 +5% 13.0 9.0 18.0 10.0 P4662-ND 5.08 33.84 264.00 256.00/M 232.00/M ECQ-B1334JF 
39 +5% 13.0 10.5 19.0 10.0 P4663-ND 6.09 40.60 317.00 307.00/M 278.00/M ECQ-B1394JF 
A7 45% 13.0 11.5 19.2 10.0 P4664-ND 7.61 50.74 396.00 383.00/M 348.00/M ECQ-B1474JF 
001 +5% 8.5 4.0 7.0 5.0 P4537A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2102JF 
.0012 45% 8.5 4.0 iS 5.0 P4538A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2122JF 
.0015 +5% 8.5 4.0 75 5.0 P4539A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2152JF 
.0018 +5% 8.5 4.5 75 5.0 P4540A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2182JF 
0022 +5% 8.5 4.5 75 5.0 P4541A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2222JF 
.0027 +5% 8.5 4.5 8.0 5.0 P4542A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2272JF 
.0033 45% 11.0 4.5 7.5 75 P4543A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2332JF 
.0039 +5% 11.0 4.5 75 75 P4544A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2392JF 
.0047 +5% 11.0 4.5 8.5 75 P4545A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2472JF 
.0056 +5% 11.0 4.5 8.5 75 P4546A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2562JF 
.0068 45% 11.0 4.5 9.0 75 P4547A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2682JF 
.0082 +5% 11.0 4.5 9.0 75 P4548A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2822JF 
200WV | .01 45% 11.0 4.5 10.0 75 P4549A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2103JF 
(Bulk 012 +5% 11.0 5.0 10.5 75 P4550A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2123JF 
Pkg.) 015 +5% 11.0 5.5 10.5 75 P4551A-ND 1.44 9.62 75.00 73.00/M 66.00/M ECQ-B2153JF 
018 +5% 11.0 5.5 12.2 75 P4552A-ND 1.55 10.30 80.00 78.00/M 71.00/M ECQ-B2183JF 
022 +5% 11.0 6.0 12.6 75 P4553A-ND 1.66 11.08 87.00 84.00/M 76.00/M ECQ-B2223JF 
.027 +5% 11.0 6.5 13.2 75 P4554A-ND 1.73 11.56 90.00 87.00/M 79.00/M ECQ-B2273JF 
033 +5% 11.0 7.0 13.6 75 P4555A-ND 177 11.78 92.00 89.00/M 81.00/M ECQ-B2333JF 
039 45% 13.5 5.0 14.4 10.0 P4556A-ND 1.77 11.78 92.00 89.00/M 81.00/M ECQ-B2393JF 
.047 +5% 13.5 5.5 14.8 10.0 P4557A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M 81.00/M ECQ-B2473JF 
-056 45% 13.5 6.0 15.4 10.0 P4558A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M 81.00/M ECQ-B2563JF 
.068 +5% 16.0 5.5 15.0 12.5 P4559A-ND 1.82 12.16 95.00 92.00/M 83.00/M ECQ-B2683JF 
.082 +5% 16.0 6.0 15.4 12.5 P4560A-ND 1.86 12.42 97.00 94.00/M 85.00/M ECQ-B2823JF 
A 45% 16.0 7.0 16.0 12.5 P4561A-ND 1.91 12.70 99.00 96.00/M 87.00/M ECQ-B2104JF 
12 +5% 19.0 6.5 17.6 15.0 P4562A-ND 3.05 20.34 159.00 154.00/M 139.00/M ECQ-B2124JF 
15 45% 19.0 75 18.4 15.0 P4563A-ND 3.66 24.38 190.00 184.00/M 167.00/M ECQ-B2154JF 
-18 +5% 19.0 8.0 19.0 15.0 P4564A-ND 4.27 28.44 222.00 215.00/M 195.00/M ECQ-B2184JF 
22 +5% 19.0 9.0 20.0 15.0 P4565A-ND 4.88 32.50 254.00 245.00/M 223.00/M ECQ-B2224JF 
27 +5% 24.0 8.0 19.4 20.0 P4566A-ND 5.48 36.56 286.00 276.00/M 250.00/M ECQ-B2274JF 
33 +5% 24.0 9.0 20.4 20.0 P4567A-ND 6.09 40.62 317.00 307.00/M 278.00/M ECQ-B2334JF 
39 +5% 24.0 10.0 21.2 20.0 P4568A-ND 7.31 48.72 381.00 368.00/M 334.00/M ECQ-B2394JF 
A7 45% 24.0 11.5 22.2 20.0 P4569A-ND. 9.14 60.92 476.00 460.00/M 417.00/M ECQ-B2474JF 
Cap. Toler- Dimensions (mm) i Tape & Box Pricing Panasonic 
Volts uF ance E il H F 500 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 25,000 26,000 Part No. 
.0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H101KF3 
00012 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H121KF3 
00015 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572TB-ND = _ 38.00/M = 36.00/M 33.00/M _ 29.00/M ECQ-B1H151KF3 
00018 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H181KF3 
00022 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574TB-ND = _ 38.00/M _— 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H221KF3 
00027 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H271KF3 
00033 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576TB-ND — _— 38.00/M i 36.00/M 33.00/M — 29.00/M ECQ-B1H331KF3 
00039 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H391KF3 
00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578TB-ND _ = 38.00/M i 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H471JF3 
00056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579TB-ND _ — 38.00/M — 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H561JF3 
00068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580TB-ND = _ 38.00/M = 36.00/M 33.00/M _ 29.00/M ECQ-B1H681JF3 
.00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581TB-ND = _— 38.00/M = 36.00/M 33.00/M _ 29.00/M ECQ-B1H821JF3 
001 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H102JF3 
.0012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552TB-ND _ = 38.00/M _— 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H122JF3 
.0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H152JF3 
.0018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554TB-ND _— _ 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H182JF3 
.0022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555TB-ND = _ 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H222JF3 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556TB-ND _— _— 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H272JF3 
0033 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H332JF3 
50WV 0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H392JF3 
(Ammo | .0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H472JF3 
Box Pkg.)| .0056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560TB-ND = — 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H562JF3 
.0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561TB-ND _— = 38.00/M _— 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H682JF3 
.0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H822JF3 
01 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582TB-ND = _ 38.00/M = 36.00/M 33.00/M _ 29.00/M ECQ-B1H103JUF3 
012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583TB-ND = = 39.00/M = 38.00/M 34.00/M = 30.00/M ECQ-B1H123JF3 
.015 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4584TB-ND _— _— 41.00/M = 39.00/M 36.00/M = 31.00/M ECQ-B1H153JF3 
.018 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4585TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H183JF3 
022 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4586TB-ND == _— 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _— 34.00/M ECQ-B1H223JF3 
.027 +5% 75 3.5 6.5 5.0 P4587TB-ND = _— 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _— 34.00/M ECQ-B1H273JF3 
.033 +5% 75 3.5 6.5 5.0 P4569TB-ND _ = 45.00/M _ 44.00/M 40.00/M _ 35.00/M ECQ-B1H333JF3 
.039 45% 75 4.0 7.0 5.0 P4588TB-ND _ _ 47.00/M = 45.00/M 41.00/M = 36.00/M ECQ-B1H393JF3 
.047 +5% 75 4.0 75 5.0 P4589TB-ND = 50.00 = 48.00/M = 44.00/M 39.00/M = ECQ-B1H473JF3 
.056 45% 8.0 4.3 75 5.0 P4590TB-ND = 52.00 = 50.00/M = 45.00/M 40.00/M _ ECQ-B1H563JF3 
.068 +5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591TB-ND = 59.00 = 57.00/M = 52.00/M 46.00/M = ECQ-B1H683JF3 
.082 +5% 8.0 4.5 9.0 5.0 P4592TB-ND _— 63.00 _— 60.00/M _— 55.00/M 48.00/M _— ECQ-B1H823JF3 
Ba +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593TB-ND = 67.00 _— 65.00/M = 59.00/M 52.00/M = ECQ-B1H104JF3 
12 45% 11.0 5.0 11.6 5.0 P4594TB-ND = 153.00 — 148.00/M _ 134.00/M 118.00/M _ ECQ-B1H124JF3 
AS, +5% 11.0 5.0 12.0 5.0 P4595TB-ND = 180.00 = 174.00/M = 158.00/M 140.00/M = ECQ-B1H154JF3 
18 +5% 11.0 5.5 12.4 5.0 P4596TB-ND 87.50 = = 169.00/M = 154.00/M 136.00/M = ECQ-B1H184JF3 
22 +5% 11.0 6.0 13.0 5.0 P4597TB-ND _ 213.00 = 206.00/M _ 187.00/M 165.00/M _ ECQ-B1H224JF3 
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Panasonic v-Series +5% — Stacked Metallized Film Capacitors ieee ares teeeine 


FEATURES: « High volumetric efficiency * Low 
dissipation factor »* Stacked and non-inductive 
construction * Operating temperature range: -40°C 
~ 85°C * Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
* Dissipation factor (maximum): 1.0% » Insulation 


* Panasonic V-Series 
Stacked Metallized Film 
Capacitors 


Digi-Key® V-Series 


resistance (25°C): 1000MO pF * Self-healing Sees . Capacitors Kit 
APPLICATIONS: « Blocking, by-pass and coupling P4542-KIT-ND* (50 Volt K) 

of DC ° Pulse, logic and timing circuits » Light duty 5mm + .05 P4700-KIT-ND+ (100 Volt K) 

pulse forming ° Filter and noise suppression Solder-Plated {27mm Includes 10 each of those parts indicated 
PANASONIC ECQ-V CROSS REFERENCE | seep : below (* or t). 180 capacitors. 10 each of 
Sprague: 453P/454P. CSF Thompson: IRD, “Al taped parts have pi tictrap abba neer tit 
Slemens: 832509. 5mm lead space. easy Aotage and cue access. : 


(To convert millimeters to inches divide by 25.4.) 


Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF L u H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND* 95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND* 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND* 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND* 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND* 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND* 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 75 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND* 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 4.8 5.5 5.0 P4667-ND 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND* 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND* 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1H334JL 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND* 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND* 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND* 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL 
0.18 10.2 3.5 9.0 tS P4539-ND 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 75 P4540-ND 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 75 P4541-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 75 P4549-ND 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 75 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 4.9 9.0 75 P4545-ND 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 75 P4546-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 75 P4547-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 75 P4548-ND. 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-NDt 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt 1.51 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-NDt 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-NDt 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 75 P4727-NDt 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 75 P4728-NDt 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 75 P4729-NDt 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 75: P4730-NDt 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 75 P4731-NDt 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 75 P4732-NDt 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 75 P4733-NDt 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF (E U H F Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND _ 57.00/M _— 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND _ 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND = 59.00/M a 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND _— 59.00/M _— 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M a 41.00/M 38.00/M 36.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 64.00/M = 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND _ 67.00/M = 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND =, 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 52.00/M = 48.00/M 45.00/M 42.00/M ECQ-V1H683JL3 
0.082 73 44 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
50 0.12 7.3 47 7.0 5.0 P4526TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 = 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 = 62.00/M = 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 = 65.00/M = 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 = 70.00/M = 65.00/M = ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 = 84.00/M = 79.00/M = ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 — 100.00/M — 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 = 179.00/M = 167.00/M = ECQ-V1H105JL3 
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Panasonic — E-Series metallized Polyester Capacitors pt 


Cc 
GENERAL SPECIFICATIONS: ELECTRICAL: Rated Voltage 100VDC, 250VDC, 400 PANASONIC ECQ-E CROSS REFERENCES: H 
V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Tolerance +10% (K) Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ F au 
Insulation Resistance: Less than 0.33yF: 9,000MQ; More than 0.33yF: 3,000MQ. 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/MMDR; (25.0) Dia. 
Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 minute) RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: MKS; CSF Thompson: Tinned : 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. eet 
Working| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF A B c EB G Dia. Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
al 12.0 4.0 74 10.0 1.0 6 E1104-ND 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E1104KZ 
a2 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.20 142.46/M 131.17/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND 36 3.12 24.44 155.69 146.69/M 135.07/M ECQ-E1154KZ 
-18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 164.67 155.15/M 142.86/M ECQ-E1184KZ 
22 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND 41 3.54 27.73 176.65 166.43/M 153.25/M ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 iC E1274-ND 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E1274KZ 
33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND 51 4.35 34.08 217.07 204.52/M 188.32/M ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 224.55 211.57/M 194.81/M ECQ-E1394KZ 
47 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND 64 5.46 42.77 272.45 256.70/M 236.37/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 Ee} E1684-ND 2 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 75 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND 79 6.81 53.35 339.82 320.17/M 294.81/M ECQ-E1824KZ 
100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND 86 7.41 58.05 369.76 348.38/M 320.78/M ECQ-E1105KZ 
Ae 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.14 403.39/M 371.43/M ECQ-E1125KZ 
15: 25.5 75 14.5 22.5 1.0 38 E1155-ND AA 10.02 78.49 500.00 471.09/M 433.77/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.39 523.27/M 481.82/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND 1.47 12.60 98.70 628.74 592.38/M 545.46/M ECQ-E1225KZ 
2.7 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 £1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND 2.13 18.24 142.88 910.18 857.55/M 789.61/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND 2.41 20.67 161.92 1031.43 971.79/M 894.81/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27.5 1.5 8 E1475-ND 2.72 23.31 182.60 1163.17 1095.91/M 1009.09/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5. 1.5 8 E1565-ND 3.23 27.72 217.14 1383.23 1303.24/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND 3.67 31.47 246.52 1570.35 1479.55/M 1362.34/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 1.5 8 E1825-ND 4.24 36.30 284.35 1811.37 1706.62/M 1571.43/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND 4.93 42.24 330.88 2107.78 1985.89/M 1828.57/M ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 16: E2123-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2223KS 
027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2273KS 
033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND* 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2333KS 
039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2393KS 
047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 £2473-ND* 26 2.19 17.16 109.28 102.97/M 94.81/M ECQ-E2473KS 
056 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND 32 2.76 21.62 137.72 129.76/M 119.48/M ECQ-E2563KS. 
068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 140.72 132.58/M 122.08/M ECQ-E2683KS 
082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E2823KS 
10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND* 26 2.20 17.23 109.73 103.39/M 95.20/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND 40 3.42 26.79 170.66 160.79/M 148.06/M ECQ-E2124KS 
250 15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND* 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E2154KS 
18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E£2184-ND 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND* 38 3.30 25.83 164.52 155.01/M 142.73/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 38 E2274-ND 55 4.71 36.90 235.03 221.44/M 203.90/M ECQ-E2274KS 
33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* -60 5.16 40.42 257.48 242.60/M 223.38/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55, 43.48 276.95 260.93/M 240.26/M ECQ-E2394KS 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND* 69 5.94 46.53 296.41 279.27/M 257.15/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 75 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 324.85 306.07/M 281.82/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND 84 7A7 56.17 357.78 337.10/M 310.39/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 75 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND 92 7.89 61.81 393.71 370.95/M 341.56/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 38 E2105-ND* 98 8.37 65.57 417.66 393.51/M 362.34/M ECQ-E2105KS. 
1.2 31.0 8.5 16.0 275: 1.0 8 E2125-ND* 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 589.82 555.71/M 511.69/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.08 669.96/M 616.89/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 275: 1.0 38 E2225-ND* 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E2225KS 
.01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4153KZ 
018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E£4183-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND 44 3.75 29.38 187.13 176.31/M 162.34/M ECQ-E4223KZ 
027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND A7 3.99 31.26 199.10 187.59/M 172.73/M ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND 49 4.20 32.90 209.58 197.46/M 181.82/M ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 q15. 10.5 1.0 6 E4393-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4393KZ 
047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4473KZ 
056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E4563KZ. 
068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND .57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E4683KZ 
082 17.0 7.5 12.5 13.5 1.0 6 E£4823-ND 59 5.07 39.72 252.99 238.37/M 219.48/M ECQ-E4823KZ 
10 17.0 75 14.5 13.5 1.0 6 E£4104-ND 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND 66 5.67 44.42 282.93 266.58/M 245.46/M ECQ-E4124KZ 
400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E4154KZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 2} E4184-ND 77 6.63 51.94 330.84 311.71/M 287.02/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 38 E4224-ND 83 7.1 55.70 354.79 334.28/M 307.80/M ECQ-E4224KZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND 92 7.86 61.57 392.21 369.54/M 340.26/M ECQ-E4274KZ 
33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND .99 8.46 66.27 422.15 397.75/M 366.24/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 38 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E4394KZ 
47 29.5 10.0 175 25.5 1.5 38 E4474-ND 1.16 9.90 77.55 494.01 465.45/M 428.58/M ECQ-E4474KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND 1.26 10.80 84.60 538.92 507.76/M 467.54/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND 1.41 12.09 94.71 603.29 568.41/M 523.38/M ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND 1.54 13.20 103.40 658.68 620.59/M 571.43/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 38 E4105-ND 1.68 14.43 113.04 720.06 678.42/M 624.68/M ECQ-E4105KZ 
1:2 29.5 15.0 25.0 25.5 1.5 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1017.96 959.10/M 883.12/M ECQ-E4125KZ 
1.5 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1095.80 1032.44/M 950.65/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1297.90 1222.85/M 1125.98/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 38 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.03 1396.33/M 1285.72/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND 45 3.87 30.32 193.11 181.95/M 167.54/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 206.59 194.64/M 179.23/M ECQ-E6153KZ 
018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E6183KZ 
022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND 52 4.44 34.78 221.56 208.75/M 192.21/M ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E6333KZ 
039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND .57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E6393KZ 
047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6: E6473-ND 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E6473KZ 
056 17.0 75 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND 62 5.34 41.83 266.47 251.06/M 231.17/M ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND 67 5.76 45.12 287.42 270.81/M 249.35/M ECQ-E6683KZ 
082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 Ee} E6823-ND 2 6.15 48.18 306.89 289.14/M 266.24/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND st 6.57 51.47 327.84 308.89/M 284.42/M ECQ-E6104KZ 
630 12 24.5 8.5 15.5 20.5 1.5 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.27 341.33/M 314.29/M ECQ-E6124KZ 
15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND 95 8.13 63.69 405.69 382.23/M 351.95/M ECQ-E6154KZ 
18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 38 E6184-ND 1.01 8.67 67.92 432.63 407.62/M 375.33/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND 1.10 9.45 74.03 471.56 444.29/M 409.10/M ECQ-E6224KZ 
2¢ 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND 1.24 10.65 83.43 531.44 500.71/M 461.04/M ECQ-E6274KZ 
33 29.5 11.5 18.5 25.5 1.5 8 E6334-ND 1.40 12.00 94.00 598.80 564.18/M 519.48/M ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND 1.52 13.05 102.23 651.20 613.54/M 564.94/M ECQ-E6394KZ 
7 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 38 E6474-ND 1.64 14.07 110.22 702.09 661.50/M 609.09/M ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 8 E6564-ND 1:95 16.68 130.66 832.33 784.20/M 722.08/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 1.5 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1077.84 1015.51/M 935.07/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 8 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1182.63 1114.24/M 1025.98/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND 3.36 28.77 225.37 1435.62 1352.61/M 1245.46/M ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND 3.53 30.24 236.88 1508.98 1421.72/M 1309.09/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.30 1737.65/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 


* E-KIT-ND Digi-Key’ E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1283 
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- Metallized Polypropylene Film Capacitors bil 
EPCOS MKP Series Dimensions (mm) h 
Construction: * Dielectric: polypropylene * Stacked and wound Typical Applications: « Energy-saving lamps ¢ TV S-correction Lead — (©) od 
technology * Plastic case (UL 94 V-0) * Epoxy resin sealing ¢ High pulse load applications * AC applications Terminals: 10.0 05" 06 
- . * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category 45.0 “08 6-1 
Features: + Very high pulse strength * Very good self-healing temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C . +04 
properties * Small dimensions * High contact reliability Service Life: 200,000 h * 0.5 for capacitor width b = 4 +k od et0.4 ——>' 
WV | WV | Cap | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance | b h i e | Part No. fl 10 100 Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance | b h ib e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.033 | +5% [4.0] 85 |100]75|495-1271-ND 36 264 18.83 | B32620A5333J 0.0068] +5% [5.0 |10.5|10.0 | 7.5 | 495-1323-ND 40 291 20.80 | B32620A6082J 
0.047 | #5% | 4.0 | 7.0 |13.0 | 10.0] 495-1272-ND 43 3.14 + 22.40 | B32621A5473J 0.0068] +5% [4.0 | 9.0 |13.0 |10.0) 495-1324-ND 44 ©3.21-~—«-22.95 | B32621A6682J 
0.068 | +5% | 5.0 |10.5|10.0) 7.5 | 495-1274-ND 45 3.29 23.53 | B32620A5683J 0.01 | 45% |5.0 | 10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1325-ND 44 + 3.21-—-22.95 | B32620A6103J 
460 | 99 | 0-068 | #5% |4.0 | 9.0 |13.0 10.0| 495-1273-ND 453.29 23.53 | B32621A5683/ 400 | 0.01 | +5% [4.0 | 9.0 |13.0 10.0) 495-1326-ND 48» -3.54-—-25.28 | B32621A6103J 
0.10 | +5% | 5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1275-ND _—47_—«3.43——-24.50_| B32620A5104J 0.015 | +5% |6.0 |12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1327-ND _—«53—«3.89 27.80 | B32620A6153J 
0.10 | +5% |5.0 |11.0]13.0 [10.0] 495-1375-ND 54 3.96 28.25 | B32621A5104J 0.015 | 25% [5.0 [11.0 /13.0 |10.0| 495-1328-ND 58 4.29 30.63 | B32621A6153J 
0.15 | +5% | 6.0 |12.0/10.3| 7.5 | 495-1276-ND 45 3.39 24.86 | B32620A5154J 630 0.022 | +5% | 6.0 |12.0 |13.0 |10.0| 495-1329-ND 544.03 29.61 | B32621A6223) 
0.15 | 45% | 5.0 |11.0)13.0 |10.0| 495-1277-ND 57 4.21 30.95 | B32621A5154J 0.033 | +5% [5.0 |10.5 /18.0 |15.0| 495-1330-ND 49 3.62 25.85 | B32652A6333J 
0.22 | +5% |6.0 |12.0|13.0 |10.0| 495-1278-ND 65 4.82 35.41 | B32621A5224J 0.047 | +5% | 5.0 |105 |18.0 }15.0] 495-1331-ND 52 3.81 27.23 | B32652A6473J 
0.00221 25% 140170 1130 110.0] 4954279-ND 322.39 17.40 | 83260132205 50 | 0-068 | 5% |6.0 |11.0 18.0 | 15.0] 495-1332-ND 493.68 27.05 | B32652A6683J 
0.0033/ «5% |40 | 90 11301|100| 495-1280-ND 38 277 1980 | B32621A3332J 0.10 | 25% | 7.0 | 12.5 ]180 /15.0/ 495-1333-ND 52 3.86 28.34 | B92652A6104) 
0.0047) +5% | 4.0 | 9.0 |13.0|10.0| 495-1281-ND 38 277 19.80 | B32621A3472J O15 | 26% [8.5 | 14.5 [18.0 |15.0 ASSRIRERNDM 64 4.78. 94.78 | BS2652A6154) 
0.0068) +5% | 4.0 | 9.0 |13.0|10.0| 495-1282-ND 38 277 19.80 | B32621A3682J O22 | 26% [9.0 [175 [18.0 [75.0 Masao NOm G7 495" 86.58 | Bsze5zAbze4 
0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 [13.0 |10.0| 495-1283-ND —.37_—2.70__19.25 | B32621A3103J O.01 | 25% 15.0 | 10.5 18.0 |15.0 AGegegem §=—45 3.82 28.72 | BS2652A0108) 
0.015 | 25% [4.0 [9.0 [13.0 [10.0] 495-1284-ND 38 2.82 20.15 | B32621A3153J 0.015 | 26% | 5.0 / 10.5 ) 18.0 | 15.0 CRgov §=8A6 3.38 28.11 | BB2652A0153) 
0.022 | «6% 140185 \100175|495-1286-ND 35 256 18.28 | B32620A300q 01022 | 25% 5.0 ]105 /180 |15.0] 495-1352-ND 493.62 25.86 | 83265200223) 
140 | 0.022 | +5% | 4.0 | 9.0 |13.0 | 10.0] 495-1285-ND 40-296 21.18 | B32621A3223J 250) 0.033) 26% 6.0 /11.0) 180 | 15.0 Ream ot «(887 28.99 | B82652A09834 
0.033 | 25% |4.0 | 85 |10.0| 7.5 | 495-1288-ND 36 264 18.85. | B32620A3333J 0.047 | a6% | 7.0 [12.5 |18.0 |15.0 MASSIMO 64 4.03 29.61 | B82652A04734 
pa 0.033 | +5% | 4.0 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1287-ND_ 423.13 22.35__| B32621A3333J 0.068] 25% 85 [14.5 180 | 15.0 ORCS Ff 4.22 31.02 | Bazes2A06es, 
0.047 | 25% | 5.0 [10.5] 10.0] 7.5 | 495-1200-ND 39 286 20.43 | B32620A3473J O10 | 5% (9.0 117.5 (18.0 (15.0 TARSSIGSESNOM 66 _4.88\ 35.82 | BS2652A0104) 
0.047 | «5% 140 | 90/130 |10.0| 495-1289-ND 45 332 23.73 | Ba261A3474J 0.0015] +5% [4.0 | 85 |10.0| 7.5 | 495-1338-ND 34 251 17.90 | B32620A152J 
0.068 | +5% [5.0 |10.5|10.0) 7.5 | 495-1291-ND 42 313 22.35 | B32620A3683J 0.0022) 25% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1339-ND = 352.56 18.28 | B32620A222J 
0.068 | 5% |5.0 |11.0/13.0 | 10.0] 495-1292-ND 49 3.59 25.68 | B32621A3683J 0.0022) 25% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0) 495-1340-ND = 402.91 20.80 | B32621A222J 
i 1000 0.0033] +5% |5.0 | 10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1343-ND 37 2.70 ~— 19.25 | B32620A332J 
0.10 | +5% | 6.0 | 12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1294-ND «503.70 26.45 ‘| B32620A3104J 
- 0.0033} +5% [4.0 | 9.0 [13.0 |10.0| 495-1342-ND 402.97 __21.20 | B32621A332J 
0.15 | 25% |5.0 |10.5|18.0 |15.0| 495-1295-ND 38 2.81 20.66 | B32652A3154J 500 
: 0.0047 5% [5.0 | 10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1346-ND 40 291 20.80 | B32620A472) 
0.22 | 45% | 6.0 |11.0)18.0 |15.0| 495-1296-ND 41 «3.08 ~—-22.49 | B32652A3224) 
: 0.0047} +5% |4.0 | 9.0 [13.0 |10.0) 495-1344-ND 47 3.43-—«-24.50 | B32621A472J 
160 | 0.33 | +5% |7.0 | 12.5|18.0|15.0| 495-1297-ND 48 +©3.58 26.32 | B32652A3334J 
7 0.0068} +5% |6.0 | 12.0|10.3 | 7.5 | 495-1347-ND 48 3.54 25.28 | B326204682J 
0.47 | +5% | 8.5 |14.5]18.0 |15.0| 495-1298-ND 523.85 28.29 | B32652A3474J i 
oes | a5% 1901175 |180 150 RERESGNEM ss 490 3e00 | Bavesoaacad] 0.0068} +5% |5.0 | 11.0 |13.0 |10.0/ 495-1348-ND 49 3.64 ~—-26.00 | B32621A682J 
i 0.01 | +5% |6.0 | 12.0 [13.0 |10.0| 495-1350-ND 56 ——4.11__29.35 | B32621A103J 
0.0068) 25% ]40] 85 /10.0/ 7.5 | 495-1300-ND 35-256 18.28 | 83262084682) 0000471 25% 140 185 11001 75 | dosaa36-ND E149 04.50 | Ba2670N471, 
0.01 | 26% [4.0 | 85 /10.0) 7.5 Pisa iNem 25 2.56 18.28 | BR2620A4103) 00 |0:00068) 5% |5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1337-ND 34 2.52 18.00 | 832620681, 
0.01 | 5% /4.0 | 9.0 /13.0 | 10.0 Regoeom §=639) 2.86 20.43 | B82621A4108 0.0022] +5% |5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1341-ND 41 +» 3.00 _~—«-21.45 | B32620J222J 
0.015 | #5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1304-ND 372.75 19.65. | B32620A4153J 0.0047] +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1345-ND —42_—=3.13 (22.36 | B32620J472J 
0.015 | 25% | 4.0 | 9.0 |13.0 [10.0] 495-1303-ND 402.96 21.18 _| B32621A4153J 0.0068] +5% [5.0 |10.5|18.0 | 15.0] 495-1357-ND 48 3.57 25.48 | B32652A7682J 
01022 | =5% [50 ]105 100] 7.5 | 495-1305-ND 402.91 20.80 | B32620A4223) 01 | 25% 160 111.0 1180 [1501 495-1358-ND 50 373 2742 | B32652A7103) 
0.022 | 26% | 5.0) 17.0 | 13.0 | 10.0 AIC ND «44 3.27 28.93 | B8Z621A42204 1250 | 500 | 0.015 | +5% |7.0 [12.5 |18.0 | 15.0] 495-1359-ND 56 4.18 30.71 | B32652A7153J 
400 | 200 | 9-038 | +5% | 6.0 | 12.0) 10.3 | 7.5 | 495-1308-ND =» 473.43, 24.50 | B32620A4333) 0.022 | 25% | 8.5 }14.5 /18.0 |15.0] 495-1360-ND 60 4.48 32.90 | B32652A7223) 
0.033 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0) 495-1307-ND = 49. 3.63, -25.95 | B32621A4333) 0.033 | +5% | 9.0 |17.5 [18.0 |15.0| 495-1361-ND 674.95 36.38 | B32652A7333J 
0.047 | +5% | 6.0 | 12.0 |13.0 |10.0| 495-1309-ND__—.54_ 4.00 28.58 | B32621A4473) 0.0033] +5% [5.0 [10.5 18.0 [15.0] 495-1367-ND 40 297 21.20 | B32652A1332J 
0.068 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1310-ND = 453.32 23.73 | B32652A4683) 0.0047] +5% |6.0 | 11.0 |18.0 |15.0) 495-1369-ND 43 3.19 22.75 | B32652A1472J 
0.10 | +5% | 5.0 | 10.5 / 18.0 | 15.0] 495-1311-ND = 513.76 = 26.83 | B32652A4104J 500 | 0.0068] +5% | 7.0 |12.5|18.0 | 15.0) 495-1371-ND 43 3.24 23.76 | B32652A1682J 
0.15 | +5% |6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0) 495-1312-ND AQ 3.64 26.70 | B32652A4154J) 0.01 +5% |8.5 114.5 /18.0 | 15.0| 495-1373-ND 54 4.03 29.61 | B32652A1103J 
0.22 | +5% | 7.0 | 12.5 / 18.0 | 15.0] 495-1313-ND =» 503.76 = 27.59 | B32652A4224) 4600 0.015 | +5% [9.0 |17.5 [18.0 |15.0| 495-1374-ND__—66_—4.88_—_ 35.81 | B32652A1153J 
0.33 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0) 495-1314-ND 53 3.98 = 29.23 | B32652A4334J 0.0022] 25% [5.0 | 10.5 [18.0 | 15.0] 495-1364-ND 48 3.58 26.32 | B32652J1222J 
0.47 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0} 495-1315-ND 67 4.95 36.38 | B32652A4474J 0.0033) +5% | 6.0 |11.0 |18.0 | 15.0| 495-1366-ND 53 3.98 29.23 | B32652N1332J 
0.0015| +5% [40 | 85 |10.0|75|495-1316-ND 33 242 17.30 | B32620AG152J 700 | 0.0047] +5% | 7.0 |12.5|18.0 15.0] 495-1368-ND 57 4.23 -~—«-31.07 | B32652J1472J 
0.0022) +5% |4.0 | 85 |10.0| 7.5 | 495-1318-ND 33 242 17.30 | 83262046222) 0.0068] +5% |85 | 14.5 |18.0 |15.0) 495-1370-ND 60 4.48 32.90 | B32652J1682J 
i 45% | 4.0 | 7.0 |13.0 | 10.0| 495-1317- 3727 45 01 | +5% | 9.0 | 17.5 |18.0 |15.0| 495-1372- 67 4.95 : 5: 
0.0022) +5% | 4.0 | 7.0 |13.0|10.0| 495-1317-ND 37 2.72 19.45 | B32621A6222J 0.01 9.0 | 17.5 [18.0 |15.0| 495-1372-ND 674.95 —_36.38 | B32652J1103J 
630 | 400 |0.0033} #5% |4.0 | 85 |10.0) 7.5 | 495-1319-ND 35 256 18.28 | B32620A6332J 0.007 | +5% [5.0 |105 /18.0 15.0] 495-1376-ND 50 3.68 26.25 | B32652A2102J 
0.0033| +5% | 4.0 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1320-ND —_—«38_—=—«2.78 19.83 | B32621A6332J oo00 | 700 | 9:9015] 25% |6.0 ]11.0 /18.0 |15.0| 495-1377-ND 523.81 —27.28 | B32652A2152) 
0.0047) +5% {4.0 | 85 |10.0| 7.5 | 495-1322-ND 37 275 19.65 | B32620A472J 0.0022] +5% | 7.0 |12.5|18.0 |15.0) 495-1378-ND 56 4.11 29.35 | B32652A2222J 
0.0047} +5% [4.0 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1321-ND 402.91 20.80 | B32621A6472J 0.0033] +5% [8.5 | 14.5 |18.0 |15.0| 495-1379-ND 584.27 30.53 | B32652A2332J 


EMI Suppression Capacitors 


X2 Series + w->| — | 
Sn | ee Dimers lid 
Features: * Very small dimensions * Self-healing properties Conformity | Standards Certificate eee oa ee Type h 
Terminals: ¢ Parallel wire leads (lead-free tinned) Ko EN 132400 / IEC 384-14 | 40005536/40010694 100 - aor 
Technical Data: * Maximum Operating Temperature: 125°C WwW UL 1414/UL 1283 £97863 / E157153 : . 
5 7 ° 15.0 0.8 B32922 
(for CRs<1uF with A/V/T version) 110°C (for CR>1uF or 
C/D version) * Maximum continuous AC voltage: 310V | <SAX | CSAC22.2No.1/No8 | £97863 /E157153 (approved by UL) oe ae see 6-1 
(50/60Hz) * Maximum continuous DC voltage: 760V (630V = - +0. 
for GD varsion) @_—_| cac (@B/T 14472-1998) | Cac001007-14859 375 10 332926] >| Ody e+0.4 —+\ 
wv Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(AC) (uF) | ance | w h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (AC) (uF) | ance | w h L e | PartNo. i 10 100 | Part No. 
01 20 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-2316-ND 31 2.29 16.33 | B32921C03103M 68 20 | 11.0 | 18.5 | 18.0 ) 15.0 | 495-2323-ND 99 7.29 52.10} B32922C3684M 
022 20 4.0 | 9.0 | 13.0 }10.0 | 495-2317-ND 31 2.29 16.33 | B32921C03223M 68 20 | 10.5 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1623-ND 90 6.67 48.97 | B32923A2684M 
047 20 6.0 | 12.0 | 13.0 |10.0| 495-1614-ND 32 218 15.40 | B32921A2473M 1.0 20 | 12.0 | 22.0 | 26.5 | 22.5] 495-1883-ND 1.29 9.71 72.81 | B32923A2105M 
068 20 6.0 | 12.0 | 13.0 |10.0| 495-1615-ND 34 230 16.25 | B32921A2683M 1.0 20 =| 11.0 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-2324-ND 1.39 10.36 76.05} B3292303105M 
068 | 20 | 6.0 | 11.0 | 18.0 |15.0| 495-1616-ND 342.30 16.25 | B32922A2683M ig i ne aa a8 oe eae Lt x Hae Bera OOK 
10 20 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1617-ND 29 2.12 15.18 | B32921A2104M : s . : = 4 él 3 . : 
Y 1.5 10 | 12.5 | 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1886-ND 1.83 13.72 102.89} B3292403155K 
10 20 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-2318-ND 31 2.29 16.33 | B32921C03104M 
2.2: 20 | 14.5 | 29.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1885-ND 2.18 16.49 124.44) B32923C3225M 
10 20 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-2319-ND. 29 2.12 15.18 | B32922C3104M 
2.2 20 | 14.0 | 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1887-ND 2.18 16.49 124.44) B32924C3225M 
10 20 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1881-ND. 38 2.55 17.96 | B32922A2104M 
305VAC 305VAC | 2.2 20 | 14.0 | 25.0 | 41.5 | 37.5 | 495-1892-ND 2.50 18.96 143.06 | B32926C3225M 
15 20 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1618-ND. 35 2.56 18.28 | B32922A2154M 
3.3 20 | 18.0 | 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1888-ND 5.64 42.67 322.00) B32924C3335M 
22) 20 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 [Be s2e20-ND R45 3.82 28.78 | 83292203224 33 | 20 |160| 285 | 41.5) 37.5| 495-1893-ND 6.26 47.41 367.78 | 832926C3335M 
22 | 20 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1882-ND = 453.32 23.73 | B32922T2224M 47 | 20 | 18.0 | 33.0 | 31.5) 27.5| 495-1889-ND 7.11 53.80 406.00 | 83292403475 
22 | 20 | 85 | 14.5 | 18.0 [15.0 | 495-1619-ND = 45 3.32 23.73 | B32922A2224M 47 | 20 | 18.0] 32.5 | 41.5) 37.5| 495-1894-ND 7.89 59.77 451.12] B32926C3475M 
33) 20 | 8.0 | 14.0 | 18.0 15.0 | 495-2321-ND = 564.14 29.55 | B3292203334M 5.6 | 20 | 22.0 | 36.5 | 31.5 | 27.5| 495-1890-ND 8.25 62.45 471.30| B32924C3565M 
33 20 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1620-ND 56 4.14 29.55 | B3292242334M 5.6 20 | 18.0 | 32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1895-ND 8.25 62.45 471.30) B32926C3565M 
33 20 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1621-ND 55 4.08 29.99 | B32923A2334M 68 20 | 20.0 | 39.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1896-ND 9.56 72.35 546.00) B32926C3685M 
AT 20 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-2322-ND 63 4.63 33.05 | B32922C3474M 8.2 10 | 28.0 | 42.5 | 41.5 | 37.5] 495-1897-ND 10.50 79.50 600.00) B329526C3825K 
AT 20 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1622-ND. 57 4.23 31.07 | B32923A2474M 10 20 | 28.0 | 42.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1891-ND 11.55 87.45 660.00| B32926C3106M 
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Z ; ; 
2» Metallized Polyester Film Capacitors mensons Gay fi 


EPCOS MKT Series Lead saat (e) ee h 

Construction: * Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) Terminals: * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower cea 0 are a 

¢ Stacked and wound capacitor technology ¢ Plastic case (UL 94V- category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature 15.0 2 08 . 6-1 

0) * Epoxy resin sealing Tmax: 100°C (125°C for 1000h and Vc= 0.5VR) * Service life: : = > 

Features: * High pulse strength * High contact reliability 200,000h * 0.5 for capacitor width b = 4 >| kk @d e+0.4_—\ 

WV) WV | Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L e | PartNo. 1 10 100 | PartNo. (DC)| (AC) | (uF) | ance | b h IE e | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
0.33 | 25% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1085-ND 28 1.87 13.17 | B32529C05334) 0.0047) +5% | 25] 6.5} 7.2 | 5.0 | 495-1178-ND A7 1.33 8.96 | B32529C3472J 
0.47 | 25% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1086-ND 37 2.51 17.71 | B32529C5474J 0.0068) +5% | 25] 6.5} 7.2 | 5.0 | 495-1179-ND A7 1.33 8.96 | B32529C3682J 
0.68 | 25% | 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1117-ND 35 2.58 18.40 | B32529C5684J 0.01 | 25% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1180-ND A7 1.33 8.96 | B32529C3103J 

50 | 32 1.0 | +5% | 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1087-ND 40 2.97 21.20 | B32529C5105J 0.015 | +5% | 25} 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1181-ND 23 1.75 11.81 | B3252003153J 
1.5 | +5% | 6.0 | 10.5 | 7.5 | 5.0 | 495-1088-ND 7 5.28 38.80 _| B32529C5155J 0.015 | +5% | 25] 65 |} 7.2 | 5.0 | 495-1182-ND AZ 1.33 8.96 | B32529C3153J 
2.2 | +5% | 7.8) 13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1089-ND 1.40 10.49 78.71 | B32529D5225J 0.022 | +5% | 2.5] 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1184-ND 23 1.75 = 11.81 | B3252003223J 
3.3 | 25% | 7.8 |13.0| 7.8 | 5.0 | 495-1090-ND 1.85 14.02 105.84 | B32529D5335J 0.022 | +5% | 25] 65} 7.2 | 5.0 | 495-1183-ND A7 1.33 8.96 | B32529C3223J 
0.001 | +5% | 251/65 | 7.2 | 5.0 | 495-1091-ND “Az 1.29 8.68 | B32529C102U 0.033 | +5% | 2.5] 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1186-ND 22 1.49 10.48 | B3252003333J 
0.0015} +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1092-ND A7 4.29 8.68 | B325290152J 0.033 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0] 10.0} 495-1185-ND 24 1.66 11.72 | B3252103333J 
0.0022 | 25% | 2.5| 65 | 7.2 | 5.0] 495-1093-ND 17 1.29 8.68 | B32529C222J 0.033 | +5% | 3.0] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1187-ND_ 241.80 12.15 | B3252903333J 
0.0033} +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1094-ND 7 1.29 8.68 | B325290332J 0.047 | +5% | 2.5] 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1188-ND 23 1.55 10.92 | B3252003473J 
0.0047} +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1095-ND AZ 1.29 8.68 | B32529C472J 0.047 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0] 10.0} 495-1189-ND 26 1.76 12.40 | B3252103473J 
0.0068) 25% [25/65 | 7.2/5.0] 495-1096-ND 17 129 8.68 | B32529C682J 0.047 | +5% | 3.5] 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1190-ND =» .25 1.89 12.74 | B325293473J 
0.01 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1097-ND 7 1.29 8.68 | B325290103U 0.068 | +5% | 3.0} 8.0 | 10.0} 7.5 | 495-1191-ND 26 1.79 12.62 | B32520C3683J 
0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1098-ND Az 1.29 8.68 | B325290153U 0.068 | +5% | 4.0] 7.0 | 13.0| 10.0} 495-1193-ND 28 1.91 13.48 | B3252103683J 
0.022 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1099-ND A7 1.29 8.68 | B32529C223J 0.068 | +5% | 4.5) 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1192-ND 225 1.67 11.80 | B32529C3683J 
0.033 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1100-ND A? 1.29 8.68 | B325290333U 250 | 160 0.10 | £5% | 4.0} 8.5 | 10.0} 7.5 | 495-1197-ND 27 1.85 13.04 | B32520C3104J 
0.047 | 5% 125165 | 72 15.0 | 495-1101-ND 7 1.29 8.68 | B32529C473) 0.10 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0] 10.0} 495-1194-ND 29 1.97 13.92 | B3252103104J 
0.068 | +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0] 495-1102-ND A7 1.29 8.68 | B32529C683J 0.10 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0} 495-1195-ND 39 2.86 20.43 | B3252203104J 
0.10 | 25% | 2.5] 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1104-ND 251.73 12.18 | B325200104J 0.10 | +5% | 4.5/9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1196-ND_ 28 1.89 13.31 | B3252903104J 
0.10 | +5% | 25] 65 | 7.2 | 5.0] 495-1103-ND A? 1.29 8.68 | B32529C104) 0.15 | +5% | 5.0] 10.5] 10.0] 7.5 | 495-1199-ND 38 2.55 17.96 | B3252003154J 
0.15 | +5% |25]6.5 | 7.2 | 5.0] 495-1105-ND 20 1.55 10.42 | B325290154) 0.15 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0} 10.0} 495-1201-ND 39 2.67 18.81 | B3252103154J 
0.22 | +5% | 25! 7.0 110.0] 7.5 | 495-1107-ND 32 2418 15.40 | B32520C0224) 0.15 | £5% | 5.0} 10.5} 18.0] 15.0} 495-1198-ND AL 3.05 21.78 | B3252203154J 
0.22 | +5% | 25] 65 | 7.2 | 5.0] 495-1106-ND 22 1.72 11.56 | B325290224J 0.15 | +5% | 5.0] 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1200-ND 40 2.69 19.00 | B32529C03154J 
0.33 | +5% | 2.51 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1109-ND 38 2.58 18.18 | B32520C334J 0.22 | +5% | 5.0 | 11.0] 13.0| 10.0] 495-1203-ND 36 2.67 19.08 | B3252103224J 
0.33 | +5% | 3.0] 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1108-ND 34 2.29 16.17 | B32529C334J 0.22 | +5% | 5.0} 10.5} 18.0] 15.0} 495-1202-ND 42 3.08 21.98 | B3252203224J 
0.47 | +5% | 3.0] 8.0 | 10.0] 7.5] 495-1112-ND 35 261 18.68 | B32520C474J 0.22 | +5% | 7.8] 13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1204-ND 44 3.23 23.10 | B32529D3224J) 

63 | 40 | 0.47 [| 25% [4.0] 7.0 113.0) 10.0] 495-1111-ND ——-36—s« 2.67 ~—«*19.08 | B32521C474J 0.33 | +5% | 5.0) 11.0] 13.0) 10.0] 495-1206-ND =» 453.34 23.83 | B3252103334J 
0.47 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0} 495-1110-ND 27 251 17.71 | B32529C474J 0.33 | £5% | 5.0} 10.5} 18.0} 15.0} 495-1205-ND AG 3.37 24.10 | B3252203334J 
0.68 | +5% | 4.0] 8.5 | 10.0] 7.5} 495-1115-ND 51 3.76 26.83 | B32520C684) 0.47 | +5% | 6.0| 12.0] 13.0 | 10.0} 495-1208-ND OY. 4.22 30.15 | B3252103474J 
0.68 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 }10.0} 495-1113-ND 51 3.76 26.83 | B32521C684J 0.47 | +5% | 6.0] 11.0] 18.0] 15.0} 495-1207-ND 57 4.22 30.15 | B3252203474J 
0.68 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0| 15.0] 495-1116-ND _—.60~—s4.41_31.50 | B32522C684J 0.68 | +5% | 7.0] 12.5] 18.0) 15.0) 495-1209-ND = 65 4.83 35.46 | B32522C3684) 
0.68 | +5% 145/95 | 7.3 | 5.0| 495-1114-ND 42 3.07 21.93 | B32529C684J 1.0 +5% | 8.5 | 14.5] 18.0) 15.0) 495-1210-ND 74 5.48 40.21 | B3252203105J 
1.0 +5% | 5.0 |} 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1121-ND 55 4.08 29.99 | B32520C105J 1.0 +5% | 8.5 | 14.5] 18.0| 15.0] 495-1211-ND 61 455 33.44 | B32522N3105Jd 
1.0 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0) 495-1118-ND 55 4.08 29.99 | B32521C105J 0.001 | #5% | 2.5} 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1212-ND 23 1.75 11.81 | B3252006102J 
1.0 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1120-ND 63 4.65 34.17 | B32522C105J 0.001 | +5% | 25] 65} 7.2 | 5.0 | 495-1213-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6102J 
1.0 | +5% | 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1119-ND A5 3.30 23.58 | B32529C105J 0.0015) +5% | 25} 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1215-ND 23 1.75 11.81 | B3252006152J 
1.5 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1124-ND 80 5.95 43.69 | B32520C155J 0.0015) +5% | 25] 6.5} 7.2 | 5.0 | 495-1214-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6152J 
1.5 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0) 495-1170-ND 80 5.95 43.69 | B32521C155J 0.0022| +5% | 2.5| 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1216-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6222) 
1.5 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1123-ND 91 6.77 49.73 | B32522C155J 0.0022) +5% | 25] 6.5} 7.2 | 5.0 | 495-1217-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6222J 
1.5 | 25% | 6.0} 10.5} 7.5 | 5.0] 495-1122-ND = 1.05 7.82 57.46 | B32529C155J 0.0033) +5% | 2.5} 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1218-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6332J 
2.2 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1128-ND 1.15 8.63 64.71 | B32520C225J 0.0033) +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1219-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6332J 
2.2 | £5% | 5.0) 11.0 | 13.0 | 10.0} 495-1125-ND = 1.10 8.24 61.79 | B32521C225) 0.0047) +5% | 2.5} 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1221-ND 23 1.75 11.81 | B3252006472J 
2.2 | 25% | 5.0 | 10.5 | 18.0) 15.0] 495-1126-ND 1.11 8.33 62.48 | B32522C225) 0.0047| +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1220-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6472J 
2.2 | 25% | 7.8) 13.0) 7.8 | 5.0 | 495-1127-ND = 1.27 9.52 71.39 | B32529D225J 0.0068) +5% | 2.5] 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1222-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6682J 
3.3) £5% | 6.0 ) 12.0] 13.0 10.0} 495-1129-ND 1.47 «11.01 82.60 | B32521C335J 0.0068) +5% | 25] 6.5} 7.2 | 5.0 | 495-1223-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6682J 
3.3) £5% | 6.0 ) 11.0] 18.0) 15.0} 495-1130-ND 1.49 11.18 83.84 | B32522C335J 0.010 | +5% | 2.5} 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1226-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6103J 
4.7 | 25% | 7.0 [12.5 | 18.0 | 15.0} 495-1131-ND 1.60 =12.12 91.46 | B32522C475J 0.01 | £5% | 4.0} 7.0 | 13.0] 10.0] 495-1225-ND 28 1.91 13.48 | B3252106103J 
0.001 | #5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0] 495-1132-ND 17 1.29 = 8.68 | B32529C1102J 0.01 | +5% | 3.0] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1224-ND_ 251.89 12.74 | B32529C6103J 
0.0015} +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1133-ND A? 1.29 8.68 | B32529C1152J 0.015 | +5% | 3.0) 8.0 | 10.0] 7.5 | 495-1227-ND 25 1.67 11.77 | B3252006153J 
0.0022} +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1134-ND 7 1.29 8.68 | B3252901222J 0.015 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0] 10.0} 495-1229-ND 32 2.15 15.18 | B32521C06153J 
0.0033 | 25% | 2.5|65 | 7.2 | 5.0] 495-1135-ND 17 1.29 8.68 | B32529C1332J 0.015 | 5% | 35] 8.0) 7.2 | 5.0] 495-1228-ND 26 1.97 13.30 | B32529C6153J 
0.0047 | 25% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0| 495-1136-ND 171.29 8.68 | B32529C1472J 0.022 | +5% | 4.0] 8.5 | 10.0) 7.5 | 495-1232-ND = 251.70 11.99 | B3252066223J 
0.0068} 45% | 25] 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1137-ND 7 7.29 8.68 | B3252901682) 0.022 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0| 10.0} 495-1230-ND 32 2.15 15.18 | B32521C06223J 
0.01 | 25% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0] 495-1138-ND 17 1.29 8.68 | B32529C1103J 0.022 | +5% | 4.5] 9.5 | 7.3) 5.0 | 495-1231-ND = 281.89 13.35 | B32529C6223J 
0.015 | +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0] 495-1139-ND A7 1.29 8.68 | B32529C1153J 400 | 200 | 0.033 | +5% | 5.0] 10.5] 10.0} 7.5 | 495-1233-ND 32 2.15 15.18 | B32520C6333J 
0.022 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1140-ND 7 1.29 8.68 | B3252901223J 0.033 | +5% | 4.0} 9.0 | 13.0] 10.0} 495-1234-ND 33 2.22 15.62 | B32521C06333J 
0.033 | +5% | 25] 65 | 7.2 | 5.0} 495-1141-ND A7 1.29 8.68 | B32529C1333J 0.033 | +5% | 5.0] 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1235-ND 34 2.29 16.17 | B32529B6333J 
0.047 | +5% | 25] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1144-ND 22 1.72 11.56 | B3252001473J 0.047 | +5% | 5.0| 10.5] 10.0| 7.5 | 495-1238-ND 36 2.43 17.11 | B3252006473J 
0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1143-ND 7 4.29 8.68 | B3252901473Jd 0.047 | +5% | 5.0} 11.0} 13.0} 10.0} 495-1239-ND 31 2.29 16.33 | B32521C6473J 
0.068 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0] 7.5 | 495-1145-ND 24 1.64 11.55 | B32520C1683U 0.047 | +5% | 5.0) 10.5] 18.0] 15.0} 495-1236-ND 44 3.22 23.00 | B32522C6473J 
0.068 | +5% | 2516.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1146-ND Az 4.29 8.68 | B32529C1683U 0.047 | +5% | 6.0] 10.5] 7.5 | 5.0 | 495-1237-ND 39 2.66 18.73 | B32529B6473J 
0.10 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0} 7.5 | 495-1148-ND 25 1.73 12.18 | B32520C1104J 0.068 | +5% | 6.0 | 12.0} 10.3} 7.5 | 495-1240-ND A3 2.94 20.74 | B32520C6683J 
0.10 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 110.0) 495-1149-ND 29 1.97. 13.92 | B32521C1104J 0.068 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0 | 10.0} 495-1242-ND 37 2.70 19.25 | B32521C6683J 
0.10 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1147-ND A? 1.29 8.68 | B3252901104J 0.068 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0} 495-1241-ND 45 3.32 23.73 | B32522C6683J 
0.15 | +5% | 3.0 | 8.0 | 10.0} 7.5 | 495-1150-ND 29 2.00 14.11 | B3252001154J 0.10 | £5% | 6.0} 12.0} 13.0] 10.0} 495-1243-ND 42 3.13 22.35 | B32521C06104J 
0.15 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0} 10.0] 495-1152-ND 31 212 14.96 | B3252101154J 0.10 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0} 15.0} 495-1244-ND AT 3.43 24.50 | B32522C6104J 
0.15 | +5% | 3.0] 6.5 | 7.2 | 5.0} 495-1151-ND 27 1.82 12.84 | B3252901154J 0.10 | £5% | 5.0} 10.5} 18.0} 15.0} 495-1245-ND 37 2.72 19.45 | B32522N6104J 

100 | 63 -y22 745% | 3.0] 6.0 110.0) 7.5 | 4951159ND 342.30 16.25 | B32520C1224) 0.10 | +5% | 7.8| 13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1246-ND 543.99 28.48 | B32529D6104J 
0.22 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 }10.0] 495-1154-ND 38 255 17.96 | B32521C1224J 0.15 | +5% | 6.0] 11.0] 18.0] 15.0} 495-1247-ND 50 3.68 26.25 | B32522C6154J 
0.22 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0} 495-1155-ND 28 1.89 13.34 | B32529C1224J 0.15 | £5% | 5.0} 10.5} 18.0} 15.0} 495-1248-ND AL 3.05 21.78 | B32522N6154J 
0.33 | +5% | 4.0! 8.5 | 10.0] 7.5} 495-1156-ND 34 251 17.90 | B3252001334J 0.22 | +5% | 7.0] 12.5] 18.0] 15.0} 495-1249-ND 54 3.98 28.40 | B32522C6224J 
0.33 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 }10.0] 495-1159-ND 34 253 18.08 | B32521C1334J 0.22 | +5% | 6.0] 11.0] 18.0] 15.0} 495-1250-ND 49 3.59 25.68 | B32522N6224J) 
0.33 | 5% [5.0] 10.5 | 18.0] 15.0] 495-1157-ND 564.41 (29.35 | B3252201334J 0.33 | +5% | 8.5 | 14.5] 18.0/ 15.0] 495-1251-ND_ 594.35 31.10 | B32522C6334J 
0.33 | +5% | 3.5] 8.0 | 7.2 | 5.0] 495-1158-ND 38 255 17.96 | B32529C1334J 0.47 | +5% | 8.5] 14.5] 18.0] 15.0] 495-1253-ND aT 5.75 42.23 | B32522N6474J) 
0.47 | +5% | 5.0 |10.5/ 10.0] 7.5 | 495-1162-ND 40 297 21.20 | B3252001474J 0.68 | +5% | 9.0] 17.5] 18.0 | 15.0} 495-1254-ND 91 6.70 47.83 | B32522N6684J 
0.47 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0] 495-1163-ND A4 3.21 22.95 | B32521C1474J 450 | 200 | 0.33 | +5% | 8.5| 14.5] 18.0) 15.0] 495-1252-ND 57 419 29.95 | B32522N6334J 
0.47 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0|15.0| 495-1161-ND 574.22 30.15 | B3252201474J 0.0068) 25% | 4.0| 9.0 | 13.0] 10.0] 495-1260-ND 47 3.43 24.50 | B32521NS682J 
0.47 | +5% | 4.5] 9.5 | 7.3 | 50) 495-1160-ND = .35 2.58 = 18.43 | B32529C1474) 0.01 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0] 10.0) 495-1261-ND 48 3.54 25.28 | B32521N8103J 
0.68 | +5% | 6.0) 12.0} 103) 7.5 | 495-1165-ND 52 3.86 27.60 | B32520C1684J 0.015 | 45% | 5.0) 11.0] 13.0) 10.0) 495-1263-ND 48 3.54 25.28 | B32521N8153J 
0.68 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0} 495-1164-ND 53 3.92 28.00 | B3252101684J 0.022 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0] 10.0] 495-1264-ND 49 3.59 25.68 | B32521N8223J 
0.68 | #5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 15.0) 495-1166-ND = 57 4.20 30.88 | B32522C1684) 200 | 0.033 | +5% | 6.0| 12.0| 13.0| 10.0] 495-1265-ND —«50_~—3.70 _26.45 | B32521N8333J 
1.0 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 |10.0| 495-1167-ND_ 695.13 37.65 | B32521C1105J 0.033 | 45% | 5.0] 105] 18.0] 15.0] 495-1266-ND 50 3.70 26.45 | B3252208333J 
1.0 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0) 15.0] 495-1168-ND = 705.20 38.21 | B3252201105J 0.047 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0] 495-1267-ND 50 3.70 26.45 | B3252208473J 
1.0 | +5% | 7.8 | 13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1169-ND 80 5.94 43.64 | B32529D1105J 630 0.068 | +5% | 6.0) 11.0] 18.0) 15.0) 495-1268-ND 63 487 32.80 | B3252208683J 
1.5 | +5% | 6.0) 11.0 | 18.0) 15.0] 495-1171-ND 90 6.72 49.35 | B32522C1155J 0.10 | +5% | 7.0| 12.5] 18.0] 15.0] 495-1269-ND 523.86 27.60 | B3252208104J 
2.2 +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0) 495-1172-ND 1.16 8.73 65.45 | B3252201225J 0.001 | 25% |25| 65 | 7215.0 | 495-1255-ND 31 2.07 14.63 | B32529081020 
3.3 +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0) 495-1173-ND 1.61 12.11 90.83 | B32522C1335J 0.0022) +5% | 25] 65] 7.2 | 5.0 | 495-1256-ND 31 207 14.63 | B3252908222J 
0.001 | #5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1174-ND A? 1.33 8.96 | B3252903102J) 400 0.0033) +5% | 3.5} 8.0} 7.2 | 5.0 | 495-1257-ND 33 2.22 15.65 | B32529C8332J 

250 | 160 0.0015} +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1175-ND A7 1.33 8.96 | B32529C3152J 0.0047) +5% | 3.5] 8.0} 7.2 | 5.0 | 495-1258-ND 29 1.93 13.64 | B32529C8472J) 
0.0022 | +5% | 25] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1176-ND A7 1.33 8.96 | B3252903222) 0.0068] +5% | 3.5} 8.0} 7.2 | 5.0 | 495-1259-ND 34 2.29 16.17 | B32529C8682J 
0.0033 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1177-ND AZ. 1.33 8.96 | B32529C3332J 0.01 | +5% | 5.0] 10.0} 7.5 | 5.0 | 495-1262-ND 39 2.66 18.73 | B32529C8103J 
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Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
L max T max (vDc) | (uF) L Tj H F G do 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
TL max >| | 0.01 79 42 71 5.0 10 05 P10955-ND 30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2103KB 
G max E 0.012 | 79 42 71 5.0 10 05 P10956-ND .30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2123KB 
L 0.015 | 79 42 71 50 10 05 P10957-ND .30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2153KB 
+ 0.018 | 79 43 72 50 10 05 P10958-ND 30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2183KB 
Ly @d+0.05 0.022 | 79 43 72 50 10 085 P10959-ND 30 2.06 1452 50.16 79.00 _| ECQ-E2223KB 
ere ~ 20 min Tin-plated 0.027 | 79 43 72 50 10 05 P10960-ND .30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2273KB 
ate Copper-clad 0.033 | 79 43 72 50 10 05 P10961-ND .30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2333KB 
Y steel wire 0.039 | 79 45 74 50 10 05 P10962-ND .30 2.06 1452 50.16 79.00 | ECQ-E2393KB 
— 0.047 | 79 45 74° 50 10 05 P10963-ND 25 1.68 11.88 41.04 65.00 | ECQ-E2473KB 
0.056 | 79 47 77.5.0 10 05 P10964-ND 30 2.06 1452 50.16 79.00 _| ECQ-E2563KB 
The type ECQ-E(B) series is a down-sized 0.068 | 79 54 80 50 10 0.5 P10965-ND 25 185 13.20 47.52 74.00 | ECQ-E2683KB 
version of the popular ECQ-E(F) series. It 0.082 | 79 54 86 50 10 085 P10966-ND 27 ©=-2.02 14.40 «51.84 ~=—81.00_ | ECQ-E2823KB 
provides similar electrical characteristics in a 04 79 «59 90 50 10 085 P10967-ND .30 2.02 14.27 49.31 78.00 | ECQ-E2104KB 
smaller package. 0.12 79 5.7 106 50 10 05 P10968-ND 32 235 1680 60.48 94.00 | ECQ-E2124KB 
, 0.15 79-63 11.2 50 10 05 P10969-ND 34 249 17.78 63.99 100.00 _| ECQ-E2154KB 
area see E sheariction 0.18 | 103 50 97 75 10 05 P10970-ND .36 262 1873 67.41 105.00 | ECQ-E2184KB 
5 Wound fielallived solvecierdisiocin 250 022 | 103 54 101 75 10 05 P10971-ND 37 272 19.45 70.02 109.00 | ECQ-E2224KB 
OUNE MetaliZed Polyester GlSIectic 027 | 103 59 108 75 10 05 P10972-ND 43 3.19 22.80 82.08 128.00 | ECQ-E2274KB 
APPLICATIONS: 033/103 64 13 #75 10 085 P10973-ND AT 3.46 24.73 89.01 138.00 | ECQ-E2334KB 
: : ae goths 3 039 | 123 57 109 100 10 06 P10974-ND 46 3.44 25.29 91.46 145.00 | ECQ-E2394KB 
¢ Blocking, by-passing, filtering, timing, inter- 
ference suppression, low pulse applications. 047 | 123 62 114 100 10 06 P10975-ND 42 3.14 23.03 83.30 132.00 | ECQ-E2474KB 
056 | 123 67 119 100 10 06 P10976-ND 54 4.03 29.56 106.93 170.00 | ECQ-E2564KB 
SPECIFICATIONS: oes | 123 73 127 100 10 06 P10977-ND 59 4.43 32.50 117.56 187.00 | ECQ-E2684KB 
Operating temperature range: -40°C ~ 85°C 082 | 153 63 133 125 10 06 P10978-ND .66 4.92 36.10 130.56 207.00 | ECQ-E2824KB 
plied soheoy 00 a2 [es 7a 48 as 1008 MMMM To eat anes sane —pas.oo / Eoa-eipana 
Capacitance tolerance: +10%(K) @ 1kHZ 15/153 86 157 125 1.0 06 | P10981-ND 91 683 51.21 182.08 303.00 | ECQ-E2155KB 
Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 18 | 208 76 146 175 10 08 P10982-ND 1.00 7.52 56.39 200.48 333.00 | ECQ-E2185KB 
Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 22 | 208 84 156 175 10 08 P10983-ND 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 | ECQ-E2225KB 
seconds between terminals 27 | 208 93 167 175 10 08 P10984-ND 1.24 9.33 70.00 248.88 414.00 | ECQ-E2275KB 
Insulation resistance: >9,000MQ (C-s<-0.33yF) 33 | 208 105 179 175 10 08 P10985-ND 1.51 11.29 84.69 301.12 501.00 | ECQ-E2335KB 
@ 100VDC, 20° for 60 seconds. >3,000M0O - pF 39 | 208 108 198 175 10 08 P10986-ND 2413 16.10 121.54 455.78 790.00 | ECQ-E2395KB 
(C->-0.33F) @ 100VDC, 20° for 60 seconds. 47 | 208 119 210 175 10 08 P10987-ND 2.36 17.88 134.98 506.18 877.00 | ECQ-E2475KB 
Panasonic §£C0Q-E(F) Seri 
-E(F) Series 
T Max 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors fot Max a 
The type ECQ-E(F) series is using a dual side metallized polyester SPECIFICATIONS: H Max 
film with high dielectric constant(e) which makes it possible to produce Reference standard: JIS C5115, C5151 ‘m 
large C-values in small dimensions, and is economical capacitor Operating temperature range: -40°C ~ 85°C r 
meeting high requirements for professional circuit design. (105°C, 75% of Rated voltage) tis F 
FEATURES: Rated voltage: 100V, 250V, 400V, 630V . 
* Self-healing property Capacitance tolerance: +10% (K) 20Min @d 
* Flame retardant epoxy resin coating Dissipation factor: 1.0% Maximum (20°C 1kHz) 
APPLICATIONS: Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 630V (V.DC) X 150% 
; : a ee : 1 minute between terminals 
¢ Blocking, by-passing, filtering, timing, interference suppression, low |nsulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33yF 9,000Ma 
pulse applications. Minimum, C->-0.33yF 3,0000VuF Minimum 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(vDC) (uF) [i if H G d 1 10 100 500 1,000 Part No. 
01 78 46 77 5.0 10 05 EF1103-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1103KF 
.012 78 45 76 5.0 10 05 EF1123-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1123KF 
.015 78 45 76 5.0 10 05 EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1153KF 
.018 78 4.6 77 5.0 10 05 EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1183KF 
.022 78 49 8.0 5.0 10 05 EF1223-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1223KF 
027 78 47 78 5.0 10. ~»36005 EF1273-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1273KF 
.033 78 4.6 77 5.0 10 05 EF1333-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1333KF 
.039 78 49 8.0 5.0 10 05 EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1393KF 
.047 78 45 75 5.0 10 05 EF1473-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1473KF 
.056 78 48 79 5.0 10 05 EF1563-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1563KF 
068 78 48 7.9 5.0 10 ~»©005 EF1683-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1683KF 
.082 78 47 9.9 5.0 10 05 EF1823-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1823KF 
Al 78 5.0 10.0 5.0 10 05 EF1104-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1104KF 
Bla 10.3 45 75 75 10 06 EF1124-ND 45 3.29 23.50 84.60 131.60 ECQ-E1124KF 
15 10.3 45 75 75 10 06 EF1154-ND AG 3.36 24.00 86.40 134.40 ECQ-E1154KF 
18 10.3 48 79 75 10 06 EF1184-ND 49 3.64 26.00 93.60 145.60 ECQ-E1184KF 
22 10.3 5.0 8.0 75 10 06 EF1224-ND 52 3.85 27.50 99.00 154.00 ECQ-E1224KF 
27 10.3 45 12.0 75 10 06 EF1274-ND 57 4.20 30.00 108.00 168.00 ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 75 10 06 EF1334-ND 65 4.76 34.00 122.40 190.40 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 75 10 06 EF1394-ND 67 4.90 35.00 126.00 196.00 ECQ-E1394KF 
AT 10.3 6.0 12.0 75 10 06 EF1474-ND 69 5.11 36.50 131.40 204.40 ECQ-E1474KF 
56 12.0 55 10.9 10.0 10 06 EF1564-ND 73 5.44 39.95 144.50 230.00 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 10 06 EF1684-ND 83 6.18 45.36 164.05 261.00 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 10 06 EF1824-ND 91 6.75 49.59 179.35 285.00 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 67 14.0 10.0 10 06 EF1105-ND .99 7.36 54.05 195.50 310.50 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 55 12.8 15.0 10 06 EF1125-ND 1.14 851 62.51 226.10 359.10 ECQ-E1125KF 
15 18.5 6.0 13.4 15.0 10 08 EF1155-ND 1.14 8.59 64.40 228.96 380.65 ECQ-E1155KF 
1.8 18.5 65 14.4 15.0 10 08 EF1185-ND 1.38 10.32 77.40 275.20 457.52 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 10 08 EF1225-ND 1.56 11.70 87.75 312.00 518.70 ECQ-E1225KF 
27 18.5 8.0 15.8 15.0 10 08 EF1275-ND 1.78 13.32 99.90 355.20 590.52 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 85 16.5 15.0 10 08 EF1335-ND 2.26 16.92 126.90 451.20 750.12 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 10 08 EF1395-ND 2.24 16.99 128.20 480.75 833.30 ECQ-E1395KF 
47 26.0 75 17.0 22.5 10 08 EF1475-ND 2.53 19.19 144.80 543.00 941.20 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 10 08 EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 10 08 EF1685-ND 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 15 08 EF1825-ND 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 15 08 EF1106-ND 4.58 34.69 261.80 981.75 1701.70 ECQ-E1106KF 


(Continued) 
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Panasonic ECQ-E(F) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont.) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) & ali H F G d Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 75 7.5 1.0 0.6 EF2153-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2153KF 
018 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2183-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2183KF 
.022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2273-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2273KF 
.033 10.3 4.5 75 7.5 1.0 0.6 EF2333-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2333KF 
.039 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2393-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2393KF 
.047 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2473KF 
.056 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND 33 2.23 15.73 54.34 86.00 ECQ-E2563KF 
.068 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2683-ND 29 2.15 15.35 55.26 86.00 ECQ-E2683KF 
.082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 25 1.86 13.28 47.79 74.00 ECQ-E2823KF 
all 10.3 5.8 8.4 7h 1.0 0.6 EF2104-ND 31 2.07 14.60 50.45 80.00 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND 30 2.18 15.60 56.16 87.00 ECQ-E2124KF 
15 10.3 6.0 10.8 7.5 1.0 0.6 EF2154-ND 32 2.33 16.65 59.94 93.00 ECQ-E2154KF 
.18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 
22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 
250 33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 
A7 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND 53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND 54 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND 58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 
1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND 72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 7.5 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND 92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
2.7 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 15 0.8 EF2335-ND 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 1.5 0.8 EF2685-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 1.5 0.8 EF2106-ND 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 
01 10.3 4.3 7.4 75 1.0 0.6 EF4103-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
.012 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4123-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
.015 10.3 4.4 75 7.5 1.0 0.6 EF4153-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
018 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4183-ND PT 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
.022 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF4223-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 7.5 1.0 0.6 EF4273-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF4333-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
-056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
.082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 
5 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 
400 15 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 
18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND -60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 
22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND -70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 
27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND 71 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND 83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 
A7 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND Pee 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND 1.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 27.5 1.5 0.8 EF4225-ND 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ECQ-E4225KF 
01 12.0 4.5 75 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND 32 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND 46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND A7 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
.056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND 48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 
all 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND 55 4.13 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 
12 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 
15 18.5 75 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND -60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 
630 18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND 84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND 89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 
.27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND 85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND 87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 
A7 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF6684-ND 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 15 0.8 EF6105-ND 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 15 0.8 EF6125-ND 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 15 0.8 EF6155-ND 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 15 0.8 EF6185-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
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M t liz P | t r Film Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 
Hz ela 2 ed olyes e (Dc)| (uF) | ance | b oh | Pk adh | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 
COMPONENTS Capacitors MKT 370/371/372/373 018 [410% | 25 65 10.0 762 40 50 | BCI697-ND 1.94 1292 96.90 / 2222371 21183 
FEATURES: © Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film * Potted with epoxy resin in pla ae a - = be ie oe 2 ee a ie ae omen Sie 
a flame-retardant case » Radial leads of solder-coated wire * Withstands solvents and rinsing h . saya ¢ . 7 rat . : : 
liquids * Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging 033 +10% 25 65 10.0 7.62 4.0 50 | BCI703-ND 1.95 13.00 97.50 | 2222 371 21333 
APPLICATIONS: * Blocking and coupling * Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated [ it 039 | 10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI705-ND 1.95 13.00 97.50 | 2222 371 21393 
Temperature: 85°C 1+Maximum Application Temperature: 105°C Pa j.Odt 056 | 210% | 30 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI709-ND 1.99 13.24 99.30 | 2222 371 21563 
we a = 068 | +10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI710-ND 2.03 13.56 101.70 | 2222 37121683 
Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components | | 100) .082 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI711-ND 2.06 13.72 102.90] 2222371 21823 
(Dc) | (HF) | ance | bh TP stot | PartNo. 10100 1,000 | Part No. 40 410%] 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1694-ND 2.08 13.88 104.10 | 2222 37121104 
MKT 370 Series 412 [410% | 4.0 90 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI695-ND 211 14.04 105.30 | 2222 371 21124 
056 [+10% [25 65 7.2 5.08 4.0 50 ] BC1633-ND 1.34 8.90 66.75 / 2222 370 11563 45 [410%] 4.0 90 10.0 762 4.0 50 | BCI696-ND 231 15.40 115.50 | 2222371 21154 
068 j 210% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCIGISND) 1.34 8.96 67.20) 2222 370 11683 22 |+10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI700-ND 268 17.88 134.10) 2222 371 21224 
082 | 210% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 PBCIGSZND) 1.36 9.04 67.80) 2222 370 11828 27 | 210% | 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI702-ND 294 19.62 147.15 | 2222371 21274 
10 | 410%) 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | BCI621-ND 1.22 816 61.20 | 222237011104 9 a 
42 [aioe | De 62 72 S08 40 20 WECEDENDN 143 988 73.95 |2090 970 111O4 33 |+10% | 50 105 10.0 762 4.0 .50 | BC1704-ND 3.30 22.00 165.00 | 2222 371 21334 
= oe 55 G5 72-508 40 50 ERSEERRN1- 76 11,7-ay 90 (000 370 12IBA 39 |+10% | 50 105 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1706-ND 3.63 24.20 181.50 | 2222 371 21394 
. +5% : id : i 0: H A f : 5 
a5 |atom | 25 65 72 508 40 50 | BCI@Q5ND 164 10.96 9220/2099 37011154 0082] 10% ] 25° 65 100 7.62 40 50 | BCI724ND 2.36 18.70 117.75] 2222 371 41822 
18 [210% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1627-ND 1.82 12.14 91.05 | 2222 370 11184 015 } 210% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI71S-ND 2.38 15.84 118.80 | 2222 371 41153 
22 | 45% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | 3015PH-ND 2.15 14.32 107.40 | 2222 370 12224 018 | 10% | 30 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI716-ND 2.40 15.98 119.85 | 2222 371 41183 
22 |+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1628-ND 2.01 13.38 100.35 | 2222 370 11224 027 } 210% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 50 | BCI718-ND 242 16.12 120.90) 2222371 41273 
‘27 [at0% | 35 80 72 5.08 40 50 | BCIGZ9ND 2.91 15.40 115.50|2022 37011274] | °° | 039 | +10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .60 | BCT720-ND 246 16.42 123.15| 2022 371 41393 
g3 | 33 | 25% | 35 80 7.2 5.08 4.0 50 | 3016PH-ND 2.72 18.16 136.20] 2222 370 12334 056 | +10% | 4.0 90 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1722-ND 253 16.86 126.45 | 2222 371 41563 
33 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1630-ND 255 17.00 127.50 | 2222 370 11334 068 | +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1723-ND 2.53 16.86 126.45 | 2292 371 41683 
39 | 210% | 35 80 (7.2 5.08 4.0 50 | BCIBSISND)) 2.90 19.32 144.90 | 2222 370 11394 082 | +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1725-ND 2.57 17.14 128.55 | 2222 371 41823 
AT | i570 | S880 T2108 40 50 Raa 9.48 28.20 174,00, | 222 970 12404 0089 [210% | 25 65 10.0 762 40 .50 | BCI720ND 233 15.64 116.55| 2222 371 51392 
AT /s10% | 85 80 72 5.08 40 tO HEE eee 24 21-60 162.00 [2222370 11474 0047 | 10% | 25 65 10.0 7.62 40 50 | BCI730-ND 233 15.54 116.55) 2222 371 51472 
56 | 410% | 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1634-ND 3.81 25.40 190.50 | 2222 370 11564 
0068 | +10% | 25 6.5 100 7.62 4.0 .50 | BC1732-ND 2.33 15.54 116.55 | 2222 371 51682 
68 | 45% | 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 | 3018PH-ND 4.68 31.20 234.00 | 222237012684] | 400 i 
“ea |sto% | 45 90 72 508 40 50 | BCIG36-ND 438 29.20 21900 |2099 37011684 .0082 | +10% | 3.0 8.0 100 7.62 4.0 .50 | BC1733-ND 2.36 15.70 117.75 | 2222371 51822 
‘go | aio% | 60 110 72 508 40 50 | BC1638-ND 462 30.80 231.00 | 222 370 11824 012 | 410% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1727-ND 2.38 15.84 118.80 | 2222 37151123 
1.0 | 45% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | 3019PH-ND 5.46 36.40 273.00 | 2222 370 12105 MKT 372 Series 
1.0 | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1622-ND 5.07 33.80 253.50 | 2222 370 11105 42 [410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1735-ND 255 17.00 127.50 | 2222 372 21124 
1.24 | 410% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1624-ND 5.52 36.80 276.00 | 2222 370 11125 15 | 410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1736-ND 2.64 17.58 131.85 | 2222 372 21154 
1.5. |+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1626-ND 5.55 37.00 277.50 | 2222 370 11155 48 | sto% | 40 100 125 10.0 40 60 | BCI737-ND 272 1816 13620 | 2222 37221184 
012 [410% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI640-ND 1.16 7.76 58.20 / 222237021123] | 100 | .22 | +10% | 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1738-ND 288 1918 143.85 | 2222 372 21204 
ae th a ee ce oe an 2 Eee 1 ne re oes NTs 27 | #10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1739-ND 3.06 20.40 153.00 | 2222 372 21274 
‘on |st0% | 28 68 72 508 40 60 MECIENANON 123 pon 61.60 |2909.370 21298 33 [410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1740-ND 3.30 22.00 165.00 | 2222 372 21334 
‘007 |atom | 25 65 72 508 40 50 | BCIE4B-ND 125 836 6270) 2292 37021973 39 [410% | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI741-ND 3.60 24.00 180.00 | 2222 372 21394 
033 12i0% | 25 65 72 5.08 40 50 | BCIG50-ND 428 8.50 63.75 12229 370 21333 056 [410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 60 | BCI747-ND 244 16.28 122.10 | 2222 372 41563 
039 |+10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1652-ND 1.30 8.66 64.95 | 2222 37021393 250) 12 | 210% | 5.0 11.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC1744-ND 2.55 17.00 127.50 | 2222 372 41124 
047 | 45% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | 3011PH-ND 1.41 9.40 70.50 | 2222 370 22473 15 | 210% | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI745-ND 2.72 18.16 136.20 | 2222 372 41154 
O47 | 210% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 [BBOIGOENDY 1.32 8.80 68.00 | 2222 370 21478 .0068 | +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1761-ND 240 15.98 119.85 | 2222 372 51682 
056 | 210% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | BCI6S6-ND 1.60 10.64 79.80 | 2222 370 21563 012 | 210% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1751-ND 2.40 15.98 119.85 | 2222 37251123 
068 | 25% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 | 3012PH-ND 1.83 12.20 91.50 / 222237022683] | 4oq | .015 |+10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1752-ND 240 15.98 119.85 | 2222 37251153 
100 | 068 | 210% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI6S7-ND 1.71 11.40 85.50 | 2222 370 21683 018 | 10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1753-ND 240 15.98 119.85 | 2222 37251183 
082 }+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1658-ND 1.82 12.14 91.05 | 2222 370 21823 fi 
Mh ase \'ae Ra. 9D. eo AG cy MEROREMITEA 5.07 1a.no 103 eel a000 a70 aioe 039 | 210% | 5.0 11.0 126 10.0 _40_.60_| BCI7S7-ND 242 16.12 120,90 | 2222 372 61393 
10 |+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1639-ND 1.94 12.92 96.90 | 2222 37021104 MKT 373 Series 
12 [410%] 35 80 72 5.08 4.0 50 | BCIG41-ND 2.09 13.96 104.70 | 2222 37021124 33 | 210% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1768-ND 3.60 24.00 180.00 | 2222 373 21334 
15 | 410%) 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1643-ND 231 15.40 115.50 | 2222 37021154 39 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI769-ND 3.72 24.80 186.00 | 2222 373 21304 
18 | 410%) 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI645-ND 255 17.00 127.50 | 2222 37021184 A7 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI770-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 21474 
22 | 410%) 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 | BCIG47-ND 277 18.46 138.45 | 2222 370 21224 56 | 210% | 50 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI771-ND 4.32 28.80 216.00 | 2222 373 21564 
27 | 410% | 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1649-ND 3.06 20.40 153.00 | 2222 370 21274 68 |+10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1772-ND 4.80 32.00 240.00 | 2222 373 21684 
oH ae ae aa es oH in 3 eee eee pene pe Sousa teed 100 | 82 | 410% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI773-ND 5.25 35.00 262.50 | 2222 373 21824 
39 | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 5 03- 75 25, 7.5 7 1.0 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI763-ND 5.73 38.20 286.50 | 2222 373 21105 
A7 | 410% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI655-ND 4.08 27.20 204.00 | 2222 370 21474 12 0%, 70 135 175 150 50 80 | BCI764-ND 648 4320 324.00) 2292 373 21125 
0047 | 5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |PSO0SRHEND) 1.22 8.12 60.90 | 2222370 42472 15 | 210% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI765-ND 7.65 51.00 382.50 | 2222 373 21155 
0068 | 25% ) 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | 3006PH-ND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 42682 18 [410% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BC1766-ND 9.09 60.60 454.50 | 2222 373 21185 
n5q | 010 | 25% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | 3007PH-ND 1.25 8.30 62.25 | 2222370 42103 oo |ato% | as 480 175 150 50 80 WECIRERRIOM 10.77 71.80 s3ac0 | 2229 373 21995 
015 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | 3008PH-ND 1.29 8.60 64.50 | 2222 370 42153 : SS eee : : : 
022 | 45% | 3.5 8.0 7.2 5.08 4.0 .50 | 3009PH-ND 1.46 9.76 73.20 | 2222 370 42223 15 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1775-ND 2.88 19.18 143.85 | 2222 373 41154 
(033 | 45% | 35 80 7.2 508 4.0 .50 | 3010PH-ND 1.71 11.38 85.35 | 2222 370 42333 418 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI777-ND 3.12 20.80 156.00 | 2222 373 41184 
0010 25% 125 65 72 508 4.0 50 | 3001PH-ND 1.22 812 60.90 | 2222 370 52102 22 | 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI779-ND 3.36 22.40 168.00 | 2222 373 41224 
0010 |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 | BC1659-ND 1.14 7.60 57.00 | 222237051102 27 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1781-ND 3.60 24.00 180.00 | 2222 373 41274 
0012 |+10% | 25 65 7.2 508 40 .50 | BCIG61-ND 1.14 7.60 57.00|222237051122 33 | 210% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1782-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222373 41334 
0015 | 35% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |{S002RH:ND) 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52152 39 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1784-ND 4.32 28.80 216.00 | 2222 373 41394 
0015 | 10% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 50 | BCIG6SND 1.14 7.60 57.00 | 222237051152 | | 959 | 47 | 210% | 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1786-ND 4.80 32.00 240.00 | 2222 373 41474 
0018 | +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCIG65-ND 1.14 7.60 57.00 | 2222 37051182 56 | 210% | 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1788-ND 5.25 35.00 262.50 | 2222 373 41564 
0022) 5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |ROOOSRHNDH 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52002 68 | 410% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 | BC1789-ND 5.52 36.80 276.00 | 2222 373 41684 
eee Se te oo Pao ay te MEN Lia cea. ooo bapa orp ction 82 [210% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI790-ND 5.73 38.20 286.50 | 2222 373 41824 
0033 | 15% | 25 65 72 5.08 40 50 | 3004PH-ND 1.22 812 60.90 |2902.970 52332 te eee Gy eee ce oe ee ee 
0033 [10% | 25 65 7.2 508 40 50 | BCI67I-ND 1.14 7.60 57.00|222237051332 Stent lace Sere ae ee : : : : 
‘ooag |ato% | 25 65 72 508 40 50 | BCIe7aND 116 776 5820 | 2099 37051900 1.5 [410% | 8.5 18.0 26.0 225 5.0 .80 | BCI776-ND 9.57 63.80 478.50 | 2222 373 41155 
400 | 0047 | +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI675-ND 119 7.90 59.25 | 222237051472 18 ] 210% | 10.0 195 26.0 225 5.0 .80 | BC1778-ND 11.49 76.60 574.50 | 2222 373 41185 
0056 |+10% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BC1677-ND 1.21 8.06 60.45 | 222237051562 2.2 |+10% | 10.0 195 26.0 22.5 5.0 .80 | BC1780-ND 13.41 89.40 670.50 | 2222 373 41225 
0068 | 210% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .60 | BCL678ND 1.23 8.20 61.50/222237051682| |... | 27 | 210% | 10.0 195 26.0 225 5.0 .80 | BC1792-ND 14.91 99.40 745.50] 2222 373 43275 
0082 [210% | 25 65 72 508 40 50 | BCIO79-ND 125 836 62.70] 222237051822 3.3 | 210% | 13.0 23.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BC1783-ND 17.97 119.80 898.50 | 2222 373 41335 
01 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 50 | BCIG60-ND 1.28 8.50 63.75 | 222237051103 3.9 | +10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BC1785-ND 21.06 140.40 1053.00 | 2222 373 41395 
012 | 410% | 35 8.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1662-ND 1.30 8.66 64.95 | 222237051123 4.7 | +10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 | BC1787-ND 25.29 168.60 1264.50 | 2222 373 41475 
ee | cig Ae Gi eo bee ae ey MERON ce Gam -eeaoooon petites 047 [10% | 50 110 175 150 50 .60 | BCI801-ND 312 20.80 156.00] 2222373 51473 
: i ae : z : 056 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1802-ND 3.18 21.20 159.00 | 2222 373 51563 
022 | 210% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI668-ND 1.48 9.88 74.10 | 2222 370 51223 068 | +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1803-ND 3.24 21.60 162.00| 2222 373 51683 
027 | +10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1670-ND 1.62 10.80 81.00 | 2222 37051273 y 
7 .082 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1805-ND 3.30 22.00 165.00 | 2222 373 51823 
033 | 10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1672-ND 1.73 11.54 86.55 | 2222 370 51333 40 |ato% | 50 410 175 150 50 60 NREARUANDM 230 2900 16050 | 2209 373 51104 
039 | 10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1674-ND 1.85 12.30 92.25 | 2222 370 51393 gn Ee SO ee : : Z 
047 | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1676-ND 1.98 13.22 99.15 | 2222 37051473 42 [410% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 | BCI794-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 51124 
MKT 371 Series 15 | 210% | 60 120 175 150 50 60 | BCI795-ND 432 28.80 216.00 | 2222.373 51154 
Tee |e] D565 400 762 40 60 WEGREBRINEN 4.00 1a0e geo loop avidagea 418 | 210% | 7.0 185 175 150 5.0 80 | BCI797-ND 480 32.00 240.00 | 2022.373 51184 
‘nea |aio% | 25 65 100 762 40 50 | BCIESOND 197 1216 98.70 | 2099 371 11683 22 | 410% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1798-ND 5.25 35.00 262.50 | 2222 373 51224 
‘ogo |ato% | 25 65 10.0 762 40 50 | BCI692-ND 199 1324 99.30 | 2229371 11903) | 400 | .27 | 210% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1799-ND 6.00 40.00 300.00 | 2222 373 51274 
12 | 410% ) 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1680-ND 2.08 13.88 104.10 | 2222 37111124 33 [210% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BC1800-ND 669 44.60 334.50 | 2222 373 51334 
15 |+10% | 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCIG81-ND 2.22 14.82 111.15 | 222237111154 39 |+10% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1808-ND 7.05 47.00 352.50 | 2222 373 53394 
18 [210% | 30 80 10.0 762 40 50 | BC1682-ND 240 15.98 119.85 | 2222371 11184 47 | 210% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BC1809-ND 7.26 48.40 363.00 | 2222 373 53474 
g3 | 22 [410% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1683ND 2.67 17.14 128.55 | 2222371 11224 56 | +10% | 10.0 16.5 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1810-ND 8.46 56.40 423.00 | 2222 373 53564 
27 | 410% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1684-ND 2.84 18.90 141.75 | 2202371 11274 68 | +10% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BC1804-ND 9.57 63.80 478.50 | 2222 373 51684 
eee | age Bh ACR ok can on: (MRAM Sle sap: seen lone coy dtcea 82 [210% | 85 180 260 225 50 .80 | BCI811-ND 10.35 69.00 517.50 | 2222373 63824 
a : : : 1.0 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BC1806-ND 10.89 72.60 544.50 | 2222 373 53105 
AT | 10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BCI687-ND 3.87 25.80 193.50 | 2222 371 11474 12 | 410% | 10.0 195 26.0 225 5.0 80 | BC1807-ND 13.74 91.60 687.00 | 2222 373 53125 
56 | 410% | 4.0 90 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1689-ND 4.32 28.80 216.00 | 2222 371 11564 45 |sio% | 150 250 310 275 50 80 WROROGRIEM 167411160 897.00 | 2922 973 51158 
68 |+10% | 4.0 90 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI691-ND 4.80 32.00 240.00 | 2222 371 11684 d ——— : : : 
82 | 410% | 5.0 105 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1693-ND 5.25 35.00 262.50 | 2222371 11824| «Updo = Sov and URac = 32V. 
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INA) TPC NEW! Polyester Film Capacitors 


Description: * Dielectric: Metallized polyester film (polyethylene teraphtalate) * Stacked-film * Leads: Radial tin-plated wire * Protection: 
Plastic case (UL94: V-0) / Epoxy resin * Marking: Logo, Nominal Capacitance, Tolerance (EIA), DC Nominal Voltage 


Dim. (mm) 


-W-| 
Features: * Non-inductive, self-healing, metallized polyester film capacitor »* Insulated thermoplastic casing, epoxy resin sealed with | 
stand-offs, flame retardant resin and case according to UL 94 VO » Radial connections with a lead spacing of 5.08mm 


Applications: * Supply decoupling, filter, integrators, treatment of analog signals, rejection of line perturbations 


Standardization: * Generic Specifications: CEI 384-1/CECC 30000/UTE 83100 * Sectional Specifications: CEI 384-2-CECC 30400/ 
UTE 83151 * Complies with Special Specifications: CECC 30401-063 » On the LNZ list: Complies with type CPM-N; RAQ2 production, 


equivalent AQAP-4 of NATO -5.08+| 0.5 
Volt.|_Dim.(mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX Volt.|_Dim.(mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX 
(DC)| H WwW itance ance | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC)| H WwW itance ance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1,000pF +5% | 478-3385-ND -10 74 5.30 | BQ014D0102J 8.0 3.2 .33pF +5% | 478-3378-ND .23 1.68 11.98 | BQ024D0334J 
1,000pF +10% | 478-3425-ND 09 70 4.98 | BQ014D0102K “ i .33uF +10% | 478-3400-ND 21 1.58 11.25 | BQ024D0334K 
6.5 | 2.5 | 1,500pF +5% | 478-3376-ND 10 75 5.38 | BQ014D0152J 47UF +5% | 478-3371-ND 34 2.53 18.08 | BQ074D0474J 
1,800pF +5% | 478-3431-ND -10 At 5.48 | BQ014D0182J 63 AT7UF +10% | 478-3415-ND 32 2.38 17.00 | BQ074D0474K 
2,200pF +5% | 478-3409-ND 10 77 5.48 | BQ014D0222J 8.0 5.0 .68uF +10% | 478-3417-ND 36 2.64 18.85 | BQ074D0684K 
2,200pF +10% | 478-3429-ND 10 72 5.15 | BQ014D0222K 1.0UF +5% | 478-3367-ND 45 3.33 23.75 | BQ074D0105J 
2,700pF +5% | 478-3433-ND Pa il 78 5.55 | BQ014D0272J 1.0F +10% | 478-3375-ND 42 3.13 22.33 | BQ074D0105K 
6.5 | 2.5 | 3,300pF +10% | 478-3423-ND 10 72 5.18 | BQ014D0332K 12.0 | 6.0 2.2uUF +10% | 478-3402-ND 92 6.78 48.40 | BQ054D0225K 
3,900pF +5% | 478-3399-ND -10 76 5.45 | BQ014D0392J 1,000pF +5% | 478-3369-ND -10 74 5.30 | BQ014E0102J 
4,700pF +5% | 478-3432-ND a1 -78 5.55 | BQ014D0472J 1,500pF +5% | 478-3396-ND -10 75 5.38 | BQ014E0152J 
4,700pF +10% | 478-3416-ND -10 73 5.23 | BQ014D0472K 2,200pF +5% | 478-3384-ND -10 tt 5.48 | BQ014E0222J 
8,200pF +5% | 478-3434-ND at 83 5.93 | BQ014D0822J 2,200pF +10% | 478-3412-ND -10 2 5.15 | BQ014E0222K 
6.5 | 2.5 | 10,000pF +5% | 478-3373-ND 12 85 6.10 | BQ014D0103J 3,300pF +5% | 478-3435-ND -10 77 5.53 | BQ014E0332J 
10,000pF | +10% |478-3413-ND 11 80 5.73 | BQ014D0103K 3,300pF +10% | 478-3420-ND -10 72 5.18 | BQ014E0332K 
15,000pF +5% | 478-3414-ND -10 72 5.18 | BQ014D0153J 4,700pF +5% | 478-3404-ND a1 .78 5.55 | BQ014E0472J 
15,000pF | +10% |478-3421-ND 09 68 4.85 | BQ014D0153K 65 | 25 6,800pF +5% | 478-3405-ND Pa ial 81 5.80 | BQ014E0682J 
22,000pF +5% | 478-3407-ND -10 74 5.28 | BQ014D0223J et 4 6,800pF +10% | 478-3390-ND -10 76 5.45 | BQ014E0682K 
6.5 | 2.5 | 22,000pF | +10% |478-3397-ND 09 69 4.95 | BQ014D0223K 10,000pF | +10% | 478-3401-ND 11 81 5.75 | BQ014E0103K 
63 27,000pF +5% | 478-3427-ND -10 -76 5.45 | BQ014D0273J 100 10,000pF +5% | 478-3403-ND 12 85 6.10 | BQ014E0103J 
27,000pF | +10% | 478-3411-ND -10 72 5.13 | BQ014D0273K 15,000pF | +10% |478-3440-ND 09 68 4.85 | BQ014E0153K 
33,000pF +5% | 478-3387-ND 1 83 5.90 | BQ014D0333J 22,000pF +5% | 478-3377-ND -10 74 5.28 | BQ014E0223J 
33,000pF | +10% | 478-3391-ND M1 .78 5.55 | BQ014D0333K 33,000pF +5% | 478-3406-ND a1 83 5.90 | BQ014E0333J 
6.5 | 2.5 | 39,000pF +5% | 478-3419-ND -10 Lt 5.53 | BQ014D0393J 47,000pF +5% | 478-3408-ND 11 79 5.63 | BQ014E0473J 
47,000pF +5% | 478-3381-ND 11 79 5.63 | BQ014D0473J 47,000pF | +10% | 478-3438-ND -10 74 5.28 | BQ014E0473K 
47,000pF | +10% | 478-3392-ND 10 74 5.28 | BQ014D0473K 0.1pF +5% | 478-3386-ND 12 -90 6.43 | BQ014E0104J 
56,000pF +5% | 478-3439-ND a1 79 5.65 | BQ014D0563J 0.1pF +10% | 478-3379-ND ‘1 84 6.03 | BQ014E0104K 
56,000pF | +10% | 478-3422-ND -10 75 5.33 | BQ014D0563K .22uUF +5% | 478-3393-ND .28 2.09 14.95 | BQ074E0224J 
6.5 | 2.5 | 68,000pF +5% | 478-3380-ND At 84 6.00 | BQ014D0683J 8.0 5.0 .33pF +5% | 478-3394-ND .23 1.68 11.98 | BQ074E0334Jd 
68,000pF | +10% | 478-3436-ND att 79 5.65 | BQ014D0683K z . A7UF +5% | 478-3437-ND 61 4.48 32.00 | BQ074E0474J 
82,000pF | +10% | 478-3424-ND 11 78 5.55 | BQ014D0823K A7UF +10% | 478-3428-ND 48 3.54 25.25 | BQ074E0474K 
0.1pF +5% | 478-3368-ND 12 -90 6.43 | BQ014D0104J 1,000pF +10% | 478-3389-ND ai 79 5.65 | BQ014G0102K 
0.1pF +10% | 478-3383-ND ad 84 6.03 | BQ014D0104K 6.5 | 2.5 | 10,000pF +5% | 478-3430-ND -13 95 6.75 | BQ014G0103J 
65 | 25 12uF +5% | 478-3418-ND 13 94 6.73 | BQ014D0124J 250 10,000pF | _+10% | 478-3426-ND 12 89 6.35 | BQ014G0103K 
-15uF +5% | 478-3372-ND -13 99 7.10 | BQ014D0154J 8.0 3.2 33,000pF | +10% | 478-3398-ND 15 1.14 8.15 | BQ024G0333K 
-15yF +10% | 478-3410-ND 13 93 6.68 | BQ014D0154K : S 47,000pF | +10% | 478-3374-ND -20 1.45 10.38 | BQ024G0473K 
65 | 25 .22uF +5% | 478-3370-ND .24 1.75 12.50 | BQ014D0224J 8.0 5.0 0.1pF +10% | 478-3382-ND 29 2.12 15.15 | BQ074G0104K 
‘ : .22uF +10% | 478-3395-ND 13 99 7.05 | BQ014D0224K 400 | 6.5 | 2.5 | 1,000pF +10% | 478-3388-ND at 19 5.65 | BQ01410102K 


Medium Power Film Capacitors 


The FFB and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric with the controlled self- 
healing process, specially treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up to 105°C. They have been 
designed for printed circuit board mounting. Furthermore, their performance allows them to be an alternative to electrolytic 
technology because they can withstand much higher levels of surge voltage. One unique feature of this technology (as opposed 
to electrolytics) is how the capacitor reacts at the end of its lifetime. With an electrolytic, there is a strong risk of explosion of the 
case. However, with this line of film capacitors, the capacitor will simply experience a loss of capacitance of about 2% at the end 
of its life. Please note that this is a theoretical, however, as the capacitor continues to be functional even after this 2% decrease. 


Applications: The FFB and FFV3 series are particularity designed for DC filtering, low reactive power. 


General Characteristics: * Climactic Category: 40/105/56 IEC 68 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 68 (FFB) » Test Voltage 
between terminals at 25°C is 1.5 X Vnde 


Capacitance Tolerance | Irms Maximum Rs Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type Voltage (uF) (%) (A) (ma) Lo oewiodu | LS | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
FFB Series 
33 10 3.0 3.0 31.1. 13.0 224 0.80 27.5] 478-2589-ND 7.95 6.36 5.57 477 FFB14D0336K 
75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 1.0 31.1 173 29.8 0.80 27.5] 478-2590-ND 15.00 12.00 10.50 9.00 FFB34D0686K 
110 10 10 14 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2591-ND 26.75 21.40 18.73 16.05 FFB54D0117K 
20 10 2.6 3.0 31.1 13.0 224 0.80 27.5] 478-2592-ND 6.33 5.06 4.43 3.80 FFB14E0206K 
100VDC (60Vrms) 47 10 6.0 17 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2593-ND 13.63 10.90 9.54 8.18 FFB44E0476K 
Poly- 68 10 9.0 1.4 32.0 22.0 37.01.00 27.5 | _478-2594-ND 21.20 16.96 14.84 12.72 FFB54E0686K 
ester 76 10 24 16 31.1. 13.0 224 .80 27.5] 478-2595-ND 4.00 3.20 2.80 2.40 FFB14HO755K 
300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2596-ND 8.95 7.16 6.27 5.37 FFB44H01 86K 
27 10 9.0 5.0 32.0 22.0 37.01.00 27.5 | _478-2597-ND 14.58 11.66 10.21 8.75 FFB54H0276K 
6.2 10 25 17 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2598-ND 3.83 3.06 2.68 2.30 FFB1410625K 
400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 31.1 208 31.3 1.0 27.5] 478-2599-ND 8.40 6.72 5.88 5.04 FFB4410156K 
1 20 10 8.2 5.5 32.0 22.0 37.01.00 27.5 |_478-2600-ND 12.88 10.30 9.02 7.73 FFB5410206K 
3.9 10 51 30 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2601-ND 5.43 4.34 3.80 3.26 FFB16J0395K 
525VDC (105Vrms) 10 10 12 12 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2602-ND 10.58 8.46 7A 6.35 FFB46J0106K 
13 10 12 9.0 32.0 22.0 37.01.00 27.5 | 478-2603-ND 13.35 10.68 9.35 8.01 FFB56J0136K 
3.3 10 5.0 31 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2604-ND §.15: 4.12 3.61 3.09 FFB16A0335K 
720VDC (120Vrms) 75 10 11.4 14 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2605-ND 10.08 8.06 7.06 6.05 FFB46A0755K 
Polypro- 10 10 12 ai 32.0 22.0 37.01.00 27.5 |_478-2606-ND 12.68 10.14 8.88 7.61 FFB56A0106K 
pylene 2.0 10 3.6 41 31.1 13.0 224 .80 27.5] 478-2607-ND 4.90 3.92 3.43 2.94 FFB16C0205K 
900VDC (150Vrms) 5.1 10 9.3 16 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2608-ND 9.58 7.66 6.71 5.75 FFB46C0515K 
6.8 10 12 12 32.0 22.0 37.01.00 27.5 | _478-2609-ND 12.05 9.64 8.44 7.23 FFB56C0685K 
15 10 3.3 45 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2610-ND 4.68 3.74 3.28 2.81 FFB16L0155K 
1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23 31.1 208 31.3 1.00 27.5] 478-2611-ND 9.08 7.26 6.36 5.45 FFB46L0305K 
47 10 10.3 15 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5| 478-2612-ND 11.43 9.14 8.00 6.86 FFB56L0475K 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
FFV3 Series 

75VDC (45Vrms) 160 10 28 AT 478-2613-ND 35.84 31.36 26.88 25.09 FFV34D0167K 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 31.40 27.48 23.55 21.98 FFV34E0107K 
300VDC (90Vrms) 50 10 26 2.25 478-2615-ND 29.86 26.13 22.40 20.91 FFV34HO506K 
9 400VDC (105Vrms) 40 10 23 2.21 478-2616-ND 26.90 23.54 20.18 18.83 FFV3410406K 
500VDC (105Vrms) 20 10 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K 
Polypro- 7O00VDC (120Vrms) 20 10 30 §.15 478-2618-ND 20.92 18.31 15.69 14.65 FFV36A0206K 
pylene 900VDC (150Vrms) 13 10 25 6.33 478-2619-ND 18.68 16.35 14.01 13.08 FFV36C0136K 
1100VDC (180Vrms) 9.0 10 20 7.61 478-2620-ND 17.94 15.70 13.46 12.56 FFV36LO0905K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1289 


= ® . . oar ee 
Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS i. “et 
Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C to +125°C * Rated Voltage: 1.0 H Solder Plated 
heat resistance and high frequency applications. 50V DC, 100VDC * Capacitance Range: 0.0001 to 0.47yF * Capacitance Tolerance: 1 ae Oxygen-free 
Features: * Wide operating temperature range -40 ~ 125°C +2%(G) & +5%(J) * Dissipation Factor: 0.3% maximum at 1kHz and 20°C . Withstand vy i Copper (OFC) 
* Excellent temperature coefficient -100PPM/°C * Excellent Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between terminals * Insulation Resistance: 25 |= Wire 
frequency characteristics 45,000MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 15,000 MQ/yF minimum, for Al Od +0.05 
Applications: » Automotive « Oscillation circuits greater than .33y1F (20°C, 100VDC, 60s) F125 aca 
WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
oc HF ance L ul H F d= | Part No. tl 10 100 1,000 | Part No. DC HF ance iL iu H lz d__| Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
001 | 2% | 85 4.0 76 5.0 060 |PS1H102G-ND 66 57 48 .29 | ECH-S1H102GZ 068 | 5% | 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 |PSIH683J-ND 69 59 .49 30 | ECH-S1H683JZ 
0012 | 2% | 85 4.0 78 5.0 060 |PSIH122G-ND 66 57 48 .29 | ECH-S1H122GZ 082 | 5% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823/-ND  .76 66 .55 .33 | ECH-S1H823JZ 
0015 | 2% | 85 4.0 76 5.0 0.60 |PSIH152G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H152GZ 1 | 5% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104U-ND 88 76 .63 .38 | ECH-S1H104JZ 
0018 | 2% | 8.5 4.0 76 5.0 0.60 |PSIH182G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H182GZ 12 | 5% | 14.5 65 12.4 10.00 0.60 |PS1H124J-ND 1.00 86 .72 .43 | ECH-S1H124JZ 
0022 | 2% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PS1H222G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H222GZ 15 | 5% | 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 |PSIH154J-ND 1.47 1.01 .84 51 | ECH-S1H154JZ 
0027 | 2% | 85 4.0 78 5.0 060 |PS1H272G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H272GZ 50 | 18 | 5% | 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 /PSTHI84/-ND 1.35 1.16 97 58 | ECH-S1H184Z 
0033 | 2% | 8.5 4.0 80 5.0 0.60 |PS1H332G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H332GZ 22 | 5% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224J-ND 1.54 1.32 110 .66 | ECH-S1H224JZ 
0039 | 2% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H392G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H392GZ aT 5% | 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274J-ND 1.69 1.46 1.22 .73 | ECH-S1H274JZ 
0047 | 2% | 85 40 80 5.0 0.60 |PS1H472G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H472GZ 33 5% | 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 |PS1H334J-ND 1.88 1.62 1.35 .81 | ECH-S1H334JZ 
‘0056 | 2% | 85 40 82 5.0 060 |PSIHS62G-ND 66 57 48 29 | ECH-S1H562GZ 39 | 5% | 17.0 9.0 164 12.50 0.80 |PS1H394J-ND 212 1.82 1.52 91 | ECH-S1H394JZ 
0068 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H682G-ND 66.57 48.29 | ECH-S1H682GZ 47 | 5% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474J-ND 2.37 2.04 1.70 1.02 | ECH-S1H474JZ 
0082 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H822G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H822GZ 0001] 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 /PS1101J-ND 60 51 43.26 | ECH-S1101JZ 
01 | 2% | 85 40 7.6 50 0.60 |PSIH103G-ND 71 .61 .51 31 | ECH-S1H103GZ 00012] 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1121J-ND 60 51 43 26 | ECH-S1121JZ 
012 | 2% | 85 4.0 80 5.0 060 |PSIH123G-ND 77 67 .56 .33 | ECH-S1H123GZ 00015} 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1151J-ND 60 51 43 26 | ECH-S1151JZ 
015 | 2% | 12.0 45 7.8 7.5 0.60 |PS1H153G-ND 79 .68 57.34 | ECH-S1H153GZ 00018} 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1181J-ND 60 51 43.26 | ECH-S1181JZ 
018 | 2% [120 45 80 75 0.60 |PSTHI83G-ND 87 .75 .62 .38 | ECH-S1H183GZ 00022) S% | 65 40 66 5.0 060 [ESaNEND 60 61 48 26 | ECH-S1221i2 
022 | 2% | 12.0 4.5 8.2 7.5 0.60 |PS1H223G-ND 94 .81 68 .41 | ECH-S1H223GZ 00027; 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1271J-ND 60 51 43.26 | ECH-S1271JZ 
027 | 2% | 120 4.5 10.4 7.5 0.60 |PS1H273G-ND 1.03 89 .74 .44 | ECH-S1H273GZ 00033) 5% | 65 40 65 5.0 060 eit Ng 60 51 43.26 | ECH-S1331JZ 
033 | 2% | 120 4.5 106 7.5 0.60 |PS1H333G-ND 1.13 .97 .81 .49 | ECH-S1H333GZ 00039) 5% | 85 40 665 5.0 060 eam 60 ft 48.26 | ECH-S1301Z 
039 | 2% | 12.0 5.0 104 7.5 0.60 |PS1H393G-ND 1.22 1.05 .87 .52_| ECH-S1H393GZ 00047) 5% | 65 40 65 5.0 060 Sano 60 ft 48 26 | ECH-S14711Z 
047 | 2% | 120 5.0 108 7.5 0.60 |PSIH473G-ND 1.31 1.13.94 57 | ECH-S1H473GZ 200s6| S% | 85 40 65 6.0 0.60 ESRI 00 5) 43 26 | ECHSTSETZ 
056 | 2% | 120 55 11.0 7.5 0.60 |PS1HS63G-ND 1.45 1.25 1.04 .63 | ECH-S1H563GZ 00068) 5% | 65 40 65 5.0 060 TSO 60 Si 48 26 | ECH-SI681IZ 
068 | 2% | 145 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683G-ND 1.60 1.37 115 .69 | ECH-S1H683GZ 00082) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1821J-ND = 60 51 43.26 | ECH-S1821JZ 
082 | 2% | 145 55 11.6 10.00 0.60 |PS1H823G-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1H823GZ 001 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 |PS1102-ND =§ 3934.28.17 | ECH-S1102/Z 
4 : ; 0012} 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1122J-ND 39 34 28 17 | ECH-S1122UZ 
A 2% | 145 6.0 12.0 10.00 0.60 |PSIH104G-ND 1.95 1.68 1.40 84 | ECH-S1H104GZ 
aa 1 o% 1445785 10-4 10,00 0.80 IREMPROZCRIB] 2.5] 1.00 158-05 | ECH-SiaiDaGz 0015 | 5% | 100 45 7.0 5.0 0.60 |PS1152J-ND 39 34.28.17 | ECH-S1152UZ 
: Ea 0 65 124 1250 01 zi i retry 0018] 5% | 100 45 7.0 5.0 0.60 |PS1182J-ND 39 «34.28 .17_‘| ECH-S1182UZ 
15 | 2% | 17.0 65 12.4 12.50 0.60 |PS1H154G-ND 2.54 2.18 1.82 1.09 | ECH-S1H154GZ 
50 4 i : 0022} 5% | 10.0 4.5 75 5.0 0.60 | PS1222J-ND 39 34 28 17 | ECH-S1222Z 
18 | 2% | 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND 285 2.45 2.04 1.22 | ECH-S1H184GZ 
\ 0027) 5% | 100 45 7.0 5.0 0.60 |PS1272J-ND 39 34 28 17 | ECH-S1272UZ 
22 | 2% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224G-ND 3.22 2.77 2.31 1.38 | ECH-S1H224GZ 
i : 0033} 5% | 10.0 4.5 7.5 5.0 0.60 | PS1332J-ND 39 34 28 17 | ECH-S1332UZ 
27 | 2% | 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274G-ND 3.64 3.13 2.61 1.56 | ECH-S1H274GZ cosa | s% |4o0 45 70 so oe (eeenentnn Bo: fad «on: 17 FeCue aoa 
33 | 2% | 17.0 85 15.8 12.50 0.80 |PS1H334G-ND 4.09 3.51 293 1.75 | ECH-S1H334GZ : o a : —— 
: 0047 | 5% | 10.0 5.0 7.5 5.0 0.60 |PS1472J-ND 40.35 29 18 | ECH-S1472UZ 
39 | 2% | 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 |PS1H394G-ND 4.53 3.89 3.24 1.94 | ECH-S1H394GZ i 
i 0056) 5% | 120 45 80 7.5 0.60 |PS1562J-ND AT A134 21 | ECH-S1562UZ 
A7 | 2% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474G-ND 5.12 4.39 3.66 2.19 |ECH-S1H474Gz | | 100 ; 
0068 | 5% | 12.0 4.5 78 7.5 0.60 | PS1682J-ND A741 34.21 | ECH-S1682UZ 
001 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102J-ND 26 .23 19 12 | ECH-S1H102UZ 7 ‘ . 
ona | 5% | as 40 78 &0 060 (ARON os 03 19 to |ecuesinioaiz 0082} 5% | 120 45 80 7.5 0.60 |PS1822J-ND AT A134 21 | ECH-S1822UZ 
: Of Ae Ae ! A 01 | 5% | 120 45 8.0 7.5 0.60 |PS1103J-ND A741 34.21 | ECH-S1103Z 
0015 | 5% | 85 4.0 76 5.0 060 |PSIHI52-ND 26 23 19 12 | ECH-S1H152JZ 12 | 5% 112050 8275 060 1PS1123-ND 55484024 ECH-S1193/7 
0018 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH182J-ND 26 .23 19 12 | ECH-S1H182JZ ois | 5% | 120 50 84 75 060 |PS1153/-ND 55 48 4024 | ECH-S11530z 
0022 | 5% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PSIH222J-ND .26 .23 19 12 | ECH-S1H222JZ ‘org | 5% | 120 55 88 75 060 |PS1183J-ND 55 «48 «4024 | ECH-S1183N7 
0027 | 5% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PSIH272-ND 26 28 19 12 | ECH-SiH272Iz ‘oo2 | 5% | 120 50 108 75 060 |PS1223J-ND 5850 4225 | ECH-S1223)7 
0033 | 5% | 85 4.0 80 5.0 0.60 |PSIH332J-ND 26 23 19 12 | ECH-S1H332JZ ‘oo7 | 5% | 420 55 112 75 060 |PSt273J-ND ‘e153 44 27._-| ECH-St273J7 
0089 | 5% [85 4.0 78 5.0 0.60 /PSTHS92ND 26 23° 1912 / ECH-SiH39a/z 033 | 5% 144555 112 10.0 0.60 1PS133aJ-ND 62544527 | ECH-S1333J2 
0047 | 5% | 85 40 80 50 0.60 [Ie 26.23) 19. 12 | ECHSIHA7 2/2 039 | 5% | 14.5 6.0 11.6 10.0 0.60 /PS1393/-ND 69 60 .50 30 | ECH-S1393JZ 
0056 | 5% | 85 4.0 82 5.0 060 |PSIHS562J-ND 26 23 19 12 | ECH-S1H562JZ ‘047 | 5% | 145 60 118 10.0 060 |PS1473J-ND 70 60 50 30 | ECH-S1473/Z 
0068 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH682/-ND 26 23 19.12) ECH-S1H682JZ 056 | 5% | 145 6.5 12.2 10.0 0.60 | PS1563J-ND 78 67 .56 .34 | ECH-S1563JZ 
0082 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH822J-ND 26 23 19 12 | ECH-S1H822JZ ‘oes | 5% | 170 65 122 125 060 | PS1683J-ND ‘99 85 71 43. ‘| ECH-S1683JZ 
01 | 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PSIHI03J-ND = 28 .24 20 12 | ECH-S1H103JZ 082 | 5% | 17.0 6.5 13.8 12.5 0.60 /PS1823/-ND 1.05 .90 .75 .45 | ECH-S1823JZ 
012 5% | 85 4.0 80 5.0 0.60 )PS1H123J-ND 32.28.23) 14 | ECH-S1H123JZ Bt 5% | 17.0 7.0 14.2 12.5 0.60 | PS1104J-ND 1.08 93 .78 .47 | ECH-S1104UZ 
015 | 5% | 120 4.5 7.8 7.5 0.60 |PSIHIS3-ND 36 31 .26 16 | ECH-S1H153JZ 12 | 5% | 17.0 7.5 14.8 125 0.60 |PS1124J-ND 1.28 110 .92 55 | ECH-S1124JZ 
018 | 5% | 12.0 45 80 7.5 0.60 |PSIHI83-ND 38 33° .27 17 | ECH-S1H183JZ 15 5% | 20.5 7.5 15.0 15.0 0.80 |PS1154U-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1154JZ 
022 | 5% | 12.0 4.5 82 7.5 0.60 |PSIH223J-ND 44 38.32.19 | ECH-S1H223NZ 18 | 5% | 20.5 7.5 15.6 15.0 0.80 |PS1184J-ND 2.04 1.75 1.46 .88 | ECH-S1184JZ 
027 | 5% [12.0 45 104 7.5 0.60 |PS1H273/-ND 47 41 34 .21 | ECH-S1H273JZ 22 | 5% | 20.5 85 162 15.0 0.80 |PS1224J-ND 2.04 1.75 146 .88 | ECH-S1224JZ 
033 | 5% | 12.0 4.5 106 7.5 0.60 |PSIH333J-ND 50 43 .36 .22 | ECH-S1H333JZ 27 | 5% | 20.5 9.0 17.6 15.0 0.80 |PS1274J-ND 248 1.88 1.56 .94 | ECH-S1274JZ 
039 | 5% | 12.0 5.0 10.4 7.5 0.60 |PSIH393J-ND 52 .45 .37 .23 | ECH-S1H393JZ 33 | 5% | 20.5 10.0 184 15.0 0.80 |PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 1.15 | ECH-S1334JZ 
047 | 5% | 12.0 5.0 108 7.5 0.60 |PSIH473J-ND 54 47 .39 .24 | ECH-S1H473JZ 39 | 5% | 20.5 10.5 19.2 15.0 0.80 |PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 1.25 | ECH-S1394JZ 
056 | 5% | 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 |PSTHS63-ND 61 53 .44 .27 | ECH-S1H563JZ A7 | 5% | 20.5 11.5 20.2- 15.0 0.80 |PS1474J-ND 2.98 2.56 2.14 1.28 | ECH-S1474JZ 


Panasonic 


Features: 


ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


and 250VAC » Capacitance Range: 1.0 to 6.0uF »* Capacitance 


Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 


Type 1 


Type 2 


* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics 
* Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure * Small and 


Tolerance: +5%(J) ¢ Dissipation Factor: 0.4% maximum at 


>| |] T max 
50/60Hz and 20°C 


L max 
4.0 |= | Hmax 


L max 
2.0 p=] H max 


compact ¢ Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x 0.80 
Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s Solder-plated} £0.05 
* Motor running * Fluorescent lamp ballast ¢ Insulation Resistance: Between Terminals; 10000 Fmin. (20°C Copper-clad 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQ steel wire 
* Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Voltage: 180, 220 minimum (20°C 500 VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC uF ance L i H F Type Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 1 P10942-ND 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 1 P10949-ND 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 5 P10950-ND 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JUX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 
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Panasonic SMT Capacitors 


ECW-U (PEN Film, Standand Type) 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 


Features: * Small in size * High moisture resistance 
Applications: Type ECH-U: * Time constant ° Filtering * Oscillation and resonance Type ECW-U: « Coup- 
ling * By-pass ¢ General purpose 


Size Dim. (mm)* Size Dim. (mm)* 
Code (Lb WwW Code L Ww 

0603 (1608) 1.6 0.8 2820 (7150) real 5.0 
0805 (2012) 2.0 1.25 2825 (7163) Gall 6.3 


Outer 


Electrode rae 


El 
1206 (3216)} 32 16 | 3020(7755)) 7.7 55 | | Gauen 


L 
1210 (3225)| 32 25 | s925(9863)]) 98 63 
1913 (4833)| 48 3.3 | 3931 (9880) 98 8.0 LEO Sk 
2416 (6041)| 6.0 4.1 | 6031(1580)| 152 8.0 w 
2420 (6050)|_ 6.0 5.0 | 6039(1510)| 15.2 10.0 Aas 


* For H measurement, see chart. 


ECW-U(B) Series 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 105°C « Rated Voltage: 16VDC, 50VDC * Capacitance 
Tolerance: 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: C<0.33yF: =3000MQ (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 
¢ Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature 
at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 


ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 


.0033) 0.8 |PCFI040CT-ND .50 .44 .34 | PCFIO40TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H332JB5 
.0039) 0.8 |PCFI041CT-ND .50 .44 .34 | PCF1041TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H392JB5 


1206 0047) 0.8 |PCF1042CT-ND .50 .44 .34 | PCF1042TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECW-U1H472JB5 
(3216)} 50 |.0056] 0.8 |PCFI043CT-ND 53 .46 .36 | PCF1043TR-ND | 3,000 | 212.00/M| ECW-U1H562JB5 
Size 0068] 0.8 |PCFI044CT-ND 53 46.36 | PCFI044TR-ND | 3,000 | 212.00/M| ECW-U1H682JB5 


0082) 1.0 |PCFI045CT-ND .54 47 .36 | PCFIO45TR-ND | 3,000 | 216.00/M| ECW-U1H822JB5 
01 | 1.0 |PCFIO46CT-ND .55 .48 .37 | PCFIO46TR-ND | 3,000 | 218.00/M| ECW-U1H103JB5 
012) 1.0 |PCF1047CT-ND .56 .49  .37 | PCF1047TR-ND | 2,000 | 222.00/M| ECW-U1H123JB5 
015 | 1.0 |PCF1048CT-ND 57 .49  .38 | PCFI048TR-ND | 2,000 | 225.00/M| ECW-U1H153JB5 
4210 018) 1.4 |PCFI049CT-ND .58 .51 .39 | PCFIO49TR-ND | 2,000 | 231.00/M| ECW-U1H183JB5 
(3225)| 50 022 | 1.4 |PCFIOS50CT-ND .59 .52 .40 | PCFIOSOTR-ND | 2,000 | 236.00/M| ECW-U1H223JB5 
027 | 1.4 |PCFIOSICT-ND 60 52 .40 | PCFIOS1TR-ND | 2,000 | 240.00/M| ECW-U1H273JB5 


Size 
033 | 2.0 |PCF1052CT-ND 61 .53  .41 | PCF1052TR-ND | 2,000 | 242.00/M| ECW-U1H333JB5 
039 | 2.0 |PCFIO53CT-ND 63 .55 .42 | PCF1053TR-ND | 2,000 | 252.00/M| ECW-U1H393JB5 
047 | 2.0 |PCFI054CT-ND .65 .56 .43 | PCF1054TR-ND | 2,000 | 258.00/M| ECW-U1H473JB5 
a 50 | .082 | 2.0 |PCFIO57CT-ND .84 .73 56 |— - —| ECW-U1H823JB9 


ECW-U(C) Series 

Specifications: * Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -55°C ~ 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°C 
~ 85°C « Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC » Withstanding Voltage Between Terminals: (16VDC, 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s » Dissipation 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (C<0.33yF) >3000MQ; (C>0.33yF) 1000MQ « Reflow 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C 
(temperature at cap surface); (100VDC, 250VDC) 230°C maximum and 30 seconds maximum at more than 
210°C (temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 


ECW-U(C) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
12 | 1.4 |PCF1137CT-ND = .72 62.48 | PCF1137TR-ND | 3,000 | 285.00/M| ECW-U1C124JC9 


1913 

(4833)| 16 15 | 2.0 |PCF1138CT-ND .75  .65 .50 | PCF1138TR-ND | 3,000 | 300.00/M| ECW-U1C154JC9 

Size 18 | 4.8 |PCF1139CT-ND .83  .72  .55 | PCF1139TR-ND | 3,000 | 330.00/M| ECW-U1C184JC9 
.22 | 4.8 |PCFI140CT-ND  .90 .78 .60 | PCF1140TR-ND | 2,000 | 360.00/M| ECW-U1C224JC9 

oAt6 27 | 1.8 |PCFI141CT-ND 98 .85  .65 | PCF1141TR-ND | 3,000 | 390.00/M| ECW-U1C274JC9 

6041) | 16 -33 | 2.0 |PCF1142CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1142TR-ND | 3,000 | 420.00/M| ECW-U1C334JC9 

ae 39 | 2.4 |PCF1143CT-ND 1.13 .98 .75 | PCF1143TR-ND | 2,000 | 450.00/M| ECW-U1C394JC9 


47 | 2.8 |PCFI144CT-ND 1.20 1.04 .80 | PCF1144TR-ND | 2,000 | 480.00/M| ECW-U1C474JC9 
1913 056 | 2.0 |PCFI145CT-ND 60 .52 .40 | PCF1145TR-ND | 3,000 | 240.00/M| ECW-U1H563JC9 
(4833)| 50 068 | 2.0 |PCFI146CT-ND 60 52 .40 | PCFI146TR-ND | 3,000 | 240.00/M| ECW-U1H683JC9 
.082 | 2.4 |PCFI147CT-ND 68 .59 .45 | PCF1147TR-ND | 2,000 | 270.00/M| ECW-U1H823JC9 
J 2.8 |PCFI148CT-ND .75 .65 .50 | PCF1148TR-ND | 2,000 | 300.00/M| ECW-U1H104JC9 
2416 12] 1.8 |PCF1149CT-ND .90 .78 .60 | PCF1149TR-ND | 3,000 | 360.00/M| ECW-U1H124JC9 
(6041)) 50 15 | 2.0 |PCFI150CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1150TR-ND | 3,000 | 420.00/M| ECW-U1H154JC9 
18) 2.4 |PCFI151CT-ND 1.20 1.04 .80 | PCF1151TR-ND | 2,000 | 480.00/M| ECW-U1H184JC9 


Size 


= .22 | 2.8 |PCFI152CT-ND 1.35 1.17 .90 | PCF1152TR-ND | 2,000 | 540.00/M| ECW-U1H224JC9 
012] 1.4 |PCF1209CT-ND .53 .46 .35 | PCFI209TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1123JC9 
015 | 1.4 |PCF1210CT-ND .53 .46 .35 | PCF1210TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1153JC9 
1913 018) 1.4 |PCFI211CT-ND .53 .46 .35 | PCF1211TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1183JC9 
(4833)}100 | .022 | 1.4 |PCFI212CT-ND 53 .46 .35 | PCF1212TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1223JC9 
Size 027 | 1.4 |PCF1213CT-ND 53.46.35 | PCF1213TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1273JC9 


.033 | 1.4 |PCF1214CT-ND .53 46.35 | PCF1214TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1333JC9 
039 | 1.4 |PCFI215CT-ND .53 .46 .35 | PCF1215TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U1393JC9 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | pF | (mm)| PartNo. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
4913 047 | 2.0 |PCF1216CT-ND 66 .57 .44 | PCF1216TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U1473JC9 
(4833) |100 056 | 2.0 |PCF1217CT-ND 66 .57 .44 | PCF1217TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U1563JC9 
Size 068 | 2.4 |PCF1218CT-ND .79 .68 .53 | PCF1218TR-ND | 2,000 | 313.00/M) ECW-U1683JC9 
082 | 2.8 |PCF1219CT-ND 85 .74 .57 | PCF1219TR-ND | 2,000 | 339.00/M) ECW-U1823JC9 
2416 A 1.8 |PCF1220CT-ND .92 .80 .61 | PCF1220TR-ND | 3,000 | 366.00/M} ECW-U1104JC9 
(6041)|100] .12 | 2.4 |PCF1221CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1221TR-ND | 2,000 | 416.00/M| ECW-U1124JC9 
Size 15 | 2.8 |PCF1222CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1222TR-ND | 2,000 | 469.00/M) ECW-U1154JC9 
001 | 1.4 |PCF1361CT-ND 59 .51 .40 | PCF1361TR-ND | 3,000 | 234.00/M) ECW-U2102JC9 
0012} 1.4 |PCF1362CT-ND 59 51 .40 | PCF1362TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2122JC9 
0015} 1.4 |PCFI363CT-ND 59 51 .40 | PCF1363TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2152JC9 
0018} 1.4 |PCF1364CT-ND 59 51 .40 | PCF1364TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2182JC9 
0022} 1.4 |PCFI365CT-ND 59 51 40 | PCFI365TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2222JC9 
.0027| 1.4 |PCFI366CT-ND 59 51 40 | PCFIS66TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2272JC9 
0033} 1.4 |PCFI367CT-ND 59 51 .40 | PCF1367TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2332JC9 
0039} 1.4 |PCFI368CT-ND 59 51 .40 | PCF1368TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2392JC9 
1913 .0047| 1.4 |PCFI369CT-ND 59 51 .40 | PCF1369TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2472JC9 
(4833) |250|.0056| 1.4 |PCF1370CT-ND 59 .51 .40 | PCF1370TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2562JC9 
Size 0068} 1.4 |PCF1371CT-ND 59 51 .40 | PCF1371TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2682JC9 
0082} 1.4 |PCF1372CT-ND 59 51 40 | PCF1372TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2822JC9 
01 | 1.4 |PCF1373CT-ND 59 .51 .40 | PCF1373TR-ND | 3,000 | 234.00/M) ECW-U2103JC9 
012 | 1.4 |PCF1374CT-ND 59 .51 .40 | PCF1374TR-ND | 3,000 | 234.00/M) ECW-U2123JC9 
015 | 1.4 |PCF1375CT-ND 59 =.51 40 | PCF1375TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2153JC9 
018 | 2.0 |PCF1376CT-ND 66 .57 .44 | PCF1376TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U2183JC9 
022 | 2.0 |PCF1377CT-ND 66 .57 .44 | PCF1377TR-ND | 3,000 | 261.00/M) ECW-U2223JC9 
027 | 2.4 |PCF1378CT-ND .79 .68 .53 | PCF1378TR-ND | 2,000 | 313.00/M) ECW-U2273JC9 
033 | 2.8 |PCF1379CT-ND 85 .74 .57 | PCF1379TR-ND | 2,000 | 339.00/M) ECW-U2333JC9 
2416 039 | 2.0 |PCF1380CT-ND .92 .80 .61 | PCF1380TR-ND | 3,000 | 366.00/M) ECW-U2393JC9 
(6041) |250 047 | 2.4 |PCF1381CT-ND .98 .85 .65 | PCF1381TR-ND | 2,000 | 390.00/M) ECW-U2473JC9 
Size 056 | 2.8 |PCF1382CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1382TR-ND | 2,000 | 416.00/M) ECW-U2563JC9 
068 | 3.2 |PCF1383CT-ND .99 .86 .66 | PCF1383TR-ND | 2,000 | 393.00/M) ECW-U2683JC9 
2420 082 | 3.2 |PCF1384CT-ND 1.56 1.36 1.04 | PCF1384TR-ND | 1,500 | 624.00/M) ECW-U2823JC9 
(6050) |250]) .1 3.8 |PCFI385CT-ND 1.38 1.20 .92 | PCF1385TR-ND | 1,500 | 551.00/M| ECW-U2104JC9 
Size 12 | 4.5 |PCF1386CT-ND 1.74 1.51 1.16 | PCF1386TR-ND | 1,500 | 693.00/M) ECW-U2124JC9 
ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 
012 | 1.4 | PCF1223CT-ND 47 .41  .32 | PCF1223TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1123KC9 
ie 400 015 | 1.4 ]PCF1224CT-ND 47 41.32 | PCF1224TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1153KC9 
‘ 018 | 1.4 | PCF1225CT-ND 47 .41  .32 | PCF1225TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1183KC9 
Size 022 | 1.4 |PCF1226CT-ND 47 .41  .32 | PCF1226TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1223KC9 
027 | 1.4 | PCF1227CT-ND 47 .41  .32 | PCF1227TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1273KC9 
033 | 1.4 ]PCF1228CT-ND 47 .41  .32 | PCF1228TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1333KC9 
1913 039 | 1.4 | PCF1229CT-ND 47 .41  .32 | PCF1229TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U1393KC9 
(4833) |100] .047 | 2.0 |PCF1230CT-ND 59 .51 .40 | PCF1230TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U1473KC9 
Size 056 | 2.0 |PCF1231CT-ND 59 .51 .40 | PCF1231TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U1563KC9 
068 | 2.4 |PCF1232CT-ND 71 .61 .47 | PCF1232TR-ND | 2,000 | 281.00/M| ECW-U1683KC9 
082 | 2.8 )PCF1233CT-ND .77 .67 .51 | PCF1233TR-ND | 2,000 | 306.00/M| ECW-U1823KC9 
2416 A 1.8 |PCF1234CT-ND 83 .72 .55 | PCF1234TR-ND | 3,000 | 328.00/M| ECW-U1104KC9 
(6041)|100] .12 | 2.4 |PCF1235CT-ND 94 .82 .63 | PCF1235TR-ND | 2,000 | 375.00/M| ECW-U1124KC9 
Size 15 | 2.8 |PCF1236CT-ND 1.06 .92 .71 | PCF1236TR-ND | 2,000 | 422.00/M| ECW-U1154KC9 
2820 18 | 2.0 |PCF1237CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1237TR-ND | 1,500 | 469.00/M| ECW-U1184KC9 
(7150)| 100 22 | 24 |PCF1238CT-ND 1.31 1.13  .87 | PCF1238TR-ND | 1,500 | 521.00/M| ECW-U1224KC9 
Size .27 | 2.9 |PCF1239CT-ND 1.34 1.16 .90 | PCF1239TR-ND | 1,500 | 534.00/M| ECW-U1274KC9 
33 | 3.5 |PCF1240CT-ND 1.36 1.18 .91 | PCF1240TR-ND | 1,500 | 544.00/M| ECW-U1334KC9 
3022 400 389 | 3.4 |PCFI241CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCF1241TR-ND | 1,000 561.00) ECW-U1394KCV 
(7755) 47 | 4.0 | PCF1242CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1242TR-ND | 1,000 574.00) ECW-U1474KCV 
3925 56 | 3.0 | PCF1243CT-ND 1.50 1.30 1.00 | PCF1243TR-ND | 1,000 598.00) ECW-U1564KCV 
(9863) | 100 68 | 3.6 | PCF1244CT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1244TR-ND | 1,000 624.00) ECW-U1684KCV 
Size 82 | 4.3 | PCF1245CT-ND 1.63 1.41 1.09 | PCF1245TR-ND | 1,000 651.00) ECW-U1824KCV 
1.0 | 5.1 |PCF1246CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCF1246TR-ND | 1,000 677.00) ECW-U1105KCV 
001 | 1.4 )PCF1247CT-ND 53 .46 .35 | PCF1247TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2102KC9 
0012) 1.4 |PCF1248CT-ND 53 .46 .35 | PCF1248TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2122KC9 
0015} 1.4 |PCF1249CT-ND 53 .46 .35 | PCF1249TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2152KC9 
0018) 1.4 |PCF1250CT-ND 53 .46 .35 | PCF1250TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2182KC9 
0022} 1.4 |PCFI251CT-ND 53 46.35 | PCF1251TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2222KC9 
0027) 1.4 |PCF1252CT-ND 53 .46 .35 | PCF1252TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2272KC9 
0033) 1.4 |PCF1253CT-ND 53 .46 .35 | PCF1253TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2332KC9 
0039} 1.4 |PCF1254CT-ND .53 .46 .35 | PCF1254TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2392KC9 
1913 .0047| 1.4 |PCFI255CT-ND 53 .46 .35 | PCF1255TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2472KC9 
(4833) |250|.0056| 1.4 |PCF1256CT-ND 53 46 .35 | PCF1256TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2562KC9 
Size 0068) 1.4 |PCF1257CT-ND 53 .46 .35 | PCF1257TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2682KC9 
0082) 1.4 |PCFI258CT-ND 53 .46 .35 | PCF1258TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2822KC9 
01 | 1.4 |PCF1259CT-ND 53 .46 .35 | PCF1259TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2103KC9 
012 | 1.4 | PCF1260CT-ND 53 .46 .35 | PCF1260TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2123KC9 
015 | 1.4 |PCF1261CT-ND 53.46.35 | PCF1261TR-ND | 3,000 | 208.00/M| ECW-U2153KC9 
018 | 2.0 | PCF1262CT-ND 59 .51 .40 | PCF1262TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2183KC9 
022 | 2.0 | PCF1263CT-ND 59 .51 .40 | PCF1263TR-ND | 3,000 | 234.00/M| ECW-U2223KC9 
027 | 2.4 |PCF1264CT-ND 71 .61 .47 | PCF1264TR-ND | 2,000 | 281.00/M| ECW-U2273KC9 
033 | 2.8 )PCFI265CT-ND 77 .67  .51 | PCF1265TR-ND | 2,000 | 306.00/M| ECW-U2333KC9 
2416 039 | 2.0 | PCFI266CT-ND 83 .72 .55 | PCF1266TR-ND | 3,000 | 328.00/M| ECW-U2393KC9 
(6041) | 250] .047 | 2.4 |PCF1267CT-ND 89 .77 .59 | PCF1267TR-ND | 2,000 | 353.00/M| ECW-U2473KC9 
Size 056 | 2.8 )PCFI268CT-ND .94 .82 .63 | PCF1268TR-ND | 2,000 | 375.00/M| ECW-U2563KC9 
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Panasonic 


SMT Capacitors (cont) 


Dim. Cut Tape 
Item | WV | Cap.| H  |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | pF | (mm) |Part No. 10 100 500 | Part No. Size _| Pricing | PartNo. 
ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 

068 | 3.2 |PCFI269CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1269TR-ND | 2,000 | 399.00/M| ECW-U2683KC9 
2420 082) 3.2 |PCFI270CT-ND 1.06 .92 .71 | PCF1270TR-ND | 1,500 | 422.00/M| ECW-U2823KC9 
(6050) 250 A 3.8 |PCFI271CT-ND 1.12 .97 .75 | PCF1271TR-ND | 1,500 | 446.00/M| ECW-U2104KC9 
eee 12 | 2.8 |PCF1272CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1272TR-ND | 1,500 | 469.00/M| ECW-U2124KC9 
2825 15 | 3.5 |PCF1273CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1273TR-ND | 1,000 574.00) ECW-U2154KCV 
(7163)} 250] .18 | 4.1 |PCF1274CT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1274TR-ND | 1,000 624.00) ECW-U2184KCV 
Size .22 | 5.1 |PCF1275CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCF1275TR-ND | 1,000 677.00) ECW-U2224KCV 
3925 250 .27 | 3.9 |PCF1276CT-ND 1.83 1.59 1.22 | PCF1276TR-ND | 1,000 729.00) ECW-U2274KCV 
(9863) 33 | 4.8 |PCF1277CT-ND 1.95 1.69 1.30 | PCF1277TR-ND | 1,000 780.00) ECW-U2334KCV 
3931 250 39 | 4.4 |PCF1278CT-ND 2.09 1.81 1.39 | PCF1278TR-ND | 1,000 833.00) ECW-U2394KCV 
(9880) A7 | 5.3 |PCF1279CT-ND 2.22 1.92 1.48 | PCF1279TR-ND | 1,000 885.00) ECW-U2474KCV 
6031 250 56 | 3.7 |PCF1280CT-ND 2.61 2.26 1.74 | PCF1280TR-ND | 750 780.75) ECW-U2564KCZ 
(1580) 68 | 4.4 |PCF1281CT-ND 3.26 2.82 2.17 | PCF1281TR-ND | 750 975.75) ECW-U2684KCZ 
6039 250 82 | 4.2 |PCF1282CT-ND 3.58 3.10 2.39 | PCF1282TR-ND | 750 1073.25 | ECW-U2824KCZ 
(1510) 1.0 | 5.1 |PCF1283CT-ND 3.90 3.38 2.60 | PCF1283TR-ND | 750 1170.00} ECW-U2105KCZ 


ECW-U(X) Series 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 100VDC » Withstanding Voltage 
Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s »* Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation 
Resistance: >3000MQ (20°C, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds 
maximum at more than 210°C (temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item | WV} Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel __| Panasonic 
Code | DC | pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
0027 | 1.4 | PCFI419CT-ND 53 .46 .35 | PCF1419TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4272V17 
.0033 | 1.4 | PCF1420CT-ND .53 .46 .35 | PCF1420TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4332V17 
.0039 | 1.4 | PCF1421CT-ND 53 .46 .35 | PCF1421TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4392V17 
ae 0047 | 1.4 | PCF1422CT-ND .53 .46 .35 | PCF1422TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4472V17 
(4833) 400 0056 | 2.0 | PCF1423CT-ND 53.46.35 | PCF1423TR-ND | 3,000] 209.00/M | ECW-U4562V17 
Size 0068 | 2.0 | PCF1424CT-ND .53 .46 .35 | PCF1424TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4682V17 
.0082 | 2.4 | PCF1425CT-ND 60 .52 .40 | PCF1425TR-ND | 2,000) 239.00/M | ECW-U4822V17 
01 | 2.8 | PCF1426CT-ND 63 .54 .42 | PCF1426TR-ND | 2,000} 249.00/M | ECW-U4103V17 
2416 012 | 2.0 | PCF1427CT-ND 68 .59 .45 | PCF1427TR-ND | 3,000} 270.00/M |ECW-U4123V17 
(6041)| 400 015 | 2.4 | PCFI428CT-ND .73 .64 .49 | PCF1428TR-ND | 2,000} 291.00/M|ECW-U4153V17 
Size 018 | 2.8 | PCFI429CT-ND .78 .68 .52 | PCF1429TR-ND | 2,000} 312.00/M |ECW-U4183V17 
022 | 3.2 | PCFI430CT-ND .84 .73 .56 | PCF1430TR-ND | 2,000} 333.00/M |ECW-U4223V17 
2420 400 027 | 3.0 | PCF1431CT-ND 92 .79 .61 | PCF1431TR-ND | 1,500} 365.00/M|ECW-U4273V17 
(6050) 033 | 3.6 | PCF1432CT-ND .99 .86 .66 | PCF1432TR-ND | 1,500} 395.00/M | ECW-U4333V17 
2820 400 039 | 3.2 | PCFI433CT-ND .99 .86 .66 | PCF1433TR-ND | 1,500} 395.00/M|ECW-U4393V17 
(7150) 047 | 3.8 | PCF1434CT-ND 1.04 .91 .70 | PCF1434TR-ND | 1,500} 416.00/M |ECW-U4473V17 
2825 400 .056 | 3.6 | PCFI435CT-ND 1.04 .91 .70 | PCF1435TR-ND | 1,000 416.00 | ECW-U4563V17 
(7163) 068 | 4.4 | PCFI436CT-ND 1.10 .95 .73 | PCF1436TR-ND | 1,000 437.00 | ECW-U4683V17 
3925 400 082 | 3.4 | PCF1437CT-ND 1.10 .95 .73 | PCF1437TR-ND | 1,000 437.00 | ECW-U4823V17 
(9863) all 4.0 | PCFI438CT-ND 1.17 1.02 .78 | PCF1438TR-ND | 1,000 468.00 | ECW-U4104V17 
3931 400 12 | 3.8 | PCF1439CT-ND 1.17 1.02 .78 | PCF1439TR-ND | 1,000 468.00 | ECW-U4124V17 
(9880) 15 | 4.6 | PCF1440CT-ND 1.25 1.09 .84 | PCF1440TR-ND | 1,000 500.00 | ECW-U4154V17 


ECH-U(B) Series 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Rated Voltage: 50VDC * Capacitance Tolerance: 
2%, 5% © Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: 
<0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 260°C 
maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C 
(temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item | WV | Cap.| H_ |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) |Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
ECW-U(X) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
001} 1.1 |PCF1348CT-ND 46 .40 .31 | PCF1348TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1102JX5 
0012} 1.1 |PCF1349CT-ND .46 .40 .31 | PCF1349TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1122JX5 
0015} 1.1 |PCFI350CT-ND .46 .40 .31 | PCF1350TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1152JX5 
1206 0018} 1.1 |PCFI351CT-ND .46 .40 .31 | PCF1351TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1182JX5 
(3216)| 100 |.0022] 1.1 |PCF1352CT-ND 46 .40 .31 | PCF1352TR-ND | 3,000] 184.00/M| ECW-U1222JX5 
Size .0027| 1.1 |PCFI353CT-ND .46 .40 .31 | PCF1353TR-ND | 3,000 | 184.00/M| ECW-U1272JX5 
0033} 1.5 |PCFI354CT-ND .46 .40 .31 | PCF1354TR-ND | 2,000 | 184.00/M| ECW-U1332JX5 
0039} 1.5 |PCFI355CT-ND 46 .40 .31 | PCF1355TR-ND | 2,000] 184.00/M| ECW-U1392JX5 
0047} 1.5 |PCFI356CT-ND 46 .40 .31 | PCF1356TR-ND | 2,000 | 184.00/M| ECW-U1472JX5 
4210 0056] 1.5 /PCF1357CT-ND 49 .43 .33 | PCF1357TR-ND | 2,000) 195.00/M| ECW-U1562UX5 
(3225)| 100 0068} 1.5 |PCFI358CT-ND 49 .43 .33 | PCF1358TR-ND | 2,000} 195.00/M| ECW-U1682JX5 
Size 0082} 2.1 |PCFI359CT-ND .49 .43 .33 | PCF1359TR-ND | 2,000 | 195.00/M| ECW-U1822JX5 
.01 | 2.1 |PCFI360CT-ND .49 .43  .33 | PCF1360TR-ND | 2,000} 195.00/M| ECW-U1103JX5 


ECW-U (V16) and (V17) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Rated Voltage: 250VDC, 400VDC » Withstanding 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s * Dissipation Factor: 
<1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation Resistance: (250VDC) 23000MQ +» Reflow Soldering Conditions: 230°C 


maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item |WV | Cap.| H_ Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) |Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
001 | 1.4 |PCFI390CT-ND 47.41 .32 | PCF1390TR-ND | 3,000) 188.00/M) ECW-U2102V16 
0012} 1.4 |PCF1391CT-ND 47.41.32 | PCF1391TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2122V16 
0015} 1.4 |PCF1392CT-ND 47.41.32 | PCF1392TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2152V16 
0018} 1.4 |PCF1393CT-ND 47.41.32 | PCF1393TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2182V16 
0022} 1.4 |PCF1394CT-ND 47.41.32 | PCF1394TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2222V16 
0033} 1.4 |PCF1395CT-ND 47.41.32 | PCF1395TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2332V16 
0047} 1.4 |PCFI396CT-ND 47 .41  .32 | PCF1396TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2472V16 
1913 0056} 1.4 |PCF1397CT-ND 47.41.32 | PCF1397TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2562V16 
(4883)| 250 |.0068} 1.4 |PCF1398CT-ND 47 .41 .32 | PCF1398TR-ND | 3,000) 188.00/M| ECW-U2682V16 
Size 0082} 1.4 |PCF1399CT-ND 47 .41  .32 | PCF1399TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2822V16 
01 | 1.4 |PCFI400CT-ND 47 .41  .32 | PCFI400TR-ND | 3,000) 188.00/M] ECW-U2103V16 
012 | 1.4 |PCFI401CT-ND 47.41.32 | PCF1401TR-ND | 3,000) 188.00/M) ECW-U2123V16 
015 | 1.4 |PCF1402CT-ND 47.41.32 | PCF1402TR-ND | 3,000) 188.00/M) ECW-U2153V16 
018 | 2.0 |PCFI403CT-ND 53 .46 .35 | PCF1403TR-ND | 3,000) 209.00/M) ECW-U2183V16 
022 | 2.0 |PCFI404CT-ND 53 .46 .35 | PCF1404TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U2223V16 
027 | 2.4 |PCFI405CT-ND 63 .54 .42 | PCF1405TR-ND | 2,000) 249.00/M| ECW-U2273V16 
033 | 2.8 |PCFI406CT-ND 68 .59 .45 | PCFI406TR-ND | 2,000 | 270.00/M| ECW-U2333V16 
2416 039 | 2.0 |PCFI407CT-ND .73 .64 .49 | PCF1407TR-ND | 3,000) 291.00/M| ECW-U2393V16 
(6041)| 250 047 | 2.4 |PCFI408CT-ND .78 .68 .52 | PCF1408TR-ND | 2,000) 312.00/M| ECW-U2473V16 
Size 056 | 2.8 |PCFI409CT-ND .84 .73 .56 | PCF1409TR-ND | 2,000) 333.00/M| ECW-U2563V16 
068 | 3.2 |PCFI410CT-ND 89 .77 .59 | PCF1410TR-ND | 2,000 | 354.00/M| ECW-U2683V16 
2420 082 | 3.2 |PCFI411CT-ND .94 .82 .63 | PCF1411TR-ND | 1,500) 375.00/M| ECW-U2823V16 
(6050)| 250} .1 3.8 |PCF1412CT-ND 99 .86 .66 | PCF1412TR-ND | 1,500 | 395.00/M| ECW-U2104V16 
Size 12 | 4.5 |PCF1413CT-ND 1.04 .91 .70 | PCF1413TR-ND | 1,500) 416.00/M] ECW-U2124V16 
ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
001 | 1.4 |PCFI414CT-ND 53 .46 .35 | PCF1414TR-ND | 3,000) 209.00/M) ECW-U4102V17 
1913 0012} 1.4 |PCF1415CT-ND .53 46 .35 | PCF1415TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U4122V17 
(4833)| 400 |.0015} 1.4 |PCF1416CT-ND 53 .46 .35 | PCF1416TR-ND | 3,000) 209.00/M| ECW-U4152V17 
Size 0018} 1.4 |PCF1417CT-ND .53 46 .35 | PCF1417TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U4182V17 
0022} 1.4 |PCF1418CT-ND .53 .46 .35 | PCF1418TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U4222V17 


Dim. Cut Tape 
Item | WV | Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic 
Code | DC | pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | PartNo. Size | Pricing |Part No. 
ECH-U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
0001 | 0.8 | PCFIO89CT-ND 62 54 .42 |PCF1089TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H101GB5 
00012) 0.8 | PCFIO9OCT-ND 62 .54 .42 |PCFIO90TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H121GB5 
00015) 0.8 | PCFIO9ICT-ND 62 54 .42 |PCF1IO91TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H151GB5 
00018) 0.8 | PCFI092CT-ND 62 .54 .42 |PCF1092TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H181GB5 
00022) 0.8 | PCFIO93CT-ND 62 .54 .42 |PCF1093TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H221GB5 
00027) 0.8 | PCFIO94CT-ND 62 .54 .42 |PCF1IO94TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H271GB5 
00033) 0.8 | PCFIO9SCT-ND 62 .54 .42 |PCFIO95TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H331GB5 
00039) 0.8 | PCFIO96CT-ND 62 54 .42 |PCFIO96TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H391GB5 
anh 50 00047) 0.8 | PCFIO97CT-ND 62 .54 .42 |PCF1097TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H471GB5 
: 00056) 0.8 | PCFIO98CT-ND 62 .54 .42 |PCF1098TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H561GB5 
Size 00068) 0.8 | PCFIO99CT-ND 62 .54 .42 |PCFIO99TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H681GB5 
00082) 0.8 | PCFI100CT-ND 62 .54 .42 |PCF1100TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H821GB5 
001 | 0.8 | PCFI101CT-ND 62 .54 .42 |PCF1101TR-ND | 3,000 | 248.00/M|ECH-U1H102GB5 
0012 | 0.8 | PCF1102CT-ND 62 54 .42 |PCF1102TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H122GB5 
0015 | 0.8 | PCFI103CT-ND 62 54 .42 |PCF1103TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H152GB5 
0018 | 0.8 | PCFI104CT-ND 62 54 .42 |PCF1104TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H182GB5 
0022 | 0.8 | PCFI105CT-ND 62 .54 .42 |PCF1105TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H222GB5 
0027 | 0.8 | PCFI106CT-ND 62 54 .42 |PCF1106TR-ND | 3,000 | 248.00/M}ECH-U1H272GB5 
0033 | 0.8 | PCFI107CT-ND .73  .63 .49 | PCF1107TR-ND | 3,000 | 290.00/M}ECH-U1H332GB5 
0039 | 0.8 | PCFI108CT-ND 74 .65 .50 |PCF1108TR-ND | 3,000 | 296.00/M}ECH-U1H392GB5 
1206 0047 | 0.8 | PCFI109CT-ND 77 .66 .51 |PCF1109TR-ND | 3,000 | 305.00/M}ECH-U1H472GB5 
(3216)| 50 |.0056 | 0.8 | PCF1110CT-ND 79 .68 .53 |PCF1110TR-ND | 3,000 | 314.00/M|ECH-U1H562GB5 
Size 0068 | 0.8 | PCFI111CT-ND =.81. 70» =-.54 | PCF1111TR-ND | 3,000 | 323.00/M}ECH-U1H682GB5 
0082 | 1.0 | PCFI112CT-ND 83.72 =.56 |PCF1112TR-ND | 3,000 | 332.00/M}ECH-U1H822GB5 
01 | 1.0 | PCF1113CT-ND 86.74 .57 | PCF1113TR-ND | 3,000 | 341.00/M|ECH-U1H103GB5 
012 | 1.0 | PCFI114CT-ND 87.76.58 | PCF1114TR-ND | 2,000 | 347.00/M| ECH-U1H123GB5 
015 | 1.0 | PCFI115CT-ND .90 .78 .60 |PCF1115TR-ND | 2,000 | 357.00/M|ECH-U1H153GB5 
1210 018 | 1.4 | PCFI116CT-ND .92 .80 .62 |PCF1116TR-ND | 2,000 | 368.00/M|ECH-U1H183GB5 
(3225)| 50 | .022 | 1.4 | PCFI117CT-ND 96 .83 .64 |PCF1117TR-ND | 2,000 | 381.00/M|ECH-U1H223GB5 
Size 027 | 1.4 | PCFI118CT-ND 1.00 .87 .67 |PCF1118TR-ND | 2,000 | 399.00/M|ECH-U1H273GB5 
033 | 2.0 | PCFI119CT-ND 1.05 .91 .70 |PCF1119TR-ND | 2,000 | 417.00/M|ECH-U1H333GB5 
039 | 2.0 | PCF1120CT-ND 1.10 .95 .73 |PCF1120TR-ND | 2,000 | 437.00/M|ECH-U1H393GB5 
ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 

.0033 | 0.8 | PCFIO70CT-ND 49 .43  .33 | PCFIO70TR-ND | 3,000} 195.00/M}ECH-U1C332JB5 
.0039 | 0.8 | PCFIO71CT-ND 49 43 .33 | PCF1071TR-ND | 3,000} 195.00/M}ECH-U1C392JB5 
0805 0047 | 0.8 | PCFI072CT-ND 49 .43  .33 | PCF1072TR-ND | 3,000} 195.00/M}ECH-U1C472JB5 
(2012)| 16 |.0056 | 0.8 | PCF1073CT-ND 49 .43 .33 | PCF1073TR-ND | 3,000} 195.00/M|ECH-U1C562JB5 
Size 0068 | 0.8 | PCFIO74CT-ND 49 .43  .33 | PCF1074TR-ND | 3,000} 195.00/M}ECH-U1C682JB5 
0082 | 1.0 | PCFIO75CT-ND 49 .43  .33 | PCFIO75TR-ND | 3,000} 195.00/M}ECH-U1C822JB5 
01 | 1.0 | PCFIO76CT-ND 41.35 .27 | PCFIO76TR-ND | 3,000) 160.00/M|ECH-U1C103JB5 
012 | 0.8 | PCFIO77CT-ND 52 .45 .35 | PCF1077TR-ND | 3,000) 206.00/M|ECH-U1C123JB5 
015 | 0.8 | PCFIO78CT-ND 54 .47 .36 | PCF1078TR-ND | 3,000) 213.00/M|ECH-U1C153JB5 
4206 018 | 0.8 | PCFIO79CT-ND 54 .47 .36 | PCFIO79TR-ND | 3,000) 213.00/M|ECH-U1C183JB5 
(3216)| 16 022 | 0.8 | PCFI080CT-ND 58 .50 .39 | PCFIO80TR-ND | 3,000) 230.00/M|ECH-U1C223JB5 
Size 027 | 1.0 | PCF1081CT-ND 59 .52 .40 | PCF1081TR-ND | 3,000) 236.00/M|ECH-U1C273JB5 
033 | 1.0 | PCF1082CT-ND 61 .53 .41 | PCF1082TR-ND | 3,000) 243.00/M|ECH-U1C333JB5 
039 | 1.4 | PCFI083CT-ND 64 .55 .43 | PCF1083TR-ND | 2,000) 254.00/M|ECH-U1C393JB5 
047 | 1.4 | PCF1084CT-ND 56 .48 .37 | PCF1084TR-ND | 2,000) 221.00/M|ECH-U1C473JB5 
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Panasonic = SMT Capacitors (com, 


Dim. Cut Tape 
Item |WV| Cap. | H_ Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Code |DC | pF |(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 

4210 056 | 1.4 |PCFI085CT-ND .74 .64 .49 | PCFIO85TR-ND | 2,000 | 294.00/M|ECH-U1C563JB5 
(3225)| 16 068 | 1.4 |PCFI086CT-ND 79 .69 .53 | PCFIO86TR-ND | 2,000 | 315.00/M|ECH-U1C683JB5 
Size 082 | 2.0 |PCF1087CT-ND 85 .74 .57 | PCF1087TR-ND | 2,000 | 339.00/M|ECH-U1C823JB5 
‘l 2.0 |PCFIO88CT-ND  .90 .78 .60 | PCF1088TR-ND | 2,000 | 359.00/M |ECH-U1C104JB5 
0001 | 0.8 |PCFIOOOCT-ND 50 .44 .34 | PCFIOQOTR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H101JB5 
00012) 0.8 |PCFIOOICT-ND 50 .44 .34 | PCF1001TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H121JB5 
00015) 0.8 |PCF1002CT-ND 50 .44 .34 | PCF1002TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H151JB5 
00018) 0.8 |PCFIO03CT-ND 50 .44 .34 | PCF1003TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
00022) 0.8 |PCFIOO4CT-ND 50 .44 .34 | PCF1004TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
00027) 0.8 |PCFIOOSCT-ND 50 .44 .34 | PCFIOO5TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H271JB5 
.00033) 0.8 |PCFIOO6CT-ND 50 44 .34 | PCFIOO6TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H331JB5 
00039) 0.8 |PCFIOO7CT-ND 50 .44 .34 | PCF1007TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H391JB5 
ue 00047) 0.8 |PCFIOO8CT-ND 50 .44 .34 | PCF1008TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H471JB5 
(2012)| 50 | ooo56| 0.8 |PCF1009CT-ND 50.44.34 | PCF1009TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H561JB5 
Size 00068) 0.8 |PCFIO10CT-ND 50 .44 .34 | PCF1010TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H681JB5 
00082) 0.8 |PCFIO11CT-ND 50 44 .34 | PCF1011TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H821JB5 
001 | 0.8 |PCF1012CT-ND 40 .35 .27 | PCF1012TR-ND | 3,000 | 158.00/M|ECH-U1H102JB5 
0012 | 0.8 |PCFI013CT-ND 50 .44 .34 | PCF1013TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H122JB5 
0015 | 0.8 |PCFIO14CT-ND 50 .44 .34 | PCF1014TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H152JB5 
0018 | 0.8 |PCFIO1ISCT-ND 50 .44 .34 | PCF1O15TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H182JB5 
0022 | 0.8 |PCFIO16CT-ND 39 .34 .26 | PCFIO16TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H222JB5 
0027 | 0.8 |PCFIO17CT-ND 50 44 .34 | PCF1017TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
0033 | 0.8 |PCFI018CT-ND 59 51 .39 | PCF1018TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H332JB5 
0039 | 0.8 |PCFIO19CT-ND 60 52 .40 | PCF1019TR-ND | 3,000 | 240.00/M | ECH-U1H392JB5 
1206 0047 | 0.8 |PCFI020CT-ND 62 .54 .42 | PCF1020TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H472JB5 
(3216) | 50 | .0056 | 0.8 |PCF1021CT-ND 64 .55 .43 | PCF1021TR-ND | 3,000 | 254.00/M|ECH-U1H562JB5 
Size 0068 | 0.8 |PCF1022CT-ND 66 57 44 | PCF1022TR-ND | 3,000 | 261.00/M | ECH-U1H682JB5 
0082 | 1.0 |PCF1023CT-ND 67 58 .45 | PCF1023TR-ND | 3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 
01 | 1.0 |PCF1024CT-ND  .69 .60 .46 | PCF1024TR-ND | 3,000 | 276.00/M|ECH-U1H103JB5 
012 | 1.0 |PCF1025CT-ND .71 .62 .47 | PCF1025TR-ND | 2,000 | 282.00/M|ECH-U1H123JB5 
015 | 1.0 |PCF1026CT-ND 73 .63 .49 | PCFI026TR-ND | 2,000 | 290.00/M|ECH-U1H153JB5 
1210 018 | 1.4 |PCF1027CT-ND .75 .65 .50 | PCF1027TR-ND | 2,000 | 297.00/M|ECH-U1H183JB5 
(3225) | 50 | .022 | 1.4 |PCF1028CT-ND 77 .67 .52 | PCF1028TR-ND 2,000 | 308.00/M | ECH-U1H223JB5 
Size 027 | 1.4 |PCF1029CT-ND 80 .70 .54 | PCF1029TR-ND | 2,000 | 320.00/M|ECH-U1H273JB5 
033 | 2.0 |PCF1030CT-ND 66 .57 .44 | PCFIO30TR-ND | 2,000 | 263.00/M|ECH-U1H333JB5 
039 | 2.0 |PCF1031CT-ND .88 .77 .59 | PCF1031TR-ND | 2,000 | 351.00/M|ECH-U1H393JB5 


ECH-U(C) Series 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC, 100VDC »* Capacitance 
Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
260°C maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 
230°C (temperature at cap surface). 


Cut Tape 
Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic 

Code| DC Pricing | Part No. 

047 | 1.4 |PCF1162CT-ND 52 .45 .35 | PCF1162TR-ND | 3,000 | 207.00/M}ECH-U1H473GC9 
1913 .056 | 2.0 |PCFI163CT-ND .56 .48 .37 | PCF1163TR-ND | 3,000 | 221.00/M|ECH-U1H563GC9 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 |PCF1164CT-ND 59 51 .39 | PCF1164TR-ND | 3,000 | 234.00/M|ECH-U1H683GC9 
Size 082 | 2.4 |PCFI165CT-ND 65 .57 .44 | PCF1165TR-ND | 2,000 | 259.00/M}ECH-U1H823GC9 

A 2.8 |PCFII66CT-ND  .72 62.48 | PCF1166TR-ND | 2,000 | 285.00/M|ECH-U1H104GC9 
2416 12 | 1.8 |PCFI167CT-ND 88 .76 .59 | PCF1167TR-ND | 3,000 ) 350.00/M|ECH-U1H124GC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCFI168CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1168TR-ND | 2,000 ) 400.00/M|ECH-U1H154GC9 
Size 18 | 2.8 |PCFI169CT-ND 1.14 .99 .76 | PCF1169TR-ND | 2,000 ) 456.00/M|ECH-U1H184GC9 

22 | 3.2 |PCFI170CT-ND 1.30 1.13.87 | PCF1170TR-ND | 2,000 | 517.00/M|ECH-U1H224GC9 

01 | 1.4 |PCFI494CT-ND .71  .61  .47 | PCF1494TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1103GC9 
4913 012 | 1.4 |PCFI495CT-ND 71.61.47 | PCF1495TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1123GC9 
(4833) | 100 015 | 2.0 |PCFI496CT-ND .71 .61 47 | PCF1496TR-ND | 3,000 | 281.00/M}ECH-U1153GC9 
Size 018 | 2.0 |PCF1497CT-ND .71 .61 .47 | PCF1497TR-ND | 3,000 | 281.00/M|ECH-U1183GC9 

022 | 2.4 |PCFI498CT-ND .78 .68 .52 | PCF1498TR-ND | 2,000 | 310.00/M}ECH-U1223GC9 

027 | 2.8 |PCFI499CT-ND 80 .70 .54 | PCF1499TR-ND | 2,000 | 320.00/M|ECH-U1273GC9 

033 | 1.8 |PCFISOOCT-ND .95 .82 .63 | PCF1S5Q0TR-ND | 3,000 | 378.00/M}ECH-U1333GC9 
2416 039 | 2.0 |PCFISO1CT-ND .97 .84 .65 | PCF1501TR-ND | 3,000 | 387.00/M|ECH-U1393GC9 
(6041)| 100] .047 | 2.4 |PCF1502CT-ND 1.02 .89 .68 | PCF1502TR-ND | 2,000 | 407.00/M|ECH-U1473GC9 
Size .056 | 2.8 |PCFISO3CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1503TR-ND | 2,000 | 417.00/M|ECH-U1563GC9 

068 | 3.2 |PCFISO4CT-ND 1.12 .97 .75 | PCFI504TR-ND | 2,000 | 446.00/M|ECH-U1683GC9 
2820 082 | 2.8 |PCFISOSCT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO5TR-ND | 1,500 | 562.00/M|ECH-U1823GC9 
(7150)|100}) .1 3.0 |PCFISO6CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO6TR-ND | 1,500 | 562.00/M|ECH-U1104GC9 
Size 12 | 3.4 |PCFISO7CT-ND 1.47 1.28 .98 | PCF1507TR-ND | 1,500 | 586.00/M|ECH-U1124GC9 
2825 15 | 3.4 |PCFI508CT-ND 1.61 1.40 1.08 | PCF1508TR-ND | 1,000 644.00] ECH-U1154GCV 
(7163)|100] .18 | 4.0 |PCFISO9CT-ND 1.80 1.56 1.20 | PCFI509TR-ND | 1,000 719.00] ECH-U1184GCV 
Size 22 | 4.8 |PCFIS1OCT-ND 1.97 1.71 1.31 | PCF1510TR-ND | 1,000 785.00] ECH-U1224GCV 

ECH-U(C) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 

.047 | 1.4 |PCF1153CT-ND .50 .43  .33 | PCF1153TR-ND | 3,000 | 197.00/M|ECH-U1H473JC9 
1913 .056 | 2.0 |PCFI154CT-ND 53 .46 .36 | PCF1154TR-ND | 3,000 | 211.00/M|ECH-U1H563JC9 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 |PCF1155CT-ND 56 .49 .38 | PCFI155TR-ND | 3,000 | 222.00/M|ECH-U1H683JC9 
Size 082 | 2.4 |PCFI156CT-ND 62 .54 .42 | PCF1156TR-ND | 2,000 | 247.00/M|ECH-U1H823JC9 

Al 2.8 |PCFI157CT-ND 68 59.45 | PCF1157TR-ND | 2,000 | 269.00/M|ECH-U1H104JC9 
2416 12 | 1.8 |PCF1158CT-ND 84 .73 .56 | PCF1158TR-ND | 3,000 | 333.00/M|ECH-U1H124JC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCFI159CT-ND 95 .83 .64 | PCF1159TR-ND | 2,000 | 380.00/M|ECH-U1H154JC9 
Size 18 | 2.8 |PCF1160CT-ND 1.25 1.09 .84 | PCF1160TR-ND | 2,000 | 500.00/M|ECH-U1H184JC9 

22 | 3.2 |PCFI161CT-ND 1.24 1.08 .83 | PCF1161TR-ND | 2,000 | 494.00/M|ECH-U1H224JC9 


Dim. Cut Tape 

Item |WV| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code | DC| pF |(mm)) Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 

01 | 1.4 | PCF1477CT-ND 63.55 = .42 | PCF1477TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1103JC9 
1913 012 | 1.4 | PCF1478CT-ND 63 .55 42 | PCF1478TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1123JC9 
(4833) 100 015 | 2.0 | PCF1479CT-ND 63 .55 .42 | PCF1479TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1153JC9 
Size 018 | 2.0 | PCFI480CT-ND 63 .55 .42 | PCF1480TR-ND | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1183JC9 

022 | 2.4 | PCF1481CT-ND 66 .57 .44 | PCF1481TR-ND | 2,000 | 262.00/M | ECH-U1223JC9 

027 | 2.8 | PCF1482CT-ND  .68 .59 .46 | PCF1482TR-ND | 2,000 | 271.00/M | ECH-U1273JC9 

033 | 1.8 | PCF1483CT-ND .80 .70 .54 | PCF1483TR-ND | 3,000 | 320.00/M | ECH-U1333JC9 
2416 039 | 2.0 | PCF1484CT-ND .84 .73  .56 | PCF1484TR-ND | 3,000 | 334.00/M | ECH-U1393JC9 
(6041)|100) .047 | 2.4 | PCF1485CT-ND .88 .76 .59 | PCF1485TR-ND | 2,000 | 349.00/M | ECH-U1473JC9 
Size 056 | 2.8 | PCFI486CT-ND .89 .77 .59 | PCF1486TR-ND | 2,000 | 354.00/M | ECH-U1563JC9 

.068 | 3.2 | PCF1487CT-ND .93 .80 .62 | PCF1487TR-ND | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1683JC9 
2820 082 | 2.8 | PCF1488CT-ND 1.26 1.10 .84 | PCF1488TR-ND | 1,500 | 504.00/M | ECH-U1823JC9 
(7150)|100) 1 3.0 | PCF1489CT-ND 1.31 1.14 .88 | PCF1489TR-ND | 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 
Size 12 | 3.4 | PCFI490CT-ND 1.32 1.15 .89 | PCF1490TR-ND | 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 
2825 -15 | 3.4 | PCFI491CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1491TR-ND | 1,000 573.00 | ECH-U1154JCV 
(7163)}100) .18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 1.58 1.37 1.06 | PCF1492TR-ND | 1,000 632.00 | ECH-U1184JCV 
Size 22 | 4.8 | PCFI493CT-ND 1.72 1.49 1.15 | PCF1493TR-ND | 1,000 686.00 | ECH-U1224JCV 


ECH-U(X) Series 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC » Cap- 
acitance Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MN (20°C, 60s) * Reflow Soldering 
Conditions: 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C (temperature at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item | WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code |DC | uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
ECH-U(X) (High Grade Type) 2% Tolerance, Reflow Only 
.0033 | 0.7 |PCF1523CT-ND .30 .26 .20 | PCF1523TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01332GX5 
10 0039 | 0.7 |PCFI524CT-ND .30 .26 .20 | PCF1524TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01392GX5 
0047 | 0.7 |PCFI525CT-ND 30 .26 .20 | PCF1525TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01472GX5 
0056 | 0.7 |PCFI526CT-ND  .30 .26 .20 | PCF1526TR-ND | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01562GX5 
0001 | .7 | PCFI441CT-ND 28 .24 .19 | PCF1441TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C101GX5 
00012} .7 | PCF1442CT-ND .28 .24 .19 | PCF1442TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C121GX5 
00015} .7 | PCFI443CT-ND .28 .24 .19 | PCF1443TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C151GX5 
00018} .7 |PCFI444CT-ND .28 .24 .19 | PCF1444TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C181GX5 
00022| .7 | PCFI445CT-ND  .28 =.24 19 | PCF1445TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C221GX5 
0603 00027} .7 |PCFI446CT-ND .28 .24 .19 | PCF1446TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C271GX5 
(1608) 00033} .7 |PCFI447CT-ND .28 .24 .19 | PCF1447TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C331GX5 
Size 00039] .7 |PCFI448CT-ND .28 .24 .19 | PCF1448TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C391GX5 
16 00047] .7 |PCFI449CT-ND .28 .24 .19 | PCF1449TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C471GX5 
.00056| .7 | PCFI450CT-ND 28 .24 .19 | PCF1450TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C561GX5 
00068} .7 |PCFI451CT-ND .28 .24 .19 | PCF1451TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C681GX5 
00082} .7 | PCF1452CT-ND .28 .24 .19 | PCF1452TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C821GX5 
001 | .7 |PCFI453CT-ND .28 .24 .19 | PCF1453TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C102GX5 
0012 | .7 |PCFI454CT-ND .28 .24 .19 | PCF1454TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C122GX5 
0015 | .7 | PCFI455CT-ND = .28 =—.24 19 | PCF1455TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C152GX5 
0018 | .7 |PCFI456CT-ND .28 .24 .19 | PCF1456TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C182GX5 
0022 | .7 |PCFI457CT-ND .28 .24 .19 | PCF1457TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C222GX5 
0027 | .7_ | PCFI458CT-ND .28 =.24 19 | PCF1458TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C272GX5 
0068 | 0.9 |PCFI527CT-ND .30 .26 .20 | PCF1527TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01682GX5 
.0082 | 0.9 |PCFI528CT-ND .30 .26 .20 | PCF1528TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01822GX5 
01 | 0.9 |PCF1529CT-ND 30 .26 .20 | PCF1529TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01103GX5 
10 012 | 0.9 | PCFIS30CT-ND .36 .31  .24 | PCF1530TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01123GX5 
015 | 0.9 |PCFIS31CT-ND  .36 .31_ 24 | PCF1531TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01153GX5 
018 | 0.9 | PCF1532CT-ND .36 .31  .24 | PCF1532TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01183GX5 
0805 022 | 1.1 | PCFI533CT-ND .36 .31  .24 | PCF1533TR-ND | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01223GX5 
(2012) 027 | 1.1 | PCFI534CT-ND 39.34.26 | PCF1534TR-ND | 3,000 | 156.00/M | ECH-U01273GX5 
Size 0033 | 0.9 |PCFI171CT-ND 32 .28 .22 | PCF1171TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C332GX5 
.0039 | 0.9 |PCFI172CT-ND 32 .28 .22 | PCF1172TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C392GX5 
0047 | 0.9 |PCFI173CT-ND 32 .28 .22 | PCF1173TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C472GX5 
16 | .0056 | 0.9 | PCFI174CT-ND 32 .28 .22 | PCF1174TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C562GX5 
0068 | 0.9 |PCFI175CT-ND 32.28 =—.22 | PCF1175TR-ND | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C682GX5 
0082 | 1.1 |PCFI176CT-ND 35 .31  .24 | PCF1176TR-ND | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C822GX5 
01 | 1.1 | PCFII77CT-ND 35.31.24 | PCF1177TR-ND| 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C103GX5 
012 | 0.9 | PCFI178CT-ND .39 .34 .26 | PCF1178TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C123GX5 
015 | 0.9 |PCFI179CT-ND .39 .34 .26 | PCF1179TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C153GX5 
4206 018 | 0.9 |PCFI180CT-ND .39 .34 .26 | PCF1180TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C183GX5 
(3216)| 16 022 | 0.9 |PCFI181CT-ND 39 .34  .26 | PCF1181TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C223GX5 
Size 027 | 1.1 | PCFI182CT-ND 42 = .37__.28 | PCF1182TR-ND | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C273GX5 
033 | 1.1 ]PCFI183CT-ND 42.37 .28 | PCF1183TR-ND | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C333GX5 
.039 | 1.5 |PCFI184CT-ND 46 .40  .31 | PCF1184TR-ND | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C393GX5 
047 | 1.5 |PCFI185CT-ND 46 =—.40_—_.31_ | PCF1185TR-ND | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C473GX5 
4210 .056 | 1.5 | PCFI186CT-ND 53 .46 35 | PCF1186TR-ND | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C563GX5 
(3225)| 16 068 | 1.5 | PCF1187CT-ND 53.46 .35 | PCF1187TR-ND | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C683GX5 
Size 082 | 2.1 | PCFI188CT-ND 63 .55 42 | PCF1188TR-ND | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C823GX5 
0.1 | 2.1 |PCFI189CT-ND 63.55 42 | PCF1189TR-ND | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C104GX5 
0001 | 0.9 |PCFI284CT-ND .31 .27_-.21 | PCF1284TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H101GX5 
0805 00012] 0.9 | PCFI285CT-ND 31 .27  .21 | PCF1285TR-ND J 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
(2012)| 50 00015] 0.9 | PCFI286CT-ND 31 .27  .21 | PCF1286TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H151GX5 
Size 00018] 0.9 | PCF1287CT-ND 31 .27  .21 | PCF1287TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H181GX5 
00022 | 0.9 | PCFI288CT-ND 31 .27  .21 | PCF1288TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H221GX5 
00027 | 0.9 | PCFI289CT-ND 31 .27  .21 | PCF1289TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H271GX5 
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co . Dim. Cut Tape 
Panasonic SMT Capacitors (cont) Item |Wv| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _—_| Panasonic 
Dim. Cut Tape Code |DC| uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
Item | WV) Cap. | H | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Panasonic .012 | 0.9 | PCFI518CT-ND 34 .30 .23 | PCF1518TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01123JX5 
Code | DC| pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing |Part No. .015 | 0.9 | PCFI519CT-ND 34 .30 .23 | PCFI519TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01153JX5 
10] .018 | 0.9 | PCFI520CT-ND 34 .30 .23 | PCF1520TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01183JX5 
.00033] 0.9 | PCF1290CT-ND 31 .27 .21 | PCF1290TR-ND | 3,000) 122.00/M )ECH-U1H331GX5 O22 | 11 RCAC RED 24 20 28 MCSA NEY) 2.000 | 136.00/M | ECH-UO1228IX5 
.00039] 0.9 | PCF1291CT-ND 31.27 .21 | PCF1291TR-ND | 3,000) 122.00/M )ECH-U1H391GX5 0805 O27 | 1.1 TRGRTSZ2GTENER 38.33 _-25 (RBRISZALENEY 2,000 | 149.00/M TECH-UO1273IK5 
00047} 0.9 | PCFI292CT-ND 31 .27  .21 | PCF1292TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H471GX5 | |(2012) a a Sea esiies 7 a . as nee Leet uae 
.00056] 0.9 | PCF1293CT-ND 31.27 .21 | PCF1293TR-ND | 3,000) 122.00/M )ECH-U1H561GX5 Size “0a? ao Pa GORTED a0 ae a eR KPa Bree 450 00 ECHAMCATRIXE 
0805 .00068| 0.9 | PCF1294CT-ND 31 .27_.21_ | PCF1294TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H681GX5 46 SORE aa PER KORTE 30 06 on PEE CTR 000 420.00/ ECU CseDIxXe 
(2012)] 50 .00082] 0.9 | PCF1295CT-ND 31.27 .21 | PCF1295TR-ND | 3,000) 122.00/M )ECH-U1H821GX5 ‘0068 09 PCFI194CT-ND 30 06 ‘0 PCEI194TR-ND 3,000 120,00/M ECH-UIC682IX5 
Size .001 | 0.9 | PCFI296CT-ND 31 .27 .21 | PCF1296TR-ND | 3,000} 122.00/M )ECH-U1H102GX5 nee 14 BRRITEECTIN vi a 24 BOSRORTEND 000 134.0070 ECA GRODIKE 
.0012 | 0.9 | PCF1297CT-ND 31.27.21 | PCF1297TR-ND | 3,000} 122.00/M )ECH-U1H122GX5 . . ° ‘ : , . 
.0015 | 0.9 | PCF1298CT-ND 31 .27 .21 | PCF1298TR-ND | 3,000} 122.00/M )ECH-U1H152GX5 Ot _| 1.1 TRGRIBCCIND 24 30 23 TRGIIEGTESND) 3,000 | 184.00/M | ECH-U1G103x5 
.0018 | 0.9 | PCFI299CT-ND_ 31.27 _.21_ | PCF1299TR-ND | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H182GX5 O12 | 0.9 RCERRD <8? 82 25 TRUER) 3.000 | 146.00/M | ECH-NG128x5 
.0022 | 0.9 | PCFI300CT-ND 31 .27 .21 | PCF1300TR-ND | 3,000} 122.00/M )ECH-U1H222GX5 O15 | 0.9 eer 22 22 25 IS) 2,000 | 148.00/M | ECH-NG1SaX5 
0027 | 0.9 | PCFIS01CT-ND__.31 27 _.21 | PCF1301TR-ND | 3,000| 122.00/M |ECH-U1H272Gx5 | | 1206 O18 | 0.9 RCSD 87 82 25 RCRA D 3,000 | 146.00/M | ECH-NGTBSAXS 
.0033 | 0.9 | PCF1302CT-ND 39 .34 .26 | PCF1302TR-ND | 3,000) 154.00/M |ECH-U1H332GX5 | |(3216)| 16 022 | 0.9 CURRED 27 82 25 TRC AUO TD 3.000) 146.00/M | ECH-NG228x5 
0039 | 0.9 | PCFIS03CT-ND 39 34 .26 | PF1303TR-ND| 3,000) 154.00/M|ECH-U1H392Gx5 | | Size O27 | 1-1 TRGEOIGIENER 41.35 _-27 (RBERIECULLENEY 3,000 | 161.00/_[ECH-U1G273X5 
1206 .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND 39 .34 .26 | PCF1304TR-ND | 3,000} 154.00/M )ECH-U1H472GX5 033) 11 eC At 8827 OTE) 3.000) 161-00/M | ECH-U1Ca33JX5 
(3216)| 50 | .0056 | 0.9 | PCF1305CT-ND .39 .34 .26 | PCF1305TR-ND | 3,000] 154.00/M JECH-U1H562GX5 039 | 15 RCRD 44 28 28 RCAC YO) 2,000 | 178.00/M | ECH-NGSSaXS 
Size .0068 | 0.9 | PCFI306CT-ND 39.34 _.26 | PCFI306TR-ND | 3,000| 154.00/M |ECH-U1H682GX5 O47 | 1.5 RGRIZORIENER 4438-20 MRCRIZCRTRANE)| 2,000 | 173.00/M [ECH-UIG473IX5 
0082 | 1.1 | PCFIS07CT-ND 42.37.28 | PCF1307TR-ND | 3,000/ 168.00/M [ECH-U1HE22Gx5 | | 1210 056 | 15 CED 0 44 34 RCAC IND) 2.000 ) 200.00/M | ECH-INGSBEXS 
01 | 1.1 | PCFISO8CT-ND 42.37 _.28 | PCFI308TR-ND | 3,000 | 168.00/M |ECH-U1H103GX5 | |(3225)| 16 068 | 15 ECU RED gy 0.44 34 RCAC Dy 2,000 | 200.00/M | ECH-NGERSX 
012 | 1.1 | PCFI309CT-ND 42 .37 .28 | PCFI309TR-ND | 2,000} 168.00/M )ECH-U1H123GX5 Size 082) 2 ENE 80 52 40 TE ecsiltgne| 000 | 239.00/M | ECH-U1C823IX5 
015 | 1.1 | PCFI310CT-ND 42 .37 .28 | PCF1310TR-ND | 2,000} 168.00/M )ECH-U1H153GX5 OQ. _| 2.1 TRGREOECIND 60 52 40 TRERZOSTESNE) 2,000 | 289.00/M |ECH-UIG1OAINS 
1210 018 | 1.5 | PCFI311CT-ND 46 .40 .31 | PCF1311TR-ND | 2,000} 182.00/M )ECH-U1H183GX5 0001) 0.9 TC SIERD 22 25 20 ACCEL OE 2000 | 114.00/ | ECH-UIH1O1IxS 
(3225)| 50 | .022 | 1.5 | PCF1312CT-ND 46 40 .31 | PCF1312TR-ND | 2,000] 182.00/M JECH-U1H223GX5 OT. Oe EOD 29 25 20 alma 8.000 | 114.00/M | ECH-UTHI21JX5 
Size .027 | 1.5 | PCFI313CT-ND 46.40 _.31_ | PCF1313TR-ND | 2,000 | 182.00/M |ECH-U1H273GX5 00015) 0.9 PRC D 29 25-20 (ROR ISPOTE SNE) 8.000) 114.00/M | ECH-UIHIS1JX5 
033 | 21 | PCFIS14CT-ND 5346 35 | PCF1314TR-ND | 2,000 209.00/M |ECH-U1H33aGX5 .00018| 0.9 | PCF1319CT-ND 29 .25 .20 | PCF1319TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H181JX5 
039 | 21 | PCFIS1SCT-ND 53 46.35 | PCF1315TR-ND| 2,000| 209.00/m |ECH-U1H39aGX5 .00022| 0.9 | PCF1320CT-ND 29.25.20 | PCF1320TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H221JX5 
.00027| 0.9 | PCF1321CT-ND  .29 .25 .20 | PCF1321TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H271JX5 
ECH-U(X) (High Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only 00033) 0.9 | PCF1322CT-ND .29 .25 20 | PCF1322TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H331JX5 
.0033 | 0.7 | PCFI511CT-ND 28 .25 .19 | PCF1511TR-ND | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01332JX5 0805 .00039| 0.9 | PCF1323CT-ND  .29 .25 .20 | PCF1323TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H391JX5 
jo | 0039 | 0.7 | PCFI512CT-ND = 28.25.19 | PCF1512TR-ND | 4,000 ) 111.00/M |ECH-U01392Jx5 (2012)| 50 .00047| 0.9 | PCF1324CT-ND  .29 .25 .20 | PCF1324TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H471JX5 
.0047 | 0.7 | PCF1513CT-ND 28 .25 .19 | PCF1513TR-ND | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01472JX5 Size .00056| 0.9 | PCF1325CT-ND 29.25.20 | PCF1325TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H561JX5 
.0056 | 0.7 | PCFI514CT-ND 28.25.19 _ | PCF1514TR-ND | 4,000 | _111.00/M | ECH-U01562JX5 .00068| 0.9 | PCF1326CT-ND 29 .25 .20 | PCF1326TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H681JX5 
0001 | .7 |PCFI459CT-ND 27 .23  .18 | PCF1459TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C101JX5 .00082| 0.9 | PCF1327CT-ND 29 .25 .20 | PCF1327TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H821JX5 
00012} .7 | PCFI460CT-ND 27 .23 .18 | PCF1460TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C121JX5 .001 | 0.9 | PCFI328CT-ND 29 .25 .20 | PCF1328TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H102JX5 
00015} .7 | PCFI461CT-ND 27 .23  .18 | PCF1461TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C151JX5 0012 | 0.9 | PCF1329CT-ND 29 .25 .20 | PCF1329TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H122JX5 
00018} .7 | PCF1462CT-ND 27 .23 .18 | PCF1462TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C181JX5 0015 | 0.9 | PCFI330CT-ND 29.25.20 | PCF1330TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H152JX5 
.00022| .7 | PCFI463CT-ND .27 23.18 | PCF1463TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C221JX5 0018 | 0.9 | PCF1331CT-ND  .29 .25 .20 | PCF1331TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H182JX5 
0603 00027} .7 |PCF1464CT-ND 27 .23 18 | PCF1464TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C271JX5 .0022 | 0.9 | PCF1332CT-ND 29 .25 .20 | PCF1332TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H222Jx5 
(1608) 00033} .7 |PCFI465CT-ND 27 .23 .18 | PCF1465TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C331JX5 .0027 | 0.9 | PCFI333CT-ND 29.25.20 | PCF1333TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H272Jx5 
Size 00039} .7 |PCFI466CT-ND 27 .23 .18 | PCF1466TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C391JX5 .0033 | 0.9 | PCF1334CT-ND 37.32 .25 | PCF1334TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H332JX5 
4g |-00047| .7 | PCFI467CT-ND 27.23.18 | PCF1467TR-ND | 4,000 ) 105.00/M |ECH-U1C471Jx5 .0039 | 0.9 | PCF1335CT-ND 37 .32 .25 | PCF1335TR-ND | 3,000 | 146.00/M |ECH-U1H392JX5 
.00056| .7 | PCFI468CT-ND 27.23.18 | PCF1468TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C561JX5 1206 .0047 | 0.9 | PCFI336CT-ND 37.32 .25 | PCF1336TR-ND | 3,000 | 146.00/M |ECH-U1H472JX5 
.00068} .7 |PCFI469CT-ND 27 .23 .18 |PCF1469TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C681JX5 (3216)| 50 | .0056 |) 0.9 | PCFI337CT-ND 37 .32 .25 | PCF1337TR-ND | 3,000 | 146.00/M |ECH-U1H562JX5 
00082} .7 |PCF1470CT-ND 27 .23 .18 | PCF1470TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C821JX5 Size .0068 | 0.9 | PCF1338CT-ND 37.32.25 | PCF1338TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682JX5 
001 | 7 |PCFI471CT-ND 27.23. 18 | PCF1471TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C102JX5 .0082 | 1.1 | PCFI339CT-ND 41.35.27 | PCF1339TR-ND | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H822JX5 
0012 | .7 |PCF1472CT-ND 27.23. 18 | PCF1472TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C122JX5 01 | 1.1 | PCFIS40CT-ND 41.35.27 | PCF1340TR-ND | 3,000 | 161.00/M |ECH-U1H103JX5 
0015 | 7 _|PCFI473CT-ND .27__-.23 18 | PCF1473TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C152JX5 012 | 1.1 | PCFI341CT-ND 41.35.27 | PCF1341TR-ND | 2,000 | 161.00/M | ECH-U1H123JX5 
0018 | .7 |PCFI474CT-ND 27.23 18 | PCF1474TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C182JX5 .015 | 1.1 | PCF1342CT-ND 43.38 29 | PCF1342TR-ND | 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153JX5 
.0022 | 7 |PCFI475CT-ND 27 .23  .18 | PCF1475TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C222JX5 1210 018 | 1.5 | PCFI343CT-ND 44 .38 .29 | PCF1343TR-ND | 2,000 | 173.00/M |ECH-U1H183JX5 
0027 | 7 |PCFI476CT-ND .27 23 _—.18 | PCF1476TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C272JX5 (3225)| 50} .022 | 1.5 | PCFI344CT-ND 44 38.29 | PCF1344TR-ND | 2,000 | 173.00/M |ECH-U1H223JX5 
0805 .0068 | 0.9 | PCFIS15CT-ND 28 .25 .19 | PCF1515TR-ND | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01682JX5 Size 027 | 1.5 | PCFIS45CT-ND 44.38.29 | PCF1345TR-ND | 2,000 | 173.00/M_|ECH-U1H273JX5 
(2012)| 10 | .0082 | 0.9 | PCFIS16CT-ND 28 .25 .19 |PCF1516TR-ND | 3,000 | 111.00/M |ECH-U01822JX5 .033 | 2.1 | PCFIS46CT-ND 50 .44 .34 | PCF1346TR-ND | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H333JX5 
Size 01 | 0.9 | PCF1517CT-ND 28 .25 .19 | PCF1517TR-ND | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01103JX5 .039 | 2.1 | PCF1347CT-ND 50 .44 .34 | PCF1347TR-ND | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H393JX5 
= 38 
Panasonic = svt Capacitors ECP-U (SF Submicron) o 
A recommended solder i 
FEATURES: ¢ Small in size * Low ESR »* Excellent sound quality paste thickness is ' 
- . 7 ‘ between 0.10 (mm) and - 
APPLICATIONS: « Coupling * Decoupling * Noise Reduction 0.15 (mm). a 
SPECIFICATIONS: ECP-U (A) Type: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dissipation Factor: 1.5% ——B— 
maximum (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals rated voltage (VDC) x 175%, 1 to 5s * Insulation 
Resistance: C<0.33yF: 1000MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s), C>0.33pF: 300MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s) Dim. of Land (mm) 
* Soldering Reflow Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at we oN 4 
cap surface) He L Type / Size Code A B Cc 
Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. ~S Element J1-J2 (2012) 0.8 24 11 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to 4 g > Outer H1-H2-H3 (3216) 18 36 14 
10g) or be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. This capacitor shall be eq~ Electrode 
used in only reflow method. Don't use in flow, dipping, or VPS soldering method. G2 (3225) 18 3.6 2.3 
Item wv Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Code Dc pF [b WwW H e1 g Type Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 16 10 20 1.25 1.0 0.45+0.25 0.6min. J2 PCF1126CT-ND 33 .29 22 PCF1126TR-ND 3,000 | 132.00/M ECP-U1C104MA5 
16 15 3.2 1.6 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1127CT-ND AO 35 27 PCF1127TR-ND 3,000 | 158.00/M ECP-U1C154MA5 
16 22 3.2 1.6 08 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1128CT-ND AT 40 31 PCF1128TR-ND 3,000 | 185.00/M ECP-U1C224MA5 
1206 16 33 3.2 1.6 1.0 0.65 + 0.3 1.0min. H2 PCF1129CT-ND AT 40 31 PCF1129TR-ND 3,000 | 185.00/M ECP-U1C334MA5 
16 AT 3.2 1.6 14 0.65 + 0.3 1.0min. H3 PCF1130CT-ND 53 AG 35 PCF1130TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C474MA5 
16 68 3.2 1.6 1.4 0.65 + 0.3 1.0min. H3 PCF1131CT-ND 53 6 35 PCF1131TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C684MA5 
1210 16 1.0 3.2 25 1.4 0.65 + 0.3 1.0min. G2 PCF1132CT-ND 59 51 39 PCF1132TR-ND 2,000 | 234.00/M ECP-U1C105MA5 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 MV. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 


Style: Straight Radial Leads 


Typical 
Capacitance Change 


resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for 5 r AMAX 1 = “ 
Applications: seconds. Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE ab 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, [= 
and noise suppression circuits. General purpose 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, GMAX F 20 MIN 
usage. FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: (787) —||-—ed 
Specifications: KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
a standard: JIS ee eaestenete Hae tates a anil tei Tinned Copper 200320340460 480 +100 
i perating temperature range: 40°C ~ 85°C ; Nichicon: ; Nissiel: . , , Clad-Steel Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, AMM. 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF] AB C Fs1.25 G d/PartNo. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. uF] AB C Fs1.25 G d/PartNo. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
200 WV DC 12 /20.0 85 17.5 15.0 3 0.8] P1054-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M2124KZ 
z 15 | 20.0 95 185 15.0 3 0.8] P1055-ND* 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M | ECQ-M2154KZ 
O01 | 9.0 5.0 9.0 55 2 0.6) PIO29-ND* 1.64 13.70 82.00 76.00/M 71.00/M) ECO-M2102KZ) | 45 Jo3. 439 22.0 185 3 0.8|P1056-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M_60.00/M| ECO-M2184KZ 
0012) 9.0 5.0 9.0 5.5 2 0.6) PI030-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M —60.00/M| ECO-M2122KZ) | 59 |o30 140 23.0 185 3 0.8/P1057-ND* 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M| ECO-M2224Kz 
0015] 90 5.0 95 55 3 0.6) P1031-ND* 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M] ECO-M2152kz 400 WV DC 
0018) 9.0 55 95 5.5 3 0.6] P1032-ND 140 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECO-M2182KZ| | oo 110 55 95 65 2 06|P1058-NDT 137 11.43 68.00 63.00/M 59.,00/m| ECO-m4102Kz 
0022} 9.0 60 10.0 5.5 3 0.6) P1033-ND* 1.37 11.40 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-M2222KZ| |.0012|11.0 6.0 10.0 65 2 0.6/P1059-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M] ECO-M4122kz 
.0015/11.0 60 10.0 65 2 06]|P1060-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4152KZ 
0027) 9.0 50 90 55 3 0.6) P1034-ND 1.45 12.08 72.00 67.00/M 68.00/M) ECO-M2272K2| | ooigl14.9 6.0 10.0 65 2 0.6) P1O6I-NDY 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-m4182Kz 
0033) 9.0 5.0 9.0 5.5 3 0.6) PI035-NDY 1.51 12.60 75.00 70.00/M —65.00/M| ECQ-M2332KZ| | qoo9/1410 65 105 65 2 0.6/P1062-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-m4222Kz 
.0039/120 55 95 7.5 3 0.6/P1036-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECO-M2392kzZ 
4 .0027/12.0 60 10.0 7.5 2 0.6])P1063-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4272Kz 
0047 )12.0 6.0 95 7.5 3 0.6) P1087-ND" 1.45 12.05 72.00 67.00/M 68.00/M) ECO-M2472K2| | ooa3 ling 65 105 7.5 2 0.6|P1064-NDY 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-m4332Kz 
0056) 12.0 6.0 95 7.5 3 0.6) P1038-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2562KZ| | qogg/420 65 105 7.5 2 O0.6/PIO65-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECO-m4392kz 
0068 12.0 60 105 75 3 0.6|P1039-ND* 1.38 11.48 69.00 64.00/M 60.00/M| Eca-m2eeaKz| |-0047)14.0 6.0 10.0 95 2 0.6) PIO66-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M —59.00/M) ECO-M4472KZ 
.0056/14.0 6.0 10.0 95 2 06)P1067-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4562KZ 
.0082/14.0 55 10.0 9.5 3 0.6/P1040-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M] ECO-M2822kz 
01/140 6.0 10.0 95 3 06|P1041-ND* 1.57 13.08 78.00 73.00/M 68.00/M| ECo-M2103Kz| |.0068/14.0 6.5 105 95 3 0.6|P1068-NDT 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4682kz 
12/140 60 105 95 3 06\PIo4-ND 158 1313 78.00 73.00/M 68.00/m| Eco-mo1z3Kz| |-0082)14.0 65 120 96 3 0.6/PI069-ND 1.41 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M| ECQ-m4822KZ 
015 |140 65 115 95 3 06}P104-ND* 1.42 11.85 71.00 66.00m 62.00 Eco-metsaxz| [C1 [140 70 125 95 3 06) PIOZO-NDE 1.41 11-75 70.00 65.00/M —61.00/M) ECO-M4103KzZ 
012 17.0 60 120 125 3 06)PI071-ND 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4123KZ 
018 |17.0 55 10.0 125 3 0.6)/P1044-ND 1.72 14.35 86.00 80.00/M 75.00/M| ECO-M2183Kz| |.015 [17.0 6.5 125 125 3 0.6 | PIO72-ND 1.49 12.38 74.00 69.00/M _64.00/M | ECQ-M4153KZ 
022 |17.0 5.5 11.0 12.5 3 0.6} P1045-ND* 1.75 14.60 87.00 81.00/M 76.00/M| ECQ-M2223KZ| | 018 /17.0 7.0 13.0 125 3 0.6|P1073-ND 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M) ECQ-M4183KZ 
.027 ]17.0 6.0 11.0 125 3 0.6/P1046-ND 1.59 13.28 79.00 74.00/M 69.00/M) ECO-M2273KZ) |.022 /17.0 7.5 135 125 3 0.6|P1O74-NDt 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/M) ECQ-M4223KZ 
033 }17.0 65 11.5 125 3 0.6|P1047-ND* 1.70 14.13 84.00 78.00/M 73.00/M] ECO-M2333KZ| |-027 |20.0 7.0 14.5 15.0 2 0.7) PIO75-ND 1.79 14.90 89.00 83.00/M —77.00/M) ECO-M4273KZ 
039 |17.0 60 135 125 3 06|P1048-ND 2.03 16.90 101.00 94.00/M 88.00/M| Eco-m2393Kz| |-293 |20.0 7.5 15.0 15.0 2 0.7) PIO76-NDt 1.90 15.85 95.00 88.00/M —82.00/M| ECQ-M4333KZ 
039 [20.0 85 16.0 15.0 3 0.7|P1077-ND 2.02 16.80 100.00 93.00/M 87.00/M| ECQ-M4393KZ 
OAT 17.0 6.5 14.0 125 3 0.6} P10AS-ND® 1.80 15.03 90.00 83.00/M_78.00/M | ECO-M2473K2 | | O17 Joo. 9.0 165 15.0 3 0.7|PIO78-NDE 2.17 1808 108.00 100.001 94.00/m| ECa-M4473Kz 
056 /20.0 65 14.0 145 3 0.6) PI050-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M| ECO-M2563KZ| | o55 Jo30 85 155 180 3 0.7|P1079-ND 2.35 19.58 117.00 109.00/M 102.00/M| ECO-M4563KZ 
068 | 20.0 7.0 145 14.5 3 0.6) P1051-ND* 2.03 16.90 101.00 94.00/M 88.00/M| ECOQ-M2683KZ | | 068 |23.0 9.0 16.5 18.0 3 0.7] P1080-NDt 2.66 22.18 132.00 123.00/M 115.00/M| ECQ-M4683KZ 
.082 | 20.0 7.5 15.0 15.0 3 0.6] P1052-ND 2.08 17.30 103.00 96.00/M 90.00/M) ECQ-M2823KZ| |.082 /24.0 9.5 17.0 180 3 0.8] P1081-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M) ECQ-M4823KZ 
A | 20.0 8.0 17.0 15.0 3 0.6] P1053-ND* 2.88 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M| ECQ-M2104KZ| |-1 | 24.0 10.0 19.0 180 3 0.8] P1082-NDt 3.31 27.55 164.00 153.00/M 143.00/M) ECQ-M4104Kz 


*M200-KIT-ND Digi-Key’ M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. ... 
+M400-KIT-ND Digi-Key’ M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. .. 


-. $29.95 
-. $29.95 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors — ECQE(C) Type 


Features: 


¢ Box-type construction (case meets UL94V-0 flame 


classification, meets requirements of IEC950) 


¢ Operating temperature range: -25°C ~ 85° 
(105°C*) 


Electrical Specifications: 
¢ Rated Voltage: 450VDC 


* Capacitance Tolerance: +10% 
Cc 


¢ Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor 
shall be applied the voltage through a resistor of 2ky or more when charged and discharged.) 


@d 
Solder plated 
copper-clad steel wire ~ 


(* Requires voltage, current and pulse current Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 200% of rated voltage (a)| (b) E 
derating) Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C<0.33uF) 3,000 MO/UF O.1uF K ~ 
Application: or more (when C>0.33yF) at 100VDC+15V for 6045 seconds, at 20°C Baw (Date Code) 
Interference suppressor for active circuits * Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC HF ance [| T H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND. 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15. 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND. 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND. 89 77 64 38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 47 ECQ-E2W334KC 
450 AT 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25:5: 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND. ASE. 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND. 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND. 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic P-Series Polypropylene Capacitors 


Features: 


¢ Wide capacitance range ¢ Close capacitance tolerance » High insulation 
resistance * Low dissipation factor * Non-inductive const. * Epoxy resin 


coating 
Applications: 


¢ Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF range * Pulse, 


logic and timing circuit * Light duty pulse forming network « Filter and noise 
suppression circuit 


Electrical Specifications: 
« Reference Standard: EIAJ RC-3670A © Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
© Dissipation Factor: .1% maximum at 1KHz and 25°C © Withstand Voltage: 
1-5 seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 45,000MQ 


minimum, for values less than .33yF. 15,000 MO/yF minimum, for .33yF and 


greater. (Measured after a 2-minute charge at rated voltage and 25°C.) 


719E1/719H1 


PANASONIC ECQ-P CROSS REF.: Sprague: 715P Westlake: 173/174 Mepco: 
Secor: PFDS/PFDR Roderstein: KP1835 Wima: FKP CSF 
Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nisseip: APS/APA. 


WV) Cap. |Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
—— pele + ag 12.7- DC] uF jance| L ul F |G [d | PartNo. ‘i 10 100 =: 1,000 | Part No. 
H 0001 | 5% | 8.5} 4.5) 7.5] 5.0 |/1.0]0.5) P3101-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H101UZ 
4 00012] 5% | 8.5} 4.5} 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5} P3121-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H121JZ 
— FIs Solder plated 00015| 5% | 85) 45] 7.5) 5.0 |1.0]0.5] P3151-ND 231.99 16.58 99.00 | ECO-PIH151Wz 
G e copper clad 00018| 5% | 85) 45] 7.5) 5.0 |1.0]0.5] P3181-ND 231.99 16.58 99.00 | ECO-PIH181JZ 
—E steel 00022| 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0]0.5| P3221-ND* 23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H221JZ 
a d 00027] 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5} P3271-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H271JZ 
| 00033) 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 1.0] 0.5} P3331-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H331JZ 
00039] 5% | 8.5} 4.5} 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5} P3391-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H391JZ 
00047] 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0]0.5|} P3471-ND* .23 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H471JZ 
WV] Cap. [Toler mensions aml Digi-Key Tape & Box Pricing Panasanle 00056| 5% | 8.5} 4.5] 7.5] 5.0 |1.0| 0.5| P3561-ND 231.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H561JZ 
: | e 00068] 5% | 8.5} 4.5} 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5} P3681-ND 23° 1.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H681JZ 
GH a ae ame LS aT aH a | di Ear OORT OOOH OOO hart No: 00082| 5% | 85) 4.5] 7.5) 5.0 |1.0/0.5| P3821-ND 23 1.99 16.58 99.00 | ECO-P1H821JZ 
0001 | 5% | 8.5 | 4.5} 7.5 | 5.0} 0.5 | P3101TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H101JZ3 001 | 2% | 85) 4.5] 7.5) 5.0 |1.0) 0.5) P3102-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H102GZ 
00012} 5% |8.5 | 4.5/7.5 | 5.0) 0.5 | P3121TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H121JZ3 0012 | 2% | 85) 4.5) 7.5] 5.0 |1.0| 0.5) P3122-ND 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H122GZ 
00015! 5% 18.5 | 4.5] 7.5) 5.0/0.5 | P3151TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H151JZ3 0015 | 2% | 85] 4.5] 7.5] 5.0 [1.0] 0.5| P3152-ND AB 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H152GZ 
00018} 5% |8.5 | 4.5/7.5 | 5.0] 0.5 | P3181TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H181JZ3 0018 | 2% | 85] 4.5) 7.5] 5.0 |1.0|0.5| P3182-ND A6 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H182GZ 
00022} 5% |8.5 | 4.5/7.5 | 5.0) 0.5 | P3221TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H221JZ3 0022 | 2% | 85) 4.5) 7.5] 5.0 ]1.0] 0.5) P3222-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H222GZ 
00027) 5% 1851451751 50105 | P32717B-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H2714z3 0027 2% 8.5} 4.5) 7.5] 5.0 |1.0 | 0.5) P3272-ND 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H272GZ 
“4 0033 | 2% | 8.5] 4.5) 7.5] 5.0 |1.0]0.5) P3332-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H332GZ 
00033) 5% | 8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3331TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H331JZ3 a 
0039 | 2% | 8.5| 4.5] 7.5] 5.0 |1.0| 0.5] P3392-ND A6 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H392GZ 
00039) 5% | 8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3391TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H391JZ3 
A 0047 | 2% | 8.5} 4.5) 7.5] 5.0 |/1.0|0.5) P3472-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H472GZ 
00047) 5% |8.5 | 4.5] 7.5) 5.0] 0.5 | P3471TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H471JZ3 0056 | 2% 851 45| 80| 50 |1.0)05| P3562-ND 49 420 3500 209.00 | ECO-P1H562Gz 
00056) 5% |8.5 | 4.5} 7.5 | 5.0| 0.5 | P3561TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H561JZ3 50] 7 i i f a Aly. 4 i : i 
0068 | 2% | 85] 5.0) 8.0] 5.0 |1.0|0.5| P3682-ND AQ 4.20 35.00 209.00 | ECQ-P1H682GZ 
.00068) 5% |8.5 | 4.5/7.5 | 5.0] 0.5 | P3681TB-ND — 138.00  133.00/M | ECQ-P1H681JZ3 0082 | 2% | 12.0] 55] 9.0) 7.5 |1.0]0.6| P3822-ND 49 4.20 35.00 209.00 | ECO-P1H822GZ 
00082) 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 ) 0.5 | P3821TB-ND — 138.00  133.00/M | ECQ-P1H821JZ3 01 | 2% | 12.0] 5.0| 8.5] 7.5 |1.0|0.6| P3103-ND* 53 4.50 37.50 224.00_| ECQ-P1H103GZ 
001 | 2% [8.5 | 4.5| 7.5] 5.0 | 0.5 | P3102TB-ND — 193.00  187.00/M | ECQ-P1H102GZ3 012 | 2% | 12.0) 5.5} 9.0} 7.5 |1.0] 0.6] P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H123GZ 
0012 | 2% | 8.5 | 4.5] 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3122TB-ND — 193.00  187.00/M | ECQ-P1H122GZ3 015 | 2% | 12.0) 5.0] 9.0} 7.5 |1.0] 0.6] P3153-ND 53 450 37.50 224.00 | ECQ-P1H153GZ 
0015 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3152TB-ND —__ 193.00 187.00/M_| ECQ-P1H152GZ3 018 | 2% | 12.0) 5.5] 9.5} 7.5 |1.0) 0.6] P3183-ND 57 4.86 40.50 242.00 | ECQ-P1H183GZ 
50 | .0018| 2% |8.5 | 4.5/7.5 | 5.0] 0.5 | P3182TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H182GZ3 022 | 2% | 12.0} 5.5]10.5| 7.5 |1.0] 0.6] P3223-ND* .57 486 40.50 242.00 | ECQ-P1H223GZ 
0022! 2% 18.51 4.51|7.5| 5.01 0.5 | P3222TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H222G73 027 _| 2% | 12.0| 6.0/11.0| 7.5 |1.0| 0.6] P3273-ND 59 5.07 42.25 252.00_| ECQ-P1H273GZ 
0027} 2% 18.5! 4517.5] 5.0] 0.5 | P3272TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H272GZ3 033 | 2% | 12.0} 6.5]/11.5] 7.5 |1.0| 0.6} P3333-ND* 59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H333GZ 
0033 | 2% 18.5 | 4.517.5| 5.0] 0.5 | P3332TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H332GZ3 039 | 2% | 14.5) 5.5|12.0}10.0 |1.0 | 0.6} P3393-ND 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H393GZ 
0039! 2% 185| 4.517.5| 5.0/0.5 | P3392TB-ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H392GZ3 047 | 2% | 14.5) 6.0]12.5|10.0 |1.0) 0.6] P3473-ND* 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H473GZ 
is 056 | 2% | 14.5) 6.5} 13.5} 10.0 |1.0 | 0.6] P3563-ND 72 6.15 51.25 306.00 | ECQ-P1H563GZ 
0047 | 2% | 8.5 | 45 | 7.5 | 5.0/0.5 | Ped72TB:ND — 193.00 187.00/M | ECQ-P1n472G23 068 | 2% | 14.5| 7.0/14.0|10.0 |1.0|0.6| P3683-ND 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H683Gz 
0056 | 2% | 8.5 | 4.5} 8.0} 5.0] 0.5 | P3562TB-ND — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H562GZ3 o 
as 082 | 2% | 17.0) 7.0] 14.0} 12.5 |1.0] 0.6} P3823-ND 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H823GZ 
0068 | 2% | 8.5 | 5.0} 8.0} 5.0] 0.5 | P3682TB-ND — 206.00 199.00/M | ECQ-P1H682GZ3 ‘ 
J 2% | 17.0} 7.5)14.5)12.5 |1.0] 0.6) P3104-ND* .86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H104GZ 
0082 | 2% |12.0] 5.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | P3822TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H822GZ3 9) 
01 o% 1120/5018 0/06 | p3103TB-ND 221.00 214.00/M | ECO-P1H103GZ3 120 | 2% | 17.0) 8.5} 15.5}12.5 |1.0) 0.6] P3124-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H124GZ 
; 12.0] 5.0 | 8.5 | 5.0 | 0 Hy = : .00/ O: 15 | 2% | 20.0] 8.0] 15.5/15.0 /1.0|0.6| P3154-ND 1.06 9.08 75.50 451.00 | ECO-P1Hi54Gz 
012 ) 2% |12.0| 5.5 | 9.0 ) 5.0 | 0.6 | P3123TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H123GZ3 18 | 2% | 20.0/ 9.0|16.0|15.0 [1.0/0.6] P3184-ND 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H184GZ 
015 | 2% /12.0| 5.0 | 9.0 ] 5.0 | 0.6 | P3153TB-ND — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H153GZ3 22 | 2% | 20.0) 9.5]17.0}15.0 |1.0) 0.6] P3224-ND* 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H224GZ 
018 ) 2% |12.0| 5.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | P3183TB-ND — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H183GZ3 27 | 2% | 20.0) 10.5 | 18.0 | 15.0 |1.0) 0.6] P3274-ND 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H274GZ 
022 | 2% |12.0] 5.5 10.5} 5.0 | 0.6 | P3223TB-ND — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H223GZ3 33° | 2% | 22.5) 10.0] 19.5 |17.5 |1.0) 0.8] P3334-ND* 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H334GZ 
027 | 2% |12.0} 6.0 |11.0} 5.0 | 0.6 ) P3273TB-ND 136.50 —  264.00/M | ECQ-P1H273GZ3 389 | 2% | 22.5) 11.0] 20.0} 17.5 |1.0) 0.8] P3394-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H394GZ 
033 | 2% {12.0} 6.5 |00.5| 5.0 | 0.6 | P3333TB-ND 136.50 — 264.00/M | ECQ-P1H333GZ3 AT | 2% | 22.5) 12.0} 21.0} 17.5 |1.0| 0.8) P3474-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H474GZ 


*P3100-KIT-ND Digi-Key© P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. Notebook style storage and bin, storage guide included. . 


-. $69.95 


ECQ-P (Z) Series Polypropylene Film Capacitors 


-0075 - .47 pF 


Non-inductive construction using Poly- 


propylene film with epoxy resin coating. 


Applications: 


* Dolby circuits 
* Oscillation circuits 


required above 70°. See data sheet for details.) 
* Dissipation Factor: 0.1% maximum at 1kHz 
and 20° * Withstand Voltage: Between 


-0001 - .0068 HF 


[| T max 


Features: terminals: Rated voltage: (VDC) x 250% 1 Ae eee 
¢Excellent temperature and frequency Electrical Specifications: to 5s ¢ Insulation Resistance: Cs 0.33yF: steel wire 
characteristics * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 45000MOQ minimum Cs 0.33yF: 15000MOQ pF — |= Od + 0.8 
¢ Excellent long term stability * Rated Voltage: 50VDC, (Voltage derating is | minimum (20°C Rated Voltage - 60s) 
WV| Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV| Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wr jance|t | tT] H | S| d | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. pc| uF |ance| L | T | H |S |d | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
0.0001] 5% ]85 | 45] 125] 5.0] 0.50] P3889-ND .23 194 16.20 97.20 | ECQ-P1H101JZW 0.047 | 2% [145] 6.0] 17.5] 5.00.60] P3921-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECO-PIH473GZW 
0.00012) 5% | 85 | 4.5) 125] 5.0| 0.50] P3890-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H121UZW 0.056 | 2% |14.5] 6.5 | 18.5 | 5.0 /0.60| P3922-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECO-P1HS563GZW 
0.00015) 5% | 85 | 45) 125] 5.0| 0.50] P3891-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H151UZW 0.068 | 2% |14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 /0.60| P3923-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECO-PiHes3GZW 
0.00018) 5% | 85 | 4.5) 12.5| 5.0 | 0.50] P3892-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H181JZW 0.082 | 2% | 17.0] 7.0 | 19.0 | 7.5 ]0.60| P3924-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H823GZW 
0.00022| 5% | 8.5 | 4.5| 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3893-ND_ 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H221JZW 0.1 | 2% |17.0| 7.5 | 19.5 | 7.5 [0.60] P3925-ND 827.06 58.83 352.95 | ECQ-P1H104GZW 
0.00027) 5% | 8.5 | 4.5) 12.5} 5.0 | 0.50 | P3894-ND 23 1.94 16.20 97.20 ) ECQ-P1H271JZW 0.12 | 2% [17.0] 85 | 205 | 7.5 /0.60| P3926-ND 1.03 881 73.45 440.70 | ECO-P1H124GZW 
0.00033) 5% | 8.5 | 4.5) 12.5 | 5.0 | 0.50) P3895-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-PIH331JZW 0.15 | 2% | 20.0] 8.0 | 20.5 |10.0]/0.60) P3927-ND 1.03 881 73.45 440.70 | ECQ-P1H154GZW 
0.00039) 5% | 8.5 | 4.5) 12.5 | 5.0 | 0.50) P3896-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-PIH391JZW 0.18 | 2% | 20.0] 9.0 | 21.0 |10.0}0.60) P3928-ND 1.10 9.41 78.45 470.70 | ECQ-P1H184GZw 
0.00047) 5% | 8.5 ) 4.5) 125 | 5.0 | 0.50 BRSBSR Nm 23. 1.9% 16.20 97.20" | ECO-PIHA71 ZW 0.22 | 2% | 20.0] 9.5 | 22.0 |10.0] 0.60] P3929-ND 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECQ-P1H224GZW 
0.00056| 5% | 6.5 | 4.5) 125 | 5.0 | 0.50 TRSBOBNDI 23 1.9% 16.20 _ 97.20 | ECO-PiHS61 ZW 0.27 | 2% | 20.0| 10.5 | 23.0 |10.0] 0.60| P3930-ND 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECQ-P1H274GZW 
0.00068) 5% | 8.5 ) 4.5) 125 | 5.0 | 0.50 PRSBOR DM 23° 1.94 16.20 97.20 | ECO-PIH6B1 ZW 0.33 | 2% | 22.5] 10.0] 24.5 |12.5/0.80] P3931-ND 1.33 11.39 94.88 569.25 | ECQ-P1H334GZW 
0.00082) 5% | 85) 4.5) 125) 5.0) 0.50 TRSeU tg 22 184 16.20 97.20 | ECO-PIHE21J2W 0.39 | 2% | 22.5] 11.0] 25.0 ]12.5]0.80| P3932-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H394GZW 
0.0011) 2% | 8.5 | 45) 12.5) 5.0 | 0.50 | P8Q01-ND)) 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-PIH1a2GZW 0.47 | 2% | 22.5] 12.0] 26.0 ]12.5]0.80| P3933-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H474GZW 
0.0012 | 2% | 85 | 45) 125] 5.0] 0.50) P3902-ND .35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H122GZW 0.001 | 1% 185) 45/125|501050| page4-ND 63 542 4515 27090 | ECO-PIKIO2EZW 
0.0015 | 2% | 8.5 | 4.5| 12.5] 5.0 | 0.50 | P3903-ND_ .35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H152GZW ooo11! 1% 185) 45 1125/50\050! P3s25-ND 63 542 4545 27090 | ECO-PIH112F2W 
50 ee ee . ie A Ree eae 2 ae a +e Barer pea 0.0012| 1% | 85 | 4.5 | 125 |5.0|0.50| P3826-ND 63 542 4515 270.90 | ECQ-PIH122FZW 
: H9) | 4] dees | 9.0) 0. : ‘ ; / 0.0013) 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 ]0.50) P3827-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H132FZW 
0.0027 | 2% | 85 | 45) 125] 5.0] 0.50) P3906-ND .35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H272GZW noo1s| 1% | 8s | 45 |i25|50 (050 MEDAN e3 542 4545 27090 | ECoPIMisoR7W 
0.0033 | 2% | 8.5 | 4.5) 125] 5.0] 0.50) P3907-ND .35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H332GZW nooie| 1% | 85 | 45 | 125150 |050 MERENION 63 542 4515 27090 | ecoPiMieaR7W 
0.0039 | 2% | 8.5 | 4.5| 12.5] 5.0 | 0.50 | P3908-ND_ 35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H392GZW ; be calc Seale, a es : ‘ 
0.0018 | 1% | 85 | 45 | 125 | 5.0 |0.50| P3830-ND_ 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H182FZW 
0.0047] 2% [85 | 45] 125] 5.0] 0.50] P3909-ND .35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H472GZW 002 Pie as 1 ae aoe 0 1050 MESSED 635.40 —as48 D790 | ECo-PIHoooDw 
0.0056 | 2% | 85 | 45) 13.0] 5.0] 0.50) P3910-ND .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H562GZW ' Rilgeell ae ea heed be ae : ; 
0.0022] 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 }0.50) P3832-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECQ-P1H222FZW 
0.0068 | 2% | 85 | 5.0) 13.0] 5.0) 0.50) P3911-ND .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H682GZW 
0.0024) 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 ]0.50] P3833-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECQ-P1H242FZW 
0.0082 | 2% |12.0| 55) 14.0] 5.0 | 0.60) P3912-ND .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H822GZW 
: 0.0027| 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 ]0.50| P3834-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECO-P1H272FZW 
0.01 | 2% |12.0| 5.0| 13.5| 5.0 | 0.60 | P3913-ND 41 3.55 29.60_177.60 | ECQ-P1H103GZW 
; 0.003 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 |0.50| P3835-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H302FZW 
0.012 | 2% |12.0] 5.0] 14.0] 5.0] 0.60] P3914-ND 41 3.55 29.60 177.60 | ECO-P1H123GZW 
4 0.0033] 1% | 85 | 45 | 125 |5.0[050/ P3836-ND 63 542 4518 271.05 | ECQ-P1H332FZW 
0.015 | 2% |12.0) 5.0] 14.0] 5.0] 0.60] P3915-ND .41 3.55 29.60 177.60 | ECO-P1H153GZW 
nora | 2% li20| 5/1451 50] 060 RESENDM 45 386 3220 19390 | Eco-PintaaG2w 0.0036 | 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 ]0.50) P3837-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECQ-P1H362FZW 
oo22 | 9% l120) 5511551 50 | o60|Pagi7ZND 45 386 3220 193.20 | Eco-Pin2o3q7w 0.0039] 1% | 85 | 4.5 | 125 | 5.0 ]0.50] P3838-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECQ-P1H392FZW 
0027 | 2% |120) @0| 160] 50 | o60|Pasi@ND 45 386 3220 193.20 | Eco-Pino7aqzw 0.0043 | 1% | 85 | 45 | 125 | 5.0 /0.60) P3839-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-PINAS2FZW 
0033 12% 1120165) 1651501 060) P3OI9-ND 474.04 33.63 201-75 | ECO-PIH3G3GZW 0.0047| 1% | 85 | 45 | 125 | 5.0 |0.50| P3840-ND 63 5.42 4518 271.05 | ECQ-P1H472FZW 
0.039 | 2% |14.5| 5.5| 17.0] 5.0 | 0.60 | P3920-ND 52 4.42 36.80 220.80 | ECO-P1H393GZW (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


ECQ-P (Z) Polypropylene Film Capacitors (Cont) 


WV] Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV] Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC} wF |ance; L T H s id Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. DC| wF | ance | L T H Saad Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0051 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 |0.50) P3841-ND 63 542 45.18 271.05 | ECQ-P1H512FZW 0.051} 1% | 14.5 | 6.5 | 18.5} 5.0 |0.60 | P3865-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H513FZW 
0.0056 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50) P3842-ND 63 542 45.18 271.05 | ECQ-P1H562FZW 0.056} 1% | 14.5 | 6.5 | 18.5] 5.0 |0.60 | P3866-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H563FZW 
0.0062 | 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50) P3843-ND 63 542 45.18 271.05 | ECQ-P1H622FZW 0.062} 1% | 14.5 | 7.0 | 19.0] 5.0 |0.60 | P3867-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H623FZW 
0.0068 | 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 |0.50) P3844-ND 63 542 45.18 271.05 | ECQ-P1H682FZW 0.068) 1% | 14.5 | 7.0 | 19.0] 5.0 |0.60 | P3868-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H683FZW 
0.0075 | 1% | 12.0} 5.0 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3845-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H752FZW 0.075} 1% | 17.0 | 6.5 |18.5| 7.5 |0.60 | P3869-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H753FZW 
0.0082 | 1% | 12.0} 5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60) P3846-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H822FZW 0.082} 1% | 17.0 | 7.0 | 19.0] 7.5 | 0.60 | P3870-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H823FZW 
0.0091 | 1% | 12.0} 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60) P3847-ND 63 542 45.18 271.05 | ECQ-P1H912FZW 0.091) 1% | 17.0 | 7.0 | 19.0] 7.5 |0.60 | P3871-ND 1.11 9.48 79.03 474.15 | ECQ-P1H913FZW 
0.01 | 1% | 12.0) 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60} P3848-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H103FZW 0.1 1% | 17.0 | 7.5 |19.5| 7.5 |0.60 | P3872-ND 1.15 9.87 82.23 493.35 | ECQ-P1H104FZW 
0.011 | 1% | 12.0) 5.0 ) 14.0 | 5.0 | 0.60} P3849-ND .65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H113FZW 0.11} 1% | 17.0 | 8.0 ) 20.5} 7.5 | 0.60 | P3873-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H114FZW 
0.012 | 1% |12.0| 5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3850-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H123FZW 0.12 | 1% | 17.0 | 8.5 [20.5] 7.5 |0.60 | P3874-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H124FZW 
0.013 | 1% | 12.0) 5.0 ) 14.0 | 5.0 | 0.60} P3851-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H133FZW 0.13) 1% | 17.0 | 8.5 | 21.0} 7.5 |0.60 | P3875-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H134FZW 
0.015 | 1% | 12.0) 5.0 ) 14.0 | 5.0 | 0.60} P3852-ND .65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H153FZW 0.15} 1% | 20.0 | 8.0 ) 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3876-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H154FZW 
50) 0.016 | 1% | 12.0} 5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60) P3853-ND 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H163FZW 50 0.16} 1% | 20.0 | 8.5 |) 20.5 | 10.0 |0.60 | P3877-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H164FZW 
0.018 | 1% | 12.0) 5.5 ) 14.5 | 5.0 | 0.60} P3854-ND 65 556 46.33 277.95 | ECQ-P1H183FZW 0.18} 1% | 20.0 | 9.0 | 21.0 | 10.0 |0.60 | P3878-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H184FZW 
0.02 | 1% |12.0| 5.5 | 14.5 | 5.0 |0.60| P3855-ND 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H203FZW 0.20 | 1% | 20.0 | 9.5 [21.5 | 10.0 |0.60 | P3879-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H204FZW 
0.022 | 1% | 12.0) 5.5 ) 15.5 | 5.0 | 0.60} P3856-ND 61 5.26 43.80 262.80 | ECQ-P1H223FZW 0.22} 1% | 20.0 | 9.5 | 22.0} 10.0 | 0.60 | P3880-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H224FZW 
0.024 | 1% | 12.0) 6.0 ) 15.5 | 5.0 | 0.60} P3857-ND .74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H243FZW 0.24} 1% | 20.0 | 10.0) 22.5 | 10.0 | 0.60 | P3881-ND 1.89 16.19 134.90 809.40 | ECQ-P1H244FZW 
0.027 | 1% | 12.0) 6.0 ) 16.0 | 5.0 | 0.60} P3858-ND .74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H273FZW 0.27 | 1% | 20.0 | 10.5 | 23.0 | 10.0 |0.60 | P3882-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H274FZW 
0.03 | 1% | 12.0) 6.5 | 16.0 | 5.0 | 0.60} P3859-ND .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H303FZW 0.30} 1% | 22.5 | 9.5 | 24.0} 12.5 |0.80 | P3883-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H304FZW 
0.033 | 1% |12.0| 6.5 | 16.5 | 5.0 |0.60| P3860-ND 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H333FZW 0.33 | 1% | 22.5 | 10.0 | 24.5 | 12.5 |0.80 | P3884-ND_ 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H334FZW 
0.036 | 1% | 14.5) 5.5) 17.0 | 5.0 | 0.60} P3861-ND .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H363FZW 0.36 | 1% | 22.5 | 10.5 | 25.0 | 12.5 |0.80 | P3885-ND 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H364FZW 
0.039 | 1% | 14.5) 5.5 ) 17.0 | 5.0 | 0.60} P3862-ND .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H393FZW 0.39} 1% | 22.5 | 11.0) 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND 2.44 20.93 174.40 1046.40 | ECQ-P1H394FZW 
0.043 | 1% | 14.5} 6.0 ) 17.0 | 5.0 | 0.60} P3863-ND .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H433FZW 0.43} 1% | 22.5 | 11.5) 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND 2.61 22.40 186.68 1120.05 | ECQ-P1H434FZW 
0.047 | 1% | 14.5} 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60} P3864-ND  .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H473FZW 0.47 | 1% | 22.5 | 12.0 | 26.0 | 12.5 |0.80 | P3888-ND 2.76 23.69 197.40 1184.40 | ECQ-P1H474FZW 
ECQP(U) Series Polypropylene Film Capacitors aes 
Non-inductive construction using Polypropylene film with Applications: * High frequency and high current circuits x 50%) © Dissipation Factor: 0.1% maximum at 1kHz é a eet 
flame retardant epoxy resin coating. © General purpose circuit and 20°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of ae + Siete: 
Features: * Low loss and excellent frequency characteristics Electrical Specifications: » Reference Standard: EIAJ RC- Sonera Aerimlnals > snslation Resistance: ny Copper (OFC) 
= = : R minimum, for values equal to or less than .33pF. 25 | Wire 
* Excellent temperature characteristics * High insulation  3670B Characteristics P * Temperature Range: -40°C ~ 85°C == 45.000 MQ/IF minimum, for greater than .33nF (20°C, 4 anode 
resistance Derating of rated voltage at more than 85°C (rated voltage — 10VDC, 60s) F+1.25 ~ 
WV} Cap. /Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF jance} L | T|H/} F| G d= | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. DC| wF jance} L | T| H Fe |G d= | Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
0082 | 5% | 19.5 | 6.0 | 16.0) 10.0) 1.0 | 0.60 | P3475-ND 39 3.33 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU 0015} 5% 14.5) 5.5 |15.5) 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3499-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5 | 6.5 | 16.5] 10.0] 1.0 | 0.60 ) P3476-ND AO 3.43 28.60 171.00 | ECQ-P4103JU 0018} 5% |14.5) 5.5 |15.5) 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3500-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5 | 6.5 | 18.5) 10.0] 1.0 | 0.60 | P3477-ND 423.58 29.85 178.00 | ECQ-P4123JU 0022) 5% |14.5|5.5|15.5] 10.0 }1.0 | 0.60) P3501-ND 33 280 23.30 139.00 | ECQ-p6222JU 
015 | 5% | 19.5 | 6.0 |18.5}10.0] 1.0 |0.60| P3478-ND 43 3.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU 0027} 5% 1145/55 /16.0| 10.0 1.0] 0.60 | P3502-ND 33 280 23.30 139.00 | ECO-P6272JU 
018 | 5% | 19.5 | 6.0 |19.0| 10.0] 1.0 | 0.60 | P3479-ND 453.87 32.28 _ 192.00 | ECQ-P4183JU '0033/ 5% |14.5/6.0/16.5| 10.0 |1.0| 0.60 | P3503ND 33 280 23.30 139.00 | EcO-P6332JU 
022 | 5% | 19.5] 6.0] 19.4] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3480-ND 47 3.99 33.25 199.00 ] ECQ-P4223JU 0039) 5% 11451601185] 10.0 11.0 | 0.60 | P3504-ND 332.80 23.30 139.00 | Eca-P6392JU 
027 | 8% | 195 6.5 /20.0]10.0] 1.0 | 0.60 | P3481-ND 484.10 34.13 204.00 | ECa-P4273JU ‘0047! 5% |14516.51135/10.0\10 1060 | P3505-ND 33 280 2330 139.00 | ECa-P6472JU 
033 ed 19.5 | 7.0 | 21.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3482-ND AQ 4.24 = 35.30 211.00 | ECQ-P4333JU 0056| 5% |14.5/7.0|19.0| 10.0 |1.0 | 0.60 | P3506-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECa-Pese2uU 
039 om 19.5 | 7.5 | 22.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3483-ND 51 4.34 36.18 216.00 | ECQ-P4393JU 0068! 5% 119.5) 5.5/18.6| 10.0 /1.0 | 0.60 | P3507-ND 36 3.08 25.68 153.00 | ECa-Pe6s2uU 
047 | 5% | 195 | 8.0 123.4/15.01 1.0 | 0.60 TRSIBAENDR 605.13 42.78 255.00 | ECO-PaA7aIU .0082| 5% |19.5| 6.0 |19.0| 10.0 |1.0 | 0.60 | P3508-ND 39 3.32 27.65 165.00 | ECO-P6822JU 
056 | 5% | 24.5 | 7.0 | 22.0) 15.0) 1.5 | 0.80 | P3485-ND 60 5.18 43.20 258.00 | ECQ-P4563JU 01 | 5% 119516.01194! 100/10! 060 P3509-ND 41. 3.56 2963 177.00 | Eco-Pe103JU 
400] .068 | 5% | 24.5 | 7.5 | 23.0] 15.0) 1.5 | 0.80 | P3486-ND 65 558 46.50 278.00 | ECQ-P4683JU 630 
012 | 5% |19.5 | 6.5 |19.8] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3510-ND 44 3.79 31.60 189.00 | ECQ-P6123JU 
082 | 5% | 24.5 | 8.5 | 23.8) 15.0] 1.5 | 0.80 | P3487-ND 70 6.00 50.03 299.00 | ECQ-P4823JU 
015 | 5% [19.5 | 7.0 |20.4] 15.0 |1.0 | 0.60 | P3511-ND 47 4.03 33.58 200.00 | ECQ-P6153JU 
all 5% | 24.5 | 9.0 | 26.6) 20.0] 1.5 | 0.80 | P3488-ND 82 7.00 58.33 348.00 | ECQ-P4104JU 
42 | 5% | 245 |10.0|27.4|20.0| 15 |0.80 | P3489-ND 837.16 59.63 356.00 | ECO-P4t24JU O18) 5% 119.5 | 7.0 (22.6) 15.0 | 1.0 | 0.60 Se TeNDg 50 4.27 36.55 212.00 | ECO-P618auU 
45 | 5% 1245 |11.0128.6/ 2001 1.5 | 0.80 | P3490-ND 94. 8.02 6680 399.00 | EC@-P4154JU 022 | 5% [19.5 | 8.0 |23.4| 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3513-ND =.51. 4.41 36.73 219.00 | ECQ-P6223JU 
18 | 5% | 29.5 |10.5]26.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3491-ND 1.03 8.81 73.45 439.00 | ECO-P4184JU 027 | 5% |19.5 | 8.5 24.2) 15.0 | 1.0 | 0.60 HESS ianDg 5 4.74 99.50 286.00 | ECQ-PG273JU 
22 | 5% | 29.5 |11.5]27.0] 20.0| 1.5 | 0.80 | P3492-ND 1.15 983 81.90 489.00 | ECQ-P4224JU 033 | 5% 24.5 | 8.0 |23.2) 15.0 | 1.5 | 0.80 | P3S1S-ND 57 4.88 40.68 243.00 | ECQ-P6333JU 
27 | 5% | 29.5 |13.0) 28.4) 20.0] 1.5 | 0.80 | P3493-ND 1.31 11.23 93.55 559.00 | ECQ-P4274JU 039 | 5% ]24.5 | 8.5 |23.8/ 15.0 | 1.5 | 0.80 | P3516-ND 63 5.40 45.03 269.00 | ECQ-P6393JU 
33 | 5% | 29.5 |15.0] 29.8] 20.0| 1.5 | 0.80 | P3494-ND 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 047 | 5% |24.5 | 9.0 [24.6] 15.0 / 1.5 | 0.80 ) P3517-ND 72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6473JU 
39 | 5% | 35.0 |15.0] 30.0] 20.0] 1.5 | 0.80) P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU 056 | 5% (24.5 |10.0/27.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3518-ND 726.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
47 | 5% | 35.0 |16.5| 31.4] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3496-ND 1.61 13.82 115.15 687.00 | ECQ-P4474JU 068 | 5% | 24.5 |11.0)28.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3519-ND .80 6.83 56.88 340.00 | ECQ-P6683JU 
001 | 5% | 14.5] .0 | 15.5) 10.0) 1.0 | 0.60 | P3497-ND 33° 280 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU 082 | 5% [29.5 |10.5/25.6| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3520-ND 86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 0012 | 5% | 14.5 | 5.5 | 15.5] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3498-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6122JU cil 5% |29.5 |11.5|26.8| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3521-ND 93 8.01 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
ECWF(B) Series Metallized Polypropylene Film Capacitors ey a 
= 
Designed for applications where high current and circuits (TV, display, monitor, power supplly, etc.) 250VDC, .068 to 4.7uF: 0.2% maximum (20°C, 1.5 H 
high frequency are required. 10kHz) 250VDC, .068 to 1.5yF: 0.1% maximum st Solder Plated 
Electrical Specifications: » Temperature Range: — (g9°¢, 1kHz) 400VDC. « Withstand Voltage: Between r Copper-Clad 
Features: * Low-loss * Excellent frequency character- -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, —_terminals.- Rated voltage: (VDC) x 150% for 60s 25 +|- Steel Wire 
istics » Flame retardant epoxy resin coating 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, 400Vp-p) * Dissipation « ingulation Resistance: 9,000 MO minimum, for \  BOede 0.08 
— Factor: .068 to .S1uF: 0.05% max. (20°C, 1kH2) values 0.068 to 33uF, 3,000 MO/UF minimum, for FL15 =f ii 
Applications: * High frequency and high current 250VDC, .56 to 4.7uF: 0.1% max. (20°C, 1kHz) 9.36 to 4.7uF (20°C, 100VDC, 60s) 
WV Cap. |Toler-| _ Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV Cap. |Toler-|__ Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | wF |ance| L a, F | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. DC| pF |ance/| L | T H F | Part No. i 10 100: 1,000 5,000 Part No. 
068 | 5% | 18.0] 6.0] 13.01 15.0| PF2683-ND .49 418 34.83 209.00 196.00/M | ECW-F2683JB 3.3 | 5% | 28.0] 17.0] 26.0 | 25.0 | PF2335-ND 2.79 23.91 199.25 1193.00 1124.00/M | ECW-F2335JB 
082} 5% | 18.0] 6.5|13.5 | 15.0| PF2823-ND .49 418 34.83 209.00 196.00/M | ECW-F2823JB 250) 3.9 | 5% | 33.0 | 16.5} 25.5 | 30.0 | PF2395-ND 3.03 26.00 216.70 1298.00 1223.00/M | ECW-F2395JB 
Aj 5% |18.0| 7.0] 14.0] 15.0] PF2104-ND .49 418 34.83 209.00 196.00/M | ECW-F2104JB 4.7 | 5% | 33.0 | 18.0| 27.0 | 30.0 | PF2475-ND 3.14 26.90 224.18 1342.00 1265.00/M | ECW-F2475JB 
12 | 5% | 18.0] 7.5} 14.5 | 15.0] PF2124-ND 50 4.28 35.65 213.00 201.00/M | ECW-F2124JB 068 | 5% | 18.0} 6.5 | 13.0 | 15.0) PF4683-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 612.64/M | ECW-F4683JB 
15 | 5% | 18.0] 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2154-ND 55 4.71 39.23 235.00 221.00/M_| ECW-F2154JB 082) 5% | 18.0} 7.0 ) 13.5 | 15.0) PF4823-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 612.64/M | ECW-F4823JB 
18 | 5% | 18.0) 6.5| 13.5 | 15.0) PF2184-ND 55 4.73 39.45 236.00 223.00/M | ECW-F2184JB 1 | 5% | 18.0) 7.5 | 14.0] 15.0} PF4104-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 612.64/M | ECW-F4104JB 
22 | 5% | 18.0] 7.0] 14.0 | 15.0] PF2224-ND 56 4.82 40.20 241.00 227.00/M | ECW-F2224JB 12 | 5% | 18.0} 8.0 | 15.0 | 15.0 | PF4124-ND 1.54 13.22 103.59 661.20 617.12/M | ECW-F4124JB 
27 | 5% | 18.0] 8.0] 14.5 | 15.0| PF2274-ND .58 4.95 41.28 247.00 233.00/M | ECW-F2274JB 15 | 5% | 18.0} 8.5 | 15.5 | 15.0 | PF4154-ND 1.70 14.54 113.86 726.75 678.30/M | ECW-F4154JB 
33 | 5% | 18.0] 8.5 | 15.0 | 15.0] PF2334-ND 59 5.08 42.35 254.00 239.00/M | ECW-F2334JB 18 | 5% | 18.0} 9.5 | 16.5 | 15.0) PF4184-ND 1.71 14.63 114.63 731.70 682.92/M | ECW-F4184JB 
250 39 | 5% | 18.0| 9.0 | 16.0 | 15.0 | PF2394-ND_ 62 5.34 44.50 266.00 251.00/M | ECW-F2394JB .22 | 5% | 20.0} 9.5 | 16.5 | 17.0] PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M | ECW-F4224JB 
A7 | 5% | 23.0] 8.0] 15.0 | 20.0| PF2474-ND .65 5.59 46.58 279.00 263.00/M | ECW-F2474JB .27 | 5% | 20.0) 10.5} 17.0 | 17.0 | PF4274-ND 1.81 15.53 121.68 776.70 724.92/M | ECW-F4274JB 
56 | 5% | 23.0] 8.51 15.5 | 20.0| PF2564-ND .68 5.85 48.73 292.00 275.00/M | ECW-F2564JB 400] .33 | 5% | 20.0) 11.5] 18.0 | 17.0) PF4334-ND 1.87 16.00 125.35 800.10 746.76/M | ECW-F4334JB 
68 | 5% | 23.0] 9.5] 16.5 | 20.0] PF2684-ND 71 6.10 50.83 304.00 287.00/M | ECW-F2684JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5| 20.5 | 20.0 | PF4394-ND 1.92 16.47 129.04 823.65 768.74/M | ECW-F4394JB 
82 | 5% | 23.0] 10.5] 17.0 | 20.0 | PF2824-ND .73 6.23 51.88 311.00 293.00/M | ECW-F2824JB A7 | 5% | 23.0} 14.5) 21.5 | 20.0 | PF4474-ND 2.03 17.42 136.42 870.75 812.70/M | ECW-F4474JB 
1.0 | 5% | 23.0] 11.5] 18.0 | 20.0 | PF2105-ND 79 6.74 56.13 336.00 317.00/M | ECW-F2105JB 56 | 5% | 23.0} 13.0) 20.0 | 20.0) PF4564-ND 2.14 18.35 143.77 917.70 856.52/M | ECW-F4564JB 
1.2 | 5% | 23.0] 12.5] 19.5 | 20.0 | PF2125-ND 1.38 11.86 98.85 592.00 558.00/M | ECW-F2125JB 68 | 5% | 23.0 | 14.5] 21.5 | 20.0 ) PF4684-ND 2.25 19.30 151.15 964.80 900.48/M | ECW-F4684JB 
1.5 | 5% | 23.0] 14.0] 21.0 | 20.0 | PF2155-ND 1.48 12.71 105.88 634.00 597.00/M | ECW-F2155JB 82 | 5% | 28.0} 14.0) 20.5 | 25.0 | PF4824-ND 2.36 20.24 158.53 1011.90 944.44/M | ECW-F4824JB 
1.8 | 5% | 28.0] 12.5} 21.0 | 25.0 | PF2185-ND 1.61 13.76 114.70 687.00 647.00/M | ECW-F2185JB 1.0 | 5% | 28.0 | 15.0] 22.0 | 25.0 | PF4105-ND 2.47 21.18 165.89 1058.85 988.26/M | ECW-F4105JB 
2.2 | 5% | 28.0/ 14.0) 22.5 | 25.0 | PF2225-ND 1.73 14.82 123.53 740.00 697.00/M | ECW-F2225JB 1.2 | 5% | 28.0} 16.5) 23.5 | 25.0 | PF4125-ND 2.64 2259 176.98 1129.65 1054.34/M | ECW-F4125JB 
2.7 | 5% | 28.0} 15.5} 24.0 | 25.0 | PF2275-ND 1.99 17.08 142.33 852.00 803.00/M | ECW-F2275JB 1.5 | 5% | 28.0 | 18.5] 25.5 | 25.0 | PF4155-ND 2.80 24.00 188.02 1200.15 1120.14/M | ECW-F4155JB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin 400VDC, 630VDC »* Lead Material: 400V: 0.022uF to 0.11pF Tin-plated, Copper-clad, Pe 
coating. Steel-wire; 0.12uF to 2.4uF Tin-plated, Copper-wire 630V: 0.01pF to 0.043yF Tin-plated, 
omnes nie Tolerance: «3% (H), 5% (J) » Withstanding Voltage: Rated voltage x 150% for 60s.» Insu _Y20+0.05 
Recommended Applications: « Lighting * Power supply * Industrial use * Suitable for ation Resistance: 9,000MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 3,000 MQ/yF 
high current and high frequency curcuits minimum, for greater than .33uF (20°C, 100VDC and 500VDC, 60s) « Dissipation Factor: 
Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) » Rated Voltage: 0.05% maximum at 1kHz and 20°C. 
WV) Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
pc| uF |ance| L | T | H | F | d | PartNo. 110 100 1,000 | Part No. pc| uF |ance| L | 1 | H | F | d |PartNo. 110 100 1,000 | Part No. 
022 | #3% | 12.5 | 5.8 | 86 | 10.0 | 0.6 )P12059-ND 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4223HL 13 | #5% | 15.5 | 7.2 | 11.8] 12.5 ) 0.8 |P12098-ND 1.48 12.66 99.15 632.85 | ECW-F4134JL 
024 | +3% | 125] 60 | 88 | 100| 06 )P12061-ND 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4243HL 15 | #5%| 15.5 | 7.6 |122]125 | 0.8 |P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85 | ECW-F4154JL 
027 | +3% | 125] 62 | 9.0 | 100 | 06 )P12063-ND 1.38 11.80 92.45 590.10 | ECW-F4273HL 16 | +5%| 155 | 78 |124| 125 | 08 |P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95 | ECW-F4164JL 
03 | 43%] 125| 64 | 93 | 10.0| 0.6 |P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10 | ECW-F4303HL 18 | +5%| 155 | 82 |128| 125 | 08 |P12104-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4184JL 
033 | +3% | 125] 67 | 95 |100| 06 )P12067-ND 1.44 12.32 96.47 615.75 | ECW-F4333HL 2 | 45%) 15.5 | 86] 133] 125 | 08 |P12106-ND 1.58 13.62 105.87 675.75 | ECW-F4204JL 
036 | +3% | 125] 57 | 84] 100] 06 | P12069-ND 1.44 12.32 96.47 615.75 | ECW-F4363HL 22 | 5%] 155 | 90 | 136/125] 08 [P12108-ND 1.59 1360 106.53 679.95 | ECW-F4224JL 
039 | +3% | 125 | 58 | 86 | 100] 06 )P12071-ND 1.50 12.88 100.49 641.40 | ECW-F4393HL 24 | «5% | 18.0 | 83 | 13.0 | 15.0 | 0.8 |P12217-ND 1.63 13.95 109.28 697.50 | ECW-F4244JL 
043 | +3% | 125] 6.0 | 88 | 100] 06 )P12073-ND 1.50 12.88 100.49 641.40 | ECW-F4433HL 27 | «5% | 18.0 | 88 | 13.4 | 15.0 | 0.8 |P12218-ND 1.65 1417 110.97 708.30 | ECW-F4274JL 
047 | +3% | 125] 62 | 9.0 | 100| 06 )P12075-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4473HL 3 | 45%] 18.0 | 92] 139] 150] 08 |P12219-ND 168 14.38 112.66 719.10 | ECW-F4304JL 
051 | +3% | 125 | 64 | 92 | 100] 06 )P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4513HL 33 | «5% | 18.0 | 96 | 14.3 | 15.0 | 0.8 |P12220-ND 1.70 1460 114.33 729.75 | ECW-F4334JL 
056 | +3%| 125] 66 | 94] 100| 06 |P12079-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4563HL 36 | +5%| 18.0] 99 | 147| 15.0] 08 [Pt2221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55 | ECW-F4364JL 
062 | +3% | 13.0] 68 | 96 | 100| 08 | P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4623HL 39 | «5% | 18.0 | 10.3 | 15.1 | 15.0 | 0.8 |P12222-ND 1.75 15.02 117.69 751.20 | ECW-F4394JL 
068 | +3%| 13.0] 7.0 | 99 |100| 08 )P12083-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4683HL 43 | «5% | 18.0 | 10.7 | 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12223-ND 1.80 15.45 121.05 772.65 | ECW-F4434JL 
.075 | #3% | 13.0 | 7.3 | 10.1 | 10.0 | 0.8 | P12085-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4753HL AT | #5% | 18.0 | 11.2 | 16.1 | 15.0 ) 0.8 |P12224-ND 1.85 15.88 124.41 794.10 | ECW-F4474JL 
082 | +3% | 13.0] 75 |104] 10.0 | 0.8 | P12087-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4823HL] |4g9| -51 | #5% | 20.5 | 10.3 | 16.8 | 17.5 | 0.8 |P12225-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-F4514JL 
oot | +3% | 13.0] 78 |107] 100] 08 | P12089-ND 1.65 14.11 11054 705.60 | ECW-F4913HL| |“V| .56 | 25% | 20.5 | 10.7 | 17.3 | 17.5 | 0.8 |P12226-ND 1.95 16.74 131.13 837.00 | ECW-F4564JL 
A | 48%] 15.5] 65 | 11.0] 12.5 | 0.8 | P12091-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4104HL 62 | #5% | 20.5 | 11.3 | 17.9] 17.5 | 0.8 | P12227-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4624JL 
41 | 43%] 155 | 68 ]11.3/ 125] 0.8 |P12093-ND 1.68 14.41 112.89 720.60 | ECW-F4114HL 68 | +5% | 20.5 | 11.8 | 18.5 | 17.5 | 0.8 |P12228-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F4684JL 
12 | #3% | 15.5) 7.0 | 14.5] 12.5 | 0.8 | P12095-ND 1.69 14.45 113.22 722.70 | ECW-F4124HL 75 | £5% | 20.5 | 12.3} 19.1 | 17.5 | 0.8 |P12229-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F4754JL 
13 | #3% | 15.5 | 7.2 | 14.8] 12.5 | 0.8 | P12097-ND 1.77 15.18 118.91 759.00 | ECW-F4134HL 82 | 25% | 23.0 | 11.8 | 18.5 | 20.0 | 0.8 |P12230-ND 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4824JL 
15 | 43% | 15.5 | 7.6 | 12.2] 12.5 | 0.8 |P12099-ND 1.86 15.91 124.62 795.45 | ECW-F4154HL 91 | 45% | 23.0 | 12.4] 19.2 | 20.0 | 0.8 | P12231-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-FA914JL 
46 | 43%1 155178 11241125 | 08 |protoi-ND 1.86 1595 124.95 797.55 | ECW-F4164HL 1.0 | 45% | 23.0 | 13.0| 19.8 | 20.0 | 0.8 |P12232-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4105JL 
48 | 43%|1 1551 82 /1281125| 08 |pr210a-ND 1.87 1599 125.28 799.65 | ECW-F4184HL 14 | 45% | 23.0 | 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |P12233-ND 2.33 19.96 156.35 997.95 | ECW-F4115JL 
9 |a9% 1155! a6 1133/1251] 08 |Pi2105-ND 1.89 1621 12695 810.30 | ECW-F4204HL 1.2 | «5% | 28.0 | 12.3 | 19.1 | 25.0 | 0.8 |P12234-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F4125JL 
2 143% 14551 90 11361125 | 08 |pr2t07-ND 1.90 1629 127.63 814.65 | ECW-F4224HIL 1.3 | «5% | 28.0 | 12.8| 19.6 | 25.0 | 0.8 |P12235-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F4135JL 
a |a3%/ 1801 83 11301 1501 08 |Pr2192-ND 1.93 1653 129.46 82635 | ECW-Fa24aHL 15 | «5% | 28.0 ] 13.7 | 207 | 25.0] 08 |P12236-ND 2.55 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F4155JL 
‘7 | 43%! 180 88 1134) 150 08 |pioi9¢ND 1.95 1674 131.13 837.00 | ECW-F4274HL 1.6 | +5% | 28.0 | 14.2| 21.2 | 25.0 | 0.8 |P12237-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4165JL 
3 | 23%) 180 | 92 [139/150 | 08 |Pi2194-ND 1.98 1696 13282 947.80 | ECW-F4g04HL 1.8 | 45% | 28.0 | 15.2| 22.2 | 25.0 | 0.8 |P12238-ND 2.75 23.61 184.95 1180.50 | ECW-F4185JL 
33 | 23% | 180] 9.6 | 143) 150 | 08 |P12195-ND 200 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4334HL 2.0 | 6% | 28.0 | 16.0 | 28.1 | 25.0 | 0.8 (eer mireg 288 (24.68 193.93 1284.05 | ECW-F4205JL 
9g | a3% | 480/99 1147) 150 | 08 FEREReRRM 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECWerAaedHI. 2.2 | +5%| 28.0 | 16.8 | 24.0 | 25.0 | 0.8 |P12240-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4225JL 
2.4 | +5%| 28.0 | 17.5 | 24.8 | 25.0 | 0.8 |P12241-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-Fa245JL 
39 | +3%| 18.0] 103 | 15.1] 15.0] 0.8 |P12197-ND 210 18.03 141.24 901.50 | ECW-Fa394HL 
43 | +3% | 18.0 | 10.7 | 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12198-ND 215 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4434HL 01 | 43%) 12.5 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12109-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6103HL 
AT | 23% | 18.0 | 11.2 | 16.1] 15.0 | 0.8 | P12199-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F4474HL O11 | 28% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | PI2Z111-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6113HL 
51 | £3% | 20.5 | 10.3 | 16.8] 17.5 | 0.8 | P12200-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4514HL 012 | #8% | 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0 | 0.6 | PI2Z113-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6123HL 
4o0| 56 | 23% | 20.5 | 10.7 }17.3] 17.5 | 0.8 |P12201-ND 2.30 19.75 154.68 987.30 | ECW-F4564HL 013 | 28% | 12.5 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.6 | PIZ115-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6133HL 
Wi : ; - 015 | 3%] 125 | 59) 87 | 100] 06 |P12117-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6153HL 
62 | 43%| 205 | 113/179] 17.5] 0.8 |P12202-ND 2.35 2018 158.04 1008.75 | ECW-Fa624HL 
68 | 23% | 205 | 118 | 18.5 | 17.5 | 0.8 |P12203-ND 240 20.60 161.40 1030.20 | ECW-Fa684HL O16 | 28% | 12.5 | 6.0 ) 89 |) 10.0 | 0.6 [RI2IS:NDG 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-FE163HL 
75 | 33% | 205 | 123] 191] 17.5 | 0.8 |P12204-ND 245 21.03 164.76 1051.65 | ECW-F4754HL O18) 28%) 125 | 6.2 | 91 | 100 | 0.6 (ERIE 140 11.97 98.79 598.65 | ECW-F6183HL 
82 | 23% | 23.0 | 11.8 | 185) 20.0 | 0.8 |P12205-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F4824HL 02 | 8%) 12.5 | 65 ) 9.8 / 10.0 | 0.6 PATZIDE 1.40 11.97 98.79 598.65 | ECW-F6203HL 
91 | 23% | 23.0 | 12.4] 192) 20.0] 08 |P12206-ND 2.58 22.11 173.17 1105.36 | ECW-F4914HL 022 | 28%) 125 / 6.2 | 9.0 | 100 | 0.6 [RIED 121 10.38 81.29 518.85 | ECW-F6223HL 
024 | 43%] 125 | 64) 9.2 | 100 | 06 |P12127-ND 146 1254 98.25 627.15 | ECW-F6243HL 
1.0 | +3%| 23.0| 13.0] 19.8| 20.0] 0.8 |P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4105HL 
14 | 43% | 23.0 | 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |P12208-ND 2.73 23.39 183.25 1169.70 | ECW-F4115HL 027 | 28%) 13.0 | 6.6 | 95 | 100 ) 0.8 Zan 153 18.11 102.72 655.65 | ECW-F6273HL 
12 | 43% | 28.0 | 12.3] 19.1 | 25.0 | 0.8 |P12209-ND 2.80 24.04 188.31. 1201.95 | ECW-F4125HL 03 | 28%) 13.0 | 69 | 9.7 | 10.0 | 0.8 APNE, 1.53 18.11 102.72 655.05 | ECW-FE303HL 
13 | 23% | 28.0 | 128 | 19.6) 25.0 | 08 |pi22t0-ND 290 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F4135HL 083 | 29% | 18.0.) 7-1 | 10.0.) 10.0 | 0.8 eee 160 13.69 107.21 684.90 / ECW-FESS3HL 
15 | 23% | 28.0 | 137 | 207) 25.0] 08 |pi2211-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F415SHL 086 | 29% | 18.0 | 7.3 | 10.2) 10.0 | 0.8 [Reser (60 13.69 107.21 684.90 | ECW-FES63HL 
039 | +3% | 13.0 | 7.6 | 104) 10.0 | 08 }P12137-ND 1.66 14.26 111.67 712.80 | ECW-F6393HL 
1.6 | 43% | 28.0 | 14.2 | 21.2] 25.0] 0.8 |P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-Fa165HL 
18 | «3% | 28.0 | 15.2 |22.2| 25.0 | 0.8 |P12213-ND 3.26 27.90 21855 1395.00 | ECW-F4185HL 043 | 28% | 13.0) 7.9 | 10.7 | 10.0) 0.8 Taeiemaeeg 166° 14.26 111.67 712.80 | ECW-HE43aHL 
2.0 | «3% | 28.0 | 16.0 |23.1 | 25.0] 0.8 |P12214-ND 3.38 28.97 226.96 1448.70 | ECW-F4205HL 047 | 28%) 18.5 | 64 | 10.8 12.5 | 0.8 TRIOS 173 14.88 116.14 741.30 | ECW-647aHL 
22 | «3% | 28.0 | 168 |24.0| 25.0 0.8 |P12215-ND 3.51 30.05 235.38 1502.40 | ECW-F4225HL O51 | 28% | 18.5 / 66 | 11-0) 12.5) 08 Teg 1-73 14.88 116.14 741.30 | EWES 1aHL 
34 | «3% {2801475 |248| 250 | o@ |PizsteND 363 3112 24379 155640 lEcw-razasny| (630) 056 | 23%] 18.6 | 68 | 11.2| 125 | 08 |P12145-ND 1.80 15.40 120.60 769.80 | ECW-FES63HL 
wy] .062 } +3%| 155 | 74 [11.5] 125 | 0.8 |P12147-ND 1.80 15.40 120.60 769.80 | ECW-F6623HL 
022 | +5% | 125] 58 | 86 | 100] 06 |P12060-ND 110 9.41 73.70 470.40 | ECW-F4223JL 
“goa | ase | 488 | 60: |'8a-|400'|06- MMMM 44g) Gal 7-76: -avoan | ECWLFaaaal 068 | +3% | 155 | 74 | 118] 125 | 08 |P12149-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6683HL 
“gor | aise (488 | 63/30: | 400/06 PMN 446-964 7706 -aot.as | EcwiEaaraii 075 | 3% | 15.5 | 7.7 | 121) 125 | 08 |P12151-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6753HL 
03 | 15%) 125] 64 | 93 | 100] 06 |P12066-ND 1.15 9.84 77.08 491.85 | ECW-F4303JL axl canlare lag (7 (toe | on GMMMMMO ee eon sooas veapy |cowreaptan 
H 43% i i : : k r i i ul . - 
033 | +5% | 125] 67 | 95 | 100] 06 | P12068-ND 1.20 10.26 80.39 513.15 | ECW-F4333JL + Vga beg l-a7 [49% 180.1 66: Rte 485. a5.68 topes. 7aaus ECW EeIOAHL 
mae [as| ar [ee [ge as rma em wo sass enema] | Tele [an [etme [no Tal nor amet mer [ore 
i 12 | «3%| 18.0 | 83 | 127 | 15.0 | 0.8 |P12161-ND 1.87 16.06 125.80 802.95 | ECW-F6124HL 
043 | +5% | 125] 60 | 88 | 100] 06 |P12074-ND 1.25 10.69 83.75 534.60 | ECW-F443JL 43/2 (1n6 | 8 (430450 | oa MMMM 187 dea? daata aaaas | EGWeiadil 
ONE Bie | 128 | G2: | 300 | AO 0-6 aig a TLA2 87.09), 655-20. EO 15 | +3%| 18.0 | 91 | 13.5 | 15.0 | 0.8 |P12165-ND 2.06 17.68 138.46 883.80 | ECW-F6154HL 
051 | +5% | 125 | 64 | 9.2 | 100] 06 |P12078-ND 1.30 11.12 87.09 555.90 | ECW-F4513JL 46 ashe 4eg.| Bigs 4a (deg: vce: PARR 8 674998. daacad. paclon, (EeW ERleail 
056 | +5% | 125] 66 | 94] 100] 06 |P12080-ND 1.35 11.55 90.45 577.36 | ECW-F4563JL qh lage aa |e ada ae Loe REM “AGT 4757 cagooi eae eo. Bowie laa 
062 | +5% | 13.0] 68 | 96 | 100] 08 | P12082-ND 1.35 11.55 90.45 577.36 | ECW-F4623JL > | sal 180 (1031 447/450 | 08 FNM 240 1801 141.07 900.45 | Ecw-Fe20ain. 
068 | 25% | 18.0) 7.0 | 98 | 10.0 | 0.8 Peteg (40 11.987 93.73 598.65 | ECW-FB83IL 22 | +3%| 18.0 |108| 155 | 15.0 | 0.8 /P12173-ND 211 18.10 141.80 905.10 | ECW-Fe224HL 
075 | 26% | 18.0 | 7.3 | 10.1 | 10.0) 0.8 (RRECCEINOR 140 17.97 93.79 898.65 | ECW-FA7EQIL 24 | 3%] 180 | 11.2) 159) 15.0 | 08 |p12242-ND 212 18.20 142.55 909.90 | ECW-Fe244HL 
082 | 26% | 18.0 | 7.5 | 10.4 | 10.0| 0.8 RURCEEANDR 1.40 17.97 98.79 698.65 | ECWHF4B2QNL 27 | #3%| 205 | 104/167) 17.5 | 08 |p12243-ND 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F6274HL 
oot | +5% | 13.0] 78 |107] 100] 08 |P12090-ND 140 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4913JL 3 13%) ons [10914721975 | 08 IGIBOMININ 240 vea7 d4ace oaa.eo |ecw-reaoau 
A | 36% | 155 | 6.5 | 11.0) 12.5 | 0.8 [RICDS2NDS 1.40 11.97 93.79 598.65 / ECW-FA104JL 33 | 23% | 205 | 11.4] 17.7] 175 | 08 |P12245-ND 220 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6334HL 
‘WY | a5%) 15.5 | 6.8 / 11.3) 125 | 0.8 PEMZOsRND® 1.40 12.02 94.14 600.90 | ECWHFATIAIL 36 | #3%| 205 |11.9|185|175 | 08 |P12246-ND 223 19.10 149.62 955.05 | ECW-F6364HL 
42 | 45%| 155 | 7.0 | 11.5| 125] 0.8 |P12096-ND 1.41 12.06 94.47 603.00 | ECW-Fa124JL 
(Continued) 
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Panasonic  wWetallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) (Cont) 


WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | pF | ance] L ili H F d | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| pF | ance} L ili H iF d | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
39 | 3% | 20.5 | 12.4 | 19.0 | 17.5 | 0.8 | P12247-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6394HL 062 | +5% | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 0.8 | P12148-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F6623JL 
43 | +3% | 20.5 | 13.0 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | P12248-ND 2.30 19.75 154.68 987.30 | ECW-F6434HL 068 | +5% | 15.5 | 7.4 | 11.8] 12.5 | 0.8 | P12150-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6683JL 
AT | £3% | 20.5 | 13.5 | 20.1 | 17.5 | 0.8 | P12249-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-F6474HL 075 | +5% | 15.5 | 7.7 | 12.1 | 12.5 | 0.8 | P12152-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6753JL 
51 | £3% | 28.0 | 11.1 | 17.3 | 25.0 | 0.8 | P12250-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F6514HL 082 | 25% | 15.5 | 8.0 | 12.4 | 12.5 | 0.8 | P12154-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6823JL 
56 | +3% | 28.0 | 11.6 | 17.8 | 25.0 | 0.8 | P12251-ND 2.45 21.03 164.76 1051.65 | ECW-F6564HL 091 | 5% | 15.5 | 83 | 12.7 | 12.5 | 0.8 | P12156-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6913UL 
62 | +3% | 28.0 | 12.1 | 18.7 | 25.0 | 0.8 | P12252-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F6624HL A | £5% | 18.0 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 0.8 | P12158-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6104JL 
68 | +3% | 28.0 | 12.7 | 19.3 | 25.0 | 0.8 | P12253-ND 2.58 22.11 173.17 1105.35 | ECW-F6684HL 11} £5% | 18.0 | 8.0 | 12.4} 15.0 | 0.8 | P12160-ND 1.56 13.35 104.60 667.65 | ECW-F6114JL 
75 | £38% | 28.0 | 13.3 | 19.9 | 25.0 | 0.8 | P12254-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F6754HL 12 | +5% | 18.0 | 83 | 12.7 | 15.0 | 0.8 | P12162-ND 1.56 13.40 104.97 670.05 | ECW-F6124JL 
82 | +3% | 28.0 | 13.9 | 20.5 | 25.0 | 0.8 | P12255-ND 2.73 23.39 183.25 1169.70 | ECW-F6824HL 13 | +5% | 18.0 | 85 | 13.0} 15.0 | 0.8 | P12164-ND 1.64 14.06 110.17 703.20 | ECW-F6134JL 
91 | £3% | 28.0 | 14.6 | 21.2 | 25.0 | 0.8 | P12256-ND 2.80 24.04 188.31 1201.95 | ECW-F6914HL 15 | +5% | 18.0 | 9.1 | 13.5 | 15.0 | 0.8 | P12166-ND 1.72 14.73 115.39 736.50 | ECW-F6154JL 
1.0 | +3% | 28.0 | 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 | P12257-ND 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F6105HL 16 | 25% | 18.0 | 9.3 | 13.8} 15.0 | 0.8 | P12168-ND 1.72 14.78 115.76 738.90 | ECW-F6164JL 
1.1 | £3% | 28.0 | 16.3 | 23.0 | 25.0 | 0.8 | P12258-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F6115HL 18 | 5% | 18.0 | 9.8 | 14.2 | 15.0 | 0.8 | P12170-ND 1.73 14.83 116.14 741.30 | ECW-F6184JL 
1.2 | 3% | 28.0 | 17.0 | 23.7 | 25.0 | 0.8 | P12259-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F6125HL 2 | +5% | 18.0 | 10.3 | 14.7 | 15.0 | 0.8 | P12172-ND 1.75 15.02 117.62 750.75 | ECW-F6204JL 
1.3 | 3% | 28.0 | 17.6 | 24.4 | 25.0 | 0.8 | P12260-ND 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F6135HL .22 | 5% | 18.0 | 10.8 | 15.5 | 15.0 | 0.8 | P12174-ND 1.76 15.11 118.37 755.55 | ECW-F6224JL 
01 | 25%] 12.5 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12110-ND 1.141 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6103JL 24 | +5% | 18.0 | 11.2 | 15.9 | 15.0 | 0.8 | P12261-ND 1.78 15.25 119.47 762.60 | ECW-F6244JL 
011 | 25% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | P12112-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6113JL .27 | +5% | 20.5 | 10.4 | 16.7 | 17.5 | 0.8 | P12262-ND 1.83 15.67 122.74 783.45 | ECW-F6274JL 
630] .012 | +5% |] 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0] 0.6 | P12114-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6123JL 630} .3 | +5% | 20.5 | 10.9 | 17.2 | 17.5 | 0.8 | P12263-ND 1.85 15.88 124.41 794.10 | ECW-F6304JL 
WV} .013 | 25% | 12.5 | 5.6 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | P12116-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6133JL WV] .33 | +5% | 20.5 | 11.4 | 17.7 | 17.5 | 0.8 | P12264-ND 1.88 16.10 126.10 804.90 | ECW-F6334JL 
015 | 25%] 12.5 | 5.9 | 8.7 | 10.0 | 0.6 | P12118-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6153JL 36 | £5% | 20.5 | 11.9 | 18.5 | 17.5 | 0.8 | P12265-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-F6364JL 
016 | 25%] 12.5 | 6.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | P12120-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6163JL 39 | +5% | 20.5 | 12.4 | 19.0} 17.5 | 0.8 | P12266-ND 1.93 16.53 129.46 826.35 | ECW-F6394JL 
018 | 25% | 12.5 | 62 | 9.1 | 10.0 | 0.6 | P12122-ND 1.16 9.98 78.16 498.90 | ECW-F6183JL 43 | +5% | 20.5 | 13.0 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | P12267-ND 1.95 16.74 131.13 837.00 | ECW-F6434JL 
02 | 25%] 12.5 | 6.5 | 9.3 | 10.0 | 0.6 | P12124-ND 116 9.98 78.16 498.90 | ECW-F6203JL AT | +5% | 20.5 | 13.5 | 20.1 | 17.5 | 0.8 | P12268-ND 1.98 16.96 132.82 847.80 | ECW-F6474JL 
022 | 25% | 12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | P12126-ND 1.22 10.46 81.90 522.75 | ECW-F6223JL 51 | +5% | 28.0 | 11.1 | 17.3 | 25.0 | 0.8 | P12269-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F6514JL 
024 | 25% | 12.5 | 64 | 9.2 | 10.0 | 0.6 | P12128-ND 1.22 10.46 81.90 522.75 | ECW-F6243JL 56 | +5% | 28.0 | 11.6 | 17.8 | 25.0 | 0.8 | P12270-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F6564JL 
027 | +5% | 13.0 | 66 | 9.5 | 10.0 | 0.8 | P12130-ND 1.28 10.93 85.61 546.45 | ECW-F6273JL 62 | £5% | 28.0 | 12.1 | 18.7 | 25.0 | 0.8 | P12271-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F6624JL 
03 | 25%] 13.0 | 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.8 | P12132-ND 1.28 10.93 85.61 546.45 | ECW-F6303JL 68 | +5% | 28.0 | 12.7 | 19.3 | 25.0 | 0.8 | P12272-ND 215 1846 144.60 922.95 | ECW-F6684JL 
033 | 25% | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 0.8 | P12134-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6333JL 75 | +5% | 28.0 | 13.3 | 19.9 | 25.0 | 0.8 | P12273-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6754JL 
036 | 25% | 13.0 | 7.3 | 10.2 | 10.0 | 0.8 | P12136-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6363JL 82 | £5% | 28.0 | 13.9 | 20.5 | 25.0 | 0.8 | P12274-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6824JL 
039 | 25% | 13.0 | 7.6 | 10.4 | 10.0 | 0.8 | P12138-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6393JL 91 | +5% | 28.0 | 14.6 | 21.2 | 25.0 | 0.8 | P12275-ND 2.33 19.96 156.35 997.95 | ECW-F6914JL 
043 | 25% | 13.0 | 7.9 | 10.7 | 10.0 | 0.8 | P12140-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6433JL 1.0 | +5% | 28.0 | 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 | P12276-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F6105JL 
047 | 25% | 15.5 | 64 | 10.8 | 12.5 | 0.8 | P12142-ND 1.44 12.35 96.77 617.70 | ECW-F6473JL 1.1 | 45% | 28.0 | 16.3 | 23.0 | 25.0 | 0.8 | P12277-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F6115JL 
051 | 25% | 15.5 | 66 | 11.0 | 12.5 | 0.8 | P12144-ND 1.44 12.35 96.77 617.70 | ECW-F6513JL 1.2 | £5% | 28.0 | 17.0 | 23.7 | 25.0 | 0.8 | P12278-ND 2.55 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F6125JL 
056 | 25% | 15.5 | 68 | 11.2 | 12.5 | 0.8 | P12146-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F6563JL 1.3 | £5% | 28.0 | 17.6 | 24.4 | 25.0 | 0.8 | P12279-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F6135JL 


Panasonic High Voltage 


Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


i L — 
Designed for applications where high frequency and high pulse are required. Electrical Specifications: | | aT 
Features: + Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Rated Voltage: 1250VDC) 1600VDC) a ig Solder Plated 
¢ Low-loss and inherent temperature rise * Excellent electrical characteristics + Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz, | Copper-Clad 
¢ Flame-retardant epoxy resin coating 0.2% or less at 10kHz » Withstand Voltage: Between terminals - Rated 35 _,|. Steel Wire 
Recommended Applicati ons: voltage (VDC) x 150% for 60s Terminal to Enclosure - 1500VAC for 60s ¢ Insu- | 
¢ High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) lation Resistance: 30,000 MQ min., at 5S00VDC), 20° for 60s F+1.25 fa [+ © 0.80 + 0.05 
WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | wF | ance] L ul H | F | PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 PartNo. DC | wF |ance| L ii H | F | PartNo. 1 10 100 =1,000 5,000 /|PartNo. 
0010 | 5% | 18.0 | 6.5 |13.5)15.0)P10470-ND .79 6.76 52.95 337.95 315.42/M|ECW-H12102JV 0010 | +5% | 18.0) 6.5] 13.5]15.0|/P10495-ND 63 540 42.32 270.15 252.14/M|ECW-H16102JV 
0012} 25% | 18.0] 7.0 }13.5|15.0/P10471-ND .79 6.76 52.95 337.95 315.42/MJECW-H12122JV oo12 | 45%! 18.0! 7.0/135|15.0/P10496-ND 63 5.40 42.32 27015 252.14/MlECW-H16122IV 
0015 | 5% | 18.0 | 6.5 |13.5)15.0)P10472-ND .82 7.07 55.37 353.40 329.84/M |ECW-H12152JV 0015 | 25% | 18.0) 6.5/13.5/15.0|/P10497-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/MIECW-H16152UV 
0018 | 5% | 18.0 | 7.0 |14.0)15.0)P10473-ND .82 7.07 55.37 353.40 329.84/M |ECW-H12182JV 
0018 | 5% | 18.0} 7.0] 14.0)15.0)P10498-ND .63 5.40 42.32 270.15 252.14/M|ECW-H16182JV 
0022 | 5% | 18.0 | 6.5 |13.5)15.0)P10474-ND .86 7.35 57.58 367.50 343.00/M |ECW-H12222JV 
0022 | 25% | 18.0} 6.0) 12.5|15.0)P10499-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M|ECW-H16222JV 
0027 | 5% | 18.0 | 7.0 |14.0)15.0)P10475-ND .89 7.60 59.55 380.10 354.76/M |ECW-H12272JV 
0033 | #5% | 18.0] 7.5 )14.5|15.0/P10476-ND .91 7.80 61.08 389.85 363.86/M|ECW-H12332JV 0027 | 6% | 18.0) 6.0) 13.0/15.0 TRADSOO IE] 63 5.40 42.82 270.15 252.14/M ECW-HIG272V 
.0039 | +5% | 18.0 | 6.0 |12.5)15.0)P10477-ND .91 7.80 61.08 389.85 363.86/M |ECW-H12392JV .0033 | 5% | 18.0} 6.5] 13.5|15.0)/P10501-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M)ECW-H16332JV 
0047 | 5% | 18.0 | 6.0 | 13.0/15.0}P10478-ND 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M |ECW-H12472JV) 0039 | 25% | 18.0} 7.0} 14.0)15.0)P10502-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M|ECW-H16392JV 
0056 | 25% | 18.0 | 6.5 ]13.5]15.0]P10479-ND 95 8.11 63.52 405.45 378.42/M /ECW-H12562JV 0047} «5% | 23.0! 651145/20.0/P10503-ND .76 649 50.81 324.30 302.68/M/ECW-H16472uV 
0068 | +5% | 18.0 | 7.0 |13.5)15.0)P10480-ND 1.05 9.01 70.57 450.45 420.42/M |ECW-H12682JV 0056 | +5% | 23.0) 6.5] 15.0]20.0|/P10504-ND .76 649 50.81 324.30 302.68/M|ECW-H16562JV 
0082 | 5% | 18.0 | 7.5 | 14.0)15.0)P10481-ND 1.10 9.43 73.86 471.45 440.02/M |ECW-H12822JV 
4600] -0068 | +5% ) 23.0} 7.0] 15.5|20.0)P10505-ND .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M|ECW-H16682JV 
4250| .010 | +5% | 18.0 | 8.0 | 15.0|15.0}P10482-ND 1.13 9.71 76.09 485.70 453.32/M|ECW-H12103JV) Ww 
WV] 012 | 25% | 18.0 | 8.5 |15.5]15.0|P10483-ND 1.19 1016 7959 508.05 474.18/M |ECW-H12123/V OR) Behe iO] 28 1180) 200 aaa oes SUB) eS ee aM Fen eee 
015 | +5% | 18.0 | 9.5 |16.0/15.0/P10484-ND 1.31 11.19 87.66 559.50 522.20/M /ECW-H12153uV O10 | 25% | 23.0) 8.0) 16.5 )20.0 ADSORB) 76 6.49 80.81 924.30 302.60/M ECW-HIEI0SV 
018 | +5%| 23.0 | 7.5 |16.0|20.0|P10485-ND 1.45 1247 97.69 623.55 581.98/M /ECW-H12183JV O12: |e 11280) 201/170 20-0 aga re AST TNSIS2" 76RD TTF ECE} 200 
022 | 25% | 23.0 | 85 | 16.5/20.0/P10486-ND 1.58 13.57 106.27 678.30 633.08/M /ECW-H12223JV O15 | 25% | 28.0 | 9.5 | 18.0 20.0 TARSCEDY 1.79 18.81 119.92 765.45 714.40/M ECW-HIGIS3NV 
027 | #5% | 23.0 | 9.0 / 17.5 |20.0/P10487-ND 1.92 16.44 128.80 822.15 767.34/M |ECW-H12273JV 018 | #5% | 23.0] 10.5 | 19.5}20.0/P10510-ND 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M/ECW-H16183JV 
033 ) 5% | 23.0 |10.0 | 18.5) 20.0) P10488-ND 2.15 18.44 144.41 921.75 860.30/M |ECW-H12333JV 022 | 45% | 28.0! 9.5|18.0/25.0| P10514-ND 2.37 20.34 159.31 1016.85 949.06/M/ECW-H16223UV 
039 ) 5% | 23.0 |10.5 | 19.5) 20.0) P10489-ND 2.18 18.68 146.36 934.20 871.92/M /ECW-H12393JV 
ae f 027 | 5% | 28.0} 10.5 | 19.5} 25.0) P10512-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M]ECW-H16273JV 
047 | 5% | 23.0 |11.5 | 20.5) 20.0) P10490-ND 2.33 19.93 156.11 996.45 930.02/M |ECW-H12473JV 033 | 45% | 28.0111.5 | 205)25.0/P10513-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M/ECW-H16333UV 
056 | 5% | 28.0 }11.5 | 20.5) 25.0) P10491-ND 2.47 21.17 165.86 1058.70 988.12/M |ECW-H12563JV 
039 | 25% | 28.0 | 13.5 | 22.0] 25.0) P10514-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16393JV 
068 ) 5% | 28.0 |12.5 | 21.5) 25.0) P10492-ND 2.62 22.42 175.62 1120.95 1046.22/M |ECW-H12683JV 
082 | #5% | 28.0 |14.0 | 22.5 |25.0/P10493-ND 2.76 23.66 185.37 1183.20 1104.32/M |ECW-H12823JV 047 | 5% | 28.0 | 15.0 | 23.5) 25.0) P10515-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16473JV 
10 | 25%] 28.0 |15.5 | 24.0) 25.0) P10494-ND 2.91 24.91 195.12 1245.45 1162.42/M |ECW-H12104JV 056 | 25% | 28.0 | 16.0 | 24.5 | 25.0) P10516-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M]ECW-H16563JV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EBT... Metallized Polypropylene Filter Capacitors 
MKP 416 to 420 Series 


Applications: * Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred 
¢ Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% 


l- Od 


Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(voc); (WF) | b oh | Poi ad; | Part No. 1 10 = 100) Part No. (voc) (uF) | b oh 1 Poi ody | Part No. 1 10 © 100] Part No. 
MKP 416 Series 056 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2154-ND 70 60 .40| 2222418 45603 
036 | 45 90 72 5.0 40 50 | BC2065-ND 54 46 31 | 2222416 43603 062 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2155-ND 71 62 41 | 2222418 46203 
039 | 45 90 72 50 40 50 | BC2066-ND 54 46 31 | 2222416 43903 068 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2156-ND 58 50 .34]| 2222418 46803 
043 | 45 9.0 7.2 50 4.0 .50] BC2067-ND 54 46 31 | 2222 416 44303 075 | 50 11.0 125 100 4.0 60) BC2157-ND 72 63 42 | 2222418 47503 
047 | 45 90 7.2 50 40 .50]) BC2068-ND 55 48 32 | 2222 416 44703 082 | 5.0 110 125 10.0 4.0 60 | BC2158-ND 75 64 43 | 2222 418 48203 
O51 | 60 110) 7.2 5.0 4.0 50 (BUA 554882 | 2222 -416.45103 on | 50 11.0 125 100 40 60 | Bc2isoND 77 66 44 | 222241849103 
056 | 60 11.0 7.2 5.0 4.0 50) BC2070-ND 57 49 33 | 2222 416 45603 11 | 60 120 125 10.0 4.0 60 | BC2135-ND 79 68 46 | 2222418 41104 
062 ) 6.0 11.0 7.2 50 4.0 50 | BC2071-ND = 58 51.34 | 2222 416 46203 42 | 60 120 125 100 4.0 60 | BC2137-ND 81 .70 47 | 222241841204 
me f es i oF th 2 Boe = = Sie ate dehe 413 | 60 120 125 100 4.0 .60| BC2139-ND 84 72 48) 222241841304 
082 | 60 11.0 7.2 50 40 .50| BC2074-ND 62 54 36 | 2222 416 48203 * = 7 oe 7 ~ . = 2 “ < —e 
091 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50] BC2075-ND 62 54 36 | 2222416 49103 : : : : Sea : : , ’ 
18 | 60 120 17.5 150 35 .60 | BC2162-ND 81 .70 47 | 229241871804 
10 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2054-ND 62 54 36 | 2222 416 41004 250 7 | 60 120 476 160 36 60 RCT hay. Saat ig:|aaapatasend 
11 | 60 11.0 7.2 50 40 .50 | BC2055-ND 65 56 37 | 2222416 41104 : : : : — oS s : : : 
1 | 60 110 72 50 40 50 | BC2056ND 67 57 38 | 229941641204 24 | 60 120 17.5 150 35 .60 | BC2165-ND 90 .78 52) 2222 418 72404 
43/50 410 125 100 40 60 BC2057-ND 67 57 38 | 222941641304 27 | 70 135 17.5 150 35 .80 | BC2166-ND 93 81 54 | 2292418 72704 
15 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2058-ND 68 59 39 | 2222 416 41504 30 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2167-ND 96 83 55 | 2222 418 73004 
16 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2059-ND 70 60 .40 | 2222 416 41604 33 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2168-ND 1.00 86 57 | 2222 418 73304 
418 | 60 120 125 10.0 4.0 .60| BC2060-ND 71 62 41 | 222241641804 36 | 70 135 17.5 150 35 .80| BC2169-ND 1.05 91 61 | 2222418 73604 
63 20 | 60 12.0 125 10.0 4.0 60 | BC2061-ND 72 63 42 | 2222416 42004 39 | 85 15.0 17.5 150 35 .80| BC2170-ND 112 96 64 | 2292 418 73904 
22 | 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2062-ND 75 64 43 | 2222 416 42204 43 | 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BC2171-ND 148 1.02 68 | 2222418 74304 
24 | 6.0 120 125 10.0 4.0 60] BC2063-ND 78 67 45 | 2222416 42404 47 | 85 150 17.5 15.0 35 .80| BC2172-ND 1.25 1.07 .72 | 222241874704 
27 | 60 12.0 125 10.0 4.0 60) BC2064-ND 81 70 47 | 2222416 42704 51 | 85 15.0 17.5 150 35 .80| BC2173-ND 133 1.14 .76 | 2222418 75104 
30 | 60 120 175 15.0 35 .60 | BC2078-ND 79 68 = AS | 2222 416 73004 56 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80| BC2174-ND 1.41 1.21 81 | 2222418 75604 
33 | 6.0 12.0 175 15.0 3.5 .60 | BC2079-ND 81 69-46 | 2222 416 73304 62 | 100 165 17. 150 35 .80| BC2175-ND 1.49 1.29 86 | 2222 418 76204 
36 | 6.0 120 175 15.0 35 .60 | BC2080-ND 84 73 49 | 2222416 73604 KP 415 Getles 
39 | 60 120 17.5 150 35 .60] BC2081-ND 89 76 51 | 222241673904 
43 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2082-ND 92 79 53 | 2222 416 74304 001 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2177-ND 37.33.22: | 2222 419 41002 
47 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2083-ND 96 82 .55 | 2222 41674704 0012 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2181-ND 37 = 33.22: | 2222 419 41202 
51 | 7.0 135 175 15.0 3.5 .80| BC2084-ND 1.00 86 58 | 229241675104 0013) 35 80 72 50 4.0 50 | BC2183ND 37 33 22 | 222241941302 
56 | 70 135 17.5 150 35 .80 | BC2085-ND 1.02 88 59 | 2222416 75604 0016 | 35 80 72 50 4.0 50] BC2187-ND 42 36 24 | 222241941602 
62 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2086-ND 4.08 93 62 | 2222 416 76204 .0018 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2189-ND 42 36 .24 | 2222 419 41802 
68 | 85 15.0 175 150 35 .80| BC2087-ND 113 97 65 | 2222416 76804 0022 | 35 80 72 5.0 40 50 | BC2193-ND 42 36 .24| 2222419422002 
15 85 150 175 15.0 3.5 .80 | BC2088-ND 1.19 1.03 69 | 2222 416 77504 0024 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2195-ND AQ 36 ©.24 | 2229 419 42402 
82 85 150 175 15.0 3.5 .80 | BC2089-ND 1.28 1.11 74 | 2222 416 78204 0027 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2197-ND Ad 38 25 | 2222 419 42702 
91 [10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2090-ND 1.38 119 79 | 222241679104 003 | 35 80 72 50 40 50| BC2i99-ND 44 38 25 | 2999419 43002 
10 ]100 165 17.5 150 35 .80] BC2076-ND 145 1.25 83 | 222241671005 0033 | 35 80 72 50 4.0 50 | BC2201-ND 44 38 25 | 2299 419 43302 
11 |100 165 17.5 150 35 .80 | BC2077-ND 158 1.35 90 | 222241671105 00g | 35.80 72 5.0 40 50 |) BCO203ND 44 9a 25 | 2099 419 4600 
MKP 417 Series 0039) 35 80 72 50 4.0 50 | BC2205-ND 44 38 25 | 2222419 43902 
024 | 45 90 72 5.0 40 50] BC2100-ND 57 49 .33 | 2222417 42403 0043) 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2207-ND 44 38 25 | 2222419 44302 
03 | 45 90 72 50 40 50] BC2103-ND 58 51 34 | 2222 417 43003 0056 | 45 90 72 50 4.0 50 | BC2213ND 46 39 .26 | 2222419 45602 
036 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2105-ND 58 51 34 | 2222417 43603 ooe2 | 45 90 7.2 5.0 4.0 50 | BC2215-ND 47 41 _.27 | 2222419 46202 
ve eG es is ae ie 2 STNG = a o Silat: 0082 | 45 90 72 50 40 50| BC2220-ND 50 43 .29| 222241948202 
fee 19 7 fa i ec if 0091 | 45 90 72 50 40 50] BC2221-ND 50 43 .29| 222241949102 
047 | 60 11.0 7.2 5.0 4.0 50) BC2108-ND = 60 52 35 | 2222 417 44703 011 | 45 90 72 50 4.0 50) BC2180-ND 54 46 31 | 222241941103 
051 | 60 11.0 7.2 50 4.0 50] BC2109-ND 62 54 36 | 2222417 45103 o3 | 60 110 72 50 40 50 | BC2184-ND 55 4832. | 2222-419 41303 
056 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50] BC2110-ND 63 54 36 | 2222 417 45603 , ; p : ae : ‘ : : 
oe | 60 110 72 80 40 co WERE es ce 37 | p00 447 4eong 015 | 60 110 72 5.0 40 50 | BC2186-ND 57 49  .33 | 2222419 41503 
oes | 60 110 72 #50 40 50) BCot12ND 67 57 38 | 2229 417 46803 016 | 60 110 72 5.0 40 .50| BC2188-ND 58 51 .34| 2222419 41603 
075 | 40 10.0 125 100 40 .60| BC23-ND 67 57 38 | 222241747503 a 2 ee i 2 i 2 esa . 2 2 Bs is ane 
082 | 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BC2114-ND 67 57 38 | 2222 417 48203 : : : ; eS i : ‘ ‘ 
ost | 40 100 125 100 40 60 | BCe1isND 68 59 39 | 2999417 49103 400 | .024 | 40 10.0 125 100 4.0 .60 | BC2196-ND 65 56 37 | 2222419 42403 
11 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2092-ND Wal 62 ‘At | 2222 417 41104 .03 4.0 10.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC2200-ND 68 59 .39 | 2222 419 43003 
12 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2093-ND 72 63 42 | 2202417 41204 033 | 40 100 125 100 4.0 60) BC2202-ND 70 60 .40| 2222419 43303 
joo | 15 | 50 11.0 125 10.0 40 .60 | BC2095-ND 75 64 43 | 222241741504 036 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2204-ND 71 62 41 | 2222419 43603 
16 | 60 12.0 125 10.0 4.0 60 | BC2096-ND 77 66 .44| 2222417 41604 039 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2206-ND 72 63 42 | 2222419 43903 
18 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 |) BC2097-ND 78 67 45 | 2222417 41804 043 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2208-ND 75 64 .43| 2222419 44303 
20 | 6.0 120 125 10.0 4.0 60) BC2098-ND 79 68 46 | 2222 417 42004 051 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2212-ND 77 66 44 | 2222 419 45103 
24 | 6.0120 125 10.0 4.0 60 (REGIONE 84 72 AB | 2222 417 42404 056 | 60 120 125 100 40 60 | BC2214-ND 78 67 45 | 2222419 45603 
27) 5.0 11.0 175 15.0 3.5 80 | BC2118-ND 79 68 46 | 2222 417 72704 062 | 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2216-ND 79 68 46 | 2222 419 46203 
30 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .60 | BC2119-ND = 85 73.49 | 2222 417 73004 068 | 60 120 125 100 4.0 60) BC2218-ND 81 .70 47 | 2222419 46803 
: . en ie na = . SOT a a > ris dir bd 075 | 50 110 175 150 35 .60 | BC2296-ND 79 68 46 | 222241977503 
39 | 60 120 175 150 35 60 | BC2122-ND 96 82 55 | 2999 417 73904 se 7 - oe - ee = 7 - re 
43 | 7.0 135 17.5 150 35 .80 | BC2123-ND 99 86 57 | 222241774304 : : : : a ae : : : ‘ 
si | 70 195 475 180 35 80 WEGHOERINM 40a oa 62 | 2999417 75104 11 | 60 120 17.5 150 35 .60 | BC2223-ND 82 71 47 | 222241971104 
56 | 7.0 135 175 15.0 35 .80| BC2126-ND 1.10 95 63 | 222241775604 12) 60 120 176 150 35 60 Re 882 72 AB) 222241971204 
62 | 85 15.0 175 15.0 35 80) BC2127-ND 117 1.00 67 | 2222417 76204 13°) 60 120 17.5 15.0 35 .60 BCZze ND 86 75 60 | 222241971304 
75 | 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BC2129-ND 1.29 111 74 | 220241777504 15 | 70 135 17.5 15.0 35 80 | BC2226-ND 90.78 52 | 2222 419 71504 
82 | 85 15.0 175 150 35 .80] BC2130-ND 1.39 119 80 | 2222417 78204 16 | 70 135 17.5 15.0 35 .80 | BC2227-ND 93 81 54 | 222241971604 
91 |10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2131-ND 1.49 128 86 | 222241779104 18 | 7.0 135 17.5 150 3.5 .80 | BC2228-ND 98 84 56 | 222241971804 
MKP 418 Series 20 | 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BC2229-ND 1.03 88 59) 222241972004 
ti [38 80 72 50 40 so | eoeteny «9 ao 08 | mooate ate Ae ee ll 
012 | 35 80 7.2 50 40 50] BC2136-ND 49 42 28 | 2202 418 41203 : - - - a : - : 
013 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2138-ND A942 ~—«.28 | 2292 418 41303 27 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2232-ND 1.22 1.05 70 | 2222 41972704 
015 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2140-ND 52 45 ~~ 30 | 2222 418 41503 30 10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2233-ND 1.30 112 .75 | 2222 419 73004 
016 | 45 90 72 50 40 .50| BC2141-ND 54 46  .31 | 2222418 41603 33 |100 165 17.5 150 35 .80 | BC2234-ND 138 1.18  .79 | 222241973304 
02 | 45 90 72 50 40 501 BC2143-ND 57 49 33 | 2202418 42003 36/100 16.5 17.5 150 35 .80 | BC2235-ND 144 1.24 83 | 2222 41973604 
250 | 024 | 45 90 72 50 40 50 | BC2145-ND 60 52 .35 | 2222418 42403 MKP 420 Series 
027 | 60 110 72 50 40 50 | BC2146-ND 62 54 .36 | 2222 418 42703 
03 | 60 110 72 50 40 50 | BCO1d7-ND 63 54 36 | 2999418 43003 0015 | 35 80 72 50 4.0 50 | BC2243-ND 46 39 .26 | 2222 42041502 
036 | 60 110 72 50 40 50) BCot49-ND 65 56 37 | 2999418 43603 630 | 0016 | 35 80 7.2 5.0 4.0 50 | BC2245-ND 46 39.26 | 2222420 41602 
039 | 60 110 72 50 40 50| BC2IS0-ND 65 56 37 | 2229418 43903 0018 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2247-ND 46 39 .26 | 2222 42041802 
043 60 110 72 50 4.0 .50 | BC2151-ND 67 ~=.57.—Ss—wB8:|:- 2222 418 44303 002 3.5 80 7.2 50 4.0 .50 | BC2249-ND A639 = .26 | 2222 420 42002 
051 | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2153-ND 70 60 40 | 2222 418 45103 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


wows Metallized Polypropylene Filter Capacitors MKP 416 to 420 Series (Cont.) 


Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 

age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 

(vDC) | (uF) | bo oh I Poly ody | Part No. 1 10 = 100} Part No. (vDC)| (uF) | boon I P ody | Part No. 1 10 100} PartNo. 
0024 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2253-ND AG 39.26 | 2222 420 42402 02 5.0 11.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC2250-ND 68 59 .39 | 2222 420 42003 
0027 | 3.5 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2255-ND AT AL 27 | 2222 420 42702 024 | 50 110 125 10.0 4.0 .60 | BC2254-ND 71 62 ~— 41 -| 2222 420 42403 
003 | 45 90 72 5.0 4.0 50) BC2257-ND 47 41 27 | 2222 420 43002 027 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2256-ND 72 63 _.42 | 2222 420 42703 


0033 45 80 72 8.0 40 50 Rae pm mm al eect 03 6.0 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2258-ND 75 64 ~— 43 | 2222 420 43003 


0036 | 45 9.0 7.25.0 40 50 TERRE 47 A127 | 2272. 420 43602 043 | 60 120 125 100 40 60 | BC2266-ND 81 70 47 | 2299420 44303 
0039 | 45 (90 7.2 5.0 40 .50 ) BC2263-ND = 47 A127 | 2222 420 43902 051 | 60 120 175 15.0 35 .60 | BC2282-ND 79 69 46 | 222242075103 


0043 6.0 11.0 72 50 40 .50 /BEGRES ND 47 Al 27 | 2202 490 44902 056 | 60 120 175 150 35 60 | BC2283-ND 81 70 47 | 2292420 75603 

0051 | 60 110 7.2 50 40 50 | Bc2269ND 49 42-28 | 220242045102] | 44, | ‘062 | 70 135 178 180 38 80 | BCD284ND 82 71. 47 | 2000 40076203 

0056 | 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2270-ND 49 42 28 | 2299 420 45602 : Neg = es a 

‘os2 | 60 110. 72 «250 40 50 MERRIE = G0 43.29. | 2909 490 denn? 068 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2285-ND 83 72 48 | 2222 420 76803 

wes 160711072 4050 NEGEV 50328 | a0 400 amano 075 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2286-ND 85 74 49 | 2299 49077503 
a2 | 70 135 175 15.0 35 .80 | BC2287-ND 88 76 51 | 2299 420 78203 

0075 | 60 11.0 72 5.0 40 .50 | BC2273-ND 52 45 30 | 229242047502 

os) leo 110 72 «680 40 20 EEN «ts ap. 32 | 2000 ao anion 91 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2288-ND 90 78 52 | 229942079103 


630 


ot1 | 40 400 125 100 40 60 | BC2240-ND 60 52 35 | 229 420 41103 10 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2276-ND 93 81 54 | 2222 42071004 
012 | 40 100 125 10.0 40 60 | BC2241-ND 62 54 36 | 2222 420 41203 11°) 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2277-ND 99 .85 57 | 222242071104 
013 | 40 10.0 125 100 4.0 .60 | BC2242-ND 63 54 36 | 2222 420 41303 12 | 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC2278-ND 1.04 90 60 | 2222 420 71204 
015 | 40 100 125 100 4.0 .60 | BC2244-ND 65 56 37 | 2222 420 41503 13] 10.0 165 17.5 15.0 35 .80 | BC2279-ND 1.10 .95  .63 | 2222 42071304 
016 | 40 100 125 10.0 40 .60 | BC2246-ND 65 56 37 | 2222420 41603 15 /10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2280-ND 116 1.00 67 | 222242071504 
018 | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2248-ND 67 57 38 | 2222 420 41803 16 /10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2281-ND 1.22 1.05 70 | 2222 42071604 


AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors ies 2 


MMKP 383 Series q 
Features: « Low contact resistance * Low loss dielectric »* Small dimensions for high density packaging Applications: + Electronic lighting e.g. Ballast * Motor control circuits 4 
¢ S-Correction * Where steep pulses occur e.g. SMPS (switch mode power supplies) ¢ For flyback applications please use 1400V series * For hot asphalt encapsulation process Ly 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C * Rated Temperature (AC): 105°C * Maximum Application Temperature: 105°C * Capacitance Tolerance: +5% P allie Odt 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I Poo od; | Part No. ‘l 10 100) Part No. age (uF) b h | Po gd | Part No. 1 10 100) Part No. 
082 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1845-ND 54 A631. | 2222 383 00823 36 6411.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1866-ND 1.77 1.53 1.02 | 2222 383 20364 
091 50 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1847-ND 60 52 35 | 2299 383 00913 39 |11.0 21.0 310 27.5 35 .80 | BC1868-ND 1.69 145 97 | 2222 383 20394 


43 /11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1870-ND 1.98 1.70 1.14 | 2222 383 20434 


HI 60 120 175 150 35 80 Ee ‘ot SB 87 | 2222 368 00114 AT |13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1872-ND 1.89 1.62 1.08 | 2222 383 20474 


12 | 80 20 175 80 35 Oe sBN) <BR. od.) i222. a88 00124 51 |13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1874-ND 214 183 1.22 | 2222383 20514 
13 | 60 120 17.5 15.0 35 .80 | BC1818-ND 67 58 39 | 222238300134 | |630DC/ 
56 |13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1876-ND 204 1.75 1.17] 222238320564 


15 | 6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1820-ND 64 56 37 | 222038300154 | |720AC) > J 459 950 31.0 275 35 .80 | BCI87BND 2.40 206 1.37 | 2222389 20624 


16 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC1822-ND 74 64 43 | 2222 383 00164 68 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1880-ND 2.29 1.97 1.31 | 2222 383 20684 
18 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1824-ND 70 61 41: | 2222 383 00184 75 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1882-ND 2.86 2.45 1.64 | 2222 383 20754 
22 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1828-ND 76 66 .44 | 2222 383 00224 82 18.0 28.0 31.0 275 35 .80 | BC1884-ND 2.71 2.33 1.55 | 2222 383 20824 
24 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1830-ND 86 0 74.~S(««49 |: 2222 383 00244 91 |18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1886-ND 3.19 2.73 1.82 | 2222 383 20914 


1.0 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1850-ND 3.03 2.61 1.74 | 2222 383 20105 


012 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1889-ND 65 56 37 | 2222 383 30123 
013 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1891-ND 70 6141} 2222 383 30133 


27 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1832-ND 82 70 47 | 2222 383 00274 
250DC/|_ 30 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1834-ND 96 83 55 | 2222 383 00304 


125AC | 33 |10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1835-ND 92 80 53 | 2222 383 00334 ‘ois | 50 110 175 150 35 80 | BC1893-ND 675839. | 2099 383 30153 
36/1000 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1836-ND 1.03 89 59 | 2222 383 00364 016 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1895-ND 74 64 43 | 2222 383 30163 
39 /10.0 165 17.5 15.0 35 .80 | BC1837-ND 98 85 57 | 2222 383 00394 018 | 60 120 17.5 15.0 35 .80 | BC1897-ND 70 61 41 | 2222 383 30183 
43 | 7.0 165 26.0 225 35 .80 | BC1838-ND 1.17 1.00 67 | 2222383 00434 02 | 60 120 17.5 15.0 35 .80 | BC1899-ND 78 68 45 | 2222 383 30203 
62 | 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BC1842-ND 1.39 119  .80 | 2222383 00624 022 | 6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1901-ND 75 65 43 | 2222 383 30223 
75 |10.0 195 260 225 35 .80 | BCI844-ND 1.52 1.31 87 | 222238300754 024 | 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BCI903-ND = 84-7248 | 2222 383 30243 


027 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1905-ND 80 =.69 46 | 2222 383 30273 
03 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1907-ND 90 78 52 | 2222 383 30303 


.033 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1909-ND 86 75 = 50 | 2222 383 30333 


82 /10.0 195 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1846-ND 145 1.24 83 | 2222 383 00824 
91 /11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1848-ND 2.03 1.74 1.16 | 2222 383 00914 


1.3 |13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1819-ND 251 246 1.44] 222238300135 ‘036 | 85 150 175 150 35 80 | BC1911-ND ‘95 «815d | 2099 383 30363 
1.6 |13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1823-ND 2.91 249 1.66) 222238300165 039 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC1913-ND 90 78 52 | 2229 383 30393 
22 |18.0 28.0 31.0 275 35 .80 | BC1829-ND 3.25 2.79 1.86 | 222238300225 043 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BCI915-ND 1.02 88 59] 222238330433 
24 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI831-ND 3.85 3.30 2.20 | 2222383 00245 047 | 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1917-ND 98 84 56 | 2222 383 30473 
03 | 5.0 11.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1861-ND 55 48 82 | 2222 383 20303 051 | 10.0 16.5 17.5 15.0 35 .80 | BCI919-ND 1.09 94 — .63 | 2222 383 30513 


056 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1920-ND 1.03 89 59 | 2222 383 30563 
062 /10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1921-ND 1.20 1.03  .69 | 2222 383 30623 
.068 7.0 165 260 225 3.5 .80 | BC1922-ND 114 98 66 | 2222 383 30683 
075 85 18.0 260 225 3.5 .80 | BC1923-ND 1.33 1.14 76 | 2222 383 30753 


082 85 18.0 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1924-ND 1.27 1.09 73 | 2222 383 30823 


033 | 5.0 11.0 175 150 3.5 .80 | BC1863-ND 53.46.31 | 2222 383 20333 
036 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1865-ND 58 51 34 | 2222 383 20363 
039 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1867-ND 56 48 .32 | 2222 383 20393 | /1000DC/ 
043 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BC1869-ND 61 52 .35| 2222383 20433 | | S50AC 


047 | 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BC1871-ND 57 50.83 | 2222 383 20473 091 | 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1925-ND 149 1.29 .86 | 2222 383 30913 
051 | 6.0 120 175 15.0 35 .80 | BC1873-ND 63 54 36. | 2222 383 20513 10 /10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1887-ND 1.42 1.22  .82 | 2222 383 30104 
056 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1875-ND 60 51  .34| 2299 383 20563 11/100 195 26.0 225 35 .80 | BC1888-ND 1.79 1.54 1.03 | 2222 383 30114 
oe2 | 7.0 135 175 15.0 3.5 80 | BC1877-ND 68 59-39.) 2299 383 20623 12/100 195 26.0 225 35 .80 | BC1890-ND 1.70 1.46  .98 | 2222 383 30124 
068 | 7.0 13.5 175 15.0 3.5 .80 | BC1879-ND 65 56 37 | 2222 383 20683 13° |10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1892-ND 202 1.73 1.16 | 2222 383 30134 
075 | 70 135 175 150 35 80 | BC1881-ND 72 63 42 | 2220 383 20753 15 | 11.0 24.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1894-ND 1.93 1.66 1.11 | 2222 383 30154 


160 /11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1896-ND 2.24 1.92 1.28 | 2222 383 30164 


082) 85 180 175 150 35 80 EE tO 200 et eeee ee cee 18 |11.0 21.0 310 27.5 35 .80 | BC1898-ND 215 1.85 1.23 | 2222 383 30184 


091 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1885-ND 17 67 — 45 | 2222 383 20913 


630DC/ 20 |13.0 230 310 275 35 .80| BCI900-ND 246 212 1.41 | 2202 383 30204 
vooac| 10 | 85 150 175 150 35 80) BC149-ND 72 63 42 | 2022 383 20104 TET TE! . EGER crere 
M_[ 85 150 175 15.0 35.80 (MBGISIN 867A 48 | 2202983 20114 24 | 13.0 230 31.0 275 35 .80| BCI904ND 275 236 1.57 | 2209 383 30244 
42 |100 165 175 15.0 35 .80| BC1852ND 82 70 47 | 2022383 20124 27 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80| BCI906-ND 263 2.25 1.50 | 2099 383 30274 
43 |100 165 175 150 35 .80| BC1853ND 90 78 52| 2009383 20194 30 | 15.0 25.0 310 275 35 .80| BCI908ND 3.12 268 1.79 | 2229 383 30304 
1s |100 165 175 150 35 .00 MRRRREMINI «8c 7s 50. | 2002 389 20184 33 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80| BCISIO-ND 298 255 1.70 | 2229 383 30334 
16 | 85 180 260 225 35 .80| BCI855-ND 1.05 90 60 | 2222383 20164 36 [180 280 31.0 275 35 80 | BCI912-ND 3.38 291 1.94] 2222383 30364 
18 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1856-ND 99 86 57 | 2222 383 20184 39 18.0 28.0 31.0 275 35 .80 | BC1914-ND 3.22 2.77 1.85 | 2222 383 30394 


43° |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1916-ND 3.76 3.23 2.15 | 2222 383 30434 


20) 85 18.0 260 225 35 80 Roa «(2 96.64) 2222.983 20204 47 |180 280 31.0 275 35 .80 | BCI918-ND 357 3.06 2.04) 2299383 30474 


oo 85 18.0 260 225 35 8) EE eed sve Oy, | eee abe F0CEt 0024 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1940-ND 51 45 30 | 2222 383 40242 


24/100 195 26.0 225 36 80 | BCIB59ND 1.21 1.05 70 | 222238320244 | |) “og3 | go 140 178 180 38 80 | BCIO44ND 84 46 31 | 2000:383 40300 
27 10.0 195 26.0 22.5 35 80 | BCIBGO-ND = 1.16 1.00 67 | 222238320274 | | soon) 0033 | 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BCIS46-ND 51 44 30 | 2222 383 40332 
30° [10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1862-ND 1.67 1.44 — .96 | 2222 383 20304 0036 | 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1948-ND 55 48 32. | 2222 383 40362 


33° /11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1864-ND 1.58 1.36 91 | 2222 383 20334 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1301 


BC... AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors MMKP 383 Series (Cont.) 


Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (nF) b h i] if I od) Part No. al 10 100] PartNo. age (uF) b h I li? |, gd, | Part No. 1 10 100} Part No. 
0039 | 5.0 110 175 150 35 .80 | BCI950-ND 53 46  .31| 2222383 40392 02 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1982-ND 1.06 .91 61 | 222238350203 
0043 | 6.0 120 175 150 35 .80 | BC1952-ND 57 50 .33| 2222383 40432 022 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1983-ND 1.00 86  .58| 222238350223 
0051 | 6.0 120 175 150 35 .80 | BCI956-ND 61 52 .35| 2222383 40512 024 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1984-ND 114 98 66) 222238350243 
0062 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BCI960-ND 64 56 .37| 2222383 40622 027 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1985-ND 1.09 94 .63| 222238350273 
0082 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1966-ND 64 56 87 | 2222 383 40822 03 85 18.0 260 225 3.5 .80 | BC1986-ND 1.27 1410 .73 | 2222 383 50303 
0091 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1968-ND 72 62 42 | 2222 383 40912 033 | 10.0 19.5 260 225 35 .80 | BC1988-ND 1.21 1.04  .69| 222238350333 
O11 | 85 150 175 15.0 35 .80 | BC1928-ND 77 67 AB) 2222 383 40113 036 | 10.0 195 260 225 35 80 | BCI990-ND 1.42 1.22 82] 222238350363 
012 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1930-ND 74 64 43 | 2222 383 40123 039 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BCI992-ND 1.35 116 .78| 222238350393 
013 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI992-ND =» 84.7248 | 2222 383 40133 043 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1994-ND 183 157 1.05) 2222383 50433 
O15 [10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 80 | BCI934-ND 806946 | 2222 383 40153 047 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1996-ND 1.74 150 1.00 | 2222383 50473 
016 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI935-ND  =§ 92, 80 53 | 2222383 40163 | HE00DC/} 951 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BCI998ND 1.96 168 112) 222238350513 
O18 ) 7.0 165 26.0 225 35 80 | BCIS36-ND = 88 = 7651 | 222238340183 | | ssoac | 056 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC2000-ND 1.86 1.60 1.07 | 222238350563 
02) 70 165 260 225 35 60 REGIE AO 1:00 «86 | 58) 2222383 40208 062 | 130 230 31.0 275 35 80 | BC2002-ND 218 1.87 1.25 | 222238350623 
O22 | 85 180 26.0 225 35 00 Rg 2 82 55) 2222989 40228 068 | 130 230 31.0 275 35 80 | BC2004-ND 208 1.79 1.19| 222238350683 
14000C/) 024 | 85 180 26.0 225 35 .80 | BCI941-ND 1.09 94  .63| 2222383 40243 os |430 230 310 275 35 80 ERMC 059 217 145 | 2009 98350753 
500AC | .027 | 85 180 26.0 225 35 80 | BCI943-ND 1.03 .89 59) 2222383 40273 os? || 480 250 310 275 95 a0 NERONCNEM 240 208 437 | 2000 399 S090 
03 |10.0 195 26.0 225 35 .80 | BCI945-ND 1.21 1.04 69] 2222 383 40303 
oa |i00 195 260 995 35 60 EMA 115 09 a6 | 2099 39a4na93 091 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2010-ND 269 231 1.54) 2222 383 50913 
‘oxs |100 195 280 205 35 80 WRORMONTOM 434 146 77) 20003094069 410 | 15.0 250 31.0 275 35 80 | BCI971-ND 256 220 147 | 222238350104 
039 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BCI951-ND 1.28 110 .74| 2222383 40393 11/180) 28.0 31.0 275 35. 80 BRC 318 269 1.79 | 2022 383 50114 
42 [180 280 31.0 275 35 80 | BCI975-ND 3.00 258 1.72 | 222238350124 
043 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1953-ND 160 137 .92| 2222383 40433 
047 | 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI955-ND 152 131 .87| 2222383 40473 13° | 18.0 28.0 31.0 275 3.5 80 | BCI977-ND 3.51 3.01 2.01 | 2222 38350134 
051 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BCI957-ND 1.79 1.54 1.03) 2222 383 40513 15 | 18.0 280 31.0 275 35.60 (EBEIMNDE 9.95 288 1.92 | 2222 383 50154 
056 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1959-ND 1.70 146  .98| 2222383 40563 0011 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2013-ND 86 .74 49 | 222238370112 
062 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI961-ND 2.00 1.71 1.14] 2222383 40623 0012 | 60 155 260 225 35 .80 | BC20I5-ND 82 71 47 | 222238370122 
068 | 13.0 23.0 31.0 27. 35 .80 | BCI963-ND 1.89 1.63 1.09] 2222383 40683 0013 | 60 15.5 26.0 225 35 .80 | BC2017-ND 860.7550 | 2222 383 70132 
075 | 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BCI965-ND 225 1.94 1.29] 2222383 40753 0015 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2019-ND 82 71 AT | 2222 383 70152 
082 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BCI967-ND 215 1.85 1.23] 2222383 40823 0016 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2021-ND 87 75 50 | 2222 383 70162 
091 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1969-ND 249 214 1.43 | 2222 383 40913 0018 | 6.0 15.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC2023-ND 83 72 48 | 2222 383 70182 
11} 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1929-ND 279 2.39 1.60} 2222 383 40114 0024 | 6.0 15.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC2029-ND 88 76 51 | 2222383 70242 
413/180 280 31.0 275 35 .80 | BC1933-ND 281 242 1.61| 222238340134 003 | 60 155 260 225 35 80 | BC2033-ND 89 76 51 | 2292 383 70302 
0033 | 5.0 110 175 150 35 .80 | BC1987-ND 54 47 .31| 222238350332 0033 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2035-ND 85  .73 49 | 2222 383 70332 
0036 | 5.0 110 175 150 35 .80 | BC1989-ND 58 51  .34| 2222383 50362 0047 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2043-ND 88 .76 51 | 222238370472 
0039 | 5.0 110 175 150 35 .80 | BCI991-ND 56 48  .32| 222238350392 oust | 80 455 260 298 a5 a0 WECEOTENEIN 05 a1 54] bo09 909 70510 
0043 | 6.0 120 175 150 35 .80 | BC1993-ND 61 53 .35| 2222383 50432 ‘ooo | 70 4a5 260 2995 35 20 MRGMMORTI on a4 56 |-9999 38370629 
0047 | 60 120 175 15.0 36 .80 | BCI995-ND 58 —-51_—34| (202298350472 | || ‘oggs | 70 165 260 225 35 80 | BC2OSOND 93 80 53| 2090 38370682 
0051 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1997-ND 64 56 .37| 222238350512 gooac | .0082 | 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC2052-ND 99 86 57 | 2222383 70822 
0056 | 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1999-ND 61 53 35 | 2222 383 50562 012 |10.0 195 26.0 225 3.5 .80 | BC2016-ND 4.12 96  .64| 2222 383 70123 
ae x es i ee a a eel | > - eee ae 013 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2018-ND 130 142 .75| 222238370133 
16000c/) 0075 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC2005-ND 72 62  .42| 222238350752 O15) 10.0 195. 260 225 35 00 ee et 107 71 | 2222 883.70153 
016 | 90 190 310 275 35 .80 | BC2022-ND 161 138 92) 2222383 70163 
550AC | 0082 | 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BC2007-ND 68 59 39) 222238350822 ‘ota | 410 210 310 275 35 a0 | BC204-ND 153 1.32 88 | 2299 383 70183 
0091 | 8.5 15.0 175 15.0 3.5 80 | BC2009ND = 756543 | 2222 383 50912 02 | 11.0 21.0 310 275 35 80 | BC2026-ND 1.77 152 1.01 | 2222383 70203 
01 | 85 150 17.5 150 35 .80 | BCI970-ND 72 62 42] 222238350103 
ou | a5 150 175 450 35 80 | Bcis72-ND a2 70 47| 209998850113 027 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2032-ND 190 164 1,09) 2222 383 70273 
‘O12 [100 165 175 150 35 @0 | BCI974-ND 77 67 45 | 2299 389 50123 03 | 130 230 31.0 275 35 .80 | BC2034-ND 217 1.86 1.24 | 2222 383 70303 
033 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2036-ND 207 177 1.18] 2222383 70333 
O13 )10.0 165 17.5 15.0 35 20 RC 8689 76 51) 2222983 50193 036 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BC2038-ND 243 209 1.239 | 2222 383 70363 
O15 10.0 165 175 (150 35 80 RRR 82 AB) 2000883 50158 039 | 15.0 25.0 31.0 275 35 80 | BC2040-ND 231 1.98 1.232 | 2222 383 70393 
016 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1980-ND 98 85  .57| 222238350163 
018 70 165 260 225 3.5 .80 | BC1981-ND 93 80 53. | 2222 383 50183 051 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2046-ND 3.05 2.61 1.74 | 2222 383 70513 


CORNELL 
DUBILIER 


Type 940C round, axial film capacitors use polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current 


Axial Leaded Power Film Capacitors 


carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities. 


Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 


d 
4 


L 


ae 
44 Min“ L Max 44 Min 


oHS 


Rated Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Rated Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Volt. (DC) | (uF) | D [L d | PartNo. 1 10 100 ‘| PartNo. Volt. (DC) | (uF) | D [L d_ | PartNo. 1 10100 | PartNo. 
033 [135 34 1.0] 338-1137-ND 268 2.31 1.92 | 940C6P33K-F i900 10 | 33 46 1.2 | 338-1163-ND 11.53 9.89 8.24 | 940C12WIK-F 
10 | 21 34 1.0) 338-1138-ND 451 3.87 3.22 | 940C6WIK-F 15 | 35 54 1.2 | 338-1164-ND 15.14 12.99 10.82 | 940C12W1P5K-F 
600 150) 25 341.2 | 336-1139-ND 5.66 4.86 4.05 | 940CBWI1PSK-F 010 | 18 34 1.0 | 338-1165-ND 3.66 3.14 2.62 | 940C16P1K-F 
20 | 235 46 = 1.2 | 338-1140-ND 6.64 5.69 4.74 | 940C8W2K-F 0.15 | 21.5 34 1.0 | 338-1166-ND 442 380 3.16 | 940C16P15K-F 
33 | 27 S40 1.2 | 338-1141-ND 9.40 8.07 6.72 | 940CBW3P3K-F 0.22 | 25.5 34 1.2 | 338-1167-ND 5.70 489 4.08 | 940C16P22K-F 
47 [315 54 1.2 | 338-1142-ND 12.76 10.95 9.12 | 940C6W4P7K-F 7600 | 033 |235 46 1.2 | 338-1168-ND 642 551 4.59 | 940C16P33K-F 
015 | 13 34 © 1.0] 338-1143-ND 285 2.45 2.04 | 940C8P15K-F 047 [275 46 1.2 | 338-1169-ND 8.17 7.01 5.84 | 940C16P47K-F 
O47 |) 241 341.0 | 338-1144-ND 5.32 456 3.80 | 940C8P47K-F 10 | 39 46 12 | 338-1170-ND 1493 1281 10.67 | 940C12WiK-F 
068 / 245 34 = 1.2 | 338-1145-ND 698 5.98 = 4.99 | 940C8P68K-F 15 | 42 54 1.2 | 338-1171-ND 19.70 16.89 14.07 | 940C12W1P5K-F 
ao | te [ee eS eon joeee ue. See, lt eapeawnpece 0.033 [135 34 ~~ 1.0 | 938-1172-ND 251 216 180 | 940C20S33K-F 
2 : : : 0.047 | 15 34 1.0 | 338-1173-ND 281 241 2.01 | 940C20S47K-F 
20 (305 46 1.2 | 338-1148-ND 13.44 11.53 9.61 | 940C8W2K-F 0.068 |175 34 1.0 | 338-1174-ND 319 274 2.28 | 940C20S68K-F 
22 | 32 46 1.2] 338-1149-ND 14.85 12.73 10.61 | 940C8W2P2K-F oto | 21 34 10 | 338-1175-ND 404 347 289 | 940C20P1K-F 
25 | 34 46 1.2 | 338-1150-ND 16.46 14.12 11.76 | 940C8W2P5K-F 015/195 46 1.0 | 338-1176-ND 4.47 3.84 3.20 | 940C20P15K-F 
0.22) 17.5 34 1.0 | 338-1151-ND 3.62 3.11 2.59 | 940C10P22K-F 2000 | 0.22 | 22 46 1.0 | 338-1177-ND 553 474 3.95 | 940C20P22K-F 
0.33 [205 34 1.0) 338-1152-ND 4.72 4.05 3.38 | 940C10P33K-F 033 | 27 46 12 | 338-1178-ND 749 642 535 | 940C20P33K-F 
O47) 240 341.2 | 338-1153-ND 6.09 5.22 4.35 | 940C10P47K-F 047 | 32 46 1.2 | 338-1179-ND 991 850 7.08 | 940C20P47K-F 
1000 | 068 | 28 34 1.2] 338-1154-ND 7.70 661 5.51 | 940C10P68K-F oss | 31 54 12 | 338-1180-ND 10.77 924 770 | 940C20P56K-F 
100 | 26 46 1.2 | 336-1155-ND 8.81 7.56 6.30 | 940C10WIK-F 0.68 | 34 54 1.2 | 338-1181-ND 1251 10.72 8.94 | 940C20P68K-F 
15 | 31 46 ~~ 1.2 | 338-1156-ND 12.21 1047 8.73 | 940C10W1P5K-F 1.0 | 41 54 1.2 | 338-1182-ND 17.15 14.70 12.25 | 940C20W1K-F 
20 |355 46 1.2] 338-1157-ND 15.45 13.24 11.04 | 940C10W2K-F 0.01 1115. 344.0 | 338-1183-ND 296 194. 1.62 | 940C30S1K-F 
O10 [155 34 1.0] 338-1158-ND 2.98 256 213 | 940C12P1K-F 0.015 |135 34 1.0 | 338-1184-ND 243 2.08 1.74 | 940C30S15K-F 
015 | 185 34 1.0) 338-1159-ND 3.10 2.67 2.22 | 940C12P15K-F goo0 | 0.047 | 165 46 1.0 | 338-1185-ND 3.28 281 2.34 | 940C30S47K-F 
1200 | 022 | 21.5 34 1.0 | 338-1160-ND 455 3.91 3.26 | 940C12P22K-F 0.068 | 19 46 1.0 | 338-1186-ND 413 3.54 2.95 | 940C30S68K-F 
0.33 | 20 46 1.0) 338-1161-ND 5.07 4.35 3.62 | 940C12P33K-F 0.10 |225 46 1.2 | 338-1187-ND 5.10 4.38 3.65 | 940C30P1K-F 
047 | 23 46 (1.2 | 338-1162-ND 6.55 5.62 4.68 | 940C12P47K-F 0.15 | 27 46 ‘1.2 | 338-1188-ND 659 5.66 4.71 | 940C30P15K-F 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Ac Film Capacitors 


Wound Type: Panasonic’s “wound type” construction brings 
dry film technology to higher voltage and microfarad applica- 
tions, not available from our “stack type” construction. 
Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or plas- 
tic can capacitor * Compact size —ideal where space is a pre- 
mium ¢ Built-in mounting bracket eliminates need for mounting 
strap * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Primary applications: 
motor run, lighting, etc. * Terminals: 0.187 inch (4.75mm) 
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Oil Wound Type — Metallized polypropylene film: 

Features: * Self protection function built-in * Low-Loss and 
inherent temperature rise * Small and compact 
Specifications: * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Capacitance 
Tolerance: -5 ~ 10% * Temperature Range: -25°C ~ 70°C ¢ Insu- 
lation Resistance: More than 1000MQ » Dissipation Factor: 
Less than 0.3% »* Withstand Voltage: Between Terminal: 1.75 
x rated voltage for 60 seconds Terminal to Case: 2 x rated 


Applications: ¢ Motor run applications (Air Conditioner/ 
Refrigerator) * Motor start applications 


.25 (6.3) Quick 


Connect Terminal — ...E 
1.652, 4 


Stack Type: Panasonic's “stack type” construction offers significant -187 (4.8) Quick 
reduction in case size (compared to oil-filled can type) with a built-in Connect Terminal 
mounting foot. Fe A 
Features: * Compact size compared to oil-filled type capacitors * 0.187 1 
inch (4.75mm) terminals standard (0.250 inch [6.35mm] available) »* 180, 
200, 230 are standard voltages ¢ U.L. 810 (File # E76560) and C.S.A listed F 
(CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) ¢ JIS standard is available. (JIS C i 
4908) * Primary applications: refrigeration, motor run, lighting, etc. * Flame 
retardant plastic case is rated 94 V-0 
pala 
Voltage | Cap. Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
VAC uF A B c D EI F H Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Stack Type - SQ Case 
7.5 | 39.5 38.0 17.5 16.0 28.0 30.5 11.0 P9400-ND 3.40 27.20 231.20 1020.00 | JS18755-AA 
10 39.5 38.0 220 205 325 305 11.0 P9401-ND 4.08 32.60 277.10 1222.50 | JS18106-AA 
180 12 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 P9402-ND 4.55 36.40 309.40 1365.00 | JS18126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 252 37.0 320 11.0 P9403-ND 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JS18156-AA 
20 39.5 38.0 267 252 37.0 41.0 11.0 P9404-ND 6.50 52.00 442.00 1950.00 | JS18206-AA 
8 39.55 38.0 220 205 325 30.5 11.0 P9658-ND 3.83 30.60 260.10 1147.50 | JS211805-AA 
210 10 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 P9405-ND 4.20 33.60 285.60 1260.00 | JS21106-AA 
12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.70 37.60 319.60 1410.00 | JS21126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 252 37.0 41.0 11.0 P9407-ND 5.65 45.20 384.20 1695.00 | JS21156-AA 
10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9408-ND 4.93 39.40 334.90 1477.50 | JS23106-AA 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9409-ND 5.43 43.40 368.90 1627.50 | JS23126-AA 
15 39.5 38.0 26.7 252 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 7.03 56.20 477.70 2107.50 | JS23156-AA 
Wound Type - Q Case 
10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND 6.75 54.00 459.00 2025.00 | JS251106-BA 
250 12 50.0 485 267 253 387.5 380 11.5 P9412-ND 7.68 61.40 521.90 2302.50 | JS251126-BA 
15 | 50.0 485 30.5 288 41.0 36.0 11.5| P9413-ND 9.08 72.60 617.10 _ 2722.50 | JS251156-BA | | Voltage for 60 seconds 
4 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9659-ND 7.85 62.80 533.80 2355.00 | DS441405-BA 
440 5 50.0 485 26.7 25.3 37.5 38.0 11.5 P9660-ND 8.38 67.00 569.50 2512.50 | DS441505-BA 
6 50.0 485 305 288 41.0 41.5 11.5 P9661-ND 9.58 76.60 651.10 2872.50 | DS441605-BA 
Oil Wound Type 
15 43.0 41.0 80.0 93.0 16.0 — = P9662-ND 4.38 35.00 297.50 1312.50 | DS371156-CA 
20 43.0 41.0 90.0 103.0 16.0 = = P9663-ND 4.93 39.40 334.90 1477.50 | DS371206-CA 
25 43.0 41.0 100.0 113.0 16.0 = _ P9664-ND 5.55 44.40 377.40 1665.00 | DS371256-CA t 
370 30 43.0 41.0 110.0 123.0 16.0 — = P9665-ND 6.08 48.60 413.10 1822.50 | DS371306-CA A 
35 48.0 45.0 100.0 113.0 18.0 _ _ P9666-ND 6.70 53.60 455.60 2010.00 | DS371356-CA | 
40 48.0 45.0 110.0 123.0 18.0 = = P9667-ND 7.28 58.20 494.70 2182.50 | DS371406-CA ——_i 
45 53.0 50.5 100.0 113.0 18.0 = = P9668-ND 7.98 63.80 542.30 2392.50 | DS371456-CA 
50 53.0 50.5 110.0 123.0 18.0 — = P9669-ND 8.58 68.60 583.10 2572.50 | DS371506-CA 


Hi Axial Ceramic Capacitors 


Mechanical Parameters: 
Terminal Strength: 2.2 Kg (5 lbs.) Minimum pull to destruction, per Method B5 of 
RS-198-Cll, Test Condition A. 


Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”) Tinned, Copper Clad Steel. 30% 
Conductivity. Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI Maximum 


Body: Conformally coated Epoxy. 


Electrical Parameters: 

Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with 
C <1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 40.2 VRMS @ 25°C for COG types with 
C >1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R types. 
Measure @ 1Khz @ .0.5 VRMS +.1 VRMS @ 25°C for Z5U types. 

Dissipation Factor: .1% Maximum for COG types, 2.5% Maximum for X7R types 


and 4.0% for Z5U types; measurement conditions are the same as for capacitance 
measurement. 

Dielectric Strength: Parts are subjected for up to 5 seconds @ 25°C to 250% of 
Rated Voltage and will exhibit no evidence of breakdown. 

Insulation Resistance: When measured @ 25°C and Rated Voltage, the 
following Minimum Values will be met: 100KMQ or 1000MQ x pF (whichever is 
less) for COG and X7R types, 10KMOQ or 1000MO x uF (whichever is less) for 
Z5U types. 

Body Insulation: 500VDC Minimum, in accordance with RS-198-Cll. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C for COG, -55°C ~ 125°C for 
X7R, -55°C ~ 85°C for Z5U 

Packaging: Mono-Axial parts are supplied in tape and reel and form per EIA 
RS-296. 
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Taped and Reeled per EIA RS-296E 


Size Code A B 
15 3.81mm Max 2.54mm Max 
20 5.08mm Max 3.05mm Max 


Capac- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel BC Components 
Type Voltage itance Tol.(%) Code Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 

10pf +5 15 1011PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1011PHTR-ND 7,000 39.00/M A100J15COGH5TAA 
15pf 45 15 1012PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1012PHTR-ND 7,000 39.00/M A150J15COGH5TAA 
18pf +5 15 1013PHCT-ND 1A? 8.45 58.50 1013PHTR-ND 7,000 39.00/M A180J15COGH5TAA 
22pt +5 15 1014PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1014PHTR-ND 7,000 39.00/M A220J15COGHS5TAA 
100V 27pt +5 15 1015PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1015PHTR-ND 7,000 39.00/M A270J15COGHS5TAA 
33pf +5 15 1016PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1016PHTR-ND 7,000 39.00/M A330J15COGHS5TAA 
47pt +5 15 1017PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1017PHTR-ND 7,000 39.00/M A470J15COGHS5TAA 
68pf +5 15 1018PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1018PHTR-ND 7,000 39.00/M A680J15COGH5TAA 
82pt +5 15 1019PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1019PHTR-ND 7,000 39.00/M A820J15COGHS5TAA 
COG 100pf +5 15 1001PHCT-ND 75 5.43 37.58 1001PHTR-ND 7,000 25.00/M A101J15COGF5TAA 
180pf +5 15 1003PHCT-ND 96 6.92 47.93 1003PHTR-ND 7,000 32.00/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 15 1004PHCT-ND 96 6.92 47.93 1004PHTR-ND 7,000 32.00/M A221J15COGF5TAA 
50V 330pf +5 15 1005PHCT-ND AA? 8.45 58.50 1005PHTR-ND 7,000 39.00/M A331J15COGF5TAA 
390pf +5 15 1006PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 = = = A391J15COGF5TAA 
470pt 45 15 1007PHCT-ND 1.17 8.45 58.50 1007PHTR-ND 7,000 39.00/M A471J15COGF5TAA 
560pf 45 15 1008PHCT-ND 1.41 10.21 70.65 1008PHTR-ND 7,000 47.00/M A561J15COGF5TAA 
680pf 45 15 1009PHCT-ND 1.41 10.21 70.65 1009PHTR-ND 7,000 47.00/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 15 1010PHCT-ND 1.32 9.56 66.15 1010PHTR-ND 7,000 44.00/M A102J15COGF5TAA 
220pf +10 15 1110PHCT-ND 78 5.66 39.15 = _ = A221K15X7RHSTAA 
270pt +10 15 1111PHCT-ND .78 5.66 39.15 1111PHTR-ND 7,000 26.00/M A271K15X7RHSTAA 
330pf +10 15 1112PHCT-ND .78 5.66 39.15 1112PHTR-ND 7,000 26.00/M A331K15X7RHSTAA 
470pf +10 15 1113PHCT-ND .78 5.66 39.15 1113PHTR-ND 7,000 26.00/M A471K15X7RHSTAA 
400v 680pf +10 15 1114PHCT-ND 78 5.66 39.15 1114PHTR-ND 7,000 26.00/M A681K15X7RHSTAA 
820pf +10 15 1115PHCT-ND 78 5.66 39.15 1115PHTR-ND 7,000 26.00/M A821K15X7RHSTAA 
.001 pf +10 15 1116PHCT-ND Pred 5.56 38.48 1116PHTR-ND 7,000 26.00/M A102K15X7RHSTAA 
.0012uf +10 15 1117PHCT-ND 82 5.92 40.95 1117PHTR-ND 7,000 27.00/M A122K15X7RH5STAA 
.0015pf +10 15 1118PHCT-ND 82 5.92 40.95 1118PHTR-ND 7,000 27.00/M A152K15X7RHSTAA 
X7R -0022uf +10 15 1119PHCT-ND 82 5.92 40.95 1119PHTR-ND 7,000 27.00/M A222K15X7RHSTAA 
.0033pf +10 15 1101PHCT-ND 72 5.20 36.00 1101PHTR-ND 7,000 24.00/M A332K15X7RF5TAA 
0047p +10 15 1102PHCT-ND 72 5.20 36.00 1102PHTR-ND 7,000 24.00/M A472K15X7RF5TAA 
O1pf +10 15 1103PHCT-ND 68 4.94 34.20 1103PHTR-ND 7,000 23.00/M A103K15X7RF5TAA 
.015pf +10 15 1104PHCT-ND 80 5.79 40.05 = _ = A153K15X7RF5TAA 
50V .022uf +10 15 1105PHCT-ND .78 5.62 38.93 1105PHTR-ND 7,000 26.00/M A223K15X7RF5TAA 
.033pf +10 15 1106PHCT-ND 83 6.01 41.63 1106PHTR-ND 7,000 28.00/M A333K15X7RF5TAA 
.047uf +10 15 1107PHCT-ND 85 6.11 42.30 1107PHTR-ND 7,000 28.00/M A473K15X7RF5TAA 
.056yf +10 15 1108PHCT-ND 1.21 8.74 60.53 = — = A563K15X7RF5TAA 
-1pf +10 15 1109PHCT-ND 1.22 8.78 60.75 1109PHTR-ND 7,000 40.50/M A104K15X7RF5TAA 
Z5U 50V .022uf +20 15 1207PHCT-ND 1.53 11.05 76.50 = _ = A223M15Z5UFSTAA 
.033pf +20 15 1208PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 = = = A333M15Z5UF5STAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) 


Class || Equipment. Type NS-A is recognized by UL and Dielectric Withstanding Voltage: 4000VAC (50/ 


: : CSA (UL1414/250VAC and CSA C22.2 No. 1). 60Hz) for 1 minute 
Kinked Leed Straight Lead 7 SPECIFICATIONS: » Operating Temperature Range: -25°C * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
Doe ~ 85°C « Rated Voltage: 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
© 7 * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when 
2 Applicable Standards Rated Voltage measured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
52 UL 250 VAC * Insulation Resistance: 10,000MQ min. at SOOVDC and 
@ -40 CSA 125 VAC 1 minute electrification 
a ie ‘ 5 -60 IEC 384-14 2nd Ed. © Temperature Characteristics: 
an 3-80 (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC Temp. Char. | Capacitance Change | Temp. Range 
65.05 .65+.05 >| 38 <00=0 1204060 160 SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC B/Y5P/2B4 +10% Maximum 725°C ~ 85°C 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, ENSU/2E4 | +20/-55% Maximum | _-25°C ~ 85°C 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC The reference temperature: 20°C 
Nominal Capacitance Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not Recommended for New Design) 
Capacitance Tolerance Temperature | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
(pF) (%) Characteristics D F Part No. 10 100 1000 Part No. Part No. 5 10 100 Part No. 
100 +20 B 11.00 | 10.0 P9521-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA101MB _ 
150 +20 B 11.00 | 10.0 P9522-ND 4.37 29.30 149.14 ECK-ANA151MB P10447-ND 3.42 5.04 36.00 | ECK-DNA151MB 
220 +20 B 11.00 | 10.0 P9523-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA221MB _ 
470 +20 B 11.00 | 10.0 P9524-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA471MB = 
1000 +20 B 11.00 | 10.0 P9525-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA102MB = 
1500 +20 E 11.00 | 10.0 P9526-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA152ME = 
2200 +20 E 11.00 | 10.0 P9527-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA222ME P10452-ND 4.86 7.23 53.11 | ECK-DNA222ME 
3300 +20 E 13.00 | 10.0 P9528-ND 4.68 31.38 159.74 ECK-ANA332ME P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | ECK-DNA332ME 
4700 +20 E 16.00 | 10.0 P9529-ND 4.92 32.54 195.21 ECK-ANA472ME P10454-ND 6.30 9.38 68.86 | ECK-DNA472ME 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-B (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2) 


Class | Equipment. Type NS-B is recognized » Rated Voltage: © Temperature Characteristics: 
by UL and CSA (UL1414/250 VAC and CSA 
C22.2 No. 1). Applicable Standards Rated Voltage Temperature | Capacitance | Temperature 
&,. UL 250 VAC Characteristics | Change Range 
o SPECIFICATIONS: CSA 125 VAC 
2 © Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C IEC 384-14 2nd Ed. (EN 132 400) Sub-Class Y2 250 VAC B/Y5P/2B4 £10% Max. | -25°C ~ 85°C 
om Dielectric Withstanding Voltage: 2600 VAC |_SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC Abi 
8° (50/60 Hz) for 1 minute BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, SEV1016 (100 to 2200 pF)| 400 VAC The reference temperature: 20°C 
=. + Capacitance: Within the tolerance, when 
g- measured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C Nominal | Capacitance Dimensions 
é 200 20 40 60 B80 * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, | Capacitance| Tolerance | Temperature (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Temperature (°C) when measured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and (pF) (%) Characteristics | D F Part No. 5 10 100 | Part No. 
Pas : ae 150 420 B 105| 75 | Ptos-nD 170 251 17.92 | ECK-DNBI51MB 
« Insulation Resistance: 10, min. at a _ 
500VDC and 1 minute electrification 220 +20 B 10.5 | 7.5 P10445-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB221MB 
Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 
Approved by UL and CSA for rated voltage 250VAC. . naan pestered: 10,000MQ min. at SOOVDC and 1 Nominal] Cap. imensione 
RECOMMENDED APPLICATIONS: adele Cap. | Tol. |Temp.|___ (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. * Temperature Characteristics: Fig.| (pF) | (%) | Char. |/D+1.0] F Part No. 5 10 100 | PartNo. 
SPECIFICATIONS: Temperature Capacitance Temperature 100 | +20) B 7.0 | 7.5 P10455-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS101MB 
* Operating Temperature Range: ~25°C ~ 125°C a Change Range 150 | 220] 8 | 70 | 75 |  P10456-ND 224 3.06 20.52 | ECK-ATS151MB 
: ane lt beni ‘ctv BYYSP/2B4 | +10% Maximum | -25°C ~ 85°C 220 | «20! B | 70 | 75 |  P10457-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS221MB 
* Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1kHz ENSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 330) #20) 8 Al as FT SD ee. 7808 0G eenlesa iMG 
420%. 1 Vrms and 20°C Fivavnea:_|| 430-908; Mamaum | ostesastc 1 |470 | +20} B | 70 | 75 P10459-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS471MB 
; -80% -25°C ~ 
* Dissipation Factor (tan 8): 0.025 maximum, when meas- 680 | +20] B 70 | 7.5 P10460-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS681MB 
ured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C The reference temperature: 20°C 1000 | #20} E— | 70 | 75 P10461-ND 233 318 21.34 | ECK-ATS102ME 
1000 | +20 B 9.5 75 P9657-ND 2.41 3.26 23.02 | ECK-ATS102MB 
1500 | +20 E 8.0 76 P10462-ND 2.65 3.62 24.28 | ECK-ATS152ME 
R 26 2200 | +20 E 9.0 76 P10463-ND 2.69 3.68 24.70 | ECK-ATS222ME 
3" 0 2 3300 | +20 E 11.5 7.6 P10464-ND 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS332ME 
FS -20 1 4700 | +20 E 14.0 | 10.0 P10465-ND 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME 
@ -40 9 4700 | +20 F 11.5 75 P10466-ND 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS472MF 
S a 4700 | +20 E 14.0 | 7.5 P10468-ND 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME6 
a. 7 
§ 20 0 320340160480 1 10000 | +20 F 16.0" 10.0 P10467-ND 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF 
8 Temperature (°C) 2 | 10000 | +20| F | 160* | 75 P10469-ND 3.73 5.07 __ 33.55 | ECK-ATS103MF6 
*Dis+1.5. 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Nominal Cap. | Cap. Tol. | Temp. | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Box Panasonic 
FEATURES: Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS (pF) (%) Char. D F Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | PartNo 
RECOMMENDED APPLICATIONS: + AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone 5 +0.5pF | SL | 80 5.0 | P11408CT-ND 32 218 15.40] P11408TB-ND | 1,000] 84.00 | ECC-NVSO50DG 
* Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL 10 +0.5pF | SL 8.0 5.0 | P11409CT-ND 52 3.56 23.86| P11409TB-ND | 1,000) 122.00 | ECC-NVS100DG 
SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C ~ 85°C for UL 22 +5% SL | 8.0 5.0 | PI1410CT-ND 52 3.56 23.86 | P11410TB-ND | 1,000| 122.00 | ECC-NVS220JG 
ang GSA) 's Rated bie Lay pee SONAO! + Nollage Prot: Ae Ue 47 45% SL 8.0 5.0 | PI1411CT-ND 52 356 23.86| P11411TB-ND | 1,000 | 122.00 | ECC-NVS470JG 
* Dissipation Factor (tan 6): 0. maximum, when measured al Zz + 20%, 1.0+0.2 Vrms 9 “| i i 
and 20°C (for Temperature Characteristics B, E and F) ¢ Insulation Resistance: 10,000MQ 100 +10% 8 8.0 5.0 P11412CT-ND 52 3.56_ 23.86 | P11412TB-ND | 1,000 | 122.00_| ECK-NVS101KB 
min. at S00VDC and 60+5 second electrification 150 +10% B 8.0 5.0 | PI1413CT-ND 52 3.56 23.86 | P11413TB-ND | 1,000| 122.00 | ECK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 | PI1414CT-ND 52 3.56 23.86 | P11414TB-ND | 1,000| 122.00 | ECK-NVS221KB 
Temp. Capacitance Temperature 330 +10% B 8.0 5.0 | PI1415CT-ND 52 3.56 23.86 | P11415TB-ND | 1,000| 122.00 | ECK-NVS331KB 
Char. Change Range 470 +10% B 8.0 5.0 | PI1416CT-ND 52 3.56 23.86 | P11416TB-ND | 1,000| 122.00 | ECK-NVS471KB 
eat 1000 +10% B 9.0 5.0 | P11417CT-ND 342.51 17.92 | P11417TB-ND | 1,000 | 100.00 | ECK-NVS102KB 
She Aes IONORPMEGs | “eRe eS & 1000 £20% E 8.0 5.0 | PI1418CT-ND 57 3.87 25.95 | P11418TB-ND | 1,000] 132.00 | ECK-NVS102ME 
B +10% Maximum -20°C ~ 85°C 1500 +20% E 8.0 5.0 | PI1419CT-ND 57 3.87 25.95 | P11419TB-ND | 1,000] 132.00 | ECK-NVS152ME 
E | +20, -55% Maximum | -20°C ~ 85° 2200 +20% E 9.0 5.0 | P11420CT-ND 61 4.18 28.04 P11420TB-ND | 1,000] 143.00 | ECK-NVS222ME 
ical a 4700 £20% E 11.0 | 5.0 | P11421CT-ND 74 5.02 33.21) P11421TB-ND | 1,000] 199.00 | ECK-NVS472ME 
F | +80, -80% Maximum | -20°C ~ 85°C 4700 20% | F | 100 | 5.0 | P11422CT-ND 70 4.76 31.50| P11422TB-ND | 1,000| 189.00 | ECK-NvS472MF 
The reference temperature: 20°C 10000 +20% F 14.0 | 7.5 | P11423CT-ND 81 5.54 36.63] P11423TB-ND | 500 | 138.50 | ECK-NVS103MF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1304 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed Style In. (mm) In. (mm) 1.0 
on opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a ea —| L 
monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive C410 -170 (4.32) -100 (2.54) (25.4) | 
peas applied to opposite panes . 7 ruins contact with the exposed electrodes. C412 170 (4.32) 120 (3.05) | 1 } ! , b 
i itors are offered in the three most istics: 7 
(rage c upaanre sehen os Some tat aogee Coe mopeey omemmrc emma ctase, | C= | 20629 toes | bo 
125°C (Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating c430 -290 (7.37) .150 (3.81) (51) 
temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance change of 22% - 56% over an c440 -400 (10.16) -150 (3.81) 
operating temperature range of 10°C ~ 85°C. ROHS Compliant Parts Available 
Volt- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric} age Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
10pF +5 410 399-1806-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1806-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5CA7200 
15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = _ = C410C150J1G5CA7200 
22pF +5 410 399-1808-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1808-2-ND 5,000 93.00/M C€410C220J1G5CA7200 
33pF +5 410 399-1809-1-ND :29, 2.79 20.18 139.73 = _ _ C410C330J1G5CA7200 
47pF +5 410 399-1810-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C410C470J1G5CA7200 
68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1811-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5CA7200 
150pF +5 410 399-1813-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = = C€410C151J1G5CA7200 
220pF +5 410 399-1814-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 = = _ C410C0221J1G5CA7200 
100 680pF +5 410 399-1817-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1817-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5CA7200 
1000pF +5 410 399-1818-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1818-2-ND 5,000 86.00/M C4100102J1G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 399-1819-2-ND 5,000 138.00/M C420C0152J1G5CA7200 
2200pF +5 420 399-1820-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-1820-2-ND 5,000 145.00/M C420C0222J1G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 = = = C430C332J1G5CA7200 
coG 4700pF +5 430 399-1822-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1822-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5CA7200 
.O1pF +5 440 399-1824-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 = _— = C440C103J1G5CA7200 
.O15pUF +5 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 = = = C440C153J1G5CA7200 
680pF +5 410 399-1826-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 = _— _ C410C681J5G5CA7200 
1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1827-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5CA7200 
1500pF +5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5CA7200 
2200pF +5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 = = = C412C222J5G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 145.00/M C4200152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C0222J5G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5CA7200 
4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 = _ _ C430C472J5G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1834-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5CA7200 
-O1pF +5 440 399-1835-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-1835-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5CA7200 
015uF +5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-1836-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5CA7200 
470pF +10 410 399-1837-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 = _ = C410C471K1R5CA7200 
680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1838-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5CA7200 
1000pF +10 410 399-1839-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 399-1839-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5CA7200 
1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1840-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5CA7200 
2200pF +10 410 399-1841-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 = _ = C410C222K1R5CA7200 
3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1842-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5CA7200 
4700pF +10 410 399-1843-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 = = = C410C472K1R5CA7200 
400 .015uF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5CA7200 
.022uF +10 412 399-1847-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 = — _ C412C223K1R5CA7200 
.015uF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 = = _ C420C153K1R5CA7200 
.022UF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-1849-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5CA7200 
.033—UF +10 420 399-1850-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 = = _ C420C333K1R5CA7200 
047uF +10 430 399-1851-1-ND AT 4.46 32.18 222.75 = _ _ C430C473K1R5CA7200 
ue .068uF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1852-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5CA7200 
AF +10 430 399-1853-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 = = = C430C104K1R5CA7200 
-15pF +10 440 399-1854-1-ND -96 9.11 65.78 455.40 399-1854-2-ND 2,500 304.00/M C440C154K1R5CA7200 
.O15uF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 = = = C410C153K5R5CA7200 
.022uF +10 410 399-1857-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1857-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5CA7200 
.033yF +10 410 399-1858-1-ND .29 2.72 19.66 136.13 = = = C410C333K5R5CA7200 
047uF +10 410 399-1859-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 = _ _— C410C473K5R5CA7200 
50 .068uF +10 412 399-1860-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 = _ at C412C683K5R5CA7200 
AF +10 412 399-1861-1-ND .20 1.88 13.59 94.05 = = = C412C104K5R5CA7200 
.068uF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 = = = C420C683K5R5CA7200 
-15pF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1864-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5CA7200 
-33pF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-1866-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5CA7200 
-A7UF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-1867-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5CA7200 
O15uF | +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1869-2-ND 5,000 61.00/M 410C153M1U5CA7200 
022uF | +20 410 399-1870-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 = = = C410C223M1U5CA7200 
033yF +20 420 399-1871-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5CA7200 
1400 047uF +20 420 399-1872-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 = = = C420C473M1U5CA7200 
.068uF +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
-15pF +20 430 399-1875-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 = = _ C430C154M1U5CA7200 
.22UF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1876-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5CA7200 
.033—UF +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1877-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5CA7200 
Z5U .047UF +20 410 399-1878-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 = _ _ C410C473M5U5CA7200 
.068UF +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 = oe _ C410C683M5U5CA7200 
AF +20 410 399-1880-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 = = = C410C104M5U5CA7200 
50 -15pF +20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1881-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5CA7200 
-33pF +20 412 399-1883-1-ND -40 3.81 27.53 190.58 = = —= C412C334M5U5CA7200 
-33pF +20 420 399-1884-1-ND -40 3.81 27.53 190.58 = = = C420C334M5U5CA7200 
.68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-1886-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5CA7200 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” (Cont.) 


Volt- Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric} age Cap. Tol.(%) | Code Part No. il 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
RoHS Compliant 
10pF +5 410 399-4446-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4446-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5TA7200 
15pF +5 410 399-4455-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4455-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5TA7200 
22pF +5 410 399-4461-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4461-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5TA7200 
33pF +5 410 399-4467-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4467-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5TA7200 
47pF +5 410 399-4472-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4472-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5TA7200 
68pF +5 410 399-4478-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4478-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5TA7200 
100pF +5 410 399-4447-1-ND .26 2.48 17.94 124.20 399-4447-2-ND 5,000 83.00/M C410C0101J1G5TA7200 
150pF +5 410 399-4456-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4456-2-ND 5,000 93.00/M C410C0151J1G5TA7200 
220pF +5 410 399-4462-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4462-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5TA7200 
100 330pF +5 410 399-4468-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4468-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5TA7200 
680pF +5 410 399-4479-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4479-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5TA7200 
470pF +5 410 399-4473-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-4473-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4448-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-4448-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4492-1-ND A4 4.14 29.90 207.00 399-4492-2-ND 5,000 138.00/M C4200152J1G5TA7202 
2200pF +5 420 399-4495-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-4495-2-ND 5,000 145.00/M C4200222J1G5TA7200 
coG 3300pF +5 430 399-4508-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4508-2-ND 2,500 238.00/M C430C0332J1G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4510-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4510-2-ND 2,500 238.00/M C4300472J1G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4514-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-4514-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5TA7200 
.O1pF +5 440 399-4519-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-4519-2-ND 2,500 371.00/M C440C0103J1G5TA7200 
.015uF +5 440 399-4522-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-4522-2-ND 2,500 371.00/M C440C0153J1G5TA7200 
680pF +5 410 399-4480-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 399-4480-2-ND 5,000 95.00/M C410C681J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4449-1-ND er 2.59 18.69 129.38 399-4449-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5TA7200 
1500pF +5 412 399-4485-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-4485-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5TA7200 
2200pF +5 412 399-4487-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-4487-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4493-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-4493-2-ND 5,000 145.00/M C4200152J5G5TA7200 
50 2200pF +5 420 399-4496-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 399-4496-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5TA7200 
3300pF +5 430 399-4509-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4509-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4511-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4511-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4515-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4515-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5TA7200 
.O1pF +5 440 399-4520-1-ND AAT’ 11.13 80.37 556.43 399-4520-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5TA7200 
.015uF +5 440 399-4523-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-4523-2-ND 2,500 455.00/M C440C0153J5G5TA7200 
470pF +10 410 399-4474-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4474-2-ND 5,000 71.00/M ©410C471K1R5TA7200 
680pF +10 410 399-4481-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4481-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5TA7200 
1000pF +10 410 399-4450-1-ND 21 1.98 14.30 99.00 399-4450-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5TA7200 
1500pF +10 410 399-4457-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-4457-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5TA7200 
2200pF +10 410 399-4463-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4463-2-ND 5,000 71.00/M C410C222K1R5TA7200 
3300pF +10 410 399-4469-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-4469-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5TA7200 
4700pF +10 410 399-4475-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4475-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5TA7200 
6800pF +10 410 399-4482-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-4482-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5TA7200 
400 .O1pF +10 410 399-4451-1-ND -18 1.68 12.16 84.15 399-4451-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5TA7200 
.015yF +10 412 399-4486-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4486-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5TA7200 
.022uF +10 412 399-4488-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 399-4488-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5TA7200 
.015uF +10 420 399-4494-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4494-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5TA7200 
.022uF +10 420 399-4497-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4497-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5TA7200 
.033pF +10 420 399-4498-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4498-2-ND 5,000 116.00/M C420C333K1R5TA7200 
.047UF +10 430 399-4512-1-ND A7 4.46 32.18 222.75 399-4512-2-ND 2,500 149.00/M C430C473K1R5TA7200 
X7R pF +10 430 399-4503-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-4503-2-ND 2,500 165.00/M C430C104K1R5TA7200 
.068yF +10 430 399-4516-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-4516-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5TA7200 
-15uF +10 440 399-4524-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-4524-2-ND 2.500 304.00/M C440C154KR15TA7200 
.O1pF +10 410 399-4452-1-ND 17 1.58 11.44 79.20 399-4452-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5TA7200 
.015uF +10 410 399-4458-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-4458-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5TA7200 
.022uF +10 410 399-4464-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-4464-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5TA7200 
.033pF +10 410 399-4470-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-4470-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5TA7200 
.047uF +10 410 399-4476-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4476-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5TA7200 
.068yF +10 412 399-4490-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4490-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5TA7200 
50 pF +10 412 399-4484-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-4484-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5TA7200 
.068yF +10 420 399-4502-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-4502-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5TA7200 
pF +10 420 399-4491-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-4491-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5TA7200 
-15uF +10 430 399-4505-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-4505-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5TA7200 
.22UF +10 430 399-4507-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-4507-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5TA7200 
-33uF +10 440 399-4526-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-4526-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5TA7200 
A7UF +10 440 399-4527-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-4527-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5TA7200 
.O1pF +10 410 399-4453-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-4453-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5TA7200 
.015uF +20 410 399-4459-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4459-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5TA7200 
.022uF +20 410 399-4465-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4465-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5TA7200 
.033uF +20 420 399-4499-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4499-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5TA7200 
100 .047uF +20 420 399-4501-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4501-2-ND 5,000 96.00/M ©420C473M1U5TA7200 
.068yF +20 430 399-4517-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-4517-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5TA7200 
pF +20 430 399-4504-1-ND 34 3.22 23.24 160.88 399-4504-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5TA7200 
-15uF +20 430 399-4506-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4506-2-ND 2,500 182.00/M C430C0154M1U5TA7200 
.22UF +20 440 399-4525-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4525-2-ND 2,500 182.00/M ©440C224M1U5TA7200 
.033yF +20 410 399-4471-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4471-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5TA7200 
Z5U .047uF +20 410 399-4477-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4477-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5TA7200 
.068yF +20 410 399-4483-1-ND .18 1.68 12.16 84.15 399-4483-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5TA7200 
pF +20 410 399-4454-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 399-4454-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5TA7200 
-15uF +20 410 399-4460-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4460-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5TA7200 
50 .22UF +20 410 399-4466-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4466-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5TA7200 
-33yuF +20 412 399-4489-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-4489-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5TA7200 
-33yuF +20 420 399-4500-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-4500-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5TA7200 
A7UF +20 430 399-4513-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4513-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5TA7200 
-68uF +20 430 399-4518-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4518-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5TA7200 
4uF +20 440 399-4521-1-ND 84 7.92 57.20 396.00 399-4521-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5TA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated dielectric materials which Series: Series: 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The C315 C317 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. C320 i C322 
After firing, conductive terminations are applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. C330 ra C323 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: COG: Class 1, with a temperature C340 
coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C (Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a C350 
maximum capacitance change of +15% over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance 
change of 22% - 56% over an operating temperature range of 10°C ~ 85°C. ROHS Compliant Parts Available. 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. |Max.| Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max.) Max.| Digi-Key Pricing Kemet 
tric |VDC} Cap. | S | L | H | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. tric |voc] Cap. | s | L | H | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
s5opr [2.54 | 3.81 | 5:33 |254 Nemenerente Ae ~<a at leatepininieaen 50 |.022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4169-ND 22 1.66 11.83 |C315C223K5R5TA 
033pF | 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4179-ND 22 1.66 11.83 |C315C333K5R5TA 
100 | 680pF | 2.54 | 3.81 [5.33 [2.54] 399-1904-ND 38 © 2.82 20.15 |C315C681J1G5CA 
cog 1000pF |254 {2.81 | 5.20 | 2.54 eee Ai baw 1658'S scanITeRGk 1000pF| 2.54| 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4144-ND 47° 4.27 9.08 |C315C102K1R5TA 
15% 1500pF| 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4156-ND 49 139 9.90 |C315C152K1R5TA 
ooo | TAF | 2-64) 3.81 | 5.83 | 2.54 | Reger scene 261-93 18.75 | 6315C1002G56A 2200pF | 2.54] 3.81 | 5.33] 2.54| 399-4166-ND 49 139 9.90 |¢315C222K1R5TA 
47pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-1893-ND 28 = 2.08 14.85 | C315C470J2G5CA 100 |3300pF| 2.54 | 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4176-ND 19 1.39 9.90 }C315C332K1R5TA 
3300pF | 2.54 |3.81 |5.33 |2.54| 399-2001-ND 49 139 9.90 |C315C332K5R5CA 4700pF| 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4185-ND 21 1.54 11.00 |C315C472K1R5TA 
6800pF| 2.54 | 3.81 |5.33 | 2.54] 399-2003-ND 21 154 — 11.00 |315C682K5R5CA San 6800pF | 2.54| 3.81 | 5.33) 2.54] 399-4193-ND 21 154 11.00 |C315C682K1R5TA 
50 | .O1NF | 2.54 | 3.81 | 5.33 |2.54| 399-2004-ND 20. 151 10.75 |C315C103K5R5CA +10% OIpF | 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4147-ND 191.39 9.90 }C315C103K1R5TA 
O15pF | 2.54 |3.81 |5.33 |2.54] 399-2005-ND 21 154 11.00 |C315C153K5R5CA 100pF | 2.54] 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4142-ND 22 1.65 11.75 |C315C101K2R5TA 
X7R .033uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 |2.54] 399-2007-ND 22 1.66 ‘11.83 |C315C333K5R5CA 150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4155-ND 24 1.80 12.88 |C315C151K2R5 TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4165-ND 24 1.80 12.88 |C315C221K2R5TA 
£10% | 499 [15000F | 2.54 | 3.81 | 5.93 | 2.54 | 399-1995-ND 419 139 © 9.90 /C315C152K1R5CA 
7 330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4175-ND 24 1.80 12.88 |C315C331K2R5TA 
6800pF| 2.54 | 3.81 |5.33 | 2.54] 399-1999-ND 21 154 11.00 |6315C682K1R5CA 
P ogo | 470PF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54] 399-4184-ND 24 1.80 12.88 |C315C471K2R5TA 
1SOpF | 2.54 | 3.81 | 5.83 | 2.54 | 130851986-ND 2401.80 12.88 / 03150151 K2R5CA 680pF | 2.54| 3.81 |5.33| 2.54| 399-4192-ND 24 1.80 12.88 |C315C681K2RSTA 
900 | 220PF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54) 399-1987-ND 24 1.80 12.88 | €3156221K2R5CA 1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4145-ND 22 1.65 11.75 |C315C102K2R5TA 
680pF | 2.54 | 3.81 |5.33 |2.54 | 399-1990-ND 24 180 12.88 |C315C681K2R5CA 1500pF| 2.54| 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4157-ND 24 1.80 12.88 |C315C152K2R5TA 
1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 /2.54| 399-1992-ND 24 180 12.88 |C315C152K2R5CA 2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54] 399-4167-ND 241.80 12.88 |C315C222K2R5TA 
4700pF | 2.54 | 3.81 |5.33 | 2.54] 399-2119-ND 419 © 137 9.78 |C315C472M5U5CA 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4188-ND 19 1.87 9.78 |C315C472MSUSTA 
ea0opF |2.54|3.81 [5.33 |254| 399-2120-ND fa: Ate: . “ove eateCRSOMIGUEGK 6800pF| 2.54 | 3.81 |5.33) 2.54) 399-4196-ND 419° 137 9.78 |315C682M5USTA 
50 | .015uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 |2.54| 399-2122-ND 418 133 9.50 |C315C153M5US5CA O1UF | 2.54 3.81 | 5.33) 2.54 eee iG) atsBT + B62) GSISU ISM USIh 
O15pF | 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54) 399-4161-ND 418 © 133 9.50 |C315C153MBUSTA 
033pF |2.54|3.81 [5.33 |2.54| 399-2124-ND 418 133 9.50 |C315C333M5U5CA 
50 |.022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4170-ND 418 133 9.50 |C315C223MBUSTA 
O68pF |2.54|3.81 [5.33 |2.54] 399-2126-ND 20 149 10.65 |C315C683M5U5CA 
25U 033pF | 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4180-ND 418 133 9.50 |C315C333MSUS5TA 
420% 1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 / 2.54) 399-2112-ND 19137 9.78 |6315C152M1USCA 047pF | 2.54) 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4189-ND 418 133 9.50 [C315C473MS5USTA 
2200pF | 2.54 | 3.81 / 5.33 | 2.54) 399-2113-ND (9 1.37 9.78] €315C222M1U5CA 25U .068pF | 2.54 | 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4197-ND 20. 1.49 10.65 |C315C683M5U5TA 
too |33000F | 2.54 | 3.81 | 5.33 |2.54] 399-2114-ND 419 137 9.78 }6315C332M1U5CA ae Aur | 2.54] 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4151-ND 416 1.21 8.63 |C315C104M5USTA 
4700pF | 2.54 | 3.81 |5.33 | 2.54] 399-2115-ND 419° 137 9.78) C315C472M1U5CA 1000pF| 2.54| 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4146-ND 47-125 8.93 |C315C102M1USTA 
6800pF | 2.54 | 3.81 |5.33 |2.54] 399-2116-ND 419 137 9.78 }6315C682M1U5CA 1500pF | 2.54| 3.81 | 5.33] 2.54] 399-4158-ND 49 © 137 9.78 |¢315C152M1U5TA 
O15pF | 2.54 |3.81 [5.33 | 2.54] 399-2118-ND 21 153 10.93 |C315C153M1U5CA 2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4168-ND 191.87 9.78 |C315C222M1USTA 
CS TSISSHSTRGHIS COMPIianT 4109 {2300PF| 2:54 3.81 | 6.33) 2.54] 399-4178-ND 419° 137 9.78 |315C332M1U5TA 
4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4187-ND 419° 137 9.78 |315C472M1US5TA 
150pF | 2.54| 3.81 [5.33 |2.54 | 399-4153-ND 27 = 196 — 14.00 |C315C151J1G5TA 
6800pF| 2.54 | 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4195-ND 419° 137 9.78 |315C682M1U5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 |5.33 /2.54 | 399-4163-ND 27 = 196 14.00 |C315C221J1G5TA 
Oty | 2.54] 3.81 | 5.33) 2.54) 399-4149-ND 47° 125 8.93 |315C103M1US5TA 
400 | 930PF | 2.54) 3.81 | 5.33 |2.54 | 399-4173-ND HeiS UBB « *TEDO |G OCS IGA O15uF | 2.54) 3.81 | 5.33| 2.54] 399-4160-ND 21 153 10.93 |C315C153M1USTA 
linia = «_(‘éd ems anno 
680pF | 2.54) 3.81 |5.33 /2.54 | 399-4191-ND 38 © 2.82 20.15 |C315C681J1G5TA 
° 400 | 3300F |5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-1920-ND 27 ~~ 1.96 14.00 |317C331J1G5CA 
1000pF | 2.64 | 3.81 | 5.83 |2.54 eee 12:28 16.25 | C31SC10QNGSTA cog 680pF |5.08| 3.81 | 5.84 | 2.54| 399-1922-ND 38 © 2.82 20.15 |C317C681J1G5CA 
TOpr 2.54) 3.81 | 5.83 |2.54 eee ob SAS) ~ 1975, BS 1SGIOO 2G Ih 415% | 200 | 2200F | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54| 399-1915-nD 32 235 16.80 |C317C680J2G5CA 
I5pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 /2.54 | 399-4152-ND 28 2.08 = 14.85 | C315C150J2G5TA 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-1917-ND 38 © 2.82 20.15 |C317C471J2G5CA 
coc 22pF | 2.54] 3.81 | 5.33 [2.54 ) 399-4162-ND 28 §© 2.08 14.85 |C315C220J2G5TA 3300pF| 6.08 | at | 584 |254 | a90-2004ND qén- "0 —soon'l eaireaskenson 
45% 27pF | 2.54] 3.81 | 5.33 [2.54 ) 399-4171-ND 28 = 2.08 14.85 |C315C270J2G5TA 50 les00pe| 5.08 | 3.81 |5.84|254| 399-2026-ND St 88. anda leai7casbKeRECK 
33pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 2.54 | 399-4172-ND 28 2.08 14.85 | C315C330J2G5TA 015uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2028-ND 21 1.54 11.00 |C317C153K5R5CA 
900 | 47PF | 2.54 | 3.81 [5.33 |2.54 | 399-4181-ND 28 2.08 = 14.85 | C315C470J2G5TA 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2017-ND 171.27 9.08 |C317C102K1R5CA 
68pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 [2.54 | 399-4190-ND 30 249 15.68 |C315C680J2G5TA 1500pF| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2018-ND 419 139 9.90 |C317C152K1R5CA 
100pF |2.54|3.81 [5.33 |2.54 | 399-4141-ND 28 = 2.08 14.85 |C315C101J2G5TA 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2019-ND 419° 139 9.90 |¢317C222K1R5CA 
150pF |2.54| 3.81 [5.33 |2.54 | 399-4154-ND 32-235 16.80 |C315C151J2G5TA X7R_ | 100 |3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2020-ND 49 139 9.90 |C317C332K1R5CA 
220pF | 2.54 | 3.81 |5.33 /2.54 | 399-4164-ND 32 235 16.80 |C315C221J265TA 410% 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2022-ND 21 1.54 11.00 |¢317C682K1R5CA 
330pF | 2.54) 3.81 |5.33 /2.54 | 399-4174-ND 38 =. 2.82 20.15 |C315C331J2G5TA 100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2008-ND 22 1.65 11.75 |C317C101K2R5CA 
470pF | 2.54 | 3.81 |5.33 2.54 | 399-4183-ND 38 © 2.82 20.15 |C315C471J2G5TA 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2009-ND 24 1.80 12.88 }C317C151K2R5CA 
s00or| 254/381 [a3 lose eemeaentn qb.” aor sign ealecepcaak ono | 220PF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2010-ND 24 1.80 12.88 |C317C221K2R5CA 
330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2011-ND 418 © 155 — 12.10 |C317C331K2R5CA 
X7R 4700pF | 2.54 | 3.81 |5.33 |2.54 | 399-4186-ND 21 1.54 11.00 |6315C472K5R5TA 
50 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2012-ND 24 1.80 12.88 |C317C471K2R5CA 
+10% 6800pF| 2.54 |3.81 |5.33 |2.54 | 399-4194-ND 21 154 11.00 )C315C682K5R5TA 
680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2013-ND 24 1.80 12.88 |317C681K2R5CA 
OIF | 2.54) 3.81 |5.33 )2.54 | 399-4148-ND 20 151 10.75 )C315C103K5R5TA 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1307 


KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max.| Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max.| Max.| Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC) Cap. s L H T | PartNo. if 10 100 | Part No. tric | VDC) Cap. s EF H T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
_ 1000pF| 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2014-ND 221.65 11.75 |C317C102K2R5CA 4700pF| 5.08] 3.81 | 5.84| 2.54) 399-4245-ND 49 «137. ~—«9.78 \c317¢472M1USTA 
210% | 200) 15000F | 5.08) 9.81 | 5.84) 2.54 RCO 24 (1.80) 12.88 | C3170 1S2K2RSCA Z5U | 499 |68000F/ 5.08] 3.81 | 5.84] 2.54) 399-4252ND 191.87 «9.78 | C817C6B2MTUSTA 
2200pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2016-ND 24 = 1.80 12.88 |C317C222K2R5CA 
+£20% O1pF | 5.08] 3.81 | 5.84] 2.54) 399-4207-ND AZ 1.25 8.93 |C317C103M1U5TA 
6800pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2136-ND 19 137 9.78 }c317C682MSU5CA 
‘o1syF | §.08| 3.81 | 5.84 2.54] 390-2138-ND a liga — soiapn CaI7eiRaNBUECA 015yF | 5.08] 3.81 | 5.84] 2.54) 399-4218-ND 21 153 10.93 |C317C153M1U5TA 
50 /-O22uF 508/381 584/254) s9e-2130-N0 18133, «—9.50 |ost7ozesmsusca | a7 
.033)F | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2140-ND 18 1.33 9.50 |C317C333MSU5CA seopF | 254| 5.08 | 6.60| 3.18) 399-1940-ND 39 2.85 20.95 | C320C681J1G5CA 
.047)F | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2141-ND 18 1.33 9.50 }C317C473MSU5CA 
4 1500pF| 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-1942-ND 39 2.90 20.70 |C3206152J1G5CA 
Z5U AyF | 5.08] 3.81 | 5.84] 2.54] 399-2143-ND 16 (1.21 8.63 |C317C104MSU5CA 100 
3300pF| 2.54] 5.08 | 6.60| 3.18) 399-1944-ND 45 3.30 ~—-23.58 |C3206332J1G5CA 
45% 1500pF| 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2129-ND 19 137 9.78 }C317C152M1U5CA 
2200F | 5.08| 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-2120-ND 49 137978. |catzc22aMIUsCA 4700pF| 2.54] 5.08 | 6.60| 3.18) 399-1945-ND 48 3.54 25.30 |C320C472J1G5CA 
109 |2300PF | $08] 3.81 | 5.84) 254] 399-2131-ND 19 137 9.78 }¢317C332M1U5CA 10pF | 2.54] 5.08 | 6.60] 3.18] 399-1924-ND 27 1.96 14.00 |C320C100J265CA 
4700pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54 SSR e1S2NOE 19 (1.87 9.78 | C317C472MIUSCA COG | 9] 150F | 254] 5.08 | 6.60) 3.18) 399-1925-ND 29 242 15.13 |¢3200150N265CA 
6800pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2133-ND 19 137 9.78 }C317C682M1U5CA 
J 25% 68pF | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-1929-ND 30 2.23 15.95 |C320C680J2G5CA 
.015)F | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-2135-ND 21-153 10.93 }C317C153M1U5CA 
. % 100pF | 2.54] 5.08 | 6.60] 3.18) 399-1930-ND 29° 242 15.13 |C3206101J2G5CA 
C317 Series RoHS Compliant 
150pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4211-ND 27 1.96 14.00 |C317C151J1G5TA 150pF | 2.54] 6.08 | 6.60 | 3.16 | RESoaneS IRD SFP 87 __ 1698 ESOC I YP GBEA 
220pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4221-ND 27 1.96 14.00 |C317C221J1G5TA 680pF | 2.54] 5.08 | 6.60] 3.18] 399-1935-ND 42 3.08 —-22.03 |C3200681J2G5CA 
400 | 330PF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4230-ND 271.96 14.00 | C317C331J1G5TA 1500pF| 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18| 399-1937-ND 45 3.30 —- 23.58 |C3200152J2G5CA 
470pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4240-ND 27 1.96 14.00 |C317C471J1G5TA 33000F| 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18) 399-1939-ND 55 407 29.05 |c3200332.265CA 
680pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4248-ND 38 © 2.82 =. 20.15 | C317C681J1G5TA 
1000pF | 5.08) 3.81 | 5.84] 2.54] 399-4201-ND 31. 2.28 16.25 ‘| C317C102J1G5TA -OISUF) 2.54) 5.08.) 6.60 9.18) RSCe NC = 21 1.87 11.20 | C820C1S3K5RECA 
tor |5.08/ 3.81 | 5.84|254| 399-4198-nD 36 1.93 13.75 |cat7cioou2G5TA .022uF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2050-ND 23 © 1.69 12.05 |C3206223KSR5CA 
15pF | 5.08] 3.81 | 5.84) 2.54] 399-4210-ND 28 2.08 14.85 |C317C150J2G5TA 50 | .033yF | 2.54] 5.08 | 6.60} 3.18} 399-2051-ND .23 1.69 12.05 |C320C333K5R5CA 
cog 22pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4220-ND 28 © 2.08 += 14.85 | C317C220J2G5TA 047pF| 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18] 399-2052-ND 23 1.69 —-12.05 |C320C473K5R5CA 
45% 33pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4229-ND 28 © 2.08 += 14.85 | C317C330J2G5TA osayr| 254| 5.08 | 6.60| 3.18| 399-2053-ND 26 «192 ~—-13.73 |c320c683K5R5CA 
39pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4238-ND 28 ©2008 +~=—-14.85_ | C317C390J2G5TA 
6800pF] 2.54] 5.08 | 6.60| 3.18) 399-2041-ND 21-158 11.30 |C320C682K1R5CA 
200 | 470F | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4239-ND 28 = 2.08 += 14.85 | C317C470J2G5TA 
sap | 5.08| 3.81 | 5.84| 254) 399-4047-ND Sy oor aia (@ifeRBO BESTA 015uF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2043-ND 24° 1.74 12.43 |C3206153K1R5CA 
100pF | 5.08| 3.81 | 5.84) 2.54) 399-4199-ND 28 2.08 +~—«14.85:‘|C317C101d2G5TA yar | 190] -022HF | 2.54] 5.08 | 6.60| 3.18] 399-2044-ND 27 © 2.02 14.40 |3206223K1R5CA 
150pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4212-ND 32 2.35 16.80 |C317C151J2G5TA 0% 033pF | 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18] 399-2045-ND 27 2.02 14.40 |C3206333K1R5CA 
220pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4222-ND 32 235 16.80 | C317C221J2G5TA .047F | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-2046-ND 34 2.49 17.80 |C320C473K1R5CA 
330pF | 5.08) 3.81 | 5.84) 2.54) 399-4231-ND 38 2.82 20.15 | C3170331J2G5TA .068yF | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-2047-ND 34 2.49 17.80 |C320C683K1R5CA 
470pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4241-ND 38 © 2.82 =. 20.15 |C317C471J2G5TA 
1500pF| 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2032-ND 25 185 13.23 |C320C152K2R5CA 
3300pF | 6.08) 3.81 | 5.84") 2.54 Hee eae Geen ss Sal pecs 3300pF| 2.54] 5.08 | 6.60] 3.18) 399-2034-ND 25 185 13.23 |C320C332K2R5CA 
4700pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4244-ND 211.54 14.00 |C317C472K5R5TA 
6800pF | 5.08) 3.81 | 5.84| 2.54) 399-4251-ND 21 1.54 ~—«- 11.00 |C317C682KSRSTA 200|4700pF) 2.54 | 5.08 | 6.60) 3.18) 399-2035-ND 27 2.01 14.38 /C8206472K2RSCA 
50 | .01uF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4206-ND 20. 1.51 10.75 }C317C103K5R5TA 6800pF) 2.54 | 5.08 | 6.60) 3.18] 399-2036-ND 27 2.01 14.38 | C320C682K2R5CA 
O1SpF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4217-ND 211.54 11.00 | C317C153KSR5TA O15pF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-2038-ND 31-230 16.40 |C320C153K2R5CA 
022uF | 5.08) 3.81 | 5.84) 2.54) 399-4227-ND 22 1.66 11.83 | C3176223KSRSTA 022uF | 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18] 399-2039-ND 31-230 16.40 |C320C223K2R5CA 
.033)F | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4236-ND 22 1.66 11.83 | C317C333K5R5TA 
033pF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2152-ND 18 1.33 9.50 |C320C333MSU5CA 
1000pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4202-ND 17° 4.27 9.08 |C317C102K1R5TA otrut|84| 50 | 660/214 on ee en ere 
1500pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4214-ND 19 139° = 990 |C317C152K1R5TA 50 |” TUE [24 20/080 S. ae : : ? ieee 
2200pF | 5.08| 3.81 | 5.84| 2.54) 399-4224-ND 49 139 ~©—-9.90_|c317¢222K1RSTA 068yF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2154-ND 20. 149 10.65 |C320C683MS5U5CA 
x7p_| 100 /3300pF | 5.08] 3.81 | 6.84 / 2.54) 399-4233-ND 419 1.39 9.90 |C317C332K1R5TA A5uF | 2.54] 5.08 | 6.60] 3.18] 399-2156-ND 24° 1.73 12.38 |C320C154M5U5CA 
10% 4700pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 0GGRM2dSND 21154 11.00 | C817C472K1RSTA 25U O15uF| 2.54) 5.08 | 6.60] 3.18] 399-2145-ND 24 153 10.93 |c3200153M1U5CA 
-4250- 20% 
6800pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4250-ND 21 1.54 14.00 |C317C682K1R5TA # o33pF | 254| 5.08 | 6.60| 3.18] 399-2147-ND 34 aga 4ai9e |GaaocasaMAUsGR 
.O1F | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54] 399-4205-ND 19 1.39 © 990 |C317C103K1R5TA 100 
047yF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2148-ND 241.73 12.38 |C320C473IM1U5CA 
1O0DF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.51 ia Be UGS MLAS EATEN DIENOIA 068yF | 2.54) 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-2149-ND 28 2.05 14.68 |C320C683M1U5CA 
150pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4213-ND 24 1.80 12.88 |C317C151K2R5TA 
220pF | 5.08) 3.81 | 5.84] 2.54] 399-4223-ND 24 += 1.80 12.88 | C317C221K2RSTA “TSF | 2.54) 5.08 | 6.60) 3.18 RSID 382.78 19.85 | CR200154MIUSCA 
330pF | 5.08] 3.81 | 5.84) 2.54] 399-4232-ND 24 180 12.88 |C317C331K2R5TA 320 Series RoHS Compliant 
200 | 470pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4242-ND 24 1.80 12.88 |C317C471K2R5TA esopF | 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18] 399-4911-ND 39 «2.85 20.35 |c320c681J165TA 
680pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4249-ND 24 1.80 12.88 | C317C681K2RSTA 1000pF) 2.54] 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4257-ND 31 2.29 16.38 |C320C102J1G5TA 
TOOOPF | 5.08 | 9.81 | 5.84 | 2.54 eae ee NGO) lef) | BSL CIOREBS IA 1500pF| 2.54] 5.08 | 6.60 | 3.18] 399-4269-ND 39 2.90 20.70 |C3206152J1G5TA 
1500pF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4215-ND 24 1.80 © 12.88 |C317C152K2R5TA 100 sonone| > 4\ &08 | 6.60 | 3.14 te sais Sage Baan | taoacooeit GEA 
2200pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4225-ND 24 1.80 = 12.88 | C317C222K2R5TA BF) 2.04) 9.08 | 6.60) 3. eae : : Hh IGS 
sa0dpr | 60a] 2.81 | 5.84| 254 lReaoean 46. “437. —-a7e |eai7eeaNEUaTA 3300pF| 2.54) 5.08 | 6.60| 3.18) 399-4292-ND 45 3.30 ~—-23.58 |3206332J1G5TA 
‘otue | 5.08] 3.81 | 5.84) 254) 399-4208-ND 46 (121 8.63 | C317C108MSUSTA 4700pF| 2.54) 5.08 | 6.60] 3.18) 399-4302-ND 48 3.54 25.30 |C320C472J1G5TA 
-O15F | 5.08] 3.81 | 5.84] 2.54) 399-4219-ND 18 1.33 9.50 | C317C153MSUSTA CoG 10pF | 2.54] 5.08 | 6.60| 3.18] 399-4255-ND 27 = 1.96 14.00 |C3200100J2G5TA 
50 |-O22HF | 5.08 2.81 | 5.84 | 2.54) 208:4226-ND) 18 = 1.838 9.50 | C3170223MSUSTA 15% 15pF | 2.54| 5.08 | 6.60| 3.18] 399-4267-ND 29 ©2412 15.13 |¢320C150J265TA 
.033)F | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4237-ND 18 1.33 © 9.50 |C317C333MSUSTA 
22pF | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-4279-ND 29° ©2412 15.13 |C3206220J2G5TA 
Z5U .047yF | 5.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4246-ND 18 1.33 © 9.50 |C317C473MSUSTA 
7 33pF | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-4290-ND 29° 2412 15.13 |C320C330J2G5TA 
+20% .O68uF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4254-ND 20 1.49 10.65 |C317C683MSUSTA 200 
ive |5.08| 3.81 | 5.84| 254) 399-4209-ND 16 124 863. |0g17C104MEUSTA 47pF | 2.54] 5.08 | 6.60) 3.18] 399-4300-ND 29° 242 15.13 |C320C470J2G5TA 
1000pF | 5.08) 3.81 | 5.84) 2.54] 399-4204-ND AZ 1.25 8.93 |C317C102M1USTA 68pF | 2.54] 5.08 | 6.60 | 3.18} 399-4310-ND 302.23 15.95 | C320C680J2G5TA 
100 |*500PF | 6.08] 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4216-ND 19° 1.87 9.78 |C317C152M1U5TA 100pF | 2.54) 5.08 | 6.60] 3.18] 399-4256-ND 29 2412 15.13 |C3206101J2G5TA 
2200pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) ,S90 M226 ND) 19 1.87 9.78) C3170222Mi1USTA 150pF | 2.54| 5.08 | 6.60] 3.18) 399-4268-ND 32 237 16.95 |C320C151J2G5TA 
3300pF | 5.08) 3.81 | 5.84 | 2.54) 399-4235-ND 19 1.37 9.78 |C317C332M1U5TA ; 
(Continued) 
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KEMET 


Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. |Max.) Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. |Max.| Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC| Cap. s L H T | Part No. 1 10 100 | Part No. tric | VDC | Cap. s Ie H T | Part No. 1 10 100 | Part No. 
220pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4280-ND 32 287 16.95 |C3200221J265TA 59 |-088uF | 5.08 |5.08 |6.60 [3.18 | 399-2080-ND 26 1.92 13.73 |C322C683K5R5CA 
330pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 /3.18| 399-4291-ND 39 © 285 — 20.35 |C3200331J2G5TA A5uF | 5.08 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2082-ND 37 271 19.33 |C3220154K5R5CA 
470pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 /3.18 | 399-4301-ND 39° 2.85 20.35 | €3200471J2G5TA l4700pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2066-ND 21 1.58 — 11.30 |C3220472K1RSCA 
COG | 4, | 680KF | 2.54 | 5.08 6.60 |3.18| 399-4312-ND 42 3.08 — 22.03 |C320C681J2G5TA 6800pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2067-ND Ste 488°. 4430: |GascBBOKIASCA 
45% 1000pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4258-ND 40 297 21.20 |¢320C102J265TA 100 |.022ue | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2070-ND Be sina aay: |espoeboan Rack 
1500pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 [3.18 | 399-4270-ND 45 3.30 23.58 |C320C152J2G5TA 033uF |5.08 |5.08 |6.60 13.18 | 399-2071-ND 272.02 14.40 103220333K1R5CA 
2200pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4282-ND 45 3.30 23.58 | C3200222J265TA Ga ossue |5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2073-ND 34 2.49 ~—-17.80 |c322c68aKI1R5CA 
3300pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4293-ND 55 4.07 29.05 | C3200332J2G5TA we ;000pF|508 | 2.08 [eco [2.18 Jeet ar Sas aa DO 
015yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4274-ND 21 157 — 11.20 }€3200153K5R5TA 1500pF| 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2058-ND 95 «1.85 13.93 \ca22C159K2RECA 
022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4286-ND 23 © 1.69 12.05 |C3200223K5R5TA b200pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2059-ND "oe. ft: -- 48:93: Ca090999KORECA 
-033HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 )3.18 | 399-4296-ND 231.69 12.05 | C3200333KSRSTA 200 [3300pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2060-ND 25 1.85 13.23 |C3220332K2R5CA 
50 | -O47uF | 2.54 | 6.08 | 6.60 /3.18 | 308-4306-ND 26 1.92 13.73 ) C3206473K5R5TA le800pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2062-ND 27 = 2.01 14.38 |C322C682K2R5CA 
068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4316-ND 26 1.92 13.73 |C320C683K5R5TA 
ae laea tees 1600 1310 eer =Car 015uF | 5.08 /5.08 |6.60 [3.18 | 399-2064-ND 31 230 16.40 |¢3220153K2R5CA 
sei ioe piesa eae ig ; : : 022uF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2065-ND 31 230 — 16.40 |C3220223K2R5CA 
A5uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4276-ND 37.271 ~— 19.33 }C3200154K5R5TA 
‘zoyt |254| 508 | 660 |318| 399-4o8e-nD Es) “60. “baign: | cabORDDANERETA 033pF | 5.08 /5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2168-ND 18 133 9.50 |c3220333MSUSCA 
047pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2169-ND 18 133 9.50 |¢3220473MSUSCA 
4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4303-ND 21 © 158 — 11.30 |€3200472K1RSTA 50 | saree |s0e | 6.0 Ista eee By catigi- At earl CapomBeaNecga 
6800pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4313-ND 21 © 158 — 11.30 |C320C682K1R5TA Gay 0a (508 |e0 (a1 Feeeneeee i ae .decaleseee wicca 
015pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4272-ND 24 174 — 12.43 |C3200153K1RSTA Sela sale ; : : 
.022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 [3.18] 399-4284-ND 27 2.02 14.40 | C320C223K1R5TA Z5U .015pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-2161-ND 21 1.53 10.93 |C322C153M1U5CA 
X7R | 100 |.033pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4295-ND 27 2.02 — 14.40 |320C333K1R5TA #20% 022uF | 5.08 /5.08 | 6.60 /3.18 | 399-2162-ND 21 1.53 10.93 |C322C223M1USCA 
+10% 047yF | 2.54 |5.08 | 6.60 |3.18| 399-4305-ND 34-249 17.80 |C320C473K1R5TA joo |-O38HF | 5.08 } 5.08 | 6.60 /3.18 | 399-2163-ND 24 1.73 12.38 |C3220333M1USCA 
‘otur | 2.54 {5.08 | 6.60 [318 399-4260-ND 49° 44d. . 40-48: CasnCIOSARETA .047pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-2164-ND 24 173 12.38 |03220473M1USCA 
068uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4315-ND 34 2.49 17.80 |C320C683K1R5TA -O068)F | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 388-2165-ND 28 2.05 14.68 |C3220683MiUECA 
aur |254|5.08 |6.60 3.18 399-4263-nD 342.49 17.80 |Ca20C104KIRSTA A5uF | 5.08 [5.08 |6.60 |3.18 | 399-2167-ND 38 278 19.85 |C3220154M1USCA 
1000pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4259-ND 23 1.69 12.08 |C320C102K2R5TA pea sones One COmmuans 
1500pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4271-ND 25 1.85 13.23 |C3200152K2R5TA 680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4376-ND 392.85 20.35 /C322C681J1G5TA 
200pF| 2.54|5.08 |6.60 |3.18| 399-4283-ND 251.85 13.23 |c3200229K2R5TA 1000pF | 5.08 | 5.08 |6.60 |3.18 | 399-4321-ND 31 229 © 16.38 |¢3220102/165TA 
3300pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4294-ND 25 1.85 13.23 |C3200332K2R5TA 100 |1500PF | 6:08 | 6.08 |6.60 |3.18 | 399-4334-ND 39 2.90 20.70 )€322C152J1G5TA 
200 |4700pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4304-ND 27 2.01 14.38 |C320C472K2R5TA 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4346-ND 39 2.90 20.70 |C322C222J1G5TA 
6800pF| 2.54] 5.08 | 6.60 [3.18 | 399-4314-ND 27 2.01 14.38 ) C320C682K2R5TA 8300pF | 5.08 /5.08 | 6.60 |3.18 ee ea es 1890, 208) Ceeetesen Gal 
‘ote |254|5.08 | 6.60 |3.18| 399-4261-ND 25 «1.85 13.23 | C320C10aK2RSTA |4700pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4367-ND 48 3.54 25.30 |C3220472J1G5TA 
015yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18] 399-4273-ND 31 230 — 16.40 |3200153K2R5TA 1opF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4319-ND 27 = 1.96 — 14.00 |c322c100J265TA 
022yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4285-ND 31 230 16.40 |C320223K2R5TA 15pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4332-ND 29 242 15.13 |03220150J265TA 
X7R 22pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4344-ND 29 242 15.13 |03220220J265TA 
20% | 500 | -01HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 3.18 | 399-3504-ND 86 6.35 45.38 |C320C103MCRSTA aapF |5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4355-ND bar Sank 4543: CagaRaa02GRTA 
033yF | 2.54 /5.08 | 6.60 |3.18| 399-4298-ND 48 133 9.50 |c320c333MSUSTA cos A7pF | 5.08 |6.08 | 6.60 |3.18 RSRSSISESAD 209 Ble 1B, 9e2CAOUZGSTA 
047yF | 2.54 |5.08 | 6.60 |3.18| 399-4308-ND 48 133 9.50 |C320473M5USTA 45% 68pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4375-ND 30 223 © 15.95 |0322C680J265TA 
068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4318-ND 20 149 10.65 |C320C683MSUSTA 100pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4320-ND 29 242 15.13 |03220101J265TA 
50 | -1HF | 2.54 5.08 | 6.60 3.18 | 399-4266-ND 16 © 1.21 ~~: 8.63 |C320C104MSUSTA og | 1S0eF [5.08 |5.08 |6.60 /3.18 | 399-4393-ND 32 2.37 16.95 |C322C151J2G5TA 
A5uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4278-ND 24 173 12.38 |C320C154MSUSTA 220pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4345-ND 32 287 16.95 |03220221J265TA 
22uF | 2.54 |5.08 | 6.60 |3.18| 399-4289-ND 32 233 — 16.68 |C3200224MSUSTA 330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 [3.18 | 399-4356-ND 39 285 20.35 |C3220331J265TA 
-33,IF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18) 399-4299-ND 32 2.33 16.68 | C320C334MSUSTA 470pF | 5.08 | 5.08 |6.60 |3.18 | 399-4366-ND 39 © 2.85 20.35 |C322C471J2G5TA 
Z5U -A7UF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4309-ND 40 2.94 21.00 |C320C474MS5USTA 680pF | 5.08 | 5.08 |6.60 |3.18 | 399-4377-ND AQ 3.08 22.03 |C322C681U2G5TA 
#20% O1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4262-ND 47 1.25 8.93 |320C103M1USTA 1000pF| 5.08 | 5.08 |6.60 |3.18 | 399-4322-ND 40 2.97 21.20 |C322C102J2G5TA 
O15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18] 399-4275-ND 24 1.53 10.93 | C3200153M1U5TA 1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4335-ND 45 = 3.30 23.58 |C322C152J2G5TA 
022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18) 399-4287-ND 21 153 10.93 |C3200223M1USTA b200pF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4347-ND ae’ ap. Ga en [Cassessaioaeta 
soo {:033HF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4297-ND 24 173 12.38 |C3200333M1USTA baooor| 5.08 |5.08 | 6.60 \a.18 (eveeeeenn Te, “Waa. isage [easnesaaioecth 
.047yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18] 399-4307-ND 24 173 12.38 |C320473M1USTA 
068yF | 2.54 |5.08 | 6.60 ]3.18] 399-4317-ND 28 §=©205 14.68 |C320C683M1USTA ss so a me ane | ase 
AuF | 2.54|5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4265-ND 21 153 10.93 |C320C104M1USTA oe eal | Eee oe ae Se Fag eee 
A5uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-4277-ND 38 =§=©278 — 19.85 |C320C154M1USTA ZDEAHE | 9.08,) 0:08) 6.80" 8.4 pM : ; oe i 
033pF | 5.08 |5.08 | 6.60 /3.18 | 399-4361-ND 23 © 1.69 12.05 |C3220333K5R5TA 
zz Series 50 |o«7u | 5.08 |5.08 [660 [3.18 | 399-4971-ND 26 1.92 1373 |cazaca7aKsRsTA 
100 |1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1964-ND 39 290 20.70 |¢3220152J1G5CA ‘ney | 50a [5.08 |ec0 [aia Ieee Bao anal eee 
10pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 Hee ee MM Tiss Maal koermac creas AyF |5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4329-ND 21 1.87 11.20 132201 04K5RSTA 
ISpF | 5.08 | 5.08 | 6.60 /3.18 | 399-1947-ND 29° 242 15.13 )63220150J2G5CA A5uF | 5.08 [5.08 |6.60 [3.18 | 399-4341-ND 37-271 19.33 |6322C154K5R5TA 
22pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 /3.18 | 30051948-ND 290-212 15.13) 63226220J2G5CA 22uF | 5.08 [5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4353-ND 53 3.92 28.00 |C3220224KSR5TA 
100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18] 399-1952-ND 29 242 15.13 |€3220101J265CA 
14700pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4368-ND 21 158 — 11.30 |C3220472K1RSTA 
150pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18) 399-1953-ND 32 237 16.95 |C3220151J2G5CA X7R 
a soo 158 tzcn teen 1310 eee io ae dons l6800pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4378-ND 21 158 — 11.30 |¢3220682K1R5TA 
200 | Soe | ee | oe) ed ; ; : O1uF | 5.08 5.08 |6.60 |3.18 | 399-4324-ND 49 1.42 10.18 |C322C103K1R5TA 
45% 330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 /3.18| 399-1955-ND 39 ©§©2.85 20.35 |C3220331J2G5CA 
O15uF | 5.08 /5.08 |6.60 /3.18 | 399-4397-ND 24 = 174 12.43 |03220153K1RSTA 
470pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1956-ND 39 © 285 20.35 |C3220471J2G5CA 
400 |.022uF | 5.08 |5.08 |6.60 |3.18 | 399-4349-ND 27 202 14.40 |3220223K1RSTA 
680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1957-ND 42 3.08 22.03 |C322C681J2G5CA 
1o00pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1958-ND 4° a7 34-30 | CadoC1OROGSEA 033pF | 5.08 /5.08 | 6.60 /3.18 | 399-4360-ND 27 = 2.02 ~—14.40 |¢3220333K1RSTA 
1500pF|5.08 [5.08 16.60 /a.18| 3004950-ND Ag:<350) o5es | caoeiaaPcSCA 047pF | 5.08 |5.08 |6.60 /3.18 | 399-4370-ND 34 249 17.80 |C3220473K1RSTA 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1960-ND 45° 3.30 28.58 |C3220222J2G5CA ee - a a Sonat . a Sessa ata 
AuF | 5.08 |5.08 |6.60 |3. -4328- : f 7 5 
3300pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18| 399-1961-ND 55 4.07 29.05 |C3220332J2G5CA 
won | [veve|soe]s08 [sao [8 esaoreno a1 15112 |oraciscsnscx Aono °¢)6 hac 
sq | 59 |-022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 3.18 | 399-2077-ND 23 1.69 12.05 |C3220223K5R5CA ieee 50a (5.08 [eo (aie ieee eee Ge. ee. “devo 
.033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18) 399-2078-ND 23 1.69 12.05 |C3220333K5R5CA 20 betes eh ; : : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1309 


KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. |Max.) Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. |Max.| Digi-Key Pricing Kemet 
tric |VDC| Cap. | S | L | H | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. tric | voc] Cap. | S | L | H | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4359-ND 25 1.85 13.23 | C3220332K2R5TA 50 | tuF |5.08|7.62/9.14|3.81| 399-4389-ND 1.40 + 10.31.-73.65 | C330C105K5R5TA 
4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4369-ND 27 ~=-2.01 14.38 | 03220472K2R5TA 068yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4421-ND 46 3.36 24.03 | C330C683K1RSTA 
X7R 6800pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 /3.18 | 399-4379-ND 27 ©2001 ~—-14.38- | 6322C682K2R5TA TMF | 5.08 | 7.62 | 9.14 /3.81 | 399-4386-ND 40 2.97 21.20 | C330C104K1RSTA 
spi tur {5.08 (508 | 660 |218 eee Sy aie. Heel rere aed too | -15uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4394-ND 62 4.59 32.78 | C330C154K1RSTA 
sitaceia cecal fancies ; : ; 20uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 [3.81 | 399-4400-ND 91 6.72 48.03 | C330C224K1RSTA 
-O15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 /3.18 | 399-4338-ND 31-230 16.40 | 63226153K2RSTA 33uF | 5.08| 7.62 | 9.14 3.81 | 399-4407-ND 1.13 © 8.34_-_59,60 | C330C334K1RSTA 
.022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4350-ND 31 230 16.40 | 322¢223K2R5TA ATE | 5.08 | 7.62 |9.14 [3.81 | 399-4414-ND 1.74 12.86 91.83 | C330C474K1RSTA 
‘033pF |5.08 |5.08 |660 [3.18 | 399-4363-ND AB. As8. - e890] GamemauaUETE wh -015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4393-ND 463.42 24.45 | C330C153K2R5TA 
.022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4399-ND 46 3.42 24.45 | C330C223K2R5TA 
.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4373-ND 48 133 9.50 | c322ca73msusTA | | #10% 7 
.033pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4406-ND 46 3.42 24.45 | C330C333K2R5TA 
-O68HF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4383-ND 20 1.49 10.65 | C322C683MSUSTA 200 | .047yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4413-ND 46 3.42 24.45 | C330C473K2R5TA 
gq | “THF |6.08 [8:08 | 6.60 [3.18 | 399-4391-ND 46 1.21 ~~ 8.63 | C322C104MSUSTA 056uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4418-ND 46 3.42 24.45 | C330C563K2R5TA 
15uF | 5.08 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4343-ND 24 1.73 12.38 | C322C154MSUSTA 068yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4422-No 63 4.63 33.08 | C330C683K2R5TA 
our |5.08 | 5.08 |6.60 [3.18 | 399-4354-ND 32 233 ©1668 | 0322C224MSUSTA AUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |BSZzeacB Zan 867.05 150.83: | C3306104K2RSTA 
33uF |5.08 | 5.08 | 6.60 [3.18 | 399-4364-ND 32 233 © 16.68 | 03220334MSUSTA 500 | IHF | 8.08 | 7.62) 9.14 )3.81 RSS nta §=201 = 14.79. 105.68 | C3300 104KCRSTA 
25U 12uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 [3.81 | 399-3509-ND 3.01.-—«-22.19 158.50 | C330C124KCRSTA 
Sa 47uF {5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4374-ND 40 2.94 21.00 | c322C474MSUSTA = 
OtuF [5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4327-ND 47 1.25 8.93 | c322C103M1USTA 190% |500] uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-3508-ND 1.89 13.91 99.33 | C330C104MCRSTA 
.015pF |5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4340-ND 21 153 10.93 | C322C153M1USTA 33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 [3.81 | 399-4410-ND 52 3.83 27.33 | C330C334M5U5TA 
.022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4352-ND 21 153 10.93 | C322C223M1U5TA ATUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4417-ND 52 3.83 27.33 | C3300474MSUSTA 
033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4362-ND 24 1.73 12.38 | C322C333M1USTA 50 | -S8uF | 5.08) 7.62 | 9.14 | 3.01 ee ame eer. piel “oat aus Caau neon aya 
100 tuF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4390-ND 65 4.79 34.23 | C330C105MSUSTA 
.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4372-ND 241.73 12.38 | 322C473M1USTA isu |\508|762 (914 | FERRER 1.08 7.81 $8.78 | Ca0C1SEMaUSTA 
068pF | 5.08 |5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4382-ND 28 2.05 14.68 | C322C683M1USTA ee 2.2uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4403-ND 1.11. 8.19 58.50 |C330C225MSUSTA 
pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 |3.18 | 399-4330-ND 21 1.53 10.93 | C322C104M1USTA AUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4388-ND Al 3.02 21.58 | C330C104M1USTA 
sur |508 |5.08 | 60 |a-18 Reeemeents Gi 8a: 406.1] Papa RAA UTA 15uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 [3.81 | 399-4396-ND 48 3.54 25.30 | C330C154M1USTA 
c5E5 Baden Hidib Command 100 | .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4402-ND 55 4.03 28.75 | C330C224M1USTA 
bebidas 33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4409-ND 55 4.03 28.75 | C330C334M1USTA 
X7R 4A7uE | 5.08 | 7.62 | 9.14 [3.81 | 399-4416-ND 66 4.83 34.50 | C330C474M1USTA 
500 | .o1yF 5.08 |5.08 | 8.13 |3.18 | 399-3505-ND 92 6.76 48.28 | C323C103KCRSTA 
YOR aa -022uF [5.08 /10.16]11.68]3.81 | 399-1979-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C223J2G5CA 
4.20% |500 | .O1uF /5.08 | 5.08 |8.13 |3.18 | 399-3506-ND 86 6.35 45.38 | C323C103MCRSTA us | 200] .038uF | 5.08 |10.16|11.68/3.81 | 399-1980-ND 5.08 37.25 266.10 | C340C333/265CA 


047 UF | 5.08 |10.16]11.68 | 3.81 | 399-1981-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C473J2G5CA 


SaaS 4a7yF [5.08 1016|11.68)381 | see-2106ND 1.85 13.65 9750 | caaoce74KiRECA 


100 
cog | 100 (3300PF |5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-1973-ND 84 616 44.00 | 03300332J165CA X7R 68uF | 5.08 /10.16]11.68)3.81 | 399-2107-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C684K1RSCA 
a 4700pF |5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-1974-ND 84 616 44.00 | C330C472J165CA 210% | 59 | -15uF | 5.08 ]10.16]11.68)3.81 | 399-2104-ND 413 30.45 217.50 | C3400154K2R5CA 
200 lavoope | 5.02 |7.82 | 0.14 [201 Weeeeeens Gh Goa. das. | Gaanazapesen A5uF | 5.08 |10.16]11.68)3.81 | 399-2105-ND 4.13 30.45. 217.50 | C340C224K2RSCA 
zsu | 100) .47uF | 5.08 ]10.16|11.68/ 3.81 | 399-2187-ND 66 © 4.83 34.50 | C340C474M1 USCA 
15uF [5.08 | 7.62 }9.14 |3.81 | 399-2097-ND 60 4.43 31.65 | C330C154K5R5CA - - 
50 C340 Series RoHS Compliant 
-A7UF [5.08 | 7.62 9.14 13.81 | 3992 100:ND 836.11 48.68 | C830C474KSRSCA 033uF | 5.08 |10.16|11.68/3.81 | 399-4435-ND 4.53 33.39 238.50 | C3400333J1G5TA 
var | 100 |-O68HF |5.08 | 7.62 /9.14 |3.81 | 399-2091-ND 46 3.36 24.03 | C330C683K1RSCA 100 |.047pF | 5.08 |10.16|11.68)3.81 | 399-4438-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C473J1G5TA 
we ‘tue [5.08 |7.62 |9.14 |3.81 | 399-2098-nD o> abr “an 7e-seaanclRM Ga cng 068uF | 5.08 |10.16|11.68|3.81 | 399-4443-ND -«5.67_—«41.75 298.20 | ca40C683J1G5TA 
otaur leas 762 1018 [331 ee aa, ae dse canes essen CER 25% 022uF | 5.08 |10.16|11.68|3.81 | 399-4431-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C223U2G5TA 
Bye (Sere; | ered |e ; ; ; 200 |.033pF | 5.08 |10.16|11.68)3.81 | 399-4436-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C333J265TA 
200 | .O33uF | 5.08) 7.62 | 9.14 |3.61 ee Ore GE SAR esa | CasduadekeRoch .047pF | 5.08 |10.16]11.68 3.81 | 399-4439-ND 5.67. 41.75 298.20 | C340C473J2G5TA 
O56yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 /3.81 | 399-2088-ND 46 = 3.42 24.45 | C330C563K2R5CA 59 | T-SHF | §:08 ]10.16/11.68/3.81 | 399-4429-ND 3.55 26.16 186.88 | C340C155K5R5TA 
068uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-2089-ND 63 4.63 33.08 | C330C683K2R5CA 2.2uF |5.08 |10.16/11.68/3.81 | 399-4433-ND 4.44 32.73 288.75 | C340C225K5R5TA 
vay | 50 | 47uF |5.08 |7.62 | 9.14 [3.81 | 399-2182-ND So ad 3733. | COSOCAPAMBLISCA A7uF | 5.08 |10.16]11.68/3.81 | 399-4440-ND 1.85 13.65 97.50 |C340C474K1RSTA 
x7R |100] .68yF |5.08 10.16/11.68/3.81 | 399-4444-ND 4.63 © 34.15 243.90 | C340C684K1RSTA 
420% | 4199 | -1HF |5.08 | 7.62 | 9.14 13.81 | 399-2176-ND 41 9.02 21.58 | C330C1O4MIUSCA | | Li, tur | 5.08 |10.16|11.68/3.81 | 399-4426-ND 4.63.~«—«-34.15 243.90 | C340C105K1RSTA 
ASF | 5.08 [7.62 | 9.14 [3.81 | 399-2177-ND 483.54 25.30 | C330C154MIUSCA AyF | 5.08 |10.16|11.68 | 3.81 | 399-4425-ND 1.00 7.35 52.50 |C340C104K2R5TA 
330 Series RoHS Compliant 200 | .15yF | 5.08 )10.16|11.68 | 3.81 | 399-4428-ND 413 30.45 217.50 | C340C154K2R5TA 
3300pF | 5.08 |7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4404-ND 84 6.16 44.00 | C3300332J1G5TA .22uF | 5.08 |10.16/11.68 | 3.81 | 399-4432-ND 4.63 34.15 243.90 | C3400224K2R5TA 
4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4411-ND 84 6.16 44.00 | 6330C472J1G5TA ees 500 | 22uF | 5.08 |10.16/11.68 |3.81 | 399-3510-ND 7.60 55.97 399.75 | C340C224MCRSTA 
100 [68000F | 5.08 |7.62 ]9.14 |3.81 | 399-4419-ND 91 668 47.73 | C3300682J165TA me 
owe |506|z62|014 26: MM 111 02) anes | casnctoanicstA 2.2uF |5.08 |10.16/11.68/3.81 | 399-4434-ND 3.17 28.35 166.75 | C340C225MSUSTA 
50 | 3.3uF | 5.08 |10.16/11.68|3.81 | 399-4437-ND 3.96 29.18 208.45 | C340C335MSUSTA 
_ -O15pF | 5.08 7.62 | 9.14 | 3.81 | SO8-4391ND) 1.41 10.38 74.18 | 6330C153/165TA 25U 4.7uF | 5.08 |10.16/11.68/3.81 | 399-4442-ND 4.78 36.22 251.58 | C340C475MSUSTA 
oh -O22uF [6.08 | 7.62] 9.14 13.81 SREMERENDE 2-10 15.46 110.40 | C8900228N1G5TA 420% .47yF | 5.08 |/10.16/11.68|3.81 | 399-4441-ND 66 4.83 34.50 | C340C474M1USTA 
3300pF |5.08 |7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4405-ND 94 692 49.45 | C330C332J265TA too | S8HF [5.08 |10.16]11.683.81 | 399-4445-ND 1.78 13.08 93.45 | c340ce84MiUSTA 


TpF | 5.08 |10.16]11.68 | 3.81 | 399-4427-ND 3.14 23.15 165.33 )C340C105M1U5TA 
1.5yF | 5.08 |10.16)11.68 | 3.81 | 399-4430-ND 3.82 28.18 201.25 | C340C155M1U5TA 


C350 Series RoHS Compliant 
(pF |10.16)12.70)14.22 | 5.08 | 399-3511-ND 9.72 71.65 511.75 | C350C104KCR5TA 


A700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4412-ND 94 6.92 49.45 | C330C472J2G5TA 
200 |6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4420-ND 1.33 9.78 69.88 | C330C682J2G5TA 
O1UF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4385-ND 1.26 9.30 66.43 | C330C103J2G5TA 
O15 | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4392-ND 2.49 18.32 130.83 | C330C153J2G5TA 


X7R | 500 | .22uF |10.16|12.70}14.22 | 5.08 | 399-3513-ND 13.36 98.46 703.25 | C350C224KCRSTA 


SUF 5.08 | 7.62 | 9.14 /3.81 | 399-4395-ND 60 = 4.43 31.65 | C330C154K5RSTA +10% .56UF |10.16]12.70)14.22| 5.08 | 399-3516-ND 16.56 + 121.99 871.35 | C350C564KCRSTA 
GR 22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 }3.81 | 399-4401-ND 77 5.68 40.60 | C330C224KSR5TA 1000) .22uF |10.16]12.70|14.22|5.08 | 399-3514-ND 14.16 104.36 745.45 | C350C224KDRSTA 
10% | 52 | 33uF |5.08 |7.62 | 9.14 )3.81 | 399-4408-ND 836.11 43.68 | C3300334K5RSTA - Aue |10.16|12.70|14.22 | 5.08 | 399-3512-ND 9.14 67.35 481.05 | C350C104MCRSTA 
ATUF | 5.08 | 7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4415-ND 83° 6.11 43.68 | C330C474KSRSTA 500 | .39uF |10.16|12.70/14.22|5.08 | 399-3515-ND 14.02 103.31 737.90 | C350C394MCR5TA 
68yF |5.08 |7.62 | 9.14 |3.81 | 399-4423-ND 1.73 12.74 91.00 | C330C684K5R5TA sca 56UF /10.16/12.70|14.22|5.08 | 399-3517-ND 15.56 114.67 819.08 | C350C564MCRSTA 
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Panasonic Interference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 100°C for 
ECQ-UG/UL) 

* Capacitance Tolerance: +20% (M) 

¢ Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By-Pass 
Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor. 
File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 4811.6-4670- 
1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO (SS4430414); class 
X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class X2 Ref No. E 25082 
02. El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 01~14(0.001~0.012uF), 
Reg No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class 
Y/X, Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 4811- 
6-1-4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) Across- 
The-Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File No. 
£62674. CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X- 


Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL (UL1414); 
Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by-Pass 
Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Interference 
Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, Antenna- 
Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1-M1981. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 132); 
class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); class 
X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File No. 
4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; IEC384- 
14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line- 
by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(vAc)| (WF) | LT HF dg Part No. 1 10 100 | PartNo. (vac); (WF) | Lo oT HF dg Part No. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN 015 [175 80 165 15.0 0.80 P10525-ND 1.34 1.15 90 | ECQ-U2A154MG 
0.00471 170 65 135 135 06 PAGOO-NDt 93.80.67 | ECO-U2A472MIN 0.22 |175 90 175 15.0 0.80 P10526-ND 1.39 1.19 94 | ECQ-U2A224MG 
001/170 70 140 135 06 Pa601-NDt 93 ©8067 | ECO-U2A103MN 250/ | 0.33 | 255 9.0 185 225 0.80 P10527-ND 230 1.97 1.55 | ECO-U2A334MG 
250.) paril-ae5 “70. 440“ 318 1016 P4602-NDt 118 101 84.) ECo-U2A473MN 275 | 0.47 | 25.5 10.5 20.0 225 0.80 P10528-ND 235 2.01 1.58 | ECO-U2A474MG 
1308 7 4701 8s: Oa Anan 144 404, 4008 | ECO-UOATOAMN 0.68 | 255 125 22.0 225 0.80 P10529-ND 3.19 274 2.15 | ECO-U2A684MG 
: a : we if : : : 10 | 255 155 245 225 0.80 P10530-ND 3.55 3.05 2.39 | ECO-U2A105MG 
ECQ-EW ECQ-UG — Class X1 
0.047 | 17.0 7.5 13.0 135 0.6 P4604-NDt 79 69.57 | ECO-E2A473MW 0.01 715.0 5.0 11.5 125 0.60] P11110-ND 37.32.25 ] ECO-U3A103MG 
250 | 0.1 | 24.0 80 135 205 0.8 P4605-NDt 95 81.68 | ECQ-E2A104MW 0.015 | 15.0 50 115 125 060 P11111-ND 37.32.25 | ECO-U3A153MG 
0.22 | 240 105 175 205 08 P4606-NDT 1.34 145 96 | ECQ-E2A224MW 0.022 | 15.0 50 115 125 0.60 P11112-ND 37.32.25 | ECQ-U3A223MG 
0.47 | 29.0 130 205 255 08 P4607-NDt 1.79 1.54 1.28 | ECQ-E2A474IMW 0.033 | 15.0 6.0 130 125 0.60 P11113-ND 37 32.25 | ECQ-U3A333MG 
ECQ-UF 0.047 | 15.0 60 130 125 0.60 P11114-ND 37.32.25 | ECQ-U3A473MG 
>59 | 0.0047] 200 70 145 165 06 P4608-NDt 00.78.65 | ECO-U2A472MF 250/ | 0.068 | 15.0 8.0 15.0 125 0.60 P11115-ND 37.32.25 | ECO-U3A683MG 
0.01 | 230 75 150 195 06 P4609-NDt 95. «81.68 | ECO-U2A103ME 300 | 01 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P11116-ND 37.32.25 | ECO-U3A104MG 
015 | 175 80 165 15.0 0.80 P11117-ND 51.4435 | ECO-U3A154MG 
ECQ-UV 0.22 |175 90 175 15.0 0.80 P11118-ND 61 53 42 | ECQ-U3A224MG 
0.001 | 175 4.0 105 150 06 P4617-ND 76 66 .55 | ECO-U2A102MV 0.33 | 255 9.0 185 225 0.80 P11119-ND 92.79 62 | ECO-U3A334MG 
0.0012) 175 40 105 15.0 06 P4618-ND 76 66 55 | ECQ-U2A122MV 047 [255 105 20.0 225 0.80 P11120-ND 1.22 1.05 83 | ECO-U3A474MG 
0.0015} 175 4.0 105 150 06 P4619-ND 76 66 55 | ECQ-U2A152MV 0.68 | 255 125 22.0 225 0.80 P11121-ND 1.63 1.40 1.10 | ECQ-U3A684MG 
0.0018] 175 4.0 105 150 06 P4620-ND 76 66 55 | ECQ-U2A182MV 1.0 | 27.0 16.5 255 225 0.80 P11122-ND 2.03 1.75 1.37 | ECQ-U3A105MG 
0.0022/ 175 4.0 105 150 06 P4621-ND 76 66 _.55 | ECQ-U2A222MV ECQ-UL 
0.0027) 175 4.0 105 150 06 P4622-ND 76 66 55 | ECQ-U2A272MV 0.001 [150 50 115 125 060 P10988-ND 20° 48 ~~ 14 | ECO-U2A102ML 
0.0033] 175 4.0 10.5 150 06 P4623-ND 76 66 55 | ECQ-U2A332MV 0.0012] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10989-ND 20 418 © 14 | ECO-U2A122ML 
0.0039] 175 4.0 105 150 06 P4624-ND 76 66 55 | ECQ-U2A392MV 0.0015] 15.0 5.0 11.5 12.5 0.60 P10990-ND 20 418 14 | ECO-U2A152ML 
0.0047) 175 40 105 150 06 P4625-ND 76 66 .55 | ECO-U2A472MV 0.0018] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10991-ND 20 418 14 | ECO-U2A182ML 
0.0056! 175 4.0 105 150 06 P4626-ND 76 66 55 | ECQ-U2A562MV 0.0022 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 P10992-ND 20 18 14 | ECQ-U2A222ML 
0008! 175. 40 105 150 06 P4627-ND 76 66 55 | ECO-U2AG82MV 0.0027] 15.0 5.0 115 125 060 P10993-ND 20.18 ~—.44 '| ECO-U2A272ML 
. 0.0033] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10994-ND 20. 48 14 | ECO-U2A332ML 
ae em ee Te bes <2 Sra 0.0039] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10995-ND 20 48 14 | ECO-U2A392ML 
0.01 )17.5 40 105 15.0 06 P4629-ND 76 66 55 | ECQ-U2A103MV 
0.0047] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10996-ND 20. 48 © 14 | ECO-U2A472ML 
0.012} 175 4.0 105 150 06 P4630-ND 76 66 55 | ECQ-U2A123MV fio0ke|is0 BO. tte: 498. 1060 Pree) O0. . ta: 4a Eons )SABEOMIL 
0.015 | 175 4.0 10.5 150 06 P4631-ND 76 66 _.55 | ECQ-U2A153MV couse aso a0 cAREC ASS ACen SOSSEAND Sh Ag Aa ECEUSAROM 
0.018 | 175 45 105 150 0.6 |S RAB2.ND 78 86.55 | ECO-UZAIsaMV 0.0082] 15.0 5.0 11.5 125 0.60)  P10999-ND 20.18 © 14 | ECO-U2A822ML 
0.022 | 17.5 4.5 10.5 15.0 0.6 P4633-ND 76 66 55 | ECO-U2A223MV 0.01 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60)  P10724-ND 20 18 © 14 | ECO-U2A103ML 
250 | 0.027) 175 45 13.0 150 06 P4634-ND 76 66 = 55 | ECQ-U2A273MV 0.012 | 15.0 50 115 125 0.60 P11000-ND 20. 18 © 14 | ECQ-U2A123ML 
0.033 | 17.5 4.5 13.0 150 06 P4635-ND 76 = 66 ~—.55 | ECQ-U2A333MV 0.015 [15.0 5.0 115 125 060 P10725-ND 20.18 44 | ECO-U2A153ML 
0.039 | 17.5 5.5 125 15.0 0.6 P4636-ND 76 66 55 | ECO-U2A393MV 0.018 | 150 50 130 125 060|  P11001-ND 20. 18 14 | ECO-U2A183ML 
0.047 | 175 55 125 150 06 P4637-ND 90 77 65 | ECO-U2A473MV 0.022) 150 50 115 125 060 P10726-ND 20 18 14 | ECO-U2A223ML 
0.056 | 175 7.0 14.0 150 06 P4638-ND 78 67 56 | ECO-U2A563MV 0.027 | 15.0 5.0 115 125 0.60 P11002-ND 20 418 14 | ECQ-U2A273ML 
0.068 | 175 70 140 15.0 06 P4639-ND 78 67 56 | ECO-U2A683MV 0.033 | 15.0 60 130 12.5 060 P10727-ND 20 418 14 | ECO-U2A333ML 
0.082 | 17.5 80 15.0 15.0 06 P4640-ND 78 67 56 | ECQ-U2A823MV 250/ | 0.039 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 P11003-ND 20 18 14 | ECQ-U2A393ML 
01 [175 80 15.0 15.0 08 P4610-ND 78 67 _.56 | ECQ-U2A104MV 275 | 0.047 ] 15.0 60 130 125 060 P10728-ND 20 18 ~~ 44 | ECO-U2A473ML 
012 1255 65 165 225 06 P4641-ND 143.9781 | ECO-U2A124MV 0.056) 175 45 115 15.0 060 P11004-ND 20 18 14 | ECO-U2A563ML 
: : 0.068) 175 45 115 15.0 060 P10729-ND 20 18 14 | ECO-U2A683ML 
015 | 255 65 165 225 08 P4611-ND 118 1.02.85 | ECQ-U2A154MV 
as: See 86470) S08: 06 DAD 118 102 5 | Eco-u2A1s4mv 0.082) 17.5 55 12.0 15.0 0.60 P11005-ND 20 418 14 | ECO-U2A823ML 
: a : oF ; ‘ 01 |175 5.5 12.0 15.0 0.60 P10730-ND 20. 18 14 | ECO-U2A104ML 
0.22 | 25.5 85 170 225 08 P4612-ND 1.28 110 92 | ECQ-U2A224MV ce zsi es Se BUGGER Sq Hg ECA 
0.27 | 30.5 10.0 180 275 06 P4643-ND 1.79 1.54 1.28 | ECQ-U2A274MV OES linet: ae. ade deo. nen Satis Sa “Com 1B ESEIDMISAMIL 
0.33 | 30.5 10.0 180 275 08 P4613-ND 1.79 1.54 1.29 | ECO-U2A334MV oig 1175 80 160 150 060 P11007-ND 5622S 48-| ECO-U2A184ML 
0.39 | 30.5 120 200 275 0.6 P4644-ND 1.79 1.54 1.29 | ECQ-U2A394MV 0.22 1175 80 16.0 15.0 0.60 P10732-ND 28 24 19 | ECQ-U2A224ML 
0.47 | 30.5 120 200 275 08 P4614-ND 2.00 1.72 1.43 | ECO-U2A474MV 027 1175 95 175 15.0 0.80 P11008-ND 33.28.22 | ECO-U2A274ML 
0.56 | 30.5 135 235 275 06 P4645-ND 2.07 1.77 1.48 | ECO-U2A564MV 033 1175.95 475 150 0.80 P10733-ND 37.32.25 | ECO-U2A334ML 
0.68 | 305 135 23.5 275 08 P4615-ND 2.36 2.03 1.69 | ECQ-U2A684MV 0.39 | 25.5 85 17.55 22.5 0.80 P11009-ND AQ 36 29 | ECQ-U2A394ML 
0.82 | 30.5 165 265 275 06 P4646-ND 266 2.28 1.90 | ECO-U2A824MV 047 |255 85 175 225 0.80 P10734-ND 47 40.32: | ECO-U2A474ML 
1.0 | 30.5 165 265 275 08 P4616-ND 275 2.36 1.97 | ECQ-U2A105MV 056 | 255 105 195 225 0.80 P11010-ND 58 = 50.40 | ECQ-U2A564ML 
ECQ-UG — Class X2 0.68 | 255 105 195 225 0.80 P10735-ND 69 59 47 | ECQ-U2A684ML 
0.033] 150 60 130 125 060]  P10520-ND 94 «Bt 64 | ECO-U2A333MG a rrererrrmys| oe cea amr Stace 
o5/ | 0-047 | 15.0 6.0 13.0 125 0.60 P10521-ND 97 84 66 | ECQ-U2A473MG 12 1305 165 265 275 080 P11012-ND ‘92 «79S 62. | ECQ-U2A125ML 
575 | 0.068 | 15.0 8.0 15.0 125 0.60 P10522-ND 1.07 92.72 | ECQ-U2A683MG 45 |305 165 265 275 0.80 P10737-ND tov 92.72 | ECO-U2A155ML 
01 / 150 80 165 125 0.60 P10523-ND 107.9373 | ECQ-U2A104MG 18 | 305 190 295 27.5 0.80 P11013-ND 147 1.01.79 | ECQ-U2A185ML 
01 | 175 60 15.0 15.0 0.80 P10524-ND 91.78 61 | ECQ-U2A104BC1 22 |305 19.0 295 275 0.80 P10738-ND 1.27 1.410 86 | ECQ-U2A225ML 


+ P4650-KIT-ND 
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(toss) 1311 


His cowows Interference Suppression Film Capacitors MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


Features: ¢ Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame- 
retardant case X1 Applications: ¢ For X1 electromagnetic interference suppression ¢ Specially designed 
to meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse 
voltage test UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 specifications X2 Applications: * For X2 electromagnetic 


and EN 132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 
specifications X1 Specifications: Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V 
Rated Temperature: 105°C C-Tol: +20% Safety Class: X1; across the line X2 Specifications: Rated (AC) 
Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: +20% Safety 
Class: X2 across the line 


interference suppression ¢ Specially designed to meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) 1nF to 1pF E112471 
oA tata | asov(acy | tonF to tyr | ett2azt WAR | cio —[ steve) | teeter | Eiooees 
G CSA-C22.2No.1| 250V(AC) | 1nF to 1pF partons 
CAN us reves 440V (AC) | 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2No.8| 275V (AC) | inF to 3.3uF 1078568 
@ CCEE 275V (AC) | inF to3.3yF | CH0038043-99 
Koo ENteea00 SOV (BG) || 1OnEtodpr=))) ENECIBI/ 2001 Koo EN132400 275V (AC) | inFto3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt-) Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each |BC Components| | Volt-| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age | (uF)| bh 1 Pk ody | Part No. 110 100] Part No. age | (uF) | b oh I P It ody | PartNo. 110 100| Part No. 
MKP 338 X1 Series (+20% Tolerance) MKP 338 X2 Series (+20% Tolerance) 
01 5.0 11.0 17.5 15.0 35 .60 BC1574-ND 76 66 .44 | 2222 338 10103 001 40 9.0 100 7.5 35 .50 BC1599-ND 35 80-20 | 2222 338 20102 
01] 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1587-ND 76 .66 .44|2222 338 14103 0015/40 90 100 75 35 .50| BCI603ND 35 .30 .20|2299 398 20152 
015| 5.0 11.0 17.5 15.0 35 .60 | BC1577-ND 77 .66 .44|2222 338 10153 ‘0022 | 40 90 10.0 75 35 .50 MROTMRENM 7 23 22| 0200 998 20000 
.015| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND 77 .66 .44|2222 338 14153 0093/40 90 100 75 35 50 Mn 4 96.-- pa bo85 ae/00383 
.022| 5.0 11.0 17.5 15.0 35 .60 | BC1579-ND 78 67 __.45 | 2222 338 10223 : : d : : ae ‘ : : : 
022] 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 60 | BC1592-ND  .78 .67 .45|2222 338 14223 0047 | 4.0 9.0 10.0 7.5 35 50 | BCIGISND 42 36.24 | 2222 338 20472 
033} 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .60 | BC1581-ND 67 .58 .39|2222 338 10333 0068} 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BCI618-ND 44 39  .26 | 2222 338 20682 
.033| 6.0 12.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND 67 .58 .39|/2222 338 14333 01 | 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1600-ND 47 40 .27|2222 338 20103 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC1583-ND 68 .59 .39|2222 338 10473 015 | 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BC1604-ND 47 41 .27|2222 338 20153 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1596-ND 68.59 39 | 2222 338 14473 022 | 40 9.0 100 7.5 3.5 .50 | BC1608-ND 48 .42 .28| 2222 338 20223 
068/ 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1585-ND 70 .61 .41 |2222 338 10683 ‘033 | 50 105 100 75 35 .50| BCI612-ND 41 .36 .24| 2099 398 20333 
440 | -068| 85 15.0 17.5 15.0 25.0 .80 ) BCIS9B-ND = 70 61.41 )2222.338 14683 | | 575 | o47 [6.0 115 10.0 75 35 50 | BCIGIGND 42 36 .24|222293820473 
(ac) | “12 | 12.0 165 175 15.0 3.6 .80 | BCIS75-ND 75 65.43 |2222.338 10104 | | (40 | ‘oes | go 120 125 100 35 60 | BC1G19-ND ag 695, 96 (9009 Gag DORGS 
10 | 10.0 16.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1588-ND 75 .65 .43|2222 338 14104 ; : : : oc eee : ; : 
15 | 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BC1578-ND 89 .77__.51 |2222 338 10154 10 | 6.0 120 125 10.0 3.5 .60 EBETCOEND® .46 40 .27/2222 936 20104 
45] 85 18.0 26.0 225 25.0 .80 | BCI591-ND 89 .77 .51|2222338 14154 15 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI605-ND 49 42 .28 | 2222 338 20154 
.22 | 10.0 19.5 26.0 22.5 35 .80 | BC1580-ND 1.07 .93 .62|2222 338 10224 22 | 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1609-ND 62 54 .36| 2222338 20224 
.22 | 10.0 19.5 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1593-ND 1.07 .93 .62|2222 338 14224 33 |10.0 165 175 15.0 35 .80 | BCI613-ND 70 61 .41| 2222338 20334 
-33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1582-ND 1.21 1.04  .70 | 2222 338 10334 47 | 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1617-ND 1.11 .96 .64| 2222 338 20474 
.33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1595-ND 1.21 1.04.70 | 2222 338 14334 ‘68 100 195 260 225 35 80 | BC1620-ND 1.49 1.28 .85|2299 398 20684 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1584-ND 76 .66 .44|2222338 10474 40 1120 220 260 225 3.5 60 MEERERIIDM 186 4.60 1.07| 2222 938 20105 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1597-ND 76 .66 .44|2222 338 14474 45 |160 250 310 275 35 20 WEGREOERIOM 246 241 1.41 | 2009990 20188 
68 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1586-ND 2.55 2.19 1.46 |2222 338 10684 : : E : wie x : : : 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1576-ND 3.20 2.75 1.83 |2222 338 10105 2.2 / 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 80 BCIOTONDM 2.99 2.56 1.71 | 2222 935 20225 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND 3.20 2.75 1.83 |2222 338 14105 3.3 | 21.0 31.0 31.0 275 35 80 | BCI614-ND 4.41 3.78 2.52 | 2222 338 20335 
D = 3.99 
EIA Temperature 
Coefficient Code COG Y5V Y5P 
Capacitance fo i 6 é 
Temperature Coefficient SOPPMPC +22%, -82% #10% 
Operating Temperature Range -25°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
Tolerance on Capacitance +5% +80/-20% +10% S 
C > 30pF Q > 1000 = _ 
Q Factor C <30pFQ = 400 +20°C _ a 
Dissipation Factor _ 4.0% maximum 2.5% maximum 
Insulation Resistance 10000MQ. 10000MQ minimum 10000MQ minimum 
Toler- | Dim. (mm) | Cap. Digi-Key Pricing BC Components Toler- | Dim. (mm) | Cap. Digi-Key Pricing BC Components 
ance D S| Value Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. ance D S | Value Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 

Type COG, 100V 10% | 6.50 6.35 |2200pF) 1446PH-NDO 83 649 28.60 34.78 |D222K25Y5PHE3L6R 
+5 | 5.00 6.35) 10pF 4426PH-NDO 1.60 12.54 45.60 67.20 |D100D20COGH63L6R 10% | 8.83 6.35 | 2700pF 1447PH-NDO 1.97 15.51 56.40 83.12 |D272K33Y5PL63L6R 
5% | 5.00 6.35| 15pF 4427PH-NDO 93 7.34 26.70 39.35 |D150J20COGH63L6R 10% | 7.37 6.35 | 3300pF 1389PH-ND 1.82 14.30 52.00 77.00 |D332K29Y5PH63L6 
5% | 5.00 6.35] 18pF | 1428PH-NDO 93 7.34 26.70 39.35 | D180J20COGHE3L6R 10% | 7.37 6.35 |3300pF| 1448PH-NDO 1.03 8.11 29.50 43.47 |D332K29Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35] 22pF | 1429PH-NDO 93 7.34 26.70 39.35 | D220J20COGHE3L6R 10% | 8.83 6.35 |4700pF| 1391PH-ND 110 8.61 31.30 46.00 |D472K33Y5PH63L6 
5% | 5.00 6.35| 27pF | 1430PH-NDO 93 7.34 26.70 __ 39.35 |D270J20COGHE3L6R 10% | 8.83 6.35 |4700pF| 1449PH-NDO 1.03 8.11 29.50 43.47 |D472K33Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35] 33pF | 1431PH-NDO 93 7.34 26.70 39.35 | D330J20COGHE3L6R Type Y5V, 100V 
5% | 6.50 6.35) S6pF |  1335PH-ND 846.60 24.00 35.00 | D560U25COGHESLE 4+80/-20| 5.00 6.35 | 1500pF) 1395PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 |D152Z20Y5VH63L6 
5% | 6.50 6.35] S56pF | 1433PH-NDO 119 9.35 34.00 50.11 | D560J25COGH63L6R a 
5% | 6.50 6.35) 68pF | 1336PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 |D680J25COGH63L6 Type Y2R, 

5% | 650 635) 68pF | 1434PH-NDO 419 935 34.00 50.11 | De80J25COGH63L6R 10% | 5.00 6.35 | 100pF | 1401PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 |D101K20Y5PL63L6 
sw | zor 695] soopr| wasrHpo 120 1000 3670 e400 orowzecosisaen | | 12% | $00 68S) 1oHF | vsypiNDe 124 1061 aad se8o1aOvsPLsLeR 
5% | 7.37 6.35| 120pF | 1436PH-NDO 1.61 12.68 46.10 67.94 |D121J33COGH63L6R re : é ‘ : . 
sw |1001 625| top| toaopmno 4.75 1075 soon r400|pistacnaisars | | 10% | $00 635) TSOpF) taszrHNDe 134 10st 9820.56.29 rstkaOvEPLGLon 
5% | 10.01 6.35 | 220pF | 1438PH-NDO 161 12.68 46.10 67.94 |D221J39COGH63L6R =| = : E : : : : 

Type G0, BOOV 10% | 5.00 6.35 | 220pF | 1453PH-NDO 1.34 10.51 38.20 56.29 |D221K20Y5PL63L6R 
. P 10% | 5.00 6.35 | 330pF | 1406PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 |D331K20Y5PL63L6 
5% | 5.00 6.35) 15pF [i 1a3ePHENDY 1.62 12.71 46.20 68.08 | D150J20C0GL63L6R 10% | 5.00 6.35 | 330pF |  1455PH-NDO 134 1051 38.20 56.29 |D331K20Y5PL63L6R 
5% | 6.50 6.35 | 22pF )  1358PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 |D220J25C0GL63L6 10% | 5.00 6.35 | 470pF | 1408PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 |D471K20Y5PL63L6 
S% | 6.50 6.35 | 22pF |asIAMOHENEY) 1.62 12.71 46.20 68.08 | D220J25C0GL63L6R 10% | 5.00 6.35| 470pF |  1456PH-NDO 134 1051 38.20 56.29 |D471K20Y5PL63L6R 

Type Y5P, 100V 10% | 6.50 6.35 |1000pF| 1412PH-ND 1.61 12.65 46.00 68.00 |D102K25Y5PL63L6 
10% | 5.00 6.35 | 100pF | 1441PH-NDO 83 6.49 23.60 34.78 |D101K20Y5PH63L6R 10% | 6.50 6.35 |1000pF} 1457PH-NDO 148 11.66 42.40 62.48 | D102K25Y5PL63L6R 
10% | 5.00 6.35 | 220pF | 1442PH-NDO 83 6.49 23.60 34.78 |D221K20Y5PH63L6R 10% | 9.91 9.52 |2200pF} 1458PH-NDO 66 517 18.80 27.71 |D222K33Y5PL63LOR 
10% | 5.00 6.35 | 330pF ) 1377PH-ND 1.387 10.73 39.00 57.00 | D331K20Y5PH63L6 10% | 11.99 9.52 |3300pF} 1417PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 |D332K39Y5PL63L0 
10% | 5.00 6.35 | 330pF | 1443PH-NDO 83 6.49 23.60 34.78 |D331K20Y5PH63L6R 10% | 17.53 9.52] 0.01yF|  1424PH-ND 3.05 23.93 87.00 128.00 |D103K69Y5PL63LO 
10% | 5.00 6.35 | 470pF | 1444PH-NDO 83 6.49 23.60 34.78 |D471K20Y5PH63L6R 10% | 17.53 9.52] 0.01yF)  1460PH-NDO 1.40 11.00 40.00 58.95 |D103K69Y5PL63LOR 
10% | 5.00 6.35 |1000pF| 1445PH-NDO 83 6.49 23.60 34.78 |D102K20Y5PH63L6R 0 ROHS Compliant 
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EPCOS : 
CoG X7R Z5U (Y5U) 
Features: * Good thermal stability * High insulation Features: « High volumetric efficiency * Non-linear Features: + Extremely high volumetric efficiency * Non- { 
resistance » Low dissipation factor * Low inductance capacitance change »* High insulation resistance »* High linear capacitance change * Y5U characteristic is also 15t 
Applications: * Resonant circuits * Timing elements pulse strength Applications: « Blocking * Coupling fulfilled Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling 
¢ Coupling and filtering, particularly in RF circuits * Decoupling * Interference suppression Electrical « Interference suppression Electrical Data: * Standard: € | 
Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating Data: ¢ Standard: EIA * Dielectric: Class 2 * Operating EIA » Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: = 
temperature range: -55°C ~ 125°C temperature range: -55°C ~ 125°C -30°C ~ 85°C T Bulk parts have 30mm lead length 
Type- Dimensions(mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 
Tol. | VDC Cap. h b s e Part No. fl 10 100 Part No. 10 100 1,000 Part No Size Pricing 
100 | 10pF 5.5 5.0 25 25 P4837-ND 38 2.56 18.03 495-1000-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1000-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 12pF 5.5 5.0 25 2.5 P4838-ND 38 2.56 18.03 495-1001-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1001-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 15pF 5.5 5.0 25 25 P4839-ND 14 93 6.55 495-1002-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1002-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 18pF 5.5 5.0 25 25 P4840-ND 38 2.56 18.03 495-1003-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1003-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 22pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4841-ND 38 2.56 18.03 495-1004-1-ND 82 6.24 43.20 495-1004-3-ND 2,500 28.80/M 
100 | 27pF 5.5 5.0 25 25 P4842-ND 1 15 5.28 495-1005-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1005-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 33pF 5.5 5.0 25 2.5 P4843-ND 38 2.56 18.03 495-1006-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1006-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 39pF 5.5 5.0 2.5 25 495-1007-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1007-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 47pF 5.5 5.0 25 25 P4845-ND 38 2.56 18.03 495-1008-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1008-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | _56pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4846-ND 38 2.56 18.03 495-1009-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1009-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 68pF 5.5 5.0 25 25 P4847-ND 38 2.56 18.03 495-1010-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1010-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 82pF 5.5 5.0 25 2.5 P4848-ND 38 2.56 18.03 495-1011-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1011-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 100pF 5.5 5.0 25 25 P4849-ND 1 15 5.28 495-1012-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1012-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 120pF 5.5 5.0 25 25 P4850-ND 38 2.56 18.03 495-1483-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1483-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | _150pF 55 5.0 2.5 2.5 P4851-ND 38 2.56 18.03 495-1013-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1013-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 180pF 5.5 5.0 25 25 P4852-ND 38 2.56 18.03 495-1484-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1484-3-ND 2,500 57.76/M 
100 | 220pF 5.5 5.0 25 5.0 P4853-ND 50 3.41 24.04 495-1014-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1014-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | 270pF 5.5 5.0 2.5 5.0 P4854-ND 50 3.41 24.04 495-1015-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1015-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | 330pF 5.5 5.0 25 5.0 P4855-ND 50 3.41 24.04 495-1016-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1016-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | 390pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4856-ND 50 3.41 24.04 495-1485-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1485-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | 470pF 5.5 5.0 25 5.0 P4857-ND 31 2.11 14.85 495-1017-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1017-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | S60pF 5.5 5.0 25 25 P4858-ND 49 3.62 25.88 495-1486-1-ND 2.59 19.83 137.25 495-1486-3-ND 2,500 91.50/M 
100 | 680pF 5.5 5.0 25 5.0 P4859-ND 1 82 5.85 495-1018-1-ND 2.59 19.83 137.25 495-1018-3-ND 2,500 91.50/M 
100 | 820pF 5.5 5.0 25 5.0 P4860-ND 57 4.23 30.19 495-1019-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1019-3-ND 2,500 | 108.00/M 
100 | 1000pF 5.5 5.0 2.5 5.0 P4861-ND 57 4.23 30.19 495-1020-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1020-3-ND 2,500 | 108.00/M 
100 | 1200pF 6.5 5.0 25 5.0 495-1021-1-ND 3.73 28.50 197.33 495-1021-3-ND 2,500 | 131.56/M 
COG} 100 | 1500pF 6.5 5.0 25 5.0 P4863-ND 69 5.07 36.23 495-1022-1-ND 3.73 28.50 197.33 495-1022-3-ND 2,500 | 131.56/M 
5% | 100 | 1800pF 6.5 5.0 25 5.0 495-1023-1-ND 7.04 53.85 372.83 495-1023-3-ND 2,500 | 248.56/M 
100 | 2200pF 6.5 5.0 25 5.0 P4865-ND 1.25 9.31 68.37 495-1024-1-ND 7.04 53.85 372.83 495-1024-3-ND 2,500 | 248.56/M 
50 100pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4925-ND 14 93 6.55 495-1025-1-ND 1.01 7.74 53.55 495-1025-3-ND 2,500 35.70/M 
50 120pF 5.5 5.0 25 2.5 P4926-ND 38 2.56 18.03 495-1026-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1026-3-ND 2,500 57.76/M 
50 150pF 5.5 5.0 25 25 P4927-ND 38 2.56 18.03 495-1027-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1027-2-ND: 2,500 57.76/M 
50 180pF 5.5 5.0 25 25 P4928-ND 38 2.56 18.03 495-1028-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1028-2-ND: 2,500 57.76/M 
50 ) 220pF 5.5 5.0 25 25 P4929-ND 14 93 6.55 495-1029-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1029-3-ND 2,500 57.76/M 
50 | 270pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4930-ND 38 2.56 18.03 495-1489-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1489-2-ND: 2,500 57.76/M 
50 ) 330pF 5.5 5.0 25 2.5 P4931-ND 38 2.56 18.03 495-1030-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1030-2-ND: 2,500 57.76/M 
50 ) 390pF 5.5 5.0 25 25 P4932-ND A4 3.00 21.19 495-1031-1-ND 1.88 14.40 99.68 495-1031-2-ND: 2,500 66.46/M 
50 ) 470pF 5.5 5.0 25 25 P4933-ND 44 3.00 21.19 495-1032-1-ND 1.88 14.40 99.68 495-1032-3-ND 2,500 66.46/M 
50 560pF 5.5 5.0 25 25 P4934-ND 4 3.00 21.19 495-1033-1-ND 2.13 16.25 112.50 495-1033-2-ND: 2,500 75.00/M 
50 | 680pF 5.5 5.0 2.5 5.0 P4935-ND 28 2.03 14.50 495-1034-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1034-3-ND 2,500 87.46/M 
50 820pF 5.5 5.0 25 5.0 P4936-ND 6 3.38 24.15 495-1035-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1035-3-ND 2,500 87.46/M 
50 | 1000pF 5.5 5.0 25 5.0 P4937-ND 12 90 6.43 495-1036-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1036-3-ND 2,500 87.46/M 
50 | 1200pF 5.5 5.0 25 5.0 P4938-ND 55 4.07 29.04 =— _ - 
50 | 1500pF 5.5 5.0 25 5.0 P4939-ND 55 4.07 29.04 495-1038-1-ND 2.94 22.49 155.70 495-1038-3-ND 2,500 | 103.80/M 
50 | 1800pF 5.5 5.0 2.5 5.0 P4940-ND 68 4.99 35.65 495-1039-1-ND 3.54 27.04 187.20 495-1039-2-ND: 2,500 | 124.80/M 
50 | 2200pF 5.5 5.0 25 5.0 P4941-ND 68 4.99 35.65 495-1040-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1040-3-ND 2,500 57.76/M 
50 | 2700pF 6.5 5.0 25 5.0 P4942-ND 82 6.07 44.59 495-1041-1-ND 4.72 36.11 249.98 495-1041-3-ND 2,500 | 166.66/M 
50 | 3300pF 6.5 5.0 25 5.0 P4943-ND 20 1.49 10.97 495-1042-1-ND 4.72 36.11 249.98 495-1042-3-ND 2,500 | 166.66/M 
50 | 4700pF 6.5 5.0 25 5.0 P4944-ND 1.00 7.43 54.59 495-1043-1-ND 5.72 43.71 302.63 495-1043-3-ND 2,500 | 201.76/M 
50 | 5600pF 6.5 5.0 2.5 5.0 P4945-ND 1.63 12.21 91.60 495-1044-1-ND 10.24 78.33 542.25 495-1044-3-ND 2,500 | 361.50/M 
50 | 6800pF 6.5 5.0 25 5.0 P4946-ND 1.63 12.21 91.60 495-1045-1-ND 10.24 78.33 542.25 495-1045-3-ND 2,500 | 361.50/M 
50 | 8200pF 6.5 5.0 25 5.0 495-1046-1-ND 11.77 90.03 623.25 495-1046-3-ND 2,500 | 415.50/M 
50 | 10000pF 6.5 5.0 2.5 5.0 P4948-ND 34 2.55 19.13 495-1047-1-ND 3.61 27.63 191.25 495-1047-3-ND 2,500 | 127.50/M 
100 | 470pF 5.5 5.0 25 25 495-1048-1-ND* 1.47 11.28 78.08 495-1048-3-ND* 2,500 52.06/M 
100 | 680pF 5.5 5.0 2.5 25 P4897-ND 35 2.38 16.76 495-1049-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1049-3-ND 2,500 52.06/M 
100 | 1000pF 5:5 5.0 25 25 P4898-ND 13 87 6.16 495-1050-1-ND 95 7.28 50.40 495-1050-3-ND 2,500 33.60/M 
100 | 1500pF 5.5 5.0 25 2.5 P4899-ND 35 2.38 16.76 495-1051-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1051-3-ND 2,500 52.06/M 
100 | 2200pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4900-ND 35 2.38 16.76 495-1487-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1487-3-ND. 2,500 52.06/M 
100 | 3300pF 5.5 5.0 25 25 P4901-ND 35 2.38 16.76 495-1052-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1052-3-ND 2,500 52.06/M 
100 | 4700pF 5.5 5.0 25 2.5 P4902-ND 13 a 6.44 495-1053-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1053-3-ND 2,500 52.06/M 
100 | 6800pF 5.5 5.0 2.5 25 P4903-ND 4 3.00 21.19 495-1054-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1054-3-ND 2,500 66.60/M 
100 | 10000pF 5.5 5.0 25 25 P4904-ND 13 91 6.44 495-1055-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1055-3-ND 2,500 66.60/M 
100 | 15000pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4905-ND 60 4.05 26.20 495-1488-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1488-3-ND 2,500 66.60/M 
100 | 22000pF 6.5 5.0 25 25 P4906-ND ale 1.16 8.20 495-1056-1-ND 2.10 16.02 110.93 495-1056-3-ND 2,500 73.96/M 
100 | 33000pF 6.5 5.0 25 25 P4907-ND 54 3.68 25.93 495-1057-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1057-3-ND 2,500 81.16/M 
100 | 47000pF 6.5 5.0 25 25 P4908-ND A7 1.24 8.88 495-1058-1-ND 2.78 21.26 147.15 495-1058-3-ND 2,500 98.10/M 
100 | 68000pF 6.5 5.0 25 25 P4909-ND 60 4.39 31.34 495-1059-1-ND 3.47 26.52 183.60 495-1059-3-ND 2,500 | 122.40/M 
100 AUF 6.5 5.0 2.5 2.5 P4910-ND 23 1.67 11.93 495-1060-1-ND 4.16 31.82 220.28 495-1060-3-ND 2,500 | 146.86/M 
100 | .15uF 6.5 5.0 25 5.0 P4911-ND 1.24 9.20 67.56 495-1061-1-ND 2.26 17.29 119.70 495-1061-3-ND 2,500 79.80/M 
X7R | 50 | 3300pF 5.5 5.0 25 25 P4949-ND 35 2.38 16.76 495-1062-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1062-2-ND+ 2,500 49.50/M 
10% | 50 | 4700pF 5.5 5.0 25 25 P4950-ND 35 2.38 16.76 495-1063-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1063-3-ND 2,500 49.50/M 
50 | 6800pF 5.5 5.0 25 25 P4951-ND 35 2.38 16.76 =_ _ 
50 | 10000pF 5.5 5.0 2.5 2.5 P4922-ND 13 87 6.16 495-1065-1-ND 95 7.28 50.40 495-1065-3-ND 2,500 33.60/M 
50 | 15000pF 5.5 5.0 25 25 P4952-ND 35 2.38 16.76 495-1066-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1066-3-ND 2,500 49.50/M 
50 | 22000pF 5.5 5.0 25 25 P4953-ND 13 91 6.44 495-1067-1-ND 99 7.61 52.65 495-1067-3-ND 2,500 35.10/M 
50 | 33000pF 5.5 5.0 25 5.0 P4954-ND AQ 3.32 23.40 495-1068-1-ND 2.08 15.93 110.25 495-1068-3-ND 2,500 73.50/M 
50 | 47000pF 5:5 5.0 25 5.0 P4955-ND 16 1.05 7.43 495-1069-1-ND 2.08 15.93 110.25 495-1069-3-ND 2,500 73.50/M 
50 | 68000pF 6.5 5.0 2.5 5.0 P4956-ND 48 3.54 25.30 495-1070-1-ND 2.55 19.50 135.00 495-1070-3-ND 2,500 90.00/M 
50 AUF 6.5 5.0 25 5.0 P4923-ND 12 88 6.30 495-1071-1-ND 1.07 8.19 56.70 495-1071-3-ND 2,500 37.80/M 
50 .15uF 6.5 5.0 25 5.0 P13014-NDt 40 2.73 19.25 - _ - 
50 .15uF 6.5 5.0 25 5.0 P4957-ND 65 4.78 34.16 495-1072-1-ND 4.34 33.15 229.50 495-1072-3-ND 2,500 | 153.00/M 
50 .22uF 6.5 5.0 25 5.0 P4958-ND 26 1.91 14.05 495-1073-1-ND 7.09 54.21 375.30 495-1073-3-ND 2,500 | 250.20/M 
50 .33uF 9.0 75 2.5 5.0 P4959-ND 1.45 10.82 79.45 495-1074-1-ND 8.64 66.11 457.65 495-1074-3-ND 2,000 | 305.10/M 
50 ATuF 9.0 75 25 5.0 P4960-ND 42 3.14 23.51 495-1075-1-ND 11.22 85.80 594.00 495-1075-3-ND 2,000 | 396.00/M 
50 .68uF 9.0 75 25 5.0 P4961-ND 2.42 18.11 135.84 495-1076-1-ND 6.74 51.58 357.08 495-1076-3-ND 2,000 | 238.05/M 
50 1.0uF 9.0 7.5 2.5 5.0 P4962-ND 67 5.10 38.46 495-1077-1-ND 22.95 175.50 1215.00 495-1077-3-ND 2,000 | 810.00/M 
50 | 10000pF 5.5 5.0 25 25 P4963-ND 12 80 5.64 495-1078-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1078-3-ND 2,500 49.50/M 
50 | 22000pF 5.5 5.0 25 25 P4964-ND 32 2.15 15.18 495-1079-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1079-3-ND 2,500 49.50/M 
z5y | 50 | 47000pF 55 5.0 25 2.5 P4965-ND 37 2.51 17.71 495-1080-1-ND 1.62 12.42 85.95 495-1080-3-ND 2,500 57.30/M 
(¥5U) 50 AUF 5.5 5.0 25 25 P4924-ND AS 1.02 7.24 495-1081-1-ND 1.84 14.11 97.65 495-1081-3-ND 2,500 65.10/M 
20% 50 .22uF 6.5 5.0 25 25 P4966-ND 19 1.40 10.03 495-1082-1-ND 1.70 13.03 90.23 495-1082-3-ND 2,500 60.16/M 
1450 ATuF 6.5 5.0 25 5.0 P4967-ND 99 7.36 54.05 495-1083-1-ND 111 8.52 58.95 495-1083-3-ND 2,500 39.30/M 
50 1.0uF 6.5 5.0 25 5.0 P4968-ND 35 2.60 19.11 495-1490-1-ND 8.49 64.90 449.33 495-1490-3-ND 2,500 | 299.56/M 
50 2.2uF 9.0 75 2.5 5.0 P4969-ND 3.24 24.56 185.38 495-1084-1-ND 23.42 179.08 1239.75 495-1084-3-ND 2,000 | 826.50/M 


+Tape and Reel * 20% tolerance 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to6s3) 1313 


v 
INVA) ( SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors ZO .019 (483) 
L 
The SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. 1.00 (35.4) 
Applications: * Decoupling ¢ Filtering oe 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
tric VDC | Cap. | Tol. (%) | L Maximum | D Maximum Part No. 1 10 100 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
200 22pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2426-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 478-2426-2-ND 7,500 51.00/M SA102A220JAA 
200 22pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3142-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 478-3142-2-ND§ 7,500 51.00/M SA102A220JAR 
CoG 200 | 100pF 45 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2425-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 478-2425-2-ND 7,500 51.00/M SA102A101JAA 
200 | 100pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3141-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 478-3141-2-ND§ 7,500 51.00/M SA102A101JAR 
50 | 1000pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2431-1-ND 19 1.80 13.00 90.00 478-2431-2-ND 7,500 60.00/M SA105A102JAA 
50 | 1000pF 45 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3147-1-ND§ 19 1.80 13.00 90.00 478-3147-2-ND§ 7,500 60.00/M SA105A102JAR 
100 | 1000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2427-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2427-2-ND 7,500 42.00/M SA101C102KAA 
100 | 1000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3143-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3143-2-ND§ 7,500 42.00/M SA101C102KAR 
100 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2428-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2428-2-ND 7,500 42.00/M SA101C103KAA 
100 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3144-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3144-2-ND§ 7,500 42.00/M SA101C103KAR 
100 | 56000pF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-2429-1-ND 31 2.93 21.13 146.25 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M SA301C563KAA 
100 | 56000pF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3145-1-ND§ 31 2.93 21.13 146.25 478-3145-2-ND§ 5,000 98.00/M SA301C563KAR 
100 10UF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-2430-1-ND 32 3.06 22.10 153.00 478-2430-2-ND 5,000 102.00/M SA301C104KAA 
100 10UF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3146-1-ND§ 32 3.06 22.10 153.00 478-3146-2-ND§ 5,000 102.00/M SA301C104KAR 
50 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2432-1-ND 13 1.22 8.78 60.75 478-2432-2-ND 7,500 41.00/M SA105C103KAA 
X7R 50 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3148-1-ND§ 13 1.22 8.78 60.75 478-3148-2-ND§ 7,500 41.00/M SA105C103KAR 
50 | 47000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2433-1-ND 18 1.67 12.03 83.25 478-2433-2-ND 7,500 56.00/M SA105C473KAA 
50 | 47000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3149-1-ND§ 18 1.67 12.03 83.25 478-3149-2-ND§ 7,500 56.00/M SA105C473KAR 
50 10UF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2434-1-ND 14 1.35 9.75 67.50 = = = SA105C104KAA 
50 10UF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3150-1-ND§ 14 1.35 9.75 67.50 478-3150-2-ND§ 7,500 45.00/M SA105C104KAR 
50 -10uF +10 -170 (4.32) -120 (3.05) 478-2435-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 = = = SA115C104KAA 
50 10UF +10 -170 (4.32) -120 (3.05) 478-3151-1-ND§ 16 1.53 11.05 76.50 478-3151-2-ND§ 5,000 51.00/M SA115C104KAR 
50 10UF +10 -260 (6.60) -100 (2.54) 478-2436-1-ND 21 2.03 14.63 101.25 478-2436-2-ND 5,000 68.00/M SA205C104KAA 
50 10UF +10 .260 (6.60) -100 (2.54) 478-3152-1-ND§ 21 2.03 14.63 101.25 478-3152-2-ND§ 5,000 68.00/M SA205C104KAR 
50 .22uF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-2437-1-ND 53 5.04 36.40 252.00 = = = SA305C224KAA 
50 .22UF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3153-1-ND§ 53 5.04 36.40 252.00 478-3153-2-ND§ 5,000 168.00/M SA305C224KAR 
100 10UF +20 -170 (4.32) -120 (3.05) 478-2438-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2438-2-ND 5,000 42.00/M SA111E104MAA 
100 10uF +20 -170 (4.32) -120 (3.05) 478-3154-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3154-2-ND§ 5,000 42.00/M SA111E104MAR 
50 | 10000pF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2439-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 = = = SA105E103MAA 
50 | 10000pF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3155-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3155-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E103MAR 
50 10UF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2440-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2440-2-ND 7,500 42.00/M SA105E104MAA 
25U 50 10UF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-3156-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3156-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E104MAR 
50 -1OUF | +80/-20 | .170 (4.32) -100 (2.54) 478-2441-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 = a => SA105E104ZAA 
50 -10pF | +80/-20 | .170 (4.32) -100 (2.54) 478-3157-1-ND§ 13 1.26 9.10 63.00 478-3157-2-ND§ 7,500 42.00/M SA105E104ZAR 
50 A7UF +20 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-2442-1-ND 43 4.05 29.25 202.50 478-2442-2-ND 5,000 135.00/M SA305E474MAA 
50 A7UF +20 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3158-1-ND§ 43 4.05 29.25 202.50 478-3158-2-ND§ 5,000 135.00/M SA305E474MAR 
50 1.0uF +20 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-2443-1-ND 61 5.81 41.93 290.25 = = = SA305E105MAA 
50 1.0uF +20 -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3159-1-ND§ 61 5.81 41.93 290.25 478-3159-2-ND§ 5,000 194.00/M SA305E105MAR 
§ RoHS Compliant 
SkyCap® Radial Leaded Dimensions Inch (mm) Hr aW y HA AW 
: . SizeCode |W Max. H Max. T Max. LS a %T < sty 
Ceramic Capacitors 15 150 (3.81) | .150(3.81) | .100(2.54) | .100 (2.54) “F 
en : ; 20 .200 (5.08) .200 (5.08) | .125 (3.175) | .100 (2.54) 
ite eee tector aaa 21 | 200¢608) | 20008) | “125(a.175) | “20008 sie, 0S 
Applications: * Decoupling * Filtering * Automotive 30 .300 (7.62) .300 (7.62) 1.50 (3.81) .200 (5.08) Ls? $R20, SR30 SR21 
Cap. Cap. 
Dielec-| Size Tol. | Digi-Key Pricing AVX [Dielec-| Size Tol. | Digi-Key Pricing AVX 
tric /Code| VDC} Cap. (%) | Part No. 1 10 100 500 1000 |Part No. tric /Code|/VDC| Cap. (%) | Part No. dl 10 100 500 1000 | Part No. 
15 | 200| 10pF +10 |478-2444-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A100KAA 15 |100/10000pF} +10 |478-3178-ND§ 24 1.75 = 12.50 45.00 70.00)SR151C103KAR 
15 | 200| 10pF +10 |478-3160-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A100KAR 21 | 100|10000pF] +10 |478-2463-ND 21 1.54 11.00 39.60  61.60)SR211C103KAA 
15 | 200| 15pF +10 |478-2445-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A150KAA 21 | 100)10000pF| +10 |478-3179-ND§ 21 1.54 11.00 39.60  61.60}SR211C103KAR 
15 |200| 15pF +10 |478-3161-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A150KAR 21 | 100)15000pF| +10 |478-2464-ND 21 1.58 = 11.25 40.50 63.00)SR211C153KAA 
15 | 200| 22pF +10 |478-3162-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A220KAR 21 | 100|15000pF| +10 |478-3180-ND§ 21 1.58 11.25 40.50 63.00/SR211C153KAR 
15 | 200| 33pF +10 |478-3163-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A330KAR 21 | 100|)22000pF| +10 |478-3181-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C223KAR 
15 | 200| 47pF +10 |478-2448-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A470KAA 21 | 100|33000pF] +10 |478-2466-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C333KAA 
15 | 200| 47pF +10 |478-3164-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A470KAR 21 | 100|33000pF| +10 |478-3182-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C333KAR 
15 | 200| 68pF +10 |478-2449-ND 20 151 10.75 38.70 60.20 |SR152A680KAA 21 | 100)47000pF| +10 |478-2467-ND 24 1.79 12.75 45.90  71.40)SR211C473KAA 
one 15 | 200| 68pF +10 |478-3165-ND§ .20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR152A680KAR 21 | 100|47000pF| +10 |478-3183-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 71.40|SR211C473KAR 
15 ]100| 100pF | +10 |478-3166-ND§ A7 1.26 9.00 32.40 50.40/SR151A101KAR 21 | 100|68000pF| +10 |478-2468-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C683KAA 
15 ]100| 150pF | +10 |478-3167-ND§ A7 1.26 9.00 32.40 50.40/SR151A151KAR X7R_ | 21 | 100 68000pF) +10 |478-3184-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C683KAR 
15 ]100| 220pF | +10 |478-2452-ND 19 1.37 9.75 35.10  54.60|SR151A221KAA 21|100) .10uF | +10 |478-3185-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 71.40)SR211C104KAR 
15 ]100| 220pF | +10 |478-3168-ND§ 19 1.37 9.75 35.10 54.60 |SR151A221KAR 20 | 50 |68000pF| +10 |478-2470-ND 21 1.58 = 11.25 40.50 63.00) SR205C683KAA 
15 [100] 330pF | +10 |478-3169-ND§ 19 1.44 10.25 36.90 57.40 |SR151A331KAR 20 | 50 |68000pF| +10 |478-3186-ND§ 21 1.58 11.25 40.50 _63.00| SR205C683KAR 
15 |100| 470pF | +10 |478-3170-ND§ 20 1.51 10.75 38.70 60.20 |SR151A471KAR 20 | 50) 10uF | +10 |478-3187-ND§ 24 1.79 12.75 45.90  71.40)SR205C104KAR 
15 ]100| 680pF | +10 |478-2455-ND 22 1.61 11.50 41.40  64.40|SR151A681KAA 21) 50) 10uF | +10 |478-3188-ND§ 24 1.79 12.75 45.90  71.40)SR215C104KAR 
15 |100| 680pF | +10 |478-3171-ND§ 22 1.61 11.50 41.40 64.40/SR151A681KAR 30 | 50) 47uF | +10 |478-2473-ND 1.01 746 53.25 191.70  298.20)SR305C474KAA 
15 |100| 1000pF| +10 |478-2456-ND 419 144 10.25 36.90  57.40/SR151C102KAA 30 | 50 | .47uF | +10 |478-3189-ND§ 1.01 746 53.25 191.70 _298.20|SR305C474KAR 
15 |100| 1000pF} +10 |478-3172-ND§ -19 144 = 10.25 36.90  57.40/SR151C102KAR 21/100) .10uF |+80/-20)478-2474-ND 27 1.96 14.00 50.40 78.40|SR211E104ZAA 
15 |100| 1500pF | +10 |478-2457-ND 19 144 = 10.25 36.90  57.40|SR151C152KAA 21/100) .10uF |+80/-20)478-3190-ND§ 27 1.96 14.00 50.40 78.40)SR211E104ZAR 
15 |100| 1500pF} +10 |478-3173-ND§ 19 144 = 10.25 36.90  57.40/SR151C152KAR 21/100) .22uF |+80/-20)478-2475-ND 35 2.56 18.25 65.70 102.20|SR211E224ZAA 
15 [100 | 2200pF | +10 |478-2458-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 |SR151C222KAA 21 |100) .22uF |+80/-20)478-3191-ND§ 35 2.56 18.25 65.70 102.20)SR211E224ZAR 
15 |100| 2200pF | +10 |478-3174-ND§ 24 1.79 12.75 45.90 —71.40/SR151¢222KAR 20 | 50 | 10uF | +20 |478-2476-ND 16 1.19 8.50 __30.60_47.60|SR205E104MAA 
X7R_ | 15 | 100} 3300pF | +10 |478-2459-ND 24 1.79 = 12.75 45.90 71.40|SR151C332KAA Z5U | 20 | 50] 10uF | +20 |478-3192-ND§ 16 1.19 8.50 30.60  47.60)SR205E104MAR 
15 | 100] 3300pF} +10 |478-3175-ND§ 24 1.79 = 12.75 45.90 71.40|SR151C332KAR 21 | 50) 10uF | +20 |478-3193-ND§ 15 1.12 8.00 28.80  44.80)SR215E104MAR 
15 |100| 4700pF | +10 |478-2460-ND 27 1.96 14.00 50.40 78.40|SR151C472KAA 21 | 50] .33uF | +20 |478-2478-ND 37 270 19.25 69.30 107.80)SR215E334MAA 
15 |100| 4700pF | +10 |478-3176-ND§ 27 1.96 14.00 50.40 78.40 |SR151C472KAR 21 | 50 | .33yF | +20 |478-3194-ND§ 37 270 19.25 69.30  107.80|SR215E334MAR 
15 | 100] 6800pF} +10 |478-3177-ND§ ior 1.96 14.00 50.40 78.40 |SR151C682KAR 30 | 50) 1.0uF | +20 |478-3195-ND§ 59 4.34 31.00 111.60 173.60)SR305E105MAR 
15 |100|10000pF} +10 |478-2462-ND 24 1.75 = 12.50 45.00 70.00|SR151C103KAA § RoHS Compliant 
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—W —W r 
Hi Mono-Kap™ ie Mutt tos HY) Uf A 
comronens ono-Kap Leaded Ceramic Multilayer Capacitors et 
These conformally coated radial leaded capacitors are Dimensions (mm) SH Max. 
designed for commercial and industrial applications, Size Code W Max. H Max. T Max. 2.54mm LS 5.08mm LS 
such as: timing, coupling/decoupling, signal comparison 15 4.0 4.0 2.5 5.58 6.5 25-4 |--5.0-+| 
and biasing. 20 5.0 5.0 3.2 6.58 75 2.5mm Lead Spacing —5.08mm Lead Spacing 

Cut Tape Cut Tape 
Cap. | Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel | BC Components Cap. | Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel | BC Components 
Value |Code| LS | PartNo. 10 100 | Part No. Pricing Part No. Value |Code| LS | PartNo. 10 100 | PartNo. Pricing Part No. 

Type COG 50V +5% 2200 pF| 15 | 2.54] BCIO74CT-ND 67 4.84] BC1O74TR-ND 88.00/4,000 | K222K15X7RF5TL2 
10pF | 15 | 2.54 | BC1001CT-ND 73 5.27 | BC1001TR-ND 96.00/4,000 | K100J15COGF5TL2 3300 pF) 15 | 2.54 | BC1075CT-ND 67 4.84| BC1075TR-ND 88.00/4,000 | K332K15X7RF5TL2 
12 pF | 15 | 2.54 | BC1002CT-ND 73 5.27 | BC1002TR-ND 96.00/4,000 | K120J15COGF5TL2 4700 pF} 15 | 2.54 | BC1076CT-ND 67 4.84| BC1076TR-ND 88.00/4,000 | K472K15X7RF5TL2 
15 pF | 15 | 2.54 | BC1003CT-ND 73 5.27 | BC1003TR-ND 96.00/4,000 | K150J15COGF5TL2 6800 pF} 15 | 2.54 | BC1077CT-ND 67 4.84| BC1077TR-ND 88.00/4,000 | K682K15X7RF5TL2 
18pF | 15 | 2.54) BC1004CT-ND 73 5.27 | BC1004TR-ND —96.00/4,000 | K180J15COGFSTL2 01 F | 15 | 2.54] BC1078CT-ND .67_~—«4.81| BC1078TR-ND —_88.00/4,000 | K103K15X7RFSTL2 
22pF | 15 |2.54| BC1O05CT-ND 73 5.27 | BC1005TR-ND —_96.00/4,000 | K220J15COGFSTL2 022 uF] 15 | 254] BC1080CT-ND .75 —5.43| BC1080TR-ND — 100.00/4,000 | K223K15X7RF5TL2 
27 pF | 15 | 2.54] BC1O06CT-ND 73 5.27 BC1006TR-ND —96.00/4,000 | K270J15COGFSTL2 033 uF] 15 | 2.54] BC1081CT-ND 80 —5.79| BC1081TR-ND — 108.00/4,000 | K333K15X7RF5TL2 
33 pF | 15 | 2.54 | BC1007CT-ND 73 5.27 | BC1007TR-ND 97.20/4,000 | K330J15COGF5TL2 .047 pF} 15 | 2.54 | BC1082CT-ND 80 5.75] BC1082TR-ND —_ 108.00/4,000 | K473K15X7RF5TL2 
39pF | 15 | 2.54] BC1008CT-ND  =.73 = 5.27 | BC1008TR-ND —96.00/4,000 | K390J15COGF5TL2 .068 uF] 15 | 2.54] BC1083CT-ND 1.14 8.22] BC1083TR-ND —152.00/4,000 | K683K15X7RF5TL2 
47 pF | 15 | 2.54] BC1O09CT-ND 73. 5.27 | BC1009TR-ND —96.00/4,000 | K470J15COGF5TL2 Ayr | 15 | 2.54] BC1084CT-ND 775.59] BC1084TR-ND _103.20/4,000 | K104K15X7RF5TL2 
56 pF | 15 | 2.54 | BCIOIOCT-ND 735.27 | BCIO10TR-ND _96.00/4,000 | KS60J15COGFSTL2 220 pF | 15 | 5.08] BC1085CT-ND 67 4.81} BC1085TR-ND —88.00/4,000 | K221K15X7RFSTHS 
68 pF) 15 | 2.54) BCIOIICTND =§ 735.27 | BCIOTITR-ND = 96.00/4,000 | K680J1SCOGFSTL2 | | 330 pF | 15 | 5.08 | BCIO86CT-ND 67 4.81] BC1086TR-ND —88.00/4,000 | K331K15X7RF5THS 
B2pF | 15 | 2.54) BCIOI2CTND = 785.27) BC101ZTR-ND — 96.00/4,000 | K820J1SCOGF5TL2 | | 47a pF | 15 | 5.08] BCIO87CT-ND 67 4.81| BC1087TR-ND —_88.00/4,000 | K471K15X7RFSTHS 
100pF| 15 |254| BCIO13CT-ND  .73 §.27 | BC1013TR-ND 96.00/4,000 | K101J15COGF5TL2 ea0 pr | 15 |5.08| Bctosecr-ND 67 481) — — | Kee1KiSX7RESTHS 
120 pF | 15 / 2.54) BCIOI4CT-ND = 886.34) BCTOI4TR-ND — 116.00/4,000 | K121J15C0GF5TL2 | | too9 pF] 45 | 5.08 | BC1O89CT-ND 67 _4.81| BC1089TR-ND —_88.00/4,000 | K102K15X7RFSTHS 
150 pF | 15 | 2.54| BCIOISCT-ND 88 6.34 | BCIO15TR-ND —_116.00/4,000 | K151J15COGF5TL2 2200 pF] 18 15.08 | BCIOSICT-ND 67 4.84] BCiO91TR-ND 88,074,000 | K220Ki5x7RESTHS 
180pF) 15 | 2.54 Peg 8S 6.34 Ro 116.00/4,000 | Ki8t J scogroTL2 3300 pF} 15 | 5.08 | BC1092CT-ND 67 4.84] BC1092TR-ND ——_88.00/4,000 | K332K15X7RF5THS 
220 pF) 15 [2.54 ) BCIOI7CT-ND = 88 6.34) BCIOIZTR-ND — 116.00/4,000 | K22tJ1SCOGFSTL2 | | so oF] 45 | 5.08 | BctogscT-ND 67 4.84| BC1099TR-ND —_88.00/4,000 | K472K15X7RF5THS 
270 pF | 15 | 2.54] BC1018CT-ND 1.08 7.80 | BC1018TR-ND — 144.00/4,000 | K271J15COGFSTL2 

6800 pF} 15 | 5.08 | BC1O94CT-ND 67 4.84] BC1O94TR-ND ——_88.00/4,000 | K682K15X7RF5THS 
330 pF | 15 | 2.54] BC1O19CT-ND 1.08 7.80 | BC1019TR-ND — 144.00/4,000 | K331J15COGFSTL2 
390 pF | 15 | 2.54] BC1020CT-ND 1.08 7.80 | BC1020TR-ND —_144.00/4,000 | K391J15COGFSTL2 01 pF | 15 | 6:08 BGIOSSGENE 67 _ 4.81 TABRINSSTESEM _ 88.00/4,000 | KIO3KISX7RFSTHS 
a7opF | 15 | 254 BCIORGRND) 1.08 7.20 |/BCIMeimREND! 144,004,000 | KarisnscocesTi2 015 uF] 15 | 5.08] BC1096CT-ND .75 + 5.40| BC1096TR-ND — 100.00/4,000 | K153K15X7RF5THS 
seooF| 15 |254| Boioz2cTND 1.32 9.56| BCTOZ2TR-ND 176.00/4,000 | KsetJ1SCOGFSTL2 022 uF] 15 | 5.08) BC1097CT-ND .75 ~—-5.43| BC1097TR-ND —100.00/4,000 | K223K15X7RF5THS 
60 pF} 15 |254| BctozacT-ND 132 9.56 | BC1O23TR-ND  176.00/4,000 | KeaiJ15coGrSTL2 033 uF] 15 | 5.08] BC1098CT-ND 80 —5.79| BC1098TR-ND — 108.00/4,000 | K333K15X7RF5THS 
g20pF | 15 /254| BCIO24CTND 132 9.56 | BCIO24TR-ND 176,004,000 | Ka21J1SCOGESTL2 047 uF] 15 | 5.08) BC1099CT-ND 80 —5.75| BC1099TR-ND — 108.00/4,000 | K473K15X7RF5THS 
1000 pF} 15 | 2.54| BC1O25CT-ND 1.08 7.80 | BC1025TR-ND —_144.00/4,000 | K102J15COGF5TL2 AMF | 15 | 5.08 | BCHIOICT-ND 77 5.59] BCTIOITR-ND  103.20/4,000 | K104K15X7RFSTHS 
1200 pF) 15 | 2.54] BCIO26CT-ND 1.92 13.88] BC1026TR-ND — 256.00/4,000 | K122J15COGFSTL2 SUF | 20 | 5.08) BC1102CT-ND 1.68 12.12) BC1102TR-ND —636.00/3,000 | K154K20X7RFSTHS 
1500 pF] 15 | 2.54) BC1O27CT-ND 1.64 11.86} BC1027TR-ND — 220.00/4,000 | K152J15COGF5TL2 22 uF | 20 | 5.08 | BCIT03CT-ND 2.22 16.02] BC1103TR-ND  222.00/3.000 | K224K20X7RFSTHS 
1800 pF) 15 | 2.54] BC1O28CT-ND 1.92 13.88] BC1028TR-ND — 256.00/4,000 | K182J15COGF5TL2 Type X7R 100V +10% 
2200 pF] 15 | 2.54) BC1029CT-ND 2.23 16.12 | BC1029TR-ND — 296.00/4,000 | K222J15COGF5TL2 1000 pF} 15 | 2.54 | BC1108CT-ND 75 5.40} BC1108TR-ND  100.00/4,000 | K102K15X7RHS5TL2 
JOpF | 15 | 5.08 | BCIO30CT-ND 735.27 | BCIO30TR-ND __96.00/4,000 | K100JISCOGFSTHS | | 4700 pF] 15 | 2.54] BCI110CT-ND 80 5.75] BCI110TR-ND — 108.00/4,000 | K472K15X7RHSTL2 
12pF | 15 / 5.08) BC1O31CT-ND = 735.27 | — — | K120J15COGFSTHS 01 Ff | 15 |254] BCI111CT-ND 96 6.96 BC1111TR-ND —128.00/4,000 | K103K15X7RHS5TL2 
15pF | 15 / 5.08) BC1032CT-ND = 735.27 | BC1032TR-ND ——_96.00/4,000 | K150J15COGF5THS 022 uF] 20 | 2.54) BC1112CT-ND 1.44 10.43] BC1112TR-ND — 192.00/4,000 | K223K20X7RHSTL2 
18 pF | 15 / 5.08) BC1033CT-ND = 735.27) BC1033TR-ND ——96.00/4,000 | K180J15COGFSTHS ApF | 20 | 254] BCI114CT-ND 1.88 13.59] BC1114TR-ND —_188.10/3,000 | K104K20X7RHSTL2 
22pF | 15 | 5.08] BCIO34CT-ND = 735.27 | BCIO34TR-ND = 96.00/4,000 | K220J1SCOGFSTHS | | azo oF] 45 | 5.08 | BCI116CT-ND 75 5.43] BC1116TR-ND  100.00/4,000 | Ka71K15X7RH5THS 
27 OF | 15 {5.08 | BOVOSSCT-ND 735.27 | BCTOSSTR-ND _96.00/4,000 | K270J15COGFSTHS | | tog oF! 45 | 5.08) BCITI7CT-ND 75 5.40| BCI117TR-ND — 100.00/4,000 | K102K15X7RHSTHS 
33 pF | 15 | 5.08 | BCIO36CT-ND 735.27 | BCIO36TR-ND —96.00/4,000 | K330JTSCOGFSTHS | 509 oc] 45 |5.08| acitiscrND 80 5.75| — il esepis@nnienis 
47 pF | 15 |5.08| BC1038CT-ND 73 5.27 | BC1038TR-ND — 96.00/4,000 | K470J15COGF5THS 

01 F | 15 5.08] BC1120CT-ND 96 6.96] BC1120TR-ND —128.00/4,000 | K103K15X7RH5TH5 
56pF | 15 /5.08| BC1039CT-ND 73 5.27 | BC1039TR-ND 96.00/4,000 | K560J15COGF5THS 

047 wF| 20 | 5.08 | BC1122CT-ND 2.07 14.92] BC1122TR-ND _207.00/3,000 | K473K20X7RH5THS 
68pF | 15 | 5.08| BC1040CT-ND 73 5.27 | BC1040TR-ND ——96.00/4,000 | K680J15COGF5THS 
ezoF | 15 |5.08 |BGIOAIGRND 73 527 /BCIOAITRAND  96.00/4,000 | KaonytscogrSTHS AF | 20 [5.08 | BC1123CT-ND 1.88 13.59] BC1123TR-ND _189.00/3,000 | K104K20X7RH5TH5 
100pF| 15 [5.08] BC1042CT-ND 73 5.27 | BC1042TR-ND _96.00/4,000 | K101J15COGF5THS Type Z5U SOV +20% 
150pF| 15 |5.08| BC1043CT-ND 88 6.34] BC1043TR-ND —_116.00/4,000 | K151J15COGF5THS 15 uF | 15 | 2.54| BC1128CT-ND 1.80 13.00] — — | K154M1525UFSTL2 
220pF| 15 | 5.08| BC1044CT-ND 88 6.34 | BC1044TR-ND —116.00/4,000 | K221J15COGF5THS Type Z5U 100V +20% 
330 pF | 15 | 5.08| BC1045CT-ND 1.08 7.80 | BC1045TR-ND — 144.00/4,000 | K331J15COGF5THS 022 uF] 20 J254| citaicrnD 146 1053) — — | Koo3moz5UHSTL? 
470 pF | 15 | 5.08| BC1046CT-ND 1.08 7.80 | BC1046TR-ND —_144.00/4,000 | K471J15COGF5THS oa7 uF} 20 |254| eciaecrno 198 1430; — lll gafainonae ati 
1000 pF) 15 |5.08| BC1048CT-ND 1.08 7.80) BC1048TR-ND — 144.00/4,000 | K102J15COGF5THS 
1500 pF} 15 |5.08| BCIO49CT-ND 1.92 13.88 | — — | K152J15COGFS5THS TBO NON ASV 2800207 
2200 pF) 15 |5.08| BCIO50CT-ND 2.23 16.12) BC1OS0TR-ND — 296.00/4,000 | K222J15COGF5THS 022 WF) 15 | 2.54 | BCI147CTND 1.31 9.43) — — | 223215 YSVesTL2 
3300 pF} 20 | 5.08] BCIO51CT-ND 4.95 35.78] BC1051TR-ND —495.00/3,000 | K332J20COGF5THS TUF | 15 | 2.54) BC1148CT-ND 1.31 9.43) BC1148TR-ND —174.00/4,000 | K104Z15Y5VESTL2 
4700 pF} 20 | 5.08 | BC1052CT-ND 4.95 35.78 | BC1052TR-ND — 495.00/3,000 | K472J20COGF5THS ATUF | 20 | 2.54} BCT1SOCT-ND 2.89 20.90) BC1150TR-ND — 289.35/3,000 | K474Z20Y5VESTL2 

Type COG 100V +5% 1pF | 20 |254| BC1151CT-ND 4.50 32.50] BC1151TR-ND _450.00/3,000 | K105Z20Y5VESTL2 
10pF | 15 | 2.54| BC1054CT-ND 111 8.03 | BC1054TR-ND — 148.00/4,000 | K100J15COGHSTL2 OT HF} 15 | 5.08 Ee oeieem (1S 8.13 REN 150-00/4,000 | K103Z15YSVEBTHS 
22pF | 15 | 2.54| BCIOSSCT-ND 111 8.03] BC1055TR-ND —148.00/4,000 | K220J15COGHSTL2 Tyr | 20 | 5.08 BGIIGICENDES 4.50 92.50 |BBCIMGGIE:NDM 450.00/8,000 | KIO5Z20VSVESTHS 
100 pF) 15 | 2.54) BCIO57CT-ND 1.11 8.03 | BC1057TR-ND —148.00/4,000 | K101J15COGHSTL2 Type Y5V 50V +80/-20% 

220 pF | 15 | 2.54| BC1O58CT-ND 1.38 9.98] BC1058TR-ND — 184.00/4,000 | K221J15COGHSTL2 01 yF | 15 | 2.54] BCI158CT-ND 69 © 4.97| BC1158TR-ND — 92.00/4,000 | K103Z15Y5VF5TL2 
100 pF | 15 | 5.08 | BC1064CT-ND 1.11 8.03 | BC1064TR-ND _148.00/4,000 | K101J15COGHSTHS | | .022 uF] 15 | 254] BC1159CT-ND 69  4.97| BCT159TR-ND  92.00/4,000 | K223Z15Y5VFSTL2 
220pF| 15 | 5.08] BC1O65CT-ND 1.38 9.98] BC1065TR-ND — 184.00/4,000 | K221J15COGHSTH5 uF | 15 }254] BCI160CT-ND 63 4.58] BC1160TR-ND 84.60/4,000 | K104Z15Y5VF5TL2 
470 pF | 15 | 5.08 | BC1066CT-ND 1.73 12.51 | BC1O66TR-ND — 232.00/4,000 | K471J15COGH5TH5S 1uF | 20 | 2.54] BC1162CT-ND 1.71 12.32] BC1162TR-ND 171.00/3,000 | K105Z20Y5VF5TL2 

Type X7R 50V +10% 01 F | 15 | 5.08] BC1163CT-ND 69 ~—4.97| BC1163TR-ND _92.00/4,000 | K103Z15Y5VF5TH5 
220pF| 15 | 2.54] BC1068CT-ND 67 4.81 | BC1068TR-ND 88.00/4,000 | K221K15X7RF5TL2 6022 uF) 15 | 5.08 | BC1164CT-ND 69 4.97) — — | K223Z15Y5VFSTHS 
330 pF | 15 |254| BCIOBSCT-ND 67 4.81) — — | k331K15X7RFSTL2 uF | 15 |5.08] BCI165CT-ND 63 4.58] BC1165TR-ND —84.00/4,000 | K104215Y5VF5THS 
680pF| 15 |2.54| BCIO71CT-ND 67 4.81 | BC1071TR-ND —_—_88.00/4,000 | K681K15X7RF5TL2 A7\F | 20 | 5.08] BCI167CT-ND 1.88 13.55] BC1167TR-ND —189.00/3,000 | K474Z20Y5VF5THS 
1000 pF) 15 | 2.54] BC1O72CT-ND 67 4.81 | BC1072TR-ND ——88.00/4,000 | K102K15X7RF5TL2 1uF | 20 | 5.08) BC1168CT-ND 1.71 12.32] BC1168TR-ND — 171.00/3,000 | K105Z20Y5VF5THS 
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Panasonic 


High Voltage Ceramic Disc Capacitors 
KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: ¢ Wide operating temperature: -25° ~ 125°C » Improved in “Voltage vs. Temperature Rise” through low-loss ceramic dielectric material applied * Flame-retardant 


insulating coating applied * Easy mounting through Kinked Lead 


Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting apparatus * High 


voltage pulse and DC 


Specifications: « Chacteristic: KBP * Operating Temperature Range: -25° ~ 125°C » Rated Voltage: 1-3 kVDC »* Dielectric Withstanding Voltage: Rated voltage 1 to 3 kVDC: 
200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 1 KHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C « Q or Dissipation Factor: Tand > 0.025 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum at 500VDC 1 minute electrification * Temperature Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 
20° ~ 85°C) * YSP: Maximum capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 


circuits 


Kinked Lead 


Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Volt- Capac- Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
age itance Tolerance | Char. uy [F Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 Part No. 
100pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9530-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A101KBP P4116-ND 2.61 18.43 100.50 ECK-D3A101KBP 
120pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9531-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A121KBP = 
150pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9532-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A151KBP _ 
180pF 10% Y5P 60 45 500 6 P9533-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A181KBP P4119-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A181KBP 
220pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9534-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A221KBP = 
270pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9535-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A271KBP P4121-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A271KBP 
330pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9536-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A331KBP P4122-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A331KBP 
390pF +20% Y5P 80 45 500 6 P9537-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A391KBP P4123-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A391KBP 
470pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9538-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A471KBP = 
560pF 10% Y5P 80 45 500 6 P9539-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A561KBP P4125-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A561KBP 
680pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9540-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A681KBP P4126-ND 3.12 22.00 120.00 ECK-D3A681KBP 
820pF +10% Y5P 100 45 500 6 P9541-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A821KBP P4127-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A821KBP 
1K 1000pF +10% Y5P 100 45 500 6 P9542-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A102KBP P4128-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A102KBP 
1200pF +10% Y5P 100 45 500 6 P9543-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A122KBP P4129-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A122KBP 
1500pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9544-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A152KBP _ 
1800pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9545-ND 3.62 23.43 103.35 ECK-A3A182KBP = 
2200pF +10% Y5P 130 45 500 6 P9546-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A222KBP P4199-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A222KBP 
2700pF 10% Y5P 130 45 500 6 P9547-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A272KBP = 
3300pF +10% Y5P 13.5 45 10.00 .65 P9548-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A332KBP _- 
3900pF +10% Y5P 15.5 45 10.00 .65 P9549-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A392KBP = 
4700pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9550-ND 4.69 31.01 186.03 ECK-A3A472KBP P4136-ND 6.40 47.00 270.00 ECK-D3A472KBP 
5600pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9551-ND 5.50 36.38 218.30 ECK-A3A562KBP P4137-ND 6.40 47.00 270.00 ECK-D3A562KBP 
10000pF +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 .65 P9552-ND 9.91 74.30 439.17 ECK-A3A103KBP P4140-ND 9.57 71.78 424.27 ECK-D3A103KBP 
100pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9553-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D101KBP P4474A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D101KBP 
120pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9554-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D121KBP P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D121KBP 
150pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9555-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D151KBP =— 
180pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9556-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D181KBP _ 
220pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9557-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D221KBP P4478A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D221KBP 
270pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9558-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D271KBP = 
330pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9559-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D331KBP = 
390pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9560-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D391KBP P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D391KBP 
470pF +10% Y5P 75 5.0 7.5 65 P9561-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D471KBP _ 
560pF +10% Y5P 80 5.0 7.5 65 P9562-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D561KBP = 
680pF +10% Y5P 9.0 5.0 75 65 P9563-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D681KBP P4484A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D681KBP 
7 820pF +10% Y5P 9.0 5.0 75. 65 P9564-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D821KBP P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 5.0 75 65 P9565-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D102KBP P4486A-ND 5.22 37.25 208.60 ECK-D3D102KBP 
1200pF +10% Y5P 10.5 5.0 7.5. 65 P9566-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 12.0 5.0 7.5 65 P9567-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D152KBP P4488A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3D152KBP 
1800pF 410% Y5P 12.5 5.0 7.5 65 P9568-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D182KBP _- 
2200pF +10% Y5P 140 50 10.0 65 P9569-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D222KBP _ 
2700pF 410% Y5P 16.0 50 10.0 .65 P9570-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D272KBP =_ 
3300pF 10% Y5P 170 50 10.0 65 P9571-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D332KBP =_ 
3900pF 410% Y5P 18.0 50 10.0 65 P9572-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D392KBP P4493A-ND 12.33 92.48 546.63 ECK-D3D392KBP 
4700pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9573-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D472KBP _ 
5600pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9574-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D562KBP = 
100pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9575-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F101KBP _ 
120pF +10% Y5P 75 6.0 75. 65 P9576-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F121KBP P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F121KBP 
150pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9577-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F151KBP =_ 
180pF +10% Y5P 75 6.0 7.5 65 P9578-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F181KBP _ 
220pF +10% Y5P 75 6.0 7.5 65 P9579-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F221KBP P4500A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F221KBP 
270pF +10% Y5P 75 6.0 7.5 65 P9580-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F271KBP P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 6.0 75 65 P9581-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F331KBP P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 ECK-D3F331KBP 
390pF +10% Y5P 90 60 75 65 P9582-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F391KBP _ 
A70pF 10% Y5P 9.5 6.0 75 65 P9583-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F471KBP _ 
3K 560pF +10% Y5P 10.0 6.0 7.5 65 P9584-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F561KBP = 
680pF 410% Y5P 11.0 6.0 7.5 65 P9585-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F681KBP P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3F681KBP 
820pF +10% Y5P 11.0 6.0 7.5 65 P9586-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F821KBP = 
1000pF +10% Y5P 12.5 6.0 75 65 P9587-ND 5.34 35.37 212.22 ECK-A3F102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 65 P9588-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F122KBP P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 ECK-D3F122KBP 
1500pF 10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9589-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F152KBP = 
1800pF 410% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9590-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F182KBP - 
2200pF +10% Y5P 170 60 10.0 .65 P9591-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F222KBP = 
2700pF +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 .65 P9592-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F272KBP =_ 
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Panasonic Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Rated Applicable Standards Rated Voltage 
Voltage UL, CSA 125VAC 
Dielectric T.C. Voltage 
Withstanding BE 2600VAC for 1 minute 
Voltage V 2500VAC for 1 minute 
Capacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, 

5 Vrms maximum and 20°C 
Dissipation B, E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms maximum and 20°C 


Insulation Resist. 


Class 2, High Dielectric Constant 


Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin on leads 
Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Rated Voltage: 
25VDC, 50VDC, 500VDC » Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated 
voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied 
between terminals) »* Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 Vrms and 20°C 
within the specified tolerance - standard capacitance tolerance [Y5P]: +10% 
[Y5V, Z4V]: +80/-20% * Dissipation Factor: [Y5P]: D.F. <0.025 [YBV, Z4V]: DF 
<0.05 * Insulation Resistance: C<0.02 \F: >10000MQ, C>0.02 uF: CR products 
2 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) »* Tem- 
perature Characteristics: 


Cap. Change = AC 


20 x 100% 
Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
20°C. 
ANC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- 
fied temperature range. 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: * Wide product range for temperature compensation Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
Low loss at wide range of frequency 
Applications: * Temperature compensation of resonant circuit and filters 
¢ Where low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation 
resistance are required 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C» Rated Voltage: 
50VDC, 500VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage 
for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between 
terminals) * Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C with- 
in the specified tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), 
+0.5 pF (1 to 10 pF), +1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
GP) * Q Factor: Cap. <30 pF: Q2400+20XC (c: Rated capacitance in pF), Cap>30 
pF: Q21000 * Insulation Resistance: >10000 MQ (measured at the rated voltage 
and 1 minute electrification) * Temperature Coefficient of Capacitance: Tempera- 
ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
20°C, T.C.= _ AC 

Cog x AT 
Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 


'0000MO minimum at 500VDC, 1 minute Maximum nl ‘ Valu i nv 
TC. Cap. Change Temp. Range Temperature Capacitance Temperature = C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
veep pecified temperature range to be measured in °C. 
Temperature B +10% maximum -25°C ~ 85°C Characteristics Change Range ; 
Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/°C) 
Characteristics E +20/-55% maximum | -25°C ~ 85°C YSP +10% -25°C ~ 85°C NPO GP 
Vv +30/-80% maximum | _0°C ~ 70°C YSV +30/-80% -25°C ~ 85°C 1to2 #250 +350 
The Reference Temperature: 20°C z4v +30/-80% °C ~ 70°C so above 212 aan 
Temp Dim. (mm) Temp Dim. (mm) 
Volt- |Capaci-| Toler- | Charac- | Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- |Capaci-| Toler- | Charac-) Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance __|teristics |meter| ness |Space| Part No. 10 100 =1,000 | Part No. age | tance ance | teristics |meter| ness |Space| Part No. 10 100 =1,000 | PartNo. 
RS Safety Type Class 1 gq | 88000F | +80, 20%] YSV ] 65 ] 35 | 5.0 ]PA065A-ND 1.03 6.94 96.84 | ECK-FIH6B2ZF 
6800pF | +10% SB 6.5 | 3.5 | 5.0 | P4157-ND 2.66 18.79 102.48 | ECF-F1H682KB 
tog | S00PF] 220% | E /10.0] 7.0 | 7.5 |PAMG7A-ND 4.23 30.24 169.34 | EOK-DRSTS2ME Glass 1 Temperature Compensating 
4700pF | +80, -20% Vv 11.5 | 7.0 | 7.5 |P4472A-ND 3.57 25.48 142.69 | ECK-DRS472ZV 50 |1000pF} +5% GP 110.5 | 3.5 | 5.0 |P4036A-ND 1.83 12.94 70.56 | ECC-F1H102J 
Class 2 High Dielectric Constant 15pF +10% GP 6.0 | 3.5 | 5.0 | P4002A-ND 1.66 11.16 57.60 | ECC-D2H150K5 
namie van. aed aay Ile . AD caccn MD 8.68 Ado: | Eekceipssaav 500 82pF +10% GP 7.0 | 3.5 | 5.0 |P4011A-ND 1.66 11.16 57.60 | ECC-D2H820K5 
pg. [PSH 80, 20 | Se! | 29 2 : : : 47pe | 25% | NPO | 85 | 35 | 5.0 |P4408A-ND 3.00 2118 115.50 | ECC-D2H470JC5 
- O47 [IF |+80%-20%} Z4V 8.5 | 3.5 | 6.35 | P4307-ND 1.34 9.03 46.59 | ECK-F1E473ZVE 82pF 45% NPO |13.0] 3.5 | 9.5 |P4411-ND 998 24.28 119.17 | ECC-D2H820JCE 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays Paes 
ECJ-T and ECJ-R Series iy S 
FEATURES: « Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 »* Improvement of placement time on mounting machines » Low self-inductance and Toss > ' 
excellent frequency characteristics ep fee ' 
RECOMMENDED APPLICATIONS: « Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports aS OF ie OF 2) 
Size wv Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing) Panasonic 
Code Type DC Capacitors A B Tolerance Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
10pF +1pF P11999CT-ND. 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11999TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12001TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 47pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12003TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12000TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H101K 
220pF +10% P12002CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12002TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H221K 
A70pF P11998CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11998TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11996TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11997TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11995TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1E472M 
16 01 pF 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P11994TR-ND 87.00/M ECJ-TVB1C103M 
X5R 10 Apr 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND 28 2.45 20.97 87.38 150.29 P12977TR-ND 98.00/M ECJ-TVB1A104M 
6.3 1pF 2.0 1.25 +20% P11985CT-ND 43 3.16 23.24 84.07 133.52 P11985TR-ND 129.00/M ECJ-TVBOJ105M 
Y5V 16 Apr 2.0 1.25 | +80%/-20% P12004CT-ND 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P12004TR-ND 87.00/M ECJ-TVF1C104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND. 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10580TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10581TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND .28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10582TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H150K 
18pF +10% P10583CT-ND. 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10584TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND 9 4.27 36.60 152.50 262.30 P10585TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND .28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10586TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND AQ 4.27 36.60 152.50 262.30 P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
A7pF P10588CT-ND 31 271 23.25 96.88 166.63 P10588TR-ND 109.00/M ECJ-RVC1H470K 
S6pF P10589CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10589TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H560K 
NPO 68pF P10590CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10590TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10592TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H101K 
120pF P10593CT-ND 51 4.48 38.40 160.00 275.20 P10593TR-ND 179.00/M ECJ-RVC1H121K 
150pF P10594CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10594TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H151K 
180pF P10595CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10595TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H181K 
1206 220pF P10596CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10596TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 32 16 +£10% P10597CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
330pF . > P10598CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10598TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND. 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10599TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
470pF P10600CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10600TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND 40 3.50 30.00 125.00 215.00 P10601TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
A70pF P10602CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10602TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10603TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10604TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10605TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H152M 
X7R 2200pF P10606CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10606TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND .23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10607TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 +20% P10608CT-ND .23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10608TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND. 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10609TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10610TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H103M 
16 Apr 3.2 1.6 +20% P11148CT-ND 34 2.97 25.47 106.13 182.54 P11148TR-ND 119.00/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1pF 3.2 1.6 +20% P12976CT-ND 09 82 6.99 29.13 50.10 P12976TR-ND 33.00/M ECJ-RVBOJ105M 
Y5V 25 Apr 3.2 1.6 +80%/-20% P10611CT-ND 18 1.54 13.23 55.13 94.82 P10611TR-ND 62.00/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1pF 3.2 1.6 +80%/-20% P11993CT-ND 52 3.84 27.40 98.64 153.44 P11993TR-ND 142.00/M ECJ-RVF1A105Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


Features: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


ae : Size wv Digi-Ke Cut Tape Pricin Digi-Ke T & R Pricing | Panasonic 

Specifications: « Operating Temperature Range for NPO: -55°C | cqde|qype| DC | Cap. | Tol. Patt No” 10 100 500 41,000 Part No. 4,000 | Part No. 

Fes eran. Vemperatire Range Tor eee ee ee fopF | +ipF P12981CT-ND 36301968 B00 aT Os | PIDOBTTRND S200 | EC-UVOTHTOOF 
R led Applications: © Stabilizing of I pF | tpl i : ; i ; - y ; 

vottage and Noise fitering as Desoupting capacitor tar Dicttl 1G weo| so | 220 | #10pF |  P12983CT-ND 26 © 2.30 19.68 © 82.00 141.04 | P12983TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H220K 
ier GI BUDE C eenacitorqon CPU alniel elacat 47pF | #10pF P12984CT-ND 26 ©6230 «1968 += 82.00 141.04. | P12984TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H470K 
Pp ypass cap orarsig 100pF | +10% P12982CT-ND 26 230 1968 82.00 141.04 | _P12982TR-ND 92.00/M_ | ECJ-UVC1H101K 
te| tur | 220% P12979CT-ND 64. —«4561 48.09 20038 +©344.65 | P12979TR-ND 224.00/M | ECJ-UVBPC105M 
asad tur | 220% P11983CT-ND 73 544 39.95 14450 22950 | _P11983TR-ND 221.00/M_ | ECJ-UVB1C105M 
AF | 220% P11982CT-ND 46 «389 +2403 8721 135.66 |  P11982TR-ND 126.00/M | ECJ-UVB1A104M 
ysr | 10| 1uF | 220% P11984CT-ND ‘62 «4.62 «33.96 122.83 © 195.08 | P11984TR-ND 188.00/M | ECJ-UVB1A105M 
tur | 220% P12978CT-ND 55 «4.84 41.52 173.00 297.56 | __P12978TR-ND 194.00/M | ECJ-UVBPA105M 
tur | 220% P11981CT-ND 52 388 2848 10302 16362 | P1i981TR-ND 158.00/M | ECJ-UVBOJ105M 
63| tur | +20% P12980CT-ND 45 «3.98 34.11 14213 244.46 | —P12980TR-ND 159.00/M | ECJ-UVBPJ105M 
22uF | +20% P11986CT-ND ‘36 «271 «1993 72.08 114.48. | _P11986TR-ND 110.00/M | ECJ-UVBPJ225M 


Ceramic Disc Capacitors KGE Type 


High Voltage - Rated 1 to 3 kVDC, Temperature Characteristics SL/GP 


Features: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and 
stable against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) » Flame-retardant insulating 
coating applied 

Recommended Applications: ¢ Ballast circuit of LCD backlighting inverter * Snubber circuit of switching 
power supply ¢ Horizontal resonance circuit of TV and CRT display »¢ Inverter type lighting apparatus 
¢ High voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C »* Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 
3kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds » Capacitance: 
Within tolerance, when measured at 1 MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C * Q Factor: Capacitance <30pF: 
Qz2400+20xC (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
20°C ¢ Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum at 500 VDC and 1 minute electrification * Temperature 
Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C ~ 85°C 


Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics | Diameter Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 | PartNo. 

12pF P9593-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A120JGE P10793-ND 2.81 19.80 108.00 | ECC-D3A120JGE 
15pF P9594-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A150JGE P10794-ND 2.81 19.80 108.00 | ECC-D3A150JGE 
18pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A180JGE P10795-ND 2.81 19.80 108.00 | ECC-D3A180JGE 
22pF P9596-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A220JGE _- - _ —|— 
27pF P9597-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A270JGE = = = -—|— 
33pF P9598-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A330JGE P10798-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A330JGE 
39pF P9599-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A390JGE P10799-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A390JGE 
47pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9614-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A470JGE P10800-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A470JGE 
56pF P9615-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A560JGE = =_ _ —|— 

1K 68pF P9616-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A680JGE = _- =_ -|- 
82pF 6.0 P9617-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A820JGE _ _ _ -—|-— 
100pF 7.0 P9618-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A101UGE =— _- _ -—|-— 
120pF +5% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A121JUGE P10805-ND 3.20 22.55 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 8.0 P9620-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A151UGE = = _ -—|-— 
180pF 8.0 P9621-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A181JUGE P10807-ND 3.08 22.00 123.20 | ECC-D3A181JGE 
220pF 9.0 5.0 P9622-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A221JGE _- _ _ —|— 
270pF 9.0 5.0 P9623-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A271JGE _ _ _ —|— 
330pF +5% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A331UGE _ =— _ -—|-— 
390pF 11.0 5.0 P9625-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A391JGE P10811-ND 3.92 28.00 156.80 | ECC-D3A391JGE 
470pF 13.0 7.5 P9626-ND 4.97 33.33 169.68 ECC-A3A471JUGE _ = - -|- 
12pF P9627-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D120JGE P10813-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D120JGE 
15pF P9628-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D150JGE P10814-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF +5% GP 7.0 5.5 7.5 P9629-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D180JGE P10815-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF P9630-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D220JGE P10816-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D220JGE 
27pF P9631-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D270JGE P10817-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D270JGE 
33pF P9632-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D330JGE _ _ _ —|-— 
39pF P9633-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D390JGE = _ _ —|-— 

2K 4A7pF +5% GP 7.0 55 75 P9634-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D470JGE P10820-ND 3.22 23.00 128.80 | ECC-D3D470JGE 
S56pF - : : : P9635-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D560JGE P10821-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D560JGE 
68pF P9636-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D680JGE _ _ = -—|-— 
82pF P9637-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D820JGE P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 8.0 P9638-ND 400. 26.81 736.50 | ECC-A3D101JGE | P10824-ND 350 25.00 140.00 | ECC-D3D101JGE 
120pF 8.0 P9639-ND 4.00 26.81 136.50 ECC-A3D121JGE P10825-ND 3.64 26.00 145.60 | ECC-D3D121JGE 
150pF +5% GP 9.0 5.5 75 P9640-ND 4.64 31.13 158.48 ECC-A3D151JGE _ _ => -—|=— 
180pF 10.0 P9641-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D181JGE P10827-ND 3.85 27.50 154.00 | ECC-D3D181JGE 
220pF 10.0 P9642-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D221JGE = _- _ -|- 
12pF P9643-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F120JGE = _ _ -—|-— 
15pF P9644-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F150JGE P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF +5% GP 7.0 6.0 75 P9645-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F180JGE P10831-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F180JGE 
22pF P9646-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F220JGE — _ _ —|— 
27pF P9647-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F270JGE = = - -|- 
33pF 70 P9648-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F330JGE | — = a = T= 

3K 39pF 7.0 P9649-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F390JGE = _ = -—|-— 
47pF +5% GP 7.0 6.0 7.5 P9650-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F470JGE P10836-ND 4.20 30.00 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 8.0 P9651-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F560JGE P10837-ND 4.34 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 8.0 P9652-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F680JGE P10838-ND 4.34 31.00 173.60 | ECC-D3F680JGE 
82pF 9.0 P9653-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F820JGE _ =— = -—|-— 
100pF 45% 6P 10.0 60 75 P9654-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F101JGE P10840-ND 4.97 35.50 198.80 | ECC-D3F101JGE 
120pF ee 10.0 : ‘ P9655-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F121JGE P10841-ND 5.04 36.00 201.60 | ECC-D3F121JGE 
150pF 11.0 P9656-ND 4.92 32.56 195.35 ECC-A3F151JGE _ - _ -|- 
10pF +0.5pF GP 7.0 6.0 7.6 P12181-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J100DGE _ =- - -—|— 
12pF 70 P12182-ND 540 3575 21452 | ECC-A3/120/GE | — = = =/=— 
15pF 7 op 7.0 6 #5 P12183-ND 540 3575 214.52 | ECC-A3J150GE | — — = —|= 
18pF 7.0 . P12184-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J180JGE _- _ _ —|— 
22pF 7.0 P12185-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J220JGE = = - -|- 

6K 27pF 8.0 P12186-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J270JGE — _ _ —|— 
33pF 8.0 P12187-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J330JGE = =- - -—|- 
39pF 45 GP 8.5 6.0 75 P12188-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J390JGE _ _ _ —|— 
47pF 9.0 . ‘ P12189-ND 6.74 44.57 267.44 ECC-A3J470JGE — _ _ —|— 
100pF 12.5 P12190-ND 10.33 77.49 458.05 ECC-A3J101JGE = =— _ -—|-— 
150pF 15.0 P12191-ND 10.85 81.36 480.93 ECC-A3J151JGE _- - _ -|- 


HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors Y5P Type 


Features: * Improved “Voltage vs. Temperature Rise” Characteristics: * High reliability using zinc-copper electrode 
Application: * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
125°C * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds » Capacitance: Measured at 1kHz +20%, 


1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (+10%) » Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 5 Vrms 
and 20°C at 1.5% or less * Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MO or more * Temp- 
erature Characteristics: YSP + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 


ee: aes 20 oe Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension Digi-Key Pricing Panasonic 
(kdc) (pF) (%) Characteristics Diameter (mm) Part No. 10 100 1,000 Part No. 

100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD101KB 

150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD151KB 

2 220 +10 Y5P 7.0 P12177-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD221KB 

330 +10 Y5P 7.0 P12178-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD331KB 

470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD471KB 

75 680 +10 Y5P 10.0 P12180-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD681KB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


[> ~ Volt- |Capac- |Capac.| Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
anasonic age | itance |Tol.% | Char. | PartNo. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

. . Fig. 1 
Hig h Voltage Ceramic revo | 390PF | #10 | B/vSP | PoC2099CT-ND 


90 68 | PCC2099TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3A391KB 
470pF | +10 | B/YS5P | PCC2100CT-ND 


. ‘9068 | PCC2100TR-ND | 2.000 | 389.00/M_|ECK-T3A471KB 
Capacitors (SMD) 68pF | +5 | SLIGP | PCC2091CT-ND 


90 68 | PCC2091TR-ND | 2,000 383.00/M | ECC-T3D680JG 
100pF | +10 | B/YSP | PCC2092CT-ND 


90 68 | PCC2092TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D101KB 
FEATURES: « Resin molded type for reflow solderings * High reliability through disc capacitor 120pF | +10 | B/YSP ) PCC2093CT-ND 90 .68 | PCC2093TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D121KB 
element molded construction » Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss | 2kVDC ieee a nee eae ara 3 $8 Bi calli eH Sait See otRIke 
ic dielectric « + - : i - ; K - 
ceramic dielectric * Temperature stable (SL/GP) and (B/Y5P) 200pF | #10] BYP | PCC2096CT-ND 


90 68 | PCC2096TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D221KB 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C « Insulation Resistance: 270pF | +10 | B/Y5P | PCC2097CT-ND 90 68 PCC2097TR-ND | 2,000 389.00/M | ECK-T3D271KB 
10000MQ minimum at 500VDC and 1 minute electrification * Q or Dissipation Factor (tan 8): 330pF | +10 | B/YSP | PCC2098CT-ND 90 68 | PCC2098TR-ND | 2,000 389.00/M_| ECK-T3D331KB 
SL/GP Temperature Characteristics: C < 30pF: Q > 400+20 C (C:cap.pF), C > 30pF: Q > 1000 1OpF | +5 | SL/GP | PCC100JCT-ND 99 75 | PCCIOOJTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F100JG 
at 1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temperature Characteristics: D.F. (tan 5)<0.025 at 1KHz, 12pF ) +5 | SL/GP ) PCC120JCT-ND 99 75 | PCCI20JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F120JG 


15pF | +5 | SL/GP | PCC150JCT-ND 
18pF | +5 | SL/GP | PCC180JCT-ND 
3kvoc -22pF | #5 | SL/GP | PCC220JCT-ND 


99 75 | PCC1SOJTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F150JG 
99 75 | PCC180JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F180JG 
99 75 | PCC220JTR-ND | 2,000 428.00/M_| ECC-T3F220JG 


1-5Vrms and 20°C » Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: 350 
~ -1000ppm/°C B/Y5P Maximum Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: 


-25°C ~ 85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C Q7pF | 25 SL/GP | PCC270JCT-ND “99 75 PCC270JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-13F270JG 
B/YS5P Temperature Characteristics: 1KHz, 1-5Vrms and 20°C » Dielectric Withstanding 33pF | 45 SL/GP | PCC330JCT-ND 99 75 PCC330JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F330JG 
Voltage: SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage 39pF | +5 SL/GP | PCC390JCT-ND 99 15 PCC390JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F390JG 
for 1-5 seconds SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 2-3KVDC): 200% of the rated 47pF | +5 SL/GP | PCC470JCT-ND 99 15 PCC470JTR-ND | 2,000 428.00/M | ECC-T3F470JG 
voltage for 1-5 seconds. B/Y5P Temperature Characteristics: 200% of the rated voltage for 56pF | +5 | SL/GP | PCC560JCT-ND 99 75 | PCCS6OJTR-ND | 2,000 428.00/M_| ECC-T3F560JG 
4-5 seconds TopF | 25 | SL/GP | PCC2082CT-ND 7.08.81 | PCC2082TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G100JG 

Molded Resin 12pF | +5 | SL/GP | PCC2083CT-ND 1.08 81 PCC2083TR-ND | 2,000 467.00/M | ECC-T3G120JG 


RECOMMENDED APPLICATIONS: 

* Output circuit of LCD backlighting inverter 
 Snubber circuit of switching power supply 
High voltage circuit 


15pF | +5 | SL/GP | PCC2084CT-ND 
18pF | +5 | SL/GP | PCC2085CT-ND 
4kVDC |_22pF_| +5 | SL/GP | PCC2086CT-ND 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2087CT-ND 
33pF | +5 | SL/GP | PCC2088CT-ND 
39pF | +5 | SL/GP | PCC2089CT-ND 
47pF | +5 | SL/GP | PCC2090CT-ND 


1.08 81 | PCC2084TR-ND | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G150JG 
1.08  .81 | PCC2085TR-ND | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G180JG 
1.08 _.81_| PCC2086TR-ND | 2,000 | 467.00/M_| ECC-T3G220JG 
1.08.81 | PCC2087TR-ND | 2,000 |  467.00/M | ECC-T3G270JG 
1.08 81 | PCC2088TR-ND | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G330JG 
1.08 81 | PCC2089TR-ND | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G390JG 
1.08 81 | PCC2090TR-ND | 2,000 | 467.00/m | ECC-T3G470JG 
Fig. 2 
10pF | +05 | SLIGP | PCC2368CT-ND 140 99 75 | PCC2368TR-ND | 3,000 | 428.00/M |ECC-T3F100DG2 
12pF | +5 | SLIGP| PCC2369CT-ND 140 99  .75 | PCC2369TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F120NG2 
15pF | +5 | SLIGP| PCC2370CT-ND 140 99  .75 | PCC2370TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F150NG2 
3kvoC | 18pF | +5 | SL/GP| PCC2371CT-ND 140 99 75 | PCC2371TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F180JG2 
22pF | +5 | SLIGP | PCC2372CT-ND 1.40 «99 ~——.75_| PCC2372TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F220NG2 
27pF | +5 | SLIGP| PCC2373C-ND 1.40 99  .75 | PCC2373TR-ND | 3,000 | 428.00/M |ECC-T3F270JG2 
33pF_| +5 | SLIGP | PCC2374CT-ND 140. ~—«.99~——75_| PCC2374TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F330JG2 
jOpF | +05 | SLIGP | PCC2375CT-ND 140 99 75 | PCC2375TR-ND | 3,000 | 428.00/M |ECC-T3G100DG2 
12pF | +5 | SLIGP| PCC2376CT-ND 140 99 75 | PCC2376TR-ND| 3,000 | 428.00/M |ECC-T3G120/G2 
15pF | +5 | SLIGP| PCC2377CT-ND 140 99 75 | PCC2377TR-ND| 3,000 | 428.00/M |ECC-T3G150/G2 
4KVDC | 4gpF | 25 | SL/GP | PCC2378CT-ND 1.40 99 75 | PCC2378TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G180JG2 
22pF | +5 | SLIGP| PCC2379CT-ND 140 99 75 | PCC2379TR-ND| 3,000 | 428.00/M |ECC-T3G220N62 
27pF | +5 | SLIGP| PCC2380CT-ND 140 99 .75 | PCC2380TR-ND| 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G270/G2 


Ceramic 
Element 
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Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) 


FEATURES: « Resin molded type for reflow soldering surface a oat 5 aa ame - 
mountings * High reliability through disc capacitor element Molded Resin Volt- | Capaci-) Cap. | Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing) Panasonic 
molded construction « Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 Electrode age tance | Tol. %| Char. | Part No. fl 10 100 | PartNo. 2,000 Part No. 
and Japan Domestic Safety Regulations * One standard size SS Fig. 1 - J-Lead 
covet wide capacitance Fangs 101-1000 10 *700PE Ceramic to00pF] +20] E | PIO739CT-ND 1.43 113 1.02 | P1O739TR-ND  816.00/M —_| ECK-TBC102ME 
APPLICATIONS: ° On-board type power module * DC-DG Con 1500pF) +20 | E | P1O740CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P1O740TR-ND —816.00/M ECK-TBC152ME 
verter * FAX Modulator-Demodulator 
250VAC | 2200pF} +20 E | P10741CT-ND 1.43) 113 1.02 | P10741TR-ND 816.00/M ECK-TBC222ME 
3300pF} +20 F | P10742CT-ND 1.43 113 1.02 | P10742TR-ND 816.00/M ECK-TBC332MF 
J 4700pF | +20 F | P10743CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P10743TR-ND 816.00/M ECK-TBC472MF 
RG We, Fig. 2 - Gull-Wing 
pala all ), 1000pF | +20 E | P10744CT-ND 1.19 94 86 | — =_ ECK-TBC102MEM 
a 50VAC 1500pF} +20 E | P10745CT-ND 1.19 94 86 | P10745TR-ND 681.80/M ECK-TBC152MEM 
‘ 5 2200pF} +20 E | P10746CT-ND 1.19 94 -86 | P10746TR-ND 681.80/M ECK-TBC222MEM 
3300pF} +20 F | P10747CT-ND 1.19 94 86 | P10747TR-ND 681.80/M ECK-TBC332MFM 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


FEATURES: ¢ Safety Capacitor for reflow soldering 


- Cap. | Temp. | Digi-Ke Cut Tape Price Each Digi-Ke Tape & Reel Pricing | Panasonic 
process * Approved by SEMKO (IEC60384-14/ Molded Resin Yenone | -enp || Tottoe ftter | Bon he Ears ee ca i 
EN132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by- 9 Ee ae : ; : ! : 
pass Capacitors) * High reliability through disc SpF | +0.5pF| SL | P11424CT-ND 1.39 «140 1.00 ‘| P11424TR-ND 796.00/M ECC-TFCOS0DG 
Ce a ee an Ceramic 10pF | +0.5pF| SL | P11425CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11425TR-ND 796.00/M ECC-TFC100DG 
_ e ‘1 /onverter, = 4 | 7 _ 
Power module * MODEM, xDSL. Application EX, | E!ement 22pF | +5% | SL | P11426CT-ND 139 110 1.00 | P11426TR-ND 796.00/M ECC-TFC220JG 
(MODEM) RATINGS: * Dimensions: 5.7L x 4.5W X 47pF | 10% | B | P11427CT-ND 143 1413 1.02 | P11427TR-ND 816.00/M ECK-TFC470KB 
2.37 (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 100pF | +10% | B | P11428CT-ND 1.43 1.13 1.02 _| P11428TR-ND 816.00/M ECK-TFC101KB 
100°C * Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 150pF | 410% | B |P11429CT-ND 143 1.13 1.02 | P11429TR-ND 816.00/M ECK-TFC151KB 
= es = Sree Ts 250VAC | 220pF | +10% | B | P11430CT-ND 143 1.13 1.02 | P11430TR-ND 816.00/M ECK-TFC221KB 
Chae. Change mange H7hI k— 45 —>| 330pF | +10% | B | PI1431CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11431TR-ND 816.00/M ECK-TFC331KB 
SL | 4350 --1000ppmr°C | 420°C ~ 485°C 3.11 470pF | +10% | B | P11432CT-ND 143 1413 1.02 | P11432TR-ND 816.00/M ECK-TFC471KB 
B 10% Maximum 20° = 485°C a 1000pF | +10% | B | P11433CT-ND 4.67 1.32 1.20_‘| P11433TR-ND 954.00/M ECK-TFC102KB 
E | 420, -55% Maximum | -20°C ~ 485°C t 1000pF ) +20% | E | P11434CT-ND 143 143 1.02 | P11434TR-ND 816.00/M ECK-TFC102ME 
F | +30, 80% Maximum | -20°C ~ +85°C r0.8s 10.85 1500pF | +20% | F | P11435CT-ND 143 143 1.02 | P11435TR-ND 816.00/M ECK-TFC152MF 
The reference temperature: 20°C : 2200pF | +20% | F | P11436CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11436TR-ND 816.00/M ECK-TFC222MF 
Ceramic Disc Capacitors - Type GL Dimensions (mm) 
Volt- | Capaci- Temp. Thick-| Lead-| Digi-Key Price Each Panasonic 
UL 1414 * CSA C22.2 APPROVED age | tance | Tolerance | Char. | Dia. | ness | Space) Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
FEATURES: — Temperature Characteristics 
+ Rated: g D 
Rated: 250VAC S55 | pmax 100pF | +20% B | 80/55 | 7.5 | p44g4-ND 61 46 33.19 | ECK-DGL101MB 
: Lt 
CSA rating: 125VAC > 0 é 
+S 7B 
& -20 2 © 150pF | +20% B | 80/55 | 7.5 | P4485-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL1S0MB 
APPLICATIONS: 2-40 oF 250 
* Antenna coupling g 60 = 680pF | +20% B | 90) 55 | 7.5 | P4489-ND 65 48 34 .20 | ECK-DGL681MB 
Line-bypass and Across-the-line 8 “80 F 2g 
an : g 
* Switching surge killer, etc. & 2 0 20 40 60 80 dele { 1000pF | +20% — | 90] 55 | 75 | P4490-ND 52 39 28 16 | ECK-DGL102ME 
Temperature (°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1319 


Panasonic 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
Now available in capacitance values of 1 UF (in 0402) up to 100 pF (in 1210) 


More Options are Available when Choosing Capacitors Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 
Advances in ceramic technology have now increased your choices when selecting the 
best capacitor for your application. No longer are you restricted to Aluminum Electrolytic, ESR vs. Frequency 
Tantalum or Chip Film Capacitors. High capacitance MLCC capacitors from Panasonic 
now offer higher capacitance and better performance. The superior reliability, ESR and 
impedance of MLCCs can now be found in higher capacitance values. 


10 


Sample 
MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 
TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR 


Product Design Benefits 

Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put more 
capacitance (1pF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 0402) while 
maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 50V). These mechanical 
and electrical characteristics will enable you to make products having smaller size, less 
weight, increased performance and at a lower cost, thereby making your products more 0.01 
competitive. 


ESR (ohm) 


Tantalum solid electrolytic capacitors 


MLCC. 


Electrical Performance Advantages of MLCCs 0.001 | 1 10 100 1000 10000 100000 
The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC Capacitors vs. Frequency (kHz) 

Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in the 100kHz to 1MHz range, 
provides a performance advantage for your decoupling needs. 


Lower Impedance (Z) 


ESL vs. Frequency Impedance vs. Frequency 
10 TT ond Gearaa ; 4000 Tantalum Cap 
antalum solid electrolytic capacitors Sample 
care MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R tour 
5 TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR a 
— N 10 
a 1 Sample Si 
Ww MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 3 
TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR = o1 
0.01 
0.001 
01 0. 1 10 100 1000 10000 100000 
100 1000 10000 100000 Frequency (kHz 
Frequency (kHz) en 


Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors is available. 
POC ASB KUT IND ecis.es catccn esse aves bls pee te ietecas fas heat ees upp baa ve sd eno vagne tes Maes aa canecugauanbeet etastuinerstelsh iat dtetebetteckes $49.95 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values - 400 pieces total. Values range from 1pF to 22uF in case sizes 0402 - 1206, and 0405 array. Temperature 
characteristic is XSR. Please call Digi-Key for details. 


Microwave (Hi-Q) Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
Now Available in Case Sizes of 0402 (0.1 ~ 15 pF) and 0201 (0.1 ~ 3 pF) 


Features and Major Characteristics: 


*High-Q values compared to standard MLCCs, due to their unique materials that Qvs Freq. 1/0402 Q vs Freq. / 0201 
includes silver inner-electrodes (refer to the graphs) 
¢ Small Case Sizes: 0201 (0.6 x 0.3 mm) and 0402 (1.0 x 0.5 mm) Wide Range of 1000 


1000 


Capacitance Values (0.1 to 15 pF, in 0.1 increments) ; —e— Panasonic (Ag) 1.0pF 
¢ Tight Capacitance Tolerances (as low as + / - 0.05 pF for 0.5 pF and lower) Panaso (Ag) 4.7pF 4 aes . 
* Very Stable COG Temperature Characteristics (0 + / - 30 ppm / °C) 25V Rated ___] —s—A (Ag/Pd) 4.7pF —a— A (Ag/Pd) 1.0pF 

Operating Voltage B (Ni) 470F B (Ni) 1.0pF 
Lead (Pb) Free Part Numbers: ECD-GOExxxx (0402) and ECD-GZExxxx (0201) 4 = nD : 

(Dielectric Materials, Electrodes, and Terminations) 100 | 100 —— 

. $ g 
Benefits: s 3 
Excellent electrical performance in RF and Microwave circuitry such as Impedance og a 
Matching, Resonant Circuits and Coupling. 

10 =| 10 
Typical Applications: 
Their small sizes are especially suited for RF and Microwave Circuitry contained within: 
RF Front-end Modules, Power Amplifier (PA) Modules, Duplexers, Voltage Controlled 
Oscillators (VCOs), Filter Circuitry (such as Band-Pass Filters), Impedance Matching 1 1 1 
Circuitry, Resonant Circuitry, Coupling and Bluetooth, Wireless LAN and Modem 
products. 0 1000 2000 3000 0 1000 2000 3000 4000 
Frequency (MHz) Frequency (MHz) 


Hi-Q Kits available in 0201 and 0402 case sizes. Call Digi-Key for details. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1320 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RoHS Compliant Parts Available 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 


a al 
y 
FEATURES: RECOMMENDED APPLICATIONS: ee 
< abe oe ae bee vive ae ik due to th lithi Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and T | 
ion ity characteristic and long life due to the monolithic filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and high 
+i ‘ A insulation resistance are required. bee] = 
¢ Excellent solderability and resistance to soldering heat due to Ly Lo 
terminals with three layers of silver nickel and solder Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high F - - 
* Low self-inductance and excellent frequency characteristic stability of capacitance are not so important. Dimensions shown in mm. 
NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X5S Type - Class2: Y5V Type - Class 2: Size Code (EIA) Lo w? L1/L2 
* Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: 0201 0.6 0.3 0.15 
-55°C ~ 125°C “55°C ~ 125°C “55°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
” 05°C ~ B5°C° 
pei Type : Class ad Temperature Coefficient (F Type: -25°C ~ 85°C°) 0402 1.00 0.50 0.20 
pti * Operating temperature range: 0508 4.25 2.00 0.20 
Temperature Coefficient -55°C ~ 85°C Temperature Coefficient 
= Temperature Coefficient = 0603 1.60 0.80 0.30 
£43 mS 
Bai 2 o 0612 1.60 3.2 0.30 
6 2 © 
eo 2 s 0805 2.0 1.25 0.50 
By 4 Ira aL7a aes 6 
8 2 g 2 1206 3.20 1.60 0.60 
ea s 2 
° =e 025 2 t Lawar Limit of X8S z . del0 3.20 200. Me 
o é EE t i 3. ine ! 
arenes 55-30 0 26 85 35 & 55 -250 20 85 1812 4.50 3.20 0.90 
Temperature (°C) Ti stir (C : Temperature (°C) 
pall ) 9 See data sheet for dimensional tolerance. 
Dim. Cut Tape 
Size wv a Digi-Key Pricing Mapeléineel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 PCC2101CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2101TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1EOR5C 
1.0pF +.25pF 0.30 PCC2102CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2102TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 PCC2103CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2103TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 PCC2104CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2104TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 PCC2105CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2105TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 PCC2106CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2106TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 PCC2107CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2107TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 PCC2108CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2108TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 PCC2109CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2109TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 PCC2110CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2110TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 PCC2111CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2111TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 PCC2112CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2112TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 PCC2113CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2113TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E120J 
15pF +5% 0.30 PCC2114CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2114TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 PCC2115CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2115TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 PCC2116CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2116TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 PCC2117CT-ND .18 1.28 4.59 7.14 PCC2117TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E270J 
33pF +5% 0.30 PCC2118CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2118TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1E330J 
39pF +5% 0.30 PCC2119CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2119TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C390J 
47pF +5% 0.30 PCC2120CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2120TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 PCC2121CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2121TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 PCC2122CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2122TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C680J 
82pF +5% 0.30 PCC2123CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2123TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 PCC2124CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2124TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 PCC2388CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2388TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H151K 
0201 220pF +10% 0.30 PCC2389CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2389TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H221K 
50 330pF +10% 0.30 PCC2390CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2390TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H331K 
470pF +10% 0.30 PCC2391CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2391TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H471K 
680pF +10% 0.30 PCC2392CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2392TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2387CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2387TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1H102K 
150pF +10% 0.30 PCC2125CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2125TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 PCC2126CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2126TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E221K 
331pF +10% 0.30 PCC2127CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2127TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E331K 
x7R | 25 470pF +10% 0.30 PCC2128CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2128TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 PCC2129CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2129TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2130CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2130TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E102K 
1500pF +10% 0.30 PCC2385CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2385TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1E152K 
2200pF +10% 0.30 PCC2386CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2386TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1E222K 
1500pF +10% 0.30 PCC2131CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2131TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1C152K 
16 2200pF +10% 0.30 PCC2132CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2132TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1C222K 
3300pF +10% 0.30 PCC2384CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2384TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1C332K 
10 3300pF +10% 0.30 PCC2133CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2133TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 PCC2134CT-ND -18 1.28 4.59 7.14 PCC2134TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEBOJ472K 
6800pF +10% 0.30 PCC2135CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2135TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEBOJ682K 
63 10000pF +10% 0.30 PCC2136CT-ND 18 1.28 4.59 7.14 PCC2136TR-ND 15,000 6.00/M | ECJ-ZEBOJ103K 
" AF +10% 0.30 PCC2366CT-ND 53 3.49 11.28 14.35 PCC2366TR-ND 15,000 11.00/M | ECJ-ZEBOJ104K 
X5R AF +10% 0.30 PCC13492CT-ND}t NEW! -76 4.97 16.09 20.48 PCC13492TR-NDt NEW!| 15,000 15.00/M | ECJ-ZEBFJ104K 
AF +20% 0.30 PCC2336CT-ND 35 2.36 7.98 12.16 PCC2336TR-ND 15,000 10.00/M | ECJ-ZEBOJ104M 
4700pF +10% 0.30 PCC2382CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2382TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1A472K 
10 6800pF +10% 0.03 PCC2383CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2383TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1A682K 
.O1F +10% 0.30 PCC2381CT-ND 33 2.13 6.88 8.75 PCC2381TR-ND 15,000 7.00/M | ECJ-ZEB1A103K 
-5pF +.25pF 0.50 PCCORSCQCT-ND> alg 1.35 4.66 7.35 PCCORS5CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HOR5C 
1.0pF +.25pF 0.50 PCC010CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC010CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 PCC1R5CQCT-ND+ 19 1.35 4.66 7.35 PCC1R5CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 PCC020CQCT-ND* s19) 1.35 4.66 7.35 PCCO020CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 PCCO30CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCCO30CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 | PCCO40CQCT-ND+ 19 1.35 4.66 7.35 PCCO40CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HO40C 
5.0pF +.25pF 0.50 | PCCO50CQCT-ND+ 19 1.35 4.66 7.35 PCCOS0CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HO50C 
6.0pF +.5pF 0.50 PCCO60CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCCO60CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HO60D 
7.0pF +.5pF 0.50 PCCO70CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCCO070CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 PCCO80CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCCO80CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEC1H080D 
0402|NPO| 50 9.0pF +.5pF 0.50 PCCO90CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCCO90CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HO90D 
10pF +.5pF 0.50 PCC100CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC100CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H100D 
12pF +5% 0.50 PCC120CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC120CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H120J 
15pF +5% 0.50 PCC150CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC150CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H150J 
18pF +5% 0.50 PCC180CQCT-NDe a9, 1.35 4.66 7.35 PCC180CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEC1H180J 
22pF +5% 0.50 PCC220CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC220CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEC1H220J 
27pF +5% 0.50 PCC270CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC270CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H270J 
33pF +5% 0.50 PCC330CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC330CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H330J 
39pF +5% 0.50 PCC390CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC390CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H390J 
47pF +5% 0.50 PCC470CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC470CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEC1H470J 
56pF +5% 0.50 PCC560CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC560CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H560J 
68pF +5% 0.50 PCC680CQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC680CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H680J 
+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tapere Real 
Size wv iy Digi-Key Pricing Ps Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
82pF +5% 0.50 PCC820CQCT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC820CQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H820J 
100pF +5% 0.50 PCC101CQCT-ND* 20 1.43 4.94 7.80 PCC101CQTR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEC1H101J 
NPO| 50 120pF +5% 0.50 PCC121CQCT-NDe 20 1.43 4.94 7.80 PCC121CQTR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEC1H121J 
150pF +5% 0.50 PCC151CQCT-ND* 20 1.43 4.94 7.80 PCC151CQTR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEC1H151J 
180pF +5% 0.50 PCC181CQCT-NDe 18 1.30 4.68 7.28 PCC181CQTR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEC1H181J 
220pF +5% 0.50 PCC221CQCT-ND* -18 1.30 4.68 7.28 PCC221CQTR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEC1H221J 
100pF +10% 0.50 PCC1709CT-ND» AQ 1.35 4.66 7.35 PCC1709TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H101K 
120pF +10% 0.50 PCC1710CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1710TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H121K 
150pF +10% 0.50 PCC1711CT-ND» 19 1.35 4.66 7.35 PCC1711TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H151K 
180pF +10% 0.50 PCC1712CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1712TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1H181K 
220pF +10% 0.50 PCC1713CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1713TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H221K 
270pF +10% 0.50 PCC1714CT-ND* a9, 1.35 4.66 7.35 PCC1714TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H271K 
330pF +10% 0.50 PCC1715CT-NDe ag. 1.35 4.66 7.35 PCC1715TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1H331K 
390pF +10% 0.50 PCC1716CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1716TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H391K 
470pF +10% 0.50 PCC1717CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1717TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1H471K 
50 560pF +10% 0.50 PCC1718CT-ND» M9. 1.35 4.66 7.35 PCC1718TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H561K 
680pF +10% 0.50 PCC1719CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1719TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H681K 
820pF +10% 0.50 PCC1720CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1720TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H821K 
1000pF +10% 0.50 PCC1721CT-ND* 219, 1.35 4.66 7.35 PCC1721TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H102K 
1200pF +10% 0.50 PCC1722CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1722TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H122K 
1500pF +10% 0.50 PCC1723CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1723TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H152K 
1800pF +10% 0.50 PCC1724CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1724TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H182K 
2200pF +10% 0.50 PCC1725CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1725TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H222K 
2700pF +10% 0.50 PCC1726CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1726TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H272K 
3300pF +10% 0.50 PCC1727CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1727TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H332K 
3900pF +10% 0.50 PCC1728CT-ND* a9) 1.35 4.66 7.35 PCC1728TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1H392K 
100pF +10% 0.50 PCC1702CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1702TR-ND 10,000 90.00/M | ECJ-OEB1E101K 
120pF +10% 0.50 PCC1703CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1703TR-ND 10,000 90.00/M | ECJ-OEB1E121K 
150pF +10% 0.50 PCC1704CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1704TR-ND 10,000 90.00/M | ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 PCC1705CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1705TR-ND 10,000 90.00/M | ECJ-OEB1E181K 
220pF +10% 0.50 PCC1706CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1706TR-ND 10,000 90.00/M | ECJ-OEB1E221K 
270pF +10% 0.50 PCC271BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC271BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E271K 
X7R 330pF +10% 0.50 PCC331BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC331BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E331K 
391pF +10% 0.50 PCC391BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC391BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E391K 
470pF +10% 0.50 PCC471BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC471BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E471K 
560pF +10% 0.50 PCC561BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC561BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 PCC681BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC681BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E681K 
820pF +10% 0.50 PCC821BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC821BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E821K 
25 1000pF +10% 0.50 PCC102BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC102BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E102K 
1200pF +10% 0.50 PCC122BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC122BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E122K 
1500pF +10% 0.50 PCC152BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC152BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 PCC182BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC182BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E182K 
2200pF +10% 0.50 PCC222BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC222BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECJ-OEB1E222K 
2700pF +10% 0.50 PCC272BQCT-ND 3.12 22.00 76.00 120.00 PCC272BQTR-ND 10,000 100.00/M | ECJ-OEB1E272K 
3300pF +10% 0.50 PCC332BQCT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC332BQTR-ND 10,000 109.00/M | ECJ-OEB1E332K 
3900pF +10% 0.50 PCC392BQCT-ND 3.51 24.75 85.50 135.00 PCC392BQTR-ND 10,000 113.00/M | ECJ-OEB1E392K 
4700pF +10% 0.50 PCC472BQCT-ND= ag, 1.35 4.66 7.35 PCC472BQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E472K 
5600pF +10% 0.50 PCC1707CT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC1707TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E562K 
6800pF +10% 0.50 PCC1708CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1708TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E682K 
0402 8200pF +10% 0.50 PCC2271CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC2271TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E822K 
-O1nF +10% 0.50 PCC2270CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC2270TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E103K 
5600pF +10% 0.50 PCC562BQCT-ND 2.42 17.05 58.90 93.00 PCC562BQTR-ND 10,000 78.00/M | ECJ-OEB1C562K 
6800pF +10% 0.50 PCC682BQCT-ND 2.50 17.60 60.80 96.00 PCC682BQTR-ND 10,000 80.00/M | ECJ-OEB1C682K 
8200pF +10% 0.50 PCC822BQCT-ND* 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC822BQTR-ND 10,000 81.00/M | ECJ-0OEB1C822K 
10000pF +10% 0.50 PCC103BQCT-ND* 19 1.35 4.66 7.35 PCC103BQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1C103K 
16 | 12000pF +10% 0.50 PCC1700CT-NDe 19 1.35 4.66 7.35 PCC1700TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1C123K 
15000pF +10% 0.50 PCC1701CT-NDe .21 1.46 5.04 7.95 PCC1701TR-ND 10,000 7.00/M | ECJ-OEB1C153K 
18000pF +10% 0.50 PCC2137CT-ND* .38 2.67 9.22 14.57 PCC2137TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1C183K 
22000pF +10% 0.50 PCC2138CT-NDe 25 1.79 6.18 9.75 PCC2138TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-0OEB1C223K 
pF +10% 0.50 PCC13490CT-ND NEW! 1.14 7.44 24.06 30.63 PCC13490TR-ND NEW! | 10,000 25.00/M | ECJ-OEX1C104K 
16 pF +10% 0.50 PCC2363CT-ND 93 6.08 19.66 25.03 PCC2363TR-ND 10,000 20.00/M | ECJ-OEB1C104K 
27000pF +10% 0.50 PCC2139CT-ND .26 1.84 6.37 10.05 PCC2139TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A273K 
33000pF +10% 0.50 PCC2140CT-ND 26 1.84 6.37 10.05 PCC2140TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A333K 
39000pF +10% 0.50 PCC2141CT-ND .26 1.84 6.37 10.05 PCC2141TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A393K 
47000pF +10% 0.50 PCC2142CT-ND 26 1.84 6.37 10.05 PCC2142TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A473K 
10 | 56000pF +10% 0.50 PCC2143CT-ND .26 1.84 6.37 10.05 PCC2143TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2144CT-ND .26 1.84 6.37 10.05 PCC2144TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A683K 
X5R 82000pF +10% 0.50 PCC2145CT-ND 26 1.84 6.37 10.05 PCC2145TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A823K 
5 AF +10% 0.50 PCC2146CT-ND* .26 1.84 6.37 10.05 PCC2146TR-ND 10,000 8.00/M | ECJ-OEB1A104K 
1.0uF +20% 0.50 PCC2364CT-ND 2.01 12.99 40.11 57.30 PCC2364TR-ND 10,000 51.00/M | ECJ-OEB1A105M 
.22UF +10% 0.50 PCC2269CT-ND 69 4.65 15.75 24.00 PCC2269TR-ND 10,000 19.00/M | ECJ-OEBOJ224K 
A7UF +10% 0.50 PCC2394CT-ND 89 5.82 18.84 23.98 PCC2394TR-ND 10,000 19.00/M | ECJ-OEB0J474K 
63 1pF +20% 0.50 PCC2257CT-ND 1.12 7.89 27.27 43.05 PCC2257TR-ND 10,000 36.00/M | ECJ-OEBOJ105M 
” 1pF +10% 0.50 PCC2393CT-ND 1.85 12.07 39.05 49.70 PCC2393TR-ND 10,000 40.00/M | ECJ-OEBOJ105K 
1pF +10% 0.50 PCC13493CT-NDt NEW! 1.99 13.01 42.08 53.55 PCC13493TR-NDt NEW!| 10,000 43.00/M | ECJ-OEBFJ105K 
2.2uF +20% 0.50 PCC2421CT-ND NEW! 2.28 14.79 45.68 65.25 PCC2421TR-ND NEW! 10,000 58.00/M | ECJ-OEBO0J225M 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1741CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1741TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1H102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1742CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1742TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1H152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1743CT-ND 219) 1.35 4.66 7.35 PCC1743TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1H222Z 
50 3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1744CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1744TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1H332Z 
4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1745CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1745TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1H472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1746CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1746TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1H682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1747CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1747TR-ND 10,000 6.00/M_| ECJ-OEF1H103Z 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1732CT-ND 19 1.35 4.66 7.38 PCC1732TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1733CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1733TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1734CT-ND alg: 1.35 4.66 7.35 PCC1734TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1E222Z 
3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1735CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1735TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1E332Z 
Y5V 25 4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1736CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1736TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1E472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1737CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1737TR-ND 10,000 83.00/M | ECJ-OEF1E682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1738CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1738TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1E103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1739CT-ND 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC1739TR-ND 10,000 81.00/M | ECJ-OEF1E153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1740CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1740TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1E223Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC153FQCT-ND 3.08 21.73 75.05 118.50 PCC153FQTR-ND 10,000 99.00/M | ECJ-OEF1C153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC223FQCT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC223FQTR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1C223Z 
16 33000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC333FQCT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC333FQTR-ND 10,000 109.00/M | ECJ-OEF1C333Z 
A7000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1729CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1729TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1C473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1730CT-ND 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC1730TR-ND 10,000 109.00/M | ECJ-OEF1C683Z 
pF +80%/-20% | 0.50 PCC1731CT-ND 19 1.35 4.66 7.35 PCC1731TR-ND 10,000 6.00/M | ECJ-OEF1C104Z 
10 .22UF +80%/-20% | 0.50 PCC2272CT-ND 73 4.90 16.59 25.28 PCC2272TR-ND 10,000 20.00/M | ECJ-OEF1A224Z 
6.3 1pF +80%/-20% | 0.50 PCC2268CT-ND 94 6.36 21.53 32.80 PCC2268TR-ND 10,000 26.00/M | ECJ-OEFOJ105Z 
0508 | X7R | 50 .O1nF +10% 0.85 PCC2187CT-ND 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2187TR-ND 4,000 76.00/M | ECY-29RH103KV 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tr & Reel 
Size wv Ts Digi-Key Pricing ape 28 Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
0508 X7R | 25 pF +10% 0.85 PCC2188CT-ND 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2188TR-ND 4,000 76.00/M | ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 PCC2189CT-ND 2.28 16.25 58.50 97.50 PCC2189TR-ND 4,000 85.00/M | ECY-29RA105KV 
10pF +0.5pF 0.80 PCC1941CT-ND A3 2.88 9.77 15.81 PCC1941TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VC2A100D 
15pF +5% 0.80 PCC1942CT-ND 43 2.88 Chea 15.81 PCC1942TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VC2A150J 
22pF +5% 0.80 PCC1943CT-ND A3 2.88 9.77 15.81 PCC1943TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VC2A220J 
100 33pF +5% 0.80 PCC1944CT-ND 36 2.56 8.84 14.88 PCC1944TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 PCC1945CT-ND -36 2.56 8.84 14.88 PCC1945TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 PCC1946CT-ND -36 2.56 8.84 14.88 PCC1946TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 PCC1947CT-ND 36 2.56 8.84 14.88 PCC1947TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VC2A101J 
-5pF +0.25pF 0.80 PCCORSCVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCCORSCVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HOR5C 
1pF +0.25pF 0.80 PCC010CVCT-NDe 31 2.4 7.14 11.56 PCCO10CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.80 PCC1RS5CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC1R5CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF 0.80 PCCO20CVCT-ND» 31 244 7.14 11.56 PCCO20CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF 0.80 PCCO30CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCCO30CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO30C 
4pF +0.25pF 0.80 PCCO40CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCCO40CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H040C 
5pF +0.25pF 0.80 PCCO50CVCT-NDe 31 2d 7.14 11.56 PCCOS50CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO50C 
6pF +0.5pF 0.80 PCCO60CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCCO60CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO60D 
7pF +0.5pF 0.80 PCCO70CVCT-NDe 31 2.14 7.14 11.56 PCCO70CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO70D 
8pF +0.5pF 0.80 PCCO80CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCCO80CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO80D 
QpF +0.5pF 0.80 PCCO90CVCT-ND» 31 244 7.14 11.56 PCCO90CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.80 PCC100CVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC100CVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 PCC120ACVCT-ND 31 2.14 7.14 11.56 PCC120ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H120J 
15pF +5% 0.80 PCC150ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC150ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H150J 
NPO 18pF +5% 0.80 PCC180ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC180ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 PCC220ACVCT-NDe 31 2.14 7.14 11.56 PCC220ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H220J 
27pF +5% 0.80 PCC270ACVCT-NDe 31 2:11 7.14 11.56 PCC270ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H270J 
50 33pF +5% 0.80 PCC330ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC330ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H330J 
39pF +5% 0.80 PCC390ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC390ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% 0.80 PCC470ACVCT-NDe 31 214 7.14 11.56 PCC470ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H470J 
56pF +5% 0.80 PCC560ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC560ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% 0.80 PCC680ACVCT-NDe 31 2 7.14 11.56 PCC680ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H680J 
82pF +5% 0.80 PCC820ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC820ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H820J 
100pF +5% 0.80 PCC101ACVCT-NDe 31 2.14 7.14 11.56 PCC101ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H101J 
120pF +5% 0.80 PCC121ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC121ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H121J 
150pF +5% 0.80 PCC151ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC151ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H151J 
180pF +5% 0.80 PCC181ACVCT-NDe 31 2.44 7.14 11.56 PCC181ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H181J 
220pF +5% 0.80 PCC221ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC221ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H221J 
270pF +5% 0.80 PCC271ACVCT-NDe 31 2d 7.14 11.56 PCC271ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H271J 
330pF +5% 0.80 PCC331ACVCT-NDe 31 2.11 7.14 11.56 PCC331ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H331J 
390pF 45% 0.80 PCC391ACVCT-NDe 31 2.14 7.14 11.56 PCC391ACVTR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H391J 
470pF +5% 0.80 PCC2147CT-ND 31 2.11 7.14 11.56 PCC2147TR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VC1H471J 
560pF +5% 0.80 PCC2148CT-ND 52 3.47 11.76 19.04 PCC2148TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VC1H561J 
680pF +5% 0.80 PCC2149CT-ND 52 3.47 11.76 19.04 PCC2149TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VC1H681J 
820pF +5% 0.80 PCC2150CT-ND 52 3.47 11.76 19.04 PCC2150TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 PCC2151CT-ND 64 4.34 14.70 23.80 PCC2151TR-ND 4,000 19.00/M | ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 PCC1953CT-ND 44 3.08 10.64 17.92 PCC1953TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 PCC1954CT-ND 44 3.08 10.64 17.92 PCC1954TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB2D331K 
200 470pF +10% 0.80 PCC1955CT-ND 44 3.08 10.64 17.92 PCC1955TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB2D471K 
680pF +10% 0.80 PCC1956CT-ND 44 3.08 10.64 17.92 PCC1956TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1957CT-ND 44 3.08 10.64 17.92 PCC1957TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB2D102K 
220pF +10% 0.80 PCC1948CT-ND 40 2.70 9.14 14.79 PCC1948TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB2A221K 
0603 330pF +10% 0.80 PCC1949CT-ND 40 2.70 9.14 14.79 PCC1949TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB2A331K 
100 470pF +10% 0.80 PCC1950CT-ND 40 2.70 9.14 14.79 PCC1950TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB2A471K 
680pF +10% 0.80 PCC1951CT-ND 40 2.70 9.14 14.79 PCC1951TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB2A681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1952CT-ND 40 2.70 9.14 14.79 PCC1952TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB2A102K 
220pF £10% 0.80 | PCC221BVCT-ND 83 5.58 18.90 30.60 PCC221BVTR-ND 4,000 24.00/M | ECU-V1H221KBV* 
1000pF +10% 0.80 PCC1772CT-NDe .29 1.92 6.51 10.54 PCC1772TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H102K 
1200pF +10% 0.80 PCC1773CT-NDe .29 1.92 6.51 10.54 PCC1773TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H122K 
1500pF +10% 0.80 PCC1774CT-NDe .29 1.92 6.51 10.54 PCC1774TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 PCC1775CT-ND* 29 1.92 6.51 10.54 PCC1775TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 PCC1776CT-ND* .23 1.52 5.15 8.33 PCC1776TR-ND 4,000 7.00/M | ECJ-1VB1H222K 
2700pF +10% 0.80 PCC1777CT-NDe .29 1.92 6.51 10.54 PCC1777TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 PCC1778CT-ND* .29 1.92 6.51 10.54 PCC1778TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H332K 
3900pF +10% 0.80 PCC1779CT-NDe .29 1.92 6.51 10.54 PCC1779TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H392K 
4700pF +10% 0.80 PCC1780CT-ND+ 29 1.92 6.51 10.54 PCC1780TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 PCC1781CT-ND* .29 1.92 6.51 10.54 PCC1781TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H562K 
50 6800pF +10% 0.80 PCC1782CT-ND* .29 1.92 6.51 10.54 PCC1782TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H682K 
8200pF +10% 0.80 PCC1783CT-ND* .29 1.92 6.51 10.54 PCC1783TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H822K 
10000pF +10% 0.80 PCC1784CT-NDe 27 1.83 6.20 10.03 PCC1784TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1H103K 
12000pF +10% 0.80 PCC123BVCT-ND 47 3.17 10.75 17.41 PCC123BVTR-ND 4,000 14.00/M_ | ECU-V1H123KBV* 
12000pF +10% 0.80 PCC1785CT-NDe .34 2.26 7.67 12.41 PCC1785TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1786CT-ND+ .34 2.26 7.67 12.41 PCC1786TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1H153K 
X7R .018UF +10% 0.80 PCC2281CT-ND .34 2.26 7.67 11.68 PCC2281TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1H183K 
.022UF +10% 0.80 PCC2282CT-ND 34 2.26 7.67 11.68 PCC2282TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1H223K 
.027 UF +10% 0.80 PCC2283CT-ND 58 3.94 13.34 20.32 PCC2283TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VB1H273K 
-033UF +10% 0.80 PCC2284CT-ND 58 3.94 13.34 20.32 PCC2284TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VB1H333K 
-039UF +10% 0.80 PCC2285CT-ND 58 3.94 13.34 20.32 PCC2285TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VB1H393K 
.047 UF +10% 0.80 PCC2286CT-ND 58 3.94 13.34 20.32 PCC2286TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VB1H473K 
AF +10% 0.80 PCC2398CT-ND -90 5.87 18.98 24.15 PCC2398TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VB1H104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1763CT-ND 27 1.83 6.20 10.03 PCC1763TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VB1E103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1764CT-ND 34 2.26 7.67 12.41 PCC1764TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1765CT-ND .34 2.26 7.67 12.41 PCC1765TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1766CT-ND* 34 2.26 7.67 12.41 PCC1766TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1767CT-NDe 34 2.26 7.67 12.41 PCC1767TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1768CT-NDe 34 2.26 7.67 12.41 PCC1768TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E273K 
25 | 33000pF +10% 0.80 PCC1769CT-ND* .34 2.26 7.67 12.41 PCC1769TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1770CT-NDe 34 2.26 7.67 12.41 PCC1770TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1771CT-NDe 34 2.26 7.67 12.41 PCC1771TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1E473K 
-O56uF +10% 0.80 PCC2278CT-ND 45 3.04 10.29 15.68 PCC2278TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VB1E563K 
-O68UF +10% 0.80 PCC2279CT-ND 45 3.04 10.29 15.68 PCC2279TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VB1E683K 
-082UF +10% 0.80 PCC2280CT-ND 45 3.04 10.29 15.68 PCC2280TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VB1E823K 
(pF +10% 0.80 PCC2277CT-ND 45 3.04 10.29 15.68 PCC2277TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1750CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1750TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1751CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1751TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1752CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1752TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1753CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1753TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C183K 
16 | 22000pF +10% 0.80 PCC1754CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1754TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1755CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1755TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C273K 
33000pF +10% 0.80 PCC1756CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1756TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1757CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1757TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1758CT-ND 35 2.36 7.98 12.92 PCC1758TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C473K 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tr & Reel 
Size wv ali Digi-Key Pricing ene es Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
56000pF +10% 0.80 PCC1759CT-NDe 35 2.36 7.98 12.92 PCC1759TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C563K 
x7R| 16 68000pF +10% 0.80 PCC1760CT-ND* 35 2.36 7.98 12.92 PCC1760TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C683K 
82000pF +10% 0.80 PCC1761CT-NDe 35 2.36 7.98 12.92 PCC1761TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C823K 
pF +10% 0.80 PCC1762CT-ND* 35 2.36 7.98 12.92 PCC1762TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1C104K 
25 1pr +10% 0.80 PCC2422CT-ND NEW! 2.12 13.86 44.83 57.05 PCC2422TR-ND NEW! 4,000 51.00/M | ECJ-1VB1E105K 
16 1.0uF +10% 0.80 PCC2224CT-ND 87 6.20 22.32 34.72 PCC2224TR-ND 4,000 32.00/M | ECJ-1VB1C105K 
12uF +10% 0.80 PCC1906CT-NDe 1.76 12.38 42.75 72.00 PCC1906TR-ND 4,000 59.00/M | ECJ-1VB1A124K 
-15uF +10% 0.80 PCC1748CT-ND* 30 2.09 7.22 12.16 PCC1748TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VB1A154K 
18uF +10% 0.80 PCC1907CT-NDe 1.79 12.65 43.70 73.60 PCC1907TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-1VB1A184K 
.22UF +10% 0.80 PCC1749CT-NDe AB 3.25 11.21 18.88 PCC1749TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB1A224K 
10 -33UF +10% 0.80 PCC2274CT-ND A6 3.25 11.21 18.88 PCC2274TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB1A334K 
ATF +10% 0.80 PCC2275CT-ND A6 3.25 11.21 18.88 PCC2275TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB1A474K 
-68uF +10% 0.80 PCC2276CT-ND 97 6.54 22.16 33.76 PCC2276TR-ND 4,000 28.00/M | ECJ-1VB1A684K 
1pF +10% 0.80 PCC2174CT-ND 74 5.28 18.99 31.65 PCC2174TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-1VB1A105K 
2.2uUF +20% 0.80 PCC2365CT-ND 1.35 9.08 29.70 46.20 PCC2365TR-ND 4,000 44.00/M | ECJ-1VB1A225M 
2.2uUF +10% 0.80 PCC2397CT-ND 1.73 11.22 34.65 49.50 PCC2397TR-ND 4,000 48.00/M | ECJ-1VB1A225K 
.27UF +10% 0.80 PCC1908CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1908TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J274K 
X5R -33UF +10% 0.80 PCC1909CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1909TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J334K 
-S9UF +10% 0.80 PCC1910CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1910TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J394K 
ATF +10% 0.80 PCC1911CT-ND 45 3.19 11.02 18.56 PCC1911TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VB0J474K 
-56UF +10% 0.80 PCC1912CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1912TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-1VBOJ564K 
-68uF +10% 0.80 PCC1913CT-ND 45 3.19 11.02 18.56 PCC1913TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VBOJ684K 
63 -82uF +10% 0.80 PCC1914CT-ND 2.50 17.60 60.80 102.40 PCC1914TR-ND 4,000 83.00/M | ECJ-1VB0J824K 
= 1pF +10% 0.80 PCC1915CT-NDe 51 3.63 12.54 21.12 PCC1915TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VB0J105K 
2.2uUF +10% 0.80 PCC2273CT-ND 4.17 8.25 28.50 45.00 PCC2273TR-ND 4,000 39.00/M | ECJ-1VB0J225K 
2.2uUF +10% 0.80 PCC13494CT-NDt NEW! 2.28 14.88 48.13 61.25 PCC13494TR-NDt NEW!| 4,000 54.00/M | ECJ-1VBFJ225K 
0603 4.7UF +10% 0.80 PCC2396CT-ND 1.97 12.75 39.38 56.25 PCC2396TR-ND 4,000 54.00/M | ECJ-1VB0J475K 
4.7uF +10% 0.80 PCC13495CT-ND}t NEW! 2.29 14.86 45.89 65.55 PCC13495TR-NDt NEW!| 4,000 63.00/M | ECJ-1VBFJ475K 
4.7UF +20% 0.80 PCC2318CT-ND 1.46 10.31 35.63 56.25 PCC2318TR-ND 4,000 49.00/M | ECJ-1VB0J475M 
10uF +20% 0.80 PCC2395CT-ND 4.10 27.50 90.00 140.00 PCC2395TR-ND 4,000 133.00/M | ECJ-1VB0J106M 
4.0 10uF +20% 0.80 PCC2367CT-ND 3.25 21.49 81.18 128.93 PCC2367TR-ND 4,000 124.00/M | ECJ-1VBOG106M 
X5S | 25 1.0uF +20% 0.80 PCC2354CT-ND 1.67 11.77 40.66 64.20 PCC2354TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-1V41E105M 
1500pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1796CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 PCC1796TR-ND 4,000 21.00/M | ECU-V1H152ZFV* 
10000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1801CT-ND 29 1.92 6.51 10.54 PCC1801TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1802CT-ND 69 4.65 15.75 25.50 PCC1802TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VF1H153Z 
50 22000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1803CT-ND 31 2.08 7.04 11.39 PCC1803TR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1804CT-ND 87 5.89 19.95 32.30 PCC1804TR-ND 4,000 26.00/M | ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1805CT-ND 31 2.08 7.04 11.39 PCC1805TR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC2152CT-ND 1.15 7.75 26.25 42.50 PCC2152TR-ND 4,000 34.00/M | ECJ-1VF1H683Z 
pF +80%/-20% | 0.80 PCC2153CT-ND -36 2.45 8.30 13.43 PCC2153TR-ND 4,000 11.00/M | ECJ-1VF1H104Z 
ysv | 25 68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1793CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1793TR-ND 4,000 32.00/M | ECJ-1VF1E683Z 
pF +80%/-20% | 0.80 PCC1794CT-ND 33 2.20 7.46 12.07 PCC1794TR-ND 4,000 10.00/M | ECJ-1VF1E104Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC1788CT-ND 27 1.80 6.09 9.86 PCC1788TR-ND 4,000 8.00/M | ECJ-1VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.80 PCC1789CT-ND 1.01 6.82 23.10 37.40 PCC1789TR-ND 4,000 30.00/M | ECJ-1VF1C154Z 
16 22UF +80%/-20% | 0.80 PCC1790CT-ND .38 2.57 8.72 14.11 PCC1790TR-ND 4,000 11.00/M | ECJ-1VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.80 PCC1791CT-ND 1.38 9.30 31.50 51.00 PCC1791TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-1VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.80 PCC1792CT-ND -38 2.57 8.72 14.11 PCC1792TR-ND 4,000 11.00/M | ECJ-1VF1C474Z 
10 -68yuF +80%/-20% | 0.80 PCC2154CT-ND 1.91 13.48 46.55 78.40 PCC2154TR-ND 4,000 64.00/M | ECJ-1VF1A684Z 
1pF +80%/-20% | 0.80 PCC1787CT-ND 36 2.53 8.74 14.72 PCC1787TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2uUF +80%/-20% | 0.80 PCC2181CT-ND 1.08 7.73 27.81 46.35 PCC2181TR-ND 4,000 40.00/M | ECJ-1VFOJ225Z 
25 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2399CT-ND 59 3.83 12.38 15.75 PCC2399TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2287CT-ND 52 3.47 11.76 17.92 PCC2287TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2uUF +80%/-20% | 0.80 PCC2229CT-ND 417 8.35 30.06 46.76 PCC2229TR-ND 4,000 43.00/M | ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 PCC2173CT-ND 3.08 22.00 79.18 131.97 PCC2173TR-ND 4,000 114.00/M | ECY-39RH153KV 
16 -33 UF +10% 0.85 PCC2185CT-ND 7.80 55.72 200.58 334.31 PCC2185TR-ND 4,000 290.00/M | ECY-39RC334KV 
0612 50 pF +10% 0.85 PCC2313CT-ND 2.39 16.83 58.14 91.80 PCC2313TR-ND 4,000 80.00/M | ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 PCC2186CT-ND 2.43 17.33 62.37 103.95 PCC2186TR-ND 4,000 90.00/M | ECY-39RC105KV 
6.3 10uF +20% 0.85 PCC2355CT-ND 13.32 99.88 355.12 590.39 PCC2355TR-ND 4,000 568.00/M | ECY-39RJ106MV 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1971CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1971TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D100D 
15pF +5% 0.85 PCC1972CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1972TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D150J 
22pF +5% 0.85 PCC1973CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1973TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D220J 
33pF +5% 0.85 PCC1974CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1974TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D330J 
200 47pF +5% 0.85 PCC1975CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1975TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D470J 
68pF +5% 1.25 PCC1976CT-ND 3.78 27.00 97.20 162.00 PCC1976TR-ND 2,000 151.00/M | ECJ-2YC2D680J 
100pF +5% 1.25 PCC1977CT-ND 3.82 27.25 98.10 163.50 PCC1977TR-ND 2,000 153.00/M | ECJ-2YC2D101J 
150pF +5% 1.25 PCC1978CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1978TR-ND 2,000 158.00/M | ECJ-2YC2D151J 
220pF +5% 1.25 PCC1979CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1979TR-ND 2,000 158.00/M | ECJ-2YC2D221J 
330pF +5% 1.25 PCC1980CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1980TR-ND 2,000 158.00/M | ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1958CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1958TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A100D 
15pF +5% 0.85 PCC1959CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1959TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A150J 
22pF +5% 0.85 PCC1960CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1960TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A220J 
33pF +5% 0.85 PCC1961CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1961TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A330J 
47pF +5% 0.85 PCC1962CT-ND 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1962TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A470J 
68pF +5% 0.85 PCC1963CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1963TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A680J 
100 100pF +5% 0.85 PCC1964CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1964TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A101J 
150pF +5% 0.85 PCC1965CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1965TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A151J 
220pF +5% 0.85 PCC1966CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1966TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A221J 
0805 | NPO 330pF +5% 0.85 PCC1967CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1967TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A331J 
470pF +5% 0.85 PCC1968CT-ND 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1968TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A471J 
680pF +5% 0.85 PCC1969CT-ND 1.09 7.80 28.08 46.80 PCC1969TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A681J 
1000pF +5% 0.85 PCC1970CT-ND 1.29 9.23 33.21 55.35 PCC1970TR-ND 4,000 48.00/M | ECJ-2VC2A102J 
-5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCCORSCNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF 0.60 PCC010CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCCO10CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.60 PCC1RS5CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCC1R5CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF 0.60 PCCO20CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCCO20CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF 0.60 PCCO30CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCCO30CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF 0.60 PCCO40CNCT-NDe* 97 6.51 22.05 33.60 PCCO40CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25pF 0.60 PCCOS50CNCT-ND=* 97 6.51 22.05 33.60 PCCOS50CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1HO50C 
6.0pF +0.5pF 0.60 PCCO60CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO60CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1HO60D 
50 7.0pF +0.5pF 0.60 PCCO70CNCT-ND=* 97 6.51 22.05 33.60 PCCO70CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 PCCO80CNCT-NDe 97 6.51 22.05 33.60 PCCO80CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1HO80D 
9.0pF +0.5pF 0.60 PCCO90CNCT-ND» 97 6.51 22.05 33.60 PCCO90CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.60 PCC100CNCT-ND=* 97 6.51 22.05 33.60 PCC100CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H100D 
12pF +5% 0.60 PCC120CNCT-ND 97 6.51 22.05 33.60 PCC120CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H120J 
15pF +5% 0.60 PCC150CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 PCC150CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H150J 
18pF +5% 0.60 PCC180CNCT-ND 97 6.51 22.05 33.60 PCC180CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECJ-2VC1H180J 
22pF +5% 0.60 PCC220CNCT-ND* 69 4.65 15.75 24.00 PCC220CNTR-ND 5,000 20.00/M | ECJ-2VC1H220J 
27pF +5% 0.60 PCC270CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC270CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H270J 
} Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont, 


Dim. Cut Tape 
Size wv iy Digi-Key Pricing Tape & Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
33pF +5% 0.60 PCC330CGCT-ND* AQ 3.32 11.24 17.12 PCC330CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H330J 
39pF +5% 0.60 PCC390CGCT-ND AQ 3.32 11.24 17.12 PCC390CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H390J 
47pF +5% 0.60 PCC470CGCT-ND* AQ 3.32 11.24 17.12 PCC470CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H470J 
56pF +5% 0.60 PCC560CGCT-ND 49 3.32 11.24 17.12 PCC560CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H560J 
68pF +5% 0.60 PCC680CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC680CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H680J 
82pF +5% 0.60 PCC820CGCT-ND AQ 3.32 11.24 17.12 PCC820CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H820J 
100pF +5% 0.60 PCC101CGCT-ND» AQ 3.32 11.24 17.12 PCC101CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H101J 
120pF +5% 0.60 PCC121CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC121CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H121J 
150pF +5% 0.60 PCC151CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC151CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H151J 
180pF +5% 0.60 PCC181CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC181CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H181J 
220pF +5% 0.60 PCC221CGCT-ND* AQ 3.32 11.24 17.12 PCC221CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H221J 
NPo| 50 270pF +5% 0.60 PCC271CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC271CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H271J 
330pF +5% 0.60 PCC331CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC331CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H331J 
390pF +5% 0.60 PCC391CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC391CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H391J 
470pF +5% 0.60 PCC471CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC471CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H471J 
560pF +5% 0.60 PCC561CGCT-ND* AQ 3.32 11.24 17.12 PCC561CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H561J 
680pF +5% 0.60 PCC681CGCT-NDe 49 3.32 11.24 17.12 PCC681CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECJ-2VC1H681J 
820pF +5% 0.60 PCC821CGCT-NDe 76 5.12 17.33 26.40 PCC821CGTR-ND 5,000 22.00/M | ECJ-2VC1H821J 
1000pF +5% 0.60 PCC102CGCT-NDe 76 5.12 17.33 26.40 PCC102CGTR-ND 5,000 22.00/M | ECJ-2VC1H102J 
1200pF +5% 0.60 PCC2155CT-ND 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2155TR-ND 5,000 45.00/M | ECJ-2VC1H122J 
1500pF £5% 0.60 | PCC2156CT-ND 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2156TR-ND 5,000 45.00/M | ECJ-2VC1H152J 
1800pF +5% 0.60 PCC2157CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2157TR-ND 5,000 60.00/M | ECJ-2VC1H182J 
2200pF +5% 0.60 PCC2158CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2158TR-ND 5,000 60.00/M | ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 PCC2159CT-ND 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2159TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 PCC1993CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1993TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 PCC1994CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1994TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 PCC1995CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1995TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 PCC1996CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1996TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1997CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1997TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D102K 
200 | 1500pF +10% 0.85 PCC1998CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1998TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D152K 
2200pF +10% 0.85 PCC1999CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC1999TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 PCC2000CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC2000TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 PCC2001CT-ND 73 5.20 18.72 31.20 PCC2001TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 PCC2002CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC2002TR-ND 2,000 137.00/M | ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 PCC2003CT-ND 6.50 47.71 172.55 294.35 PCC2003TR-ND 2,000 274.00/M | ECJ-2YB2D103K 
220pF +10% 0.85 PCC1981CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1981TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 PCC1982CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1982TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 PCC1983CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1983TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 PCC1984CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1984TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1985CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1985TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A102K 
100 1500pF +10% 0.85 PCC1986CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1986TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A152K 
2200pF +10% 0.85 PCC1987CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1987TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A222K 
3300pF +10% 0.85 PCC1988CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1988TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 PCC1989CT-ND 76 5.39 18.62 31.36 PCC1989TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 PCC1990CT-ND -76 5.39 18.62 31.36 PCC1990TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB2A682K 
10000pF +10% 0.85 PCC1991CT-ND 94 6.73 24.21 40.35 PCC1991TR-ND 4,000 35.00/M | ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 PCC1992CT-ND 4.27 30.50 109.80 183.00 PCC1992TR-ND 2,000 171.00/M | ECJ-2YB2A153K 
1000pF +10% 0.60 PCC102BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC102BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 PCC122BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC122BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H122K 
0805 1500pF +10% 0.60 PCC152BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC152BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 PCC182BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC182BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 PCC222BNCT-NDe 37 2.48 8.40 12.80 PCC222BNTR-ND 5,000 11.00/M | ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 | PCC272BNCT-ND» 54 3.66 12.39 18.88 PCC272BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 PCC332BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC332BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H332K 
3900pF +10% 0.60 PCC392BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC392BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 PCC472BNCT-ND» 37 2.48 8.40 12.80 PCC472BNTR-ND 5,000 11.00/M | ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 PCC562BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC562BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H562K 
6800pF £10% 0.60 | PCC682BNCT-ND+ 54 3.66 12.39 18.88 PCC682BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 PCC822BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 PCC822BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H822K 
50 10000pF +10% 0.60 PCC103BNCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC103BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 PCC123BGCT-ND+ 54 3.66 12.39 18.88 PCC123BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H123K 
15000pF +10% 0.60 PCC153BGCT-NDe 54 3.66 12.39 18.88 PCC153BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 PCC183BGCT-ND+ 54 3.66 12.39 18.88 PCC183BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 PCC223BGCT-ND= 37 2.48 8.40 12.80 PCC223BGTR-ND 5,000 11.00/M | ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 1.00 PCC273BGCT-ND 13.99 94.27 319.31 516.97 PCC273BGTR-ND 4,000 41.00/M | ECU-V1H273KBX* 
X7R 27000pF +10% 0.85 PCC1833CT-ND* A3 2.91 9.87 15.98 PCC1833TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 PCC1834CT-ND* 59 3.97 13.44 21.76 PCC1834TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 PCC1835CT-NDe 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1835TR-ND 4,000 29.00/M | ECJ-2VB1H393K 
47000pF +10% 1.25 PCC1836CT-ND> 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1836TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 PCC1837CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1837TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 PCC1838CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1838TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 PCC1839CT-NDe 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1839TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H823K 
pF +10% 1.25 PCC1840CT-NDe 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1840TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 PCC1819CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1819TR-ND 4,000 32.00/M | ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 PCC1820CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1820TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1825CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1825TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1826CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1826TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E683K 
25 82000pF +10% 0.85 PCC1827CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1827TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E823K 
pF +10% 0.85 PCC1828CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1828TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E104K 
12uF +10% 1.25 PCC1829CT-ND* 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1829TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 PCC1830CT-ND* 1.48 10.45 36.10 60.80 PCC1830TR-ND 2,000 57.00/M | ECJ-2YB1E154K 
-18uF +10% 1.25 PCC1831CT-NDe 1.52 10.73 37.05 62.40 PCC1831TR-ND 2,000 59.00/M | ECJ-2YB1E184K 
.22UF +10% 1.25 PCC1832CT-NDe 1.91 13.48 46.55 78.40 PCC1832TR-ND 2,000 74.00/M | ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 PCC1808CT-ND 1.20 8.06 27.30 44.20 PCC1808TR-ND 4,000 35.00/M | ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1809CT-ND 1.33 8.99 30.45 49.30 PCC1809TR-ND 4,000 39.00/M | ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1810CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1810TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1811CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1811TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-2VB1C823K 
pF +10% 0.85 PCC1812CT-ND 74 5.20 17.96 30.24 PCC1812TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB1C104K 
12uF +10% 0.85 PCC1813CT-ND 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1813TR-ND 4,000 48.00/M | ECJ-2VB1C124K 
16 -15uF +10% 0.85 PCC1814CT-ND 74 5.20 17.96 30.24 PCC1814TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB1C154K 
-18uF +10% 0.85 PCC1815CT-ND 2.07 14.75 53.10 88.50 PCC1815TR-ND 4,000 77.00/M | ECJ-2VB1C184K 
.22UF +10% 0.85 PCC1816CT-ND 66 4.73 17.01 28.35 PCC1816TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB1C224K 
.27UF +10% 1.25 PCC1916CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1916TR-ND 2,000 95.00/M | ECJ-2YB1C274K 
-33UF +10% 1.25 PCC1817CT-ND 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1817TR-ND 2,000 98.00/M | ECJ-2YB1C334K 
-39UF +10% 1.25 PCC1917CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1917TR-ND 2,000 95.00/M | ECJ-2YB1C394K 
A7UF +10% 1.25 PCC1818CT-NDe 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1818TR-ND 2,000 98.00/M | ECJ-2YB1C474K 
1pF +10% 1.25 PCC2319CT-ND 1.29 9.23 33.21 51.66 PCC2319TR-ND 3,000 50.00/M | ECJ-2FB1E105K 
X5R |} 25 2.2uF +10% 1.25 PCC2320CT-ND 1.65 11.66 40.28 63.60 PCC2320TR-ND 3,000 57.00/M | ECJ-2FB1E225K 
4.7UF +20% 1.25 PCC2321CT-ND 2.29 16.35 58.86 91.56 PCC2321TR-ND 3,000 88.00/M | ECJ-2FB1E475M 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


* Not for new design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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(toss) 1325 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont, 


Dim. Cut Tape Tr & Reel 
Size wv iy Digi-Key Pricing ape: es Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. 
-68uF +10% 1.25 PCC2290CT-ND 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2290TR-ND 3,000 38.00/M | ECJ-2FB1C684K 
1pF +10% 0.85 PCC2314CT-ND 1.43 9.64 32.66 49.76 PCC2314TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-GVB1C105K 
16 1pF +10% 1.25 PCC2249CT-ND 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2249TR-ND 3,000 38.00/M | ECJ-2FB1C105K 
2.2uUF +20% 0.85 PCC2408CT-ND 2.68 17.34 53.55 76.50 PCC2408TR-ND 4,000 74.00/M | ECJ-GVB1C225M 
2.2uUF +10% 1.25 PCC2322CT-ND 1.61 11.33 39.14 61.80 PCC2322TR-ND 3,000 56.00/M | ECJ-2FB1C225K 
4.7uF +10% 1.25 PCC2323CT-ND 2.25 16.05 57.78 89.88 PCC2323TR-ND 3,000 87.00/M | ECJ-2FB1C475K 
-56uF +10% 1.25 PCC1918CT-ND 3.99 28.50 102.60 171.00 PCC1918TR-ND 2,000 160.00/M | ECJ-2YB1A564K 
-68uF +10% 1.25 PCC1806CT-ND 4.10 29.25 105.30 175.50 PCC1806TR-ND 2,000 164.00/M | ECJ-2YB1A684K 
-68uF +10% 1.25 PCC2289CT-ND 1.15 7.75 26.25 40.00 PCC2289TR-ND 3,000 34.00/M | ECJ-2FB1A684K 
-82uF +10% 1.25 PCC1919CT-ND 4.03 29.61 107.10 182.70 PCC1919TR-ND 2,000 170.00/M | ECJ-2YB1A824K 
1pF +10% 1.25 PCC1807CT-ND 4.13 30.32 109.65 187.05 PCC1807TR-ND 2,000 174.00/M | ECJ-2YB1A105K 
10 2.2uUF +20% 1.25 PCC2175CT-ND 2.40 17.13 61.65 102.75 PCC2175TR-ND 3,000 89.00/M | ECJ-2FB1A225M 
2.2uUF +10% 1,25) PCC2324CT-ND 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2324TR-ND 3,000 92.00/M | ECJ-2FB1A225K 
3.3pF +10% 1.25 PCC2288CT-ND 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2288TR-ND 3,000 92.00/M | ECJ-2FB1A335K 
X5R 4.7UF +20% 0.85 PCC2407CT-ND 3.76 25.25 82.62 128.52 PCC2407TR-ND 4,000 122.00/M | ECJ-GVB1A475M 
4.7UF +10% 1.25 PCC2325CT-ND 4.15 29.68 106.83 166.18 PCC2325TR-ND 3,000 160.00/M | ECJ-2FB1A475K 
10uF +10% 1.25 PCC2403CT-ND 7.93 52.45 198.14 314.69 PCC2403TR-ND 3,000 310.00/M | ECJ-2FB1A106K 
1.5yF +10% 1.25 PCC1921CT-ND 4.35 31.96 115.60 197.20 PCC1921TR-ND 2,000 184.00/M | ECJ-2YBOJ155K 
2.2uUF +10% 0.85 PCC2310CT-ND 1.79 12.60 43.51 68.70 PCC2310TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-GVB0J225K 
2.2uUF +10% 1.25 PCC1923CT-ND 4.74 34.78 125.80 214.60 PCC1923TR-ND 2,000 200.00/M | ECJ-2YB0J225K 
3.3pF +10% 1.25 PCC1925CT-ND 5.12 37.60 136.00 232.00 PCC1925TR-ND 2,000 216.00/M | ECJ-2YB0J335K 
4.7UF +20% 0.85 PCC2315CT-ND 3.18 22.73 81.81 127.26 PCC2315TR-ND 4,000 118.00/M | ECJ-GVB0J475M 
4.7UF +20% 1.25 PCC2176CT-ND 2.77 19.78 71.19 118.65 PCC2176TR-ND 3,000 103.00/M | ECJ-2FB0J475M 
6.3 4.7UF +10% 1.25 PCC2402CT-ND 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2402TR-ND 3,000 125.00/M | ECJ-2FB0J475K 
4.7UF +10% 0.85 PCC2406CT-ND 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2406TR-ND 4,000 114.00/M | ECJ-GVB0J475K 
10uF +20% 0.85 PCC2405CT-ND 4.46 29.50 111.44 176.99 PCC2405TR-ND 4,000 170.00/M | ECJ-GVBOJ106M 
10uF +20% 0.85 PCC2327CT-ND+ 3.89 27.75 99.90 155.40 PCC2327TR-ND¥ 4,000 144.00/M | ECJ-CV50J106M 
10uF +20% 1.25 PCC2225CT-ND 2.70 20.25 72.00 119.70 PCC2225TR-ND 3,000 117.00/M | ECJ-2FB0J106M 
10uF +10% 1.25 PCC2400CT-ND 3.30 21.83 82.45 130.95 PCC2400TR-ND 3,000 129.00/M | ECJ-2FB0J106K 
22uF +20% 1.25 PCC2401CT-ND 8.31 62.30 221.52 368.28 PCC2401TR-ND 3,000 360.00/M | ECJ-2FB0J226M 
10000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1858CT-ND 44 2.95 9.98 15.20 PCC1858TR-ND 5,000 13.00/M | ECJ-2VF1H103Z 
0805 15000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1859CT-ND -60 4.03 13.65 20.80 PCC1859TR-ND 5,000 18.00/M | ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1860CT-ND 51 3.41 11.55 17.60 PCC1860TR-ND 5,000 15.00/M | ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1861CT-ND 69 4.65 15.75 24.00 PCC1861TR-ND 5,000 20.00/M | ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1862CT-ND -58 3.94 13.34 20.32 PCC1862TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1863CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1863TR-ND 5,000 26.00/M | ECJ-2VF1H683Z 
AF +80%/-20% | 0.85 PCC1864CT-ND 72 4.84 16.38 26.52 PCC1864TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-2VF1H104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.85 PCC1865CT-ND 1.47 9.92 33.60 54.40 PCC1865TR-ND 4,000 43.00/M | ECJ-2VF1H154Z 
22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1866CT-ND 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1866TR-ND 4,000 29.00/M | ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1852CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1852TR-ND 5,000 26.00/M | ECJ-2VF1E683Z 
AF +80%/-20% | 0.60 PCC1853CT-ND 52 3.50 11.87 18.08 PCC1853TR-ND 5,000 15.00/M | ECJ-2VF1E104Z 
25 -15uF +80%/-20% | 0.60 PCC1854CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1854TR-ND 5,000 35.00/M | ECJ-2VF1E154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1855CT-ND 61 4.09 13.86 22.44 PCC1855TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VF1E224Z 
-33UF +80%/-20% | 1.25 PCC1856CT-ND 2.30 16.23 56.05 94.40 PCC1856TR-ND 2,000 89.00/M | ECJ-2YF1E334Z 
Y5V A7UF +80%/-20% | 1.25 PCC1857CT-ND 2.38 16.78 57.95 97.60 PCC1857TR-ND 2,000 92.00/M | ECJ-2YF1E474Z 
pF +80%/-20% | 0.60 PCC1843CT-ND 58 3.88 13.13 20.00 PCC1843TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.60 PCC1844CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1844TR-ND 5,000 35.00/M | ECJ-2VF1C154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.60 PCC1845CT-ND 58 3.88 13.13 20.00 PCC1845TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.85 PCC1846CT-ND 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1846TR-ND 4,000 47.00/M | ECJ-2VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1847CT-ND 56 3.96 13.68 23.04 PCC1847TR-ND 4,000 19.00/M | ECJ-2VF1C474Z 
16 -68uF +80%/-20% | 0.85 PCC1848CT-ND 1.95 13.75 47.50 80.00 PCC1848TR-ND 4,000 65.00/M | ECJ-2VF1C684Z 
1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1849CT-ND 72 5.13 18.45 30.75 PCC1849TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.25 PCC1850CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC1850TR-ND 2,000 137.00/M | ECJ-2YF1C155Z 
2.2uUF +80%/-20% | 1.25 PCC1851CT-ND 3.85 27.50 99.00 165.00 PCC1851TR-ND 2,000 154.00/M | ECJ-2YF1C225Z 
2.2UF +80%/-20% | 0.85 PCC2410CT-ND 1.80 11.77 38.09 48.48 PCC2410TR-ND 4,000 43.00/M | ECJ-GVF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2411CT-ND 2.37 15.37 47.46 67.80 PCC2411TR-ND 4,000 66.00/M | ECJ-GVF1C475Z 
10 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC1842CT-ND 4.42 32.43 117.30 200.10 PCC1842TR-ND 2,000 186.00/M | ECJ-2YF1A475Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2409CT-ND 2.55 16.70 54.04 68.78 PCC2409TR-ND 4,000 61.00/M | ECJ-GVF1A475Z 
6.3 10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2182CT-ND 2.01 14.33 51.57 85.95 PCC2182TR-ND 3,000 74.00/M | ECJ-2FFOJ106Z 
50 1pF +80%/20% 1.25 PCC2404CT-ND 1.70 11.14 36.03 45.85 PCC2404TR-ND 3,000 46.00/M | ECJ-2FF1H105Z 
25 1.0uF +80%/-20% | 1.25 PCC2230CT-ND 94 6.63 22.90 36.15 PCC2230TR-ND 3,000 32.00/M | ECJ-2FF1E105Z 
F 2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC2231CT-ND 1.02 7.30 26.28 40.88 PCC2231TR-ND 3,000 39.00/M | ECJ-2FF1E225Z 
16 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2232CT-ND 1.82 13.03 46.89 72.94 PCC2232TR-ND 3,000 69.00/M | ECJ-2FF1C475Z 
10 10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2233CT-ND 1.94 14.26 51.60 81.95 PCC2233TR-ND 3,000 81.00/M | ECJ-2FF1A106Z 
470pF +5% 1.15 PCC2007CT-ND* 5.66 41.60 150.45 256.65 PCC2007TR-ND 2,000 239.00/M | ECJ-3YC2D471J 
200 680pF +5% 1:15 PCC2008CT-ND* 7.07 51.94 187.85 320.45 PCC2008TR-ND 2,000 298.00/M | ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% et) PCC2009CT-ND+ 8.22 60.40 218.45 372.65 PCC2009TR-ND 2,000 347.00/M | ECJ-3YC2D102J 
1500pF +5% 0.85 PCC2004CT-ND» 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2004TR-ND 4,000 180.00/M | ECJ-3VC2A152J 
100 | 2200pF +5% 0.85 PCC2005CT-NDe 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2005TR-ND 4,000 180.00/M | ECJ-3VC2A222J 
3300pF +5% 0.85 PCC2006CT-ND* 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2006TR-ND 4,000 180.00/M | ECJ-3VC2A332J 
-5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCCT-ND 1.14 7.51 25.42 38.74 PCCORSCTR-ND 5,000 33.00/M | ECU-V1HOR5CCM* 
3.9pF +0.25pF 0.60 PCC3R9CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 = = — | ECU-V1H3R9CCM* 
NPO 56pF +5% 0.60 PCC560CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 PCC560CTR-ND 5,000 40.00/M | ECU-V1H560JCM* 
120pF +5% 0.60 PCC121CCT-ND 1.35 9.11 30.86 47.02 = = — | ECU-V1H121JCH* 
2700pF +5% 0.60 PCC2160CT-ND* 14.04 99.00 342.00 540.00 PCC2160TR-ND 5,000 468.00/M | ECJ-3VC1H272J 
50 3300pF +5% 0.60 PCC2161CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2161TR-ND 5,000 174.00/M | ECJ-3VC1H332J 
3900pF +5% 0.60 PCC2162CT-NDe 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2162TR-ND 5,000 174.00/M | ECJ-3VC1H392J 
4700pF +5% 0.60 PCC2163CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2163TR-ND 5,000 174.00/M | ECJ-3VC1H472J 
5600pF +5% 0.85 PCC2164CT-ND» 9.54 67.27 232.37 366.90 PCC2164TR-ND 4,000 318.00/M | ECJ-3VC1H562J 
6800pF +5% 0.85 PCC2165CT-NDe 10.16 71.67 247.57 390.90 PCC2165TR-ND 4,000 339.00/M | ECJ-3VC1H682J 
8200pF +5% 1.15 PCC2166CT-NDe 9.89 74.21 263.84 478.21 PCC2166TR-ND 3,000 439.00/M | ECJ-3FC1H822J 
1206 10000pF +5% 1.15 PCC2167CT-NDe 15.64 110.30 381.05 601.65 PCC2167TR-ND 3,000 621.43/M_ | ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 PCC2291CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2291TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J102K 
630 2200pF +10% 1:15 PCC2293CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2293TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J222K 
4700pF +10% 1,15 PCC2294CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2294TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J472K 
-O1NF +10% 115 PCC2292CT-ND 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2292TR-ND. 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J103K 
200 15000pF +10% 1.15 PCC2013CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2013TR-ND 2,000 294.00/M | ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.45. PCC2014CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2014TR-ND 2,000 294.00/M | ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2010CT-ND 4.55 32.50 117.00 195.00 PCC2010TR-ND 2,000 182.00/M | ECJ-3YB2A223K 
100 33000pF +10% 1:15 PCC2011CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2011TR-ND 2,000 202.00/M | ECJ-3YB2A333K 
X7R 47000pF +10% AAS PCC2012CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2012TR-ND 2,000 202.00/M | ECJ-3YB2A473K 
pF +10% 1.60 PCC2239CT-ND 3.16 23.24 84.07 133.52 PCC2239TR-ND 2,000 132.00/M | ECJ-3YB2A104K 
8200pF +10% 0.60 PCC822BCT-ND 1.44 9.72 32.93 50.18 PCC822BTR-ND 5,000 42.00/M | ECU-V1H822KBM* 
50 39000pF +10% 0.60 PCC393BCT-ND 217 14.64 49.57 75.54 PCC393BTR-ND 5,000 64.00/M | ECU-V1H393KBW* 
AF +10% 1.00 PCC104BCT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC104BTR-ND 4,000 147.00/M | ECJ-3VB1H104K 
22UF +10% 1.60 PCC2299CT-ND 2.27 16.01 55.29 87.30 PCC2299TR-ND 2,000 79.00/M | ECJ-3YB1H224K 
pF +10% 0.85 PCC1883CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1883TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E104K 
25 12uF +10% 0.85 PCC1884CT-ND 2.07 14.58 50.35 84.80 PCC1884TR-ND 4,000 69.00/M | ECJ-3VB1E124K 
-15uF +10% 0.85 PCC1885CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1885TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E154K 
+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
Size wv Th Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 

-18uF +10% 0.85 PCC1886CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1886TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-3VB1E184K 

.22UF +10% 0.85 PCC1887CT-ND 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1887TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E224K 

.27UF +10% 0.85 PCC1888CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1888TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-3VB1E274K 

-33UF +10% 0.85 PCC1889CT-ND 1.76 12.40 42.85 72.16 PCC1889TR-ND 4,000 59.00/M | ECJ-3VB1E334K 

-39UF +10% 1.15 PCC1890CT-ND 3.36 24.00 86.40 144.00 PCC1890TR-ND 2,000 134.00/M | ECJ-3YB1E394K 

25 A7UF +10% 1:15 PCC2412CT-ND 2.37 15.33 47.36 67.65 PCC2412TR-ND 3,000 68.00/M | ECJ-3FB1E474K 

ATUF +10% 1.15 PCC1891CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 PCC1891TR-ND 2,000 167.00/M | ECJ-3YB1E474K 

-56UF +10% 1.60 PCC1926CT-ND 4.06 29.00 104.40 174.00 PCC1926TR-ND 2,000 162.00/M | ECJ-3YB1E564K 

-68uF +10% 1.60 PCC1892CT-ND 1.58 11.28 40.59 67.65 PCC1892TR-ND 2,000 63.00/M | ECJ-3YB1E684K 

-82uF +10% 1.60 PCC1927CT-ND 4.26 31.26 113.05 192.85 PCC1927TR-ND 2,000 180.00/M | ECJ-3YB1E824K 

1pF +10% 1.60 PCC1893CT-ND 2.50 18.35 66.39 113.25 PCC1893TR-ND 2,000 105.00/M | ECJ-3YB1E105K 

YF +10% 0.85 PCC1870CT-ND 1.68 12.03 43.29 72.15 PCC1870TR-ND 4,000 63.00/M | ECJ-3VB1C104K 

12uF +10% 0.85 PCC1871CT-ND 2.42 17.25 62.10 103.50 PCC1871TR-ND 4,000 90.00/M | ECJ-3VB1C124K 

X7R -15uF +10% 0.85 PCC1872CT-ND 1.86 13.25 47.70 79.50 PCC1872TR-ND 4,000 69.00/M | ECJ-3VB1C154K 
-18uF +10% 0.85 PCC1873CT-ND 2.66 19.00 68.40 114.00 PCC1873TR-ND 4,000 99.00/M | ECJ-3VB1C184K 

.22UF +10% 0.85 PCC1874CT-ND 2.03 14.50 52.20 87.00 PCC1874TR-ND 4,000 75.00/M | ECJ-3VB1C224K 

.27UF +10% 0.85 PCC1875CT-ND 2.91 20.75 74.70 124.50 PCC1875TR-ND 4,000 108.00/M | ECJ-3VB1C274K 

33 UF +10% 0.85 PCC1876CT-ND 1.25 8.90 32.04 53.40 PCC1876TR-ND 4,000 46.00/M | ECJ-3VB1C334K 

16 -S9UF +10% 0.85 PCC1877CT-ND 3.50 25.00 90.00 150.00 PCC1877TR-ND 4,000 130.00/M | ECJ-3VB1C394K 

A7UF +10% 0.85 PCC1878CT-ND 1.34 9.60 34.56 57.60 PCC1878TR-ND 4,000 50.00/M | ECJ-3VB1C474K 

-56uF +10% 0.85 PCC1879CT-ND 3.94 28.91 104.55 178.35 PCC1879TR-ND 4,000 160.00/M | ECJ-3VB1C564K 

-68uF +10% 0.85 PCC1880CT-ND 1.37 10.03 36.30 61.92 PCC1880TR-ND 4,000 58.00/M | ECJ-3VB1C684K 

-82uF +10% 1.15 PCC1881CT-ND 5.41 39.72 143.65 245.05 PCC1881TR-ND 2,000 228.00/M | ECJ-3YB1C824K 

1pF +10% 1.15 PCC1882CT-ND 6.30 46.30 167.45 285.65 PCC1882TR-ND 2,000 266.00/M | ECJ-3YB1C105K 

1.5uF +10% 1.60 PCC1929CT-ND 7.30 53.58 193.80 330.60 PCC1929TR-ND 2,000 308.00/M | ECJ-3YB1C155K 

2.2UF +10% 1.60 PCC1931CT-ND 3.65 27.34 97.20 176.18 PCC1931TR-ND 2,000 162.00/M | ECJ-3YB1C225K 

10uF +10% 1.60 PCC13491CT-ND NEW! 10.49 78.68 279.76 465.10 PCC13491TR-ND NEW! 2,000 455.00/M | ECJ-3YX1C106K 

2.2uF +10% 1.60 PCC2296CT-ND 3.88 28.53 103.19 163.89 PCC2296TR-ND 2,000 158.00/M | ECJ-3YB1E225K 

4.7uF +10% 1.60 PCC2297CT-ND 5.44 39.95 144.50 229.50 PCC2297TR-ND 2,000 221.00/M | ECJ-3YB1E475K 

25 4.7UF +20% 1.60 PCC2241CT-ND 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2241TR-ND 2,000 221.00/M | ECJ-3YB1E475M 

4.7UF +20% 1.60 PCC2226CT-ND 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2226TR-ND 2,000 221.00/M | ECJ-3YB1C475M 

10uF +20% 1.60 PCC2326CT-ND 5.43 39.86 144.16 254.40 PCC2326TR-ND 2,000 229.00/M | ECJ-3YB1E106M 

10uF +10% 1.60 PCC2414CT-ND 5.45 36.07 136.26 216.41 PCC2414TR-ND 2,000 216.00/M | ECJ-3YB1E106K 

1.5uF +10% 1.60 PCC1867CT-ND 2.86 21.47 76.32 138.33 PCC1867TR-ND 2,000 127.00/M | ECJ-3YB1A155K 

4.7UF +10% 1.60 PCC2250CT-ND 5.44 39.95 144.50 229.50 PCC2250TR-ND 2,000 230.00/M | ECJ-3YB1C475K 

16 10uF +10% 1.60 PCC2413CT-ND 9.62 72.14 256.48 426.40 PCC2413TR-ND 2,000 426.00/M | ECJ-3YB1C106K 

10uF +20% 0.85 PCC2417CT-ND 4.48 30.06 98.37 153.02 PCC2417TR-ND 4,000 145.00/M | ECJ-HVB1C106M 

10uF +20% 1.60 PCC2227CT-ND 10.33 77.47 275.44 457.92 PCC2227TR-ND 2,000 448.00/M | ECJ-3YB1C106M 

1206 22uF +20% 1.60 PCC2332CT-ND 13.94 105.20 394.50 = PCC2332TR-ND 2,000 673.00/M | ECJ-3YB1C226M 
2.2UF +10% 0.85 PCC2312CT-ND 4.09 30.03 108.63 172.53 PCC2312TR-ND 4,000 166.00/M | ECJ-HVB1A225K 

2.2UF +10% 1.60 PCC1868CT-ND 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1868TR-ND 2,000 159.00/M | ECJ-3YB1A225K 

2.7pF +10% 1.60 PCC1934CT-ND 8.52 63.90 227.20 411.80 PCC1934TR-ND 2,000 378.00/M | ECJ-3YB1A275K* 

X5R 10 3.3pF +10% 1.60 PCC1869CT-ND 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1869TR-ND 2,000 159.00/M | ECJ-3YB1A335K 
4.7UF +10% 1.60 PCC2295CT-ND 4.72 34.66 125.38 199.13 PCC2295TR-ND 2,000 199.00/M | ECJ-3YB1A475K 

4.7UF +20% 1.60 PCC2177CT-ND 4.43 33.19 118.00 213.88 PCC2177TR-ND 2,000 196.00/M | ECJ-3YB1A475M 

10uF +20% 1.60 PCC2178CT-ND 5.38 40.37 143.52 260.13 PCC2178TR-ND 2,000 239.00/M | ECJ-3YB1A106M 

22uF +20% 1.60 PCC2331CT-ND 11.85 88.88 316.00 = PCC2331TR-ND 2,000 514.00/M | ECJ-3YB1A226M 

4.7UF +10% 1.60 PCC1936CT-ND 4.16 31.23 111.04 201.26 PCC1936TR-ND 2,000 185.00/M | ECJ-3YB0J475K 

4.7uF +10% 0.85 PCC2311CT-ND 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2311TR-ND 4,000 192.00/M | ECJ-HVB0J475K 

4.7UF +20% 0.85 PCC2316CT-ND 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2316TR-ND 4,000 192.00/M | ECJ-HVB0J475M 

6.8uF +10% 1.60 PCC1938CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 PCC1938TR-ND 2,000 452.00/M | ECJ-3YBOJ685K 

8.2uF +10% 1.60 PCC1939CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 PCC1939TR-ND 2,000 513.00/M | ECJ-3YBOJ825K* 

6.3 10yF +10% 1.60 PCC1940CT-ND 7.50 56.25 200.00 362.50 PCC1940TR-ND 2,000 333.00/M | ECJ-3YB0J106K 

10uF +20% 0.85 PCC2317CT-ND 8.00 59.96 213.20 354.45 PCC2317TR-ND 4,000 341.00/M | ECJ-HVB0J106M 

10uF +20% 0.85 PCC2328CT-ND+ 5.82 42.77 154.70 245.70 PCC2328TR-ND+ 4,000 237.00/M | ECJ-DV50J106M 

22uF +20% 0.85 PCC2329CT-ND+ 10.17 76.28 271.20 450.87 PCC2329TR-ND+ 4,000 434.00/M | ECJ-DV50J226M 

22uF +20% 1.60 PCC2242CT-ND 12.87 97.16 364.35 631.54 PCC2242TR-ND 2,000 622.00/M | ECJ-3YB0J226M 

22uF +20% 0.85 PCC2416CT-ND 10.20 76.50 272.00 452.20 PCC2416TR-ND 4,000 435.00/M | ECJ-HVB0J226M 

ATUF +80%/-20% | 0.85 PCC1901CT-ND 1.27 8.94 30.88 52.00 PCC1901TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-3VF1E474Z 

-68uF +80%/-20% | 1.15 PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 PCC1902TR-ND 2,000 115.00/M | ECJ-3YF1E684Z 

25 1pF +80%/-20% | 1.15 PCC1903CT-ND 3.29 23.50 84.60 141.00 PCC1903TR-ND 2,000 132.00/M | ECJ-3YF1E105Z 

1.5uF +80%/-20% | 1.15 PCC1904CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1904TR-ND 2,000 177.00/M | ECJ-3YF1E155Z 

2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC1905CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1905TR-ND 2,000 177.00/M | ECJ-3YF1E225Z 

-68uF +80%/-20% | 0.85 PCC1895CT-ND 3.71 26.50 95.40 159.00 PCC1895TR-ND 4,000 138.00/M | ECJ-3VF1C684Z 

Ysv 1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1896CT-ND 1.22 8.73 31.41 52.35 PCC1896TR-ND 4,000 45.00/M | ECJ-3VF1C105Z 
16 1.5uF +80%/-20% | 0.85 PCC1897CT-ND 417 29.75 107.10 178.50 = = — | ECJ-3VF1C155Z* 

2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC1898CT-ND 1.66 11.85 42.66 71.10 PCC1898TR-ND 4,000 62.00/M | ECJ-3VF1C225Z 

4.7UF +80%/-20% | 1.15 PCC1900CT-ND 6.75 49.59 179.35 305.95 PCC1900TR-ND 2,000 285.00/M | ECJ-3YF1C475Z 

10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2420CT-ND 3.35 22.44 73.44 114.24 PCC2420TR-ND 3,000 114.00/M | ECJ-MFF1C106Z 

10uF +80%/-20% | 1.60 PCC1894CT-ND 2.89 21.67 77.04 139.64 PCC1894TR-ND 2,000 128.00/M | ECJ-3YF1A106Z 

10 10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2418CT-ND 3.28 22.03 72.09 112.14 PCC2418TR-ND 3,000 112.00/M | ECJ-MFF1A106Z 

22uF +80%/-20% | 1.25 PCC2419CT-ND 4.71 31.14 117.64 186.84 PCC2419TR-ND 3,000 184.00/M | ECJ-MFF1A226Z 

50 1.0uF +80%/-20% | 1.15 PCC2234CT-ND 2.12 15.18 54.63 84.98 PCC2234TR-ND 3,000 81.00/M | ECJ-3FF1H105Z 

25 4.7UF +80%/-20% | 1.15 PCC2235CT-ND 1.93 14.15 51.17 81.27 PCC2235TR-ND 3,000 80.00/M | ECJ-3FF1E475Z 

F 10uF +80%/-20% | 1.60 PCC2415CT-ND 3.88 26.04 85.23 132.58 PCC2415TR-ND 2,000 133.00/M | ECJ-3YF1E106Z 
16 10uF +80%/-20% | 1.60 PCC2300CT-ND 3.46 24.73 89.01 138.46 PCC2300TR-ND 2,000 134.00/M | ECJ-3YF1C106Z 

10 22uF +80%/-20% | 1.60 PCC2236CT-ND 5.21 39.04 138.80 230.76 PCC2236TR-ND 2,000 226.00/M | ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 PCC2304CT-ND 8.20 61.49 218.64 363.49 PCC2304TR-ND 2,000 363.00/M | ECJ-4YB2A224K* 

x7R | 100 0.47pF +10% 2.00 PCC2240CT-ND 6.91 50.76 183.60 291.60 PCC2240TR-ND 2,000 287.00/M | ECJ-4YB2A474kK* 
0.68uF +10% 2.50 PCC2305CT-ND 7.20 54.00 192.00 _— PCC2305TR-ND 1,000 319.00 | ECJ-4YB2A684K* 
0.68yF +20% 2.50 PCC2247CT-ND 7.20 54.00 192.00 = PCC2247TR-ND 1,000 319.00 | ECJ-4YB2A684M* 

50 1pF +10% 2.00 PCC2303CT-ND 5.84 42.91 155.21 246.51 PCC2303TR-ND 2,000 237.00/M | ECJ-4YB1H105K* 

2.2UF +10% 2.00 PCC2302CT-ND 6.01 44.16 159.72 253.67 PCC2302TR-ND 2,000 244.00/M | ECJ-4YB1E225K* 

25 4.7UF +10% 2.00 PCC2251CT-ND 6.66 48.93 176.97 281.07 PCC2251TR-ND 2,000 281.00/M | ECJ-4YB1E475K* 
10uF +20% 2.50 PCC2243CT-ND 12.60 94.50 336.00 = PCC2243TR-ND 1,000 559.00 | ECJ-4YB1E106M* 
22uF +20% 2.50 PCC2333CT-ND 26.16 197.40 740.25 = PCC2333TR-ND 1,000 1283.00 | ECJ-4YB1E226M* 

4.7uF +10% 2.00 PCC2168CT-ND 5.76 43.18 153.52 278.26 PCC2168TR-ND 2,000 255.00/M | ECJ-4YB1C475k* 

1210 X5R 16 10uF +10% 2.00 PCC2169CT-ND 10.77 80.78 287.20 520.55 PCC2169TR-ND 2,000 477.00/M | ECJ-4YB1C106K* 
22uUF +20% 2.00 PCC2330CT-ND 17.45 131.68 493.80 = PCC2330TR-ND 1,000 856.00 | ECJ-4YB1C226M* 
47uF +20% 2.50 PCC2335CT-ND 34.19 258.00 967.50 = PCC2335TR-ND 1,000 1677.00 | ECJ-4YB1C476M* 

10uF +10% 2.00 PCC2170CT-ND 8.97 67.28 239.20 433.55 PCC2170TR-ND 2,000 398.00/M | ECJ-4YB1A106K* 
10 10uF +20% 1.40 PCC2238CT-ND 7.29 54.65 194.32 323.06 PCC2238TR-ND 2,000 316.00/M | ECJ-8YB1A106M* 
22uUF +20% 2.50 PCC2228CT-ND 16.09 121.46 455.48 = PCC2228TR-ND 1,000 789.00 | ECJ-4YB1A226M* 
47uF +20% 2.50 PCC2334CT-ND 33.13 250.00 937.50 = PCC2334TR-ND 1,000 1625.00 | ECJ-4YB1A476M* 

22uF +20% 2.50 PCC2179CT-ND 17.18 128.84 458.08 — PCC2179TR-ND 1,000 762.00 | ECJ-4YB0J226M* 

X5R | 6.3 47uF +10% 2.50 PCC2301CT-ND 32.18 242.90 910.88 = PCC2301TR-ND 1,000 1579.00 | ECJ-4YB0J476M* 
100uF +20% 2.50 PCC2267CT-ND 57.79 436.14 1635.53 _ PCC2267TR-ND 1,000 2835.00 | ECJ-4YBO0J107M* 

Y5V 25 10uF +80%/-20% | 1.60 PCC2171CT-ND 6.00 45.02 160.08 290.15 PCC2171TR-ND 2,000 266.00/M | ECJ-4YF1E106Z* 
10 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2172CT-ND 7.13 53.48 190.16 344.67 PCC2172TR-ND 2,000 316.00/M | ECJ-4YF1A226Z* 

+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics *Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
Size wv iT Digi-Key Pricing Digi-Key Le Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 

6.3 47uF +80%/-20% | 2.00 PCC2237CT-ND 16.09 121.46 455.48 789.49 PCC2237TR-ND 2,000 777.00/M | ECJ-4YFOJ476Z* 
16 10uF +80%/-20% | 2.00 PCC2306CT-ND 6.18 45.38 164.14 = PCC2306TR-ND 2,000 261.00/M | ECJ-4YF1C106Z* 
1210| F 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2307CT-ND 9.86 73.94 262.88 = PCC2307TR-ND 2,000 437.00/M | ECJ-4YF1C226Z* 
50 4.7UF +80%/-20% | 2.00 PCC2309CT-ND 6.97 52.27 185.84 _— PCC2309TR-ND 2,000 309.00/M | ECJ-4YF1H475Z* 
10uF +80%/-20% | 2.00 PCC2308CT-ND 6.97 52.27 185.84 = PCC2308TR-ND 2,000 309.00/M | ECJ-4YF1H106Z* 
X7R | 100 1.0uF +20% 2.50 PCC2248CT-ND 13.62 102.79 = _ PCC2248TR-ND 500 385.50 | ECJ-5YB2A105M 
25 10uF +20% 2.50 PCC2180CT-ND 20.82 156.15 = _ PCC2180TR-ND 500 461.50 | ECJ-5YB1E106M 
X5R | 16 22uUF +20% 3.20 PCC2244CT-ND 31.80 239.98 _ = PCC2244TR-ND 500 900.00 | ECJ-5YB1C226M 
1812 6.3 47uF +20% 3.20 PCC2245CT-ND 27.24 205.57 — = PCC2245TR-ND 500 771.00 | ECJ-5YB0J476M 
Y5v 35 10uF +80%/-20% | 2.50 PCC2183CT-ND 22.26 166.93 =. = PCC2183TR-ND 500 493.50 | ECJ-5YF1V106Z 
16 22uF +80%/-20% | 2.50 PCC2184CT-ND 17.18 128.83 = = PCC2184TR-ND 500 381.00 | ECJ-5YF1C226Z 
F 6.3 100uF +80%/-20% | 3.20 PCC2246CT-ND 36.78 277.60 = = PCC2246TR-ND 500 1041.00 | ECJ-5YFOJ107Z 


+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes 


Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. 

© PCC7-KIT-ND 0805/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. 
© PCC9-KIT-ND 0603/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. 


Panasonic 


* Not for new design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 


© PCC13-KIT-ND 0402/NPO Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) .. 
© PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) 
* PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . 
© PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces)... 
* PCC17-KIT-ND 1206/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) 


- $29.95 
- $29.95 


- $49.95 
- $45.95 
- $29.95 
- $29.95 
- $89.95 
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High-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors 7 
= i THI | Dimensions 
0201 and 0402 High-Accuracy/High-Frequency G eo. seree aL 
Features: Applications (At Microwave Frequency): « Impedance Matching 
«Lead Free »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Circuit » Resonant Circuit * Coupling Circuit Size Code (EIA L w T L1/L2 
* Low Cap. with Tight Tolerance * High Q value / Low ESR at =e a ) 0.6010.03 0.3020.03 0.30 0.1540.05 
High Frequency. * Ultra-Stable COG Performance (0+30 ppm/°C) Application Examples: * RF modules, VCO, BPF, DUP, PA, etc. {ue eZ . s z 
* 0201 and 0402 Miniature Sizes * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 0402 1,000.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Code | Type DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
-10pF +0.05pF PCC2337CT-ND* 21 14 1 09 PCC2337TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER108 
-20pF +0.05pF PCC2338CT-ND* 21 14 11 09 PCC2338TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER208 
.30pF +0.05pF PCC2339CT-ND* 21 14 an 09 PCC2339TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER308 
-40pF +0.05pF PCC2340CT-ND* 21 14 1 09 PCC2340TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER408 
-50pF +0.05pF PCC2341CT-ND* 21 14 11 09 PCC2341TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER508 
.60pF +0.075pF PCC2342CT-ND* 21 14 WM 09 PCC2342TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER609 
.70pF +0.075pF PCC2343CT-ND* 21 14 an 09 PCC2343TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER709 
.80pF +0.075pF PCC2344CT-ND* 21 14 WW .09 PCC2344TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER809 
-90pF +0.075pF PCC2345CT-ND* 21 14 WM 09 PCC2345TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZER909 
1.0pF +0.10pF PCC2346CT-ND* 21 14 11 09 PCC2346TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND* 21 14 11 .09 PCC2347TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R1B 
0201 coc 2 1.2pF +0.10pF PCC2348CT-ND* 21 14 1 09 PCC2348TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R2B 
5 1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND* 21 14 1 09 PCC2349TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R3B 
1.5pF +0.10pF PCC2350CT-ND* 21 14 11 .09 PCC2350TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND* 21 14 11 09 PCC2351TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2352CT-ND* 21 14 1 .09 PCC2352TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND* 21 14 11 .09 PCC2353TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2356CT-ND* 21 14 11 .09 PCC2356TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2357CT-ND* 21 14 1 09 PCC2357TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2358CT-ND* 21 14 11 .09 PCC2358TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND* 21 14 WM .09 PCC2359TR-ND 15,000 77.00/M ECD-GZE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2360CT-ND* 34 22 14 10 PCC2360TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2361CT-ND 34 22 14 10 PCC2361TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2362CT-ND 34 22 14 -10 PCC2362TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE4R7C 
-10pF +0.05pF PCC2190CT-NDt 26 A7 13 ad PCC2190TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER108 
-20pF +0.05pF PCC2192CT-NDt 26 A7 13 M1 PCC2192TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER208 
.30pF +0.05pF PCC2194CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2194TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER308 
.35pF +0.05pF PCC2195CT-ND 26 A7 13 11 = — = ECD-GOER358 
-40pF +0.05pF PCC2196CT-NDt 26 A7 13 11 PCC2196TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER408 
-50pF +0.05pF PCC2198CT-NDt 26 7 13 11 PCC2198TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER508 
.55pF +0.075pF PCC2199CT-ND .26 17 13 ml PCC2199TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER559 
.60pF +0.075pF PCC2200CT-NDt 26 7 13 ill PCC2200TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER609 
.70pF +0.075pF PCC2202CT-NDt 26 7 13 11 PCC2202TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER709 
.80pF +0.075pF PCC2204CT-NDt 26 7 13 11 PCC2204TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER809 
-90pF +0.075pF PCC2206CT-NDt .26 Ag 13 At PCC2206TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOER909 
1.0pF +0.10pF PCC2252CT-NDt 26 aly 13 at PCC2252TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2209CT-NDt 26 Ad 13 tt PCC2209TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF +0.10pF PCC2210CT-NDt 26 AT 13 At PCC2210TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-NDt 26 7 13 Bil PCC2211TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R3B 
oao2 | co 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2213TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2214CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2214TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2216TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2218CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2218TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2253CT-NDt 26 A7 13 11 PCC2253TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2254CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2254TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2255CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2255TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2256CT-NDt 26 7 13 1 PCC2256TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2258CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2258TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2259CT-NDt 26 A7 13 11 PCC2259TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2260CT-NDt 26 A7 13 1 PCC2260TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF +0.25pF PCC2261CT-NDt 26 aNd 13 1 PCC2261TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE5R6C 
6.8pF +0.25pF PCC2262CT-NDt 26 oA 13 1 PCC2262TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF +0.25pF PCC2263CT-NDt 26 AT 13 A PCC2263TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF +0.25pF PCC2264CT-NDt 26 Ag: 13 11 PCC2264TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE100C 
12pF +5% PCC2265CT-NDt 26 7 13 1 PCC2265TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE120J 
15pF +5% PCC2266CT-NDt 26 A7 13 11 PCC2266TR-ND 10,000 94.00/M ECD-GOE150J 


* PCC19-KIT-ND Digi-Key’ 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) . 
t+ PCC20-KIT-ND Digi-Key’ 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces). 


.. $59.00 
.. $59.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


v = 
A V, . . . . Size Code L WwW t 
rA\\ fy « Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201 | 0.60#0.03 | 0.30+0.03 | 0.15+0.05 

0402 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.25+0.15 
COG (NPO) Dielectric: * EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacit- ee <W 0603 1.6040.15 | 0.8140.15 | 0.35+0.15 
or dielectrics available * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Capacitance change with temperature is L => 0805 2.01+0.20 | 1.2540.20 | 0.50+0.25 
0+30ppm/°C which is less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C << =p 1206 3.20+0.20 | 1.60+0.20 | 0.50+0.25 
X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class II materials « Its an T 1210 3.20+0.20 | 2.50+0.20 | 0.50+0.25 
temperature variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 1808 4.57+0.25 | 2.03+0.25 | 0.64+0.39 
X5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of | 1812 4.50+0.30_| 3.20+0.20 | 0.61+0.36 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 1825 4.50+0.30 | 6.40+0.30 | 0.64+0.39 
Y5V Dielectric: * Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range * They have a wide 2220 5.7020.40 | 5.0020.04 | 0.6420.39 
temperature characteristic of +22%-82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C ~ 85°C 2225 5.72#0.25 | 6.35+0.25 | 0.64+0.39 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.5pF +.25pF 0.33 478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1000-2-ND 15,000 45.00/M 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.33 478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1001-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1002-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.33 478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1003-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1004-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1005-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1006-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1007-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1008-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1009-2-ND 15,000 81.00/M 02013A4R7CAT2A 
25V 5.6pF +.25pF 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1010-2-ND 15,000 81.00/M 02013A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1011-2-ND 15,000 81.00/M 02013A6R8CAT2A 
CoG 8.2pF +.25pF 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1012-2-ND 15,000 81.00/M 02013A8R2CAT2A 
(NPO) 9.0pF +.25pF 0.33 478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1013-2-ND 15,000 45.00/M 02013A9ROCAT2A 
10pF +5% 0.33 478-1014-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1014-2-ND 15,000 45.00/M 02013A100JAT2A 
12pF +5% 0.33 478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1015-2-ND 15,000 45.00/M 02013A120JAT2A 
15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1016-2-ND 15,000 45.00/M 02013A150JAT2A 
18pF +5% 0.33 478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1017-2-ND 15,000 45.00/M 02013A180JAT2A 
22pF +5% 0.33 478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1018-2-ND 15,000 45.00/M 02013A220JAT2A 
27pF +5% 0.33 478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1019-2-ND 15,000 45.00/M 02013A270JAT2A 
33pF +5% 0.33 478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M 02013A330JAT2A 
39pF +5% 0.33 478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1021-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA390JAT2A 
16V 47pF +5% 0.33 478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA470JAT2A 
56pF +5% 0.33 478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA560JAT2A 
68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1024-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA680JAT2A 
4ov 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZA820JAT2A 
100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1026-2-ND 15,000 90.00/M 0201ZA101JAT2A 
100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1027-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC101KAT2A 
0201 120pF +10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC151KAT2A 
180pF +10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1030-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC181KAT2A 
220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1031-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC221KAT2A 
270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1032-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC271KAT2A 
X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC391KAT2A 
470pF +10% 0.33 478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1035-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC471KAT2A 
560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1036-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC561KAT2A 
680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1037-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC681KAT2A 
820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1038-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC821KAT2A 
1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC102KAT2A 
1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD122KAT2A 
1500pF +10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1041-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD152KAT2A 
1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1042-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD182KAT2A 
2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1043-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD222KAT2A 
2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1044-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD272KAT2A 
X5R 4ov 3300pF +10% 0.33 478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1045-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1046-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD392KAT2A 
4700pF +10% 0.33 478-1047-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1047-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD472KAT2A 
5600pF +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1048-2-ND 15,000 117.00/M 0201ZD562KAT2A 
6800pF +10% 0.33 478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1049-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD682KAT2A 
8200pF +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1050-2-ND 15,000 126.00/M 0201ZD822KAT2A 
.O1pF +10% 0.33 478-1051-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1051-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD103KAT2A 
10V .O1pF +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M 0201ZG103ZAT2A 
.015puF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M 02016G153ZAT2A 
Y5V 6.3V .022UF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M 02016G223ZAT2A 
i .033pF +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1055-2-ND 15,000 135.00/M 02016G333ZAT2A 
.047UF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1056-2-ND 15,000 108.00/M 02016G473ZAT2A 
.5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1057-2-ND 10,000 54.00/M 04025A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.56 478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1058-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.56 478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1059-2-ND 10,000 72.00/M 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.56 478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1060-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.56 478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1061-2-ND 10,000 54.00/M 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.56 478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1062-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.56 478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1063-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.56 478-1065-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1065-2-ND 10,000 72.00/M 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.56 478-1066-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1066-2-ND 10,000 72.00/M 04025A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.56 478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1067-2-ND 10,000 54.00/M 04025A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.56 478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1068-2-ND 10,000 54.00/M 04025A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1069-2-ND 10,000 54.00/M 04025A8R2CAT2A 
0402 CoG 50V 10pF +5% 0.56 478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1070-2-ND 10,000 18.00/M 04025A100JAT2A 
(NPO) 12pF +5% 0.56 478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1071-2-ND 10,000 18.00/M 04025A120JAT2A 
15pF +5% 0.56 478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1072-2-ND 10,000 18.00/M 04025A150JAT2A 
18pF +5% 0.56 478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1073-2-ND 10,000 18.00/M 04025A180JAT2A 
22pF +5% 0.56 478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1074-2-ND 10,000 18.00/M 04025A220JAT2A 
27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1075-2-ND 10,000 18.00/M 04025A270JAT2A 
33pF +5% 0.56 478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1076-2-ND 10,000 18.00/M 04025A330JAT2A 
39pF +5% 0.56 478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1077-2-ND 10,000 18.00/M 04025A390JAT2A 
47pF +5% 0.56 478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1078-2-ND 10,000 18.00/M 04025A470JAT2A 
56pF +5% 0.56 478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1079-2-ND 10,000 18.00/M 04025A560JAT2A 
68pF +5% 0.56 478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1080-2-ND 10,000 18.00/M 04025A680JAT2A 
82pF +5% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M 04025A820JAT2A 
100pF +5% 0.56 478-1082-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1082-2-ND 10,000 45.00/M 04025A101JAT2A 
120pF +5% 0.56 478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1083-2-ND 10,000 18.00/M 04025A121JAT2A 
t RoHS Compliant (Continued) 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
CoG 150pF +5% 0.56 478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1084-2-ND 10,000 18.00/M 04025A151JAT2A 
(NPO) | 50V 180pF +5% 0.56 478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1085-2-ND 10,000 18.00/M 04025A181JAT2A 
100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M 04025C101KAT2A 
120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1090-2-ND 10,000 18.00/M 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1091-2-ND 10,000 18.00/M 04025C151KAT2A 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1092-2-ND 10,000 18.00/M 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M 04025C331KAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1096-2-ND 10,000 18.00/M 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M 04025C471KAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1098-2-ND 10,000 18.00/M 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1099-2-ND 10,000 18.00/M 04025C681KAT2A 
50V 820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1100-2-ND 10,000 18.00/M 04025C821KAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1101-2-ND 10,000 18.00/M 04025C102KAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1102-2-ND 10,000 18.00/M 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M 04025C182KAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1105-2-ND 10,000 45.00/M 04025C222KAT2A 
2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M 04025C272KAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1107-2-ND 10,000 18.00/M 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M 04025C392KAT2A 
4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1109-2-ND 10,000 18.00/M 04025C472KAT2A 
5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1110-2-ND 10,000 36.00/M 04025C562KAT2A 
6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1111-2-ND 10,000 36.00/M 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1112-2-ND 10,000 36.00/M 04025C822KAT2A 
0402 25V .O1pF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1113-2-ND 10,000 54.00/M 04023C103KAT2A 
.O1pF +10% 0.56 478-1114-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1114-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC103KAT2A 
.012UF +10% 0.56 478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1115-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC123KAT2A 
16V .015pF +10% 0.56 478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1116-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC153KAT2A 
.018pF +10% 0.56 478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1117-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC183KAT2A 
.022UF +10% 0.56 478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1118-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC223KAT2A 
.027UF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1119-2-ND 10,000 68.00/M 0402ZC273KAT2A 
10V .033pF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC333KAT2A 
.039UF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC393KAT2A 
.027UF +10% 0.56 478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1122-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD273KAT2A 
.033pF +10% 0.56 478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1123-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD333KAT2A 
16V .039UF +10% 0.56 478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1124-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD393KAT2A 
.047UF +10% 0.56 478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1125-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD473KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1126-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1126-2-ND 10,000 99.00/M 0402YD104KAT2A 
X5R 4ov .068pF +10% 0.56 478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1128-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD683KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1129-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1129-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD104KAT2A 
-15uF +10% 0.56 478-1130-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1130-2-ND 10,000 108.00/M 04026D154KAT2A 
6.3V -18uF +10% 0.56 478-1131-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1131-2-ND 10,000 126.00/M 04026D184KAT2A 
.22UF +10% 0.56 478-1132-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1132-2-ND 10,000 108.00/M 04026D224KAT2A 
1.00F +10% 0.56 478-2583-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-2583-2-ND 10,000 90.00/M 04026D105KAT2A 
.O1pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1133-2-ND 10,000 36.00/M 04025G103ZAT2A 
50V .022UF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1134-2-ND 10,000 36.00/M 04025G223ZAT2A 
.033UF +80 -20% 0.56 478-1135-1-ND 4.95 29.25 84.38 = = = 04025G333ZAT2A 
Y5V .047UF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1136-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG473ZAT2A 
16V .068pUF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1137-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG683ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.56 478-1138-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1138-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG104ZAT2A 
10V .22uUF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1139-2-ND 10,000 36.00/M 0402ZG224ZAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1140-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1140-2-ND 4,000 34.00/M 06031A100JAT2A 
15pF +5% 0.86 478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1141-2-ND 4,000 18.00/M 06031A150JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1142-2-ND 4,000 18.00/M 06031A220JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1143-2-ND 4,000 18.00/M 06031A330JAT2A 
100V 47pF +5% 0.86 478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1144-2-ND 4,000 18.00/M 06031A470JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1145-2-ND 4,000 18.00/M 06031A680JAT2A 
100pF +5% 0.86 478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1146-2-ND 4,000 18.00/M 06031A101JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M 06031A151JAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1148-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1148-2-ND 4,000 38.00/M 06031A221JAT2A 
330pF +5% 0.86 478-1149-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1149-2-ND 4,000 68.00/M 06031A331JAT2A 
5pF +.25pF 0.86 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M O6035A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.86 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.86 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.86 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.86 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.86 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.86 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.86 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M 06035A3R3CAT2A 
coG 3.9pF +.25pF 0.86 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M 06035A3R9CAT2A 
0603 (NPO) 4.7pF +.25pF 0.86 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M 06035A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.86 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M O6035A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.86 478-1161-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1161-2-ND 4,000 34.00/M 06035A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.86 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M 06035A8R2CAT2A 
50V 10pF +5% 0.86 478-1163-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1163-2-ND 4,000 31.00/M 06035A100JAT2A 
12pF +5% 0.86 478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1164-2-ND 4,000 27.00/M 06035A120JAT2A 
15pF +5% 0.86 478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M 06035A150JAT2A 
18pF +5% 0.86 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M 06035A180JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1167-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1167-2-ND 4,000 18.00/M 06035A220JAT2A 
27pF +5% 0.86 478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1168-2-ND 4,000 18.00/M 06035A270JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1169-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1169-2-ND 4,000 27.00/M 06035A330JAT2A 
39pF +5% 0.86 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M O6035A390JAT2A 
47pF +5% 0.86 478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1171-2-ND 4,000 18.00/M 06035A470JAT2A 
56pF +5% 0.86 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M O6035A560JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1173-2-ND 4,000 36.00/M O6035A680JAT2A 
82pF +5% 0.86 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M 06035A820JAT2A 
100pF +5% 0.86 478-1175-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1175-2-ND 4,000 18.00/M 06035A101JAT2A 
120pF +5% 0.86 478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1176-2-ND 4,000 36.00/M 06035A121JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1177-2-ND 4,000 18.00/M 06035A151JAT2A 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
180pF +5% 0.86 478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1178-2-ND 4,000 18.00/M 06035A181JAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1179-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1179-2-ND 4,000 36.00/M 06035A221JAT2A 
CoG 50V 270pF +5% 0.86 478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1180-2-ND 4,000 18.00/M 06035A271JAT2A 
(NPO) 330pF +5% 0.86 478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1181-2-ND 4,000 36.00/M 06035A331JAT2A 
390pF +5% 0.86 478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1182-2-ND 4,000 36.00/M 06035A391JAT2A 
470pF +5% 0.86 478-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1183-2-ND 4,000 18.00/M 06035A471JAT2A 
560pF +5% 0.86 478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1184-2-ND 4,000 36.00/M 06035A561JAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1190-2-ND 4,000 18.00/M 06032C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1191-2-ND 4,000 18.00/M 06032C331KAT2A 
200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1192-2-ND 4,000 18.00/M 06032C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1193-2-ND 4,000 18.00/M 06032C681KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1194-2-ND 4,000 18.00/M 06032C102KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M 06031C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1196-2-ND 4,000 18.00/M 06031C331KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1197-2-ND 4,000 18.00/M 06031C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1198-2-ND 4,000 18.00/M 06031C681KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1199-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1199-2-ND 4,000 18.00/M 06031C102KAT2A 
100V 1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1200-2-ND 4,000 34.00/M 06031C152KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1201-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1201-2-ND 4,000 34.00/M 06031C222KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1202-2-ND 4,000 34.00/M 06031C332KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1203-2-ND 4,000 34.00/M 06031C472KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1204-2-ND 4,000 34.00/M 06031C682KAT2A 
-O1pF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1205-2-ND 4,000 74.00/M 06031C103KAT2A 
180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M 06035C181KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M 06035C221KAT2A 
270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M 06035C271KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M 06035C331KAT2A 
390pF +10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M 06035C391KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1211-2-ND 4,000 34.00/M 06035C471KAT2A 
560pF +10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M 06035C561KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M 06035C681KAT2A 
820pF +10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M 06035C821KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND 88 5.20 15.00 478-1215-2-ND 4,000 14.00/M 06035C102KAT2A 
X7R 1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1216-2-ND 4,000 18.00/M 06035C122KAT2A 
1500pF +10% 0.86 478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1217-2-ND 4,000 18.00/M 06035C152KAT2A 
1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1218-2-ND 4,000 18.00/M 06035C182KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1219-2-ND 4,000 18.00/M 06035C222KAT2A 
50V 2700pF +10% 0.86 478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1220-2-ND 4,000 18.00/M 06035C272KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1221-2-ND 4,000 36.00/M 06035C332KAT2A 
3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1222-2-ND 4,000 18.00/M 06035C392KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1223-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1223-2-ND 4,000 34.00/M 06035C472KAT2A 
0603 5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1224-2-ND 4,000 18.00/M 06035C562KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M 06035C682KAT2A 
8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1226-2-ND 4,000 18.00/M 06035C822KAT2A 
.O1pF +10% 0.86 478-1227-1-ND 88 5.20 15.00 478-1227-2-ND 4,000 14.00/M 06035C103KAT2A 
.012uF +10% 0.86 478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1228-2-ND 4,000 18.00/M 06035C123KAT2A 
.015pF +10% 0.86 478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1229-2-ND 4,000 18.00/M 06035C153KAT2A 
.018uF +10% 0.86 478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1230-2-ND 4,000 18.00/M 06035C183KAT2A 
.022UF +10% 0.86 478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1231-2-ND 4,000 18.00/M 06035C223KAT2A 
.027 UF +10% 0.86 478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1232-2-ND 4,000 18.00/M 06035C273KAT2A 
.033pF +10% 0.86 478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1233-2-ND 4,000 18.00/M 06035C333KAT2A 
.039yF +10% 0.86 478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1234-2-ND 4,000 18.00/M 06035C393KAT2A 
25V .047UF +10% 0.86 478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1235-2-ND 4,000 18.00/M 06033C473KAT2A 
.056uF +10% 0.86 478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1236-2-ND 4,000 18.00/M O0603YC563KAT2A 
16V .068yF +10% 0.86 478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1237-2-ND 4,000 18.00/M 0603YC683KAT2A 
.082uF +10% 0.86 478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1238-2-ND 4,000 18.00/M 0603YC823KAT2A 
-10uF +10% 0.86 478-1239-1-ND 88 5.20 15.00 478-1239-2-ND 4,000 14.00/M 0603YC104KAT2A 
12uF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC124KAT2A 
40V -15uF +10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC154KAT2A 
-18uF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC184KAT2A 
.22uF +10% 0.86 478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1243-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZC224KAT2A 
25V 10uF +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1244-2-ND 4,000 63.00/M 06033D104KAT2A 
-22uUF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M 06033D224KAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M 0603YD224KAT2A 
16v -33uF +10% 0.86 478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1247-2-ND 4,000 31.00/M 0603YD334KAT2A 
-47UF +10% 0.86 478-1248-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1248-2-ND 4,000 31.00/M 0603YD474KAT2A 
X5R 1.0uF +10% 0.86 478-1249-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1249-2-ND 4,000 36.00/M 0603YD105KAT2A 
40V -68uF +10% 0.86 478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1250-2-ND 4,000 36.00/M 0603ZD684KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-1251-1-ND 1.76 10.40 30.00 478-1251-2-ND 4,000 29.00/M 0603ZD105KAT2A 
1.0UF +10% 0.86 478-2581-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2581-2-ND 4,000 108.00/M 06036D105KAT2A 
6.3V 2.2UF +10% 0.86 478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1252-2-ND 4,000 72.00/M 06036D225KAT2A 
4.7UF +20% 0.86 478-2582-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-2582-2-ND 4,000 144.00/M 06036D475MAT2A 
4v 4.7UF +10% 0.94 478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1253-2-ND 4,000 108.00/M 06034D475KAT2A 
.O1pF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1254-2-ND 4,000 18.00/M 06035G103ZAT2A 
.022uF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1255-2-ND 4,000 18.00/M 06035G223ZAT2A 
50V .033yF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1256-2-ND 4,000 18.00/M 06035G333ZAT2A 
.047uF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1257-2-ND 4,000 18.00/M 06035G473ZAT2A 
.068yF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1258-2-ND 4,000 18.00/M 06035G683ZAT2A 
Ysv -10uF +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1259-2-ND 4,000 18.00/M 06033G104ZAT2A 
25V -15uF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1260-2-ND 4,000 36.00/M 06033G154ZAT2A 
-22uF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1261-2-ND 4,000 18.00/M 06033G224ZAT2A 
-33uF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1262-2-ND 4,000 36.00/M 0603YG334ZAT2A 
16V -A7UF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1263-2-ND 4,000 18.00/M 0603YG474ZAT2A 
1.0uF +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1264-2-ND 4,000 18.00/M 0603YG105ZAT2A 
10V 1.0pF +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1265-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZG105ZAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1266-1-ND 3.71 21.91 63.19 478-1266-2-ND 4,000 61.00/M 08052A100JAT2A 
0805 CoG 200V 15pF +5% 0.94 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1267-2-ND 4,000 36.00/M 08052A150JAT2A 
(NPO) 22pF +5% 0.94 478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1268-2-ND 4,000 36.00/M 08052A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1269-2-ND 4,000 36.00/M 08052A330JAT2A 
t RoHS Compliant (Continued) 
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IND) ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
47pF +5% 0.94 478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1270-2-ND 4,000 36.00/M 08052A470JAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1271-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1271-2-ND 4,000 135.00/M 08052A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1272-2-ND 4,000 135.00/M 08052A101JAT2A 
200V 150pF +5% 0.94 478-1273-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1273-2-ND 4,000 135.00/M 08052A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1274-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1274-2-ND 4,000 135.00/M 08052A221JAT2A 
330pF 45% 1.27 478-1275-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1275-2-ND 2,000 135.00/M 08052A331JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-1276-2-ND 2,000 65.00/M 08052A471JAT2A 
10pF 45% 0.71 478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1278-2-ND 4,000 36.00/M 08051A100JAT2A 
15pF +5% 0.71 478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1279-2-ND 4,000 36.00/M 08051A150JAT2A 
22pF +5% 0.71 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M 08051A220JAT2A 
33pF +5% 0.71 478-1281-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1281-2-ND 4,000 38.00/M 08051A330JAT2A 
47pF +5% 0.71 478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1282-2-ND 4,000 36.00/M 08051A470JAT2A 
68pF +5% 0.71 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M 08051A680JAT2A 
100V 100pF 45% 0.71 478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1284-2-ND 4,000 36.00/M 08051A101JAT2A 
150pF +5% 0.71 478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1285-2-ND 4,000 36.00/M 08051A151JAT2A 
220pF +5% 0.71 478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1286-2-ND 4,000 49.00/M 08051A221JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1287-2-ND 4,000 36.00/M 08051A331JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1288-2-ND 4,000 36.00/M 08051A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1289-2-ND 4,000 36.00/M 08051A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1290-2-ND 4,000 54.00/M 08051A102JAT2A 
5pF +.25pF 0.71 478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1291-2-ND 4,000 36.00/M O8055A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.71 478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1292-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.71 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.71 478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.71 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.71 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.71 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.71 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M 08055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.71 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M O08055A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.71 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M 08055A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.71 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M O8055A5R6CAT2A 
COG 6.8pF +.25pF 0.71 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M O8055A6R8CAT2A 
(NPO) 8.2pF +.25pF 0.71 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M O08055A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.71 478-1304-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1304-2-ND 4,000 18.00/M 08055A100JAT2A 
12pF +5% 0.71 478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1305-2-ND 4,000 18.00/M 08055A120JAT2A 
15pF +5% 0.71 478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1306-2-ND 4,000 18.00/M 08055A150JAT2A 
18pF 45% 0.71 478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1307-2-ND 4,000 18.00/M 08055A180JAT2A 
22pF +5% 0.71 478-1308-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1308-2-ND 4,000 18.00/M O08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.71 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1309-2-ND 4,000 18.00/M 08055A270JAT2A 
33pF +5% 0.71 478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1310-2-ND 4,000 18.00/M 08055A330JAT2A 
50V 39pF +5% 0.71 478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1311-2-ND 4,000 18.00/M O8055A390JAT2A 
47pF +5% 0.71 478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1312-2-ND 4,000 18.00/M 08055A470JAT2A 
56pF 45% 0.71 478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1313-2-ND 4,000 18.00/M O8055A560JAT2A 
68pF 45% 0.71 478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1314-2-ND 4,000 18.00/M O8055A680JAT2A 
82pF +5% 0.71 478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1315-2-ND 4,000 18.00/M O08055A820JAT2A 
100pF 45% 0.71 478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1316-2-ND 4,000 18.00/M 08055A101JAT2A 
0805 120pF +5% 0.71 478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1317-2-ND 4,000 18.00/M 08055A121JAT2A 
150pF 45% 0.71 478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1318-2-ND 4,000 18.00/M 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.71 478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1319-2-ND 4,000 27.00/M 08055A181JAT2A 
220pF +5% 0.71 478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1320-2-ND 4,000 18.00/M 08055A221JAT2A 
270pF +5% 0.71 478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1321-2-ND 4,000 36.00/M 08055A271JAT2A 
330pF 45% 0.71 478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1322-2-ND 4,000 18.00/M 08055A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 478-1323-2-ND 4,000 22.00/M 08055A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 478-1324-2-ND 4,000 22.00/M 08055A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1325-2-ND 4,000 27.00/M O08055A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1326-2-ND 4,000 36.00/M 08055A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1327-2-ND 4,000 27.00/M 08055A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1328-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1328-2-ND 4,000 36.00/M 08055A102JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M 08055A152JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1330-2-ND 2,000 49.00/M 08055A222JAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1336-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1336-2-ND 4,000 63.00/M 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1337-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1337-2-ND 4,000 63.00/M 08052C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1338-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1338-2-ND 4,000 63.00/M 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1339-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1339-2-ND 4,000 135.00/M 08052C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1340-2-ND 4,000 144.00/M 08052C152KAT2A 
200V 2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1341-2-ND 4,000 63.00/M 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1342-2-ND 4,000 63.00/M 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1343-2-ND 4,000 63.00/M 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1344-2-ND 4,000 108.00/M 08052C682KAT2A 
.O1pF +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1345-2-ND 4,000 198.00/M 08052C103KAT2A 
.O15pF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M 08052C153KAT2A 
.022UF +10% 1.27 478-1347-1-ND 4.68 27.63 79.69 478-1347-2-ND 2,000 77.00/M 08052C223KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1349-2-ND 4,000 18.00/M 08051C331KAT2A 
X7R 470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1350-2-ND 4,000 18.00/M 08051C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1351-2-ND 4,000 18.00/M 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1352-2-ND 4,000 18.00/M 08051C102KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1353-2-ND 4,000 18.00/M 08051C152KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1354-2-ND 4,000 18.00/M 08051C222KAT2A 
100V 3300pF +10% 0.71 478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1355-2-ND 4,000 18.00/M 08051C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1356-2-ND 4,000 18.00/M 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1357-2-ND 4,000 18.00/M 08051C682KAT2A 
.O1pF +10% 0.94 478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1358-2-ND 4,000 18.00/M 08051C103KAT2A 
.O15pF +10% 0.94 478-1359-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1359-2-ND 4,000 43.00/M 08051C153KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1360-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1360-2-ND 4,000 43.00/M 08051C223KAT2A 
.033—F +10% 1.27 478-1361-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-1361-2-ND 2,000 59.00/M 08051C333KAT2A 
.047F +10% 1.27 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M 08051C473KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M 08055C221KAT2A 
50V 270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M 08055C271KAT2A 
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INA Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M 08055C391KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M 08055C471KAT2A 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M 08055C821KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1371-2-ND 4,000 18.00/M 08055C102KAT2A 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1372-2-ND 4,000 18.00/M 08055C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1373-2-ND 4,000 18.00/M 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1375-2-ND 4,000 18.00/M 08055C222KAT2A 
2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1376-2-ND 4,000 36.00/M 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1377-2-ND 4,000 18.00/M 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1378-2-ND 4,000 36.00/M 08055C392KAT2A 
4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1379-2-ND 4,000 18.00/M 08055C472KAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1380-2-ND 4,000 36.00/M 08055C562KAT2A 
50V 6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1381-2-ND 4,000 36.00/M 08055C682KAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M 08055C822KAT2A 
.01pF +10% 0.71 478-1383-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1383-2-ND 4,000 18.00/M 08055C103KAT2A 
.012UF +10% 0.94 478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1384-2-ND 4,000 18.00/M 08055C123KAT2A 
-015pF +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M 08055C153KAT2A 
X7R .018UF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1386-2-ND 4,000 36.00/M 08055C183KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1387-2-ND 4,000 18.00/M 08055C223KAT2A 
.027UF +10% 0.94 478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1388-2-ND 4,000 18.00/M 08055C273KAT2A 
-033UF +10% 0.94 478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1389-2-ND 4,000 36.00/M 08055C333KAT2A 
-039UF +10% 0.94 478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1390-2-ND 4,000 18.00/M 08055C393KAT2A 
.047UF +10% 0.94 478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1391-2-ND 4,000 18.00/M 08055C473KAT2A 
-O56UF +10% 0.94 478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1392-2-ND 4,000 18.00/M O08055C563KAT2A 
-O68F +10% 0.94 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1393-2-ND 4,000 18.00/M O08055C683KAT2A 
.082UF +10% 0.94 478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1394-2-ND 4,000 18.00/M 08055C823KAT2A 
-10pF +10% 0.94 478-1395-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1395-2-ND 4,000 18.00/M 08055C104KAT2A 
10uF +20% 0.94 478-3351-1-NDt 96 8.36 33.00 478-3351-2-NDt 4,000 37.00/M 08055C104MAT2A 
-10uF +5% 0.94 478-3352-1-NDt 1.44 12.54 49.50 478-3352-2-NDt 4,000 56.00/M 08055C104JAT2A 
12uF +10% 1.27 478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1396-2-ND 2,000 36.00/M 08055C124KAT2A 
-15yuF +10% 0.94 478-1397-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1397-2-ND 4,000 36.00/M 08053C154KAT2A 
25V -18pF +10% 0.94 478-1398-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1398-2-ND 2,000 36.00/M 08053C184KAT2A 
0805 .22UF +10% 0.94 478-1399-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1399-2-ND 2,000 36.00/M 08053C224KAT2A 
.22uF +10% 0.94 478-1400-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1400-2-ND 4,000 27.00/M O0805YC224KAT2A 
16Vv .27UF +10% 1.27 478-1401-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1401-2-ND 2,000 72.00/M O0805YC274KAT2A 
.33uF +10% 1.27 478-1402-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1402-2-ND 2,000 72.00/M 0805YC334KAT2A 
-47UF +10% 1.27 478-1403-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1403-2-ND 2,000 72.00/M O805YC474KAT2A 
Jov .68uF +10% 1.40 478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1404-2-ND 2,000 108.00/M 0805ZC684KAT2A 
1.00F +10% 1.40 478-1405-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1405-2-ND 2,000 180.00/M 0805ZC105KAT2A 
.33pF +10% 1.40 478-1406-1-ND 8.69 51.35 148.13 478-1406-2-ND 3,000 142.00/M 08053D334KAT2A 
25V A7TUF +10% 1.40 478-1407-1-ND 8.69 51.35 148.13 478-1407-2-ND 3,000 142.00/M 08053D474KAT2A 
.68uF +10% 1.40 478-1408-1-ND 8.69 51.35 148.13 478-1408-2-ND 3,000 142.00/M 08053D684KAT2A 
1.0UF +10% 1.40 478-1409-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1409-2-ND 3,000 198.00/M 08053D105KAT2A 
.68uF +10% 1.40 478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1410-2-ND 3,000 63.00/M O0805YD684KAT2A 
16V 1.0UF +10% 1.40 478-1411-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1411-2-ND 2,000 45.00/M 0805YD105KAT2A 
X5R 2.2uF +10% 1.40 478-2580-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-2580-2-ND 3,000 162.00/M 0805YD225KAT2A 
1.0UF +10% 1.40 478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1412-2-ND 2,000 72.00/M 0805ZD105KAT2A 
2.2uF +10% 1.40 478-1413-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1413-2-ND 3,000 72.00/M 0805ZD225KAT2A 
10v 3.3uF +10% 1.40 478-1414-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1414-2-ND 3,000 108.00/M 0805ZD335KAT2A 
4.7UF +10% 1.40 478-1415-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1415-2-ND 3,000 117.00/M 0805ZD475KAT2A 
6.3V 4.7uF +10% 1.40 478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1416-2-ND 3,000 99.00/M 08056D475KAT2A 
° 10yF +10% 1.40 478-1417-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1417-2-ND 3,000 180.00/M 08056D106KAT2A 
.O1pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1418-2-ND 4,000 18.00/M 08055G103ZAT2A 
.022UF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1419-2-ND 4,000 18.00/M 08055G223ZAT2A 
50V .047UF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1420-2-ND 4,000 18.00/M 08055G473ZAT2A 
-10uF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1421-2-ND 4,000 18.00/M 08055G104ZAT2A 
.22uUF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1422-2-ND 4,000 27.00/M 08055G224ZAT2A 
Y5V -10UF +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1423-2-ND 4,000 18.00/M 08053G104ZAT2A 
25V .22UF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1424-2-ND 4,000 27.00/M 08053G224ZAT2A 
A7UF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M 08053G474ZAT2A 
1.0UF +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1426-2-ND 3,000 54.00/M 08053G105ZAT2A 
16Vv 1.0UF +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1427-2-ND 3,000 90.00/M 0805YG105ZAT2A 
2.2UF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1428-2-ND 3,000 117.00/M 0805YG225ZAT2A 
10V 4.7uF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1429-2-ND 3,000 153.00/M 0805ZG475ZAT2A 
4000V 47pF +10% 1.52 478-2949-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2949-2-NDt 2,000 270.00/M 1206AA470KAT1A 
470pF +5% 1.52 478-2950-1-NDt 19.80 117.00 337.50 478-2950-2-NDt 2,000 324.00/M 1206AA471JAT1A 
100pF +5% 0.94 478-1430-1-ND 4.13 24.38 70.31 478-1430-2-ND 4,000 68.00/M 12062A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1431-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1431-2-ND 4,000 74.00/M 12062A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1432-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1432-2-ND 4,000 74.00/M 12062A221JAT2A 
200V 330pF +5% 0.94 478-1433-1-ND 4.51 26.65 76.88 478-1433-2-ND 4,000 74.00/M 12062A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M 12062A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1435-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1435-2-ND 4,000 135.00/M 12062A681JAT2A 
1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1436-2-ND 2,000 135.00/M 12062A102JAT2A 
1500pF 45% 1.78 478-1437-1-ND 5.01 29.58 85.31 478-1437-2-ND 2,000 82.00/M 12062A152JAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1438-2-ND 4,000 126.00/M 12061A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1439-2-ND 4,000 126.00/M 12061A150JAT2A 
coG 22pF 45% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1440-2-ND 4,000 126.00/M 12061A220JAT2A 
1206 (NPO) 33pF +5% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1441-2-ND 4,000 126.00/M 12061A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1442-2-ND 4,000 126.00/M 12061A470JAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1443-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1443-2-ND 4,000 58.00/M 12061A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1444-2-ND 4,000 126.00/M 12061A101JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1445-2-ND 4,000 135.00/M 12061A151JAT2A 
100V 220pF +5% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1446-2-ND 4,000 135.00/M 12061A221JAT2A 
330pF 45% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1447-2-ND 4,000 144.00/M 12061A331JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1448-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1449-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1449-2-ND 4,000 84.00/M 12061A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1450-2-ND 4,000 144.00/M 12061A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M 12061A152JAT2A 
2200pF +5% 1.52 478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1453-2-ND 2,000 113.00/M 12061A332JAT2A 
50V .5pF +.25pF 0.94 478-1455-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1455-2-ND 4,000 58.00/M 12065A0R5CAT2A 
t RoHS Compliant (Continued) 
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IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Size Pricing Part No. 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1456-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1456-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1457-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1457-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1458-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1458-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1459-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1459-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1460-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1460-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1461-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1461-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1462-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1462-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1463-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1463-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1464-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1464-2-ND 4,000 58.00/M 12065A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1465-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1465-2-ND 4,000 58.00/M 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1466-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1466-2-ND 4,000 58.00/M 12065A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1467-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1467-2-ND 4,000 58.00/M 12065A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M 12065A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M 12065A120JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M 12065A150JAT2A 
18pF 45% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1471-2-ND 4,000 68.00/M 12065A180JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1472-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-1472-2-ND 4,000 60.00/M 12065A220JAT2A 
27pF 45% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M 12065A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1474-2-ND 4,000 68.00/M 12065A330JAT2A 
39pF +5% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1475-2-ND 4,000 68.00/M 12065A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1476-2-ND 4,000 68.00/M 12065A470JAT2A 
56pF 45% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M 12065A560JAT2A 
50V 68pF 45% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1478-2-ND 4,000 68.00/M 12065A680JAT2A 
CoG 82pF 45% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1479-2-ND 4,000 68.00/M 12065A820JAT2A 
(NPO) 100pF 45% 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1480-2-ND 4,000 68.00/M 12065A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1481-2-ND 4,000 68.00/M 12065A121JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M 12065A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-1483-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1483-2-ND 2,500 84.00/M 12065A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M 12065A221JAT2A 
270pF 45% 0.94 478-1485-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1485-2-ND 4,000 84.00/M 12065A271JAT2A 
330pF 45% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M 12065A331JAT2A 
390pF 45% 0.94 478-1487-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1487-2-ND 4,000 84.00/M 12065A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1488-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1488-2-ND 4,000 84.00/M 12065A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1489-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1489-2-ND 4,000 84.00/M 12065A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1490-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1490-2-ND 4,000 84.00/M 12065A681JAT2A 
820pF 45% 0.94 478-1491-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1491-2-ND 4,000 84.00/M 12065A821JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1492-1-ND 5.13 30.29 87.38 478-1492-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102JAT2A 
1200pF 45% 0.94 478-1493-1-ND 5.49 32.44 93.56 478-1493-2-ND 4,000 90.00/M 12065A122JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1494-1-ND 5.49 32.44 93.56 478-1494-2-ND 4,000 90.00/M 12065A152JAT2A 
1800pF +5% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1495-2-ND 2,000 108.00/M 12065A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1496-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1496-2-ND 2,000 96.00/M 12065A222JAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1497-2-ND 2,000 96.00/M 12065A272JAT2A 
3300pF +5% 1.27 478-1498-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1498-2-ND 2,000 96.00/M 12065A332JAT2A 
3900pF 45% 1.27 478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M 12065A392JAT2A 
5600pF 45% 1.27 478-1501-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1501-2-ND 2,000 113.00/M 12065A562JAT2A 
1206 25V 8200pF 45% 1.27 478-1503-1-ND 9.35 55.25 159.38 = —= _ 12063A822JAT2A 
2000V 470pF +10% 1.52 478-2957-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2957-2-NDt 2,000 270.00/M 1206GC471KAT1A 
1000pF +10% 1.52 478-2956-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2956-2-NDt 2,000 270.00/M 1206GC102KAT1A 
100pF +10% 1.52 478-2951-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2951-2-NDt 2,000 270.00/M 1206AC101KAT1A 
4000V 1000pF +10% 1.52 478-2952-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2952-2-NDt 2,000 270.00/M 1206AC102KAT1A 
2200pF +10% 1.52 478-2953-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2953-2-NDt 2,000 270.00/M 1206AC222KAT1A 
4700pF +10% 1.52 478-2954-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2954-2-NDt 2,000 270.00/M 1206AC472KAT1A 
600V 10000pF +10% 1.52 478-2955-1-NDt 16.50 97.50 281.25 478-2955-2-NDt 2,000 270.00/M 1206CC103KAT1A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1505-2-ND 4,000 72.00/M 12062C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1506-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1506-2-ND 4,000 72.00/M 12062C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1507-2-ND 4,000 72.00/M 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1508-2-ND 4,000 72.00/M 12062C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1509-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1509-2-ND 4,000 72.00/M 12062C472KAT2A 
200V 6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1510-2-ND 4,000 72.00/M 12062C682KAT2A 
.O1UF +10% 0.94 478-1511-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1511-2-ND 4,000 72.00/M 12062C103KAT2A 
.015uF +10% 1.27 478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1512-2-ND 2,000 135.00/M 12062C153KAT2A 
.022UF +10% 127 478-1513-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1513-2-ND 2,000 76.00/M 12062C223KAT2A 
.033UF +10% 1.27 478-1514-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1514-2-ND 2,000 76.00/M 12062C333KAT2A 
047 UF +10% 1.27 478-1515-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1515-2-ND 2,000 76.00/M 12062C473KAT2A 
-068yUF +10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-1516-2-ND 2,000 216.00/M 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1517-2-ND 4,000 52.00/M 12061C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1518-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1518-2-ND 4,000 52.00/M 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1519-2-ND 4,000 52.00/M 12061C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1520-2-ND 4,000 52.00/M 12061C332KAT2A 
X7R 4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1521-2-ND 4,000 52.00/M 12061C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1522-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1522-2-ND 4,000 52.00/M 12061C682KAT2A 
100V .O1UF +10% 0.94 478-1523-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1523-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103KAT2A 
.015puF +10% 0.94 478-1524-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1524-2-ND 4,000 54.00/M 12061C153KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1525-2-ND 4,000 54.00/M 12061C223KAT2A 
-033UF +10% 0.94 478-1526-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1526-2-ND 4,000 54.00/M 12061C333KAT2A 
.047UF +10% 0.94 478-1527-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1527-2-ND 4,000 135.00/M 12061C473KAT2A 
-O68F +10% 0.94 478-1528-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1528-2-ND 4,000 58.00/M 12061C683KAT2A 
0UF +10% 1.27 478-1529-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1529-2-ND 2,000 63.00/M 12061C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1530-2-ND 4,000 50.00/M 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1531-2-ND 4,000 50.00/M 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1532-2-ND 4,000 50.00/M 12065C152KAT2A 
1800pF +10% 0.94 478-1533-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1533-2-ND 4,000 50.00/M 12065C182KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1534-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1534-2-ND 4,000 50.00/M 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1535-2-ND 4,000 50.00/M 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1536-2-ND 4,000 50.00/M 12065C332KAT2A 
50V 3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1537-2-ND 4,000 50.00/M 12065C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1538-2-ND 4,000 61.00/M 12065C472KAT2A 
5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1539-2-ND 4,000 50.00/M 12065C562KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1540-2-ND 4,000 50.00/M 12065C682KAT2A 
8200pF +10% 0.94 478-1541-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1541-2-ND 4,000 50.00/M 12065C822KAT2A 
.O1F +10% 0.94 478-1542-1-ND 3.03 17.88 51.56 478-1542-2-ND 4,000 50.00/M 12065C103KAT2A 
.012UF +10% 0.94 478-1543-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1543-2-ND 4,000 52.00/M 12065C123KAT2A 
t RoHS Compliant (Continued) 
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INA) Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.015uF +10% 0.94 478-1544-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1544-2-ND 4,000 52.00/M 12065C153KAT2A 
.018uF +10% 0.94 478-1545-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1545-2-ND 4,000 52.00/M 12065C183KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1546-2-ND 4,000 52.00/M 12065C223KAT2A 
.027uF +10% 0.94 478-1547-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1547-2-ND 4,000 52.00/M 12065C273KAT2A 
.033yF +10% 0.94 478-1548-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1548-2-ND 4,000 52.00/M 12065C333KAT2A 
.039uF +10% 0.94 478-1549-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1549-2-ND 4,000 52.00/M 12065C393KAT2A 
.047uF +10% 0.94 478-1550-1-ND 3.19 18.85 54.38 478-1550-2-ND 4,000 52.00/M 12065C473KAT2A 
.056uF +10% 0.94 478-1551-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1551-2-ND 4,000 58.00/M 12065C563KAT2A 
50V .068yF +10% 0.94 478-1553-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1553-2-ND 4,000 58.00/M 12065C683KAT2A 
.082uF +10% 0.94 478-1555-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1555-2-ND 4,000 58.00/M 12065C823KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1556-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1556-2-ND 4,000 36.00/M 12065C104KAT2A 
10UF +20% 0.94 478-3353-1-NDt 1.44 12.54 49.50 478-3353-2-NDt 4,000 56.00/M 12065C104MAT2A 
X7R 12uF +10% 0.94 478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1557-2-ND 4,000 54.00/M 12065C124KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1558-2-ND 4,000 54.00/M 12065C154KAT2A 
-18uF +10% 0.94 478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1559-2-ND 4,000 54.00/M 12065C184KAT2A 
.22uUF +10% 0.94 478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1560-2-ND 3,000 54.00/M 12065C224KAT2A 
.27UF +10% 1.27 478-1561-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1561-2-ND 2,000 72.00/M 12065C274KAT2A 
-33yF +10% 1.27 478-1562-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1562-2-ND 2,000 108.00/M 12065C334KAT2A 
ATUF +10% 1.27 478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1563-2-ND 2,000 90.00/M 12063C474KAT2A 
-56uF +10% 1.78 478-1564-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1564-2-ND 2,000 108.00/M 12063C564KAT2A 
25V -68uF +10% 1.78 478-1565-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1565-2-ND 2,500 108.00/M 12063C684KAT2A 
-82uF +10% 1.78 478-1566-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1566-2-ND 2,500 108.00/M 12063C824KAT2A 
1206 1.0uF +10% 1.78 478-1567-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1567-2-ND 2,500 72.00/M 12063C105KAT2A 
16V 1.0uF +10% 1.40 478-2576-1-ND 10.89 64.35 185.63 478-2576-2-ND 2,000 178.00/M 1206YC105KAT2A 
10V 2.2UF +10% 1.78 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-1568-2-ND 2,000 216.00/M 1206ZC225KAT2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1569-2-ND 2,500 144.00/M 12063D225KAT2A 
25V 4.7UF +10% 1.78 478-1570-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1570-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475KAT2A 
4.7UF +20% 2.79 478-2577-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2577-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475MAT2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1571-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1571-2-ND 2,500 162.00/M 1206YD225KAT2A 
16V 4.7UF +10% 1.78 478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 478-1572-2-ND 4,000 333.00/M 1206YD475KAT2A 
X5R 10uF +10% 1.78 478-1573-1-ND 20.90 123.50 356.25 478-1573-2-ND 2,500 342.00/M 1206YD106KAT2A 
1ov 4.7UF +10% 1.78 478-1574-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1574-2-ND 2,000 162.00/M 1206ZD475KAT2A 
10uF +10% 1.78 478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1575-2-ND 2,500 198.00/M 1206ZD106KAT2A 
22uF +10% 1.78 478-1576-1-ND 24.75 146.25 421.88 478-1576-2-ND 2,500 405.00/M 12066D226KAT2A 
6.3V 10uF +10% 1.78 478-2578-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2578-2-ND 2,500 234.00/M 12066D106KAT2A 
10uF +20% 1.78 478-2579-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2579-2-ND 2,500 234.00/M 12066D106MAT2A 
10UF +80 -20% 0.94 478-1577-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1577-2-ND 4,000 54.00/M 12065G104ZAT2A 
50V .22uF +80 -20% 0.94 478-1578-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M 12065G224ZAT2A 
A7UF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1579-2-ND 3,000 81.00/M 12065G474ZAT2A 
Y5V 1.0uF +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1580-2-ND 4,000 63.00/M 12065G105ZAT2A 
25V 2.2uUF +80 -20% 1.27 478-1581-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1581-2-ND 3,000 90.00/M 12063G225ZAT2A 
16V 4.7UF +80 -20% 1.52 478-1582-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1582-2-ND 3,000 144.00/M 1206YG475ZAT2A 
10V 10uF +80 -20% 1.78 478-1583-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1583-2-ND 2,500 180.00/M 1206ZG106ZAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1584-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1584-2-ND 4,000 153.00/M 12102A681JAT2A 
200V 1000pF +5% 0.94 478-1585-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1585-2-ND 4,000 153.00/M 12102A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1586-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1586-2-ND 2,000 162.00/M 12102A152JAT2A 
2200pF +5% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M 12102A222JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1588-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1588-2-ND 4,000 81.00/M 12101A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1589-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1589-2-ND 4,000 81.00/M 12101A102JAT2A 
100V 1500pF +5% 0.94 478-1590-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1590-2-ND 4,000 117.00/M 12101A152JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1591-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1591-2-ND 4,000 117.00/M 12101A222JAT2A 
COG 3300pF +5% 1.27 478-1592-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1592-2-ND 4,000 117.00/M 12101A332JAT2A 
(NPO) 680pF +5% 0.94 478-1594-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1594-2-ND 4,000 81.00/M 12105A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1595-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1595-2-ND 4,000 81.00/M 12105A102JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1596-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1596-2-ND 4,000 117.00/M 12105A152JAT2A 
50V 2200pF +5% 0.94 478-1597-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1597-2-ND 4,000 117.00/M 12105A222JAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-1598-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1598-2-ND 4,000 117.00/M 12105A332JAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-1600-1-ND 28.05 165.75 478.13 = = = 12105A682JAT2A 
2000V 820pF +10% 1.70 478-2961-1-NDt 22.00 130.00 375.00 478-2961-2-NDt 2,000 360.00/M 1210GC821KAT1A 
1000pF +10% 1.70 478-2960-1-NDt 22.00 130.00 375.00 478-2960-2-NDt 2,000 360.00/M 1210GC102KAT1A 
1500V 2700pF +20% 1.70 478-2962-1-NDt 20.90 123.50 356.25 478-2962-2-NDt 2,000 342.00/M 1210SC272MAT1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 478-2958-1-NDt 22.00 130.00 375.00 478-2958-2-NDt 2,000 360.00/M 1210AC103KAT1A 
600V 22000pF +10% 1.70 478-2959-1-NDt 22.00 130.00 375.00 478-2959-2-NDt 2,000 360.00/M 1210CC223KAT1A 
1000pF +10% 0.94 478-1602-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1602-2-ND 4,000 90.00/M 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1603-2-ND 4,000 81.00/M 12101C152KAT2A 
1210 2200pF +10% 0.94 478-1604-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1604-2-ND 4,000 90.00/M 12101C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1605-2-ND 4,000 90.00/M 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1606-2-ND 4,000 90.00/M 12101C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1607-2-ND 4,000 90.00/M 12101C682KAT2A 
.O1pF +10% 0.94 478-1608-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1608-2-ND 4,000 90.00/M 12101C103KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1609-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1609-2-ND 4,000 90.00/M 12101C153KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1610-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1610-2-ND 4,000 90.00/M 12101C223KAT2A 
100V .033yF +10% 0.94 478-1611-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1611-2-ND 4,000 90.00/M 12101C333KAT2A 
.047uF +10% 0.94 478-1612-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1612-2-ND 4,000 90.00/M 12101C473KAT2A 
X7R .068uF +10% 0.94 478-1613-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1613-2-ND 4,000 90.00/M 12101C683KAT2A 
-10uF +10% 0.94 478-1614-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1614-2-ND 4,000 90.00/M 12101C104KAT2A 
-15uF +10% 1.27 478-1615-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1615-2-ND 2,000 112.00/M 12101C154KAT2A 
-22uUF +10% 1.52 478-1616-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1616-2-ND 2,000 126.00/M 12101C224KAT2A 
ATUF +10% 2.79 478-2568-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2568-2-ND 1,000 126.00 12101C474KAT2A 
-68uF +10% 2.79 478-2569-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-2569-2-ND 2,000 171.00/M 12101C684KAT2A 
1.0UF +10% 2.79 478-2570-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2570-2-ND 1,000 234.00 12101C105KAT2A 
1.0uF +20% 2.79 478-2571-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-2571-2-ND 1,000 234.00 12101C105MAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M 12105C104KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1618-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1618-2-ND 4,000 112.00/M 12105C154KAT2A 
50V .22UF +10% 0.94 478-1619-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-1619-2-ND 4,000 112.00/M 12105C224KAT2A 
-33uF +10% 0.94 478-1620-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1620-2-ND 4,000 198.00/M 12105C334KAT2A 
A7UF +10% 1.27 478-1621-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1621-2-ND 2,000 198.00/M 12105C474KAT2A 
1.0UF +10% 2.29 478-1622-1-ND 19.25 113.75 328.13 478-1622-2-ND 2,000 315.00/M 12105C105KAT2A 
25V 2.2UF +10% 2.29 478-1623-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-1623-2-ND 2,000 351.00/M 12103C225KAT2A 
16V 4.7UF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-1624-2-ND 1,000 387.00 1210YC475KAT2A 
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INA) Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing i-Key Tape & Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
10V 10yF +10% 2.79 478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 478-1625-2-ND 1,000 477.00 1210ZC106KAT2A 
25V 4.7UF +10% 2.79 478-1626-1-ND 18.15 107.25 309.38 478-1626-2-ND 1,000 297.00 12103D475KAT2A 
10uF +10% 2.29 478-1627-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-1627-2-ND 2,000 414.00/M 12103D106KAT2A 
4.7uF +10% 1.78 478-1628-1-ND 17.60 104.00 300.00 478-1628-2-ND 2,500 288.00/M 1210YD475KAT2A 
16V 10yF +10% 2.29 478-1629-1-ND 26.40 156.00 450.00 478-1629-2-ND 2,000 432.00/M 1210YD106KAT2A 
10yF +20% 2.79 478-2572-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-2572-2-ND 2,000 486.00/M 1210YD106MAT2A 

X5R 22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 46.75 276.25 796.88 478-1630-2-ND 1,000 765.00 1210YD226KAT2A 

1210 22uF +20% 2.79 478-2573-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-2573-2-ND 1,000 684.00 12106D226MAT2A 
6.3V 47uF +20% 2.79 478-2574-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-2574-2-ND 1,000 1278.00 12106D476MAT2A 

100uF +20% 2.79 478-2575-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-2575-2-ND 1,000 1278.00 12106D107MAT2A 

10V 10yF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 478-1631-2-ND 2,000 369.00/M 1210ZD106KAT2A 

22uF +10% 2.79 478-1632-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-1632-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226KAT2A 

6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-1633-2-ND 1,000 1278.00 12106D476KAT2A 

ysv 16V 10uF +80 -20% 1.78 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-1634-2-ND 2,500 486.00/M 1210YG106ZAT2A 

10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 478-1635-2-ND 2,000 711.00/M 1210ZG226ZAT2A 

27pF +10% 2.03 478-2978-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2978-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA270KAT1A 

COG | 3000V 33pF +10% 2.03 478-2979-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2979-2-ND: 2,000 540.00/M 1808HA330KAT1A 

+10% 5 78- 1 i 5. 562.51 78- -2- A 540. 

(NPO) 82pF 10% 2.03 478-2980-1-ND: 33.00 195.00 62.50 478-2980-2-ND: 2,000 40.00/M 1808HA820KAT1A 
2000V 220pF 45% 2.03 478-2973-1-ND: 39.60 234.00 675.00 478-2973-2-ND: 2,000 648.00/M 1808GA221JAT1A 
3000V 1000pF +10% 2.03 478-2981-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2981-2-ND: 2,000 540.00/M 1808HC102KAT1A 
2500V 1000pF +10% 2.03 478-2983-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2983-2-ND: 2,000 540.00/M 1808WC102KAT1A 

1200pF +10% 2.03 478-2984-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2984-2-ND: 2,000 540.00/M 1808WC122KATIA 
330pF +20% 2.03 478-2977-1-ND 31.35 185.25 534.38 478-2977-2-ND 2,000 513.00/M 1808GC331MAT1A 

X7R 2000V 1000pF +10% 2.03 478-2974-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2974-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC102KAT1A 

1000pF +20% 2.03 478-2975-1-ND 31.08 183.63 529.69 478-2975-2-ND: 2,000 509.00/M 1808GC102MAT1A 

1808 1500pF +10% 2.03 478-2976-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2976-2-ND: 2,000 540.00/M 1808GC152KAT1A 
1500V 1000pF +10 2.03 478-2982-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2982-2-ND: 2,000 540.00/M 1808SC102KAT1A 

coG 47pF +10% 2.03 478-2963-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2963-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AA470KAT1A 

(NPO) 1000V 68pF +10% 2.03 478-2965-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2965-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AA680KAT1A 

560pF +5% 2.03 478-2964-1-ND: 39.60 234.00 675.00 478-2964-2-ND: 2,000 648.00/M 1808AA561JAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2966-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2966-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AC102KAT1A 
3300pF +10% 2.03 478-2969-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2969-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AC332KAT1A 
1000V 6800pF +10% 2.03 478-2970-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2970-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AC682KAT1A 

X7R 10000pF +10% 2.03 478-2967-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2967-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AC103KAT1A 

15000pF +10% 2.03 478-2968-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2968-2-ND: 2,000 540.00/M 1808AC153KAT1A 

600V 3300pF +20% 2.03 478-297 1-1-ND 31.08 183.63 529.69 478-2971-2-ND 2,000 509.00/M 1808CC332MAT1A 
39000pF +10% 2.03 478-2972-1-ND: 33.00 195.00 562.50 478-2972-2-ND: 2,000 540.00/M 1808CC393KAT1A 

3000V 47pF +5% 2.54 478-3005-1-ND: 42.24 249.60 720.00 478-3005-2-ND: 1,000 691.00 1812HA470JATIA 
330pF +10% 2.54 478-3004-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3004-2-ND: 1,000 576.00 1812HA331KAT1A 

2500V 100pF +10% 2.54 478-301 1-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-301 1-2-ND: 1,000 576.00 1812WA101KAT1A 
2000V 470pF +5% 2.54 478-2999-1-ND: 42.24 249.60 720.00 478-2999-2-ND: 1,000 691.00 1812GA471JAT1A 
1500V 560pF +10% 2.54 478-3008-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3008-2-ND: 1,000 576.00 1812SA561KAT1A 

CoG 100pF +10% 2.54 478-2985-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2985-2-ND: 1,000 576.00 1812AA101KAT1A 

(NPO) 14000V 220pF +10% 2.54 478-2987-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2987-2-ND: 1,000 576.00 1812AA221KAT1A 

470pF 45% 2.54 478-2988-1-ND: 42.24 249.60 720.00 478-2988-2-ND: 1,000 691.00 1812AA471JATIA 
1000pF +20% 2.54 478-2986-1-ND: 33.44 197.60 570.00 478-2986-2-ND: 1,000 547.00 1812AA102MAT1A 
50V .O1F +5% 1.52 478-1636-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-1636-2-ND 1,000 396.00 18125A103JAT2A 
.015pF +5% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 478-1637-2-ND 1,000 675.00 18125A153JAT2A 
3000V 470pF +10% 2.54 478-3007-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3007-2-ND: 1,000 576.00 1812HC471KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3006-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3006-2-ND: 1,000 576.00 1812HC102KAT1A 
2500V 1200pF +20% 2.54 478-3012-1-ND: 33.44 197.60 570.00 478-3012-2-ND: 1,000 547.00 1812WC122MAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3000-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3000-2-ND: 1,000 576.00 1812GC102KAT1A 
2000V 1000pF +20% 2.54 478-3001-1-ND: 33.44 197.60 570.00 478-3001-2-ND: 1,000 547.00 1812GC102MAT1A 
2700pF +10% 2.54 478-3002-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3002-2-ND: 1,000 576.00 1812GC272KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-3003-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3003-2-ND: 1,000 576.00 1812GC472KAT1A 
1812 4500V 4700pF +10% 2.54 478-3009-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3009-2-ND: 1,000 576.00 1812SC472KAT1A 
5600pF +10% 2.54 478-3010-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-3010-2-ND: 1,000 576.00 1812SC562KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-2989-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2989-2-ND: 1,000 576.00 1812AC102KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-2993-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2993-2-ND: 1,000 576.00 1812AC472KAT1A 

X7R 14000V 5000pF +10% 2.54 478-2994-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2994-2-ND: 1,000 576.00 1812AC502KAT1A 

10000pF +10% 2.54 478-2990-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2990-2-ND: 1,000 576.00 1812AC103KAT1A 

22000pF +10% 2.54 478-2991-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2991-2-ND 1,000 576.00 1812AC223KAT1A 

27000pF +10% 2.54 478-2992-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2992-2-ND: 1,000 576.00 1812AC273KAT1A 

22000pF +10% 2.54 478-2995-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2995-2-ND: 1,000 576.00 1812CC223KAT1A 

600V 33000pF +10% 2.54 478-2996-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2996-2-ND: 1,000 576.00 1812CC333KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-2997-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2997-2-ND: 1,000 576.00 1812CC473KAT1A 

68000pF +10% 2.54 478-2998-1-ND: 35.20 208.00 600.00 478-2998-2-ND: 1,000 576.00 1812CC683KAT1A 

.22UF +10% 1.02 478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1640-2-ND 1,000 306.00 18121C224KAT2A 

100V A7UF +10% 1.52 478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-1641-2-ND 1,000 441.00 18121C474KAT2A 
1.0uF +10% 2.29 478-1642-1-ND 33.55 198.25 = 478-1642-2-ND 700 384.30 18121C105KAT2A 

50V 2.2uF +10% 2.79 478-2567-1-ND 29.70 175.50 = 478-2567-2-ND 500 243.00 18125C225KAT2A 
50V 1.0uF +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1643-2-ND 1,000 459.00 18125C105KAT2A 
25V 10yF +10% 2.79 478-1644-1-ND 45.65 269.75 _ 478-1644-2-ND 500 373.50 18123D106KAT2A 

X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645-1-ND 45.65 269.75 = 478-1645-2-ND 500 373.50 1812ZD226KAT2A 

6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646-1-ND 82.50 487.50 = 478-1646-2-ND 500 675.00 18126D476KAT2A 

7 100uF +10% 3.05 478-1647-1-ND 327.80 1937.00 _ 478-1647-2-ND 500 2682.00 18126D107KAT2A 

COG | 3000V 220pF +10% 2.54 478-3017-1-ND: 46.20 273.00 787.50 478-3017-2-ND: 1,000 756.00 1825HA221KAT1A 

(NPO) | 1000V 3300pF +5% 2.54 478-3013-1-ND: 55.44 327.60 = 478-3013-2-ND: 500 453.50 1825AA332JAT1A 

1825 2500V 5600pF +10% 2.54 478-3018-1-ND: 46.20 273.00 787.50 478-3018-2-ND: 1,000 756.00 1825WC562KAT1A 

X7R 1000V 47000pF +10% 2.54 478-3014-1-ND: 46.20 273.00 787.50 478-3014-2-ND: 1,000 756.00 1825AC473KAT1A 

600V AOUF +10% 2.54 478-3015-1-ND: 46.20 273.00 787.50 478-3015-2-ND: 1,000 756.00 1825CC104KAT1A 

-15uF +10% 2.54 478-3016-1-ND: 46.20 273.00 787.50 478-3016-2-ND: 1,000 756.00 1825CC154KAT1A 

2000 | X7R 2000V 10000pF +10% 3.3 478-3020-1-ND: 85.80 507.00 1462.50 478-3020-2-ND: 1,000 1404.00 2220GC103KAT1A 
50V 1.0uF +10% 3.3 478-3019-1-ND: 85.80 507.00 1462.50 478-3019-2-ND: 1,000 1404.00 22205C105KAT1A 

COG | 1000V 8200pF +10% 2.54 478-3022-1-ND: 85.80 507.00 = 478-3022-2-ND: 500 702.00 2225AA822KAT1A 

2095 2000V 10000pF +10% 2.54 478-3024-1-ND: 85.80 507.00 1462.50 478-3024-2-ND: 1,000 1404.00 2225GC103KAT1A 

X7R 600V .22UF +10% 2.54 478-3023-1-ND: 85.80 507.00 1462.50 478-3023-2-ND: 1,000 1404.00 2225CC224KAT1A 

200V .33UF +10% 2.54 478-3021-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3021-2-ND 1,000 1404.00 22252C334KAT1A 
t RoHS Compliant 
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INA) ( SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors 


KE 
p x 
Features: * High Current Carrying Capabilities, High Q-Factor, Very Low ESR, Very High Series Resonance, a ; 
Excellent Stability Under stiaeee of Chaiging Voltage, eguency. Tire and “roniperanira SizeiGade L 7 T (Min. / Max.) ee 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient: 90 +20ppm/°C 0605 209540152010" || 085-015 0201-087 Ww 
5TR * Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 x Rated Voltage (1.5 x Rated Voltage for 500V Rated Parts) 1210 HIDEO LO ONO: [etl O1e OSD EOE 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
-10pF +.10pF 478-2667-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR1BAJME 
-20pF +.10pF 478-2668-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2668-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR2BAJME 
-30pF +.10pF 478-2669-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2669-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR3BAJME 
-40pF +.10pF 478-2670-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2670-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR4BAJME 
-50pF +.10pF 478-2671-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2671-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR5BAJME 
-60pF +.10pF 478-2672-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2672-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR6BAJME 
-70pF +.10pF 478-2673-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2673-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR7BAJME 
-80pF +.10pF 478-2674-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2674-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR8BAJME 
-90pF +.10pF 478-2675-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2675-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMORSBAJME 
1.0pF +.10pF 478-2676-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF +.10pF 478-2677-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2677-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 478-2678-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2679-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25pF 478-2680-1-NDt 11.00 100.00 450.00 478-2680-2-ND 2,000 600.00/M_ | SQCAEM1R6CAJME 
1.8pF +.25pF 478-2681-1-NDt 11.00 100.00 450.00 478-2681-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM1R8CAJME 
2.0pF +.25pF 478-2682-1-NDt 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM2ROCAJME 
2.2pF +.10pF 478-2683-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 478-2683-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2684-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2684-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2685-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 478-2685-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2686-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM3ROBAJME 
0605 450V 3.3pF +.10pF 478-2687-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 478-2687-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2688-1-NDt 11.00 100.00 450.00 478-2688-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2689-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 478-2689-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2690-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEMSR6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2691-1-NDt 16.78 152.50 686.25 478-2691-2-ND 2,000 915.00/M | SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2692-1-NDtt 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND 2,000 915.00/M | SQCAEM8R2CAJME 
10pF 45% 478-2693-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM100JAJME 
12pF +5% 478-2694-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2694-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM120JAJME 
15pF 45% 478-2695-1-NDt- 13.75 125.00 562.50 478-2695-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM150JAJME 
18pF +5% 478-2696-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2696-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM180JAJME 
20pF 45% 478-2697-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2697-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM200JAJME 
22pF +5% 478-2698-1-NDt- 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM220JAJME 
24pF 45% 478-2699-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2699-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM240JAJME 
27pF +5% 478-2700-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM270JAJME 
30pF +5% 478-2701-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2701-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM300JAJME 
33pF +5% 478-2702-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM330JAJME 
39pF +5% 478-2703-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2703-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM390JAJME 
47pF 45% 478-2704-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2704-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM470JAJME 
56pF +5% 478-2705-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEMS560JAJME 
68pF 45% 478-2706-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2706-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM680JAJME 
82pF +5% 478-2707-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2707-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM820JAJME 
100pF 45% 478-2708-1-NDt 13.75 125.00 562.50 478-2708-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM101JAJME 
1.0pF +.10pF 478-2621-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2621-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2622-2-ND 2,000 612.00/M_ | SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2623-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2623-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M1R5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M_ | SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10pF 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2626-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2627-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2627-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2628-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2629-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2631-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2631-2-ND 2,000 516.00/M | SQCB7M3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2632-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2632-2-ND 2,000 516.00/M | SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2633-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2633-2-ND 2,000 516.00/M | SQCB7M5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2634-1-NDe 9.13 83.00 373.50 478-2634-2-ND 2,000 498.00/M | SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2635-1-NDe 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/M | SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF +5% 478-2636-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2636-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M100JAJME 
12pF +5% 478-2637-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2637-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M120JAJME 
15pF 45% 478-2638-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2638-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M150JAJME 
18pF 45% 478-2639-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M180JAJME 
20pF 45% 478-2640-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2640-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M200JAJME 
22pF 45% 478-2641-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M220JAJME 
24pF 45% 478-2642-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2642-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M240JAJME 
1210 27pF +5% 478-2643-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M270JAJME 
30pF 45% 478-2644-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2644-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M300JAJME 
33pF +5% 478-2645-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2645-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M330JAJME 
39pF 45% 478-2646-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M390JAJME 
47pF 45% 478-2647-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2647-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M470JAJME 
56pF +5% 478-2648-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2648-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M560JAJME 
68pF 45% 478-2649-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M680JAJME 
82pF 45% 478-2650-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M820JAJME 
100pF +5% 478-2651-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2651-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M101JAJME 
120pF 45% 478-2652-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB9M121JAJME 
300V 150pF 45% 478-2653-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB9M151JAJME 
180pF +5% 478-2654-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB9M181JAJME 
200pF 45% 478-2655-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND 2,000 624.00/M_ | SQCB9M201JAJME 
220pF 45% 478-2656-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M221JAJME 
240pF 45% 478-2657-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2657-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M241JAJME 
270pF 45% 478-2658-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M271JAJME 
200V 300pF +5% 478-2659-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2659-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M301JAJME 
330pF 45% 478-2660-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND 2,000 624.00/M_ | SQCB2M331JAJME 
390pF 45% 478-2661-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M391JAJME 
470pF 45% 478-2662-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 478-2663-1-NDe 14.30 130.00 585.00 478-2663-2-ND 2,000 780.00/M | SQCBEM561KAJME 
150V 680pF +10% 478-2664-1-NDe 14.30 130.00 585.00 478-2664-2-ND 1,000 780.00 | SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 478-2665-1-NDe 14.30 130.00 585.00 478-2665-2-ND 2,000 780.00/M | SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-NDe 8.14 74.00 333.00 478-2666-2-ND 1,000 444.00 | SQCBEM102KAJME 
SQ P90 Kits 
© 478-2836-ND SQCB/KITSQ001 10 each of values denoted (460 total pieces) . .. $119.70 
+ 478-2837-ND SQCA/KITSQ002 10 each of values denoted (160 total pieces) . $119.70 


tt 478-2838-ND SQCA/KITSQ003 


10 each of values denoted (260 total pieces) . 


$119.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(t063) 1337 


INA ( Accu-P® Series 


Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors 


Features: * Low ESR, High Q, Very Low Capacitance Values, Very Tight Capacitance Tolerances, Size Code LE Ww in 7 
High RF Power Handling Capability, Hand Solderable 0201 0.60 (0.023) | 0.325 (0.0128) | 0.225 (0.009) 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: = 1011 9 (= 0402 1.00 (0.039) 0.55 (0.022) 0.40 (0.016) 
1010 ( for 0201 and 0402 size) * Dielectric Absorption: .01% 0603 1.60 (0.063) | 0.81 (0.032) | 0.63 (0.025) 
Size wv Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
-10pF +.02pF 478-2709-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2709-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR1PBWTR 
.20pF +.02pF 478-2710-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2710-2-ND 5,000 494.00/M | 02013J0OR2PBWTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-NDeo 5.10 33.75 127.50 478-2711-2-ND 5,000 195.00/M | 02013JOR3PBWTR 
-A0pF +.02pF 478-2712-1-NDeo 5.10 33.75 127.50 478-2712-2-ND 5,000 195.00/M | 02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2713-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2713-2-ND 5,000 494.00/M_ | 02013JOR5PBWTR 
.60pF +.02pF 478-2714-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2714-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2715-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2715-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR7PBWTR 
-.80pF +.02pF 478-2716-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2716-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2717-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2717-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-NDt 6.12 40.50 153.00 478-2718-2-ND 5,000 234.00/M_ | 02013J1ROABWTR 
1.1pF +.05pF 478-2719-1-NDt 6.12 40.50 153.00 478-2719-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2720-1-NDt 4.08 27.00 102.00 478-2720-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J1R2ZABWTR 
1.3pF +.05pF 478-2721-1-NDt 6.12 40.50 153.00 478-2721-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R3ABWTR 
25V 1.4pF +.05pF 478-2722-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2722-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R4ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-2723-1-NDt 4.08 27.00 102.00 478-2723-2-ND 5,000 156.00/M_ | 02013J1R5ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-2724-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2724-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R6ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-2725-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2725-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2726-1-NDt 6.12 40.50 153.00 478-2726-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R8ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-2727-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2727-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R9ABWTR 
2.0pF +.05pF 478-2728-1-NDt 6.12 40.50 153.00 478-2728-2-ND 5,000 234.00/M_ | 02013J2ROABWTR 
2.1pF +.10pF 478-2729-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2729-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R1BBWTR 
0201 2.2pF +.10pF 478-2730-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2730-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R2BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-2731-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2731-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R3BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-2732-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2732-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2733-2-ND 5,000 156.00/M_ | 02013J2R5BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-2734-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2734-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2735-1-NDet 3.40 22.50 85.00 478-2735-2-ND 5,000 130.00/M | 02013J2R7BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-2736-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2736-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R8BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2737-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R9BBWTR 
3.0pF +.10pF 478-2738-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2738-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3ROBBWTR 
16V 3.1pF +.10pF 478-2739-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2739-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2740-2-ND 5,000 156.00/M_ | 0201YJ3R3BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2741-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-NDet 4.08 27.00 102.00 478-2742-2-ND 5,000 156.00/M_ | 0201YJ3R9BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-2743-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2743-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R1BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-2744-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2744-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R3BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2745-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R5BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-2746-1-NDet 3.40 22.50 85.00 478-2746-2-ND 5,000 130.00/M | 0201ZK4R7BBWTR 
10V 5.6pF +.10pF 478-2747-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2747-2-ND 5,000 156.00/M_ | 0201ZKSR6BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-2748-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2748-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK6R8BBWTR 
7.5pF +.10pF 478-2749-1-NDe 3.40 22.50 85.00 478-2749-2-ND 5,000 130.00/M | 0201ZK7R5BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-2750-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2750-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK8R2BBWTR 
10pF +2% 478-2751-1-NDe 6.12 40.50 153.00 478-2751-2-ND 5,000 234.00/M | 0201ZK100GBWTR 
12pF 42% 478-2752-1-NDe 6.12 40.50 153.00 478-2752-2-ND 5,000 234.00/M_ | 0201ZK120GBWTR 
-10pF +.02pF 478-2753-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2753-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0OR1PBWTR 
.20pF +.02pF 478-2754-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2754-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0OR2PBWTR 
-30pF +.02pF 478-2755-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2755-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR3PBWTR 
-A0pF +.02pF 478-2756-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2756-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0OR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2757-2-ND 5,000 585.00/M_| 04023JOR5PBWTR 
.60pF +.02pF 478-2758-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2758-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2759-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2759-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0OR7PBWTR 
-80pF +.02pF 478-2760-1-ND 15.30 101.25 382.50 478-2760-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0OR8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2761-1-ND 15.30 101.25 382.50 478-2761-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2762-2-ND 5,000 234.00/M_ | 04023J1ROABWTR 
1.1pF +.05pF 478-2763-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2763-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2764-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2764-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R2ZABWTR 
1.3pF +.05pF 478-2765-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2765-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R3ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-2766-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2766-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R4ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2767-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R5ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-2768-1-ND§ 10.54 69.75 263.50 478-2768-2-ND 5,000 403.00/M | 04023J1R6ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-2769-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2769-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2770-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2770-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R8ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-2771-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2771-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R9ABWTR 
25V 2.0pF +.05pF 478-2772-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2772-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J2ROABWTR 
2.1pF +.10pF 478-2773-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2773-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R1BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-2774-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2774-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R2BBWTR 
0402 2.3pF +.10pF 478-2775-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2775-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R3BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2776-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2777-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R5BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-2778-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2778-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2779-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2779-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R7BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-2780-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2780-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R8BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-2781-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2781-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R9BBWTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2782-2-ND 5,000 156.00/M_ | 04023J3ROBBWTR 
3.1pF +.10pF 478-2783-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2783-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2784-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2784-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R3BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-2785-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2785-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2786-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2786-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R9BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2787-2-ND 5,000 156.00/M_| 04023J4R1BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-2788-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2788-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R3BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-2789-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2789-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R5BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-2790-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2790-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R7BBWTR 
5.6pF +.10pF 478-2791-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2791-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J5R6BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-2792-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2792-2-ND 5,000 156.00/M_ | 04023J6R8BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-2793-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2793-2-ND 5,000 156.00/M | 0402YJ8R2BBWTR 
16V 10pF +2% 478-2794-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2794-2-ND 5,000 234.00/M | 0402YJ100GBWTR 
12pF 42% 478-2795-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2795-2-ND 5,000 234.00/M_ | 0402ZJ120GBWTR 
15pF +2% 478-2796-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2796-2-ND 5,000 234.00/M | 0402ZJ150GBWTR 
10V 18pF 42% 478-2797-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2797-2-ND 5,000 234.00/M | 0402ZK180GBWTR 
22pF 42% 478-2798-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2798-2-ND 5,000 234.00/M | 0402ZK220GBWTR 
-10pF +.02pF 478-2799-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2799-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR1PBTTR 
-20pF +.02pF 478-2800-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2800-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR2PBTTR 
0603 50V -30pF +.02pF 478-2801-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2801-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR3PBTTR 
-AOpF +.02pF 478-2802-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2802-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR4PBTTR 
-50pF +.02pF 478-2803-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2803-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR5PBTTR 
-60pF +.02pF 478-2804-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2804-2-ND 3,000 585.00/M_ | 06035JOR6PBTTR 


(Continued) 
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IND Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (Cont) 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.70pF +.02pF 478-2805-1-NDQ 15.30 101.25 382.50 478-2805-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR7PBTTR 
.80pF +.02pF 478-2806-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2806-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR8PBTTR 
-90pF +.02pF 478-2807-1-ND0O 15.30 101.25 382.50 478-2807-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR9PBTTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2808-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1ROBBTTR 
1.1pF +.10pF 478-2809-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2809-2-ND 3,000 299.00/M_| 06035J1R1BBTTR 
1.2pF +.10pF 478-2810-1-NDO 7.82 $1.75 195.50 478-2810-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R2BBTTR 
1.5pF +.10pF 478-2811-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2811-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R5BBTTR 
1.8pF +.10pF 478-2812-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2812-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R8BBTTR 
2.0pF +.10pF 478-2813-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2813-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2ROBBTTR 
2.2pF +.10pF 478-2814-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2814-2-ND 3,000 299.00/M_ | 06035J2R2BBTTR 
50V 2.4pF +.10pF 478-2815-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2815-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2R4BBTTR 
0603 2.7pF +.10pF 478-2816-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2816-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2R7BBTTR 
3.0pF +.10pF 478-2817-1-NDQ 7.82 51.75 195.50 478-2817-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3ROBBTTR 
3.3pF +.10pF 478-2818-1-NDQ 7.82 51.75 195.50 478-2818-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3R3BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2819-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3R9BBTTR 
4.7pF +.10pF 478-2820-1-NDQ 7.82 51.75 195.50 478-2820-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J4R7BBTTR 
5.6pF +.10pF 478-2821-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2821-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J5R6BBTTR 
6.8pF +.10pF 478-2822-1-ND0 7.82 $1.75 195.50 478-2822-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J6R8BBTTR 
8.2pF +.10pF 478-2823-1-ND0 7.82 $1.75 195.50 478-2823-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J8R2BBTTR 
10pF 42% 478-2824-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2824-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J100GBTTR 
12pF 42% 478-2825-1-NDO 7.82 §1.75 195.50 478-2825-2-ND 3,000 299.00/M_| 06035J120GBTTR 
25V 15pF 42% 478-2826-1-ND0 7.82 $1.75 195.50 478-2826-2-ND 3,000 299.00/M | 06033J150GBTTR 
22pF 42% 478-2828-1-NDQ 7.82 51.75 195.50 478-2828-2-ND 3,000 299.00/M_ | 06033J220GBTTR 


Designer Kits 


478-2834-ND Accu-P/Type 2000 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key®. (600 total pieces). ............. 
478-2831-ND Accu-P/Type 1800 20 each of values denoted plus values: (pF) 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 4.5 not stocked by Digi-Key®. (600 total pieces) 
478-2835-ND Accu-P/Type 1700 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 not stocked by Digi-Key®. (300 total pieces). 
478-2832-ND Accu-P/Type 2100 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key®. (600 total pieces) 
478-2833-ND Accu-P/Type 1400 20 each of values denoted plus value: (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key”. (300 total pieces) . 
478-2829-ND Accu-P/Type 900 20 each of values denoted (600 total pieces). . 


.. $178.75 
$178.75 
.- $178.75 
.. $178.75 
$178.75 
$148.96 
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IND Feedthru 0805/1206 Capacitors reels — ~ 


A 
BL ] 
| B+ 
Available in both a standard 0805 and 1206 size, AVX’s line of feedthru TOP VIEW na SIDE VIEW Tew! Jy a 
capacitors are ideal choices for EMI suppression, broadband 1/0 filtering, 5 ‘ Cc Ground EW @ oa | a 
or Vcc power line conditioning. The unique construction of a feedthru Dimensions (mm.) suai _ ca t 
capacitor provides low parallel inductance and offers excellent decoupling Series | A B Cc D E F L Ww T BW BL EW xX s ¢ fl 
capability for all high di/dt environments and provides significant noise 2.01 | 1.25 1.14 | 0.46 0.18 0.25 | 1.02 | 0.23 — 
reduction in digital circuits to <5 GHz. 0805 | 3.45 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.02 | 0.46 | 195 | 20.20 | Max. | 0.10 | +0.25/-0.08 | 40.13 | 20.10 | 20.15 = LES 
Characteristics: * Current Rating: 300mA « Insulation Resistance: 1,000MQ 4206 | 4.54 | 0.94 | 1.02] 1.65 | 1.09 | 0.71 3.20 1.60 1.27 0.89 0.18 0.38 | 1.60 | 0.46 rae 
« DC Resistance: <0.60 * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C i i ‘ is 7 : +0.20 | +0.20 | Max. | +0.10 | +0.25/-0.08 | +0.18 | +0.10 | +0.15 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
NPO 100V 220pF +50%, -20% 478-2232-1-ND 1.07 64 37 478-2232-2-ND 174.60 W2F11A2218AT1F 
NPO 100V 470pF +50%, -20% 478-2233-1-ND 1.07 64 37 478-2233-2-ND 174.60 W2F11A4718AT1F 
0805 X7R 50V 1000pF +50%, -20% 478-2234-1-ND 1.13 67 .39 478-2234-2-ND 183.60 W2F15C1028AT1F 
X7R 50V 10,000pF +50%, -20% 478-2235-1-ND 1.13 67 .39 478-2235-2-ND 183.60 W2F15C1038AT1F 
X7R 50V 22,000pF +50%, -20% 478-2236-1-ND 1.13 67 39 478-2236-2-ND 183.60 W2F15C2238AT1F 
X7R 50V 47,000pF +50%, -20% 478-2237-1-ND 1.13 67 39 478-2237-2-ND 183.60 W2F15C4738AT1F 
1206 NPO 100V 47pF +50%, -20% 478-2238-1-ND 1.10 65 -38 478-2238-2-ND 180.00 W3F11A4708AT1F 
X7R 50V 2200pF +50%, -20% 478-2239-1-ND 1.16 -69 40 478-2239-2-ND 189.00 W3F15C2228AT1F 
Low Inductance Capacitors 0612/0508 IDC (InterDigitated Capacitors) = 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. Measured ; i I D 
inductances of 120pH (for 0612) and 95 pH (for 0508) are the lowest in the FR4 mountable device family. 1 7 Aq i oe | 
Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the fields to cancel, effectively reducing 1 H : ai | B4 + ' 
the equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling high speed microprocessors by allowing the ' ryt ' aa Ww CG | \ \ 
engineers to lower the power delivery inductance of the entire system through the use of eight terminals. Overall \ iit id | 1 
reduction in decoupling components due to very low series inductance and high capacitance. 7 RBWie Sick +1 —r. 7 = 
Characteristics: Dimensions (mm.) 
© Temperature Coefficient: +15% (OVDC) » Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Maximum, 10V=5.0% 7 
Maximum, 16V=3.5% Maximum » Insulation ppm/C): 12.0 * Thermal Conductivity: 4-5W/M K « Terminations Saries : B c D E = 0 = wt aM a 0 - — 0 _ 
saa og Nickel ie Set oe _ (0.95mm) 0508 0.64 | 1.27 | 1.91 | 0.28 | 0.51 +0.20 | Max. 40.20 +0.10 | +0.25/-0.03 | REF +0.10 | 40.10 
* Operating Temperature: X7R: -55°C ~ 125°C, XBR: -55°C ~ 85° 3.20 | 1.22 | 160 | 0.41 0.18 0.76 | 1.14 | 0.38 
0612 | 0.89 | 1.65 | 2.54 | 0.46 | 0.76 | 49.20 | max. | +0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16V 47000pF +20% 478-2326-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20% 478-2327-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC683MAT1S 
16V pF +20% 478-2121-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M W2L1YC104MAT1A 
16V .22UF +20% 478-2329-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M W2L1YC224MAT1A 
X7R 10V pF +20% 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M W2L1ZC104MAT1S 
10V .22uUF +20% 478-2328-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M W8L1ZC224MAT1A 
0508 10V ATUF +20% 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZC474MAT1A 
4.0V .33uF +20% 478-2330-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0NF +20% 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C105MAT1A 
10V .33yUF +20% 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M W2L1ZD334MAT1S 
X5R 10V A7UF +20% 478-2124-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZD474MAT1S 
6.3V 1.0NF +20% 478-2125-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5yF +20% 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M W2L14D155MAT1A 
16V .22UF +20% 478-2335-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M WS8L1YC224MAT1S 
16V .33uF +20% 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M W8L1YC334MAT1A 
X7R 16V ATUF +20% 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M WS3L1YC474MAT1A 
10V .68uF +20% 478-2333-1-ND 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M WS8L1ZC684MAT1A 
0612 10V 1.0pF +20% 478-2129-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M W83L1ZC105MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20% 478-2131-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M W3L14C225MAT1A 
10V 2.2UF +20% 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M W8L1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2UF +20% 478-2130-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M W8L16D225MAT1A 
4.0V 3.3yF +20% 478-2132-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M W3L14D335MAT1A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1339 


IN WX Low Inductance Capacitors 


Dimensions 
The total inductance of a chip capacitor is determined both by its length to width ratio and by the mutual inch 
inductance coupling between its electrodes. Thus a 1210 chip size has a lower inductance than a 1206 inch (mm) 
chip. This design improvement is the basis of AVX’s Low Inductance Chip Capacitors (LICC), where the Size Code L w t 
electrodes are terminated on the long side of the chip instead of the short side. The 1206 becomes a 
0612, in the same manner, a 0805 becomes a 0508, a 0603 becomes a 0306. This results in a reduction in 0306 0.032 + 0.006 0.063 + 0.006 0.005 min. 
inductance for the 1nH range found in normal chip capacitors to less tan 0.2nH for LICC’s. Their low profile (0.81 + 0.15) (1.60 + 0.15) (0.13 min.) 
is also ideal for surface mounting (both on the PCB and on the IC package) or inside cavity mounting on ~ 
the IC itself. T 0508 0.050 + 0.010 0.080 + 0.010 0.005 min. 
Griracrsr tats 4 > (1.27 + 0.25) (2.00 + 0.25) (0.13 min.) 
* Operating Temperature Range: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: w o6t2 0.063 + 0.010 0.126 + 0.010 0.005 min. 
+15% (OVDC) * Dissipation Factor: 10V = 5.0% maximum; 16V = 3.5% maximum; 25V = 3.0% maximum t 4.60 + 0.25) 3.20 + 0.25 0.13 mi 
* Insulation Resistance (@ 25°C RVDC): 100,000MO minimum or 1,000MQ per uF whichever is less. aa (1-602 028) (3.20 + 0.25) (OAS TIRE) 
WV Capacitance | Dimension T Pricing Tape and Reel AVX 
Size Code | Type DC Capacitance Tolerance Inch (mm) 10 100 500 Size Pricing Part No. 
25V 10,000pF + 10% 0.024 (0.61) | 478-2890-1-ND 24.64 145.60 420.00 | 478-2890-2-ND 5,000 403.00/M | 03063C103KAT2A 
0306 X7R 10V -10uF + 10% 0.024 (0.61) | 478-2891-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2891-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104KAT2A 
10V -10uF + 20% 0.024 (0.61) | 478-2892-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2892-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104MAT2A 
10V .22uF + 20% 0.024 (0.61) | 478-2893-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2893-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC224MAT2A 
50V 10,000pF + 10% 0.040 (1.02) | 478-2894-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 478-2894-2-ND 4,000 378.00/M | 05085C103KAT2A 
50V 10,000pF + 20% 0.040 (1.02) | 478-2895-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2895-2-ND 4,000 360.00/M | 05085C103MAT2A 
0508 X7R 50V 22,000pF + 20% 0.040 (1.02) | 478-2896-1-ND 22.55 133.25 384.38 | 478-2896-2-ND 4,000 369.00/M | 05085C223MAT2A 
50V -10uF + 10% 0.040 (1.02) | 478-2897-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 478-2897-2-ND 4,000 432.00/M | 05085C104KAT2A 
50V -10uF + 20% 0.040 (1.02) | 478-2898-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2898-2-ND 4,000 414.00/M | 05085C104MAT2A 
10V 1.0uF + 10% 0.040 (1.02) | 478-2899-1-ND 45.10 266.50 768.75 | 478-2899-2-ND 4,000 738.00/M | 0508ZC105KAT2A 
50V 10,000pF + 10% 0.050 (1.27) | 478-2900-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-2900-2-ND 4,000 504.00/M | 06125C103KAT2A 
50V -10uF + 20% 0.050 (1.27) | 478-2901-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2901-2-ND 4,000 540.00/M | 06125C104MAT2A 
25V .22uF + 10% 0.050 (1.27) | 478-2902-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 478-2902-2-ND 4,000 648.00/M | 06123C224KAT2A 
0612 X7R 16V 1.0uF + 10% 0.050 (1.27) | 478-2903-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2903-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105KAT2A 
16V 1.0uF + 20% 0.050 (1.27) | 478-2904-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2904-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105MAT2A 
10V -68uF + 20% 0.030 (0.76) | 478-2907-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 478-2907-2-ND 4,000 720.00/M | 0612ZC105MAT2V 
10V 2.2uF + 10% 0.050 (1.27) | 478-2906-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2906-2-ND 2,000 702.00/M | 0612ZC225KAT2A 
X5R 10V 1.0uF + 20% 0.050 (1.27) | 478-2905-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2905-2-ND 4,000 540.00/M | 0612ZD684MAT2V 


Multi-Layer Ceramic Chip 
Capacitor Arrays 


AVX capacitor arrays offer designers the opportunity to lower placement costs, increase assembly line output through 
lower component count per board, and to reduce real estate requirements. 


COG (NPO) Dielectric: 

* EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics available 
* Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C, which is less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 


X7R Dielectric: 
¢ X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class Il materials ¢ Its temperature 
variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


XS5R Dielectric: 
* General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of capacitance is 
within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimensions 
Inch (mm) 
Size Code | Element A B c D E L WwW T BW BL P xX Ss 
040 s 0.018 0.029 0.047 0.012 0.025 0.039 + 0.006 | 0.054 + 0.006 0.026 Max. 0.014 + 0.004 | 0.008 + 0.004 0.025 REF => 0.013 0.004 
2 (0.46) (0.74) (1.20) (0.30) (0.64) | (1.00+0.15) | (1.87+0.15) | (0.66Max.) | (0.36+0.10) | (0.20+0.10) | (0.64 REF) _ (0.32 + 0.10) 
0508 4 0.022 0.052 0.074 0.012 0.020 0.051 + 0.006 | 0.083 + 0.006 0.037 Max. 0.010 + 0.003 | 0.008 + 0.003 0.020 REF 0.030 + 0.004 | 0.010 + 0.004 
(0.56) (1.32) (1.88) (0.30) (0.50) | (1.30+0.15) | (2.10+0.15) | (0.94Max.) | (0.25+0.06) | (0.20+0.08) | (0.50REF) | (0.75+0.10) | (0.25 + 0.10) 
0.035 0.065 0.100 0.018 0.031 0.063 + 0.008 | 0.126 + 0.008 0.053 Max. 0.016 + 0.004 | 0.007 * ole 0.030 REF 0.045 + 0.004 | 0.015 + 0.004 
- 0.003 
0612 4 +025 
(0.89) (1.65) (2.54) (0.46) (0.79) | (1.60+0.20) | (3.20+0.20) | (1.35Max.) | (0.41+0.10) | (0.187 (0.76 REF) | (1.14+0.10) | (0.38 + 0.10) 
- 0.08) 
Tape and Reel 
Size wv Capacitance No. of Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | Code Type DC | Capacitance | Tolerance | Elements/Array | Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
1 0405 X7R 50 1,000pF + 20% 2 478-2886-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2886-2-ND 117.00/M W1A25C102MAT2A 
X5R 10 -10uF + 20% 2 478-2884-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2884-2-ND 104.00/M W1A2ZD104MAT2A 
100 22pF + 10% 4 478-2888-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2888-2-ND 108.00/M W2A41A220KAT2A 
COG(NPO)| 100 33pF + 10% 4 478-2887-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2887-2-ND 108.00/M W2A41A330KAT2A 
100 100pF + 10% 4 478-2885-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2885-2-ND 108.00/M W2A41A101KAT2A 
10 -10uF + 20% 4 478-2870-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2870-2-ND 108.00/M W2A4ZC104MAT2A 
0508 X7R 50 10,000pF + 20% 4 478-2873-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-2873-2-ND 88.00/M W2A45C103MAT2A 
50 10,000pF + 10% 4 478-2878-1-ND 6.71 39.65 114.38 478-2878-2-ND 110.00/M W2A45C103KAT2A 
100 470pF + 20% 4 478-2880-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2880-2-ND 104.00/M W2A41C471MAT2A 
X5R 10 -10uF + 20% 4 478-2883-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-2883-2-ND 112.00/M W2A4ZD104MAT2A 
2 10 -10uF + 10% 4 478-2875-1-ND 715 42.25 121.88 478-2875-2-ND 117.00/M W2A4ZD104KAT2A 
100 22pF + 10% 4 478-2881-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2881-2-ND 77.00/M W3A41A220KAT2A 
COG(NPO) 100 47pF + 10% 4 478-2872-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2872-2-ND 77.00/M W3A41A470KAT2A 
100 100pF + 10% 4 478-2876-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2876-2-ND 94.00/M W3A41A101KAT2A 
100 220pF + 10% 4 478-2882-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2882-2-ND 81.00/M W3A41A221KAT2A 
0612 16 -10uF + 20% 4 478-2869-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2869-2-ND 126.00/M WS8A4YC104MAT2A 
16 -10uF + 10% 4 478-2879-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2879-2-ND 126.00/M WS8A4YC104KAT2A 
X7R 50 10,000pF + 10% 4 478-2877-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2877-2-ND 108.00/M W3A45C103KAT2A 
100 1,000pF + 20% 4 478-2874-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2874-2-ND 94.00/M W3A41C102MAT2A 
100 10,000pF + 20% 4 478-2871-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-287 1-2-ND 81.00/M W3A41C103MAT2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1340 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


K EMET Size Code (EIA) L w B 
M Iti | C . Cc h . Cc it 0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.20 — 0.40 
ultilayer Ceramic Ip Capacitors 0603 1,600.15 0.80:0.15 0.350.15 
0805 2.00+0.20 1.25+0.20 0.50+0.25 
1206 3.20+0.20 1.60+0.20 0.50+0.25 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor manufacture. 1210 3.20+0.20 2.50+0.20 0.50+0.25 
The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials and process 1808 4.50+0.30 2.00+0.20 0.60+0.35 
conditions. 1812 4.50+0.30 3.20+0.30 0.60+0.35 
Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance programs. Standard end 1825 4.50+0.30 6.40+0.40 0.60+0.35 
terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. os 2225 5.60+0.40 6.40+0.40 0.60+0.35 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25pF 0.5 |399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF +0.25pF 0.5 |399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 10.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.5 |399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 10.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.5 |399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 10.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 0.5 | 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.5 |399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 10.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 0.5 |399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.5 |399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 10.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF +0.5pF 0.5 |399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.5 | 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.5 |399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10pF 45% 0.5 |399-1011-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1011-2-ND 10,000 4.00/M C0402C100J5GACTU 
CoG 50 11pF 45% 0.5 |399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110J5GACTU 
(NPO) 50 12pF +5% 0.5 |399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 |399-1013-2-ND 10,000 9.00/M C0402C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.5 | 399-1014-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1014-2-ND 10,000 4.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF +5% 0.5 |399-1015-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1015-2-ND 10,000 4.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.5 |399-1016-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1016-2-ND 10,000 4.00/M C0402C270J5GACTU 
50 33pF 45% 0.5 |399-1017-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1017-2-ND 10,000 4.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF 45% 0.5 |399-1018-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1018-2-ND 10,000 4.00/M C0402C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.5 | 399-1019-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1019-2-ND 10,000 4.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.5 |399-1020-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1020-2-ND 10,000 4.00/M C0402C560J5GACTU 
50 75pF +5% 0.5 |399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3191-2-ND 10,000 76.00/M C0402C750J5GACTU 
50 82pF +5% 0.5 |399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J5GACTU 
50 91pF 45% 0.5 |399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3193-2-ND 10,000 76.00/M C0402C910J5GACTU 
50 100pF +5% 0.5 | 399-3194-1-ND 24 1.43 4.13 |399-3194-2-ND 10,000 4.00/M C0402C101J5GACTU 
25 82pF 45% 0.5 |399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF +5% 0.5 | 399-1022-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1022-2-ND 10,000 4.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF +10% 0.5 |399-1030-1-ND 26 1.56 4.50 |399-1030-2-ND 10,000 4.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF +10% 0.5 |399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF +10% 0.5 |399-1025-1-ND .21 1.24 3.56 |399-1025-2-ND 10,000 3.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.5 |399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 | 399-1026-2-ND 10,000 12.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.5 | 399-1027-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1027-2-ND 10,000 5.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.5 |399-1032-1-ND 20 TAZ 3.38 | 399-1032-2-ND 10,000 3.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.5 |399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 |399-1028-2-ND 10,000 12.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.5 |399-1029-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1029-2-ND 10,000 5.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.5 |399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.5 | 399-3068-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-3068-2-ND 10,000 4.00/M C0402C222K5RACTU 
0402 50 2700pF +10% 0.5 |399-3069-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-3069-2-ND 10,000 6.00/M C0402C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.5 |399-3070-1-ND 31 1.82 5.25 |399-3070-2-ND 10,000 5.00/M C0402C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.5 |399-3071-1-ND 30 1.76 5.06 |399-3071-2-ND 10,000 5.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.5 |399-3072-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-3072-2-ND 10,000 4.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.5 |399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.5 |399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.5 |399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.5 |399-3066-1-ND 24 1.43 4.13  |399-3066-2-ND 10,000 4.00/M C0402C103K5RACTU 
25 470pF +10% 0.5 |399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF +10% 0.5 | 399-1031-1-ND 20 Az 3.38 | 399-1031-2-ND 10,000 3.00/M C0402C102K3RACTU 
25 2200pF +10% 0.5 |399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 |399-1033-2-ND 10,000 10.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF +10% 0.5 |399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1034-2-ND 10,000 9.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF +10% 0.5 |399-1035-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1035-2-ND 10,000 4.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF +10% 0.5 |399-1276-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1276-2-ND 10,000 5.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF +10% 0.5 | 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF 45% 0.5 |399-1279-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1279-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF +10% 0.5 |399-1278-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1278-2-ND 10,000 3.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF +10% 0.5 |399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF +10% 0.5 |399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF +5% 0.5 | 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF +10% 0.5 |399-1038-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1038-2-ND 10,000 3.00/M C0402C103K4RACTU 
16 22000pF +10% 0.5 |399-3518-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-3518-2-ND 10,000 70.00/M C0402C223K4RACTU 
16 47000pF +10% 0.5 |399-3519-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3519-2-ND 10,000 70.00/M C0402C473K4RACTU 
16 AF +10% 0.5 |399-3521-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-3521-2-ND 10,000 4.00/M C0402C104K4RACTU 
10 Apr +10% 0.5 | 399-3520-1-ND 26 1.56 4.50 __|399-3520-2-ND 10,000 4.00/M C0402C104K8RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF +10% 0.5 |399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3011-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 |399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF +10% 0.5 | 399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-3023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
X5R 10 AF +10% 0.5 |399-3027-1-ND 24 1.43 4.13 |399-3027-2-ND 10,000 4.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 | 399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 |399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
6.3 15000pF +10% 0.5 |399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 |399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 |399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 | 399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 |399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 |399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 pF +10% 0.5 | 399-3026-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3026-2-ND 10,000 7.00/M C0402C104K9PACTU 
50 .5pF +0.25pF 0.8 |399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1044-2-ND 4,000 80.00/M C0603C508C5GACTU 
50 1.0pF +0.25pF 0.8 |399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.8 |399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 0.8 |399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 0.8 | 399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF 45% 0.8 |399-1049-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1049-2-ND 4,000 5.00/M C0603C100J5GACTU 
coG 50 12pF 45% 0.8 |399-1050-1-ND 39 2.28 6.56 |399-1050-2-ND 4,000 6.00/M C0603C120J5GACTU 
0603 (NPO) 50 15pF 45% 0.8 |399-1051-1-ND 36 2.15 6.19 |399-1051-2-ND 4,000 6.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF 45% 0.8 |399-1052-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1052-2-ND 4,000 6.00/M C0603C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.8 | 399-1053-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1053-2-ND 4,000 6.00/M C0603C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.8 |399-1054-1-ND 36 2.15 6.19 |399-1054-2-ND 4,000 6.00/M C0603C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.8 |399-1055-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1055-2-ND 4,000 5.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF 45% 0.8 |399-1056-1-ND 39 2.28 6.56 |399-1056-2-ND 4,000 6.00/M C0603C470J5GACTU 
50 56pF 45% 0.8 |399-1057-1-ND 29 1.69 4.88 |399-1057-2-ND 4,000 5.00/M C0603C560J5GACTU 
50 68pF 45% 0.8 |399-1058-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1058-2-ND 4,000 6.00/M C0603C680J5GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 82pF +5% 0.8 |399-1060-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1060-2-ND 4,000 6.00/M C0603C820J5GACTU 
50 82pF +10% 0.8 |399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF +5% 0.8 |399-1061-1-ND .26 1.56 4.50 | 399-1061-2-ND 4,000 4.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.8 |399-1062-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1062-2-ND 4,000 6.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.8 | 399-1063-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1063-2-ND 4,000 7.00/M C0603C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.8 |399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1064-2-ND 4,000 16.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.8 |399-1066-1-ND 48 2.86 8.25 | 399-1066-2-ND 4,000 8.00/M C0603C221J5GACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
CoG 50 270pF +5% 0.8 |399-1067-1-ND AT 2.80 8.06 | 399-1067-2-ND 4,000 8.00/M C0603C271J5GACTU 
(NPO) 50 330pF 45% 0.8 | 399-1068-1-ND 54 3.19 9.19 | 399-1068-2-ND 4,000 9.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF 45% 0.8 |399-1069-1-ND 63 3.71 10.69 | 399-1069-2-ND 4,000 10.00/M C0603C391J5GACTU 
50 560pF +5% 0.8 | 399-3287-1-ND 72 4.23 12.19 | 399-3287-2-ND 4,000 12.00/M C0603C561J5GACTU 
50 620pF 45% 0.8 |399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M C0603C621J5GACTU 
50 680pF +5% 0.8 |399-3289-1-ND 61 3.58 10.31 399-3289-2-ND 4,000 10.00/M C0603C681J5GACTU 
50 750pF +5% 0.8 | 399-3290-1-ND. 3.96 23.40 67.50 | 399-3290-2-ND 4,000 65.00/M C0603C751J5GACTU 
50 820pF +5% 0.8 |399-3291-1-ND 99 5.85 16.88 | 399-3291-2-ND 4,000 16.00/M C0603C821J5GACTU 
50 910pF +5% 0.8 |399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-3292-2-ND 4,000 67.00/M C0603C911J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.8 | 399-3293-1-ND 59 3.51 10.13 | 399-3293-2-ND 4,000 10.00/M C0603C102J5GACTU 
100 5600pF +10% 0.8 |399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3186-2-ND 4,000 54.00/M C0603C562K1RACTU 
100 6800pF +10% 0.8 |399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3187-2-ND 4,000 54.00/M C0603C682K1RACTU 
100 8200pF +10% 0.8 |399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3188-2-ND 4,000 54.00/M C0603C822K1RACTU 
100 10000pF 45% 0.8 |399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M C0603C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 | 399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3189-2-ND 4,000 54.00/M C0603C103K1RACTU 
100 .012UF +10% 0.8 |399-3473-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3473-2-ND 4,000 54.00/M C0603C123K1RACTU 
100 .015UF +10% 0.8 |399-3474-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3474-2-ND 4,000 54.00/M C0603C153K1RACTU 
100 .018UF +10% 0.8 |399-3475-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3475-2-ND 4,000 54.00/M C0603C183K1RACTU 
100 .022UF +10% 0.8 |399-3476-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3476-2-ND 4,000 54.00/M C0603C223K1RACTU 
100 .027UF +10% 0.8 | 399-3477-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3477-2-ND 4,000 54.00/M C0603C273K1RACTU 
100 .033UF +10% 0.8 |399-3478-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3478-2-ND 4,000 54.00/M C0603C333K1RACTU 
100 .039UF +10% 0.8 |399-3479-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3479-2-ND 4,000 54.00/M C0603C393K1RACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1071-1-ND 42 2.47 7.13 | 399-1071-2-ND 4,000 7.00/M C0603C221K5RACTU 
50 220pF +20% 0.8 |399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF +10% 0.8 | 399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.8 |399-1073-1-ND A7 2.80 8.06 | 399-1073-2-ND 4,000 8.00/M C0603C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.8 |399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.8 |399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 | 399-1075-2-ND 4,000 11.00/M C0603C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.8 |399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.8 |399-1077-1-ND 43 2.54 7.31 399-1077-2-ND 4,000 7.00/M C0603C681K5RACTU 
X7R 50 820pF +10% 0.8 |399-1078-1-ND AB 2.73 7.88 | 399-1078-2-ND 4,000 8.00/M C0603C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.8 |399-1083-1-ND 35 2.08 6.00 | 399-1083-2-ND 4,000 6.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 |399-1082-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1082-2-ND 4,000 4.00/M C0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.8 |399-1084-1-ND AL 2.41 6.94 | 399-1084-2-ND 4,000 7.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 | 399-1085-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1085-2-ND 4,000 5.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 |399-1086-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1086-2-ND 4,000 7.00/M C0603C332K5RACTU 
0603 50 4700pF +5% 0.8 |399-1088-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1088-2-ND 4,000 5.00/M C0603C472J5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 |399-1087-1-ND 28 1.63 4.69 | 399-1087-2-ND 4,000 5.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF +5% 0.8 |399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M CO0603C682J5RACTU 
50 6800pF +10% 0.8 | 399-1089-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1089-2-ND 4,000 5.00/M CO603C682K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.8 |399-1092-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1092-2-ND 4,000 5.00/M C0603C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 |399-1091-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1091-2-ND 4,000 4.00/M C0603C103K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.8 |399-1280-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1280-2-ND 4,000 8.00/M C0603C223K5RACTU 
25 22000pF +10% 0.8 |399-1094-1-ND At 2.41 6.94 | 399-1094-2-ND 4,000 7.00/M C0603C223K3RACTU 
25 -10UF +5% 0.8 | 399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 -10UF +10% 0.8 |399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 |399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 -10UF +20% 0.8 | 399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 0.8 |399-1093-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1093-2-ND 4,000 7.00/M C0603C223K4RACTU 
16 -10UF 45% 0.8 |399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1097-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104J4RACTU 
16 10uF +10% 0.8 | 399-1096-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1096-2-ND 4,000 4.00/M C0603C104K4RACTU 
16 -10uF +20% 0.8 |399-1099-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1099-2-ND 4,000 4.00/M C0603C104M4RACTU 
10 -10uF +10% 0.8 | 399-1095-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1095-2-ND 4,000 4.00/M C0603C104K8RACTU 
10 .27UF +10% 0.8 |399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3111-2-ND 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 -33uF +10% 0.8 |399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3112-2-ND 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39uF +10% 0.8 |399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3113-2-ND 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
10 ATUF +10% 0.8 |399-3114-1-ND 94 5.53 15.94 | 399-3114-2-ND 4,000 15.00/M C0603C474K8PACTU 
10 -56uF +10% 0.8 | 399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3115-2-ND 4,000 42.00/M CO603C564K8PACTU 
10 -68uF +10% 0.8 |399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3116-2-ND 4,000 42.00/M CO0603C684K8PACTU 
10 -82UF +10% 0.8 |399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3117-2-ND 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
X5R 10 1.0uF +10% 0.8 |399-3118-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-3118-2-ND 4,000 32.00/M C0603C105K8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 0.8 |399-3359-1-ND 3.03 17.88 51.56 |399-3359-2-ND 4,000 50.00/M C0603C125K9PACTU 
6.3 1.5uF +10% 0.8 | 399-3360-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 399-3360-2-ND 4,000 50.00/M C0603C155K9PACTU 
6.3 1.8uF +10% 0.8 |399-3361-1-ND 3.25 19.18 55.31 399-3361-2-ND 4,000 53.00/M C0603C185K9PACTU 
6.3 2.2uF +10% 0.8 |399-3362-1-ND 4.40 26.00 75.00 |399-3362-2-ND 4,000 72.00/M C0603C225K9PACTU 
6.3 2.7uF +10% 0.8 |399-3480-1-ND 6.05 35.75 103.13 |— Saert _ C0603C275K9PACTU 
6.3 4.7uF +10% 0.8 | 399-3482-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-3482-2-ND 4,000 99.00/M C0603C475K9PACTU 
25 -10UF +80%, -20%| 0.8 |399-1100-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1100-2-ND 4,000 3.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 -10UF +20% 0.8 |399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 10.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uF +80%, -20%| 0.8 |399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 | 399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22UF +80%, -20%| 0.8 |399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 |399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 -33UF +80%, -20%| 0.8 |399-1292-1-ND 3.41 20.15 68.13 | 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 10UF +80%, -20%| 0.8 |399-1098-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1098-2-ND 4,000 4.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 -15uF +80%, -20% | 0.8 |399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 | 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20%| 0.8 |399-1102-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1102-2-ND 4,000 7.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 33uF +80%, -20%| 0.8 |399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
10 A7UF +80%, -20% | 0.8 |399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3218-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z8VACTU 
10 -68uF +80%, -20%| 1.0 |399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3220-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z8VACTU 
10 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3216-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-3216-2-ND 4,000 7.00/M C0603C105Z8VACTU 
6.3 A7UF +80%, -20%| 0.8 |399-3219-1-ND 2.92 17.23 49.69 |399-3219-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z9VACTU 
6.3 -68uF +80%, -20%| 1.0 |399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3221-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z9VACTU 
6.3 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z9VACTU 
100 10pF +5% 0.78 |399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF 45% 0.78 |399-1123-1-ND 68 4.03 11.63 | 399-1123-2-ND 4,000 11.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF +5% 0.78 |399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 |399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF 45% 0.78 |399-1131-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
0805 CoG 100 1000pF +5% 0.9 | 399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1137-2-ND 4,000 67.00/M C0805C102J1GACTU 
(NPO) 50 1.0pF +0.25pF 0.78 |399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 |399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 0.78 |399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 0.78 |399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1108-1-ND 61 3.58 10.31 399-1108-2-ND 4,000 10.00/M C0805C100J5GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 12pF +5% 0.78 |399-1110-1-ND -80 4.75 13.69 | 399-1110-2-ND 4,000 13.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF 45% 0.78 |399-1111-1-ND 79 4.68 13.50 |399-1111-2-ND 4,000 13.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF 45% 0.78 |399-1112-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1112-2-ND 4,000 12.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 |399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1113-2-ND 4,000 16.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1114-1-ND -80 4.75 13.69 |399-1114-2-ND 4,000 13.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 |399-1115-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1115-2-ND 4,000 9.00/M C0805C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.78 |399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390JSGACTU 
50 47pF +5% 0.78 |399-1117-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1117-2-ND 4,000 9.00/M C0805C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1118-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1118-2-ND 4,000 15.00/M CO0805C560JSGACTU 
50 68pF +5% 0.78 |399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1119-2-ND 4,000 16.00/M CO805C680JSGACTU 
CoG 50 82pF 45% 0.78 |399-1120-1-ND 91 5.40 15.56 | 399-1120-2-ND 4,000 15.00/M C0805C820J5GACTU 
(NPO) 50 100pF 45% 0.78 |399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1122-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 0.78 |399-1121-1-ND -50 2.93 8.44 | 399-1121-2-ND 4,000 8.00/M C0805C101K5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 |399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.78 |399-1125-1-ND 65 3.84 11.06 |399-1125-2-ND 4,000 11.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.78 |399-1126-1-ND .78 4.62 13.31 399-1126-2-ND 4,000 13.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF 45% 0.78 |399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF +5% 0.78 |399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.78 |399-1130-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1130-2-ND 4,000 9.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.78 |399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 |399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471JSGACTU 
50 S560pF +5% 0.78 |399-1134-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 399-1134-2-ND 4,000 17.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF +5% 0.78 |399-1135-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1135-2-ND 4,000 18.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF 5% 0.78 |399-1136-1-ND 85 5.01 14.44 | 399-1136-2-ND 4,000 14.00/M C0805C102J5GACTU 
100 1000pF +10% 0.78 |399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 17.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1159-1-ND 43 2.54 7.31 399-1159-2-ND 4,000 7.00/M C0805C103K1RACTU 
100 .O56uF +10% 1.0 |399-3483-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3483-2-ND 2,500 58.00/M C0805C563K1RACTU 
100 -O68UF +10% 1.0 |399-3484-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3484-2-ND 2,500 58.00/M C0805C683K1RACTU 
100 -082uUF +10% 1.0 |399-3485-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3485-2-ND 2,500 58.00/M C0805C823K1RACTU 
100 10UF +10% 1.0 |399-3486-1-ND 3.54 20.93 60.38 |399-3486-2-ND 2,500 58.00/M C0805C104K1RACTU 
100 12UF +10% 1.25 | 399-3488-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3488-2-ND 2,500 58.00/M C0805C124K1RACTU 
50 220pF +10% 0.78 |399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221K5RACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1140-1-ND 58 3.45 9.94 | 399-1140-2-ND 4,000 10.00/M C0805C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1142-1-ND 57 3.38 9.75 | 399-1142-2-ND 4,000 9.00/M C0805C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821K5RACTU 
50 1000pF 45% 0.78 |399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1149-2-ND 4,000 14.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1147-1-ND 34 2.02 5.81 399-1147-2-ND 4,000 6.00/M C0805C102K5RACTU 
50 1000pF +20% 0.78 |399-1146-1-ND -50 2.93 8.44 | 399-1146-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1151-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1151-2-ND 4,000 6.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1153-1-ND A6 2.73 7.88 | 399-1153-2-ND 4,000 8.00/M C0805C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1154-1-ND 51 2.99 8.63 | 399-1154-2-ND 4,000 8.00/M C0805C392K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.78 |399-1155-1-ND 43 2.54 7.31 399-1155-2-ND 4,000 7.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M CO0805C562K5RACTU 
0805 50 6800pF +10% 0.78 |399-1157-1-ND 2.75. 16.25 46.88 | 399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1158-1-ND .33 1.95 5.63 | 399-1158-2-ND 4,000 5.00/M C0805C103K5RACTU 
50 10000pF +20% 0.78 |399-1160-1-ND .33 1.95 5.63 | 399-1160-2-ND 4,000 5.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 0.9 |399-1161-1-ND A6 2.73 7.88 | 399-1161-2-ND 4,000 8.00/M C0805C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1163-1-ND 58 3.45 9.94 | 399-1163-2-ND 4,000 10.00/M C0805C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1164-1-ND 67 3.97 11.44 | 399-1164-2-ND 4,000 11.00/M C0805C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1165-1-ND 69 4.10 11.81 399-1165-2-ND 4,000 11.00/M C0805C333K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.9 |399-1166-1-ND 61 3.58 10.31 399-1166-2-ND 4,000 10.00/M C0805C473K5RACTU 
50 0UF 5% 0.9 |399-1171-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 -10UF +10% 0.9 |399-1170-1-ND A6 2.73 7.88 | 399-1170-2-ND 4,000 8.00/M C0805C104K5RACTU 
50 -10UF +20% 0.9 |399-1169-1-ND 6 2.73 7.88 | 399-1169-2-ND 4,000 8.00/M C0805C104M5RACTU 
50 12UF +10% 1.0 |399-3487-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 399-3487-2-ND 4,000 105.00/M C0805C124K5RACTU 
50 -15uF +10% 0.9 |399-3489-1-ND 6.90 40.76 117.56 | 399-3489-2-ND 4,000 113.00/M C0805C154K5RACTU 
50 18UF +10% 0.9 |399-3490-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 399-3490-2-ND 4,000 124.00/M C0805C184K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-3491-1-ND 2.01 11.90 34.31 399-3491-2-ND 4,000 33.00/M C0805C224K5RACTU 
25 -10UF +10% 0.9 |399-1168-1-ND 45 2.67 7.69 | 399-1168-2-ND 4,000 7.00/M C0805C104K3RACTU 
25 -56UF +10% 1.25 |399-3492-1-ND 11.50 67.93 195.94 | 399-3492-2-ND 2,500 188.00/M C0805C564K3RACTU 
16 10UF +10% 0.9 |399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1167-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K4RACTU 
16 1.0UF +10% 1.25 | 399-1284-1-ND 95 5.59 16.13 | 399-1284-2-ND 2,500 15.00/M C0805C105K4RACTU 
16 2.2uF +10% 1.25 | 399-3523-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3523-2-ND 2,500 81.00/M C0805C225K4RACTU 
10 1.0uF +10% 1.25 |399-1172-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1172-2-ND 2,500 20.00/M C0805C105K8RACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 | 399-3522-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 399-3522-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K8RACTU 
10 1.2uF +10% 0.9 |399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3119-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
10 1.5uF +10% 1.0 |399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3121-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8uF +10% 1.25 |399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3123-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 |399-3125-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3125-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7UF +10% 0.9 |399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 3.3pF +10% 1.0 |399-3129-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3129-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9uF +10% 1.25 |399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M CO0805C395K8PACTU 
10 4.7uF +10% 1.25 |399-3133-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3133-2-ND 2,500 81.00/M C0805C475K8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 0.9 |399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
X5R 6.3 1.5yF +10% 1.0 _|399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3122-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8uF +10% 1.25 |399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3124-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2uF +10% 1.25 |399-3126-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3126-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 2.7uF +10% 0.9 |399-3128-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3128-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K9PACTU 
6.3 3.3uF +10% 1.0 |399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K9PACTU 
6.3 3.9uF +10% 1.25 | 399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M CO0805C395K9PACTU 
6.3 4.7uF +10% 1.25 |399-3134-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 399-3134-2-ND 2,500 92.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.25 |399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3135-2-ND 2,500 236.00/M CO805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.25 | 399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M CO805C685K9PACTU 
6.3 8.2uF +10% 1.25 |399-3137-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3137-2-ND 2,500 236.00/M CO805C825K9PACTU 
6.3 10uF +10% 1.25 |399-3138-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-3138-2-ND 3,000 144.00/M C0805C106K9PACTU 
50 -10UF +80%, -20%| 0.9 |399-1177-1-ND 57 3.38 9.75 | 399-1177-2-ND 4,000 9.00/M C0805C104Z5VACTU 
25 1.0uF +80%, -20% | 1.25 |399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% | 1.25 |399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2UF +80%, -20% | 1.25 |399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 | 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
Y5V 10 3.3yF +80%, -20% | 1.0 _|399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z8VACTU 
10 4.7uF +80%, -20% | 1.25 |399-3224-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z8VACTU 
6.3 3.3yF +80%, -20%| 1.0 |399-3223-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z9VACTU 
6.3 4.7uF +80%, -20% | 1.25 |399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3225-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z9VACTU 
6.3 6.8uF +80%, -20% | 1.25 |399-3294-1-ND 11.99 70.85 204.38 | — = _— CO0805C685Z9VACTU 
6.3 10uF +80%, -20% | 1.25 |399-3295-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 399-3295-2-ND 3,000 178.00/M C0805C106Z9VACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 10000pF | +80%, -20% | 0.78 |399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1173-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103Z5UACTU 
0805 25U 50 10000pF +20% 0.78 |399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1174-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103M5UACTU 
50 0UF +80%, -20% | 0.9 |399-1175-1-ND 15 4.42 12.75 | 399-1175-2-ND 4,000 12.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 10UF +20% 0.9 |399-1176-1-ND 59 3.51 10.13 |399-1176-2-ND 4,000 10.00/M C0805C104M5UACTU 
100 100pF 45% 0.78 |399-1206-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1206-2-ND 4,000 22.00/M C1206C101J1GACTU 
100 470pF +5% 0.78 |399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 |399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.78 |399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M C1206C102J1GACTU 
50 1.0pF +0.25pF 0.78 |399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.78 |399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
50 2.2pF +0.25pF 0.78 |399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.78 |399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.78 |399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25pF 0.78 |399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 0.78 |399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 0.78 |399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 | 399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 0.78 |399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 | 399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5pF 0.78 |399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 0.78 |399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.78 |399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.78 |399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 |399-1193-1-ND 171 10.08 29.06 |399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 _|399-1194-1-ND Lira 10.08 29.06 | 399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
coG 50 18pF +5% 0.78 |399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
50 20pF +5% 0.78 |399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
(NPO) 50 22pF +5% | 0.78 |399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1197-2-ND 4,000 28.00/M | C1206C220J5GACTU 
50 27pF 45% 0.78 |399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 _|399-1199-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.78 |399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.78 |399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
50 51pF +5% 0.78 |399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF 45% 0.78 |399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF +5% 0.78 |399-1205-1-ND Au 10.08 29.06 |399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 |399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C121J5GACTU 
50 220pF +10% 0.78 |399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 |399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271K5GACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331KS5GACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391K5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 |399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1213-2-ND 4,000 36.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C471K5GACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 | 399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681K5GACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 |399-1217-2-ND 4,000 85.00/M C1206C821K5GACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1218-1-ND 1.82 10.73 30.94 |399-1218-2-ND 4,000 30.00/M C1206C102J5GACTU 
50 4700pF +2% 0.9 |399-1220-1-ND 34.39 203.19 586.13 |— _— = C1206C472G5GACTU 
50 4700pF +5% 0.9 |399-3503-1-ND 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-ND 4,000 161.00/M C1206C472J5GACTU 
1000 1000pF +10% 0.75 |399-3437-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3437-2-ND 2,000 58.00/M C1206C102KDRACTU 
500 1000pF +10% 1.15 |399-3436-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3436-2-ND 2,000 72.00/M C1206C102KCRACTU 
500 .O1pF +10% 1.4 |399-3438-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND 2,000 135.00/M C1206C103KCRACTU 
1206 100 1000pF +10% 0.78 |399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.78 |399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1236-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 0.78 |399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1235-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103M1RACTU 
100 56000pF +10% 0.78 |399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 |399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 0.78 |399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 0.78 |399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 | 399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
100 10UF +10% 0.78 |399-1805-1-ND 2.37 13.98 40.31 399-1805-2-ND 4,000 39.00/M C1206C104K1RACTU 
100 .27UF +10% 1.25 |399-3494-1-ND 13.21 78.07 225.19 | 399-3494-2-ND 2,500 216.00/M C1206C274K1RACTU 
100 .S9UF +10% 1.6 |399-3497-1-ND 15.98 94.45 272.44 | 399-3497-2-ND 2,000 262.00/M C1206C394K1RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1221-2-ND 4,000 22.00/M C1206C102KS5RACTU 
50 1200pF +10% 0.78 _|399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.78 |399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1226-1-ND ATT 10.08 29.06 |399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 _|399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332KS5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.78 |399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.78 |399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M C1206C103J5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 |399-1234-1-ND 1.21 7.18 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M C1206C103KSRACTU 
50 12000pF +10% 0.78 |399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123KSRACTU 
50 15000pF +10% 0.78 |399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1242-2-ND 4,000 27.00/M C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333KSRACTU 
50 39000pF +10% 0.78 |399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393KS5RACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-1246-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 399-1246-2-ND 4,000 22.00/M C1206C473KS5RACTU 
50 68000pF +5% 0.78 |399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 0UF +5% 0.78 |399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M C1206C104J5RACTU 
50 10UF +10% 0.78 |399-1249-1-ND #2: 4.23 12.19 | 399-1249-2-ND 4,000 12.00/M C1206C104KSRACTU 
50 10UF +20% 0.78 |399-1248-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1248-2-ND 4,000 12.00/M C1206C104M5RACTU 
50 .22uUF +5% 0.9 |399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-1251-1-ND 2.51 14.82 42.75 |399-1251-2-ND 2,500 41.00/M C1206C224K5RACTU 
50 .27UF +10% 0.9 |399-3493-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-ND 4,000 153.00/M C1206C274K5RACTU 
50 .33UF +10% 0.9 |399-3495-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K5RACTU 
50 .S9UF +10% 0.9 |399-3496-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-3496-2-ND 4,000 171.00/M C1206C394K5RACTU 
50 AT7UF +10% 0.9 _|399-3498-1-ND 4.64 27.43 79.13 | 399-3498-2-ND 4,000 76.00/M C1206C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.9 |399-3499-1-ND 12.71 75.08 216.56 | 399-3499-2-ND 4,000 208.00/M C1206C564K5RACTU 
50 .68uF +10% 1.0 |399-3500-1-ND 16.34 96.53 278.44 | 399-3500-2-ND 2,500 267.00/M C1206C684K5RACTU 
25 .33uF +10% 0.78 |399-1285-1-ND 3.51 20.74 59.81 399-1285-2-ND 4,000 57.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1.0UF +10% 1.6 |399-1255-1-ND 1.88 11.12 32.06 |399-1255-2-ND 2,000 31.00/M C1206C105K3RACTU 
25 1.2uF +10% 1.6 |399-3501-1-ND 14.74 87.10 251.25 | 399-3501-2-ND 2,000 241.00/M C1206C125K3RACTU 
25 1.5yuF +10% 1.6 |399-3502-1-ND 15.62 92.30 266.25 | 399-3502-2-ND 2,000 256.00/M C1206C155K3RACTU 
16 .33pF +10% 0.78 |399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1.0uF +10% 1.1 |399-1254-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 399-1254-2-ND 2,500 34.00/M C1206C105K4RACTU 

NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont, 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16 1.2uF +10% 1.0 |399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1286-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2UF +10% 1.6 |399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 |399-1257-2-ND 2,000 77.00/M C1206C225K4RACTU 
X7R 16 4.7uF +10% 1.25 |399-3524-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3524-2-ND 2,500 324.00/M C1206C475K4RACTU 
16 10uF +10% 1.6 |399-3525-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3525-2-ND 2,000 414.00/M C1206C106K4RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 |399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
25 2.7uF +10% 1.2 |399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3139-2-ND 2,500 162.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.6 |399-3140-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3140-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 3.9uF +10% 1.6 |399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3141-2-ND 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 1.6 |399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3142-2-ND 2,000 135.00/M C1206C475K3PACTU 
16 2.2uF +10% 1.1 |399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3pF +10% 1.6 |399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-1264-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 |399-1265-1-ND 8.64 51.03 147.19 | 399-1265-2-ND 2,000 141.00/M C1206C475K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 | 399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
1206 6.3 10yF +10% 1.6 |399-3029-1-ND TAS: 42.25 121.88 | 399-3029-2-ND 2,000 117.00/M C1206C106K9PACTU 
6.3 12uF +10% 1.6 |399-3226-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 399-3226-2-ND 2,000 333.00/M C1206C126K9PACTU 
6.3 15uF +10% 1.6 |399-3227-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 399-3227-2-ND 2,000 351.00/M C1206C156K9PACTU 
6.3 18uF +10% 1.6 |399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13 |— = = C1206C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.6 |399-3229-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-3229-2-ND 2,000 288.00/M C1206C226K9PACTU 
25 1.0uF +80%, -20% | 0.78 |399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 399-1296-2-ND 4,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20%| 0.9 |399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20%| 1.0 |399-1260-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1260-2-ND 2,500 45.00/M C1206C225Z4VACTU 
16 3.3uF +80%, -20%| 1.2 |399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-1261-2-ND 2,500 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7uF +80%, -20% | 1.7 |399-1262-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1262-2-ND 2,500 54.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20%| 1.7 |399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 | 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10uF +80%, -20%| 1.7 |399-1299-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 399-1299-2-ND 2,000 126.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 15uF +80%, -20%| 1.7 |399-3024-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-3024-2-ND 2,000 360.00/M C1206C156Z9VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 1.7 |399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 | 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
Z5U 50 -10UF +80%, -20% | 0.78 |399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 AQUF +20% 0.78 |399-1259-1-ND 1.21 HAS: 20.63 | 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
COG(NPO) 50 10000pF +5% 1.1 |399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 | 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
2000 100pF +10% 1.4. |399-3439-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3439-2-ND 2,000 216.00/M C1210C101KGRACTU 
2000 680pF +10% 1.3. |399-3441-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3441-2-ND 2,000 216.00/M C1210C681KGRACTU 
1500 220pF +10% 1.4 |399-3440-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3440-2-ND 2,000 216.00/M C1210C221KFRACTU 
100 10UF +10% 0.95 |399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1268-2-ND 2,500 67.00/M C1210C104K1RACTU 
50 -10UF +10% 0.78 |399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-1269-2-ND 2,500 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39UF +10% 0.95 |399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394K5RACTU 
X7R 50 ATUF +10% 0.95 |399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.95 |399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
50 -68UF +10% 0.95 |399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3092-2-ND 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
50 -82UF +10% 1.1 |399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1.0uF +10% 1.55 |399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 | 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M C1210C105K5RACTU 
25 1.2uF +10% 1.55 | 399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.55 | 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3080-2-ND 2,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8uF +10% 1.55 | 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25: 2.2UF +10% 1.85 | 399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3084-2-ND 2,000 270.00/M C1210C225K3RACTU 
25 1.2UF +10% 0.95 |399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3077-2-ND 2,000 153.00/M C1210C125K3PACTU 
25 1.5uF +10% 0.95 |399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8uF +10% 0.95 |399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
25 2.2UF +10% 1.25 | 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
25 2.7uF +10% 1.25 |399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3143-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3yF +10% 1.55 |399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 3.9uF +10% 1.85 |399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3145-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 
25 4.7uF +10% 2.1 |399-3146-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3146-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K3PACTU 
1210 16 5.6uF +10% 1.85 |399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3147-2-ND 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
16 8.2uF +10% 2.1 |399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3149-2-ND 1,800 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10uF +10% 2.1 |399-3150-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-3150-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K4PACTU 
16 2.7uF +10% 1.25 | 399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.55 | 399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
X5R 16 3.9uF +10% 1.85 | 399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7UF +10% 2.1__|399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3090-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K4PACTU 
16 6.8uF +10% 1.85 | 399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1288-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
10 4.7UF +10% 2.1 |399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
10 6.8uF +10% 1.85 |399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10uF +10% 2.1 |399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-1275-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K8PACTU 
10 12uF +10% 0.95 |399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3296-2-ND 2,000 378.00/M C1210C126K8PACTU 
10 15yF +10% 0.95 |399-3298-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3298-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K8PACTU 
10 18uF +10% 1.4. |399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3300-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K8PACTU 
10 22uUF +10% 1.55 | 399-3302-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 399-3302-2-ND 2,000 432.00/M C1210C226K8PACTU 
6.3 12uF +10% 0.95 |399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3297-2-ND 2,500 378.00/M C1210C126K9PACTU 
6.3 15uF +10% 0.95 |399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3299-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K9PACTU 
6.3 18uF +10% 1.4. |399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3301-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.55 | 399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-3303-2-ND 2,000 342.00/M C1210C226K9PACTU 
16 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% | 1.55 |399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10yF +80%, -20% | 1.85 |399-1272-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 399-1272-2-ND 2,000 142.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15uF +80%, -20% | 1.85 |399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% | 2.1 |399-1301-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-1301-2-ND 1,500 324.00/M C1210C226Z8VACTU 
3000 100pF +10% 1.4. |399-3442-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-3442-2-ND 1,000 306.00 C1808C101KHRACTU 
1808 X7R 2000 1000pF +10% 1.65 | 399-3443-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 399-3443-2-ND 1,000 333.00 C1808C102KGRACTU 
1000 .O1NF +10% 1.9 |399-3444-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-3444-2-ND 1,000 306.00 C1808C103KDRACTU 
COG(NPO) 1000 1000pF +10% 1.4 |399-3445-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3445-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KDGACTU 
3000 1000pF +10% 1.65 | 399-3448-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 399-3448-2-ND 1,000 351.00 C1812C102KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 | 399-3447-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3447-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KGRACTU 
1000 1000pF +10% 1.0 |399-3446-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 399-3446-2-ND 1,000 252.00 C1812C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.0 |399-3452-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 399-3452-2-ND 1,000 261.00 C1812C472KDRACTU 
1812 X7R 1000 -O1F +10% 1.5 |399-3450-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3450-2-ND 1,000 270.00 C1812C103KDRACTU 
500 .O1F +10% 1.15 |399-3449-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3449-2-ND 1,000 243.00 C1812C103KCRACTU 
500 .047F +10% 1.65 | 399-3453-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3453-2-ND 1,000 270.00 C1812C473KCRACTU 
50 ATUF +10% 1.0 |399-3454-1-ND 20.68 122.20 352.50 | 399-3454-2-ND 1,000 338.00 C1812C474K5RACTU 
50 -68uF +10% 1.1 |399-3455-1-ND 26.62 157.30 453.75 | 399-3455-2-ND 1,000 436.00 C1812C684K5RACTU 
50 1.0UF +10% 1.3 |399-3451-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-3451-2-ND 1,000 360.00 C1812C105K5RACTU 
1825 X7R 50 A7UF +10% 1.1 |399-3457-1-ND 54.45 321.75 928.13 | 399-3457-2-ND 1,000 891.00 C1825C474K5RACTU 
50 1.0uF +10% 1.1 |399-3456-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-3456-2-ND 1,000 990.00 C1825C105K5RACTU 
500 10UF +10% 1.15 |399-3458-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3458-2-ND 1,000 1350.00 C2225C104KCRACTU 
2095 X7R 500 .22UF +10% 1.7 |399-3460-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3460-2-ND 1,000 1350.00 C2225C224KCRACTU 
50 1.0pF +10% 1.0 |399-3459-1-ND 66.55 393.25 1134.38 | 399-3459-2-ND 1,000 1089.00 C2225C105K5RACTU 
50 2.2UF +10% 1.3. |399-3461-1-ND 105.05 620.75 1790.63 | 399-3461-2-ND 1,000 1719.00 C2225C225K5RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Fig. 1 — Outside Crimp Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3 — Inside Crimp 
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NEW! Monolithic Ceramic Capacitors : 
RPE Series 


Features: 

¢ Small size and large capacitance 

¢ Low ESR characteristics for high frequency 

* Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL94V-0 


Dim. Bulk Dim. Bulk 
WV | Capaci- Toler- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- Toler- rE Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. fl 10 100 | Part No. Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.0pF | +0.25pF | 25 | 490-3617-ND 28 240 14.98] RPE5C2A1ROC2P1B03B 12pF 25% 2.5 | 490-3684-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H120J2P1Z03B 
1.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3618-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A1R2C2P1B03B 13pF 25% 2.5 | 490-3686-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H130J2P1Z03B 
1.5pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3619-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A1R5C2P1B03B 15pF £5% 2.5 | 490-3691-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H150J2P1Z03B 
1.8pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3620-ND 31 230 16.45] RPESC2A1R8C2P1B03B 18pF £5% 2.5 | 490-3697-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H180J2P1Z03B 
2.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3633-ND 28 2.10 14.98 | RPESC2A2ROC2P1B03B 20pF £5% 2.5 | 490-3703-ND .30 2.24 15.98 | RPESC1H200J2P1Z03B 
2.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3634-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A2R2C2P1B03B 22pF £5% 2.5 | 490-3708-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H220J2P1Z03B 
2.7pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3635-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A2R7C2P1B03B 24pF 25% 2.5 | 490-3710-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H240J2P1Z03B 
3.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3643-ND .28 210 14.98] RPESC2A3ROC2P1B03B 27pF 25% 25 | 490-3714-ND .28 2.04 14.55) RPESC1H270J2P1Z03B 
3.3pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3644-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A3R3C2P1B03B 30pF 25% 2.5 | 490-3721-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H300J2P1Z03B 
3.6pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3645-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A3R6C2P1B03B 33pF 25% 2.5 | 490-3725-ND_.28 2.04 14.55 | RPESC1H330J2P1Z03B 
3.9pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3646-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A3R9C2P1B03B 39pF 25% 2.5 | 490-3731-ND 302.24 15.98 | RPESC1H390J2P1Z03B 
4.7pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3653-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A4R7C2P1B03B 43pF 25% 25 | 490-3736-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H430J2P1Z03B 
5.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3658-ND  .28 2.10 14.98] RPESC2A5ROC2P1B03B A7pF +5% 2.5 | 490-3740-ND 302.24 15.98 | RPESC1H470J2P1Z03B 
5.6pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3659-ND 37 2.71 19.38] RPESC2A5R6C2P1B03B 51pF 25% 2.5 | 490-3745-ND 302.24 15.98 | RPESC1H510J2P1Z03B 
6.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3662-ND 37 2.71 19.38 | RPESC2A6R2C2P1B03B 56pF +5% 2.5 | 490-3749-ND_ 282.04 14.55 | RPESC1HS60J2P1Z03B 
6.8pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3663-ND 37 2.71 19.38] RPESC2AGR8C2P1B03B 68pF 25% 25 | 490-3757-ND 302.24 15.98) RPESC1H680J2P1Z03B 
1OpF 45% 95 | 490-3623-ND 34 254 18.13] RPESC2A100J2P1203B 75pF £5% 2.5 | 490-3761-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H750J2P1Z03B 
11pF 45% 95 | 490-3624-ND 31 230 16.45| RPESC2A110J2P1203B 82pF £5% 2.5 | 490-3768-ND 28 2.04 14.55] RPESC1H820J2P1Z03B 
12pF +5% 2.5 | 490-3626-ND 31 2.30 16.45] RPESC2A120J2P1Z03B cog} 50 | 91PF 25% 2.5 | 490-3773-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H910J2P1203B 
13pF 45% 95 | 490-3627-ND 31 230 16.45| RPESC2A130J2P1Z03B 100pF +5% 2.5 | 490-3676-ND 29 2.17 15.50 | RPESC1H101J2P1A03B 
15pF 25% 25 | 490-3629-ND 28.210 14.98 | RPESC2A150J2P1203B 120pF £5% 2.5 | 490-3682-ND .29 2.17 15.50] RPESC1H121J2P1A03B 
16pF 45% 95 | 490-3630-ND 31 230 16.45| RPESC2A160J2P1203B 150pF 15% 2.5 | 490-3689-ND 29 2.17 15.50) RPESC1H151J2P1A03B 
18pF 45% 25 | 490-3632-ND 28 210 1498) RPESC2A180J2P1203B 180pF +5% 2.5 | 490-3695-ND 29 2.17 15.50] RPESC1H181J2P1A03B 
20F 45% 25 | 490-3637-ND 31 230 1645) RPESC2A200J2P1203B 220pF +5% 2.5 | 490-3706-ND 29 2.17 15.50) RPESC1H221J2P1A03B 
20pF 45% 25 | 490-3639-ND 28 210 1498) RPESC2A220J2P1Z03B 270pF +5% 2.5 | 490-3712-ND .29 2.17 15.50 | RPESC1H271J2P1A03B 
24pF 75% 25 1 490-3640-ND 312.30 16.45) RPESC2A240J2P1203B 300pF +5% 2.5 | 490-3720-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H301J2P1A03B 
100 | 27pF | 25% | 25 | 490-3642-ND 28 2.10 14.98) RPESC2A270J2P1Z038 S30pF | 85% 25 SSE 20. 2.24 15.98) RPESCIH3S12P1A03B 


aor | 25% | 25 | 490-364¢ND 31 290 1645| RPESCOAS00U9P1Z03B 360pF | 45% | 25 | 490-3727-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H361J2P1A03B 
sak | 25% | 25 [ESOMIN o5 210 1498| apesceAso.oP1z038 390pF | 45% | 25 | 490-3729-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H391U2P1A03B 
sor | 25% | 25 (ARRON 05 210 i49a| apescoazooiopiz038 470pF | 5% | 25 | 490-3738-ND 32 2.33 16.63) RPESC1H471J2P1A03B 
Waar) ase | 25 WESSESSNON a1 2.20 16.46 | APEECOAAGOJOPTZ0GB S60pF | 25% | 25 | 490-3747-ND 32 2.33 1663) RPESC1H561J2P1A03B 
amr | 25% | 25 WRMRPRANON 05 510 1408) APESCoAA7OJOPIZ0aB e80pF | 25% | 25 | 490-3755-ND 34 2.49 17.78) RPESC1H681J2P1A03B 
soot | 25% | 25 PUNE 51 290 1645| RPEscoassoMPizne8 820pF | 45% | 25 | 490-3766-ND 34 2.49 17.78) RPESC1H821J2P1A03B 
ror | os | 25 PMN “st 290 ie4s| RPEscoA7somPiz0e8 tooopr | 5% | 25 | 490-3674-ND 38 2.82 20.15) RPESC1H102J2P1A03B 
coor | asm | 25 [eRe a1 290 1648| APESCoNsDOUOP1209B 1200pF | 25% | 3.15 | 490-3680-ND 38 2.82 20.15 | RPESC1H122J2P1A03B 
Tz cs ERS oo 1500pF | 25% | 3.15 | 490-3687-ND 45 9.31 23.68) RPESC1H152J2P1A03B 
‘oon || ash. || 25: (IMEI b8:--290:' tae |-ppeneenoLeepiznal i 1800pF | 25% | 3.15 | 490-3693-ND 45 3.35 23.90/ RPESC1H182J2P1C03B 
‘sme || ash | 28 EMM - 5) 250. 1646] BPESeaRIoLPiznat 2200pF | 25% | 3.15 | 490-3704-ND 45 3.35 23.90 | RPESC1H222J2P1C03B 

220pF | 210% | 25 | 490-3780-ND 28 2.10 14.98] RPER72A221K2P1B03B 
150pF | 45% | 25 | 490-3628-ND 31 2.30 16.45| RPESC24151J2P1Z03B 

270pe | 10% | 25 | 490-3782-ND 31 2.30 16.45) RPER72A271K2P1B03B 
180pF | 25% | 2.5 (BAGOSSESIENDE 28 2.10 14.08 | RPEBC2ATSIJ2P1Z03B 330pF | 410% | 25 | 490-3784-ND 28 2.10 14.98) RPER72A331K2P1B03B 
2O0pF | 3% | 25 ey 2 2:20 1645 | RPESCPA201J2PIZ038 470pe | 10% | 25 | 490-3786-ND 28 2.10 14.98) RPER72A471K2P1B03B 
2anF | shh | 28 EC eaey 31 2.80 16.45) RPEBC2A221J2P1Z038 680pF | 410% | 25 | 490-3788-ND 28 2.10 14.98| RPER72A681K2P1B03B 
270nF ) #5 | 25 ey 28 210 14.08) RPEBC2A71J2P 12038 820pF | 210% | 25 | 490-3790-ND 31 2.30 16.45| RPER72A821K2P1B03B 
S0OnF fs 25 egaeg 38 2.40 17.18) RPESCOAROJ2P 12086 tooopr | 10% | 25 | 490-3774-ND 26 1.88 1343) RPER72A102K2P1A03B 
SOD ef 25 RS 2A 718 RPEBUZASSIJ2PIZOSE 1200pF | 10% | 25 | 490-3776-ND 26 1.92 13.70) RPER72A122K2P1A03B 
S00pF ) 8% | 25 ey 25 240 17-18) RPESC2A391J2P1Z03B 400 | 1500pF | 10% | 25 | 490-3777-ND 26 1.92 13.70) RPER72A152K2P1A03B 
430pF | 26%) 25 RSCG 34 2.51 17-93) RPESCOA31J2P1Z088 1800pF | 10% | 25 | 490-3778ND .26 1.92 13.70| RPER72A182K2P1A03B 
470pF | 36%) 25 SCE 34 2.51 17.03) RPESCAA71J2P1Z038 22000F | 210% | 25 | 490-3779-ND 26 1.88 13.43| RPER72A222K2P1A03B 
S60pF | 35% |) 25 ecco «31 2.28 16.30) RPESC2AS61J2P1B038 2700pF | +10% | 25 | 490-3781-ND 26 1.92 13.70| RPER72A272K2P1A03B 
G80pF | 6% | 25 (OUSEGRNDE 28 2.81 20.08 | RPESG2AGS1/2P1B038 3300pF | 210% | 25 | 490-3783-ND 26 1.92 13.70| RPER72A332K2P1A03B 
750pF | 35% |) 25 rN) 38 2.81 20.08) RPESC2A751J2P1B038 4700pF | 10% | 25 | 490-3785-ND 26 1.88 13.43| RPER72A472K2P1A03B 
820pF | 5% |) 315 CoD «635 2.50 18-30) RPESC2A821J2P1B03B 5600pF | 210% | 25 | 490-3787-ND 32 2.36 16.85| RPER72A562K2P1A03B 


1 | CoG 


1000pF | 25% | 3.15 [A90S621NDI 413.01 21.53 | RPESC2A102J2P1B03B B2000F | 210% | 3.15 | 490-3780-ND 33 240 17.18] RPER72A822K2P1A03B 
1.0pF | 20-25pF | 25 |(AS0S3670:ND) 28 2.04 14.55) RPESC1H1ROC2P1R03B 12000pF| +10% | 3.15 | 490-3775-ND 342.51 17.93 | RPER72A129K2P1A03B 
1.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3671-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H1R2C2P1B03B 220pF | 210% | 25 | 490-3829-ND 221.65. 11.78] RPER71H221K2P1A03B 
1OpF |) 20.25pF | 25 |AQ0S672:ND) 30 2.24 15.98) RPESCIHIRSC2P1B03B X7R 330pF | +10% | 25 | 490-3837-ND 22 1.59 11.8 | RPER71H331K2P1A03B 
2.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3700-ND .28 2.04 14.55| RPESC1H2ROC2P1B03B 390pF | 10% | 25 | 490-3840-ND 24 1.75 1250) RPER71H391K2P1A03B 
2.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3701-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H2R2C2P1B03B a7ope | 410% | 25 | 490-3846-ND 19 143 10.23) RPER7IHA71K2P1A03B 
27pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3702-ND 30 224 15.98] RPESC1H2R7C2P1B03B 560pF | 10% | 25 | 490-3850-ND 22 1.60 11.43) RPER71H561K2P1A03B 
3.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3717-ND 30 2.24 15.98] RPESC1H3ROC2P1B03B 680pF | 210% | 25 | 490-3856-ND 20146 1043] RPER71H6B1K2P1A03B 
3.3pF | 40.25pF | 2.5 | 490-3718-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H3R3C2P1B03B 820pF | 410% | 25 | 490-3858-ND 22 160 11.43] RPER71H821K2P1A03B 
3.9pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3719-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H3R9C2P1B03B 1000pF | +10% | 25 | 490-3814-ND 21 1.54 10.98) RPER71H102K2P1A03B 
4.0pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3734-ND_ 28 2.04 14.55 | RPESC1H4ROC2P1B03B 1200pF | +10% 2.5 | 490-3816-ND  .23 1.72 12.30) RPER71H122K2P1A03B 
so | 47PF | #0.25pF | 2.5 | 490-3735-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H4R7C2P1B03B 50 | 1500pF | +10% 2.5 | 490-3820-ND .21. 1.57 11.20] RPER71H152K2P1A03B 
5.1pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3743-ND 362.62 18.73 | RPESC1HSR1C2P1B03B 1800pF | +10% 25 | 490-3823-ND 23 1.72 12.30] RPER71H182K2P1A03B 
5.6pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3744-ND 36 2.62 18.73 | RPESC1HSR6C2P1B03B 2200pF | +10% 2.5 | 490-3827-ND 21 1.54 10.98) RPER71H222K2P1A03B 
6.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3752-ND 282.04 14.55 | RPESC1H6ROD2P1B03B 2700pF | +10% 25 | 490-3831-ND .24 1.75 12.48| RPER71H272K2P1A03B 
6.8pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3753-ND 36 2.62 18.73 | RPESC1H6R8C2P1B03B 3300pF | +10% 25 | 490-3835-ND .22 1.59 11.38] RPER71H332K2P1A03B 
7.0pF ] +0.5pF | 2.5 | 490-3760-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H7ROD2P1Z03B 3900pF | +10% | 2.5 | 490-3839-ND 24 1.75 12.48] RPER71H392K2P1A03B 
8.0pF | +0.5pF | 2.5 | 490-3763-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H8ROD2P1Z03B 4700pF | +10% | 25 | 490-3844-ND 21 1.56 11.13] RPER71H472K2P1A03B 
8.2pF | +0.25pF | 2.5 | 490-3764-ND 36 2.62 18.73 | RPESC1H8R2C2P1Z03B 6800pF | +10% | 2.5 | 490-3854-ND 22 1.59 11.38) RPER71H682K2P1A03B 
9.0pF | +0.5pF | 2.5 | 490-3771-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H9ROD2P1Z03B 10000pF} +10% | 25 | 490-3812-ND 17 1.22 8.70] RPER71H103K2P1A03B 
QipF | +0.25pF | 2.5 | 490-3772-ND 36 262 18.73] RPESC1H9R1C2P1Z03B 15000pF | +10% | 25 | 490-3818-ND 22 1.59 11.38 | RPER71H153K2P1A03B 
10pF 45% 2.5 | 490-3678-ND 28 2.04 14.55 | RPESC1H100J2P1Z03B (Continued) 
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NEW! Monolithic Ceramic Capacitors RPE Series (cont.) 


thacrator tn Electrontes 


Dim. Bulk Dim. Bulk 

WV | Capaci- Toler- iE Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- Toler- if Digi-Key Pricing Murata 

Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Type | Vde | tance ance (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
18000pF +10% 2.5 | 490-3822-ND .24 1.75 12.48] RPER71H183K2P1A03B 470pF +5% 2.5 | 490-3739-ND .29 2.16 15.45) RPESC1H471J2K1A03B 
22000pF +10% 2.5 | 490-3825-ND 18 1.35 9.63} RPER71H223K2P1A03B 560pF 5% 2.5 | 490-3748-ND .29 2.16 15.45 | RPESC1H561J2K1A03B 
33000pF +10% 3.15 | 490-3833-ND 19 1.39 9.90] RPER71H333K2P1A03B 680pF 5% 2.5 | 490-3756-ND 31 2.31 16.50 | RPESC1H681J2K1A03B 
X7R | 50 |47000pF +10% 3.15 | 490-3842-ND  .20 1.47 10.50) RPER71H473K2P1A03B 820pF +5% 2.5 | 490-3767-ND 31 2.31 16.50 | RPES5C1H821J2K1A03B 
56000pF +10% 3.15 | 490-3848-ND 31 2.26 16.13] RPER71H563K2P1A03B 1000pF +5% 2.5 | 490-3675-ND 36 2.62 18.73) RPES5C1H102J2K1A03B 
68000pF +10% 3.15 | 490-3852-ND 34 247 17.68] RPER71H683K2P1A03B 1200pF +5% 3.15 | 490-3681-ND 36 262 18.73) RPESC1H122J2K1A03B 
Ap +10% 3.15 | 490-3810-ND =.16 1.21 8.65 | RPER71H104K2P1A03B 1500pF +5% 3.15 | 490-3688-ND 42 3.07 21.95 | RPESC1H152J2K1A03B 
3300pF +20% 2.5 | 490-3870-ND 52 3.82 27.28] RPEE42A332M2P1B03B 1800pF +5% 3.15 | 490-3694-ND 46 3.38 24.15 | RPESC1H182J2K1A03B 
4700pF +20% 2.5 | 490-3871-ND 52 3.82 27.28 | RPEE42A472M2P1B03B COG | 50 | 2200pF 5% 3.15 | 490-3705-ND 46 3.38 24.15 | RPESC1H222J2K1A03B 
100 | 6800pF +20% 2.5 | 490-3872-ND 48 3.55 25.38 | RPEE42A682M2P1B03B 2700pF +5% 3.15 | 490-3711-ND 46 3.38 24.15 | RPESC1H272J2K1A03B 
dl 10000pF +20% 2.5 | 490-3868-ND 46 3.38 24.15 | RPEE42A103M2P1B03B 3300pF +5% 3.15 | 490-3722-ND 51 3.76 26.85 | RPESC1H332J2K1A03B 
15000pF +20% 2.5 | 490-3869-ND 50 3.71 26.50 | RPEE42A153M2P1B03B 3900pF +5% 3.15 | 490-3728-ND 54 4.01 28.65 | RPESC1H392J2K1A03B 
1000pF +20% 2.5 | 490-3875-ND .23. 1.70 12.15} RPEE41H102M2P1A03B 4700pF +5% 3.15 | 490-3737-ND 56 4.13 29.53 | RPESC1H472J2K1A03B 
25U 2200pF +20% 2.5 | 490-3877-ND .24 1.74 12.40} RPEE41H222M2P1A03B 5600pF +5% 3.15 | 490-3746-ND 56 4.13 29.53 | RPESC1H562J2K1A03B 
3300pF +20% 2.5 | 490-3879-ND .24 1.76 12.58] RPEE41H332M2P1A03B 6800pF +5% 3.15 | 490-3754-ND 56 4.13 29.53 | RPESC1H682J2K1C03B 
4700pF +20% 2.5 | 490-3881-ND .24 1.76 12.58 | RPEE41H472M2P1A03B 8200pF 5% 3.15 | 490-3765-ND 65 4.79 34.23 | RPESC1H822J2K1C03B 
50 | 10000pF +20% 2.5 | 490-3874-ND 18 1.29 9.23] RPEE41H103M2P1A03B 10000pF +5% 3.15 | 490-3673-ND 69 5.09 36.38 | RPESC1H103J2K1C03B 
22000pF +20% 2.5 | 490-3876-ND 18 1.32 9.43] RPEE41H223M2P1A03B 220pF +10% 2.5 | 490-3830-ND .23 1.67 11.90 | RPER71H221K2K1A03B 
33000pF +20% 2.5 | 490-3878-ND .20 1.45 10.38} RPEE41H333M2P1B03B 330pF +10% 2.5 | 490-3838-ND 30 2.22 15.85) RPER71H331K2K1A03B 
47000pF +20% 2.5 | 490-3880-ND 18 1.32 9.43] RPEE41H473M2P1A03B 470pF +10% 2.5 | 490-3847-ND 19 1.43 10.23 | RPER71H471K2K1A03B 
AF +20% 2.5 | 490-3873-ND  .11. 83 = 5.90 | RPEE41H104M2P1A03B 680pF +10% 2.5 | 490-3857-ND .20 1.46 10.43) RPER71H681K2K1A03B 
1.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3699-ND 32 2.35 16.80] RPE5C1H1ROC2K1B03B 1000pF +10% 2.5 | 490-3815-ND .21 1.54 10.98 | RPER71H102K2K1A03B 
2.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3716-ND .28 2.04 14.55 | RPES5C1H2ROC2K1B03B 1500pF +10% 2.5 | 490-3821-ND  .21. 1.57 11.20 | RPER71H152K2K1A03B 
3.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3733-ND 32 2.35 16.80 |} RPE5C1H3ROC2K1B03B 9 2200pF +10% 2.5 | 490-3828-ND 21 1.54 10.98 | RPER71H222K2K1A03B 
4.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3742-ND 32 2.35 16.80] RPES5C1H4ROC2K1B03B 3300pF +10% 2.5 | 490-3836-ND  .22 1.59 11.38) RPER71H332K2K1A03B 
5.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3751-ND = .29 | 2.11 15.10 | RPES5C1H5ROC2K1B03B 4700pF +10% 2.5 | 490-3845-ND .21 1.56 11.13 | RPER71H472K2K1A03B 
6.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3759-ND 28 2.04 14.55 | RPES5C1H6ROD2K1B03B 5600pF +10% 2.5 | 490-3849-ND .24 1.75 12.48 | RPER71H562K2P1A03B 
7.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3762-ND .28 2.04 14.55 | RPESC1H7ROD2K1Z03B x7r | 50 6800pF +10% 2.5 | 490-3855-ND .22 1.59 11.38) RPER71H682K2K1A03B 
8.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3770-ND .29 2.11 15.10 | RPE5C1H8ROD2K1Z03B 10000pF +10% 2.5 | 490-3813-ND 17 1.22 8.70) RPER71H103K2K1A03B 
10pF +5% 2.5 | 490-3679-ND 28 2.04 14.55 | RPES5C1H100J2K1Z03B 15000pF +10% 2.5 | 490-3819-ND  .22 1.59 11.38) RPER71H153K2K1A03B 
12pF +5% 2.5 | 490-3685-ND  .28 2.04 14.55 | RPESC1H120J2K1Z03B 22000pF +10% 2.5 | 490-3826-ND 18 1.35 9.63) RPER71H223K2K1A03B 
15pF +5% 2.5 | 490-3692-ND .28 2.04 14.55 | RPE5C1H150J2K1Z03B 33000pF +10% 3.15 | 490-3834-ND 19 1.39 9.90] RPER71H333K2K1A03B 
18pF +5% 2.5 | 490-3698-ND  .28 2.04 14.55 | RPESC1H180J2K1Z03B 47000pF +10% 3.15 | 490-3843-ND  .20 1.47 10.50 | RPER71H473K2K1A03B 
22pF +5% 2.5 | 490-3709-ND 28 2.04 14.55 | RPE5C1H220J2K1Z03B 68000pF +10% 3.15 | 490-3853-ND 31 2.26 16.13) RPER71H683K2K1A03B 
2 | cog] 50 27pF +5% 2.5 | 490-3715-ND 32 2.35 16.80 | RPE5C1H270J2K1Z03B TF +10% 3.15 | 490-3811-ND 16 1.21 8.65] RPER71H104K2K1A03B 
33pF +5% 2.5 | 490-3726-ND  .28 2.04 14.55 | RPE5C1H330J2K1Z03B -15uF +10% 3.15 | 490-3817-ND 53 3.92 28.00) RPER71H154K2K1C03B 
39pF +5% 2.5 | 490-3732-ND 28 2.04 14.55 | RPE5C1H390J2K1Z03B .22uF +10% 3.15 | 490-3824-ND 48 3.52 25.15 | RPER71H224K2K1C03B 
47pF +5% 2.5 | 490-3741-ND  .28 2.04 14.55 | RPESC1H470J2K1Z03B .33uF +10% 3.15 | 490-3832-ND 62 4.54 32.40 | RPER71H334K2K1C03B 
56pF +5% 2.5 | 490-3750-ND 28 2.04 14.55 | RPE5C1H560J2K1A03B -ATUF +10% 3.15 | 490-3841-ND 59 4.38 31.28 | RPER71H474K2K1C03B 
68pF +5% 2.5 | 490-3758-ND .28 2.04 14.55 | RPES5C1H680J2K1Z03B 1000pF | +80%-20%| 2.5 | 490-3861-ND 22 1.61 11.53 | RPEF51H102Z2K1A03B 
82pF +5% 2.5 | 490-3769-ND 32 2.35 16.80 | RPE5C1H820J2K1Z03B 2200pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3864-ND 22 1.61 11.53 | RPEF51H22272K1A03B 
100pF +5% 2.5 | 490-3677-ND .27 2.01 14.38 | RPES5C1H101J2K1A03B A700pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3867-ND 22 1.61 11.53 | RPEF51H472Z2K1A03B 
120pF +5% 2.5 | 490-3683-ND .27 2.01 14.38 | RPES5C1H121J2K1A03B 10000pF ) +80%-20% | 2.5 | 490-3860-ND 17 1.24 8.88] RPEF51H103Z2K1A03B 
150pF +5% 2.5 | 490-3690-ND 27 2.01 14.38 | RPE5C1H151J2K1A03B y5v | 50 [22000pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3863-ND 171.28 9.13 | RPEF51H223Z2K1A03B 
180pF +5% 2.5 | 490-3696-ND  .27 2.01 14.38 | RPES5C1H181J2K1A03B AT7OQOOpF | +80%-20% | 2.5 | 490-3866-ND 17 1.28 9.13 | RPEF51H473Z2K1A03B 
220pF +5% 2.5 | 490-3707-ND .27 2.01 14.38 | RPE5C1H221J2K1A03B IWF | +80%-20% | 2.5 | 490-3859-ND .09 69 4.90] RPEF51H104Z2K1A03B 
270pF +5% 2.5 | 490-3713-ND .27 2.01 14.38 | RPES5C1H271J2K1A03B .22uF | +80%-20% | 3.15 | 490-3862-ND .20 1.49 10.68 | RPEF51H224Z2K1A03B 
330pF +5% 2.5 | 490-3724-ND 28 2.08 14.85 | RPE5C1H331J2K1A03B ATUF | +80%-20% | 3.15 | 490-3865-ND 31 2.28 16.28 | RPEF51H474Z2K1C03B 
390pF +5% 2.5 | 490-3730-ND 28 2.08 14.85 | RPE5C1H391J2K1A03B 3 | X7R} 50 -68uF +10% 3.15 | 490-3851-ND 1.48 10.89 77.75 | RPER71H684K3K1C03B 


NEW! Monolithic Ceramic Capacitors 
RDE Series 


fanovator tn Electronics 


Features: 

* Small size and large 
capacitance 

* Low ESR charac- 5.0 
teristics for high free | Max. 
quency 

* Coated with epoxy 
resin whose flamma- 
bility is equivalent 


Fig. 1 — Inside Crimp Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3 — Inside Crimp Fig. 4 — Straight Long Fig. 5 — Straight Long 


to UL94V-0 
Bulk Bulk 
wv Capaci- Toler- Digi-Key Pricing Murata wy Capaci- Toler- Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | Type Vde tance ance Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | Type Vde tance ance Part No. 1 10 100 | PartNo. 
500 1000pF +10% 490-3798-ND AQ 3.60 25.70 | RDER72H102K2K1C11B 500 33000pF +£10% 490-3804-ND 1.70 12.53 89.48 | RDER72H333K3K1C11B 
500 | 1500pF | +10% | 490-3800-ND 59 4.38 31.25 | RDER72H152K2K1C11B 500 | 47000pF | 10% | 490-3807-ND 1.71 12.63 90.20] RDER72H473K3K1C11B 
500 2200pF +10% 490-3803-ND 59 4.38 31.25 | RDER72H222K2K1C11B 2 X7R 500 68000pF +10% 490-3795-ND 1.00 7.33 52.38 | RDER72D683K3K1C11B 
500 3300pF 10% 490-3805-ND 59 4.38 31.25 | RDER72HH332K21011B 500 22000pF +10% 490-3802-ND 1.70 12.53 89.48 | RDER72H223K3K1C11B 
1 x7R 500 47000F 10% 490-3808-ND 91 667 47.65 | RDERT2H472KOKIC11B 200 AF +10% 490-3791-ND 2.12 15.63 111.65 | RDER72D104K3K1C11B 
P oe ~ - ~ 3 XIR 500 A0uF +10% 490-3796-ND 6.60 48.63 347.33 | RDER72H104K8K1C11B 
500 6800pF +10% 490-3809-ND 1.02 7.54 53.83 | RDER72H682K2K1C11B 200 22uF +10% 490-3793-ND 3.19 23.52 168.03 | RDER72D224K8K1C11B 
500 10000pF +10% 490-3797-ND 9 3.60 25.70 | RDER72H103K2K1C11B d = 500 22uF +10% 490-3801-ND 3.70 27.24 194.58 | RDER72H224K5B1C13B 
500 15000pF +10% 490-3799-ND 2.06 15.17 108.38 | RDER72H153K2K1C11B 200 TUF +10% 490-3794-ND 5.96 43.89 313.50 | RDER72D474K5B1C013B 
200 15000pF +10% 490-3792-ND 62 4.56 32.58 | RDER72D153K2K1C11B 5 X7R 500 ATF +20% 490-3806-ND 5.12 37.73 269.50 | RDER72H474MUB1C13B 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors cum series 


Sn Ceramics 
fanovator th Electronées GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency 
aS L applications in the 500MHz ~ 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The Sn 
Dimensions (mm) GUM Series of capacitors are made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due 
Size Ye S3T to the high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. They are lead Inner 
Code L Ww e (min.)| © g >  free/RoHS compliant. Features: * Better Q and low ESR at VHF, UHF, and microwave frequencies Electrode (Cu) 
0201 | 0.6+-0.03 | 0.3+-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 = NW ¢ Copper inner electrode * Low power consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5+-0.05 | 0.15~0.3 | 0.4 ESR «VCO or PA module applications Operating Temperature Range: * COG (NPO): -55°C ~ 125°C. 
Size WV Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
-75pF 490-3052-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3052-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1ER75CB01D 
1.0pF 490-3053-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3053-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1ROCB01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3054-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3054-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R1CB01D 
1.2pF 490-3055-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3055-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R2CB01D 
1.3pF 490-3056-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3056-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R3CB01D 
1.5pF 490-3057-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3057-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R5CB01D 
1.6pF 490-3058-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3058-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R6CB01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-3059-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3059-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R8CB01D 
2.0pF 490-3060-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3060-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2ROCB01D 
2.2pF 490-3061-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3061-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R2CB01D 
2.4pF 490-3062-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3062-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 CoG 25 2.7pF 490-3063-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3063-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 3.0pF +.25pF 0.3 490-3064-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3064-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3ROCB01D 
3.3pF 490-3065-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3065-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R3CB01D 
3.6pF 490-3066-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3066-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R6CB01D 
3.9pF 490-3067-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3067-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R9CB01D 
4.0pF 490-3068-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3068-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4ROCB01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3069-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3069-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R3CB01D 
4.7pF 490-3070-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3070-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R7CB01D 
5.0pF 490-3071-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3071-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5ROCB01D 
5.1pF 490-3072-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3072-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R1CB01D 
5.6pF +.25pF 03 490-3073-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3073-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R6CB01D 
6.0pF Hee ; 490-3074-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3074-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6ROCB01D 
6.8pF 490-3076-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3076-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6R8CB01D 
1.0pF 490-3083-1-ND 70 4.16 12.00 490-3083-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1ROCB01D 
1.1pF 490-3084-1-ND 70 4.16 12.00 490-3084-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R1CB01D 
1.2pF +.25pF 0.5 490-3085-1-ND 70 4.16 12.00 490-3085-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R2CB01D 
1.3pF 490-3086-1-ND 70 4.16 12.00 490-3086-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R3CB01D 
1.5pF 490-3087-1-ND -70 4.16 12.00 490-3087-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R5CB01D 
1.6pF 490-3088-1-ND ad 4.55 13.13 490-3088-2-ND 10,000 12.60/M GJM1555C1H1R6CB01D 
1.8pF 490-3089-1-ND 70 4.16 12.00 490-3089-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R8CB01D 
2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 70 4.16 12.00 490-3090-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2ROCB01D 
2.2pF 490-3091-1-ND 70 4.16 12.00 490-3091-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R2CB01D 
2.4pF 490-3092-1-ND -70 4.16 12.00 490-3092-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R4CB01D 
2.7pF 490-3093-1-ND 70 4.16 12.00 490-3093-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R7CB01D 
3.0pF 490-3094-1-ND 70 4.16 12.00 490-3094-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3ROCB01D 
3.3pF +.25pF 0.5 490-3095-1-ND 70 4.16 12.00 490-3095-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R3CB01D 
3.6pF 490-3096-1-ND -70 4.16 12.00 490-3096-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R6CB01D 
coc 3.9pF 490-3097-1-ND -70 4.16 12.00 490-3097-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NPO) 50 4.0pF 490-3098-1-ND 70 4.16 12.00 490-3098-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4ROCB01D 
4.3pF 490-3099-1-ND 70 4.16 12.00 490-3099-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R3CB01D 
4.7pF +.25pF 0.5 490-3100-1-ND 70 4.16 12.00 490-3100-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R7CB01D 
5.0pF 490-3101-1-ND 70 4.16 12.00 490-3101-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5ROCB01D 
5.1pF 490-3102-1-ND -70 4.16 12.00 490-3102-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R1CB01D 
5.6pF 490-3103-1-ND 70 4.16 12.00 490-3103-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R6CB01D 
6.0pF 490-3104-1-ND 70 4.16 12.00 490-3104-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6ROCB01D 
6.2pF +.25pF 0.5 490-3105-1-ND 70 4.16 12.00 490-3105-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R2CB01D 
6.8pF 490-3106-1-ND 70 4.16 12.00 490-3106-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R8CB01D 
7.0pF 490-3107-1-ND -70 4.16 12.00 490-3107-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7ROCB01D 
7.5pF +.25pF 490-3108-1-ND 70 4.16 12.00 490-3108-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7R5CB01D 
9.0pF +.25pF 490-3111-1-ND 70 4.16 12.00 490-3111-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9ROCB01D 
9.1pF +.25pF 05 490-3112-1-ND 70 4.16 12.00 490-3112-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9R1CB01D 
12pF 45% . 490-3115-1-ND 70 4.16 12.00 490-3115-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H120JB01D 
15pF +5% 490-3117-1-ND 70 4.16 12.00 490-3117-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H150JB01D 
18pF 45% 490-3119-1-ND -70 4.16 12.00 490-3119-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H180JB01D 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays anm series 
y' p Lap y Ay 
GNM Series: Murata’s capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: « Placement Size Dimensions (mm) L a 
cost savings (one placement cycle instead of four or two) * High density mounting due to real estate Code s Ww P A 
savings ¢ Capacitor arrays offered in two or four capacitor components * Lead Free/RoHS Compliant 0504 1.37+0.15 1.040.15 0.64+0.05 ey 
Features: * High density mounting due to mounting space saving * Mounting cost saving Applications: 0805 2.04015 4.250+0.15 1.0+0.1 (2-element) P SS 
¢ General electronic equipment ¢ Cellular phones, pagers, camcorders, personal computers, LCD 0.5+0.05 (4-element) SW 
Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.2+0.15 1.6+0.15 0.8+0.1 
Size WV Dimension T| _ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
2-Elements 
25 2200pF 490-3399-1-ND 60 5.13 21.38 490-3399-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E222MA01D 
25 4700pF 490-3400-1-ND 60 5.13 21.38 490-3400-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF 420% 0.6 490-3401-1-ND 60 5.13 21.38 490-3401-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E103MA01D 
0504 16 22000pF 490-3402-1-ND 61 5.19 21.63 490-3402-2-ND 4,000 24.22/M GNM1M2R71C223MA01D 
16 47000pF 490-3403-1-ND 64 5.46 22.75 490-3403-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R71C473MA01D 
10 pF 0.6 490-3404-1-ND 64 5.46 22.75 490-3404-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R61A104MA01D 
X5R 10 1.0uF +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3405-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R61A105ME14D 
6.3 1.0uF 0.8 490-3406-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3406-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0uF 420% 0.85 490-3414-1-ND 1.18 10.08 42.00 490-3414-2-ND 4,000 47.04/M GNM212R61C105MA16D 
10 1.0uF . 490-3413-1-ND 1.36 11.64 48.50 490-3413-2-ND 4,000 54.32/M GNM212R61A105MA13D 
4-Elements 
50 1000pF 0.6 490-3407-1-ND 94 8.07 33.63 490-3407-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71H102MA01D 
25 2200pF 0.6 490-3408-1-ND .99 8.49 35.38 490-3408-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E222MA01D 
0805 X7R 25 4700pF 420% 0.6 490-3409-1-ND .99 8.49 35.38 490-3409-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E472MA01D 
25 10000pF 0.6 490-3410-1-ND 94 8.07 33.63 490-3410-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71E103MA01D 
16 22000pF 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.85 36.88 490-3411-2-ND 4,000 41.30/M GNM214R71C223MA01D 
16 47000pF 0.85 490-3412-1-ND 1.05 9.03 37.63 490-3412-2-ND 4,000 42.14/M GNM214R71C473MA01D 
16 47000pF 1.0 490-3443-1-ND 2.07 17.73 73.88 490-3443-2-ND 3,000 82.74/M GNM314R71C473MA01L 
1206 X7R 16 68000pF +20% 1.0 490-3444-1-ND 2.75 23.55 98.13 490-3444-2-ND 3,000 109.90/M GNM314R71C683MA01L 
6.3 1.0uF 1.15 490-3446-1-ND 2.98 25.53 106.38 490-3446-2-ND 3,000 119.14/M GNM314R70J105MA01L 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


tanorator tn Electronées Di F GRM Series: engineers to downsize designs with various package options. This 
amy The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors _ line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors 
e e Size with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have (MLCC) has excellent high frequency noise absorption performance 
anna alee Code L Ww e temperature characteristics ranging from COG to Z5U. GRM series compared to Ta and Al caps. For bypass/decoupling applications, 
0201 0.6 0.3 0.1 ~0.2 is offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of a Ta 
0402 1 05 0.15-03 highly resistant to migration and is RoHS compliant. Stringent dimen- capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 
0603 16 08 02-05 satel igrerancessangy highly reliable, high-speed automatic chip neuences eee pom) Consider Murata Hi-Cap as your Ta 
placement on Ss. capacitor replacement. 
0805 2 1.25 0.2 ~ 0.7 
L Ww 1206 3.2 1.6 0.3 ~ 0.8 GRM Hi-Cap Serles: : ; 7 Operating Temperature Range: 
It Loy 1210 32 25 03 The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available PY 9 iP ge: 
T e 2 = with capacitance of 1pF and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why * COG (NPO): -55°C ~ 125°C * U2J: 25°C ~ 85°C * X7R: -55°C ~ 
7; 1812 | 4.5 3.2 0.3 use ceramic chips over Ta and Al capacitors? Ceramic chips offer 125°C « X6S: -55°C ~ 105°C »* X5R: -55°C ~ 85°C « Y5V: -30°C ~ 
2220 5.7 5 0.3 better reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 85°C » Z5U: 10°C ~ 85°C 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
5pF +.25pF 0.3 490-1241-1-ND 51 2.99 8.63 490-1241-2-ND 15,000 8.28/M | GRM0335C1ER50CD01D 
1.0pF +.25pF 0.3 490-3122-1-ND 53 3.12 9.00 490-3122-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E1ROCD01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3123-1-ND A3 2.54 7.31 490-3123-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E1R1CD01D 
1.2pF +.25pF 0.3 490-1242-1-ND 53 3.12 9.00 490-1242-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E1R2CD01D 
1.3pF +.25pF 0.3 490-3124-1-ND A3 2.54 7.31 490-3124-2-ND 15,000 7.02/M_| GRM0335C1E1R3CD01D 
1.5pF +.25pF 0.3 490-1243-1-ND 53 3.12 9.00 490-1243-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E1R5CD01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-1244-1-ND 53 3.12 9.00 490-1244-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E1R8CD01D 
2.0pF +.25pF 0.3 490-1245-1-ND 53 3.12 9.00 490-1245-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E2ROCD01D 
2.2pF +.25pF 0.3 490-1246-1-ND 53 3.12 9.00 490-1246-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E2R2CD01D 
2.4pF +.25pF 0.3 490-1247-1-ND 53 3.12 9.00 490-1247-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM0335C1E2R4CD01D 
3.0pF +.25pF 0.3 490-3127-1-ND 43 2.54 7.31 490-3127-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E3ROCD01D 
3.3pF +.25pF 0.3 490-1248-1-ND 53 3.12 9.00 490-1248-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E3R3CD01D 
3.6pF +.25pF 0.3 490-1249-1-ND 53 3.12 9.00 490-1249-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E3R6CD01D 
4.0pF +.25pF 0.3 490-3129-1-ND A3 2.54 7.31 490-3129-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E4ROCD01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3130-1-ND A3 2.54 7.31 490-3130-2-ND 15,000 7.02/M_| GRM0335C1E4R3CD01D 
4.7pF +.25pF 0.3 490-3131-1-ND 34 2.02 5.81 490-3131-2-ND 15,000 5.58/M_ | GRM0335C1E4R7CD01D 
5.0pF +.25pF 0.3 490-3132-1-ND 43 2.54 7.31 490-3132-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E5ROCD01D 
5.1pF +.5pF 0.3 490-3133-1-ND 43 2.54 7.31 490-3133-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E5R1DD01D 
CoG 25 6.0pF +.5pF 0.3 490-3135-1-ND 43 2.54 7.31 490-3135-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E6RODD01D 
(NPO) 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 53 3.12 9.00 490-1250-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM0335C1E7RODD01D 
8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND 43 2.54 7.31 490-3139-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E8RODD01D 
9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND 53 3.12 9.00 490-1251-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E9RODD01D 
10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND 53 3.12 9.00 490-3142-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E100JD01D 
12pF +5% 0.3 490-3144-1-ND 43 2.54 7.31 490-3144-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E120JD01D 
13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND 43 2.54 7.31 490-3145-2-ND 15,000 7.02/M_| GRM0335C1E130JD01D 
15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND 43 2.54 7.31 490-3146-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E150JD01D 
18pF +5% 0.3 490-3148-1-ND 53 3.12 9.00 490-3148-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E180JD01D 
20pF +5% 0.3 490-1252-1-ND 53 3.12 9.00 490-1252-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E200JD01D 
22pF +5% 0.3 490-1253-1-ND 53 3.12 9.00 490-1253-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E220JD01D 
24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND 43 2.54 7.31 490-3149-2-ND 15,000 7.02/M_| GRM0335C1E240JD01D 
27pF +5% 0.3 490-3150-1-ND A3 2.54 7.31 490-3150-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E270JD01D 
30pF +5% 0.3 490-1254-1-ND 53 3.12 9.00 490-1254-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E300JD01D 
33pF +5% 0.3 490-1255-1-ND 53 3.12 9.00 490-1255-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM0335C1E330JD01D 
39pF +5% 0.3 490-3152-1-ND 43 2.54 7.31 490-3152-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E390JD01D 
47pF +5% 0.3 490-1256-1-ND 53 3.12 9.00 490-1256-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM0335C1E470JD01D 
68pF 45% 0.3 490-3157-1-ND A3 2.54 7.31 490-3157-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM0335C1E680JD01D 
0201 82pF 45% 0.3 490-1257-1-ND 53 3.12 9.00 490-1257-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E820JD01D 
100pF +5% 0.3 490-3160-1-ND 53 3.12 9.00 490-3160-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM0335C1E101JD01D 
U2J 25 100pF +5% 0.3 490-3882-1-ND NEW! 67 3.97 11.44 490-3882-2-ND NEW! | 15,000 11.00/M_| GRM0337U1E101JD01D 
50 15pF +5% 0.3 490-3883-1-ND NEW! 67 3.97 11.44 490-3883-2-ND NEW! | 15,000 11.00/M_| GRM0337U1H150JD01D 
100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND A3 2.54 7.31 490-3172-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E101KA01D 
150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND A3 2.54 7.31 490-3174-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E151KA01D 
220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND A3 2.54 7.31 490-3176-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E221KA01D 
330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND A3 2.54 7.31 490-3178-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E331KA01D 
25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND 43 2.54 7.31 490-3180-2-ND 15,000 7.02/M_| GRM033R71E471KA01D 
680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND A3 2.54 7.31 490-3182-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E681KA01D 
820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND A3 2.54 7.31 490-3183-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E821KA01D 
1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND A3 2.54 7.31 490-3184-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71E102KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND 5 2.67 7.69 490-3185-2-ND 15,000 7.38/M_| GRM033R71E152KA01D 
100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 490-1258-2-ND 15,000 8.64/M | GRM033R71C101KD01D 
X7R 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND 43 2.54 7.31 490-3186-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71C151KD01D 
220pF 410% 0.3 490-3187-1-ND 35 2.08 6.00 490-3187-2-ND 15,000 5.76/M_ | GRM033R71C221KD01D 
16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND A3 2.54 7.31 490-3189-2-ND 15,000 7.02/M_ | GRM033R71C331KD01D 
470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND 53 3.12 9.00 490-1259-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM033R71C471KD01D 
680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND 53 3.12 9.00 490-1260-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM033R71C681KD01D 
1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 53 3.12 9.00 490-1261-2-ND 15,000 8.64/M_ | GRM033R71C102KD01D 
3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND 45 2.67 7.69 490-3191-2-ND 15,000 7.38/M_| GRM033R71C332KA88D. 
4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND 45 2.67 7.69 490-3192-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R71A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND 45 2.67 7.69 490-3193-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R71A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND 45 2.67 7.69 490-3194-2-ND 15,000 7.38/M_| GRM033R71A103KA01D 
6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND 86 5.07 14.63 490-1262-2-ND 15,000 14.04/M_| GRM033R70J103KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3161-1-ND 5 2.67 7.69 490-3161-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R61A152KA01D 
2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND 45 2.67 7.69 490-3162-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R61A222KA01D 
10 3300pF +10% 0.3 490-3163-1-ND 45 2.67 7.69 490-3163-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R61A332KA01D 
4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND 45 2.67 7.69 490-3164-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R61A472KA01D 
6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND 45 2.67 7.69 490-3165-2-ND 15,000 7.38/M_ | GRM033R61A682KA01D 
X5R 10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND 45 2.67 7.69 490-3166-2-ND 15,000 7.38/M_| GRM033R61A103KA01D 
15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND 52 3.06 8.81 490-3168-2-ND 15,000 8.46/M_ | GRMO33R60J153KE01D 
22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND 55 3.25 9.38 490-3169-2-ND 15,000 9.00/M_ | GRM033R60J223KE01D 
6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND 59 3.51 10.13 490-3170-2-ND 15,000 9.72/M_ | GRM033R60J333KE01D 
68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND 65 3.84 11.06 490-3171-2-ND 15,000 10.62/M | GRMO33R60J683KE19D 
-1pF +10% 0.3 490-3167-1-ND 70 4.16 12.00 490-3167-2-ND 15,000 11.52/M_| GRM033R60J104KE19D 
ysv 10 4700pF +80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND 47 2.80 8.06 490-3197-2-ND 15,000 7.74/M_ | GRM033F51A472ZD01D 
10000pF +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND 47 2.80 8.06 490-3195-2-ND 15,000 7.74/M_ | GRM033F51A103ZD01D 
.5pF +.25pF 0.5 490-1263-1-ND 34 2.02 5.81 490-1263-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1HR50CZ01D 
-75pF +.25pF 0.5 490-1264-1-ND 34 2.02 5.81 490-1264-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1HR75CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.5 490-1265-1-ND 34 2.02 5.81 490-1265-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H1R2CZ01D 
1.5pF +.25pF 0.5 490-1266-1-ND 34 2.02 5.81 490-1266-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H1R5CZ01D 
1.8pF +.25pF 0.5 490-3203-1-ND 30 1.76 5.06 490-3203-2-ND 10,000 4.86/M_| GRM1555C1H1R8CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.5 490-1267-1-ND 34 2.02 5.81 490-1267-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.5 490-1268-1-ND 34 2.02 5.81 490-1268-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H2R4CZ01D 
0402 CoG 50 2.7pF +.25pF 0.5 490-1269-1-ND 34 2.02 5.81 490-1269-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H2R7CZ01D 
(NPO) 3.0pF +.25pF 0.5 490-3205-1-ND 30 1.76 5.06 490-3205-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H3ROCZ01D 
3.3pF +.25pF 0.5 490-1270-1-ND 34 2.02 5.81 490-1270-2-ND 10,000 5.58/M_| GRM1555C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.5 490-1271-1-ND 34 2.02 5.81 490-1271-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.5 490-1272-1-ND 34 2.02 5.81 490-1272-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H3R9CZ01D 
4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND 30 1.76 5.06 490-3206-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H4ROCZ01D 
4.7pF +.25pF 0.5 490-1273-1-ND 34 2.02 5.81 490-1273-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25pF 0.5 490-1274-1-ND 34 2.02 5.81 490-1274-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H5ROCZ01D 
5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND 30 1.76 5.06 490-3208-2-ND 10,000 4.86/M_| GRM1555C1H5R1DZ01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND 34 2.02 5.81 490-1275-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND -30 1.76 5.06 490-3209-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H6RODZ01D 
6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND 34 2.02 5.81 490-1276-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.5 490-1277-1-ND 34 2.02 5.81 490-1277-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.5 490-3211-1-ND -30 1.76 5.06 490-3211-2-ND 10,000 4.86/M_| GRM1555C1H7R5DZ01D. 
8.0pF +.5pF 0.5 490-3212-1-ND .30 1.76 5.06 490-3212-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H8RODZ01D 
9.0pF +.5pF 0.5 490-3214-1-ND -30 1.76 5.06 490-3214-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H9RODZ01D 
10pF +5% 0.5 490-1278-1-ND 35 2.08 6.00 490-1278-2-ND 10,000 5.76/M_ | GRM1555C1H100JZ01D. 
12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 34 2.02 5.81 490-1279-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H120JZ01D. 
15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND 34 2.02 5.81 490-1280-2-ND 10,000 5.58/M_| GRM1555C1H150JZ01D. 
18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND 34 2.02 5.81 490-1281-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H180JZ01D. 
20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND A5 2.67 7.69 490-1282-2-ND 10,000 7.38/M | GRM1555C1H200JZ01D 
22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND .34 2.02 5.81 490-1283-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H220JZ01D. 
24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND 39 2.28 6.56 490-3219-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H240JZ01D. 
27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND 34 2.02 5.81 490-1284-2-ND 10,000 5.58/M_| GRM1555C1H270JZ01D. 
30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND 45 2.67 7.69 490-1285-2-ND 10,000 7.38/M | GRM1555C1H300JZ01D 
33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND -30 1.76 5.06 490-3220-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H330JZ01D 
39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND 34 2.02 5.81 490-1286-2-ND 10,000 5.58/M_ | GRM1555C1H390JZ01D. 
43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND .39 2.28 6.56 490-3222-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H430JZ01D 
47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 34 2.02 5.81 490-1287-2-ND 10,000 5.58/M_| GRM1555C1H470JZ01D. 
coG 51pF +5% 0.5 490-3223-1-ND .39 2.28 6.56 490-3223-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H510JZ01D 
(NPO) 50 56pF +5% 0.5 490-1288-1-ND .30 1.76 5.06 490-1288-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H560JD01D 
68pF +5% 0.5 490-1289-1-ND -30 1.76 5.06 490-1289-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H680JD01D 
75pF +5% 0.5 490-3225-1-ND .39 2.28 6.56 490-3225-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H750JZ01D 
82pF +5% 0.5 490-1290-1-ND -30 1.76 5.06 490-1290-2-ND 10,000 4.86/M_| GRM1555C1H820JZ01D 
100pF +5% 0.5 490-3458-1-ND .30 1.76 5.06 490-3458-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H101JZ01D 
110pF +5% 0.5 490-3227-1-ND 51 2.99 8.63 490-3227-2-ND 10,000 8.28/M | GRM1555C1H111JA01D 
120pF +5% 0.5 490-1292-1-ND 44 2.60 7.50 490-1292-2-ND 10,000 7.20/M | GRM1555C1H121JA01D 
150pF 45% 0.5 490-3229-1-ND 39 2.28 6.56 490-3229-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H151JA01D 
160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND 51 2.99 8.63 490-3230-2-ND 10,000 8.28/M_| GRM1555C1H161JA01D 
180pF 45% 0.5 490-3231-1-ND .39 2.28 6.56 490-3231-2-ND 10,000 6.30/M | GRM1555C1H181JA01D 
200pF +5% 0.5 490-3232-1-ND 51 2.99 8.63 490-3232-2-ND 10,000 8.28/M | GRM1555C1H201JA01D 
220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND 45 2.67 7.69 490-1293-2-ND 10,000 7.38/M_ | GRM1555C1H221JA01D 
270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND 59 3.51 10.13 490-1294-2-ND 10,000 9.72/M | GRM1555C1H271JA01D 
330pF 45% 0.5 490-1295-1-ND 59 3.51 10.13 490-1295-2-ND 10,000 9.72/M_| GRM1555C1H331JA01D 
390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 64 3.77 10.88 490-1296-2-ND 10,000 10.44/M | GRM1555C1H391JA01D 
470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 64 3.77 10.88 490-1297-2-ND 10,000 10.44/M | GRM1555C1H471JA01D 
510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND 59 3.51 10.13 490-3237-2-ND 10,000 9.72/M | GRM1555C1H511JA01D 
560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND 55 3.25 9.38 490-3238-2-ND 10,000 9.00/M | GRM1555C1H561JA01D 
620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND 59 3.51 10.13 490-3239-2-ND 10,000 9.72/M_| GRM1555C1H621JA01D 
680pF 45% 0.5 490-3240-1-ND 55 3.25 9.38 490-3240-2-ND 10,000 9.00/M | GRM1555C1H681JA01D 
820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND .70 4.16 12.00 490-3242-2-ND 10,000 11.52/M_ | GRM1555C1H821JA01D 
1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND 78 4.62 13.31 490-3244-2-ND 10,000 12.78/M_|_ GRM1555C1H102JA01D 
100 4700pF +10% 0.5 490-3885-1-ND NEW! 34 2.02 5.81 490-3885-2-ND NEW! | 10,000 6.00/M_| GRM155R72A472KA01D 
220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND .39 2.28 6.56 490-1298-2-ND 10,000 6.30/M | GRM155R71H221KA01D 
270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND AL 2.41 6.94 490-1299-2-ND 10,000 6.66/M | GRM155R71H271KA01D 
470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND 39 2.28 6.56 490-1300-2-ND 10,000 6.30/M | GRM155R71H471KA01D 
560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND AI 2.41 6.94 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M | GRM155R71H561KA01D 
0402 680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND Al 2.41 6.94 490-1302-2-ND 10,000 6.66/M_| GRM155R71H681KA01D 
820pF +10% 0.5 490-3250-1-ND .37 2.21 6.38 490-3250-2-ND 10,000 6.12/M | GRM155R71H821KA01D 
50 1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND 32 1.89 5.44 490-1303-2-ND 10,000 5.22/M_ | GRM155R71H102KA01D 
1200pF +10% 0.5 490-1304-1-ND 45 2.67 7.69 490-1304-2-ND 10,000 7.38/M_ | GRM155R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND 40 2.34 6.75 490-3245-2-ND 10,000 6.48/M | GRM155R71H152KA01D 
2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND 32 1.89 5.44 490-1305-2-ND 10,000 5.22/M_| GRM155R71H222KA01D 
2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND 45 2.67 7.69 490-1306-2-ND 10,000 7.38/M_ | GRM155R71H272KA01D 
3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND 45 2.67 7.69 490-1307-2-ND 10,000 7.38/M_ | GRM155R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.5 490-1308-1-ND 32 1.89 5.44 , 5.22/M | GRM155R71H472KA01D 
X7R .02UF +10% 0.5 490-3884-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 6.00/M_| GRM155R71H223KA12D 
4700pF +10% 0.5 490-1309-1-ND 32 1.89 5.44 , 5.22/M | GRM155R71E472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND 45 2.67 7.69 ; 7.38/M | GRM155R71E682KA01D 
8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 H 8.64/M | GRM155R71E822KA01D 
25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND 32 1.89 5.44 , 5.22/M | GRM155R71E103KA01D 
15000pF +10% 0.5 490-3251-1-ND 51 2.99 8.63 490-3251-2-ND 10,000 8.28/M_| GRM155R71E153KA61D 
22000pF +10% 0.5 490-3252-1-ND 42 2.47 7.13 490-3252-2-ND 10,000 6.84/M | GRM155R71E223KA61D 
33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND 81 4.81 13.88 13.32/M | GRM155R71E333KA88D 
47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND 52 3.06 8.81 8.46/M_| GRM155R71E473KA88D 
10000pF +10% 0.5 490-1313-1-ND 32 1.89 5.44 5.22/M | GRM155R71C103KA01D 
16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND 53 3.12 9.00 8.64/M | GRM155R71C153KA01D 
22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND 35 2.08 6.00 5.76/M_ | GRM155R71C223KA01D 
pF +10% 0.5 490-3261-1-ND 37 2.21 6.38 6.12/M_| GRM155R71C104KA88D 
10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND 92 5.46 15.75 15.12/M | GRM155R71A333KA01D 
47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND 58 3.45 9.94 9.54/M_| GRM155R71A473KA01D 
68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND 92 5.46 15.75 15.12/M | GRM155R61A683KA01D 
pF +10% 0.5 490-1318-1-ND 51 2.99 8.63 8.28/M | GRM155R61A104KA01D 
40 .22uUF +10% 0.5 490-3910-1-ND NEW! 1.24 7.35 21.19 20.00/M | GRM155R61A224KE19D 
.33pF +10% 0.5 490-3263-1-ND 1.67 9.88 28.50 27.36/M | GRM155R61A334KE15D 
A7UF +10% 0.5 490-3264-1-ND 1.64 9.69 27.94 26.82/M | GRM155R61A474KE15D 
X5R 1pF +10% 0.5 490-3890-1-ND NEW! 87 5.14 14.81 14.00/M_| GRM155R61A105KE15D 
.33pF +10% 0.5 490-3265-1-ND 1.67 9.88 28.50 27.36/M | GRM155R60J334KE01D 
63 ATUF +10% 0.5 490-3266-1-ND 1.64 9.69 27.94 26.82/M | GRM155R60J474KE19D. 
: 1.00F +10% 0.5 490-1320-1-ND 1.97 11.64 33.56 32.22/M | GRM155R60J105KE19D. 
1.0UF +20% 0.5 490-1319-1-ND 1.97 11.64 33.56 32.22/M_| GRM155R60J105ME19D 
2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND 44 2.60 7.50 7.20/M | GRM155F51H222ZA01D 
50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND 44 2.60 7.50 7.20/M | GRM155F51H472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND 34 2.02 5.81 5.58/M_| GRM155F51H103ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND .34 2.02 5.81 5.58/M | GRM155F51E103ZA01D. 
25 22000pF +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 36 2.15 6.19 5.94/M | GRM155F51E223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND 32 1.89 5.44 5.22/M | GRM155F51E473ZA01D 
pF +80, -20% 0.5 490-3271-1-ND 31 1.82 5.25 5.04/M_| GRM155F51E104ZA01D. 
Ysv 22000pF +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND 32 1.89 5.44 , 5.22/M | GRM155F51C223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 36 2.15 6.19 | 5.94/M | GRM155F51C473ZA01D 
16 pF +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 35 2.08 6.00 H 5.76/M_ | GRM155F51C104ZA01D 
.22uUF +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND .70 4.16 12.00 A 11.52/M | GRM155F51C224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND 69 4.10 11.81 490-3274-2-ND 10,000 11.34/M_| GRM155F51C474ZA01D 
10 .33yuF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND .70 4.16 12.00 490-3275-2-ND 10,000 11.52/M | GRM155F51A334ZE01D 
A7UF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND 74 4.36 12.56 490-3276-2-ND 10,000 12.06/M_| GRM155F51A474ZE01D 
63 pF +80, -20% 0.5 490-3277-1-ND 31 1.82 5.25 490-3277-2-ND 10,000 5.04/M | GRM155F50J104ZA01D 
7 .68uF +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND .78 4.62 13.31 490-3278-2-ND 10,000 12.78/M | GRM155F50J684ZE01D 
10pF +.25pF 0.8 490-3279-1-ND 55 3.25 9.38 490-3279-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A100RA01D 
11pF +5% 0.8 490-1328-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M | GRM1885C2A110JA01D. 
coG 12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A120JA01D. 
0603 (NPO) 100 13pF +5% 0.8 490-1330-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M | GRM1885C2A130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M_| GRM1885C2A150JA01D. 
16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M | GRM1885C2A160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1333-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M_ | GRM1885C2A180JA01D. 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 

Code Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
20pF +5% 0.8 490-1334-1-ND 59 3.51 10.13 490-1334-2-ND 4,000 9.72/M_ | GRM1885C2A200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1335-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A220JA01D 
24pF 45% 0.8 490-1336-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M | GRM1885C2A240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1337-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M_| GRM1885C2A300JA01D 
33pF 45% 0.8 490-1339-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A330JA01D 
36pF 45% 0.8 490-1340-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M | GRM1885C2A360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1341-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A390JA01D 
43pF 45% 0.8 490-1342-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M_ | GRM1885C2A430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1343-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M_| GRM1885C2A470JA01D 
51pF 45% 0.8 490-1344-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M_ | GRM1885C2A510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1345-1-ND 55 3.25 9.38 490-1345-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A560JA01D 
62pF 45% 0.8 490-1346-1-ND 59 3.51 10.13 490-1346-2-ND 4,000 9.72/M_ | GRM1885C2A620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND 55 3.25 9.38 490-1347-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A680JA01D 
75pF 45% 0.8 490-1348-1-ND 59 3.51 10.13 490-1348-2-ND 4,000 9.72/M_| GRM1885C2A750JA01D 
82pF +5% 0.8 490-1349-1-ND 55 3.25 9.38 490-1349-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A820JA01D 
91pF 45% 0.8 490-1350-1-ND 59 3.51 10.13 490-1350-2-ND 4,000 9.72/M_ | GRM1885C2A910JA01D 
100pF 45% 0.8 490-1351-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM1885C2A101JA01D 
100 110pF 45% 0.8 490-1352-1-ND 81 4.81 13.88 4,000 13.32/M | GRM1885C2A111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1353-1-ND 79 4.68 13.50 4,000 12.96/M_| GRM1885C2A121JA01D 
130pF 45% 0.8 490-1354-1-ND 81 4.81 13.88 4,000 13.32/M | GRM1885C2A131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND 63 3.71 10.69 4,000 10.26/M | GRM1885C2A151JA01D 
160pF 45% 0.8 490-1356-1-ND 81 4.81 13.88 4,000 13.32/M | GRM1885C2A161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 79 4.68 13.50 4,000 12.96/M | GRM1885C2A181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND 85 5.01 14.44 490-1358-2-ND 4,000 13.86/M_| GRM1885C2A201JA01D 
220pF +5% 0.8 490-1359-1-ND -70 4.16 12.00 490-1359-2-ND 4,000 11.52/M_ | GRM1885C2A221JA01D 
240pF 45% 0.8 490-1360-1-ND 92 5.46 15.75 490-1360-2-ND 4,000 15.12/M | GRM1885C2A241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1361-1-ND .88 5.20 15.00 490-1361 4,000 14.40/M | GRM1885C2A271JA01D 
300pF 45% 0.8 490-1362-1-ND 95 5.59 16.13 490-1362-2-ND 4,000 15.48/M | GRM1885C2A301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1363-1-ND 75 4.42 12.75 490-1363-2-ND 4,000 12.24/M_| GRM1885C2A331JA01D 
360pF 45% 0.8 490-1364-1-ND 95 5.59 16.13 4,000 15.48/M | GRM1885C2A361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1365-1-ND 92 5.46 15.75 4,000 15.12/M | GRM1885C2A391JA01D 
430pF 45% 0.8 490-1366-1-ND 95 5.59 16.13 4,000 15.48/M | GRM1885C2A431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND 80 4.75 13.69 4,000 13.14/M | GRM1885C2A471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 1.07 6.31 18.19 4,000 17.46/M_| GRM1885C2A511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1369-1-ND 1.02 6.05 17.44 4,000 16.74/M | GRM1885C2A561JA01D 
680pF 45% 0.8 490-3280-1-ND 1.21 7.15 20.63 4,000 19.80/M | GRM1885C2A681JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND 1.27 7.48 21.56 490-3281-2-ND 4,000 20.70/M_| GRM1885C2A102JA01D 
5pF +.25pF 0.8 490-1370-1-ND 69 4.10 11.81 490-1370-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1HR50CZ01D 
-75pF +.25pF 0.8 490-1371-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1HR75CZ01D 
1.0pF +.25pF 0.8 490-1372-1-ND 69 4.10 11.81 490-1372-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1ROCZ01D 
1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND 69 4.10 11.81 490-1373-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1R1CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND 69 4.10 11.81 490-1374-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H1R2CZ01D 
1.3pF +.25pF 0.8 490-1375-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1R3CZ01D 
1.5pF +.25pF 0.8 490-1376-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1R5CZ01D 
1.6pF +.25pF 0.8 490-1377-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1R6CZ01D 
1.8pF +.25pF 0.8 490-1378-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H1R8CZ01D 
2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H2ROCZ01D 
2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.8 490-1381-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H2R4CZ01D 
2.7pF +.25pF 0.8 490-1382-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25pF 0.8 490-1383-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H3ROCZ01D 
coG 3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H3R3CZ01D 
0603 (NPO) 3.6pF +.25pF 0.8 490-1385-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.8 490-1386-1-ND 69 4.10 11.81 490-1386-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H3R9CZ01D 
4.0pF +.25pF 0.8 490-1387-1-ND 69 4.10 11.81 490-1387-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H4ROCZ01D 
4.3pF +.25pF 0.8 490-1388-1-ND 69 4.10 11.81 490-1388-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H4R3CZ01D 
4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND 69 4.10 11.81 490-1389-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25pF 0.8 490-1390-1-ND 69 4.10 11.81 490-1390-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H5ROCZ01D 
5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND 69 4.10 11.81 490-1391-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H6RODZ01D 
6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H6R2DZ01D 
6.8pF +.25pF 0.8 490-1395-1-ND 80 4.75 13.69 4,000 13.14/M | GRM1885C1H6R8CZ01D 
6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H7R5DZ01D 
8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND 69 4.10 11.81 490-1399-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H8RODZ01D 
8.2pF +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 490-1400-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H8R2DZ01D 
9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 69 4.10 11.81 490-1401 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H9RODZ01D 
9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 69 4.10 11.81 490-1402-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H9R1DZ01D 
10pF 45% 0.8 490-1403-1-ND 69 4.10 11.81 490-1403-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H100JA01D 
50 11pF +5% 0.8 490-1404-1-ND 72 4.23 12.19 490-1404-2-ND 4,000 11.70/M_| GRM1885C1H110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H120JA01D 
13pF 45% 0.8 490-1406-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H130JA01D 
15pF 45% 0.8 490-1407-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND 12 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H160JA01D 
18pF 45% 0.8 490-1409-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H180JA01D 
20pF 45% 0.8 490-1410-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H240JA01D 
27pF 45% 0.8 490-1413-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1414-1-ND 2 4.23 12.19 4,000 11.70/M_| GRM1885C1H300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 72 4.23 12.19 490-1416-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H360JA01D 
39pF 45% 0.8 490-1417-1-ND 69 4.10 11.81 490-1417-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 72 4.23 12.19 490-1418-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND 69 4.10 11.81 490-1419-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H470JA01D 
51pF 45% 0.8 490-1420-1-ND 72 4.23 12.19 490-1420-2-ND 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H510JA01D 
56pF 45% 0.8 490-1421-1-ND 69 4.10 11.81 490-1421-2-ND 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1422-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M | GRM1885C1H620JA01D 
68pF 45% 0.8 490-1423-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_| GRM1885C1H750JA01D 
82pF 45% 0.8 490-1425-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM1885C1H910JA01D 
100pF 45% 0.8 490-1427-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_ | GRM1885C1H101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 4,000 16.92/M | GRM1885C1H111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND -99 5.85 16.88 490-1429-2-ND 4,000 16.20/M_| GRM1885C1H121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 490-1430-2-ND 4,000 17.10/M | GRM1885C1H131JA01D 
150pF 45% 0.8 490-1431-1-ND 1.23 7.28 21.00 4,000 20.16/M | GRM1885C1H151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 4,000 16.92/M | GRM1885C1H161JA01D 
180pF 45% 0.8 490-1433-1-ND -99 5.85 16.88 4,000 16.20/M | GRM1885C1H181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 4,000 17.10/M_| GRM1885C1H201JA01D 
220pF 45% 0.8 490-1435-1-ND 1.01 5.98 17.25 4,000 16.56/M | GRM1885C1H221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 4,000 17.82/M | GRM1885C1H241JA01D 
270pF 45% 0.8 490-1437-1-ND 1.22 7.22 20.81 4,000 19.98/M | GRM1885C1H271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 4,000 18.54/M_| GRM1885C1H301JA01D 
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Size WV Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
330pF 45% 0.8 490-1439-1-ND 1.11 6.57 18.94 490-1439-2-ND 4,000 18.18/M | GRM1885C1H331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 490-1440-2-ND 4,000 18.54/M | GRM1885C1H361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1441-1-ND 1.10 6.50 18.75 490-1441-2-ND 4,000 18.00/M | GRM1885C1H391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND 1.18 6.96 20.06 490-1442-2-ND 4,000 19.26/M | GRM1885C1H431JA01D 
470pF 45% 0.8 490-1443-1-ND 1.03 6.11 17.63 490-1443-2-ND 4,000 16.92/M_| GRM1885C1H471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1444-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-1444-2-ND 4,000 21.96/M | GRM1885C1H511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND 1.25 7A1 21.38 490-1445-2-ND 4,000 20.52/M | GRM1885C1H561JA01D 
620pF 45% 0.8 490-1446-1-ND 94 5.53 15.94 490-1446-2-ND 4,000 15.30/M | GRM1885C1H621JA01D 
680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 1.22 7.22 20.81 490-1447-2-ND 4,000 19.98/M | GRM1885C1H681JA01D 
750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND TAZ 6.89 19.88 490-1448-2-ND 4,000 19.08/M_| GRM1885C1H751JA01D 
coG 820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.12 6.63 19.13 490-1449-2-ND 4,000 18.36/M | GRM1885C1H821JA01D 
(NPO) 50 910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.17 6.89 19.88 490-1450-2-ND 4,000 19.08/M | GRM1885C1H911JA01D 
1000pF 45% 0.8 490-1451-1-ND 1.29 7.61 21.94 490-1451-2-ND 4,000 21.06/M | GRM1885C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 1.18 6.96 20.06 490-1452-2-ND 4,000 19.26/M | GRM1885C1H112JA01D 
1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.18 6.96 20.06 490-1453-2-ND 4,000 19.26/M_| GRM1885C1H122JA01D 
1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 1.21 7.15 20.63 490-1454-2-ND 4,000 19.80/M | GRM1885C1H132JA01D 
1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 17 6.89 19.88 490-1455-2-ND 4,000 19.08/M | GRM1885C1H152JA01D 
1600pF +5% 0.8 490-1456-1-ND 1.30 7.67 22.13 490-1456-2-ND 4,000 21.24/M | GRM1885C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1.27 748 21.56 490-1457-2-ND 4,000 20.70/M | GRM1885C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-1458-2-ND 4,000 21.96/M_| GRM1885C1H202JA01D 
2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1.25 7A 21.38 490-1459-2-ND 4,000 20.52/M | GRM1885C1H222JA01D 
2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND 1.55 9.17 26.44 490-3282-2-ND 4,000 25.38/M | GRM1885C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND 1.56 9.23 26.63 490-3283-2-ND 4,000 25.56/M_| GRM1885C1H272JA01D 
220pF +10% 0.8 490-3521-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-3521-2-ND 4,000 22.00/M | GRM188R72E221KW07D 
330pF +10% 0.8 490-3522-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-3522-2-ND 4,000 22.00/M | GRM188R72E331KW07D 
470pF +10% 0.8 490-3523-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-3523-2-ND 4,000 22.00/M | GRM188R72E471KW07D 
250 680pF +10% 0.8 490-3524-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-3524-2-ND 4,000 22.00/M | GRM188R72E681KW07D 
1000pF +10% 0.8 490-3526-1-ND 1.34 7.93 22.88 490-3526-2-ND 4,000 22.00/M_| GRM188R72E102KW07D 
1500pF +10% 0.8 490-3528-1-ND 1.83 10.79 31.13 490-3528-2-ND 4,000 30.00/M | GRM188R72E152KW07D 
2200pF +10% 0.8 490-3530-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-3530-2-ND 4,000 33.00/M_| GRM188R72E222KW07D 
220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 66 3.90 11.25 490-1460-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 490-1461-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 490-1462-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 67 3.97 11.44 490-1464-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 490-1463-2-ND 4,000 10.98/M_| GRM188R72A331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 67 3.97 11.44 490-1465-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 67 3.97 11.44 490-1467-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND 66 3.90 11.25 490-1466-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 490-1468-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R72A561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 67 3.97 11.44 490-1469-2-ND 4,000 10.98/M_| GRM188R72A681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 490-1470-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 4,000 10.98/M | GRM188R72A821KA01D 
100 1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM188R72A102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 4,000 8.82/M | GRM188R72A102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 4,000 10.08/M_| GRM188R72A122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M | GRM188R72A152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 4,000 9.54/M | GRM188R72A152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 63 3.71 10.69 4,000 10.26/M | GRM188R72A182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM188R72A222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 4,000 8.82/M_| GRM188R72A222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 67 3.97 11.44 4,000 10.98/M | GRM188R72A272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M | GRM188R72A332KA01D 
0603 3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 4,000 9.54/M | GRM188R72A332MA01D 
22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND .78 4.62 13.31 4,000 12.78/M | GRM188R72A223KAC4D 
Apr +10% 0.8 490-3285-1-ND 2.13 12.61 36.38 4,000 34.92/M_| GRM188R72A104KA35D 
220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 1.01 5.98 17.25 4,000 16.56/M | GRM188R71H221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 4,000 16.56/M | GRM188R71H221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M | GRM188R71H271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 59 3.51 10.13 4,000 9.72/M_ | GRM188R71H331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 4,000 9.54/M_| GRM188R71H331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 4,000 11.16/M | GRM188R71H391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND 66 3.90 11.25 4,000 10.80/M | GRM188R71H471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND 66 3.90 11.25 4,000 10.80/M | GRM188R71H471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 4,000 10.98/M | GRM188R71H561KA01D 
X7R 680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 67 3.97 11.44 490-1491-2-ND 4,000 10.98/M_| GRM188R71H681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND 57 3.38 9.75 490-1492-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 68 4.03 11.63 490-1493-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 87 3.38 9.75 490-1494-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND 57 3.38 9.75 490-1495-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 61 3.58 10.31 490-1496-2-ND 4,000 9.90/M_| GRM188R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 65 3.84 11.06 490-1498-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 490-1497-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND 66 3.90 11.25 490-1499-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R71H182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND Al 2.41 6.94 490-1500-2-ND 4,000 6.66/M | GRM188R71H222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND Al 2.41 6.94 490-1501-2-ND 4,000 6.66/M_| GRM188R71H222MA01D 
50 2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND 68 4.03 11.63 490-1502-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 65 3.84 11.06 490-1503-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 490-1560-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H332MA01D 
3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 490-1504-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 63 3.71 10.69 490-1506-2-ND 4,000 10.26/M_| GRM188R71H472KA01D 
4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 490-1505-2-ND 4,000 10.26/M | GRM188R71H472MA01D 
8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND 75 4.42 12.75 490-1510-2-ND 4,000 12.24/M | GRM188R71H822KA01D 
6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 490-1509-2-ND 4,000 11.70/M | GRM188R71H682MA01D 
5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 74 4.36 12.56 490-1507-2-ND 4,000 12.06/M | GRM188R71H562KA01D 
6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 72 4.23 12.19 490-1508-2-ND 4,000 11.70/M_| GRM188R71H682KA01D 
10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 54 3.19 9.19 490-1512-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71H103KA01D 
10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 54 3.19 9.19 490-1511-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71H103MA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 77 4.55 13.13 490-1513-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71H123KA01D 
15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 68 4.03 11.63 490-1514-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H153KA01D 
15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 490-1515-2-ND 4,000 9.36/M_| GRM188R71H153MA01D 
18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND ae 4.55 13.13 490-1516-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71H183KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND 74 4.36 12.56 490-1517-2-ND 4,000 12.06/M | GRM188R71H223KA01D 
22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 490-1518-2-ND 4,000 9.72/M_ | GRM188R71H223MA01D 
33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND .78 4.62 13.31 490-3286-2-ND 4,000 12.78/M | GRM188R71H333KA61D 
47000pF +10% 0.8 490-3287-1-ND 77 4.55 13.13 490-3287-2-ND 4,000 12.60/M_| GRM188R71H473KA61D 
68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND 86 5.07 14.63 490-3288-2-ND 4,000 14.04/M | GRM188R71H683KA93D 
Ayr +10% 0.8 490-1519-1-ND 70 4.16 12.00 490-1519-2-ND 4,000 11.52/M_| GRM188R71H104KA93D 
10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND 54 3.19 9.19 490-1520-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71E103KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1521-1-ND 1.01 5.98 17.25 490-1521 4,000 16.56/M | GRM188R71E333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND 1.09 6.44 18.56 490-1522-2-ND 4,000 17.82/M | GRM188R71E473KA01D 
25 68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND rid 4.55 13.13 490-1523-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71E683KA01D 
Apr +10% 0.8 490-1524-1-ND 1.18 6.96 20.06 490-1524-2-ND 4,000 19.26/M_| GRM188R71E104KA01D 
.22uUF +10% 0.8 490-3290-1-ND 1.35 8.00 23.06 490-3290-2-ND 4,000 22.14/M | GRM188R71E224KA88D 
A7UF +10% 0.8 490-3291-1-ND 1.63 9.62 27.75 490-3291 4,000 26.64/M_| GRM188R71E474KA12D 
16 10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 490-1525-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71C103KA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND .70 4.16 12.00 490-1526-2-ND 4,000 11.52/M_}| GRM188R71C123KA01D 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 2 4.23 12.19 490-1527-2-ND 4,000 11.70/M | GRM188R71C223KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND -90 5.33 15.38 490-1528-2-ND 4,000 14.76/M | GRM188R71C333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 1.05 6.18 17.81 490-1529-2-ND 4,000 17.10/M | GRM188R71C473KA01D 
56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 490-1530-2-ND 4,000 20.88/M | GRM188R71C563KA01D 
68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 1.20 7.09 20.44 490-1531-2-ND 4,000 19.62/M_| GRM188R71C683KA01D 
16 pF +10% 0.8 490-1532-1-ND -90 5.33 15.38 490-1532-2-ND 4,000 14.76/M | GRM188R71C104KA01D 
-15uF +10% 0.8 490-3292-1-ND 1.09 6.44 18.56 490-3292-2-ND 4,000 17.82/M | GRM188R71C154KA01D 
X7R .22UF +10% 0.8 490-3293-1-ND 1.35 8.00 23.06 490-3293-2-ND 4,000 22.14/M_ | GRM188R71C224KA01D 
-33UF +10% 0.8 490-3294-1-ND 1.55 9.17 26.44 490-3294-2-ND 4,000 25.38/M | GRM188R71C334KA01D 
A7UF +10% 0.8 490-3295-1-ND 1.56 9.23 26.63 490-3295-2-ND 4,000 25.56/M | GRM188R71C474KA88D 
1.0uF +10% 0.8 490-3900-1-ND NEW! 75 4.42 12.75 490-3900-2-ND NEW!| 4,000 12.00/M_| GRM188R71C105KA12D 
-15uF +10% 0.8 490-1533-1-ND 3.17 18.72 54.00 490-1533-2-ND 4,000 51.84/M | GRM188R71A154KA01D 
10 -15uF +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 490-1534-2-ND 4,000 20.34/M_ | GRM188R71A154MA01D 
.22UF +10% 0.8 490-1535-1-ND 2.62 15.47 44.63 490-1535-2-ND 4,000 42.84/M | GRM188R71A224KA01D 
1.0uF +10% 0.8 490-3899-1-ND NEW! 69 4.10 11.81 490-3899-2-ND NEW!| 4,000 11.00/M_| GRM188R71A105KA61D 
6.3 1.0uF +10% 0.8 490-3898-1-ND NEW! 69 4.10 11.81 490-3898-2-ND NEW!| 4,000 11.00/M_| GRM188R70J105KA01D 
25 1.0uF +10% 0.8 490-3897-1-ND NEW! 1.85 10.92 31.50 490-3897-2-ND NEW!| 4,000 30.00/M_| GRM188R61E105KA12D 
1.0uF +10% 0.5 490-3894-1-ND NEW! 2.74 16.19 46.69 490-3894-2-ND NEW!) 4,000 45.00/M | GRM185R61C105KE44D 
16 1.0uF +10% 0.8 490-1536-1-ND 1.53 9.04 26.06 490-1536-2-ND 4,000 25.02/M | GRM188R61C105KA93D 
2.2uF +10% 0.8 490-3296-1-ND NEW! 3.73 22.04 63.56 490-3296-2-ND NEW!| 4,000 61.00/M_| GRM188R61C225KE15D 
-33uF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 490-1538-2-ND 4,000 27.72/M_ | GRM188R61A334KA61D 
-A7UF +10% 0.8 490-1539-1-ND 1.89 11.18 32.25 490-1539-2-ND 4,000 30.96/M | GRM188R61A474KA61D 
ATF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 490-1540-2-ND 4,000 24.12/M | GRM188R61A474MA61D 
-68uF +10% 0.8 490-1541-1-ND 1.98 11.70 33.75 490-1541-2-ND 4,000 32.40/M | GRM188R61A684KA61D 
10 -68uF +20% 0.8 490-1542-1-ND 1.97 11.64 33.56 = = —_| GRM188R61A684MA61D 
1.0uF +10% 0.5 490-3893-1-ND NEW! 2.62 15.47 44.63 490-3893-2-ND NEW!) 4,000 43.00/M | GRM185R61A105KE36D 
1.0uF +10% 0.8 490-1543-1-ND 1.80 10.66 30.75 490-1543-2-ND 4,000 29.52/M | GRM188R61A105KA61D 
1.0uF +20% 0.8 490-1544-1-ND 1.31 7.74 22.31 4,000 21.42/M_ | GRM188R61A105MA61D 
X5R 2.2uUF +10% 0.8 490-1545-1-ND 3.36 19.83 57.19 4,000 54.90/M | GRM188R61A225KE34D 
2.2uUF +20% 0.8 490-1546-1-ND 2.81 16.58 47.81 4,000 45.90/M_| GRM188R61A225ME34D 
-33UF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 11.12 32.06 4,000 30.78/M_ | GRM188R60J334KA01D 
ATF +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.13 4,000 24.12/M | GRM188R60J474KA01D 
1.0pF +10% 0.8 490-1550-1-ND 1.31 7.74 22.31 4,000 21.42/M_ | GRM188R60J105KA01D 
1.0uF +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 4,000 21.42/M_ | GRM188R60J105MA01D 
6.3 2.2UF +10% 0.5 490-3267-1-ND 3.04 17.94 51.75 490-3267-2-ND 4,000 49.68/M_| GRM185R60J225KE26D 
: 2.2uUF +10% 0.8 490-1552-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-1552-2-ND 4,000 66.78/M | GRM188R60J225KE01D 
2.2UF +20% 0.8 490-1551-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-1551-2-ND 4,000 66.78/M | GRM188R60J225ME01D 
4.7uF +10% 0.8 490-3297-1-ND 6.16 36.40 105.00 490-3297-2-ND 4,000 100.80/M | GRM188R60J475KE19D 
4.7uF +20% 0.5 490-3892-1-ND NEW! 3.55 21.00 60.56 490-3892-2-ND NEW!) 4,000 58.00/M | GRM185R60J475ME15D 
10uF +20% 0.8 490-3896-1-ND NEW! 9.43 55.71 160.69 490-3896-2-ND NEW!| 4,000 154.00/M_| GRM188R60J106ME47D 
0603 4 4.7UF +20% 0.5 490-3891-1-ND NEW! 3.55 21.00 60.56 490-3891-2-ND NEW!) 4,000 58.00/M | GRM185R60G475ME15D 
10uF +20% 0.8 490-3298-1-ND NEW! 12.39 73.19 211.13 490-3298-2-ND NEW!| 4,000 203.00/M_| GRM188R60G106ME47D 
100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 4,000 23.22/M_ | GRM188F52A222ZD01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 1.42 8.39 24.19 4,000 23.22/M_| GRM188F52A332ZD01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H102ZA01D 
1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 63 3.71 10.69 4,000 10.26/M | GRM188F51H152ZA01D 
2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND .57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H222ZA01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 63 3.71 10.69 4,000 10.26/M | GRM188F51H332ZA01D 
6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 73 4.29 12.38 4,000 11.88/M_| GRM188F51H682ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND .57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H472ZA01D 
50 10000pF +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H103ZA01D 
15000pF +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 67 3.97 11.44 4,000 10.98/M | GRM188F51H153ZA01D 
22000pF +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND AT 2.80 8.06 4,000 7.74/M_ | GRM188F51H223ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 69 4.10 11.81 4,000 11.34/M_| GRM188F51H333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 72 4.23 12.19 4,000 11.70/M_ | GRM188F51H473ZA01D 
(pF +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 48 2.86 8.25 4,000 7.92/M | GRM188F51H104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND 92 5.46 15.75 4,000 15.12/M_| GRM188F51H224ZA01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51E102ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51E472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51E103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 57 3.38 9.75 4,000 9.36/M_ | GRM188F51E333ZA01D 
Y5V 25 47000pF +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 4,000 8.64/M_| GRM188F51E473ZA01D 
pF +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 54 3.19 9.19 4,000 8.82/M_ | GRM188F51E104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND 83 4.88 14.06 4,000 13.50/M | GRM188F51E224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND 83 4.88 14.06 4,000 13.50/M | GRM188F51E474ZA01D 
1.0uF +80, -20% 0.8 490-3895-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 490-3895-2-ND NEW!| 4,000 13.00/M_| GRM188F51E105ZA12D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 490-1576-2-ND 4,000 8.64/M_ | GRM188F51C473ZA01D 
pF +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 54 3.19 9.19 490-1577 4,000 8.82/M | GRM188F51C104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 490-1578 4,000 17.64/M | GRM188F51C154ZA01D 
16 .22UF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND 78 4.62 13.31 490-3301 4,000 12.78/M | GRM188F51C224ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND irra 10.08 29.06 490-1579 4,000 27.90/M_| GRM188F51C334ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 89 5.27 15.19 490-1580 4,000 14.58/M | GRM188F51C474ZA01D 
-68uF +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND 97 5.72 16.50 490-1581 4,000 15.84/M | GRM188F51C684ZA01D 
1.0UF +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND 75 4.42 12.75 490-1582-2-ND 4,000 12.24/M_| GRM188F51C105ZA01D 
ATF +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND 97 5.72 16.50 490-1583-2-ND 4,000 15.84/M | GRM188F51A474ZA01D 
-68uF +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 4,000 35.64/M | GRM188F51A684ZA01D 
10 1.0uF +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND 75 4.42 12.75 4,000 12.24/M | GRM188F51A105ZA01D 
2.2uUF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.68 9.95 28.69 4,000 27.54/M_ | GRM188F51A225ZE01D 
4.7pF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND 1.85 10.92 31.50 4,000 30.24/M_| GRM188F51A475ZE20D 
6.3 2.2uUF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.68 9.95 28.69 4,000 27.54/M_ | GRM188F50J225ZE01D 
‘ 4.7uF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND 1.85 10.92 31.50 4,000 30.24/M_| GRM188F50J475ZE20D 
Z5U 50 10000pF +20% 0.8 490-1588-1-ND 65 3.84 11.06 490-1588-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188E41H103MA01D 
10pF 45% 0.85 490-1590-1-ND 1.90 11.25 32.44 490-1590-2-ND 4,000 31.14/M | GRM2195C2A100JZ01D 
22pF +5% 0.85 490-1591-1-ND 2.08 12.29 35.44 4,000 34.02/M | GRM2195C2A220JZ01D 
33pF +5% 0.85 490-1592-1-ND 1.95 11.51 33.19 4,000 31.86/M | GRM2195C2A330JZ01D 
47pF 45% 0.85 490-1593-1-ND 1.84 10.86 31.31 4,000 30.06/M | GRM2195C2A470JZ01D 
56pF +5% 0.85 490-1594-1-ND 1.84 10.86 31.31 4,000 30.06/M_| GRM2195C2A560JZ01D 
68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 1.82 10.73 30.94 4,000 29.70/M | GRM2195C2A680JZ01D 
75pF 45% 0.85 490-1596-1-ND 1.74 10.27 29.63 4,000 28.44/M | GRM2195C2A750JZ01D 
82pF 45% 0.85 490-1597-1-ND 2.04 12.03 34.69 4,000 33.30/M | GRM2195C2A820JZ01D 
91pF +5% 0.85 490-1598-1-ND 1.82 10.73 30.94 4,000 29.70/M_ | GRM2195C2A910JZ01D 
100pF +5% 0.6 490-1599-1-ND -99 5.85 16.88 4,000 16.20/M_| GRM2165C2A101JA01D 
coG 110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 4,000 18.00/M | GRM2165C2A111JA01D 
0805 NPO 100 120pF +5% 0.6 490-1601-1-ND 1.07 6.31 18.19 4,000 17.46/M | GRM2165C2A121JA01D 
130pF 45% 0.6 490-1602-1-ND 1.10 6.50 18.75 4,000 18.00/M | GRM2165C2A131JA01D 
150pF 45% 0.6 490-1603-1-ND 1.07 6.31 18.19 4,000 17.46/M | GRM2165C2A151JA01D 
160pF +5% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 4,000 18.00/M_| GRM2165C2A161JA01D 
180pF 45% 0.6 490-1605-1-ND 1.06 6.24 18.00 4,000 17.28/M | GRM2165C2A181JA01D 
200pF 45% 0.6 490-1606-1-ND 1.10 6.50 18.75 4,000 18.00/M | GRM2165C2A201JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1607-1-ND 1.18 6.96 20.06 4,000 19.26/M | GRM2165C2A221JA01D 
240pF +5% 0.6 490-1608-1-ND 1.31 7.74 22.31 4,000 21.42/M_ | GRM2165C2A241JA01D 
270pF +5% 0.6 490-1609-1-ND 1.24 7.35 21.19 4,000 20.34/M_| GRM2165C2A271JA01D 
330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.42 8.39 24.19 4,000 23.22/M_ | GRM2165C2A331JA01D 
390pF 45% 0.6 490-3306-1-ND 1.43 8.45 24.38 4,000 23.40/M_ | GRM2165C2A391JA01D 
470pF 45% 0.6 490-1611-1-ND 1.53 9.04 26.06 4,000 25.02/M_ | GRM2165C2A471JA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
560pF 45% 0.6 490-1612-1-ND 1.60 9.43 27.19 490-1612-2-ND 4,000 26.10/M | GRM2165C2A561JA01D 
680pF 45% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 -ND 4,000 27.54/M | GRM2195C2A681JA01D 
100 820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND 1.68 9.95 28.69 -ND 4,000 27.54/M | GRM2195C2A821JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1614-1-ND 1.46 8.65 24.94 -ND 4,000 23.94/M | GRM2195C2A102JA01D 
1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND 1.36 8.06 23.25 -ND 4,000 22.32/M | GRM2195C2A122JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND 1.36 8.06 23.25 490-3314-2-ND 4,000 22.32/M_| GRM2195C2A152JA01D 
100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 74 4.36 12.56 490-1615-2-ND 4,000 12.06/M | GRM2165C1H101JA01D 
150pF +5% 0.6 490-3315-1-ND 92 5.46 15.75 490-3315-2-ND 4,000 15.12/M_ | GRM2165C1H151JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 1.12 6.63 19.13 4,000 18.36/M | GRM2165C1H221JA01D 
330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND 1.27 7.48 21.56 490-3316-2-ND 4,000 20.70/M | GRM2165C1H331JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1617-1-ND 1.60 9.43 27.19 490-1617-2-ND 4,000 26.10/M_| GRM2165C1H471JA01D 
620pF 45% 0.6 490-1618-1-ND 1.73 10.21 29.44 -ND 4,000 28.26/M | GRM2165C1H621JA01D 
680pF 45% 0.6 490-1619-1-ND 1.74 10.27 29.63 -ND 4,000 28.44/M | GRM2165C1H681JA01D 
750pF 45% 0.6 490-1620-1-ND 77 10.47 30.19 -ND 4,000 28.98/M | GRM2165C1H751JA01D 
910pF 45% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 -ND 4,000 28.44/M | GRM2165C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.6 490-1622-1-ND 1.33 7.87 22.69 -ND 4,000 21.78/M_| GRM2165C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.45 8.58 24.75 490-1623-2-ND 4,000 23.76/M_ | GRM2165C1H112JA01D 
1300pF 45% 0.6 490-1624-1-ND 1.53 9.04 26.06 490-1624-2-ND 4,000 25.02/M | GRM2165C1H132JA01D 
1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.49 8.78 25.31 490-1625-2-ND 4,000 24.30/M | GRM2165C1H162JA01D 
CoG 1800pF 45% 0.6 490-1626-1-ND 1.46 8.65 24.94 490-1626-2-ND 4,000 23.94/M | GRM2165C1H182JA01D 
(NPO) 2000pF 45% 0.6 490-1627-1-ND 1.74 10.27 29.63 490-1627-2-ND 4,000 28.44/M_| GRM2165C1H202JA01D 
2200pF +5% 0.6 490-1628-1-ND 1.62 9.56 27.56 490-1628-2-ND 4,000 26.46/M | GRM2165C1H222JA01D 
50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.91 11.31 32.63 490-1629-2-ND 4,000 31.32/M | GRM2165C1H242JA01D 
2700pF 45% 0.6 490-1630-1-ND 1.85 10.92 31.50 490-1630-2-ND 4,000 30.24/M | GRM2165C1H272JA01D 
3000pF 45% 0.6 490-1631-1-ND 2.11 12.48 36.00 490-1631-2-ND 4,000 34.56/M | GRM2165C1H302JA01D 
3300pF 25% 0.6 490-1632-1-ND 2.05 12.09 34.88 490-1632-2-ND 4,000 33.48/M_| GRM2165C1H332JA01D 
3900pF +5% 0.6 490-3045-1-ND 2.27 13.39 38.63 490-3045-2-ND 4,000 37.08/M | GRM2165C1H392JA01D 
4700pF +5% 0.6 490-3044-1-ND 2.40 14.17 40.88 490-3044-2-ND 4,000 35.46/M | GRM2165C1H472JA01D 
5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.70 15.93 45.94 490-1635-2-ND 4,000 44.10/M | GRM2195C1H512JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1636-1-ND 2.67 15.80 45.56 490-1636-2-ND 4,000 43.74/M | GRM2195C1H562JA01D 
6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 490-1637-2-ND 4,000 54.00/M_| GRM2195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1638-1-ND 3.23 19.11 55.13 490-1638-2-ND 4,000 52.92/M | GRM2195C1H682JA01D 
7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 490-1639-2-ND 4,000 57.24/M | GRM2195C1H752JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.44 20.35 58.69 490-1640-2-ND 4,000 56.34/M | GRM2195C1H822JA01D 
9100pF +5% 0.85 490-1641-1-ND 3.63 21.45 61.88 490-1641-2-ND 4,000 59.40/M | GRM2195C1H912JA01D 
10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.85 28.67 82.69 490-1642-2-ND 4,000 79.38/M_| GRM2195C1H103JA01D 
12000pF 45% 0.85 490-3320-1-ND 5.04 29.77 85.88 4,000 82.44/M | GRM2195C1H123JA01D 
15000pF 45% 0.85 490-1643-1-ND 5.27 31.14 89.81 4,000 86.22/M | GRM2195C1H153JA01D 
18000pF 45% 1.25 490-3321-1-ND 5.24 30.94 89.25 3,000 85.68/M | GRM21B5C1H183JA01L 
22000pF 45% 1,25 490-1644-1-ND 4.57 26.98 77.81 3,000 74.70/M_| GRM21B5C1H223JA01L 
1000pF +10% 1.0 490-3525-1-ND 1.83 10.79 31.13 4,000 30.00/M | GRM21AR72E102KW01D 
1500pF +10% 1.0 490-3527-1-ND 1.90 11.25 32.44 490-3527-2-ND 4,000 31.00/M | GRM21AR72E152KW01D 
2200pF +10% 1.0 490-3529-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-3529-2-ND 4,000 33.00/M | GRM21AR72E222KW01D 
250 3300pF +10% 1.0 490-3531-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-3531-2-ND 4,000 33.00/M | GRM21AR72E332KW01D 
4700pF +10% 1.0 490-3532-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-3532-2-ND 4,000 33.00/M_| GRM21AR72E472KW01D 
6800pF +10% 1.0 490-3533-1-ND 2.16 12.74 36.75 -ND 4,000 35.00/M | GRM21AR72E682KW01D 
10000pF +10% 1.25 490-3534-1-ND 1.82 10.73 30.94 -ND 3,000 30.00/M_| GRM21BR72E103KWO3L 
3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.36 8.06 23.25 -ND 4,000 22.32/M | GRM219R72A392KA01D 
4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 1.07 6.31 18.19 490-1646-2-ND 4,000 17.46/M | GRM219R72A472KA01D 
4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 490-1647-2-ND 4,000 16.56/M | GRM219R72A472MA01D 
5600pF 410% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 -ND 4,000 22.68/M | GRM219R72A562KA01D 
0805 6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.13 6.70 19.31 -ND 4,000 18.54/M_| GRM219R72A682KA01D 
6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 -ND 4,000 17.64/M | GRM219R72A682MA01D 
8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.38 8.13 23.44 -ND 3,000 22.50/M | GRM21BR72A822KA01L 
10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND 1.17 6.89 19.88 -ND 3,000 19.08/M | GRM21BR72A103KA01L 
100 10000pF +20% 1.25 490-1653-1-ND 1.17 6.89 19.88 490-1653-2-ND 3,000 19.08/M | GRM21BR72A103MA01L 
12000pF +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.52 8.97 25.88 490-1654-2-ND 3,000 24.84/M_| GRM21BR72A123KA01L 
15000pF +10% 1.25 490-1655-1-ND 1.22 7.22 20.81 490-1655-2-ND 3,000 19.98/M | GRM21BR72A153KA01L 
15000pF +20% 1:25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 490-1656-2-ND 3,000 19.98/M | GRM21BR72A153MA01L 
18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.52 8.97 25.88 490-1657-2-ND 3,000 24.84/M | GRM21BR72A183KA01L 
22000pF +10% 1.25 490-1658-1-ND 1.49 8.78 25.31 490-1658-2-ND 3,000 24.30/M | GRM21BR72A223KA01L 
22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 490-1659-2-ND 3,000 24.30/M_| GRM21BR72A223MA01L 
33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND 1.93 11.38 32.81 490-3323-2-ND 3,000 31.50/M | GRM21BR72A333KA01L 
47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND 1.79 10.60 30.56 490-3325-2-ND 3,000 29.34/M | GRM21BR72A473KA01L 
A7UF +10% 1,25. 490-3326-1-ND 7.05 41.67 120.19 -ND 3,000 115.38/M_| GRM21BR72A474KA73L 
10000pF +10% 0.6 490-1664-1-ND 55 3.25 9.38 -ND 4,000 9.00/M | GRM216R71H103KA01D. 
22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND 81 4.81 13.88 -ND 4,000 13.32/M_ | GRM216R71H223KA01D 
33000pF +10% 0.85 490-1660-1-ND 1.07 6.31 18.19 -ND 4,000 17.46/M | GRM219R71H333KA01D 
47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND 1.50 8.84 25.50 -ND 3,000 24.48/M_ | GRM21BR71H473KA01L 
56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 490-1662-2-ND 3,000 26.28/M_| GRM21BR71H563KA01L 
68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 2.00 11.83 34.13 490-1663-2-ND 3,000 32.76/M | GRM21BR71H683KA01L 
X7R 50 AF +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.33 7.87 22.69 490-1666-2-ND 3,000 21.78/M_ | GRM21BR71H104KA01L 
-15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.61 15.41 44.44 490-1667-2-ND 3,000 42.66/M | GRM21BR71H154KA01L 
-15uF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.61 15.41 44.44 490-1668-2-ND 3,000 42.66/M | GRM21BR71H154MA01L 
-18uUF +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.37 19.89 57.38 490-1669-2-ND 3,000 55.08/M_| GRM21BR71H184KA01L 
.22UF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.67 15.80 45.56 490-1670-2-ND 3,000 43.74/M_ | GRM21BR71H224KA01L 
.22UF +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 3,000 43.20/M_ | GRM21BR71H224MA01L 
-33UF +10% 0.85 490-3327-1-ND 3.09 18.27 52.69 490-3327-2-ND 4,000 50.58/M | GRM219R71H334KA88D 
A7UF +10% 1.25 490-3328-1-ND 3.33 19.70 56.81 490-3328-2-ND 3,000 54.54/M_| GRM21BR71H474KA88L 
68000pF +10% 0.85 490-1672-1-ND 1.43 8.45 24.38 = = — | GRM219R71E683KA01L 
68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.39 8.19 23.63 490-3046-2-ND 4,000 22.68/M | GRM219R71E683KA01D 
YF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.32 7.80 22.50 490-1673-2-ND 3,000 21.60/M | GRM21BR71E104KA01L 
15uF +10% 1.25 490-1674-1-ND 2.10 12.42 35.81 490-1674-2-ND 3,000 34.38/M | GRM21BR71E154KA01L 
22UF +10% 0.85 490-1675-1-ND 1.89 11.18 32.25 490-1675-2-ND 4,000 30.96/M_| GRM219R71E224KA01D 
25 27UF +10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 -ND 4,000 63.36/M_ | GRM219R71E274KA01D 
-33UF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.45 20.41 58.88 -ND 3,000 56.52/M | GRM21BR71E334KA01L 
-S9UF +10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 -ND 3,000 80.64/M | GRM21BR71E394KA01L 
47UF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.77 22.30 64.31 490-1680-2-ND 3,000 61.74/M | GRM21BR71E474KCO1L 
47UF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 490-1681-2-ND 3,000 62.82/M | GRM21BR71E474MA01L 
2.2uUF +10% 1.25 490-3331-1-ND 3.99 23.60 68.06 490-3331-2-ND 3,000 65.34/M_| GRM21BR71E225KA73L. 
68000pF +10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 490-1682-2-ND 4,000 22.68/M | GRM219R71C683KA01D 
AF +10% 0.85 490-1683-1-ND 85 5.01 14.44 490-1683-2-ND 4,000 13.86/M | GRM219R71C104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1684-1-ND 1.88 11.12 32.06 490-1684-2-ND 4,000 30.78/M | GRM219R71C224KA01D 
47UF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.32 19.63 56.63 490-1685-2-ND 4,000 54.36/M | GRM219R71C474KC01D 
47UF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.32 19.63 56.63 490-1686-2-ND 4,000 54.36/M_| GRM219R71C474MC01D 
47 UF +10% 1.25 490-3333-1-ND 3.62 21.39 61.69 490-3333-2-ND 3,000 59.22/M | GRM21BR71C474KA01L 
16 56uF +10% 0.85 490-1687-1-ND 4.83 28.54 82.31 490-1687-2-ND 4,000 79.02/M | GRM219R71C564KC01D 
-68uF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.64 15.60 45.00 490-1688-2-ND 4,000 43.20/M | GRM219R71C684KC01D 
-68uF +20% 0.85 490-1689-1-ND 2.41 14.24 41.06 490-1689-2-ND 4,000 39.42/M | GRM219R71C684MA 01D 
.82uF +10% 1.25 490-1690-1-ND 5.61 33.15 95.63 490-1690-2-ND 3,000 91.80/M_| GRM21BR71C824KCO1L 
1.0uF +10% 1.25 490-1691-1-ND 2.52 14.89 42.94 3,000 41.22/M | GRM21BR71C105KA01L 
1.0uF +20% 1.25 490-1692-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-1692-2-ND 3,000 37.98/M | GRM21BR71C105MA01L 
2.2uUF +10% 1.25 490-3906-1-ND NEW! 3.04 17.94 51.75 490-3906-2-ND NEW!| 2,000 50.00/M_ | GRM21BR71C225KA12L 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.22UF +10% 0.6 490-1693-1-ND 1.88 11.12 32.06 490-1693-2-ND 4,000 30.78/M_ | GRM216R71A224KC01D 
-33UF +10% 0.6 490-1694-1-ND 2.28 13.46 38.81 4,000 37.26/M_ | GRM216R71A334KC01D 
10 1.0uF +10% 1.25 490-1695-1-ND 2.52 14.89 42.94 3,000 41.22/M | GRM21BR71A105KA01L 
2.2uUF +10% 1.25 490-1696-1-ND 3.19 18.85 54.38 3,000 52.20/M | GRM21BR71A225KA01L 
X7R 2.2uUF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 3,000 52.20/M | GRM21BR71A225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3905-1-ND NEW! 5.41 31.98 92.25 3,000 89.00/M_| GRM21BR71A106KE51L 
2.2uUF +10% 1,25: 490-1698-1-ND 3.59 21.19 61.13 3,000 58.68/M | GRM21BR70J225KA01L 
6.3 2.2uF +20% 1.25 490-1699-1-ND 3.19 18.85 54.38 3,000 52.20/M | GRM21BR70J225MA01L 
10uF +10% 1.25 490-3904-1-ND NEW! 5.41 31.98 92.25 3,000 89.00/M_| GRM21BR70J106KE76L 
X6S 10 4.7UF +10% 0.85 490-3901-1-ND NEW! 3.32 19.63 56.63 4,000 54.00/M_| GRM219C81A475KE34D 
1.0uF +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.26 19.24 55.50 4,000 53.28/M | GRM216R61E105KA12D 
25 2.2uF +10% 0.85 490-1701-1-ND 4.99 29.51 85.13 4,000 81.72/M | GRM219R61E225KA12D 
2.2UF +10% 1.25 490-3334-1-ND 3.64 21.52 62.06 3,000 59.58/M | GRM21BR61E225KA12L 
4.7pF +10% 1.25 490-3335-1-ND 4.18 24.70 71.25 3,000 68.40/M_| GRM21BR61E475KA12L 
2.2UF +10% 0.85 490-3902-1-ND NEW! 4.69 27.69 79.88 4,000 77.00/M_ | GRM219R61C225KA88D 
2.2uF +10% 1.25 490-3336-1-ND 3.05 18.01 51.94 3,000 49.86/M | GRM21BR61C225KA88L 
16 3.3yF +10% 1.25 490-3337-1-ND 3.83 22.62 65.25 3,000 62.64/M | GRM21BR61C335KA88L 
4.7UF +10% 1.25 490-3338-1-ND 4.21 24.90 71.81 3,000 68.94/M | GRM21BR61C475KA88L 
10uF +10% 1.25 490-3886-1-ND NEW! 5.48 32.37 93.38 3,000 90.00/M_| GRM21BR61C106KE15L 
1.0uF +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.62 9.56 27.56 490-1702-2-ND 4,000 26.46/M | GRM219R61A105KC01D 
1.0uF +20% 0.85 490-1703-1-ND 1.61 9.49 27.38 490-1703-2-ND 4,000 26.28/M | GRM219R61A105MA01D 
2.2uF +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.81 16.58 47.81 490-1704-2-ND 4,000 45.90/M | GRM216R61A225KE24D 
10 2.2uUF +20% 0.6 490-1705-1-ND 2.81 16.58 47.81 490-1705-2-ND 4,000 45.90/M | GRM216R61A225ME24D 
X5R 3.3pF +10% 0.85 490-1706-1-ND 4.02 23.73 68.44 490-1706-2-ND 4,000 65.70/M_| GRM219R61A335KE19D 
4.7uF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 490-1707-2-ND 4,000 104.76/M | GRM219R61A475KE19D 
4.7UF +20% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 490-1708-2-ND 4,000 104.58/M | GRM219R61A475ME19D 
10uF +10% 1.25 490-1709-1-ND 7.01 41.41 119.44 490-1709-2-ND 3,000 114.66/M_| GRM21BR61A106KE19L 
1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 3.74 22.10 63.75 490-1710-2-ND 4,000 61.20/M | GRM219R60J155KC01D 
1.5uF +20% 0.85 490-1711-1-ND 3.72 21.97 63.38 490-1711-2-ND 4,000 60.84/M | GRM219R60J155MC01D 
2.2uUF +10% 1.25 490-1712-1-ND 3.72 21.97 63.38 490-1712-2-ND 3,000 60.84/M | GRM21BR60J225KA01L 
3.3pF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 490-1713-2-ND 3,000 97.92/M | GRM21BR60J335KA11L 
3.3pF +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 490-1714-2-ND 3,000 84.78/M_| GRM21BR60J335MA11L 
6.3 4.7UF +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 490-1715-2-ND 4,000 104.76/M | GRM219R60J475KE01D 
4.7UF +20% 0.85 490-1716-1-ND 6.40 37.83 109.13 4,000 104.76/M | GRM219R60J475ME01D. 
10uF +10% 0.85 490-3340-1-ND 6.25 36.92 106.50 4,000 102.24/M | GRM219R60J106KE19D 
10uF +10% 1.25 490-1717-1-ND 7.01 41.41 119.44 3,000 114.66/M | GRM21BR60J106KE19L 
0805 10uF +20% 1.25 490-1718-1-ND 5.28 31.20 90.00 3,000 86.40/M | GRM21BR60J106ME19L 
22uF +20% 1.25 490-1719-1-ND 20.68 122.20 352.50 3,000 338.40/M_| GRM21BR60J226ME39L 
100 10000pF +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND 2.06 12.16 35.06 3,000 33.66/M_| GRM21BF52A103ZD01L 
10000pF +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND 55 3.25 9.38 4,000 9.00/M | GRM216F51H103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 75 4.42 12.75 4,000 12.24/M | GRM216F51H333ZA01D 
68000pF +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND 86 5.07 14.63 4,000 14.04/M | GRM216F51H683ZA01D 
50 pF +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 74 4.36 12.56 4,000 12.06/M | GRM219F51H104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.60 9.43 27.49. 4,000 26.10/M_| GRM219F51H154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.60 9.43 27.19 490-3047-2-ND 4,000 26.10/M | GRM216F51H224ZA01D 
1.0uF +80, -20% 1.25 490-3903-1-ND NEW! 1.12 6.63 19.13 490-3903-2-ND NEW! | 3,000 18.00/M_| GRM21BF51H105ZA12L 
AF +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND 57 3.38 9.75 490-1726-2-ND 4,000 9.36/M_ | GRM216F51E104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.36 8.06 23.25 490-1727-2-ND 4,000 22.32/M_ | GRM216F51E154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.44 8.52 24.56 490-1728-2-ND 4,000 23.58/M | GRM219F51E224ZA01D 
-33UF +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 490-1729-2-ND 3,000 34.20/M | GRM21BF51E334ZA01L 
25 A7UF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND 1.56 9.23 26.63 490-3346-2-ND 4,000 25.56/M_| GRM216F51E474ZA01D 
A7UF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.89 11.18 32.25 490-1730-2-ND 3,000 30.96/M | GRM21BF51E474ZA01L 
1.0uF +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 1.13 6.70 19.31 490-1731-2-ND 4,000 18.54/M | GRM219F51E105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 1.78 10.53 30.38 490-1732-2-ND 3,000 29.16/M | GRM21BF51E155ZA01L 
Y5V 2.2uUF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 2.48 14.63 42.19 490-1733-2-ND 3,000 40.50/M | GRM21BF51E225ZA01L 
4.7UF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND 3.09 18.27 52.69 490-3345-2-ND 3,000 50.58/M_| GRM21BF51E475ZA01L 
pF +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 490-1734-2-ND 4,000 12.06/M | GRM216F51C104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 490-1735-2-ND 4,000 24.12/M | GRM219F51C224ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 4,000 34.56/M | GRM219F51C334ZA01D 
ATUF +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 3,000 34.38/M | GRM21BF51C474ZA01L 
16 -68uF +80, -20% 1.25. 490-1738-1-ND 3.08 18.20 52.50 3,000 50.40/M_| GRM21BF51C684ZA01L 
1.0uF +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 1.10 6.50 18.75 4,000 18.00/M | GRM219F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 2.13 12.61 36.38 3,000 34.92/M | GRM21BF51C155ZA01L 
2.2uUF +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 2.39 14.11 40.69 3,000 39.06/M | GRM21BF51C225ZA01L 
10uF +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 3.40 20.09 57.94 3,000 55.62/M_| GRM21BF51C106ZE15L 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 3,000 29.16/M | GRM21BF51A155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 2.39 14.11 40.69 3,000 39.06/M | GRM21BF51A225ZA01L 
10 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 3.45 20.41 58.88 4,000 56.52/M_ | GRM219F51A335ZA01D 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 2.95 17.42 50.25 3,000 48.24/M | GRM21BF51A475ZA01L 
10uF +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND 3.70 21.84 63.00 490-3332-2-ND 3,000 60.48/M_| GRM21BF51A106ZE15L 
6.3 10uF +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 3.70 21.84 63.00 490-1746-2-ND 3,000 60.48/M_| GRM21BF50J106ZE01L 
25U 50 47000pF +20% 0.6 490-1747-1-ND sAL 4.55 13.13 490-1747-2-ND 4,000 12.60/M | GRM216E41H473MA01D 
pF +20% 0.85 490-1748-1-ND 87 5.14 14.81 490-1748-2-ND 4,000 14.22/M_ | GRM219E41H104MA01D 
1000pF 45% 0.85 490-3348-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-3348-2-ND 4,000 50.04/M | GRM3195C2A102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND 4.10 24.25 69.94 4,000 67.14/M_ | GRM3195C2A152JA01D 
100 2200pF +5% 0.85 490-3350-1-ND 4.92 29.06 83.81 4,000 80.46/M | GRM3195C2A222JA01D 
3300pF 45% 0.85 490-3351-1-ND 4.65 27.50 79.31 4,000 76.14/M | GRM3195C2A332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3352-1-ND 6.62 39.13 112.88 4,000 108.36/M | GRM3195C2A472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-3353-1-ND 7.08 41.86 120.75 4,000 115.92/M_| GRM3195C2A562JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1749-1-ND 7.06 41.73 120.38 4,000 115.56/M | GRM3195C1H102JA01D 
1500pF 45% 0.85 490-3354-1-ND 8.80 52.00 150.00 4,000 144.00/M | GRM3195C1H152JA01D 
2200pF 45% 0.85 490-3355-1-ND 7.65 45.18 130.31 4,000 125.10/M | GRM3195C1H222JA01D 
3300pF +5% 0.85 490-3356-1-ND 8.61 50.90 146.81 4,000 140.94/M | GRM3195C1H332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND 4.58 27.04 78.00 4,000 74.88/M_| GRM3195C1H472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 4.93 29.12 84.00 4,000 80.64/M | GRM3195C1H562JA01D 
6200pF 45% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 4,000 84.78/M_ | GRM3195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1752-1-ND 5.25 31.01 89.44 4,000 85.86/M | GRM3195C1H682JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1753-1-ND 5.60 33.09 95.44 4,000 91.62/M | GRM3195C1H822JA01D 
coG 10000pF 45% 0.85 490-1754-1-ND 5.90 34.84 100.50 490-1754-2-ND 4,000 96.48/M_| GRM3195C1H103JA01D 
1206 (NPO) 11000pF +5% 0.85 490-1755-1-ND 6.36 37.57 108.38 490-1755-2-ND 4,000 104.04/M | GRM3195C1H113JA01D 
50 12000pF 45% 0.85 490-1756-1-ND 6.30 37.25 107.44 490-1756-2-ND 4,000 103.14/M | GRM3195C1H123JA01D 
13000pF +5% 0.85 490-1757-1-ND 6.36 37.57 108.38 490-1757-2-ND 4,000 104.04/M | GRM3195C1H133JA01D 
15000pF 45% 0.85 490-1758-1-ND 6.38 37.70 108.75 490-1758-2-ND 4,000 104.40/M | GRM3195C1H153JA01D 
18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.45 38.09 109.88 490-1759-2-ND 4,000 105.48/M_|_ GRM3195C1H183JA01D 
20000pF 45% 0.85 490-1760-1-ND 6.49 38.35 110.63 4,000 106.20/M | GRM3195C1H203JA01D 
22000pF +5% 0.85 490-1761-1-ND 6.53 38.61 111.38 4,000 106.92/M | GRM3195C1H223JA01D 
27000pF 45% 0.85 490-1762-1-ND 6.62 39.13 112.88 4,000 108.36/M | GRM3195C1H273JA01D 
33000pF 45% 0.85 490-1763-1-ND 6.74 39.85 114.94 4,000 110.34/M | GRM3195C1H333JA01D 
39000pF +5% 1.15) 490-3358-1-ND TAZ 42.38 122.25 3,000 117.36/M_| GRM31M5C1H393JA01L 
47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.30 43.16 124.50 3,000 119.52/M | GRM31M5C1H473JA01L 
56000pF +5% 1.6 490-3359-1-ND 7.90 46.67 134.63 2,000 129.24/M | GRM31C5C1H563JA01L 
68000pF 45% 1.6 490-3360-1-ND 8.04 47.52 137.06 2,000 131.58/M | GRM31C5C1H683JA01L 
82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.42 49.73 143.44 2,000 137.70/M_| GRM31C5C1H823JA01L 
39000pF 45% 0.85 490-3361-1-ND 72 42.06 121.31 4,000 116.46/M | GRM3195C1E393JA01D 
25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 2,000 131.58/M | GRM31C5C1E683JA01L 
pF 45% 1.6 490-1767-1-ND 8.78 51.87 149.63 490-1767-2-ND 2,000 143.64/M_ | GRM31C5C1E104JA01L 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1000pF +10% 1.25 490-3494-1-ND 5.50 32.50 93.75 490-3494-2-ND 3,000 90.00/M | GRM31BR73A102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3495-1-ND 5.51 32.57 93.94 490-3495-2-ND 3,000 90.00/M | GRM31BR73A152KWO1L 
1,000 2200pF +10% 1.25 490-3496-1-ND 5.64 33.35 96.19 490-3496-2-ND 3,000 92.00/M | GRM31BR73A222KWO01L 
3300pF +10% 1.25 490-3497-1-ND 5.69 33.61 96.94 490-3497-2-ND 3,000 93.00/M | GRM31BR73A332KWO1L 
4700pF +10% 1.25 490-3498-1-ND 5.85 34.58 99.75 490-3498-2-ND 3,000 96.00/M_| GRM31BR73A472KWO1L 
1000pF +10% 1.25 490-3506-1-ND 4.63 27.37 78.94 490-3506-2-ND 3,000 76.00/M | GRM31BR72J102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3507-1-ND 4.63 27.37 78.94 490-3507-2-ND 3,000 76.00/M | GRM31BR72J152KWO1L 
2200pF +10% 1.25 490-3508-1-ND 5.15 30.42 87.75 490-3508-2-ND 3,000 84.00/M | GRM31BR72J222KWO1L 
630 3300pF +10% 1.25 490-3509-1-ND 5.15 30.42 87.75 490-3509-2-ND 3,000 84.00/M | GRM31BR72J332KWO1L 
4700pF +10% 1.25 490-3510-1-ND 5.45 32.18 92.81 490-3510-2-ND 3,000 86.00/M_| GRM31BR72J472KWO1L 
6800pF +10% 1.25 490-3511-1-ND 5.53 32.70 94.31 490-3511-2-ND 3,000 91.00/M | GRM31BR72J682KWO1L 
10000pF +10% 1.25 490-3512-1-ND 4.93 29.12 84.00 490-3512-2-ND 3,000 81.00/M | GRM31BR72J103KWO1L 
15000pF +10% 1.6 490-3513-1-ND §.25 31.01 89.44 490-3513-2-ND 2,000 86.00/M_| GRM31CR72J153KWO3L 
15000pF +10% 1.25 490-3535-1-ND 5.45 32.18 92.81 490-3535-2-ND 3,000 89.00/M | GRM31BR72E153KW01L 
22000pF +10% 1.25 490-3536-1-ND 5.45 32.18 92.81 490-3536-2-ND 3,000 89.00/M | GRM31BR72E223KWO1L 
250 33000pF +10% 1.6 490-3537-1-ND 5.45 32.18 92.81 490-3537-2-ND 2,000 89.00/M | GRM31CR72E333KWO03L 
47000pF 410% 1.6 490-3538-1-ND 5.45 32.18 92.81 490-3538-2-ND 2,000 89.00/M | GRM31CR72E473KWO3L 
68000pF +10% 1.25 490-3540-1-ND 5.34 31.53 90.94 490-3540-2-ND 3,000 87.00/M | GRM31BR72E683KW01L 
0.1pF +10% 1.6 490-3542-1-ND 5.51 32.57 93.94 490-3542-2-ND 2,000 90.00/M_| GRM31CR72E104KWO3L 
27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 5.82 34.39 99.19 490-1768-2-ND 3,000 95.22/M | GRM31MR72A273KA01L 
33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 6.05 35.75 103.13 490-1770-2-ND 3,000 99.00/M | GRM31MR72A333KA01L 
33000pF +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 490-1769-2-ND 3,000 29.88/M | GRM31MR72A333MA01L 
100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 490-1771-2-ND 3,000 30.06/M | GRM31MR72A393KA01L 
47000pF +10% 1.15 490-1773-1-ND 6.57 38.81 111.94 490-1773-2-ND 3,000 107.46/M_|_ GRM31MR72A473KA01L 
47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 490-1772-2-ND 3,000 107.46/M | GRM31MR72A473MA01L 
68000pF 410% 1.15 490-3363-1-ND 2.18 12.87 37.13 490-3363-2-ND 3,000 35.64/M | GRM31MR72A683KA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3909-1-ND NEW! 10.07 59.48 171.56 490-3909-2-ND NEW!| 2,000 165.00/M_| GRM31CR72A105KA01L 
10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.46 8.65 24.94 490-1774-2-ND 4,000 23.94/M | GRM319R71H103KA01D 
-1pF +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.74 10.27 29.63 490-1775-2-ND 4,000 28.44/M | GRM319R71H104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1776-1-ND 3.14 18.53 53.44 490-1776-2-ND 4,000 51.30/M | GRM319R71H224KA01D 
.27UF +10% 0.85 490-1777-1-ND 4.26 25.16 72.56 490-1777-2-ND 4,000 69.66/M | GRM319R71H274KA01D 
-33UF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.31 25.48 73.50 490-1778-2-ND 4,000 70.56/M_| GRM319R71H334KA01D 
X7R 50 .33UF +20% 0.85 490-1779-1-ND 4.25 25.09 72.38 490-1779-2-ND 4,000 69.48/M | GRM319R71H334MA01D 
.39UF +10% 1.15 490-1780-1-ND 6.20 36.66 105.75 490-1780-2-ND 3,000 101.52/M | GRM31MR71H394KA01L. 
ATUF +10% 1.15 490-1781-1-ND 6.20 36.66 105.75 490-1781-2-ND 3,000 101.52/M | GRM31MR71H474KA01L. 
ATUF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.20 36.66 105.75 490-1782-2-ND 3,000 101.52/M | GRM31MR71H474MA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3908-1-ND NEW! 4.53 26.78 77.25 490-3908-2-ND NEW!| 2,000 74.00/M | GRM31CR71H105KA61L 
2.2uF +10% 1.6 490-3367-1-ND 6.24 36.86 106.31 490-3367-2-ND 2,000 102.06/M_| GRM31CR71H225KA88L 
.33UF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.31 25.48 73.50 490-1783-2-ND 4,000 70.56/M | GRM319R71E334KA01D 
A7UF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.99 29.51 85.13 490-1784-2-ND 4,000 81.72/M | GRM319R71E474KA01D 
.68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.81 34.32 99.00 490-1787-2-ND 4,000 95.04/M | GRM319R71E684KA01D 
.68UF +20% 0.85 490-1786-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-1786-2-ND 4,000 99.36/M | GRM319R71E684MA01D 
25 82uUF +10% 1.15 490-1788-1-ND 6.12 36.14 104.25 490-1788-2-ND 3,000 100.08/M_| GRM31MR71E824KA01L 
1.0uF +10% 1.15 490-1789-1-ND 3.42 20.22 58.31 490-1789-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MR71E105KCO1L 
1.0UF +20% 1.15 490-1790-1-ND 3.42 20.22 58.31 490-1790-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MR71E105MCO1L 
2.2UF +10% 1.15 490-3368-1-ND 4.58 27.04 78.00 490-3368-2-ND 3,000 74.88/M | GRM31MR71E225KA93L 
4.7uF +10% 1.6 490-1809-1-ND 6.17 36.47 105.19 490-1809-2-ND 2,000 100.98/M_| GRM31CR71E475KA88L 
ATUF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.52 26.72 77.06 490-1791-2-ND 3,000 73.98/M | GRM319R71C474KCO1L 
-56UF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 490-1792-2-ND 4,000 86.94/M | GRM319R71C564KA01D 
.68uF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 490-1793-2-ND 3,000 92.16/M | GRM31MR71C684KA01L 
1.0UF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.63 15.54 44.81 490-1794-2-ND 4,000 43.02/M | GRM319R71C105KC11D 
16 1.0uF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.63 15.54 44.81 490-1795-2-ND 4,000 43.02/M_|_GRM319R71C105MC11D 
1206 1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 3.49 20.61 59.44 490-1797-2-ND 3,000 57.06/M | GRM31MR71C155KA35L 
1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 490-1796-2-ND 3,000 57.06/M | GRM31MR71C155MA35L 
2.2uF +10% 1.15 490-1799-1-ND 4.29 25.35 73.13 490-1799-2-ND 3,000 70.20/M | GRM31MR71C225KA35L 
2.2uF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 490-1798-2-ND 3,000 57.78/M | GRM31MR71C225MA35L 
10yF +10% 1.6 490-3911-1-ND NEW! 5.93 35.04 101.06 490-3911-2-ND NEW!| 2,000 97.00/M_|_GRM31CR71C106KAC7L 
1.0uF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.64 15.60 45.00 490-1800-2-ND 4,000 43.20/M | GRM319R71A105KC01D 
1.0UF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.63 15.54 44.81 490-1801-2-ND 4,000 43.02/M | GRM319R71A105MC01D 
2.2uF +10% 1.15 490-1803-1-ND 4.11 24.31 70.13 490-1803-2-ND 3,000 67.32/M | GRM31MR71A225KA01L 
10 2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 490-1802-2-ND 3,000 67.32/M | GRM31MR71A225MA01L 
4.7UF +10% 1.6 490-1805-1-ND 6.40 37.83 109.13 490-1805-2-ND 2,000 104.76/M_| GRM31CR71A475KA01L 
4.7UF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 490-1804-2-ND 2,000 104.76/M | GRM31CR71A475MA01L. 
10pF +10% 1.6 490-3371-1-ND 6.23 36.79 106.13 490-3371-2-ND 2,000 101.88/M_| GRM31CR71A106KA01L 
6.3 10yF +10% 1.6 490-1806-1-ND 8.38 49.53 142.88 490-1806-2-ND 2,000 137.16/M_| GRM31CR70J106KA01L 
1.0uF 410% 0.85 490-1807-1-ND 2.92 17.23 49.69 490-1807-2-ND 4,000 47.70/M | GRM319R61E105KC36D 
25 2.2UF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.35 31.59 91.13 490-1808-2-ND 4,000 87.48/M | GRM316R61E225KA12D 
4.7UF +10% 0.85 490-3372-1-ND 8.06 47.65 137.44 490-3372-2-ND 4,000 131.94/M | GRM319R61E475KA12D 
10pF +10% 1.6 490-3373-1-ND 10.23 60.45 174.38 490-3373-2-ND 2,000 167.40/M_| GRM31CR61E106KA12L 
1.0UF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 490-1810-2-ND 3,000 52.02/M | GRM31MR61C105KA01L 
2.2UF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 490-1811-2-ND 3,000 57.78/M | GRM31MR61C225KA35L 
16 4.7UF +10% 0.85 490-3374-1-ND 7.81 46.15 133.13 490-3374-2-ND 4,000 127.80/M | GRM319R61C475KA88D 
4.7UF +10% 1.6 490-1812-1-ND 8.60 50.83 146.63 490-1812-2-ND 2,000 140.76/M | GRM31CR61C475KA01L 
4.7uF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 490-1813-2-ND 2,000 95.04/M | GRM31CR61C475MA01L 
10pF +10% 1.6 490-1814-1-ND 7.92 46.80 135.00 490-1814-2-ND 2,000 129.60/M_| GRM31CR61C106KC31L 
2.2uF +10% 0.85 490-1815-1-ND 3.34 19.76 57.00 490-1815-2-ND 4,000 54.72/M | GRM319R61A225KA01D 
2.2UF +20% 0.85 490-1816-1-ND 3.32 19.63 56.63 490-1816-2-ND 4,000 54.36/M | GRM319R61A225MA01D 
X5R 3.3uF +10% 0.85 490-1817-1-ND 71 41.99 121.13 490-1817-2-ND 4,000 116.28/M | GRM319R61A335KA01D. 
10 4.7uF +10% 0.85 490-3377-1-ND 6.55 38.68 111.56 490-3377-2-ND 4,000 107.10/M | GRM319R61A475KA01D. 
4.7uF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.66 27.56 79.50 490-1818-2-ND 4,000 76.32/M_| GRM316R61A475KE19D 
10yF +10% 0.85 490-3378-1-ND 14.53 85.87 247.69 490-3378-2-ND 4,000 237.78/M | GRM319R61A106KE19D 
10yF +10% 1.6 490-1820-1-ND 8.38 49.53 142.88 490-1820-2-ND 2,000 137.16/M | GRM31CR61A106KA01L 
10yF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 490-1819-2-ND 3,000 111.24/M_| GRM31MR61A106ME19L 
4.7UF +10% 1.15 490-1821-1-ND 5.13 30.29 87.38 = = — | GRM31MR60J475KA01L 
4.7UF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 490-3043-2-ND 3,000 83.88/M | GRM31MR60J475KC11L 
10yF +10% 0.85 490-1823-1-ND 15.40 91.00 262.50 490-1823-2-ND 4,000 252.00/M | GRM319R60J106KE01D 
6.3 10pF +20% 0.85 490-1822-1-ND 15.39 90.94 262.31 490-1822-2-ND 4,000 251.82/M | GRM319R60J106ME01D 
10pF +10% 1.15 490-3379-1-ND 6.24 36.86 106.31 490-3379-2-ND 3,000 102.06/M_| GRM31MR60J106KE19L 
22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 16.56 97.83 282.19 490-1824-2-ND 2,000 270.90/M | GRM31CR60J226KE19L 
47uF +20% 1.6 490-3907-1-ND NEW! 35.38 209.04 603.00 490-3907-2-ND NEW!| 2,000 579.00/M_| GRM31CR60J476ME19L 
100 47000pF +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND 7.05 41.67 120.19 490-3380-2-ND 3,000 115.38/M_|_ GRM31MF52A473ZD01L 
-1pF +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.36 8.06 23.25 490-1825-2-ND 4,000 22.32/M | GRM319F51H104ZA01D 
.33UF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.24 13.26 38.25 490-1826-2-ND 4,000 36.72/M | GRM319F51H334ZA01D 
50 ATUF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 4.29 25.35 73.13 490-1827-2-ND 3,000 70.20/M | GRM31MF51H474ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND 3.09 18.27 52.69 490-3381-2-ND 3,000 50.58/M | GRM31MF51H225ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 490-1828-2-ND 2,000 69.30/M_| GRM31CF51H475ZA01L. 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 490-1829-2-ND 4,000 34.38/M | GRM319F51E224ZA01D 
Y5v A7UF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.74 16.19 46.69 490-1830-2-ND 4,000 44.82/M | GRM319F51E474ZA01D 
25 .68UF +80, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.75 22.17 63.94 490-1831-2-ND 3,000 61.38/M | GRM31MF51E684ZA01L 
1.0uF +80, -20% 1.15 490-1832-1-ND 1.79 10.60 30.56 490-1832-2-ND 3,000 29.34/M | GRM31MF51E105ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.75 22.17 63.94 490-1833-2-ND 3,000 61.38/M | GRM31MF51E475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND 5.83 34.45 99.38 490-3382-2-ND 2,000 95.40/M_| GRM31CF51E106ZA01L 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 490-1834-2-ND 3,000 44.64/M | GRM319F51C474ZA01L 
16 1.0UF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.83 10.79 31.13 490-1835-2-ND 4,000 29.88/M | GRM319F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1,15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 490-1836-2-ND 3,000 54.00/M | GRM31MF51C155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 3.38 19.96 57.56 490-1837-2-ND 3,000 55.26/M_| GRM31MF51C225ZA01L 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
3.3pF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 3.88 22.95 66.19 490-1838-2-ND 3,000 63.54/M_ | GRM31MF51C335ZA01L 
16 4.7UF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 3.42 20.22 58.31 490-1839-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MF51C475ZA01L 
10uF +80, -20% 1.15 490-3383-1-ND 4.93 29.12 84.00 490-3383-2-ND 3,000 80.64/M_| GRM31MF51C106ZA12L 
2.2uUF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.89 17.10 49.31 490-1840-2-ND 4,000 47.34/M | GRM319F51A225ZA01D 
Y5V 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 3.82 22.56 65.06 4,000 62.46/M | GRM319F51A335ZA01D 
1206 10 4.7UF +80, -20% 1.15 490-1842-1-ND 3.42 20.22 58.31 3,000 55.98/M | GRM31MF51A475ZA01L 
10uF +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 5.43 32.11 92.63 3,000 88.92/M | GRM31MF51A106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-1844-1-ND 9.49 56.10 161.81 2,000 155.34/M_| GRM31CF51A226ZE01L 
63 10uF +80, -20% 1.15 490-1845-1-ND 4.37 25.81 74.44 3,000 71.46/M_ | GRM31MF50J106ZA01L 
i 22uF +80, -20% 1.6 490-1846-1-ND 9.49 56.10 161.81 2,000 155.34/M_| GRM31CF50J226ZE01L 
Z5U 50 .22UF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.38 14.04 40.50 4,000 38.88/M_| GRM319E41H224MA01D 
6800pF +10% 1.5 490-3499-1-ND 10.73 63.38 182.81 2,000 176.00/M | GRM32QR73A682KWO01L 
4.000 10000pF +10% 1.5 490-3500-1-ND 11.36 67.15 193.69 2,000 186.00/M | GRM32QR73A103KW01L 
7 15000pF +10% 2.0 490-3501-1-ND 12.80 75.66 218.25 1,000 210.00 | GRM32DR73A153KWO1L 
22000pF +10% 2.0 490-3502-1-ND 13.09 77.35 223.13 1,000 214.00 | GRM32DR73A223KWO1L 
22000pF +10% 1.5 490-3514-1-ND 8.42 49.73 143.44 2,000 138.00/M | GRM32QR72J223KWO01L 
630 33000pF +10% 2.0 490-3515-1-ND 9.61 56.81 163.88 1,000 157.00 | GRM32DR72J333KWO01L 
47000pF +10% 2.0 490-3516-1-ND 12.33 72.87 210.19 1,000 202.00 | GRM32DR72J473KWO01L 
68000pF +10% 1.5 490-3539-1-ND 7.57 44.72 129.00 490-3539-2-ND 2,000 124.00/M | GRM32QR72E683KW01L 
250 (YF +10% 2.0 490-3541-1-ND 7.63 45.11 130.13 490-3541-2-ND 1,000 125.00 | GRM32DR72E104KWO1L 
.22UF +10% 2.0 490-3545-1-ND 7.24 42.77 123.38 1,000 118.00 | GRM32DR72E224KWO1L 
56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 7.91 46.74 134.81 2,000 129.42/M | GRM32NR72A563KA01L 
68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.28 48.95 141.19 2,000 135.54/M | GRM32NR72A683KA01L 
68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 7.95 47.00 135.56 2,000 130.14/M | GRM32NR72A683MA01L. 
82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 8.17 48.30 139.31 2,000 133.74/M | GRM32NR72A823KA01L 
AF +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.45 49.92 144.00 2,000 138.24/M_| GRM32NR72A104KA01L 
100 pF +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 2,000 138.24/M | GRM32NR72A104MA01L. 
-68uF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.25 72.41 208.88 490-1854-2-ND 2,000 200.52/M | GRM32CR72A684KA01L 
-68uF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 490-1855-2-ND 2,000 200.52/M | GRM32CR72A684MA01L 
1.0uF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.11 7748 223.50 1,000 214.56 | GRM32ER72A105KA01L 
1.0uF +20% 25 490-1856-1-ND 13.11 77.48 223.50 1,000 214.56 | GRM32ER72A105MA01L 
X7R 2.2uF +10% 2.5 490-3385-1-ND 29.27 172.97 498.94 1,000 478.98 | GRM32ER72A225KA35L 
-56UF +10% 1.35 490-1858-1-ND 7.92 46.80 135.00 2,000 129.60/M | GRM32NR71H564KA01L 
-68uF +10% 1.35 490-1860-1-ND 8.33 49.21 141.94 2,000 136.26/M | GRM32NR71H684KA01L 
-68uF +20% 1.35 490-1859-1-ND 8.33 49.21 141.94 2,000 136.26/M | GRM32NR71H684MA01L 
50 -82uF +10% 1.8 490-1861-1-ND 9.00 53.17 153.38 1,000 147.24 | GRM32RR71H824KA01L. 
1.0uF +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.59 38.94 112.31 490-1863-2-ND 1,000 107.82 | GRM32RR71H105KA01L 
1.0uF +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 490-1862-2-ND 1,000 107.82 | GRM32RR71H105MA01L 
3.3pF +10% 2.0 490-3386-1-ND 19.90 117.59 339.19 1,000 325.62 | GRM32DR71H335KA88L 
4.7UF +10% 2.5 490-1864-1-ND 21.98 129.87 374.63 1,000 359.64 | GRM32ER71H475KA88L 
2.2UF +10% 1.8 490-1865-1-ND 9.41 55.58 160.31 1,000 153.90 | GRM32RR71E225KCO1L 
25 2.2uF +20% 1.8 490-1866-1-ND 8.36 49.40 142.50 1,000 136.80 | GRM32RR71E225MCO1L 
10uF +10% 2.0 490-1867-1-ND 17.72 104.72 302.06 1,000 289.98 | GRM32DR71E106KA12L 
3.3pF +10% 1.35 490-1871-1-ND 12.30 72.67 209.63 2,000 201.24/M | GRM32NR71C335KCO1L 
3.3pF +20% 1.35 490-1870-1-ND 12.30 72.67 209.63 2,000 201.24/M | GRM32NR71C335MA01L 
1210 10uF +10% 2.0 490-1875-1-ND 16.41 96.98 279.75 490-1875-2-ND 1,000 268.56 | GRM32DR71C106KA01L 
16 10uF +20% 2.0 490-1874-1-ND 16.41 96.98 279.75 490-1874-2-ND 1,000 268.56 | GRM32DR71C106MA01L 
2.2uUF +10% 1.15 490-1869-1-ND 10.40 61.43 177.19 3,000 170.10/M_| GRM32MR71C225KCO1L 
2.2UF +20% 1.15 490-1868-1-ND 9.25 54.67 157.69 3,000 151.38/M | GRM32MR71C225MCO1L 
4.7uF +10% 1.8 490-1872-1-ND 11.95 70.59 203.63 1,000 195.48 | GRM32RR71C475KCO1L 
4.7uF +20% 1.8 490-1873-1-ND 11.95 70.59 203.63 1,000 195.48 | GRM32RR71C475MCO1L 
10 22uF +10% 2.5 490-1876-1-ND 26.52 156.72 452.06 1,000 433.98 | GRM32ER71A226KE20L 
4.7uF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.61 74.49 214.88 1,000 206.28 | GRM32RR61E475KC31L 
25 10yF +10% 2.0 490-1878-1-ND 17.72 104.72 302.06 1,000 289.98 | GRM32DR61E106KA12L 
22uF +10% 2.5 490-3889-1-ND NEW! 25.42 150.22 433.31 490-3889-2-ND NEW! 1,000 416.00 | GRM32ER61E226KE15L 
4.7UF +10% 1.8 490-1879-1-ND 11.47 67.80 195.56 490-1879-2-ND 1,000 187.74 | GRM32RR61C475KCO1L 
10uF +10% 2.0 490-1880-1-ND 15.60 92.17 265.88 1,000 255.24 | GRM32DR61C106KA01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1882-1-ND 28.08 165.95 478.69 1,000 459.54 | GRM32ER61C226KE20L 
22uF +20% 25 490-1881-1-ND 28.08 165.95 478.69 1,000 459.54 | GRM32ER61C226ME20L 
47uF +20% 2.5 490-3888-1-ND NEW! 30.34 179.27 517.13 1,000 496.00 | GRM32ER61C476ME15L 
X5R 10uF +10% 2.5 490-1883-1-ND 14.81 87.49 252.38 1,000 242.28 | GRM32ER61A106KCO1L 
10 10uF +20% 2.5 490-1884-1-ND 14.81 87.49 252.38 1,000 242.28 | GRM32ER61A106MCO1L 
22uF +10% 25 490-3388-1-ND 26.81 158.41 456.94 1,000 438.66 | GRM32ER61A226KE20L 
47uF +10% 2.5 490-3887-1-ND NEW! 37.46 221.33 613.00 490-3887-2-ND NEW! 1,000 613.00 | GRM32ER61A476KE20L 
22uF +10% 2.0 490-1886-1-ND 27.96 165.23 476.63 490-1886-2-ND 1,000 457.56 | GRM32DR60J226KA01L 
22uF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 1,000 457.56 | GRM32DR60J226MA01L 
6.3 33yF +20% 2.0 490-3389-1-ND 27.89 164.78 475.31 1,000 456.30 | GRM32DR60J336ME19L 
47uF +20% 25 490-1887-1-ND 35.08 207.29 597.94 1,000 574.02 | GRM32ER60J476ME20L 
100uF +20% 2.5 490-3390-1-ND 74.28 438.95 1266.19 1,000 1215.54 | GRM32ER60J107ME20L 
100 pF +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 2,000 100.26/M_| GRM32NF52A104ZA01L 
-68uF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 7.87 46.48 134.06 2,000 128.70/M | GRM32NF51H684ZA01L 
50 1.0uF +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.70 33.67 97.13 1,000 93.24 | GRM32RF51H105ZA01L 
10yF +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.24 66.43 191.63 490-1891-2-ND 1,000 183.96 | GRM32DF51H106ZA01L 
25 4.7UF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.07 41.80 120.56 490-1892-2-ND 4,000 115.74/M_ | GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 10yF +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 9.65 57.01 164.44 490-1893-2-ND 2,000 157.86/M_| GRM32NF51E106ZA01L 
16 10uF +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 9.48 56.03 161.63 490-1894-2-ND 2,000 155.16/M | GRM32NF51C106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND 13.10 7742 223.31 490-3392-2-ND 2,000 214.38/M_| GRM32CF51C226ZA12L 
10 10uF +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND 7.95 47.00 135.56 490-3393-2-ND 4,000 130.14/M | GRM329F51A106ZA01D 
22uF +80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 12.39 73.19 211.13 490-1895-2-ND 2,000 117.15/M_| GRM32CF51A226ZA01L 
6.3 100uF +80, -20% 2.5 490-3394-1-ND 46.48 274.63 792.19 490-3394-2-ND 1,000 760.50 | GRM32EF50J107ZE20L 
Z5U 50 1.0uF +20% 1.8 490-1896-1-ND 5.90 34.84 100.50 490-1896-2-ND 1,000 96.48 | GRM32RE41H105MA01L 
CoG 9100pF +5% 1.8 490-1897-1-ND 49.30 291.33 840.38 490-1897-2-ND 1,000 806.76 | GRM43R5C1H912JD01L 
(NPO) 50 11000pF +5% 1.8 490-1898-1-ND 59.37 350.81 1011.94 490-1898-2-ND 1,000 971.46 | GRM43R5C1H113JDO1L 
13000pF +5% 1.8 490-1899-1-ND 70.75 418.08 1206.00 490-1899-2-ND 1,000 1157.76 _| GRM43R5C1H133JDO1L 
1,000 33000pF +10% 2.0 490-3503-1-ND 22.11 130.65 376.88 490-3503-2-ND 1,000 362.00 | GRM43DR73A333KWO01L 
2 47000pF +10% 2.0 490-3504-1-ND 23.20 137.09 395.44 490-3504-2-ND 1,000 380.00 | GRM43DR73A473KWO1L 
630 68000pF +10% 15 490-3517-1-ND 16.92 99.97 288.38 490-3517-2-ND 1,000 277.00 | GRM43QR72J683KW01L 
pF +10% 2.0 490-3518-1-ND 16.92 99.97 288.38 490-3518-2-ND 1,000 277.00 | GRM43DR72J104KWO1L 
-15uF +10% 1.5 490-3543-1-ND 17.07 100.88 291.00 490-3543-2-ND 1,000 279.00 | GRM43QR72E154KWO1L 
250 .22UF +10% 2.0 490-3544-1-ND 15.72 92.89 267.94 1,000 257.00 | GRM43DR72E224KWO1L 
-33UF +10% 2.0 490-3547-1-ND 15.32 90.55 261.19 1,000 251.00 | GRM43DR72E334KWO1L 
A7UF +10% 2.0 490-3549-1-ND 18.66 110.24 318.00 1,000 305.00 | GRM43DR72E474KWO1L 
12uF +10% 1.8 490-1900-1-ND 11.53 68.12 196.50 1,000 188.64 | GRM43RR72A124KA01L 
1812 -15uF +10% 1.8 490-1901-1-ND 12.21 72.15 208.13 1,000 199.80 | GRM43RR72A154KA01L 
-18UF +10% 1.8 490-1902-1-ND 15.75 93.08 268.50 1,000 257.76 | GRM43RR72A184KA01L 
X7R .22UF +10% 1.8 490-1903-1-ND 17.07 100.88 291.00 1,000 279.36 | GRM43RR72A224KA01L 
100 .22UF +20% 1.8 490-1904-1-ND 17.07 100.88 291.00 490-1904-2-ND 1,000 279.36 | GRM43RR72A224MA01L 
ATF +10% 2.0 490-1905-1-ND 30.49 180.18 519.75 490-1905-2-ND 1,000 498.96 | GRM43DR72A474KA01L 
1.5uF +10% 2.0 490-1906-1-ND 32.97 194.81 561.94 1,000 539.46 | GRM43DR72A155KA01L 
1.5yF +20% 2.0 490-1907-1-ND 32.97 194.81 561.94 1,000 539.46 | GRM43DR72A155MA01L 
2.2uUF +10% 2.5 490-1908-1-ND 35.44 209.43 _— 500 289.98 | GRM43ER72A225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1909-1-ND 35.44 209.43 = 500 289.98 | GRM43ER72A225MA01L 
1.5uF +10% 2.0 490-1910-1-ND 26.84 158.60 457.50 1,000 439.20 | GRM43DR71H155KA01L 
50 1.5uF +20% 2.0 490-1911-1-ND 26.84 158.60 457.50 1,000 439.20 | GRM43DR71H155MA01L. 
2.2uF +10% 25 490-1912-1-ND 28.59 168.94 = 500 233.91 | GRM43ER71H225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1913-1-ND 28.59 168.94 = 490-1913-2-ND 500 233.91 | GRM43ER71H225MA01L 
25 4.7UF +10% 2.5 490-1914-1-ND 27.57 162.89 = 490-1914-2-ND 500 225.54 | GRM43ER71E475KA01L 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
X7R 25 4.7UF +20% 2.5 490-1915-1-ND 27.57 162.89 = 490-1915-2-ND 500 225.54 | GRM43ER71E475MA01L 
10 22uF +10% 2.5 490-1916-1-ND 32.82 193.96 = 490-1916-2-ND 500 268.56 | GRM43ER71A226KE01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1917-1-ND 32.82 193.96 = 490-1917-2-ND 500 268.56 | GRM43ER61C226KE01L 
10 47uF +10% 2.5 490-1918-1-ND 51.79 306.02 = 490-1918-2-ND 500 423.72 _| GRM43ER61A476KE19L 
33yF +10% 2.0 490-1919-1-ND 47.11 278.40 803.06 490-1919-2-ND 1,000 770.94 | GRM43DR60J336KE01L 
1812 X5R 33yF +20% 2.0 490-1920-1-ND 47.11 278.40 803.06 490-1920-2-ND 1,000 770.94 | GRM43DR60J336ME01L 
6.3 47UF +10% 2.5 490-1921-1-ND 51.79 306.02 = 490-1921-2-ND 500 423.72 | GRM43ER60J476KE01L. 
47uF +20% 2.5 490-1922-1-ND 51.79 306.02 _ 490-1922-2-ND 500 423.72 | GRM43ER60J476ME01L 
100uF +20% 2.8 490-1923-1-ND 85.04 502.52 = 490-1923-2-ND 500 695.79 | GRM43SR60J107ME20L 
ysv 100 -15uF +80, -20% 1.8 490-1924-1-ND 13.10 77.42 223.31 490-1924-2-ND 1,000 214.38 | GRM43RF52A154ZA01L 
50 1.5uF +80, -20% 1.8 490-1925-1-ND 61.27 362.05 1044.38 490-1925-2-ND 1,000 1002.60 | GRM43RF51H155ZD01L 
16000pF 45% 1.35 490-1926-1-ND 77.02 455.13 1312.88 490-1926-2-ND 1,000 1260.36 | GRM55N5C1H163JD01L 
20000pF 45% 1.8 490-1927-1-ND 95.99 567.19 1636.13 490-1927-2-ND 1,000 1570.68 | GRM55R5C1H203JD01L 
COG 50 24000pF +5% 1.8 490-1928-1-ND 112.18 662.87 1912.13 490-1928-2-ND 1,000 1835.64 | GRM55R5C1H243JD01L 
(NPO) 30000pF +5% 1.8 490-1929-1-ND 123.99 732.68 2113.50 490-1929-2-ND 1,000 2028.96 | GRM55R5C1H303JD01L 
36000pF +5% 1.8 490-1930-1-ND 136.39 805.94 2324.81 490-1930-2-ND 1,000 2231.82 | GRM55R5C1H363JD01L 
43000pF +5% 1.8 490-1931-1-ND 140.38 829.53 2392.88 490-1931-2-ND 1,000 2297.16 | GRM55R5C1H433JD01L 
1,000 0.1pF +10% 2.0 490-3505-1-ND 51.11 301.99 871.13 490-3505-2-ND 1,000 836.00 | GRM55DR73A104KWO1L 
630 -15uF +10% 2.0 490-3519-1-ND 32.71 193.31 557.63 490-3519-2-ND 1,000 535.00 | GRM55DR72J154KWO1L 
.22UF +10% 2.0 490-3520-1-ND 35.12 207.55 598.69 490-3520-2-ND 1,000 575.00 | GRM55DR72J224KWO1L 
.33UF +10% 2.0 490-3546-1-ND 33.26 196.56 567.00 490-3546-2-ND 1,000 544.00 | GRM55DR72E334KWO1L 
250 A7UF +10% 2.0 490-3548-1-ND 32.92 194.55 561.19 490-3548-2-ND 1,000 554.00 | GRM55DR72E474KWO1L 
1.0UF +10% 2.0 490-3550-1-ND 32.92 194.55 561.19 490-3550-2-ND 1,000 539.00 | GRM55DR72E105KWO1L 
1.0UF +10% 2.0 490-1932-1-ND 42.15 249.08 718.50 490-1932-2-ND 1,000 689.76 | GRM55DR72A105KA01L 
100 1.0uF +20% 2.0 490-1933-1-ND 42.15 249.08 718.50 490-1933-2-ND 1,000 689.76 | GRM55DR72A105MA01L 
4.7uF +10% 2.5 490-1934-1-ND 74.54 440.44 = 490-1934-2-ND 500 609.84 | GRM55ER72A475KA01L 
2090 1.0uF +10% 1.8 490-1936-1-ND 46.24 273.26 788.25 490-1936-2-ND 1,000 756.72 | GRM55RR71H105KA01L 
X7R 1.0UF +20% 1.8 490-1935-1-ND 46.24 273.26 788.25 490-1935-2-ND 1,000 756.72 | GRM55RR71H105MA01L. 
1.5uF +10% 1.8 490-1938-1-ND 59.66 352.56 1017.00 490-1938-2-ND 1,000 976.32 | GRM55RR71H155KA01L 
0 1.5uF +20% 1.8 490-1937-1-ND 59.66 352.56 1017.00 490-1937-2-ND 1,000 976.32 | GRM55RR71H155MA01L. 
5 3.3pF +10% 2.0 490-1939-1-ND 59.66 352.56 1017.00 490-1939-2-ND 1,000 976.32_| GRM55DR71H335KA01L 
3.3pF +20% 2.0 490-1940-1-ND 59.66 352.56 1017.00 490-1940-2-ND 1,000 976.32 | GRM55DR71H335MA01L 
4.7UF +10% 2.5 490-1941-1-ND 56.60 334.43 _— 490-1941-2-ND 500 463.05 | GRM55ER71H475KA01L 
4.7uF +20% 2.5 490-1942-1-ND 57.76 341.32 = 490-1942-2-ND 500 472.59 | GRM55ER71H475MA01L 
10uF +10% 2.0 490-1943-1-ND 107.80 637.00 1837.50 490-1943-2-ND 1,000 1764.00 | GRM55DR71E106KA01L 
25 10yF +20% 2.0 490-1944-1-ND 107.80 637.00 1837.50 490-1944-2-ND 1,000 1764.00 | GRM55DR71E106MA01L. 
15yF +10% 2.5 490-1945-1-ND 53.82 318.05 = 490-1945-2-ND 500 440.37 | GRM55ER71E156KA01L 
15yuF +20% 2.5 490-1946-1-ND 53.82 318.05 = 490-1946-2-ND 500 440.37_ | GRM55ER71E156MA01L 
X5R 6.3 100UF +10% 3.2 490-1947-1-ND 133.00 785.92 = 490-1947-2-ND 300 652.91 | GRM55FR60J107KA01L 
100 A7UF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 35.30 208.59 601.69 490-1948-2-ND 1,000 577.62 | GRM55RF52A474ZA01L 
ysv -68UF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 67.40 398.26 1148.81 490-1949-2-ND 1,000 1102.86 | GRM55RF52A684ZD01L 
50 3.3uF +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 102.70 606.84 1750.50 490-1950-2-ND 1,000 1680.48 | GRM55RF51H335ZD01L 
4.7uF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 125.57 741.98 2140.31 490-1951-2-ND 1,000 2054.70 | GRM55RF51H475ZD01L 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard Recognized Type GD (Y3) RoHS 
7 


Ope +O j= 


W Standard Recognition Features: 
pk I = Standard Status of Recognition Rated * New monolithic ‘Structure for small, high capacitance capable 
|r No. Class Type GD Voltage of operating at high voltage levels. * Type GD can be used 
SEMKO EN132400 Y3 © "”AC250V as a Y3-class capacitor ¢ Available for equipment based on 
SOV (rms) | |EC/EN60950 and UL1950 * 125°C guaranteed * Only for 
Dimensions Applications reflow soldering * The low-profile type (thickness: 1.5mm max.) 
ia i 7 (rmaneaten is available for use on thinner type equipment 
ode: © Switching Power Network Devices Applications: 
1808 4.5 2.0 0.3 i i 
1812 4 32 03 Size Supplies suchjasiel Modem ¢ For use on line filters and couplings for DAA modems without 
5 i 4.5 x 3.2mm and under = © transformers ° Line filters for information equipment 
Size WV Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
100pF +10% 1.5 490-3483-1-ND 11.65 68.84 198.56 490-3483-2-ND 2,000 | 191.00/M | GA3842QR7GD101KWO1L 
150pF +10% 1.5 11.65 68.84 198.56 490-3484-2-ND 2,000 | 191.00/M | GA3842QR7GD151KWO1L 
220pF +10% 1.5 11.65 68.84 198.56 490-3485-2-ND 2,000 | 191.00/M | GA3842QR7GD221KWO1L 
1808 X7R 250 330pF +10% 1.5 11.65 68.84 198.56 490-3486-2-ND 2,000 | 191.00/M | GA3842QR7GD331KWO1L 
470pF +10% 15 11.65 68.84 198.56 490-3487-2-ND 2,000 | 191.00/M | GA3842QR7GD471KWO1L 
680pF +10% 1.5 12.20 72.09 207.94 490-3488-2-ND 2,000 | 200.00/M | GA3842QR7GD681KWO1L 
1000pF +10% 1.5 12.20 72.09 207.94 490-3489-2-ND 2,000 | 200.00/M | GA3842QR7GD102KWO1L 
1500pF +10% 1.5 12.20 72.09 207.94 490-3490-2-ND 2,000 | 200.00/M | GA3842QR7GD152KWO1L 
1800pF +10% 15 15.83 93.54 269.81 490-3491-2-ND 1,000 259.00 | GA3843QR7GD182KWO1L 
1812 X7R 250 2200pF +10% 1.5 490-3492-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3492-2-ND 1,000 259.00 | GA343QR7GD222KWO01L 
4700pF +10% 2.0 490-3493-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3493-2-ND 1,000 259.00 | GA3843DR7GD472KWO1L 


Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard Recognized Type GF (Y2) 


ae 


Standard Recognition 
AS TS mailcalng Status of Recognition Features: 
L Wy Type GF ¢ New monolithic structure for small, high capacitance capable 
Standard Size: 4.5 x Size: 5.7 x Rated of operating at high voltage levels. * Type GF can be used as 
Ir No. Class 2.0mm 2.8mm and over Voltage a Y2-class capacitor »* Available for equipment based on IEC/ 
© EN60950 and UL1950. The GA352/355 types are available for 
UL UL1414_— | Xt, ¥2 6 © AC250V | — equipment based on IEC/EN60065, UL1492, and UL6500 » 125°C 
Dimensions SEMKO | EN132400 Y2 (r.m.s.) guaranteed » Only for reflow soldering * The low-profile type. 
Size (mm) Applications Fit for use on thinner type equipment 
a L wy bZ en Communication Applications: 
ue08 ao eo O38 Size Bee id reer eM ces For use on line filters and couplings for DAA modems without 
2211 5.7 2.8 0.3 ro) transformers * Use on line filters for information equipment 
4.5 x 2.0mm = ¢ Use as Y capacitor or X capacitor for various switching power 
Recs a 5.0 0.8 5.7 x 2.8mm and over i) 9 supplies (GA352/355 types only) 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
10pF +5% 2.0 490-3459-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3459-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF100JY02L 
SL 12pF +5% 2.0 490-3460-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3460-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF120JY02L 
1808 (JIS) 250 15pF +5% 2.0 490-3461-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3461-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF150JY02L 
18pF +5% 2.0 490-3462-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3462-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF180JY02L 
22pF +5% 2.0 490-3463-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3463-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF220JY02L 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors type eF (cont) 


Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
27pF +5% 2.0 490-3464-1-ND 17.09 101.01 291.38 490-3464-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF270JY02L 
33pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3465-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF330JY02L 
SL 39pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3466-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF390JY02L 
(ul) 250 47pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3467-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF470JY02L 
S6pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3468-2-ND 2,000 | 280.00/M_| GA342D1XGF560JY02L 
1808 68pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3469-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF680JY02L 
82pF +5% 2.0 17.09 101.01 291.38 490-3470-2-ND 2,000 | 280.00/M | GA342D1XGF820JY02L 
100pF +10% 1.5 16.18 95.62 275.81 490-3471-2-ND 2,000 | 265.00/M | GA3842QR7GF101KWO1L 
X7R 250 150pF +10% 1.5 16.18 95.62 275.81 490-3472-2-ND 2,000 | 265.00/M | GA342QR7GF151KWO1L 
220pF +10% 2.0 19.95 117.91 340.13 490-3473-2-ND 2,000 | 327.00/M | GA342DR7GF221KW02L 
330pF +10% 2.0 19.95 117.91 340.13 490-3474. ID 2,000 | 327.00/M | GA342DR7GF331KW02L 
470pF +10% 1.5 20.23 119.54 344.81 490-3475-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF471KWO01L 
2011 X7R 250 680pF +10% 1.5 20.23 119.54 344.81 490-3476-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF681KWO01L 
1000pF +10% 1.5 490-3477-1-ND 20.23 119.54 344.81 490-3477-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF102KWO1L 
1500pF +10% 1.5 490-3478-1-ND 20.23 119.54 344.81 490-3478-2-ND 1,000 331.00 | GA352QR7GF152KWO01L 
1800pF +10% 1.5 490-3479-1-ND 25.87 152.88 441.00 490-3479-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF182KWO1L 
2200 X7R 250 2200pF +10% 1.5 490-3480-1-ND 25.87 152.88 441.00 490-3480-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF222KWO01L 
3300pF +10% 1.5 490-3481-1-ND 25.87 152.88 441.00 490-3481-2-ND 1,000 423.00 | GA355QR7GF332KWO01L 
4700pF +10% 2.0 490-3482-1-ND 35.59 210.28 606.56 490-3482-2-ND 1,000 582.00 | GA355DR7GF472KWO1L 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors High Frequency GQM Series [S Rots | 
: 
eal hdl na ere 
7 ‘ Features: 
; aa ad * HiQ and low ESR at VHF, UHF, Microwave 
Size ¢ Feature improvement, low power consumption for mobile telecommunication. (Base station, terminal, etc.) 
Code L Ww e 
-#—L—) fw o603_| 16 | 08 | 0.2~05]| Applications: 
IT 0805 2.0 | 1.25 | 0.2~0.7 High Frequency circuit (Mobile telecommunication, etc.) 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
5pF +25pF 0.8 490-3551-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3551-2-ND 183.00/M GQM1885C2AR50CB01D 
-75pF +25pF 0.8 490-3552-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3552-2-ND 183.00/M GQM1885C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.8 490-3553-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3553-2-ND 183.00/M GQM1885C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.8 490-3554-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3554-2-ND 183.00/M GQM1885C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.8 490-3555-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3555-2-ND 183.00/M GQM1885C2A2ROCB01D 
100 3.0pF +25pF 0.8 490-3556-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3556-2-ND 183.00/M GQM1885C2A3ROCB01D 
4.0pF +25pF 0.8 490-3557-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3557-2-ND 183.00/M GQM1885C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.8 490-3558-1-ND 11.19 66.11 190.69 490-3558-2-ND 183.00/M GQM1885C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.8 490-3559-1-ND 11.06 65.33 188.44 490-3559-2-ND 181.00/M GQM1885C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.8 490-3560-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3560-2-ND 195.00/M GQM1885C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.8 490-3561-1-ND 11.91 70.40 203.06 490-3561-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6ROCB01D 
6.2pF +25pF 0.8 490-3562. 11.91 70.40 203.06 490-3562-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.8 490-3563. 11.91 70.40 203.06 490-3563-2-ND 195.00/M GQM1885C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.8 490-3564. 13.09 77.35 = 223.13 490-3564-2-ND 214.00/M GQM1885C1H7ROCB01D 
0603 CoG 7.5pF +25pF 0.8 490-3565: 13.09 77.35 223.13 490-3565-2-ND 214.00/M GQM1885C1H7R5CB01D 
8.0pF +25pF 0.8 490-3566: 13.09 77.35 223.13 490-3566-2-ND 214.00/M GQM1885C1H8ROCB01D 
8.2pF +25pF 0.8 490-3567-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3567-2-ND 214.00/M GQM1885C1H8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.8 490-3568-1-ND 13.09 77.35 223.13 490-3568-2-ND 214.00/M GQM1885C1H9ROCBO1D 
9.1pF +25pF 0.8 490-3569-1-ND 13.09 77.35 = 223.13 490-3569-2-ND 214.00/M GQM1885C1H9R1CB01D 
10pF 45% 0.8 490-3570-1-ND 12.13 71.70 206.81 490-3570-2-ND 199.00/M GQM1885C1H100JB01D 
12pF 45% 0.8 490-3571-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3571-2-ND 259.00/M GQM1885C1H120JB01D 
15pF 45% 0.8 490-3572-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3572-2-ND 259.00/M GQM1885C1H150JB01D 
18pF 45% 0.8 490-3573-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3573-2-ND 259.00/M GQM1885C1H180JB01D 
50 20pF 45% 0.8 490-3574-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3574-2-ND 261.00/M GQM1885C1H200JB01D 
22pF 45% 0.8 490-3575: 15.83 93.54 269.81 490-3575-2-ND 259.00/M GQM1885C1H220JB01D 
27pF 45% 0.8 490-3576: 16.97 100.30 289.31 490-3576-2-ND 278.00/M GQM1885C1H270JB01D 
33pF 45% 0.8 490-3577. 16.97 100.30 289.31 490-3577-2-ND 278.00/M GQM1885C1H330JB01D 
39pF 45% 0.8 490-3578: 16.97 100.30 289.31 490-3578-2-ND 278.00/M GQM1885C1H390JB01D 
47pF 45% 0.8 490-3579: 16.97 100.30 289.31 490-3579-2-ND 278.00/M GQM1885C1H470JB01D 
56pF 45% 0.8 490-3580-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3580-2-ND 278.00/M GQM1885C1H560JB01D 
68pF 45% 0.8 490-3581-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3581-2-ND 278.00/M GQM1885C1H680JB01D 
82pF +5% 0.8 490-3582-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3582-2-ND 278.00/M GQM1885C1H820JB01D 
100pF 45% 0.8 490-3583-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3583-2-ND 278.00/M GQM1885C1H101JB01D 
5pF +25pF 0.85 490-3584-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3584-2-ND 236.00/M GQM2195C2AR50CB01D 
-75pF +25pF 0.85 490-3585-1-ND 14.41 85.15 245.63 490-3585-2-ND 236.00/M GQM2195C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.85 490-3586-1-ND 14.27 84.31 243.19 490-3586-2-ND 233.00/M GQM2195C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.85 490-3587. 14.27 84.31 243.19 490-3587-2-ND 233.00/M GQM2195C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.85 490-3588: 14.41 85.15 245.63 490-3588-2-ND 236.00/M GQM2195C2A2ROCB01D 
3.0pF +25pF 0.85 490-3589: 14.41 85.15 245.63 490-3589-2-ND 236.00/M GQM2195C2A3ROCB01D 
4.0pF +25pF 0.85 490-3590: 14.41 85.15 245.63 490-3590-2-ND 236.00/M GQM2195C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.85 490-3591 14.41 85.15 245.63 490-3591-2-ND 236.00/M GQM2195C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.85 490-3592-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3592-2-ND 253.00/M GQM2195C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.85 490-3593-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3593-2-ND 253.00/M GQM2195C2A5R6CB01D 
100 6.0pF +25pF 0.85 490-3594-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3594-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6ROCB01D 
6.2pF +25pF 0.85 490-3595-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3595-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.85 490-3596-1-ND 15.46 91.33 263.44 490-3596-2-ND 253.00/M GQM2195C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.85 490-3597-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3597-2-ND 278.00/M GQM2195C2A7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.85 490-3598-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3598-2-ND 278.00/M GQM2195C2A7R5CB01D 
8.0pF +25pF 0.85 490-3599-1-ND 16.97 100.30 289.31 490-3599-2-ND 278.00/M GQM2195C2A8ROCB01D 
0805 CoG 8.2pF +25pF 0.85 490-3600: 16.97 100.30 289.31 490-3600-2-ND 278.00/M GQM2195C2A8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.85 490-3601 16.97 100.30 289.31 490-3601-2-ND 278.00/M GQM2195C2A9ROCB01D 
9.1pF +25pF 0.85 490-3602 16.97 100.30 289.31 490-3602-2-ND 278.00/M GQM2195C2A9R1CB01D 
10pF 45% 0.85 490-3603. 15.96 94.32 272.06 490-3603-2-ND 261.00/M GQM2195C2A100JB01D 
12pF +5% 0.85 490-3604. 20.50 121.16 349.50 490-3604-2-ND 336.00/M GQM2195C2A120JB01D 
15pF +5% 0.85 490-3605-1-ND 20.65 122.01 351.94 490-3605-2-ND 338.00/M GQM2195C2A150JB01D 
18pF 45% 0.85 490-3606-1-ND 20.65 122.01 351.94 490-3606-2-ND 338.00/M GQM2195C2A180JB01D 
20pF 45% 0.85 490-3607-1-ND 24.19 142.94 412.31 490-3607-2-ND 261.00/M GQM2195C1H200JB01D 
22pF 45% 0.85 490-3608-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3608-2-ND 261.00/M GQM2195C1H220JB01D 
27pF 45% 0.85 490-3609-1-ND 15.96 94.32 272.06 490-3609-2-ND 261.00/M GQM2195C1H270JB01D 
33pF 45% 0.85 490-3610-1-ND 15.83 93.54 269.81 490-3610-2-ND 259.00/M GQM2195C1H330JB01D 
39pF +5% 0.85 490-3611-1-ND 31.00 183.17 528.38 490-3611-2-ND 507.00/M GQM2195C1H390JB01D 
50 47pF 45% 0.85 490-3612-1-ND 30.71 181.48 523.50 490-3612-2-ND 503.00/M GQM2195C1H470JB01D 
56pF 45% 0.85 490-3613-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3613-2-ND 542.00/M GQM2195C1H560JB01D 
68pF +5% 0.85 490-3614-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3614-2-ND 542.00/M GQM2195C1H680JB01D 
82pF 45% 0.85 490-3615-1-ND 33.13 195.78 564.75 490-3615-2-ND 542.00/M GQM2195C1H820JB01D 
100pF 45% 0.85 490-3616-1-ND 26.13 154.38 445.31 490-3616-2-ND 428.00/M GQM2195C1H101JB01D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1359 


TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors ——— 
Features: The use of Nickel (Ni) as material for both the capacitors offer a number of excellent features, including: Size | Dimensions (mm) | size | Dimensions (mm) << 
internal and external electrodes improves the solderability * Higher permissible ripple current values * Smaller case | Code L Ww e |Code| L WwW e T 
and heat resistance characteristics. This almost completely _ sizes relative to rated voltage * Improved reliability due to | 9402] 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.50 1 


eliminates migration and raises the level of reliability signif- higher insulation resistance and breakdown voltage 
icantly. Low equivalent series resistance (ESR) provides Operating Temperature Range: * COG: -55° ~ 125°C 0508125" [12:00 09051206; [)'8:20°|:1:60°/:0;50 
excellent noise absorption characteristics. Compared to * X7R: -55° ~ 125°C * X5R: -55° ~ 85°C * X5S: -55° ~ 85°C 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.35 | 1210 | 3.20 | 2.50 | 0.60 


tantalum or aluminum electrolytic capacitors, these ceramic »* Y5V: -30° ~ 85°C 0612 | 1.60 | 3.20 | 0.30 | 1812 | 4.50 | 3.20 | 0.90 e 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1.0pF 587-1149-1-ND 55 3.25 9.38 587-1149-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG010CP-F 
1.2pF 587-1150-1-ND 55 3.25 9.38 587-1150-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R2CP-F 
1.5pF 587-1151-1-ND 55 3.25 9.38 587-1151-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R5CP-F 
1.8pF 587-1152-1-ND 55 3.25 9.38 587-1152-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG1R8CP-F 
2.2pF +0.25pF 0.3 587-1153-1-ND 55 3.25 9.38 587-1153-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG2R2CP-F 
2.7pF 587-1154-1-ND 55 3.25 9.38 587-1154-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG2R7CP-F 
3.3pF 587-1155-1-ND 55 3.25 9.38 587-1155-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG3R3CP-F 
3.9pF 587-1156-1-ND 55 3.25 9.38 587-1156-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG3R9CP-F 
4.7pF 587-1157-1-ND 55 3.25 9.38 587-1157-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG4R7CP-F 
5.6pF 587-1158-1-ND 55 3.25 9.38 587-1158-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG5R6DP-F 
6.8pF +0.5pF 03 587-1159-1-ND 55 3.25 9.38 587-1159-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG6R8DP-F 
coG 8.2pF : , 587-1160-1-ND 55 3.25 9.38 587-1160-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG8R2DP-F 
(NPO) 25 10pF 587-1161-1-ND 55 3.25 9.38 587-1161-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG100DP-F 
12pF 587-1162-1-ND 55 3.25 9.38 587-1162-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG120JP-F 
15pF 587-1163-1-ND 55 3.25 9.38 587-1163-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG150JP-F 
18pF 587-1164-1-ND 55 3.25 9.38 587-1164-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG180JP-F 
22pF 587-1165-1-ND 55 3.25 9.38 587-1165-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG220JP-F 
0201 27pF 587-1166-1-ND 55 3.25 9.38 587-1166-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG270JP-F 
33pF 45% 03 587-1167-1-ND 55 3.25 9.38 587-1167-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG330JP-F 
39pF 2 7 587-1168-1-ND 55 3.25 9.38 587-1168-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG390JP-F 
47pF 587-1169-1-ND 55 3.25 9.38 587-1169-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063CG470JP-F 
56pF 587-1170-1-ND 55 3.25 9.38 587-1170-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG560JP-F 
68pF 587-1171-1-ND 55 3.25 9.38 587-1171-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG680JP-F 
82pF 587-1172-1-ND 55 3.25 9.38 587-1172-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG820JP-F 
100pF 587-1173-1-ND 55 3.25 9.38 587-1173-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG101JP-F 
100pF 587-1174-1-ND 55 3.25 9.38 587-1174-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ101KP-F 
25 220pF +10% 03 587-1175-1-ND 55 3.25 9.38 587-1175-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063BJ221KP-F 
470pF . 587-1176-1-ND 55 3.25 9.38 587-1176-2-ND 15,000 9.00/M TMK063BJ471KP-F 
1000pF 587-1177-1-ND 55 3.25 9.38 587-1177-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ102KP-F 
2200pF 587-1178-1-ND 66 3.90 11.25 587-1178-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ222KP-F 
X5R 16 4700pF +10% 0.3 587-1179-1-ND 66 3.90 11.25 587-1179-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ472KP-F 
10000pF 587-1180-1-ND 88 5.20 15.00 587-1180-2-ND 15,000 14.00/M EMK063BJ103KP-F 
10 22000pF +10% 0.3 587-1181-1-ND -99 5.85 16.88 15,000 16.00/M LMKO063BJ223KP-F 
63 47000pF +10% 03 587-1182-1-ND 99 5.85 16.88 587-1182-2-ND 15,000 16.00/M JMK063BJ473KP-F 
-10UF : 587-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 587-1183-2-ND 15,000 18.00/M JMKO063BJ104KP-F 
22000pF 587-1184-1-ND 66 3.90 11.25 587-1184-2-ND 15,000 11.00/M JMK063F223ZP-F 
Y5V | &3 | azooope | *80%/-20% _ 587-1185-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1185-2-ND 15,000 | 11.00/M JMK063F473ZP-F 
0306 X5R 6.3 1.0uF +10% 0.8 587-1186-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1186-2-ND 4,000 63.00/M JWK107BJ105KA-T 
1.0pF 587-1187-1-ND 33 1.95 5.63 587-1187-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG010CW-F 
1.2pF 587-1188-1-ND 33 1.95 5.63 587-1188-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R2CW-F 
1.5pF 587-1189-1-ND 33 1.95 5.63 587-1189-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R5CW-F 
1.8pF 587-1190-1-ND 33 1.95 5.63 587-1190-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R8CW-F 
2.2pF 0.25% 0.5 587-1191-1-ND 33 1.95 5.63 10,000 5.00/M UMK105CG2R2CW-F 
2.7pF 587-1192-1-ND 33 1.95 5.63 587-1192-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R7CW-F 
3.3pF 587-1193-1-ND 33 1.95 5.63 587-1193-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R3CW-F 
3.9pF 587-1194-1-ND 33 1.95 5.63 587-1194-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R9CW-F 
4.7pF 587-1195-1-ND 33 1.95 5.63 587-1195-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG4R7CW-F 
5.6pF 587-1196-1-ND 33 1.95 5.63 587-1196-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG5R6DW-F 
6.8pF +0.5pF 05 587-1197-1-ND 33 1.95 5.63 587-1197-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG6R8DW-F 
8.2pF ‘ 7 587-1198-1-ND 33 1.95 5.63 587-1198-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG8R2DW-F 
10pF 587-1199-1-ND 33 1.95 5.63 587-1199-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG100DW-F 
12pF 587-1200-1-ND 33 1.95 5.63 587-1200-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG120JW-F 
coc 15pF 45% 0.5 587-1201-1-ND 33 1.95 5.63 10,000 5.00/M UMK105CG150JW-F 
(NPO) 50 18pF 587-1202-1-ND 33 1.95 5.63 587-1202-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG180JW-F 
22pF 587-1203-1-ND 33 1.95 5.63 587-1203-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG220JV-F 
27pF 587-1204-1-ND 33 1.95 5.63 587-1204-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG270JV-F 
33pF 587-1205-1-ND 33 1.95 5.63 587-1205-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG330JV-F 
39pF 587-1206-1-ND 33 1.95 5.63 587-1206-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG390JV-F 
47pF 587-1207-1-ND 33 1.95 5.63 587-1207-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG470JV-F 
56pF 587-1208-1-ND 33 1.95 5.63 587-1208-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG560JV-F 
68pF 587-1209-1-ND 33 1.95 5.63 587-1209-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG680JV-F 
82pF +5% 0.5 587-1210-1-ND 33 1.95 5.63 587-1210-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG820JV-F 
100pF 587-1211-1-ND 40 2.34 6.75 10,000 6.00/M UMK105CG101JV-F 
120pF 587-1212-1-ND 40 2.34 6.75 587-1212-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG121JV-F 
150pF 587-1213-1-ND 40 2.34 6.75 587-1213-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG151JV-F 
0402 180pF 587-1214-1-ND 40 2.34 6.75 587-1214-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG181JV-F 
220pF 587-1215-1-ND 40 2.34 6.75 587-1215-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG221 JV-F 
270pF 587-1216-1-ND 40 2.34 6.75 587-1216-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG271JV-F 
330pF 587-1217-1-ND 40 2.34 6.75 587-1217-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG331JV-F 
220pF 587-1218-1-ND 32 1.89 5.44 587-1218-2-ND 10,000 5.00/M UMK105BJ221KV-F 
50 470pF +10% 05 587-1219-1-ND 26 1.56 4.50 587-1219-2-ND 10,000 4.00/M UMK105BJ471KV-F 
1000pF : 587-1220-1-ND 25 1.50 4.31 587-1220-2-ND 10,000 4.00/M UMK105BJ102KV-F 
2200pF 587-1221-1-ND 26 1.56 4.50 10,000 4.00/M UMK105BJ222KV-F 
X7R 25 4700pF +10% 05 587-1222-1-ND 28 1.63 4.69 587-1222-2-ND 10,000 5.00/M TMK105BU472KV-F 
10000pF ° 587-1223-1-ND 25 1.50 4.31 587-1223-2-ND 10,000 4.00/M TMK105BJ103KV-F 
22000pF 587-1224-1-ND 24 1.43 4.13 587-1224-2-ND 10,000 4.00/M EMK105BJ223KV-F 
16 47000pF +10% 0.5 587-1225-1-ND 24 1.43 4.13 10,000 4.00/M EMK105BJ473KV-F 
-10UF 587-1451-1-ND NEW! 39 2.28 6.56 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-FR 
25 -10uF +10% 0.5 587-1456-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 587-1456-2-ND NEW! 10,000 7.00/M TMK105BJ104KV-F 
16 -10UF +10% 0.5 587-1226-1-ND 40 2.34 6.75 587-1226-2-ND 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-F 
-22UF +10% 0.5 587-1452-1-ND NEW! -99 5.85 16.88 587-1452-2-ND NEW! 10,000 16.00/M EMK105BJ224KV-F 
10UF 587-1227-1-ND 33 1.95 5.63 587-1227-2-ND 10,000 5.00/M LMK105BJ104KV-F 
.22UF 587-1228-1-ND 79 4.68 13.50 587-1228-2-ND 10,000 13.00/M LMK105BJ224KV-F 
10 ATUF #10% 0.5 587-1455-1-ND NEW! 1.05 6.18 17.81 587-1455-2-ND NEW! | 10,000 17.00/M LMK105BJ474KV-F 
X5R 1.0uF 587-1454-1-ND NEW! 2.15 12.68 36.56 587-1454-2-ND NEW! 10,000 35.00/M LMK105BJ105KV-F 
.22UF +10% 0.5 587-1229-1-ND 77 4.55 13.13 587-1229-2-ND 10,000 13.00/M JMK105BJ224KV-F 
A7UF +10% 0.5 587-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 587-1230-2-ND 10,000 18.00/M JMK105BU474KV-F 
6.3 1.0uF +10% 0.5 587-1231-1-ND 1.21 7.15 20.63 587-1231-2-ND 10,000 20.00/M JMK105BJ105KV-F 
2.2uF +20% 0.5 587-1453-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 587-1453-2-ND NEW! 10,000 90.00/M JMK105BJ225MV-F 
4.0 2.2uF +20% 0.5 587-1232-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1232-2-ND 10,000 90.00/M AMK105BJ225MV-F 
50 10000pF +80% / -20% 0.5 587-1233-1-ND 33 1.95 5.63 587-1233-2-ND 10,000 5.00/M UMK105F103ZV-F 
25 22000pF +80% / -20% 0.5 587-1234-1-ND 32 1.89 5.44 587-1234-2-ND 10,000 5.00/M TMK105F223ZV-F 
Y5V 16 10UF +80% / -20% 0.5 587-1235-1-ND 26 1.56 4.50 587-1235-2-ND 10,000 4.00/M EMK105F104ZV-F 
6.3 1.0uF +80% / -20% 0.5 77 4.55 13.13 587-1236-2-ND 10,000 13.00/M JMK105F1052ZV-F 
0508 X5R 6.3 4.7UF +10% 0.85 587-1237-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1237-2-ND 4,000 90.00/M JWK212BU475KD-T 
(Continued) 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1000pF +10% 08 587-1445-1-ND NEW! 3.73 22.04 63.56 | 587-1445-2-ND NEW! | 4,000 61.00/M HMK107JB102KA-T 
2200pF +10% 0.8 3.73 22.04 63.56 | 587-1447-2-ND NEW! | 4,000 61.00/M HMK107BJ222KA-T 
100 4700pF +10% 0.8 3.73 22.04 63.56 | 587-1449-2-ND NEW! | 4,000 61.00/M HMK107BJ472KA-T 
10000pF +10% 08 3.87 22.88 66.00 | 587-1446-2-ND NEW! | 4,000 63.00/M HMK107BJ103KA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1448-1-ND NEW! 3.87 22.88 66.00 _| 587-1448-2-ND NEW! | 4,000 63.00/M HMK107BJ223KA-T 
x7R_ [25 22000pF #10% 08 587-1238-1-ND 48 2.86 8.25 | 587-1238-2-ND 4,000 8.00/M TMK107BJ223KA-T 
47000pF =10% 08 587-1239-1-ND 55. 3.25. ~9.38 | 587-1239-2-ND 4,000 9.00/M EMK107BJ473KA-T 
16 AOUF +10% 08 28 1.63 4.69 | 587-1240-2-ND 4,000 5.00/M EMK107BJ104KA-T 
1.0uF +10% 0.8 587-1241-1-ND 88 5.20 15.00_| 587-1241-2-ND 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-TR 
10 1.0uF #10% 08 587-1242-1-ND 995.85 16.88 | 587-1242-2-ND 4,000 16.00/M LMK107BJ105KA-T 
50 AOuF #10% 0.8 587-1243-1-ND 663.90 11.25 | 587-1243-2-ND 4,000 11.00/M UMK107BJ104KA-T 
= 47000pF aos ae 587-1244-1-ND 4.95 29.25. 84.38 | 587-1244-2-ND 4,000 81.00/M GMK107BJ473KA-T 
1.0uF i 587-1437-1-ND NEW! 2.00 11.83 34.13_| 587-1437-2-ND NEW! | 4,000 33.00/M GMK107BJ105KA-T 
OuF 587-1245-1-ND “33.~«1<.95.~~«<5.63 | 587-1245 4,000 5.00/M TMK107BJ104KA-T 
22uF % 587-1246-1-ND 83 488 14.06 4,000 14.00/M TMK107BJ224KA-T 
25 ‘47UF 210% 0.8 121 7.15 20.63 4000 | 20.00M TMK107BJ474KA-T 
1.0uF 587-1248-1-ND 154 9.10 26,25 4,000 25.00/M TMK107BJ105KA-T 
6608 22uF 587-1249-1-ND 66. 3.90 11.25 4,000 171.00/M EMK107BJ224KA-T 
X5R AT pF 587-1250-1-ND 77 455 13.13 4,000 13.00/M EMK107BJ474KA-T 
16 1.0uF #10% 0.8 88 5.20 15.00 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-T 
2.2uF 587-1430-1-ND NEW! 2.53 14.95 43.13 _| 587-1430-2-ND NEW! | 4,000 41.00/M EMK107BJ225KA-T 
A7pF 587-1252-1-ND 77. 455 13.13 | 587-1252-2-ND 4,000 13.00/M LMK107BJ474KA-T 
10 4.7UF +10% 0.8 587-1441-1-ND NEW! 3.96 23.40 67.50 | 587-1441-2-ND NEW! | 4,000 65.00/M LMK107BJ475KA-T 
2.2UF 587-1253-1-ND 1.98 11.70 33.75 _| _587-1253-2-ND 4,000 32.00/M LMK107BJ225KA-T 
2.2uF H10% 08 587-1254-1-ND 165. 9.75 28.13 | 587-1254-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ225KA-T 
6.3 4.7UF +20% 08 587-1255-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1255-2-ND 4,000 40.00/M JMK107BJ475MA-T 
10yF +20% 0.8 587-1256-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1256-2-ND 4,000 | 216.00/M JMK107BJ106MA-T 
x5S__| 50 T.0uF £10% 08 587-1257-1-ND 1549.10 26.25 | 587-1257-2-ND 4,000 25.00/M UMK107C105KA-T 
50 AOuF £80% / -20% 08 587-1258-1-ND 50293 8.44 | 587-1258-2-ND 4,000 8.00/M UMK107F104ZA-T 
25 ATF £80% / -20% 08 587-1259-1-ND 462.73 7.88 4,000 8.00/M TMK107F474ZA-T 
22uF 587-1260-1-ND 44 260 7.50 4,000 7.00/M EMK107F224ZA-T 
ATUF 50 293 8.44 4,000 8.00/M EMK107F474ZA-T 
eV 16 1.0uF SOie 220% oe 587-1262-1-ND 44 260 7.50 4,000 7.00/M EMK107F105ZA-T 
2.2uF 587-1263-1-ND 99 5.85 16.88 4,000 16.00/M EMK107F225ZA-T 
A 1.0uF ; , 66 3.90 11.25 4,000 171.00/M LMK107F105ZA-T 
2.2uF #80% / -20% 0.8 587-1265-1-ND .99 5.85 16.88 4,000 16.00/M LMK107F225ZA-T 
osi2 |_xZR 10 2.2uF “10% 0.85 587-1266-1-ND 6.38__37.70 108.75 4,000 | 104.00/M LWK316BJ225KD-T 
X5R_ | 6.3 1OUF #10% 0.85 587-1267-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 587-1267-2-ND 4,000 | 180.00/M JWK316BJ106KD-T 
1000pF 0.85 587-1268-1-ND 4.07 24.05. 69.38 | 587-1268-2-ND 4,000 67.00/M QMK212BJ102KD-T 
630 2200pF +10% 0.85 587-1269-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 587-1269-2-ND 4,000 67.00/M QMK212BJ222KD-T 
4700pF 1.25 587-1270-1-ND 4.07 24.05 69.38_| 587-1270-2-ND 3,000 67.00/M QMK212BJ472KG-T 
259 | _10000pF ep 435 587-1271-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 587-1271-2-ND 3,000 67.00/M QMK212BJ103KG-T 
22000pF : 587-1272-1-ND 4.07 24.05 —_69.38_| 587-1272-2-ND 3,000 67.00/M QMK212BJ223KG-T 
10000pF 587-1273-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 587-1273-2-ND 3,000 65.00/M HMK212BJ103KG-T 
joo | 22000pF sie pe 587-1274-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1274-2-ND 3,000 70.00/M HMK212BJ223KG-T 
47000pF : 587-1275-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1275-2-ND 3,000 70.00/M HMK212BJ473KG-T 
AQUF 587-1276-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1276-2-ND 3,000 70.00/M HMK212BJ104KG-T 
22000pF 0.85 587-1277-1-ND 94. 5.53. 15.94 | 587-1277-2-ND 4,000 15.00/M UMK212BJ223KD-T 
X7R_ | 50 47000pF +10% 1.25 587-1278-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1278-2-ND 3,000 16.00/M UMK212BJ473KG-T 
AQUF 1.25 587-1279-1-ND 89 5.27 15.19 | 587-1279-2-ND 3,000 15.00/M UMK212BJ104KG-T 
35 T.0uF H0% 1.25 587-1438-1-ND NEW! 5.39 31.85 91.88 | 587-1438-2-ND NEW! | 3,000 88.00/M GMK212BJ105KG-T 
26 47000pF Hoe 0.85 587-1280-1-ND ‘85. 5.01. 14.44 | 587-1280-2-ND 4,000 14.00/M TMK212BJ473KD-T 
1.0uF 1.25 587-1281-1-ND 165 9.75 28.13 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-TR 
A7uF How 0.85 587-1282-1-ND 110 650 1875 | 587-1282-2-ND 4,000 18.00/M EMK212BJ474KD-T 
16 1.0uF 7 1.25 587-1283-1-ND 149 878 25.31 587-1283-2-ND 3,000 24.00/M EMK212BJ105KG-T 
2.2uF +10% 1.25 587-1431-1-ND NEW! 275 16.25 46.88 -ND NEW! | 3,000 45.00/M EMK212BJ225KG-TR 
T.0uF 0.85 587-1284-1-ND 121 7.15 20.63 | 587-1284-2-ND 4,000 20.00/M LMK212BJ105KD-T 
16 1.0uF ioe: 1.25 587-1285-1-ND 132 7.80 22.50 | 587-1285-2-ND 3,000 22.00/M LMK212BJ105KG-T 
2.2UF 1.25 587-1286-1-ND 171 10.08 29.06 | 587-1286-2-ND 3,000 28.00/M LMK212BJ225KG-T 
4.7UF 1.25 587-1442-1-ND NEW! 2.81 16.58 47.81 587-1442-2-ND NEW! | 3,000 46.00/M LMK212BJ475KG-TR 
50 22uF Hoe = 587-1287-1-ND 110 650 1875 | 587-1287-2-ND 3,000 18.00/M UMK212BJ224KG-T 
ATpF : 587-1288-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 587-1288-2-ND 3,000 52.00/M UMK212BJ474KG-T 
35 ATF H10% 1.25 1.65 9.75 28.13 | 587-1289-2-ND 3,000 27.00/M GMK212BJ474KG-T 
0805 A7uF 0.85 110 650 18.75 | 587-1290-2-ND 4,000 18.00/M TMK212BJ474KD-T 
25 1.0uF +10% 1.25 165 975 28.13 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-T 
2.2UF 1.25 587-1292-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1292-2-ND 3,000 50.00/M TMK212BJ225KG-T 
2.2UF 587-1293-1-ND 215 12.68 36.56 | 587-1293-2-ND 3,000 35.00/M EMK212BJ225KG-T 
16 4.7UF +10% 1.25 587-1294-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1294-2-ND 3,000 59.00/M EMK212BJ475KG-T 
10yF 587-1295-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1295-2-ND 3,000 | 108.00/M EMK212BJ106KG-T 
X5R 2.2uF 0.85 587-1296-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1296-2-ND 4,000 29.00/M LMK212BJ225KD-T 
4.7UF 0.85 587-1297-1-ND 275 16.25 46.88 | 587-1297-2-ND 4,000 45.00/M LMK212BJ475KD-T 
10 4.7UF 10% 1.25 587-1298-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1298-2-ND 3,000 40.00/M LMK212BJ475KG-T 
10uF 0.85 587-1299-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1299-2-ND 4,000 59.00/M LMK212BJ106KD-T 
10yF 1.25 587-1300-1-ND 3.85 22.75 65.63 _| 587-1300-2-ND 3,000 63.00/M LMK212BJ106KG-T 
a7UF =10% 0.85 587-1301-1-ND 3.08 18.20 52.50 4,000 50.00/M JMK212BJ475KD-T 
4.7UF +10% 1.25 587-1302-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1302-2-ND 3,000 36.00/M JMK212BJ475KG-T 
10yF +10% 1.25 587-1303-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1303-2-ND 3,000 99.00/M JMK212BJ106KG-T 
6.3 10uF +10% 0.85 587-1304-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1304-2-ND 4,000 54.00/M JMK212BJ106KD-T 
22uF +10% 1.25 587-1468-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 | 587-1468-2-ND NEW! | 3,000 | 243.00/M JMK212BJ226KG-T 
22uF +20% 1.25 587-1305-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1305-2-ND 3,000 _| 216.00/M JMK212BJ226MG-T 
22uF 0.85 587-1306-1-ND 94 5.53 15.94 | 587-1306-2-ND 4,000 15.00/M UMK212F224ZD-T 
50 ATpF £80% / -20% 1.25 587-1307-1-ND 1.32 7.80 2250 | 587-1307-2-ND 3,000 22.00/M UMK212F474ZG-T 
1.0uF 1.25 587-1308-1-ND 88 5.20 _15.00_| 587-1308-2-ND 3,000 14.00/M UMK212F105ZG-T 
16 2.2uF £80% 1 -20% 1.25 587-1309-1-ND 1327.80 22.50 | _587-1309-2-ND 3,000 22.00/M EMK212F225ZG-T 
Y5V 2.2UF 0.85 587-1310-1-ND 165 9.75 28.13 | 587-1310-2-ND 4,000 27.00/M LMK212F225ZD-T 
10 4.7UF £80% / -20% 1.25 587-1311-1-ND 143 845 24.38 | 587-1311-2-ND 3,000 23.00/M LMK212F475ZG-T 
10yF 1.25 587-1312-1-ND 275 16.25 46.88 | 587-1312-2-ND 3,000 45.00/M LMK212F106ZG-T 
63 a7UF er 0.85 587-1313-1-ND 165. 9.75 28.13 | 587-1313-2-ND 4,000 27.00/M JMK212F475ZD-T 
; 10yF 1.25 587-1314-1-ND 198 11.70 33.75 | 587-1314-2-ND 3,000 32.00/M JMK212F106ZG-T 
000pF 587-1315-1-ND 5.97 35.30 101.81 587-1315-2-ND 3,000 98.00/M SMK316BJ102KF-T 
a0 2200pF Pre 448 587-1316-1-ND 5.97 35.30 101.81 3,000 98.00/M SMK316BJ222KF-T 
4700pF : 587-1317-1-ND 5.97 35.30 101.81 3,000 98.00/M SMK316BJ472KF-T 
10000pF 587-1318-1-ND 5.97 35.30 101.81 3,000 98.00/M SMK316BJ103KF-T 
259 | 470000F 08: a 587-1319-1-ND 6.38 37.70 108.75 2,000 | 104.00/M QMK316BJ473KL-T 
AOU : 587-1320-1-ND 6.71 39.65 114.38 2,000 | 110.00/M QMK316BJ104KL-T 
1206 | x7R 47000pF 587-1321-1-ND 6.16 36.40 105.00 2,000 | 101.00/M HMK316BJ473KL-T 
AQUF 587-1322-1-ND 6.27 37.05 106.88 2,000 | 103.00/M HMK316BJ104KL-T 
100 (22UF #10% 1.6 587-1323-1-ND 7.04 41.60 120.00 2,000 | 115.00/M HMK316BJ224KL-T 
ATpF 587-1450-1-ND NEW! 8.25 48.75 140.63 | 587-1450-2-ND NEW! | 2,000 | 135.00/M HMK316BJ474KL-T 
sO 22uF Hox - 587-1324-1-ND 3.08 18.20. 52.50 | 587-1824-2-ND 2,000 50.00/M UMK316BJ224KL-T 
ATpF z 587-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1925-2-ND 2,000 50.00/M UMK316BJ474KL-T 
35 T.OuF #10% 16 587-1326-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1326-2-ND 2,000 58.00/M GMK316BJ105KL-T 
(Continued) 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.22UF 1.15 587-1327-1-ND 2.20 13.00 37.50 587-1327-2-ND 3,000 36.00/M TMK316BJ224KF-T 
25 1.0uF 5 1.6 587-1328-1-ND 3.44 20.35 58.69 2,000 56.00/M TMK316BJ105KL-T 
2.2uUF #10% 1.6 3.60 21.26 61.31 2,000 59.00/M TMK316BJ225KL-T 
4.7uF 1.6 15.95 94.25 271.88 2,000 261.00/M TMK316BJ475KL-TR 
X7R 2.2uUF 3.52 20.80 60.00 2,000 58.00/M EMK316BJ225KL-T 
16 4.7uF +10% 1.6 3.63 21.45 61.88 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-TR 
10uF 587-1432-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 2,000 108.00/M EMK316BJ106KL-TR 
10 4.7uF 10% 16 587-1332-1-ND 3.63 21.45 61.88 2,000 59.00/M LMK316BJ475KL-T 
10uF 7 587-1333-1-ND 4.18 24.70 71.25 587-1333-2-ND 2,000 68.00/M LMK316BJ106KL-TR 
6.3 22uF +20% 1.6 587-1334-1-ND 14.30 84.50 243.75 587-1334-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-TR 
630 22000pF +10% 1.6 6.71 39.65 114.38 587-1335-2-ND 2,000 110.00/M SMK316BJ223KL-T 
1pF +10% 0.85 587-1434-1-ND NEW! 3.04 17.94 51.75 587-1434-2-ND NEW! 4,000 50.00/M TMK316BJ105KD-T 
25 4.7UF +10% 1.6 587-1336-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1336-2-ND 2,000 92.00/M TMK316BJ475KL-T 
10uF +10% 1.6 587-1337-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1337-2-ND 2,000 99.00/M TMK316BJ106KL-T 
4.7uF +10% 1.6 587-1338-1-ND 3.63 21.45 61.88 587-1338-2-ND 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-T 
16 10uF +10% 1.6 587-1339-1-ND 4.85 28.67 82.69 587-1339-2-ND 2,000 79.00/M EMK316BJ106KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1433-1-ND NEW! 28.60 169.00 487.50 587-1433-2-ND NEW! 2,000 468.00/M EMK316BJ226ML-T 
1206 4.7uF +10% 0.85 587-1340-1-ND 3.41 20.15 58.13 587-1340-2-ND 4,000 56.00/M LMK316BJ475KD-T 
10uF +10% 0.85 587-1341-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1341-2-ND 4,000 72.00/M LMK316BJ106KD-T 
X5R 10 10uF +10% 1.6 587-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1342. 2,000 63.00/M LMK316BJ106KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1343-1-ND 13.20 78.00 225.00 587-1343. 2,000 216.00/M LMK316BJ226ML-T 
10uF 1.15 587-1344-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1344. 3,000 66.00/M JMK316BJ106KF-T 
10uF +10% 0.85 587-1345-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1345: 4,000 74.00/M JMK316BJ106KD-T 
10uF 1.6 587-1346-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1346. 2,000 72.00/M JMK316BJ106KL-T 
6.3 22uF +10% 1.6 587-1467-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 587-1467. 2,000 234.00/M JMK316BJ226KL-T 
22uF +20% 1.6 587-1347-1-ND 14.30 84.50 243.75 587-1347. 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-T 
47uF +20% 1.6 587-1348-1-ND 27.50 162.50 468.75 587-1348: 2,000 450.00/M JMK316BJ476ML-T 
4.0 100uF +20% 1.6 587-1349-1-ND 60.50 357.50 = 587-1349-2-ND 2,000 990.00/M AMK316BJ107ML-T 
X5S 25 10uF +10% 1.6 587-1350-1-ND 7.59 44.85 129.38 587-1350-2-ND 2,000 124.00/M TMK316C106KL-T 
50 2.2uUF +80% / -20% 1.25 587-1351-1-ND 3.30 19.50 56.25 3,000 54.00/M UMK316F225ZG-T 
35 10uF +80% / -20% 1.6 587-1352-1-ND 3.52 20.80 60.00 587-1352-2-ND 2,000 58.00/M GMK316F106ZL-T 
25 10uF +80% / -20% 1.6 587-1353-1-ND 2.53 14.95 43.13 587-1353-2-ND 2,000 41.00/M TMK316F106ZL-T 
Y5V 16 10uF +80% / -20% 1.6 587-1354-1-ND 2.53 14.95 43.13 587-1354-2-ND 2,000 41.00/M EMK316F106ZL-T 
10 10uF 480% / -20% 1.15 587-1355-1-ND 2.42 14.30 41.25 587-1355-2-ND 3,000 40.00/M LMK316F106ZF-T 
22uF 1.6 587-1356-1-ND hal: 42.25 121.88 587-1356-2-ND 2,000 117.00/M LMK316F226ZL-T 
6.3 10uF +80% / -20% 0.85 587-1357-1-ND 2.53 14.95 43.13 587-1357-2-ND 4,000 41.00/M JMK316F106ZD-T 
630 22000pF +10% 1.9 587-1358-1-ND 10.12 59.80 172.50 587-1358-2-ND 2,000 166.00/M SMK325BJ223KN-T 
47000pF 1.9 587-1359-1-ND 9.90 58.50 168.75 587-1359-2-ND 2,000 162.00/M QMK325BJ473KN-T 
250 10UF +10% 1.9 587-1360-1-ND 10.67 63.05 181.88 2,000 175.00/M QMK325BJ104KN-T 
-22UF 1.9 587-1361-1-ND 11.33 66.95 193.13 2,000 185.00/M QMK325BJ224KN-T 
10UF 1:15. 587-1362-1-ND 9.57 56.55 163.13 2,000 157.00/M HMK325BJ104KF-T 
1400 .22UF +10% 1.9 587-1363-1-ND 12.10 71.50 206.25 2,000 198.00/M HMK325BJ224KN-T 
A7UF 1.9 587-1364-1-ND 12.10 71.50 206.25 2,000 198.00/M HMK325BJ474KN-T 
X7R 1.0uF 1.9 587-1365-1-ND 12.65 74.75 215.63 2,000 207.00/M HMK325BJ105KN-T 
50 1.0uF +10% 1.5 587-1366-1-ND 5.50 32.50 93.75 2,000 90.00/M UMK325BJ105KH-T 
1.0uF +10% 0.85 587-1367-1-ND 4.29 25.35 73.13 2,000 70.00/M TMK325BJ105KD-T 
25 2.2UF +10% 1.5 587-1368-1-ND 5.28 31.20 90.00 587-1368-2-ND 2,000 86.00/M TMK325BU225KH-T 
10uF +20% 2.5 587-1369-1-ND 16.50 97.50 = 587-1369-2-ND 500 135.00 TMK325BJ106MM-TR 
16 22uF +20% 2.5 587-1435-1-ND NEW! 19.80 117.00 = 587-1435-2-ND NEW! 500 162.00 EMK325BJ226MM-TR 
10 10uF +10% 1.9 587-1370-1-ND 9.90 58.50 168.75 587-1370-2-ND 2,000 162.00/M LMK325BJ106KN-T 
10uF +20% 1.9 587-1469-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 587-1469-2-ND NEW! 2,000 162.00/M LMK325BJ106MN-T 
630 47000pF +10% 1.9 587-1371-1-ND 10.12 59.80 172.50 2,000 166.00/M SMK325BJ473KN-T 
35 2.2uUF +10% 1.9 587-1372-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1372-2-ND 2,000 99.00/M GMK325BJ225KN-T 
10uF +10% 1.9 587-1439-1-ND NEW! 6.05 91.65 264.38 587-1439-2-ND NEW! 2,000 254.00/M GMK325BJ106KN-T 
4.7UF +10% 1.9 587-1373-1-ND 6.60 39.00 112.50 587-1373-2-ND 2,000 108.00/M TMK325BU475KN-T 
10uF +10% 0.85 587-1444-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 587-1444-2-ND NEW! 2,000 225.00/M TMK325BJ106KD-T 
25 10uF +20% 25 587-1374-1-ND 16.50 97.50 = 587-1374-2-ND 500 135.00 TMK325BJ106MM-T 
10uF +20% 1.9 587-1375-1-ND 9.90 58.50 168.75 587-1375: 2,000 162.00/M TMK325BJ106MN-T 
10uF +10% 1.9 587-1376-1-ND 9.90 58.50 168.75 587-1376: 2,000 162.00/M EMK325BJ106KN-T 
10uF +10% 0.85 8.80 52.00 150.00 587-1377. 2,000 144.00/M EMK325BJ106KD-T 
16 10uF +20% 1.9 9.90 58.50 168.75 587-1470: 2,000 162.00/M EMK325BJ106MN-T 
1210 22uF +20% 25 19.80 117.00 = 587-1378. 500 162.00 EMK325BJ226MM-T 
47uF +20% 2.5 39.60 234.00 _ 587-1436: 500 324.00 EMK325BJ476MM-T 
X5R 4.7uF +10% 0.85 6.60 39.00 112.50 587-1379. 2,000 108.00/M LMK325BJ475KD-T 
10uF +20% 0.85 7.70 45.50 131.25 587-1380: 2,000 126.00/M LMK325BJ106MD-T 
10 22uF +20% 25 587-1381-1-ND 17.60 104.00 = 587-1381-2-ND 500 144.00 LMK325BJ226MM-T 
22uF +20% 2.0 Max. 587-1382-1-ND 19.80 117.00 337.50 587-1382-2-ND 2,000 324.00/M LMK325BJ226MY-T 
47uF +20% 2.5 34.10 201.50 = 587-1383-2-ND 500 279.00 LMK325BJ476MM-T 
22uF +10% 2.5 587-1471-1-ND NEW! 18.70 110.50 _ 587-1471-2-ND NEW! 500 153.00 JMK325BJ226KM-T 
22uF +20% 25 587-1384-1-ND 18.70 110.50 = 587-1384-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226MM-T 
22uF +20% 2.0 Max. 587-1385-1-ND 13.20 78.00 225.00 587-1385-2-ND 2,000 216.00/M JMK325BJ226MY-T 
6.3 47uF +20% 1.9 587-1440-1-ND NEW! 38.50 227.50 656.25 587-1440-2-ND NEW! 2,000 630.00/M JMK325BJ476MN-T 
47uF +20% 2.5 587-1386-1-ND 38.50 227.50 = 587-1386-2-ND 500 315.00 JMK325BJ476MM-T 
100uF +20% 25 587-1387-1-ND 66.00 390.00 = 587-1387-2-ND 500 540.00 JMK325BJ107MM-T 
100uF +20% 2.0 Max. 587-1388-1-ND 55.00 325.00 = 587-1388-2-ND 2,000 900.00/M JMK325BJ107MY-T 
50 4.7uF +80% / -20% 15 587-1389-1-ND 6.60 39.00 112.50 587-1389-2-ND 2,000 108.00/M UMK325F475ZH-T 
35 10uF +80% / -20% 1.5 587-1391-1-ND 7.15 42.25 121.88 587-1391 2,000 117.00/M GMK325F106ZH-T 
25 10uF +80% / -20% 1.5 587-1393-1-ND 5.28 31.20 90.00 587-1393. 2,000 86.00/M TMK325F106ZH-T 
16 4.7UF +10% 1.9 587-1392-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1392. 2,000 112.00/M EMK325BJ475KN-T 
Y5V 22uF +80% / -20% 1.9 587-1390-1-ND 6.60 39.00 112.50 587-1390. 2,000 108.00/M EMK325F226ZN-T 
10 10uF +80% / -20% 1.15 587-1394-1-ND 10.45 61.75 178.13 587-1394. 2,000 171.00/M LMK325F106ZF-T 
22uF 1.9 587-1395-1-ND 8.25 48.75 140.63 587-1395: 2,000 135.00/M LMK325F226ZN-T 
6.3 47uF 480% / -20% 1.9 587-1396-1-ND 16.50 97.50 281.25 587-1396: 2,000 270.00/M JMK325F476ZN-T 
7 100uF 2.5 587-1397-1-ND 39.60 234.00 = 587-1397. 500 324.00 JMK325F107ZM-T 
630 47000pF +10% 2.5 587-1398-1-ND 20.30 119.93 _ 587-1398-2-ND 500 166.00 SMK432BJ473KM-T 
10UF 587-1399-1-ND 23.65 139.75 = 587-1399-2-ND 500 193.50 QMK432BJ104KM-T 
250 .22UF +10% 2.5 587-1400-1-ND 23.65 139.75 — 587-1400-2-ND 500 193.50 QMK432BJ224KM-T 
X7R A7UF 587-1401-1-ND 25.30 149.50 = 587-1401-2-ND 500 207.00 QMK432BJ474KM-T 
ATUF 587-1402-1-ND 21.34 = 126.10 = 587-1402-2-ND 500 174.50 HMK432BJ474KM-T 
100 1.0uF +10% 25 587-1403-1-ND 22.55 133.25 = 587-1403-2-ND 500 166.00 HMK432BJ105KM-T 
2.2uUF 587-1404-1-ND 23.98 141.70 = 587-1404-2-ND 500 196.00 HMK432BJ225KM-T 
630 -10UF +10% 2.5 587-1405-1-ND 22.55 133.25 = 587-1405-2-ND 500 184.50 SMK432BJ104KM-T 
25 10uF +20% 2.5 587-1406-1-ND 26.40 156.00 _ 587-1406-2-ND 500 216.00 TMK432BJ106MM-T 
1812 16 22uF +20% 2.5 587-1407-1-ND 22.00 130.00 = 587-1407-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226MM-T 
X5R 22uF +10% 2.5 587-1472-1-ND NEW! 22.00 130.00 = 587-1472-2-ND NEW! 500 180.00 EMK432BJ226KM-T 
10 22uF +20% 25 587-1408-1-ND 20.90 123.50 = 500 171.00 LMK432BJ226MM-T 
6.3 47uF 420% 2.5 587-1409-1-ND 88.00 520.00 = 500 720.00 JMK432BJ476MM-T 
° 100uF 3.2 587-1410-1-ND 104.50 617.50 = 500 855.00 JMK432BJ107MU-T 
50 10uF +20% 2.5 587-1411-1-ND 19.80 117.00 = 500 162.00 UMK432C106MM-T 
X5S 25 22uF 420% 25 587-1412-1-ND 40.15 237.25 = 500 328.50 TMK432C226MM-T 
47uF : 587-1413-1-ND 63.80 377.00 i 500 522.00 TMK432C476MM-T 
YsV 10 47uF +80% / -20% 2.5 587-1414-1-ND 33.00 195.00 = 500 270.00 LMK432F476ZM-T 
6.3 100uF +80% / -20% 2.5 587-1415-1-ND 55.00 325.00 _ 587-1415-2-ND 500 450.00 JMK432F107ZM-T 
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TAIYO YUDEN 


High Frequency Multilayer Ceramic Chip Capacitors 19 eS 
— 
Features: Q-values in the high-frequency range (1 GHz+) are excellent compared to other Applications: Suitable for those high-frequency applications in which a capacitor with both a 0.5 
types of multilayer capacitors. The 1005 (0402) case size is designed for high density high Q-value and small size is required, such as portable communications and other wireless 
mounting and weight reduction in various applications. applications: VCO, TCXO, etc. Adjustment of characteristics in high-frequency circuits. 
Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C [710.25 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 10,000 Part No. 
0.3pF 587-1000-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1000-2-ND 27.00/M UVK105CHOR3BW-F 
0.4pF 587-1001-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1001-2-ND 27.00/M UVK105CHOR4BW-F 
0.5pF +0.1pF 587-1002-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1002-2-ND 27.00/M UVK105CHORSBW-F 
0.6pF 587-1003-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1003-2-ND 27.00/M UVK105CHOR6BW-F 
0.7pF 587-1004-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1004-2-ND 27.00/M UVK105CHOR7BW-F 
0.8pF 587-1005-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1005-2-ND 27.00/M UVK105CHOR8BW-F 
0.9pF 587-1006-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1006-2-ND 27.00/M UVK105CHOR9BW-F 
1.0pF +0.1pF 587-1007-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1007-2-ND 27.00/M UVK105CH010BW-F 
1.1pF 587-1008-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1008-2-ND 27.00/M UVK105CH1R1BW-F 
1.2pF 587-1009-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1009-2-ND 27.00/M UVK105CH1R2BW-F 
1.3pF 587-1010-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1010-2-ND 27.00/M UVK105CH1R3BW-F 
1.5pF 587-1011-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1011-2-ND 27.00/M UVK105CH1R5BW-F 
0402 CoG 50 1.6pF +0.1pF 587-1012-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1012-2-ND 27.00/M UVK105CH1R6BW-F 
1.8pF 587-1013-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1013-2-ND 27.00/M UVK105CH1R8BW-F 
2.0pF 587-1014-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1014-2-ND 27.00/M UVK105CHO20BW-F 
2.2pF 587-1015-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1015-2-ND 27.00/M UVK105CH2R2JW-F 
2.4pF 587-1016-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1016-2-ND 27.00/M UVK105CH2R4JW-F 
2.7pF +5% 587-1017-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1017-2-ND 27.00/M UVK105CH2R7JW-F 
3.0pF 587-1018-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1018-2-ND 27.00/M UVK105CHO30JW-F 
3.3pF 587-1019-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1019-2-ND 27.00/M UVK105CH3R3JW-F 
3.6pF 587-1020-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1020-2-ND 27.00/M UVK105CH3R6JW-F 
3.9pF 587-1021-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1021-2-ND 27.00/M UVK105CH3R9JW-F 
4.3pF 45% 587-1022-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1022-2-ND 27.00/M UVK105CH4R3JW-F 
4.7pF 587-1023-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1023-2-ND 27.00/M UVK105CH4R7JW-F 
5.1pF 587-1024-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1024-2-ND 27.00/M UVK105CH5R1JW-F 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays 2 Elements 4 Elements 
Features: A: - a Dimensions (mm) 
Patios ia is nickel for increased cost performance and reliability Type (Size Code) L Ww E1 E2 P 
Communication Equipment: Mobile Phones, PHS, Cordless Phones, etc. (2k110 (0504) 1.37 1.00 + 0.08 0.36 0.20 0.64 
Operating Temperature Range: (2K212 (0805) 2.00 1.25 +0.10 0.50 0.25 1.00 
* COG: -55° ~ 125°C (4K212 (0805) 2.00 1.25 + 0.10 0.25 0.25 0.50 
S Aree 128 [4K3t6 (1206) | 3.20 | 1.60+0.15 | 0.40 | 0.30 | 0.80 
* X5R: -55° ~ 85°C “ : : i : : 
Size wv Dimension T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
2 Elements 
10pF +1pF 0.6 587-1025-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1025-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG100FB-T 
15pF 587-1026-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1026-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG150KB-T 
22pF 587-1027-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1027-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG220KB-T 
CoG 50 33pF +10% 06 587-1028-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1028-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG330KB-T 
47pF ‘ 587-1029-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1029-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG470KB-T 
68pF 587-1030-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1030-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG680KB-T 
100pF 587-1031-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1031-2-ND 4,000 27.00/M U2K110CG101KB-T 
0504 10000pF 587-1032-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1032-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ103KB-T 
25 22000pF +10% 0.6 587-1033-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1033-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ223KB-T 
X7R AQUF 587-1034-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1034-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ104KB-T 
16 47000pF +10% 06 587-1035-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1035-2-ND 4,000 29.00/M E2K110BJ473KB-T 
-10uF : 587-1036-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1036-2-ND 4,000 29.00/M E2K110BJ104KB-T 
10 .22UF +10% 0.6 587-1037-1-ND 3.05 18.01 51.94 587-1037-2-ND 4,000 50.00/M L2K110BJ224KB-T 
X5R A7TUF 0.8 587-1038-1-ND 3.52 20.80 60.00 587-1038-2-ND 4,000 58.00/M L2K110BJ474KA-T 
63 1.0UF +10% 08 587-1039-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1039-2-ND 4,000 70.00/M J2K110BJ105KA-T 
7 2.2uF é 587-1040-1-ND 7.26 42.90 123.75 587-1040-2-ND 4,000 119.00/M J2K110BJ225KA-T 
25 1.0UF 587-1041-1-ND 6.60 39.00 112.50 587-1041-2-ND 4,000 108.00/M T2K212BJ105KD-T 
0805 X5R 16 1.0uF +10% 0.85 587-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1042-2-ND 4,000 99.00/M E2K212BJ105KD-T 
10 1.0uF " 587-1043-1-ND 4.18 24.70 71.25 587-1043-2-ND 4,000 68.00/M L2K212BJ105KD-T 
6.3 2.2uF 587-1044-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1044-2-ND 4,000 101.00/M J2K212BJ225KD-T 
4 Elements 
25 A0UF +10% 0.85 587-1045-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1045-2-ND 4,000 74.00/M T4K212BJ104KD-T 
16 0UF 3 587-1046-1-ND 3.74 22.10 63.75 587-1046-2-ND 4,000 61.00/M E4K212BJ104KD-T 
0805 X5R 10 .22UF 10% 0.85 587-1047-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1047-2-ND 4,000 85.00/M L4K212BJ224KD-T 
A7UF = 587-1048-1-ND 8.03 47.45 136.88 587-1048-2-ND 4,000 131.00/M L4K212BJ474KD-T 
6.3 1.0uF +10% 0.85 587-1049-1-ND 9.52 56.23 162.19 587-1049-2-ND 4,000 156.00/M J4K212BJ105KD-T 
1206 X5R 16 1.0uF +10% 1.15 587-1050-1-ND 9.79 57.85 166.88 587-1050-2-ND 3,000 160.00/M E4K316BJ105KF-T 


Super Low Distortion Multilayer Ceramic Capacitors (CFCAP) 


Features: Newly developed dielectric material and the use of nickel for internal electrodes provide excellent Dimensions (mm) 
temperature characteristics with high capacitance, small case size, and low cost. Low distortion and low 5 WwW 
shock noise make these capacitors well-suited for use in analog or digital mobile devices. Excellent heat- Type (Size Code) L w © L a SS 
resistance, high break-down voltage, and mechanical strength make these capacitors well suited for replacing (CIMK105 (0402) 1.0 0.5 + 0.05 0.25 << 
film capacitors. (MK107 (0603) 1.6 0.8 + 0.10 0.35 iu 
Applications: ¢ Signal line for AV products * Analog signal coupling applications * PLL circuit of mobile CIMK21 2 (0805) 20 1.25 40.10 05 
phones * Good temperature characteristics for time-constant circuits, oscillation circuits and filters Ll e 
: CIMK316 (1206) 3.2 1.64015 0.5 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Size Pricing Part No. 
390pF 45% 0.5 587-1462-1-ND NEW! 4.27 25.22 72.75 10,000 70.00/M UMK105SD391JV-F 
390pF +10% 0.5 587-1461-1-ND NEW! 4.00 23.66 68.25 10,000 66.00/M UMK105SD391KV-F 
0402 50 470pF +5% 0.5 587-1464-1-ND NEW! 4.27 25.22 72.75 10,000 70.00/M UMK105SD471JV-F 
470pF +10% 0.5 587-1463-1-ND NEW! 3.89 23.01 66.38 10,000 64.00/M UMK105SD471KV-F 
560pF +5% 0.5 587-1466-1-ND NEW! 4.27 25.22 72.75 10,000 70.00/M UMK105SD561JV-F 
560pF +10% 0.5 587-1465-1-ND NEW! 4.00 23.66 68.25 587-1465-2-ND NEW! 10,000 66.00/M UMK105SD561KV-F 
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TAIYO YUDEN Super Low Distortion Multilayer Ceramic Capacitors (CFCAP) (cont) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
680pF +5% 0.5 587-1458-1-ND NEW! 4.04 23.86 68.81 587-1458-2-ND NEW! 10,000 66.00/M TMK105SD681JV-F 
680pF +10% 0.5 587-1457-1-ND NEW! 3.80 22.43 64.69 587-1457-2-ND NEW! 10,000 62.00/M TMK105SD681KV-F 
820pF +5% 0.5 587-1460-1-ND NEW! 4.04 23.86 68.81 587-1460-2-ND NEW! 10,000 66.00/M TMK105SD821JV-F 
25 820pF +10% 0.5 587-1459-1-ND NEW! 3.80 22.43 64.69 587-1459-2-ND NEW! 10,000 62.00/M TMK105SD821KV-F 
1000pF 45% 0.5 587-1051-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1051-2-ND 10,000 72.00/M TMK105SD102JV-F 
1000pF +10% 0.5 587-1052-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1052-2-ND 10,000 63.00/M TMK105SD102KV-F 
1200pF +5% 0.5 587-1053-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1053-2-ND 10,000 74.00/M TMK105SD122JV-F 
1200pF +10% 0.5 587-1054-1-ND 3.96 23.40 67.50 587-1054-2-ND 10,000 65.00/M TMK105SD122KV-F 
1500pF +5% 0.5 587-1055-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1055-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD152JV-F 
1500pF +10% 0.5 587-1056-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1056-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD152KV-F 
1800pF +5% 0.5 587-1057-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1057-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD182JV-F 
0402 16 1800pF +10% 0.5 587-1058-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1058-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD182KV-F 
2200pF +5% 0.5 587-1059-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1059- 10,000 70.00/M EMK105SD222JV-F 
2200pF +10% 0.5 587-1060-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1060-; 10,000 67.00/M EMK105SD222KV-F 
2700pF +5% 0.5 4.29 25.35 73.13 587-1061 - 10,000 70.00/M EMK105SD272JV-F 
2700pF +10% 0.5 4.07 24.05 69.38 587-1062- 10,000 67.00/M EMK105SD272KV-F 
3300pF +5% 0.5 4.29 25.35 73.13 587-1063-; 10,000 70.00/M LMK105SD332JV-F 
3300pF +10% 0.5 4.07 24.05 69.38 587-1064- 10,000 67.00/M LMK105SD332KV-F 
10 3900pF +5% 0.5 4.62 27.30 78.75 587-1065-: 10,000 76.00/M LMK105SD392JV-F 
3900pF +10% 0.5 4.51 26.65 76.88 587-1066-; 10,000 74.00/M LMK105SD392KV-F 
4700pF +5% 0.5 4.73 27.95 80.63 587-1067-; 10,000 77.00/M LMK105SD472JV-F 
4700pF +10% 0.5 4.51 26.65 76.88 587-1068-; 10,000 74.00/M LMK105SD472KV-F 
1000pF +5% 0.8 4.40 26.00 75.00 587-1069- 4,000 72.00/M UMK107SD102JA-T 
1000pF 410% 0.8 3.85 22.75 65.63 587-1070-; 4,000 63.00/M UMK107SD102KA-T 
1200pF +5% 0.8 5.50 32.50 93.75 587-1071- 4,000 90.00/M UMK107SD122JA-T 
1200pF 410% 0.8 5.06 29.90 86.25 587-1072- 4,000 83.00/M UMK107SD122KA-T 
1500pF +5% 0.8 5.50 32.50 93.75 587-1073- 4,000 90.00/M UMK107SD152JA-T 
1500pF +10% 0.8 5.06 29.90 86.25 587-1074- 4,000 83.00/M UMK107SD152KA-T 
50 1800pF +5% 0.8 5.50 32.50 93.75 587-1075- 4,000 90.00/M UMK107SD182JA-T 
1800pF +10% 0.8 587-1076-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1076-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD182KA-T 
2200pF +5% 0.8 587-1077-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1077-2-ND 4,000 85.00/M UMK107SD222JA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1078-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1078-2-ND 4,000 76.00/M UMK107SD222KA-T 
2700pF +5% 0.8 587-1079-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1079-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD272JA-T 
2700pF +10% 0.8 587-1080-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1080-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD272KA-T 
3300pF 45% 0.8 587-1081-1-ND 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M UMK107SD332JA-T 
3300pF +10% 0.8 587-1082-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1082-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD332KA-T 
3900pF +5% 0.8 587-1083-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1083-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD392JA-T 
25 3900pF +10% 0.8 587-1084-1-ND 4.29 25.35 73.13 4,000 70.00/M TMK107SD392KA-T 
0603 4700pF +5% 0.8 587-1085-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1085-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD472JA-T 
4700pF +10% 0.8 587-1086-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1086-2-ND 4,000 70.00/M TMK107SD472KA-T 
5600pF 45% 0.8 587-1087-1-ND 5.17 30.55 88.13 4,000 85.00/M EMK107SD562JA-T 
5600pF 410% 0.8 587-1088-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1088-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD562KA-T 
6800pF +5% 0.8 587-1089-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1089-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD682JA-T 
16 6800pF +10% 0.8 587-1090-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1090-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD682KA-T 
8200pF +5% 0.8 587-1091-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1091-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD822JA-T 
8200pF +10% 0.8 587-1092-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1092-2-ND 4,000 74.00/M EMK107SD822KA-T 
10000pF +5% 0.8 587-1093-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1093-2-ND 4,000 72.00/M EMK107SD103JA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1094-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1094-2-ND 4,000 63.00/M EMK107SD103KA-T 
12000pF +5% 0.8 587-1095-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1095-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD123JA-T 
12000pF +10% 0.8 587-1096-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1096-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD123KA-T 
15000pF 45% 0.8 587-1097-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1097-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD153JA-T 
10 15000pF +10% 0.8 587-1098-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1098-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD153KA-T 
18000pF 45% 0.8 587-1099-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1099-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD183JA-T 
18000pF +10% 0.8 587-1100-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1100-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD183KA-T 
22000pF 45% 0.8 587-1101-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1101-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD223JA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1102-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1102-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD223KA-T 
3900pF +5% 0.85 587-1103-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1103-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD392JD-T 
3900pF +10% 0.85 587-1104-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1104-2-ND 4,000 83.00/M UMK212SD392KD-T 
4700pF +5% 0.85 587-1105-1-ND 5.83 34.45 99.38 587-1105-2-ND 4,000 95.00/M UMK212SD472JD-T 
4700pF +10% 0.85 587-1106-1-ND 5.39 31.85 91.88 587-1106-2-ND 4,000 88.00/M UMK212SD472KD-T 
5600pF +5% 0.85 587-1107-1-ND 5.94 35.10 101.25 587-1107-2-ND 4,000 97.00/M UMK212SD562JD-T 
50 5600pF +10% 0.85 587-1108-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1108-; 4,000 90.00/M UMK212SD562KD-T 
6800pF +5% 0.85 587-1109-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1109- 4,000 99.00/M UMK212SD682JD-T 
6800pF +10% 0.85 587-1110-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1110- 4,000 92.00/M UMK212SD682KD-T 
8200pF +5% 0.85 6.49 38.35 110.63 587-1111- 4,000 106.00/M UMK212SD822JD-T 
8200pF +10% 0.85 5.94 35.10 101.25 587-1112- 4,000 97.00/M UMK212SD822KD-T 
10000pF +5% 0.85 5.50 32.50 93.75 587-1113- 4,000 90.00/M UMK212SD103JD-T 
10000pF +10% 0.85 4.95 29.25 84.38 587-1114- 4,000 81.00/M UMK212SD103KD-T 
12000pF +5% 0.85 6.38 37.70 108.75 587-1115- 4,000 104.00/M GMK212SD123JD-T 
12000pF +10% 0.85 5.94 35.10 101.25 587-1116- 4,000 97.00/M GMK212SD123KD-T 
15000pF 45% 0.85 6.49 38.35 110.63 587-1117- 4,000 106.00/M GMK212SD153JD-T 
15000pF +10% 0.85 6.16 36.40 105.00 587-1118- 4,000 101.00/M GMK212SD153KD-T 
0805 35 18000pF 45% 1.25 6.16 36.40 105.00 587-1119- 3,000 101.00/M GMK212SD183JG-T 
18000pF +10% 1.25 §.72 33.80 97.50 587-1120- 3,000 94.00/M GMK212SD183KG-T 
22000pF +5% 1.25 6.16 36.40 105.00 587-1121- 3,000 101.00/M GMK212SD223JG-T 
22000pF +10% 1.25 5.72 33.80 97.50 587-1122- 3,000 94.00/M GMK212SD223KG-T 
27000pF +5% 1.25 6.27 37.05 106.88 587-1123- 3,000 103.00/M GMK212SD273JG-T 
27000pF +10% 1.25 5.83 34.45 99.38 587-1124- 3,000 95.00/M GMK212SD273KG-T 
16 33000pF +5% 0.85 587-1125-1-ND 6.84 40.43 116.63 587-1125-2-ND 4,000 112.00/M EMK212SD333JD-T 
33000pF +10% 0.85 587-1126-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1126-2-ND 4,000 101.00/M EMK212SD333KD-T 
47000pF +5% 0.85 6.82 40.30 116.25 4,000 112.00/M LMK212SD473JD-T 
47000pF +10% 0.85 587-1128-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1128-2-ND 4,000 104.00/M LMK212SD473KD-T 
68000pF +5% 1.25 587-1129-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1129-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD683JG-T 
10 68000pF +10% 1.25 587-1130-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1130-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD683KG-T 
82000pF +5% 1.25 587-1131-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1131-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD823JG-T 
82000pF +10% 1.25 587-1132-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1132-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD823KG-T 
-10UF +5% 1.25 587-1133-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1133-2-ND 3,000 99.00/M LMK212SD104JG-T 
0UF +10% 1.25 587-1134-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1134-2-ND 3,000 90.00/M LMK212SD104KG-T 
33000pF +5% 1.15 587-1135-1-ND 10.53 62.21 179.44 587-1135-2-ND 3,000 172.00/M GMK316SD333JF-T 
35 33000pF +10% 1.15 587-1136-1-ND 9.32 55.06 158.81 587-1136-2-ND 3,000 152.00/M GMK316SD333KF-T 
39000pF 45% 1.15 587-1137-1-ND 10.65 62.92 181.50 587-1137-2-ND 3,000 174.00/M GMK316SD393JF-T 
39000pF +10% 1.15 587-1138-1-ND 9.44 55.77 160.88 587-1138-2-ND 3,000 152.00/M GMK316SD393KF-T 
47000pF +5% 1.15 587-1139-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1139-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD473JF-T 
47000pF +10% 1.15 587-1140-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1140-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD473KF-T 
56000pF +5% 1.15 587-1141-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1141-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD563JF-T 
1206 56000pF +10% 1.15 587-1142-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1142-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD563KF-T 
25 68000pF +5% 1.15 587-1143-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1143-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD683JF-T 
68000pF +10% 1.15 587-1144-1-ND 9.13 53.95 155.63 587-1144-2-ND 3,000 149.00/M TMK316SD683KF-T 
82000pF 45% 1.6 587-1145-1-ND 10.01 59.15 170.63 2,000 164.00/M TMK316SD823JL-T 
82000pF +10% 1.6 587-1146-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1146-2-ND 2,000 157.00/M TMK316SD823KL-T 
10UF 45% 1.6 587-1147-1-ND 8.80 52.00 150.00 587-1147-2-ND 2,000 144.00/M TMK316SD104JL-T 
0UF +10% 1.6 587-1148-1-ND 8.25 48.75 140.63 587-1148-2-ND 2,000 135.00/M TMK316SD104KL-T 
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4ST DIK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors ee EIA |EIAJ |Dim. (mm)] EIA [EIAJ | Dim. (mm) 
L > Code|Code|] LW |Code|Code) L W 
Features: * High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner ee 0201 |0603] 0.6 0.3 |0805/2012| 2.0 1.25 
ceramic dielectric layers * Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy T 0306/0816] 0.8 1.6 1120613216] 3.2 1.6 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances * Composed of only 0402!/1005| 1.0 0.5 |1210|3225| 3.2 25 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation 
even when subjected to temperature extremes Applications: ¢ Cellular phones * Portable/Mandheld devices (PDA's, ees fae ve ae er os ie Be 
MP3 players, etc) * RF Module (VCO, TCXO, PA, etc) Operating Temperature: * COG: -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ 7 3 a . 
125°C * X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 85°C * XBR: -55°C ~ 150°C * SL: 20°C ~ 85°C 0612/1632] 1.6 3.2 12220/5750) 5.7 5.0 
Case wv Dim. T) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1760-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1760-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H010C 
50 1.5pF +0.25pF 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1770-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H1R5C. 
50 2.0pF +0.25pF 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1761-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H020C 
50 2.2pF +0.25pF 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1771-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H2R2C, 
50 3.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1762-1-ND 49 2.90 8.36_| 445-1762-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H030C 
50 3.3pF +0.25pF 0.3 | 445-1772-1-ND AQ 2.90 8.36 | 445-1772-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H3R3C 
50 4.0pF +0.25pF 0.3. | 445-1763-1-ND AQ 2.90 8.36 | 445-1763-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H040C 
50 4.7pF +0.25pF 0.3 | 445-1773- 49 2.90 8.36 | 445-1773-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H4R7C. 
50 5.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1764- 49 2.90 8.36 | 445-1764-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1HO50C 
50 6.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1765-1-ND 49 2.90 8.36_| 445-1765-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1HO60D 
50 6.8pF +0.5pF 0.3. | 445-1774-1-ND AQ 2.90 8.36 | 445-1774-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H6R8D 
50 7.0pF +0.5pF 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1766-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H070D 
50 8.0pF +0.5pF 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1767-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1HO80D 
CoG 50 9.0pF +0.5pF 0.3. | 445-1768-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1768-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1HO90D 
(NPO) 50 10pF 20.5pF | 0.3 | 445-1769-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1769-2-ND 15,000 8.03/M | _C0603C0G1H100D 
50 12pF +5% 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1775-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1776-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1777-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H180J 
50 22pF +5% 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1778-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H220J 
O20" 50 27pF £5% | 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1779-2-ND 15,000 8.03/M | _CO603C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1780-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1781-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H390J 
50 47pF +5% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1782-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H470J 
50 56pF +5% 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1783-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H560J 
50 68pF +5% 0.3 AQ 2.90 8.36_| 445-1784-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H680J 
50 82pF 45% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1785-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.3 49 2.90 8.36_| 445-1786-2-ND 15,000 8.03/M C0603C0G1H101J 
50 100pF +10% 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1787-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H101K 
50 220pF +10% 0.3 AQ 2.90 8.36 | 445-1788-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H221K 
50 470pF +10% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1789-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H471K 
25 1000pF +10% 0.3 | 445-1790-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1790-2-ND 15,000 8.39/M C0603X5R1E102K 
25 2200pF +10% 0.3 | 445-1791-1-ND AQ 2.90 8.36 | 445-1791-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1E222K 
XSR 16 4700pF +10% 0.3 | 445-1792-1-ND AQ 2.90 8.36 | 445-1792-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1C472K 
10 10000pF +10% 0.3 49 2.90 8.36 | 445-1793-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1A103K 
6.3 22000pF +10% 0.3 | 445-1794-1-ND 61 3.59 10.37 | 445-1794-2-ND 15,000 9.96/M C0603X5ROJ223K 
6.3 47000pF +10% 0.3 | 445-1795-1-ND 61 3.59 10.37 | 445-1795-2-ND 15,000 9.96/M C0603X5R0J473K 
6.3 0.1pF +10% 0.3 72 4.23 12.19 | 445-1796-2-ND 15,000 11.70/M C0603X5R0J104K 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 AQ 2.90 8.36_| 445-1797-2-ND 15,000 8.03/M C0603Y5V1C103Z 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1798-1-ND 2.93 17.34 50.03 | 445-1798-2-ND. 4,000 48.03/M C0816X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1799-1-ND 3.17 18.73 54.02 | 445-1799-2-ND. 4,000 51.86/M C0816X7R1C223K 
0306 x7R 16 47000pF +10% 0.5 | 445-1800- 3.52 20.81 60.02 | 445-1800-2-ND. 4,000 57.62/M C0816X7R1C473K 
16 0.1pF +10% 0.5 | 445-1801- 3.76 22.19 64.01 | 445-1801-2-ND 4,000 61.46/M C0816X7R1C104K 
X5R 10 0.22uUF +10% 0.5 | 445-1802-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1802-2-ND 4,000 65.31/M C0816X5R1A224K 
50 10pF +0.5pF 0.5 | 445-1235- 53 3.15 9.09 | 445-1235-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H100D 
50 12pF +5% 0.5 | 445-1236- 55 3.28 9.45 | 445-1236-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.5 | 445-1237- 57 3.38 9.75 | 445-1237-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.5 | 445-1238- 55 3.28 9.45 | 445-1238-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.5 | 445-1239- 53 3.15 9.09 | 445-1239-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.5 | 445-1240- 55 3.28 9.45 | 445-1240-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.5 | 445-1241- 55 3.28 9.45 | 445-1241-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.5 | 445-1242-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1242-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H390J 
50 47pF +5% 0.5 | 445-1243-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1243-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H470J 
50 56pF 45% 0.5 | 445-1244-1-ND 57 3.38 9.75 | 445-1244-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H560J 
50 68pF +5% 0.5 55 3.28 9.45 | 445-1245-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H680J 
coG 50 82pF +5% 0.5 57 3.38 9.75 | 445-1246-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H820J 
(NPO) 50 100pF +5% 0.5 | 445-1247-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1247-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.5 | 445-1248-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1248-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H121J 
50 150pF +5% 0.5 | 445-1249- 62 3.66 10.56 | 445-1249-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H151J 
50 180pF +5% 0.5 | 445-1250- 2 4.26 12.30 | 445-1250-2-ND 10,000 11.81/M C1005C0G1H181J 
50 220pF +5% 0.5 | 445-1251-1-ND 72 4.26 12.30 | 445-1251-2-ND 10,000 11.81/M C1005C0G1H221J 
50 270pF +5% 0.5 | 445-1252-1-ND 84 4.96 14.31 | 445-1252-2-ND 10,000 13.74/M C1005C0G1H271J 
50 330pF 45% 0.5 | 445-1253- 84 4.96 14.31 | 445-1253-2-ND 10,000 13.74/M C1005C0G1H331J 
50 390pF +5% 0.5 | 445-2655- -88 5.20 15.00 | 445-2655-2-ND NEW! 15,000 14.00/M C1005C0G1H391J 
50 470pF +5% 0.5 | 445-2656- 88 5.20 15.00 | 445-2656-2-ND NEW! 15,000 14.00/M C1005C0G1H471J 
25 560pF +5% 0.5 | 445-2652- 99 5.85 16.88 | 445-2652-2-ND NEW! 15,000 16.00/M C1005C0G1E561J 
25 680pF +5% 0.5 | 445-2653- 99 5.85 16.88 | 445-2653-2-ND NEW! 15,000 16.00/M C1005C0G1E681J 
25 820pF +5% 0.5 | 445-2654- 1.10 6.50 18.75 | 445-2654-2-ND NEW! 15,000 18.00/M C1005C0G1E821J 
25 1000pF +5% 0.5 | 445-2651- 1.10 6.50 18.75 | 445-2651-2-ND NEW! 10,000 18.00/M C1005C0G1E102J 
50 220pF +10% 0.5 | 445-1254- Ryd 3.38 9.75 | 445-1254-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H221K 
0402 50 470pF +10% 0.5 | 445-1255- 55 3.28 9.45 | 445-1255-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H471K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-1256- 53 3.15 9.09 | 445-1256-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-1257- 57 3.38 9.75 | 445-1257-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-1258- 57 3.38 9.75 | 445-1258-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H472K 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 | 445-1259- 55 3.28 9.45 | 445-1259-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E472K 
25 10000pF +10% 0.5 | 445-1260- 55 3.28 9.45 | 445-1260-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E103K 
25 22000pF +10% 0.5 | 445-1261- 77 4.55 13.13 | 445-1261-2-ND 10,000 12.60/M C1005X7R1E223K 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1262-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1262-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1263-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1263-2-ND 10,000 11.36/M C1005X7R1C223K 
16 47000pF +10% 0.5 | 445-1264- 1.19 7.02 20.25 | 445-1264-2-ND 10,000 19.44/M C1005X7R1C473K 
10 0.1pF +10% 0.5 | 445-1265- 1.44 8.52 24.56 | 445-1265-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R1A104K 
6.3 0.1pF +10% 0.5 | 445-1266-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1266-2-ND. 10,000 23.58/M C1005X5R0J104K 
XSR 6.3 0.22uF +20% 0.5 | 445-1267-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1267-2-ND. 10,000 45.00/M C1005X5R0J224M 
6.3 1.0UF +20% 0.5 | 445-1415- 1.98 11.70 33.75 | 445-1415-2-ND. 10,000 32.40/M C1005X5R0J105M 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 | 445-1268- 85 5.04 14.55 | 445-1268-2-ND 10,000 13.97/M C1005Y5V1C104Z 
50 220pF +10% 0.5 | 445-2495-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-2495-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-2496-1-ND NE! 1.65 9.75 28.13 | 445-2496-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H471K 
X8R 50 1000pF +10% 0.5 | 445-2497- 1.65 9.75 28.13 | 445-2497-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-2498- 1.65 9.75 28.13 | 445-2498-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-2499- 1.65 9.75 28.13 | 445-2499-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H472K 
25 0.01pF +10% 0.5 | 445-2494- 1.65 9.75 28.13 | 445-2494-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1E103K 
10 1200pF +5% 0.5 | 445-2657- 1.54 9.10 26.25 | 445-2657-2-ND NEW! 15,000 25.00/M C1005SL1A122J 
10 1500pF +5% 0.5 | 445-2658- 1.54 9.10 26.25 | 445-2658-2-ND NEW! 15,000 25.00/M C1005SL1A152J 
10 1800pF +5% 0.5 | 445-2659- 1.87 11.05 31.88 | 445-2659-2-ND NEW! 15,000 31.00/M C1005SL1A182J 
SL 10 2200pF +5% 0.5 | 445-2660- 1.87 11.05 31.88 | 445-2660-2-ND NEW! 15,000 31.00/M C1005SL1A222J 
10 2700pF +5% 0.5 | 445-2661- 2.20 13.00 37.50 | 445-2661-2-ND NEW! 15,000 36.00/M C1005SL1A272J 
10 3300pF 45% 0.5 | 445-2662-1-ND NE! 2.20 13.00 37.50 | 445-2662-2-ND NEW! 15,000 36.00/M C1005SL1A332J 
10 3900pF +5% 0.5 | 445-2663-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 | 445-2663-2-ND NEW! 15,000 40.00/M C1005SL1A392J 
0508 X7R 50 10000pF +10% 0.85 | 445-1803-1-ND 3.29 19.42 56.03 | 445-1803-2-ND. 4,000 53.79/M C1220X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.85 | 445-1804-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1804-2-ND 4,000 57.62/M C1220X7R1H223K 
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ST DK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance| (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing Part No. 
50 47000pF +10% 0.85 | 445-1805-1-ND 3.76 22.19 64.01 | 445-1805-2-ND. 4,000 61.46/M C1220X7R1H473K 
25 0.1pF +10% 0.85 | 445-1806-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1806-2-ND 4,000 65.31/M C1220X7R1E104K 
0508 X5R 16 0.22uUF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1807-2-ND 4,000 69.14/M C1220X7R1C224K 
10 0.47uF +10% 0.85 | 445-1808-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1808-2-ND. 4,000 72.99/M C1220X5R1A474K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1809-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1809-2-ND 4,000 76.83/M C1220X5R1A105K 
250 100pF +5% 0.8 | 445-2314- 64 3.78 10.91 | 445-2314-2-ND 4,000 10.00/M C1608C0G2E101J 
250 150pF 45% 0.8 | 445-2315- 72 4.26 12.28 | 445-2315-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2E151J 
250 220pF 45% 0.8 | 445-2316- 80 4.73 13.65 | 445-2316-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2E221J 
250 330pF 45% 0.8 | 445-2317- 88 5.20 15.00 | 445-2317-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2E331J 
250 470pF +5% 0.8 | 445-2318- 96 5.67 16.37 | 445-2318-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2E471J 
250 680pF +5% 0.8 | 445-2319-1-ND 1.04 6.15 17.74 | 445-2319-2-ND 4,000 17.00/M C1608C0G2E681J 
100 100pF 45% 0.8 | 445-2306-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-2306-2-ND 4,000 8.00/M C1608C0G2A101J 
100 150pF 45% 0.8 56 3.31 9.54 | 445-2307-2-ND 4,000 9.00/M C1608C0G2A151J 
100 220pF 45% 0.8 64 3.78 10.91 | 445-2308-2-ND 4,000 10.00/M C1608C0G2A221J 
100 330pF +5% 0.8 72 4.26 12.28 | 445-2309-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2A331J 
100 470pF +5% 0.8 .80 4.73 13.65 | 445-2310-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2A471J 
100 680pF 45% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-2311-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2A681J 
100 1000pF +5% 0.8 | 445-2312-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-2312-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2A102J 
100 1200pF +5% 0.8 | 445-2313-1-ND 1.04 6.15 17.74 | 445-2313-2-ND 4,000 17.00/M C1608C0G2A122J 
50 10pF +0.5pF 0.8 | 445-1269-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1269-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H100D 
50 12pF +5% 0.8 | 445-1270-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1270-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1271-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H150J 
50 18pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1272-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H180J 
50 22pF +5% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1273-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1274-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1275-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.8 | 445-1276-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1276-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H390J 
50 47pF 45% 0.8 | 445-1277-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1277-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H470J 
50 56pF 45% 0.8 | 445-1278-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1278-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H560J 
COG 50 68pF +5% 0.8 | 445-1279-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1279-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H680J 
(NPO) 50 82pF +5% 0.8 | 445-1280-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1280-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.8 | 445-1281-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1281-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H101J 
50 120pF +5% 0.8 | 445-1282-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1282-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H121J 
50 150pF 45% 0.8 | 445-1283-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1283-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H151J 
50 180pF +5% 0.8 | 445-1284- 59 3.47 10.01 | 445-1284-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H181J 
50 220pF 45% 0.8 | 445-1285- 59 3.47 10.01 | 445-1285-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H221J 
50 270pF 45% 0.8 | 445-1286-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1286-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H271J 
50 330pF +5% 0.8 | 445-1287- 69 4.10 11.83 | 445-1287-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H331J 
50 390pF +5% 0.8 | 445-1288-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-1288-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H391J 
50 470pF +5% 0.8 | 445-1289-1-ND -80 4.73 13.65 | 445-1289-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H471J 
50 560pF 45% 0.8 | 445-1290-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1290-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H561J 
50 680pF +5% 0.8 | 445-1291-1-ND 91 5.36 15.47 | 445-1291-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H681J 
50 820pF 45% 0.8 | 445-1292-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1292-2-ND 4,000 18.35/M C1608C0G1H821J 
50 1000pF +5% 0.8 | 445-1293-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1293-2-ND 4,000 18.35/M C1608C0G1H102J 
50 1200pF +5% 0.8 | 445-1294- 1.78 10.50 30.28 | 445-1294-2-ND 4,000 29.07/M C1608C0G1H122J 
50 1500pF 45% 0.8 | 445-1295- 1.78 10.50 30.28 | 445-1295-2-ND 4,000 29.07/M C1608C0G1H152J 
50 1800pF 45% 0.8 | 445-1296-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1296-2-ND 4,000 32.71/M C1608C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.8 | 445-1297- 1.94 11.45 33.04 | 445-1297-2-ND 4,000 31.72/M C1608C0G1H222J 
50 2700pF 45% 0.8 | 445-2669-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 445-2669-2-ND NEW! 4,000 36.00/M C1608C0G1H272J 
50 3300pF +5% 0.8 | 445-1599-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 445-1599-2-ND 4,000 35.10/M C1608C0G1H332J 
25 3900pF +5% 0.8 | 445-2665-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 | 445-2665-2-ND NEW! 4,000 45.00/M C1608C0G1E392J 
25 4700pF 45% 0.8 | 445-2712-1-ND NEI 2.75 16.25 46.88 | 445-2712-2-ND NEW! 4,000 45.00/M C1608C0G1E472J) 
25 5600pF +5% 0.8 3.30 19.50 56.25 | 445-2666-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C1608C0G1E562J 
25 6800pF 45% 0.8 | 445-2667-1-ND NEI 3.30 19.50 56.25 | 445-2667-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C1608C0G1E682Jd 
25 8200pF 45% 0.8 | 445-2668-1-ND NEI 3.85 22.75 65.63 | 445-2668-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C1608C0G1E822J) 
25 10000pF +5% 0.8 | 445-2664-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 445-2664-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C1608C0G1E103J 
0603 100 1000pF +10% 0.8 | 445-1298-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1298-2-ND 4,000 18.87/M C1608X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.8 | 445-1299-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1299-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-1300-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-1300-2-ND 4,000 13.11/M C1608X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.8 | 445-1301- 1.09 6.44 18.56 | 445-1301-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-1302-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1302-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.8 | 445-1303-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1303-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.8 | 445-1304-1-ND 96 5.67 16.37 | 445-1304-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.8 | 445-1305-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1305-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A103M 
100 22000pF +10% 0.8 | 445-2275-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-2275-2-ND 4,000 18.00/M C1608X7R2A223K 
50 220pF +10% 0.8 | 445-1306-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1306-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1307-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H471K 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1308-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H102K 
a 50 2200pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1309-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1310-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H472K 
50 10000pF +10% 0.8 | 445-1311- 48 2.84 8.19 | 445-1311-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.8 | 445-1312- 69 4.10 11.83 | 445-1312-2-ND 4,000 11.36/M C1608X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.8 | 445-1313- 1.01 5.99 17.29 | 445-1313-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.8 | 445-1314- 1.12 6.62 19.11 | 445-1314-2-ND 4,000 18.35/M C1608X7R1H104K 
25 47000pF +10% 0.8 | 445-1315- 1.01 5.99 17.29 | 445-1315-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1E473K 
25 0.1pF +10% 0.8 | 445-1316- 94 5.55 16.01 | 445-1316-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1E104K 
16 0.1pF +10% 0.8 | 445-1317- 94 5.55 16.01 | 445-1317-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1C104K 
16 0.22uUF +10% 0.8 | 445-1318- 1.90 11.23 32.38 | 445-1318-2-ND 4,000 31.09/M C1608X7R1C224K 
16 1.0UF +10% 0.8 | 445-1604- 1.71 10.09 29.10 | 445-1604-2-ND 4,000 27.94/M C1608X7R1C105K 
16 1.0UF +10% 0.8 | 445-1416- 4.55 26.90 77.59 | 445-1416-2-ND 4,000 74.49/M C1608X5R1C105K 
10 0.22uUF +10% 0.8 | 445-1319- 1.79 10.60 30.56 | 445-1319-2-ND 4,000 29.34/M C1608X5R1A224K 
10 0.47UF +10% 0.8 | 445-1320-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1320-2-ND. 4,000 45.00/M C1608X5R1A474K 
X5R 10 1.0UF +10% 0.8 | 445-1321- 2.20 13.00 37.50 | 445-1321-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5R1A105K 
6.3 1.0UF +10% 0.8 | 445-1322-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1322-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5ROJ105K 
6.3 2.2uUF +20% 0.8 | 445-1323-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-1323-2-ND 4,000 99.00/M C1608X5RO0J225M 
6.3 4.7UF +20% 0.8 | 445-1417-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 445-1417-2-ND 4,000 64.80/M C1608X5R0J475M 
50 0.1pF +80/-20% | 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1324-2-ND 4,000 7.87/M C1608Y5V1H104Z 
25 0.1pF +80/-20% | 0.8 -50 2.93 8.44 | 445-1325-2-ND 4,000 8.10/M C1608Y5V1E104Z 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1326-2-ND 4,000 7.87/M C1608Y5V1C104Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.8 1.87 11.04 31.84 | 445-1327-2-ND 4,000 30.57/M C1608Y5V1C105Z 
10 1.0F +80/-20% | 0.8 1.45 8.58 24.75 | 445-1328-2-ND. 4,000 23.76/M C1608Y5V1A105Z 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-2507- 1.32 7.80 22.50 | 445-2507-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A102K 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-2508- 1.32 7.80 22.50 | 445-2508-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A222K 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-2509-1-ND NEI 1.32 7.80 22.50 | 445-2509-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A472K 
100 0.01pF +10% 0.8 | 445-2510-1-ND NEI 1.32 7.80 22.50 | 445-2510-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A103K 
100 0.015yF +10% 0.8 1.32 7.80 22.50 | 445-2511-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A153K 
X8R 50 1000pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2501-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2502-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2503-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H472K 
50 0.01pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2504-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H103K 
50 .022UF +10% 0.8 | 445-2505- 1.16 6.83 19.69 | 445-2505-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H223K 
50 .047 UF +10% 0.8 | 445-2506- 1.16 6.83 19.69 | 445-2506-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H473K 
25 0.1pF +10% 0.8 | 445-2500-1-ND NE! 1.16 6.83 19.69 | 445-2500-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1E104K 
SL 10 15000pF +5% 0.5 | 445-2670-1-ND NEI 6.60 39.00 112.50 | 445-2670-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C1608SL1A153J 
10 22000pF +5% 0.5 | 445-2671-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 445-2671-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C1608SL1A223J 
50 10000pF +10% 0.7 | 445-1810-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1810-2-ND 4,000 57.62/M C1632X7R1H103K 
0612 X7R 50 22000pF +10% 0.7 | 445-1811-1-ND 3.76 22.19 64.01 | 445-1811-2-ND. 4,000 61.46/M C1632X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.7 | 445-1812-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1812-2-ND 4,000 65.31/M C1632X7R1H473K 
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TDK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing Part No. 
50 0.1pF +10% 0.7 | 445-1813-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1813-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1H104K 
50 0.22uF +10% 1.15 | 445-1814-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1814-2-ND. 2,000 72.99/M C1632X7R1H224K 
X7R 25 0.22uUF +10% 0.7 | 445-1815- 4.23 24.97 72.02 | 445-1815-2-ND. 4,000 69.14/M C1632X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.15 | 445-1816- 4.69 27.74 80.03 | 445-1816-2-ND 2,000 76.83/M C1632X7R1E474K 
0612 16 0.47UF +10% 0.7 | 445-1817- 4.46 26.36 76.03 | 445-1817-2-ND 4,000 72.99/M C1632X7R1C474K 
16 1.0pF +10% 1.15 | 445-1818- 5.87 34.68 100.03 | 445-1818-2-ND 2,000 96.03/M C1632X7R1C105K 
10 1.0UF +10% 0.7 | 445-1819- 5.63 33.29 96.04 | 445-1819-2-ND 4,000 92.20/M C1632X5R1A105K 
X5R 10 2.2UF +10% 1.15 | 445-1820-1-ND 7.04 41.61 120.04 | 445-1820-2-ND 2,000 115.24/M C1632X5R1A225K 
6.3 4.7UF +10% 1.3. | 445-1821- 8.22 48.55 140.04 | 445-1821-2-ND 2,000 134.44/M C1632X5ROJ475K 
250 1000pF 45% 0.85 | 445-2325-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2325-2-ND 4,000 26.00/M C2012C0G2E102J 
250 1500pF 45% 0.85 | 445-2326-1-ND 1.92 11.35 32.74 | 445-2326-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G2E152J 
250 2200pF 45% 1.25 | 445-2327-1-ND 2.24 13.24 38.19 | 445-2327-2-ND 2,000 37.00/M C2012C0G2E222J 
250 2700pF 45% 1.25 2.40 14.19 40.93 | 445-2328-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2E272J 
100 1000pF +5% 0.6 1.20 7.09 20.46 | 445-2320-2-ND 4,000 20.00/M C2012C0G2A102J 
100 1500pF 45% 0.6 1.44 8.52 24.56 | 445-2321-2-ND 4,000 24.00/M C2012C0G2A152J 
100 2200pF 45% 0.85 1.76 10.41 30.02 | 445-2322-2-ND 4,000 29.00/M C2012C0G2A222J 
100 3300pF +5% 1.25 2.08 12.30 35.48 | 445-2323-2-ND 2,000 34.00/M C2012C0G2A332J 
100 4700pF 45% 1.25 2.40 14.19 40.93 | 445-2324-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2A472J 
50 100pF +5% 0.6 1.15 6.81 19.65 | 445-1329-2-ND 4,000 18.87/M C2012CO0G1H101J 
50 1000pF +5% 0.6 2.13 12.61 36.38 | 445-1330-2-ND 4,000 34.92/M C2012C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.6 | 445-2681- 1.54 9.10 26.25 | 445-2681-2-ND NEW! 4,000 25.00/M C2012C0G1H122J 
50 1500pF 45% 0.6 | 445-1331- 1.55 9.15 26.38 | 445-1331-2-ND 4,000 25.33/M C2012C0G1H152J 
50 1800pF +5% 0.6 | 445-2682-1-ND NEW! 1.87 11.05 31.88 | 445-2682-2-ND NEW! 4,000 31.00/M C2012C0G1H182J 
50 2200pF +5% 0.6 | 445-1332-1-ND 1.97 11.67 33.66 | 445-1332-2-ND 4,000 32.31/M C2012C0G1H222J 
CoG 50 2700pF +5% 0.6 | 445-1600-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1600-2-ND 2,000 32.71/M C2012C0G1H272J 
(NPO) 50 3300pF 45% 0.6 | 445-1333-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 445-1333-2-ND 2,000 37.80/M C2012C0G1H332J 
50 3900pF 45% 0.85 | 445-2683-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-2683-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C2012C0G1H392J 
50 4700pF +5% 0.85 | 445-1334- 3.21 18.96 54.69 | 445-1334-2-ND 4,000 52.51/M C2012C0G1H472J 
50 5600pF +5% 0.85 | 445-2684- 3.85 22.75 65.63 | 445-2684-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C2012C0G1H562J 
50 6800pF 45% 1.25 | 445-1335- 4.49 26.53 76.52 | 445-1335-2-ND, 2,000 73.46/M C2012C0G1H682J 
50 8200pF 45% 1.25 | 445-2685- 4.40 26.00 75.00 | 445-2685-2-ND NEW! 2,000 72.00/M C2012C0G1H822J 
50 10000pF +5% 1.25 | 445-1336-1-ND 7.47 44.14 127.31 | 445-1336-2-ND 2,000 122.22/M C2012C0G1H103J 
25 3900pF 45% 0.6 | 445-2676-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-2676-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C2012C0G1E392J 
25 4700pF +5% 0.6 | 445-2677-1-ND NE! 3.30 19.50 56.25 | 445-2677-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C2012C0G1E472J 
25 5600pF +5% 0.6 | 445-2678-1-ND NEI 3.85 22.75 65.63 | 445-2678-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C2012C0G1E562Jd 
25 6800pF 45% 0.6 | 445-2679-1-ND NEI 3.85 22.75 65.63 | 445-2679-2-ND NEW! 4,000 63.00/M C2012C0G1E682Jd 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2680-1-ND NEI 4.40 26.00 75.00 | 445-2680-2-ND NEW! 4,000 72.00/M C2012C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2672-1-ND NEI 4.40 26.00 75.00 | 445-2672-2-ND NEW! 4,000 72.00/M C2012C0G1E103J 
25 15000pF 45% 0.85 | 445-2673-1-ND NEI 6.60 39.00 112.50 | 445-2673-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C2012C0G1E153J 
25 22000pF +5% 1.25 | 445-2674-1-ND NEI 6.60 39.00 112.50 | 445-2674-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C2012C0G1E223J 
25 33000pF +5% 1.25 | 445-2675-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 445-2675-2-ND NEW! 2,000 144.00/M C2012C0G1E333J 
250 1000pF +10% 0.85 | 445-2277-1-ND 1.28 7.57 21.83 | 445-2277-2-ND 4,000 21.00/M C2012X7R2E102K 
250 2200pF +10% 0.85 | 445-2278-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2278-2-ND. 4,000 26.00/M C2012X7R2E222K 
250 4700pF +10% 0.85 | 445-2279-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2279-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E472K 
250 10000pF +10% 1.25 | 445-2280-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2280-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E103K 
250 22000pF +10% 1.25 | 445-2281-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2281-2-ND. 2,000 39.00/M C2012X7R2E223K 
100 1000pF +10% 0.85 | 445-1337-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1337-2-ND 4,000 14.40/M C2012X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.85 | 445-1338-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1338-2-ND. 4,000 19.44/M C2012X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.85 | 445-1339-1-ND 88 5.20 15.00 | 445-1339-2-ND 4,000 14.40/M C2012X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.85 | 445-1340-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1340-2-ND 4,000 18.87/M C2012X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.85 96 5.67 16.37 | 445-1341-2-ND 4,000 15.72/M C2012X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.85 | 445-1342-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1342-2-ND. 4,000 19.44/M C2012X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.85 | 445-1343-1-ND 1.25 7.38 21.28 | 445-1343-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A103K 
0805 100 10000pF +20% 0.85 | 445-1344-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1344-2-ND. 4,000 19.44/M C2012X7R2A103M 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-1345-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 445-1345-2-ND. 2,000 23.58/M C2012X7R2A223K 
100 22000pF +20% 1.25 | 445-1346-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 445-1346-2-ND 2,000 22.68/M C2012X7R2A223M 
100 47000pF +10% 1.25 | 445-2276-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2276-2-ND 2,000 52.00/M C2012X7R2A473K 
X7R 100 0.1pF +10% 1.25 | 445-1418-1-ND 4.48 26.48 76.39 | 445-1418-2-ND 2,000 73.33/M C2012X7R2A104K 
50 1000pF +10% 0.6 | 445-1347- 83 4.90 14.14 | 445-1347-2-ND 4,000 13.58/M C2012X7R1H102K 
50 10000pF +10% 0.6 | 445-1348-1-ND 75 4.41 12.73 | 445-1348-2-ND 4,000 12.23/M C2012X7R1H103K 
50 0.1pF +10% 0.85 | 445-1349-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1349-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1H104K 
50 0.22uUF +10% 1.25 | 445-1350-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1350-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1H224K 
25 0.1pF +10% 0.85 | 445-1351-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1351-2-ND. 2,000 25.85/M C2012X7R1E104K 
25 0.22uUF +10% 1.25 | 445-1352-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1352-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.25 | 445-1353-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1353-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1E474K 
25 1.0UF +10% 1.25 | 445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M C2012X7R1E105K 
16 0.22uUF +10% 1.25 | 445-1355-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1355-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1C224K 
16 0.33UF +10% 1.25 | 445-1356-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-1356-2-ND 2,000 52.38/M C2012X7R1C334K 
16 0.47UF +10% 1.25 | 445-1357-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1357-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1C474K 
16 1.0UF +10% 1.25 | 445-1358-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1358-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1C105K 
16 2.2uUF +10% 1.25 | 445-1420-1-ND 5.98 35.35 101.98 | 445-1420-2-ND 2,000 97.90/M C2012X7R1C225K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1359-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1359-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1A105K 
10 4.7UF +20% 1.25 | 445-1605-1-ND 6.00 35.43 102.19 | 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M C2012X7R1A475M 
25 1.0UF +10% 1.25 | 445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 | 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M C2012X5R1E105K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1587-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 445-1587-2-ND. 4,000 64.80/M C2012X5R1A105K/0.85 
10 2.2UF +10% 0.85 | 445-1588-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M C2012X5R1A225K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.25 | 445-1421-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1421-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5RO0J475K 
6.3 4.7UF +20% 1.25 | 445-1362-1-ND. 5.50 32.50 93.75 | 445-1362-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5R0J475M 
6.3 10uF +20% 1.25 | 445-1363-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 445-1363-2-ND 2,000 114.84/M C2012X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.25 | 445-1422-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1422-2-ND 2,000 243.00/M C2012X5RO0J226M 
50 1.0UF +80/-20% | 1.25 1.82 10.73 30.94 | 445-1364-2-ND 2,000 29.70/M C2012Y5V1H105Z 
25 1.0uF +80/-20% | 0.85 1.82 10.73 30.94 | 445-1590-2-ND 4,000 29.70/M C2012Y5V1E105Z/0.85 
25 2.2UF +80/-20% | 1.25 3.85 22.75 65.63 | 445-1366-2-ND. 2,000 63.00/M C2012Y5V1E225Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-1589-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 445-1589-2-ND 4,000 29.70/M C2012Y5V1C105Z/0.85 
16 2.2UF +80/-20% | 1.25 | 445-1368-1-ND 3.73 22.07 63.66 _| 445-1368-2-ND 2,000 61.11/M C2012Y5V1C225Z 
YSV 16 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1369-1-ND 6.83 40.35 116.40 | 445-1369-2-ND 2,000 111.75/M C2012Y5V1C475Z 
10 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1370-1-ND 7.04 41.60 120.00 | 445-1370-2-ND 2,000 115.20/M C2012Y5V1A475Z 
10 10yF +80/-20% | 1.25 10.45 61.75 178.13 | 445-1371-2-ND 2,000 171.00/M C2012Y5V1A106Z 
6.3 10pF +80/-20% | 1.25 8.91 52.65 151.88 | 445-1372-2-ND 2,000 145.80/M C2012Y5V0J106Z 
6.3 22uF +80/-20% | 1.25 17.82 105.30 303.75 | 445-1373-2-ND 2,000 291.60/M C2012Y5V0J226Z 
100 0.022uF +10% 1.25 2.48 14.63 42.19 | 445-2515-2-ND NEW! 2,000 41.00/M C2012X8R2A223K 
X8R 50 0.10uF +10% 1.25 1.65 9.75 28.13 | 445-2514-2-ND NEW! 2,000 27.00/M C2012X8R1H104K 
25 0.22uUF +10% 1.25 | 445-2512- 3.30 19.50 56.25 | 445-2512-2-ND NEW! 2,000 54.00/M C2012X8R1E224K 
25 0.33yF +10% 1.25 | 445-2513- 3.30 19.50 56.25 | 445-2513-2-ND NEW! 2,000 54.00/M C2012X8R1E334K 
10 33000pF 45% 0.6 | 445-2687-1-ND NEI 11.00 65.00 187.50 | 445-2687-2-ND NEW! 4,000 180.00/M C2012SL1A333J 
SL 10 47000pF 45% 0.85 | 445-2688-1-ND NEI 11.00 65.00 187.50 | 445-2688-2-ND NEW! 4,000 180.00/M C2012SL1A473J 
10 68000pF +5% 1.25 | 445-2689- 13.20 78.00 225.00 | 445-2689-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C2012SL1A683J 
10 0.1pF +5% 1.25 | 445-2686-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 445-2686-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C2012SL1A104J 
630 100pF 45% 0.6 | 445-2336-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2336-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J101J 
630 150pF 45% 0.6 3.20 18.92 54.56 | 445-2337-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J151J 
630 220pF +5% 0.6 3.20 18.92 54.56 | 445-2338-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J221J 
630 330pF 45% 0.6 3.20 18.92 54.56 | 445-2339-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J331J 
1206 COG 630 470pF +5% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2340-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J471J 
(NPO) 630 680pF +5% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2341-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J681J 
630 1000pF 45% 0.85 | 445-2342-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2342-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J102J 
630 1500pF +5% 1.15 | 445-2343-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2343-2-ND. 2,000 65.00/M C3216C0G2J152J 
630 2200pF 45% 1.15 | 445-2344-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2344-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2J222J 
630 3300pF +5% 1.6 | 445-2345-1-ND 5.60 33.10 95.49 | 445-2345-2-ND 2,000 92.00/M C3216C0G2J332J 
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STDK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing Part No. 
250 3300pF 45% 0.85 | 445-2332-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2332-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2E332J 
250 4700pF 45% 1.15 | 445-2333-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2333-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2E472J 
250 6800pF +5% 1.6 6.40 37.83 109.13 | 445-2334-2-ND 2,000 105.00/M C3216COG2E682J 
250 8200pF 45% 1.6 7.20 42.56 122.78 | 445-2335-2-ND 2,000 118.00/M C3216C0G2E822J) 
100 4700pF +5% 0.85 | 445-2329-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2329-2-ND. 4,000 65.00/M C3216C0G2A472J 
100 6800pF 45% 1.15 | 445-2330-1-ND 5.60 33.10 95.49 | 445-2330-2-ND 2,000 92.00/M C3216C0G2A682J) 
100 10000pF +5% 1.15 | 445-2331-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2331-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2A103J 
50 4700pF 45% 0.6 | 445-1374- 4.27 25.22 72.75 | 445-1374-2-ND 4,000 69.84/M C3216C0G1H472J 
50 10000pF 45% 0.85 | 445-1375- 9.90 58.50 168.75 | 445-1375-2-ND 2,000 162.00/M C3216C0G1H103J 
CoG 50 15000pF +5% 1.15 | 445-2698-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 445-2698-2-ND NEW! 2,000 144.00/M C3216C0G1H153J 
(NPO) 50 22000pF +5% 1.15 | 445-1376-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-1376-2-ND 2,000 216.00/M C3216C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.6 | 445-2699-1-ND NEW! 12.10 71.50 206.25 | 445-2699-2-ND NEW! 2,000 198.00/M C3216C0G1H333J 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2697- 5.50 32.50 93.75 | 445-2697-2-ND NEW! 4,000 90.00/M C3216C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2690-1-ND NEI 5.50 32.50 93.75 | 445-2690-2-ND NEW! 4,000 90.00/M C3216C0G1E103J 
25 15000pF 45% 0.6 | 445-2692-1-ND NE! 8.80 52.00 150.00 | 445-2692-2-ND NEW! 4,000 144.00/M C3216C0G1E153J 
25 22000pF +5% 0.6 | 445-2693-1-ND NEI 8.80 52.00 150.00 | 445-2693-2-ND NEW! 4,000 144.00/M C3216C0G1E223J 
25 33000pF 45% 0.85 | 445-2694- 12.10 71.50 206.25 | 445-2694-2-ND NEW! 4,000 198.00/M C3216C0G1E333Jd 
25 47000pF 45% 1.15 | 445-2695- 14.30 84.50 243.75 | 445-2695-2-ND NEW! 2,000 234.00/M C3216C0G1E473J 
25 68000pF 45% 1.6 | 445-2696-1-ND NEI 14.30 84.50 243.75 | 445-2696-2-ND NEW! 2,000 234.00/M C3216C0G1E683J 
25 0.1pF +5% 1.6 | 445-2691-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 | 445-2691-2-ND NEW! 2,000 270.00/M C3216C0G1E104J 
630 1000pF +10% 1.15 | 445-2288-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2288-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J102K 
630 2200pF +10% 1.15 | 445-2289-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2289-2-ND. 2,000 65.00/M C3216X7R2J222K 
630 4700pF +10% 1.15 | 445-2290-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2290-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J472K 
630 10000pF +10% 1.15 | 445-2291-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2291-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2J103K 
630 22000pF +10% 1.3 | 445-2292-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2292-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2J223K 
250 22000pF +10% 1.15 | 445-2285-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2285-2-ND 2,000 52.00/M C3216X7R2E223K 
250 47000pF +10% 1.6 | 445-2286-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2286-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2E473K 
250 0.1pF +10% 1.6 4.80 28.37 81.84 | 445-2287-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2E104K 
100 47000pF +10% 1.15 4.00 23.65 68.21 | 445-2282-2-ND. 2,000 65.00/M C3216X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.6 6.94 40.98 118.22 | 445-1377-2-ND 2,000 113.49/M C3216X7R2A104K 
100 0.1pF +20% 1.6 6.50 38.41 110.79 | 445-1378-2-ND 2,000 106.36/M C3216X7R2A104M 
100 0.22uUF +10% 1.15 6.40 37.83 109.13 | 445-2283-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2A224K 
100 0.47pF +10% 1.6 8.00 47.29 136.41 | 445-2284-2-ND 2,000 131.00/M C3216X7R2A474K 
1206 X7R 50 0.22uUF +10% 1.6 | 445-1379-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1379-2-ND 2,000 57.62/M C3216X7R1H224K 
50 0.47UF +10% 1.6 | 445-1380-1-ND 4.32 25.54 73.67 | 445-1380-2-ND. 2,000 70.72/M C3216X7R1H474K 
50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1423-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 445-1423-2-ND 2,000 67.32/M C3216X7R1H105K 
25 1.0UF +10% 0.85 4.51 26.65 76.88 | 445-1592-2-ND. 4,000 73.80/M C3216X7R1E105K/0.85 
25 2.2UF +10% 1.6 6.63 39.17 112.99 | 445-1382-2-ND 2,000 108.47/M C3216X7R1E225K 
25 4.7UF +10% 1.6 5.99 35.37 102.04 | 445-1606-2-ND 2,000 97.96/M C3216X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 1.6 12.56 74.21 214.07 _| 445-1424-2-ND 2,000 205.51/M C3216X7R1E475M 
16 1.0UF +10% 0.85 | 445-1591- 3.85 22.75 65.63 | 445-1591-2-ND 4,000 63.00/M C3216X7R1C105K/0.85 
16 2.2UF +10% 1.6 | 445-1384- 7.98 47.16 136.05 | 445-1384-2-ND 2,000 130.61/M C3216X7R1C225K 
16 4.7UF +10% 1.6 | 445-1385- 12.77 75.46 217.67 | 445-1385-2-ND 2,000 208.96/M C3216X7R1C475K 
16 4.7UF +20% 1.6 | 445-1425- 11.85 70.01 201.96 | 445-1425-2-ND 2,000 193.88/M C3216X7R1C475M 
16 10yF +20% 1.6 | 445-1601- 8.45 49.93 144.04 | 445-1601-2-ND 2,000 138.28/M C3216X7R1C106M 
10 10yF +20% 1.6 | 445-1602-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1602-2-ND 2,000 243.00/M C3216X7R1A106M 
16 10uF +20% 1.6 | 445-1426-1-ND 12.67 74.88 216.00 | 445-1426-2-ND 2,000 207.36/M C3216X5R1C106M 
10 4.7UF +10% 1.6 | 445-1386-1-ND 10.46 61.79 178.24 | 445-1386-2-ND 2,000 171.11/M C3216X5R1A475K 
10 10uF +20% 1.6 | 445-1387-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1387-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10uF +10% 1.6 | 445-1388-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1388-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5ROJ106K 
6.3 10pF +20% 1.6 | 445-1389-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-1389-2-ND 2,000 270.00/M C3216X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.6 19.80 117.00 337.50 | 445-1427-2-ND 2,000 324.00/M C3216X5ROJ226M 
6.3 47uF +20% 1.6 39.60 234.00 675.00 | 445-1428-2-ND 2,000 648.00/M C3216X5ROJ476M 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 5.72 33.80 97.50 | 445-1594-2-ND 4,000 93.60/M C3216Y5V1C475Z/0.85 
16 10pF +80/-20% | 1.6 9.35 55.25 159.38 | 445-1391-2-ND 2,000 153.00/M C3216Y5V1C106Z 
Y5V 10 10yF +80/-20% | 0.85 9.35 55.25 159.38 | 445-1593-2-ND 4,000 153.00/M C3216Y5V1A106Z/0.85 
10 22uF +80/-20% | 1.6 17.71 104.65 301.88 | 445-1393-2-ND 2,000 289.80/M C3216Y5V1A226Z 
6.3 47uF +80/-20% | 1.6 39.60 234.00 675.00 | 445-1394-2-ND 2,000 648.00/M C3216Y5V0J476Z 
100 0.047uF +10% 0.85 6.60 39.00 112.50 | 445-2520-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C3216X8R2A473K 
100 0.10uF +10% 1.15 | 445-2521- 6.60 39.00 112.50 | 445-2521-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R2A104K 
100 0.15uF +10% 1.6 | 445-2522- 6.60 39.00 112.50 | 445-2522-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R2A154K 
X8R 50 0.22uUF +10% 1.15 | 445-2518-1-ND NEI 6.60 39.00 112.50 | 445-2518-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R1H224K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-2519-1-ND NEI 6.60 39.00 112.50 | 445-2519-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R1H474K 
25 0.47uF +10% 0.85 | 445-2516- 6.60 39.00 112.50 | 445-2516-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C3216X8R1E474K 
25 1.0F +10% 1.6 | 445-2517- 6.60 39.00 112.50 | 445-2517-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R1E105K 
SL 10 0.15uF +5% 1.15 | 445-2700- 16.50 97.50 281.25 | 445-2700-2-ND NEW! 2,000 270.00/M C3216SL1A154J 
10 0.22uUF +5% 1.6 | 445-2701- 16.50 97.50 281.25 | 445-2701-2-ND NEW! 2,000 270.00/M C3216SL1A224J 
630 4700pF +5% 1.6 24.01 141.86 409.22 | 445-2352-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2J472J 
630 6800pF 45% 2.0 24.01 141.86 409.22 | 445-2353-2-ND 1,000 393.00 C3225C0G2J682J 
250 10000pF +5% 1.6 32.01 189.15 545.63 | 445-2350-2-ND 2,000 524.00/M C3225C0G2E103J 
250 15000pF 45% 2.0 32.01 189.15 545.63 | 445-2351-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2E153J 
100 15000pF +5% 1.25 24.01 141.86 409.22 | 445-2346-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A153J 
100 22000pF +5% 1.6 24.01 141.86 409.22 | 445-2347-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A223J 
CoG 100 33000pF +5% 2.0 32.01 189.15 545.63 | 445-2348-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A333J 
(NPO) 100 47000pF +5% 2.3 | 445-2349-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2349-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A473J 
50 22000pF 45% 1.25 | 445-2703-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 | 445-2703-2-ND NEW! 2,000 360.00/M C3225C0G1H223J 
50 33000pF +5% 1.25 | 445-2704-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 | 445-2704-2-ND NEW! 2,000 450.00/M C3225C0G1H333J 
50 39000pF +5% 2.0 | 445-1603-1-ND 32.34 191.10 551.25 | 445-1603-2-ND 2,000 529.20/M C3225C0G1H393J 
50 47000pF 45% 2.0 27.50 162.50 468.75 | 445-2705-2-ND NEW! 1,000 450.00 C3225C0G1H473J 
50 68000pF 45% 2.0 33.00 195.00 562.50 | 445-2706-2-ND NEW! 1,000 540.00 C3225C0G1H683J 
50 0.1pF +5% 2.5 33.00 195.00 562.50 | 445-2702-2-ND NEW! 1,000 540.00 C3225C0G1H104J 
630 47000pF +10% 2.0 12.80 75.66 218.25 | 445-2297-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2J473K 
250 0.1pF +10% 2.0 9.60 56.75 163.69 | 445-2295-2-ND 1,000 157.00 C3225X7R2E104K 
250 0.22uUF +10% 2.0 12.80 75.66 218.25 | 445-2296-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2E224K 
100 0.47UF +20% 2.0 21.13 124.84 360.11 | 445-1395-2-ND 1,000 345.71 C3225X7R2A474M 
100 0.47uF +10% 2.0 12.80 75.66 218.25 | 445-2293-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2A474K 
100 1.0UF +20% 2.0 24.75 146.25 421.88 | 445-1429-2-ND 1,000 405.00 C3225X7R2A105M 
4210 100 1.0UF +10% 2.0 16.01 94.58 272.81 | 445-2294-2-ND 1,000 262.00 C3225X7R2A105K 
50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1430-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 445-1430-2-ND 1,000 178.20 C3225X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 | 445-1396-1-ND 10.67 63.05 181.88 | 445-1396-2-ND 1,000 174.60 C3225X7R1H105M 
50 2.2UF +10% 2.5 | 445-1431-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1431-2-ND 1,000 194.40 C3225X7R1H225K 
50 3.3uF +20% 2.5 | 445-1432-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1432-2-ND 1,000 243.00 C3225X7R1H335M 
25 2.2UF +20% 1.6 17.93 105.92 305.55 | 445-1397-2-ND 1,000 293.33 C3225X7R1E225M 
25 4.7UF +10% 2.0 21.56 127.41 367.54 | 445-1433-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 2.0 21.13 124.84 360.11 | 445-1398-2-ND 1,000 345.71 C3225X7R1E475M 
25 10yuF +20% 2.5 23.96 141.57 408.38 | 445-1434-2-ND 1,000 392.04 C3225X7R1E106M 
16 4.7UF +10% 1.6 | 445-1435-1-ND 19.38 114.54 330.41 | 445-1435-2-ND 2,000 317.20/M C3225X7R1C475K 
16 10pF +20% 2.0 | 445-1399-1-ND 16.42 97.05 279.94 | 445-1399-2-ND 1,000 268.74 C3225X7R1C106M 
16 10uF +20% 2.0 | 445-1400-1-ND 16.42 97.05 279.94 | 445-1400-2-ND 1,000 268.74 C3225X5R1C106M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1436-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 445-1436-2-ND 1,000 226.80 C3225X5R1C226M 
10 10pF +10% 2.0 | 445-1401-1-ND 17.33 102.38 295.31 | 445-1401-2-ND 1,000 283.50 C3225X5R1A106K 
10 10yF +20% 2.0 | 445-1402-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 445-1402-2-ND 1,000 297.00 C3225X5R1A106M 
XSR 10 22uF +20% 2.3 | 445-1403-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-1403-2-ND 1,000 540.00 C3225X5R1A226M 
6.3 22uF +20% 2.0 | 445-1595-1-ND 31.90 188.50 543.75 | 445-1595-2-ND 1,000 522.00 C3225X5R0J226M/2.00 
6.3 47uF +20% 2.5 | 445-1405-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-1405-2-ND 1,000 720.00 C3225X5ROJ476M 
6.3 100uF +20% 2.5 | 445-1437-1-ND 79.20 468.00 1350.00 | 445-1437-2-ND 1,000 1296.00 C3225X5RO0J107M 
25 10uF +80/-20% | 1.6 | 445-1598-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1598-2-ND 2,000 194.40/M C3225Y5V1E106Z/1.60 
Y5V 16 10yF +80/-20% | 1.15 9.90 58.50 168.75 | 445-1597-2-ND 2,000 162.00/M C3225Y5V1C0106Z/1.15 
10 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-1408-1-ND 23.10 136.50 393.75 | — = _ C3225Y5V1A226Z 
(Continued) 
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ST DK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing Part No. 
10 22uF +80/-20% | 1.15 | 445-1596-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-1596-2-ND 2,000 450.00/M C3225Y5V1A226Z/1.15 
Y5V 10 47uF +80/-20% | 2.0 | 445-1409-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 445-1409-2-ND 1,000 1080.00 C3225Y5V1A476Z 
1210 6.3 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1410-1-ND 72.77 429.98 1240.31 | 445-1410-2-ND 1,000 1190.70 C3225Y5V0J107Z 
X8R 25 2.2uUF +10% 2.0 | 445-2523-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 445-2523-2-ND NEW! 1,000 216.00 C3225X8R1E225K 
25 3.3uF +10% 2.5 | 445-2524-1-ND NEW! 1.28 7.57 21.83 | 445-2524-2-ND NEW! 1,000 21.00 C3225X8R1E335K 
3000 10pF +1pF 0.85 | 445-2363-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2363-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F100F 
3000 12pF +10% 0.85 | 445-2364-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2364-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F120K 
3000 15pF +10% 1.1. | 445-2365-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2365-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F150K 
3000 18pF +10% 1.1. | 445-2366-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2366-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F180K 
3000 22pF +10% 1.1 15.68 92.63 267.19 | 445-2367-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F220K 
coG 3000 27pF +10% 1.6 | 445-2368-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2368-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F270K 
(NPO) 3000 33pF +10% 1.6 | 445-2369-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2369-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F330K 
3000 39pF +10% 1.6 | 445-2370-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2370-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F390K 
1808 3000 47pF +10% 1.6 15.68 92.63 267.19 | 445-2371-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F470K 
3000 56pF +10% 2.0 | 445-2372-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2372-2-ND 1,000 257.00 C4520CO0G3F560K 
3000 68pF +10% 2.0 | 445-2373-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2373-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F680K 
3000 82pF +10% 2.0 | 445-2374-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2374-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F820K 
3000 100pF +10% 2.0 | 445-2375-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2375-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F101K 
2000 470pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2385-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D471K 
X7R 2000 1000pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2386-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D102K 
1000 470pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2383-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A471K 
1000 1000pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2384-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A102K 
3000 100pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2376-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F101K 
3000 120pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2377-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F121K 
3000 150pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2378-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F151K 
3000 180pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2379-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F181K 
3000 220pF +10% 2.0 20.38 120.41 347.34 | 445-2380-2-ND 1,000 333.00 C4532C0G3F221K 
3000 270pF +10% 2.3 23.51 138.94 — | 445-2381-2-ND 500 192.50 C4532COG3F271K 
3000 330pF +10% 2.5 23.51 138.94 400.78 | 445-2382-2-ND 1,000 299.00 C4532C0G3F331K 
630 10000pF +5% 1.6 64.02 378.30 1091.25 | 445-2360-2-ND 1,000 1048.00 C4532C0G2J103J 
630 15000pF 45% 2.5 64.02 378.30 — | 445-2361-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J153J 
coG 630 22000pF +5% 3.2 | 445-2362-1-ND 64.02 378.30 —_| 445-2362-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J223J 
(NPO) 250 22000pF +5% 1.6 | 445-2357-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2357-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E223J 
250 33000pF +5% 2.0 | 445-2358-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2358-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E333J 
250 47000pF +5% 3.2 | 445-2359-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2359-2-ND 500 458.50 C4532C0G2E473J 
100 47000pF 45% 2.0 | 445-2354-1-ND 40.01 236.44 682.03 | 445-2354-2-ND 1,000 655.00 C4532C0G2A473J 
100 68000pF +5% 2.5 | 445-2355-1-ND 48.02 283.73 —_| 445-2355-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A683J 
100 0.1pF 45% 3.2 | 445-2356-1-ND 48.02 283.73 — | 445-2356-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A104J 
50 47000pF +5% 1.6 | 445-2710-1-ND NEW! 38.50 227.50 656.25 | 445-2710-2-ND NEW! 1,000 630.00 C4532C0G1H473J 
50 68000pF 45% 1.6 | 445-2711-1-ND NEI 44.00 260.00 750.00 | 445-2711-2-ND NEW! 1,000 720.00 C4532C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.0 | 445-2707-1-ND NEI 44.00 260.00 750.00 | 445-2707-2-ND NEW! 1,000 720.00 C4532C0G1H104J 
50 0.15uF 45% 2.5 | 445-2708-1-ND NEI 49.50 292.50 — | 445-2708-2-ND NEW! 500 405.00 C4532C0G1H154J 
50 0.22uUF 45% 3.2 | 445-2709-1-ND NEW! 49.50 292.50 — _|445-2709-2-ND NEW! 500 405.00 C4532C0G1H224J 
1812 2000 2200pF +10% 1.3. | 445-2389-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2389-2-ND 1,000 321.00 C4532X7R3D222K 
1000 4700pF +10% 1.6 | 445-2387-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2387-2-ND 1,000 321.00 C4532X7R3A472K 
1000 10000pF +10% 2.0 | 445-2388-1-ND 19.59 115.78 333.99 | 445-2388-2-ND 1,000 321.00 C4532X7R3A103K 
630 0.1pF +10% 2.3 | 445-2300-1-ND 24.01 141.86 — | 445-2300-2-ND 500 196.50 C4532X7R2J104K 
250 0.22uUF +10% 2.3 | 445-2298-1-ND 24.01 141.86 — _ | 445-2298-2-ND 500 196.50 C4532X7R2E224K 
250 0.47uF +10% 2.3 | 445-2299-1-ND 32.01 189.15 — | 445-2299-2-ND 500 262.00 C4532X7R2E474K 
100 1.0UF +10% 2.3 | 445-1438-1-ND 24.01 141.86 — | 445-1438-2-ND 500 196.43 C4532X7R2A105K 
X7R 100 1.00F +20% 2.3 | 445-1411- 37.35 220.68 — | 445-1411-2-ND 500 305.55 C4532X7R2A105M 
100 2.2UF +20% 2.3 32.01 189.15 — | 445-1439-2-ND 500 261.90 C4532X7R2A225M 
50 2.2uUF +20% 1.6 32.01 189.15 545.63_| 445-1447-2-ND 1,000 523.80 C4532X7R1H225M. 
50 4.7UF +20% 2.3 33.66 198.90 573.75 | 445-1448-2-ND 1,000 550.80 C4532X7R1H475M 
50 6.8uF +20% 2.5 63.36 374.40 — | 445-1449-2-ND 500 518.40 C4532X7R1H685M 
25 4.7UF +20% 1.6 24.75 146.25 — | 445-1446-2-ND 1,000 405.00 C4532X7R1E475M 
25 10pF +20% 2.5 45.88 271.12 — | 445-1445-2-ND 500 375.39 C4532X7R1E106M 
25 22uF +20% 2.5 36.09 213.23 — | 445-1607-2-ND 500 295.25 C4532X7R1E226M 
16 22uF +20% 2.5 46.95 277.42 —_|445-1442-2-ND 500 384.12 C4532X7R1C226M 
25 22uF +20% 2.5 44.50 262.93 — | 445-1444-2-ND 500 364.05 C4532X5R1E226M 
16 33yuF +20% 2.5 57.72 341.06 — | 445-1443-2-ND 500 472.23 C4532X5R1C336M 
10 22uF +20% 2.0 42.68 252.20 — | 445-1412-2-ND 500 349.20 C4532X5R1A226M 
X5R 10 33yF +20% 2.0 54.45 321.75 — | 445-1441-2-ND 500 445.50 C4532X5R1A336M 
10 47uF +20% 2.8 | 445-1440-1-ND 67.22 397.22 — | 445-1440-2-ND 500 549.99 C4532X5R1A476M 
6.3 100pF +20% 2.8 | 445-1413-1-ND 93.50 552.50 — | 445-1413-2-ND 500 765.00 C4532X5ROJ107M 
Y5V 10 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1414-1-ND 88.00 520.00 — _|445-1414-2-ND 500 720.00 C4532Y5V1A107Z 
630 0.22uUF +10% 2.3 | 445-2305-1-ND 64.02 378.30 — | 445-2305-2-ND 500 524.00 C5750X7R2J224K 
250 0.47uF +10% 2.3 | 445-2303-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2303-2-ND 500 458.50 C5750X7R2E474K 
250 1.0NF +10% 2.3 | 445-2304-1-ND 64.02 378.30 — | 445-2304-2-ND 500 524.00 C5750X7R2E105K 
X7R 100 1.0UF +10% 2.3 | 445-2301-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2301-2-ND 500 458.50 C5750X7R2A105K 
2290 100 2.2uUF +20% 2.3 | 445-2302-1-ND 64.02 378.30 —_| 445-2302-2-ND 500 524.00 C5750X7R2A225M 
100 4.7UF +20% 2.3. | 445-1450-1-ND 80.03 472.88 — | 445-1450-2-ND 500 654.75 C5750X7R2A475M 
50 10yF +20% 2.3 | 445-1454-1-ND 45.05 266.18 — | 445-1454-2-ND 500 368.55 C5750X7R1H106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1453-1-ND 76.82 453.96 —_| 445-1453-2-ND 500 628.56 C5750X7R1E226M 
16 47uF +20% 2.3. | 445-1452-1-ND 104.57 617.89 — | 445-1452-2-ND 500 855.54 C5750X5R1C476M 
XSR 10 68yF +20% 2.3 | 445-1451-1-ND 90.34 533.81 — | 445-1451-2-ND 500 739.13 C5750X5R1A686M 
. Ww > 
CKG Series 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors < 
Features: * No polarity * Twice the capacitance is obtainable for high frequency switching power supply Applications: ~ max 
on a single capacitor space » Unique construction provides high * Smoothing circuits, temperature variable applications : Dim. (mm) ~~ 
reliability * Metal caps absorb stress from thermal and mechanical * Maintenance free power supplies, DC to DC converters and Series L E E 
shocks, ensuring excellent performance on aluminum circuit automotive Operating Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C CKG45N | 5.5 1.4 s 
substrates * Low ESR and ESL promises excellent characteristics » X5R: -55°C ~ 85°C CKGS7N | 6.5 1.9 Le 
wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing TDK 
Series Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
630 0.22uUF +20% 445-2396-1-ND 108.68 642.20 1852.50 445-2396-2-ND 1778.00 CKG45NX7R2J224M 
250 0.47pF +20% 445-2395-1-ND 93.01 549.58 1585.31 445-2395-2-ND 1522.00 CKG45NX7R2E474M 
X7R 100 2.2uF +20% 445-2394-1-ND 102.41 605.15 1745.63 445-2394-2-ND 1676.00 CKG45NX7R2A225M 
CKG45N 50 3.3pF +20% 445-2393-1-ND 97.19 574.28 1656.56 445-2393-2-ND 1590.00 CKG45NX7R1H335M 
25 10uF +20% 445-2392-1-ND 94.05 555.75 1603.13 445-2392-2-ND 1539.00 CKG45NX7R1E106M 
16 22uF +20% 445-2391-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2391-2-ND 1710.00 CKG45NX7R1C226M 
X5R 50 10yuF +20% 445-1660-1-ND 57.86 505.40 1995.00 445-1660-2-ND 2394.00 CKG45NX5R1H106M 
16 47uF +20% 445-2390-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2390-2-ND 1881.00 CKG45NX5R1C476M 
630 0.47pF +20% 445-2401-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2401-2-ND 1710.00 CKG57NX7R2J474M 
250 1.0UF +20% 445-2400-1-ND 109.73 648.38 1870.31 445-2400-2-ND 1796.00 CKG57NX7R2E105M 
100 2.2uF +20% 445-1658-1-ND 49.59 433.20 1710.00 445-1658-2-ND 2052.00 CKG57NX7R2A225M 
X7R 100 4.7uF +20% 445-1659-1-ND 52.69 460.28 1816.88 445-1659-2-ND 2180.25 CKG57NX7R2A475M 
CKGS57N 50 10pF +20% 445-2399-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2399-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1H106M 
25 22uF £20% 445-2398-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2398-2-ND 1887.00 CKG57NX7R1E226M 
16 33yF +20% 445-2397-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-2397-2-ND 2052.00 CKG57NX7R1C336M 
50 22uF +20% 445-1655-1-ND 52.90 462.08 1824.00 445-1655-2-ND 2188.80 CKG57NX5R1H226M 
X5R 25 47uF +20% 445-1657-1-ND 61.16 534.28 2109.00 445-1657-2-ND 2530.80 CKG57NX5R1E476M 
16 100pF +20% 445-1656-1-ND 70.25 613.70 2422.50 445-1656-2-ND 2907.00 CKG57NX5R1C107M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: * Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market * Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 


Applications: * They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including I/O cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 


CKC Series 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Case Dimensions (mm) 
Size L Ww T c P a b c 
0504 1.3740.15 1.0+0.15 0.9 max. 0.36+0.1 0.64+0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0+0.15 1.2540.15 1.0 max. 0.45+0.1 1.0+0.1 0.60 1.60 0.50 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 65 5.56 23.16 445-1858-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1859-1-ND 65 5.56 23.16 445-1859-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1860-1-ND 65 5.56 23.16 445-1860-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1861-1-ND 65 5.56 23.16 445-1861-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1862-1-ND 65 5.56 23.16 445-1862-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1863-1-ND 65 5.56 23.16 445-1863-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1864-1-ND 65 5.56 23.16 445-1864-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H101K 
50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 65 5.56 23.16 445-1865-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 65 5.56 23.16 445-1866-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H222M 
25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 65 5.56 23.16 445-1867-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1E472M 
16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 65 5.56 23.16 445-1868-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1C103M 
10 22000pF +20% 445-1869-1-ND 75 6.41 26.73 445-1869-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A223M 
10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 75 6.41 26.73 445-1870-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 10UF +20% 445-1871-1-ND 75 6.41 26.73 445-1871-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R0J104M 
6.3 .22UF +20% 445-1872-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1872-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J224M 
6.3 A7UF +20% 445-1873-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1873-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J474M 
6.3 1.0uF +20% 445-1874-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1874-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5RO0J105M 
50 10pF +1pF 445-1875-1-ND -90 7.70 32.06 445-1875-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1876-1-ND -90 7.70 32.06 445-1876-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1877-1-ND 90 7.70 32.06 445-1877-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1878-1-ND -90 7.70 32.06 445-1878-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1879-1-ND -90 7.70 32.06 445-1879-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND -90 7.70 32.06 445-1880-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1881-1-ND 90 7.70 32.06 445-1881-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1882-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1882-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1883-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1883-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H221K 
50 330pF +10% 445-1884-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1884-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H331K 
0805 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1885-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H471K 
50 1000pF +20% 445-1886-1-ND 90 7.70 32.06 445-1886-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1887-1-ND -90 7.70 32.06 445-1887-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1888-1-ND 90 7.70 32.06 445-1888-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND -90 7.70 32.06 445-1889-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H103M 
25 22000pF +20% 445-1890-1-ND -90 7.70 32.06 445-1890-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1E223M 
25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1891-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1E473M 
16 -10UF +20% 445-1892-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1892-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1C104M 
10 .22UF +20% 445-1893-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1893-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 A7UF +20% 445-1894-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1894-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1895-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1895-2-ND 4,000 49.89/M CKCL22X5ROJ105M 


CKC Series 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 
capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- 
tions * They are particularly effective when used as a bypass for 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors 
Applications: ¢ For use as a bypass for digital and analog signal line 
noise generated by telecommunications equipment and other com- 
mon electronic circuits 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C 
* X5R: -55°C ~ 85°C 


0805 Series 


1206 Series 


SQ 3.2 


Dimensions in mm 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 90 7.70 32.06 445-1822-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1823-1-ND 90 7.70 32.06 445-1823-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1824-1-ND 90 7.70 32.06 445-1824-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H220K 
0G (NPO) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND 90 7.70 32.06 445-1825-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1826-1-ND -90 7.70 32.06 445-1826-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1827-1-ND 90 7.70 32.06 445-1827-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1828-1-ND -90 7.70 32.06 445-1828-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1829-1-ND -90 7.70 32.06 445-1829-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H151K 
0805 50 220pF +20% 445-1830-1-ND 90 7.70 32.06 445-1830-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H221M 
50 470pF +20% 445-1831-1-ND -90 7.70 32.06 445-1831-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1832-1-ND 90 7.70 32.06 445-1832-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND 90 7.70 32.06 445-1833-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1834-1-ND -90 7.70 32.06 445-1834-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H472M 
25 10000pF +20% 445-1835-1-ND 90 7.70 32.06 445-1835-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1E103M 
16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1836-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1837-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X5R1A473M 
6.3 10UF +20% 445-1838-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1838-2-ND 4,000 45.90/M CKCL44X5RO0J104M 
50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1839-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1840-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1840-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1841-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1841-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1842-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1842-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1843-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1843-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1844-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1845-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1845-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1846-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1846-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1847-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1847-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H221K 
1206 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1848-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H331K 
50 470pF +10% 445-1849-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1849-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H471K 
50 470pF +20% 445-1850-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1850-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1851-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1852-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1853-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1853-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H472M 
50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1854-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H103M 
50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1855-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1H223M 
25 47000pF +20% 445-1856-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1856-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1E473M 
16 10UF +20% 445-1857-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1857-2-ND 2,000 49.88/M CKCA43X7R1C104M 
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ASTD. _—— Ceramic Disk Capacitors — Safety Standard Approved 


1 INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 Approved 
eries — 

. . Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Reinforced Insulation ; Standard | Symbols of IEC Standard Number _| Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Type Class 2 High Dielectric cB BnDEE BS EN 60065: 1998 
Features: BSI BS415 | IEC 60384-14 ABS 19: 1928) B,E x1, Y1 250 226495 226495 226495 
¢ Smaller than conventional capacitors * Flame resistant nd. ed BS EN132400: 1995 , : 
reinforced outer insulation prevents fires, electrical shock _— (EN132400:1994) 
and other potential hazards * Compliant with the safety VDE AS IEC 60384-14 EN132400 BE 1 400 138526 138550 124321 
standards of 11 countries (conforms to European standards 2nd. ed. : Ral 250 
in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) IEC 60384-14 x1 400 
* Meets European Class II (reinforced insulation) Safety SEV 6) 2nd. ed. ENIS2800 BE Y1 250 pie0e Oui 99:7-70564 
Standards VDE, SEV, SEMKO, BS. Since it is rated at a IEC 60384-14 

i i i i SEMKO EN132400 B,E x1, Y1 250 0139185/01-02 |0139185/01-02| 9945094 
withstand voltage of AC 4000V, it can be used in a single nd. ed 
: nd. ed. 
unit configurations with European Class II devices 
IEC 60384-14 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C nemo | (Q) Bnd ae EN132400 BLE x1,Y1 250 P01101987 | P01101987 |P99102682 
IEC 60384-14 
CD Series — X1Y1 Dimensions‘in mm DEMKO o) ond. ed. EN132400 BLE x1, Y1 250 310959-01 310959-01 99-04087 
IEC 60384-14 
8 Max. FIMKO. @) ond. ed. EN132400 B,E x1, Y1 250 FI 17415 FI 17415 14237 
IEC 60384-14 
IMQ ® EN132400 B,E x1, Y1 250 V3691 V3691 V3691 
2nd. ed. 
SAA _ IEC 60065 AS3250 B,E = 400 6268 6268 6268 
UL WwW _ UL 1414 B,E (X, Y) 250 E37861 E37861 E37861 
CSA G = C22.2 No. 0 and No. 1 BLE (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 
Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 
Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. F Part No. 5 10 100 Part No. 
100 K (410%) 7 10+2, -1 445-2402-ND 77 1.13 8.09 CD70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) 7 10+2, -1 445-2403-ND 86 1.27 9.05 CD70-B2GA151KYNS 
B (410%) 220 K (410%) 8.5 10+2, -1 445-2404-ND 98 1.44 10.27 CD85-B2GA221KYNS 
eae 330 K (410%) 9 10+2, -1 445-2405-ND 1.01 1.49 10.66 CD90-B2GA331KYNS 
390 K (410%) 9 10+2, -1 445-2406-ND 1.05 1.55 11.07 CD90-B2GA391KYNS 
250VAC 470 K (410%) 9.5 10+2, -1 445-2407-ND Wd 1.63 11.64 CD95-B2GA471KYNS 
680 M (420%) 7.5 10+2, -1 445-2408-ND 71 1.05 7.52 CD75-E2GA681MYNS 
1000 M (420%) 8.5 10+2, -1 445-2409-ND .80 1.18 8.42 CD85-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 10 10+2, -1 445-2410-ND 95 1.40 9.99 CD10-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 11.5 10+2, -1 445-2411-ND 1.17 1.73 12.36 CD12-E2GA222MYNS 
3300 M (420%) 13.5 10+2, -1 445-2412-ND 1.59 2.34 16.72 CD14-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 14.5 10+2, -1 445-2413-ND 1.76 2.60 18.57 CD15-E2GA392MYNS 
4700 M (+20%) 15.5 10+2, -1 445-2414-ND 2.03 2.99 21.37 CD16-E2GA472MYNS 
-14 2nd. ed. pprove 
eries INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 A d 
i . Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Basic Insulation Standard | Symbols of IEC Standard Number | Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Type Class 2 High Dielectric ie anes BS EN 60065: 1998 
(BS415: 1998) 
Features: BSI | BS415 | IEC 60384-14 | gg EN132400: 1995 B, E, F x1, Y2 250 226494 226494 226494 
* Smaller than conventional capacitors end: ec (EN132400:1994) 
¢ Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, VDE ree EN132400 B, E;.F x1, Y2 250 138559 138560 12006 
electrical shock and other potential hazards — nese 
+ Compliant with the safety standards of 11 countries | sev | (8) | "Seg°eg'* EN182400 B,E,F x1, ¥2 250 01.15.05 01.15.05 | 99.7 70564 
(conforms to European standards in accordance with IEC IEC 60384-14 
Publication 384-14 Version 2) SEMKO. © Ond. ed. EN132400 B,.E;.F X1, Y2 250 0139186/01-02 | 0139186/01-02| 9945094 
Temperature Range: -25°C ~ 125°C z 
NemKo | (Q) | ‘FC S0S84-14 EN132400 B,E,F x1, 2 250 Pot1otess | Po1t01988 |P99102682 
CS Series — X1Y2 Dimensions in mm RB 
DEMKO | (D)_| [EC 80984-14 EN132400 B,E,F x1, Y2 250 310966-01 | 310966-01 | 99-04087 
2nd. ed. 
7 Max. FIMKO (a) alas EN132400 B, E, F X1, Y2 250 Fl 17416 FI 17416 14237 
2nd. ed. 
IEC 60384-14 
4 Max. IMQ ® ond. ed. EN132400 B, E, F X1, Y2 250 V3692 V3692 V3691 
SAA = IEC 60065 AS3250 B, E, F = 400 6268 6268 6268 
UL W = UL 1414 BE, F (X, Y) 250 £37861 £37861 £37861 
CSA G = 22.2 No. 0 and No. 1 B, E, F (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 
Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 
Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing TDK 

Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. F Part No. Gy 10 100 Part No. 

100 K (410%) 7 7541.5 445-2415-ND 75 1.14 7.93 CS70-B2GA101KYNS 

150 K (410%) rf 7.5 + 1.5 445-2416-ND 73 1.07 7.65 CS70-B2GA151KYNS 

220 K (410%) 7 7541.5 445-2417-ND 69 1.02 7.31 CS70-B2GA221KYNS 

B (410%) 330 K (410%) 8.5 7541.5 445-2418-ND 87 1.28 9.16 CS85-B2GA331KYNS 

470 K (410%) 8.5 7541.5 445-2419-ND 79 1.16 8.27 CS85-B2GA471KYNS 

680 K (410%) 9.5 7541.5 445-2420-ND 90 1.32 9.46 CS95-B2GA681KYNS 

1000 K (410%) 10 7.5 + 1.5 445-2421-ND 1.02 1.50 10.74 CS10-B2GA102KYNS 

250VAC 1000 M (+20%) 8 75415 445-2422-ND 67 .99 7.07 CS80-E2GA102MYNS 

1500 M (420%) 9 7541.5 445-2423-ND 83 1.22 8.70 CS90-E2GA152MYNS 

E (420, -55%) 2200 M (420%) 10.5 7541.5 445-2424-ND 78 1.14 8.17 CS11-E2GA222MYNS 
, 55%) 

3300 M (420%) 12.5 7541.5 445-2425-ND 1.24 1.83 13.06 CS13-E2GA332MYNS 

3900 M (420%) 13.5 7541.5 445-2426-ND 1.59 2.34 16.71 CS14-E2GA392MYNS 

4700 M (420%) 14.5 7.5% 1.5 445-2427-ND 1.59 2.34 16.75 CS15-E2GA472MYNS 

F (430, -80% 4700 M (420%) 12 7.5 + 1.5 445-2428-ND 1.21 1.78 12.73 CS12-F2GA472MYNS 

(+80, -80%) 10000 M (420%) 16.5 10+2 445-2429-ND 2.36 3.47 24.81 CS17-F2GA103MYNS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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YAGEO ‘surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors 
— 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 ii 


w°> tr 
Features: Applications: << 502 807 
* High capacitance per unit volume * Consumer electronics Te > (12.75) (20.5), 
¢ For high frequency applications * Telecommunications x oS A = F a 4 2.44 
* NiSn terminations * Automotive 2 ' 7 (62) 
* Data processing bi P teh (iin) L sa ye | t 
imensions: Inch (mm 3 
Case T L2 and L3 La — EW, 
Size u id Min. Max. Min. Max. Min. 
0402 | .040” (1.0mm) | .020" (0.5mm) | .018" (0.45mm) | .022” (0.55mm) | .008” (0.20mm) | .012” (0.30mm) | .016” (0.40mm) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063” (1.6mm) | .032” (0.8mm) | .029” (0.73mm) | .035” (0.87mm) | .010” (0.25mm) | .026” (0.65mm) | .016” (0.40mm) Size Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
0805 | .079” (2.0mm) |.049" (1.25mm) | .020" (0.51mm) | .053” (1.35mm) | .010” (0.25mm) | .030" (0.75mm) | .022” (0.55mm) 0402, 0603 
1206 | 126” (3.2mm) | .063” (1.6mm) | .020” (0.51mm) | .069” (1.75mm) | .010” (0.25mm) | 030" (0.75mm) | .056” (1.40mm) 0805, 1206 | 375" (8mm) | 7.087" (180mm) | .331° (8.4mm) | 567" (14.4mm) 
1812 | .177" (4.5mm) | .126” (3.2mm) | .020" (0.51mm) | .072” (1.80mm) | .010" (0.25mm) | 030” (0.75mm) | .088” (2.20mm) 1812 472” (12mm) 7.087” (180mm) | .488” (12.4mm) | .724” (18.4mm) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance] Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 95 5.59 16.13 311-1001-2-ND 10,000 15.48/M CC0402CRNPO9SBNR50 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND 99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN1R2 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND 99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND 2.06 12.16 35.06 311-1004-2-ND 10,000 33.66/M CC0402CRNPO9BN1R8 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 2.25 13.27 38.27 311-1006-2-ND 10,000 36.74/M CC0402CRNPO9BN2RO 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND 99 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN2R7 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND 99 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN3RO 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND 99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9SBN3R3 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND 99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M CC0402CRNPO9BN5RO 
50 5.6pF +0.5pF 2.32 13.69 39.49 311-1011-2-ND 10,000 37.91/M CC0402DRNPO9BN5R6 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND 99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M CC0402DRNPO9BN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND 70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M CC0402DRNPO9BN9R1 
NFO 50 10pF 45% 77 4.55 13.13 311-1014-2-ND 10,000 12.60/M CC0402JRNPO9BN100 
50 11pF +5% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1015-2-ND 10,000 17.82/M CC0402JRNPO9BN110 
50 12pF +5% 311-1016-1-ND 88 5.20 15.00 311-1016-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN120 
50 15pF 45% 311-1017-1-ND 88 5.20 15.00 311-1017-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN150 
50 22pF 45% 311-1018-1-ND 88 5.20 15.00 311-1018-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1019-1-ND 94 5.53 15.94 311-1019-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN270 
50 33pF 45% 94 5.53 15.94 311-1020-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN330 
50 39pF 45% 311-1009-1-ND 84 4.94 14.25 311-1009-2-ND 10,000 13.68/M CC0402JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1021-1-ND 88 5.20 15.00 311-1021-2-ND 10,000 14.40/M CC0402JRNPO9BN470 
50 56pF 45% 311-1022-1-ND 94 5.53 15.94 311-1022-2-ND 10,000 15.30/M CC0402JRNPO9BN560 
0402 50 82pF +5% 311-1023-1-ND 99 5.85 16.88 311-1023-2-ND 10,000 16.20/M CC0402JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 311-1024-1-ND 83 4.88 14.06 311-1024-2-ND 10,000 13.50/M CC0402JRNPO9BN101 
50 150pF 45% 311-1025-1-ND 77 4.68 15.40 311-1025-2-ND 10,000 19.80/M CC0402JRNPO9BN151 
25 220pF +5% 311-1026-1-ND 99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M CC0402JRNPO8BN221 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND at 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB221 
50 330pF +10% 311-1027-1-ND 77 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB331 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND 77 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND 77 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND 77 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BBE81 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 77 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 77 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB152 
50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R9BB332 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND 83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R9BB102 
50 2200pF +10% 311-1037-1-ND 77 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R9BB222 
25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/M CC0402KRX7R8BB392 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 77 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R8BB472 
16 5600pF +10% 311-1040-1-ND 77 4.55 13.13 311-1040-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R7BB562 
16 8200pF +10% 311-1041-1-ND 94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M CC0402KRX7R7BB822 
16 10000pF +10% 311-1042-1-ND 77 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M CC0402KRX7R7BB103 
16 22000pF -20%/+80% 311-1043-1-ND 86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M CC0402ZRY5V7BB223 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND 88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M CC0402ZRY5V7BB333 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M CC0402ZRY5V7BB103 
16 47000pF -20%/+80% 311-1046-1-ND 94 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M CC0402ZRY5V7BB473 
16 0UF -20%/+80% 311-1047-1-ND 88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M CC0402ZRY5V7BB104 
50 .5pF +0.25pF 311-1048-1-ND s75i 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M CCO603CRNPO9SBNR50 
50 1.0pF +0.25pF 311-1049-1-ND 66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M CCO603CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M CCO603CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9BN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1052-1-ND 2 4.23 12.19 311-1052-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9SBN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1053-1-ND i 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M CCO603CRNPO9BN4RO 
50 5.0pF +0.25pF 311-1054-1-ND 2, 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M CCO603CRNPO9SBN5RO 
50 6.0pF +0.5pF 311-1055-1-ND 66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M CCO603DRNPO9BN6RO 
0603 NPO 50 7.0pF +0.5pF 311-1056-1-ND 8) 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M CCO603DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1057-1-ND 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M CCO603DRNPO9BN8RO 
50 10pF +5% 311-1058-1-ND 57 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1059-1-ND 55 3.25 9.38 311-1059-2-ND 4,000 9.00/M CCO603JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 57 3.38 9.75 311-1060-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1061-1-ND 57 3.38 9.75 311-1061-2-ND 4,000 9.36/M CCO603JRNPO9BN180 
50 22pF +5% 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M CCO603JRNPO9BN220 
50 27pF 45% 66 3.90 11.25 311-1063-2-ND 4,000 10.80/M CCO603JRNPO9BN270 
50 33pF +5% 311-1064-1-ND 65 3.84 11.06 311-1064-2-ND 4,000 10.62/M CCO603JRNPO9BN330 


(Continued) 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (Cont.) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 47pF +5% 311-1065-1-ND 65 3.84 11.06 311-1065-2-ND 4,000 10.62/M CCO603JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND 68 4.03 11.63 311-1066-2-ND 4,000 11.16/M CC0603JRNPO9BN560 
50 68pF 45% 311-1067-1-ND 68 4.03 11.63 311-1067-2-ND 4,000 11.16/M CC0603JRNPO9BN680 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND 73 4.29 12.38 311-1068-2-ND 4,000 11.88/M CC0603JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND 62 3.64 10.50 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M CCO603JRNPO9BN101 
NPO 50 120pF +5% 311-1070-1-ND 73 4.29 12.38 311-1070-2-ND 4,000 11.88/M CCO603JRNPO9BN121 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND 86 5.07 14.63 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M CCO603JRNPO9BN151 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND 94 5.53 15.94 311-1072-2-ND 4,000 15.30/M CCO603JRNPO9BN181 
50 220pF 45% 311-1073-1-ND 1.02 6.05 17.44 311-1073-2-ND 4,000 16.74/M CCO603JRNPO9BN221 
50 270pF +5% 311-1074-1-ND .70 4.25 14.00 311-1074-2-ND 4,000 15.00/M CCO603JRNPO9BN271 
50 330pF +5% 311-1075-1-ND 77 4.68 15.40 311-1075-2-ND 4,000 16.50/M CC0603JRNPO9BN331 
50 390pF 45% 311-1076-1-ND 84 5.10 16.80 311-1076-2-ND 4,000 18.00/M CCO603JRNPO9BN391 
50 220pF +10% 311-1077-1-ND 55 3.25 9.38 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND 55 3.25 9.38 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB271 
0603 50 330pF +10% 311-1186-1-ND 55 3.25 9.38 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 55 3.25 9.38 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 55 3.25 9.38 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 55 3.25 9.38 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND 55 3.25 9.38 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 55 3.25 9.38 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB821 
X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 55 3.25 9.38 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 57 3.38 9.75 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M CC0603KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 55 3.25 9.38 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB222 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 57 3.38 9.75 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M CC0603KRX7R9BB332 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 55 3.25 9.38 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M CC0603KRX7R9BB472 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND 54 3.19 9.19 311-1084-2-ND 4,000 8.82/M CC0603KRX7R9BBE682 
50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 59 3.51 10.13 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M CC0603KRX7R9BB103 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND 88 5.20 15.00 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M CC0603KRX7R8BB223 
16 10UF +10% 311-1088-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M CC0603KRX7R7BB104 
Y5V 25 0UF -20%/+80% 311-1087-1-ND 64 3.77 10.88 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M CC0603ZRY5V8BB104 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 75 4.42 12.75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M CCO805CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 15 4.42 12.75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M CCO805CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 81 4.81 13.88 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPO9BN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 81 4.81 13.88 311-1092-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPO9BN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 81 4.81 13.88 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M CCO805CRNPO9BN4RO 
50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 86 5.07 14.63 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M CCO805CRNPO9BNR50 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 81 4.81 13.88 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPO9BN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 4.81 13.88 311-1096-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 81 4.81 13.88 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPO9BN8RO 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 4.81 13.88 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M CCO805DRNPO9BN9RO 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND 66 3.90 11.25 311-1099-2-ND 4,000 10.80/M CCO805JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND 75 4.42 12.75 311-1100-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND 75 4.42 12.75 311-1101-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND 75 4.42 12.75 311-1102-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN180 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND 67 3.97 11.44 311-1103-2-ND 4,000 10.98/M CC0805JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 75 4.42 12.75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M CCO805JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 311-1105-1-ND 76 4.49 12.94 311-1105-2-ND 4,000 12.42/M CC0805JRNPO9BN330 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND 77 4.55 13.13 311-1106-2-ND 4,000 12.60/M CCO805JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1107-1-ND .78 4.62 13.31 311-1107-2-ND 4,000 12.78/M CCO805JRNPO9BN470 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 4.81 13.88 311-1108-2-ND 4,000 13.32/M CCO805JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1109-1-ND 83 4.88 14.06 311-1109-2-ND 4,000 13.50/M CCO805JRNPO9BN680 
50 82pF 45% 311-1110-1-ND 99 5.85 16.88 311-1110-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN820 
50 100pF +5% 311-1111-1-ND 95 5.62 16.20 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M CCO805JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1112-1-ND 97 5.72 16.50 311-1112-2-ND 4,000 15.84/M CCO805JRNPO9BN121 
0805 50 150pF +5% 311-1113-1-ND 97 5.72 16.50 311-1113-2-ND 4,000 15.84/M CCO805JRNPO9BN151 
50 180pF +5% 311-1114-1-ND 99 5.85 16.88 311-1114-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN181 
50 220pF +5% 311-1115-1-ND 99 5.85 16.88 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN221 
50 270pF +5% 311-1116-1-ND 76 4.59 15.12 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M CCO805JRNPO9BN271 
50 330pF +5% 311-1117-1-ND 1.01 5.98 17.25: 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M CCO805JRNPO9BN331 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND .70 4.25 14.00 311-1118-2-ND 4,000 15.00/M CCO805JRNPO9BN391 
50 470pF +5% 311-1119-1-ND 77 4.68 15.40 311-1119-2-ND 4,000 16.50/M CCO805JRNPO9BN471 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND 84 5.10 16.80 311-1120-2-ND 4,000 18.00/M CCO805JRNPO9BN561 
50 680pF +5% 311-1121-1-ND 92 5.61 18.48 311-1121-2-ND 4,000 19.80/M CCO805JRNPO9BN681 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1122-2-ND 4,000 22.50/M CCO805JRNPO9BN102 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 3.58 10.31 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M CCO805KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1191-1-ND 77 4.55 13.13 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND Lt 4.55 13.13 311-1192-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND 77 4.55 13.13 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 64 3.77 10.88 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1125-1-ND 64 3.77 10.88 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 64 3.77 10.88 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB681 
X7R 50 820pF +10% 311-1194-1-ND 77 4.55 13.13 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 64 3.77 10.88 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 64 3.77 10.88 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 61 3.58 10.31 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M CCO805KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 3.58 10.31 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M CCO805KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1131-1-ND 64 3.77 10.88 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 64 3.77 10.88 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 64 3.77 10.88 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M CC0805KRX7R9BB472 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (Cont.) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M CCO805KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 57 3.38 9.75 311-1135-2-ND 4,000 9.36/M CC0805KRX7R9BBE82 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M CC0805KRX7R9BB103 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M CCO805KRX7R9BB183 
X7R 50 22000pF +10% 311-1138-1-ND arg 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M CC0805KRX7R9BB223 
0805 50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/M CCO805KRX7R9BB273 
50 -10UF +10% 311-1140-1-ND 91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 4,000 19.50/M CC0805KRX7R9BB104 
25 -10UF +10% 311-1141-1-ND 69 4.21 13.86 311-1141-2-ND 4,000 14.85/M CC0805KRX7R8BB104 
16 -10UF +10% 311-1142-1-ND 82 4.97 16.38 311-1142-2-ND 4,000 17.55/M CC0805KRX7R7BB104 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND 66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M CCO805KRX7R9BB153 
Y5V 10 3.3yF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M CC0805ZKY5V6BB335 
50 .5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M CC1206CRNPO9BNR50 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1215-1-ND 92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN1R8 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M CC1206CRNPO9BN2R2 
50 2.7pF +0.25pF 311-1216-1-ND 92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN2R7 
50 3.3pF +0.25pF 311-1147-1-ND 95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M CC1206CRNPO9BN3R3 
50 3.9pF +0.25pF 311-1217-1-ND 92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN3R9 
50 4.7pF +0.25pF 311-1218-1-ND 92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M CC1206CRNPO9BN4R7 
50 5.1pF +0.25pF 311-1148-1-ND 1.02 6.16 20.30 311-1148-2-ND 4,000 = CC1206CRNPO9BN5R1 
50 5.6pF +0.25pF 311-1149-1-ND 95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M CC1206CRNPO9BN5R6 
50 6.8pF +0.5pF 311-1220-1-ND 92 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M CC1206DRNPO9BN6R8 
50 7.5pF +0.5pF 311-1221-1-ND 1.04 6.98 23.63 = = = CC1206DRNPO9BN7R5 
50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND 92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M CC1206DRNPO9BN8R2 
NPO 50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M CC1206DRNPO9BN9IR1 
50 10pF +5% 311-1150-1-ND 90 5.48 18.06 311-1150-2-ND 4,000 19.35/M CC1206JRNPO9BN100 
50 12pF +5% 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1213-2-ND 4,000 28.50/M CC1206JRNPO9BN120 
50 15pF +5% 311-1151-1-ND 1.45 8.83 29.09 311-1151-2-ND 4,000 31.17/M CC1206JRNPO9BN150 
50 18pF +5% 311-1152-1-ND 1.70 10.33 34.02 311-1152-2-ND 4,000 36.45/M CC1206JRNPO9BN180 
50 20pF +5% 311-1153-1-ND 95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M CC1206JRNPO9BN200 
50 22pF +5% 311-1154-1-ND 97 5.91 19.46 311-1154-2-ND 4,000 20.85/M CC1206JRNPO9BN220 
50 27pF +5% 311-1155-1-ND 1.74 10.59 34.87 311-1155-2-ND 4,000 37.37/M CC1206JRNPO9BN270 
50 33pF 45% 311-1156-1-ND 1.35 8.22 27.08 311-1156-2-ND 4,000 29.01/M CC1206JRNPO9BN330 
50 39pF 45% 311-1157-1-ND 1.08 6.53 21.50 311-1157-2-ND 4,000 23.04/M CC1206JRNPO9BN390 
50 47pF +5% 311-1158-1-ND 98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M CC1206JRNPO9BN470 
50 51pF 45% 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/M CC1206JRNPO9BN510 
50 56pF +5% 311-1159-1-ND 1.17 712 23.46 311-1159-2-ND 4,000 25.14/M CC1206JRNPO9BN560 
50 68pF +5% 311-1160-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1160-2-ND 4,000 24.00/M CC1206JRNPO9BN680 
50 100pF +5% 311-1161-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1161-2-ND 4,000 22.50/M CC1206JRNPO9BN101 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND 1.17 7A 23.42 311-1162-2-ND 4,000 25.10/M CC1206JRNPO9BN121 
50 1000pF +5% 311-1163-1-ND 1.10 7.44 25.20 311-1163-2-ND 4,000 32.40/M CC1206JRNPO9BN102 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 1.99 14.20 51.12 311-1144-2-ND 3,000 73.84/M CC1206KKX7RCBB102 
1206 50 220pF +10% 311-1164-1-ND 90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND 90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND 90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1167-1-ND 84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND 84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND 95 5.74 18.90 311-1210-2-ND 4,000 20.25/M CC1206KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB102 
50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB152 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB182 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND 90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB392 
x7R 50 4700pF +10% 311-1173-1-ND 84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M CC1206KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M CC1206KRX7R9BBE682 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M CC1206KRX7R9BB822 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M CC1206KRX7R9BB103 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.87 11.34 37.35 311-1198-2-ND 4,000 40.02/M CC1206KRX7R9BB123 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND 90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB153 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M CC1206KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M CC1206KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M CC1206KRX7R9BB273 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 90 5.48 18.06 311-1177-2-ND 4,000 19.35/M CC1206KRX7R9BB333 
50 39000pF +10% 311-1207-1-ND 92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M CC1206KRX7R9BB393 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M CC1206KRX7R9BB473 
50 -10UF +10% 311-1179-1-ND 98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M CC1206KRX7R9BB104 
25 -33UF +10% 311-1180-1-ND 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M CC1206KKX7R8BB334 
16 1.0uF +10% 311-1181-1-ND 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M CC1206KKX7R7BB105 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 4,000 | 114.40/M CC1206KRX7R6BB125 
Y5V 16 3.3pF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/M CC1206ZKY5V7BB335 
1812 NPO 3KV 220pF 45% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 | 247.00/M CC1812JKNPOEBN221 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 CC1812KKX7RCBB102 
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FRESHETE = Multilayer Ceramic Chip Capacitors AL 


(Dimensions in mm) ro - 
teetinee Size Code 1 L2 13 w T re 
¢ Small size makes it perfect for lightweight portable devices. RoHS: W Ss 
Sees ee cee ; ~ : ; comruaat 0201 0.6+0.03 0.4 0.17 0.3+0.03 0.340.038 AY 
¢ Precise uniformity facilitates highly efficient automatic mounting. ®) x “1 
* Barrier layer and end terminations to improve solderability. on A:0=0008 on oe 0520.08 paces TAWA 
0603 1.60.1 0.15 0.4 0.8+0.1 0.8+0.1 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
0.5pF +0.25pF 511-1374-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1374-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO32ANOR5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1375-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1375-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032ANR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1376-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1376-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN010CK 
1.2pF +0.25pF 511-1377-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1377-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN1R2CK 
1.5pF +0.25pF 511-1378- 1.05 6.23 17.96 511-1378-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN1R5CK 
1.8pF +0.25pF 511-1379-1-ND NEI 1.05 6.23 17.96 511-1379-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1380-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1380-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1381-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1381-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN2R2CK 
2.7pF +0.25pF 511-1382-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1382-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1383-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1383-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN030CK 
3.3pF +0.25pF 511-1384-1-ND NEI 1.05 6.23 17.96 511-1384-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN3R3CK 
3.9pF +0.25pF 511-1385-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1385-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1386-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1386-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN040CK 
4.7pF +0.25pF 511-1387-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1387-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1388-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1388-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032ANO50CK 
5.6pF +0.5pF 511-1389-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1389-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN5R6DK 
6.0pF +0.25pF 511-1390-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1390-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO32ANO60CK 
6.0pF +0.5pF 511-1391-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1391-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO32ANO60DK 
6.8pF +0.5pF 511-1392-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1392-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO32AN6R8DK 
CoG 25 7.0pF +0.5pF 511-1393-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1393-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN070DK 
8.0pF +0.25pF 511-1394-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1394-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032ANO80CK 
8.0pF +0.5pF 511-1395-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1395-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032ANO80DK 
8.2pF +0.5pF 511-1396-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1396-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN8R2DK 
0201 9.0pF +0.5pF 511-1397-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1397-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032ANO90DK 
10.0pF +0.25pF 511-1398-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1398-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN100CK 
10.0pF +0.5pF 511-1399-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1399-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN100DK 
12pF +5% 511-1400-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1400-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN120JK 
13pF +5% 511-1401-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1401-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN130JK 
15pF +5% 511-1402-1-ND NEI 1.05 6.23 17.96 511-1402-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN150JK 
18pF 45% 511-1403-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1403-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN180JK 
20pF +5% 511-1404-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1404-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN200JK 
22pF +5% 511-1405-1-ND NEI 1.05 6.23 17.96 511-1405-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN220JK 
27pF +5% 511-1406-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1406-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN270JK 
33pF 45% 511-1407-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1407-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN330JK 
39pF 45% 511-1408-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1408-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN390JK 
47pF +5% 511-1409-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1409-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN470JK 
68pF +5% 511-1411-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1411-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN680JK 
82pF +5% 511-1412-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1412-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCHO032AN820JK 
100pF 45% 511-1413-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1413-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032AN101JK 
100pF +10% 511-1414-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1414-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN101KK 
150pF +10% 511-1415-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1415-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN151KK 
220pF +10% 511-1416-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1416-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN221KK 
X7R 25 330pF +10% 511-1417-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1417-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN331KK 
470pF +10% 511-1418-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1418-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN471KK 
680pF +10% 511-1419-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1419-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN681KK 
1,000pF +10% 511-1420-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1420-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN102KK 
1,500pF +10% 511-1421-1-ND NEW! 1.05 6.23 17.96 511-1421-2-ND NEW! 15,000 17.00/M MCH032CN152KK 
0.5pF +0.25pF 511-1000-1-ND 45 2.68 7.73 511-1000-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A0R5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1001-1-ND 45 2.68 7.73 511-1001-2-ND 10,000 7.00/M MCH155AR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1002-1-ND A5 2.68 7.73 511-1002-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A010CK 
1.1pF +0.25pF 511-1003-1-ND A5 2.68 7.73 511-1003-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R1CK 
1.2pF +0.25pF 511-1004-1-ND A5 2.68 7.73 511-1004-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R2CK 
1.3pF +0.25pF 511-1005-1-ND A5 2.68 7.73 511-1005-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R3CK 
1.5pF +0.25pF 511-1006-1-ND 45 2.68 7.73 511-1006-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R5CK 
1.6pF +0.25pF A5 2.68 7.73 511-1007-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R6CK 
1.8pF +0.25pF 511-1008-1-ND 45 2.68 7.73 511-1008-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1009-1-ND A5 2.68 7.73 511-1009-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1010-1-ND A5 2.68 7.73 511-1010-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R2CK 
2.4pF +0.25pF 511-1011-1-ND A5 2.68 7.73 511-1011-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R4CK 
2.7pF +0.25pF 511-1012-1-ND A5 2.68 7.73 511-1012-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R7CK 
0402 COG 50 3.0pF +0.25pF 511-1013-1-ND 45 2.68 7.73 511-1013-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A030CK 
3.3pF +0.25pF 511-1014-1-ND 45 2.68 7.73 511-1014-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R3CK 
3.6pF +0.25pF 45 2.68 7.73 511-1015-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R6CK 
3.9pF +0.25pF 511-1016-1-ND 45 2.68 7.73 511-1016-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1017-1-ND 45 2.68 7.73 511-1017-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A040CK 
4.3pF +0.25pF 511-1018-1-ND 45 2.68 7.73 511-1018-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A4R38CK 
4.7pF +0.25pF 511-1019-1-ND 45 2.68 7.73 511-1019-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1020-1-ND 45 2.68 7.73 511-1020-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1021-1-ND 45 2.68 7.73 511-1021-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A5R1DK 
5.6pF +0.5pF 511-1022-1-ND 45 2.68 7.73 511-1022-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A5R6DK 
6.0pF +0.5pF 511-1023-1-ND 45 2.68 7.73 511-1023-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A060DK 
6.2pF +0.5pF 511-1024-1-ND 45 2.68 7.73 511-1024-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 511-1025-1-ND A5 2.68 7.73 511-1025-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1026-1-ND A5 2.68 7.73 511-1026-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A070DK 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
7.5pF +0.5pF 511-1027-1-ND 45 2.68 7.73 511-1027-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A7R5DK 
8.0pF +0.5pF 511-1028-1-ND A5 2.68 7.73 511-1028-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1029-1-ND 45 2.68 7.73 511-1029-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1030-1-ND 45 2.68 7.73 511-1030-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A090DK 
9.1pF +0.5pF 511-1031-1-ND 45 2.68 7.73 511-1031-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A9R1DK 
10pF +0.5pF 511-1032-1-ND 45 2.68 7.73 511-1032-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A100DK 
11pF 45% 511-1033-1-ND 45 2.68 7.73 511-1033-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A110JK 
12pF 45% 511-1034-1-ND A5 2.68 7.73 511-1034-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A120JK 
13pF 45% 511-1035-1-ND 48 2.85 8.23 511-1035-2-ND 10,000 8.00/M MCH155A130JK 
15pF 45% 511-1036-1-ND 45 2.68 7.73 511-1036-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A150JK 
16pF 45% 511-1037-1-ND 45 2.68 7.73 511-1037-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A160JK 
18pF 45% 511-1038-1-ND 45 2.68 7.73 511-1038-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A180JK 
20pF 45% 511-1039-1-ND 45 2.68 7.73 511-1039-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A200JK 
22pF 45% 511-1040-1-ND 45 2.68 7.73 511-1040-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A220JK 
24pF 45% 511-1041-1-ND 45 2.68 7.73 511-1041-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A240JK 
27pF 45% 511-1042-1-ND 45 2.68 7.73 511-1042-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A270JK 
30pF 45% 511-1043-1-ND 45 2.68 7.73 511-1043-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A300JK 
33pF 45% 511-1044-1-ND 45 2.68 7.73 511-1044-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A330JK 
Coa 50 36pF 45% 511-1045-1-ND 45 2.68 7.73 511-1045-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A360JK 
39pF 45% 511-1046-1-ND 45 2.68 7.73 511-1046-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A390JK 
43pF 45% 511-1047-1-ND A5 2.68 7.73 511-1047-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A430JK 
47pF 45% 511-1048-1-ND 45 2.68 7.73 511-1048-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A470JK 
51pF +5% 511-1049-1-ND 45 2.68 7.73 511-1049-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A510JK 
56pF 45% 511-1050-1-ND 45 2.68 7.73 511-1050-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A560JK 
62pF +5% 511-1051-1-ND A5 2.68 7.73 511-1051-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A620JK 
68pF 45% 511-1052-1-ND 45 2.68 7.73 511-1052-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A680JK 
75pF 45% 511-1053-1-ND 51 3.03 8.74 511-1053-2-ND 10,000 8.00/M MCH155A750JK 
82pF 45% 511-1054-1-ND 45 2.68 7.73 511-1054-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A820JK 
0402 91pF +5% 511-1055-1-ND 51 3.03 8.74 511-1055-2-ND 10,000 8.00/M MCH155A910JK 
100pF +5% 511-1056-1-ND 45 2.68 7.73 511-1056-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A101JK 
110pF 45% 511-1057-1-ND 57 3.37 9.73 511-1057-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A111JK 
120pF 45% 511-1058-1-ND 45 2.68 7.73 511-1058-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A121JK 
130pF 45% 511-1059-1-ND 57 3.37 9.73 511-1059-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A131JK 
150pF 45% 511-1060-1-ND 57 3.37 9.73 511-1060-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A151JK 
160pF 45% 511-1061-1-ND 66 3.89 11.23 511-1061-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A161JK 
180pF 45% 511-1062-1-ND 53 3.11 8.98 511-1062-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A181JK 
200pF +5% 511-1063-1-ND 66 3.89 11.23 511-1063-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A201JK 
220pF 45% 511-1064-1-ND 66 3.89 11.23 511-1064-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A221JK 
220pF +10% 511-1065-1-ND A5 2.68 7.73 511-1065-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN221KK 
330pF +10% 511-1066-1-ND 45 2.68 7.73 511-1066-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN331KK 
470pF +10% 511-1067-1-ND 45 2.68 7.73 511-1067-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN471KK 
680pF +10% 511-1068-1-ND 45 2.68 7.73 511-1068-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN681KK 
1,000pF +10% 511-1069-1-ND A5 2.68 7.73 511-1069-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN102KK 
50 1,500pF +10% 511-1070-1-ND 45 2.68 7.73 511-1070-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN152KK 
X7R 2,200pF +10% 511-1071-1-ND 45 2.68 7.73 511-1071-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN222KK 
2,700pF +10% 511-1072-1-ND 45 2.68 7.73 511-1072-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN272KK 
3,300pF +10% 511-1073-1-ND A5 2.68 7.73 511-1073-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN332KK 
4,700pF +10% 511-1074-1-ND A5 2.68 7.73 511-1074-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN472KK 
6,800pF +10% 511-1075-1-ND 45 2.68 7.73 511-1075-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN682KK 
25 10,000pF +10% 511-1077-1-ND 45 2.68 7.73 511-1077-2-ND 10,000 7.00/M MCH152CN103KK 
16 10,000pF +10% 511-1078-1-ND 45 2.68 7.73 511-1078-2-ND 10,000 7.00/M MCH153CN103KK 
1,000pF +80/-20% 511-1079-1-ND 45 2.68 7.73 511-1079-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN102ZK 
50 2,200pF +80/-20% 511-1080-1-ND 45 2.68 7.73 511-1080-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN222ZK 
4,700pF +80/-20% 511-1081-1-ND 45 2.68 7.73 511-1081-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN472ZK 
Y5V 10,000pF +80/-20% 511-1082-1-ND 45 2.68 7.73 511-1082-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN103ZK 
25 22,000pF +80/-20% 511-1083-1-ND 45 2.68 7.73 511-1083-2-ND 10,000 7.00/M MCH152FN223ZK 
16 47,000pF +80/-20% 511-1084-1-ND 45 2.68 7.73 511-1084-2-ND 10,000 7.00/M MCH153FN473ZK 
0.10 pF +80/-20% 511-1085-1-ND 45 2.68 7.73 511-1085-2-ND 10,000 7.00/M MCH153FN104ZK 
0.5pF +0.25pF 511-1086-1-ND 51 3.03 8.74 511-1086-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A0R5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1087-1-ND 57 3.37 9.73 511-1087-2-ND 4,000 9.00/M MCH185AR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1088-1-ND 5A 3.03 8.74 511-1088-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A010CK 
1.2pF +0.25pF 511-1089-1-ND 57 3.37 9.73 511-1089-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R2CK 
1.3pF +0.25pF 511-1090-1-ND 57 3.37 9.73 511-1090-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R3CK 
1.5pF +0.25pF 511-1091-1-ND 57 3.37 9.73 511-1091-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R5CK 
1.8pF +0.25pF 511-1092-1-ND 57 3.37 9.73 511-1092-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1093-1-ND 51 3.03 8.74 511-1093-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1094-1-ND 57 3.37 9.73 511-1094-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R2CK 
2.4pF +0.25pF 511-1095-1-ND .57 3.37 9.73 511-1095-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R4CK 
0603 CoG 50 2.7pF +0.25pF 511-1096-1-ND 57 3.37 9.73 511-1096-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1097-1-ND 51 3.03 8.74 511-1097-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A030CK 
3.3pF +0.25pF 511-1098-1-ND 57 3.37 9.73 511-1098-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R3CK 
3.6pF +0.25pF 511-1099-1-ND 57 3.37 9.73 511-1099-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R6CK 
3.9pF +0.25pF 511-1100-1-ND 57 3.37 9.73 511-1100-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1101-1-ND 51 3.03 8.74 511-1101-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A040CK 
4.7pF +0.25pF 511-1102-1-ND 57 3.37 9.73 511-1102-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1103-1-ND 51 3.03 8.74 511-1103-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1104-1-ND 57 3.37 9.73 511-1104-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A5R1DK 
5.6pF +0.5pF 511-1105-1-ND 57 3.37 9.73 511-1105-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A5R6DK 
6.0pF +0.5pF 511-1106-1-ND 51 3.03 8.74 511-1106-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A060DK 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Cut Tape 
Size wv i-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
6.2pF +0.5pF 511-1107-1-ND 57 3.37 9.73 511-1107-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 57 3.37 9.73 511-1108-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1109-1-ND 51 3.03 8.74 511-1109-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A070DK 
7.5pF +0.5pF 511-1110-1-ND 57 3.37 9.73 511-1110-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A7R5DK 
8.0pF +0.5pF 511-1111-1-ND 51 3.03 8.74 511-1111-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1112-1-ND 57 3.37 9.73 511-1112-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1113-1-ND 51 3.03 8.74 511-1113-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A090DK 
10pF +0.5pF 511-1114-1-ND 51 3.03 8.74 511-1114-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A100DK 
11pF 45% 511-1115-1-ND 57 3.37 9.73 511-1115-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A110JK 
12pF +5% 57 3.37 9.73 511-1116-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A120JK 
13pF 45% 511-1117-1-ND 57 3.37 9.73 511-1117-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A130JK 
15pF +5% 511-1118-1-ND 57 3.37 9.73 511-1118-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A150JK 
16pF 45% 57 3.37 9.73 511-1119-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A160JK 
18pF +5% 511-1120-1-ND 57 3.37 9.73 511-1120-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A180JK 
20pF +5% 511-1121-1-ND 57 3.37 9.73 511-1121-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A200JK 
22pF 45% 511-1122-1-ND 57 3.37 9.73 511-1122-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A220JK 
24pF +5% 511-1123-1-ND 57 3.37 9.73 511-1123-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A240JK 
27pF 45% 511-1124-1-ND 57 3.37 9.73 511-1124-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A270JK 
30pF 45% 511-1125-1-ND 57 3.37 9.73 511-1125-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A300JK 
33pF 45% 511-1126-1-ND 57 3.37 9.73 511-1126-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A330JK 
36pF 45% 511-1127-1-ND 57 3.37 9.73 511-1127-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A360JK 
39pF +5% 511-1128-1-ND 57 3.37 9.73 511-1128-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A390JK 
43pF +5% 511-1129-1-ND 57 3.37 9.73 511-1129-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A430JK 
47pF +5% 511-1130-1-ND 57 3.37 9.73 511-1130-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A470JK 
51pF +5% 511-1131-1-ND 57 3.37 9.73 511-1131-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A510JK 
56pF +5% 511-1132-1-ND 57 3.37 9.73 511-1132-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A560JK 
CoG 50 62pF 45% 511-1133-1-ND 57 3.37 9.73 511-1133-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A620JK 
68pF +5% 511-1134-1-ND 57 3.37 9.73 511-1134-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A680JK 
75pF +5% 511-1135-1-ND 57 3.37 9.73 511-1135-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A750JK 
82pF 45% 511-1136-1-ND 57 3.37 9.73 511-1136-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A820JK 
91pF +5% 511-1137-1-ND 57 3.37 9.73 511-1137-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A910JK 
100pF 45% 57 3.37 9.73 511-1138-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A101JK 
110pF 45% 511-1139-1-ND 57 3.37 9.73 511-1139-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A111JK 
120pF 45% 511-1140-1-ND 57 3.37 9.73 511-1140-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A121JK 
130pF 45% 511-1141-1-ND 57 3.37 9.73 511-1141-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A131JK 
150pF 45% 511-1142-1-ND 57 3.37 9.73 511-1142-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A151JK 
160pF 45% 511-1143-1-ND 76 4.50 12.98 511-1143-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A161JK 
180pF +5% 511-1144-1-ND 57 3.37 9.73 511-1144-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A181JK 
200pF +5% 511-1145-1-ND 76 4.50 12.98 511-1145-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A201JK 
220pF +5% 66 3.89 11.23 511-1146-2-ND 4,000 11.00/M MCH185A221JK 
0603 240pF 45% 511-1147-1-ND 76 4.50 12.98 511-1147-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A241 JK 
270pF 45% 511-1148-1-ND 66 3.89 11.23 511-1148-2-ND 4,000 11.00/M MCH185A271JK 
300pF 45% 76 4.50 12.98 511-1149-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A301JK 
330pF 45% 511-1150-1-ND 85 5.01 14.46 511-1150-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A331JK 
360pF 45% 511-1151-1-ND 1.04 6.14 17.70 511-1151-2-ND 4,000 17.00/M MCH185A361JK 
390pF 45% 511-1152-1-ND 85 5.01 14.46 511-1152-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A391 JK 
430pF +5% 511-1153-1-ND 1.13 6.66 19.20 511-1153-2-ND 4,000 18.00/M MCH185A431JK 
470pF +5% 511-1154-1-ND 85 5.01 14.46 511-1154-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A471JK 
510pF 45% 511-1155-1-ND 1.04 6.14 17.70 511-1155-2-ND 4,000 17.00/M MCH185A511JK 
560pF 45% 511-1156-1-ND 85 5.01 14.46 511-1156-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A561JK 
680pF 45% 511-1157-1-ND 1.32 7.78 22.44 511-1157-2-ND 4,000 22.00/M MCH185A681JK 
750pF 45% 511-1158-1-ND 1.32 7.78 22.44 511-1158-2-ND 4,000 22.00/M MCH185A751JK 
820pF +5% 511-1159-1-ND 1.13 6.66 19.20 511-1159-2-ND 4,000 18.00/M MCH185A821JK 
220pF +10% 511-1160-1-ND 57 3.37 9.73 511-1160-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN221KK 
330pF 410% 511-1161-1-ND 57 3.37 9.73 511-1161-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN331KK 
470pF +10% 511-1162-1-ND 57 3.37 9.73 511-1162-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN471KK 
680pF 410% 511-1163-1-ND 57 3.37 9.73 511-1163-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN681KK 
1,000pF +10% 511-1164-1-ND 57 3.37 9.73 511-1164-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN102KK 
1,500pF +10% 511-1165-1-ND 57 3.37 9.73 511-1165-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN152KK 
2,200pF +10% 511-1166-1-ND 57 3.37 9.73 511-1166-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN222KK 
50 2,700pF +10% 511-1167-1-ND 57 3.37 9.73 511-1167-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN272KK 
3,300pF +10% 511-1168-1-ND 57 3.37 9.73 511-1168-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN332KK 
X7R 4,700pF +10% 511-1169-1-ND 57 3.37 9.73 511-1169-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN472KK 
6,800pF +10% 511-1170-1-ND 57 3.37 9.73 511-1170-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN682KK 
10,000pF 410% 57 3.37 9.73 511-1171-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN103KK 
12,000pF +10% 511-1172-1-ND 57 3.37 9.73 511-1172-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN123KK 
15,000pF +10% 511-1173-1-ND 57 3.37 9.73 511-1173-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN153KK 
22,000pF +10% 511-1174-1-ND 57 3.37 9.73 511-1174-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN223KK 
0.10uF +10% 511-1175-1-ND 95 5.62 16.22 511-1175-2-ND 4,000 16.00/M MCH185CN104KK 
33,000pF 410% 511-1176-1-ND 66 3.89 11.23 511-1176-2-ND 4,000 11.00/M MCH182CN333KK 
25 47,000pF +10% 511-1177-1-ND -76 4.50 12.98 511-1177-2-ND 4,000 12.00/M MCH182CN473KK 
68,000pF +10% 511-1178-1-ND 76 4.50 12.98 511-1178-2-ND 4,000 12.00/M MCH182CN683KK 
0.10yF 410% 61 3.63 10.48 511-1179-2-ND 4,000 10.00/M MCH182CN104KK 
1,000pF +80/-20% 511-1180-1-ND 57 3.37 9.73 511-1180-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN102ZK 
2,200pF +80/-20% 511-1181-1-ND 57 3.37 9.73 511-1181-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN222ZK 
50 4,700pF +80/-20% 511-1182-1-ND 57 3.37 9.73 511-1182-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN472ZK 
Ysv 10,000pF +80/-20% 511-1183-1-ND 57 3.37 9.73 511-1183-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN103ZK 
22,000pF +80/-20% 511-1184-1-ND 57 3.37 9.73 511-1184-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN223ZK 
47,000pF +80/-20% 511-1185-1-ND -57 3.37 9.73 511-1185-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN473ZK 
25 0.10yF +80/-20% 511-1186-1-ND 44 2.59 7.48 511-1186-2-ND 4,000 7.00/M MCH182FN104ZK 
16 0.22uF +80/-20% 511-1187-1-ND 48 2.85 8.23 511-1187-2-ND 4,000 8.00/M MCH183FN224ZK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bis coupons GUrface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The capacitor consists of a rectangular block Case aT 
* High capacitance per unit volume of ceramic dielectric in which a number of inter- Size L Ww Min. Max. MB 
: arly jposueneyappieations sed melalielsctiodes areicontained: > 0402 | .040” (4.0mm) | .020" (0.5mm) | .018" (.45mm) | .022” (.55mm) | .010” (.25mm) 
is structure gives rise to a high capacitance 7 ” = a = 7 = 
Applications: per unit volume. t 0603 | .063” (1.6mm) | .030” (0.8mm) | .029" (.73mm) | .035" (.87mm) | .015” (.40mm) 
« Consumer electronics The inner electrodes are connected to the two ~ | | (—< 0805 | .080” (2.0mm) |.050" (1.25mm) | .020” (.50mm) | .053” (1.35mm) | .020” (.60mm) 
* Telecommunications terminations by silver or copper dipping with a + MBI i= MB 1206 | .125” (3.2mm) |.063” (1.60mm) | .020" (.50mm) | .069” (1.75mm) | .025” (.60mm) 
» ” ” 7 ” o 
: coche ee Bytot peted ti NSA). finally covered 1812 |.180” (4.5mm) | 125" (3.2mm) | .020" (50mm) | .072" (1.80mm) | .030” (.75mm) 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.5pF +0.25pF BC1189CT-ND 66 3.90 11.25 = = = VJ0402A1R5CXACW1BC 
50 1.8pF +0.25pF BC1190CT-ND 29 1.69 4.88 BC1190TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A1R8CXACW1BC 
50 2.7pF +0.25pF BC1191CT-ND 29 1.69 4.88 = = = VJ0402A2R7CXACW1BC 
50 3.3pF +0.25pF BC1192CT-ND 29 1.69 4.88 = _ _ VJ0402A3R3CXACW1BC 
NPO 50 5.6pF +0.50pF BC1193CT-ND 29 1.69 4.88 = = = VJ0402A5R6EDXACW1BC 
50 12pF +5% BC1196CT-ND 29 1.69 4.88 BC1196TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A120JXACW1BC 
50 22pF 45% BC1197CT-ND 29 1.69 4.88 = = ad VJ0402A220JXACW1BC 
50 47pF +5% BC1201CT-ND 29 1.69 4.88 BC1201TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A470JXACW1BC 
50 5S6pF 45% BC1202CT-ND 29 1.69 4.88 = _ = VJ0402A560JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1204CT-ND 29 1.69 4.88 BC1204TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A101JXACW1BC 
0402 50 220pF +10% BC1205CT-ND 28 1.63 4.69 = = = VJ0402Y221KXACW1BC 
50 330pF +10% BC1206CT-ND 28 1.63 4.69 = = = VJ0402Y331KXACW1BC 
50 470pF +10% BC1207CT-ND 28 1.63 4.69 BC1207TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y471KXACW1BC. 
50 560pF +10% BC1208CT-ND 28 1.63 4.69 = = = VJ0402Y561KXACW1BC 
are 50 1000pF +10% BC1210CT-ND 68 4.03 11.63 = = = VJ0402Y102KXACW1BC. 
50 1500pF +10% BC1212CT-ND 28 1.63 4.69 = _— _ VJ0402Y152KXACW1BC. 
16 4700pF +10% BC1214CT-ND 28 1.63 4.69 = = = VJ0402Y472KXJCW1BC 
16 10000pF +10% BC1217CT-ND 28 1.63 4.69 _— = = VJ0402Y103KXJCW1BC 
16 10000pF +80/-20% BC1218CT-ND 28 1.63 4.69 BC1218TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402V103ZXJCW1BC 
Y5V 16 33000pF +80/-20% BC1220CT-ND 55 3.25 9.38 = = _ VJ0402V333ZXJCW1BC 
16 47000pF +80/-20% BC1221CT-ND 28 1.63 4.69 BC1221TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402V473ZXJCW1BC 
16 10UF +80/-20% BC1222CT-ND 25 1.50 4.31 BC1222TR-ND 10,000 3.45/M VJ0402V104ZXJCW1BC 
50 1.0pF +0.25pF BC1223CT-ND 30 1.76 5.06 — = _— VJ0603A1ROCXACW1BC 
50 10pF +5% BC1225CT-ND -30 1.76 5.06 BC1225TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A100JXACW1BC 
50 12pF 45% BC1226CT-ND 30 1.76 5.06 _— _— = VJ0603A120JXACW1BC 
50 27pF +5% BC1230CT-ND 30 1.76 5.06 = = = VJ0603A270JXACW1BC 
50 33pF 45% BC1231CT-ND 30 1.76 5.06 = oe _— VJO603A330JXACW1BC 
NPO 50 47pF +5% BC1232CT-ND 30 1.76 5.06 = = =. VJ0603A470JXACW1BC 
50 5S6pF 45% BC1233CT-ND 30 1.76 5.06 — _ _— VJO603A560JXACW1BC 
50 100pF 45% BC1236CT-ND 30 1.76 5.06 BC1236TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A101JXACW1BC 
0603 50 150pF +5% BC1238CT-ND 37 2.21 6.38 = = = VJ0603A151JXACW1BC 
50 180pF 45% BC1239CT-ND At 2.41 6.94 _ _— _ VJ0603A181JXACW1BC 
50 220pF +5% BC1240CT-ND At 2.41 6.94 = = = VJ0603A221JXACW1BC 
50 270pF 45% BC1241CT-ND 52 3.06 8.81 BC1241TR-ND 4,000 8.46/M VJ0603A271JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1244CT-ND 29 1.69 4.88 BC1244TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y221KXACW1BC 
50 560pF +10% BC1246CT-ND 29 1.69 4.88 — = = VJO603Y561KXACW1BC 
X7R 50 2200pF +10% BC1248CT-ND 29 1.69 4.88 = = — VJO603Y222KXACW1BC 
50 3300pF +10% BC1249CT-ND 29 1.69 4.88 BC1249TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y332KXACW1BC. 
50 4700pF +10% BC1250CT-ND 29 1.69 4.88 = z= = VJ0603Y472KXACW1BC. 
50 10pF +5% BC1256CT-ND 52 3.06 8.81 = = a VJ0805A100JXACW1BC 
50 12pF 45% BC1257CT-ND 52 3.06 8.81 BC1257TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A120JXACW1BC 
50 15pF +5% BC1258CT-ND 52 3.06 8.81 BC1258TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A150JXACW1BC 
50 33pF 45% BC1262CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJO805A330JXACW1BC 
50 39pF +5% BC1263CT-ND 52 3.06 8.81 BC1263TR-ND 4,000 8.46/M VJO805A390JXACW1BC 
NPO 50 47pF 45% BC1264CT-ND 52 3.06 8.81 BC1264TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A470JXACW1BC 
50 68pF +5% BC1266CT-ND 52 3.06 8.81 BC1266TR-ND 4,000 8.46/M VJO805A680JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1268CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJ0805A101JXACW1BC 
50 120pF 45% BC1269CT-ND 68 4.03 11.63 BC1269TR-ND 4,000 11.16/M VJ0805A121JXACW1BC 
50 150pF +5% BC1270CT-ND 81 4.81 13.88 BC1270TR-ND 4,000 13.32/M VJ0805A151JXACW1BC 
50 330pF 45% BC1274CT-ND 98 5.79 16.69 BC1274TR-ND 4,000 16.02/M VJ0805A331JXACW1BC 
0805 50 1000pF +5% BC1279CT-ND 1.01 5.98 17.25 = = = VJ0805A102JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1280CT-ND 52 3.06 8.81 BC1280TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y221KXACW1BC 
50 1000pF +10% BC1284CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJO805Y102KXACW1BC. 
50 1500pF +10% BC1285CT-ND 52 3.06 8.81 = = _ VJO805Y152KXACW1BC. 
50 2700pF +10% BC1287CT-ND 52 3.06 8.81 = _ _ VJ0805Y272KXACW1BC 
50 3900pF +10% BC1289CT-ND 52 3.06 8.81 = = = VJO805Y392KXACW1BC. 
X7R 50 4700pF +10% BC1290CT-ND 52 3.06 8.81 = = _ VJ0805Y472KXACW1BC. 
50 5600pF +10% BC1291CT-ND 52 3.06 8.81 BC1291TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y562KXACW1BC. 
50 10000pF +10% BC1293CT-ND 52 3.06 8.81 = _ = VJO805Y103KXACW1BC 
50 27000pF +10% BC1297CT-ND 63 3.71 10.69 = = = VJ0805Y273KXACW1BC. 
50 0UF +10% BC1298CT-ND m2 4.23 12.19 = _ _ VJO805Y104KXATW1BC 
16 -10UF +10% BC1300CT-ND 68 4.03 11.63 BC1300TR-ND 4,000 11.16/M VJO805Y104KXJCW1BC 
50 10pF +5% BC1304CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1304TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A100JXACW1BC 
50 15pF 45% BC1305CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1305TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A150JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1307CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1307TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A220JXACW1BC 
50 27pF 45% BC1308CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1308TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A270JXACW1BC 
NPO 50 33pF +5% BC1309CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1309TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A330JXACW1BC 
1206 50 39pF 45% BC1310CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1310TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A390JXACW1BC 
50 47pF +5% BC1311CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1311TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A470JXACW1BC 
50 100pF 45% BC1314CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1314TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A101JXACW1BC 
50 1000pF +5% BC1316CT-ND 2.23 13.20 38.06 = = = VJ1206A102JXACW1BC 
X7R 50 2200pF +10% BC1318CT-ND 1.35 8.00 23.06 BC1318TR-ND 4,000 22.14/M VJ1206Y222KXACW1BC. 
50 10000pF +10% BC1321CT-ND 1.35 8.00 23.06 = _ _— VJ1206Y103KXACW1BC 
1812 X7R 1KV 1000pF +10% BC1329CT-ND 15.18 89.70 258.75 = = = VJ1812Y102KXGTW1BC 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GGMN! SUSUMU CO., LTD HTC Series High-Precision, Thin-Film Chip Capacitors 


Features: 


: Case Dimension - mm 
° Tight tolerance ; : Size L Ww P T 
¢ Low equivalent series resistance ; ; 0201 0.60 0.30 0.07 0.28 
* Face-down use also possible, leading to space savings 
Operating Temperature Range: -40 ~ 85°C Temperature Coefficient ppm/°C: 0+60ppm/°C. 0402 1.00 0.50 0.15 0.38 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
WV | Cap. Digi-Key Price Each Pricing* Susumu WV | Cap. Digi-Key Price Each Pricing Susumu 
DC | (pf) | Tolerance | Part No. 10 100 500 5,000 Part No. DC | (pf) | Tolerance | Part No. 10 100 500 5,000 Part No. 
0201 Series 0402 Series (Cont.) 
10 | +0.035pf | 408-1050-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCO603-16-R10-735-L5 35 | +0.035pf | 408-1072-1-ND 1 54 31 | 147.60/M | HTC1005-16-R35-T35-L5 
15 | +0.035pf | 408-1051-1-ND 73 43.25 | 118.80/M ) HTCO603-1E-R15-T35-L5 40 | +0.035pf | 408-1073-1-ND 4 54.31. 147.60/M | HTC1005-1E-R40-T35-L5 
-20 | +0.035pf | 408-1052-1-ND 73 A3 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R20-T35-L5 45 | +0.035pf | 408-1074-1-ND ot 54 31. | 147.60/M | HTC1005-1E-R45-T35-L5, 
25 / 20.035pf ) 408-1053-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R25-T35-L5 50) +0.035pf | 408-1075-1-ND ot 54 31] 147.60/M | HTC1005-1E-R50-T35-L5 
30 | +0.035pf | 408-1054-1-ND 23 43.25 | 118.80/M | HTCOG03-1E-R30-T35-L5 ‘60 | #0.035pf | 408-1076-1-ND ‘Ot 54-31. | 147.60/M | HTC1005-16-R60-T35-L5 
oe ee ae eae qe a Ee eoecta ene Sie 70 | 20.035pt | 408-1077-1-ND ‘15431 | 147.60/M | HTC1005-1E-R70-T35-L5 
45 | +0.035pf | 408-1057-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R45-T35-L5, a, 288 CUD al - SSL) UOOM |) HTC 1008-1ESROO US 
251 59 | eo.caspr | RARROERERN is fe 55: |-dae anna titcoedaeiE AbDtsets 90} 45% | 408-1079-1-ND aT 54.31. |  147.60/M | HTC1005-1E-R90-J-L5 
60 | +0.035pf | 408-1059-1-ND 73 43 25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R60-T35-L5 10) ee ery a 5431 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R0-J-L5 
70 | +0.035pf | 408-1060-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCOG03-1E-R70-T35-L5 1.2 {25% | 408-1081-1-ND a 5431 | 147.60/M_| HTC1005-1E-1R2-J-L5 
eo | 25% | 408-1061-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCO603-1E-R80-J-L5 25/45) +5% | 408-1082-1-ND 4 54.31. | 147.60/M | HTC1005-1E-1R5-J-L5 
90 | 45% | 408-1062-1-ND 73 43.25 | 118.80/M ) HTCO603-1E-R90-J-L5 1.8} 45% | 408-1083-1-ND ad 54.31 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R8-J-L5 
1.0 | 45% | 408-1063-1-ND 73 43.25 | 118.80/M) HTCO603-1E-1R0-J-L5 2.2} 45% | 408-1084-1-ND 1 54.31 | 147.60/M | HTC1005-1E-2R2-J-L5 
1.2 | +5% | 408-1064-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTCO603-1E-1R2-J-L5 2.7) 45% | 408-1085-1-ND ot 54.31 | 147.60/M | HTC1005-1£-2R7-J-L5 
1.5 | 25% | 408-1065-1-ND 73 43.25 | 118.80/M | HTC0603-1E-1R5-J-L5 3.3 | 25% | 408-1086-1-ND BL 5431 | 147.60/M | HTC1005-1E-3R3-J-L5 
1.8 25% 408-1066-1-ND 13 43 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-1R8-J-L5 3.9 45% 408-1087-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-3R9-J-L5 
0402 Series 47 | 45% | 408-1088-1-ND 4 54.31. |  147.60/M | HTC1005-1E-4R7-J-L5 
10 | +0.035pf | 408-1067-1-ND 91 54.31 | 147.60/M | HTC1005-16-R10-T35-L5 56 | 35% eee OY BA BT) 147.60/M | HTCIO05-1E-SRG-JeL6 
15 | +0.035pf | 408-1068-1-ND 91 54 31] 147.60/M | HTC1005-1E-R15-T35-L5 oe gee oo ee dumm OR GL OI Se a 
25 | .20 | +0.035pf | 408-1069-1-ND ot 54 31) 147.60/M | HTC1005-1E-R20-T35-L5 8.2) 25% | 408-1091-1-ND a 5431 | 147.60/M | HTC1005-1E-8R2-J-L5 
.25 | £0.035pf | 408-1070-1-ND ay 54 31 | 147.60/M ) HTC1005-1E-R25-T35-L5 fo | #5% | 408-1092-1-ND 3 5431 | 147.60/M_| HTC1005-1E10R-J-L5 
30 | +0.035pf | 408-1071-1-ND ot 54 _.31| 147.60/M | HTC1005-1E-R30-T35-L5 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
CORNELL 
H L 
busier Surface Mount MICA Capacitors a = 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure 
India Ruby muscovite mica. It is among the most 
inert and stable materials in the universe. When 
used as the insulator (dielectric) in a capacitor, the 
result is an electronic component with the ultimate 
in stability and reliability. 

The capacitance change from zero to full rated 


operating voltage is generally less than 0.1%. The 
series inductance of these capacitors is as little as 
eight nanohenrys (nH). The stability characteristics 
also apply to frequency which is why mica 
capacitors are so useful in the gigahertz range. 

* Low impedance to beyond 1 GHz 

* Near-zero capacitance change, all environments 


SPECIFICATIONS: 
Capacitance Tolerance: 
¢ Manufacturer’s part number suffix letter: 
D= +0.5pF 
¢ Manufacturer’s part number suffix letter: 
J=+5% 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Tape and Reel 
packaging available 
with lead time. 


Size Temperature Dimensions: Inch (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code Vde Coefficient ppm/°C Capacitance [L WwW H | (Max.) Part No. u 10 100 Part No. 
0805 100 50+50 20pF .079 (2.0) 049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1012-ND 1.02 87 73 MCO8EA200J 
500 100+100 5.0pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1032-ND 1.26 1.08 -90 MC12CD050D 
50+50 18pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1030-ND 1.30 1.11 93 MC12ED180J 
25425 47pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1017-ND 1.19 1.02 85 MC12FA470J 
1210 25425 68pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1041-ND 1.19 1.02 85 MC12FA680J 
100 25425 150pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1007-ND 1.30 1.11 93 MC12FA151J 
25425 150pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1028-NDt 3.12 2.67 2.23 MC12FA151F 
25425 200pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1024-ND 1.40 1.20 1.00 MC12FA201J 
isis || 606: 25425 100pF .177 (4.5) 126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1025-ND 1.58 1.35 1.13 MC18FD101J 
25425 470pF .177 (4.5) 126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1018-ND 2.21 1.89 1.58 MC18FD471J 
2220 500 25425 750pF .224 (5.7) -197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1011-ND 3.01 2.58 2.15 MC22FD751J 
RoHS Compliants 
100+100 2.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1096-ND 1.02 87 73 MCO8CA020D-F 
100100 3.0pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1097-ND 1.02 87 73 MCO8CA030D-F 
100100 5.0pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1098-ND 1.02 87 73 MCO8CA050D-F 
0805 400 100+100 10pF .079 (2.0) 049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1099-ND 1.02 .87 73 MCO8CA100D-F 
50+50 15pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1100-ND 1.02 87 73 MCO8EA150J-F 
50+50 20pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1101-ND 1.02 87 73 MCO8EA200J-F 
50+50 22pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1102-ND 1.02 87 73 MCO8EA220J-F 
50+50 27pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1103-ND 1.02 87 73 MCO8EA270J-F 
100+100 5.0pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1104-ND 1.26 1.08 90 MC12CDO050D-F 
100+100 10pF -126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1105-ND 1.26 1.08 90 MC12CD100D-F 
50+50 15pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1106-ND 1.30 141 93 MC12ED150J-F 
50+50 18pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1107-ND 1.30 1.11 93 MC12ED180J-F 
500 25425 100pF -126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1116-ND 1.58 1.35 1.13 MC12FD101J-F 
25425 33pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1117-ND 1.30 1.11 93 MC12FD330J-F 
25425 47pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1118-ND 1.30 144 93 MC12FD470J-F 
25425 62pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1119-ND 1.30 1.11 93 MC12FD620J-F 
1210 25425 68pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1120-ND 1.30 1.11 93 MC12FD680J-F 
25425 100pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1108-ND 1.26 1.08 -90 MC12FA101J-F 
25425 150pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1109-NDt 3.12 2.67 2.23 MC12FA151F-F 
25425 47pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1114-ND 1.19 1.02 85 MC12FA470J-F 
400 25425 68pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1115-ND 1.19 1.02 85 MC12FA680J-F 
25425 150pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1110-ND 1.30 1.11 93 MC12FA151J-F 
25425 200pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1111-ND 1.40 1.20 1.00 MC12FA201J-F 
25425 220pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1112-ND 1.40 1.20 1.00 MC12FA221J-F 
25425 240pF 126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1113-ND 1.40 1.20 1.00 MC12FA241J-F 


t 1% Tolerance (Continued) 
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CORNELL 
DUBILIER 


Surface Mount MICA Capacitors (cont) 


Size Temperature Dimensions: Inch (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code Vde Coefficient ppm/°C Capacitance [ WwW H | (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
25425 100pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) -051 (1.3) 338-1122-ND 1.58 1.35 1.13 MC18FD101J-F 
25425 120pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1123-ND 1.58 1.35 1.13 MC18FD121J-F 
25425 220pF .177 (4.5) 126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1124-ND 1.75 1.50 1.25 MC18FD221J-F 
1812 500 25425 300pF .177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1125-ND 1.93 1.65 1.38 MC18FD301J-F 
25425 330pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1126-ND 1.93 1.65 1.38 MC18FD331J-F 
25425 390pF -177 (4.5) -126 (3.2) 079 (2.0) 051 (1.3) 338-1127-ND 2.21 1.89 1.58 MC18FD391J-F 
25425 470pF .177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1128-ND 2.21 1.89 1.58 MC18FD471J-F 
100 25425 470pF 177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1121-ND 1.86 1.59 1.33 MC18FA471J-F 
25425 430pF .224 (5.7) -197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1135-ND 3.00 2.58 2.15 MC22FF431J-F 
1000 25425 470pF .224 (5.7) 197 (5.0) 079 (2.0) 051 (1.3) 338-1136-ND 3.00 2.58 2.15 MC22FF471J-F 
2525 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1134-ND 4.04 3.47 2.89 MC22FF102J-F 
2290 25425 500pF .224 (5.7) 197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1132-ND 2.70 2.31 1.93 MC22FD501J-F 
500 25425 750pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1133-ND 3.01 2.58 2.15 MC22FD751J-F 
25425 1000pF .224 (5.7) -197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1131-ND 3.36 2.88 2.40 MC22FD102J-F 
160 2525 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1129-ND 2.94 2.52 2.10 MC22FA102J-F 
25425 2000pF .224 (5.7) 197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1130-ND 3.89 3.33 2.78 MC22FA202J-F 
t+ 1% Tolerance 
Dipped Silver MICA Capacitors — Radial Lead L : 
hove ae fMax."| al 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It manufactured by applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are a ax. 
is among the most inert and stable materials in the universe. When used as the — stacked and secured by brass clips with copper-clad steel leads welded to each H 
insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the clip. The extra mass of the metal acts as a heat sink and enables these capacitors Max. 
ultimate in stability and reliability. to absorb voltage transients up to 100,000 volts per microsecond. t 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally SPECIFICATIONS: } 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight 2 .078 
oa ae ..-.. Capacitance Tolerance: 
nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is 5 a d Max. 
: zl - 2 ¢ Manufacturer’s part number letter: D03 = +1/2 pF 
why mica capacitors are so useful in the gigahertz range. : (No Solder) J 
¢ Manufacturer’s part number letter: JO3 = +5% aciasel 1.250 (31 .75) 
Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt-amperes * Manufacturer’s part number letter: FO3 = +1% S + .031 (.787) Min. 
is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Dimensions: Inch (mm) 
Temperature L H Ti; Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage | Capacitance | Coefficient ppm/°C Max. Max. Max. s d Part No. 1 10 100 Part No. 
Standard 
a 1000pF 0~70 480 (12.2) 400 (10.2) 230 (5.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1048-ND 3.80 3.26 2.72 CD15FA102J03 
1000pF 0~70 480 (12.2) 400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 6.41 5.50 4.58 CD15FA102F03 
300 680pF 0~70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1060-ND 3.49 3.00 2.50 CD15FC681J03 
560pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.89 2.49 2.07 CD15FC561J03 
5pF -200 ~ 200 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1064-ND 2.22 1.90 1.59 CD10CD050D03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 1.14 98 82 CD15CD100J03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND 1.44 .98 82 CD15CD100D03 
15pF -200 ~ 200 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 2.22 1.90 1.59 CD10CD150J03 
15pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 1.09 93 78 CD15CD150J03 
20pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.69 1.45 1.21 CD10ED200J03 
20pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 1.09 .93 78 CD15ED200J03 
22pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 1.69 1.45 1.21 CD10ED220J03 
22pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 1.13 98 81 CD15ED220J03 
27pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 1.13 98 BI CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.69 1.45 1.21 CD10ED300J03 
30pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 1.13 98 81 CD15ED300J03 
33pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) 190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 1.69 1.45 1.21 CD10ED330J03 
33pF -20 ~ 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 1.13 .98 81 CD15ED330J03 
39pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 1.13 98 Bt CD15ED390J03 
47pF -20 ~ 100 450 (11.4) 360 (9.1) 170 (4.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1053-ND 14 95 79 CD15ED470J03 
68pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 1.16 1.00 83 CD15ED680J03 
100pF 0~70 .370 (9.4) .350 (8.9) .200 (5.1) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND 2.05 1.77 1.47 CD10FD101J03 
100pF 0~70 460 (11.7) .360 (9.1) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 1.16 1.00 83 CD15FD101J03 
120pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) -180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.26 1.09 91 CD15FD121J03 
500 150pF 0~70 -460 (11.7) 370 (9.4) .190 (4.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1052-ND 1.34 1.15 96 CD15FD151J03 
180pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.53 1.32 1.10 CD15FD181J03 
200pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.53 1.32 1.10 CD15FD201J03 
220pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.58 1.36 1.13 CD15FD221J03 
240pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.70 1.46 1.22 CD15FD241J03 
270pF 0~70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1062-ND 1.85 1.59 1.33 CD15FD271J03 
300pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 2.00 1.72 1.43 CD15FD301J03 
330pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 2.16 1.85 1.54 CD15FD331J03 
390pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 2.34 2.01 1.67 CD15FD391J03 
470pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 2.72 2.33 1.94 CD15FD471J03 
470pF 0~70 640 (16.3) 510 (13.0) 200 (5.1) 344 (8.7) 032 (.8) 338-1089-ND 1.69 1.46 1.21 CD19FD471J03 
500pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.79 2.40 2.00 CD15FD501J03 
510pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.90 2.49 2.08 CD15FD511J03 
680pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) 210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 1.99 171 1.43 CD19FD681J03 
820pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) 210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 1.97 1.70 1.41 CD19FD821J03 
1000pF 0~70 650 (16.5) 520 (13.2) 220 (5.6) 344 (8.7) 025 (.6) 338-1044-ND 211 1.81 1.51 CD19FD102J03 
1500pF 0~70 .660 (16.8) 520 (13.2) .230 (5.8) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 2.73 2.35 1.96 CD19FD152J03 
2000pF 0~70 .670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 3.48 2.98 2.49 CD19FD20203 
2200pF 0~70 .670 (17.0) .530 (13.5) .250 (6.4) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 3.49 3.00 2.50 CD19FD222J03 
4700pF 0~70 .700 (17.8) 580 (14.7) .350 (8.9) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 7.04 6.04 5.03 CD19FD472J03 
10000pF 0~70 -800 (20.3) -890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) .040 (1.0) 338-1078-ND 12.82 10.99 9.16 CD30FD103J03 
Miniature 
5pF -200 ~ 200 270 (6.9) 190 (4.8) 110 (2.8) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1073-ND 1.94 1.67 1.39 CD5CC050D03 
10pF -200 ~ 200 .270 (6.9) -190 (4.8) 110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.38 1.18 99 CD5CC100J03 
15pF -200 ~ 200 270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.45 1.24 1.04 CD5CC150J03 
20pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) 120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.47 1.27 1.06 CDS5EC200J03 
300 22pF -20 ~ 100 -270 (6.9) -200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) -016 (.4) 338-1080-ND 1.53 1.32 1.10 CD5EC220J03 
30pF -20 ~ 100 270 (6.9) 200 (5.1) -130 (3.3) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1087-ND 1.65 1.42 1.18 CDS5EC300J03 
33pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.70 1.46 1.22 CDS5EC330J03 
47pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (4) 338-1084-ND 1.90 1.63 1.36 CD5EC470J03 
100pF 0~70 .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.81 2.41 2.01 CD5FC101J03 
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Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series Bina 


tinovator tn Eleetrontes 


Color coded case facilitates identification of capacitance 0.5 Depth 
range. Sealed construction prevents the penetration of flux ‘i i 
and dust. Cross shaped slot enables automatic adjustment. 
Specifications: 

Insulation Resistance: 10,000MQ minimum @- -@- 
© Torque: 2.0-15.0mNm 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


@1.3F-Type 1.3 F-Type 0.5 min. 


@1.2E-Type ©1.2 E-Type 
oF yp y yp’ 


With- Stator/ 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | (pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Color Part No. 1 10 100 Part No. 

1.25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1972-ND 38 33 30 TZ03Z2R3E169B00 
1.5 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1966-ND 38 33 30 TZ03Z050E169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1968-ND 38 33 30 1Z03Z070E169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1970-ND 38 33 30 TZ03Z100E169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde White 490-1964-ND 38 33 30 TZ03T110E169B00 

{ 42 20.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Red 490-1958-ND 38 33 30 TZ03R200E169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Green 490-1960-ND 38 33 30 TZ03R300E169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Yellow 490-1952-ND 38 33 30 TZ03P450E169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Brown 490-1954-ND 38 33 30 TZ03P600E169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1974-ND 93 .80 14 TZ03Z500E169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1962-ND 93 .80 14 TZ03R900E169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1956-ND 93 80 14 TZ03R121E169B00 
1.25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1973-ND 38 33 30 TZ03Z2R3F169B00 
15 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1967-ND 38 33 30 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1969-ND 38 33 30 TZ03Z070F169B00 
as 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1971-ND 38 33 30 TZ03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde White 490-1965-ND 38 33 30 TZ03T110F169B00 

9 4.2 20.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Red 490-1959-ND 38 33 30 TZ03R200F169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Green 490-1961-ND 38 33 30 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Yellow 490-1953-ND 38 33 30 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Brown 490-1955-ND 38 33 30 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1975-ND 93 80 14 1Z03Z500F169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1963-ND 93 80 14 TZ03R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1957-ND 93 80 14 TZ03R121F169B00 

=. || TUNING Tooltor Mantial Adjustments. css: sicete eins we veiiibeway vacse i eiveacubcininaten aeesalah eau cuulsiines sy ’eatludshbyntes eatin 490-2607-ND 6.27 _ _ KMDRO10 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 


Specifications: 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 0.5- 
5.0mNm ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C. 


Dim. in mm 


1.25 


tL 
+h 


With- Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
05 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2009-1-ND 89 78 62 490-2009-2-ND 333.75/M | TZY2Z010A001R00 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2008-1-ND 69 60 AT 490-2008-2-ND 255.45/M_ | TZY2Z2R5A001R00 
15 3.0 + 100/-0% NPO + 300pm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2005-1-ND 69 60 AT 490-2005-2-ND 255.45/M | TZY2Z030A001R00 
25 6.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2006-1-ND 69 60 AT 490-2006-2-ND 255.45/M | TZY2Z060A001R00 
3.0 10.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2007-1-ND 69 60 AT 490-2007-2-ND 255.45/M_ | TZY2Z100A001R00 
45 20.0 + 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2003-1-ND 69 60 AT 490-2003-2-ND 255.45/M_ | TZY2R200A001R00 
5.5 25.0 + 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2004-1-ND 69 60 AT 490-2004-2-ND 255.45/M_ | TZY2R250A001R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | N1000 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2002-1-ND 83 13 58 490-2002-2-ND 311.55/M | TZY2K450A001R00 
Tuning Tool!for' Manual AG|UStMGNt 2i2c.icccccsssneonuedsverassncdssethaiitadteersdecctestladiandivsstannctasssteiuanders 490-2608-ND 16.02/1 = = KMDRO060 
SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series Din in 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 
performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 
are not contained in the product. 


ry: 
0.91] 


Specifications: 
« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 0.1- 
1.0mNm ° Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
(pF) max. (pF) TC Q Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 

0.55 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2012-1-ND 2.12 1.86 1.46 | 490-2012-2-ND 3,000 795.30/M | TZR1Z010A001R00 
0.7 1.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2013-1-ND 2.12 1.86 1.46 | 490-2013-2-ND 3,000 795.30/M | TZR1Z1R5A001R00 
15: 4.0 + 100/-0% NPO + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2010-1-ND 1.44 1.27. 1.00 | 490-2010-2-ND 3,000 540.15/M | TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2011-1-ND 1.44 1.27. 1.00 | 490-2011-2-ND 3,000 540.15/M | TZR1R080A001R00 

Tuning Tool for Manual Adjustment.................:-:60c0escsseneeeeeesseeereeeesdeetneseeseaeseneseessseenbersensencer 490-2609-ND 27.16/1 = = _ KMDR160 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1381 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZC3 Series 


fanorator ta Electrontes 


Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures. 


Specifications: ¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum ¢ Torque: 1.5-10.0mNm » Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C. Dim. in mm 


With- Stator/ Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) TC Q Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vdc Brown 490-1998-1-ND 64 56 A4 490-1998-2-ND 238.95 TZC3Z030A110R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2000-1-ND 64 56 A4 490-2000-2-ND 238.95 TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vdc White 490-1996-1-ND 64 56 A4 490-1996-2-ND 238.95 TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Red 490-1992-1-ND 64 56 A4 490-1992-2-ND 238.95 TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Green 490-1994-1-ND 64 56 A4 490-1994-2-ND 238.95 TZC3P300A110R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vdc Brown 490-1999-1-ND 64 56 A4 490-1999-2-ND 238.95 TZC3Z030A310R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vdc Blue 490-2001-1-ND 64 56 A4 490-2001-2-ND 238.95 TZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1997-1-ND 64 56 A4 490-1997-2-ND 238.95 TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vde Red 490-1993-1-ND 64 56 A4 490-1993-2-ND 238.95 TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Green 490-1995-1-ND 64 56 A4 490-1995-2-ND 238.95 TZC3P300A310R00 
_ Tuning: Toolifor Manual: AdjUStMOMNt so.c252 seis sesersneiacaecs ss overseer shddewasassaeeeessereanamieeasasseecsneenehen 490-2607-ND 6.27/1 _ _ KMDRO010 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZB4 Series 


Color coded case facilitates identification of capacitance range. Designed for automatic placement in surface mount applications. Can be temporarily attached to PCB with adhesives. 


Specifications: ¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum «¢ Torque: 1.5-10.0mNm » Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C. Dim. in mm 


0.6 (Depth 0.5) g4 4 


With- Stator/ Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Te Q Voltage Voltage Color Part No. 5 25 100 Part No. 500 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Brown 490-1984-1-ND Pas 67 53 | 490-1984-2-ND 158.70 TZB4Z030AA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Blue 490-1986-1-ND 300 67 53 | 490-1986-2-ND 158.70 TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde White 490-1988-1-ND ras 67 53 490-1988-2-ND 158.70 TZB4Z100AA10R00 
1 4.0 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1990-1-ND 1.36 1.19 94 490-1990-2-ND 281.37 TZB4Z250AA10R00 
45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1980-1-ND Et 67 53 | 490-1980-2-ND 158.70 TZB4R200AA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1976-1-ND abt 67 53 490-1976-2-ND 158.70 TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1982-1-ND 1.36 1.19 94 490-1982-2-ND 281.37 TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1978-1-ND Lt 67 53 | 490-1978-2-ND 158.70 TZB4P400AA10R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Brown 490-1985-1-ND AT 67 53 | 490-1985-2-ND 158.70 TZB4Z030BA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce 220Vde Blue 490-1987-1-ND AT 67 53 | 490-1987-2-ND 158.70 TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1989-1-ND AT 67 53 | 490-1989-2-ND 158.70 TZB4Z100BA10R00 
2 40 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1991-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1991-2-ND 281.37 TZB4Z250BA10R00 
45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1981-1-ND JT 67 53 490-1981-2-ND 158.70 TZB4R200BA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1977-1-ND AT 67 53 490-1977-2-ND 158.70 TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1983-1-ND 1.36 1.19 94 490-1983-2-ND 281.37 TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1979-1-ND while 67 53 | 490-1979-2-ND 158.70 TZB4P400BA10R00 
- Tuning Tool for Manbal Adjustment: 2scsccctcccnsettevessinacctea Anaeaienersatnsectaatiaaeid ddeesseniesdaesveaennedadsbaanees 490-2607-ND 6.27/1 = _ KMDRO10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1382 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Sy ilaliay| GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: 
G 0 0 D m A fl ° Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Voltage Rating: 100VDC »* Dielectric Withstanding 
Voltage: 200VDC * Insulation Resistance: 104 MOQ minimum * Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


Capacitance Q Cut Tape Tape & Reel Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max. |(ppm/°C) | 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.5 4.5 N100 1000 Orange SG2018CT-ND 12.90 111.00 SG2018TR-ND 550.00/M GSX364 
Color Code 
0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 $G2017TR-ND 625.41/M GSX358 4 —- Disk 
0.8 15.0 N100 1000 Blue SG2019CT-ND 16.30 140.00 SG2019TR-ND 700.00/M GSX365 
1.0 20.0 N100 1000 Green SG2020CT-ND 23.44 200.94 SG2020TR-ND 1004.71/M GSX366 
GKG Series Tuning Tool 
Ceramic Trimmer Capacitors SG9005-ND 4x 4.5mm Type (Fig. 1 and 2) -. $13.00 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Voltage Rating: 100VDC » Dielectric 
Withstanding Voltage: 220VDC « Insulation Resistance: 104MQ minimum 0.99 
(2 Holes) 0.99 
Capacitance Sprague- pen ee Aaa 
(pF) TCC Q Color | Digi-Key Pricing Goodman Mounting Hole Layout Mounting Hele Layout 
Fig.| Min. Max.) (ppm/°C) | (min.)| Code | Part No. 1 10 100 | PartNo. : a y 


Slots 0.51 


Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors DP X0.51 i 


2.39] 


1 2.5 6.0 0+200 500 Blue $G1021-ND -56 4.80 44.00 | GKG6RO21 


Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 


17 3.0 0+200 300 | Red Dot* | SG1027-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R024 


2.5 6.0 0+200 500 Blue $G1028-ND -56 4.80 44.00 | GKG6RO24 


Bottom Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 


1.0 3.0 NPO+250 300 Black SG3R016-ND -28 2.45 21.00 | GKG3R016 


2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R016-ND -28 2.45 21.00 | GKG5RO16 


3A 7.0 40.0 | N2200+800 200 Yellow | SG40016-ND -28 2.45 21.00 | GKG40016 


12.0 60.0 | N2200+800 200 Brown | SG60016-ND 44 3.85 33.00 | GKG60016 


15.0 70.0 | N2200+800 200 Brown $G70016-ND 44 3.85 33.00 | GKG70016 i: 
Fig. 3B Color Code - 


Case Color 


Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 


3B 2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R015-ND -24 2.10 18.00 | GKG5RO15 


* Marking on bottom of capacitor 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


¢ Sealed Construction ¢ 4 x 4.5 x 2.7mm 


FEATURES: 
¢ Process seal provides protection against Terminals Approx. 


contaminants (flux, solvents, etc.) during g.68 Soe ne 
[Rotor |_/ 


production. 
* Designed for vapor phase reflow soldering. 


[Terminals Approx. 
SPECIFICATIONS: 4 r Flush To Mounting 


¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C / oan — Surface 
* Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC Seal 
+ Insulation Resistance: 104MQ minimum 2.39 k—4 7.01 4.01 
¢ Voltage Rating: 100VDC 

* Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 


Pad Layout Pad Layout 


Capacitance Q Cut Tape Tape & Reel Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm / °C) 1MHz Code Part No. by 25 100 Part No. 700 Part No. 

1.4 3.0 0+200 300 Red Dot* SG2000CT-ND 5.40 23.63 74.25 SG2000TR-ND 313.60 GKG3R066-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue $G2001CT-ND 5.40 23.63 74.25 $G2001TR-ND 313.60 GKG6R066-07 
1 3.0 10.0 0+300 500 White $G2002CT-ND 5.40 23.63 74.25 $G2002TR-ND 313.60 GKG10066-07 
4.5 20.0 N750+300 500 Red $G2003CT-ND 5.40 23.63 74.25 SG2003TR-ND 313.60 GKG20066-07 
6.5 30.0 N900+450 300 Green $G2004CT-ND 5.40 23.63 74.25 SG2004TR-ND 313.60 GKG30066-07 
1.4 3.0 0+200 300 Red Dot* $G2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 $G2007TR-ND 371.70 GKG3R067-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue SG2008CT-ND 6.40 28.00 88.00 SG2008TR-ND 371.70 GKG6R067-07 
2 3.0 10.0 0+300 500 White SG2009CT-ND 6.40 28.00 88.00 SG2009TR-ND 371.70 GKG10067-07 
4.5 20.0 N750+300 500 Red $G2010CT-ND 6.40 28.00 88.00 SG2010TR-ND 371.70 GKG20067-07 
6.5 30.0 N900+450 300 Green $G2011CT-ND 6.40 28.00 88.00 $G2011TR-ND 371.70 GKG30067-07 


* Marking on bottom of capacitor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1383 


SPRAGUE 


GKRP SERIES: « Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO temperature 
coefficient (up to 10pF max.) © Self resonant frequency above 1GHz Specifications: * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 75VDC * Insulation Resistance: 104MQ minimum « Voltage Rating: 25VDC 


* Torque: 0.14 to 2.1 oz-in 


GKYB SERIES: « Suitable for reflow soldering * Low mounting profile (only 1.6mm) « Superior setting drift performance. 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
ein) SURFTRIM® Surface Mount GKRP, GKYB and GKY Series 


Tuning Tool 


GTT-21-ND 
GTT-11-ND 
GTT-9-ND 


(SG2026 - SG2029) . 
(SG2026 - SG2029) . ba 
(SG2021 - SG2025)............ 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Voltage Rating: 100VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 
220VDC « Insulation Resistance: 104 MO minimum « Torque: 25 to 100 g-cm (0.35 to 1.39 oz-in) 

GKY SERIES: * Designed for reflow soldering * Carrier and reel packaging standard Specifications: * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC « Insulation Resistance: 104MQ minimum 
¢ Voltage Rating: 100VDC * Torque: 0.14 to 2.08 oz-in 


GKRP Series GKYB Series NEW! GKY Series 
1 r 3Max. 0.70) 1.8 Max. 
T 1.2 Stator 
=] (c) 0.30 am lisa ™ Terminals 
@ ie 0.95 oO approx. flush 
ft] t to mount. 
0.18! 7 | sultage 
~| 0.45 I. 3.3 .| ‘otor 
a [0.90 Pad Layout Pad Layout 
qo! Lgl loo Pad Layout y 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goodman 
Min. Max. (ppm/ °C) (1 MHz) Code Part No. 5 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
GKRP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 615.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 — $G2027CT-ND 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND 2,000 615.00/M GKRP10066 
5.0 20 N750 +500 150 = SG2028CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND 2,000 615.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 — SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 615.00/M GKRP30066 
NEW! GKYB Series NEW! 
1.7 3.0 NPO +300 300 Brown SG2035CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2035TR-ND 1,000 247.34 GKYB3RO066 
2.5 6.0 NPO +300 500 Blue SG2036CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2036TR-ND 1,000 247.34 GKYB6RO66 
3.5 10.0 N750 +300 500 White $G2037CT-ND 2.98 13.04 40.98 $G2037TR-ND 1,000 247.34 GKYB10066 
5.5 20.0 N1200 +500 300 Red SG2038CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2038TR-ND 1,000 247.34 GKYB20066 
7.5 30.0 N1200 +500 300 Green SG2039CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2039TR-ND 1,000 247.34 GKYB30066 
GKY Series 
17 3.0 0 +300 500 Brown $G2024CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2024TR-ND 1,000 431.60 | GKY3R066 
2.5 6.0 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO66 
3.0 10.0 N400 +400 500 White $G2021CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2021TR-ND 1,000 431.60 GKY 10066 
5.0 20.0 N900 +400 300 Red $G2022CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2022TR-ND 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30.0 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND 1,000 431.60 GKY30066 


Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIMe Plastic Dielectric Capacitors 
GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


Features: * Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers * Low cost for commercial/industrial applications * Linear capacitance change vs. rotation 
Specifications: * Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate » Voltage Rating: 100WVDC * Dielectric With- 
standing Voltage: 200VDC » Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C ~ 70°C; GYC, GYD, GZC, GZD Series: -40°C ~ 85°C » Contact Resistance: <0.010 Ohm 
«Insulation Resistance: >10,000MQ « Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. *Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, 


GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


Tuning Tool sa9004-np 


Capacitance Sprague- 
(pF) TCC Dimensions Color Digi-Key Pricing Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B Cc Code Part No. al 10 100 Part No. Rotor (2} 
8mm 1.04] be“ Stator 
16 5.0 0300 8.51 787. 10.2 Gray $G3000-ND 1.02 870 79.75 | GYASR000 
2.0 10.0 0300 8.51 787 10.2 Yellow SG3001-ND 1.02 8.70 79.75 | GYA10000 Fig. 1A- 8mm Fig. 1B - 10 mm 
in 2.0 15.0 0+400 8.51 787 10.2 Blue $G3002-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA15000 ave Sm 
2.2 22.0 0400 8.51 787 10.2 Green $G3003-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA22000 ae Zeer 
23 27.0 0350 8.51 787 10.2 Red $G3004-ND 1.12 9.60 88.00 | GYA27000 21.30 th 21.30 
3.0 36.0 0+300 8.51 7.87 10.2 Violet SG3005-ND 1.65 14.10 129.25 | GYA36000 749 t+) (3 Holes) 10.03 ¢ (3 Holes) 
1.6 5.0 0300 8.51 787. 10.2 Gray $G3020-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB5RO00 aan |. my 
2.0 10.0 0300 851 7.87 102 Yellow $G3021-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB10000 3.00 ae 800 
2A 2.0 15.0 0400 8.51 787 10.2 Blue $G3022-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB15000 wsivaisattisia Layoait auth Mounting Hole Layout 
2.2 22.0 0400 8.51 787 10.2 Green $G3023-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB22000 
2.3 27.0 0350 8.51 7.87 10.2 Red $G3024-ND 1.96 16.80 154.00 | GYB27000 Fig. 2 Beis 
10mm 
2.0 15.0 0400 ra 10.16 10.2 Blue $G3006-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC15000 
a 3.0 20.0 0+400 oT 10.16 10.2 Green $G3007-ND 1.44 1230 112.75 | GYC20000 
3.5 40.0 0350 oT 10.16 10.2 Clear $G3008-ND 1.37 11.70 107.25 | GYC40000 — 
4.5 65.0 0350 14 10.16 10.2 Yellow $G3009-ND_ 1.40 12.00 110.00 | GYC65000 bs Ue 
2.0 15.0 0400 TI 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 1.89 16.20 148.50 | GYD15000 Le max 
a 3.0 20.0 0400 oT 10.16 10.2 Green SG3026-ND 1.93 16.50 151.25 | GYD20000 stator TL. Rotor 2) 
3.0 40.0 0+350 oT 10.16 10.2 Clear $G3027-ND 2.03 17.40 159.50 | GYD40000 104 Fy. * 8mm = 4.6; 10mm = 6.25 
4.5 65.0 0+350 14 10.16 10.2 Yellow $G3028-ND 2.28 19.50 178.75 | GYD65000 
8.0 80.0 0200 TI 10.16 11.4 Red SG3010-ND 1.86 15.90 145.75 | GZC80000 : i 
9.0 100.0 04400 if 10.16 11.4 Violet SG3011-ND 2.98 25.50 233.75 | GZC10100 Fig: 22-'8,:mm Figz2B)=10 mm 
1B 9.0 120.0 0350 oT 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 4.38 37.50 343.75 | GZC12100 L 81.30 
10.0 150.0 0350 oT 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 5.11. 43.80 401.50 | GZC15100 eae. ais {_ '3icles} 
10.0 180.0 0+350 in 10.16 12.0 Orange $G3014-ND__6.02__51.60__473.00 | GZC18100 : tastes) nie 
9.0 100.0 0400 i 10.16 11.4 Violet SG3016-ND 3.75 32.10 294.25 | GZD10100 : ; 
a 9.0 120.0 0350 1 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 5.04 43.20 396.00 | GzD12100 7.49 sea ? 
10.0 150.0 0350 i 10.16 12.0 Orange $G3018-ND 5.71 48.90 448.25 | GZD15100 eliiting Hola bayedt Wauniles Hoe Layout 
10.0 180.0 0+350 14 10.16 12.0 Orange $G3019-ND 6.41 54.90 503.25 | GZD18100 


Bis COMPONENTS 


12.0 


SMD Trimmer Capacitors 


Film Dielectric Capacitors 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE Teflon film dielectric for excellent long-term 
stability and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and 


stators separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. Capacitance (pF) Dim.L| Color Digi-Key Price Each BC Components 
Specifications: * Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MQ minimum « Voltage Min. Max. (mm) Code Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

Rating: 100VDC * Minimum Q @ 10MHz: 1000 »* Temperature Coefficient: -100 + 100 PPM/°C 0.3 +0.2 5, -0.5/+3 2.2 Orange | 2807S505-ND 168 146 132 1.12 98 2807SORS05NHA4BAA 
* Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 0.4 +0.2 10, -1/+5 2.2 Black 2807S610-ND 1.68 146 1.32 1412 98 2807S0R610NHB4BAA 
* Effective Angle of Rotation: 360° * Operating Torque: 20 - 300 g.cm « Ratio of Maximum to 0.5 +0.3 15, -0/+7 2.4 Blue 2807S815-ND 1.68 146 132 1.12 98 2807S0R815NHC4BAA 
Minimum Torque: Within 3:1 0.740.3  20,-0/+10 | 2.55 | Green | 2807S020-ND 1.68 146 132 112 .98 | 2807S1RO20NHD4BAA 


Capacitance Color 
Code Ring 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1384 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Phoenix 


Passive Components 


High Voltage Resistor — HVR all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD 202, method 215” and “IEC 60068-2-45”. Features: 
A multi layer metal film is deposited on a high-grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the * Metal film technology * High pulse loading capability 

resistive layer, tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a Specificatons: «¢ Limiting Voltage: 1600VDC (HVR25), 3500VDC (HVR37), 10,000VDC (HVR68) 
blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The encapsulation is resistant to * Temperature Coefficient: + 250ppm/°C 


HV R2 100K 180K 330K 560K 1.0M 
5 0.028 (0.58) .295 (7.5) 110K 200K 360K 620K 
° . Bes (O98) | 40.10 (2.5) 120K 220K 390K 680K 
5% High Voltage 7 = 130K 240K 430K 750K 
. = 2.05 (52.0) + | 150K 270K 470K 820K 
Metal Film Resistors — .25 Watt 160K «300K STK «910K 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. GY 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQJ(Value)TR-ND = = = 71.00/M 61.00/M 5043HVxxxxxJ12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 = = 5043HVxxxxxJ12AFX 
HVR37 0.47 (12.0) 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 18M 33M 

© 0.031 (0.80) ~$——1_ 490.16 (4.0) 110K 200K 360K 620K 11M 20M 36M 62M 11M 20M 
5% Hi h Volta e 4 { \ = = 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 68M 12M 22M 
° g g | t —_F 130K 240K 430K 750K 1.3M 24M 43M 7.5M 13M 24M 
Metal Film Resistors 50 Watt 2.08 (52.0) 150K 270K 470K 820K 15M 27M 4.7M 82M 15M 27M 
= 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 16M 30M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~33M0 PPCHJ(Value)TR-ND = _ — 101.00/M 86.00/M 5O053HVxxxxxd12AFX 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~33MQ PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 = = 5O53HVxxxxxJ12AFX 
HVR68 5%, Hi h V It 0.77 (19.5) 100K 160K 270K 430K 680K 11M 18M 30M 4.7M 7.5M 

I © 0.031 (0.80) -——|_ 4g 0.01 5.2 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 20M 3.3M 5.1M  8.2M 

‘ 2 g a oO age { 6.2) 120K 200K 330K 510K 820K 13M 22M 3.6M 5.6M = 9.1M 

Metal Film Resistors — 1 Watt f —— | 130K 220K 360K 560K 910K 15M 24M 3.9M 6.2M 10M 

2.48 (63.0) 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 27M 4.3M 68M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 2,500 5,000 Part No. 

1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K~1.0MQ, PPC1J(Value)TB-ND. a —= 221.50 378.00/M 342.00/M 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ, PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 = = _ 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)TB-ND _ _ 225.00 384.00/M 348.00/M 5073HVXxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 _ = = 5073HVxxxxxJO8AFX 


0.023 (0.58) 22!7) 
023 (0.58) |_ 4G 0.10 (2.5) 


HVR25 1% High Voltage Metal Film Resistors — .25 Watt —— 


2.05 (52.0) 
100K 118K 137K 160K 182K 215K 243K 280K 324K 365K 422K 475K 549K 620K 715K 825K 953K 
102K 120K 140K 162K 187K 220K 249K 287K 330K 374K 430K 487K 560K 634K 732K 845K 976K 
105K 121K 143K 165K 191K 221K 255K 294K 332K 383K 432K 499K 562K 649K 750K 866K 1.0M 
107K 124K 147K 169K 196K 226K 261K 300K 340K 390K 442K 510K 576K 665K 768K 887K 
110K 127K 150K 174K 200K 232K 267K 301K 348K 392K 453K 511K 590K 680K 787K 909K 
113K 130K 154K 178K 205K 237K 270K 309K 357K 402K 464K 523K 604K 681K 806K 910K 
115K 133K 158K 180K 210K 240K 274K 316K 360K 412K 470K 536K 619K 698K 820K 931K 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQF(Value)TR-ND _— = _— 111.00/M 94.00/M 5O043HVxxxxxF 12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 = = 5043HVxxxxxF 12AFX 
© 0.031 (0.80) wee Nes) 
. . . [| +H 0.16 (4.0) 
HVR37 1% High Voltage Metal Film Resistors — .50 Watt Se 
2.05 (52.0) + 
100K 133K 178K 232K 300K 383K 487K 620K 820K 1.07M 1.43M 1.87M 2.43M 3.16M 4.02M 5.11M 6.65M 8.66M 
102K 137K 180K 237K 301K 390K 499K 634K 825K 1.10M 1.47M 1.91M 2.49M 3.24M 4.12M 5.23M 6.80M 8.87M 
105K 140K 182K 240K 309K 392K 510K 649K 845K 1.13M 1.50M 1.96M 2.55M 3.30M 4.22M 5.36M 6.81M 9.09M 
107K 143K 187K 243K 316K 402K 511K 665K 866K 1.15M 1.54M 2.00M 2.61M 3.32M 4.30M 5.49M 6.98M 9.10M 
110K 147K 191K 249K 324K 412K 523K 680K 887K 1.18M 1.58M 2.05M 2.67M 3.40M 4.32M 5.60M 7.15M 9.31M 
113K 150K 196K 255K 330K 422K 536K 681K 909K 1.20M 1.60M 2.10M 2.70M 3.48M 4.42M 5.62M 7.32M 9.53M 
115K 154K 200K 261K 332K 430K 549K 698K 910K 1.21M 1.62M 2.15M 2.74M 3.57M 4.53M 5.76M 7.50M 9.76M 
118K 158K 205K 267K 340K 432K 560K 715K 931K 1.24M 1.65M 2.20M 2.80M 3.60M 4.64M 5.90M 7.68M 10M 
120K 160K 210K 270K 348K 442K 562K 732K 953K 1.27M 1.69M 2.21M 2.87M 3.65M 4.70M 6.04M 7.87M 
121K 162K 215K 274K 357K 453K 576K 750K 976K 1.30M 1.74M 2.26M 2.94M 3.74M 4.75M 6.19M 8.06M 
124K 165K 220K 280K 360K 464K 590K 768K 1.00M 1.33M 1.78M 2.32M 3.00M 3.83M 4.87M 6.20M 8.20M 
127K 169K 221K 287K 365K 470K 604K 787K 1.02M 1.37M 1.80M 2.37M 3.01M 3.90M 4.99M 6.34M 8.25M 
130K 174K 226K 294K 374K 475K 619K 806K 1.05M 1.40M 1.82M 2.40M 3.09M 3.92M 5.10M 6.49M 8.45M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) | 100K~1.20MO PPCHF(Value)TR-ND = a —  139.00/M —118.00/M 5O5SHVxxxxxF 1 2AFX 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.20MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 _- _ 5053HVxxxxxF12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MQ. PPCHF(Value)TR-ND = _ = 143.00/M 122.00/M 5SO53HVxxxxxF 12AFX 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.21M~10MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 - _ 5053HVxxxxxF12AFX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1385 


ao>Phoenix sFR25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5043p series 


Passive Components 


.098 (2.5) | (6-5) 025 (63) Max. 
t 1 


t 
|«— 2.047 payee! 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a heli- 
cal groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with non-flammable light green, lac- 
quer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accor- 
dance with “MIL-STD-202E, Method 215” and 
“IEC 60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs1MQ = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
+250ppm/°C_ * Absolute Maximum Dissi- 
pation at Tams = 70°C: 0.40W ¢ Thermal 
Resistance, RtH: 200K/W »* Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 250V (DC or 
RMS) ¢Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 
uV/V * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C. 


126 (3.2) 


0.134 a 


2.047 (52) 


.075 (1.9) 02 (.5) Max. 


A homogeneous film of metal alloy is depos- 
ited on a high grade ceramic body. After a 
helical groove has been cut in the resistive 
layer, tinned connecting wires of electrolytic 
copper are welded to the end-caps. The resis- 
tors are coated with non-flammable light blue 
lacquer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs 200KQ = +100ppm/°C, R> 
200KQ = +250ppm/°C_ * Absolute Maximum 
Dissipation at Tams = 70°C: 0.50W ¢ Ther- 
mal Resistance, RtH: 170K/W »* Maximum 
Continuous Operating Voltage: 200V (DC or 
RMS) ¢ Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


.256 (6.5) 
098 (2.5) |*-  —*| .025 (0.63) Max. 


4 
276 Pra 


2.047 (52) ——>| 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a heli- 
cal groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with a green, non-flammable lacquer, 
which provides electrical, mechanical and 
climactic protection. The encapsulation is resis- 
tant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Tempera- 
ture Coefficient: +50 ppm/°C * Absolute 
Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 
0.60W * Thermal Resistance, RtH: 150K/W 
¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 
350V (DC or RMS) * Operating Temperature 


Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 


10.0 46.4 118 280 619 1.24K 2.43K 4.64K 8.06K 16.9K 34.8K 68.1K 200K 432K 1.58M 
10.2 47.5 121 294 649 1.27K 2.49K 4.75K 8.25K 17.4K 35.7K 71.5K 210K 442K 1.60M 
11.0 49.9 124 301 665 1.30K 2.55K 4.87K 9.09K 18.2K 36.0K 75.0K 221K 464K 1.62M 
11.3 51.1 127 324 681 1.33K 2.67K 4.99K 9.53K 18.7K 37.4K 78.7K 226K 475K 1.65M 
11.5 53.6 133 332 698 1.40K 2.74K 5.10K 9.76K 19.6K 38.3K 82.5K 232K 499K 1.78M 
13.0 56.2 140 340 715 1.43K 2.87K 5.11K 10.0K 20.0K 39.2K 86.6K 243K 511K 1.80M 
15.0 57.6 150 348 750 1.47K 2.94K 5.23K 10.2K 20.5K 40.2K 88.7K 249K 562K 1.82M 
18.2 60.4 158 374 768 1.50K 3.01K 5.36K 10.7K 21.5K 41.2K 90.9K 255K 604K 1.96M 
19.1 61.9 169 392 787 1.54K 3.09K 5.49K 11.0K 22.1K 42.2K 97.6K 270K 619K 2.00M 
20.0 62.0 178 402 806 1.58K 3.16K 5.60K 11.3K 24.3K 43.2K 100K 274K 634K 
25) 63.4 182 422 825 1.62K 3.24K 5.62K 11.5K 24.9K 45.3K 110K 280K 681K 
22.1 68.1 196 430 845 1.69K 3.32K 5.90K 11.8K 25.5K 46.4K 120K 294K 715K 
23.2 69.8 200 432 866 1.74K 3.48K 6.04K 12.1K 26.1K 47.5K 121K 301K 750K 
24.3 75.0 205 442 909 1.78K 3.57K 6.19K 12.4K 26.7K 49.9K 124K 309K 1.00M 
24.9 80.6 210 453 931 1.82K 3.65K 6.34K 12.7K 27.4K 51.1K 127K 324K 1.05M 
26.1 82.0 220 475 953 1.87K 3.74K 6.49K 13.0K 28.7K 53.6K 130K 332K 1.10M 
27.4 82.5 221 487 1.00K 1.91K 3.83K 6.65K 13.3K 29.4K 54.9K 140K 340K 1.15M 
33.2 88.7 232 499 1.05K 2.00K 3.92K 6.81K 13.7K 30.1K 56.0K 150K 348K 1.21M 
34.8 90.9 237 511 1.07K 2.10K 4.02K 6.98K 14.0K 30.9K 56.2K 165K 365K 1.30M 
36.5 95.3 243 536 1.10K 2.15K 4.22K 7.15K 14.3K 31.6K 60.4K 169K 374K 1.43M 
39.2 100 249 562 1.15K 2.21K 4.32K 7.32K 15.0K 32.4K 61.9K 182K 392K 1.47M 
40.2 105 267 590 1.18K 2.32K 4.42K 7.50K 15.8K 33.2K 63.4K 191K 402K 1.50M 
43.2 110 274 604 1.21K 2.37K 4.53K 7.68K 16.2K 34.0K 64.9K 196K 422K 1.54M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)YTR-ND = = = 19.88/M 16.96/M | 5043EDxxxxxF12AF5 
.40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ |) PPC(Value)YCT-ND .88 13.49 34.88 — — | 5043EDxxxxxF12AF5 
SFR16S Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .50 Watt 5033Ep series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 47.5 100 301 590 1.05K 2.49K 4.99K 9.76K 17.8K 35.7K 73.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 1.21K 2.55K 5.11K 10.0K 18.2K 36.5K 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 1.24K 2.74K 5.23K 10.2K 18.7K 39.2K 82.5K 200K 562K 
22.1 51.4 147 332 681 1.30K 2.80K 5.36K 11.0K 20.0K 40.2K 90.9K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 1.50K 3.01K 5.49K 12.1K 20.5K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 715 1.58K 3.09K 5.62K 12.4K 22.1K 43.2K 105K 249K 806K 
27.4 60.4 162 390 750 1.65K 3.24K 5.90K 12.7K 23.7K 47.5K 110K 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 1.69K 3.32K 6.49K 13.0K 24.3K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 1.82K 3.65K 6.81K 13.3K 24.9K 49.9K 121K 324K 1.00M 
33.2 68.1 221 432 825 1.96K 3.83K 6.98K 14.0K 25.5K 51.1K 124K 332K 1.02M 
35.7 75.0 226 475 866 2.00K 3.92K 7.50K 14.7K 26.7K 54.9K 150K 348K 1.07M 
37.4 76.8 249 499 909 2.21K 4.02K 8.20K 15.0K 28.0K 56.2K 154K 402K 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 2.26K 4.32K 8.25K 15.8K 30.1K 60.4K 158K 412K 1.21M 
39.2 90.9 274 549 1.00K 2.37K 4.53K 9.09K 16.2K 32.4K 68.1K 165K 432K 1.82M 
41.2 93.1 280 562 1.02K 2.43K 4.75K 9.53K 16.9K 33.2K 69.8K 169K 475K 2.00M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)XTR-ND _ _— — 23.25/M 19.84/M | 5033EDxxxxxF12AF5 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)XCT-ND 97 14.79 38.25 = — | 5033EDxxxxxF12AF5 
MRS25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 50s3mc series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 44.2 110 243 475 1.10K 2.67K 5.49K 12.1K 28.0K 78.7K 294K 750K 
10.7 46.4 121 249 499 1.21K 2.74K 5.90K 12.4K 30.1K 82.5K 301K 787K 
12.4 47.5 130 255 511 1.24K 2.94K 6.04K 13.0K 34.0K 90.9K 316K 806K 
13.3 49.9 137 267 549 1.30K 3.01K 6.19K 14.0K 39.2K 100K 324K 825K 
14.0 51.1 140 274 562 1.40K 3.16K 6.49K 14.3K 40.2K 121K 332K 931K 
15.0 54.9 143 280 576 1.50K 3.32K 6.81K 15.0K 41.2K 150K 348K 976K 
18.2 56.2 150 301 604, 1.58K 3.40K 6.98K 16.9K 43.2K 162K 374K 1.10M 
20.0 60.4 154 316 619 1.62K 3.74K 7.15K 17.4K 44.2K 165K 392K 1.20M 
22.1 61.9 165 324 665 1.65K 3.92K 7.50K 18.2K 47.5K 182K 442K 1.50M 
23.7 71.5, 169 332 681 1.69K 4.02K 7.68K 18.7K 48.7K 200K 475K 1.80M 
24.9 75.0 178 365 750 1.82K 4.22K 8.25K 19.1K 49.9K 221K 499K 2.00M 
27.4 78.7 182 392 768 2.00K 4.32K 8.66K 20.0K 51.1K 226K 511K 2.20M 
30.9 82.5 eal 402 825 2.21K 4.64K 9.09K 21.0K 56.2K 243K 576K 
33.2 90.9 200 422 909 2.26K 4.75K 9.76K 22.1K 66.5K 249K 619K 
35.7 93.1 210 432 931 2.32K 4.99K 10.0K 24.9K 68.1K 255K 649K 
38.3 100 215 442 953 2.43K 5.11K 10.2K 26.7K 75.0K 267K 665K 
42.2 102 221 464 1.00K 2.49K 5.36K 11.3K 27.4K 76.8K 280K 681K 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 8 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0-2.20MOQ | PPC(Value)ZTR-ND — = — $31.88/M 27.20/M | 5053MCxxxxxF12AF5 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0-2.20MOQ | PPC(Value)ZCT-ND 1.19 18.13 46.88 = — | 5053MCxxxxxF12AF5 


Range: -55°C ~ 155°C 


1386 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


iy PRO1 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 1 Watt 
_qoPhoenix 5073NW eos ° 


Passive Components Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade 256 14 3.6 1 36 110 360 1.1K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
ceramic body. After a helical groove has been cut in the resistive -098 (2.5) [*~ (6.5) *].025 (.63) Max. 1.2 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K  1.0M 
layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the —— | | id alee) 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
end-caps. The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, Nt —F 1.5 47 15 47 150 470 1.5K 4.7K 18K 62K 270K 
which provides electrical, mechanical and climatic protection. The lige (335 we 1.6 $A 16 51 160 510 1.6K 5.1K 20K 68K 300K 
encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with (8.5) 1.8 5.6 18 56 180 560 1.8K 5.6K 22K 82K 330K 
“MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. 2.047 (52) 2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 24K 91K 390K 
CHARACTERISTICS: 2.2 6.8 22 68 220 680 22K 68K 27K 100K 470K 
© Resistance Tolerance: +5% © Temperature Coefficient: +250 ppm/°C © Absolute Maximum Dissipation at Tams = 24 75 24 75 240 750 2.4K 7.5K 30K 120K 510K 
70°C: 1.0W © Thermal Resistance, Rt: 135K/W e Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC or RMS) 27 8.2 27 82 270 820, 2.7K 8.2K 33K 130K = 560K 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.0 9.1 30 91 300 910 30K 9.1K 39K 150K 680K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ, PPC(Value)W-1TR-ND = _ = 53.63/M 45.76/M | 5073NWxxxxxJ12AFX 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 = — | 5073NWxxxxxJ12AFX 


PRO2 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 2 Watt sos3nw series 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade 3094 Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
ceramic body. After a helical groove has been cut in the resistive 153 (3.9) i= (10) |.032 (.83) Max. 


: : : ‘ 1.0 3.0 8.2 24 68 200 560 1.8K 5.1K 15K 43K 150K 510K 
layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to 14 3.3 91 27 75 220 620 20K 5.6K 146K 47K 160K 560K 
the end-caps. The resistors are coated with a red, non-flammable lac- co | | rt 1.2 3.6 10 30 82 240 680 2.2K 62K 18K 51K 180K 620K 
quer, which provides electrical, mechanical and climatic protection. L_ 472 ~ 1.3 3.9 ih 33 hl 270 750 2.4K 6.8K 20K 56K 200K 680K 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance (12) Ls 4.3 12 36 100 300 820 2.7K 7.5K 22K 62K 220K 750K 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. 2.047 (52) 1.6 47 13 39 110 330 1.0K 3.0K 82K 24K 68K 240K 1.0M 

1.8 Sal 15 43 120 360 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 270K 
CHARACTERISTICS: 20 5.6 16 47 130 390 4.2K 3.6K 10K 30K 82K 300K 
Resistance Tolerance: +5% © Temperature Coefficient: +250 ppm/°C © Absolute Maximum Dissipation at Tams = 2.2 6.2 18 51 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
70°C: 2.0W ¢ Thermal Resistance, Rta: 75K/W ¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or RMS) 24 6.8 20 56 160 470 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C AG? 75 22 62 180 510 16K 4.7K 13K 39K 120K 470K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 1,000 5,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-2TR-ND _— = = 104.25/M 88.96/M 5083NWxxxxxJ12AFX 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 - 1.0MQ. PPC(Value)W-2CT-ND 3.02 46.11 119.25 = — 5083NWxxxxxJ12AFX 


PRO3 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 3 Watt so93nw series 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. 
After a helical groove has been cut in the resistive layer, tinned connecting wires 


Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
(.83) Max. 


of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated with ms 2 Ao “pee on pas os ee 150K 
a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and climatic 15 62 240 1.1K 6.8K 20K 56K 220K 
protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance 18 68 300 1.2K 7.5K 22K 62K 240K 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. (63) 20 a78 oe aoe ets ees eh eae 
CHARACTERISTICS: 27 110 470 2.4K 11K 30K 100K 390K 
Resistance Tolerance: +5% © Temperature Coefficient: +250 ppm/°C * Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 3.0W 33 120 510 2.7K 12K 33K 120K 430K 
¢ Thermal Resistance, Rty: 60K/W e Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) ¢ Operating Temperature 43 150 560 3.0K 13K 36K 130K 470K 
Range: -55°C ~ 155°C 47 180 680 3.9K 15K 39K 150K 510K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 100 500 1,000 5,000 Part No. 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) 10 - 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND _— _ 81.60 151.47 135.15/M 5O93NWxxxxxJA8AFX 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Cut Tape 10 - 1.0MQ PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 _ = _ 5O93NWxxxxxJA8AFX 


NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 0.5 Watt 


5063F and 5065F Series Phoenix Passive Components 


, ; ; ; F m er : Standard Resistor Values 
The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic protection. The 


encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. 22 2.2 22 330 2.2K 
Features: ¢ Fusible resistors Defined interruption behavior (fusing time) * Nonflammable lacquer ® High stability, reliability 33 3.3 33 470 3.3K 
and uniformity characteristics © Suitable for protecting circuit boards and designs 47 47 47 680 4.7K 
CHARACTERISTICS: 68 68 100 68 Gass 
Resistance Tolerance: +5% © Maximum Dissipation at Tame = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 0.5W ¢ Maximum 1.0 10 150 1.0K 10K 
Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V © Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 1.5 15 220 1.5K 15K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. Gj 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 - 15KO. PPC(Value)ATR-ND 119.63/M 102.08/M 5063FXxxxxxJ12AFX 

NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 - 15KO PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 cami a 5063FXxxxxxJd12AFX 

NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) | .22 - 15KQ PPC(Value)BTR-ND 170.63/M 145.60/M 5O65FXxxxxxJ12AFX 

NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 - 15KQ PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 = = 5065FXxxxxxJ12AFX 


NFR01/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 
5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electical, mechanical and 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL- 
STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. Features: ¢ Fusible resistors Defined interruption 
behavior (fusing time) © Nonflammable lacquer High stability, reliability and uniformity character- 
istics ¢ Suitable for protecting circuit boards and designs 

CHARACTERISTICS: ¢ Resistance Tolerance: +5% © Maximum Dissipation at 70°C: NFRO7: 1.0W; 
NFRO2: 2.0W; NFRO3: 3.0W ¢ Maximum Permissible Voltage: WFRO1: 350V; NFRO2: 500V; NFRO3: 
500V ¢ Temperature Coefficient: <+200ppm/°C 


i A Phoenix Passive Components 
D 
Imenstons.(mm) Standard Resistor Values 


Type | A | B|C |D E 47 22 10 47 220 1.0K 
NFROM [52 +1.5/6.5/8.5 |2.5]0.5840.05Cu) 65 35 15 68 330 


NFRO2 [52 +1.5|10.0/12.0/4.0] 0.8 +0.03 Cu. 1.0 47 22 100 470 
NFRO3 |63 +1.5|16.7/19.5|5.3] 0.8 +0.03 Cu. 1.5 6.8 33 150 680 


Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. a 100 200 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 

NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 - 1.0KQ | PPC(Value)CTR-ND 159.75/M 136.32/M | 5073FMxxxxxJ12AFX 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape -47 - 1.0KQ_| PPC(Value)CCT-ND 4.43 — 67.57 —_ 174.75 = — | 5073FMxxxxxJ12AFX 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) -47 - 1.0KQ. | PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/M | 5083FMxxxxxJ12AFX 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape -47 - 1.0KQ_| PPC(Value)DCT-ND 6.94 — 105.85 — 273.75 = — | 5083FMxxxxxJ12AFX 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) | .47 - 1.0KQ | PPC(Value)ETB-ND = = — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M | 5093FMxxxxxJO8AFX 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 - 1.0KQ_ | PPC(Value)ECT-ND 10.72. 121.26 5093FMxxxxxJO8AFX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1063) 1387 


a7 Phoenix Z-Lead SMT Type Resistors — Metal Film and Wirewound 


Passive Components 


Wirewound: The Resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic rod. The Features: ¢ Surface mounted version * Low cost alternative for SMD molded resistor * High power dissipa- 
resistor is coated with green silicon cement which is non-flammable. tion in small volume _¢ High pulse load handling capabilities * High temperature silicone coating 
Metal Film: A homogenous film of metal alloy is deposited on a high-grade ceramic core. The resistor is coat- Rated Voltage: VP x R: Maximum rated voltage is the limited voltage 
ed with red silicon cement which is non-flammable. Operating Temperature: * PRO3 Series: -55°C ~ 155°C * ACO3 and ACO5 Series: -40° ~ 200°C 
F K#—L = roe Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
Ls PRO3 5% Metal Film — 3 Watt 
a Od i 68 18 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
alfa) tt eah 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
I P | k—w — 82 22 56 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
91 24 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
Dimensions In:Inches (mm) 10 2.7 68 18 47 120 330 820 22K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
i ‘ae Prd 6a P tte me md 11 30 75 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
ype _ = e0"1) = me 12 33 82 22 56 150 390 1.0K 27K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 
PRO3 - Metal Film | 0.650 (16.5) | 0.205 (5.2) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.827 (21.0) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) i AG OB Ge WG) 2) dak US FES Bae Gh eae aoa Snare 
ACO03 - Wirewound | 0.492 (12.5) | 0.22 (5.5) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.649 (16.5) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) 15 39 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 82K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
ACO5 - Wirewound | 0.669 (17.0) | 0.295 (7.5) | 0.031 (0.8 FeCu) | 0.827 (21.0) | 0.197 (5.0) | 0.295 (7.5) 16 43 11 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
AC03 5% Wirewound — 3 Watt AC05 5% Wirewound — 5 Watt 


10 .20 39 .75 15 30 56 11 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 10.20 39 .75 15 30 56 11 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 
ail) 422° 243) :82' 16! 3:3 16:2 «12 24 4791-1180) 360) 680) 1°3K 2.7K Suk 1.22) «43° (82 06160633 «62 %12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 


2 e447 LON AL SeClGe 6.9 19 27 oI 100 200 S90 75001. SKss0K mle 24 E47 291 a8 S68 618. Sie 27, 5a) 100200) S90) 750) 1 SKesi0K 5: 6K 
Ol eet 51 1.00 2,0 GIS 725) 15 CO 156 1110) 220) 64300820) 1.6K 3'SKk We 27 251 4.0) 2:0) 13:9" 75) 155) S09 56" 110) 220 430) 1820) 16K Sisk 6:2k 
15 30 566 1.1 22 43 82 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 15 .30 56 1.1 22 43 82 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 
such ich rE ae ee ere | 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K "16> 388) 762° 1120 (2.45 47 (901 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 
aikel netsh i a ed eet 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 85 7-36) 268) 153" 257) 5a 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 
Value Maximum Dissipation Temperature Coefficient Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range (Q) Tams = 25°C (ppm/°C) Part No. 1 10 50 100 1000 Part No. 

PRO3 - 5% Metal Film .68 - 1.0M 3 Watt +250 PPC(Value)ZW-3-ND 1.50 12.87 49.50 85.14 594.00 2306 199 xxxxx 

AC03 - 5% Wirewound -10 - 5.1K 3 Watt R<100: 0 ~ 600, R2100: -80 ~ 140* PPCZ3W(Value)-ND 1.67 14.30 55.00 94.60 660.00 2306 326 xxxxx 

ACO5 - 5% Wirewound 10 - 8.2K 5 Watt R<100: 0 ~ 600, R2100: -80 ~ 140* PPCZ5W(Value)-ND 3.42 29.25 112.50 193.50 1350.00 2306 321 xxxxx 


*Temperature coefficient 30, 50 and 90 ppm/"C available on request 


a->Phoenix sr37 Type 10% Metal Film Surge Resistors — .50 Watt 


Passive Components 


A multilayer metal film is deposited on a high grade ceramic body. Tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. Phoenix Passive Components 

The resistors are coated with a blue non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The 11.0 Standard Resistor Values 

encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with MIL-STD, method 215 and IEC 60068-2-45. (0.44) __ 560 420K 270K 5.60K 

Reatures: * High Pulse-loading capability “Good replacementiion carbon-composition resistors 0.80 (0.031) 24], 009 (0.16) 680 1.50K 330K 6.80K 

Applications: * Amplifiers * TV Sets, Monitors * Power Supplies * Motor Speed Controls t $V 820 4.80K 3.90K 8.20K 
; J i l 


Characteristics: * Temperature Coefficient: +250ppm/°C  * Maximum Dissipation @ Tamp = 70°: .50 Watts * Dielectric With- ss 4.00K 2.20K 4.70K 10.0K 
standing Voltage: 500V » Resistance Tolerance: +10% c gi 2 


Value Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range (0) 5} 200 1,000 Part No. 5,000 Part No. 
-50 Watt, 10% Metal Film Surge Resistor 560 - 10.0K PPC(Value)_LCT-ND 1.28 28.98 100.09 PPC(Value)LTR-ND 78.71/M 2306 245 33xxx 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIY! SUSUMU CO., LTD pai 


fx 1.00 —»} 
NEW! Thin Film Fixed SMD Attenuators Io "Ground Feria 
PAT0510S and PAT1220 Series 


Specifications: 

* Attenuation: 0~10dB * VSWR: 1.3 or less * Frequency Range: DC ~ 10GHz 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C «Impedance: 500 «Rated Ambient Temper- 
ature: 70° 
Materials: 
* Resistor: Nichrome Thin Film ¢ Protection Film: Epoxy Resin * Substrate: Alumina 
¢ Marking: White Ink * Terminals: Sn Plate (Sn is free from lead) 


1, 2: Signal Terminals 
3: Ground Terminal 


Attenuation Attenuation Rated Impedance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Type Value (dB) Tolerance Input Power Tolerance Part No. 1 10 50 Part No. Size Pricing Part No. 
0 PATOS5SOCT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5SOTR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-ODB-T10 
1 PATO5S1CT-ND 47 2.52 7.23 PATO5S1TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-1DB-T10 
2 s0ISdB seri ee PATO5S2CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S2TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-2DB-T10 
3 PATO5S3CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S3TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-3DB-T10 
4 PATO5S4CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S4TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-4DB-T10 
PATO510S 5 +0.5dB 32mW 420% @ DC PATOS5S5CT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5S5TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-5DB-T10 
6 ° PATOS5S6CT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5S6TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-6DB-T10 
ve PATO5S7CT-ND 47 2.52 7.23 PAT05S7TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-7DB-T10 
8 PATO5S8CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S8TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-8DB-T10 
9 +0.7dB 32mW +20% @ DC PATOS5S9CT-ND 7 2.52 7.23 PATOSS9TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-9DB-T10 
10 PAT05S10CT-ND 47 2.52 7.23 PATO5S10TR-ND | 10,000 45.00/M PAT0510S-C-10DB-T10 
0 PAT120CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT120TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-ODB-T5 
1 PAT121CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT121TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-1DB-T5 
2 PAT122CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT122TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-2DB-T5 
3 PAT123CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT123TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-3DB-T5 
4 PAT124CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT124TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-4DB-T5 
5 PAT125CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT125TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-5DB-T5 
reliece 6 sae 100mW si a PAT126CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT126TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-6DB-T5 
7 PAT127CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT127TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-7DB-T5 
8 PAT128CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT128TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-8DB-T5 
9 PAT129CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT129TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-9DB-T5 
10 PAT1210CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT1210TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-10DB-T5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1388 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIT! SUSUMU CO., LTD 


| a Input ii i 
NEW! SMD Power Dividers ' SU na) 

i 5 e TF Type L WwW a b rE 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Ww tr} T PS1608 (G) 16 08 04 03 04 
Excellent high frequency characteristics from te —_ gee PS2012 (G) 2.0 1.25 0.4 0.3 0.4 
DC ~ 20 GHz. alle te Output1 ““" Output2 L_PS3216(G) | 3.2 1.6 0.3 0.35 | 0.4 

Frequency Distribution Input or Output VSWR Attenuation Tolerance Input Power Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Type Range Deviation 1.3 or Less 1.5 or Less 6+0.50B 6+1.00B Typ. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 Part No. 


PS1608 | DC~20GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10 ~20GHz DC ~ < 10GHz 10~20GHz | 100mW | 200mW | 408-1093-1-ND 2.28 19.50 130.00 | 408-1093-2-ND 780.00/M | PS1608GT2-R50-T5 
PS2012 | DC ~17.5GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | 125mW | 250mW | 408-1094-1-ND 3.85 33.00 220.00 | 408-1094-2-ND | 1320.00/M | PS2012GT2-R50-T5 
PS3216 | DC~15GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~ 15GHz DC ~ < 10GHz 10~15GHz | 250mW | 500mW | 408-1095-1-ND 5.95 51.00 340.00 | 408-1095-2-ND | 2040.00/M | PS3216GT2-R50-T5 


0402 / 0603 / 0805 SMD 0.1%, 0.05% Thin Film Chip Resistors Ons] 
Ultra Precision / Ultra Reliable RG Series - 1/16, 1/10 Watt : 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully achieved the environmental, Specifications: 

resistance stability and sustained durability issues that are encountered while operating at higher tempera- Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and protection against heat and 
tures. We call this “RG” Series (Resistor Great). Higher reliability parts are indispensable in the Automotive, moisture. Operating Temperature: -55°C ~ 155°C (100% Power at 85°C) Thermal Derating: The RG 
Measurement and Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a solution with the — series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C. For applications operating above 85°C, the user must 
RG Series thin film chip resistors. The RG series provides excellent TCR, Low Current Noise, and Linearity derate the resistors in accordance with the derating curve listed. Applications: Suitable for automotive, mea- 
specifications needed in high frequency applications. Tight tolerance allows for circuit simplification and the surement devices and any application where accuracy and reliability are required. 

elimination of trim pots which leads to cost savings. 


0.1%, 0402 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 


HIN AUlGEiiy 47. 110 200 360 604 10K 178K 316K 5.6K 887K 15K 27K 499K 768K 
a : = 49.9 120 210 374 620 105K 18K 33K 59K 9.1K 16K 28K 51K 80.6K 
It Test Conditi M Typical 
emis _ ae axtmum | _“ypica 51 124 220 390 649 11K 20K 36K 604K 976K 165K 30K 549K 82K 
Short Time Overload 2.5 times of Rated Load X 5 seconds +/-0.05% | +/-0.01% 56 130 240 402 680 12K 241K  3.74K 6.2K 40K 17.8K  31.6K 56K -88.7K 
Load Life a A tt a sd 4/-0.1% | 4/-0.01% 62 187 249 430 681 1.24K 22K 39K 649K 105K 18K 33K 59K 91K 
MINUS OM LYE : 68 140 261 470 750 1.3K 24K 4.02K 68K 11K 20K 36K 604K 97.6K 
Temperature 85°C, 85%RH 1/10 power loaded 90 min. on/ | 4 45 0.059 75 150 270 499 768 137K 249K 4.3K 6.81K 12K 21K 37.4K 62K 100K 
Hana } +/-0.1% | +/-0.05% 
Humidity Bias 30 minutes off Cycle 1000h 82 160 280 510 806 14K 261K 4.7K 7.5K 124K 22K 39K 64.9K 
-55°C(30 minutes)/ Room Temp.(2 minutes)/ 91 165 300 549 820 15K 27K 499K 768K 13K 24K 40.2K 68K 
A/A Thermal Shock | +125°C(30 minutes)/ Room Temp.(2 minutes)/| +/-0.1% | +/-0.05% 100 178 316 560 887 1.6K 2.8K 51K 8.06K 13.7K 24.9K 43K 68.1K 
Room Temp.(2 min.) no Load 1000 Cycles 105 180 330 590 910 165K 3.0K 549K 8.2K 14K —26.1K 47K 75K 
High Temperature 155°C no Load 1000h +/-0.1% | +/-0.01% 
0.05%, 0603 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 
_ 47 91 180 360 680 1.3K 27K 51K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 
Electrode ; 100 51 100 200 390 750 15K 30K 5.6K 11.0K 220K 43.0K 820K 160K 
Resistance Protection 5 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 62K 120K 240K 47.0K 91.0K 180K 
(thin film) ‘s 62 120 240 470 910 18K 36K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 
Alumina 3 68 130 270 510 10K 20K 39K 7.5K 15.0K 30.0K 560K 110K 220K 
Substrate G 75 150 300 560 11K 22K 43K 82K 160K 33.0K 620K 120K 240K 
z t 82 160 330 620 1.2K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 130K 270K 
Wrap around s 5-0 50 85100125155 


electrode 


Ambient Temperature (°C) 0.05%, 0805 Series, 1/10 Watt — Resistor Values 


47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 
51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11.0K 220K 43.0K 82.0K 160K 330K 
56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12.0K 240K 47.0K 91.0K 180K 360K 
62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 
68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 
75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 
82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 


Value Max. 
Range TCR Oper. | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description (9) ppm/°C | Volt. L | wt] P| T | Part No. 10 50 200 Part No. Size | Pricing Part No. 
0.1%, 0402, 1/16W | 47~ 100K | +25 (P) 25V | 1.0] 0.5 | 0.25}0.35 | RG10P(Value)BCT-ND NEW! 7.43 19.98 45.90 | RG10P(Value)BTR-ND NEW! |5,000| 85.00/M | RG1005P-xxx-B-T5 
0.05%, 0603, 1/16W | 47 ~ 270K | +10 (N) 75V | 1.6] 0.8 | 0.3 | 0.4 | RG16N(Value)WCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RG16N(Value)WTR-ND 1,000 340.00 | RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/10W | 47~470K | +10(N) | 100V | 2.0 |1.25} 0.4 | 0.4 | RG20N(Value)WCT-ND 30.80 82.88 190.40 | RG20N(Value)WTR-ND 1,000 374.00 | RG2012N-xxx-W-T1 


0.05% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0603, 0.05%, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 0.05%, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 7500... . $175.95 | RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00 ~ 9100... 


RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0KQ - $175.95 RG2012NW-2-KIT-ND 10 each of values 1.0KQ ~ 20.0KO . 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ. - $175.95 RG2012NW-3-KIT-ND 10 each of values 22.0KQ ~ 470KQ. 


0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power Metal Film Chip Resistors 
RP Series — 1/3, 1/5, 1/6 Watt 


Susumu’s RP series current sensing resistors provide L Resistor Values 
excellent heat dissipation which allows higher power Temp. Temp. 
handling in smaller package sizes. Their patented structure i Tt ao Ne 10.22 47 10 22 4.7 10 22 47 100 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across Ww 1 227s OOn el 2o tes 7 Ol weal 2 see 7a OG. 
the total surface area of the resistor. | = : : 415 33 68 #%15 33 68 15 33 68 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C I= 
Maximum Operating Voltage: VPxR P Our Products Other Company aby ke) eS SIG) GI) Ee 
Value TCR |Resistance| Dimensions(mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C | Tolerance | L Ww P Le Part No. 10 50 200 Part No. Size | Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10 ~ 47 0 ~ 200 +1% 1.00 | 0.50 | 0.20) 0.35 | RP10S(Value)FCT-ND 9.63 25.90 59.50 | RP10S(Value)FTR-ND |10,000| 105.60/M RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5W 10 ~ 68 0 ~ 200 +1% 1.60 | 0.80 | 0.30) 0.40 | RP16S(Value)FCT-ND 6.88 18.50 42.50 RP16S(Value)FTR-ND | 5,000} 78.20/M RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W -10~ 10 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25] 0.40] 0.40 | RP20T(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20T(Value)FTR-ND | 5,000] 59.50/M RP2012T-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 12 ~ 100 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25) 0.40] 0.40 | RP20S(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20S(Value)FTR-ND | 5,000] 59.50/M RP2012S-xxx-F 
1% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1005SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 470.02... 0... c cece cece e cece eee e eee ee eee ee eeeenee $59.95 
RP2012SF-1-KIT-ND 10 each of values 120 ~ 1000 ........ 0... ccc cece e ect e eee eee teens eee ee eee $13.95 


Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits 


RP1608SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 680 $49.95 RP2012TF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1389 


THIN FILM TECHNOLOGY 


Gecm 


SUSUMU CO., LTD 
0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip 


Resistors — High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt 


Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 
and is the primary thin film supplier in the world. Susumu’s 
Number One status in thin film resistors can be attributed to the 
sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series 
offers excellent TCR tolerances, Linearity specifications and 
Low Current Noise. These specifications contribute to circuit 
simplification, and cost savings as they eliminate the need for 
trimmer pots in the circuit for adjustment. 


+ Electrode 
i Protection 

[LT . erin — 

ae (thin film) 
le L =IP i Alumina 

' Substrate 

LA. 

ok —Wrap around 


electrode 


-1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 


Current Noise Comparison 
RR Series Thin Film vs. Thick Film 
Why RR Series has lower current noise Specifications 


Resistance material of Thick Film 
Metal and Insulator Composite 
Current flow is 
not even 


Resistance material of RR Series 
Ni-Cr Alloy 
Current flow is 
practically even 


QS 
QAR 
QAD 


=e \@ 
MASS 
@S % 


@ 


100 200 300 432 604 105K 14K 191K 243K 33K 3.92K 499K 681K 9.09K 11.3K 154K 24.0K 324K 40.2K 536K 768K 102K 160K 280K 
107. 220-301 453 680 107K 1.5K 20K 249K 332K 4.02K 5.1K 715K 9.1K 120K 160K 24.9K 33.0K 41.2K 56.0K 80.6K 105K 180K 300K 
110.221 330 470 750 11K 154K 21K 255K 34K 412K 511K 7.5K 931K 121K 165K 255K 33.2K 422K 562K 82.0K 110K 200K 301K 
115 232, 348475 787 115K 1.58K 215K 261K 348K 4.22K 5.6K 7.68K 9.53K 124K 174K 267K 34.8K 43.0K 57.6K 845K 113K 215K 309K 
120 237 357 #499 820 118K 1.6K 22K 267K 357K 4.3K 562K 7.87K 9.76K 12.7K 180K 27.0K 5.7K 43.2K 604K 866K 120K 220K 324K 
133 240 360 510 825 12K 165K 221K 27K 3.6K 4.32K 5.9K 806K 10.0K 13.0K 187K 274K 36.0K 47.0K 665K 887K 124K 221K 330K 
147, 249, 390 523 845 121K 169K 226K 28K 365K 4.64K 604K 82K 10.2K 13.7K 20.0K 30.0K 365K 47.5K 68.0K 90.9K 127K 226K 332K 
150 261 402 549 887 124K 1.74K 232K 287K 374K 4.7K 619K 825K 105K 14.3K 220K 301K 383K 49.9K 681K 93.1K 130K 232K 
162 267 = 422 560 910 13K 1.8K 237K 3.0K 383K 4.75K 62K 845K 10.7K 14.7K 221K 30.9K 39.0K 51.0K 732K 95.3K 140K 249K 
180 270 4380 562 1.0K 133K 182K 24K 324K 3.9K 487K 6.8K 866K 11.0K 15.0K 23.2K 31.6K 39.2K 51.1K 75.0K 100K 150K 270K 
-1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
100 162 274 392 549 845 121K 169K 22K 294K 3.65K 4.75K 6.2K 8.66K 11.3K 15.0K 18.0K 23.2K 28.7K 38.3K 48.7K 64.9K 86.6K 124K 200K 330K 750K 
102 180 300 402 562 909 1.24K 174K 221K 3.0K 3.9K 4.87K 6.49K 8.87K 11.5K 15.4K 18.2K 24.0K 30.0K 39.0K 49.9K 66.5K 88.7K 133K 220K 360K 820K 
110 187 301 453 604 953 127K 1.78K 232K 3.01K 3.92K 4.99K 6.8K 9.09K 12.0K 15.8K 18.7K 24.3K 30.1K 39.2K 51.0K 68.0K 90.9K 140K 237K 390K 1.0M 
120 196 316 470 619 1.0K 1.3K 18K 24K 3.09K 4.02K 5.1K 681K 9.1K 12.1K 16.0K 19.1K 24.9K 31.6K 40.2K 51.1K 68.1K 97.6K 150K 243K 430K 
124 200 4324 «475, 649-«1.02K 1.33K 1.82K 249K 316K 4.22K 5.11K 7.15K 9.53K 12.4K 16.2K 20.0K 25.5K 33.0K 43.0K 53.6K 715K 100K 169K 249K 499K 
127 220 330. «499s «698_-«1.05K 1.5K 1.91K 255K 3.3K 4.3K 5.49K 7.5K 10.0K 13.0K 16.5K 21.0K 26.1K 33.2K 45.3K 56.0K 75.0K 102K 180K 270K 510K 
130 240 332 510 732 1.07K 154K 2.0K 261K 3.32K 4.32K 5.62K 7.87K 10.2K 13.3K 16.9K 21.5K 26.7K 34.8K 464K 56.2K 80.6K 110K 182K 280K 560K 
140 249 374 511 750 115K 1.6K 205K 27K 357K 4.64K 5.76K 8.2K 10.5K 13.7K 17.4K 22K 27.0K 36.0K 47K 60.4K 82.0K 115K 191K 300K 649K 
150 267 390 536 820 1.2K 162K 215K 274K 3.6K 4.7K 6.04K 8.25K 11.0K 14.3K 17.8K 221K 27.4K 365K 47.5K 62.0K 825K 120K 196K 301K 680K 
-5%, 1/20 Watt -5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
Series 0201 10 36 68 150 255" 402* 680 1.21K* 2.0K 2.87K* 4.02K* 5.6K 8.06K* 11.3K 15.4K* 23.2K* 33.2K*  49.9K*  64.9K* 
15 39 75 160 270 430 750 1.3K  2.41K* 3.0K 4.3K 5.62K* 82K 120K 160K 240K 36.0K 51.0K  68.0K 
47 220) 4.3K 20 47 82 169" 287" 470 820 15K 22K 3.46K* 4.53K* 5.76K 8.45K* 12.1K* 180K 24.9K* 36.5K* 56.0K —75.0K 
82 470 4.7K 22 49.9 100 180 300 499* 825* 1.6K  2.31K* 3.3K 4.7K 6.04K* 9.09K* 12.4K* 18.2K* 25.5K* 39.0K 56.2K* — 82.0K 
100 560 5.6K 24 51 110 200 330 510 910 1.62K* 24K 3.32K*  4.99K* 6.2K 9.1K  13.0K 18.7K*  27.0K 40.2K*  57.6K"  86.6K* 
120 3.3K 68K 27 56 120 220 332" 560 1.0K 1.8K  2.49K* 3.6K 5.1K 6.49K* 10.0K 13.7K* 20.0K 28.7K" 43.0K = 59K*— 90.9K* 
130 39K 82K 30 56.2 130 240 360 620 1.4K 1.87K* 2.55K* 3.74K"  5.36K* 6.8K 10.5K* 14.7K"  21K* 30.0K_ 45.3K*. 60.4K* 100K 
33 62 137* 249° 390 649° 1.2K  1.96K* 2.7K 3.9K  5.49K* 7.5K 10.7K* 15.0K 220K 33.0K 47.0K 62.0K 
-5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
10 22 38.3 56 120 200 332 475 681 1.1K 1.69K 255K 3.4K 4.99K 634K 866K 11.5K 162K 215K 287K 39.0K 523K 69.8K 120K 210K 309K 
ih) 225) 39 56.2 121 210 348 499 715 1.2K 1.78K 267K 357K 5.1K 665K 887K 12.0K 165K 22.0K 294K 40.2K 53.6K 75.0K 124K 220K 324K 
11.8 24 © 39.2 62 124 220 360 510 750 1.21K 18K 2.7K 3.6K 511K 68K 9.09K 121K 174K 221K 30.0K 43.0K 56.0K 78.7K 130K 221K 330K 
12 24.9 40.2 68 130 221 390 560 806 1.24K 1.96K 2.74K 3.9K 5.23K 681K 9.1K 124K 17.8K 226K 301K 43.2K 56.2K 80.6K 140K 240K 332K 
124 27 43 681 147 240 392 562 820 1.3K 2.0K 287K 3.92K 5.36K 698K 931K 13.0K 180K 23.2K 324K 44.2K 59.0K 82.0K 147K 243K 357K 
13 30 47 75 150 267 402 590 825 1.37K 21K 3.0K 4.02K 549K 7.15K 9.53K 13.3K 18.2K 24.0K 33.0K 47.0K 60.4K 84.5K 150K 249K 360K 
15 33 47.5 82 154 270 422 604 845 14K 2.2K 3.01K 4.22K 5.6K 7.5K 9.76K 14.0K 18.7K 24.3K 33.2K 47.5K 61.9K 90.9K 160K 255K 
16 33.2 499 825 160 274 430 619 910 1.47K 221K 3.09K 4.3K 5.62K 8.06K 10.0K 14.3K 19.6K 24.9K 34.0K 48.7K 62.0K 91.0K 165K 270K 
18 34 51 91 165 300 432 620 1.0K 15K 24K 316K 4.7K 5.9K 8.2K 10.2K 15.0K 20.0K 27.0K 348K 49.9K 665K 100K 178K 284K 
20 36 51.1 100 180 301 464 649 1.02K 16K 243K 3.3K 4.75K 6.04K 825K 105K 15.8K 20.5K 27.4K 36.0K 51.0K 68.0K 107K 180K 300K 
215 374 549 110 182 330 470 680 1.07K 1.62K 249K 3.32K 4.87K 6.2K 845K 11.0K 16.0K 21.0K 280K 374K 51.1K 681K 110K 200K 301K 
-5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
10 22 36 68 127 226 43830 820 16K 22K 316K 392K 5.11K 681K 9.53K 133K 17.4K 24.0K 33.0K 45.3K 62.0K 866K 150K 270K 620K 
11 22.6 39 75 130 240 470 910 165K 221K 3.24K 4.02K 5.36K 6.98K 10.0K 13.7K 18.0K 24.3K 33.2K 47.0K 64.9K 887K 160K 300K 680K 
12 24 402 806 133 249 499 1.0K 1.78K 237K 3.3K 4.3K 5.49K 7.15K 10.2K 14.0K 187K 24.9K 35.7K 47.5K 66.5K 90.9K 178K 330K 750K 
12.4 24.9 43 82 140 267 510 11K 18K 24K 332K 432K 5.6K 7.5K 105K 14.3K 19.1K 25.5K 36.0K 48.7K 68.0K 91.0K 180K 332K 820K 
13 27 47 825 150 270 560 113K 1.82K 243K 34K 4.42K 5.62K 7.87K 11.0K 15.0K 20.0K 261K 365K 49.9K 71.5K 100K 191K 360K 910K 
15 27.4 475 91 160 300 576 1.15K 187K 249K 348K 453K 5.76K 8.06K 11.8K 154K 21.0K 26.7K 39.0K 51.0K 73.2K 102K 200K 390K 1.0M 
16 30 499 100 178 330 604 1.2K 191K 27K 36K 4.7K 5.9K 82K 120K 15.8K 215K 27.0K 39.2K 511K 75.0K 105K 205K 430K 
18 30.1 51 110 180 332 620 1.21K 20K 28K 365K 4.75K 6.04K 825K 121K 16.0K 22.0K 27.4K 40.2K 53.6K 80.6K 110K 220K 470K 
19.6 32.4 56 120 200 360 680 1.3K 205K 294K 374K 487K 6.2K 845K 124K 16.2K 22.1K 30.0K 41.2K 56.0K 820K 115K 240K 510K 
20 33 61.9 121 215 390 681 15K 21K 3.0K 3.83K 4.99K 6.65K 9.09K 127K 165K 23.2K 301K 43.0K 56.2K 825K 120K 249K 560K 
215 35.7 62 124 220 392 750 158K 215K 301K 39K 51K 68K 9.1K 13.0K 16.9K 23.7K 32.4K 44.2K 59.0K 84.5K 130K 255K 604K 
Value Maximum 
Range TCR | Operating Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description (0) ppm/°C | Voltage (V) L WwW P Ul Part No. 10 50 200 Part No. Size Pricing Part No. 
1%, 0603, 1/16W | 100~332K | +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | RRO8P(Value)BCT-ND 578 15.54 35.70 | __ RROSP(Value)BTR-ND 5,000 | 64.60/M | RRO816P-xxx-B 
1%, 08.05, 110W | 100~1.0M | #25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 [| 0.40 | RR12P(Value)BCT-ND 578 15.54 35.70 | _RR12P(Value)BTR-ND 5,000 | 64.60/M | RR1220P-xxx-B 
5%, 0201, 1/20W 47 ~8.2K | #25 15 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.23 | RRO3P(Value)DCT-ND 3.03 8.14 18.70 | _RRO3P(Value)DTR-ND 5,000 | 30.60/M | RRO306P-xxx-D 
= 10~82 | +100 RROSR(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 | RROSR(Value)DTR-ND 10,000] — 8.82/M | RROS1OR-xxx-D 
5%, 402 IEW 09 400k | 225 = sacl acai | [Seagate Rade RROSP(Value)DCT-ND NEW! — 1.20 3.22 7.40 | RROSP(Value)DTR-ND NEW! | 10,000} — 8.82/M | RROS10P-xxx-D 
: 10-94 +50 RRO8Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 | RRO8Q(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M | RRO816Q-xxx-D 
5%, 0603, 16W | aq 360K | 225 is 1.00 0:80" | 080° | (040 RROSP(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 | _RROSP(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M | RRO816P-xxx-D 
F 10~ 94 +50 RR12Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 | RR12Q(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M | RR12200-xxx-D 
5%, 0805, V10W | tgg tom | 225 100 2.00 | 1.25 ) 040 | 040) pRi 2P(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 | RR12P(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M | RR1220P-xxx-D 


-1% and .5% SMD Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits 


Digi-Key® 0603, .1%, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 
RRO816PB-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.0KQ $59.95 
RRO816PB-2-KIT-ND 10 each of values 1.05KQ ~ 3.9KQ.. 
RRO816PB-3-KIT-ND 10 each of values 3.92KQ ~ 15.0KQ. 
RRO816PB-4-KIT-ND 10 each of values 15.4KQ ~ 75.0KQ. 
RRO816PB-5-KIT-ND 10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ . 


Digi-Key® 0805, .1%, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 

RR1220PB-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.02KQ.. . $59.95 
RR1220PB-2-KIT-ND 10 each of values 1.05KQ ~ 4.75KQ. 
RR1220PB-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ ~ 21.0KQ. 


RR1220PB-4-KIT-ND 10 each of values 21.5KQ ~ 88.7KQ.. 
RR1220PB-5-KIT-ND 10 each of values 90.9KO ~ 1.0MOQ . 


RRO510RD-1-KIT-ND 10 each of values 10.00 ~ 82.00 . 
RROS10PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 4.3KQ 
RROS10PD-2-KIT-ND 10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ. 


Digi-Key® 0603, .5%, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 
RRO816QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 91.00 . $13.95 
RRO816PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 8060. $15.95 


*Not available in assortment kits located below 


RRO816PD-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 4.75KQ. 
RR0816PD-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ... 
RRO816PD-4-KIT-ND 10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ. 
RRO816PD-5-KIT-ND 10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ ... 


RR12200D-1-KIT-ND 10 each of values 109 ~ 910... 
RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.6KQ. 
RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ. 
RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KQ ~ 24.3KQ. 
RR1220PD-4-KIT-ND 10 each of values 24.9KQ ~ 110KQ 
RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1390 (toes) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIY! SUSUMU CO., LTD 


0402 / 0805 / 0815 / 0830 / 1206 / 2512 SMD 1%, 2% and 5% Thin Film Chip Resistors 
Low Resistance RL and PRL Series — 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu’s RL and PRL series current sensing resistors provide excellent Protection Film RLO510, RL3720, 
heat dissipation which allows higher power handling in smaller package Resistance Temp Temp RL1220, RL3720W, 
sizes. Their i i ‘f Film ; - RL1632. RL7520W, 
E patented structure will not create “hot spots” and evenly a 
distribute heat across the total surface area of the resistor. RL3264 PRL1632 
A specially designed construction assures small dimensions and : : | : : Ey rf 
repressed surface temperature increase due to heat radiation and ther- Electrode Wrap around Our Products Other Company Y L 
mal conduction. This construction also minimizes the thermal effects on Alumina Electrode a 
peripheral areas. Patent 2963671. Substrate = L ial P | 
=P 
1%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL Series Resistor Values 1%, 0815 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values t <5 We ig 
15 22 1.0 15 2.2 3.3 47 01 .02 10 22 43 68 7 Yr 
015 05 15 33 AT 1.00 t 7 
2%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL Series Resistor Values 
15 22 1.0 22 2%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 
_ . a _ we a aoa wn OF 70 1%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 
. 7 = 7 ‘ H 4 4 i J é 
1%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values 027.047 082 «15 27 a7 82 15 27 47 
ay ee a = nee ae 2a 10.0 2%, 0815 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 030 .051 .091 16 30 51 91 1.6 3.0 
42 ‘04 ‘47 ‘32 16 3.30 62 01 012 018 022 028 033 .047 068 033.056 .10 18 33 56 1.0 icf) 3.3 
13 27 50 91 1.80 3.6 6.8 011 015 02 025 -030 04 05 036.062 .11 20 36 62 11 2.0 3.6 
15 .30 51 1.00 20 3.9 75 6 , , : 039° 068 «4.12 22 39 68 12 22 39 
a6 «SS €& id 2) “a GB Bie, 0818 Series 4 Watt — AE Series: Res lstor Values. 043 075 138 4.24 443 75 (13 «224 43 
-18 .36 62 te, 2.4 4.70 9.1 004 -005 008 
1%, 2512 Series, 1 Watt — RL Series Resistor Values 
2%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values 1%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values 027 039 056 082 412 18 27 39 
022 056 10 20 33 82 1.80 4.70 01 02 10 15 22 33 AT 033, 047006810 15 22 33 A7 
033 .068 12 poe 36 1.00 2.20 10.0 2%, 2512 Seri iw RL Series Resi Val 
.047 .075 15 24 47 1.30 2.70 2%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values Yon eres; att — arias Resistor ‘Values 
05 082 18 30 68 150 3.30 01 015 022 .039 .050 010 015 s022 
012 02 .033 047 068 gOi2 rors 
5%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL Series Resistor Values 
5%, 0830 Series, 2 Watt — RL Series Resistor Values PRL SERIES 
010 .013 .018 024 .030 .039 .05 062 .082 
.001 .003 -005 009 1%, 1206 Series, 1 Watt — PRL Series Resistor Values 
011 015 .020 025 .033 .043  .051 .068 .091 002 004 006 
012 016 022 027 .036 047.056 075 , , , 005 009 «013.020. 030 043. 056.082 
2%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values .006 .010 .015 .022 .033 .047 .062 .091 
1%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL Series Resistor Values 010 012 015 018 022 .007 .011 .016 .024 .036 .050 .068 .100 
018 022 .047 aie) 011 013 016 .020 024 .008 012 018 027 .039 051 .075 
Value TCR Dimensions (mm) Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
Description Range (0) ppm/°C [ WwW I Li 10 50 200 Part No. Size | Pricing | Part No. 
RL Series 
1%, 0402, 1/8W 15 ~4.7 0~200 1.00 | 0.50 | 0.20 ] 0.35 | RLO5S(Value)FCT-ND 5.91 15.91 36.55 RLO5S(Value)FTR-ND 10,000 | 62.40/M | RLO510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W 15 ~ 2.2 0~200 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLO5S(Value)GCT-ND 5.64 15.17 34.85 RLO5S(Value)GTR-ND 10,000 | 59.20/M | RLO510S-xxx-G 
1%, 0805, 1/4W -10 ~ 10.0 0~200 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12S(Value)FCT-ND 3.44 9.25 21.25 RL12S(Value)FTR-ND 5,000 | 35.70/M | RL1220S-xxx-F 
022 ~ .082 0~350 RL12T(Value)GCT-ND 5.36 14.43 33.15 RL12T(Value)GTR-ND 5,000 | 59.50/M | RL1220T-xxx-G 
2%, 0805, 1/4W. 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 
-10 ~ 10.0 0~200 RL12S(Value)GCT-ND 3.44 9.25 21.25 RL12S(Value)GTR-ND 5,000 | 35.70/M | RL1220S-xxx-G 
5%, 0805, 1/4W .010 ~ .091 0~350 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12T(Value)JCT-ND 4.13 11.10 25.50 RL12T(Value)JTR-ND 5,000 | 44.20/M | RL1220T-xxx-J 
.018 ~ .047 0~350 RL37T(Value)FCT-ND 13.54 36.45 83.73 RL37T(Value)FTR-ND 4,000 | 151.20/M | RL3720T-xxx-F 
1%, 0815, 1/2W 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 
10 0~200 RL37S.10FCT-ND 13.61 36.63 84.15 RL37S.10FTR-ND 4,000 | 152.00/M | RL3720S-xxx-F 
01 ~ .05 0~350 RL37WT(Value)FCT-ND 17.88 48.10 110.50 RL387WT(Value)FTR-ND | 4,000 |201.60/M | RL3720WT-xxx-F 
1%, 0815, 1W 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 
-10 ~ 1.00 0~200 RL37WS(Value)FCT-ND 17.88 48.10 110.50 RL37WS(Value)FTR-ND | 4,000 |201.60/M | RL3720WS- xxx-F 
.018 ~ .047 0~350 RL37T(Value)GCT-ND 13.61 36.63 84.15 RL37T(Value)GTR-ND 4,000 | 152.00/M | RL3720T-xxx-G 
2%, 0815, 1/2W 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 
10 0~200 RL37S.10GCT-ND 12.38 33.30 76.50 RL37S.10GTR-ND 4,000 | 137.60/M | RL3720S-xxx-G 
2%, 0815, 1W 01 ~ .068 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL87WT(Value)GCT-ND 16.50 44.40 102.00 RL387WT(Value)GTR-ND | 4,000 | 185.60/M | RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W .004 ~ .008 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)JCT-ND 19.80 53.28 122.40 RL37WT(Value)JTR-ND | 4,000 |224.00/M | RL3720WT-xxx-J 
01 ~ .02 0~350 RL75WT(Value)FCT-ND 18.77 50.51 116.03 RL75WT(Value)FTR-ND | 4,000 |218.40/M | RL7520WT-xxx-F 
1%, 0830, 2W 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 
10 ~ .47 0~200 RL75WS(Value)FCT-ND 19.32 51.99 119.43 RL75WS(Value)FTR-ND | 4,000 |218.40/M | RL7520WS-xxx-F 
2%, 0830, 2W .01 ~ .068 0~350 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)GCT-ND 18.56 49.95 114.75 RL75WT(Value)GTR-ND | 4,000 /209.60/M | RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W .001 ~ .009 0~350 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)JCT-ND 21.18 56.98 130.90 RL75WT(Value)JTR-ND | 4,000 |240.00/M | RL7520WT-xxx-J 
.027 ~ .030 0~350 RL16T(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 RL16T(Value)FTR-ND 5,000 | 136.00/M | RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W .033 ~ .051 0~200 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16S(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 RL16S(Value)FTR-ND 5,000 | 136.00/M | RL1632S-xxx-F 
.056 ~ 4.7 +100 RL16R(Value)FCT-ND 11.55 31.08 71.40 RL16R(Value)FTR-ND 5,000 | 136.00/M | RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W .010 ~ .024 0~350 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16T(Value)GCT-ND 11.55 31.08 71.40 RL16T(Value)GTR-ND 5,000 | 136.00/M | RL1632T-xxx-G 
.027 0~350 RL32T.027FCT-ND 28.05 75.48 173.40 RL32T.027FTR-ND 5,000 | 340.00/M | RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W .033 ~ .047 0~200 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32S(Value)FCT-ND 28.05 75.48 173.40 RL32S(Value)FTR-ND 5,000 | 340.00/M | RL3264S-xxx-F 
.056 ~ .47 +100 RL32R(Value)FCT-ND. 28.05 75.48 173.40 RL32R(Value)FTR-ND. 5,000 | 340.00/M | RL3264R-xxx-F 
2%, 2512, 1W .010 ~ .022 0~350 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32T(Value)GCT-ND 28.05 75.48 173.40 RL32T(Value)GTR-ND 5,000 |340.00/M | RL3264T-xxx-G 
NEW! PRL Series - RoHS Compliant NEW! 
.005 ~ .009 0~350 
.010 ~ .018 0~200 
1%, 1206, 1W 020 ~ .051 100 3.20 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | PRL1632(Value)FCT-ND 9.04 26.06 62.55 PRL1632(Value)FTR-ND | 1,000 216.00 | PRL1632-xxx-F-T1 
.020 ~ | + 
.056 ~ .100 +50 


1% and 2% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 


Digi-Key® 0805, 1%, 1/ 4W, RL Series 
SMD Chip Resistor Kits 
RL1220SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 10.00 . 


Digi-Key® 0805, 2%, 1/4W, RL Series 
SMD Chip Resistor Kits 
RL1220SG-1-KIT-ND 10 each of values .0220 ~ 10.00. 


. $19.95 $15.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1391 


1% and 5% Thick Film Chip 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 Surface Mount 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/C°) 


Size Code: 0201 0402 0603 0805 1206 
Resistance Range (Q): 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
10<R<22 500+350 = 500 +350 
1.0<R<10 = = = +500/-250 = _ +250 = +250 = 
2.2<R<10 +500 — +500 = +500 
10<R<2.2M = = +100 = +100 _ +100 = +100 = 
10<R<10M +250 +250 = +200 = +200 = +200 = +200 
NEW! \MCRO0O06 1%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values NEW! 
10 22 33 51 82 165 510 976 1.5K 2.7K 3.9K 5.1K 7.5K 11.5K 22K 30K 44.2K 56K 91K 150K 240K 360K 510K 1.2M 
12 24 39 56 100 200 680 1.0K 1.8K 2.87K 4.3K 5.6K 8.2K 12K 24K = 30.1K 45.3K 68K 100K 162K 255K 402K 680K 1.5M 
15 24.3 43 68 110 300 750 1.1K 2.0K 2.94K 4.7K 562K 825K 121K 249K 33.2K 47K  69.8K 120K 180K 280K 430K 750K 2.0M 
18 2515) 47 73.2 130 430 820 1.2K 2.1K 3.0K 4.75K 6.2K 10K 15K 27.4K 40.2K 47.5K 80.6K 121K 220K 300K 470K 910K 2.2M 
20 27 49.9 75 150 470 910 1.3K 2.2K 3.3K  4.99K 6.8K 11.3K 18K 29.4K 43.2K 51K 82.5K 140K 232K 324K 487K 1.0M 10M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww E it th Part No. 10 50 200 Part No. 15,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 RHM(Value)ABCT-ND 1.18 3.18 7.31 RHM(Value)ABTR-ND 12.00/M MCROOBYZPFxxxx 
MCRO1 1%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
1.00 33.0 68.0 180 430 620 1.21K 240K 430K 649K 910K 120K 17.4K 249K 35.7K 45.3K 53.6K 78.7K 95.3K 127K 226K 332K 560K 
4.70 36.0 68.1 220 464 680 1.50K 2.70K 464K 680K 953K 121K 180K 26.1K 36.0K 464K 56.0K 806K 97.6K 150K 240K 360K 562K 
10.0 39.0 75.0 280 470 715 180K 3.01K 510K 7.50K 10.0K 13.0K 19.1K 27.0K 39.0K 47.0K 60.4K 82.0K 100K 180K 249K 430K 620K 
22.0 49.9 100 300 499 910 182K 3.30K 536K 7.87K 10.7K 140K 20.0K 28.0K 39.2K 47.5K 61.9K 82.5K 110K 187K 261K 442K 649K 
24.9 51.0 120 301 510 1.00K 1.96K 3.74K 549K 8.06K 11.0K 15.0K 21.0K 30.0K 40.2K 49.9K 62.0K 88.7K 120K 200K 270K 470K 768K 
26.1 56.0 150 330 511 110K 220K 3.90K 562K 820K 11.3K 16.0K 220K 30.1K 42.2K 51.0K 649K  90.9K 121K 210K 300K 499K 1.00M 
28.0 62.0 160 332 560 1.20K 2.21K 3.92K 620K 887K 11.5K 162K 221K 33.0K 43.0K 51.1K 680K 91.0K 124K 220K 301K 510K 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW IE iW tb Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 4.70 50 0.063W 0.5 1.0 | 035 | 0.25 RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFLxxxx 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 1.00M 50 0.063W 0.5 1.0 | 035 | 0.25 RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFxxxx 
MCR03 1%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
10.0 16.5 26.7 41.2 63.4 105 174 274 430 665 1.07K 1.78K 280K 432K 680K 11.0K 180K 28.7K 442K 69.8K 115K 187K 300K 464K 715K 
10.2 16.9 27.0 42.2 64.9 107 178 280 432 680 1.10K 1.80K 287K 4.42K 681K 11.3K 182K 29.4K 453K 71.5K 118K 191K 301K 470K 732K 
10.5 17.4 27.4 43.0 66.5 110 180 287 442 681 1.13K 1.82K 294K 453K 698K 11.5K 187K 30.0K 464K 73.2K 120K 196K 309K 475K 750K 
10.7 17.8 28.0 43.2 68.0 113 182 294 453 698 1.15K 1.87K 3.00K 4.64K 7.15K 11.8K 19.1K 30.1K 47.0K 75.0K 121K 200K 316K 487K 768K 
11.0 18.0 28.7 44.2 68.1 115 187 300 464 715 118K 191K 3.01K 4.70K 7.32K 12.0K 19.6K 30.9K 47.5K 76.8K 124K 205K 324K 499K 787K 
11.3 18.2 29.4 45.3 69.8 118 191 301 470 732 1.20K 1.96K 3.09K 4.75K 7.50K 12.1K 20.0K 31.6K 48.7K 78.7K 127K 210K 330K 510K 806K 
Talis 18.7 30.0 46.4 TAs 120 196 309 475 750 1.21K 2.00K 3.16K 4.87K 7.68K 12.4K 20.5K 32.4K 49.9K 80.6K 130K 215K 332K 511K 820K 
11.8 ‘hl 30.1 47.0 73.2 121 200 316 487 768 1.24K 2.05K 3.24K 4.99K 7.87K 12.7K 21.0K 33.0K 51.0K 82.0K 133K 220K 340K 523K 825K 
12.0 19.6 30.9 47.5 75.0 124 205 324 499 787 #1.27K 210K 3.30K 5.10K 8.06K 13.0K 21.5K 33.2K 51.1K 825K 137K 221K 348K 536K 845K 
12.1 20.0 31.6 48.7 76.8 127 210 330 510 806 1.30K 2.15K 332K 5.11K 820K 13.3K 220K 34.0K 52.3K 845K 140K 226K 357K 549K 866K 
12.4 20.5 32.4 49.9 78.7 130 215 332 511 820 1.33K 2.20K 340K 5.23K 825K 13.7K 221K 34.8K 53.6K 86.6K 143K 232K 360K 560K 887K 
ea 21.0 33.0 51.0 80.6 133 220 340 523 825 1.37K 2.21K 348K 5.36K 845K 14.0K 226K 35.7K 549K 88.7K 147K 237K 365K 562K 909K 
13.0 Paes) 33.2 51.1 82.0 137 221 348 536 845 1.40K 2.26K 3.57K 549K 866K 14.3K 23.2K 36.0K 56.2K 90.9K 150K 240K 374K 576K 910K 
13.3 22.0 34.0 52.3 82.5 140 226 357 549 866 1.43K 2.32K 3.60K 560K 887K 14.7K 23.7K 36.5K 57.6K 91.0K 154K 243K 383K 590K 931K 
13.7 22.1 34.8 53.6 84.5 143 232 360 560 887 1.47K 2.37K 3.65K 5.62K 9.09K 15.0K 24.0K 37.4K 59.0K 93.1K 158K 249K 390K 604K 953K 
14.0 22.6 35.7 54.9 88.7 147 237 365 562 909 1.50K 2.40K 3.74K 5.76K 9.10K 154K 24.3K 38.3K 60.4K 95.3K 160K 255K 392K 619K 976K 
14.3 23.2 36.0 56.0 90.9 150 240 374 576 910 1.54K 243K 3.83K 5.90K 9.31K 15.8K 24.9K 39.0K 61.9K 97.6K 162K 261K 402K 620K 1.00M 
14.7 23.7 36.5 56.2 91.0 154 243 383 590 931 1.58K 249K 3.90K 6.04K 9.53K 16.0K 25.5K 39.2K 62.0K 100K 165K 267K 412K 634K 1.20M 
15.0 24.0 37.4 57.6 93.1 158 249 390 604 953 1.60K 2.55K 392K 619K 9.76K 16.2K 26.1K 40.2K 63.4K 102K 169K 270K 422K 649K 1.21M 
15.4 24.3 38.3 59.0 95.3 160 255 392 619 976 162K 2.61K 402K 620K 10.0K 165K 26.7K 41.2K 649K 105K 174K 274K 430K 665K 1.50M 
15.8 24.9 39.0 60.4 97.6 162 261 402 620 1.00K 1.65K 2.67K 4.12K 634K 10.2K 16.9K 27.0K 42.2K 66.5K 107K 178K 280K 432K 680K 2.00M 
16.0 25.5 39.2 61.9 100 165 267 412 634 1.02K 1.69K 2.70K 4.22K 649K 10.5K 174K 27.4K 43.0K 68.0K 110K 180K 287K 442K 681K 
16.2 26.1 40.2 62.0 102 169 270 422 649 1.05K 1.74K 2.74K 4.30K 665K 10.7K 17.8K 28.0K 43.2K 68.1K 113K 182K 294K 453K 698K 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW IE iW tb Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 2.00M 50 0.063W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 RHM(Value)HCT-ND 76 2.04 4.68 RHM(Value)HTR-ND 4.50/M MCRO3EZPFXxxxx 
MCR10 1%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 12.7 22.0 35.7 56.2 93.1 162 270 432 698 1.20K 2.05K 3.32K 5.36K 887K 154K 25.5K 41.2K 66.5K 113K 191K 316K 510K 825K 1.50M 
1.10 13.0 2271 36.0 57.6 95.3 165 274 442 715 1.21K 2.10K 340K 549K 9.09K 15.8K 26.1K 42.2K 68.0K 115K 196K 324K 511K 845K 1.54M 
1.30 13.3 22.6 36.5 59.0 97.6 169 280 453 732 #1.24K 215K 348K 560K 9.10K 16.0K 26.7K 43.0K 68.1K 118K 200K 330K 523K 866K 1.58M 
1.50 13.7 23.2 37.4 60.4 100 174 287 464 750 1.27K 2.20K 3.57K 5.62K 9.31K 16.2K 27.0K 43.2K 69.8K 120K 205K 332K 536K 887K 1.62M 
1.80 14.0 23.7 38.3 61.9 102 178 294 470 768 1.30K 2.21K 360K 5.76K 9.53K 16.5K 27.4K 44.2K 71.5K 121K 210K 340K 549K 909K 1.65M 
2.00 14.3 24.0 39.0 62.0 105 180 300 475 787 #1.33K 2.26K 3.65K 5.90K 9.76K 16.9K 28.0K 45.3K 73.2K 124K 215K 348K 560K 931K 1.69M 
2.20 14.7 24.3 39.2 63.4 107 182 301 487 806 1.37K 2.32K 3.74K 6.04K 10.0K 17.4K 28.7K 46.4K 75.0K 127K 220K 357K 562K 953K 1.74M 
3.00 15.0 24.9 40.2 64.9 110 187 309 499 820 1.40K 2.37K 3.83K 619K 10.2K 17.8K 29.4K 47.0K 76.8K 130K 221K 360K 576K 976K 1.80M 
3.90 15.4 2510) 41.2 66.5 113 191 316 510 825 1.43K 240K 3.90K 620K 10.5K 18.0K 30.0K 47.5K 78.7K 133K 226K 365K 590K 1.00M 1.82M 
4.70 15.8 26.1 42.2 68.0 115 196 324 511 845 1.47K 2.43K 3.92K 634K 10.7K 18.2K 30.1K 48.7K 80.6K 137K 232K 374K 604K 1.02M 1.87M 
5.60 16.0 26.7 43.0 68.1 118 200 330 523 866 1.50K 249K 4.02K 649K 11.0K 18.7K 30.9K 49.9K 82.0K 140K 237K 383K 619K 1.05M 1.91M 
6.20 16.2 27.0 43.2 69.8 120 205 332 536 887 1.54K 2.55K 412K 665K 11.3K 19.1K 31.6K 51.0K 82.5K 143K 240K 390K 620K 1.10M 1.96M 
6.80 16.5 27.4 44.2 TAS 121 210 340 549 909 1.58K 2.61K 422K 680K 11.5K 19.6K 324K 51.1K 845K 147K 243K 392K 634K 1.13M 2.00M 
7.50 16.9 28.0 45.3 73.2 124 215 348 560 910 1.60K 2.67K 430K 681K 11.8K 20.0K 33.0K 523K 86.6K 150K 249K 402K 649K 1.15M 2.05M 
10.0 17.4 28.7 46.4 75.0 a2 220 357 562 931 1.62K 2.70K 432K 698K 12.0K 20.5K 33.2K 53.6K 88.7K 154K 255K 412K 665K 1.18M 2.10M 
10.2 17.8 29.4 47.0 76.8 130 221 360 576 953 1.65K 2.74K 442K 7.15K 121K 21.0K 34.0K 54.9K 90.9K 158K 261K 422K 680K 1.20M 2.15M 
10.5 18.0 30.0 47.5 78.7 133 226 365 590 976 169K 2.80K 453K 7.32K 124K 21.5K 34.8K 56.0K 91.0K 160K 267K 430K 681K 1.21M 2.20M 
10.7 18.2 30.1 48.7 80.6 137 232 374 604 1.00K 1.74K 2.87K 464K 7.50K 12.7K 22.0K 35.7K 56.2K 93.1K 162K 270K 432K 698K 1.24M 
11.0 18.7 30.9 49.9 82.0 140 237 383 619 1.02K 1.78K 2.94K 4.70K 7.68K 13.0K 221K 36.0K 57.6K 95.3K 165K 274K 442K 715K 1.27M 
11.3 19.1 31.6 51.0 82.5 143 240 390 620 1.05K 1.80K 3.00K 4.75K 7.87K 13.3K 226K 36.5K 59.0K 97.6K 169K 280K 453K 732K 1.30M 
TALS 19.6 32.4 Sie 84.5 147 243 392 634 1.07K 1.82K 3.01K 4.87K 8.06K 13.7K 23.2K 37.4K 60.4K 100K 174K 287K 464K 750K 1.33M 
11.8 20.0 33.0 52.3 86.6 150 249 402 649 1.10K 1.87K 3.09K 4.99K 820K 14.0K 23.7K 383K 61.9K 102K 178K 294K 470K 768K 1.37M 
12.0 20.5 33.2 53.6 88.7 154 255 412 665 1.13K 1.91K 3.16K 5.10K 825K 143K 24.0K 39.0K 62.0K 105K 180K 300K 475K 787K 1.40M 
12.1 21.0 34.0 54.9 90.9 158 261 422 680 1.15K 1.96K 3.24K 5.11K 845K 14.7K 243K 39.2K 63.4K 107K 182K 301K 487K 806K 1.43M 
12.4 PASS) 34.8 56.0 S10) 160 267 430 681 1.18K 2.00K 3.30K 5.23K 8.66K 15.0K 249K 40.2K 649K 110K 187K 309K 499K 820K 1.47M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww fh u th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/8 Watt 1.00 ~ 7.50 150 0.125W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)CTR-ND 46.92/M MCR10EZHFLXxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 RHM(Value)CCT-ND 38 1.34 4.41 RHM(Value)CTR-ND 5.52/M MCR10EZHFxxxx 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FREBHAFTE «= 0201 / 0402 / 0603/ 0805/ 1206 Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont, 
MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 


1.00 100 169 274 432 68.1 115 191 309 487 787 1.30K 2.20K 3.48K 5.49K 887K 15.0K 243K 39.2K 62.0K 102K 174K 280K 442K 698K 1.18M 1.96M 
1.10 10.2 174 280 442 69.8 118 196 316 499 806 1.33K 2.21K 3.57K 5.60K 9.09K 15.4K 24.9K 40.2K 63.4K 105K 178K 287K 453K 715K 1.20M 2.00M 
1.20 105 178 28.7 453 71.5 120 200 324 510 820 1.37K 2.26K 3.60K 5.62K 9.10K 15.8K 25.5K 41.2K 64.9K 107K 180K 294K 464K 732K 1.21M 2.05M 
1.30 10.7 180 294 464 73.2 121 205 330 511 825 140K 232K 3.65K 5.76K 931K 16.0K 26.1K 42.2K 66.5K 110K 182K 300K 470K 750K 1.24M 2.10M 
1.50 11.0 182 30.0 47.0 75.0 124 210 332 523 845 143K 237K 3.74K 5.90K 9.53K 16.2K 26.7K 43.0K 68.0K 113K 187K 301K 475K 768K 1.27M 2.15M 
1.60 11.3 187 30.1 475 768 q27 215 340 536 866 1.47K 240K 3.83K 6.04K 9.76K 16.5K 27.0K 43.2K 68.1K 115K 191K 309K 487K 787K 1.30M 2.20M 
1.80 115 191 30.9 487 78.7 130 220 348 549 887 1.50K 2.43K 3.90K 6.19K 10.0K 16.9K 28.0K 44.2K 69.8K 118K 196K 316K 499K 806K 1.33M 
200 118 196 316 49.9 806 133 221 357 560 909 1.54K 249K 3.92K 6.20K 10.2K 17.4K 28.7K 45.3K 71.5K 120K 200K 324K 510K 820K 1.37M 
220 12.0 200 324 51.0 820 137 226 360 562 910 1.58K 255K 4.02K 6.34K 10.5K 17.8K 29.4K 46.4K 73.2K 121K 205K 330K 511K 825K 1.40M 
240 12.1 205 33.0 51.1 825 140 232 365 576 931 1.60K 261K 412K 649K 10.7K 18.0K 30.0K 47.0K 75.0K 124K 210K 332K 523K 845K 1.43M 
270 124 210 332 523 845 143 237 374 590 953 1.62K 267K 4.22K 6.65K 11.0K 18.2K 30.1K 47.5K 76.8K 127K 215K 340K 536K 866K 1.47M 
3.00 12.7 215 340 536 866 147 240 383 604 976 1.65K 2.70K 4.30K 6.80K 11.3K 18.7K 30.9K 48.7K 78.7K 130K 220K 348K 549K 887K 1.50M 
3.30 13.0 220 348 549 887 150 243 390 619 1.00K 1.69K 2.74K 4.32K 6.81K 11.5K 19.1K 31.6K 49.9K 80.6K 133K 221K 357K 560K 909K 1.54M 
360 13.3 221 35.7 56.0 90.9 154 249 392 620 1.02K 1.74K 2.80K 4.42K 6.98K 11.8K 19.6K 324K 51.0K 82.0K 137K 226K 360K 562K 910K 1.58M 
3.90 13.7 226 360 562 91.0 158 255 402 634 1.05K 1.78K 2.87K 4.53K 7.15K 12.0K 20.0K 33.0K 51.1K 82.5K 140K 232K 365K 576K 931K 1.60M 
430 140 232 365 576 93.1 160 261 412 649 1.07K 1.80K 2.94K 4.64K 7.32K 12.1K 20.5K 33.2K 52.3K 845K 143K 237K 374K 590K 953K 1.62M 
470 143 23.7 374 59.0 95.3 162 267 422 665 1.10K 1.82K 3.00K 4.70K 7.50K 12.4K 21.0K 34.0K 53.6K 86.6K 147K 240K 383K 604K 976K 1.65M 
5.10 14.7 240 383 604 97.6 165 270 430 680 1.13K 1.87K 3.01K 4.75K 7.68K 12.7K 21.5K 34.8K 54.9K 88.7K 150K 243K 390K 619K 1.00M 1.69M 
5.60 15.0 243 39.0 61.9 100 169 274 432 681 1.15K 1.91K 3.09K 4.87K 7.87K 13.0K 22.0K 35.7K 56.0K 90.9K 154K 249K 392K 620K 1.02M 1.74M 
6.20 15.4 249 39.2 62.0 102 174 280 442 698 1.18K 1.96K 3.16K 4.99K 8.06K 13.3K 22.1K 36.0K 56.2K 91.0K 158K 255K 402K 634K 1.05M 1.78M 
680 158 255 40.2 63.4 105 178 287 453 715 1.20K 2.00K 3.24K 5.10K 8.20K 13.7K 22.6K 36.5K 57.6K 93.1K 160K 261K 412K 649K 1.07M 1.80M 
750 16.0 261 41.2 649 107 180 294 464 732 1.21K 2.05K 3.30K 5.11K 8.25K 14.0K 23.2K 37.4K 59.0K 95.3K 162K 267K 422K 665K 1.10M 1.82M 
8.20 162 267 422 66.5 110 182 300 470 750 1.24K 2.10K 3.32K 5.23K 845K 14.3K 23.7K 38.3K 60.4K 97.6K 165K 270K 430K 680K 1.13M 1.87M 
910 165 27.0 43.0 68.0 113 187 301 475 768 1.27K 2.15K 3.40K 5.36K 8.66K 14.7K 24.0K 39.0K 61.9K 100K 169K 274K 432K 681K 1.15M 1.91M 


Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww ( u th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.10 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 0.5 RHM(Value)FCT-ND 2.03 7.20 = 23.73 RHM(Value)FTR-ND 71.76/M MCR18EZHFLXxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 0.5 RHM(Value)FCT-ND AT 1.66 5.46 RHM(Value)FTR-ND 9.12/M MCR18EZHFxxxx 


NEW! WMCROO6 5%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values NEW! 


0.0 13 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 1.6K 2.7K 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 1.3M 2.2M 3.6M 5.6M 9.1M 
5.6 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 18K 30K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 1.5M 2.4M 3.9M 6.2M 10M 
10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 20K 3.3K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 2.7M 4.3M 6.8M 
11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 36K 56K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 1.1M 1.8M 3.0M 4.7M 7.5M 
12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M 8.2M 


Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww [B i th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt 0.0 ~ 10M 25 0.05 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 4.28 RHM(Value)GTR-ND 3.12/M MCROOBYZPUxxxx 


MCRO01 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 


0.0 2.2 4.3 8.2 18 30 43 68 100 200 300 430 620 1.0K 20K 3.0K 43K 6.2K 10K 18K 30K 47K 82K 150K 270K 470K 1.5M 
1.0 3.0 4.7 10 20 33 47 75 150 220 330 470 680 2K 2.2K 3.3K 4.7K 6.8K 11K 22K 33K 56K 100K 180K 300K 560K 3.0M 
alias 3.3 5.1 12 22 36 51 82 160 240 360 510 820 15K 24K 3.6K 5.1K 7.5K 12K 24K 39K 62K 110K 200K 330K 680K 3.3M 
2.0 3.9 5.6 15 27 39 56 91 180 270 390 560 910 18K 27K 39K 56K 8.2K 15K 27K 43K 68K 120K 220K 430K 1.0M 


Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww L i th Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt 0.0 ~ 3.3M 50 0.063 0.5 1.0 | 035 | 0.25 RHM(Value)JCT-ND 14 1.99 4.57 RHM(Value)JTR-ND 3.73/M MCRO1MZPJXxxx 
MCRO03 5%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
0.0 1.8 3.9 US 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 
1.0 2.2 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
11 2.4 47 on 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M 6.2M 
ie) 2a 6.1 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
1.3 3.0 5.6 ial 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M 8.2M 
Ts 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 10M 
1.6 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW fe il th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt 0.0 ~ 10M 50 0.100W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 4.28 RHM(Value)GTR-ND 3.12/M MCRO3EZPUXxxxx 
MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 hi! 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M_ 9.1M 
1.0 2.0 3.9 75 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M_ 5.1M 10M 
ile 2.2 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M_ 5.6M 
2 24 47 9.1 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 16M 3.3M _ 6.2M 
1.3 aie 5.1 10 20 39 TAs 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M _ 6.8M 
1G) 3.0 5.6 1 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 20M 3.9M _ /7.5M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 22M 4.3M  8.2M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww E uf th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.00 ~ 10M 150 0.125W 1.25 2.0 | 0.55 0.4 RHM(Value)ACT-ND 76 2.04 4.68 RHM(Value)ATR-ND 4.50/M MCR10EZHJxxxx 
MCR18 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
0.0 1.8 3.6 6.8 13 2h 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M_ 5.1M 10M 
1.0 2.0 3.9 ino 15 30 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
ileal 22 4.3 8.2 16 33 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M_ 6.2M 
2 2.4 47 9.1 18 36 imo) 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 36M _ 6.8M 
1.3 Cait 5.1 10 20 39 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M _ /7.5M 
UG) 3.0 5.6 abl 22 43 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M  8.2M 
1.6 3.3 6.2 12 24 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 24M 4.7M_ 9.1M 
Value Rated Rated Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C Ww L in th Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 0.5 RHM(Value)ECT-ND 91 2.46 5.65 RHM(Value)ETR-ND 7.95/M MCR18EZHJXxxx 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1393 


Surface Mount 1% & 5% 1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


YAGEO 


Thick Film Chip Resistors 1.00 51.0 220 511 180K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 820K 124K 261K 560K 
470 56.0 280 560 1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
DESCRIPTION: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal 10.0 62.0 300 620 1.96K 4.64K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
metal electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top 22.0 68.0 301 680 2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
surface of the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance 24.9 68.1 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
required and the value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive 26.1 75.0 332 910 240K 5.49K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
layer is covered with a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of 28.0 100 430 1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
soldering the outer layer of these end terminations is a lead/tin alloy. End terminations on RoHS Complaint 33.0 120 464 1.10K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
parts are pure tin. - 36.0 150 470 1.20K 3.30K 6.49K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
39.0 160 499 1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
49.9 180 510 1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
Protective Coat ret ai Ti & Reel* 
7 /, Resistor Layer Value Digi-Key Cut Tape Pricing ape eel" | Yageo 
i leaner Elestrods Range Part No. 10 50 200 | Size | Price |Part No. 
<= End Termination 26.1 - 3.30MQ | 311-(Value)LCT-ND 94 2.52 5.78 |10,000|} 7.56/M| 9C04021AxxxxFLHF3 
Ceramic Substrate RoHS Compliant 
1.00 - 3.60MQ | 311-(Value)LRCT-ND 94 2.52 5.78 |10,000| 7.56/M|RC0402FR-07xxxxL 


osos}1iow| sov |1.60\0.80/0.45 }0.25 0.25 | 5% | 109<Rs10MO+ 100ppm°C 


PHL2-KIT-ND 50 each of values 1000 to 9100 
22 values (1,100 total pieces) 


Power | Working Resis- *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Rating | Voltage Dimensions (mm) tance Temperature — . ~ 
Size | at 70° |(Maximum)| L | W | T tt | th | Range Coefficient Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.53KQ 
5 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 33 values (1,650 total pieces) 
0402) 1/16W| 50V | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.25 a cares al Ne aa ta ih PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 75.00 PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
1% 19<R<100 + 200ppm/°C 17 values (850 total pieces) $20.95 56 values (2,800 total pieces) 


PHL5-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MOQ 
32 values (1,600 total pieces) 


1% Rs109; R> 100 + 200ppm/°C 
5% 109 <R<10 MO + 100ppm/°C 
1% R<100;R>100 + 200ppm/°C 
5% 109 <R<s 10 MO + 100ppm/°C 
1% R<109;R>100 + 200ppm/°C 


1%, 1/10 Watt — 0603 Series 


0805| 1/8 W 150 V 2.00 | 1.25 | 0.50 | 0.35 | 0.35 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 3.01 866 249 634 180 470 127K 3.48K 9.09K 25.5K 64.9K 182K 475K 1.37M 4.22M 
1.02 3.09 887 255 649 182 475 1.30K 3.57K 910K 26.1K 66.5K 187K 487K 1.40M 4.32M 
1.05 3.16 9.09 261 665 187 487 1.33K 3.60K 9.31K 26.7K 68.0K 191K 499K 1.43M 4.42M 
1.07 324 931 267 680 191 499 1.37K 3.65K 9.53K 27.0K 68.1K 196K 510K 1.47M 4.53M 
140 832 9.53 27.0 681 196 510 140K 3.74K 9.76K 27.4K 69.8K 200K 511K 1.50M 4.64M 


1206] 1/4W 200 V 3.10 | 1.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 


Resistor Values 


100 174 432 115 301 750 205K 510K 133K 348K 887K 240K 590K 113 340 9.76 274 698 200 511 143K 383K 10.0K 280K 71.5K 205K 523K 1.54M 4.70M 
200 178 442 118 309 768 210K 511K 137K 35.7K 909K 243K 604K 115 348 100 280 715 205 523 147K 390K 102K 287K 732K 210K 536K 1.58M 4.75M 
210 180 453 120 316 787 215K 523K 140K 36.0K 910K 249K 619K 118 357 102 287 732 210 536 150K 392K 105K 294K 75.0K 215K 549K 162M 4.87M 
215 18.2 46.4 121 324 806 220K 536K 143K 365K 93.1K 255K 620K 121° 365 105 294 75.0 215 549 1.54K 4.02K 10.7K 30.0K 76.8K 220K 560K 1.65M 4.99M 
get 187 470124 G9 82D. BZIK SASK 147K G7AK OESK BEIK GK EF a TH) 301 787 201 S82 160K 420K 113K SOGK QOOK 200K S76K 174M 520M 
ae ee He Aas a oe aoe ae ss ae ee pure a 130 390 113 309 806 226 576 162K 430K 115K 31.6K 82.0K 232K 590K 1.80M 5.36M 
‘ : : ; : ; : 1.33 392 115 316 820 232 590 165K 432K 118K 324K 825K 237K 604K 1.82M 549M 
2 20) ES Bed BS eis SIC GSES KIS eas 137 402 11.8 324 825 237 604 169K 442K 120K 330K 845K 240K 619K 1.87M 5.62M 
301 205 51.0 187 357 887 240K S.90K 160K 40.2K 105K 280K 681K 140 412 120 330 845 240 619 1.74K 453K 121K 332K 866K 243K 620K 1.91M 5.76M 
332 210 51.4 140 360, 909 243K = 6.04K —16.2K 41.2K = 107K 287K 698K 143 422 121 332 86.6 243 620 1.78K 4.64K 124K 34.0K 887K 249K 634K 1.96M 5.90M 
392 215 523 143 365 910 249K 619K 165K 422K 110K 294K 715K 147 432 124 340 887 249 634 180K 4.70K 127K 34.8K 90.9K 255K 649K 2.00M 6.04M 
402 220 536 147 374 931 255K 620K 169K 43.0K 113K 300K 732K 150 442 127 348 909 255 649 182K 475K 130K 357K 91.0K 261K 665K 2.05M 6.19M 
442 221 549 150 383 953 261K 634K 174K 432K 115K 301K 750K 154 453 130 357 91.0 261 665 187K 487K 133K 36.0K 931K 267K 680K 2.10M 634M 
4.75 22.6 56.0 154 390 976 267K 649K 17.8K 442K 118K 309K 768K 158 464 133 36.0 93.1 267 680 1.91K 4.99K 13.7K 36.5K 95.3K 270K 681K 2.15M 649M 
499 232 562 158 392 100K 270K 665K 180K 453K 120K 316K 787K 162 470 137 365 953 270 681 196K 510K 14.0K 374K 976K 274K 698K 2.20M 665M 
511 237 576 160 402 102K 274K G80K 182K 464K 121K 324K 806K 165 475 140 374 976 274 698 200K 511K 143K 383K 100K 280K 715K 221M 681M 
Bee Oa) «SCC EMDOCAGGS. ODE «OGG GDA Ce GEIR «GG 1.69 487 143 383 100 280 715 205K 5.23K 147K 39.0K 102K 287K 732K 2.26M 698M 
BG 21 il GR 6D GRR BGR? GOGM “BA CHEM GR GoM Goda 174 499 147 390 102 287 732 210K 5.36K 15.0K 392K 105K 294K 750K 2.32M 7.15M 

178 511 150 392 105 294 750 215K 549K 15.4K 402K 107K 300K 768K 2.37M 7.32M 
576 249 619 169 480 1-10K 294K 715K 196K 48.7K = 130K 40K = 845K 180 523 154 402 107 300 768 220K 560K 158K 412K 110K 301K 787K 2.43M 7.50M 
6.04 255 620 174 432 113K 300K 7.32K 20.0K 49.9K 133K 348K 866K 182 536 158 412 110 301 787 221K 5.62K 160K 422K 113K 309K 806K 2.49M 7.68M 
681 26.1 63.4 178 442 1.45K 3.01K 7.50K 20.5K 51.0K 137K 357K 887K 187 549 160 422 113 309 806 226K 5.76K 16.2K 430K 115K 316K 820K 2.55M 7.87M 
750 267 649 180 453 118K 309K 768K 21.0K 511K 140K 360K 909K 1.91 560 162 430 115 316 820 232K 590K 165K 432K 118K 324K 825K 261M 806M 
10.0 27.0 665 182 464 120K 316K 787K 215K 523K 143K 365K 910K 1.96 562 165 432 118 324 825 237K 604K 169K 442K 120K 330K 845K 267M 825M 
102 274 680 187 470 121K 324K 806K 220K 536K 147K 374K 931K 2.00 576 169 44.2 120 330 845 240K 619K 174K 45.3K 121K 332K 866K 274M 845M 
10.5 28.0 68.1 191 475 124K 330K 820K 221K 549K 150K 383K 953K 205 590 174 453 121 332 866 243K 6.20K 178K 464K 124K 340K 887K 2.80M 8.66M 
107 287 698 196 487 127K 332K 825K 296K 562K 154K 390K 976K 210 604 178 464 124 340 887 249K 634K 18.0K 47.0K 127K 348K 909K 287M 887M 
110 294 715 200 499 190K 940K 845K 232K 576K 158K 392K 1.00M 215 619 180 47.0 127 348 909 255K 649K 182K 47.5K 130K 357K 931K 2.94M 9.09M 
‘a 0 TD Gi) Gd TEE GER OESK FER SOU SGNR COR JIGan 220 620 182 475 130 357 910 261K 665K 18.7K 487K 133K 360K 953K 3.01M 9.31M 
iS Gol «7CO)SCSYCMGCER SCC GT 221 634 187 487 133 360 931 267K 680K 19.1K 49.9K 137K 365K 976K 3.09M 953M 
226 649 19.1 499 137 365 953 270K 681K 19.6K 51.0K 140K 374K 1.00M 3.16M 976M 
18 309° 768 215 523 140K 3.60K 9.09K 24.3K 619K 165K = 422K 1.50M 232 665 196 51.0 140 374 976 274K 698K 20.0K 51.1K 143K 383K 1.02M 324M 10.0M 
120 31.6 787 220 536 143K 365K 910K 24.9K 620K 169K 430K 2.00M 237 680 20.0 51.1 143 983 1.00K 280K 7.15K 205K 523K 147K 390K 1.05M 3.30M 
121 324 80.6 221 549 147K 374K 931K 255K 634K 174K 432K = 2.21M 243 681 205 523 147 390 102K 287K 7.32K 21.0K 536K 150K 392K 1.10M 3.32M 
124 330 820 226 560 150K 383K 953K 261K 649K 178K 442K 249M 249 698 21.0 536 150 392 1.05K 294K 7.50K 21.5K 54.9K 154K 402K 1.13M 3.40M 
127 332 825 232 562 154K 390K 976K 267K 665K 180K 453K 2.94M 255 715 215 549 154 402 1.07K 300K 7.68K 220K 56.0K 158K 412K 1.15M 348M 
13.0 34.0 84.5 237 576 1.58K 3.92K 10.0K 27.0K 68.0K 182K 464K 3.01M 261 7.32 220 560 158 412 110K 3.01K 7.87K 221K 562K 160K 422K 1.18M 3.57M 
13.3 34.8 88.7 240 590 160K 4.02K 10.2K 27.4K 68.1K 187K 470K 4.70M 267 7.50 221 562 160 422 1.13K 3.09K 8.06K 226K 576K 162K 430K 1.20M 3.65M 
197 357 909 243 604 162K 412K 405K 280K 698K 191K 475K 475M 274 768 226 576 162 430 115K 316K 820K 23.2K 59.0K 165K 432K 121M 374M 
a 0 Gi 2 GE (GR Gere ote Gaae Se eae oa <toom 280 787 232 59.0 165 432 118K 324K 825K 23.7K 604K 169K 442K 124M 383M 
a G5 Gl GG Gh) eS AGE SiG Gale GOO Gage ceaK 287 806 237 604 169 442 120K 330K 845K 24.0K 61.9K 174K 453K 1.27M 392M 
294 825 240 61.9 174 453 121K 332K 866K 24.3K 620K 178K 464K 1.30M 4.02M 
et CSO 1 OO OL 300 845 243 620 178 464 124K 340K 887K 249K 634K 180K 470K 1.33M 4.12M 
150 383 976 267 649 178K 442K 115K 301K 768K 210K 511K 
154 390 100 270 665 180K 453K 11.8K 30.9K 787K 215K 523K Tal sane Si vans RAS Tape & Reel’ |y, 
158 39.2 102 274 680 1.82K 464K 120K 31.6K 806K 220K 536K Mee Beenee <a Be aI = 2 Bann 
16.0 40.2 105 280 681 187K 470K 121K 324K 820K 221K 549K ange: aruNe: Sizel BRNcom .etuNe: 
162 41.2 107 287 698 191K 475K 124K 33.0K 825K 226K 560K 1.02 - 9.760 | 311-(Value)JCCT-ND = 802.15 4.93 | 5 44, | 5.40/M / 9CO8052AxxxxFGHFT 
165 422 110 294 715 196K 487K 127K 332K 845K 239K 562K 10.0-9.76MQ | 311-(Value)CCT-ND 802.15 4.93 |” 5.40/M | 9CO8052AxxxxxFKHFT 
169 430 113 300 732 200K 499K 130K 340K 866K 237K 576K RoHS Compliant 
1.00- 10.0MQ | 311-(Value)CRCT-ND 80 2.15 4.93 | 5,000 | 5.40/M|RCO805FR-O7xxxxL 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel” |Yageo *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Range Part No. 10 50 200 | Size | Price |Part No. 
2.10-5.760 | 311-(Value)HCT-ND 9.77 2.07 4.76 | 5 gq | 4.80/M)9C06031 AcoxFGHFT Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 
10.0- 4-75M0. [ESMIEWele MOEN ee ae #:BOM [800608 loo SHET PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.009 to 9.760 PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KO to 9.76KQ 
RoHS Compliant 104 values (5,200 total pieces) 114 values (5,700 total pieces) 
1.00 - 10.0MQ | 311-(Value)JHRCT-ND_.77_ 2.07 4.76 | 5,000 |_4.80/M | RCO603FR-O7xxxxL PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.000 to 9.760 PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00K to 9.76KQ 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 


PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 7.500 
22 values (1,100 total pieces) 


PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KO 114 
values (5,700 total pieces) 
PHHS-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 114 
values (5,700 total pieces) 
PHHG6-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.00 to 97.60 
113 values (5,650 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1009 to 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


104 values (20,800 total pieces) 
PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.09 to 97.60 


114 values (5,700 total pieces) 
PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.00 to 97.60 


114 values (22,800 total pieces)... . $169.95 
PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1009 to 9760 
114 values (5,700 total pieces) 
PHC3-KIT-ND 200 each of values 1009 to 9760 
114 values (22,800 total pieces) 


114 values (22,800 total pieces) 

PHC5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
113 values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
113 values (22,600 total pieces) .. $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 
115 values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ 
115 values (23,000 total pieces) 


(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (Cont.) 


5%, 1/10 Watt — o6o 


3 Series Resistor Values 


9 . ; 0.0 33 10 33 100 330 10K 33K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 
1 Yo 1/4 Watt 1206 Series Resistor Values 10 36 11 36 110 360 11K 36K 11K 36K 110K 360K 11M 3.6M 
1.00 309 887 274 787 243 681 220K 619K 19.1K 560K 174K 499K 1.54M 4.42M 141. 39 12 39 120 390 1.2K 39K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
1.02 316 9.09 280 806 249 698 221K 620K 196K 562K 178K 510K 1.58M 453M 12 43 13 43 130 430 1.3K 4.3K 13K 43K 130K 430K 1.3M 4.3M 
1.05 324 910 287 820 255 715 226K 634K 20.0K 576K 180K 511K 1.60M 4.64M 13447 «15 #47 «+150 470 15K 47K 15K 47K 150K 470K 15M 47M 
1.07 330 9.31 294 825 261 732 232K 649K 205K 590K 182K 523K 1.62M 4.70M 16 51 16 61 160 S10 16K 51K 16K SIK 160K 510K 16M 51M 
110 332 953 300 845 267 750 237K 665K 21.0K 604K 187K 536K 1.65M 4.75M 
113 340 9.76 301 866 270 768 240K 680K 215K 619K 191K 549K 1.69M 487M TESTS. C 1S SG 1805 SEO ET BIS CK ISIC GIG SOK SCOK EMI 56M 
115 348 10.0 309 887 274 787 243K 681K 220K 620K 196K 560K 1.74M 4.99M 18 62 20 62 200 620 20K 6.2K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
118 357 102 316 909 280 806 249K 698K 221K 634K 200K 562K 1.78M 5.10M 22 68 22 68 220 680 22K 68K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 
1.20 360 105 324 91.0 287 820 255K 715K 226K 649K 205K 576K 1.80M 5.11M 24 75 24 75 240 750 24K 75K 24K 75K 240K 750K 24M 82M 
121 365 107 330 93.1 294 825 261K 7.32K 23.2K 66.5K 210K 590K 1.82M 5.23M yi) 8.2 27 82 270 820 27K 82K 27K 82K 270K 820K 2.7M 10M 
1.24 374 110 332 953 300 845 267K 7.50K 237K 680K 215K 604K 1.87M 5.36M 
1.27 383 113 340 976 301 866 270K 768K 240K 681K 220K 619K 1.91M 5.49M SOSH SSS SOD SINE B00 SSL OE GS OK SSIES SORES TES SO0K SOK SOM 
130 390 115 348 100 309 887 274K 787K 243K 698K 221K 620K 1.96M 5.60M - 
133 392 118 357 102 316 909 280K 806K 249K 715K 226K 634K 2.00M 5.62M Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel* |Yageo 
137 402 120 360 105 324 910 287K 820K 255K 732K 232K 649K 2.05M 5.76M Range Part No. 10 50 200] Size | Price |Part No. 
140 412 121 365 107 330 931 294K 825K 26.1K 750K 237K 665K 210M 590M = 5 5 
143 422 124 374 110 332 953 300K 845K 267K 768K 240K 680K 215M 604M 1.0°10.0MO [ESISVEIGIECIEND MS 70 1.80 _ 4.94 | 6,000 | 3.30/M/@C04021AxneWILHFS 
147 430 127 383 113 340 976 301K 866K 27.0K 787K 243K 681K 2.20M 6.19M RoHS Compliant 
150 432 13.0 39.0 115 348 1.00K 3.09K 887K 28.0K 806K 249K 698K 221M 620M 0.0-10.0MQ | 311-(Value)GRCT-ND .70 1.89 4.34 | 5,000 | 3.30/M | RCO603JUR-07xxxxL 
154 442 133 392 118 357 102K 316K 909K 287K 820K 255K 715K 2.26M 634M 
158 453 137 402 120 360 105K 324K 910K 294K 825K 261K 732K 232M 649M *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
160 464 140 412 121 365 107K 330K 931K 30.0K 845K 267K 750K 237M 665M 
162 470 143 422 124 374 140K 332K 953K 30.1K 866K 270K 768K 240M 680M ai ; ; eae ; F ; 
465 475 147 430 127 383 143K 340K 976K 309K 887K 274K 787K 243M 681M Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 
169 487 15.0 432 130 390 1.15K 348K 10.0K 31.6K 909K 280K 806K 2.49M 6.98M PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
174 499 154 442 133 392 1.18K 357K 10.2K 324K 91.0K 287K 820K 2.55M 7.15M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
1.78 510 158 453 137 402 120K 360K 105K 330K 931K 294K 825K 261M 732M (3,600 total pieces) (3,600 total pieces) 
180 5.11 160 464 140 412 121K 365K 107K 33.2K 953K 300K 845K 267M 7.50M PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
182 523 162 47.0 143 422 124K 3.74K 11.0K 340K 97.6K 301K 866K 2.70M 7.68M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KO 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
187 536 165 475 147 430 127K 383K 113K 348K 100K 309K 887K 274M 7.87M (14,400 total pieces) (14,400 total pieces) 
1.91 549 169 487 150 432 130K 390K 115K 35.7K 102K 316K 909K 280M 806M : : 
1.96 560 174 499 154 442 133K 392K 118K 360K 105K 324K 910K 287M 820M 
200 562 178 51.0 158 453 137K 402K 120K 365K 107K 330K 931K 294M 825M 
205 576 180 51.1 160 464 140K 412K 121K 374K 110K 332K 953K 3.00M 845M 7 
210 590 182 523 162 470 143K 4.22K 124K 383K 113K 340K 976K 3.01M 866M 5%, 1 /8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
215 604 187 536 165 475 147K 430K 12.7K 390K 115K 348K 1.00M 309M 887M 
220 619 191 549 169 487 1.50K 4.32K 130K 392K 118K 357K 1.02M 316M 9.09M 00 33 11 39 130 470 1.6K 5.6K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 
221 620 196 560 174 499 154K 442K 133K 402K 120K 360K 1.05M 324M 9.10M 10 36 12 43 150 510 1.8K 62K 22K 75K 270K 910K 3.3M 
226 634 200 562 178 510 158K 453K 13.7K 412K 121K 365K 1.07M 330M 9.31M 141. 39 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 3.6M 
232 649 205 576 180 511 160K 464K 140K 422K 124K 374K 1.10M 332M 953M 
237 665 210 590 182 523 162K 470K 143K 430K 127K 383K 113M 340M 976M Us est A) AS IS es IK SES en 
240 680 215 604 187 536 165K 475K 147K 432K 130K 390K 1.15M 348M 10.0M 1300 47 16 56 200 680 24K 82K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 
243 681 220 61.9 191 549 169K 487K 15.0K 442K 133K 392K 1.18M 357M 15 51 18 62 220 750 27K 91K 33K 110K 390K 1.3M 4.7M 
249 698 221 620 196 560 174K 499K 154K 453K 137K 402K 1.20M 360M 16 56 20 68 240 820 30K 10K 36K 120K 430K 15M 5.1M 
255 7.15 226 634 200 562 178K 510K 158K 464K 140K 412K 1.21M 365M 
261 732 232 649 205 576 180K 511K 160K 470K 143K 429K 124M 3.74M Wa GER I SSNS SEC ISS es ici 
267 750 237 665 210 590 182K 523K 162K 475K 147K 430K 1.27M 383M 20 68 24 82 300 10K 36K 12K 43K 150K 510K 18M 62M 
270 768 240 680 215 604 187K 536K 165K 487K 150K 432K 1.30M 390M 22 75 27 91 330 14K 39K 13K 47K 160K 560K 2.0M 68M 
274 787 243 681 220 619 1.91K 549K 16.9K 499K 154K 442K 1.33M 392M 
280 806 249 698 221 620 196K 560K 174K S1.0K 158K 453K 137M 402M BG OO ed ES eres Ts is ei Geis BB 7s 
287 820 255 71.5 226 634 200K 562K 178K 511K 160K 464K 1.40M 4.12M 27 91 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 24M 8.2M 
294 825 261 732 232 649 205K 576K 18.0K 523K 162K 470K 1.43M 422M 30 10 36 120 430 15K 5.1K 18K 62K 220K 750K 2.7M 9.1M 
3.00 845 267 75.0 237 665 210K 590K 182K 536K 165K 475K 1.47M 4.30M 
301 866 27.0 768 240 680 215K 604K 18.7K 549K 169K 487K 1.50M 4.32M aT Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel” |vageo 
7 RIRSETE Range Part No. 10 50 200 | Size | Price |Part No. 
wens Gr eo HERG) | MERON Neg 1.1-10.0M0 | 311-(Value)\ACT-ND 76 2.04 4.68 | 5,000 |_4.50/M|9C04021AxxxxJLHF3 
ange 10 50 200 | Size Price | Part No. RoHS C. tant 
102-9760 | 31%-(Value)FCTND 882.87 5.44 |. | 7.20/M|9C12063AKaxFGHFT ore Somplan 
10.0-9.76M0 | 311-(Value)ECT-ND 88-237 5.44 | > 7 20/M | 9C12063A,000FKHFT 0.0-10.0MO | 311-(Value)ARCT-ND .76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M | RCO805JR-O7xxxxL 
RoHS Compliant *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
1.00-10.0MO | 311-(Value)FRCT-ND 88 2.37 _5.44 | 5,000 | 7.20/M|RC1206FR-O7xxxxL 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.009 to 9.760 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 


pieces) 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 1.0MQ 73 values (3,650 total 


PHAZ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 


114 values (5,700 total pieces) $125.95 114 values (5,700 total pieces) $125.95 PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.009 to 9.760 PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ to 9.76KO 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 1.0MQ 73 values (14,600 total 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 910K 72 values (14,400 total 
114 values (22,800 total pieces). .. $239.95 114 values (22,800 total pieces) . . $239.95 pieces) pieces) 
PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 to 97.60 PHFS5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6K0 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 113 values (5,650 total pieces) $125.95 
PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.00 to 97.60 PHFS5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ to 97.6KO 4 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 113 values (22,600 total pieces) $239.95 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1009 to 976Q PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MOQ 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 115 values (5,750 total pieces) $125.95 0.0 3.6 13 56 220 820 3.3K 12K 47K 180K 680K = 2.7M 10M 
10 39 15 62 240 910 36K 13K 51K 200K 750K 3.0M 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1009 to 976Q PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MO 14 43 16 68 270 1.0K 3.9K 15K 56K 220K 820K 3.3M 
114 values (22,800 total pieces) ... $239.95 115 values (23,000 total pieces)... .. $239.95 i i 3 ‘ 
i : Hot 47, 18 75 300 11K 43K 16K 62K 240K 910K 3.6M 
13° 5.4 20 82 330 1.2K 47K 18K 68K 270K 1.0M 3.9M 
15 56 22 91 360 13K 51K 20K 75K 300K 11M 4.3M 
; 16 62 24 100 390 15K 56K 22K 82K 330K 1.2M 4.7M 
5%, 1/1 6 Watt — 0402 Series Resistor Values 18 68 27 110 430 16K 62K 24K 91K 360K 13M 5.1M 
00 39 12 33 68 180 360 680 20K 39K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M BA a AIA Ag eee ts Neale eS 
Diomei2 33 130 510 20K 7.5K 30K 110K 430K 16M 6.2M 
10 43 15 36 75 200 390 820 2.2K 43K 8.2K 24K 56K 150K 430K 3.3M BA BA oS i) oo Ban Ga gan (Bak fae AGM GEN 
11 47 18 39 82 220 430 910 24K 47K 10K 27K 62K 180K 470K 4 : ‘ H : 4 
20 51 20 43 91 240 470 1.0K 27K 5.1K 11K 30K 68K 200K 560K 2.7 10 39 160 6200 2.4K 9.1K 36K 130K 510K —2.0M —7.5M 
22 56 22 47 100 270 510 1.2K 3.0K 5.6K 12K 33K 82K 220K 680K 3.0 1 43 180 680 27K 10K 39K 150K 560K 22M 8.2M 
30 82 27 51 150 300 560 1.5K 3.3K 6.2K 15K 39K 100K 270K 1.0M 3.3 12 51 200 750 «3.0K 11K 43K 160K 620K 24M 9.1M 
33 10 30 56 160 330 620 18K 36K 6.8K 18K 43K 110K 300K 1.5M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel* | Yageo 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reel* | yageo Range Part No. 10 50 200 | Size | Price |Part No. 
Range Part No. 10 50 200 | Size | Price |Part No. 0.0-9.1MQ | 311-(Value)ECT-ND 78 2.411 4.85 | 5,000 | 5.10/M|9C04021AxxxxJLHF3 
1.0-3.3MO | 311-(Value)JCT-ND 80 2.15 4.93 10,000] 4.86/M|9C04021 AxxxxJLHF3 RoHS Compliant 
RoHS Compliant 0.0-10.0MOQ | 311-(Value)ERCT-ND .78 2.11 4.85 | 5,000] 5.10/M|RC1206JR-07xxxxL 
0.0-3.3MQ | 311-(Value)JJRCT-ND .80 2.15 4.93 |10,000] 4.86/M|RC0402JR-O7xxxxL “For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt Digi:Keye) Assortment Kits 1206 series oe Thick Film Chip Resistor. Klis 21/4 Watt 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MOQ 52 values (2,600 total 
pieces) 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MO 52 values (10,400 total 
pieces) 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680K 51 values (2,550 total 
pieces) 
PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KN 51 values (10,200 total 
pieces) 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910K 72 values (14,400 
total pieces) $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MO 72 values (3,600 total 
pieces) ... 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MO 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1395 


Panasonic 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


Surface Mount Available In 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 


/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
Size at 70° RCWV* | Overload Voltage; L WwW a b t Coefficient Part No. 
0201 1/20 W 15V 30V 0.60 0.30 0.10 0.15 0.23 | 10~1MQ+200ppm/°C_| ERJ-1GEFxxxC 
Tarraination 0402 1/16 W 50V 100 V 1.00 0.50 0.20 0.25 0.35 | 10~1MO+100ppm/*C | ERJ-2RKFxxxxX 
(between) 0603 [1/16 W-(1/10W)* | 50V 100 V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 | 10~1MOQ+100ppm/°C_| ERJ-3EKFraxxV 
Yl. Termination ‘ ae pore ae hay cre _ He ies Me on 10 ~ 2.2M0100ppm/°C sis cietstvennd 
High Purity Elenent (outer) ar*~_ | __¥ =( ) : E . I i - XXXX 
Alumina Substrate wi 1210 1/14W 200 V 400 V 3.20 250 050 0.50 0.60 ERJ-14NFxxxU 
2010 172 200 V 400 V 5.00 250 0.60 0.60 0.60 | 10~1MQ+100ppm/°C | ERJ-12SFxxxxU 
Hn 2512 1W 200 V 400 V 640 3.20 0.65 0.60 0.60 ERJ-1TYFxxxU 
t 
a * Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = v Power Rating x Resistance Values, or max. RCWV listed above, 
b whichever is less ** Available for reduction of load of pulse characteristics (RCWV x 2.5 RCWV x 2.0, R21.1kQ)v600 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description | Range (0) | PartNo. 10 50 200 -~—‘1,000| Part No. Size 4,000 5,000 — 10,000 12,000 15,000 24,000 ~—-25,000 30,000 | Part No. 
0201, 1/20 W| 10~ 1.0M¢ | P(Value)ABCT-ND 264 7.10 16.32 55.68] P(Value)ABTR-ND 15,000 41.04/M — —36.48/M | ERJ-1GEFxxxC 
0402, 1/16 W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)LCT-ND 98 265 6.08 20.74] P(Value)LTR-ND 10,000 — —  8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKFxxxxX 
0603, 1/10 W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)HCT-ND 90 242 5.57 18.99 P(Value)HTR-ND 5,000 — 7.35/M — 6.62/M =- - —  5.88/M — | ERJ-3EKFxxxxV 
0805, 1/8 W |10.0~ 220M] P(Value)CCT-ND 91 244 5.61 19.14] P(Value)CTR-ND 5,000 — 7.80/M — 7.02/M — - — 6.24/M — | ERJ-GENFxxxxV 
1206, 1/4W |10.0~2.20M| P(Value)FCT-ND 117 345 7.23 24.65 P(Value)FTR-ND 5,000 — 13.50/M —12.15/M _ - —  10.80/M — | ERJ-BENFxxxxV 
1210, 1/4W |10.0~ 1.00M| P(Value)AACT-ND 3.78 10.18 23.38 79.75] P(Value)AATR-ND 5,000 —70.50/M  63.45/M = = — 56.40/M — | ERJ-14NFoxU) 
2010, 1/2W | 10.0~1M¢ | P(Value)ACCT-ND 6.88 18.50 42.50 145.00] P(Value)ACTR-ND 5,000 — 138,00/M 124.20/M — - — 110.40/M — | ERJ-12SFxxxxU 
2512, 1 W 10~1M+ | PT(Value)AFCT-ND NEW! 6.43 22.78 75.04 310.88 PT(Value)AFTR-ND NEW! | 4,000 | 248.00/M = — 206.00/M — 171.00/M = — | ERJ-1TNFxxxU 
Panasonic Standard Resistor Values Panasonic 2010 Resistor Values 
10.0 232 536 124 287 665 154K 357K 825K 194K 442K 102K 237K 549K 10.0 23.7 56.2 133 316 750 1.78K 4.22K 10.0K 23.7K 56.2K 133K 316K 750K 
10.2 23.7 54.9 127 294 681 1.58K 3.65K 8.45K 19.6K 45.3K 105K 243K 562K 105 249 590 140 332 787 1.87K 442K 105K 24.9K 59.0K 140K 332K 787K 
ine a 82 139 at oe tee ae soe aoe ce we ae ae 11.0 261 61.9 147 348 825 1.96K 464K 11.0K 261K 619K 147K 348K 825K 
iy ae ie Ee Oh ae Gee Ge Gime JOG tee Game Ga (BS Ge] CIO ie! G5 GES BONN Ao ihe ak Glen TEN cee GE 
113' 264 604 140 924 750 1.7K 402K Q3IK 215K 499K 115K 267K 619k [121 287 B8B1 162 383, 909 2ISK SNK 121K 287K 681K 162K 383K 908K 
11.5 26.7 61.9 143 332 768 1.78K 4.12K 953K 224K 511K 118K 274K 634K 127 30.1 71.5 169 402 953 226K 536K 127K 301K 71.5K 169K 402K 953K 
118 274 634 147 340 787 1.82K 4.22K 976K 226K 523K 121K 280K 649K 133 31.6 75.0 178 422 1.00K 237K 5.62K 13.3K 31.6K 75.0K 178K 422K 1M 
121 280 649 150 348 806 1.87K 4.32K 10.0K 23.2K 536K 124K 287K 665K 140 33.2 787 187 442 105K 249K 5.90K 140K 33.2K 787K 187K 442K 
es oe ae i ser a eee fae ine ee aoe ae ait ate 147 34.8 825 196 464 140K 261K 619K 14.7K 348K 82.5K 196K 464K 
{St IGOY/ NIG (G NT COREG 7AM CO NED OOK ENIC/ K@RTTORUONOKMGTICKEMIGOKTMCOOK@NNTOKe) lop amNSCmNCC. Cum -C RN NES auc tags acc cKmaco Ch ag Coh aatO 7 
133 309 715 165 383 887 205K 475K 110K 255K 590K 137K 316K 732K 162 383 90.9 215 Sit 121K 287K 6.81K 162K 383K 90.9K 215K 511K 
13.7 31.6 732 169 392 909 240K 487K 11.3K 261K 604K 140K 324K 750K 16.9 40.2 953 226 536 127K 3.01K 7.15K 16.9K 40.2K 95.3K 226K 536K 
14.0 324 75.0 174 402 931 215K 4.99K 115K 267K 619K 143K 332K 768K 178 42.2 100 2387 562 1.33K 316K 7.50K 17.8K 42.2K 100K 237K 562K 
143 332 768 178 412 953 2.21K 511K 11.8K 27.4K 634K 147K 340K 787K 18.7 442 105 249 590 140K 3.32K 7.87K 18.7K 44.2K 105K 249K 590K 
be ae ee ee ibe soe cane oa ae soe oer ae a ae 19.6 46.4 110 261 619 147K 348K 825K 196K 464K 110K 261K 619K 
ia) ar RS Ol GD Was Bei BOK ak Bode Ge ieee wea wae BPO Ce Ne GI SS Ee Ue GS THES ees IES 
158 365 845 196 453 105K 243K 562K 130K 301K 698K 162K 374K s6ok 21.9 S11 121 287 681 1.62K3.83K 9.09K 215K SI1K 121K 287K 681K 
16.2 374 866 200 464 1.07K 249K 576K 133K 30.9K 71.5K 165K 383K 887K 226 536 127 301 715 169K 4.02K 953K 226K 53.6K 127K 301K 715K 
165 383 887 205 475 110K 255K 590K 137K 316K 732K 169K 392K 909K : : 
16.9 39.2 909 210 487 113K 261K 604K 14.0K 324K 75.0K 174K 402K 931K NEW! Panasonic 2512 Resistor Values NEW! 
174 40.2 931 215 499 115K 267K 619K 14.3K 33.2K 768K 178K 412K 953K 
178 41.2 95.3 221 511 148K 274K 634K 14.7K 34.0K 787K 182K 422K 976K 10 25.5 59 150 360, 8450 2.2K IK = 12.4K30.9K 7.5K 182K 432K 
18.2 42.2 976 226 523 1.21K 280K 649K 15.0K 348K 806K 187K 432K 1.00M 105 267 61.9 158 374 887 226K 523K 13K 324K 75K 191K 453K 
187 432 100 232 536 1.24K 287K 665K 15.4K 357K 825K 191K 442K 110M 11 274 634 162 390 910 237K 549K 13.7K 33.2K 787K 200K 470K 
191 442 102 237 549 1.27K 294K 681K 15.8K 365K 845K 196K 453K 120M 115 287 66.5 169 402 953 243K 562K 14.3K 348K 82K 210K 487K 
196 453 105 243 562 1.30K 301K 698K 16.2K 374K 866K 200K 464K 130M 12 30 68.1 178 422 1K 255K 59K 15K 36K 845K 220K 510K 
20.0 464 107 249 576 1.33K 3.09K 7.15K 16.5K 38.3K 887K 205K 475K 150M 4924 30.9 5 182 432 1.05K 267K 619K 15.8K 37.4K 88.7K 226K 523K 
205 47.5 110 255 590 137K 346K 7.32K 16.9K 392K 90.9K 210K 487K 160M 49 324 75 191 453 14K 274K 634K 162K 39K 91K 237K 549K 
21.0 487 113 261 604 140K 324K 750K 174K 40.2K 931K 215K 499K 180M 457 990 7—7 900 470 145K 287K 665K 169K 402K 953K 243K 560K 
215 499 115 267 619 143K 3.32K 7.68K 17.8K 41.2K 95.3K 221K 511K 2.00M 
143° 348 © 82 210 487 12K 3K 681K 17.8K 422K 100K 255K 590K 
22.1 S11 118 274 634 1.A7K 3.40K 7.87K 18.2K 42.2K 976K 226K 523K 2.20M os td 550 TG) ADA TSGOR. OTHER VOD SSC CIOEICE Dat LRG 
226 523 121 280 649 150K 348K 806K 187K 43.2K 100K 232K 536K 5 2 2 : H Za) E : 2 y 
158 374 887 226 523 13K 324K 75K 194K 45.3K 110K 274K 634K 
Panasonic 0201 Resistor Values 16.2 39 91 237 «549° «137K 3.32K 7.87K 20K 47K ~=—s 115K = -287K_~—«6 SK 
169 40.2 953 243 562 143K 348K 82K 21K  48.7K 120K 300K 681K 
10 27 68 180 470 12K 33K 82K 22K 56K 150K 390K 1.0M 178 422 100 255 590 15K 36K 845K 22K 51K 124K 309K 715K 
1 30 1c) 200 «510 1.3K = 3.6K 9.1K = 24K 2K 160K = 430K 18.2 43.2 105 267 619 158K 374K 887K 226K 523K 130K 324K 750K 
12 33 82 2200 5600 1.5K 3.9K 10K 27K = BK 180K 470K 191 453 110 274 634 162K 39K 91K 237K 549K 137K 332K 787K 
1S O20 OO COLO 2 «47—5~ 145-287 6G5.Ss«sA.GOK © 4.02K 953K 24.3K 562K 143K 348K 820K 
15 39 100 270 680 18K 47K 12K 33K 82K 220K 560K 
21 487 120 300 681 1.78K 422K 10K 255K 59K 150K 360K 845K 
16 43 110 300 750 20K 54K 13K 36K 91K 240K 620K 
18 47 100 330 890 9K 56K 18K 39K 100K 270K 680K 22 51 124-309 715—=S«1.82K © 4.32K 105K 26.7K 61.9K 158K 374K 887K 
20 51 130 360 910 24K 62K 46K 43K 110K 300K 750K 226 523 130 324 750 191K 453K 11K 274K 634K 162K 390K 910K 
22 56 150 390 1.0K 27K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 23.7 54.9 137 332 787 2K 4.7K 11.5K 287K 66.5K 169K 402K 953K 
24 62 160 430 11K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 243 562 143 348 820 24K 487K 12K 30K 681K 178K 422K 1M 
+See chart for value range 
Panasonic 1% chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits 
Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits RSMIFA-ND 50 each of Values 100 ~ 97.60... .....$129.95  RSMICA-ND 50 each of Values 100 ~ 97.60... $119.95 
RSMAIL-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60........... --- $189.00 RSNI1F-ND 200 each of Values 10 ~ 97.60... $299.00 - RSMAC-ND 200 each of Values 100 ~ 97.60... .. $299.00 
RSM2L-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760............ .... $189.00 
RSM3L-ND 50 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ........ .... $189.00 RSM2FA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... .. $129.95 RSM2CA-ND 50 each of Values 1009 ~ 9760 . . $119.95 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ........ veceeees $189.00 RSM2F-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760.. .. $299.00 RSM2C-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760 ..... .. $299.00 
RSMBL-ND 50 each of Values 100K ~ 1.00MO..........-.----..-.-.----$189.00  ReMZEA-ND 50 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ........cceeeeessseeee$119.95 - RSMBCA-ND 50 each of Values 1.00K2 ~ 9.76KQ..........sssee-sevees. $119.95 
Digi-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3F-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ...............0s.2+.++.$299.00  RSM3C-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ..........sceceecesee +. $299.00 
epellt 7 Me . aa on anes EGS eer RSM4FA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ.... ..... $129.95 RSMACA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ.... «$119.95 
RaMSi Ma e0ezh AiValis (OKO S7eRAS ca S429,09 _‘RSMAF-ND 200 each of Values 10.0K0 ~ 97.6K0... ..$299.00  RSM4C-ND 200 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ... $299.00 
RSM4H-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ........ see. $129.00 RSM5FA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ.... .. $129.95 RSMSCA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MOQ.... .--- $119.95 
RSM5H-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MO .. ..$129.00 —- RSM5F-ND 200 each of Values 100KO ~ 1.00MO ..$299.00  RSM5C-ND 200 each of Values 100KQ ~ 1.00MO.. $299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 01005, 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/32, 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Resistor Values 
See below for complete part 


01005 Series — Standard) 9291 Series — Standard Resistor Values 
See below for complete 
part numbers when ordering. 


0402/0603/0805/1 206/1 210/2010/2512 Series — Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


* 12M, 15M, 18M and 
22M are 10% Tolerance 


; 10 27 68 
(EAST WTSI ASL TN 10 47 220 1.0K 47K 22K 100K 470K 11 30 75 
10 220 4.7K 100K 12 56 270 12K 56K 27K 120K S60K 12 33 82 
15-830 68K 50K} 15 68330 1.5K 68K 33K 150K 680K 13 36 20 
WS US 6 6 ids BOs eos eo Co 
33 680 «15K 330K Es th 16 43 «24 
47 «10K o2KCA7OK 22 100 470 22K 10K 47K 220K 10M 49 47 97 
68 15K 33K 680K 27 «120 560 27K 12K 56K 270K 20 51 30 
100 22K 47K 1.0M 33 150 680 33K 15K 68K 330K 22 56 33 
150__3.3K_ 68K 39 180 820 39K 18K 82K 390K 24 62 36 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, etc. 1.0M (3,050) 


CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above).. $129.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, etc. 1.0M (3,050) 


CR3-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129! 00 


CR4A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


39 100 270 680 18K 4.7K 12K 
43 110 300 750 20K 5.1K 13K 
47 120 «330 0=— 820. 2.2K «5.6K 15K 
51 130 360 910 24K 62K 16K 
56 150 390 1.0K 27K 68K 18K 
62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 
68 180 470 1.2K 33K 82K 22K 
75 200 510 13K 36K 9.1K 24K 
82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 
91 240 620 16K 43K 11K 30K 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 

15, 18, etc. 1.0M (3,050) 
CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129.00 


CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


33K 82K 220K 560K 15M 3.9M 10M 
36K 91K 240K 620K 16M 43M 12M* 
39K 100K 270K 680K 18M 4.7M 15M* 
43K 110K 300K 750K 2.0M 5.1M 18M* 
47K 120K 330K 820K 22M 5.6M 22M* 
51K 130K 360K 910K 24M 6.2M 
56K 150K 390K 1.0M 27M 6.8M 
62K 160K 430K 11M 3.0M 7.5M 
68K 180K 470K 1.2M 33M 8.2M 
75K 200K 510K 13M 36M 91M 


Digi-Key® 0402, 1/16W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, 22, etc. 1.0M (3,050) 


CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) .. $169.00 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 


20, etc. 910K (3,000) 


CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ...$129.00 CR4-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129. 00 CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) . $129.00 CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) .. $169.00 
Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Panasonic 
Protective Termination Type | Rating | RCWV | Voltage L Ww t a b Coefficient Part No. 
Niokel alloy, Coating (inner) o1005 | 132w | 15v | ov | 040 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.10 <1000: #600ppm ERUJ-XGEJ 
with Tin ata ie oe <: +200ppm) 
over Solder — 0201 1/20W 15V 30V 0.60 | 0.30 [| 0.20 | 0.15 | 0.15 ERJ-1GEJ 
omation WwW, 0402 | 1/16W | 50V 100V 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.25 ERJ-2GEJ 
0603 | 1/10W 50V. 100V 1.60 | 0.80 | 0.45 | 0.30 | 0.30 <100: -100ppm/°C ~ +600ppm/°C ERJ-3GEY 
Thecibalien i 0805 1/8W. 150V 200V 2.00 | 1.25 | 0.60 | 0.40 | 0.40 ERJ-6GEY 
h Purity Resistive (outer) 7 Ab 1206 1/4W. 200V 400V 3.20 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 100 ~ 1MQ: +200ppm/°C ERJ-8GEY 
Alumina a runy, Element 1210 1/4W. 200V 400V 3.20 | 2.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 ERJ-14Y 
2010 | 1/2w | 200V 400V 5.00 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1M >:-400ppm/*C ~ +600ppm/°C_ [ERJ-12ZY 
2512 1W 250V 500V 6.40 | 3.20 | 0.60 | 0.65 | 0.60 ERJ-1TY 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 20,000 | Part No. 
01005, 1/32 W, 5% | (10-1.0MQ) P(Value)ANCT-ND 440 15.58 51.31 219.90 P(Value)ANTR-ND 20,000 115.04/M | ERJ-XGEJxxxY 
0201, 1/20 W,5% | (10-1.0MQ) P(Value)AGCT-NDt 1.91 5.14 11.82 40.31 P(Value)AGTR-NDt 15,000 26.73/M — | ERJ-1GEJxxxC 
0402, 1/16 W, 5% (1~10MQ) P(Value)JCT-NDt 84 2.26 5.19 17.69 P(Value)JTR-NDt 10,000 - = 5.67/M = = — | ERJ-2GEUxxxX 
0603, 1/10 W,5% | (1~22MQ)* P(Value)GCT-NDt 80 9 2.15 4.93 16.82 P(Value)G TR-NDt 5,000 =_ 4.50/M 4.05/M = = — | ERJ-3GEYUXxxV 
0805, 1/8 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ACT-NDt 17 2.07 4.76 16.24 P(Value)ATR-NDt 5,000 = 4.80/M 4.32/M = = — | ERJ-6GEYIXxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ECT-NDt 94 2.53 5.82 19.87 P(Value)ETR-NDt 5,000 _ 8.55/M 7.70/M _ _ — | ERU-8GEYUXxxxV 
1210, 1/4 W, 5% (1~10MQ) P(Value)VCT-ND 2.70 7.25 16.66 56.84 P(Value)VTR-ND 5,000 — 46.80/M 42.12/M _ _ — | ERJ-14YUxxxU 
2010, 1/2 W, 5% (1~10MQ) P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 = 84.39 P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/M  67.77/M _ _ — | ERJ-12ZYUxxxU 
2512, 1 W, 5% (1-2.2MQ) PT(Value)XCT-ND 3.96 14.03 46.20 191.40 PT(Value)XTR-ND 4,000 | 148.80/M = — 124.00/M = — | ERJ-1TYUxxxU 


+ 0.09 (zerohm) value also available. * 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance. 


Panasonic 0402/0603/0805/1206/1210/2010/251 2, 


5% and 0402/0603/0805/ 1206, 1% 
Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0402, 5% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part 
numbers when ordering. 


0402, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


0603/0805/1 206/1210/2010/2512, 5% Series 
0603/0805/1 206, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


2512, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


10 13 18 24 33 43 56 475} 22 36 56 Bil 1.5 2.4 3.9 6.2 
.047 056 .068 082 au BLS) .20 ae .36 A7 62 82 10 22 47 1.0 2.2 47 9.1 24 39 62 1.0 1.6 PATE 4.3 6.8 
.051 062 .075 091 aes 16 22 30 39 51 68 91 12 2n 56 We 2a 5.6 of 43 68 ital 1.8 3.0 47 aED 
a15: 33 68 1.5 3.3 6.8 -30 47 15 2 2.0 3.3 yal 8.2 
Rated Continuous Working Voltage (RCWV): 18 39 82 1.8 3.9 8.2 33 51 82 eh eh eS} 
The rated voltage at each resistance should be 
calculated from the following equation: Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
RCWV=/PxR Type (Power Rating) L WwW t a b (ppm/°C) Part No. 
RCWV(V):P(W):R(Q) 0402 178 Watt (5%) 7.00 0.50 0.35 0.24 0.24 ~300ppm/°C ERJ-2BWJ 
Maximum Overload Voltage = RCWV x 2.5 0402 7/8 Watt (1%) 7.00 0.50 0.20 0.27 0.35 A ~ 200 +300ppm/°C/.22 ~ 1.00 + 2250ppm/c _| _ERJ-2BS/Q 
a — 5 0603 1/10 Watt 1.6 0.8 0.45 0.30 0.30 1 ~ 820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.2 O + +200ppm/C ERJ-3RS/Q 
- / 0805 1/8 Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 -1 ~ 910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +200ppm/C ERJ-6RS/Q 
WwW 1206 1/4 Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 1 ~ 910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +200ppm/C ERJ-8RS/Q 
Zz 1210 1/4 Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +100ppm/C ERJ-14RS/Q 
ie 2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 .22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12ZQJ 
a Ab 2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 +1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 O + +100ppm/C ERJ-1TRS/Q 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0402, 1/8 W, 5% (.047 ~ 0910) P(Value)AMCT-ND 5.18 18.36 60.48 250.56 P(Value)AMTR-ND 10,000 _ _ 164.80/M — | ERJ-2BWJRXxxX 
0402, 1/8 W, 1% (.10 ~ .200) P(Value)AKCT-ND. 8.84 23.80 54.67 186.53 P(Value)AKTR-ND 10,000 _ _ 162.87/M — | ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8 W, 1% (.22 ~ 910) P(Value)AKCT-ND. 6.78 18.23 41.89 142.91 P(Value)AKTR-ND 10,000 = = 122.26/M —_ | ERJ-2BQFRxxX 
0603, 1/10 W, 5% (.10 ~ 180) P(Value)AHCT-ND 3.26 8.77 20.15 68.76 P(Value)AHTR-ND 5,000 = 59.13/M 53.22/M — | ERJ-3RSUxxxV 
0603, 1/10 W, 5% (.22 ~ 8.20) P(Value)AHCT-ND 1.91 5.13 11.78 40.19 P(Value)AHTR-ND 5,000 — 29.58/M 26.63/M — | ERJ-3RQUxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (.10 ~ 180) P(Value)AJCT-ND 5.36 14.43 33.15 113.10 P(Value)AJTR-ND. 5,000 —  105.00/M 94.50/M — | ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (.22 ~ 8.20) P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 18.70 63.80 P(Value)AJTR-ND. 5,000 = 54.00/M 48.60/M —_| ERJ-3ROFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (.10 ~ 180) P(Value)BCT-ND 14.03 37.74 86.70 295.80 P(Value)BTR-ND 5,000 —  294.00/M 264.60/M — | ERJ-6RSUxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 133.40 P(Value)BTR-ND 5,000 —  103.50/M 93.15/M — | ERJ-6RQUxxxV 
0805, 1/8 W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)DCT-ND 2.10 7.44 24.50 101.50 P(Value)DTR-ND 5,000 = 74.40/M 62.00/M —_|_ERJ-6ROFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (.10 ~ 180) P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 P(Value)PTR-ND 5,000 —  261.00/M 234.90/M — | ERJ-8RSUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 37.40 127.60 P(Value)PTR-ND 5,000 —  120.00/M 108.00/M — | ERJ-8RQUxxxV 
1206, 1/4 W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)RCT-ND 2.70 9.56 31.50 130.50 P(Value)RTR-ND 5,000 = 98.40/M 82.00/M —_| ERJ-8RQFxxxV 
1210, 1/4 W, 5% (.10 ~ 180) P(Value)SCT-ND 5.52 19.55 64.40 266.80 P(Value)STR-ND 5,000 —  211.20/M 176.00/M — | ERJ-14RSUxxxU 
1210, 1/4 W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)SCT-ND 3.42 12.11 39.90 165.30 P(Value)STR-ND 5,000 —  127.20/M 106.00/M — | ERJ-14RQJxxxU 
2010, 1/2 W, 5% (.22 ~ 1.00) P(Value)AFCT-ND 5.61 19.87 65.45 271.15 P(Value)AFTR-ND. 5,000 —  214.80/M 179.00/M — | ERJ-12ZQJxxxU 
2512, 1 W, 5% (.10 ~ 180) PT(Value)UCT-ND. 10.68 43.39 154.86 694.20 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 591.75/M _ — 499.70/M | ERJ-1TRSUxxxU 
2512, 1 W, 5% (.22 ~ 9.10) PT(Value)UCT-ND. 8.99 31.84 104.90 434.57 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M _ — 291.70/M | ERJ-1TRQJUxxxU 
2512, 1 W, 1% (.22 ~ 9.10) PT(Value)YCT-ND 6.76 27.46 98.02 439.40 PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M = — 313.50/M | ERJ-1TRQFxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (t063) 1397 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Application 


Features: * Operating Temperature: Standard Resistor Values (mQ) for 0603, 0805, 1206 


ERU-L: -55°C ~ 125°C, ERJ-M: -55 °C ~ Dimensions (mm) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
170°C (derating required above 70°C) Package L w a t ! 47 (47M) 50 (50M) 75t (75M) 100 (10C) 
* Resistance Range: 1.0 to100mQ 0603 4.60 0.80 0.30 0.45 4.00 t Panasonic part number is ERJ-LxxUJxxxV 
0805 2.00 1.25 0.40 0.60 1.20 Standard Resistor Values (mQ) for 1210, 1812, 2010 
1206 3.20 1.60 0.50 0.60 2.20 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
20 (20M) 25t (25M) 39 (39M) 50 (50M) 100 (10C) 
1210 320 2.50 0.50 (0.60 2.20 22 (22M) 33 (33M) 47 (47M) 75t (75M) 
1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 t+ Panasonic part number is ERJ-LxxUFxxxU 
2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 . 
Standard Resistor Values (mQ) for 2512 
2512 (S Type) | 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
- 2512 (T Type) | 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 1.0 (1MO) 3.0 (3MO) 8.0 (8MO) 15 (15M) 47* (47M) 
[ — ] i 2512 (LType) | 6.40 Pen wee i40 B40 1.5 (1M5) 4.0 (4MO) 10 (10M) 16 (16M) 50 (50M) 
i 2.0 (2MO0) 5.0 (5MO) 12 (12M) 20 (20M) 100 (10C) 
See below for complete part numbers when ordering. * Not available in 1% tolerance 
Cut Tape 
Value Range | Temperature Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (mQ) Coefficient Part No. 10 50 200 Part No. Size Pricing Part No. 
0603, 110 W, 5% | _L 47 ~ 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M | _ERJ-LOSKJxxxV 
0805, 1/8 W, 5% L 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M | _ERJ-LO6KJxxxV 
1206, 1/4 W, 5% L 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 P(Value)NPTR-ND. 5,000 175.00/M | _ERJ-LOBKJIxxxV 
1210, 1/4W,1% | L 20 ~ 39 #300ppm P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 P(Value)NATR-ND 5,000 | 204.00/M) ERJ-L14KFxxxU 
47 ~ 100 +100ppm 
1812, 1/2 W, 1% 20 ~ 39 #300ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NBTR-ND 5,000 | 382.50/M) ERJ-L12KFxxxU 
47 ~ 100 +100ppm 
2010, 1/2 W, 1% L 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NCTR-ND 5,000 | 382.50/M | _ERJ-L1DKFxxxU 
T TOS 1:5 - | <8502100ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 427.50/M | ERJ-M1WTJxxxU 
2.0 100 +50ppm 
ene. Wore s 0220 *350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 427.50/M | ERJ-M1WSJxxxU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
47 ~ 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 P(Value)TTR-ND 3,000 | 434.25/M | ERJ-LIWKJxxxU 
1.0~1.5 350 +100ppm 7 7 7 
T alae MDD a50ecA P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 | 529.88/M | ERJ-M1WTFxxxU 
2512, 1 W, 1% s 3.0 ~ 4.0 #350ppm P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 P(Value)MTR-ND 3,000 | 450.00/M | ERJ-MIWSFxxxU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
L 50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 P(Value)MTR-ND 3,000 | 519.75/M | ERJ-LIWKFxxxU 


Panasonic Anti-Surge Thick Film Chip Resistors 


Features: L 
Sak | ak P D Cc 
* Operating Temperature: -55°C ~ 155°C H TG HT] Tf ower Derating Curve 
¢ Improved Anti-Surge characteristics compared to metal ‘ rb ! w Ze 
film resistors ABT i al | ae 1 
oO 1 
* Metal glaze thick film resistive element and three layers Di 3 S, n 
of electrodes result in high reliability imensions (mm) 3B ' 
Type L Ww a b t ! | f 
* Suitable for both reflow soldering and flow solderin fe 1 
9 g 0805 2.00 1.25 0.25 0.40 0.60 1.50 5049-900 294.0 80,120 , 160 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse charac- 1206 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 - -20° 20 “60 100 140 
teristic and high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0.50 0.60 2.50 Ambient Temperature (°C) 
Limiting Maximum Temperature 
Power Rating Element Voltage Overload Resistance Resistance Range Coefficient Standard 
at 70°C (Maximum Rcewv)! Voltage? Tolerance (Q) x10°6°C Resistance 
Type (W) (Vv) (Vv) (%) Minimum Maximum (ppm/°C) Values 
10 30 +300 aa 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 1.0M +4200 E24 (3 digits) 
ERJP08 0.25 200 400 +5 10 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP14. 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 


(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (maximum RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 2.0 3.9 TAS} 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 
alles) 2.2 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 
1.2 2.4 4.7 Shi) 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 
1.3 20 yal 10 20 39 74s} 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 
Wes) 3.0 5.6 abl 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 
1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 

Value Cut Tape Tape and Reel 

Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 

0805, 1/8 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 P(Value)ADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ALCT-ND 2.01 5.99 14.10 42.30 P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-PO8JxxxV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 ~ 1.0M P(Value)ASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 P(Value)ASTR-ND 73.50/M 63.00/M 57.75/M 42.00/M ERJ-P14JxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1398 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: L 
ae ; al fae Derating Curve Standard Resistor Values (Q) 
* Recommended for temperature correction circuits t a i) i = 100225. 70°C See below for complete part numbers 
¢ Temperature coefficient value 1000 x 10-6/°C 7 nd WwW = 80 when ordering. 
0 -6 il ay 
(ppm/°C) to 4700 x 10°6/°C (ppm/°C) b 1b 2 me 8 60 ag = a6 a Dan 
* Quick response to temperature change > 40 6.8 33 150 680 3.3K 
" rs * . oa 
¢ Excellent linear resistance value change in wide i i % 20 i‘ 8.2 39 180 820 3.9K 
temperature range (-40°C ~ 125° 7 pimensions (mm) & 125°C 10 47 220 1.0K 4.7K 
ge (-40°C ~ 125°C) Type L WwW a b t 0 ij 
: ere a : . -40,,,0 ,.40_ 80 120 12 56 270 1.2K 5.6K 
* High reliability, high density placing 0402 1.00 0.50 015 0.25 0.35 -20° 20°"60 100 140 15 68 330 1.5K 6.8K 
¢Suitable for both reflow soldering and flow 0603 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 Ambient Temperature (°C) 18 82 390 1.8K 8.2K 
soldering 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 22 100 470 2.2K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 Part No. 
0402, 1/32 W, 5% +2700 47 ~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CLTR-ND = 97.05/M —  90.58/M | ERA-W27Jxxxx 
: pees +3300 22 ~ 390 — P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CMTR-ND _ 97.05/M — 90.58/M | ERA-W33JUxxxx 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CFTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V15dxxxV 
0603, 1/16 W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CGTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V27JxxxV 
: ae +3300 22 ~ 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CHTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P(Value)CJCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CJTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V39JxxxV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S15JdxxxV 
0805, 1/10 W, 5% +2700 47 ~4.7K +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CCTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S27JxxxV 
as +3300 22 ~ 1.8K +10% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CDTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 470 +10% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S39JxxxV 


Features: 


¢ Non-flammable nature 


Derating Curve 


Standard Resistor Values (Q) 


I L_. See below for complete part numbers when ordering. 
High reliabilit 7 A 120 pes — 
Dyes ie Iso —— = B f E00 SS ~ oe ee a ie on 
ep + a a & " ’ 
9001 system A g 80 p : .027 10 ake) 1.5 5.6 
a rH ' : .033 a2 AT 18 6.8 
> 1 
Dimensions (mm) B oo | i .039 15 56 2.2 8.2 
Type P L WwW H A B xc ol : 047 18 68 Pah 
-40 ,,.0 ,,40_. 80 120 160 200. 240 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 1.5 3.0 607*9-299 204960940974 4d 4.05 Sad Gee & te one 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 5.8 15 4.0 068 27 1.0 3.9 
Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Size 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
022 ~ .082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 806.40/M — 645.12/M | ERX-1HQJUxxMH 
1 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 546.56/M = 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 481.60/M = 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
.022 ~ .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 862.40 _ 689.92/M _— ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% -10 ~ 18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 627.20 = 501.76/M _ ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 546.56 _ 437.25/M om ERX-2HJxxxH 


Panasonic ERA 0603/0805 


:-1% Metal Film Chip Resistors 
Surface Mount — Available In 1/16 and 1/10 Watt 


Features: AR | — Type Max. 
* High reliabilit gee (Power Max. Overload Dimensions (mm) Panasonic 
9 y Ww Type Rating) RCWV Voltage L WwW a b t Temperature Coefficient Part No. 
+ Low TCR and current noise if 0603 | 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 +25ppm/°C ERA-3YE 
¢ Excellent non-linearity wm b 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 +25ppm/°C ERA-6YE 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
100 150 220 330 470 680 .OK 1.5K 2.2K 3.3K 4.7K 6.8K 10K 15K 22K 33K 47K 68K 100K 
110 160 240 360 510 750 rallies 1.6K 2.4K 3.6K 5.1K 7.5K 11K 16K 24K 36K 51K 75K 
120 180 270 390 560 820 1.2K 1.8K 2.7K 3.9K 5.6K 8.2K 12K 18K 27K 39K 56K 82K 
130 200 300 430 620 910 1.3K 2.0K 3.0K 4.3K 6.2K 9.1K 13K 20K 30K 43K 62K 91K 
Value Range i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16 W, .1% 100 ~ 33K P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M  128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10 W, .1% 100 ~ 100K P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M  135.00/M | ERA-6YEBxxxV 


Features: 


i: Type Max. Standard Resistor Values (Q) 
* High reliability wee a (Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature | Panasonic See below for complete part numbers when ordering. 
«Low TCR and Ww Type |Rating) |RCWV | Voltage L WwW a b t Coefficient | Part No. 10 16 27 43 68 
current noise i iM ie 3 a ths 
* Excellent ar D 1210 |1/4 Watt] 150V 300V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 +50ppm/°C_ | ERA-14H 13 29 36 56 91 
non-linearity 15 24 39 62 
Value Range Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
1210, 1/4 W, .5% 10~91 P(Value)APCT-ND 6.48 22.95 75.60 313.20 P(Value)APTR-ND 5,000 172.64/M 156.00/M 145.60/M  140.40/M | ERA-14HDxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1399 


Features: 


¢ Uses UL 94 V-0 approved coating for flame 


* High reliability using carbon film retardant type a H +-L-++- H = ete Dimensions (mm) Mass 
* 52mm Axial taping style for automatic inserting * Approved under the ISO 9001 system —=} 4 © Type L D d us (mg) 
machine * Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 oy AW, 5% 3.20 1.70 0.45 20 minimum} 107 
* 4 color code marking * Miniaturized version 1/2W, 5% 6.35 2.30 0.60 20 minimum| 228 
Power Derating Curve 
Power Limiting Element | Maximum |Maximum Intermittent} Dielectric Resistance 120 
Rating Volt. Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range S 400 55°C 70°C 
at 70°C (Maximum Volt.2 Volt.3 Voltage Resistance Tolerance (Q) £ T 
Type (W) Rcwv)! (Vv) (Vv) (V) (VAC) Value (%) minimum|maximum 8 ie f 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) 0 2.2M al 40 |! ! 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 +5 (J) 1 3.3M 2 20 
(es ica 
(1) Rated Voltage =-v Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). 7 40-0 40 80 120 ee . 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. -60 -20 20 60 100 140 180 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or maximum Intermittent Overload Voltage _ 
listed above whichever is less. Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.0$ 2.0 4.3 9.1 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43k 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
eal 24 5.1 abl 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M* 
ie ie 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M* 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M* 
a5 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M* 
1.6 3.6 15) 16 36 ie 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
* Only available in 1/2 Watt 4 Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (0) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 2,000 5,000 6,000 10,000 Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5%| 0.0-2.2M P(Value)BACT-ND 67 2.14 4.88 15.86 P(Value)BATB-ND 5,000 = 6.83/M _— 6.30/M | ERD-S2TJxxxV 
ERDSIT 1/2W, 5%| 1.0-3.3M P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M = 13.95/M_ _12.79/M_ | ERD-S1TJxxxV 


Panasonic 1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: *5 color code marking =a DK r-H Power Derating Curve 
* Low T.C.R., low noise, high reliability ¢ Approved under the ISO 9001 system orp _ 120 [55°C 70°C 
* Taping style for automatic inserting machine * Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 1st Fig. i tod & 100 7 
2nd Fig. — | "Resistance tolerance 5 gol, \ 
Power | Limiting Element | Maxmum | Dielectric Resistance 3rd Fig. Multiplier § 60 L 
Rating Voltge Overload | Withstanding | T.C.R. | Resistance Range Resis- > 40! ! 
at 70°C (Maximum Voltage” Voltage x10°8/C | Tolerance (0) tance Dimensions (mm) Mass 2 4 i ] 
Type (W) RCWV)' (Vv) (V) (V) (ppm/C) (%) minimum | maximum] Value Type L D d H_| (mg) £ 0 ! i 155°C 
EROS2P 0.25 250 500 300 +50 F(1) 10 1M E24 1/4W, 1% | 3.20 1.70 045 30 107 - 0 40 80 120 160 
-60 -20 20 60 100 140 180 
(1) Rated Voltage =-/ Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). Ambient Temperature (°C) 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 1.10K 2.20K 4.30K 8.20K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 910K 
11.0 22.0 43.0 82.0 160 330 620 1.20K 2.40K 4.70K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 510K 1.00M 
12.0 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 5.10K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 560K 
13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 5.60K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 620K 
15.0 30.0 56.0 110 220 430 820 1.60K 3.30K 6.20K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 680K 
16.0 33.0 62.0 120 240 470 910 1.80K 3.60K 6.80K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 750K 
18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 820K 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1%] 10.0-1.0M | P(Value)CACT-ND 1.71 4.95 13.05 33.75 P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/M 16.00/M 13.00/M 11.00/M_| ERO-S2PHFxxxV 


Panasonic 5% Metal Oxide Film Resistors 


Characteristics: 


Now Available In Tape and Reel 
Matsushita fixed metal oxide film resistors feature small sized 
dimensions and have higher power rating at the same size as 
the conventional type. 


Features: 


L @D 
oer § 


Temperature Coefficient 


R. Wattage of 1, 2, 3 +350ppm/°C 


Voltage Coefficient 


25ppm/V Maximum 


Insulation Resist. 


10,000 MO Minimum 


Temperature Cycling 


+(1% + 0.050) Maximum 


Short-time Overload 


% + 0.050) Maximum 


Humidity (Steady State) 


2(2 
Flame retardancy of the exclusively formulated inorganic insula- 5 ity (: ot (2 
tive material exhibits an equivalent performance requirements Maximum F : Load Life in Humidity +(5% + 0.050) Maximum 
of UL-94 (VE-O) and when operated at a potential less than Working Dimensions (mm) Load Life q +(5% + 0.050) Maximum 
16 times RCWV, Matsushita metal (oxide) film resistors never Type Voltage L ! D d Resistance to Soldering Heat_| +(1% + 0.050) Maximum 
flame nor arc. 1W 350 9.0 30.0 2.8 0.65 Vibration Low Frequency +(1% + 0.050) Maximum 
The coating and markings resist normal washing of solvents, aw 350 12.0 30.0 4.0 0.80 Thermal Shock #(2% + 0.050) Maximum 
such as Freon (TE, TMC, TF), trichloroethane. 3w 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 1.0V/V Maximum 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 15: enh 4.7 8.2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 
0.51 0.91 1.6 3.0 5.1 hil 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
0.62 ial 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 
0.68 eZ 2.2 3.9 6.8 ie 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 
0.75 1.3 2.4 4.3 15: 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. u 5 100 1M 5M 10M 
al P(Value)W-1BK-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-68KQ) (ie., P20W-1BK-ND) 23 86 9.78 67.42 60.04/M 53.94/M 
= 7 ; P(Value)W-1TR-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-68KQ) ee ERED), _ _ _ _ 63.89/M 57.41/M 
See F P(Value)W-2BK-ND 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (.e., P20W-2BK-ND) 28 4.03 13.26 81.18 72.24/M 64.80/M 
aoe F P(Value)W-2TR-ND 
eWWalt S7e Metall Oxide Film Hesistors ape and: Reel (0.47-100K0) (ue., P1.0KW-2TR-ND) 277.88/3M 494.84/6M 889.22/12M 1729.13/27M 
ee : P(Value)W-3BK-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (.e., P20W-3BK-ND) 51 2.38 30.54 483.25 176.47/M 169.68/M 
ie : P(Value)W-3TR-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100K0) (.e., P1.0KW-3TR-ND) 309.68/1,500 1102.94/6M 1734.20/10,500 3639.91/25,500 


1400 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Axial Lead Type ¢ Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the 35+3 5 48.0(10W) +5 3523 = 1045 
* Operating Temperature construction techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing 22.0(5W) +5 >| 
Aa Hi 9 0 ly 0 capabilities. They will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. L 1 0/945 
Inge: -55° ~ 250°C 
A 80(swyiow) A 
5 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 10 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
01000629 1:25 227 3'9) 678) iz 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 10 #18 #33 56 10 18 33 56 100 180 300 470 750 1.2K 2.0K 
0.33 068 #+%+13 24 #43 47.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K dd) 2:0) 3:6) 6:2 11 20 36 62 110 200 330 510 820 1.3K 2.2K 
0:39 (075 1:5 27 47 8i2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K (> A i) Ge 2 22 39 68 120 220 360 560 910 1.5K 2.4K 
0.43 0.82 1.6 310) 5:1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 
0.47 091 18 33 56 10 18 33 56 100 180 330 560 10K 18K A eam ae Geka ca ea eh aM sg eae ms 
OST 0 2:0 36 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K : ‘- : : e a 
056 14 16 30 51 91 16 30 51 91 160 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. if 10 100 1M 5M 10M 
5 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-5-ND 
Resistors, Bulk Package 0.300 ~ 1800 (ie. 0.30W-5-ND) 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-5-ND 
Resistors, Bulk Package 2000 ~ 2.0KQ. (ie. 200W-5-ND) 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 1.00 ~ 2700 (i.e. 1.0W-10-ND) 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 3000 ~ 3.0KQ (i.e. 300W-10-ND) 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
Characteristics 
Derating Curve 
Temperature Coefficient +300 PPM/°C a 254070155 275 acd FT 
Insulation Resistance 100 Ma a Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 
Load Life (1,000 hours) +5% + 0.050 8 60 Assortment Kit 
Short-Time Overload 42% + 0.050 = i a RS105-ND 0.300-0.910 — 5 each 60 Resistors...... $23.95 : 
Dielectric Withstanding Volt £2% + 0.050 = 20 te, RS205-ND 1.00-9.19 — 4 each 96 Resistors......... $32.95 2 each of all 10 watt standard resistor values 
Moisture Resistance +5% + 0.050 c 0 * . listed above. A total of 168 resistors. 
Shock and Vibration 21% +0.050 “BO 5 504 99150 9°P5%a9 RS305-ND 100-910 — 4 each 96 Resistors.......... $32.95 
Effect of Soldering #2% + 0.050 Ambient Temperature (C°) RS405-ND 1000-2.0K0 — 3 each 96 Resistors ...... $32.95 RSTIOND «2.00. $72.95 


EO Zerohm Jumper Wires 


Applications: 


Generally they are used for the following reasons: 

¢ Inability to connect two points on a P.C. Board due to 
other circuit paths which must be crossed over. 

¢ An After-the-Fact design change that requires new point 
connections. 

* Circuit tuning by changing point connections. 


Specifications: 
* Maximum Resistance: 0.004 ohm on 1/8 watt, 0.0030 on 1/4 watt * Typical Resistance: 0.0020 on 1.51 
both Lead Material: tin-plated copper * Body Material: electrical grade, high performance molding 
compound * Minimum Insulation Resistance — Dry: 10,000MQ, Wet: 100MQ »* Minimum Dielectric 
Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS Insulation Flammability: ry 
resistor-insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed 0.5 
* Current Rating: 


25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. 


3.8mm (1/8W) 
mm (1/8W) 


28.0+2.0 6.3mm 2.3mm (1/4W) 
' (1/4W) v 
t L 1 


0.02mm(1/8W) 


06+0. O2mm(1/4W) Single Black Color Band 


Denotes Zero Resistance 


Digi-Key 
Description Part No. By 200 1M 5M 10M 50M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 22 6.98 14.00 12.84/M 11.63/M 10.74/M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0ETR-ND _ — = 15.80/M 14.87/M 12.16/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND. 30 5.55 11.28 10.38/M 9.41/M 8.69/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0QTR-ND. = = = 12.11/M 11.39/M 9.34/M 


YAGEO 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


5% Carbon Film Resistors 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 18K 33K 56K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 
ded 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 11K 20K 3.6K 62K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 2.0M 3.6M 6.2M 
Ae 22 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 68K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
1.3 2.4 4.3 75 13 24 43 75 130 240 430 750 13K 24K 43K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 1.3M 2.4M 4.3M 7.5M 
1G) a0) 47 8.2 15 Pap 47 82 150 270 470 820 1.5K 27K 4.7K 82K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 
1.6 3.0 5.1 e)5] 16 30 51 91 160 300 510 910 16K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 
CFR Series 
Type Dimensions Maximum Maximum Dielectric Rated 
(Power (mm) Working Overload Withstanding Ambient Temperature Resistance Resistance 
Rating) L D d Voltage Voltage Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Wait * 33404 18403 05+0.05 150V 300V 300V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MO +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3 + 0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
Features: D Digi-Key Pricing 
* Industry's lowest cost! + dg Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
* Available in 1/6, 1/4, a a 4/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors (* Power rating at 70°C _| (Value)EBK-ND 
12 watt; packaged k— 9844 + Lo 2g44 = WGW) Bulk Package ..........c.ccccccccscecseescesssestenseeeeee (ie. 1.0EBK-ND) 26 4.30 12.47 11.18/M 10.32/M  9.46/M 
in bulk or tape/reel = 7 = 7 
(except 1/2 watt) * 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
+ Exceeds carbon comp = Derating Curve (* Power rating at 70°C = 1/6W) (5,000 pcs./reel — (Value)ETR-ND. 
MIL-R-11 performance 5 19 Order in multiples of 5,000)............-0oseseceeteseteeeeeeeeeeeens (.e., 10ETR-ND) = —  — — _13.46/M 12.42/M__9.94/M 
¢ Standard tolerance: S 60 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)QBK-ND 
+5% = BY Bulk Packages. icieiccsscsrecsnreadeisadorsechesecnesectevadsasesin (i.e., 1.0QBK-ND) .27 3.82 8.55 8.13/M 7.56/M 6.13/M 
¢ Exceptional long-term 2 0 I 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
stability « 0 20 40 60 80100 120140 160°C (5,000 pcs./ree] — (Value)QTR-ND 
Characteristics: + Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C Order in multiples of 5,000) eee aseenededenhecensndisbesranednesties (i.e., 1.0QTR-ND) = = _ 8.75/M 8.07/M 6.46/M 
* Solderability: 235°C for 5+0.5 seconds » Short Time Overload: 2.5 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)H-ND 
Times RCW V for 5 seconds « Resistance To Solvent: Trichroethane BUIKIPACKAGG! ss2ccascatesescrdecedneacit ceeded acatecdsaacendeniea zee (i.e., 1.0H-ND) 26 3.76 12.22 11.28/M 10.34/M 9.40/M 


for 1 minute with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10000 
cycles (1second on, 25 seconds off) 


Digi-Key® 1/6 Watt Resistor Assortment 


RSE200-ND 200 each of all std. values 5% 1/6 watt carbon film resistors 
in the series 1.00- 10MQ (33,800 total pieces) $409.00 


RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
TOMO (865 total PiOCOS) .i.3....50secdecsedesentocdesadensideseses $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/6 watt carbon film 


resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kQ (360 total pieces)............. cece eee e cece e eee e ee $16.99 


“E” = Sixth Watt; “Q” = Quarter Watt; “H” = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment 
RSQ200-ND 200 each of all std. values 5% 1/4 watt carbon film resist- 
ors in the series 1.09 - 10MQ (33,800 total pieces) 


RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 1.0 


MO (365 total pieces) 


RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kQ (360 total pieces) 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment 


RSH200-ND 200 each of all std. values 5% 1/2 watt carbon film resis- 
tors in the series 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces) $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc. through 
1.0MOQ (365 total pieces)............. ccc eee cece e eee eee $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kO (360 total pieces)........... cece cece eee e eee $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1401 


YAGEO 1% Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


Power Derating Curve 


MFR Series 00 70°C Charneteriehcs 1% Metal Film Resistors 


The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using g 80 Temperature Cycling, = © 5 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed 3 60 -65°C ~ 150°C u Digi-Key® Assortment Kits 
metals and passivative materials onto a carefully treated high 3 Low Temperature Operation, -65°C . ; 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 3 Be Short Ti e Overl 0) 5 Each of Values 100 to 97.60 
light-blue lacquer. é 20 pi ime Sverioa - - BS% 
Geers Terminal Strength, 5 Ib. pull - E SAVINGS 
General Specifications: 20,60 100 140 180 Resistance to Solderin 
nas 9 . , 40° 80 120 160 9 
Power Rating: 1/4 Watt. Maximum Working Voltage: Heat, 350°C E Over Parts 
250V. Maximum Overload Voltage: 500V. Rated Ambient ee (°C) Moisture Resistance Purchased 
Temperature: 70°C. Temperature Cycling: -65°C ~ 150°C. 7 Mil Std 202 , Separately 
Resistance Range: 10.00 ~ 1.00MQ. Resistance Tolerance: Si, - - 
+1%, 1st significant figure] Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) 
on ad, 2nd significant figure L__ Multiplier Shock, 50G, 11ms 
Flectrical Specifications: 3rd significant figure a 7 ie, 
5 . Vibration-High Frequency, 
All measurements are taken at +25°C at 1KHz and 65% relative 
nee i ‘ y \ v 10-2000Hz 
humidity, unless stated otherwise. Type: MF-25 Style: RN- SS 1 7 
55 Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: +1% be a Sot eaabis ie Insulation Resistance 
Temperature Coefficient: +100PPM/°C 28 +1.0 6.5 +0.5 eens : Failure-Rate 
Value Digi-Key Pricing 

Description Range Part No. 5 200 41M 5M 10M 50M 100M 500M 1,000M 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00MO (Value)XBK-ND 

Bulk Package : ; (ie. 10.0XBK-ND) 49 7.41 19.16 16.36/M 14.06/M 11.25/M = = _ 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00Ma (Value)XTR-ND 

Order in multiples of 5,000 (5,000 pcs./reel) aaa (i.e. 10.0XTR-ND) = _ = 18.57/M 15.84/M 12.87/M 10.89/M 8.91/M 7.92/M 


YAGEO Standard Resistor Values 


10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
11.0 20.5 38.3 71.5 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
11.5 21.5 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
12.1 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
H2e7 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 
14.7 27.4 51.1 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 
15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 
15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 
17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 
18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 


YAGEO 5% Metal Oxide Film Resistors 


RSF Series 7 Bepaung Curie i = Characteristics: 

These Metal Oxide 49 70°C ————| | Il I) —" Temperature +300 PPM 

Resistors offer lower 8 80 lL a Coefficient 

cost alternatives to = a 38 +3 —»}-—_ L ——»| D Insulation Resist. 10,000 QV Minimum 
Carbon Composition Resistors and 2 20 ~ _ _ Load Life <1% Typ. +3% 
General Purpose Metal Films. They © 0-100 150 700 550 Type Max: Working L Dimensions (mm) 3 (1,000 hours) Maximum 
can replace many low power General Ambient Temperature (C°) 1W 350 11.5210 45 +05 0.8 40.05 Short-time Overload | +0.5% Maximum 
Purpose wirewound applications. OW 350 155210 50205 08 2.0.05 - 7 - 
These Metal Oxides meet overload =a = “ee Temp. Cycling +0.5% Maximum 
tests in accordance with UL specification #1412 without producing a fire eat s 7 Moisture Resistance | +1.0% Maximum 
hazard. They withstand solvents in accordance with article Mil-Std-202E Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits Shock & Vibration | +0.2% Maximum 
without producing mechanical or electrical damage. 255 resistors per assortment. 5 each of the values in the ranges listed: Effect of Soldering 0.5% Maximum 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 0.470 - 560 620- 7.5K 8.2KQ - 1.0M Voltage Coefficient | .001%/\V 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. The 1 Watt RS101-ND RS201-ND RS301-ND $26.95 Garrant Nalke Au 
RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof lacquer. 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 7 


Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 

0.47 082 1.5 27 4.3 6.8 11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 3.6K 5.6K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 
0.51 0.91 1.6 3.0 47 5) 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 
0.56 1.0 1.8 3.3 yl 8.2 13 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 16K 27K 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 
0.62 1.1 2.0 3.6 5.6 9.1 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 
0.68 1.2 a2 3.9 6.2 10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 20K 3.3K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 
hz ise} 2.4 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1M 5M 10M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.910) Le Se a 4igp nen a Sei saan 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) Hearne is er #30 aon so50h ar 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.919) Larne 5 135 aan ei re eye 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) (aioe a ioe eae as aioe atin 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1402 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


A B D 


it De~— B —> = Series Ps 7 Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
+.8i1mm +.8i1mm 
$ al (e) — am aim = aS Range (0) | Wattage | Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 .10-.75 1 ALSR1F-(Value)-ND 1.98 1.77. — 1.50 1.10 | ALSR-1-(Value)-1% 
Electrical Specifications ALSR-5 7.92 23.80 81 38.10 1.0-900 1 ALSR1F-(Value)-ND 1.95 1.74 — 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value)-1% 
Series ALSRA ALSR-S, ALSRS 1.0K-3.0K ALSRIF-(Value)-ND 2.02 1.80 — 1.52 1.12 | ALSR-1-(Value)-1% 
Resistance Tolerance +1% +1% 10-900 3 ALSRSF-(Value)-ND = 1.38 — 1.16 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Dielectric Withstanding Voltage S00VAC 1000VAC 1.0K-2.7K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 116 —  .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 3.0K-4.7K 3 | ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 116 — 97 | ALSR-3-(Value)-1% 
RESISTANCE VALUE CHART 5.0K-10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 1.16 —_ .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
10 50 5.0 22 40 100 225 400 750 15K 35K 68K 200K 10-900 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
a A ee S = ise ae oo ao aoe ee Loe 250K 1.0K-4.7K 5 | ALSR5F-(Value)-ND 130 — 1.10 — _ 91 | ALSR-5-(Value)-1% 
0415 4~«12~=COS:*«<“CSWSC“‘<«‘SOCSCdGOSC‘iSC OK OAK OB OK 5.0K-8.2K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.30 — 110 —  .91 | ALSR-5-(Value)-1% 
25 2.0 15 33 68 180 330 600 1.0K 2.5K 5.0K 10.0K 10.0K-20.0K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 — .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
30 30 18 35 75 200 350 680 11K 27K 56K 125K 25.0K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
33 40 20 39 82 220 390 700 1.2K 3.0K 60K 15.0K 


Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5, 10 Watt, 5% 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Series A B c D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
a 81mm +.81mm 
(t Dey<— B —>| ih ALSRA * 779 078 BA 5510 Range (0) Wattage | Part No. al 10 50 100 | Part No. 
Wy $$“ 1© ALSRS S08 75-46 Fi 38-10 10-.75 1 ALSR1J-(Value)-ND 163 145 1.23. .90 | ALSR-1-(Value) 
ch ALSE-S 793 Aen ai =a 10 1.0-900 1 ALSR1J-(Value)-ND 159 143 1.21. .89 | ALSR-1-(Value) 
ALSBA10 790 45:72 I 38-10 1.0K-5.6K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 166 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Electrical Specifications: 6.0K-10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 166 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 10-900 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.40 1.25 1.06 -78 | ALSR-3-(Value) 
Resistance Tolerance 25% 25% 25% 15% 1.0K-4.7K 3 ALSR3UJ-(Value)-ND 140 125 1.06 .78 | ALSR-3-(Value) 
Power Rating 1 Watts at 25°C | 3 Watts at 25°C | 5 Watts at 25°C | 10 Watts at 25°C; 5.0K-10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.53 1.37 1.16 .85 | ALSR-3-(Value) 
Dielectric Withstanding Voltage | __500VAC TOOOVAG T000VAC T000VAC 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156. 140.118 87 | ALSA-S-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds 5 ALSRS5J-(Value)-ND 1.56 4.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
5 ALSR5J-(Value)-ND 156 140 1.18 87 | ALSR-5-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART .OK-4. 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156 140 118  .87 | ALSR-5-(Value) 
10 20 25 75 270 680 175K 4.0K 8.5K  20.0K 5.0K-9.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND 156 140 1.18 87 | ALSR-5-(Value) 
a 3.0 27 82 300 700 1.8K 4.5K 9.0K 22.0K 10.0K-22.5K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 156 140 1.18 87 | ALSR-5-(Value) 
15 4.0 30 100 330 750 2.0K 4.7K  10.0K 2.5K 25.0K 5 ALSRS5J-(Value)-ND 153 137 1.16 85 | ALSR-5-(Value) 
20 5.0 33 120 350 800 2.2K 5.0K 11.0K —-25.0K 10-.75 10 ALSR10-(Value)-ND 1.98 1.77 1.50 1.10 | ALSR-10-(Value) 
25 75 35 125 390 820 2.25K 5.6K 12.0K 1.0-680, 750-900 10 ALSR10-(Value)-ND 1.69 151 1.28 94 | ALSR-10-(Value) 
30 10 39 150 400 900 2.5K 6.0K 1.5K 1.0K-2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND 182 163 1.38 1.01 | ALSR-10-(Value) 
8 12 He Age 0 Hos aut oa 188s 3.0K-9.0K 10 | ALSR10-(Value)-ND 211 1.89 1.60 1.17 | ALSR-10-(Value) 
: é : f : 10.0K-22.5K 10 ALSR10-(Value)-ND 231 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
7 8 se way eo dais Ses ee Gs 25.0K 10 | ALSR10-(Value)ND 231 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
1.0 20 56 225 560 1.25K 3.5K 8.0K —17.5K : : ! : : 
15 22 68 250 600 1.5K 3.9K 8.2K  —-18.0K 


Vitreous Enamel Wirewound Power 


Resistors — 8, 12 Watt 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


RESISTANCE VALUE CHART 


2.0 10 35 125 300 600 1.2K 2.5K 4.5K nok 12.0K  40.0K 

3.0 15 50 150 400 750 1.25K 3.0K 5.0K 8.0K 15.0K  50.0K 

5.0 20 75 200 450 900 1.5K 3.5K 6.0K 9.0K 20.0K 

7.5 25 100 250 500 1.0K 2.0K 4.0K 7.0K 10.0K 25.0K 
Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (0) Wattage | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 

5.0-900 8 FVTS5-(Value)-ND 2.53 2.17 1.66 1.48 | FVTS-5-(Value) 
1.0K-4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.67 2.28 1.75 1.56 | FVTS-5-(Value) 
5.0K-9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.81 2.40 1.84 1.64 | FVTS-5-(Value) 

10.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.64 2.26 1.73 1.54 | FVTS-5-(Value) 

2.0-450 12 FVTS10-(Value)-ND 2.78 2.38 1.82 1.62 | FVTS-10-(Value) 

500-900 12 FVTS10-(Value)-ND 3.00 2.57 1.97 1.75 | FVTS-10-(Value) 

1.0K-5.0K, 7.5K-9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.25 2.78 2.13 1.89 | FVTS-10-(Value) 
10.0K-20.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.52 3.01 2.31 2.05 | FVTS-10-(Value) 
25.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.88 3.32 2.54 2.26 | FVTS-10-(Value) 

40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 4.95 423 3.24 2.88 | FVTS-10-(Value) 


Series A B c D E Fr 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76] 11.11] .81 | 50.80 
FVTS-10 7.94 | 44.45 | 4.76] 11.11] .81 | 50.80 
; ee |+— 8 —_+| 
Electrical Specifications: 

Series FVTS-5 FVTS-10 
Resistance +5% 10 & above +5% 10 & above 
Tolerance +10% 10 & below +10% 10 & below 

Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 
Disteetrie With: 1000VAC 1000VAC 
standing Voltage 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds| 10 X rated wattage for 5 seconds 


Vitreous Enamel Wirewound Power 
Resistors — 25, 50, 100, 225 Watt 


ADJUSTABLE AVT SERIES: » Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the 
entire resistance is in the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Short Time Overload: 
10 times the rated wattage for 5 seconds 


FIXED FVT SERIES: «¢ Resistance Tolerance: +5% above 19 »* Dielectric Withstanding Voltage: 
1000VAC ° Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 


RESISTANCE VALUE CHART 
1.0 10 150 750 5.0K 50.0K 
2.0 25 200 1.0K 10.0K 
3.0 50 250 2.5K 12.0K 
5.0 100 500 4.0K 25.0K 
Series A B c D E F 
AVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT50O 14.29 | 101.60 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT100 | 19.05 | 165.10 6.35 14.29 17.46 4.22 
AVT200 | 28.58 | 266.70 7.94 15.88 22.23 4.22 
FVT B Series A B c D 
FVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 
FVTS5O 14.29 101.60 6.35 14.29 
Moaniiig Bracket FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 
—J* Optional “Le FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (Q) Wattage | Part No. 1 10 25 100 Part No. 
2.0-3.0 25 FVT25-(Value)-ND 3.31 = 2.40 1.89 | FVT-25-(Value) 
10, 25, 100 25 FVT25-(Value)-ND 3.28 _— 2.38 1.87 | FVT-25-(Value) 
500-4.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.28 = 2.38 1.87 | FVT-25-(Value) 
5.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.54 = 2.57 2.02 | FVT-25-(Value) 
10.0K-12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.77 = 2.73 2.15 | FVT-25-(Value) 
25.0K-50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.76 — 3.45 2.71 FVT-25-(Value) 
1.0-5.0 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 — 3.47 2.73 | FVT-50-(Value) 
10-100, 500, 1.0K 50 FVT50-(Value)-ND 4.50 = 3.26 2.56 | FVT-50-(Value) 
5.0K 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 = 3.47 2.73 | FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 FVT100-(Value)-ND. 8.21 = 5.95 4.67 | FVT-100-(Value) 
10, 50, 100, 250, 1.0K 100 FVT100-(Value)-ND. 7.48 = 5.42 4.26 | FVT-100-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 225 FVT200-(Value)-ND. 12.36 11.13 9.89 9.27 | FVT-200-(Value) 
10, 50, 100, 250, 500 225 FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 | FVT-200-(Value) 
1.0K 225 FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73_| FVT-200-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 25 AVT25-(Value)-ND 5.63 5.18 4.28 3.60 | AVT-25-(Value) 
10-100, 250, 500 25 AVT25-(Value)-ND 4.65 4.28 3.54 2.98 | AVT-25-(Value) 
1.0-5.0 50 AVT50-(Value)-ND 6.58 6.05 5.00 4.21 | AVT-50-(Value) 
10-100, 500 50 AVT50-(Value)-ND 5.65 5.20 4.30 3.62 | AVT-50-(Value) 
1.0K 50 AVT50-(Value)-ND 5.93 5.46 4.51 3.80 | AVT-50-(Value) 
1.0, 2.0 100 AVT100-(Value)-ND 12.83 11.80 9.75 8.21 | AVT-100-(Value) 
10, 50, 100, 250 100 AVT100-(Value)-ND 9.48 8.72 7.21. 6.07 | AVT-100-(Value) 
1.0K 100 AVT100-(Value)-ND. 10.95 10.08 8.33 7.01_| AVT-100-(Value) 
1.0-5.0 225 AVT200-(Value)-ND 22.35 20.57 16.99 14.31 AVT-200-(Value) 
10-500 225 AVT200-(Value)-ND 16.10 14.82 12.24 10.31 | AVT-200-(Value) 
1.0K 225 AVT200-(Value)-ND 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
Mounting Bracket for 25/50W Res. | B1003-ND+ 90/2 135 — .25 B1003-1 
Mounting Bracket for 100W Res. B1002-ND+ 1.08/2 42 = -30 | B1002-1 
Mounting Bracket for 200W Res. B1001-ND¢ 1.17/2 46 = 33 B1001-1 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
+ Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NEW! Ultra Precision Wirewound Resistors 1/8 Waitt, 1/4 Watt, .01, .05, .1% 7 
% ro) 
MR102 and MR106 Series 3 
+ A ———_+| | B + 8 
RESISTANCE VALUE CHART é aN 
0 
100 350 10K ——] =e ©) HS SHS HSS HGS SHSOS 
250 1K 100K Ambient Temp. in Degrees Centigrade 
Value Range Res. Tol. Max. Wattage | Max. Voltage Ohms Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) (%) (W) (Vv) (0) A B Part No. il 10 50 100 | Part No. 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.01-ND 5.68 4.54 3.75 3.52 MR102-xxx-.01% 
100K 200} a8 126 15M ee 208 MR102-100K-.01-ND 6.80 5.44 4.49 4.22 MR102-100K-.01% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.05-ND 4.63 3.70 3.05 2.87 MR102-xxx-.05% 
Mega 100K av 8 ee a 9.52 #78 MR102-100K-.05-ND 5.50 4.40 3.63 3.41 MR102-100K-.05% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.1-ND 4.20 3.36 2.77 2.60 MR102-xxx-.1% 
100K a ue ies 13M 8.52 18 MR102-100K-.1-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 MR102-100K-.1% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.01-ND 5.68 4.54 3.75 3.52 MR106-xxx-.01% 
100K #0.01 A ca 30M 12.70 G35 MR106-100K-.01-ND 6.80 5.44 4.49 4.22 MR106-100K-.01% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.05-ND 4.63 3.70 3.05 2.87 MR106-xxx-.05% 
MR106 0.5 1/4 250 3.0M 12.70 6.35 
100K ‘ i MR106-100K-.05-ND 5.50 4.40 3.63 3.41 MR106-100K-.05% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.1-ND 4.20 3.36 2.77 2.60 MR106-xxx-.1% 
100K #1 Ae eat) SOM 1270 iia MR106-100K-.1-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 MR106-100K-.1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
. . . ° a pe 
NEW! Medium Voltage Chassis Mount Resistors — 600 Watt, 10% HPK600 Series Dict yne 
Specifications: 7 60.0 
* Operating Temperature: -55°C~150°C  * Temperature Coefficient: +150 PPM/°C_ * Power Rating: 600 Watts RoHS t 5.0 | [+ 36.0 —*| 
@ 85°C heat sink temperature** ¢ Electric Strength Voltage: 6 KVAC, 50 HZ * Insulation Resistance: 10 GQ mini- Comruiast oO ry 32.0 (O) 
mum @ 500 V * Maximum Working Voltage: 5000 VDC * Short Time Overload: 1000 Watts @ 70°C for 10 seconds t + 30.0 WW -\ i 
* Single Shot Voltage: Up to 12kv normal wave * Derating: 8.73 W/C 7.0 18 t © Ta 
N 
YPoD 
Resistance | Resistance | Digi-Key* Price Each Huntington + 5.0 pal o Bs 
Range (0) | Tolerance | Part No. 1 10 25 100 | Part No. RESISTANCE VALUE CHART 7 >\ jl 
2~10 +10% HPK600K(Value)R-ND 93.50 79.75 75.63 71.50 | HPK600KxxxR 2 4 10 75 500 5000 18.0 © 4 
50 ~ 10000 +10% HPK600K(Value)R-ND 88.40 75.40 71.50 67.60 | HPK600KxxxR 3 5 50 100 1000 10000 +A Moy. 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **This value only valid by using thermal conduction to the heat sink. 4.2 =| Je 


The flatness of the cooling plate must be better than 0.05 mm overall and the roughness of the surface should not exceed 6.5um. 


NEW! Miniature Oval Wirewound Resistors — 10, 20 Watt, 5, 10% FSOT Series 


H.E.1. Miniature Oval Wirewound Resistors are ideally suited for applications where space is limited and the mounting 


Wattage Derating Chart 


surface can be utilized for heat dissipation purposes. The aluminum mounting brackets extend through the resistor ca beset Sgt ra Eigher, ambient Temperatures: 
core and equalize heat distribution while conducting heat directly into the mounting surface. ~ 14 ] 
Specificati : oO 75 
pecifications: a 
* Mounting Brackets: Constructed of aluminum and are an integral part of the resistor * Temperature Coefficient: in 50 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC measured from EB 
terminals to mounting brackets * Overload: 10 X rated wattage for 5 seconds » Terminals: Hot tin dipped * Coating: a 25 
Silicone * Core: Steatite ceramic ze 9 
DAW, 900 920 2 60 
Resistance | Resistance | Watt- Dim. (mm) Digi-Key* Price Each Huntington Ambient Temperature C° 
Series Range (Q) | Tolerance age M Part No. il 10 50 100 Part No. 
Fsot-10 | 26=5 a to | 191 | 25.4 | FSOT10-(Value)-ND 3.75 3.00 2.48 2.33 | FSOT10-%0%-10% RESISTANCE VALUE CHART 
1~5K 5% FSOT10-xxx-5% 
25 ~ 5 10% FSOT20-xxx-10% 25 1 10 50 250 1K 5K 
FSOT-20 1~5K 5% 20 50.8 58.7 FSOT20-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 FSOT20-xxx-5% 5 5 25 100 500 2.5K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted on a 10” x 10” x .040” steel mounting surface or equivalent. 


NEW! Standard Oval Silicone Resistors — 30, 40, 55, Watt 5, 10% FSOT Series 


Specifications: 


¢ Mounting Brackets: Standard oval resistors are supplied with a plated steel mounting bracket and aluminum standoff * Temperature Coefficient: 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to mounting brackets. 1000 


(Px) RoHS 


4.97 dia. 


4.76 ~ 2.66 
iis 


VAC ° Overload: 10 x rated wattage for 5 seconds ¢ Terminals: Hot tin dipped * Coating: Silicone * Core: Ceramic 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series Range (0) Range (%) Watt c M N Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
FSOT-30| 257 5K 10% 30 | 31.75| 508 | 63.5 | FSOT30-(Value)-ND 750 5.70 4.80 4.50 | FSOTS000-10% 
1~5K 5% FSOT30-xxx-5% 
2s 9 00-109 
FSOT-40 eb 5K 10% 40 50.8 69.9 82.5 FSOT40-(Value)-ND 8.13 6.18 5.20 4.88 oO 10% 
1~5K 5% FSOT40-xxx-5% 
FSOT-55 7 . o nate 55 | 88.9 | 108.0 | 120.7 | FSOTSS5-(Value)-ND 875 6.65 560 5.25 canary RESISTANCE VALUE CHART 
a oe BEES 25 1 10 50 250 1K 68K 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted As} 5 25 100 500 2.5K 
on a 254mm x 254mm x 1.02mm steel mounting surface or equivalent. 
NEW! LO-OHM Power Resistors — 1, 3, 4, 5 Watt, 1% 
Huntington Electric's Lo-Ohm resistors are ideal for current sensing applications cleanin: 
in test instruments, power amplifiers, and switching and linear power supplies. Specifications: * Resistance Tolerance: +1% * Dielectric Strength: 1000 VAC 
These resistors are transfer-molded in high-temperature resin, providing a high (except 500 VAC for MTL-1A) » Insulation Resistance: 10,000 MQ (dry) * Short 
power dissipation to size characteristic. This construction also provides superior Term Overload: 5 seconds @ 5 x rated power Applications: * Ideal for current — 


thermal shock and moisture resistance. The encapsulation will not peel, flake or 
deteriorate with commonly used cleaning solvents, including Freon, and aqueous 


sensing applications »* Low inductance: Typi 


ically 7NH »* Standard Resistance 


Tolerance to +1% * Superior thermal shock and moisture resistance 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **Lead Diameter: 20 AWG = 0.81mm (0.032”); 22 AWG = 6.4mm (0.25”) 


t 
t 


Resistance | Resistance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington me c + d 
Series | Range(Q) | Tolerance | Rating A D Cc |d(AWG**)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
MTL-1A |] .005 ~ .08 1% 1 10.9 | 3.0 | 15.0 22 MTL-1A-(Value)ND 2.702.038. 1.58 = 1.49. | MTL-1A-xxx-1% 
MTL-2B] .005 ~ .08 1% 3 14.7 | 5.4 | 16.9 20 MTL-2B-(Value)ND 2.76 2.07. 1.61. 1.52. | MTL-2B-xxx-1% 
MTL-3 | .005 ~ .08 1% 4 | 152) 64 | 17.4 20 MTL-3-(Value)-ND 285 214 1.67 1.57 | MTL-3-xxx-1% RESISTANCE VALUE CHART 
MTL-5 | .005 ~ .08 1% 5 22.6 | 85 | 208 18 MTL-5-(Value)-ND 3.00 2.25 1.75 1.65) MTL-5-xxx-1% 005.01 02 .03 05 07 .08 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


NEW! Capacitor Mount Silicone Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 


fo) 2K 5K 10K 20K 25K 30K 35K 
16, 20, 22 Watt, 5% 
S 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington | 
Series Range (9) | Tolerance | Watt; A B c M Part No. 1 10 50 100 | Part No. 4 pj _]_] _ 
CMS-16 | 2K ~ 35K 5% 16 | 14.29 | 7.94 | 31.75 | 22.22 | CMS-16-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 | CMS-16-xxx-5% Alls BI 
CMS-20 2K ~ 35K 5% 20 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS-20-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 | CMS-20-xxx-5% t t 
CMS-22 2K ~ 35K 5% 22 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS-22-(Value)-ND 5.88 4.70 3.88 3.65 | CMS-22-xxx-5% c 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
NEW! Printed Circuit Board Mount Silicone Resistors 
9 
7, 10, 20 Watt, 5% . 
=) 1E 
Quick and easy installation with built-in standoffs to keep the printed circuit board cool, make this a supe- F | bs 
- - es bia i B 
rior resistor for application where the resistor is to be mounted directly onto a board. RESISTANCE VALUE CHART i O D 
ificati v4 4 63 
SpeiNCavONe: | . . ee eats : 4 10 250 5K g9--[- Wc rm 
* Temperature Coefficient: 0 +400 ppm/°C 10, 0 +260 ppm/°C 209 or above * Dielectric Withstanding 5 25 500 MOUNTING + 
Voltage: 500 VAC * Terminals: .025 x 0.35 pre-tinned rectangular pin (Recommend .078” diameter hole fl 50 1K —— CENTERS | a na 
for mounting) * Coating: Silicone * Overload: 10 x rated power for 5 seconds * Core: Steatite ceramic Bs 100 2.5K 
Resistance Resistance Mounting Dimensions (mm) 
Range Tolerance Centers Core Typ. Max. | Max. | Max. Digi-Key* Price Each Huntington 
Type (Q) (%) Watts Standard A B Cc D Ei F Part No. 1 10 50 100 Part No. 
FS-5 -1~5K 5 7 15.24 25.40 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS-5-(Value)-ND 4.38 3.50 2.89 2.72 FS-5-xxx-5% 
FS-10 .1~5K 5 10 33.02 44.45 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS-10-(Value)-ND 5.00 4.00 3.30 3.10 FS-10-xxx-5% 
FS-20 .1~5K 5 20 43.18 50.80 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS-20-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 FS-20-xxx-5% 
FS-20S .1~ 5K 5 20 55.88 60.32 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS-20S-(Value)-ND 5.63 4.50 3.72 3.49 FS-20S-xxx-5% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
NEW! Metal Case Resistors 20, 40, 50 Watts, 10% = 5.230. | a a ae 
. t i 
12M Series ere 19.05 | 
RESISTANCE VALUE CHART = 1 4d 
1 10 25 100 500 0.78t 
Resistance Resistance Watts Dimensions 
Range Tolerance Without (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Heatsink A B Cc Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12M16 1 ~ 500 10 20 25.4 36.5 47.6 12M16-(Value)-ND 10.69 8.32 713 6.89 12M16-X 
12M40 1~ 500 10 40 63.5 76.2 85.7 12M40-(Value)-ND 11.81 9.19 7.88 7.62 12M40-X 
12M59 1 ~ 500 10 50 93.7 104.8 115.9 12M59-(Value)-ND 12.94 10.07 8.63 8.34 12M59-X 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 


NEW! Audio Resistors — 1% MRA5 and MRA12 Series 


Non-magnetic, non-inductive construction greatly enhances the fre- RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
quency response MRAS Series MRA12 Series 
Specifications: * Meets or exceeds the specifications in MIL-R-26E 22 & 1K B 25 5.0 40.0 30 
for wirewound resistors * Meets the applicable specifications of MIL- i) il 10K 1.0 3.0 6.0 12.5 47 
STD-202, method 208 *Core: Alumina ceramic * Element: Nickel- 39 10 ALS) IOI 7.0 15) 100 
chromium alloy * Leads: Tinned copper 7 100 2.0 4.0 8.0 20 1K 
Resistance Resistance Dimensions 
Range Tolerance (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) A B Cc D E Part No. 1 10 50 100 Part No. 
.22~1 MRAOS5-(Value)-ND 2.37 1.81 1.51 1.38 MRA05-xxx-1% 
# “ a XXX-19 
RAS 10 ~ 100 1 143 42 38.1 0.81 16.5 MRAO5-(Value)-ND 2.83 217 1.80 1.65 MRA05-xxx-1% 
1K MRAO5-1K-ND 4.15 3.18 2.65 2.42 MRAO5-1K-1% 
10K MRAO5-10K-ND 5.20 3.97 3.31 3.03 MRA05-10K-1% 
MRA-12 5 ~ 100 1 30.2 79 38.1 1.01 92.5 MRA12-(Value)-ND 4.84 3.70 3.08 2.82 MRA12-xxx-1% 
1K . i : ° MRA12-1K-ND 5.31 4.06 3.38 3.09 MRA12-1K-1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
NEW! Current Sensing Shunts Monee |r adil ela 
9 9 f 
1%, 5% | i [+ : 
MRS Series 2.28 4 Ie ions 
1.57_,| A A Pe) 
dia. 
[+15.24—| sachet SIDE ewe 
Res. Value Res. Tol. Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Amps A B Cc D Part No. 1 10 50 100 Part No. 
010 1 25 17.78 Max. = _— _ MRS129801-1-ND 2.83 217 1.81 1.65 MRS129801-1% 
005 1 25 17.78 Max. = = = MRS129802-1-ND 2.83 2.17 1.81 1.65 MRS129802-1% 
MRS1298 -001 1 25 10.16 = = = 2.83 2.17 1.81 1.65 MRS129804-1% 
010 5 25 17.78 Max. = a = 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129801-5% 
005 5 25 17.78 Max. = = = 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129802-5% 
001 5 25 10.16 = = = 2.37 1.81 1.51 1.38 MRS129804-5% 
002 1 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS137505-1% 
MRS1375 001 1 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137513-1-ND 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS137513-1% 
002 5 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 MRS137505-5-ND 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS137505-5% 
001 5 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 2.03 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS137513-5% 
MRS1510 001 1 40 25.4 12.70 Max. 7.62 2.06 5.78 4.41 3.68 3.36 MRS151004-1% 
-001 5 40 25.4 12.70 Max. 7.62 2.06 MRS151004-5-ND 4.81 3.68 3.07 2.80 MRS151004-5% 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1405 


HUNTINGTON RESISTANCE VALUE CHART 


ELECTR IC, INC. FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
i. : Fixed Adjustable Fixed 
H 50 5.0 12 10 20 6 20 a2. 3.5 15 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt i2 80 i¢ | 12 8 80 50 O48 
b] 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum power dissipation in minimum eo se zy ae) uly U8 uno) us 
space. Edgewounds are constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality = xa 5 = = 7 
ceramic cores are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink for short term | Resistance | Watt- | Digi-Key Price Each Huntington: 
overloads and maximum dissipation. Range (9) | age | Part No. 1 10 25 Part No. 
Specifications: * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000VAC » Over- -50 - 20 300 | FVE300-(Value)-ND 16.48 14.81 12.54 | FVE-300-(Value) 
load: 10 X rated power for 5 seconds * Tolerance: +10% * Wattage is based on 25°C free air rating. 10-20 300 | AVE300-(Value)-ND 25.76 20.58 14.42 | AVE-300-(Value) 
4D - - 25-15 1000 FSE1000-(Value)-ND 51.50 46.35 _ FSE-1000-(Value) 
LE eS a eB ee terminal ET saooneiza0 | FVE-300 and AVE-300 Mounting Kit K1016-ND 9.75/1 K1016 
gE AVE-300 | 28.58 19.05 | 215.90| 7.94| 15.88 | 254.00-812.80| [|FSE-1000 Mounting Kit SSO0S.NE) 1569/1 is008 
| C FSE-1000| 63.50 | 44.45 | 381.00/12.70] 15.88 6.35 - 508.00 * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Aluminum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% (Precision Power Wirewound) 


®, NSS E Ligh HEl’s high-power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 


Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: » Power 


‘i 


ul 


at 
a H r-A—|19, Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C. * Mounting on proper heat sink as 
5 ay b—_C follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis. 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 = 
MIL-R-39009/MIL-R-18546 _| RER-GO/RE-60 | RER-6S/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER-7oe-7s | [Series | A | B | C | D | EF | Fj} @ [|W } 4} Kk} et} m/N} Oo} P (dawel R 
HEI Power 7.5 Watts 72.5 Waits 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40] 12.57 | 16.03 | 30.15 | 8.86 | 16.79| 8.51 | 1.91 | 3.81| 2.24] 2.49] 2.36] 1.40) 8.33] 7.01} 16 |2.97 
MIL Power 5 Watts 10 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40) 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30 | 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08| 2.62} 2.49] 2.97] 2.31] 9.50] 8.71] 12 | 4.37 
Working Voltage 160 265 550 1250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86| 4.62] 3.30] 3.56 | 2.31) 12.70] 10.72} 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC. TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23) 3.30) 3.56 | 2.31] 12.70] 11.51} 12 | 4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each Huntington« 
TMC-5 | TMC-10 TMC-25 TMC-50 Range (9) Wattage | Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10 25 20K | .20 33 330 10 20 500 38 is) 8.0 40 300 -10-15.0K 5 TMC5-(Value)-ND 3.37 2.87 2.37 2.03 1.86 | TMC-5-(Value)-1% 
50 30 10.0K/ 1.0 35 1.0K | 1.0 25 1.0K | .20 20 10 50 500 .20-10.0K 10 TMC10-(Value)-ND 3.56 3.04 2.49 214 1.96 | TMC-10-(Value)-1% 
1.0 100 15.0K) 2.0 50 20K | 20 40 20K |.25 25 12 75 1.0K .10-3.0K 25 | TMC25-(Value)-ND 4.98 4.25 3.49 2.99 2.76 | TMC-25-(Value)-1% 
ao key 25 BK | MD SS | eo es 15-5.0K 50 | TMCS50-(Value)-ND 5.21 4.44 3.65 3.14 2.88 | TMC-50-(Value)-1% 
10 300 10 100 10.0K| 12 200 50 5.0 20 150 25K a (Value): i ae 38 pane “50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K «For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
° 
Phoenix 1% and 5% Cemented SEH Ne Type [A Max. (mm) | B Max. (mm) 
| t 
‘ H H PACO1 10 4.3 
PassiveComponents  WVWirewound Resistors =| hr 8 we ee 
The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic _ solvents, in accordance with MIL-STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. PACOS 23 7.5 
rod. Metal caps are pressed over the ends of the rod. The ends of the resistance wire Characteristics: PAC: * Resistance Tolerance: +1% * Temperature Coefficient: 
and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads with +100ppm/°C_ « Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W = Operating Aco1 10 4.3 
poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°C | ACO3 13 5.5 
stable mounting without overheating the solder joint. The resistor is coated with a green AC: * Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: <10Q +600ppm/°C, >109- | ACOs 17 75 
silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non-flammable, 80/+140ppm/°C_ « Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W, 7W * Operating ACO7 25 75 
will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used cleaning Temperature Range: -40°C ~ 200°C »* Maximum Permissive Body Temperature: 350°C 
Value Res. | Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tape & Box Pricing Phoenix Passive Components 
Range (Q) Wattage | Tol. Part No. 5 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.10-.75, 1.0K-2.5K 1 1% PPC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 PPC1D(Value)TB-ND = 525.00 448.00/M 406.00/M | 2306 327 5xxxx 
1.0-910 = PPC1D(Value)CT-ND 11.02 168.20 232.00 PPC1D(Value)TB-ND = 420.00 358.40/M_ _324.80/M_| 2306 327 5xxxx 
-10-.75, 1.0K-3.9K-5.0K 3 1% PPC3D(Value)CT-ND 16.91 258.10 = PPC3D(Value)TB-ND 326.25 556.80 504.60/M 452.40/M | 2306 327 1xxxx 
1.0-910 7 PPC3D(Value)CT-ND 14.63 223.30 = PPC3D(Value)TB-ND 281.25 480.00 435.00/M_ _390.00/M | 2306 327 1xxxx 
-10-.75, 1.0K-10.0K 5 1% PPC5D(Value)CT-ND 18.34 279.85 = PPC5D(Value)TB-ND 354.38 604.80 548.10/M 491.40/M | 2306 327 3xxxx 
1.0-910 = PPC5D(Value)CT-ND 16.72 255.20 _ PPC5D(Value)TB-ND 322.50 550.40  498.80/M 447.20/M | 2306 327 3xxxx 
-10-.75, 1.0K PPC1W(Value)CT-ND 8.27 126.15 174.00 PPC1W(Value)TB-ND 311.25 265.60/M 240.70/M | 2306 328 33xxx 
1.0-910, 1.1K-1.8K 1 5% PPC1W(Value)CT-ND 7.79 118.90 164.00 PPC1W(Value)TB-ND = 292.50 249.60/M 226.20/M | 2306 328 33xxx 
2.0K-2.4K PPC1W(Value)CT-ND 8.46 129.05 178.00 PPC1W(Value)TB-ND = 318.75 272.00/M_ _246.50/M | 2306 328 33xxx 
10-.75 PPC3W(Value)CT-ND 9.60 146.45 = PPC3W(Value)TB-ND 181.88 310.40 281.30/M 252.20/M | 2322 329 03xxx 
1.0-910 3 5% PPC3W(Value)CT-ND 9.12 139.20 =, PPC3W(Value)TB-ND 172.50 294.40 266.80/M 239.20/M | 2322 329 03xxx 
1.0K-5.0K PPC3W(Value)CT-ND 11.78 179.80 = PPC3W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M_ _312.00/M | 2322 329 03xxx 
10-.75 PPC5W(Value)CT-ND 12.54 191.40 = PPC5W(Value)TB-ND 240.00 409.60 371.20/M 332.80/M | 2322 329 05xxx 
1.0-1.0K 5 5% PPC5W(Value)CT-ND 9.79 149.35 _— PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M | 2322 329 05xxx 
1.1K-10.0K PPC5W(Value)CT-ND 12.92 197.20 = PPC5W(Value)TB-ND 247.50 422.40 382.80/M_ _343.20/M_| 2322 329 05xxx 
10-.75 PPC7W(Value)CT-ND 16.63 253.75 _ PPC7W(Value)TB-ND 320.63 547.20 495.90/M 444.60/M | 2322 329 07xxx 
1.0-910 7 5% PPC7W(Value)CT-ND 13.40 204.45 = PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M | 2322 329 07xxx 
1.0K-15.0K PPC7W(Value)CT-ND 17.29 263.90 = PPC7W(Value)TB-ND 333.75 569.60 516.20/M 462.80/M | 2322 329 07xxx 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W 3W 5W 1W 3W 5W 7W 
10 25.0 390 10 25.0 390 10 25.0 390 6.2K 10 30.0 560 10 30.0 560 10 30.0 560 8.2K 10 30.0 560 8.2K 
13 27.0 470 13 27.0 470 13 27.0 470 6.8K 13 33.0 620 3 33.0 620 -13 33.0 620 9.1K 13 33.0 620 9.1K 
ae) 30.0 500 15 30.0 500 15 30.0 500 7.5K eS) 36.0 680 ol) 36.0 680 15 36.0 680 10.0K As 36.0 680 10.0K 
‘30 330 | 560 ‘30 33.0 | 560 ‘00 330 | seo | 82k 20 | 39.0 | 750 | .20 | 39.0 | 750 | .20 | 39.0 | 750 20 | 39.0 | 750 | 11.0K 
24 43.0 820 24 43.0 820 24 43.0 820 .24 43.0 820 12.0K 
12 36.0 620 225) 36.0 620 225 6.0 620 9.1K 
2 g 30 47.0 910 30 47.0 910 -30 47.0 910 .30 47.0 910 13.0K 
.30 39.0 680 -30 39.0 680 -30 39.0 680 10.0K 
33 50.0 1.0K 33 50.0 1.0K .33 50.0 1.0K 33 50.0 1.0K | 15.0K 
33 47.0 750 .33 47.0 750 33 47.0 750 
4 0.0 820 4 00 820 4 0.0 820 A7 56.0 1.1K 7 56.0 1.1K 47 56.0 1.1K 47 56.0 ileall 
cee | el aa || 0 cat || ol 50 | 68.0 | 1.2K | 50 | 68.0 | 12k | 50 | 68.0 | 1.2K 50 | 68.0 | 1.2K 
50 Ba) || Ee) 50 SOR E210 50 BIO || ho 75 | 75.0 | 1.5K | .75 | 75.0 | 15K | .75 | 75.0 | 1.5K 75 | 75.0 | 1.5K 
5 68.0 | 1.0K Te 68.0 | 1.0K 75 68.0 | 1.0K 1.0 | 82.0 | 18K J} 1.0 | 820) 18K | 1.0 | 820 | 1.8K 1:0 | (820: || 18k 
1.0 75.0 1.1K 1.0 75.0 1.1K 1.0 75.0 1.1K aS) 100 2.0K ies) 100 2.0K 4s 100 2.0K ES 100 2.0K 
WS 82.0 1.2K ake: 82.0 1.2K 1.5 82.0 1.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 
2.0 100 1.5K 2.0 100 1.5K 2.0 100 1.5K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 
3.0 120 1.8K 3.0 120 1.8K 3.0 120 1.8K 3.9 180 3.9 180 2.7K 3.9 180 2.7K 3.9 180 2.7K 
39 424 | 20K 39 124 | 20K 39 42a | 20K 4.7 | 200 47 | 200 | 30K | 4.7 | 200 | 3.0K 47 | 200 | 3.0K 
47 1s0 | 20K | 47 150 | 20x | 47 150 | 22K 5.0 | 220 5.0 | 220 | 33K | 50 | 220 | 3.3K 5.0 | 220 | 3.3K 
75) 240 G2) 240 3.6K 75 240 3.6K 75 240 3.6K 
5.0 180 2.5K 5.0 180 2.5K 5.0 180 2.5K 
75 200 75 200 27K 75 200 27K 10.0 270 10.0 270 3.9K 10.0 270 3.9K 10.0 270 3.9K 
10. 0 220 10. 0 220 3.0K 10. 0 220 30K 12.0 300 12.0 300 4.3K 12.0 300 4.3K 12.0 300 4.3K 
f i ‘ 3 5 15.0 330 15.0 330 4.7K 15.0 330 4.7K 15.0 330 4.7K 
12.08) e220 WA || ay || SS || ae | 20 || Diels 18.0 | 360 18.0 | 360 | 5.0K | 18.0 | 360 | 5.0K 18.0 | 360 | 5.0K 
15.0 270 15.0 270 3.9K ] 15.0 270 3.9K 20.0 | 390 20.0 | 390 20.0 | 390 | 5.6K 20.0 | 390 | 5.6K 
18.0 300 18.0 300 4.7K 18.0 300 4.7K 22.0 430 22.0 430 22.0 430 6.2K 22.0 430 6.2K 
20.0 330 20.0 330 5.0K 20.0 330 5.0K 24.0 470 24.0 470 24.0 470 6.8K 24.0 470 6.8K 
22.0 360 22.0 360 22.0 360 5.6K 27.0 500 27.0 500 27.0 500 7.5K 27.0 500 7.5K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1406 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHMITE. 


Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors 


MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on alumina RESISTANCE VALUE CHART 


substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical equipment, volt- 12.70 +r 76 
age regulators, and power supplies. F Value Value Value 
Features: ¢ Non-inductive design * Low voltage coefficient * Surface mount ¢ Pd Ag terminations 6.35 1K 50K 1.25M 
Material: » Resistor: Thick film on Alumina substrate : 2.5K0 75K0 1.5M0 
Electrical: * Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV * Operating Temperature: -55°C ~ 180°C +t 1 1.27 (2 ples) 5KO 100K 1.75M0 
- 7.5KO 125K0 2M 
ERE EUS , ; 10K 150K0 2.5M 
Range Digi-Key* Price Each 12.5K0 200K0 5M 
(Q) Wattage Tolerance Part No. al 10 50 100 200 15K0 250K 40M 
1K - 50M 1 5% MC102J-(Value)-ND 4.16 2.78 2.22 1.67 1.39 17.5K 500K 25M 
RoHS Compliant 20K 750K 50M 
1K -50M 1 5% MC102JE-(Value)-ND 4.16 2.78 2.22 1.67 1.39 25K 1M 
*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). Not available in ROHS Compliant 
SMD Wirewound Power Resistors — RW Series 
RESISTANCE VALUE CHART 
1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt 
RW1SOBA( )F RW1SOBA( )J RW1S5CA( )J | RW2RODA( )J | RW2SOCB( )J | RW2SODA( J RW3RODB( )J RW3R5EA( )J 
1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
. Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
— a | K (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
1 -010 (RO10) | .005 (ROO5) | .100(R100) } .005 (ROOS) | .005 (RO05)0 } .005 (ROOS) | 1.0(1R00) } .005(RO05) | 5.0(5R00) | .010 (R010) 
J { 015 (RO15) | .010 (RO10) | .150(R150) } .010(RO10) | .010(RO10) } .010(RO10) | 5.0(5RO0) } .010(RO10) | 10.0(10R0) | .020 (R020) 
|+_— B——-| | d +020 (RO20) | .015(RO15) | .200 (R200) } .015(RO15) | .015(RO15) } .020(RO20) | 10.0(10R0) } .015(RO15) | 15.0(15RO) | .025 (RO25)0 
SS -030 (R030) | .020 (R020) | .240 (R240) } .030 (RO30)0 | .020 (R020) } .030 (R030) | 15.0(15R0) } .025(R025) | 24.0(24R0) | .030 (R030) 
L-_ p—] t -033 (R033) | .024 (R024) | .300 (R300) } .040 (R040) | .025 (R025) } .050 (R050) | 24.0(24RO) | .036 (R036) | 47.0(47R0) | .036 (RO36)0 
-039 (R039) | .027 (R027) | .360 (R360) } .080 (RO80) | .030 (R030) } .150(R150) | 47.0(47R0) | .050(RO50) | 68.0(68R0) | .050 (R050) 
48 .047 (R047) | .030 (R030) | .470 (R470) } .100(R100)0 | .050 (R050) } .200 (R200) | 68.0(68R0) } .075(RO75) | 100.0(100R) | .100 (R100) 
Sy Ep t .050 (R050) | .036 (RO36) | .680 (R680) } .150(R150) } .100(R100) } .300 (R300) } 100.0(100R) | .100(R100) | 150.0(150R) } .200 (R200) 
r— C —! -100 (R100) | .050 (R050) | .750 (R750) | .200(R200)0 } .470 (R470) | .500 (R500) } 150.0(150R) | .500 (R500) .500 (R500) 
.075 (R075) | 1.00(1R00) | .500 (R500) } 1.00(1R00) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Electrical Specifications 
RW1SOBA | RW1S5CA | RW2SOCB | RW2RODA| RW2SODA | RW3RODB | RW3R5EA Maximum Dimensions (mm) 

Powerat Series A B c D E F G H I J K 
25°C Ambient | ‘Watt | 15Watt | 2Watt / 2Watt | 2Watt | Watt | 3.5Watt) | Rwisopa| 676 | 358 | aaeRef.| 305 | 163 | asa | 3e1 | a79 | 249 | 3.20 | 1.27 
Max. Voltage 50 75 100 100 100 200 350 RW1S5CA | 10.52 | 4.17 | 3.96Ref.| 5.84 | 224 | 4.17 | 650 | 13.31 | 340 | 3.20 | 1.52 

0.1 ~10—+90 ppm/°c RW2SO0CB | 10.85 5.87 | 5.64Ref. | 6.86 2.46 5.77 7.01 13.64 3.33 3.20 2.36 
Temperature 5 ~ 100 — +50 ppm/*c RW2RODA | 12.06 | 6.22 | 5.99Ref.| 6.86 | 3.94 | 5.87 | 8.05 | 1486 | 340 | 3.94 | 2.36 
Coefficient 15 ohms and over — +20 ppm/eC RW2S0DA | 12.06 | 6.22 | 5.99Ref.| 6.86 | 3.94 | 5.87 | 8.05 | 14.86 | 340 | 3.94 | 236 
Dielectric With- RW3RODB | 16.05 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 3.94 5.87 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 
standing Voltage 1000V RWS3R5EA | 21.11 | 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78] 3.94 | 698 | 15.52 | 25.40 | 4.95 | 3.94 | 2.36 
Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No. u 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 2,000 
-015 - .050 1 1% RW1SO0BA(Code)FBK-ND 2.53 2.10 1,79. RW1S0BA(Code)FTR-ND 1680.00/M 
-100 1 1% RW1SOBAR100FBK-ND 3.22 2.68 2.53 RW1SOBAR100FTR-ND 2140.00/M 
-005 - .050 1 5% RW1SO0BA(Code)JBK-ND 2.05 1.70 1.45 RW1SOBA(Code)JTR-ND 1360.00/M 
-150- 1.00 1 5% RW1SO0BA(Code)JBK-ND 2.48 2.06 1.75 RW1SO0BA(Code)JTR-ND 1650.01/M 
-005 - .040 1:5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.81 1.50 1.28 RW1S5CA(Code)JTR-ND _ = 1200.00/M = 
-080 - .500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND. 2.39 1.98 1.68 RW1S5CA(Code)JTR-ND = = 1580.00/M = 
.050 2 1% = = = = RW2RODAROSOFTR-ND _— 1420.00 — _ 
-005 - .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.87 1.55 1.32 RW2RODA(Code)JTR-ND — 1240.00 _ = 
-100 - 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 2.24 1.86 1.58 RW2RODA(Code)JTR-ND = 1490.00 = = 
005 - 050 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 1.79 1.49 1.27 RW2S0CB(Code)JTR-ND = 1190.00 _ _— 
-200 - 1.00 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND. 2.28 1.89 1.61 RW2S0CB(Code)JTR-ND = 1510.00 = = 
1.0 - 150.0 2 5% RW2SO0DA(Code)JBK-ND. 2.24 1.86 1.58 RW2SO0DA(Code)JTR-ND = 1490.00 = = 
005 - .050 3 5% RW3RODB(Code)JBK-ND 2.15 1.78 1.51 RWS3RODB(Code)JTR-ND _ 1420.00 _ = 
.075 - 150.0 3 5% RW3RODB(Code)JBK-ND 2.42 2.01 1.71 RWS3RODB(Code)JTR-ND = 1610.00 = = 
.010 - .050 3.5 5% RWSRS5EA(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 | RW3R5EA(Code)JTR-ND 1132.50 - = — 
-100 - 1.00 3.5 5% RWS8R5EA(Code)JBK-ND 2.42 2.02 1.72 RW8R5EA(Code)JTR-ND 1215.00 — _ _ 
RoHS Compliant 
-010 - .050 1 1% RW1SO0BA(Code)FE-ND 2.53 2.10 1.79 RW1SO0BA(Code)FETR-ND 1680.00/M 
-100 1 1% RW1SOBAR100FE-ND 3.22 2.68 2.28 RW1SOBAR100FETR-ND 2140.00/M 
-005 - .050 1 5% RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.05 1.70 1.45 RW1SO0BA(Code)JETR-ND 1360.00/M 
.075 - 1.00 1 5% RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.48 2.06 1.75 RW1SOBA(Code)JETR-ND 1650.00/M 
-005 - .040 1:5: 5% RW1S5CA(Code)JE-ND 1.81 1.50 1.28 RW1S5CA(Code)JETR-ND _— = 1200.00/M _— 
-080 - .500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JE-ND 2.39 1.98 1.68 RW1S5CA(Code)JETR-ND = = 1580.00/M = 
.050 2 1% RW2RODAROS0FE-ND 2.13 1.77 1.50 RW2RODAROSOFETR-ND = 1420.00 = _— 
-010 - .050 2 5% RW2RODA(Code)JE-ND 1.87 1.55 1.32 RW2RODA(Code)JETR-ND = 1240.00 _ _ 
-100 - 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JE-ND. 2.24 1.86 1.58 RW2RODA(Code)JETR-ND = 1490.00 = = 
005 - 050 2 5% RW2S0CB(Code)JE-ND 1.79 1.49 1.27 RW2S0CB(Code)JETR-ND = 1190.00 _— _— 
-150 - 1.00 2 5% RW2S0CB(Code)JE-ND 2.28 1.89 1.61 RW2S0CB(Code)JETR-ND = 1510.00 = = 
1.0 - 150.0 2 5% RW2S0DA(Code)JE-ND. 2.24 1.86 1.58 RW2SO0DA(Code)JETR-ND = 1490.00 = = 
-005 - .050 3 5% RWS3RODB(Code)JE-ND 2.15 1.78 1.51 RWS3RODB(Code)JETR-ND _— 1420.00 _ _ 
.075 - 150.0 3 5% RWS3RODB(Code)JE-ND 2.42 2.01 ya RWS3RODB(Code)JETR-ND = 1610.00 = = 
.010 - .050 3.5 5% RW3R5EA(Code)JE-ND 2.28 1.89 1.61 | RW3RS5EA(Code)JETR-ND 1132.50 — — = 
-100 - 1.00 3.5 5% RWS8RS5EA(Code)JE-ND 2.42 2.02 1.72 RW8R5EA(Code)JETR-ND 1215.00 _ _ = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


% Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OHIMITE- SMD Carbon Composition Power Resistors — RC Series 
.25, .50 and 1 Waitt 


RESISTANCE VALUE CHART 


Electrical Specifications RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA 
n u RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
B— Nessa Power at 25°C Ambient .25 Watt 50 Watt 1 Watt 4.7 (4R70)0 2.7 (2R70) 3.3 (3R30) 
| =P Max. Voltage 250 350 500 6.8 (6R80)0 7.5 (7R50)0 4.7 (4R70) 
J 10 (10R0) 15 (15R0)0 6.8 (6R80)0 
006 if fo 
| 4 i Temperature Coefficient RCOS2CA and) RCORSDB: +400 ppm/ c 15 (15R0)0 24 (24RO)0 8.2 (8R20)0 
Lt ods col pt RC1ROEA: -1300(+300) ppm/°C 20 (20R0)> 39 (39R0) 10 (10R0) 
Ge Drs ~ Cc i ic Wi i 30 (30R0)0 56 (56RO)0 15 (15R0) 
Dielectric Withstanding Volt: 1000V 
SOs ene a one 47 (47R0) 75 (75R0) 22 (22R0) 
68 (68R0) 100 (100R) 33 (33R0) 
i i i 100 (100R)0 150 (150R) 47 (47RO0) 
M Di 
; eximum Dimensions (mm) 470 (470R)0 270 (270R)0 68 (68R0)0 
Series A B c D G | J L M N ° P 1.0K (1K00) 360 (360R) 100 (100R) 
RCOS2CA 10.008 4.039 3.962 Ref. 5.588 1.575 1.981 4.038 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 560 (560R) 
RCORSDB 15.875 6.934 6.807 Ref. 10.592 1.575 3.632 5.740 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 750 (750R)0 
RC1ROEA 20.599 6.934 6.807 Ref. 14.529 | 2.362 3.632 6.934 15.52 25.4 4.95 3.94 2.36 1.0K (1K00) 
Resistance Range Digi-Key” Bulk Price Each Digi-Key* Tape and Pricing 
fo) Wattage | Tolerance Type Part No. ll 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 
( 9 yp 
4,7 - 1.0K 25 +5% Carbon Comp | _RCOS2CA(Code)JBK-ND 1.33 1.12 96 RCOS2CA(Code)JTR-ND = = 936.00/M 
2.7 - 1.0K 50 +5% Carbon Comp | _RCORS5DB(Code)JBK-ND 1.67 1.40 1.20 RCORS5DB(Code)JTR-ND — 1170.00 = 
47-100 1 £10% Ceramic Comp | _RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.81 1.52 1.31 RC1ROEA(Code)KTR-ND_ 955.50 — — 
RoHS Compliant 
10 - 1.0K 25 25% Carbon Comp | _RCOS2CA(Code)JE-ND. 1.33 1.12 96 RC0S2CA(Code)JETR-ND — — 936.00/M 
2.7 - 1.0K 50 25% Carbon Comp | _RCOR5DB(Code)JE-ND 1.67 1.40 1.20 RCORSDB(Code)JETR-ND = 1170.00 = 
3.3- 100 1 £10% Ceramic Comp | RC1ROEA(Code)KE-ND 1.81 1.52 1.31 RC1ROEA(Code)KETR-ND 955.50 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


OX / OY Resistor Series - Ceramic Composition 


+10% standard »* Power Rating: Based on 70°C free air rating * Temperature Coefficient: -1300 +300ppm/°C 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (750VAC for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 
50 (80 for OY Series) 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors * Meets high energy density demands 
* High peak power * 10% Tolerance Material: * Terminals: Solder-coated axial leads * Coating: UL-94 VO 
approved silicone Derating: ¢ Linear from 100% @ 70°C ~ 0% @ 200°C Electrical: * Resistance Tolerance: 


RESISTANCE VALUE CHART 


Resistance Range Waitt- | Joules | Digi-Key* Price Each 
Value (Code)| Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (9) age | Max.**| Part No. dl 100 1,000 
3.3 (33K) 47 (470K) | 680 (681K) | 10K (103K) | 150K (154K) 3.9 ~ 100 1 50 | OX(Code)-ND 77 #62 50 
3.9 (39GK) 56 (560K) |  820(821K) | 12K (123K) | 180K (184K) 150 ~ 100K 1 50__| OX(Code)-ND 76 61 49 
47 (47GK) 68 (680K) 1K (102K) | 15K (153k) | 220K (224K) S92 400 > 0 | Ov(Code)-ND 1.07.86 70 
5.6 (56GK) 82(820K) | 1.2K (122K) | 18K (183K)$| 270K (274K) a5 00K 5 30 | Ov(CodeyND 100 80 65 
68(68GK) | 100(101K) | 1.5K (152K) | 22K (223k) | 330K (334K) 1BbiC= ahh . 20 OMCRERIOMN 117 93 76 
82(82Gk)| 120(121k) | 1.8K (182K) | 27K (273K) | 390K (394K) ; : : 
10(100K) | 150 (151K) | 2.2K (222K) | 33K (833K) | 470K (474K) RoHS Compliant 
12(120K) | 180 (181K) | 2.7K (272K) | 39K (393K)$ | 560K (564K) CECE CET - 50 | Ox(God)END| 77 G2 50 
F oe 15 (150K) | 220 (221K) | 3.3K (332K) | 47K (473K) | 680K (684K) 
Manta Pimenslons 18 (180K) 270 (271K) | 3.9K (392K) | 56K (563K) | 820K (824K) 18 ~ 100, 120 ~ 10K, 1 50 | OX(Code)E-ND 856956 
; inch (mm) 22 (220K) 330 (331K) | 4.7K (472K) | 68K (683K) | 1MEG (105K) 15K ~ 100K i 50_ | OX(Code)E-ND 79 63S 
Series! _D L d 27 (270K) |  390(391K) | 5.6K (562k) | 82K (823K)+ 3.3~68,10~100,120~1K| 2 80 | OY(Code)E-ND 141 89 73 
Ox _|.256 (6.5) | .649 (16.5) |.030 (.81) 33 (330K) | 470 (471K) | 6.8K (682K)$ | 100K (104K) 1.5K ~ 10K, 15K ~ 100K 2 80 | OY(Code)E-ND 1.04 83 68 
OY |.315 (8.0) | .787 (20.0) | .030 (.81) 39 (390K) 560 (561K) 8.2K (822K) 120K (124K) 120K, 150K, 220K ~ 1M 2 80 | OY(Code)E-ND 1.22 97 .79 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ** Forasingle impulse. + Not available in OX Series RoHS Compliant 4 Not available in ROHS Compliant 


Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors p88) cheb 
oF 
OD Series, OF Series and OA Series a 
Little Demons are small, reliable carbon composition resistors with exceptional Features: * Molded insulation for high dielectric strength * Rugged construction * High Seay 
strength. They are made tough by a molding process that combines the leads, insu- surge capabilities * Comparable to “Mil” RCO7, RC20, and RC32 types 7 
lation and resistive element into an integrated unit. Along with their small size, Little yy terial: » Terminals: Solder-coated lead * Body: Molded Phenol Series L D 5 
Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly and offer high temperature Seer ere ee aeeee ene mene em cae sad OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
stability. Color codes are readable even after prolonged use, thanks toa very durable Electrical: * Derating: Linearly from 100% @ 70°C ~ 0% @ 130°C OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029(.75) 
coating that resists abrasions and chipping normally associated with automatic inser- 
tion equipment. OA | 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (.92) 
OD SERIES OF SERIES 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
2.2 (22GJ) 15 (150J) 120 (121J) 1.0K (102J) 10K (103) 68K (683J) 560K (564J) 2.2 (22GJ) 18 (180J) 180 (181J) 1.8K (182J) 20K (203) 150K (154J) | 1.5M (155J) 
2.4 (24GU) 18 (180J) 150 (151J) 1.2K (122J) 12K (123) 75K (753J) 620K (624J) 2.4 (24GJ) 20 (2004) 200 (201J) 2.2K (222J) 22K (223) 180K (184J) | 2.0M (205J) 
2.7 (27GJ) 20 (2004) 180 (181J) 1.5K (152J) 15K (153) 82K (8230) 680K (684J) 2.7 (27GJ) 22 (2204) 220 (221) 2.4K (242J) 24K (243J) 200K (204J) | 2.4M (245J)0 
3.0 (30GU) 22 (2204) 200 (2014) 1.8K (182J) 18K (183) 100K (104J) | 750K (754J) 3.0 (30GJ) 24 (240J)0 240 (241J) 2.7K (272J) 27K (273) 220K (224J) | _3.0M (305J) 
3.3 (33GU) 24 (240J) 220 (221d) 2.2K (222J) 20K (203J) 120K (124J) ] 820K (824) 3.3 (33GJ) 27 (2704) 270 (2714) 3.0K (302J) 30K (303J) 270K (274J) | 3.6M (365J)0 
3.6 (36GU) 27 (2704) 240 (241u) 2.4K (242J) 22K (223) 150K (154J) | 1.0M (105J) 3.6 (36GJ)0 30 (300J) 300 (301J) 3.3K (332J) 33K (333J) 300K (304J) | 4.3M (435J)0 
3.9 (39GJ) 30 (300J) 270 (271d) 2.7K (272J) 24K (243J)0 | 180K (184J) | 1.5M (155J) 3.9 (39GJ) 33 (330J) 330 (331d) | 3.6K (362J)0 | 36K (3634) | 330K (334J) | 4.7M (475d) 
4.3 (43GJ) 33 (330J) 300 (301) 3.0K (302J) 27K (273) 200K (204J) | 2.0M (205J) 4.3 (43GJ) 36 (360J)0 360 (361J) 3.9K (392J) 39K (393J) | 360K (364J)) | 5.6M (565J) 
4.7 (47GJ) 36 (360J) 330 (331) 3.3K (332J) 30K (303J)0 | 220K (224J) | 2.4M (245d) 4.7 (47GJ) 39 (390J) 390 (391J) 4.3K (432J) 43K (433J) | 390K (394J)0 | 6.8M (685) 
5.1 (51GJ) 39 (390J) 360 (361) 3.6K (362J) 33K (333J) 270K (274J) | 3.0M (305d) 5.1 (51GJ) 43 (430J)0 430 (431J) 4.7K (472d) 47K (473J) | 430K (434J)0 | 7.5M (755d) 
5.6 (56GU) 43 (430J) 390 (391u) 3.9K (392J) 36K (363J) 300K (304J) |) 3.6M (365J) 5.6 (56GJ) 47 (470J) 470 (4714) 5.6K (562J) 51K (513) 470K (474J) | 8.2M (825J) 
6.2 (62GJ) 47 (4704) 430 (4314) 4.3K (432J) 39K (393J) 330K (334J) | 4.3M (435J) 6.2 (62GJ)0 56 (560J) 560 (561J) 6.2K (622) 56K (563) 510K (514J) 10M (106J) 
6.8 (68GJ) 56 (560J) 470 (471J) 4.7K (472J) 43K (433J) | 360K (364J) | 4.7M (475d) 6.8 (68GJ) 2 (620J) 620 (621J) | 7.5K (752J)0 | 62K (623) | 560K (564) 12M (126J) 
7.5 (75GJ) 62 (620J) 560 (561) 5.6K (562J) 47K (473) 390K (394J) | 5.6M (565J) 7.5 (75GJ) 75 (750J) 750 (751d) 8.2K (822J) 68K (6834) | 620K (624J)0 15M (156J) 
8.2 (82GU) 75 (750J) 620 (6214) 6.2K (622J) 51K (513J) 430K (434J) 8.2 (82GJ)0 2 (820J) 820 (821J) 10K (103J) 75K (753J)) | 680K (684J) 18M (186J) 
10 (100) 82 (820J) 750 (751) 7.5K (752J) 56K (563J) 470K (474J) 10 (100J) 100 (101J) 1.0K (102J) 12K (123J) 82K (823J) | 750K (754J)0 20M (2064) 
12 (1204) 100 (1014) 820 (8214) 8.2K (822J) 62K (623J) 510K (514J) 12 (120J) 120 (121J) 1.2K (122J) 15K (153J) 100K (104J) | 820K (824J)0 
15 (150J) 150 (151J) 1.5K (152J) 18K (183J) 120K (124J) | 1.0M (105J) 
OA SERIES 
RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance 
2.2 (22GK) 27 (270K) 270 (271K) 2.7K (272K) 27K (273K) 270K (274K) Range Digi-Key* Price Each 
2.7 (27GK) 33 (330K) 330 a 3.3K (332K) 33K (Gay 330K ae (Q) Wattage Tolerance Part No. 1 100 500 
3.3 (33GK) 39 (390K) 390 (391K) 3.9K (392K) 39K (393K) 390K (394K) ~ 5 5 
4.7 (47GK) 47 (470K) 470 (471K) | 4.7K (472K) | 47K (473K) | 470K (474K) 2.2-5.6M 25 5% OD(Code)-ND a2 35 32 
5.6 (56GK) 56 (560K) 560 (561K)0 5.6K (562K) 56K (563K) 0 560K (564K) 3.0 - 20M -50 +5% OF (Code)-ND 54 45 A 
6.8 (68GK)0 68 (680K) 680 (681K) 6.8K (682K) 68K (683K) 680K (684K) 2.2-1.0M 1 +10% OA(Code)-ND 1.92 1.75 1.58 
8.2 (82GK)0 82 (820K) 820 (821K) 8.2K (822K) 82K (823K) | 820K (824K)0 = 
10 (100K) 100 (101K) 1.0K (102K) 10K (103K) 100K (104K) | 1.0M (105K) RoHS Compliant 
15130) | tab (stk) | tak (rsaK) | tak (1saK) | 10K (K)o 22-50 = = re 
48 (180K) 180 (181k) | 1.8K (182K)0 | 18K (183K) | 180K (184K)0 2.2-20M 50 5% OR(CsdEND 54 45 eal 
22 (220K) 220 (221K) 2.2K (222K) 22K (223K) 220K (224K) 2.2 - 1.0M 1 +10% OA(Code)E-ND 1.92 1.75 1.58 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


¢ Not available in ROHS Compliant 


1408 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OHMITE) Ceramic Composition Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 
The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety AW Series AX Series AY Series 
of applications where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
motor drives, UPS and other power conversion systems, these resistors are ideal for 47 (476)0 7.0 (106) 2.2 (226) 
any application which is subject to surges, high peak power, impulse energy or inrush 6.8 (68G)0 2.2 (226)0 3.3 (33G) 
current limiting. 10 (100)0 3.3 (33G)0 47 (476) 
campipncaiaeits Lead Gauge 22 (220 ‘0 4000 15 (1500 
* Resistance Element: Bulk Ceramic AW =20 AWG 33 (330) 22 (220)0 22 (220) 
* Terminals: Solder coated radial leads (axial lead version available upon request) AX = 18 AWG 47 (470)0 33 (330)0 33 (330)0 
* Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy AY = 1B.AWG He oe te age ee 
Electrical Specifications: 100 (101) 100 (101) ecao} 
* Tolerance: + 10% Standard 
* Derating: Derates linearly from 100% @ 50°C to 0% @ 150°C Resistance 
* Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient Range Digi-Key* Price Each 
(0) Wattage Part No. 1 50 250 
Dimensions - Inch (mm) 4.7 - 100 25 AW(Code)K-ND 8.45 8.03 7.61 
L D H Ss 1.0 - 100 3.5 AX(Code)K-ND 9.25 8.79 8.33 
Series Max. Max. Max. Norm. 2.2 - 100 45 AY(Code)K-ND 9.75 9.26 8.78 
AW -78 (20) 51 (13) 87 (22) 69 (175) Hans comelent 
15 - 100 25 AW(Code)KE-ND 8.70 8.27 7.84 
a “59 (15) 83 (21) Lee (3) 49 (12.6) 1.0- 100 3.5 AX(Code)KE-ND 9.53 9.05 8.58 
AY .98 (25) 83 (21) 1.22 (31) 89 (22.5) 2.2- 100 45 AY(Code)KE-ND 10.04 9.54 9.04 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, Surface Mount — TDH35 and TEH70 Series 


Dimensions in (mm) 
2-Terminal TEH70 3-Terminal TEH70 


5.08 q 


T 


ae J 
4.82 
as TT 40 


opis 


20.32 
| Connected to 


metal header 


5.41 [oir 1.22 
10.82 - I 


TAH20 Series TCH35 Series TBH25 Series > 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Cote) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Cove) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | _ Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
.05 (R050) | 3.3 (3R30)0 | 47(47R0)0 | 750 (750R)0 10 (R100) 3.3 (3R30) 47 (47R0) | 750 (750R)0 5.1 (5R10) 15 (15R0) 39 (39R0) 100 (100R) 1.5K (1K50) 
10 (R100) 3.9 (3R90) 51(51RO) | 1.0K (1K00) 22 (R220) 3.9 (3R90) 51(51RO) | 1.0K (1K00) 5.6 (5R60) 22 (22R0) 47 (47R0) 150 (150R) 2.7 (2K70) 
2 (R220) 6 (5R60) 75 (75R0) | 2.7K (2K70)0 s (R330) | 5.6 (5R60) 75 (75R0) | 2.7K (2K70) 7.5 (7R50) 24 (24R0) 51 (51R0) 470 (470R) 
3 (R330) 7.5 (7R50) 100 (100R) 5.1K (5K10) 51 (R510) 10 (10R0) 100 (100R) 5.1K (5K10) 10 (10R0) 33 (33RO0) 75 (75RO) 1.0K (1K00) 
51 (R510) 0(10R0) | 150(150R) | 10K (10K0) 1.0 (1R00) 15(15R0) | 150(150R) | 10K (10K0) 
0 (1R00) 15(15R0) | 220 (220R) 1.5 (1R50) 22 (22R0) | 220 (220R) Rusislance Digi-Key" Price Each 
5 (1R50) 2(22R0) | 470 (470R) 2.2 (2R20) 33 (33R0) | 470 (470R) Series Range (0) PartNo 1 100 250 
2 (2R20) 3 (33R0) | 510 (510R) 510 (510R) 
TH20 33 ~ 51 TAH20P(Code)J-ND 6.73 5.38 4.57 
TDH35 Series TEH70 Series (2- and 3-Terminal) 1.5 ~ 10K TAH20P(Code)J-ND 5.50 4.39 3.73 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) TBH25 56+ 10 uiBE2S (Code) Nb 4.88 3.00 3.32 
“fo(R100) | 1.0(1R00) | 33(33R0) | 300 (300R) 2.0 (2R00) 47 (47RO) 7.0K (1K00) 15 ~ 2.7K TBH25P(Code)J-ND 4.80 3.84 3.26 
15(R150) | 2.0(2R00) | 39(39R0)0 | 500 (500R) 3.0 (3R00) 68 (68R0) 1.5K (1K50) TCH35 150 ~ 10K TCH35P(Code)J-ND 5.90 471 4.00 
.20(R200) | 3.0 (3R00) 47 (47R0) | 750 (750R) 4.0 (3R00) 75 (75R0) 2.0K (2K00) 7 
.25 (R250) | 5.0 (5R00) 68 (68R0) | 1.0K (1K00) 7.5 (7R50) 100 (100R) 3.0K (3K00) ahea DUB SE (Cade) ND oe G06 ps6 
30(R300) | 7.5(7R50) | 75(75RO) | 1.5K (1K50)0 10 (10R0) 150 (150R) 5.0K (5K00) 25 ~ 36 TDH35P(Code)J-ND 8.17 566 5.18 
36 (R360) 0 (10R0) 100(100R) | 2.5K (2K50) 15 (15R0) 270 (270R) 7.5K(7K50) TDH35 AT ~ 50 TDH35P(Code)J-ND 7.16 5.06 4.54 
AT (R470)0 5(15R0) | 150(150R) | 3.0K (3K00)0 20 (20R0) 470 (470R) 10K (10K0) 75~75 TDH35P(Code)J-ND 6.86 4.88 4.35 
50 (R500) 20(20R0) | 200(200R) | 5.0K (5K00) 24 (24R0) 680 (680R) 20 ~ 5.0K TDH35P(Code)J-ND 6.50 4.46 4.12 
75 (R750) 5 (25R0) | 250 (250R) 33 (33R0) 750 (750R) Rule Bomphant 
Electrical Specifications: rn 05 ~ 51 TAH20P(Code)JE-ND 6.73 5.38 4.57 
TEH70 TEH70 1.00 ~ 10K TAH20P (Code) JE-ND 5.50 4.39 3.73 
Series TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2-Terminal) (3-Terminal) Tes TREN MEN 778 Aoi _ 
Resistance Tolerance 45% 45% +5% +5% 45% TCH35 F 6 . A a eee nn aaa ies a5 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V 500V ee (Gove) : Z ; 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC = = AO~ 15 TDH35P(Code)JE-ND 8.78 6.06 5.56 
Insulation Resistance 10GO Min. 10G0 Min. 10G0 Min. 400M0 400MO 20 ~ 36 TDH35P(Code)JE-ND 8.17 5.66 5.18 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C 7OW @ 25°C TOW @ 25°C TDH35 50 TDH35P(Code)JE-ND 7.16 5.06 4.54 
Requires use of Single screw Single screw Single screw 3-Terminal heat 15 ~75 TDH35P(Code)JE-ND 6.86 4.88 4.35 
a snap-on heat mounting tab mounting tab mounted. sink can be 10 ~ 5.0K TDH35P(Code)JE-ND 6.50 4.46 412 
Mountin sink. A thermal (with thermal (with thermal grounded through 
9 compound should compound compound middle terminal. TEH70 (2-Term.) | 2.0 ~ 10K TEH70M(Code)JE-ND 10.50 8.40 7.14 
be properly recommended). recommended). 
applied. TDH35 (SMD) TEH70 (3-Term.) | 2.0 ~ 10K TEH70P(Code)JE-ND 10.00 8.00 6.80 


“For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1409 


OHMITE. 


High Energy Wirewound Resistors — 33u, 35J and 30J Series 


Specifications: 
* Resistance Tolerance: +5% 


* Contact Type: 2 Leads - Axial 180 Energy (Joules) 
RESISTANCE VALUE CHART 
33J Series 35J Series 30J Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1.0 (1RO0) 1.5 (1R5) 2.0 (2R0) 
5.0 (5RO)0 2.5 (2R5)0 4.7 (4R7)0 
10 (10R) 7.5 (7R5) 6.8 (6R8)0 
15 (15R) 12 (12R)0 15 (15R) 
20 (20R)0 18 (18R)0 27 (27R) 
25 (25R) 22 (22R) 33 (33R) 
30 (30R)0 36 (36R) 50 (50R)0 
50 (50R) 47 (47R) 82 (82R)0 
1400 (100) 75 (75R) 100 (100) 
150 (150) 
Resistance Power Lead Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each 
Range (Q) Watt Voltage AWG d D L Part No. ul 10 100 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 .032 5.5 15:4 33J(Code)-ND 1.08 89 79 
1.5~75 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)-ND 1,22 1.00 89 
2.0 ~ 150 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)-ND 1.58 1.30 1.16 
RoHS Compliant 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 .032 5.5 15.1 33J(Code)E-ND 1.13 93 .83 
1.5~75 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)E-ND 1.28 1.06 93 
2.0 ~ 150 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)E-ND 1.67 1.37 1.22 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). —_@ Not available in ROHS Compliant 


Aluminum Housed Power Wirewound Resistors — WFH Series 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WFH9OL( )K WFH90L( )J WFH160L()K | WFH160L( )J WFH230L( )K | WFH230L( )J WFH330L( )K | WFH330L( )J 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
4.7 (4R7) 25 (25R) 47 (R47) 27 (27R) 1.0 (1R0) 27 (27R) 1.0 (1RO0) 27 (27R) 
10 (10R) 50 (50R) 1.0 (1R0) 50 (50R) 5.0 (5RO) 50 (50R) 2.0 (2R0) 50 (50R) 
100 (100) 2.0 (2RO) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 
470 (470) 10 (10R) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 
750 (750) 150 (150) 1450 (150) 150 (150) 
1.0K (1KO) 250 (250) 250 (250) 250 (250) 
2.7K (2K7) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 
5.0K (5KO) 5.0K (5KO) 1.5K (1K5) 5.0K (5KO) 

10K (10K) 2.5K (2K5) 10K (10K) 


Features: 


* Ohmite’s new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors affording a very low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to conventional aluminum housed wirewound 
resistors. * Close mounting of heat sensitive components is possible due to only a slight rise of the temperature on the aluminum profile. * No heat sink compound is required because of large mounting surface. 


Specifications: 
* Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC =» Insulation: Silicone Rubber & Mica. The Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 220°C. Temperatures of up to 300°C can be 
endured for shorter periods, however this may cause an expansion of the silicone rubber with a possibility of reducing the dielectric strength. 


Note: Please see data sheet for heat sink recommendations. 


Resistance Tolerance Dimensions (mm) Digi-Key” Price Each 
Range (9) Wattage % A B Part No. 1 25 100 
4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)K-ND 32.53 26.01 22.11 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 31.00 24.80 21.08 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 32.53 26.01 22.11 
-47~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)K-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 35.88 28.69 24.39 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 37.68 30.14 25.62 
1.0~ 10 230 +10 210 2x 80 WFH230L(Code)K-ND 48.68 38.93 33.10 
27 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)J-ND 46.35 37.10 31.53 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)J-ND 48.68 38.93 33.10 
2.0~ 10 330 +10 280 2x 100 WFH330L(Code)K-ND 58.05 46.46 39.48 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH830L(Code)J-ND 55.43 44.33 37.68 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 58.05 46.46 39.48 
RoHS Compliant 
4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)KE-ND 32.53 26.01 22.11 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)JE-ND 31.00 24.80 21.08 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)JE-ND 32.53 26.01 22.11 
-47~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)KE-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)JE-ND. 35.88 28.69 24.39 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)JE-ND 37.68 30.14 25.62 
1.0~ 10 230 +10 210 2x 80 WFH230L(Code)KE-ND 48.68 38.93 33.10 
27 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)JE-ND 46.35 37.09 31.53 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)JE-ND. 48.68 38.93 33.10 
1.0~ 10 330 +10 280 2x 100 WFH830L(Code)KE-ND 52.78 42.23 35.89 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 55.43 44.33 37.68 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH830L(Code)JE-ND. 58.05 46.45 39.48 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1410 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OHIMITE, 89 Type - Aluminum Housed Axial Lead Wirewound Resistors 


The 89 Type are high performance axial-lead-type resistors. They are better suited to withstand vibration, shock and harsh environ- Resi: Digi-Key" Price Each 
mental conditions than standard axial-lead resistors. The 89 Type are aluminum housed to maintain high stability during operation esistance LORY) rceEac 
and to permit secure mounting to chassis surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilities. The 89 Type resistors meet Range (0) Wattage Part No. 1 10 50 100 
orcexceeu MILA 18o4b specications. 1.0 ~ 25 5 805F(Code)-ND 345 311 276 2.59 
50 ~ 750 5 805F(Code)-ND 378 340 302 284 
4.0K ~ 2.5K 5 805F(Code)-ND 469 422 375 3.52 
5.0K 5 805F(Code)-ND 524. 472 419 3.93 
1.0 ~ 750 10 810F(Code)-ND 362 326 290 272 
4.0K ~ 2.5K 10 810F(Code)-ND 400 360 320 3.00 
: ___ 5.0K 10 810F(Code)-ND 449 404 «3593.87 
= . : : = “enn Sinensions (mm) = 7 : 10.0K 10 810F(Code)-ND 515 464 412 «3.86 
ud 25.0K 10 810F(Code)-ND 647 5.82518 4.85 
5 11.40 | 1257 | 16.03 6.30 | 16.79 8.51 2.49 1.40 8.33 | 3015 
10 1440 | 16.00 | 19.84 8.00 | 20.70 | 10.29 2.49 231 9.50 | 36.50 1.0 ~75 25 825F(Code)-ND 466 419 373 3.50 
25 18.39 | 1996 | 27.76 | 1001 | 27.81 14.25 3.30 2.31 12.70 | 50.80 1.0K 5.0K 95 825F (Code)-ND 538 «484 «=«430S«.04 
50 39.83 | 2156 | 50.77 | 1079 | 29.34 | 15.88 3.30 2.31 12.70 | 72.21 
25.0K 25 825F(Code)-ND 740 666 592 5.55 
Electrical Specifications: 2.0 ~ 750 50 850F(Code)-ND 5.38 484 431 4.04 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 1.0K ~ 5.0K 50 850F(Code)-ND 6.09 5.48 487 4.57 
Resistance 9 9 9 9 J 
alate 1% 11% 1% 41% 25.0K 50 850F(Code)-ND 723 «651 5.78 5.42 
Proper Heat Sink 401.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 127.00 x177.80 x 50.80x 1.02 | 304.80x 304.80 x 1.50 100k 50 850F(Code)-ND 9.81 8.83 7:85 7.36 
(mm) * aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel RoHS Compliant 
Maximum Operating 
Voltage 210 320 520 1170 1.0 ~ 25 5 805F(Code)E-ND 362 327 290 272 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 40 ~ 500 5 805F(Code)E-ND 3.97 3.57 3.17 2.98 
Teisetatuins Under 19— 480 ppm/*G 5.0K 5 805F(Code)E-ND 550 496 440 4.13 
Caeificlant 10 ~ 9.990 — +50 ppm/°C 
100 and over — #20 ppm/°C 1.0 ~ 500 10 810F(Code)E-ND 380 342 305 286 
Dielectric with {aDAe J00VAG SEROUAG S0OVAG 5.0K 10 810F(Code)E-ND 380 342 305 286 
Standing Voltage 10.0K 10 810F(Code)E-ND 5.41 4.87 4.33 4.05 
* Power rating is based on chassis mounting area and temperature stability. 10 25 825F (Code)E-ND 5A 4.87 433 4.05 
ee Se RESISTANCE VALUE eon : sacs 1.0~75 25 825F(Code)E-ND 489 440 392 368 
SF Series eries eries 50F Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 100-2 150 2% bead (Beta len) 508 a0 4.03 a8 
1.0 (1RO) 75(75R) | 1.0(1R0) | 250(250) | .10(R10) | 100(100) | .10(R10) | 150 (150) 1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)E-ND 565 5.08 4.52 4.24 
2.0(2R0) | 100(100) } 20(2R0)0 | 500(500) | 1.0(1R0) | 150(150) | 4.0 (1R0) | 250 (250)0 10.0K 25 825F(Code)E-ND 6.21 559 4.97 4.65 
5.0(5RO) | 150 (150) 5.0(5RO) | 750(750)0 | 2.0(2R0) | 250 (250) 2.0(2R0) | 500 (500) 25.0K 25 825F(Code)E-ND 777 699 6.22 5.83 
7.5(7R5) | — 250 (250) 410(10R) | 1.0K (1KO)0| 5.0(5R0) | 500(500) | 5.0(5R0) | 750 (750) 
10 (10R) 500 (500) 15(15R) | 2.5K (2K5)0| 7.5 (7R5) 750 (750) 10(10R) | 1.0K (1KO) 10 50 850F(Code)E-ND 6.88 6.20 5.50 5.16 
15(15R) | 750(750)0 | © 20(20R) | 5.0K (5KO) 40(10R) | 1.0K (1KO) 15(15R) | 2.5K (2K5) 1.0 ~ 750 50 850F(Code)E-ND 565 5.08 452 4.24 
25 (25R) | 1.0K (1KO)0|  50(50R) | 10.0K(10K)|  20(20R) | 2.5K (2K5) 25 (25R) | 5.0K (5KO) 1.0K ~ 5.0K 50 850F(Code)E-ND 639 «575 AYSts««BO 
40(40R) | 2.5K (2K5)0} 75 (75R) | 25.0K (25K)0| 25 (25R) | 5.0K (5K0)0|  40(40R) | 10.0K (10K) 
50(50R) | 5.0K (5K0) | 100 (100) 50(50R) | 10.0K (10K) } 50 (50R) | 25.0K (25K) 10.0K 50 B50F(Code) END) 674 G07 540. .06 
75 (75R) 25.0K (25K) 75 (75R) 100K (100K) 25.0K 50 850F(Code)E-ND 7.59 6.84 6.07 5.69 
100 (100) 100K 50 850F(Code)E-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors - 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power trans- 

mission, and power control applications RESISTANCE VALUE CHART 

Features: Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value (Code) 

* Dielectric Strength: Up to 12KV © Special Design for Low Inductive and Capacitance Values 

* Easy termination to contacts with M5 screws * Calibrated Mounting simplifies assembly 1.0 (1R0) 5.0 (5RO) 50 (50R) 1000 (1K0) 

Electrical Specifications: 2.0 (2R0) 10 (10R) 75(75R) 10000 (10K) 

Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Voltage: SO0OVDC 3.0 (3R0) 22 (22R 100 (100) Z aN 

+ Power Rating: 600W at 70°C heat sink temperature 4.0 (4RO) 30 (30R) 500 (500) 43 

* Temperature Coefficient: +150ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C 

* Electric Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 50HZ, 1 minute @ 500V « Insulation Res- Resistance Digi-Key* Price Each 

istance: 10GO minimum at 500V Range (0) Part No. 1 10 50 
* Air Distance: 14mm minimum « Inductance: < 80nH 1.0 ~ 10000 (See Chart) TAP600K(Code)-ND 103.30 80.39 73.69 63.80 
*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart Ron? Compliant 

for (Code). 1.0 ~ 10000 (See Chart) TAP600K(Code)E-ND 103.30 80.39 73.69 63.80 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors - 1000 Watt 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina RESISTANCE VALUE CHART 

substrate technology. Up to 30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power 

dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for use with liquid Value (Code) 

cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of continuous 2.5 (2R50) 

power when properly mounted (based on 70°C base temperature). 3.0 (3R00) 

Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well 5.0 (5RO0) 

suited for power conditioning, power distribution, power conversion and power control 8.0 (8R00) 

applications. Constructed of durable, lightweight materials, the TAP1000 package is easy 40 (10R0) 

to design and mount. 

Features: * Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature »* High Energy 15 (15R0) 

Rating * Low Inductance Resistor Element Electrically Isolated * High Dielectric Strength 25 (25R0) 

© Small Footprint 30 (30R0) 

Applications: * Power semiconductor balancing * Motor control ¢ Inrush current limiting 50 (50R0) 

Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate 

Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Resistance Digi-Key* Price Each 

Voltage: 2000VDC * Power Rating: 1000W @70°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/*C Range (9) Part No. 1 10 25 50 
© Dielectric Strength: 6KV * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C 2.5 ~ 50 (See Chart) TA1KOPH(Code)K-ND 123.60 105.06 92.70 80.34 
Case Specifications: * Terminal Screws (#10 - 32), Maximum Contacts Torque: 10 in-lb. RoHS Compliant 

* Mounting Screws (#8 - 32), Maximum Mounting Torque: 15 in-Ib. 2.5 ~ 50 (See Chart) TATKOPH(Code)KE-ND 123.60 105.06 92.70 80.34 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TL88 Series - Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The RESISTANCE VALUE CHART 
resistor element is packaged with plastic insulators and quick-connect terminals 


in a symmetrical aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating Value (Code) | Value (Code) 

package design increases voltage withstanding characteristics when compared to 4 (1RO0) 47 (47RO) 

oe celia ares ls inane Ae eae iba Ws ne TL88 Series 3 (3RO00) 50 (50R0) 

easily adaptable to most heat sink systems. Thermal compound is always recom- 

mended when heat sinking. 5 (5R00) 75 (75R0)0 

Features: * Very low inductance « In-Line Mounting Profile * 1/4” Quick connect TOMAORO) BOON COR) 

terminals * Low profile design 15 (15R0) 240 (240R) 

Applications: * Semiconductor Balancing * Frequency Converters * In-Rush Cur- 25 (25R0) 470 (470R) 

rent Limiter * Snubber ¢ Bleeder Resistor * Power Switching * Voltage Dividers 33 (33R0) 

Material Specifications: + Resistive Element: Thick film on alumina »* Housing: 

Aluminum * Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® * Terminals: Resistance Digi-Key* Price Each 

Hie ao ; oe Nee eetiea 2a ae Range (0) Wattage t Part No. 1 10 50 100 
lectrical Specifications: * Tolerance: + 10% Standard * Temperature Coefficient: 

£250PPM + Working Voltage: 1200VAC * Temperature Limits: -40°C ~ 125°C « Air 1 ~ 470 (See Chart) alt Tiss (Code)-ND 52.80 44.00 17.60 13.20 

Distance, Terminal to Ground: 7mm * Maximum Voltage Between Terminal: 2500V RoHS Compliant 

* Inductance: 50-100nH 1 ~ 470 (See Chart) 114 TL88K(Code)E-ND 52.80 44.00 17.60 13.20 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code) + Standard wattage for properly heat sinked resistors 4 Not available in ROHS Compliant 


TA Series Power Chip® Resistors - Thick Film on Alumina Substrate - 5, 10 and 25 Watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, RESISTANCE VALUE CHART 
Ruthenium oxide resistance material and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance TA205 Series TA810 Series TA025 Series 
(50nh measured at 1MHz) and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Features: 1.0 (1R00) 15 (15R0) 200 (200R) 1.0 (1R00) 100 (100R) 2.0 (2R00) 
* Wide resistance range * Low inductance ¢ High power density ¢ Easy to install * PC-mountable 1.2 (1R20)0 18 (18RO0) 240 (240R) 1.5 (1R50) 150 (150R) 3.0 (3R00) 
Material: : 1.5 (1R50) 20 (20R0) 300 (300R) 2.0 (2R00) 200 (200R) 3.9 (3R90)0 
. Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze * Coating: Glass 1.8 (1R80)0 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 300 (300R)0 5.1 (5R10) 
neceieane Tol 5% © P Rating: Based on 25°C f ir with i derating to 0 watts at 350°C 2.0 (2R00) 30 (30R0)0 390 (390R)0 3.9 (3R90) 390 (390R)0 8.2 (8R20) 
* Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: Based on ree air with linear derating to 0 watts ai 
* Maximum Operating Voltage: 350VAC, 500VDC through glass 1000VAC, 1500VDC through substrate Beet) $3 (83R0) BLOKE TOR) es ER) 510(510R) 20'(20R0) 
* Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not exceed the 3.0 (3R00) 39 (39R0) 510 (510R)0 6.8 (6R80)0 680 (680R) 30 (30R0) 
wattage rating * DR: +2%, 2000 hours  Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 3.3 (3R30) 47 (47R0) 560 (560R) 8.2 (8R20) 820 (820R)0 39 (39R0) 
3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R)0 10 (10R0) 1K (1KO0) 51 (51R0) 
TA205 Series TA810 Series and TA025 Series 4.7 (4R70)0 56 (56R0)0 | 820 (820R)0 15(15RO) | 1.5K (1K50)0 82 (82R0) 
5.1 (5R10) 68 (68R0)0 1K (1K00)0 20 (20R0) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
5.6 (5R60)0 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 300 (300R)0 
6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50)0 39 (39R0)0 390 (390R)0 
8.2 (8R20) 120 (120R)0 1.8K (1K80)0 51 (51R0)0 510 (510R) 
10 (10R0) 150 (150R)0 2K (2K00) 68 (68R0)0 820 (820R) 
12 (12R0) 180 (180R)0 2.4K (2K40)0 82 (82R0)0 2.0K (2K00) 
02 X .015 Pins , “4 ca Resistance Digi-Key* Price Each 
(0.51 X 0.38) @.050(1.27) Finished Range (0) Wattage Part No. il 50 100 500 
1.0 ~ 2.4K 5 TA205PA(Code)J-ND 1.50 1.28 1.05 -90 
1.0 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 3.50 2.80 2.00 1.85 
Maximum Dimensions - Inch (mm) 2.0 ~ 2K 25 TA025PW(Code)J-ND 5.85 5.20 4.39 3.22 
Series P L (Length) H (Height) RoHS Compliant 
TA205 .200 (5.08) 50 (12.70) 1.00 (25.40) 1.0 ~ 2K 5 TA205PA(Code)JE-ND 1.50 1.28 1.05 -90 
TAB 800 (20.32) 1.00 (25.40 490 (2540 1.0~ 8.2 10 TA810PW(Code)JE-ND 3.50 2.80 2.00 1.85 
: (20.32) -00 (25.40) -00 (25.40) 10 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)JE-ND 3.38 2.70 1.95 1.80 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) 2.0 ~ 2K 25 TA025PW(Code)JE-ND 5.85 5.20 4.39 3.22 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code) Not available in ROHS Compliant 


Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors Resistance Digi-Key Price Each 
Value (Q) | Tolerance | Wattage Part No. 1 10 50 100 
“Mini-Mox” Precision Thick Axial Film Resistors 45% 50 MOX300J-100M-ND 3.56 2.49 1.80 1.50 
Applications: * Avionics * Medical Electronics » High Gain Feedback Applications * Current Pulse Lim- +1% 75 MOX400F-(Value)-ND 7.09 4.15 3.23 2.67 
iters Vacuum and Space Application 10M 45% 75 MOX400J-(Value)-ND¥ 450 2.91 219 1.72 
Material: * Resistor: Metal Oxide * Coating: Epoxy * Core: Alumina * Terminals: Solder-Coated Axial Lead 100M +1% 1.0 MOX750F-(Value)-NDt 7.80 4.62 3.65 3.08 
Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 220°C » Dielectric Withstanding Voltage: 750 Volts Sat +5% 1.0 MOX750J-(Value)-ND 5.29 354 256 2.01 
41% AS MOX1125F-(Value)-NDt 10.31 5.37 452 3.90 
51 45% 1.5 MOX1125J-(Value)-ND 6.86 3.93 2.93 2.63 
Bi — i by jp, RoHS Compliant 

{ail { t MOX200F-10ME-ND 2.51 2.18 1.74 1.15 
| | A | 41% 25 MOX200F-100ME-ND 4.28 3.71 2.31 1.74 
1.5 (38.1) , MOX200F-1000ME-ND 14.63 11.70 7.60 7.42 
0: (88,0) MOXZ00/S00' Series MOX200J-10ME-ND 203 176 150 .92 
45% 25 MOX200J-100ME-ND 3.04 2.64 1.65 1.15 
- - MOX200J-1000ME-ND 3.68 2.94 2.65 2.07 
eh ins MOX300F-10ME-ND 428. 306 220 1.82 
Voltage r B 10M +1% 50 MOX300F-100ME-ND 5.03 3.77 2.71 1.89 
Sales Rating #015” Maximum 100M MOX300F-1000ME-ND 13.73 7.94 6.05 5.07 
1,000M MOX300J-10ME-ND 3.49 2.49 1.80 1.50 
MOX-200 500V 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) +5% 50 MOX300J-100ME-ND 3.56 2.49 1.80 1.50 
MOX300J-1000ME-ND 6.04 3.54 2.66 2.24 
Moms00 Te00N O89: (109) O:1AS.A2-68) 41% 75 MOX400F-(Value)E-ND 6.75 3.90 3.03 2.51 
MOX-400-23 2500V 0.580 (14.78) 0.165 (4.19) +5% 75 MOX400J-(Value)E-ND+ 4.69 2.91 2:19. 91.72 
MOX-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) 41% 1.0 MOX750F-(Value)E-ND 7.50 4.34 3.43 2.89 
+5% 1.0 MOX750J-(Value)E-ND 5.44 3.32 2.40 1.89 
MOX1125-23 7500V 1.270 (32.26) 0.165 (4.19) 1% 1.5 MOX1125F-(Value)E-NDt 9.68 5.04 4.24 3.66 
Not available in 10M + Not available in 1,000M 25% 1.8 Moxii2si:(Valle)E-ND 6533.69 275 2.47 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1412 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Precision Thick Film Resistors - Maxi-Mox Series 


Resistance Digi-Key Price Each 
Applications: * HV power supplies * Power distribution * Medical instrumentation * Avionics Value (0) Tolerance | Wattage Part No. 1 10 50 100 
Material: * Core: Alumina ¢ Resistor: Thick Film 40M 41% MOK Value ND ue ae as eee 
anaiie: a + BBO. DOKI 45% 3: }-(Value)- 4 37 Hl & 
Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 220°C Pee 1% 5 MOX2F-(Value)-ND 70.05 5.11 460 368 
Maximum Dimensions +5% 5 MOX2J-(Value)-ND 9.08 461 415 3.32 
Inch (mm) RoHS Compliant 
Series A a0 11% 25 MOX¢FE-(Value)-ND 735 373 335 268 
400m +5% 25 MOX1JE-1000M-ND 6.64 3.37 3.02 2.42 
MOX-1-12 | 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) 400M 11% 5 MOX2FE-(Value)-ND 10.05 5.11 4.60 3.68 
MOX-2-12 | 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) 15% 5 MOX2JE-(Value)-ND 9.08 461 4.15 3.32 
Precision Thick Film Planar Resistors - Slim-Mox Series 
Features: RESISTANCE VALUE CHART 7 - 
Di - Inch 
* High dielectric and low outgassing epoxy SM102J and SM204J rn : paeroenn anes fmm) a 
coating * Low resistor noise * Non inductive 
AnnlicatiGng Value Value Value Value Series Maximum Maximum +#.025 +.002 
+ HV power supplies * Medical instrumentation 1K 20K 250K 2.5M SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) 
* Current pulse limiters * lonization chambers 2.5K 25K 500K 5M SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
Material:; es , 5K 50K 750K 10M SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (.813) 
+ Resistor. Thiek film on Alumina 7.5K 75K iM 25M SLIM-MOX204 0.59 (14.99) 7.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
a trNTe Temperature: -55°C ~ 110°C ms 10k 1M aM 
7 7 , 12.5K 125K 1.5M 100M Resistance Toler- | Watt- Digi-Key* Price Each 
15K 150K 1.75M 1000M Range (0) ance | age Part No. 1 10 50-100 
RESISTANCE VALUE CHART UE 200K ai 1K ~ 100M 15% | 1 SM102J-(Value)-ND 416 3.67 3.00 1.89 
SM204F +19 = | 
RESISTANCE VALUE CHART 10M, 100M, 1000M 1% 1 SM102F-(Value)-ND 4.16 3.61 3.02 1.96 
Valiie Value Vale SM102F and SM104F 200K ~ 5000M 1% | 1 SIM102F-(Value)-ND 443 390 319 201 
TOM 700M T000M Value vali Value Value 10M, 100M, 1000M 25% | 1.5 | SM104J-(Value)-ND 3.75 330 2.75 1.64 
10M, 100M, 1000M 21% 1.5 SM104F-(Value)-ND 4.28 3.74 3.11 2.02 
RESISTANCE VALUE CHART sot a es ae 200K ~ 5000M 41% 1.5 SM104F-(Value)-ND 4.54 400 3.27 2.06 
SI104J a Toit BOM SOON 200K ~ 5000M +1% | 25 SM108F-(Value)-ND 559 492 403 254 
ope oe | | | ee i sie [2 [SMa HD 65071382 200 
2M 30M 400M 5000M - elk bas Walle) B ne ; 
3M 40M 500M RoHS Compliant 
100M 5% 1.5 SM102JE-100M-ND 3.90 3.44 2.82 1.78 
RESISTANCE VALUE CHART 10M, 100M, 1000M 45% 1.5 SM104JE-(Value)-ND 3.75 3.30 2.75 1.64 
SM108F 10M, 100M, 1000M 41% | 15 SM104FE-(Value)-ND 428 374 341 202 
Value Value Value Value 200K ~ 5M, 20M ~ 50M, 200M ~ 500M 1% 15 SM104FE-(Value)-ND 454 400 327 2.06 
200K 4M 200M 4000M 2000M ~ 5000M 
300K 5M 300M 5000M 200K ~ 5000M 41% 2.5 SM108FE-(Value)-ND 5.59 4.92 4.03 2.54 
400k 20M 400M 10K, 20K, 50K, 150K ~ 200K 
ae hae 5% 2 SM204JE-(Value)-ND 5.70 5.32 4.56 3.77 
500K 30M 500M 500K ~ 1M, 1.5M, 2M, 5M, 25M ~ 100M : aus) 
2M 40M 2000M 10M, 100M, 1000M “1% | 2 SM204FE-(Value)-ND 649 606 519 442 
3M 50M 3000M - : = 
* For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart . 
Precision Current Sense Resistors - Cs3 Series 
The resistor family line CS3 utilizes state-of-the-art technol- Specifications: Material: * Terminal Material: Kelvin Termin- RESISTANCE VALUE CHART 
ogy to provide a highly reliable resistor with a non inductive als; silver plated and tinned * Encapsulation: Polyester over 
design. This makes the CS3 resistor ideal for many current resistance element Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
monitoring and controls applications. Electrical: * Resistance Tolerances: 1% »* Temperature .001 (R001) .010 (RO10) .030 (R030) 
Features: * Values beginning at 1mQ * Non Inductive Coefficient: TC referenced to 25°C, AR taken at 15°C and .002 (R002) .015 (RO15)0 .036 (RO36)0 
Design ¢ Four terminal Kelvin connection * 100% QC 105°C, 60ppm/°C_ * Power Rating: 3W at 70°C maximum .003 (R003) .020 (R020) .050 (R050) 
measurement 40Amp permanent .005 (R005) .025 (R025) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
LK 0.80 Range (0) Wattage Part No. 1 10 50 
Eres Lt .001 ~ .050 3 CS3F(Code)-ND 10.13 9.00 7.88 
: : RoHS Compliant 
-001 ~ .050 3 CS3F(Code)E-ND 10.13 9.00 7.88 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant. 
WL Series - Miniature Wirewound Current Sense Resistors 
Features: ¢ Ultra-low ohmic value series for current sensing applications * Very low inductive 7 7, _ 
value (<1nH at 1MHz test) to meet the most stringent electronic industry requirements « Mini- Dimensions = Inch (mm) juuee4 (25.0) | L 3/0) q 
aturized dimensions, better power to dimension ratios * Use of the highest quality standard Type L D d r= + 
(96% alumina) ceramic core * Encapsulated by epoxy molding compound 
Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End Caps: bade -200 (5.08) -10 (2.54) 024 (.60) 
Stainless steel, precision formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated « CN49W WLB .276 (7.00) 12 (3.00) .024 (.60) RESISTANCE VALUE CHART 
alloy resistance wire TC +20ppm/°C_ » Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding WLA WLB WLC 
compound for IC encapsulation Electrical: Tolerance: +1.0% WLC 480 (11.4) 27 (6.86) 031 (.80) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 005 (R005) -005 (ROO5) -010 (RO10) 
Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(0) (Watt) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 -010 (R010) .010 (R010) .015 (R015) 
-005 ~ .100 0.5 WLA(Code)FCT-ND 85 res 68 WLA(Code)FTR-ND 480.00 .015 (RO15) -015 (RO15) -020 (R020) 
.005 ~ .100 1.0 WLB(Code)FCT-ND 85 77 68 WLB(Code)FTR-ND 480.00 020 (R020) 020 (R020) 025 (R025) 
-010 ~ .100 2.0 WLC(Code)FCT-ND 85 77 68 WLC(Code)FTR-ND 480.00 
.025 (R025) -025 (R025) -030 (R030) 
RoHS Compliant 
.030 (R030) .030 (R030) .050 (R050) 
-005 ~ .100 0.5 WLA(Code)FECT-ND 85 77 68 WLA(Code)FETR-ND 480.00 
.005 ~ 100 1.0 WLB(Code)FECT-ND 85 77 68 WLB(Code)FETR-ND 480.00 -050 (R050) -050 (R050) -100 (R100) 
-010 ~ .100 2.0 WLC(Code)FECT-ND 85 wt 68 WLC(Code)FETR-ND 480.00 -100 (R100) -100 (R100) 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OHIMIFE. 10 Series - Molded Silicone Axial Lead Wire Element Resistors 


Ideal for Current Sensing Resistance Digi-Key* Price Each 
Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) * Power Rating: Bangen2) wistioge, BatENS! i wy og aay 
Based on 25°C free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds * Dielectric With- .010 ~ .020 2 12F(Code)-ND 1.56 1.40 1.25 1.17 
standing Voltage: 2 Watt: 500 VRMS, 3 and 5 Watt: 1000 VRMS * Insulation Resistance: 
Not less than 1000MQ * Temperature Range: -55°C ~ 275°C 025,040 2 125 (Code)-Nby 184 1.39 1.23 1.16 
-050 2 12F(Code)-ND 1.45 1.31 1.16 1.09 
M .070 2 12F(Code)-ND 1.56 1.40 1.25 AA 
|-— L—+| -005 3 13F(Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
.010 ~ .015 3 13F(Code)-ND 1.46 1.31 1.17 1.10 
[1+1.562 (39.67) 020 ~ .030 3 13F(Code)-ND 1.40 1.26 1.42 1.05 
040 ~ .050 3 13F(Code)-ND 1.38 1.24 1.10 1.04 
= S a .070 ~ .200 3 13F(Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
Maximum Dimensions — mm 
Watts D L d M 010 ~ .030 5 15F(Code)-ND 1.79 1.61 1.43 1.34 
2 2.64 10.57 86 29.36 .040 ~ .050 5 15F(Code)-ND 1.75 1.58 1.40 1.31 
3 5.46 14.48 86 33.27 
5 8.64 23.50 1.07 42.55 RoHS Compliant 
RESISTANCE VALUE CHART .005 ~ .020 2 12F(Code)E-ND 1.56 1.40 1.25 TA7 
12F Series 13F Series 15F Series .025 ~ .040 2 12F(Code)E-ND 1.54 1.39 1.23 1.16 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) .050 2 12F(Code)E-ND 1.45 1.31 1.16 1.09 
-005 (R005) -005 (R005) -005 (R005) .070 2 12F(Code)E-ND 1.56 1.40 1.25 1.17 
.010 (R010) .010 (RO10) .010 (R010) 
015 (RO15) .015 (R015) .015 (R015) -005 3 13F(Code)E-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
.020 (R020) .020 (R020) .020 (R020) 010 ~ .015 3 13F(Code)E-ND 1.46 1.31 1.17 1.10 
025 (R025) .025 (R025) .025 (R025) .020 ~ .030 3 13F(Code)E-ND 1.40 1.26 1.12 1.05 
-030 (R030) -030 (R030) -030 (R030) .040 ~ .050 3 13F(Code)E-ND 1.38 1.24 1.10 1.04 
040 (R040) 040 (R040) 040 (R040) .070 ~ .200 3 13F(Code)E-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
.050 (R050) .050 (R050) .050 (R050) 
.070 (R070) .070 (R070) .070 (R070) 005 5 15F(Code)E-ND 1.85 1.67 1.48 1.39 
-100 (R100) -100 (R100) 010 ~ .030 5 15F(Code)E-ND 1.79 1.61 1.43 1.34 
-150 (R150) -150 (R150) .040 ~ .050 5 15F(Code)E-ND 1.75 1.58 1.40 1.31 
-200 (R200) ee ee 070 ~ .250 5 15F(Code)E-ND 4.72 1.55 1.38 1.29 
: *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). © Not available in ROHS Compliant 


60S Series - Surface Mount Metal Plate Current Sense Resistors 


602SJ and 605SJ Specifications: RESISTANCE VALUE CHART 
an kW ° Tolerance: +5% Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
* TCR (ppm/C?): .25 Watt .5 Watt 1 Watt 
602SJ 605SJ 610SJ 
BO2SY ard COS 100: 6 105d) =320 “003 (RO0300) “002 (R00200) “002 (R00200) 
* Rated Ambient Temperature: .005 (ROO500) .00375 (RO0375) .003 (RO0300) 
602SJ and 605SJ: 70°C; 610Su: 85°C -005 (RO0500) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 155°C ies (ROTO) 
Resistance Power Bulk 
Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Tape and Reel 
Maximum Dimensions (Q) (Waitt) Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
mm .003 ~ .005 | 0.25@25°C | 602SJ(Code)BK-ND 1.00 88 -75 | 602SJ(Code)TR-ND 2,000 600.00/M 
Type L L2 H w D A .002 ~ .008 | 0.5@25°C | 605SJ(Code)BK-ND 1.00 88 .75 | 605SJ(Code)TR-ND | 2,000 | 600.00/M 
602SJ 10.0 2.0 0.6 3.0 _ _ RoHS Compliant 
605SJ 10.0 2.0 20 52 _ = .003 ~ .005 | 0.25@25°C | 602SJ(Code)E-ND 1.00 88  .75 | 602SJ(Code)ETR-ND| 2,000 | 600.00/M 
610SJ = = 35 32 2.35 48 .002 ~ .008 | 0.5@25°C | 605SU(Code)E-ND 1.00 .88_~—-.75_ | 605SJ(Code)ETR-ND] 2,000 | 600.00/M 
= = 7 .002 ~ .003 | 1@70°C 610SJ(Code)E-ND 1.00 88 -75 | 610SJ(Code)ETR-ND]| 1,500 600.00/M 
“For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


60 Series - Metal Element Current Sensing Resistors 


These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a RESISTANCE VALUE CHART 
reliable low-cost alternative to conventional resistors. 604HR 605HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR 
ect ee Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Material: * Resistor: Nichrome resistive element ¢ Terminals: .010 (010) -010 (010) -005 (005) .005 (005) -010 (010) -005 (005) .010 (010) 
Copper clad steel or copper depending on style .020 (020) .020 (020) .050 (050) .010 (010) .020 (020) .025 (025) 
Derating: ¢ Linearly from 100% @ 25°C to 0% @ 275°C .025 (025) .030 (030) .020 (020) .030 (030) .050 (050) 
Electrical: * Power rating: Based on 25°C ambient * Over- 
load: 5x rated power for 5 seconds * Inductance: <10nh uate) see) 
¢ To calculate maximum amps use the formula //P/R -050 (050) 
Part Dimensions - Inches Resistance Digi-Key* Price Each 
Number L B max. c Lead Ga. Range (0) Tolerance Wattage Part No. i) 100 1,000 
604HR010 3.530 250 559 22 .010 ~ .025 43% 375 604HR(Code)-ND 42 36 29 
604HRO020 3.530 -250 559 22 7 
604HRO25 3.530 350 ‘559 22 .010 ~ .020 £3% 50 605HR(Code)-ND A2 36 29 
605HRO10 3.685 -330 1.310 20 .005 ~ .050 +3% 15 607HR(Code)-ND 42 -36 29 
605HRO20 3.685 330 1.310 20 .005 ~ .050 43% 1 610HR(Code)-ND 42 .36 29 
605HRO30 3.685 -330 1.310 20 7m 
605HR100 3.981 700 1675 18 .020 ~ .030 £3% 1.5 615HR(Code)-ND 42 36 29 
607HRO50 3.587 -650 1.106 20 005 +3% 2 620HR(Code)-ND 42 .36 29 
607HRO0S 3.674 320 1.310 20 .010 43% 3 630HR(Code)-ND 42 36 29 
610HROOS 3.587 -650 1.106 20 RoHS li 
610HRO10 3.587 .650 1.106 20 ons Compliant 
610HRO20 3.587 -650 1.106 20 .010 ~ .025 +3% 375 604HR(Code)E-ND 42 36 29 
610HRO30 3.587 -650 1.106 20 = 3) 7 
610HROSO 3.981 "750 1675 18 .010 ~ .100 43% 50 605HR(Code)E-ND 42 -36 29 
615HR010 3.981 750 1.675 18 .005 ~ .050 £3% 75 607HR(Code)E-ND 42 36 29 
615HRO20 3.981 -750 1.675 18 .005 ~ .050 +3% 1 610HR(Code)E-ND 42 36 29 
615HRO30 3.981 -750 1.675 18 .010 ~ .030 £3% 15 615HR(Code)E-ND A2 36 29 
620HRO05 3.981 -650 1.675 18 005 3% 2 620HR(Code)E-ND 2 36 29 
630HRO10 3.000 1.273 1.310 18 : =e Kode) Es : : 2 
630HRO25 3.384 1.264 1.694 18 .010 ~ .050 +3% 3 630HR(Code)E-ND 42 -36 29 
630HROSO 3.900 1.780 2.210 18 *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1414 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


OHMIFE-: RW Series - Four-terminal Current Sense Resistors - 1 Watt 


RESISTANCE Features: * Extremely low resistance and high precision tolerance * Low Specifications: * Dielectric Witholding Voltage: 500V * TCR (maxi- 
VALUE CHART TCR achieved (+50ppm/°C) »* Flameproof UL94-V-0 * Marking: Black mum): +50ppm/°C »* Rated Ambient Temperature: 70°C ¢ Operating 
body color with white marking Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Value (Code) 
Resistance Bulk T&R 
-005 (R005) Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
.010 (R010) (Q) Tolerance | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
025 (R025) .005 ~ .050 +0.5% RW1S0CK(Code)DBK-ND 5.74 3.83 3.50 RW1S0CK(Code)DTR-ND 2950.00 
i .005 ~ .050 +1% RW1S0CK(Code)FBK-ND 5.40 3.60 3.25 RW1S0CK(Code)FTR-ND 2799.99 
-050 (R050) RoHS Compliant 
z : , .005 ~ .050 +0.5% RW1S0CK(Code)DE-ND 5.74 3.83 3.50 RW1S0CK(Code)DETR-ND 2950.00 
For.complete Partnumber, substitute the,cotresponding code ram 005 ~ .050 #1% RW1S0CK(Code)FE-ND 5.40 360 3.25 | RW1S0CK(Code)FETR-ND 2800.00 
Resistance Value Chart for (Code). 
i i - Resistance Digi-Key* Price Each 
Vitreous Enamel Power Resistors - 8 and 12 Watt | "esistnee | | Disikey a ee 
Bal Bias 5.0~7.5 8 B8J(Code)-ND 288 259 230 2.02 
10 ~ 500 8 B8J(Code)-ND 278 250 2.22 1.95 
= 71.50(38.10)-- Max. Voltage cate 625 600 ~ 1.5K 8 B8J(Code)-ND 258 232 2.06 1.81 
313(7.95) aba (4.78) Overload 10 be rated ee 2.0K ~ 9.0K 8 B8J(Code)-ND 263 237 210 1.84 
Tenge al for 5 seconds 2.0~7.5 12 B12J(Code)-ND 2.78 250 2.22 1.95 
Length 1.000” 1.750" 10 ~ 900 12 B12J(Code)-ND 246 221 1.97 1.72 
(25.40mm) (44.45mm) 1.0K ~ 1.5K 12 B12J(Code)-ND 2.67 2.40 214 1.87 
2.0K ~ 4.0K 12 B12J(Code)-ND 274 247 2419 1.92 
RESISTANCE VALUE CHART 4.5K ~ 9.0K 12 B12J(Code)-ND 288 259 230 2.02 
10.0K ~ 15.0K 12 B12J(Code)-ND 2.95 266 236 2.07 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 20.0K ~ 40.0K 12 B12J(Code)-ND 3.06 275 245 214 
2.0 (2RO) 75 (75R) 600 (600) 3.5K (3K5) 12.0K (12K)0 50.0K 12 B12J(Code)-ND 3.85 3.47 3.08 2.70 
3.0 (RO) 100 (100) 750 (750) 4.0K (4KO)¢ 15.0K (15K) RoHS Compliant 
5.0, 7.5 8 B8J(Code)E-ND 288 259 230 2.02 
SER) SS) 290 (E08) SHS ELSES 2vUS Gas) 10, 20, 35 ~ 75 8 B8J(Code)E-ND 278 250 222 1.95 
7.5 (7R5) 150 (150) 1.0K (1KO) 5.0K (5KO) 25.0K (25K) 300 8 B8J(Code)E-ND 278 250 2.22 1.95 
10 (10R) 200 (200) 1.2K (1K2) 6.0K (6K0)® 40.0K (40K) 20K = 6.0K e Beco eie) eee: eer Jet Le 
10.0K 8 B8J(Code)E-ND 285 257 2.28 2.00 
15 (15R)¢ 250 (250) 1.25K (1K25) 7.0K (7K0) 50.0K (50K) 20-75 12 B12J(Code)E-ND 278. 250 222 1.95 
20 (20R) 300 (300) 1.5K (1K5) 7.5K (7K5) 10 ~ 100, 150 ~ 250 12 B12J(Code)E-ND 246 2.21 1.97 1.72 
500 12 B12J(Code)E-ND 246 2.21 1.97 1.72 
HC): eto) By) BOSE) 1.0K, 1.25K, 1.5K 12 B12J(Code)E-ND 267 240 214 1.87 
35 (35R) 450 (450) 2.5K (2K5) 9.0K (9KO) 2.0K ~ 3.5K 12 B12J(Code)E-ND 274 247 2419 1.92 
50 (50R) 500 (500) 3.0K (3K0)0 10.0K (10K) 4.5K, 5.0K, 7.5K 12 B12J(Code)E-ND 288 259 230 2.02 
10.0K, 15.0K 12 B12J(Code)E-ND 2.95 266 236 2.07 
*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ae a Sea menaeite ae ae is ae 
4 Not available in ROHS Compliant Not available in 12 Watt + Not available in 8 Watt ROHS Compliant 7 (Code) 2 : iz Z 
Vitreous Enamel Power Resistors 25, 50, 100, and 225 Watt 
r : Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each 
Adjustable with Tabs 
? Type 210 Range (0) age | Part No. 1 25 50 100 Range (0) age | Part No. 1 25 50 100 
D25K, D50K, D100K, D225K RoHS Compliant 
3.0 25 | L25J(Code)-ND 480 408 — 3.36 2.0, 3.0 25 | L25J(Code)E-ND 480 4.08 — 3.36 
yh 25 | L25J(Code)E-ND 4.57 3.88 — 3.20 
fa 1.0K, 2.5K 25 | L25J(Code)-ND 479 407 — 3.35 : 
ners 1.0K, 2.5K 25 | L25u(Code)E-ND 4.79 4.07 — 3.35 
| 4.0K, 5.0K 25 | L25J(Code)-ND 484 411 — 3.39 4.0K, 5.0K 25 | L25J(Code)E-ND 484 4.11 — 3.39 
i _ 10.0K, 12.0K 25 | L25J(Code)E-ND 580 4.93 — 4.06 
10.0K, 12.0K 25 | L25J(Code)-ND 5.80 4.93 4.06 OF OK 25 | L25u(Gode)JE-ND 580 493 — 408 
: ; 25.0K 25 | L25J(Code)-ND 5.80 4.93 — 4.06 50.0K 25 | L25J(Code)E-ND 623 5.30 — 4.36 
Fixed with Tabs 
Type 270 50.0K 25 | L25J(Code)-ND 623 530 — 4.36 1.0 25 | D25K(Code)E-ND 1059 9.00 — 7.42 
Eapy, ES OU E100; Leese 10 25 | D25K(Code)-ND 8.94 760 — 6.26 80,50, 10.25, | 25 | D25K(Gode)E-ND 9.00 7.66 — 6.31 
50, 100, 250, 500 
5.0, a = 
25 | D25K(Code)-ND 70. ‘B46 a 1.0 50 | L50J(Code)E-ND 7.18 6.10 5.03 
250, 500 2.0 ~5.0 50 | L50u(Code)E-ND 673 5.72 — 471 
10 ~ 100, 500 50 | L50u(Code)E-ND 660 5.61 — 4.62 
1.0 50 | L50J(Code)-ND 718 610 — 5.03 1.0K, 5.0K 50 | L50J(Code)E-ND 654 556 — 4.58 
2.0 ~5.0 50 | L50J(Code)-ND 673 572 — 471 1.0~3.0 50 | DS50K(Code)E-ND 15.02 12.77 — 10.52 
el = 5.0 50 | DS50K(Code)E-ND 14.79 12.58 — 10.36 
pane aS M UE CUAnE 25, 50,100,500 | 50 | L50J(Code)-ND 6.60 5.61 4.62 10,25, 50 50 | DS0K(Code\END 1287 1094 — 901 
1.0K, 5.0K 50 | L50J(Code)-ND 654 5.56 — 4.58 100, 500 50 | DS50K(Code)E-ND 12.87 10.94 — 9.01 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 1.0K 50 | D50K(Code)E-ND 13.47 11.45 — 9.43 
1.0~3.0 50 | D50K(Code)-ND 12.70 10.80 8.89 Mounting Bracket 
1.0 (1R0) 100 (100) 2.5K (2K5) 9 — | 9+100E-ND 1.34/2 4.48/10 
5.0 50 | DS50K(Code)-ND 12.47 10.60 — 8.73 25/50W+ 
2.0 (2R0) 150 (150) 4.0K (4K0) 
50 50 | D50K(Code)-ND 10.87 9.24 — 7.61 1.0, 2.0 100 | L100J(Code)E-N! 9.88 8.40 — 741 
3.0 (3R0) 200 (200) 5.0K (5K0) 5.0 100 | L100J(Code)E- ND 950 808 — 7.13 
5.0 (SRO) 250 (250) 10.0K (10K) 1.0K 50 | D50K(Code)-ND 11.37 9.66 — 7.96 ie a Me) Poel ee a on ae =. ae 
ae 500 (500) 12.0K (12K) Mounting Bracket 1.0K 100 i100 Gods ND 846 719 — 635 
— | 9-100-ND 1.34/2 4.48/10 : : : : 
Ben 750 (750) 25.0K (25K) 25/50W+ 1.0 100 | D100K(Code)E-ND 16.72 15.05  — 13.38 
(50R) 1.0K (1K0) 50.0K (50K) 2.0,10 100 | D100K(Code)E-ND 16.28 1465 — 13.02 
50 100 | L100J(Code)-ND = 9.00 7.65 = — 6.75 50, 100, 250 100 | D100K(Code)E-ND 14.63 13.17 — 11.70 
250 100 | L100J(Code)-ND 8.80 7.48 — 6.60 1.0K 100 | D100K(Code)E-ND 14.63 13.17 — 11.70 
L25J/ L50J/ 1100J/ L225J/ Mounting Bracket 
= = — | 12-100E-ND 2.91/2 9.71/10 
D25K D50K D100K D225K 1.0 100 | D100K(Code)-ND 15.70 14.13 12.56 100Wt 
2.0,10 100 | D100K(Code)-ND 15.29 13.76 — 12.23 1.0 225 | L225J(Code)E-ND 28.05 25.25 — 22.44 
Max. Voltage | 625 1625 2845 4595 3.0, 5.0 225 | L225J(Code)E-ND 16.25 14.63 — 13.00 
1.0 225 | L225J(Code)-ND = 28.05 25.25 = — 22.44 10, 50, 100 225 | L225J(Code)E-ND 14.10 1269 — 11.28 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 3.0, 5.0 295 | L225U(Code)-ND 16.25 14.63 — 13.00 250, 500 225 | L225J(Code)E-ND 13.45 12.11 — 10.76 
MeO} 1.0K 225 | L225J(Code)E-ND 13.00 11.70 — 10.40 
pwv 4000VAC 4000VAC 4000VAC 3000VAC 10, 50, 100 225 | L225J(Code)-ND 14.10 12.69 11.28 To 225 | D225K(Code)E-ND 3465 9110 2764. — 
> ri ae ios" 250, 500 225 | L225u(Code)-ND 13.45 12.11 — 10.76 2.0, 3.0 225 | D225K(Code)E-ND 29.31 26.38 2345 — 
Length A 5) 5 ae 5.0 225 | D225K(Code)E-ND 26.44 2380 2115 — 
, 150, 200, 10, 25, 50 225 | D225K(Code)E-ND 23.55 21.19 1884 — 
(0.80mm) | (101.60mm) | (165.10mm) | (266.70mm) 225 | D225K(Code)-ND 18.67 16.80 14.94 (Code) 
- : . : 250, 500, 1.0K 100, 150, 200, | 995 | p225K(Code)E-ND 19.88 17.89 1591 — 
F i 5625 5625 750 1.125 250, 500, 1.0K 
jiameter Mounting Bracket 5 
(14.29mm) | (14.29mm) | (19.05mm) | (28.58mm) oan — | 18-100-ND 3.06/2 10.20/10 ae a — | 18-100E-ND 3.06/2 10.20/10 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). + Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1415 


OHMITE. 


Miniature Molded Wirewound Resistors 
WH Series and Non-Inductive WN Series 


Specifications: 

Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina » End Caps: Stainless steel, precision formed ¢ Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * ISAOHM alloy resistance wire TC +20ppm/°C 
¢ Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulatio 

Electrical: * Tolerance: +1.0% 

Features: * WN Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance <nH at 1MHz test 


Dimensions 
Inch (mm) 
Type L D d 
0.984 (25.0) WHA 200 (5.08) 10 (2.54) 024 (.60) 
= = WNA 
WHB .276 (7.00) .12 (3.00) .024 (.60) 
WNB 
WHC 450 (11.4) 27 (6.86) 031 (.80) 
WNC 
RESISTANCE VALUE CHARTS 
WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
-10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 100 (100) -10 (R10) 75 (75R) .50 (R50) 51 (51R) -10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 51 (51R) 
-25 (R25) 100 (100) .25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 1400 (100) 75 (R75) 75 (75R) .25 (R25) 100 (100) .50 (R50) 75 (75R) 
as eg Bee oa 50 feo) ao tee) .50 (R50) 150 (150) : .50 (R50) 150 (150) 75 (R75) 100 (100) 
10 (10) 250 (250) ae f ine an eA .75 (R75) 200 (200) 1.0 (1R0) 100 (100) 75 (R75) 200 (200) 1.0 (1R0) 150 (150) 
5.0 (BRO) 330 (330) 5.0 (SRO) 470 (470) 1.0 (1R0) 330 (330) 5.0 (5RO) 150 (150) 1.0 (1RO) 330 (330) 2.0 (2R0) 200 (200) 
10 (10R) 470 (470) 10 (10R) 560 (560) 5.0 (5RO) 560 (560) 10 (10R) 200 (200) 5.0 (5RO) 560 (560) 5.0 (5RO) 330 (330) 
15 (15R) 560 (560) 25 (25R) 750 (750) 10 (10R) 750 (750) 45 (15R) 250 (250) 10 (10R) 750 (750) 10 (10R) 470 (470) 
25 (25R) 750 (750) 51 (51R) 1.0K (1K) 15 (15R) 1.0K (1KO0) 15 (15R) 1.0K (1KO) 15 (15R) 750 (750) 
51 (51R) 1.0K (1K0) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (51R) 25 (25R) 51 (51R) 25 (25R) 1.0K (1K0) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key” Price Each i Pricing 
(Q) (Watt) Part No. 1 25 100 1,000 
-10 ~ 1.0K 0.5 WHA(Code)FCT-ND 80 72 64 WHA(Code)FTR-ND 450.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FCT-ND 80 72 64 WHB(Code)FTR-ND 450.00 
-10 ~ 1.0K 2.0 WHC(Code)FCT-ND 80 72 64 WHC(Code)FTR-ND. 450.00 
50 ~ 250 0.5 WNA(Code)FCT-ND 88 79 .70 WNA(Code)FTR-ND 490.00 
-10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FCT-ND .88 79 .70 WNB(Code)FTR-ND 490.00 
-10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FCT-ND 88 79 -70 WNC(Code)FTR-ND. 490.00 
RoHS Compliant 
-10 ~ 1.0K 0.5 WHA(Code)FECT-ND 80 72 64 WHA(Code)FETR-ND 450.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FECT-ND 80 72 64 WHB(Code)FETR-ND 450.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WHC(Code)FECT-ND 80 72 64 WHC(Code)FETR-ND 450.00 
50 ~ 250 0.5 WNA(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNA(Code)FETR-ND 490.00 
-10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNB(Code)FETR-ND 490.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FECT-ND .88 79 .70 WNC(Code)FETR-ND 490.00 
*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
3.5 on3W . \_<125 The TWW/TWM Series radial lead power RESISTANCE VALUE CHART 
resistors offer significant board space savings 
9 on 5W i ee over axial leaded products. Generated heat is Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
25.0 also kept away from the circuit board. They .10 (R10) 1.5 (1R5) 20 (20R) 270 (270) 3.0K (3KO) 
{ are recommended for commercial applications 15 (R15) 2.0 (2RO) 27 (27R) 300 (300) 3.3K (3K3) 
iring | t. 
FeSO eee 20 (R20) 2.7 (2R7) 30 (30R) 330 (330) 3.9K (3K9) 
.27 (R27) 3.0 (3R0) 33 (33R) 390 (390) 4.3K (4K3) 
+ 20 gauge 
5.0. Dim. in mm -30 (R30) 3.3 (3R3) 39 (39R) 430 (430) 4.7K (4K7) 
.33 (R33) 3.9 (3R9) 43 (43R) 470 (470) 5.6K (5K6) 
Electrical Specifications: -39 (R39) 4.3 (4R3) 47 (47R) 560 (560) 6.8K (6K8) 
.43 (R43) 4.7 (4R7) 56 (56R) 680 (680) 7.5K (7K5) 
TWW Series TWM Series .47 (R47) 5.6 (5R6) 68 (68R) 750 (750) 8.2K (8K2) 
peeiaiad +5% standard +5% standard -56 (R56) 6.8 (6R8) 75 (75R) 820 (820) 10K (10K) 
= ; 30200 doo 70 Ti0KA .68 (R68) 7.5 (7R5) 82 (82R) 1.0K (1KO) 
‘emperature AQ ~ — +400ppm/* ~ _ 
Coefficient 200 ~ 470 — +350ppm/°C 350ppm/°C ‘75 (R75) 8.2 (8R2) 100 (100) 1.5K (1K5) 
Dielectric 82 (R82) 10 (10R) 150 (150) 2.0K (2K0) 
Withstanding 1000VAC 1000VAC 1.0 (1R0) 15 (15R) 200 (200) 2.7K (2K7) 
Voltage 
Short Time Pye bles ; pee Resistance Digi-Key* Price Each 
Overload talee NaNaee inestdanaaccnd Range (0) Part No. 1 100 300 
for 5 seconds for 5 seconds 
10 ~ 39 TWW3J(Code)-ND 42 38 32 
Resistor Power 15 ~ 47 TWW5J(Code)-ND 45 41 34 
Series Rating Voltage Element 43 ~ 10K TWM3J(Code)-ND 42 38 32 
TWW3 3W 250 Wire 56 ~ 10K TWM5J(Code)-ND A5 At 34 
Twws 5wW 350 Wire RoHS Compliant 
TWM3 3w 250 Metal Oxide 10 ~ 39 TWW3J(Code)E-ND 42 38 32 
10 ~ 47 TWW5J(Code)E-ND 45 At 34 
TWM5 5W 350 Metal Oxide 
43 ~ 10K TWM3J(Code)E-ND 42 .38 32 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value 56 ~ 10K TWMS5J(Code)E-ND 45 a 34 
Chart for (Code). : a : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1416 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


OHMITE! Vitreous Enamel Conformal Wirewound Rheostats 


Wirewound Resistors 12.5, 25 and 50 Watt 
Silicone - Ceramic Conformal oe eer cere 
A A i : 
Wirewound Resistors 
Bo Ap — 38.10 —4 Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter 
1 Series A(mm) B (mm) (mm) + 12.5 watt uses knob 5151-ND 
F 23) 12.70 5.59 81 tt 25 and 50 watt uses knob 5150-ND 

Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter a ae iu a 

Series A (mm) B (mm) (mm) - - - 
41F 11.10 3.18 51 
43F 15.06 5.54 81 Electrical Specifications: 23J Series | 25J Series | 20J Series RES RHS RUS 
45F 23.80 8.71 1.02 Resistance Tolerance 45% 45% 45% Wattage 12.5 Wt 25Wtt 50Wtt 

Power Rating 3w 5W ow Res. Tolerance +10% +10% +10% 
Electrical Specifications:| 41F Series 43F Series ASF Series Dielectric - 
Resistance Toleracre “ee ut aie Withstanding Voltage 1000V 1000V 1000V Core Diameter (mm) 22.23 39.69 58.74 
Power Rating iwe@25c | sweet | SW@25C Short Time Overload Stimes | 1Otimes | 10 times Shaft Diameter (mm) 3.18 6.35 6.35 
Ambient Temperature Rated wattage for 5 seconds Running Torque 1~6in.oz. | .25~.5in.tb. | .25~2in. Ib. 
Temperature Under 19 — +90ppm/°C Weight 602. 19 Ibs. 32 Ibs. 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C Resistance Digi-Key* Price Each a ae 9 5 = a ~ 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C Range (0) Part No. 1 50 100 250 Rotation 300° +5% 300° +5% 300° +5% 
ani Dialect 500VAC 1000VAC 1000VAC 15 ~ 33 23U(Code)-ND 1.86 1.58 1.39 1.21 Memcor-Truohm RH12 RH25 RHS50 
ithstanding Voltage = = = 50 ~7.5 23u(Code)-ND 1.22 1.04 92 80 Equivalent 
Short'Time rated wattagd rated vattage rated wattage an . Yo eto i ae s a a 
Overload ~ ode’ : : : d RESISTANCE VALUE CHARTS 
for5 seconds | for S seconds | for 5 seconds 470 ~ 900 23u(Code)-ND 1.08 92 81 70 . : 
San — wes Eak 10k ~ 47 ayes ND a7 i 25 1 10 95 RES Series - 12.5 / RHS Series - 25 Watt 
i OK ~ 7, ode, 5 : - Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Range (2) Part No. 1 25 100 250 7.5K ~ 10.0K 23J(Code)-ND 2.19 1.86 1.64 1.43 | | | 
13 ~ 75 41F(Code)-ND 2.30 1.96 1.73 1.50 20 ~.75 25u(Code)-ND 1.53. 1.30. 1.15.99 1.0 (1R0) 15 (15R) 175 (175) 1.5K (1K5) 
1 Gs Hl Fe a io : 3 vn 134 10 ~ 82 25J(Code)-ND 140 119 1.05 91 2.0 (2R0) 25 (25R) 250 (250) 2.5K (2K5) 
< ode : : : : 125 ~ 470 25)(Code)-ND 115 98 86 75 
00-900 ——|atF(Gode)ND 238 202 179 135 orn ee coe || pean | sem || eacecy 
2 . , . : 1.0K ~ 4.7K 25J(Code)-ND 1.61 1.37 1.21 1.05 5 5 
1.0K ~ 1.8K 41F(Code)-ND 2.71 2.30 2.03 1.76 5.6K ~ 9.0K 25J(Code)-ND 2.03 1.73 1.52 1.32 8.0 (BRO) 100 (100) 750 (750) 10.0K (10K) 
2.0K ~ 3.0K 41F(Code)-ND 3.26 2.77 245 2.12 . 
10.0K ~ 15.0K 25J(Code)-ND 2.24 1.91 1.68 1.46 10 (10R) 4125 (128) 4.0K (1K) 
a ~ 3 aa i ip ie hee i 16.0K ~ 25.0K 25J(Code)-ND 2.65 2.25 1.99 1.72 z 
Q~ 7. Ode, re e al u 
10 ~.75 20J(Code)-ND 2.00 1.70 1.50 1.30 
a 2 A pea ie i i. ne oe a 10 ~ 82 20N(Code)-ND 1.82 154 136 1.18 RUS Series - 50 Watt 
ee Toe nee at a ee 100 ~ 900 20J(Code)-ND 1.65 140 1.24 1.07 Value (Code) | __ Value (Code) | __Value (Code) 
90K 2.7K GRD 158 134 419 103 1.0K ~ 2.7K 20J(Code)-ND 198 168 1.48 1.29 
OK x27 (Code): 5B 134 119 3.0K ~ 4.7K 2ou(CodeyND 225 192 169 147 50 (R50) 125 (125) 2.5K (2K5) 
3.0K ~ 4.7K 43F(Code)-ND 1.91 162 143 1.24 4.0 (1RO 450 (150 5.0K (5KO. 
0K 6.8K 43F(Code)-ND 230 196 173 150 5.0K ~ 8.5K 20J(Code)-ND 258 219 1.94 1.68 .0 (1R0) (150) OK (KO) 
8.0K ~ 10.0K 43F(Code)-ND 238 2.02 179 155 10.0K ~ 22.5K 20J(Code)- ND. 294 250 2.20 1.79 0 (6RO) 225 (225) 10.0K (10K) 
10 ~.75 45F(Code)-ND 1.97 1.67 1.48 1.28 RoHS Compliant 35 (35R) 500 (500) 
1.0~7.5 45F(Code)-ND 1.37 1.16 1.03 89 10, 15 ~ 33 23J(Code)E-ND 1.86 1.58 1.39 1.21 (0 (50R) 1.0K (1K0) 
15 ~82 45F(Code)-ND 1.19 1.01 89 77 50~75 23J(Code)E-ND 1.28 1.09 97 84 
100 ~ 900 45F(Code)-ND 114 97 86 74 10 ~ 82 23J(Code)E-ND 1.14 98 86 75 - = - 
1.2K ~ 2.7K 45F(Code)-ND 1.32 1.12 .99 86 100 ~ 400 23u(Code)E-ND 1.04.88 =.78 ~—=67 Peathiees Boar F ie a = 
3.0K ~ 6.8K 45F(Code)-ND 154 131 146 1.00 470 ~ 560 ange art No. 
7.5K ~ 8.2K 45F(Code)-ND 2.02 172 152 1.31 680 ~ 750, 820 23u(Code)E-ND 1.13 97 85 74 
10.0K ~ 15.0K B5h(Code)NON 2.14 1.82 1.61 __ 1.39 7.0K, 1.2K, 1.5K, 2.0 ~ 8.0 RES(Code)-ND 22.06 19.86 15.44 14.34 
RoHS Compliant 2.0K, 2.2K, 2.5K ~ 3.9K, | 23u(Code)E-ND 1.54 131 146 1.00 
10 ~.75 A1F(Code)E-ND 2.37 202 178 1.55 45K, 4.7K 15 ~ 350 RES(Code)-ND 20.91 18.82 13.59 12.55 
1.0 ~ 5.0 41F(Code)E-ND 2.299 1.95 1.72 1.48 5.0K ~ 6.8K 23J(Code)E-ND 1.98 168 149 1.29 
oe : ; : : 500 ~ 1.5K RES(Code)-ND 21.47 19.32 15.03 13.96 
10 “2. a 40, 41F(Code)E-ND 1.98 1.68 1.48 1.29 8.0K, 10.0K 23J(Code)E-ND 2.30 1.95 1.72 1.50 (Best) 
: 10, .15 ~ 75 25J(Code)E-ND 1.61 1.37 1.21 1.04 3.5K ~ 5.0K RES(Code)-ND 22.85 20.56 15.99 14.85 
100, 120, 150 ~ 270, 41F(Code)E-ND 2.21 188 1.66 1.44 1.0 ~ 7.5 25J(Code)E-ND 1.54 1.31 1.16 1.00 
330, 390 ~ 470 : : : ‘ 10 ~ 33, 40 ~ 50 10.0K RES(Code)-ND 24.68 22.22 17.29 16.04 
500, 820, 900 41F(Code)E-ND 2.45 208 184 1.60 68-82 25J(Code)E-ND 147 1.25 110 96 
20K _ ye vo ND eae aa ae ai 100 ~ ey ot 220, [osy(code)E-ND 121 103 90 79 1.0 ~ 8.0 RHS(Code)-ND 23.49 21.14 1644 — 
10 ~.75 43F(Code)E-ND 1.81 155 1.36 1.17 = 7 : = 
10~75 43F(Code)E-ND 1.44 1.23 1.08 94 500 ~ 680, oENCode)E-ND 142 1.20 1.06 92 ea Bocca 2249 (2114 16.44 
10, 15 ~ 82 43F(Code)E-ND 1.17 1.00.89 __—.76 750, 800, 900 eo 4.0K ~5.0K | RHS(Code)-ND 24.30 21.87 17.01 
100 ~ 220, 250, 270, 1.0K, 1.2K, 1.5K, 18 ~ 2.2K, OK ~ 5. (Code) : : J = 
330 ~ 390,470 ~680, /43F(Code)E-ND 1.07 91 80 70 2.5K, 3.0K ~ 3.5K, 25J(Code)E-ND 1.69 1.44 1.27 1.10 
750, 800, 900 4.0K ~ 4.7K 2.5K ~10.0K | RJS(Code)-ND 29.21 26.29 20.45 17.53 
1.0K ~ 1.2K, 1.5K 43F(Code)E-ND 1.23 104 92 79 5.0K ~ 7.0K, 5 
2.0K, 2.5K,2.7K  |43F(Code)E-ND 1.63 138 1.23 1.06 8.0K, 8.2K, 9.0K CCC ND 213 1.82 1.60 1.39 Knob for 25/50W 
3.0K, 3.9K, 4.0K 43F(Code)E-ND 1.97 167 147 1.28 10.0K, 12.0K, 15.0K | 25J(Code)E-ND 2.35 2.01 176 1.53 
5.0K, 6.0K, 6.8K 43F(Code)E-ND 2.37 2.02 1.78 1.55 20.0K, 22.0K, 25.0K 25J(Code)E-ND 2.78 2.36 2.09 1.81 Rheostat 5150-ND 6.55 4.59 _— _— 
75K, 8.0K, 10.0K___|43F(Code)E-ND 2.45 2.08 1.84 1.60 10~.13,.20,.25,.50 | 20J(Code)E-ND 200 170 150 1.30 ; 
a ~ 15 eee A a ye dae a 1.0~7.5 20J(Code)E-ND 1.94 165 1.45 1.26 RoHS Compliant 
O~7.5 SF(Code; : : : : 10, 15 ~ 35, 40,50~82 | 20J(Code)E-ND 182 154 1.36 1.18 
10 ~ 82 45F(Code)E-ND 1.23 1.04 92 79 100 -590, 250 ~ 430 cous) 1.0 ~ 8.0 RES(Code)E-ND 22.06 19.86 15.44 14.34 
100, 120, 150, 390 500.680 750, | 20U(Code)E-ND 1.65 140 1.24 1.07 
200 ~ 220, 250 ~ 330, 400, RCM 117. 1.00 7 a tit ela che 10 ~ 350 RES(Code)E-ND 20.91 18.82 13.59 12.55 
FSO 800 8 i "OK 22K, 26K |200CougEND 1.98 168° 148 1.29 500 1.5K | RES(Code)E-ND 21.47 19.32 13.96 12.88 
TOK 1.2K 15K 3.0K, 3.3K, 3.9K, 4.7K | 20J(Code)E-ND 2.25 192 169 147 
i phat) 45F(Code)E-ND 1.36 1.15 1.02 89 2.5K ~ 5.0K RES(Code)E-ND 22.85 20.56 14.85 13.71 
2.0K, 2.5K, 2.7K 5.0K, 6.0K, 6.8K, 20u(Code)E-ND 258 219 194 1.68 
3.5K, 5.0K 45F(Code)E-ND 159 135 119 1003 8.0K, 8.2K, 9.0K ee PN : 10.0K RES(Code)E-ND 24.68 22.22 16.04 14.81 
eae 5F(Code)E- 59 135 (1. r s | : : 5 : 
6.0K, 6.8K 10.0K, 15.0K, 20J(Code)E-ND 2.94 250 220 191 
10.0K, 12.5K,15.0K  [45F(Code)E-ND 2.20 1.87 1.66 1.43 20.0K, 22.0K er OREN 0468 0949 4721 1475 
20.0K25.0K 45F(Code)E-ND 2.73 2.32 2.05 1.77 25.0K 20J(Code)E-ND 3.32 282 249 215 ae (eo) : : ; ‘ 
10 ~ 750 RHS(Code)E-ND 23.49 21.14 16.44 14.09 
RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) (Gent) 

Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 1.0K ~ 5.0K RHS(Code)E-ND 24.30 21.87 17.01 14.58 
10 (R10) 3.0 (3R0) 30 (30R) 720 (120) 390 (390) 900 (900) 2.7K (2K7) 7.0K (7K0)* | 16.0K (16K) 10.0K RHS(Code)E-ND 26.36 2372 1845 15.81 
13 (R13) 4.0 (4RO) 33 (33R) 125 (125) 400 (400) 1.0K (KO) 3.0K (3K0) 7.5K (7K5) | 17.5K (17K5) (cece) 
15(R15) 5.0 (5RO) 35 (35R) 150 (150) 450 (450)§+ 1.1K (1K1) | 3.3K (3K3)§* | 8.0K (8KO) | 18.0K (18K)« 

20 (R20) 7.5 (7R5) 39 (39R) 180 (180) 470 (470) 1.2K (1K2) 3.5K (3K5) 8.2K (8K2) 20.0K (20K) 50 RJS(Code)E-ND = 35.59 32.03 24.91 21.35 

25 (R25) 10 (10R) 40 (40R) 200 (200) 500 (500) | 1.25K (1K25)* | 3.9K (3K9) 8.5K (8K5)* | 2.0K (22K)s 

30 (R30) 12 (12R) 47 (47R) 220 (220) 560 (560) 1.5K (1K5) 4.0K (4K0) 9.0K (9KO)* | 22.5K (22K5)e 1.0 ~ 6.0 RJS(Code)E-ND 31.78 28.60 22.25 19.07 

33 (R33) 15 (15R) 50 (50R) 225 (225)§ 600 (600) | 1.75K (1K75)§*| 4.5K (4K5)§* | 10.0K (10K) | 25.0K (25K) 

‘50 (R50) 18 (18R) 56 (56R) 250 (250) 680 (680) | 1.8K (1K8)§0 | 4.7K (4K7)§ | 11.0K (11K)» 35 ~ 150 RUS(Code)E-ND 27.81 25.02 19.47 16.68 

joao) | 22(22n) | 5trsR) | s00(a0y | 7s0(750) | 22K Ka) | sekisne) | 125K (12K) 225-500 | IS(CodeJEND 2672 2405 18.71 16.08 

1.5 (1R5) 25 (25R) 82 (82R) 330 (330) 800 (800) | 2.25K (2K25)§*| 6.0K (6KO) | 13.5K (13K5)« : 

2.0 (2R0) 27 (27R) 400 (100) 350 (350) 820 (820) 2.5K (2K5) | 6.8K (6K8) |  15.0K (15K) V.0K~10.0K — /URIS(Code}ENDES) 29.21 26.29 20.45 17.58 
Value not available in Silicone-Ceramic Conformal § Not available in Silicone-Ceramic Conformal RoHS Compliant * For complete part number, substitute the corresponding code from the 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code) © Not available in ROHS Compliant Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1417 


, #£if Power Temperature Short 
H 1 Rating Coefficient Time 
VISHAY, WSL Power Metal Strip® SMT Resistors sie " Tad Pee 
WSLO805 125 +75 
Dimensions — (mm) .0020/+275 
Series Value Range L WwW H T WsL1206 9 .0030 ~ .0040/+150 
WSLO0805 All Listed Values 2.03 1.27 330 381 a 0050 ~ .0060/+110 
YH ST WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 .0070 ~ .20/+75 5X 
.0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 0010 ~ .0020/+275 
R Ay, | __ Wsl2010 0070 ~ 500 5.08 254 ‘635 508 ‘0030 0040/1590 | Rated Power 
axa 0010 ~ .0040 6.35 3.18 635 221 WSL2010 5 ‘0050 ~ 0060/2110 | fr 5 Seconds 
L ~O WSL2512 0050 ~ .0060 6.35 3.18 635 1.19 0070 ~ 500/275 
Ww .0070 ~ 500 6.35 3.18 635 162 0010 = 02/4275 
Resistance Values Resistance Values WSL2512 1.0* 0030 ~ .0040/+150 
WSLO805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC 0050 ~ .0060/+110 
1 YS YS: OUiRe obit 
Ob Oy 0 03 a) ay 003 005 007 +009 «015 «= .025:«S 083i OF its * For values above .10, derate linearly to 80% rated power at .50. 
Resistance Values Resistance Values 
WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
al ite ae at a a or io ob 33 001 .003 005 007 009 015 025 .033 05 07 09 Als .20 30 40 
A 005 dl 015 J .05 : ‘ 25 d 
003 ‘006 ‘009 02 033 06 ‘09 45 30 50 002.004 =.006 = .008 01 02 03 04 06 08 Ome oil 125) 33 50 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 50 Part No. Size 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
WSLO805, 1%. WSLA .01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 _ _ 320.00/M _ —  300.00/M 
hextes .08 ~ .20 WSLA-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 = = 256.00/M = _ 240.00/M 
.002 ~ .009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 496.00/M = = 465.00/M = 
WSL1206, 1%, WSLC 01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 _ 352.00/M = = 330.00/M i 
.07 ~ .20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 288.00/M = = 270.00/M _ 
.001 ~ .004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 — 608.00/M = = 570.00/M = 
WSL2010. 1%. WSLE .005 ~ .009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 15.47 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 _ 576.00/M = = 540.00/M = 
pee .01 ~ .06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 _ 400.00/M = _ 375.00/M = 
.07 ~ .50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 =_ 336.00/M = = 315.00/M = 
.001 ~ .004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M = = 585.00/M —  546.00/M 
WSL2512. 1%. WSLG .005 ~ .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M = = 555.00/M _ 518.00/M 
a .01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M _ _ 375.00/M —  350.00/M 
.07 ~ .50 WSLG-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M = = 330.00/M — __308.00/M 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
WSL High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors 
Dimensions — (mm) Power Temperature Short 
qH Series Value Range L Ww H T Rating Coefficient Time 
AT WSL0805-18 All Listed Values 2.03 1.27 330 381 Series WwW ppm/°C Overload 
Ss = Wetamece [ai 008 | 80s} ese] es] ar ee zs 
WSL2010-18 2 ~ ‘ : : i 
L NS Wy .0079 ~ 500 5.08 2.54 635 508 WSL1206-18 5 0050 ~ 0060/4110 
WSL2512-18 .009 6.35 3.18 635 762 0079 ~ .050/+75 5x 
0010/2275 Rated Power 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value : * for 5 Seconds 
WSL0805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 1%, WSL2018-18 1.0 0060/4110 
WSLH 
Oo 08 05 © 20 005 .03 001 ©.008. «Soi bk 0070 ~'0.50/75 
02 033 10 006 04 .006 01 025 04 10 50 ‘ 3 
02 04 45 ‘009 0 pele a paca 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 50 Part No. Size 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
WSLO805-18, 1%. WSLB 01 ~ .05 WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 _ = 416.00/M = —  390.00/M 
aaa 10 ~ .20 WSLB-(Value)CT-ND 1.06 9.01 39.75 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = = 333.00/M = —  312.00/M 
WSL1206-18, 1%. WSLD .005 ~ .009 WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 603.00/M — — 566.00/M _ 
a .03 ~ .05 WSLD-(Value)CT-ND 1.45 12.28 54.19 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 456.00/M = = 428.00/M = 
001 WSLF-(Value)CT-ND 2.49 21.17 93.38 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 790.00/M = = 741.00/M _— 
WSL2010-18, 1%. WSLE .006 ~ .008 WSLF-(Value)CT-ND 2.36 20.06 88.50 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 _ 749.00/M — — 702.00/M = 
oie 01 ~ .05 WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 _ 520.00/M = = 488.00/M = 
.08 ~ .50 WSLF-(Value)CT-ND 1.39 11.77 51.94 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 437.00/M = = 410.00/M = 
WLS2512-18, 1%, WSLH .009 WSLH-(Value)CT-ND 2.43 20.61 90.94 WSLH-(Value)TR-ND 2,000 770.00/M = = 722.00/M = = 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
i i Resistance Values Resistance Values 
WSC Wirewound SMT Resistors Alera iaisanes Vues 
1.0 4.99 50 2.0 10 100 2.0K 
Ww Dimensions — (mm) 2.0 1.0 5.0 50 1.0K 
A Series Value Range L WwW H T 
wsco1/2 All Listed Values 5.08 244 | 1.02 | 3.18 Resistance Values Resistance Values 
rate H wsc2515 All Listed Values 635 | 279 | 1.14 | 3.81 WSC4527, 1%, WSCC wsces27, 1%, WSCD 
LS wsc4527 All Listed Values 1156 | 4.24 | 2.54 | 6.98 1.0 5.0 20 100 1.0K 50 10 1.0K 
oe wsce927 All Listed Values 1753 | 7.41 | 2.54 | 6.98 2.0 10 50 400 2.0K 1.0 100 
Power| Temperature Short Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Rating] Coefficient Time Description Range (Q) | Part No. 1 10 50 | Part No. Size 725 1,000 1,200 2,000 
series | w ppm/c Overload WSCO1/2, 1%, WSCA | 1.0~4.99 | WSCA-(Value)CT-ND 1.85 15.73 69.38 | WSCA-(Value)TR-ND | 2,000 = = = ___592,00/M 
50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 = _ = 816.00/M 
Wwscot/2 | _.5 +50 Wsc2515. 1%.wscp| 12-10 | WSCB-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 _ _ a 608.00/M 
500/+90 aia 50~100 | WSCB-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 _ — = 784.00/M 
wsc2515! 1.0 | 4.00 - 10/450 1.0K ~ 2.0K | WSCB-(Value)CT-ND _—3.22~—«.27.37__120.75 | WSCB-(Value)TR-ND | 1,000 = 1024.00 = = 
500 ~ 2.0K0/+20 5x 1.0 WSCC-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 _— _ 1020.00/M = 
Too - 00/50 Rated Power WSC4527. 1%. WSCC 2.0~20 | WSCC-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 _ — 760.00/M _ 
WSC4527| 2.0 ae a for 5 Seconds pe 50~ 400 | WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 = _ 1120.00/M _ 
100 ~ 2.0KO/+20 1.0K ~ 2.0K | WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 143.25 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 a = 1520.00/M a 
500/+90 WSC6927. 1%, WSCD 50~1.0 | WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 1522.50 _ _ =| 
wsce927| 3.0 4.00/250 aia 10~1.0K | WSCD-(Value)CT-ND 3.72 31.62 139.50 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 | 1341.25 = = = 
100 ~ 1.0K0/+20 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
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A orn WSR Power Metal Strip® SMT Resistor 


Resistance Values Resistance Values 
WSR2, 1%, WSRA WSR3, 1%, WSRB 
001 = .004 «= 007, tS 04 C7 a es te 001 004 007 01 025 04 09 20 
Ww 002 005 = 08S 015 03 05 08 15 30 50 002 005 008 015 03 05 10 
eS 003 006 §=6.009-Ss02S«w038 06 09 (20) Ba 75 003 006 009 02 033, 07 15 
fH Dimensions — (mm) Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel | Tape and Reel Pricing 
— Tt. Series | Value Range L Wi] H/T Description Range (0) Part No. 1 10 50 | Part No. Size 1,500 6,000 
ae WSR? |All Listed Values | 11.56 |2.41/2.54 | 6.98 .001~.004 | WSRA-(Value)CT-ND 247 21.00 92.63 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 980.00/M 784.00/M 
WSRS |All Listed Values | 11.56 | 2.41 | 2.54 | 6.98 Wsr2. 1% wsra| 005~.009 | WSRA-Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,600 | 920.00/M  736.00/M 
ee .01~.09 | WSRA-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 |WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 760.00/M  608.00/M 
Power Rating | Temperature Coefficient Short Time 10~1.0 | WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 680.00/M _544.00/M 
Series w ppm/°c Overload 001 ~.004 | WSRB-(Value)CT-ND 252 21.42 94.50 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 /1000.00/M — 800.00/M 
010 ~.009/2110 5X Rated Power WSR, 1%. wsRB| -205~-009 | WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 960.00/M 768.00/M 
WSR2 2.0 010 ~ 1.0/475 for 5 Seconds .01~.09 | WSRB-(Value)CT-ND 1.45 12.33 54.38 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 580.00/M 464.00/M 
wees ae 0010 ~ .009/2110 4X Rated Power 10~.20 | WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 700.00/M 560.00/M 
O10 20/475 for sSeconds *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


WSL3637 Power Metal Strip® 4 Terminal SMT Resistors 


rr Dimensions — (mm) 
Wernag is, aes Series Value Range c W H T 
I 3H aka WSL3637 All Listed Values 9.40 9.14 635 2.18 
I 003 006.009 
& e 
WwW L 004.007 01 Power Rating Temperature Coefficient Short Time 
NL Ca 005 .008 Series Ww ppm/°C Overload 
WSL3637 3.0 .003 ~ .01/+50 5X Rated Power for 5 Seconds 

Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 

Description Range (0) Part No. il 10 50 Part No. Size 4,000 4 
.003 ~ .004 WSLI-(Value)CT-ND 2.12 18.02 79.50 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 672.00/M 630.00/M 
WSL3637, 1%, WSLI .005 ~ .009 WSLI-(Value)CT-ND 2.02 17A7 75.75 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 640.00/M 600.00/M 
01 WSLI-(Value)CT-ND 1.42 12.07 53.25 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 448.00/M 420.00/M 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors Pexet | “Tonperaume Shut 
Series Ww ppm/°C Overload 
Dimensions - (mm) 150 ~ 500/290 
1+— A —>} Series A B (Maximum) c D cwoo1 | 1.0 1.00 ~ 4.00/+50 
| A | + cwoo1 10.31 11.10 2.39 508 400 ~ 4.7KQ/+30 
— ———$— cwoec 12.70 15.06 5.54 1.02 
100 ~ 510/290 5X 
bese B a D CW02B 14.27 15.80 4.78 813 cwozc | 3.25 | 1.00~4.00/250 | Rated Power 
aie ae aeD a 1 100 ~ 15KQ/+30 | for 5 Seconds 
= ie zl : 100 ~ 750/90 
Resistance Values Resistance Values cwo2B | 3.75 1.00 ~ 7.50/+50 
CWO001, 5%, CWA cwozB, 5%, CWC 100 ~ 15K0/+30 
15 15 100 1.0K 10 75 47 18 35 75 200 350 680 11K 27K 5.6K 10K 100 ~ .750/+90 
20 20 150 4.7K 15 1.0 5.0 20 39 82 220 390 700 1.2K 3.0K 60K 12.5K cwoos | 65 1.00 ~ 7.50/+50 10X 
30 22 270 20 15 56 22 40 100 225 400 750 15K 35K 6.8K 15K 100 ~ 50K0/#30 Rated Power 
50 27 330 25 2.0 75 25 47 120 250 470 800 18K 39K 7.0K 
1.0 40 390 30 25 10 7 50 125 270 500 820 20K 40K 7.5K 100 ~ .500/+90 | for 5 Seconds 
4.0 ae 560 33 3.0 12 30 56 150 300 560 900 22K 47K 82K cwo10 | 13 1.00 ~ 7.50/50 
10 68 820 50 4.0 15 33 68 180 330 600 1.0K 25K 5.0K 90K 100 ~ 100K0/+30 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
cwo2c, 5% CWB Cwo05, 5%, CWD CWO010, 5% CWE 
100 4.0 35 220 1.0K 8.2K 40415 10 33 82 250 560 11K 35K 75K 25K 10° 30 18 40 120 300 750 25K 56K 18K 
20° 10 50 250 2.0K 10K 15 20 12 35 100 270 600 12K 39K 8.0K 40K 20 40 20 47 125 330 800 27K 6.0K 20K 
3000 12 68 270 2.2K 15K 20 25 15 39 120 300 680 15K 40K 82K 50K 30 47 22 50 150 350 10K 30K 68K 25K 
ae oS eae Olek 30 30 18 40 125 330 700 148K 47K 9.0K 33° «50 25 56 180 400 12K 35K 75K 40K 
40020 120-=S350. A 7K 33 4.0 20 47 150 350, 750 2.0K = 5.0K 10K 50 7.5 27 68 200 470 1.5K 39K 8.2K 50K 
i oe oe) Be ee 50 «47 22 50 180 390 800 22K 56K 125K 40 46©102~«=«30S:*—«<‘SH:C*C<C~«~StCi«d SCs BKSSCOK OOK 100K 
‘515.0 25 56 200 400 820 25K 6.0K 15K 15 12 933 82 250 600 20K 47K 410K 
20 30 180 470 5.6K : ! : 
75 56 27 68 220 470 900 27K 6.8K 18K i) 4h Oi) ECC 
3.0 33-200 820 6.8K 10 75 30 75 225 500 10K 30K 7.0K 20K ; : : 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 50 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
15 ~ 50 CWA-(Value)CT-ND 59 5.27 24.57 CWA-(Value)TR-ND 7,000 — 397.00 = 368.00/M 
cWo01, 5%, CWA 1.0~10 CWA-(Value)CT-ND 39 3.47 16.17 CWA-(Value)TR-ND 1,000 -_ 255.00 -_ 240.00/M 
ees 15 ~ 1.0K CWA-(Value)CT-ND Al 3.69 17.22 CWA-(Value)TR-ND 1,000 - 272.00 _ 256.00/M 
4.7K CWA-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 CWA-(Value)TR-ND. 1,000 = 493.00 =_ 464.00/M 
10 ~ .75 CWC-(Value)CT-ND 58 5.22 24.36 CWC-(Value)TR-ND 1,000 = 388.00 = 365.00/M 
1.0 ~ 1.0K CWC-(Value)CT-ND Al 3.69 17.22 CWC-(Value)TR-ND 1,000 _ 272.00 _ 256.00/M 
CWO2B, 5%, CWC 1.1K ~ 3.0K CWC-(Value)CT-ND 46 4.14 19.32 CWC-(Value)TR-ND 1,000 -_ 306.00 = 288.00/M 
3.5K ~ 12.5K CWC-(Value)CT-ND 66 5.94 27.72 CWC-(Value)TR-ND 1,000 - 442.00 = 416.00/M 
15K CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 CWC-(Value)TR-ND 1,000 = 493.00 = 464.00/M 
10 ~ 51 CWB-(Value)CT-ND 56 5.02 23.42 CWB-(Value)TR-ND 1,000 = 372.00 = 350.00/M 
1.0 ~ 1.0K CWB-(Value)CT-ND Al 3.69 17.22 CWB-(Value)TR-ND 1,000 - 272.00 -_ 256.00/M 
CWO2C, 5%, CWB 2.0K ~ 2.7K CWB-(Value)CT-ND 46 4.14 19.32 CWB-(Value)TR-ND 1,000 _ 306.00 _ 288.00/M 
3.9K ~ 10K CWB-(Value)CT-ND 66 5.94 27.72 CWB-(Value)TR-ND 1,000 _ 442.00 -_ 416.00/M 
15K CWB-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 CWB-(Value)TR-ND 1,000 - 493.00 - 464.00/M 
10 ~ 75 CWD-(Value)CT-ND 73 6.56 30.61 CWD-(Value)TR-ND 500 259.00 = 789.00/M = 
1.0 ~ 1.0K CWD-(Value)CT-ND 56 5.04 23.52 CWD-(Value)TR-ND 500 198.00 — 374.00/M — 
W005, 5%, CWD 1.1K ~ 10K CWD-(Value)CT-ND 64 5.72 26.67 CWD-(Value)TR-ND 500 225.00 = 425.00/M - 
12.5K ~ 20K CWD-(Value)CT-ND 89 7.97 37.17 CWD-(Value)TR-ND 500 315.00 - 595.00/M — 
25K ~ 50K CWD-(Value)CT-ND. 1.01 9.09 42.42 CWD-(Value)TR-ND 500 360.00 = 680.00/M - 
10 ~ 50 CWE-(Value)CT-ND 1.13 10.19 47.57 CWE-(Value)TR-ND 500 404.00 = 763.00/M = 
1.0 ~ 1.0K CWE-(Value)CT-ND cy 8.19 38.22 CWE-(Value)TR-ND 500 324.00 — 612.00/M — 
cwoto:ste CWE 1.2K ~ 10K CWE-(Value)CT-ND 111 9.99 46.62 CWE-(Value)TR-ND 500 396.00 = 748.00/M — 
ee 15K ~ 20K CWE-(Value)CT-ND 1.16 10.44 48.72 CWE-(Value)TR-ND 500 414.00 _ 782.00/M —_ 
25K ~ 50K CWE-(Value)CT-ND 1 8.19 38.22 CWE-(Value)TR-ND 500 324.00 _ 612.00/M — 
100K CWE-(Value)CT-ND 99 8.87 41.37 CWE-(Value)TR-ND 500 351.00 = 663.00/M = 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1419 


“WH CP Series Wirewound and Metal Oxide Ceramic Case Resistors 


VISHAY. 


Lead diameter: 
Wirewound .914 (mm) 


Resistance Values 


Resistance Values 


Resistance Values 


Resistance Values 


CP0010, 5%, CPD, 


Metal Oxide .813 (mm) BK, CP0005, 5%, CPA, Wirewound CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide CP0010, 5%, CPB, Wirewound Metal Oxide 
[BI 10 56 24 5.6 16 39 82 150 390 1.0K 24K 7.5K 10 (3.3 10 33 120 330 1.0K 3.9K 
I Ai [e] C 2 68 27 68 18 40 100 180 400 12k 27K 82K 33 40 15 39 150 360 1.4K 4.0K 
———_  -«_—— “} |G eres so 7s 0 tio 200 470 13K 30K 91K 50 47 16 47 160 400 1.2K 6.8K 
33 82 3.3 8.2 22 47 120 220 510 15K 3.3K 10K ie) ak 18 56 180 470 1.6K 
Dimensions - (mm) a iW 26 OO] 8 Gl io 240 560 1.6K 3.9K 15 56 20 62 200 750 1.8K 
Series A B A7 1.2 40 10 27 56 270 680 1.8K 5.1K 20 62 24 68 220 820 2.0K 
CP0005 22.22 9.52 8.73 50 15 47 12 30 68 300 750 2.0K 6.2K 2 618) 27 5p 270: 2.2K 
CP0010 47.62 9.52 8.73 51 2.0 jal 15 33 75 330 820 22K 6.8K 30 «67.5 30 100 300 3.3K 
Power Temperature Short Value Digi-Key* Price Each 
Rating Coefficient Time Description Range (0) Part No. 1 50 100 
Series Ww ppm/°C Overload a" 10 ~ 82 CPA-(Value)-ND 99 -90 80 
aaa : Fon. 20/2 600 CP0005, 5%, CPA, Wirewound 1.0 ~ 130 CPA-(Value)-ND 79 71 ‘63 
irewoun 3 a a 
1.00 ~ 1300/4300 5X CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide ee We Were Ay a pal ee 
: 680 ~ 10K CPC-(Value)-ND 94 85 75 
CP0005 Metal Oxide 5 1500 ~ 10KQ/+ 300 Rated Power : - 10 ~.50 CPB-(Value)-ND 142 7.28 714 
P0010 Wirewound 10 100 ~ 500/600) for 5 Seconds CP0010, 5%, CPB, Wirewound 1.0 ~ 820 CPB-(Value)-ND 1.06 96 85 
1.00 ~ 8200/+300 CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide 1.0K ~ 6.8K CPD-(Value)-ND 1.36 1.23 1.09 
CP0010 Metal Oxide 10 1.0K9 ~ 6.8K0/+400 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
LVR Series Low Value Wirewound Resistors 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values ; 5 
LVRO1, 1% LVRA LVRO3, 1%, LVRB LVRO5, 1%, LVRC Dimensions ~ (mm) pai we 
+—_ A— Series A B (Maximum c 
i \ 01.033 005 0250705025780 ( ) Series - Gvetioad 
at 2 05 01 03 10 Oo 03 ~—-10 LVRO1 10.85 2.92 508 
BY 025 10 015 04 15 (015 e045 LVRO3 14.22 21 813 ee i - 
! : es re a ‘ : ; 7 : LVRO3 3.0 Rated Power 
03 : ; : 02 0520 LVROS | 23.50 8.38 1.02 LVRO5 5.0 for 5 Seconds 
Value Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (9) Part No. 1 10 50 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
LVRO1, 1%, LVRA 01 ~ .05 LVRA-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRA-(Value)TR-ND 1,000 = 884.00 = 832.00/M 
aie 10 LVRA-(Value)CT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRA-(Value) TR-ND 1,000 = 850.00 = 800.00/M 
005 LVRB-(Value)CT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 = 1020.00 = 960.00/M 
LVRO3, 1%, LVRB 01 ~ .05 LVRB-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 = 884.00 _ 832.00/M 
07 ~ .20 LVRB-(Value)CT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 = 850.00 = 800.00/M 
005 LVRC-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 LVRC-(Value)TR-ND 500 648.00 — 1224.00/M — 
LVRO5, 1%, LVRC 01 ~ .04 LVRC-(Value)CT-ND 1.61 14.49 67.62 LVRC-(Value) TR-ND 500 576.00 _ 1088.00/M = 
05 ~ 30 LVRC-(Value)CT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRC-(Value)TR-ND 500 540.00 =— 1020.00/M - 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors 
Dimensions — (mm) Power Temperature Short 
Series A B (Maximum) c D ; Rating Coefficient Time 
-—A—| 5 RSOTA 10.31 11.10 2.39 508 puke W pL ee LT 
if \ t RS02B 14.22 15.80 4.75 813 RSOIA 10 { 00 7.50/50 5X 
Ne i 00 ~ 7.50/+! 
B T+ D RS05 22.23 25.40 7.92 1.02 400 ~ 10KQ/+20 Rated Power 
Cc RS010 45.21 47.50 9.53 1.02 “100 ~ .750/+90 for 5 Seconds 
Hasistanca Valdes RS02B 3.0 1.00 ~ 7.50/+50 
RSO1A, 1%, RSA eet 
m0) .30 is 3.3 10 22 39 68 150 270 400 680 1.0K 20K 35K 56K 8.2K ; a x 
13 33 2.0 4.0 12 25 40 75 180 300 470 700 1.1K 2.2K 3.9K 6.0K 10K Bet 5.0 hoe ena aac ebier 
5) 50 53) 47 15) 30 47 82 200 330 500 750 1.2K 25K 4.0K 68K 100 = .750/+90 for 5 Seconds 
20 ano eal 5.0 18 33 50 100 220 350 560 800 15K 2.7K 47K 7.0K RSO10 40 1 0 ~ 7 50/150 
25 1.0 3.0 25) 20 35 56 120 250 390 600 820 1.8K 3.0K 5.0K 7.5K 400 ~ 100K0/20 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
RSO02B, 1%, RSB RS05, 1%, RSC RS010, 1%, RSD 
10 2.5 18 68 250 700 2.5K 7.5K 0 2.0 15 50 200 500 1.2K 4.7K 15K 10 2.0 20 70 270 800 3.0K 20K 
13 2.7 20 70 270 750 2.7K 8.0K As} 53) 18 56 220 560 1.5K 5.0K 20K 13 27 25 76 300 820 3.5K 25K 
HS 30 2 is 0 00 ak a a AW 20 68 6225 «600s 1.8K = S.GK = 25K 15 3.0 30 100 330 1.0K 47K 39K 
Se oe ems |e a ee ae eee 
30 4.0 33 120 390 1.0K 4.0K 15K F i i i : é . 
33 47 35 195 400 11K 47K 20K 30 4.0 30 82 300 750 2.5K 7.0K 50K .30 5.0 39 150 470 1.5K 7.0K 100K 
$0 50 39 150 470 12K SOK 25K 33° 47 «33 = 100 330.» 800s 27K «= 7.5K 56K 33° 475 40 180 500 1.8K 7.5K 
33 #75 40 180 500 415K 56K 50 5.0 35 120 «350 «= 820. 3.0K = 8.0K _—- 100K 50 10 47-200 «= 560. 2.0K 8.2K 
1.0 10 47 200 560 1.8K 6.0K At) 13) 39 125 390 900 3.5K 8.2K 15 12 50 220 600 2.2K 10K 
15 12 50 220 600 2.0K 6.8K 1.0 10 40 150 400 1.0K 3.9K 10K 1.0 12.1 56 225 680 2.5K  12.5K 
2.0 15 56 225 680 2.2K 7.0K iss 12 47 180 470 1.1K 4.0K  12.5K i) 15) 68 250 750 2.7K 15K 
Value Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (0) Part No. 1 10 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
10 ~ .75 RSA-(Value)CT-ND 1.36 12.24 57.12 RSA-(Value)TR-ND 1,000 = 918.00 _— 864.00/M 
RSO1A, 1%, RSA 1.0 ~ 1.0K RSA-(Value)CT-ND 111 9.99 46.62 RSA-(Value)TR-ND 1,000 _ 748.00 — 704.00/M 
ses 1.1K ~ 3.5K RSA-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77 RSA-(Value)TR-ND 1,000 — 799.00 = 752.00/M 
3.9K ~ 10K RSA-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82 RSA-(Value)TR-ND 1,000 = 1156.00 = 1088.00/M 
10 ~ .75 RSB-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 RSB-(Value)TR-ND 1,000 _ 884.00 _ 832.00/M 
1.0 ~ 1.0K RSB-(Value)CT-ND 89 7.97 37.17 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 595.00 _— 560.00/M 
RS02B, 1%, RSB 1.1K ~ 10K RSB-(Value)CT-ND 1.06 9.54 44.52 RSB-(Value)TR-ND 1,000 _ 714.00 _ 672.00/M 
12.5K ~ 20K RSB-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 1054.00 = 992.00/M 
25K RSB-(Value)CT-ND 3.11 27.99 130.62 RSB-(Value)TR-ND 1,000 _ 2108.00 = 1984.00/M 
10 ~ .75 RSC-(Value)CT-ND 1.46 13.14 61.32 RSC-(Value)TR-ND 500 522.00 _ 986.00/M — 
1.0 ~ 1.0K RSC-(Value)CT-ND 1.04 9.32 43.47 RSC-(Value)TR-ND 500 369.00 = 697.00/M = 
1.1K ~ 10K RSC-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77 RSC-(Value)TR-ND 500 423.00 = 799.00/M _ 
RS05, 1%, RSC 12.5K ~ 25K RSC-(Value)CT-ND 1.39 12.47 58.17 RSC-(Value)TR-ND 500 495.00 — 935.00/M = 
39K ~ 50K RSC-(Value)CT-ND 1.69 15.17 70.77 RSC-(Value)TR-ND 500 603.00 _ 1139.00/M = 
56K RSC-(Value)CT-ND 2.14 19.22 89.67 RSC-(Value)TR-ND 500 765.00 _ 1445.00/M _ 
100K RSC-(Value)CT-ND 4.26 38.34 178.92 RSC-(Value)TR-ND 500 1530.00 = 2890.00/M = 
10 ~ .75 RSD-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 RSD-(Value)TR-ND 500 648.00 = 1224.00/M _ 
1.0 ~ 1.0K RSD-(Value)CT-ND 1.34 12.02 56.07 RSD-(Value)TR-ND 500 477.00 = 901.00/M = 
RS010. 1%. RSD 1.1K ~ 10K RSD-(Value)CT-ND 1.34 12.02 56.07 RSD-(Value)TR-ND 500 477.00 = 901.00/M = 
pee 12.5K ~ 25K RSD-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 RSD-(Value)TR-ND 500 648.00 = 1224.00/M = 
39K ~ 50K RSD-(Value)CT-ND 2.09 18.77 87.57 RSD-(Value)TR-ND 500 747.00 = 1411.00/M = 
100K RSD-(Value)CT-ND 2.34 21.02 98.07 RSD-(Value)TR-ND 500 837.00 ad 1581.00/M = 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


1420 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


“Gi §=HL Series Tubular 
VISHAY. Wirewound Resistors 


HLZ 300 Series 
Edgewound Wirewound Resistors 


Power Temperature Short Dimensions — (mm) 
Rating Coefficient Time Core Dimensions 
Series WwW ppm/°c Overload Series A (Maximum) Length oD ID 
HLZ300 28.58 215.90 28.58 19.05 
HLo25 | 25 1.00 ~ 5.00/+50 
10 ~ 50K0/+30 
Power Temperature Short 
Resistance Values HLo50| 50 | 1.00~5.00/s50 ee Rating Coefficient Time 
” cts 5%, ce = 100 ~ 50K0/#30 ieee alee Series Ww ppmrc Overload 
20 100 1.0K 25K L100] 100 | ton ~ 500/50 Haale 10x 
30 150 25K 50K 100. ~ 75K0/480 HLZ300 300 1.00 ~ 8.00/50 Rated Power 
5.0 200 4.0K HL225 | 295 1.00 ~ 5.00/+50 120 ~ 250/30 for 5 Seconds 
10 250 5.0K 100 ~ 50K0/+30 l 
25 500 10K Length ~ Resistor Values — HLZ300, 10%, HLZA 
Resistance Values Dimensions = (mm) - Ws Oy oD 30 15) 8.0 16 25 
HLO50, 5%, HLB Core Dimensions NS Z| 1.0 5.0 12 20 
1.0 25 250 4.0K 50K Series | A (Maximum) Length oD ID A 
2.0 50 500 5.0K HLO25 17.46 50.80 14.29 7.94 Value Digi-Key* Price Each 
a i as 8 HLO50 17.46 101.60 14.29 7.94 Description Range (9) Part No. 1 10 25 
|) new ae GSD ti ols.O8) “|i ilest HLZ300, 10%, HLZA 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 22.36 2033 18.30 
HL225 33.34 266.70 | 28.58 | 19.05 Mounting Bracket for HLZ-300 = BRACKET205-NDE 1.89/2 6.30/10 23.63/50 
Sea ae: Resistance Values *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
, 5%, 5%, fF ; 
10 50 50 200 750 40K 2K 10 50 50 200 750 40K 25K 4 Requltes2, brackets iper teslstoh 
2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 
3.0 25 150 500 2.5K 10K = 75K 3.0 25 150 500 25K 10K . 
RH Series 
Value Digi-Key* Price Each i i i 
sae | Bee a" ., || Aluminum Housed Wirewound Resistors 
HLO25, 5%, HLA 1.0 ~ 5.0K HLA-(Value)-ND 3.00 2.73 2.46 7 Pana 
HLO25, 5%, HLA 10K HLA-(Value)-ND 3.44 3.13 2.82 ; Dimensions =:(mm)} 
HLO25, 5%, HLA 12K ~ 25K HLA-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 Series A B c D 
HOs0 5 HLS = 25K] HUB value is ax3 3 ans ne 18a a8 “a8 
50, 5%, .0 ~ 2.5) -(Value)-| 65 4 . 
HLO50. 5%, HLB 4.0K ~ 12K HLB-(Value)-ND 473 4.30 3.87 RHO10 14.27 20.32 9.91 34.93 
HLO50, 5%, HLB 25K HLB-(Value)-ND 5.09 4.63 417 RH025 18.26 27.43 13.87 49.23 
HLO50, 5%, HLB 50K HLB-(Value)-ND. 6.11 5.55 5.00 RHO50 39.67 28.96 15.49 70.64 
HL100, 5%, HLC 1.0 ~ 1.0K HLC-(Value)-ND 9.13 8.30 747 
HL100, 5%, HLC 2.5K ~ 25K HLC-(Value)-ND 9.54 8.68 7.81 
HL100, BY, HLC 50K ~ 75K HLC-(Value)-ND 10.45 9.50 8.55 Pawar Temperature Short 
unng Sackel Tor LOSS, FLOg0 | ~BRRGKETROSNOE 1250 4010187560 et oe |. eee - 
jounting Bracket for ; | ; : ; i 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND+ 1712 5.70/10 21.38/50 pana i ppm Gyatinad 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND+ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 100 ~ .500/+100 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). RHOOS 5.0 1.00 ~ 5.00/+50 
+ Requires 2 brackets per resistor. 100 ~ 15K0/+20 
a -200/+100 
HLT225 Series Tapped Tubular rHONO cn 
. . 100 ~ 25K0/+20 Rated Power 
Wirewound Resistors Length 9 100/100 for 5 Seconds 
Somer Ral 5 sm Goalie will y RHO25 25 1.00 ~ 3.00/+50 
‘ower Rating emperature Coefficien' ort Time es 
Series w ppm/°c Overload 120 ~ 3KM/220 
10X Rated Power 150 ~ .50/+100 
HLT225 _ TOO 1 OK E80 for Seconds RHO5O 50 1.00 ~ 8.00/+50 
100 ~ 2.5K0/+20 
eaiall ‘ai Dimensions - (mm) 
esistance Values i i i Resistance Values 
HLT225, 10%, HLTA : ; Core Dimensions Rasterance Valse RHO10, 1%, RHB 
10 50 250 1.0K Series A (Maximum) Length oD ID 40 Tal = 100 2.0K 20 25 6 332 40K 
25 100 500 HLT225 33.34 266.70 28.58 19.05 J A ’ 
50 12 150 10K 1.0 33 100 1.0K 25K 
Value Digi-Key* Price Each 1.0 25 300 15K 2.0 35 300 2.0K 
Description Range (0) Part No. i 10 25 5.0 30 390 10 50 330 25K 
HLT225, 10%, HLTA 10 ~ 1.0K HLTA-(Value)-ND 18.59 16.90 15.21 
Mounting Bracket for HLT-225 BRACKET205-ND¢ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 Resistance Values Resistance Values 
¥ F = : RH025, 1%, RHC RH050, 1% RHD 
ie ee Pas seat Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 40 15 100 1.0K 45 50 25 8.0 20 250 25K 
+ Requires 2 brackets per resistor. 10 20 200 3.0K 20 1.0 os) 10 30 300 
3.0 25 300 25 15 5.0 12 40 500 
HLW Series Tubular 12 40 500 30. 20 60 16 100 1.0K 
Wirewou nd Resistors Value Digi-Key* Price Each 
Description Range () Part No. fl 10 50 
Dimensions - (mm) 
Core Dimensions RHO005, 1%, RHA 10 ~ .50 RHA-(Value)-ND 4.65 4.19 3.91 
Series A (Maximum) Length 0D 1D RHO005, 1%, RHA 1.0 ~ 390 RHA-(Value)-ND 4.43 3.99 3.72 
HLW12 10.32 44.45 7.94 476 RHOOS, 1%, RHA 2.0K ~ 10K RHA-(Value)-ND 4.38 3.94 3.68 
HLW20 74.29 50.80 That 794 S| RHO05, 1%, RHA 15K RHA-(Value)-ND 4.58 412 3.85 
. ‘ RHO010, 1%, RHB .20 RHB-(Value)-ND 8.68 7.81 7.29 
Resistance Values Resistance Values Power Temperature Short 
HLW12, 5%, HLW20, 5%, Rating Coefficient Time RHO010, 1%, RHB 1.0 ~ 1.0K RHB-(Value)-ND 3.08 2.77 2.59 
HLWA HLWB Series Ww ppm/°C Overload RHO010, 1%, RHB 2.0K ~ 10K RHB-(Value)-ND 3.20 2.88 2.69 
ud 5.0 100 100K HLWi2 12 100 ~ 1.0K/+30 10x RHO10, 1%, RHB 25K RHB-(Value)-ND 4.43 3.99 3.72 
10 20K 
1.0K 50 50K HLw20 | 20 eres eee RHO25, 1%, RHC 10 RHC-(Value)-ND 9.78 8.80 8.22 
RHO025, 1%, RHC 1.0 ~ 1.0K RHC-(Value)-ND 5.10 4.59 4.29 
Value Digi-Key* Price Each RHO025, 1%, RHC 3.0K RHC-(Value)-ND 4.10 3.69 3.45 
Description Range (0) Part No. 1 10 25 
HLW12. 5%. HWA 10<1.0K HLWA-(Value)-ND _ _ _ RHO050, 1%, RHD 15 ~ .50 RHD-(Value)-ND 12.00 10.80 10.08 
, 5%, ~1s -(Value)- : : : 5 
HLW20, 5%, HLWB 5.0~20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 077 RHO050, 1%, RHD 1.0 ~ 1.0K RHD-(Value)-ND 6.25 5.63 §.25 
HLW20, 5%, HLWB 50K ~ 100K HLWB-(Value)-ND 4.48 4.08 3.67 RHO50, 1%, RHD 2.5K RHD-(Value)-ND 5.33 4.80 4.48 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1421 


Panasonic Surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 
High Density: * 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) * 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) * 4 resistors in - - : 3 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) +2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) * 4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Dimensions (mm) Weight | ~Até 


4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) * 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm Type L| w) T | At} a2} B |] P| G |(g/Mpes.) 
size (EXB-34V) | 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) “8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) © Improvement of expnev | 20! 10/045! 031031021051030 30 
placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. 


EXB-V4V | 1.6] 16] 0.60/06] —]03]08/0.45} 50 ALIALB 
SPECIFICATIONS: EXB-VaV | 3.2] 1.6/0.60| 0.6} 06/0.3]08]0.45| 10 alee bi | Eig 
+ Resistance Tolerance: J: +5% »* Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- ST 
18V *Maximum Rated Continuous Working Voltage $: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V *Maximum  # Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from Wy 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V » Temperature Characteristic Range: +200ppm/°C RCWV = / Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed, 1 | 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C whichever is less. L Gt 


Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V EXB-28V 


Fig. 1 — 
2 Resistors 


Fig. 2— 
4 Resistors EXB-2HV 
oo 
Fig. 3— Aig 
ry 
8 Resistors + 
-. 
Dim. in mm 
EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V Series EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) (Value listed in ohms) 
Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (1RO) 4R3 (4R3) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
1.1 (1R1) 4R7 (4R7) 39 (390) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 42 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
1.2 (1R2) 5R1 (5R1) 47 (470) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 15 (150) 82 (820) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 82K (823) 470K (474) 
1.3 (1R3) 5R6 (5R6) 56 (560) 1.0K (102) 18K (183) 330K (334) 18 (180) 100 (101) 560 (561) 3.3K (332) 18K (183) 100K (104) 560K (564) 
1.5 (1R5) 6R2 (6R2) 68 (680) 1.2K (122) 22K (223) 390K (394) 22 (220) 120 (121) 680 (681) 3.9K (392) 22K (223) 120K (124) 680K (684) 
1.6 (1R6) 6R8 (6R8) 82 (820) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154 ) 820K (824) 
1.8 (1R8) 7R5 (7R5) 100 (101) 1.8K (182) 33K (333) 560K (564) 33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 1M (105) 
2.0 (2R0) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) 39 (390) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 39K (393) 220K (224) 
2.2 (2R2) 9R1 (9R1) 450 (151) 2.7K (272) 47K (473) 820K (824) 
2.4 (2R4) 10 (100) 180 (181) 3.3K (332) 56K (563) 1M (105) EXB-28V and EXB-N8V Series 
2.7 (2R7) 12 (120) 220 (221) 3.9K (392) 68K (683) Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
3.0 (3RO) 15 (150) 270 (271) 4.7K (472) 82K (823) (Value listed in ohms) 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
EXB-2HV Series 0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1.0 (1R0) 7.5 (7R5) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
(Value listed in ohms) 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
or Fi Tel Ta WPT TF 1.2 (1R2) 9.1 (9R1) 68 (680) 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K (224) 
alue alue alue alue alue alue 1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750) 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 1.5 (1R5) 11 (110) 82 (820) 620 (621) 4.7K (472) 36K (363) 270K (274) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.6 (1R6) 12 (120) 91 (910) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) 300K (304) 
1.0 (1R0) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.0 (2RO) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.8 (1R8) 22 (220) 270 (271) 3.3K (332) 39K (393) 470K (474) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
2.2 (2R2) 27 (270) 330 (331) 3.9K (392) 47K (473) 560K (564) 2.7 (2R7) 20 (200) 150 (151) 1.1K (112) 8.2K (822) 62K (623) 470K (474) 
2.7 (2R7) 33 (330) 390 (391) 4.7K (472) 56K (563) 680K (684) 3.0 (3RO) 22 (220) 160 (161) 1.2K (122) 9.1K (912) 68K (683) 510K (514) 
3.3 (3R3) 39 (390) 470 (471) 5.6K (562) 68K (683) 820K (824) 3.3 (38R3) 24 (240) 180 (181) 1.3K (132) 10K (103) 75K (753) 560K (564) 
3.9 (3R9) 47 (470) 560 (561) 6.8K (682) 82K (823) 1M (105) 3.6 (3R6) 27 (270) 200 (201) 1.5K (152) 11K (113) 82K (823) 620K (624) 
4.7 (4R7) 56 (560) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 4.8K (182) 13K (133) 100K (104) 750K (754) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) 820K (824) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 5.1 (5R1) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
5.6 (5R6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 48K (183) 130K (134) 14M (105) 
6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
No. of Resistor i-Key® Cut Tape Pricing Digi-Key® Tape & Reel Pricing Panasonic® 
Fig. Resistors} Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND 44 3.85 13.75 23.65 Y10(Code)TR-ND_ = 10.00/M = EXB-N8VLILILIWX 
1 2 E12 Y2(Code)CT-ND 48 4.20 15.00 25.80 Y2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M = EXB-V4VODLUV 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND -80 7.00 25.00 43.00 Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M oa EXB-V8VLOLILUV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 1.46 12.81 45.75 78.69 Y3(Code)TR-ND = 51.00/M 48.00/M EXB-14V0LUxX 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND 2.38 20.83 74.38 127.93 Y6(Code)TR-ND — 83.00/M = EXB-18V_JULUXx 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5(Code)TR-ND at 34.00/M 33.00/M EXB-24V0LUX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y7(Code)TR-ND = 34.00/M 33.00/M EXB-28VU0LUX 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND 42 3.68 13.13 22.58 Y8(Code)TR-ND 15.00/M 14.00/M — EXB-34VIOLUV 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 Y9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M = EXB-38VLIOLUV 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 Y1(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M = EXB-2HVOILILUV 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. 


RF Jumper Chip Resistor 


SPECIFICATIONS: 


* Isolation (2.5GHz): -40dB maximum « Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum * Rated Current: 1A (derating 
curve for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance 
with derating curve chart * Number of Terminals: 6 


‘ 125°C| 
-60-40-20 0 20 40 60 B0 100120 140760 


Percent of Rated Current (%) 


* Temperature Range: -55°C ~ 125°C Ambient Temperature (°C) 
Resistance Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. PO.ONCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 PO.ONTR-ND 89.00/M  74.00/M 69.00/M_ 67.00/M_ 63.00/M EXB-D6JP000A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1422 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
Surface Mount Chip 


47 (470) 

_ 56 (560) 
Resistor Networks —Series — 600 
EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q a o 
FEATURES: High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 150 (151) 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 180 (181) 
2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 220 (221) 
EXB-Q Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 270 (271) 
* Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high speed 330 (331) 
automatic placement machine » EXB-Q has available direct placing on the bus 390 (391) 
line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It also 470 (471) 
features high speed mounting by conventional placing machine. 560 (561) 


SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1009 ~ 470K) 
Resistance Tolerance: +5% » Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: 
16 Terminals) * Number of Resistors: 8 Resistors (EXB-Q: 15 Resistors) 
« Power Rating at 70°C: 63mW/element (EXB-D: 50mW/element; EXB-Q: 
25mW/element) * Maximum Rated Continuous Working Voltage t: EXB-A: 


Resistance Codes for EXB-A, 


Value (Code) 


EXB-E and EXB-D 
(Values listed in ohms) 
Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


680 (681) | 10K (103) 
820 (821) | 12K (123) 
4.0K (102) | 15K (153) 
4.2K (122) | 18K (183) 
4.5K (152) | 22K (223) 
1.8K (182) | 27K (273) 
2.2K (222) | 33K (333) 
2.7K (272) | 39K (393) 
3.3K (333) | 47K (473) 
3.9K (392) | 56K (563) 
4.7K (472) | 68K (683) 
5.6K (562) | 82K (823) 
6.8K (682) | 100K (104) 
8.2K (822) | 120K (124) 


Resistance Codes for EXB-Q 


(Values listed in ohms) 
Value (Code) 


Value (Code) 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
4TOK (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


) 
) 


Value (Code) 


Dim. in mm 


@10-0.3 


05-1 ky 


0.5 


50V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 25V * Maximum Overload Voltage: EXB-A: 100 (101) 1K (102) 10K (103) | 100K (104) 
100V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 50V » Temperature Characteristic Range: 150 (151) 1.5K (152) 15K (153) 150K (154) 100 16151413121110 9 
+200 ppm/°C » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220 (221) | 2.2K (222) | 22K (223) | 220K (224) 
: ; : 330 (331) | 3.3K (332) | 33K (333) | 330K (334) 000 
+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 470 (471) | 4.7K (472) | 47K (473) | 470K (474) nT e050 aT 0.45 
RCW = /Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed above, 680 (681 6.8K 682 68K (683 12345678 
whichever is less. (681) ES (G82) (683) 
Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND A6 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M =— 173.00/M — EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND 42 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M = 128.00/M _ EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND 44 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND = 153.00/M = 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M _ 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code 


Surface Mount 0404 
Balanced 0 Type Chip 
Attenuator 


FEATURES: ¢ Balanced "0" type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction; approximately 65% reduction compared with the 
attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; —approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 
resistors * Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time * Attenuation: 0dB to 10dB APPLICATIONS: « Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 
communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: * Rated Power: 0.040W (40mW)/package * Frequency Range: 
DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0dB, typical) * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Tolerance Attenuation Characteristic Cut Tape Tape & Reel 
4 of Value R1 R2 Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
— Series EXB-24AB Attenuation (aB) (a) | (0) (0) Part No. 10 100 ~—-500 | PartNo. 10,000 | Part No. 
0 0 | open 0 P11153CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11153TR-ND 82.00/M | EXB-24ABO0R8X 
40.8 1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
Balanced "0" type : 2 11.6 | 872 100 P11155CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
49 Ri 93 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11156TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3CR8X 
+1.0 6 37.4 | 301 100 P11157CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11157TR-ND. 82.00/M_| EXB-24AB6C1RX 
+2.0 10 71.2 | 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11158TR-ND 82.00/M_| EXB-24ABAC2RX 
R2 R2 1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 | 1.74k 200 P11160CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 | 1.17k 200 P11161CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
08 6 74.7 | 602 200 P11162CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11162TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6E1RX 
eu 10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11163TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 | 1.75k 300 P11166CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11166TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3GR8X 
a +1.0 6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11167TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB6G1RX 
Dim. in mm +2.0 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 


Surface Mount 0404 


Chip Attenuator 
— Series EXB-24AT 


Attenuation - Frequency Characteristics (Typical) 


FEATURES: ¢ Unbalanced 7 type attenuator circuit in one chip 
(1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction: about 50% 
reduction compared with attenuator circuit consisting of three 0402 
chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time 
* Attenuation: 1dB to 10dB APPLICATIONS: « Attenuation/level control/ 
impedance matching of high frequency signals of communication 
equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for 
example. SPECIFICATIONS: « Characteristic Impedance: 500 « Rated 
Power: 0.040W (40mW)/package * Frequency Range: DC to 2GHz 


Dim. in mm 


Unbalanced x type 


{ -TdB « VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 maximum 
2 
3 “3B 
a -4 Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
<5 of Value R1 R2 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
& 6 Attenuation (dB) (0) (0) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
$7 1 5.77 870 P11103CT-ND 1.79 15.70 = 56.06 | P11103TR-ND 61.00/M EXB-24AT1AR3X 
5 8 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11104TR-ND 61.00/M EXB-24AT2AR3X 
z -9 -100B. 40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11105TR-ND 61.00/M EXB-24AT3AR3X 
-10 FH ——--t EH tt 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11106TR-ND 61.00/M EXB-24AT4AR3X 
“11 5 30.4 179 P11107CT-ND 1.79 15.70 56.06 _| P11107TR-ND 61.00/M EXB-24ATSAR3X. 
1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 05 6 37.4 151 P11108CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11108TR-ND 61.00/M EXB-24AT6AR5X 
Frequency (Hz) i 10 71.2 96.3 P11109CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11109TR-ND 61.00/M EXB-24ATAARSX 


° . . . - 
2% Thick Film Resistor Networks [common Isolated Line 254 
i ‘ : x Terminal Terminator Terminator () 
Low Profile, Single-In-Line Package, Highly a, 
a 0.25 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 sd 3 z tt 
112 
General Specifications: . Dim. Tol.: + 0.13 
Rated Power: 7 7 ? , 
Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No. of| Dim. | Digi-Key* Pricing Panasonic 
(60°C); Line Terminator: 75mW (70°C) Resistance Codes Resistance Codes Type |Elements| Pins | A(mm)| Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. 

; : , Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) | Common! 5 6 | 14.88 |Q5(Code)-ND 25 2.03 15.23 102.00  92.00/MJ EXB-FGE (Code) G 
Rated Continuous Working Voltage 100 (101) 6.8K (682) 150K (154) 160/240 (T01) Terminal 7 8 | 19.96 | Q7(Code)-ND .33 2.67 19.99 133.00 121.00/M)| EXB-F8E (Code) G 
(RCW): /"Rated Power x Resistance Value © 150(151) | 82K (822) | 220K (224) © ——4a0/390 (r02)~ 9 10 | 25.04 | Q9(Code)-ND 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10E (Code) G 
ar -100V. whichaveris idea: 220 (221) 15K (153) | 330K (334) —ppqp70(T0a)"_ | Isolated 3 6 | 14.88 | Q2(Code)-ND .25 2.03 15.23 102.00  92.00/M| EXB-F6V (Code) G 

: 330 (331) | 22K (223) | 470K (474) ee To [Terminator] 4 8 | 19.96 | Q4(Code)-ND 33 267 19.99 133.00 121.00/M| EXB-F8V (Code) G 
Operating Temperature Range: 560 (561) | 33K (333) | 560K (564) (T04) 5 10 | 25.04 | Q6(Code)-ND_ 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10 (Code) G 
“55°C ~ 125°C 680 (681) | 47K (473) | 680K (684) 330/390 (T05) Line 8 6 | 14.88 | QO(Code)-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M| EXB-FOWT (Code) G 

820 (821) | 56K (563) 330/470 (T06)|terminator| 12 8 | 19.96 | Q1(Code)-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M| EXB-F8WT (Code) G 
Storage Temperature Range: 4.5K (152) | 68K (683) — 330/680 (TO7)_ 16 10 | 25.04 | 03(Code)-ND 675.38 40.37 269.00 _245.00/M| EXB-F1OWT (Code) G 
-55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (T08) —_* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FEATURES: Suitable for EMI suppression filtering: * The low residual inductance at high frequency range provides effective 
reduction of noise * Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB 
assembly: © 4.0 x 2.1 x 0.65mm_ « Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior 
mountability with concave terminals: « Firm solder joint (two times of convex terminal) * Self-alignment of placement at reflow process 


Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


SPECIFICATIONS: * Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the case of 22pf) » Temperature Characteristic: AC: +20% / 
-55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz— In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation 
factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) 
« Resistance: Less than 1.00 (between input terminal and output terminal) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 | Part No. 
25 22 P10192CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
oo 1k | 25 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
Dim. in mm 25 100 | P10194CT-ND 1.18 = 1.04 89 74 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE101M 


FEATURES: © Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65mm) spacing for high density automatic placing » Superior noise reduction by 
using two ground terminals * Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: * Capacitance Range: 47pF, 100pF, 220pF * Capacitance Tolerance: +20% » Temperature Characteristic: 
E Characteristic: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) * Rated Voltage: 25V 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


10- 
f 204 OL Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T &R Pricing | Panasonic 
royce = 0. 
or tt } } a (DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
7 ——a 25 47 PCN1001CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1001TR-ND 710.00/M | EZA-NPE470M 
|-—— 6.3 —_-| 25 100 | PCN1002CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
Dim. in mm 25 220 | PCN1003CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 PCN1003TR-ND 710.00/M | EZA-NPE221M 


EZA-NT Series EZA-CT Series 
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GND Terminal: 1,2,5,6 
V/O Terminal: 3,4,8,9 
Dummy Terminal: 7,10 


Dim. in mm a3 45 


FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: * Smallest SMD R/C networks 
¢ Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip * EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
© EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch »* EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch » Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
* EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: * Smallest SMD R/C filter for USB interface 


* Including 2 circuits of 1 type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: * Superior mountability with concave terminal » Firm solder joint (two 
times of convex terminal) © Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: « Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% »* TCR: +200 ppm/°C » Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70°C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from / Rated Power 
x Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
* Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25°C 
~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - /n measuring at 1MHz, 
capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: EZA- 
NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V » Operating Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(Q) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. Size Pricing | PartNo. (Q) | (pF) | Part No. ql 10 100 500 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
EZA-ST Series 22 |PDTGICT-ND 64 56 48 40 | PDTGITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTG1AAAJ 
22 | PSTHCT-ND 1.18 1.04 .89 74 | PSTIITR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STI1AAAJ ik | 47 | PDT62CT-ND 64 56 48 40 | PDT62TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT62AAAJ 
22 | 47 | PSTI2CT-ND 1418 1.04 .89 74 | PST12TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST12AAAJ 100 | PDT63CT-ND _—.64_—=«.5S6_—«48_—O ‘| PDTGSTR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT63AAAJ 
100 | PSTI3CT-ND 1.18 1.04 89 _.74 | PST13TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 | PST2ICT-ND 118 1.04 89.74 | PST21TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST21AAAJ | |27/15K] 47 | PDLUOICT-ND 41 3631.26 | PDLUOTTR-ND| 5,000 ] 143.00/M | EZA-DLUOTAAJ 
47 | 47 | PST22CT-ND 148 1.04 .89 74 | PST22TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST22AAAJ | |15/15K PDLUOZCT-ND .41——.36—=.31_—.26 | PDLUOZTR-ND| 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 | PST23CT-ND 1.18 1.04 89 _.74 | PST23TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 | PST31CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST31TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST31AAAJ 220 | PNT14CT-ND 95 84.72.60 | PNT14TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT14AAAJ 
100 47 | PST32CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST32TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST32AAAJ 22 470 | PNT15CT-ND 95 84  .72 60 | PNTI5TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT15AAAJ 
100_| PST33CT-ND_ 1.18 1.04.89 74 _ | PST33TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST33AAAJ 1000 | PNT16CT-ND 95.84 72 60 | PNTI6TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT16AAAJ 
22 | PST4ICT-ND = 1.18 1.04 89.74 | PST41TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST41AAAJ 220 | PNT24CT-ND 95 .84 72 60 | PNT24TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT24AAAJ 
220 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST42TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST42AAAJ AT 470 | PNT25CT-ND 95 84 .72 .60 | PNT25TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT25AAAJ 
100 | PST43CT-ND 1.18 =1.04 89 .74 | PST43TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST43AAAJ 1000 | PNT26CT-ND 95 84 72 .60 | PNT26TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT26AAAJ 
22 | PSTSICT-ND 1.18 1.04 .89 74 | PST5ITR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST51AAAJ 220 | PNT34CT-ND 95 84.72.60 | PNT34TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT34AAAJ 
470 | 47 | PSTS2CT-ND 1.18 1.04 .89 74 | PST52TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST52AAAJ too | 470 | pnT3scT-ND 95 84 .72 60 | PNT35TR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NT3SAAAJ 
100 | PSTS3CT-ND 1.18 1.04 89 _.74 | PSTS3TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STS3AAAJ 1000 | PNT36CT-ND 95 84 72 .60 | PNT36TR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NT36AAAJ 
22 | PST6ICT-ND 1.18 1.04 .89 74 | PST6ITR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST61AAAJ 220 | PNT44CT-ND 95.84.7260 | PNT44TR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NTA4AAAJ 
1K | 47 | PST62CT-ND 1.18 1.04 89.74 | PST62TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST62AAAJ 220 | 470 | PNT45CT-ND 95.84. 72_—«60 | PNT45TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT45AAAJ 
100 | PST63CT-ND 1.18 1.04 89 _.74 | PST63TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST63AAAJ jooo | PNT46cT-ND 95 84-72-60. | PNT46TR-ND | 4,000 | 334,00/M | EZA-NT46AAAJ 
EZA-DT Series 220 | PNTS4CT-ND 95 .84 .72 60 | PNT54TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT54AAAJ 
22 | POTIICTND = 64564840 | POTTITR-ND |) 5,000 | 223.00/M | EZA-DT11AAAJ 470 | 470 | PNTSSCT-ND 95 84 72 .60 | PNTSSTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT55AAAJ 
22 | 47 | PDTI2CT-ND 64 56 .48 40 | PDT12TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT12AAAJ jooo | PNTS6CT-ND 95 64-72-60. | PNTSGTR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NTSGAAAJ 
100 | POTI3CT-ND_ 64.56.4840 | PDTI3TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT13AAAJ 200 | PNT64CT-ND 95.84.7260 | PNT@4TR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NTG4AAAJ 
22) PDT2ICT-ND = 64564840 | POT2ITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT21AAAJ 1k | 470 | PNT6SCT-ND 95 84 .72 60 | PNT6STR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT6SAAAJ 
47 | 47 | PDT22CT-ND 64 56 .48 40 | PDT22TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT22AAAJ jooo | PNTe6CT-ND 95 84 72 60 | PNT6sTR-ND | 4.000 | 334.00/M | EZA-NTBBAAAJ 
100 | PDT23CT-ND _—.64_—Ss56—=.48_—40_ | PDT23TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT23AAAJ EZACT Sevias 
22 | PDT3ICT-ND 64 56 .48 40 | PDT31TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT31AAAJ jo | pcTooctND 63-56 48-40 | PCTOOTR-ND | 5.000 | 227.007 | EZA-CTOOAAAJ 
400 | 47 | POT32CT-ND 64 56 .48 40 | PDT32TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT32AAAJ 10 
100 | PDT33CT-ND _—.64_—s.56_—=.48_—40_ | PDT33TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT33AAAJ 2 TECIOIGRNGES 63 56.48.40 RGAOHURSUDIE! 5,000 | 221.00/M | EZA-CTOTAAAJ 
22 | PDT4ICT-ND 64 56 48 40 | PDT4ITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT41AAAJ oo | 10 Re 2S 56 8 0 RETR ag] 9.000 | 221.00/M | EZA-CTIOAAAL 
200 | 47 | poTa2cT-ND 64 +«=«-56.--48.-«40'| PDT42TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTA2AAAJ 22 RCTIICIENDES 63 56 48.40 (RRGTNITR:NDIS) 5,000 | 221.00/M | EZA-CTI1AAAJ 
100 | POT43CT-ND 6456 48—40_| PDTABTR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT43AAAJ a7 | 10 (RGIeOGNO 63 66 48 40 BROTCOTE UD) 6.000: | 221.00/M | EZA-CT2OAAA) 
22 | PDTSICT-ND 64 56 48 40 | PDTSITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT51AAAJ 22 RGHENCTNDES 63° 5648.40 (BRGI2UIRENDR) 5,000 | 221.00/M | EZA-CT21AAAJ 
470 | 47 | PDTS2CT-ND 64 56 .48 40 | PDTS52TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT52AAAJ yoo | 10 | PCT3OCT-ND 63 56 =48 = 40 | PCT3OTR-ND | 5,000 ) 221.00/M | EZA-CT30AAAJ 
100 | POTS3CT-ND__—.64._—.56—=.48—40_ | PDTS3TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTS3AAAJ 22 | PCT3ICT-ND 63.56.4840 _| PCT3ITR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CT31AAAJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RGHITI Chip Resistor Arrays 


MNR04 SERIES 


Dim. in mm 


MNR02 SERIES MNR14 SERIES MNR15 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 25V 


MNR32 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
¢ Max. Operating Voltage: 50V 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 25V 


MNR18 SERIES 
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* Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 12.5V 


MNR35 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 50V 
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* Circuit Type: Isolated 
« Max. Operating Voltage: 25V 


Series MNRO2, MNR12 


* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 200V 


Series MNRO4, MNR14 


Series 


Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 200V 


* Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 50V 


Series 


Series 


MNR15 ni gn2$r3$R4 
R52ROSR7 SRO 


R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 


and MNR32 
fei fr 


Ri =R2 


ee PEPETET 


R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 


and MNR34 
R1 jrofna fra 


R1=R2=R3=R4 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 


Resistance Values (Q) 
MNRO02 Series 


Resistance Values (Q) 
MNR15 Series Chip Arrays 


Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 100 (101) 56 (560) 330 (331) 560 (561) 1.8K (182) | 4.7K (472) 18K (183) 68K (683) 
10 (100) 1.0K (102) 100 (101) 390 (391) 680 (681) 2.0K (202) | 5.1K (512) 20K (203) 100K (104) 
22 (220) 4.7K (472) 150 (151) 430 (431) 1.0K (102) | 2.2K (222) | 5.6K (562) 22K (223) 
33 (330) 10K (103) 220 (221) 470 (471) 1.2K (122) | 2.7K (272) | 8.2K (822) 33K (333) 
56 (560) 47K (473) 300 (301) 510 (511) 1.5K (152) | 3.3K (332) 10K (103) 47K (473) 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
MNRO04 Series MNR‘18 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 27 (270) 56 (560) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 740 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) | 5.1K (12) 47K (473) 
10 (100) 30 (300) 62 (620) 220 (221) 1.0K (102) | 5.1K (512) 47K (473) 42 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2K (122) | 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120) 33 (330) 68 (680) 240 (241) 1.2K (122) | 6.8K (682) 51K (513) 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) | 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 1.5K (152) | 8.2K (822) 56K (563) 18 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 10K (103) 100K (104) 
18 (180) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 10K (103) | 100K (104) 20 (200) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 1.0M (105) 
22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 1.0M (105) 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240) 51 (510) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
Resistance Values (0) 27 (270) 51 (510) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 
MNR12 Series Resistance Values (0) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) MNR32 Series 
0.0 (000) 39 (390) 100 (101) 360 (361) 1.2K (122) 10K (103) 150K (154) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 47 (470) 130 (131) 470 (471) 1.8K (182) 15K (153) | 220K (224) 39 (390) 270 (271) 192 (1.3K) 4.7K (472) 
18 (180) 51 (510) 150 (151) 510 (511) 2.0K (202) 22K (223) 1.0M (105) 400 (101) 470 (471) 482 (1.8K) 40K (103) 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 480 (181) 1.0K (102) 392 (3.9K) 47K (473) 
27 (270) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 2.4K (242) 47K (473) : z 
33 (330) 75 (750) 330 (331) 1.0K (102) | 4.7K (472) | 100K (104) Resistance Values (0) 
Resistance Values (Q) MNR34 Series 
MNR14 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 0.0 (000) 36 (360) 410 (111) 470 (471) 1.8K (182) 6.8K (682) 56K (563) 
0.0 (000) 36 (360) 220 (221) 1.3K (132) | 8.2K (822) 51K (513) | 360K (364) 10 (100) 39 (390) 120 (121) 510 (511) 2.0K (202) | 8.2K (822) 68K (683) 
2.2 (2R2) 39 (390) 240 (241) 1.5K (152) | 9.1K (912) 56K (563) | 390K (394) 15 (150) 43 (430) 150 (151) 560 (561) 2.2K (222) 10K (103) 100K (104) 
3.0 (3RO) 43 (430) 270 (271) 1.6K (162) 10K (103) 62K (623) | 430K (434) 16 (160) 47 (470) 180 (181) 620 (621) 2.7K (272) 15K (153) | 270K (274) 
3.3 (3R3) 47 (470) 300 (301) 1.8K (182) 11K (113) 68K (683) | 470K (474) 18 (180) 51 (510) 200 (201) 680 (681) 3.3K (332) 18K (183) | 510K (514) 
4.7 (4R7) 51 (510) 330 (331) 2.0K (202) 12K (123) 75K (753) | 510K (514) 22 (220) 56 (560) 220 (221) 750 (751) 3.9K (392) 20K (203) 1.0M (105) 
6.8 (6R8) 56 (560) 360 (361) 2.2K (222) 13K (133) 82K (823) | 560K (564) 24 (240) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 4.7K (472) 22K (223) 
10 (100) 62 (620) 390 (391) 2.4K (242) 15K (153) 91K (913) | 620K (624) 27 (270) 82 (820) 300 (301) 1.0K (102) | 5.1K (512) 33K (333) 
141 (110) 68 (680) 430 (431) 2.7K (272) 16K (163) 100K (104) | 680K (684) 30 (300) 91 (910) 330 (331) 1.2K (122) 5.6K (562) 39K (393) 
12 (120) 75 (750) 470 (471) 3.0K (302) 18K (183) 110K (114) | 750K (754) 33 (330) 100 (101) 390 (391) 1.5K (152) 6.2K (622) 47K (473) 
13 (130) 82 (820) 510 (511) 3.3K (332) 20K (203) 120K (124) | 820K (824) 
15 (150) 91 (910) 560 (561) 3.6K (362) 22K (223) 130K (134) | 910K (914) Resistance Values (Q) 
16 (160) 100 (101) 620 (621) 3.9K (392) 24K (243) 150K (154) | 1.0M (105) MNR35 Series 
18 (180) 110 (111) 680 (681) 4.3K (432) 27K (273) 160K (164) 
20 (200) 120 (121) 750 (751) 4.7K (472) 30K (303) 180K (184) Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
22 (220) 130 (131) 820 (821) 5.1K (512) 33K (333) 200K (204) 56 (560) 330 (331) 680 (681) 2.0K (202) 5.6K (562) 22K (223) 
24 (240) 150 (151) 910 (911) 5.6K (562) 36K (363) 220K (224) 100 (101) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 8.2K (822) 33K (333) 
27 (270) 160 (161) 1.0K (102) 6.2K (622) 39K (393) 240K (244) 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 
30 (300) 180 (181) 1.1K (112) 6.8K (682) 43K (433) 300K (304) 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 
33 (330) 200 (201) 1.2K (122) 7.5K (752) 47K (473) 330K (334) 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 20K (203) 400K (104) 
Resistor ¢ Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Dim. “L” Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series Term. Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO02(Code)CT-ND 32 2.53 21.62 MNRO02(Code)TR-ND _ _ 16.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)CT-ND 36 2.85 24.32 MNRO04(Code)TR-ND _ — 18.00/M 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND .20 1.58 13.51 MNR12(Code)TR-ND _ 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)CT-ND .20 1.58 13.51 MNR14(Code)TR-ND _ 12.00/M 10.00/M 
MNR15 10 8 3.2 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 MNR15(Code)TR-ND = 78.00/M 68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 1.01 7.91 67.56 MNR18(Code)TR-ND = 58.00/M 50.00/M 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 MNR32(Code)TR-ND 69.00/M — _ 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 MNR34(Code)TR-ND 78.00/M _ _ 
MNR35 10 8 6.4 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 22.45 191.88 MNR35(Code)TR-ND 163.00/M _ _ 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


+ Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CTS. CLEARDINE’ LVDS Terminators 


Features: 
i i * Designed for termination of Xilinx® and Altera® FPGAs 
BGA Terminators and Bias Networks * 8 or 16 differential channels of termination provided in a single intergrated package 
* Ceramic BGA Packaging * High density form factor * Designed for termination of parallel data Electrical Specifications: 
busses ¢ Designed for high frequency data transmission »* Virtually eliminates parasitic capacitance ° Resistor Tolerance: +1.0% i —— 
and inductance «Ultra low channel capacitance Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch » All ¢ Maximum Resistor Power: 0.068 Watts @ 70°C RT17__B7 
dimensions in mm * Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70°C Ww! CTSYRWK 
= a a * Temperature Coefficient of Resistance: +200ppm/°C I - 
Now including Top Probe-able Devicest * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Pin Ai Identifier H 
a 
The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some P (Pitch) i 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be = 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the P (Pitch) 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with t. ] Part No. L w H 
RT1710B6 | 10.16 | 5.08 | 1.32 
Top Probe-able RT1710B7 | 8.00 | 4.00] 1.19 
DDR SDRAM Terminators 
rear: am | A Pitch | Digi-k piece oniier tere lers 
rray ite igi-Key rice Eac! ricing 
¢ 18 Bit SSTL_2 Termination Sets * Compliant to JEDEC Std. 8-9 Ohms Size (mm) Part No. 1 10 14,000 Part No. 
Electrical Specifications: 100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 2.03 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
Resistor Tolerance: +1.0% 100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDt 2.23 1.79 861.00 RT1710B6P. 
¢ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Total Network Power) 100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 217 1.74 838.00 RT1710B7TR7 
+ Package Power Rating: 1.0 Watt at 70°C 100 4x8 1.00 RT1710B7PCT-NDt 2.39 1.91 = RT1710B7P. 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 
. L—___,, 
: CompactPCl Terminators — 
> H 
i i H i i i i i i Features: 16 or 32 Bit Terminators w RT120_B7 ' 
{EEEREEELE Lg STONE 
1 Electrical Specifications: o 
ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ ui “Pin At Identifier 
‘ . Sahai Resistor Tolerance: +5.0% P (Pitch) 
schematic Schomatle oon * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C ~ Pitch) 
* Maximum Package Power: RT1200B7 = 0.8 Watts at 
70°C, RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C Part No. coe (a 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C RT1200B7 | 8.00 | 4.00 | 1.19 
* Operating Temp. Range: -55°C ~ 125°C RT1201B7 | 16.00] 4.00 | 1.19 


g(eeELEEEE LETT EEE 
SHEEEESEEEEESE EE 


Top Probe-able Top Probe-able Top Probe-able 


EETET: ABCDEFGHJKLMNPRT 
Fig. 1 and 2 eREEE: 
= Pitch | L CDEFGH 
RT140_B 1.27 [11.43 
' CTS YRWK 1.00 9.00 
Pin Ai Identifier Fig. 3 Top Probe-able 
Pitch 
1.27 
1.00 Cut Tape Tape & Reel 
R1 | No. |Array| Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Fig. | Ohms| Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
Tape & il 10 16 | 4x8 | 1.00 | RT1200B7CT-ND 217 1.74 838.00 RT1200B7TR7 
Cut Tape Reel > | 10 | a2 |axte| 4.00 | RT1201B7CT-ND 3.61 2.89 | 1396.00 | RT1201B7TR7 
R1 R2 | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS RT1201B7PCT-NDt 3.97 3.18 1536.00 RT1201B7P. 
Fig.|Ohms|Ohms| Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 | Part No. . 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1408B6TR7 
60 | 25 | 3x9 | 1.27] RT1408B6PCT-NDt 2.52 2.02 | 973.00| RT1408B6EP LVPECL Terminators 
60 | 25 | 3x9 | 1.00 | RT1408B7PCT-NDt 2.69 2.16 —| RT1408B7P Features: 
* 8 Bit Thevenin Termination Set 
* Compliant for LVPECL Termination 
1 50 25 3x9 | 1.27 | RT1400B6CT-ND 2.29 1.83 —| RT1400B6TR7 


Electrical Specifications: 


° Resistor Tolerance: +1.0% »* Maximum Resistor Power: R1= 0.08 Watts at 70°C, R2 = 0.08 Watts at 
70°C *Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C »* Temperature Coefficient of Resistance: +200 
ppm /°C * Operating Temperature Range: -55° ~ 125°C 


50 25 3x9 | 1.27 | RT1400B6PCT-NDt 2.52 2.02 973.00 | RT1400B6P 


25 22 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1401B6TR7 
25 22 3x9 | 1.00 | RT1401B7CT-ND 2.45 1.96 —| RT1401B7TR7 L 
RT1250B__ 
50 | — | 3x9 | 1.27] RT1402B6PCT-NDt 252 2.02 —| RT1402B6P CTS YRWK 
35 = 3x9 | 1.27 | RT1407B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1407B6TR7 TEPITS d 
it 
> | 25 | = | 9 [127 | RT407B6rcT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00] RT1407B6P ABCDEFEFGH Part No. L 
RT1250B6 10.16 
25 = 3x9 | 1.27 | RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 —| RT1403B6TR7 RT1250B7 8.00 
25 = 3x9 | 1.00 | RT1403B7CT-ND 2.45 1.96 —| RT1403B7TR7 
Cut Tape 
22 = 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 —| RT1405B6TR7 Ri R2 No. Pitch Digi-Key Price Each cTs 
Ohms/| Ohms | Bits | (mm) Part No. 1 10 Part No. 
3 22 _ 4x9 | 1.27 | RT1405B6PCT-NDT 2.96 2.37 | 1144.00 | RT1405B6P. 
127 82.5 8 1.27 RT1250B6CT-ND 2.09 1.67 RT1250B6TR7 
22 | — | 4x9 | 1.00} AT1405B7PCT-NDt 3.14 251 —) RT1405B7P 127 | 825 | 8 1.00 | RT1250B7CT-ND 2.25 1.80 RT1250B7TR7 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. *For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1426 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


CTS CLE: 
Memory and IDE Terminators 


Features: 16 or 32 Bit Terminators * Ultra Low I/O Coupling 


») NE” BGA Terminators and Bias Networks (Cont.) 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +5.0% 

¢ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 

* Maximum Package Power: RT1202B7 = 0.8 Watts at 70°C, RT1203B7 = 1.6 Watts at 70°C 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
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ABCDEFGHJKLMNPRT 


RT120_B7 
CTS YRWK 


‘Pin Ai Identifier 


Part No. 


RT1202B7 
RT1203B7 


P (Pitch) 


Cut Tape 
R1 No. | Array | Pitch Digi-Key Price Each cTs 
Fig. |Ohms | Bits Size (mm) Part No. al 10 Part No. 
A 33 16 4x8 1.00 RT1202B7CT-ND 217 1.74 RT1202B7TR7 
2 33 32 4x16} 1.00 RT1203B7CT-ND 3.98 3.18 RT1203B7TR7 


PCI and PCIX Bias Networks 


Features: ¢ 8 or 16 Bit Bias Network * Compliant to PCI and PCIX 
Electrical Specifications: 

* Resistor Tolerance: +1.0% 

* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 

* Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C 

* Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55° ~ 125°C 


ABCDEFGH 


— |——+ 
w | RT141_B_ 
\Ig CTS YRWK 


~ Pin At Identifier 


PRE (Pitch) 


P (Pitch) 


Part No. 

RT1415B6 
RT1416B6 
RT1417B6 
RT1418B6 


Part No. 


RT1415B7 


RT1417B7 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: 
© 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets * Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 


Electrical Specifications: 

¢ Resistor Tolerance: +1.0% 

¢ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Maximum Package Power) 
¢ Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts 

¢ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


‘BE DK IKK 


ABCDEFGHJKLM 


——L 

A RT14__B_ 

|| CTS YRWK 
™ Ai Identifier 


P (Pitch) 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 | No. | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
Fig.|Ohms| Bits | (mm) | Part No. UJ 10 1,000 Part No. 

25 8 1.27 RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
1 56 8 1.27 RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1453B6TR7 

150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 

25 16 | 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
2 56 16 | 1.27 RT1454B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1454B6TR7 

150 | 16 | 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1411B6TR7 

25 32 | 1.27 RT1452B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1452B6TR7 
3 56 32 | 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1427B6TR7 

150 | 32 | 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 

150 | 32 | 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 


Cut Tape Tape & Reel 
R_ | No. | Array] Pitch} Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 

Fig.) Ohms | Bits| Size |(mm)| Part No. 1 10 1,000 Part No. 
4.7K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
1 | 4.7K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1417B7CT-ND 1.97 1.58 = RT1417B7TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1418B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1418B6TR7 
4.7K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1415B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1415B6TR7 
2 |4.7K | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 574.00 RT1415B7TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RT1300 Low Voltage Differential 
SCSI Active Termination Network 


Features: * 9-Line LVD Termination Network ¢ Ultra2, Ultra3 Compliant * Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF * Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: 

¢ Resistor Tolerance: +1.0% 

* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to exceed maximum package power) 
* Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt 

¢ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


411.43 Bottom View 


RT1300B6 Saude 
CTS YRWK eee 


“Pin A1 Identifier 


HGFEDCB 
1.27 


TT . 


ABCDEFGHJ 


Top Prob-able 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
Ohms |Ohms | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
475 121 1.27 | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 1086.00 | RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-ND f+ 3.09 2.48 1195.00 | RT1300B6P 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1427 


Environmental Performance Specifications 


CTS. 


fc Maximum Delta R 

Test 741 742-746 Test Description 
Thick Film Chip Resistor Arrays Thermal Cycle 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C - 125°C 

Short Time Overload 2.5% 1.0% 2 1/2 x Rated voltage. 5 seconds (or maximum voltage) 
Features: ¢ Thick Film Chip Resistor Arrays High Density Packaging: 30% less space per resistor Meee pest ance Pee ate 240 at Hae a ve eee 
than 0603 chip resistors and 75% less space per resistor than 0805 chip resistors * Placement ipod ite ure Exposure: BOs oO ate pees edie 
Efficiency: Require fewer placements than discrete components, larger overall size eases handling padiene: we me ours , Fated Joa 
compared to discrete components « Low Profile: Suitable for PCMCIA applications * Solder Coated Resistance to Solder Heat 2.0% 1.0% 10 seconds @ 260°C solder 
Nickel Barrier Pads ¢ Resistance Tolerance Standard: +5% or .59, whichever is greater Resistance to Leach = = 120 seconds @ 260°C solder 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient (TCR) Standard: Resistance to Solvents io = Isopropyl alcohol, Freon TMG 
+200ppm/°C Solderability = _ RMA flux, 230°C, 5 seconds dip, 95% coverage 


741C SERIES |741X SERIES |742 SERIES 743 SERIES 744 SERIES 
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Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: 


© PCB Area (in?) per Resistor: .0015 © Circuit Type: Isolated 
«Resistance Range 9: 10-1M » Power per Resistor: 63mW 


¢ Maximum Operating Voltage: 25V 


* PCB Area (in?) per Resistor: 
.0037 * Circuit Type: Isolated 
¢ Resistance Range 0: 10-1M 
¢ Power per Resistor: .063W 
¢ Maximum Operating Voltage: 


© PCB Area (in?) per Resistor: 
.0071 © Circuit Type: Isolated 
¢ Resistance Range 9: 10-1M 
¢ Power per Resistor: .100W 
¢ Maximum Operating Voltage: 


* PCB Area (in?) per Resistor: 
0094 Circuit Type: Isolated 
«Resistance Range 9: 10-1M 
« Power per Resistor: .125W 
¢ Maximum Operating Voltage: 


¢ PCB Area (in?) per Resistor: 
0058 » Circuit Type: Bussed 
¢ Resistance Range ©: 100- 
100K »* Power per Resistor: 
.063W ¢ Maximum Operating 


© PCB Area (in?) per Resistor: 
.0013 » Circuit Type: Bussed 
¢ Resistance Range 0: 100- 
100K + Power per Resistor: 
.031W * Maximum Operating 


50V 100V 200V Voltage: 50V Voltage: 25V 


Dimensions - mm 
Series P T 

741X043 65 35 
741X083 50 35 
741C083 50 35 
741X163 -50 45 


Series 741C, 741X, 742, 743 and 744 


se i See 


4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Series 741X and 742 


PEEE3 535 


16 Terminations / 8 Resistors 


Series 745 and 746 


10 Terminations / 
8 Resistors 


Resistance Values 
742C043, 742C163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays 


All values listed in QO 


Resistance Values 
741C083 Series Chip Arrays 
All values listed in 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 120 (121) 2.7K (272) 51K (513) 22 (220) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 220K (224) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) 
ie (29) EO (eal) SEIS (GS) SEIS(ES9) 47 (470) 470 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 
15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 68K (683) 100 (101) 1K (102) 10K (103) 100K (104) 1MEG (105) 
18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 100K (104) Resistance Values 
22 (220) 330 (331) 5.1K (512) 180K (184) 742C083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
27 (270) 390 (391) 5.6K (562) 220K (224) All values listed in Q 
33 (330) 470 (471) 8.2K (822) 270K (274) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
39 (390) 510 (511) 40K (103) 330K (334) 10 (100) 68 (680) 470 (471) 3.3K (332) 22K (223) 150K (154) 
12 (120) 82 (820) 510 (511) 3.9K (392) 27K (273) 180K (184) 
47 (470) 560 (561) 15K (153) 470K (474) 15 (150) 100 (101) 560 (561) 4.7K (472) 33K (333) 220K (224) 
51 (510) 680 (681) 18K (183) 510K (514) 18 (180) 110 (111) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) era es 
22 (220) 120 (121) 820 (821) 5.6K (562) 47K (473) 
56 (560) iC) ss (28) aMicio>) 27 (270) 150 (151) 1K (102) 6.8K (682) 51K (513) sents ce 
68 (680) 1.5K (152) 27K (273) 33 (330) 180 (181) 1.2K (122) 8.2K (822) 56K (563) Sa ist A 
82 (820) 4.8K (182) 38K (333) 39 (390) 220 (221) 1.5K (152) 10K (103) 68K (683) 560K (564) 
47 (470) 270 (271) 1.8K (182) 12K (123) 82K (823) 680K (684) 
100 (101) 2.2K (222) 47K (473) 51 (510) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 100K (104) 820K (824) 
Resistance Values 56 (560) 390 (391) 2.7K (272) 18K (183) 120K (124) {MEG (105) 


741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays 


All values listed in Q Resistance Values 


745 Series Chip Arrays 
All values listed in Q 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100 6 (560) 47K (472 Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
(100) SHEE) AE) 100 (107) 680 (681) 2.2K (222) 10K (103) 47K (473) 330K (334) 
22 (220) 100 (101) 10K (103) 150 (151) 470 (471) 3.3K (332) 15K (153) 68K (683) 470K (474) 
33 (330) 1K (102) 47K (473) 220 (221) 1K (102) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
330 (331) 1.5K (152) 6.8K (682) 33K (333) 220K (224) 
Land Pattern Dimensions - mm Resistance Values 
« am Series a b c d 746 Series Chip Arrays 
All values listed in 
741 1.14 -50 25 61 
Co =| tb 742 1.80 -80 50 -90 Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
S|, ty ond : aa a hes 100 (101) 330 (331) 1.5K (152) 3.3K (332) 15K (153) 47K (473) 
ea Ae S100 jae 80 4130 150 (151) 470 (471) 2.2K (222) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
als 746 6D aa ine eG 220 (221) 4K (102) 2.7K (272) 10K (103) 33K (333) 
Dimension Resistor t Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Le Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series | Terminals Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
4 2 1.0 741X043(Code)JCT-ND 42 3.30 28.20 741X043(Code)JTR-ND = = 21.00/M 
741 8 4 2.0 63 741X083(Code)JCT-ND AB 3.58 30.55 741X083(Code)JTR-ND = _— 23.00/M 
8 4 2.0 741C083(Code)JCT-ND 46 3.58 30.55 741C083(Code)JTR-ND = _— 28.00/M 
16 8 3.80 741X163(Code)JCT-ND 1.58 12.38 105.75 741X163(Code)JTR-ND = 90.00/M 79.00/M 
4 2 1.60 742C043(Code)JCT-ND 56 4.40 37.60 742C043(Code)JTR-ND = 32.00/M 28.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND 42 3.31 28.20 742C083(Code)JTR-ND = 24.00/M 21.00/M 
16 8 6.40 742C163(Code)JCT-ND 1.75 13.75 117.50 742C163(Code)JTR-ND 100.00/M = — 
743 4 2 2.54 400 743C043(Code)JCT-ND 1.33 10.45 89.30 743C043(Code)JTR-ND 76.00/M = — 
8 4 5.08 743C083(Code)JCT-ND 1.61 12.70 108.10 743C083(Code)JTR-ND 92.00/M = = 
744 4 2 2.54 125 744C043(Code)JCT-ND 1.33 10.45 89.30 744C043(Code)JTR-ND 76.00/M = = 
8 4 5.08 744C083(Code)JCT-ND 1.61 12.70 108.10 744C083(Code)JTR-ND 92.00/M = = 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-ND 2.10 16.50 141.00 745C101(Code)JTR-ND 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101(Code)JCT-ND 1.12 8.80 75.20 746X101 (Code)JTR-ND = 64.00/M 56.00/M 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Code. tNote: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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In-Line Surface Mount Fig. 1 — SRT Isolated ig. | Fig. 5 —-GTL Termination 
| l SS 753 SERIES Leadless Resistor Networks [2 rE FE acca aE 
N 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks not to exceed rated power * Temp. Coefficient: +200ppm/°C 
provide the highest density per area of any conventional surface »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 7 7 
mount solution. In a bussed configuration, the networks provide FEATYRES: «High density packaging * Solid ceramic con- Fig.2—SRTBussed | Fig. 4 
two times the resistors per area compared to 0603 sized chips, struction * Available terminations per package: Single Row ie ial 
andimore than six times that offered by 0805 sized chips. Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 ErTy. ee 


SPECIFICATIONS: * Resistance Tolerance: +2% or 0.50, Solder coated pads » Designed for visual inspection of solder 
whichever is greater * Maximum Operating Voltage: 25V, joints and board cleaning 


N 


RESISTANCE VALUES (All values listed in ohms) 
SRT SRT SRT SRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT Series 753 
Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated GTL 
8Terminal 8Terminal 9Terminal | 10 Terminal | 16 Terminal 16 Terminal 18Terminal 20 Terminal 24Terminal 24 Terminal 24 Terminal 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) — ] 
1K (102) 33 (330) 100 (101) 1K (102) | 110 (111) 22 (220) 1K (102) 10K (103) 10K (103) 22 (220) 39 (390) =r | eres | 
10K (103) 100 (101) 1K (102) | 10K (103)| 10K (103) 39 (390) 5.6K (562) 100 (101) 51 (510) a : Solder! 0801 
100K (104) 22K (222) | 3.3K (332) 47 (470) 10K (103) 68 (680) Caated 
4.7K (472) | 4.7K (472) 100 (101) 
10K (103) | 47K (473) 10K (103) 
22K (223) Dual Row 
100K (104) Termination Recommended 
Land Pattern 
No. of | No. of Dim. (mm) —_|Res. Pwr. Rating} Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape & Reel 
Fig. | Term. | Resistors | A B (mW@70°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Solder 0.6: 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083(Code)GCT-ND 243 22.28 202.50 753083(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 Coated 0-64 24 89 pal 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091 (Code)GCT-ND 2.52 23.10 210.00 753091(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 000000 
2 10 9 749 5.72 40 753101 (Code)GCT-ND 2.52 23.10 210.00 753101(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Y 
3 | 16 14 6.22 4.44 40 753161 (Code)GCT-ND 252 23.10 210.00 | 753161(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 HOOOOO000004 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163(Code)GCT-ND 2.43 22.28 202.50 753163(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 B 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181 (Code)GCT-ND 2.52 23.10 210.00 753181(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 | 20 18 749° 5.72 40 753201 (Code)GCT-ND 2.52 23.10 210.00 | 753201(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Keep out zone for standoffs. 
3 | 24 22 8.76 6.98 40 753241(Code)GCT-ND 2.52 23.10 210.00 | 753241(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Single Row reall board traces should 
4 | 24 12 876 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 2.43 22.28 202.50 | 753243(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 Termination oes SERA in tee 
5 24 18 8.76 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 243 22.28 202.50 75324G(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 directly on the PCB 
Res. Pwr. Res. Solder. 9 0.64 70.33 | 0.43, a 
No. of | No. of | Dim. (mm) Rating Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel pale) Saini et 0.64 
Fig.|Term.| Res. | AB _ | (mW@70°C) |(ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Seating — ll 
2 8 va 6.22 4.44 40 1K 753081102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081102GTR-ND 1,000 | 1092.00 i 
2 8 7 6.22 4.44 40 10K 753081103GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081103GTR-ND 1,000 | 1092.00 ygg9k- B — 
3 18 16 6.86 4.90 40 22K 753181223GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181223GTR-ND 1,000 | 1092.00 ° 
3 18 16 6.86 4.90 40 4.7K 753181472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181472GTR-ND 1,000 | 1092.00 


752 SERIES — ig. Fig. 2— DRT Bussed Fig. 3— SRT Isolated Fig. 4— SRT Dual Term. | Fig. 5— DRT Isolated DRT 127 1.27 0.76 
Ny Nee ‘< na ie ay ooanodata 

Surface Mount Seeds, wh lw! Ll ee jouuooooooM 

Single Row & Dual ay ba al Lan 

Row Termination Gircuit board raves should. 

be avoided in thi t 

SPECIFICATIONS: Res. Range: Standard: 220 to 1 MegQ. Res. Tolerance: The Bussed RESISTANCE VALUES Bussed & Dual alow the standaff ta fest 

and Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Max. Operating Voltage: SRT SRT DRT SRT DRT Terminator Isolated directly on the PCB 

25V not to exceed rated power Temp. Coefficient: Standard: +200 PPM/°C Dielectric Bussed Bussed Bussed Isolated Isolated Schematic Schematic SRT oe 

Strength: 100 VAC. Operating Temp. Range: -55°C ~ 125°C In-line Surface Mount 9 Term. 10 Term. | 16,18,20,24Term.| 8,10,12 Term. | 24Term. [@25°0  412w dw 1.270) alr 

Resistor Networks: * High density packaging * Low profile » Input/outputs available: 00 1K 10K 1K 1K "47K 2 100 3.3K 20 eC 08 16 ata 

Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, 9, 10, 12 * Solder 60 22K 22K! 3.3K 40K 100K 33 «1K 47K Dow Tow Hi 

coated pads » Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning 5 3 A 2 t og 

+ 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements 680 4.7K 100K | 10K 47 2.2K 10K All values listed in ohms LE alae 


. No. of| No. of | Dim. (mm) Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Bulk Pricing Tape & Reel* 
Pin#1 Part # & Date Code Fig. | Term.| Res. | AB (mw@70°C) Part No. ‘I 10 100 [Size | Pricing 
ID mark\ x 1 9 | 8 | 13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-ND 251 20.10 140.70 | 1,000] 871.00 
XXXXXXXXXX__]2.03 2 | 16 | 14 | 11.81 8.89 80 752-161-(Value)BK-ND 251 20.10 140.70 | 1,000) 871.00 
7 2 | 18 | 16 | 13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-ND 251 20.10 140.70 | 1,000) 9871.00 
tet 51 —>| 2 | 20 | 18 | 14.35 11.43 80 752-201-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000) 871.00 
Pa 2 | 24 | 22 | 16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
SRT ae 3] 8 | 4 | 1181 889 160 752-083-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000] 819.00 
Solder Coated 3] 10 | 5 | 14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000) 819.00 
1.52>] 3] 12 | 6 | 1689 13.97 160 752-123-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000) 819.00 
Solder Coated 4 | 10 | 16 | 14.35 11.43 80 752-105-220/330BK-ND 2.70 21.60 151.20 | 1,000 | 936.00 
: 1 | 10 | 9 | 1435 17.43 80 752-101-(Value)BK-ND 251 20.10 140.70 | 1,000] 871.00 
Max. Resistor Power (Not to exceed 5 | 24 | 12 | 16.89 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000| 819.00 
total network power) 


* For Tape and Reel part number, change BK-ND to TR-ND. + For complete part number, substitute the corresponding value from chart above (value). 


773 SERIES Single-In-Line All Resistance values listed in ohms 2.48. 
SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: 2% »* Maximum Operating Voltage: 100VDC * Temperature Coefficient: +100 PPM/ 
°C2500, +200 PPM/°C<500 * Dielectric Withstand Voltage: 200VDC » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Resistance 
Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and -3 Schematic = .20 Watts ale ot al 
0.25 2.54 0.5-solder coated 
FEATURES: *Low cost *High reliability cermet resistors * 2% standard resistor tolerance » Laser marking for permanent steel leads 
identification * High temperature solder * Low profile 773061 Series (Bussed) 773083 Series (Isolated) 773101 Series (Bussed) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term pC) INEICES) _Bo5 G 3.3K (332) ~a7(47)—«|«A20 (121) 
150 (151) 2.7K (272) 27 (270) 15K (153) 100 (101) 33K (333) 
. 270 (271) 33K (333) 47 (470) 20K (203) 
eset 1.5K (152) 120 (121) 22K (223) 
a | 150 (151) 33K (333) 773103 Series (Isolated) 
180 (181) 56K (563) 
, 270 (271) 470K (474) Value (Code) Value (Code) 
773063 Si Isolated) SSS SS 
No. of | No. of |Dim. “A”| Res. Pwr. Rating | Digi-Key* Pricing eries ((solated) 510 (511) {MEG (105) 33 (330) 10K (103) 
Fig. | Pins Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 1 10 100 1,000 Value (Code. Value (Code) 47 (470) 33K (333) 
1 6 5 15.55 100 773061 (Code)-ND 350-278 = (18.50 92.50 560 (561) 220K (224) 773085 Series (Dual Term) 100 (101) 47K (473) 
2 6 3 15.55 200 773063(Code)-ND 35 2.78 18.50 92.50 2.2K (222) 4MEG (105) Value (Cod 470 (471) 100K (104) 
1 8 7 20.65 100 773081 (Code)-ND 46 3.60 24.00 ~—«-120.00 Molue\(Code) | 560561) 220K (224) 
2 8 4 20.65 200 773083(Code)-ND A6 3.60 24.00 120.00 220/330 (221/331) 1.5K (152) 
3 8 12 20.65 100 Tistes(Codey ode)-ND 97 7.65 51.00 255.00 j 
1/9 8 23.15 100 773091 (Code)-ND 71 563 37.50 ‘187.50 773081 Serles (Bussed) ; : 
1 | 10 9 25.65 100 773101 (Code)- - 57 = 4.50 30.00 ~— 150.00 Value (Code) | Value (Code) 773091 Series (Bussed) 773105 Series (Dual Term) 
2 | 10 5 25.65 200 773103(Code)-N 57 4.50 30.00 150.00] 450 (151) | a70(a71) Value (Code) Value (Code) 
3 | 10 ie | 25.65 100 773105 (Code) JGode)-ND 1.22 9.60 64.00 320.00 180 (181) 510 (511) 37 (270) 
*For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code). 270 (271) 10K (103) SEU HO CTEYAD) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Resistor Networks 


OVER 1,500 
VALUES AVAILABLE 


750 SERIES 


Single-In-Line 


h—— A——*_ 
part number 6.15 
1 CTS date 10 


NUTT PM 
488 La 


2.26 2.54 


Solid ceramic networks are more efficient because they operate 
at lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

¢ Resistance Values: 220 through 1MQ * Resistance 
Tolerance: +2% * Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 
Features: 

* Low-profile construction »* Excellent power dissipation * High 
reliability « Alumina substrate 


766/767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


penn ft LL 
4 
5.99 (#766) |" partno. “|” 3.91 (#766) 
ie. 7.62 (#767) [Hae code|_ 559 (#767) 
rh Gi: 
81 
e 


wha 
0°-8° ] 
Insulation coating 51 re 195 
applied on q al 
two surfaces 


pin 1 


Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 
¢ Resistance Values: 220 through 1MQ «Resistance 
Tolerance: +2%. * Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 


~F 
4.95 


3.43 
pea 


Fi ||| 1.02 
1.24 vis 51 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 

Specifications: 

¢ Resistance Values: 220 through 1MQ_ Resistance 
Tolerance: +2% * Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 
Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction 
spacing * High reliability * Alumina substrate 


*.100” lead 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


1.60 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.005”/0.010”. 


Specifications: 

«Resistance Range: Standard: 109 to 1MQ Resistance 
Tolerance: Standard: +2% or 0.50 (whichever is greater) * Maximum 
Operating Voltage: 50V not to exceed rated power * Temperature 
Coefficient: Standard: 1009 to 1MQ +100PPM/°C typical, 100 to 990 
+200PPM/°C typical * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* Dielectric Strength: 100VAC 


760/761 SERIES 


Dual-In-Line 


ae 
ed | 

= 
48> 3 40 


7.62 


=m 
42.67 


Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 


Specifications: 

* Resistance Range: 220 through 1MQ * Resistance 
Tolerance: Standard: +2% * Maximum Operating Voltage: 50V 
not to exceed rated power * Temperature Coefficient: 1000 
through 1MQ +100PPM/°C typical, Below 100Q +200PPM/°C typical 
* Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C * Storage 
Temperature Range: —55°C ~ 125°C »* Dielectric Strength: 
100V 


Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 


Fig. 3 - Dual Term 


AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) (listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) 
Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760/761 SERIES 766/767 and 768 SERIES 


Dual Terminator Circuits 


Dual Terminator Circuits 


Dual Terminator Circuits 


22 56 180 470 12K 33K 82K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 15K 39K 10K 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 18K 47K 12K 33K 100K 330K  1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 51K 15K 39K 120K 390K 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 22K 5.6K 18K 47K 150K 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 27K 68K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. Power Dim. Power 
No. of | No. of} “A” Rating Digi-Key* Pricing No. of | No. of} “A” Rating Digi-Key* Pricing 
Series | Fig. | Pins | Res. | (mm) |(mW@70°C)| Part No. il 10 100 1,000 Series) Fig. | Pins | Res. | (mm)|(mW@70°C)| Part No. if 10 100 1,000 
1 6 5 | 14.68) 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 6243 454.00 
; 3 > \lag7el| “980 ree ee 405° (017 7h08 7BD4.00 4 | 14 | 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
1 | 10 | 9 [24.84] 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 4} 16 | 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)-ND =» 1.22 9.72 = 68.04 421.20 
i 2 6 3 | 14.68 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 766 5 14 7 8.64 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
p 2 8 4 |19.76| 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 5 | 16 | 8 | 991 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
: o : ee . ap) eee : = be ee ae 6 | 14 | 24 | 864 80 766-145-R(Value)-ND 143 1140 79.80 494.00 
a 5 750-85-R(Value)- : . 7. 706. 6 | 16 | 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)-ND 143 1140 79.80 494.00 
3 | 10 | 16 | 2484} 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 14.91 117.15 852.00 as) 
1 6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)-ND 24 1.76 13.20 88.00 4 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
1 8 7 | 20.27) 100 770-81-R(Value)-ND 28 ©6236 17.70 118.00 4 | 16 | 15 | 1118] 100 767-161-R(Value)-ND 66 65.25 36.75 227.50 
1 10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)-ND 30 2.63 20.63 150.00 aa 5 14 7 | 9.91 200 767-143-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
770 > i ; ee ont Beet AEE A bee ce Bas 5 | 16 | 8 /1118] 200 767-163-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
S| ao (ie. (foeasl| son 770-103-R(Value)-ND ay bea: “0s ELON 6 | 14 | 24 | 991 400 767-145-R(Value)-ND 71 564 3948 244.40 
3 8 | 12 |9027| 400 770-85-R Value) ND 57 «484 96.30 242.00 6 | 16 | 28 | 1118] 100 767-165-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 
3 | 10 | 16 | 25.35} 100 770-105-R(Value)-ND 54 476 37.40 272.00 a ihede. P4e. loa 1 768-441-R(Value)-ND a 
; i i bee eA Pee ne sag oe eae ieace 4 | 16 | 15 |11.18] 150 768-161-R(Value)-ND 66 65.25 36.75 227.50 
F hal et ‘alue)-I if a a f re ie | 
760, | 5 | 14 | 7 | 19.05] 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 68.25 422.50 768 : i ‘ ae ede Mn 7 we cca 
761 | 5 | 16 | 8 |2159) 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 916 83.25 499.50 : =163-A(Value) ‘ ; ; : 
6 | 14 | 24 |19.05] 150 760-5-R(Value)-ND 135° 11.28 94.71 586.30 6 | 14 | 24 | 9.91 130 768-145-R(Value)-ND 71 5.64 39.48 244.40 
6 | 16 | 28 |21.59| 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 1262 114.75 688.50 6 | 16 | 28 | 11.18] 150 768-165-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 


* For complete part number, substitute the corresponding value from the above chart (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


© Compatible with automatic insertion equipment » Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C ° Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250ppm/°C « Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

eInsulation Resistance: 10,000MQ minimum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 *Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

 lsolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
+ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


ere A 


ey Peo 
Bo ae 


-_ 14.57 


a 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


Standard E.1.A. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. «High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C. 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 50V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 and above: +100ppm/ 
°C; below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum. 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

«Flammability: Conforms to UL94V-0 *Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

*Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
¢ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 100V * Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Power Rating: Derate to zero power from 
70°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

¢Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
© Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
© Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000+2% 
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4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


Low Profile is compatible with DIPs * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C 

Electrical Characteristics: 

Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250/ppm°C ¢ Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip » Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

« Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 
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All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (003) All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (004) 
listed in QO Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits listed in Q Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code)! Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
22 (220) 220 (221) 2K (202) 18K (183) 150K (154) 22 (220) 220 (221) 2K (202) 18K (183) 150K (154) 160/240 (161/241) 
27 (270) 270 (271) 20K (203) 180K (184) 180/390 (181/391) 27 (270) 270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 180K (184) 
33 (330) 330 (331) 22K (223) 220K (224) 33 (330) 330 (331) 2.7K (272) 22K (223) 220K (224) 180/390 (181/391) 
39 (390) 390 (391) 27K (273) 270K (274) 220/270 (221/271) 39 (390) 390 (391) 3.3K (332) 27K (278) 270K (274) 
470 (471) 33K (333) 330K (334) 220/330 (221/331 47 (470) 470 (471) 3.9K (392) 33K (333) 330K (334) 220/270 (221/271) 
560 (561) 39K (393) 390K (394) 30 ¢ 31) 56 (560) 560 (561) 4.7K (472) 39K (393) 390K (394) 220/330 (221/331) 
680 (681) ATK (473) 470K (474) 330/390 (331/391) 680 (681) 5.6K (562) 47K (473) 470K (474) 
56K (563) 560K (564) 820 (821) 6.8K (682) 56K (563) 560K (564) 330/390 (331/391) 
100 (101) 68K (683) 680K (684) 330/470 (331/471) 1K (102) 8.2K (822) 68K (683) 680K (684) 
120 (121) 82K (823) 820K (824) 120 (121 1.2K (122) 10K (103) 82K (823) ee (824) 330/470 (331/471) 
150 (151) 100K (104) 1M (105) 3K/6.2K (302/622) 150 (151) 1.5K (152) 12K (123) 100K (104) M (105) 3K/6.2K (302/622) 
180 (181) 120K (124) 180 (181) 1.8K (182) 15K (153) 120K (124) i 
Fig. 1 — Isolated Fig. 2- Bussed Fig. 3— Dual Term Fig. 4 - Dual Term — Isolated Fig. 6 - Bussed Fig. 7 — Dual Term 
1615 16 14 12 109 16, 9 16 9 \ \\ 
R1 R2SR2SR2SR2: 
R2 Ri] SR] 31] SR 
R1 
R2 
12 12345678 8 
Element 
Power 
No. of No. of Dim. “A” Rating Digi-Key* Pricing Bourns* 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) | Part No. 1 10 50 100 500 1,000 Part No. 
1 16 8 21.97 25 4116R-1-(Code)-ND .60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 4116R-1-(Code) 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2-(Code)-ND 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 4116R-2-(Code) 
3 16 28 21.97 125 4116R-3-(Code)/(Code)-ND 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 4116R-3-(Code)/(Code) 
6 6 5 14.83 20 4306R-1-(Code)-ND AT 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 4306R-101-(Code) 
5 6 3 14.83 30 4306R-2-(Code)-ND 47 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 4306R-102-(Code) 
Z 6 8 14.83 20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 4306R-104-(Code)/(Code) 
6 8 7 19.91 20 4308R-1-(Code)-ND 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 4308R-101-(Code) 
4300 5 8 4 19.91 30 4308R-2-(Code)-ND 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 4308R-102-(Code) 
7 8 12 19.91 20 4308R-4-(Code)/(Code)-ND 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 4308R-104-(Code)/(Code) 
6 10 9 24.99 20 4310R-1-(Code)-ND 65 5.74 24.05 41.11 171.30 288.00 4310R-101-(Code) 
5 10 5 24.99 30 4310R-2-(Code)-ND .65 5.74 24.05 41.11 171.30 288.00 4310R-102-(Code) 
7 10 16 24.99 20 4310R-4-(Code)/(Code)-ND 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 4310R-104-(Code)/(Code) 
6 6 5 15.19 20 4606X-1-(Code)-ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-101-(Code) 
5 6 3 15.19 30 4606X-2-(Code)-ND .25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-102-(Code) 
r 4 6 8 15.19 20 4606X-4-(Code)/(Code)-ND 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 4606X-104-(Code)/(Code) 
6 8 7 20.27 20 4608X-1-(Code)-ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-101-(Code) 
4600 5 8 4 20.27 30 4608X-2-(Code)-ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-102-(Code) 
eA 8 12 20.27 20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND 63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 4608X-104-(Code)/(Code) 
6 10 9 25.35 20 4610X-1-(Code)-ND 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 4610X-101-(Code) 
5 10 5 25.35 30 4610X-2-(Code)-ND 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 4610X-102-(Code) 
of: 10 16 25.35 20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND 70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 4610X-104-(Code)/(Code) 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-(Code)-ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T01-(Code) 
4800 2 16 15 12.45 .080 4816P-2-(Code)-ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T02-(Code) 
4 16 28 12.45 .080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 4816P-T03-(Code)/(Code) 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers 3mm - PVG3 Series 


fanovator tn Electronics 
Features: 


¢ Sealed construction protects the internal from dust and liquid, which 
achieves stable performance 


Driver plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment 


* Rotor with large diameter and deep groove improves driver insertion 


* Heat resistance performance enables high temperature peak re-flow 
soldering 


* RoHS Compliant 


Dim. in mm 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(Ww) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
10 ohm +20% +150 490-2641-1-ND .80 68 59 490-2641-2-ND 399.51 PVG3A100C01R00 
20 ohm +20% +150 490-2647-1-ND -80 68 59 490-2647-2-ND 399.51 PVG3A200C01RO00O 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 50 ohm +20% +150 490-2653-1-ND -80 68 59 490-2653-2-ND 399.51 PVG3A500C01RO0O 
100 ohm +20% +150 490-2642-1-ND -80 68 59 490-2642-2-ND 399.51 PVG3A101C01R00 
200 ohm +20% +150 490-2648-1-ND -80 68 59 490-2648-2-ND 399.51 PVG3A201C01R00 
500 ohm +20% +150 490-2654-1-ND 80 68 59 490-2654-2-ND 399.51 PVG3A501C01RO0 
1K ohm 420% +150 490-2643-1-ND 80 68 59 490-2643-2-ND 399.51 PVG3A102C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2K ohm +20% +150 490-2649-1-ND .80 68 59 490-2649-2-ND 399.51 PVG3A202C01RO00 
5K ohm +20% +150 490-2655-1-ND 80 68 59 490-2655-2-ND 399.51 PVG3A502C01RO0 
10K ohm +20% +150 490-2644-1-ND 80 68 59 490-2644-2-ND 399.51 PVG3A103C01R00 
20K ohm +20% +150 490-2650-1-ND 80 68 59 490-2650-2-ND 399.51 PVG3A203C01RO00 
50K ohm +20% +150 490-2656-1-ND .80 68 59 490-2656-2-ND 399.51 PVG3A503C01RO00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 100K ohm +20% +150 490-2645-1-ND 80 68 59 490-2645-2-ND 399.51 PVG3A104C01RO0 
200K ohm +20% +150 490-2651-1-ND .80 68 59 490-2651-2-ND 399.51 PVG3A204C01RO0 
500K ohm +20% +150 490-2657-1-ND -80 68 59 490-2657-2-ND 399.51 PVG3A504C01B00 
e 7 1M ohm +20% +150 490-2646-1-ND -80 68 59 490-2646-2-ND 399.51 PVG3A105C01RO00 
OBS FOO) ||| otlehows Tei et0) 2M ohm +20% +150 490-2652-1-ND 80 68 59 490-2652-2-ND 399.51 PVG3A205C01R00 
SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PVG5 Series ROHS 


Features: ¢ High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment * Compatible with VPS reflow soldering method * Compatible with ultrasonic cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper 
rotation * ROHS Compliant 


Adj. Slot 
: i O15 
Adj. Slot Width 0.6 = oI 
1. 2.4 2 lrlestorl Sto 13 
Width 0.6. +f By ol: : 1Wws 
Depth 0.5 Y . 


Clockwise — . : Clockwise > 


Dim. in mm 


Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
Fig. (Ww) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 ohm +10% +150 490-2658-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2658-2-ND 250 311.00 PVG5A100C01R00 
20 ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2664-2-ND 250 311.00 PVG5A200C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow WW 50 ohm +10% +150 2.19 1.88 1.63 490-2670-2-ND 250 281.88 PVG5A500C01 ROO 
100 ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2659-2-ND 250 311.00 PVG5A101C01RO0 
200 ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2665-2-ND 250 311.00 PVG5A201C01RO0 
500 ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2671-2-ND 250 311.00 PVG5A501C01ROO 
1K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2660-2-ND 250 311.00 PVG5A102C01RO0 
0.25 (70°C) Reflow WW 2K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2666-2-ND 250 311.00 PVG5A202C01ROO 
1 5K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2672-2-ND 250 311.00 PVG5A502C01 ROO 
10K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2661-2-ND 250 311.00 PVG5A103C01ROO 
20K ohm +10% +150 490-2667-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2667-2-ND 250 311.00 PVG5A203C01 ROO 
50K ohm +10% +150 490-2673-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2673-2-ND 250 311.00 PVG5A503C01RO0O 
0.25 (70°C) Reflow ant 100K ohm +10% +150 490-2662-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2662-2-ND 250 311.00 PVG5A104C01ROO 
200K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2668-2-ND 250 311.00 PVG5A204C01ROO 
500K ohm +10% +150 2.42 2.08 1.80 490-2674-2-ND 250 311.00 PVG5A504C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 44 1M ohm +10% +150 490-2663-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2663-2-ND 250 311.00 PVG5A105C01RO0 
‘ 2M ohm +10% +150 490-2669-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2669-2-ND 250 311.00 PVG5A205C01 ROO 
10 ohm +10% +150 490-2675-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2675-2-ND 500 621.99 PVG5H100C01R00 
20 ohm +10% +150 490-2681-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2681-2-ND 500 621.99 PVG5H200C01R00 
0.25 (70°C) Reflow ala 50 ohm +10% +150 490-2687-1-ND 2.19 1.88 1.63 490-2687-2-ND 500 563.76 PVG5H500C01R00 
100 ohm +10% +150 490-2676-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2676-2-ND 500 621.99 PVG5H101C01R00 
200 ohm +10% +150 490-2682-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2682-2-ND 500 621.99 PVG5H201C01R00 
500 ohm +10% +150 490-2688-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2688-2-ND 500 621.99 PVG5H501C01R00 
1K ohm +10% +150 490-2677-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2677-2-ND 500 621.99 PVG5H102C01R00 
0.25 (70°C) Reflow WW 2K ohm +10% +150 490-2683-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2683-2-ND 500 621.99 PVG5H202C01R00 
2 5K ohm +10% +150 490-2689-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2689-2-ND 500 621.99 PVG5H502C01R00 
10K ohm +10% +150 490-2678-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2678-2-ND 500 621.99 PVG5H103C01R00 
20K ohm +10% +150 490-2684-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2684-2-ND 500 621.99 PVG5H203C01R00 
50K ohm +10% +150 490-2690-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2690-2-ND 500 621.99 PVG5H503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow WW 100K ohm +10% +150 490-2679-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2679-2-ND 500 621.99 PVG5H104C01R00 
200K ohm +10% +150 490-2685-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2685-2-ND 500 621.99 PVG5H204C01R00 
500K ohm +10% +150 490-2691-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2691-2-ND 500 621.99 PVG5H504C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 14 1M ohm +10% +150 490-2680-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2680-2-ND 500 621.99 PVG5H105C01R00 
7 2M ohm +10% +150 490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2686-2-ND 500 621.99 PVG5H205C01R00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1432 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Sealed Single-Turn Trimmer Potentiometers - PVC6 Series 


Features: ¢ Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor provides superior adjustability * Funnel shaped 
rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior adjustability * ROHS Compliant 


Specifications: « Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) 


fanovator th Electronics 


Dim in mm 


|,6.9,| 0.55Wx3.2Lx1.3D 
: t 4 
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1 
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Clockwise —» 


Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2692-ND PVC6A100C01B00 490-2715-ND PVC6D100C01B00 490-2807-ND PVC6M100C01B00 1.05 719 7 
20 490-2698-ND PVC6A200C01B00 490-2721-ND PVC6D200C01B00 490-2813-ND PVC6M200C01B00 1.05 79 7 
25 490-2704-ND PVC6A250C01B00 490-2727-ND PVC6D250C01B00 490-2819-ND PVC6M250C01B00 1.05 79 7 
50 490-2709-ND PVC6A500C01B00 490-2732-ND PVC6D500C01B00 490-2824-ND PVC6M500C01B00 1.05 79 7 
100 490-2693-ND PVC6A101C01B00 490-2716-ND PVC6D101C01B00 490-2808-ND PVC6M101C01B00 1.05 79 wal 
200 490-2699-ND PVC6A201C01B00 490-2722-ND PVC6D201C01B00 490-2814-ND PVC6M201C01B00 1.05 719 7 
250 490-2705-ND PVC6A251C01B00 490-2728-ND PVC6D251C01B00 490-2820-ND PVC6M251C01B00 1.05 719 7 
500 490-2710-ND PVC6A501C01B00 490-2733-ND PVC6D501C01B00 490-2825-ND PVC6M501C01B00 1.05 719 7 
1K 490-2694-ND PVC6A102C01B00 490-2717-ND PVC6D102C01B00 490-2809-ND PVC6M102C01B00 1.05 719 71 
2K 490-2700-ND PVC6A202C01B00 490-2723-ND PVC6D202C01B00 490-2815-ND PVC6M202C01B00 1.05 79 7 
2.5K 490-2706-ND PVC6A252C01B00 490-2729-ND PVC6D252C01B00 490-2821-ND PVC6M252C01B00 1.05 719 7 
5K 490-2711-ND PVC6A502C01B00 490-2734-ND PVC6D502C01B00 490-2826-ND PVC6M502C01B00 1.05 719 7 
10K 490-2695-ND PVC6A103C01B00 490-2718-ND PVC6D103C01B00 490-2810-ND PVC6M103C01B00 1.05 719 7 
20K 490-2701-ND PVC6A203C01B00 490-2724-ND PVC6D203C01B00 490-2816-ND PVC6M203C01B00 1.05 719 71 
25K 490-2707-ND PVC6A253C01B00 490-2730-ND PVC6D253C01B00 490-2822-ND PVC6M253C01B00 1.05 79 7 
50K 490-2712-ND PVC6A503C01B00 490-2735-ND PVC6D503C01B00 490-2827-ND PVC6M503C01B00 1.05 79 7 
100K 490-2696-ND PVC6A104C01B00 490-2719-ND PVC6D104C01B00 490-2811-ND PVC6M104C01B00 1.05 79 7 
200K 490-2702-ND PVC6A204C01B00 490-2725-ND PVC6D204C01B00 490-2817-ND PVC6M204C01B00 1.05 79 7 
250K 490-2708-ND PVC6A254C01B00 490-2731-ND PVC6D254C01B00 490-2823-ND PVC6M254C01B00 1.05 79 7 
500K 490-2713-ND PVC6A504C01B00 490-2736-ND PVC6D504C01B00 490-2828-ND PVC6M504C01B00 1.05 79 7 
1M 490-2697-ND PVC6A105C01B00 490-2720-ND PVC6D105C01B00 490-2812-ND PVC6M105C01B00 1.05 19 7 
2M 490-2703-ND PVC6A205C01B00 490-2726-ND PVC6D205C01B00 490-2818-ND PVC6M205C01B00 1.05 79 7 
5M 490-2714-ND PVC6A505C01B00 490-2737-ND PVC6D505C01B00 490-2829-ND PVC6M505C01B00 1.05 719 7 
Side Adjust 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 

Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2738-ND PVC6E100C01B00 490-2761-ND PVC6G100C01B00 490-2784-ND PVC6H100C01B00 490-2830-ND PVC6Q100C01B00 1.05 79 yal 
20 490-2744-ND PVC6E200C01B00 490-2767-ND PVC6G200C01B00 490-2790-ND PVC6H200C01B00 490-2836-ND PVC6Q200C01B00 1.05 19 yal 
25 490-2750-ND PVC6E250C01B00 490-2773-ND PVC6G250C01B00 490-2796-ND PVC6H250C01B00 490-2842-ND PVC60Q250C01B00 1.05 79 yal 
50 490-2755-ND PVC6E500C01B00 490-2778-ND PVC6G500C01B00 490-2801-ND PVC6H500C01B00 490-2847-ND PVC6Q500C01B00 1.05 19 yal 
100 490-2739-ND PVC6E101C01B00 490-2762-ND PVC6G101C01B00 490-2785-ND PVC6H101C01B00 490-2831-ND PVC6Q101C01B00 1.05 79 Wal 
200 490-2745-ND PVC6E201C01B00 490-2768-ND PVC6G201C01B00 490-2791-ND PVC6H201C01B00 490-2837-ND PVC60Q201C01B00 1.05 79 ral 
250 490-2751-ND PVC6E251C01B00 490-2774-ND PVC6G251C01B00 490-2797-ND PVC6H251C01B00 490-2843-ND PVC60Q251C01B00 1.05 79 yal 
500 490-2756-ND PVC6E501C01B00 490-2779-ND PVC6G501C01B00 490-2802-ND PVC6H501C01B00 490-2848-ND PVC6Q501C01B00 1.05 79 yal 
1K 490-2740-ND PVC6E102C01B00 490-2763-ND PVC6G102C01B00 490-2786-ND PVC6H102C01B00 490-2832-ND PVC6Q102C01B00 1.05 79 yal 
2K 490-2746-ND PVC6E202C01B00 490-2769-ND PVC6G202C01B00 490-2792-ND PVC6H202C01B00 490-2838-ND PVC60202C01B00 1.05 79 Al 
2.5K 490-2752-ND PVC6E252C01B00 490-2775-ND PVC6G252C01B00 490-2798-ND PVC6H252C01B00 490-2844-ND PVC60252C01B00 1.05 79 nw 
5K 490-2757-ND PVC6E502C01B00 490-2780-ND PVC6G502C01B00 490-2803-ND PVC6H502C01B00 490-2849-ND PVC60Q502C01B00 1.05 719 ral 
10K 490-2741-ND PVC6E103C01B00 490-2764-ND PVC6G103C01B00 490-2787-ND PVC6H103C01B00 490-2833-ND PVC6Q103C01B00 1.05 719 yal 
20K 490-2747-ND PVC6E203C01B00 490-2770-ND PVC6G203C01B00 490-2793-ND PVC6H203C01B00 490-2839-ND PVC60Q203C01B00 1.05 79 ral 
25K 490-2753-ND PVC6E253C01B00 490-2776-ND PVC6G253C01B00 490-2799-ND PVC6H253C01B00 490-2845-ND PVC60253C01B00 1.05 79 Wal 
50K 490-2758-ND PVC6E503C01B00 490-2781-ND PVC6G503C01B00 490-2804-ND PVC6H503C01B00 490-2850-ND PVC60Q503C01B00 1.05 79 yal 
100K 490-2742-ND PVC6E104C01B00 490-2765-ND PVC6G104C01B00 490-2788-ND PVC6H104C01B00 490-2834-ND PVC6Q104C01B00 1.05 19 yal 
200K 490-2748-ND PVC6E204C01B00 490-2771-ND PVC6G204C01B00 490-2794-ND PVC6H204C01B00 490-2840-ND PVC60204C01B00 1.05 19 yal 
250K 490-2754-ND PVC6E254C01B00 490-2777-ND PVC6G254C01B00 490-2800-ND PVC6H254C01B00 490-2846-ND PVC60254C01B00 1.05 19 ral 
500K 490-2759-ND PVC6E504C01B00 490-2782-ND PVC6G504C01B00 490-2805-ND PVC6H504C01B00 490-2851-ND PVC60504C01B00 1.05 79 Wal 
1M 490-2743-ND PVC6E105C01B00 490-2766-ND PVC6G105C01B00 490-2789-ND PVC6H105C01B00 490-2835-ND PVC6Q105C01B00 1.05 79 7 
2M 490-2749-ND PVC6E205C01B00 490-2772-ND PVC6G205C01B00 490-2795-ND PVC6H205C01B00 490-2841-ND PVC60Q205C01B00 1.05 79 fi 
5M 490-2760-ND PVC6E505C01B00 490-2783-ND PVC6G505C01B00 490-2806-ND PVC6H505C01B00 490-2852-ND PVC60505C01B00 1.05 79 al 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1433 


Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


fancrator th Electrontes 
Features: * 25-turns, cermet, square, 9.5mm package »* Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.5W (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


PV36 Series cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation * ROHS Compliant « Number of Turns: 25 Dim. in mm 
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Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2929-ND | PV36Z100C01B00 | 490-2853-ND PV36P100C01B00 490-2891-ND | PV36X100C01B00 } 490-2910-ND | PV36Y100C01B00 | 490-2872-ND | PV36W100C01B00 85 78 55 
20 | 490-2935-ND | PV36Z200C01B00 | 490-2859-ND PV36P200C01B00 490-2897-ND | PV36X200C01B00 } 490-2916-ND | PV36Y200C01B00 | 490-2878-ND | PV36W200C01B00 85 78 55 
50 | 490-2943-ND | PV36Z500C01B00 | 490-2867-ND PV36P500C01B00 490-2905-ND | PV36X500C01B00 } 490-2924-ND | PV36Y500C01B00 | 490-2886-ND | PV36W500C01B00 85 18 55 
100 | 490-2930-ND | PV36Z101C01B00 | 490-2854-ND PV36P101C01B00 490-2892-ND | PV36X101C01B00 } 490-2911-ND | PV36Y101C01B00 | 490-2873-ND | PV36W101C01B00 85 78 55 
200 | 490-2936-ND | PV36Z201C01B00 | 490-2860-ND PV36P201C01B00 490-2898-ND | PV36X201C01B00 | 490-2917-ND | PV36Y201C01B00 | 490-2879-ND_ | PV36W201C01B00 85 18 55 
500 | 490-2944-ND | PV36Z501C01B00 | 490-2868-ND PV36P501C01B00 490-2906-ND | PV36X501C01B00 } 490-2925-ND | PV36Y501C01B00 | 490-2887-ND | PV36W501C01B00 85 78 55 
1K | 490-2931-ND | PV36Z102C01B00 | 490-2855-ND PV36P102C01B00 490-2893-ND | PV36X102C01B00 } 490-2912-ND | PV36Y102C01B00 | 490-2874-ND | PV36W102C01B00 85 18 55 
2K | 490-2937-ND | PV36Z202C01B00 | 490-2861-ND PV36P202C01B00 490-2899-ND | PV36X202C01B00 } 490-2918-ND | PV36Y202C01B00 | 490-2880-ND | PV36W202C01B00 85 78 55 
5K | 490-2945-ND | PV36Z502C01B00 | 490-2869-ND PV36P502C01B00 490-2907-ND | PV36X502C01B00 } 490-2926-ND | PV36Y502C01B00 | 490-2888-ND | PV36W502C01B00 85 78 55 
10K | 490-2932-ND | PV36Z103C01B00 | 490-2856-ND PV36P103C01B00 490-2894-ND | PV36X103C01B00 | 490-2913-ND | PV36Y103C01B00 | 490-2875-ND | PV36W103C01B00 85 18 55 
20K | 490-2938-ND | PV36Z203C01B00 | 490-2862-ND PV36P203C01B00 490-2900-ND | PV36X203C01B00 } 490-2919-ND | PV36Y203C01B00 | 490-2881-ND | PV36W203C01B00 85 78 55 
25K | 490-2941-ND | PV36Z253C01B00 | 490-2865-ND PV36P253C01 B00 490-2903-ND | PV36X253C01B00 } 490-2922-ND | PV36Y253C01B00 | 490-2884-ND | PV36W253C01B00 85 718 55 
50K | 490-2946-ND | PV36Z503C01B00 | 490-2870-ND PV36P503C01B00 490-2908-ND | PV36X503C01B00 } 490-2927-ND | PV36Y503C01B00 | 490-2889-ND | PV36W503C01B00 85 78 55 
100K | 490-2933-ND | PV36Z104C01B00 | 490-2857-ND PV36P104C01B00 490-2895-ND | PV36X104C01B00 } 490-2914-ND | PV36Y104C01B00 | 490-2876-ND | PV36W104C01B00 85 78 55 
200K | 490-2939-ND | PV36Z204C01B00 | 490-2863-ND PV36P204C01B00 490-2901-ND | PV36X204C01B00 | 490-2920-ND | PV36Y204C01B00 | 490-2882-ND | PV36W204C01B00 85 18 55 
250K | 490-2942-ND | PV36Z254C01B00 | 490-2866-ND PV36P254C01B00 490-2904-ND | PV36X254C01B00 } 490-2923-ND | PV36Y254C01B00 | 490-2885-ND | PV36W254C01B00 85 78 55 
500K | 490-2947-ND | PV36Z504C01B00 | 490-2871-ND PV36P504C01B00 490-2909-ND | PV36X504C01B00 } 490-2928-ND | PV36Y504C01B00 | 490-2890-ND | PV36W504C01B00 85 78 55 
1M | 490-2934-ND | PV36Z105C01B00 | 490-2858-ND PV36P105C01B00 490-2896-ND | PV36X105C01B00 } 490-2915-ND | PV36Y105C01B00 | 490-2877-ND | PV36W105C01B00 85 78 55 
2M | 490-2940-ND | PV36Z205C01B00 | 490-2864-ND PV36P205C01B00 490-2902-ND | PV36X205C01B00 } 490-2921-ND | PV36Y205C01B00 | 490-2883-ND | PV36W205C01B00 85 78 55 
PV37 Series Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation * ROHS Compliant ¢ Number of Turns: 12 


Dim. in mm 
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2948-ND | PV37P100C01B00 } 490-2986-ND PV37X100C01B00 490-3024-ND | PV37Z100C01B00 490-2967-ND | PV37W100C01B00 | 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.61 1.46 1.03 
20 | 490-2954-ND | PV37P200C01B00 | 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND | PV37Z200C01B00 490-2973-ND | PV37W200C01B00 | 490-3011-ND | PV37Y200C01B00 1.61 1.46 1.03 
50 | 490-2962-ND | PV37P500C01B00 | 490-3000-ND PV37X500C01B00 490-3038-ND | PV37Z500C01B00 490-2981-ND | PV37W500C01B00 | 490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.61 1.46 1.03 
100 | 490-2949-ND | PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 490-3025-ND | PV37Z101C01B00 490-2968-ND | PV37W101C01B00 | 490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.61 1.46 1.03 
200 | 490-2955-ND | PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND | PV37Z201C01B00 490-2974-ND_ | PV37W201C01B00 | 490-3012-ND | PV37Y201C01B00 1.61 1.46 1.03 
500 | 490-2963-ND | PV37P501C01B00 | 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND | PV37Z501C01B00 490-2982-ND | PV37W501C01B00 | 490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.61 1.46 1.03 
1K | 490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND | PV37Z102C01B00 490-2969-ND | PV37W102C01B00 | 490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.61 1.46 1.03 
2K | 490-2956-ND | PV37P202C01B00 | 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND | PV37Z202C01B00 490-2975-ND | PV37W202C01B00 | 490-3013-ND | PV37Y202C01B00 1.61 1.46 1.03 
5K | 490-2964-ND | PV37P502C01B00 | 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND | PV37Z502C01B00 490-2983-ND | PV37W502C01B00 | 490-3021-ND | PV37Y502C01B00 1.61 1.46 1.03 
10K | 490-2951-ND | PV37P103C01B00 | 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND | PV37Z103C01B00 490-2970-ND | PV37W103C01B00 | 490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.61 1.46 1.03 
20K | 490-2957-ND | PV37P203C01B00 | 490-2995-ND | Pv37x203C01B00 | 490-3033-ND | PV37Z203C01B00 | 490-2976-ND | PV37W203C01B00 | 490-3014-ND | PV37Y203C01B00 1.61 1.46 1.03 
25K | 490-2960-ND ) PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01B00 490-3036-ND | PV37Z253C01B00 490-2979-ND | PV37W253C01B00 | 490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.61 1.46 1.03 
50K | 490-2965-ND ) PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND | PV37Z503C01B00 490-2984-ND | PV37W503C01B00 | 490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.61 1.46 1.03 
100K | 490-2952-ND | PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND | PV37Z104C01B00 490-2971-ND | PV37W104C01B00 | 490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.61 1.46 1.03 
200K | 490-2958-ND | PV37P204C01B00 | 490-2996-ND PV37X204C01B00 490-3034-ND | PV37Z204C01B00 490-2977-ND_ | PV37W204C01B00 | 490-3015-ND | PV37Y204C01B00 1.61 1.46 1.03 
250K | 490-2961-ND | PV37P254C01B00 } 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND | PV37Z254C01B00 490-2980-ND | PV37W254C01B00 | 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K | 490-2966-ND | PV37P504C01B00 } 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND | PV37Z504C01B00 490-2985-ND | PV37W504C01B00 | 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.61 1.46 1.03 
1M | 490-2953-ND | PV37P105C01B00 | 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND | PV37Z105C01B00 490-2972-ND | PV37W105C01B00 | 490-3010-ND | PV37Y105C01B00 1.61 1.46 1.03 
2M | 490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND | PV37Z205C01B00 490-2978-ND | PV37W205C01B00 | 490-3016-ND | PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1434 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


fanorator tn Electronics 


Features: 


* Gold plated termination 
high density PCB mount 


achieve a 
iting 


*Cross-shaped driver slot allows 


for in-process automat 


tic adjust- 


ment and it provides superior 


adjustability 


SMD Open Type Trimmer Potentiometers 2mm PVZ2 Series 


Dim. in mm 


Clockwise — 
* Special resin substrate allow high 
peak temperature for reflow sold- 
ering 
Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 5 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
500 ohm + 30% + 500 490-2041-1-ND 76 1.28 11.18 490-2041-2-ND 75.96/M PVZ2A501A01RO0 
1K ohm + 30% + 500 490-2031-1-ND 76 1.28 11.18 490-2031-2-ND 75.96/M PVZ2A102A01RO00 
0.1 (50°C) Reflow 1 (240°+10°) 2K ohm + 30% + 500 490-2035-1-ND 76 1.28 11.18 490-2035-2-ND 75.96/M PVZ2A202A01 ROO 
3K ohm + 30% + 500 490-2038-1-ND 76 1.28 11.18 490-2038-2-ND 75.96/M PVZ2A302A01 ROO 
5K ohm + 30% + 500 490-2042-1-ND 76 1.28 11.18 490-2042-2-ND 75.96/M PVZ2A502A01 ROO 
10K ohm + 30% + 500 490-2032-1-ND 76 1.28 11.18 490-2032-2-ND 75.96/M PVZ2A103A01RO00 
20K ohm + 30% + 500 490-2036-1-ND 76 1.28 11.18 75.96/M PVZ2A203A01 ROO 
0.1 (50°C) Reflow 1 (240°+10°) 30K ohm + 30% + 500 490-2039-1-ND 76 1.28 11.18 490-2039-2-ND 75.96/M PVZ2A303A01 ROO 
50K ohm + 30% + 500 490-2043-1-ND 76 1.28 11.18 490-2043-2-ND 75.96/M PVZ2A503A01 ROO 
100K ohm + 30% + 500 490-2033-1-ND 76 1.28 11.18 490-2033-2-ND 75.96/M PVZ2A104A01RO00 
200K ohm + 30% + 500 490-2037-1-ND 76 1.28 11.18 490-2037-2-ND 75.96/M PVZ2A204A01 R00 
300K ohm + 30% + 500 490-2040-1-ND 76 1.28 11.18 490-2040-2-ND 75.96/M PVZ2A304A01 ROO 
Se ACES) 500K ohm 30% | #500 490-2044-1-ND 76 1.28 11.18 490-2044-2-ND 75.96/M | PVZ2A504A01R00 
1M ohm + 30% + 500 490-2034-1-ND 76 1.28 11.18 490-2034-2-ND 75.96/M PVZ2A105A01ROO 
SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm PVvZ3 Series bates 


Features: 


* Excellent solderability characteristics are achieved 
via special plating techniques on each termination 
* Specially designed substrate prevents wicking of 


flux onto the top of the part body 


¢ Enlarged bottom termination enhance soldering 
strength while reducing the necessary land area 
required promoting high-density PCB mounting 

¢ Funnel shaped adjustment slot allows for in-process 


automatic adjustment 


¢ Standard position of driver plate is adjusted at the 


center 


* Products meets Pb-free 


2 


ws 


Clockwise —»> 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 5 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

200 ohm +30% +500 490-2018-1-ND 55 94 8.16 490-2018-2-ND 55.42/M PVZ3A201A01R00 

300 ohm +30% +500 490-2023-1-ND 55 94 8.16 490-2023-2-ND 55.42/M PVZ3A301A01 ROO 

0.1 (50°C) Reflow 1 (230° +10°) 500 ohm +30% +500 490-2027-1-ND 55 94 8.16 490-2027-2-ND 55.42/M PVZ3A501A01R00 

1K ohm +30% +500 490-2014-1-ND 55 94 8.16 490-2014-2-ND 55.42/M PVZ3A102A01 ROO 

2K ohm +30% +500 490-2019-1-ND 55 94 8.16 490-2019-2-ND 55.42/M PVZ3A202A01 ROO 

3K ohm +30% +500 490-2024-1-ND 55 94 8.16 490-2024-2-ND 55.42/M PVZ3A302A01 ROO 

5K ohm +30% +500 490-2028-1-ND 55 94 8.16 490-2028-2-ND 55.42/M PVZ3A502A01 ROO 

0.1 (50°C) Reflow 1 (230° +10°) 10K ohm +30% +500 490-2015-1-ND 55 94 8.16 490-2015-2-ND 55.42/M PVZ3A103A01 ROO 

20K ohm +30% +500 490-2020-1-ND 55 94 8.16 490-2020-2-ND 55.42/M PVZ3A203A01 ROO 

30K ohm +30% +500 490-2025-1-ND 55 94 8.16 490-2025-2-ND 55.42/M PVZ3A303A01 ROO 

50K ohm +30% +500 490-2029-1-ND 55 94 8.16 490-2029-2-ND 55.42/M PVZ3A503A01 ROO 

100K ohm +30% +500 490-2016-1-ND 55 94 8.16 490-2016-2-ND 55.42/M PVZ3A104A01 ROO 

0.1 (50°C) Reflow 1 (230° +10°) 200K ohm +30% +500 490-2021-1-ND 55 94 8.16 490-2021-2-ND 55.42/M PVZ3A204A01 R00 

300K ohm +30% +500 490-2026-1-ND 55 94 8.16 490-2026-2-ND 55.42/M PVZ3A304A01 ROO 

500K ohm +30% +500 490-2030-1-ND 55 94 8.16 490-2030-2-ND 55.42/M PVZ3A504A01 ROO 

1M ohm +30% +500 490-2017-1-ND 55 94 8.16 490-2017-2-ND 55.42/M PVZ3A105A01 ROO 

OCR) | Hellen DSO 210 2M ohm #30% +500 490-2022-1-ND 55 94 8.16 490-2022-2-ND 55.42/M | PVZ3A205A01R00 
Angle Sensing Potentiometer SMD Dust-Proof Type 12mm PVS1 Series Dir 


Features: 
* Dust-proof construction 


* Compliant to high peak temperature reflow soldering 


¢ Excellent resistance materials and high reliability wiper achieves 


1M cycles 


¢ D formation thru-hole rotor enables to select any kind of gear shape 


¢ Ultra-thin size (2.1mm height) 
* Gold plated terminals without lead 


Total Linearity Effective Rotational Digi-Key Pricing Murata 
Resistance Value (%) Rotational Angle TCR Life Part No. 1 10 100 Part No. 
10k ohm +30% +2 333.3° (Ref.) +500 ppm/°C 1M cycles 490-2400-ND 1.18 10.77 100.40 $V01A103AEA01B00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1435 


BI... Cermet Potentiometers 


Model ST-32 


Surface Mount, Single-Turn 


1O—1—03 


20—— CW ROTATION 


FEATURES: »* Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment ° Leaded terminals provide strong as adhesive strength against 
P.C.B. bending * J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations * Com- 
patible with P.C. B. pad outline dimensions for ST-3 series * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20%. Power Rating: 0.125W at 70°C, OW 
at 125°C. Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less. 
Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less. Effective 


Electrical Angle: 210° (1 turn). End Resistance: 1% or 20, whichever is greater. 
Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater. Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
at 500VDC. Dielectric Strength: 500VAC, 60s. 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn). Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum. Stop Strength: 204 gram force-cm minimum. Rotational 
Life: 100 cycles (A R/R < 2.0 +3%). 


ST-32TA - Top Adjustment, J-Hook 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 
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ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 
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Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing* 
(0) Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (0) Part No. 10 100 Part No. 500 
10 | ST32TAt00CT-ND | $T32TB100CT-ND 221 1.60 | ST32TA100TR-ND | ST32TB100TR-ND 551.25 10 | ST32TGI00CT-ND 2.66 1.92 | ST32TG100TR-ND 663.75 
20 | ST32TAZOOCT-ND | ST32TB200CT-ND 2.21 1.60 | ST32TA200TR-ND —_| ST32TB200TR-ND 551.25 20 | ST32TG200CT-ND 2.66 1.92 | ST32TG200TR-ND 663.75 
50 | ST32TASOOCT-ND | ST32TBS500CT-ND 2.07 150 |— $T32TB500TR-ND 517.50 50 | ST32T@500CT-ND 2.48 179 | ST32TG5OOTR-ND «618.75 
100 | ST32TAIO1CT-ND | ST32TB101CT-ND 2.07 150 | ST32TAto1TR-ND = | — 517.50 200 | ST32TG201CT-ND 2.48 179 | ST32TG201TR-ND «618.75 
200 | ST32TA201CT-ND | ST32TB201CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA201TR-ND _| ST327B201TR-ND 517.50 300 | ST32TG301CT-ND 2.70 1.95 | ST32TG301TR-ND __675.00 
300 | ST32TAS01CT-ND | ST32TB301CT-ND 2.48 1.79 | ST32TA301TR-ND | ST327TB301TR-ND 618.75 500 | STR2TGSOICT.ND 2.48 179 | ST32T@S01TR-ND 618.75 
500 | ST32TASOICT-ND | ST32TB501CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO1TR-ND | ST327B501TR-ND 517.50 1k | STaoTeto2cT-ND 2.48 179 | ST3°TG1OOTR-ND «18.75 
1K | ST32TA102CT-ND | ST32TB102CT-ND 2.07 150 |— $132TB102TR-ND 517.50 4 eas — 
2k | ST32TA202CT-ND | ST32TB202CT-ND 2.07 1.50 | $T32TA202TR-ND 517.50 pe ee ee ihe 
i , : : ee : 3K | ST32TG302CT-ND 2.70 1.95 | ST32TG302TR-ND —675.00 
2 ee eee : 
10K | ST32TA103CT-ND | ST32TB103CT-ND 2.07 150 | ST32TA103TR-ND | ST32TB103TR-ND 517.50 20K [meaIcevcR Vom 2.48 1.79 BIeATeZC eI Ng = (818.75 
a Sooaecnm || Seaeaeae Aa ‘so Bay cos 30K | ST32TG303CT-ND 2.70 1.95 | ST32TG303TR-ND —-675.00 
30K | ST32TA303CT-ND | $T32TB303CT-ND 2.48 1.79 | ST32TA303TR-ND | ST32TB303TR-ND 618.75 50K | ST32TGSOSCT-ND = 2.48 i = 
50K | ST32TASOSCT-ND | ST32TB503CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO3TR-ND | — 517.50 100K | STS2TG1O4CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG104TR-ND___618.75 
100K | ST32TA104CT-ND | ST32TB104CT-ND 2.07 150 [— §132TB104TR-ND 517.50 200K | ST32TG204CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG204TR-ND 618.75 
200K | ST32TA204CT-ND | ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA204TR-ND | ST32TB204TR-ND 517.50 500K | ST32TGSO4CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG504TR-ND 618.75 
500K | ST32TASO4CT-ND | ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO4TR-ND | ST32TB504TR-ND 517.50 1M | ST32TG105CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG105TR-ND _618.75 
1M | ST32TA10SCT-ND | $T32TB105CT-ND 2.07 150 |— = — “T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 
Model ST3 FEATURES: 


Surface Mount, 3mm Squared Single-Turn 
ST3A - Top Adjust 


* Sealed to Allow for Automatic Processing * Precious Metal Alloy Contact »* Chip Style Design for Compact Size. 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 100 + 250 ppm/°C, 1000 
to 1MQ + 100 ppm/°C. Power Rating: 0.125W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 200VDC or Power Rating, whichever 
is less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nominal Electrical Angle: 210°. Electrical 
Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 20, whichever is greater. Resolution: 


0.4W x 1.400 =— CW Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater. Operating Temperature Range: -55°C 
Y 2 1.5L x 0.5D ZTOON_1 ~ 125°C. Minimum Insulation Resistance: 1000MO at SOOVDC. Dielectric Strength: SOOVAC rms, 1 minute, 1 milliamp 
1.60 maximum MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 50 gram-cm maximum (.69 Oz. inch). 
2.10 nal 09 Minimum Stop Strength: 200 gram-cm minimum (2.8 Oz. inch). Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.9 +3%). 
a 1.9 | 9: 
7 5 7 IE zl ! 4.6 Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing* 
ral 0.90 >" =0.90 Y | (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
320 Foot 2K ST3A202CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A202TR-ND 843.00 
sl 2.0 le 1.2) 0.8 
a a Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 

Model ST4 FEATURES: » Sealed to Allow for Automatic Processing ¢ Vertical and Horizontal Adjustment Styles * Precious 


Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn 


ST4A - J Lead, Top Adjust 


60Wx2.3L 


ST4B - Gull Wing, Top Adjust 


@ 
OK— 


Metal Alloy Contact * Gull Wing, J Lead and Thru Hole Pin Styles. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% 
Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 1000 to 2MQ + 100 ppm, other +250 ppm. Power Rating: 
1/4W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 200VDC or Power Rating, whichever is less. Wiper Current 
Maximum: 100mA or Power Rating, whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 210°. Electrical Continuity: 
Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 20, whichever is Greater. Resolution: 
Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater. Operating Temperature 


Oo) 


CW 


= 5.0 = 
x0.5D nF 
oe 
4.50 
1 
|. »| 
3 I e8o 2.35 
‘si <>/2.0 
[asl 2.04 j 
: 40 
5.20 Y 
a i, R23 


Range: -55°C ~ 125°C. Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC for 2 minutes. Dielectric 
60 Wx2.3'L re r 5.0 > Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 240°. 
x0.5D lol . Operating Torque: 100 gram-cm maximum (1.39 Oz. inch). Minimum Stop Strength: 300 gram-cm min (4.17 
Tt Oz. inch). Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.0 +3%). 
4.50 
yy Le Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
3 AL lego 2.35 (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. 500 
1K | ST4A102CT-ND | — 146 1.35 1.26 | ST4A102TR-ND | — 486.50 
v= | 2.0 2K |— ST4B202CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | — - =_ 
2.3) ¥ 
5 1.3 5K | ST4A502CT-ND | — 146 1.35 1.26 | ST4A502TR-ND | — 486.50 
ii * i 10K | — ST4B103CT-ND | 146 1.35 1.26 | — ST4B103TR-ND 486.50 
6.20 | 20K | ST4A203CT-ND | ST4B203CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A203TR-ND | ST4B203TR-ND 486.50 
a 35 KH 23 50K | ST4A503CT-ND | ST4B503CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A503TR-ND | — 486.50 
et oe Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


BG... Cermet Potentiometers (Cont.) 


Model SM4 Surface Mount 4mm. ® FEATURES: ¢ Sealed to Allow for Automatic Processing * Stable Cermet Element * Precious Metal Contact. 
12-Turn Sealed id | ELECTRICAL: Resistance Range: 100 — 2MQ. Resistance Tolerance: +10%. Maximum Temperature 
4 Cm oe Coefficient: + 100 ppm/°C. Power Rating: 0.25 W at 85°C, 0 W at 150°C. Maximum Input Voltage: 300VDC or 
CW+ Power Rating, whichever is less. Maximum Wiper Current: 100mA or Power Rating, whichever is less. Maximum 
7 - = End Resistance: 1% or 20, whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 39, whichever is 
SM4W - J Lead, Top Adjust SM4A - Side Adjust greater. Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
Top View Side View Top View Dielectric Strength: GOOVAC, 1 minute. MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 Turns. Operating Torque: 20-300 
g.cm. imum Stop Strength: Clutch Action. Rotational Life: 200 cycles, +30 +3%. 
3.8} @ O15 26+ @ p45 
0) 3-1.6 |-*+12.0 Slot: 1 x (2) Res. | Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Price Each 
$4.9 ! a 0.56W | KR f (Q) | Part No. 1 10 100 500 (Q) | Part No. i 10 100 500 
1.2 29 X 0.50 49 
A Or | 1 | : 100 | SM4W101-ND 3.75 3.25 294 2.50 200 | SM4A201-ND 375 325 294 2.50 
i) ag ete “yt —12.54 b- 3.7 ® 200 | SM4W201-ND 3.75 325 294 2.50 500 | SM4A501-ND 375 325 294 2.50 
. 56Wx0. +]. 
ee 1K | SM4W102-ND 3.75 3.25 294 2.50 2K | SM4A202-ND 375 3.25 294 2.50 
Poon View 2g. Monomer 2k |SM4W202-ND 375 3.25 294 250 5K |SM4A502-ND 3.75 3.25 294 2.60 
12 31 |o35 ie 4— 243 20K | SM4W203-ND 375 325 294 2.50 20K | SM4A203-ND 375 325 294 2.50 
— 5.3 ; a 
id 5.1 —| t — t — i 100K | SM4W104-ND 375 325 294 2.50 50K | SM4A503-ND 375 325 294 2.50 
| 1.2 ‘ iD 
y t O t 2 ee 10 ) SM4A100-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 100K | SM4A104-ND 375 3.25 2.94 2.50 
=] 2-0.8 = Lat Ff 
| 2.54 I= 0.15" 2@0.8 es eee 50 | SM4A500-ND 3.75 3.25 294 2.50 1 Meg. | SM4A105-ND 375 3.25 294 2.50 
+ . 3-2 
solder pleted Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
rf FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing Vertical and Horizontal Mount * Precious Metal Alloy 
Model ST5 Surface Mount, 6mm Squared Multi Turn @ Contact. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 


Cw O) 1009 to 2MOQ + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 85°C. Operating Voltage Maximum: 
200VDC or Power Rating, whichever is less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, whichever is 


ST5P - Gull Wing, Side Adjust ST5W - Gull Wing, Top Adjust less. Nominal Electrical Angle: 11 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End 
Resistance: 1% or 20, whichever is greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 


1.0 = 43 1.0 1% or 30, whichever is greater. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Minimum Insulation 
baal xa cube the 04.3") Resistance: 1000MO at 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
P= a 1 ba MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 14 Turns. Operating Torque: 200 gram-cm maximum (2.78 Oz. 
a .50 90 dq a al 2.5 inch). Minimum Stop Strength: N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 100 to 200 (& R/R < 0.52 +3%), 
q oa S i 6 T 5000 to 2MO (& A/R < 0.5.0 +2%). 
L of 4 y 
i ry 40 ell< 907 ia = = 5 a > — 
A0ell« et 1.0 >! 61.0 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
6.75 1.40 6.75 (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
1 : “1, Ky n o 1K |— ST5W102CT-ND 3.51 318 2.70 | — ST5W102TR-ND 1200.50 
fog |? ; 20 60b 5 j40, 2K |STSP202CT-ND |ST5W202CT-ND | 3.51 318 270 |— = - 
6.07 NA | } 77-2.0 20K |ST5P203CT-ND |ST5W203CT-ND 3.51 3.18 2.70 | ST5P203TR-ND | ST5W203TR-ND 1200.50 
t elles e: 172 425 Yd 53 a 50K |ST5P503CT-ND |ST5W503CT-ND 3.51 318 270 |— — - 
7m l4.0 | y) _ ZA { or . 100K |ST5P104CT-ND |ST5W104CT-ND 3.51 3.18 2.70 | ST5P104TR-ND | ST5W104TR-ND 1200.50 
1.6 x .60 W x 80D A 7 @1.6 x .60 Wx 80D Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 
Model ST7 Low Profile, Surface Mount, ® senda ees eee ried is ae ies ROAR Tea REE ioe coe Fis a cone 
. i olerance: +20% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: io + ppm/°C, +! 
7mm Squared Multi-Turn ® Moy ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 70°C. Operating Volt. Maximum: 200VDC or Power Rating, Whichever 
. 7 2 is less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 
ST7A-J Lead, Top Adjust ST7B - Gull Wing, Top Adjust 2.5 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 30, 
Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 30, Whichever 
rt >| 1.2 is Greater. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 
500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum MECHANICAL: 
6.80 ‘ 6.80 Nominal Mechanical Angle: 3 Turns. Operating Torque: 50 gram-cm maximum (0.70 Oz. inch). Minimum 
| © }43 35 Stop Strength: N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 100 cycles (& R/R < 2.0 0 +3%). 
a no 1 
| 3.4 [7.02 J >| |2-0.80 za ae a Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
230 1K | ST7A102CT-ND | ST7B102CT-ND | 5.33 4.82 4.10 |ST7A102TR-ND | ST7B102TR-ND 1710.00 
20 20 2K | ST7A202CT-ND | ST7B202CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A202TR-ND | ST7B202TR-ND 1710.00 
i ee + "WA r ie 4 oo 5K | ST7A502CT-ND | ST7B502CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A502TR-ND | ST7B502TR-ND 1710.00 
te ae eal = 10K | ST7A103CT-ND | ST7B103CT-ND | 5.33 4.82 410 |— ST7B103TR-ND _— 
i 2 D rm 30 p82. 208 } 2 @ 1432 550 20K | ST7A203CT-ND | — 533 4.82 4.10 | ST7A203TR-ND |— 1710.00 
6.10 i OG 6.10 i hey 50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND | 5.33 4.82 4.10 |— ST7B503TR-ND 1710.00 
| 0.5W apa | hee 5 Z 2.0 100K | ST7A104CT-ND | ST7B104CT-ND | 5.33 4.82 4.10 |— ST7B104TR-ND 1710.00 
TTS x 2.0L x 0.5D 2.35 “a Ta x 2.0L x 0.51 | 
13 13 2.35 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape and Reel Pricing. 
mm re in I T rn ®@ FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing »* Precious Metal Alloy Contact * Highly Automated Assembly. 
Model CT6 6 Squa ed Ss 9 ene @ j ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 500 to 2MOQ + 100 ppm/ 
Yay °C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, Whichever is 
: = a less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 220°. Electrical 
CT6P - Top Adjust | CT6R - Top Adjust | CT6W - Top Adjust Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End 
CT6X - Side Adjust Resistance: 1% or 20, Whichever is Greater. Resolution: 
0.60 W 0.60 W Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 30, 
0.60 W 2 6L 16D x2.6Lx1.6D Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55°C 
x2.6Lx1.6D eee ry 3.50 Mw > 60 W x ~125°C. Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC 
FI Ty iy 3b le 10.0 2.6L x 1.6D F for 2 minutes. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 minute, 
7.0 7.0 7.0 i Gf =F 1 milliamp maximum MECHANICAL: Nominal Mechanical 
1 Vi a 5 |om2 Be ] 7.0 Angle: 260°. Operating Torque: 20-200 gram-cm maximum 
| 147.0 il Lezom! Yen T Ll (0.27-2.78 Oz. in.). Minimum Stop Strength: 500 gram-cm 
=7.0— Te Solder plate ~|4-6'« || +! 7.0 be minimum (6.94 O2z.-i Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 
2.50 3-20.45 8.2 2 +3%) Solderability: Mil-Std-202 Method 208. Minimum 
58 Solder Plate Solder plate Terminal Strength: 1 Kg. 
fo] 3-00.45 5.8 }« Solder plate > 5.8 3-00.45 
=, = ees oe | Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
— (0) _| Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
= ine = | 7.0 L 1K | CT6P102-ND CT6R102-ND CT6W102-ND - 84 13 66 56 AQ 
«7.0 >| me Pe 2K |= = CT6W202-ND CT6X202-ND 99 85 78 66 58 
5K | CT6P502-ND CT6R502-ND CT6W502-ND CT6X502-ND 84 73 66 56 et) 
25 10K | CT6P103-ND CT6R103-ND CT6W103-ND CT6X103-ND 84 73 66 56 9 
asf re1 ane 20K | CT6P203-ND CT6R203-ND CT6W203-ND CT6X203-ND 84 73 66 56 9 
“Pb, 2 oat 2 | TB Way 50K | — CT6R503-ND CT6W503-ND _ 99 85 78 66 58 
T T cm 0 100K _|— = CT6W104-ND CT6X104-ND 99 85 78 66 58 
ree PbO 350K = Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1437 


BG... Cermet Potentiometers (cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


CT94W - Top Adjust 


CT94X - Side Adjust 


CT94P - Side Adjust 


CT94Y - Top Adjust 


CT94Z- Side Adjust 


2. 
123 123 an : yt 
T iy i TT A : [b25 T a \ 
; 1 22.3, slot 0.6 W 25 G8) 25 1 
1 X 0.8 2 
a Unmarked 
Unmarked —| Marked : Unmarked 
side | 9.6 Side Slog Side 
7 7 f a 2 
3-00.5, 5 5 t 7 7 
solder-plated t t Y 
25 an 2.5 25 an 25 25 an 25 2.5 an 2.5 2.5 an 25 
cow cw ELECTRICAL: Resistance Tol.: +10%. Temperature Coefficient of Resistance: 500 30, Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Minimum 
0) 3) to 2MO + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C. Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 
Operating Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. Wiper minute Number of Mechanical Turns: 18 turns. MECHANICAL: Operating Torque: 
@) CW SHAFT Current Maximum: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. End Resistance 357 gram-cm maximum Mechanical Stop: Clutch Action. Minimum Terminal 
WIPERS ROTATION Maximum: 1% or 20, Whichever is Greater. Contact Resistance Variation: 1% or Strength: 1.02Kg. Rotational Life: 200 cycles (A R/R + 2 0 +3%) 
Res. Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. 1 10 100 500 (9) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
o ee Se 20 | creapz00no | GresveooNo | cratz2oono | iss 186 tai 120 
ae Sue) Sue eevee) bcs 1.56 a ee 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND CT94Z500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
oo CeO) CIES SIND 108 tee Le 1.20 100 | CT94P101-ND | CT94Y101-ND | CT94Z101-ND 168 6156 01.41 1.20 
100 CT94W101-ND CT94X101-ND 1.68 1.56 1.44 1.20 200 | CT94P201-ND_| — CT94Z201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200 CT94W201-ND CT94X201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 500 CT94P501-ND | CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
1K CT94P102-ND | CT94Y102-ND CT94Z102-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
_ a CE EON ee a 146 120 2K CT94P202-ND | CT94Y202-ND CT94Z202-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
a CUA EREANID) Cnr eeeND) ee —_ oi 1.20 5k | CT94P502-ND | CT94Y502-ND | CT94Z502-ND 168 1.56 1.41 ‘1.20 
20K = CT94X203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
50K CT94W503-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 50K = CT94Y503-ND = 1.85 1.72 1.56 1.32 
100K CT94W104-ND CT94X104-ND 1.68 1.56 1.44 1.20 100K | CT94P104-ND | CT94Y104-ND | — 1.68 1.56 1.44 1.20 
200K CT94P204-ND | CT94Y204-ND CT94Z204-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
POOK CEES) Cis ee HNe) 188 136 Ah 120 500K | CT94P504-ND | CT94Y504-ND | CT94Z504-ND 168 01560 «1.41 1.20 
1 Meg CT94W105-ND CT94X105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 1 Meg CT94P105-ND | CT94Y105-ND CT94Z105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
2 Meg CT94W205-ND CT94X205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 2 Meg CT94P205-ND | — CT94Z205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn @ 
OV~—® ; - 
. = =—CW FEATURES: Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance 
CT9P — Side Adjust * Sealed to Withstand Board Washing «¢ Precious Metal Variation: 1% or 30, Whichever is Greater. Operating 
2.5 92.30 Slot 7.0 >| Contact * Highly Automated Assembly. Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Minimum Insulation 
25 SSI 60 W x 0.8D : | ELECTRICAL: Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric 
[Vy : ‘ is si : 
e v 9.6 = Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Strength: 900VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
"18 a 14 1 Coefficient of Resistance: 500 to 2MQ + 100 ppm/°C, others MECHANICAL: 
a u pant 7 +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Nominal Mechanical Angle: 18 Turns. Operating Torque: 
110+ r Ix 9.6 | fue le Soler pate Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is 360 gram-cm maximum (5 Oz.-in.). Minimum Stop Strength: 
14.816 “Ht 5.5 ae less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10 © - 200 0, 
Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 16 Turns. ARR s+ (0502+ 3%), 5009-5MO AR/R s+ (050+ 
CT9W — Top Adjust Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical 2%). Solderability: Mil-Std-202 Method 208. Minimum 
5.50 =} Solder plate Range. End Resistance: 1% or 20, Whichever is Greater. Terminal Strength: 1 Kg. 
=— hy 3-G0.50 
Y 3 Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
14 9.6 ds 5.0 92.30 Slot 2 (0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
ee | 7 .60 W x .8D, 1 
Y ra 
tT ee r = = : 
el ets »| 427 140-1 E 96 wl5ls 1K CT9X102-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
2K CT9P202-ND CT9W202-ND CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
T9X — Side Adjust 
c Side Auf 02.30 Slot 10K CT9P103-ND | CT9W103-ND | CT9X103-ND 1.65 1.56 1.32 1.28 1.07 
101.50 ‘60 Wx .8D Solder 
pao ; plate 7 4 = 
| T 48 1 rely 3-00.50 20K CT9P203-ND CT9W203-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
9.60 T 5.0 iio pt 3 50K CT9P503-ND | CT9WS503-ND | CT9X503-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
A : 3 
ay . 1 100K CT9P104-ND CT9W104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
2.7 
15.506 mos I. 9.6 5.0/6 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
Model CT20 20mm Rectangular Multi-Turn FEATURES: ; : ; ; 
* Sealed to Allow for Automatic Processing » Precious Metal Alloy Contact * Highly Automated Assembly. 
CT20P — Side Adjust ELECTRICAL: 


Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 500 to 2MQ + 100 ppm/°C, others + 250 ppm/°C. 
Power Rating: 3/4W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. Wiper Current Maximum: 


| 19.0 | 90 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 12 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full 
6.40 8 Mechanical Range. End Resistance: 1% or 20, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance 
L 5.00 w Variation: 1% or 30, Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. Minimum Insulation Resistance: 
7.00 asp " = 1000MO at 500VDC for 2 minutes Dielectric Strength: GO0VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
A. pci = Sg MECHANICAL: 
() 25 S$ Nominal Mechanical Angle: 15 Turns. Operating Torque: 360 gram-cm maximum (5 Oz.-in.). Minimum Stop Strength: N/A, Wiper 
oO) S So Idles. Rotational Life: 200 cycles, 100-2000 & R/R < + (0.5 0 + 3%), 500 - 5MQ A R/R < + (0.5 0 + 2%) Solderability: Mil-Std- 
om Now" older plate = 202 Method 208. 
3-@0.50 ™ x 
1.25 oO Res. Digi-Key Price Each 
1 s (Q) Part No. 1 10 100 500 1,000 
T o 5K CT20P502-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
2.5 |5.10k i 100K CT20P104-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
Kk 12.7 >| 3.30 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1438 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FEATURES: « Lead-free soldering, Cadmium-free * Compact and low-profile * Washable ELECTRICAL: Resistance 
co PAL ELECTRONICS Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage 
Maximum: 50VDC or power rating, whichever is less Wiper Current Maximum: Power Ratings (I = //P/R A) Effective 


. Electrical Angle: 240° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 
Cermet Potentiometers 


3Q, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 
500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 270° (1 turn) Maximum Operating 
Model ST2 Torque: 5mN.m (51 gf.cm) Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (& R/R < (2 2 +5%) 


Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 
Surface Mount, 2mm Squared Single-Turn Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
ST2A - J Lead, Top Adjustment (9) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 ST2TA101CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA101TR-ND 1415.00 
0.35 W x 1.5L x0.3 D rHi0.7 | @ @ 200 $T2TA201CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA201TR-ND 1415.00 
[Lj 0.45 a CW 500 ST2TA501CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA501TR-ND 1415.00 
i 1K ST2TA102CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA102TR-ND 1415.00 
O 1.9 2K ST2TA202CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA202TR-ND 1415.00 
= Fl 0.45 has 5K ST2TA502CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA502TR-ND 1415.00 
20.38] ne) | © 7 , 10K ST2TA103CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA103TR-ND 1415.00 
1.25 0.8 20K ST2TA203CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA203TR-ND 1415.00 
f 50K ST2TA503CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA503TR-ND 1415.00 
—>,— 1.8 100K ST2TA104CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA104TR-ND 1415.00 
[| | 200K ST2TA204CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA204TR-ND 1415.00 
0.6 oe 500K ST2TASO4CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA504TR-ND 1415.00 
| bal be 1 Meg ST2TA105CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA105TR-ND 1415.00 
7— 0.65 0.65 aes = 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
Model SM3 FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free »* Fine adjustment * Automatic mounting » Flow/reflow soldering * Sealed 


construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C 
i. Power Ratings: 0.125W at 70°C; OW at 150°C Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less Wiper 

Surface Mount, 3mm Squared Multi Turn Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 
M3TW - J Lead, Top Adjustment 30, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: 
s J i 'P J -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 


0.8671 ® 3) cycles (& R/R < + (20 +3%) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 
i cw 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
0.8.) 1.34 100 SM-3TW101CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW101TR-ND 1037.00 
t 500 SM-3TW501CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW501TR-ND 1037.00 
1.3 1K SM-3TW102CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW102TR-ND 1037.00 
| | 2K SM-3TW202CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW202TR-ND 1037.00 
2.43 5K SM-3TW502CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW502TR-ND 1037.00 
10K SM-3TW103CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW103TR-ND 1037.00 
[ | 1 I 20K SM-3TW203CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW203TR-ND 1037.00 
7 50K SM-3TW503CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TWS503TR-ND 1037.00 
| 100K SM-3TW104CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW104TR-ND 1037.00 
— 3.9 | 2.80.9 ; cosas — 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
Model SM4 FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment » Automatic mounting » Flow/reflow soldering 
* Sealed construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: +100 
@ ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 150°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 


Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 10 turns End Resistance: 
1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch 
action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (30 +3%) 


Surface Mount 
4mm,12-Turn, Sealed 


SM4ETW - J Lead, Top Adjustment SM4ETA - J Lead, Side Adjustment 
Top View Pad Layout Side View Top View 
@ 3741 @ 34.6 K+12.0 O15 -264 @ rts 
NY i = Slot: x @ 
“419 Le 0.56 w [ / 
Hol i X0.5D 4.9 
j2 i | 
Aap fe , 
@ JT NBi5, Slot “has aii © 
2.6 0.56 W x 0.5 D : 
7 _ _ ~z— 5 —> Bottom View 
Bottom View Side View 3 
1.2 re 2.35 
1.7 ' a L 
{ : ZC) @ 
' + t 
--5.1—1 +t ak 
ares C534 oe’ 24 32 
| 2.54 | ee 2-0.8 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. il 10 100 Part No. 250 (0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 SM4ETW101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW101TR-ND 629.25 100 SM4ETA101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA101TR-ND 1058.50 
200 SM4ETW201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW201TR-ND §29.25 200 SM4ETA201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA201TR-ND 1058.50 
500 SM4ETW501CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW501TR-ND 629.25 500 SM4ETA5SO1CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA501TR-ND 1058.50 
1K SM4ETW102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW102TR-ND 529.25 1K SM4ETA102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA102TR-ND 1058.50 
2K SM4ETW202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW202TR-ND 529.25 2K SM4ETA202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA202TR-ND 1058.50 
5K SM4ETW502CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW502TR-ND 629.25 5K SM4ETASO2CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA502TR-ND 1058.50 
10K SM4ETW103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW103TR-ND 529.25 10K SM4ETA103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA103TR-ND 1058.50 
20K SM4ETW203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW203TR-ND 629.25 20K SM4ETA203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA203TR-ND 1058.50 
50K SM4ETW503CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW503TR-ND 529.25 50K SM4ETASO3CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA503TR-ND 1058.50 
100K SM4ETW104CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW104TR-ND 629.25 100K SM4ETA104CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA104TR-ND 1058.50 
200K SM4ETW204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW204TR-ND 529.25 200K SM4ETA204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA204TR-ND 1058.50 
500K SM4ETW504CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW504TR-ND 629.25 500K SM4ETASO4CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA504TR-ND 1058.50 
1 Meg SM4ETW105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW105TR-ND 629.25 1 Meg SM4ETA105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA105TR-ND 1058.50 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1439 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST4 


Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn 


ST4ETA - J Lead, Top 


®@ 
Move 


ST4ETB - Gull Wing, Top 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * Automatic mounting »* Flow/reflow soldering * Sealed construction 
(Washable) * Stopper structure prevents terminal pin from being open * Cross slot rotor suitable for automatic 
adjustment ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MOQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 
1% or 3Q, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 


Adjustment Adjustment 4000MO at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 240° (1 turn) 
Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) Rotational Life: 
60W x 2.3L 60W x 2.3L 100 oycles, (& F/R = (20 43%) ae r $ mae) 
x0.5D° ae x0.5D pe 
— 2 = 5.0 a Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
a r 5.0 *) (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
4.50 T 4.50 10 | ST4ETA100CT-ND | ST4ETB100CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA100TR-ND | ST4ETB100TR-ND | 426.50 
yy 3.0 Ye 50 | ST4ETASOOCT-ND | ST4ETBSOOCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASOOTR-ND | ST4ETBSOOTR-ND | 426.50 
3° Y 30H 100 | ST4ETA101CT-ND | ST4ETBIO1CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA101TR-ND | ST4ETB101TR-ND | 426.50 
pl 12-80 me | |42-.80 200 | ST4ETA201CT-ND | ST4ETB201CT-ND | 1.19 1.11 1.01] ST4ETA201TR-ND | ST4ETB201TR-ND | 426.50 
a | 500 | ST4ETASO1CT-ND | ST4ETBSO1CT-ND | 1.19 1.11 1.01] ST4ETA501TR-ND | ST4ETB5SO1TR-ND | 426.50 
2.35 [ | 1K | ST4ETA102CT-ND | ST4ETB102CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA102TR-ND | ST4ETB102TR-ND | 426.50 
23 2.35 2K | ST4ETA202CT-ND | ST4ETB202CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA202TR-ND | ST4ETB202TR-ND | 426.50 
z 5K | ST4ETASO2CT-ND | ST4ETB502CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA502TR-ND | ST4ETB502TR-ND | 426.50 
| 10K | ST4ETA103CT-ND | ST4ETB103CT-ND | 1.19 1.11 1.01] ST4ETA103TR-ND | ST4ETB103TR-ND | 426.50 
5.20 6.20 20K | ST4ETA203CT-ND | ST4ETB203CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA203TR-ND | ST4ETB203TR-ND | 426.50 
. «2.0 | vi>{2.0 50K | ST4ETASO3CT-ND | ST4ETB503CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO3TR-ND | ST4ETB503TR-ND | 426.50 
T Le 2.0. 100K | ST4ETA104CT-ND | ST4ETB104CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA104TR-ND | ST4ETB104TR-ND | 426.50 
2.07 f 351 - i f 200K | ST4ETA204CT-ND | ST4ETB204CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA204TR-ND | ST4ETB204TR-ND | 426.50 
4.0 6.0 500K | ST4ETASO4CT-ND | ST4ETBSO4CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA504TR-ND | ST4ETB504TR-ND | 426.50 
Y | 1 Meg | ST4ETA105CT-ND | ST4ETB105CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETAIO5TR-ND | ST4ETB105TR-ND | 426.50 
D 2 Meg | ST4ETA205CT-ND | ST4ETB205CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA205TR-ND | ST4ETB205TR-ND | 426.50 
ri} 2.35 Ia 2.35 
eH 61.6 oF Ly 6 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model ST5 FEATURES: « Lead-free soldering, Cadmium-free * Precise Adjustment * Automatic mounting Flow/reflow soldering » Sealed construction 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10%; Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C; 
Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 120°C; Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less; Maximum Wiper Current: 
100mA or power rating, whichever is less; Effective Electrical Turn: 11 turns; End Resistance: 1% or 20, whichever is greater; Contact Resistance 
Surface Mount, 6mm 2) Variation: 1% or 30, ichaver is greater; Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C; Minimum Insulation meciauncs: 1000MOQ at 500VDC; 
Squared Multi-Turn Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 14 turns; Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm); Mechanical 


ST5ETP - Gull Wing, Side Adjustment 


ST5ETW - Gull Wing, Top Adjustment 


Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, 109 ~ 2000 (A R/R < + (0.50 +3%), 5000 ~ 2MQ (A R/R s + (0.50 +2%) 


ST5ETX - Gull Wing, Side Adjustment 


10+ ~| 43 sith 
“ye 1.0 >| 4.3m rr 0.5 
ral 2.5 v 
T of t 3 fe 
o 3-.50 20} oF iy 62 2.5} | 
g 16 mre ‘i | 1 ui | 
i i F434 6. 
tT 11.0 ql 3-.50 907 6.3 
>! 
ard 
ree 6.75 =| 16 1.40 
ie o Z 49 ( i 0.9 en HY 
7 hh x 0. Zs 
6.07 yA 6.0 j 77720 
—T 
ES 7.75 { 5.3 
o 2.5)< 
rlL1.0 | el wlto — I Z 
* 6.75 > 7 
@1.6, Slot .60 W x .80 D ZZ @1.6, Slot .60 W x .80 D 
Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 ST5ETP101CT-ND STSETW101CT-ND ST5ETX101CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP101TR-ND STSETW101TR-ND ST5ETX101TR-ND 1155.50 
500 ST5ETP501CT-ND ST5ETWS501CT-ND ST5ETX501CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP501TR-ND STS5ETW501TR-ND ST5ETX501TR-ND 1155.50 
1K ST5ETP102CT-ND ST5ETW102CT-ND STS5ETX102CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP102TR-ND ST5ETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1155.50 
2K ST5ETP202CT-ND ST5ETW202CT-ND ST5ETX202CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP202TR-ND ST5ETW202TR-ND ST5ETX202TR-ND 1155.50 
5K ST5ETP502CT-ND STS5ETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP502TR-ND STS5ETW502TR-ND ST5ETX502TR-ND 1155.50 
10K ST5ETP103CT-ND STS5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP103TR-ND STSETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1155.50 
20K ST5ETP203CT-ND ST5ETW203CT-ND STSETX203CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND ST5ETX203TR-ND 1155.50 
50K ST5ETP503CT-ND ST5ETWS503CT-ND STSETX503CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP503TR-ND ST5ETW503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1155.50 
100K ST5ETP104CT-ND STSETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP104TR-ND STSETW104TR-ND ST5ETX104TR-ND 1155.50 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model ST7 Surface Mount, 7mm ® FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free » Fine adjustment * Automatic mounting »* Flow/reflow 
Si uared Multi-Turn 8) j @ soldering * Sealed construction (Washable) 
q =—CW ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 1MQ +100 ppm/ 


ST7ETA - J Lead, 


ST7ETB - Gull Wing, Top 


{ 
6.10 
| 


°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 


Top Adjustment Adjustment Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 
=| 1.2 + 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resist- 
— = A it 1.20 ance: 1000M0 at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
| 7 MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical 
6.80 oO 4.3 7.80 O Stop: Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 
an B 35 
I = y Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
3.4 |e 7 | 2-0.80 +1340 ‘ i “| |< 2-0.80 (0) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
el le - 
2.30 me0 1K|ST7ETA102CT-ND |ST7ETB102CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA102TR-ND |ST7ETB102TR-ND| 2138.50 
20 6.40 2-0, 1 2K | ST7ETA202CT-ND |ST7ETB202CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA202TR-ND |ST7ETB202TR-ND| 2138.50 
l 6.40 i yy 0 aie / ZF 2.0 5K |ST7ETASO2CT-ND |ST7ETB502CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASO2TR-ND |ST7ETB502TR-ND| 2138.50 
an amen 10K | ST7ETA103CT-ND |ST7ETB103CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA103TR-ND |ST7ETB103TR-ND| 2138.50 
16. 3:50 2 16 5.50 20K | ST7ETA203CT-ND |ST7ETB203CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA203TR-ND |ST7ETB203TR-ND| 2138.50 
bp : 
Z en 6:10 0.5Wx "WAT 5 0 50K | ST7ETASO3CT-ND |ST7ETB503CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASO3TR-ND |ST7ETB503TR-ND| 2138.50 
0.5 W x ok i 1 = 100K | ST7ETA104CT-ND |ST7ETB104CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA104TR-ND )ST7ETB104TR-ND| 2138.50 
7 3 4.8Lx0.5D 2.35 1 3 1.8Lx0.5D baat 
. Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


1440 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 
Model ST-32 
Surface Mount, 3mm 


FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * Top adjustment style » Rotor with a cross slot for ease of 
adjustment ¢ Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending * J-hook and Gull 
wing configurations * Sealed/Washable 


1 O—1—0 3 


es CW ROTATION 


y 7 ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 2MQ +100 ppm/ 
Squared Single Turn °C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or 
= a A power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
ST32ETA J Lead, Top ST32ETB i Gull Wing, Top Electrical Angle: 210° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Adjustment Adjustment Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum 
15 Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 5S00VAC, 1 minute 
; C | 15 MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
21777] 0.5 , Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R < + (20 +3%) 
ron 
| ban ale 
7 yf | Cut Tape TR 
3.4 )) 1.9 Ih 7 Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Digi-Key Pricing 
1 Ct 4 ©) 2 (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 

1 F | + 50 |ST32ETASOOCT-ND |ST32ETBSOOCT-ND ) 1.15 1.07 .97 |ST32ETASOOTR-ND |ST32ETBSOOTR-ND| 410.50 

3.4 1 100 |ST32ETA101CT-ND |ST32ETB101CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA101TR-ND |ST32ETB101TR-ND| 410.50 

+} | -2-0.7 200 |ST32ETA201CT-ND |ST32ETB201CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA201TR-ND |ST32ETB201TR-ND| 410.50 

2.1 500 |ST32ETA5O1CT-ND |ST32ETB501CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA501TR-ND |ST32ETBS01TR-ND| 410.50 

— 1.6 1K |ST32ETA102CT-ND |ST32ETB102CT-ND ) 1.15 1.07 .97 |ST32ETA102TR-ND |ST32ETB102TR-ND| 410.50 

| | 2K |ST32ETA202CT-ND |ST32ETB202CT-ND | 1.15 1.07 97 | ST32ETA202TR-ND|ST32ETB202TR-ND| 410.50 

| 44 22 5K |ST32ETASO2CT-ND |ST32ETBSO2CT-ND | 1.15 1.07 97 | ST32ETA502TR-ND|ST32ETB502TR-ND| 410.50 

10.05 1 10K |ST32ETA103CT-ND |ST32ETB103CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA103TR-ND |ST32ETB103TR-ND| 410.50 

| '0.9 20K |ST32ETA203CT-ND |ST32ETB203CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA203TR-ND |ST32ETB203TR-ND| 410.50 

= pl t=0.12 Be 6 50K |ST32ETASO3CT-ND |ST32ETB503CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA503TR-ND |ST32ETB503TR-ND| 410.50 

1 'g 100K |ST32ETA104CT-ND |ST32ETB104CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA104TR-ND |ST32ETB104TR-ND| 410.50 

| 200K |ST32ETA204CT-ND |ST32ETB204CT-ND | 1.15 1.07 97 | ST32ETA204TR-ND|ST32ETB204TR-ND| 410.50 

12 12 500K |ST32ETASO4CT-ND |ST32ETB5SO4CT-ND | 1.15 1.07 97 | ST32ETAS04TR-ND|ST32ETB504TR-ND| 410.50 

r oe | H Meg|ST32ETA105CT-ND |ST32ETB105CT-ND | 1.15 1.07 .97 | ST32ETA105TR-ND |ST32ETB105TR-ND| 410.50 

hK—— 3.271 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT6 


6mm Squared Single Turn 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * Various configurations * “O” ring sealed and washable 

ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, 
OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 


® Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
0) A i i @ MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2~20mN.m (20~204gf.cm) Minimum Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 
=——CW cycles, (& R/R < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT6EP - Top Adjustment 


CT6ER - Top Adjustment 


CT6EW - Top Adjustment CT6EX - Side Adjustment 


0.60 W 0.60 W 0.60 W a | 
x26Lx1.6D x2.6Lx1.6D x2.6Lx1.6D fas 
Thm 5 |em2 
7.0 [S655 y 
A ae | tl el 
2.50 
.60 W x 
sg 5.8 h 10.0 -2-6Lx1.6D 
F > 0.0 
i: >| 3-00.45 r] 3-60.45 N 
———— ae 7.0 
¥ 
i T —t 
= 7.0 bs 3-00.45 (4.6 | 
— 8.2 
«7.0 
1 3 4 Y 
251.3, 19 
T1249 2.5], 2 i 3 | 
7 
ei 5.0 3.60 1 7.0 be 
Res. Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Price Each 
(0) Part No. 1 10 100 500 1,000 (0) | PartNo. Part No. i 10 100 500 1,000 (0) Part No. 1 10 100 500 =1,000 
50 | CT6EP500-ND 68 64 58 49 A4 50) CT6ERSO0-ND | CT6EW500-ND 76 ral 64 55 Ag 50 | CT6EX500-ND 80 15 68 58 52 
100 | CT6EP101-ND 68 64 58 49 4 100 | CT6ER101-ND | CT6EW101-ND 76 wal 64 55 AQ 100 | CT6EX101-ND 80 15 68 58 52 
200 | CT6EP201-ND 68 64 58 49 A4 200) CT6ER201-ND | CT6EW201-ND 76 Wal 64 55 AQ 200 | CT6EX201-ND 80 75 68 58 52 
500 | CT6EP501-ND 68 64 58 49 A4 500} CT6ER501-ND | CT6EWS501-ND 76 yal 64 55 49 500 | CT6EX501-ND 80 15 68 58 52 
1K | CT6EP102-ND 68 64 58 49 4 1K | CT6ER102-ND | CT6EW102-ND 76 wal 64 55 AQ 1K | CT6EX102-ND 80 15 68 58 52 
2K | CT6EP202-ND 68 64 58 49 A4 2K | CT6ER202-ND | CT6EW202-ND 76 yal 64 55 49 2K | CT6EX202-ND 80 15 68 58 52 
5K | CT6EP502-ND 68 64 58 49 A4 5K | CT6ER502-ND | CT6EW502-ND 76 wal 64 55 AQ 5K | CT6EX502-ND 80 15 68 58 52 
10K | CT6EP103-ND 68 64 58 49 A4 10K | CT6ER103-ND | CT6EW103-ND 76 wal 64 55 AQ 10K | CT6EX103-ND 80 15 68 58 52 
20K | CT6EP203-ND 68 64 58 49 4 20K | CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 76 yal 64 55 49 20K | CT6EX203-ND 80 15 68 58 52 
50K | CT6EP503-ND 68 64 58 AQ Ag 50K | CT6ER503-ND | CT6EW503-ND 76 wal 64 55 AQ 50K | CT6EX503-ND 80 15 68 58 52 
100K | CT6EP104-ND 68 64 58 49 4 100K | CT6ER104-ND | CT6EW104-ND 76 wal 64 55 AQ 100K | CT6EX104-ND 80 15 68 58 52 
200K | CT6EP204-ND 68 64 58 49 A4 200K | CT6ER204-ND | CT6EW204-ND 76 Pik 64 55 AQ 200K | CT6EX204-ND 80 7S 68 58 52 
500K | CT6EP504-ND 68 64 58 49 A4 500K | CT6ERS04-ND | CT6EW504-ND 76 a 64 55 AQ 500K | CT6EX504-ND 80 75 68 58 52 
1Meg | CT6EP105-ND 68 64 58 49 4 1 Meg | CT6ER105-ND | CT6EW105-ND 76 7 64 55 a) 1Meg | CT6EX105-ND 80 15 68 58 52 
2Meg | CT6EP205-ND 68 64 58 49 A4 2Meg | CT6ER205-ND | CT6EW205-ND 76 Pra 64 55 Ag 2Meg | CT6EX205-ND 80 75 68 58 52 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1441 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont, 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


CT94EW - Top Adjustment | CT94EX - Side Adjustment | CT94EP - Side Adjustment 


@2.3, Slot 0.6 W 
X0.8D 
Unmarked 
Side 9.6 
3-20.5 5 
== 


25 an 25 


CW SHAFT 


123 


i 


Marked 
Side | 
a 
5 
i 
2.5 An 2.5 


CT94EY - Top Adjustment 


CT94EZ - Side Adjustment 


yi vt 
%, Vf 2.54l\ 
25 OS 3) ‘ on 
2) Ons 
9.6} }+-9.6—»| 
9.6 >} 
| | Unmarked fh Re Unmarked ii 
Side 4 Side 9.6 
7 i : 
4 =) i 
2.5 |xmlar| 2.5 2.5 xm far 2.5 t 
2.5 arar| 2.5 


FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Thin body design »* 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 


@) minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (20 
ROTATION +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 

Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. Part No. 1 10 100 500 (0) Part No. Part No. Part No. al 10 100 500 
50 CT94EW500-ND = 1.36 1.27 1.15 98 50 | = CT94EY500-ND - 1.36 27 1.15 98 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.36 1.27 1.15 98 100 CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200 CT94EW201-ND CT94EX201-ND 1.36 1.27 1.15 98 200 | — CT94EY201-ND CT94EZ201-ND 1.36 1.27 TAS 98 
500 CT94EW501-ND CT94EX501-ND 1.36 1.27 1.15 98 500 CT94EP501-ND CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.36 27 1.15 98 
1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.36 1.27 1.15 98 1K CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.36 1.27 1.15 98 
2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.36 1.27 1.15 98 2K CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.36 1.27 1.15 98 
5K CT94EW502-ND CT94EX502-ND 1.36 1.27 1.15 98 5K CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.36 1.27 1.15 98 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.36 1.27 1.15 98 10K CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.36 1.27 1.15 98 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.36 1.27 1.15 98 20K CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.36 1.27 1.15 98 
50K CT94EW503-ND CT94EX503-ND 1.36 1.27 1.15 98 50K CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.36 1.27 1.15 98 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.36 1.27 1.15 98 100K CT94EP104-ND CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200K CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.36 1.27 1.15 98 200K CT94EP204-ND CT94EY204-ND = 1.36 1.27 AS) 98 
500K CT94EW504-ND CT94EX504-ND 1.36 1.27 1.15 98 500K CT94EP504-ND CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.36 127 1.15 98 
1 Meg CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.36 1.27 1.15 98 1 Meg _ CT94EY105-ND - 1.36 1.27 TAS: 98 
2 Meg CT94EW205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 2 Meg CT94EP205-ND CT94EY205-ND = 1.36 1.27 15) 98 

Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn FEATURES: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 


CT9EP - Side Adjustment 


okno 


@2.30 Slot 


* Lead-free soldering, Cadmium-free * General use 
Fine setting possible with 18 turn configuration 


ELECTRICAL: 


Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 


«2.5 60 Wx0.8D[17-07) Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
° i 7 Resistance Tolerance: #10% Maximum Tem- ecHaNIcAL: 
— perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, ; 7 F 
9.6 ey other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
. {a = 3'00.50 OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
B 96 | 1.5>| le power rating, whichever is less Maximum Wiper Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R 
; "5.5 Current: 100mA or power rating, whichever is less < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N 
i: Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
aaa CT9EW - Top Adjustment miabicg _ = _ 
LE oe ay Li ie hae 3 Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
: ©2.30 Slot 2 (Q) | PartNo. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
14 9.6 5.0 .60 W x .8 D. 1 
Lu . ae T rere 1K | CT9EP102-ND CT9EW102-ND CT9EX102-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
or ae ry 0" 
we 1S el 27 E 9.6 +15.0 2K | CT9EP202-ND CT9EW202-ND CT9EX202-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
5K | CT9EP502-ND CT9EWS502-ND CT9EX502-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
CT9EX - Side Adjustment 
Eas 10K | CT9EP103-ND CT9EW103-ND CT9EX103-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
| cle 14y-l6/ 3.90.50 20K | CT9EP203-ND CT9EW203-ND CT9EX203-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
L a t 
9.60 4g [°|}-> 1.10 : 50K | CT9EP503-ND CT9EWS503-ND CT9EX503-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
>? || 5.0 
4 iz U ‘col 1 100K | CT9EP104-ND CT9EW104-ND CT9EX104-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
5.50 6 Y 
[42.7 [. 9.6 +{5.0 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model CT20 FEATURES: ¢ Lead-free soldering, Cadmium-free * General use 


20mm Rectangular Multi-Turn 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C 
Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 


Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 


CT20EP - Side Adjustment Qo c— 03) greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
i MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 
1.25 @) CW SHAFT Rotational Life: 200 cycles, 109 ~ 2000 (& R/R < + (0.50 +3%); 5000 ~ 5MO (A R/R < + (0.50 +2%) Minimum Terminal Strength: 
y ROTATION QN (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
i $ Resistance Digi-Ke Price Each 
25 hes i 3.30 8 (0) Pa iad 1 10 100 500 1,000 
9.00 3 1K CT20EP102-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
| g 2K CT20EP202-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
r 19.0 {p1.50 ia ° 5K CT20EP502-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
ry Y gs 10K CT20EP103-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
6.40 4.8 | | < 20K CT20EP203-ND 1.60 1.49 1.35 1.45 1.04 
700 | | | : eee x 50K CT20EP503-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
1 ford 100K CT20EP104-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
1 2 3 oO 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


1442 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


BOURNS Precision Potentiometers 
SERIES 50 Sealed 1/2” (12.5mm) Square Control 


¢ Effective Electrical Angle: 270° +5° » Contact Resistance Variation: 2.0% * Dielectric Withstanding Voltage: Sea 
Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: SOOVAC minimum « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
¢ Mounting hardware included 


Shaft/Bushing Styles 
Fig. 1 Pie ie 
‘iw =m 


3/8-32 UNEF-2A 
6.35-SHAFT 
9.53-BUSHING 


51 & 53 Series 


51 Series 53 Series 


4-32 UNEF-2A 
“SHAFT 
-BUSHING 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance| © | Watts Material Part No. al 25 50 100 
2 {Linear} +10% | 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 {Linear} +10% | 5K 1 Cermet 51CAD-E28-A13-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 {Audio| +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic |51AAD-B28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Audio} +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic |51CAD-E28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Linear} +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic |51CAD-E24-B15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Linear} +10% | 10K 1 Cermet 51AAD-B24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 {Linear} +10% | 10K 1 Cermet 51CAD-E24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 {Linear} +10% | 100K} 1 Cermet 51CAD-E28-A20-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 {Linear} +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic | 53AAA-B28-B15-ND 8.51 6.63 5.41 4.58 


SERIES 6639 1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


Resistance Tolerance: Standard +15% »* Resolution: Essentially infinite » Effective Electrical Angle: 340° +3° « End Voltage: 
0.5% maximum » Output Smoothness: 0.1% * Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
750VAC minimum) Insulation Resistance (500 VDC): 500MOQ minimum * Mounting hardware included 


ma 17 


06. cae 


Digi-Key Price Each 
a Part No. 1 50 100 500 
1K 6639S-1-102-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
5K 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
10K 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 


SERIES 3540/3541 


«18.3 
14.35 
2 Watt - 10 Turn + fs 
Wirewound/Hybritrone o10.32 
/Hy 5] | 9/8" 92-UNEF-2aTHO 
«Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for 3541 : B81 (W) X .81 DEEP 
series | 
« Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 15a 96.342 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 7 
(Sea Level: 1,000VAC minimum) 7.92 ay 
+ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MO minimum |.19.05,| 20.62, | 


© Mounting hardware included 


SERIES 81 
2 Watt Cermet - 5/8” (15.88mm) Square Single - Turn 


¢ Resistance Tolerance: +10% * Continuity: Maintained for full mechanical angle » Effective Electrical Angle: 240° 
+6° © Contact Resistance Variation: +1% or 30 (whichever is greater) * Theoretical Resolution: Essentially Infinite 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500VAC minimum; 70,000 Feet: SO0VAC 
minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum * Mounting hardware included 


Shaft/Bushing Styles 
Fig. 1 


22.49-»| 


9.50 + +{3/8-32 UNEF 
rel 


| 
iil «1.19 (W) 
6.35 1.60 


7.92 Let Deep 


Bushing Digi-Key Price Each 
Fig. a Part No. 1 25 50 100 
1 1K 81A1A-B28-A10-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 5K 81A1A-B28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 5K 8101A-E28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 10K 81A1A-B28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 10K 8101A-E28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 100K 8101A-E28-A20-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 


SERIES 91 5/8” Square Single-Turn 
Conductive Plastic - Bushing Mount 


¢ Resistance Tolerance: +20% «© Continuity: Maintained for full mechanical angle * Effective Electrical Angle: 
240° +5° * Contact Resistance Variation: +1% » Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: S500VAC minimum) » Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 
¢ Theoretical Resolution: Essentially infinite * Mounting hardware included 


15.88 
7| 213.72 


Shaft Length 
From Mtg. Surface| Digi-Key Price Each 
Taper 0) Watts Inches (mm) Part No. il 25 50 100 
Linear 1K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B10-ND 474 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Audio 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15-ND 5.37 4.18 3.42 2.89 
Linear) 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear) 10K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 


Reso- Digi-Key Price Each 
0] lution % Part No. 1 50 100 500 
Wirewound 

100 .055 3540S-1-101-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
500 .031 3540S-1-501-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
1K .027 3540S-1-102-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
2K 021 3540S-1-202-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
5K 021 3540S-1-502-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
10K 019 3540S-1-103-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
20K 014 3540S-1-203-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
50K 011 3540S-1-503-ND 14.88 12.05 11.01 10.42 
100K .008 3540S-1-104-ND 16.72 13.54 12.37 11.70 

Hybritron 

1K Essen- 3541H-1-102-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
5K tially 3541H-1-502-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
10K Infinite 3541H-1-103-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 


SERIES 3590 = 2 Watt - 10 Turn Wirewound 


* Resistance Tolerance: +5%  » Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° * Dielectric Withstanding Voltage: 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000VAC minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 
¢ Mounting hardware included 


Recommended PC Board 
Mounting Hole Locations 


Standoffs 
Noel 


25 4 LL. 19 (PLASTIC) pore 
8 


‘1 (METAL) 


7.92 
18.6 


Resolu- Bushing Shaft Diameter | Digi-Key Price Each 
0] tion % | Type & Dim. Inches (mm) Part No. 1 50 100 500 
2K 023 3590S-1-202-ND 10.02 8.12 7A 7.02 
5K 025 3/8” x 5/16” 2480" (6.30) 3590S-1-502-ND 10.02 8.12 7A 7.02 
20K | .016 Plastic Plastic 3590S-1-203-ND 10.02 8.12 7A 7.02 
50K | .013 3590S-1-503-ND 12.10 9.80 8.96 8.48 
100K | .009 3590S-1-104-ND 12.98 10.51 9.61 9.10 
500 | .033 3590S-2-501-ND 10.02 8.12 7A 7.02 
1K 029 3590S-2-102-ND 10.02 8.12 7A 7.01 
2K 023 3590S-2-202-ND 10.02 8.12 7A 7.02 
5K 025 3/8” x 5/16” .2497” (6.34) | 3590S-2-502-ND 10.02 8.12 7A1 7.01 
10K | .020 Metal Metal 3590S-2-103-ND 10.02 8.12 7A 7.01 
20K | .016 3590S-2-203-ND 10.02 8.12 7A 7.01 
50K | .013 3590S-2-503-ND 12.10 9.80 8.95 8.47 
100K | .009 3590S-2-104-ND 12.98 10.51 9.61 9.09 
9mm x 7.94mm | .2362” (6.00) 
10K | .020 3590S-6-103-ND 12.10 9.80 8.95 8.47 
Metal Metal 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1443 


SERIES 3610 
1.5 Watt - 10 Turn Wirewound Digital Clock Face 


* Resistance Tolerance: +5% 

* Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output): +0.5% 
Voltage ratio 

¢ Repeatability of Dial Readout: +0.1% Voltage ratio 

* Effective Electrical Angle: 3600° nominal 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,000VAC minimum); 70,000 Feet: 400VAC minimum 


+] 4.76 
Antirotation 


eummns Precision Potentiometers 


YO Ine. 


B 


SERIES 3852 
2 Watt Cermet 3/4” (19.05mm) Diameter Panel Control 


«Resistance Tolerance: +10% » Continuity: Maintained for full mechanical angle « Eff-ective Electrical Angle: 250° 
+5° © Contact Resistance Variation: +3% of total resistance or 30 (whichever is greater) * Dielectric Withstanding 
Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 900VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) « Insulation 
Resistance (500VDC): 1,000MO minimum * Mounting hardware included 


2 Wiper 
1 3 
oan,” pe Mey cowbwwim-3 cw 
6.35 “| alee 8.35 2.79-3 Ples. aah ees CLOCKWISE > 
fanaa {-_ 
7 1 |3/8-32 UNEF* 3081 © .724 Located on 
a s R 1.27 
219.05] Ill |} Shaft Dia. ber 
1 “F  SLOT1.19 (W) fan 
12.19 X 1.60 DEEP Digi-Key Price Each 
a Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 
* 3852C — 1/4 - 32 UNEF 
5K 027 3610S-1-502-ND 60.92 49.35 45.08 42.66 39.60 
Dim. Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Q | A(mm) (mm) _| Part No. 1 25 50 100 250 
1K 12.7 6.35 3852A-162-102A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 SERIES 3680 
5K 22.20 6.35 3852A-282-502A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 2 Watt Push button Cermet 
10K 22.20 6.35 3852A-282-103A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
Leys i Resistance Tolerance: +3% * Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% * Power Rating: +25°C: 2 Watts » Dielectric With- 
10K. _ 6.35 SIESTA _ ile Bee _ a8 standing Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1000VAC minimum) 
100K 22.20 6.35 3852A-282-104A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 3.18 3852C-282-103A-ND* 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 


SERIES 3862 


1 Watt Cermet 1/2” (12.5mm) Diameter 
Single-Turn Panel Control 


¢ Resistance Tolerance: +10% * Continuity: Maintained for full mechanical angle * Effective Electrical Angle: 260° 
+10° * Contact Resistance Variation: +3% of total resistance * Theoretical Resolution: Essentially infinite * Dielectric 
Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 
¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum » Mounting hardware included 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
o[aA[B[cl[bD[E]|F [G |PartNo. 1-25 ~— 100-500 1,000 
is x 10K | 26.67] 25.15] 10.67 |11.94]8.38 /21.08] 25.91 | 3682S-1-103-ND 27.34 22.14 20.23 1914 17.78 
: 1K | 37.08/35.31| 18.54 |11.94] 4.19 21.08) 36.07 | 3683S-1-102-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
C >|[+-89-2 PLCS. . 5K | 37.08]35.31 | 18.54 |11.94]4.19 }21.08| 36.07 | 3683S-1-502-ND 40.46 32.77 29.94 2832 26.30 
VEO Ral: Shaft Dia. 
7 2.38 i . 10K | 37.08/35.31| 18.54 |11.94| 4.19 /21.08| 36.07 | 3683S-1-103-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
12.7 


Bi ewe : 
6.25-32 UNEF-2A 


SERIES H-22, H-46, and H-550 
Turn’s Counting Dials 


Dim. | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Q |A(mm)| (mm) | PartNo. al 25 50 100 250 
10K | 12.7 3.18 3862C-162-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
10K | 22.20 3.18 3862C-282-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 


SERIES 3500 
2 Watt - 10 Turn Wirewound 


¢ Resistance Tolerance: +3% »* Independent Linearity: +0.20% * Effective Electrical Angle: 3600° +10°, 
-0° ¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea level: 1,500VAC minimum); 70,000 
Feet: 400VAC minimum »¢ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum * Mounting hardware 


included 


3.8"-32 THD UNEF 
.25 X 45° Chamfer 
70 10.32 4 aWiper 
(Pilot) ccw cw Accepts 
© 6.34 CLOCKWISE — Read |Division/ Diameter | Shaft Dia. | Body | Digi-Key Price Each 
12.7 Fig.|Turns | Out ] Turn |Brake| (mm) | (mm) | Finish | Part No. 1 25 50 
H-22 Series 
1 [0-15 [Analog] 50 | Yes | 22 6.35 | Clear | H-22-6A-ND 8.54 812 7.69 
Digi-Key Price Each H-46 Series 
10) Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 
2 |0-20 [Analog] 100 | Yes | 46 6.35 | Clear | H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
1K 030 3500S-2-102-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 - 
5K 018 35008-2-502-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 © 27.15 HE2D0'S Ones: 
10K 019 3500S-2-103-ND 44.75 33.82 30.91 29.23 27.15 3 | 0-11 Analog} 100 | Yes | 46 6.35 | Clear |H-550-6A-1-ND 1239 11.68 = 11.15 


1444 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


B 


ene 


SERIES 3362 


1/4" (6.35mm) Square/ Single-Turn Cermet/ 
Industrial/ Sealed 


Common Dimensions 


3362H, P, R, U 


Adj. Cross Slot 


2.77 Long x 
.64 Wide x 
.89 Deep 


T t 
64 fl 4.70 
46 Dia. 7} 33 
3 Ples. ae 


Common Dimensions 


Clockwise ——> 


onmns Trimmer Potentiometers 


3362M, W, X 
Adj. Cross Slot Pee 7] 
2.77 Long x 
.64 Wide x | 
.89 Deep t 
6.98 
13362°3 3.84 
Pin Marking ! 
Reversed for 25 Typ. 
U A6 Dia. 3 Ples. 
5.46 
2.54 2.54 


ee te 
CCW cW 


3362M 


2.29 


3362P 


2.54 


3362R 3362U 
SS eee s 1 
TT tf - las 
1.02 af ian 

5656 HOO 
FEATURES: 


3362W 


Ls 
= 
3 


656 


Dim. inmm 


* Miniature package * Rotor designed for automatic machine adjust interface * Multi-wire wiper to minimize CRV * With- 
stands harsh environments and immersion cleaning process. 


CHARACTERISTICS: 


¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjustment Angle: 
240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C = 0.5W; 125°C= OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temp- 
erature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30 whichever is greater) 
« Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Mechanical Angle: 270° nominal 
© Torque: 3.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 7.0 oz-inch minimum 


Res. | Digi-Key* 
(Q) | Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


100 | 3362H-101-ND 
200 | 3362H-201-ND 
500 | 3362H-501-ND 
1K | 3362H-102-ND 
2K | 3362H-202-ND 
5K | 3362H-502-ND 
10K | 3362H-103-ND 
20K | 3362H-203-ND 
25K | 3362H-253-ND 
50K | 3362H-503-ND 
100K | 3362H-104-ND 
200K | 3362H-204-ND 
500K | 3362H-504-ND 
1M_ | 3362H-105-ND 


3362M-101-ND 
3362M-201-ND 
3362M-501-ND 
3362M-102-ND 
3362M-202-ND 
3362M-502-ND 
3362M-103-ND 
3362M-203-ND 
3362M-253-ND 
3362M-503-ND 
3362M-104-ND 
3362M-204-ND 
3362M-504-ND 
3362M-105-ND 


3362P-101-ND 
3362P-201-ND 
3362P-501-ND 
3362P-102-ND 
3362P-202-ND 
3362P-502-ND 
3362P-103-ND 
3362P-203-ND 
3362P-253-ND 
3362P-503-ND 
3362P-104-ND 
3362P-204-ND 
3362P-504-ND 
3362P-105-ND 


3362R-101-ND 
3362R-201-ND 
3362R-501-ND 
3362R-102-ND 
3362R-202-ND 
3362R-502-ND 
3362R-103-ND 
3362R-203-ND 
3362R-253-ND 
3362R-503-ND 
3362R-104-ND 
3362R-204-ND 
3362R-504-ND 
3362R-105-ND 


3362U-101-ND 
3362U-201-ND 
3362U-501-ND 
3362U-102-ND 
3362U-202-ND 
3362U-502-ND 
3362U-103-ND 
3362U-203-ND 
3362U-253-ND 
3362U-503-ND 
3362U-104-ND 
3362U-204-ND 
3362U-504-ND 
3362U-105-ND 


3362W-101-ND 
3362W-201-ND 
3362W-501-ND 
3362W-102-ND 
3362W-202-ND 
3362W-502-ND 
3362W-103-ND 
3362W-203-ND 
3362W-253-ND 
3362W-503-ND 
3362W-104-ND 
3362W-204-ND 
3362W-504-ND 
3362W-105-ND 


3362X-101-ND 
3362X-201-ND 
3362X-501-ND 
3362X-102-ND 
3362X-202-ND 
3362X-502-ND 
3362X-103-ND 
3362X-203-ND 
3362X-253-ND 
3362X-503-ND 
3362X-104-ND 
3362X-204-ND 
3362X-504-ND 
3362X-105-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3362H / 3362M / 3362P / 
3362R / 3362U / 3362W / 3362X 83 7.50 36.75 


* 3362[_]-KIT-ND Digi-Key® Series 3362 Trimmer Potentiometers Kit 
10 each of all values in denoted series (140 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included. 
For complete number, substitute corresponding letter (H,R,U,M,X) for 


acbiatdeeasdanadeabhaleadaciaivarandacaeacad $89.95 


SERIES 3302 Ores 


2mm SMD, Trimming cow cw 
Potentiometer Clockwise —» 
3302W, X 
3 Terminals for 05 
Automatic Trimming 4 
Adjustment Low Profile 
1.29 Dim. in mm 
{ u6 t Res. Digi-Key Digi-Key 
+ R 2. (0) Part No. Part No. 
Suggested 4 79 10:20 2k | 3302W-202ECID-ND = 
PWB layout i 
5K | 3302W-502EILI-ND | 3302X-502EC10-ND 
0.75 | 10K | 3302W-103EDO-ND | 3302X-103ECIO-ND 
1.90 20K | 3302W-203ECID-ND | 3302X-203ELIO-ND 
FEATURE: 
* Single-Turn Cermet / Open Frame 
CHARACTERISTICS: 


Resistance Tolerance: +25% standard + Contact Resistance Variation: 5% maximum »* Resolution: Infinite 
Adjustment Angle: 260° +20° » Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.15W » Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C TRS maximum: +5% 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
3302W | Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3302X Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
B . @wiper 
3mm SMD, Trimming evi _ 
Potentiometer Clockwise —» 


3303C 3-Terminal Both Sides Adjust 


Suggested PWB layout 


+ 3.0 > 1-40 
f(s ? 01.80 
3.75 ‘ 
t 
| +L HH 2:30 
1.90 OE 70 
70 
“3.207 


3303W, X Open Frame for Reflow Soldering 
3-Terminal Low Profile 


Suggested PWB layout 


1.62 1.85 71.2 a8 
‘3h F 24 0.9 
‘YL ceancae sf oT 
0.95 0.95 08) F | 
Dim. in mm 


CHARACTERISTICS: 

+ Resistance Tolerance: +25% standard » Contact Resistance Variation: 5% maximum * Resolution: Infinite 
Adjustment Angle: 260° +20° » Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.15W » Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Temperature Coefficient: s250ppm/°C * TRS maximum: +5% 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
500 = = 3303X-501ELILJ-ND 
5K = 3303W-502EL1L]-ND = 
10K = 3303W-103ELL-ND = 
20K = 3303W-203ELLJ-ND = 
50K 3303C-503ELL1-ND = = 
100K = 3303W-104ELLJ-ND 3303X-104EDL-ND 
200K = 3303W-204ELL]-ND = 
1MEG 3303C-105ELLJ-ND = = 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
3303C Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3303W | Add “CT-ND” 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 
3303X Add “CT-ND” 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1445 


étins Trimmer Potentiometers 


7 ine & 


B 


SERIES 3313 Wiper 
H : . cowMV\\WWV-@ Cw 
3mm Trimming Potentiometer Clockwiee 
331 3J Recommended Land Pattern 
22 I+ >| 1.6 
ey r 
1.6} 0.65 
ea ae 
L 1.6 = 
aie 0.15 14 
A Lene 
3.71 O71] [" ' 
2.77|/+ > 1 
r =| ats 
5.35 
uw le +12.39 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
100 | 3313J-107ELIL-ND = 
feats? 200 | 3313J-201ECI0-ND = 
500 | 3313J-501ELILI-ND — 
1.57, —F 1K 3313J-102ELIL-ND | 3313S-102ED1-ND 
=, 2K 3313J-202ELIL-ND a 
112 eo 2.62 5K 3313J-502ELIL-ND — 
t 10K | 3313J-103ECIZ-ND | 3313S-103ELILI-ND 
| —— 20K | 3313J-203ELID-ND | 3313S-203ECC-ND 
Te 50K | 3313J-503ELIL-ND _ 
2.39 100K | 3313J-104ECD-ND = 
Dim. in mm 1MEG = 3313S-105ELIL-ND 


FEATURE: 
Surface Mount 3mm. Square Single-Turn Cermet/ Sealed 


CHARACTERISTICS: 

Resistance Tolerance: +20% standard » End Resistance: 1% or 30 maximum (whichever is greater) * Contact 
Resistance Variation: 3% or 30 © Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum « Adjustment Angle: 220° 
nominal ¢ Dielectric Strength: Sea /evel: 500VAC; 70,000 Feet: 350VAC * Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 
125°C = OW « Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: <1000 +150ppm/°C; >1000+100ppm/°C 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 200 1,000 
3313J Add “CT-ND” 1.80 15.00 138.00 | Add “TR-ND” = 900.00 
3313S Add “CT-ND” 1.98 16.50 151.80 | Add “TR-ND” 244.20 _ 


SERIES 3009 


3/4" (19.05mm) Rectangular/ Multiturn (15) 
Cermet/ Industrial/ Sealed 


Adj. Slot 2.36 Dia. 4.83 
.64 Wide x .79 Deep <I ~ 


——— 
8.89 


el 51 . 
1.40 ee Dia. Pins 


Dim. inmm 


i WIPER 
ccW cw 


CLOCKWISE ———> 


a 19.05 =] 


-89 Typ. 
au 
254 im “es 3.30 i: aa 


5.08 | 
12.70 76 Typ. ne 
Res. Digi-Key Digi-Key 
3009Y (Q) Part No. Part No. 
ca 100 3009P-101-ND 3009Y-101-ND 
200 3009P-201-ND 3009Y-201-ND 
7 a 500 3009P-501-ND 3009Y-501-ND 


2.54 >| l-.64 1K 3009P-102-ND 
. 7.62 2K 3009P-202-ND 

5 5K 3009P-502-ND 

17.78 10K 3009P-103-ND 

20K 3009P-203-ND 


. 25K 3009P-253-ND 
CHARACTERISTICS: 50K 3009P-503-ND 


3009Y-102-ND 
3009Y-202-ND 
3009Y-502-ND 
3009Y-103-ND 
3009Y-203-ND 
3009Y-253-ND 
3009Y-503-ND 


Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation 100K 3009P-104-ND | 3009Y-104-ND 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum » Ad- 200K 3009P-204-ND | 3009Y-204-ND 
justment Travel: 15 turns nominal »* Temperature 500K 3009P-504-ND | 3009Y-504-ND 

1M 3009P-105-ND 3009Y-105-ND 


Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 
hours 0.75W @ 70°C (4% ATR) » Rotational Life: 


200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever f Pricing 
is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum Series 1 10 50 
3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 


« Mechanical Stops: Wiper idles 


SERIES 3386 Wier 
3/8" (9.52mm) Square/ Single-Turn con-annbwo 
Cerme?/ Indusirial/ Sealed okie 


Common Dimensions Side Adjust — 3386C, H, W, X | Common Dimensions Top Adjust — 3386F, P, R 
Adj. Slot 3.05 Long x 
TéWidex.76 Deep NF 195? 9.52 i 4.834 jae 
38 Min 1 950 | 
{ 5.49 st a] = 
Ie * | - 
5.97 51 Dia. Pins 5.49 38 Min. 
3386C 3386F 3386H 
= 2.54 2.54 
— [ez 24 | 2 
i l FR ; — Esieeal 
= ye ri 508 +> 1.40 | b258 
; 9 b4 AD ool Lead 
3386P 3386R 3386W 3386X 
2.54 
2.54 3.81 L391 las 5 
oe fea 1.22 ‘a ) 7 f t iv i = eatiel 
= A ii 2 2.44 254 | LN Lose 
254 T 2.54 | Lose 
CHARACTERISTICS: Dim. inmm 


Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjustment Angle: 
280° »* Power Rating (300V max.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 19, whichever is greater) 
¢ Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) * Mechanical Angle: 310° nominal 
© Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 15.0 oz-inch minimum 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 |3386C-500-ND*| 3386F-500-ND* | 3386H-500-ND | 3386P-500-ND*| 3386R-500-ND*) 3386W-500-ND | 3386X-500-ND* 
100 | 3386C-101-ND*} 3386F-101-ND* | 3386H-101-ND | 3386P-101-ND*) 3386R-101-ND*| 3386W-101-ND | 3386X-101-ND* 
200 | 3386C-201-ND*| 3386F-201-ND* | 3386H-201-ND | 3386P-201-ND*| 3386R-201-ND*| 3386W-201-ND |3386X-201-ND* 
500 | 3386C-501-ND*| 3386F-501-ND* | 3386H-501-ND | 3386P-501-ND*| 3386R-501-ND*| 3386W-501-ND |3386X-501-ND* 
1K | 3386C-102-ND*| 3386F-102-ND* | 3386H-102-ND | 3386P-102-ND*) 3386R-102-ND*| 3386W-102-ND |3386X-102-ND* 
2K | 3386C-202-ND*| 3386F-202-ND* | 3386H-202-ND | 3386P-202-ND*) 3386R-202-ND*| 3386W-202-ND | 3386X-202-ND* 
5K | 3386C-502-ND*| 3386F-502-ND* | 3386H-502-ND | 3386P-502-ND*) 3386R-502-ND*| 3386W-502-ND | 3386X-502-ND* 
10K | 3386C-103-ND*| 3386F-103-ND* | 3386H-103-ND | 3386P-103-ND*| 3386R-103-ND*| 3386W-103-ND |3386X-103-ND* 
20K | 3386C-203-ND*) 3386F-203-ND* | 3386H-203-ND | 3386P-203-ND*| 3386R-203-ND*| 3386W-203-ND |3386X-203-ND* 
25K | 3386C-253-ND | 3386F-253-ND | 3386H-253-ND | 3386P-253-ND | 3386R-253-ND | 3386W-253-ND | 3386X-253-ND 
50K | 3386C-503-ND*) 3386F-503-ND* | 3386H-503-ND | 3386P-503-ND*| 3386R-503-ND*| 3386W-503-ND |3386X-503-ND* 
100K | 3386C-104-ND*| 3386F-104-ND* | 3386H-104-ND | 3386P-104-ND*| 3386R-104-ND*) 3386W-104-ND |3386X-104-ND* 
200K | 3386C-204-ND*| 3386F-204-ND* | 3386H-204-ND | 3386P-204-ND*| 3386R-204-ND* = 3386X-204-ND* 
250K | 3386C-254-ND | 3386F-254-ND | 3386H-254-ND | 3386P-254-ND | 3386R-254-ND | 3386W-254-ND |3386X-254-ND 
500K | 3386C-504-ND*| 3386F-504-ND* | 3386H-504-ND | 3386P-504-ND*| 3386R-504-ND*) 3386W-504-ND |3386X-504-ND* 
1M | 3386C-105-ND*) 3386F-105-ND* | 3386H-105-ND | 3386P-105-ND*| 3386R-105-ND*) 3386W-105-ND |3386X-105-ND* 
2M _|3386C-205-ND*| 3386F-205-ND* | 3386H-205-ND | 3386P-205-ND*| 3386R-205-ND*| 3386W-205-ND |3386X-205-ND* 


Pricing 
Series 1 10 50 
3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 11.75 50.53 


* 3386(]-KIT-ND Digi-Key® Series 3386 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. 
For complete number, substitute corresponding letter (C,F,P,R,X) for 7) ...... 00... ee cee eeceeceeeeeneeeeeeeen tees $65.95 


si eemrenan is 
1/4" (6.35mm)-Square/ Multiturn = ° a“ 
. . Clockwise ——> 
(11) Wirewound/ Industrial/ Sealed 
3260H aos 4 ie 6.35 
. . 2.54 
= i 4+_ - 2.54 1.02 | % 
{ les 6.35 123 { — s > 
Ph Adj. Slot TT nn 
17 1.78 Dia. x 4 + L254 
51 Wide x 
vA 51 Deep Nominal 
-41 Dia. Res. Digi-Key Resolution 
Dim. in mm (Q) Part No. (Percent) 
CHARACTERISTICS: -100 3260H-101-ND 1.00 
Resistance Tolerance: +5% standard * Insulation 2 Saari NG oes 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjust- 1K 3260H-102-ND 0.50 
ment Angle: 11 turns nominal » Power Rating: 85°C 2K 3260H-202-ND 0.45 
= 0.25W; 150°C = OW * Temperature Range: -65°C ~ 10K 3260H-103-ND 0.29 
150°C. * Temperature Coefficient: 70ppm/°C + Load 20K 3260H-203-ND 0.28 
Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°C (2% DTR; ENR, 5000) 
* Rotational Life: 200 cycles (2% DTR; ENR, 5000) Pricing 
* Torque: 3.0 oz-inch maximum » Mechanical Stops: Series 1 10 50 
Wiper idles 3260H 28.52 259.25 ‘1114.78 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


sums Trimmer Potentiometers 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3292 Cermet/Industrial/Sealed 
3292W 3292P 
Adj. Slot 2.29 Dia. x 
51 Wide x .64 Deep ey 9181 asa 7] 7475 
a 8.25 i 
4.75 tor 
123) 8.25 i— [192 
[51 bia = mi 
. ; —— 2.54 
254 hbo ft h-254 
2.54 Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MOQ 
3292X minimum Effective Travel: 25 turns nominal Power Rating (400 volts maximum): 
85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Temper- 
ature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% 
= ae 02 ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 
Ao CRV, 3% or 30, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-inch maximum Mechanical 
aul Stops: Wiper idles. 
1.27 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
1.91--| Le (Q) Part No. Part No. Part No. 
, 100 3292P-101-ND 3292W-101-ND 3292X-101-ND 
9.52 Typ 200 3292P-201-ND 3292W-201-ND 3292X-201-ND 
1.52 i 7 500 3292P-501-ND 3292W-501-ND 3292X-501-ND 
. | 1K 3292P-102-ND 3292W-102-ND 3292X-102-ND 
‘ wa! 2K 3292P-202-ND 3292W-202-ND 3292X-202-ND 
25 Min. | 354) 9.52 Typ. 5K 3292P-502-ND | 3292W-502-ND | 3292X-502-ND 
rT 10K 3292P-103-ND 3292W-103-ND 3292X-103-ND 
20K 3292P-203-ND 3292W-203-ND 3292X-203-ND 
2.54 Ll. 8.25 50K 3292P-503-ND 3292W-503-ND 3292X-503-ND 
2 54 100K 3292P-104-ND 3292W-104-ND 3292X-104-ND 
a 200K 3292P-204-ND 3292W-204-ND 3292X-204-ND 
500K 3292P-504-ND 3292W-504-ND 3292X-504-ND 
1M 3292P-105-ND 3292W-105-ND 3292X-105-ND 
Wiper 
Pricing 
3 Series 1 10 50 
Clockwise——> 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3299 Cermet/Industrial/Sealed 
TT ; 2.54 
akg aaMincte Th 54 3299X vss 
i 52 ical =ees — B 
1 @ == — 2) 
ccw cw 6.10 : 
Clockwise ——= 3299Y 
ay 1.91 
3299P OF ray . 
pean | Est . 
oa! Fl5.23 2.54 “= F208 
3299W 254 9 3299Z 
Zz . ol h-1.91 guts - 198 — 
ptt & =e : 
Adj. Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep “et > 2.54 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: S00vdc. 1,000MOQ minimum Effective Travel: 25 turns 
nominal Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-inch maximum 
Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key 
(Q) Part No. 


10 3299P-100-ND 
20 3299P-200-ND 
50 3299P-500-ND 
100 3299P-101-ND 
200 3299P-201-ND 
500 3299P-501-ND 
1K 3299P-102-ND 
2K 3299P-202-ND 
5K 3299P-502-ND 
10K 3299P-103-ND 
20K 3299P-203-ND 
25K 3299P-253-ND 
50K 3299P-503-ND 
100K 3299P-104-ND 
200K 3299P-204-ND 
250K 3299P-254-ND 
500K 3299P-504-ND 
1M 3299P-105-ND 
2M 3299P-205-ND 
5M 3299P-505-ND 


Digi-Key 

Part No. 

3299W-100-ND 
3299W-200-ND 
3299W-500-ND 
3299W-101-ND 
3299W-201-ND 
3299W-501-ND 
3299W-102-ND 
3299W-202-ND 
3299W-502-ND 
3299W-103-ND 
3299W-203-ND 
3299W-253-ND 
3299W-503-ND 
3299W-104-ND 
3299W-204-ND 
3299W-254-ND 
3299W-504-ND 
3299W-105-ND 
3299W-205-ND 
3299W-505-ND 


Digi-Key 

Part No. 

3299X-100-ND 
3299X-200-ND 
3299X-500-ND 
3299X-101-ND 
3299X-201-ND 
3299X-501-ND 
3299X-102-ND 
3299X-202-ND 
3299X-502-ND 
3299X-103-ND 
3299X-203-ND 


i-Key Digi-Key 

Part No. Part No. 

3299Y-100-ND | 3299Z-100-ND 
3299Y-200-ND | 3299Z-200-ND 
3299Y-500-ND | 3299Z-500-ND 
3299Y-101-ND | 3299Z-101-ND 
3299Y-201-ND | 3299Z-201-ND 
3299Y-501-ND | 3299Z-501-ND 
3299Y-102-ND | 3299Z-102-ND 
3299Y-202-ND | 3299Z-202-ND 
3299Y-502-ND | 3299Z-502-ND 
3299Y-103-ND | 3299Z-103-ND 
3299Y-203-ND | 3299Z-203-ND 
3299Y-253-ND | 3299Z-253-ND 
3299Y-503-ND | 3299Z-503-ND 
3299Y-104-ND | 3299Z-104-ND 
3299Y-204-ND | 3299Z-204-ND 
3299Y-254-ND | 3299Z-254-ND 
3299Y-504-ND | 3299Z-504-ND 
3299Y-105-ND | 3299Z-105-ND 
3299Y-205-ND | 3299Z-205-ND 
3299Y-505-ND | 3299Z-505-ND 


3299X-503-ND 
3299X-104-ND 
3299X-204-ND 
3299X-254-ND 
3299X-504-ND 
3299X-105-ND 
3299X-205-ND 
3299X-505-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3296 Cermet/Industrial/Sealed 
Common Dimensions 3296W 254 _ reat 
ih Poet ; 
112 ne q > bs 
10.03 = 2.54 
B58 Jl J -Jk-1.09 
or 38 [Ty bo 3296X 
2.54 Min.|| * co 
=—— on ae $ 
fe VI =—— : 
51 Dia,» Adj. Slot 2.29 Dia. with obs “| Leet 
-56 Wide x .76 Deep 
3296Y ae 
25 I" 
os | = 
ccw cw =o 
Clockwise t 
2.54 lk 2.54 
3296P 3296Z api 
| [2.54 2.54 m 254 E 
owl y 4 rn 8 : ial 
O°, —— = 
15.23 2.54 2.54 | |2.54 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Effective Travel: 25 turns 
nominal Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 
Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-inch maximum 
Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. | Digi-Key 
(0) | PartNo. 
10 | 3296P-100-ND* 
20| 3296P-200-ND 
50 | 3296P-500-ND* 
100 | 3296P-101-ND* 
200} 3296P-201-ND 
500} 3296P-501-ND* 
1K | 3296P-102-ND* 
2K | 3296P-202-ND* 
5K | 3296P-502-ND* 
10K | 3296P-103-ND* 
20K | 3296P-203-ND* 
25K | 3296P-253-ND 
50K | 3296P-503-ND* 
100K | 3296P-104-ND* 
200K | 3296P-204-ND* 
250K | 3296P-254-ND 
500K | 3296P-504-ND* 
1M} 3296P-105-ND* 
2M | 3296P-205-ND* 
5M | _3296P-505-ND 


Digi-Key 

Part No. 
3296W-100-ND* 
3296W-200-ND 
3296W-500-ND* 
3296W-101-ND* 
3296W-201-ND 
3296W-501-ND* 
3296W-102-ND* 
3296W-202-ND* 
3296W-502-ND* 
3296W-103-ND* 
3296W-203-ND* 
3296W-253-ND 
3296W-503-ND* 
3296W-104-ND* 
3296W-204-ND* 
3296W-254-ND 
3296W-504-ND* 
3296W-105-ND* 
3296W-205-ND* 
3296W-505-ND 


Digi-Key 

Part No. 
3296X-100-ND* 
3296X-200-ND 
3296X-500-ND* 
3296X-101-ND* 
3296X-201-ND 
3296X-501-ND* 
3296X-102-ND* 
3296X-202-ND* 
3296X-502-ND* 
3296X-103-ND* 
3296X-203-ND* 
3296X-253-ND 
3296X-503-ND* 
3296X-104-ND* 
3296X-204-ND* 
3296X-254-ND 
3296X-504-ND* 


Digi-Key 

Part No. 
3296Y-100-ND* = 
3296Y-200-ND 3296Z-200-ND 
3296Y-500-ND* | 3296Z-500-ND* 
3296Y-101-ND* | 3296Z-101-ND* 
3296Y-201-ND 3296Z-201-ND 
3296Y-501-ND* | 3296Z-501-ND* 
3296Y-102-ND* | 3296Z-102-ND* 
3296Y-202-ND* | 3296Z-202-ND* 
3296Y-502-ND* | 3296Z-502-ND* 
3296Y-103-ND* | 3296Z-103-ND* 
3296Y-203-ND* | 3296Z-203-ND* 
3296Y-253-ND 3296Z-253-ND 
3296Y-503-ND* | 3296Z-503-ND* 
3296Y-104-ND* | 3296Z-104-ND* 
3296Y-204-ND* | 3296Z-204-ND* 
3296Y-254-ND 3296Z-254-ND 
3296Y-504-ND* | 3296Z-504-ND* 
3296X-105-ND* 3296Y-105-ND* | 3296Z-105-ND* 
3296X-205-ND* 3296Y-205-ND* | 3296Z-205-ND* 
3296X-505-ND = 3296Z-505-ND 


Pricing 
Series if 10 50 
3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 


* 3296(_] -KIT-ND Digi-Key” Series 3296 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W,X,Y,Z) for ].......... 0.2 .eceeceeceeceeeeecneceeeeeeeeeeeeeeeeee $139.00 


SERIES = 1/2" (12.70mm) Round/Single-Turn 
3345 Wirewound/Industrial/Sealed 

3345P * Industrial wirewound. » 1.0 watt power rating at 70°C. Resistance 
Adj. Slot 5.97 Long x Tolerance: +5% standard Adjustment Angle: 280° nominal Power 
cj Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: 
:88 Deep x::64 Wide —55°C ~ 150°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. Load Life: 
1,000 hours 1 watt @ 70°C. Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 
11.43 Dia. ENR, 5000). Mechanical Angle: 310° nominal Torque: 5.0 oz-inch 


maximum Stop Strength: 15 oz-inch minimum 


Nominal 
Res. Digi-Key* Resolution 
(Q) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
é 200 3345P-201-ND 0.49 
38 Min. 500 3345P-501-ND 0.38 
Standoffs 1K 3345P-102-ND 0.30 
t 2K 3345P-202-ND 0.24 
P= 954 5K 3345P-502-ND 0.18 
is } 10K 3345P-103-ND 0.14 
N 20K 3345P-203-ND 0.13 
5.08 Min. Length -71 Dia. 
Pricing 
Series 1 10 50 
Wiper 3345P 9.54 86.75 373.03 
CCW CW *3345P-KIT-ND Digi-Key” Series 3345 Trimmer Potentiometers 


Kit 5 each of all values (45 total pieces). Notebook style case 


Clockwise and bin storage guide included.................0....00-- $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1447 


PING. 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 
3262 


1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
Cermet/Indusitrial/Sealed 


" i 
SERIES _ 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 3262P ry 02 25h ep og 
3057 Wirewound/Industrial/Sealed —_ ane js Beg 470 ce 
tise | 4.37 Min. : : 
3057Y Resistance Tolerance: +5% standard Insulation Resistance: 2.54 ' 7 PO 5 t i pew Clack oe 
500VDC 1,000MO minimum Adjustment Travel: 22 turns nominal OGRWIES: 
os __y Power Rating: 70°C - 1 watt; 150°C - 0 watt Temperature Range: 
mal FE o 4.83 -55°C ~ 150°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 1 o 
2 S —- hours 1 watt @ 70°C (2% ATR) Rotational Life: 200 cycles (2% ATR) 3262W 254 76 \ -—-| 6.35 6.35 3 
3 6.10 Typ. Torque: 5.0 oz-in. maximum Mechanical Stops: Wiper idles aie | acs 732 [Ox] ,Adj. Slot 7 123 
as oF 178 Dia x 478 || [-46 bia. 
Nominal a : ide x j Ss 
MIFER Res. Digi-Key Resolution To .51 Deep ales a i 
(Q) Part No. (Percent) j 
oe 70 CLOCKWISE ——» 200 3057Y-201-ND 0.86 3262X mies | = 
500 3057Y-501-ND 0.89 5 1 -ak.76 4 t 123] 499 
+. 31.75 ——-+| 1K 3057Y-102-ND 0.72 A=FP Oo q 7 alt . 
a ke 1+ 3.18 2K 3057Y-202-ND 0.58 7,TC2 1.02 +! L 1.52 
1, 25.40 4.02 : k— 2.54 
Afere 5K 3057Y-502-ND 0.43 : 254 
2.36 Dia. Mtg. r 10K 3057Y-103-ND 0.34 : ; ; 
Holes (2) Ko o Oo 20K 3057Y-203-ND 0.31 Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Effective Travel: 12 turns 
nominal Power Rating: (300 volts maximum) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt Temperature Range: —65°C ~ 150°C 
Oy Oy @y Pricing Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
6.35 Series 1 10 50 is greater) Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Torque: 3.0 oz-inch maximum 
7.62 Mechanical Stops: Wiper idles 
|< 17.78 3057Y 19.06 173.25 744.98 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
10 3262P-100-ND 3262W-100-ND 3262X-100-ND 
SERIES 9mm Square Panel Control 20 3262P-200-ND 3262W-200-ND 3262X-200-ND 
3310 Conductive Plastic, Sealed 50 3262P-500-ND 3262W-500-ND 3262X-500-ND 
100 3262P-101-ND 3262W-101-ND 3262X-101-ND 
3310C 1/4-32 UNF-2A 3310Y 200 3262P-201-ND 3262W-201-ND 3262X-201-ND 
aa ee threaded = +50 500 3262P-501-ND 3262W-501-ND 3262X-501-ND 
seal Ser usin 93.18 1/4-32 UNF-2A 08 1K 3262P-102-ND 3262W-102-ND 3262X-102-ND 
F 1 a threaded th 2K 3262P-202-ND 3262W-202-ND 3262X-202-ND 
a 21/9? — 5977 bushing 53 4g 5.08 5K 3262P-502-ND 3262W-502-ND 3262X-502-ND 
eae ami = 4.76 LoS ae Sasa 10K 3262P-103-ND 3262W-103-ND 3262X-103-ND 
ery 597 baael 15.08 | pa anne 20K 3262P-203-ND 3262W-203-ND 3262X-203-ND 
os J [Lt 4.37-+| LF to 254 2.54 25K 3262P-253-ND 3262W-253-ND 3262X-253-ND 
2.54 2.54 4.06) 12.70 +! 2.54 50K 3262P-503-ND 3262W-503-ND 3262X-503-ND 
* Conductive plastic * Linear * PC board and. bushin ook B26 rte OF ND S282 W108 ND S262 LOND 
mount * Plasto bushing and plastic shaft = Withstands Bees BUlgiKey, DIGIRSY, book See aint See oetNS er 
unt ° Plastl ng and pl (0) | PartNo Part No. 250K 3262P-254-ND 3262W-254-ND 3262X-254-ND 
typical industrial washing processes * Compact package Z = 500K 3262P-504-ND 3262W-504-ND 3262X-504-ND 
saves board and panel space Standard Resistance 1K | 3310C-001-102-ND | 3310Y-001-102-ND 1M 3262P-105-ND 3262W-105-ND 3262X-105-ND 
Range (Linear): 1KQ to 1MQ Total Resistance 2K | 3310C-001-202-ND | 3310Y-001-202-ND 
Tolerance (Linear Tapers): +20% Independent 5K | 3310C-001-502-ND | 3310Y-001-502-ND a 
Linearity: +5% Absolute Minimum Resistance: 10K | 3310C-001-103-ND | 3310Y-001-103-ND ‘ Bicing 
20 maximum Effective Electrical Angle: 270° +15° | 20K | 3310C-001-203-ND | 3310Y-001-203-ND Serles i ity 50 
Contact Resistance Variation: 1% or 1 (whichever is | 50K | 3310C-001-503-ND | 3310Y-001-503-ND 3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 
greater) Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) | 100K / 3310C-001-104-ND | 3310Y-001-104-ND 
QO0VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC minimum | 200K |) 3310C-001-204-ND | 3310Y-001-204-ND 
500K 3310C-001-504-ND | 3310Y-001-504-ND 


Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Power 
Rating @ 70°C: (Derate to 0 at 125°C - Voltage limited 1M 


3310C-001-105-ND 


3310Y-001-105-ND 


by power dissipation or 200VAC, whichever is less) 


0.25 watts Stop Strength: 5.65 nominal Mechanical 


Angle: 300° nominal Torque (Running): 3.53 nominal. Series 1 polclng 50 
© Mounting hardware included 
3310C/3310Y 2.56 22.63 94.90 
SERIES = 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
3252 Cermet/Industrial/Sealed 
3252P 1.7841. .71Dia. O® 2.54 
mi 5592 Typ. o\l _ aa Wiper 
12.70 Typ. i @ | =r 3 
13.21 Typ. Jo gt 1.52|| Loft 635 : 
Fe eas sy T Clockwise ——> 
198 Dia. Thru 12.70 Tp. pahasd I Gs 
3252W 3252X 
rysse 7] p27 a WE se 2st 
I — 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) 
3006 Cermet/Industrial/Sealed 


7-19.05 “S52 + |e 4.83 WIPER 
88Min. 6.35 l ree 
76 1 I teas : ia Adj. Slot 2.36 Dia. = CW cw 
“ @ ® : 4.70 .79 Deep x .64 Wide CLOCKWISE . 
51 Dia. Pins Typ. 
3006P 3006W 3006Y 


13.30 + + 1a 64 
lk 5.08 ad (ed Pad 2.54 ie | = 7.62 
12.70 7270 17.78 
ka 
I 
aon. be 1.40 [ 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum. Adjustment Angle: 15 turns 
nominal Power Rating (400 volts maximum): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt Temperature Range: —55°C ~ 125°C 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR) Rotational Life: 200 cycles 
(3% ATR; CRV, 1% or 1, whichever is greater) Torque: 5.0 oz-inch maximum Mechanical Stops: Wiper idles 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Effective Travel: 25 turns Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
nominal Power ating 100 volts La Mote walt 150°C eu Temperature Range: ee ioe (9) Part No. Part No. Part No. 
femperature Coefficient: +100ppm oad Life: 1, ours 0.75 watt 5°C (3% fi , 3% or 30, whichever -404-ND* 401. 4041-1 
is greater) Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Torque: 5.0 oz-inch maximum 400 Soe END: See ANS Soe ING 
Mechanical Stops: Wiper idles 500 3006P-501-ND* 3006W-501-ND 3006Y-501-ND 
1K 3006P-102-ND* 3006W-102-ND 3006Y-102-ND 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 2K 3006P-202-ND* 3006W-202-ND 3006Y-202-ND 
(2) Part No. Part No. Part No. 5K 3006P-502-ND* 3006W-502-ND 3006Y-502-ND 
100 3252P-101-ND* 3252W-101-ND* 3252X-101-ND* 10K 3006P-103-ND* 3006W-103-ND 3006Y-103-ND 
200 3252P-201-ND 3252W-201-ND as 20K 3006P-203-ND* 3006W-203-ND 3006Y-203-ND 
500 3252P-501-ND* 3252W-501-ND* 3252X-501-ND* 25K 3006P-253-ND* 3006W-253-ND 3006Y-253-ND 
1K 3252P-102-ND* 3252W-102-ND* 3252X-102-ND* 50K 3006P-503-ND* 3006W-503-ND 3006Y-503-ND 
2K 3252P-202-ND 3252W-202-ND 3252X-202-ND 100K 3006P-104-ND* 3006W-104-ND 3006Y-104-ND 
5K 3252P-502-ND* 3252W-502-ND* 3252X-502-ND* 200K 3006P-204-ND* 3006W-204-ND 3006Y-204-ND 
10K 3252P-103-ND* 3252W-103-ND* 3252X-103-ND* 250K 3006P-254-ND 3006W-254-ND 3006Y-254-ND 
20K 3252P-203-ND 3252W-203-ND 3252X-203-ND 500K 3006P-504-ND* 3006W-504-ND 3006Y-504-ND 
50K 3252P-503-ND* 3252W-503-ND* 3252X-503-ND* 1M 3006P-105-ND* 3006W-105-ND 3006Y-105-ND 
100K 3252P-104-ND 3252W-104-ND 3252X-104-ND 2M 3006P-205-ND* 3006W-205-ND 3006Y-205-ND 
200K 3252P-204-ND 3252W-204-ND 3252X-204-ND 
Pricing 
Pricing Series u 10 50 
Series 1 10 50 3006P 1.73 15.75 67.73 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 
* 3252-KIT-ND Digi-Key® Series 3252 Trimmer Potentiometer Kit * 3006P-KIT-ND Digi-Key® Series 3006 Potentiometers Kit 
5 each of values denoted (90 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included.............. $599.00 10 each of values denoted (150 total pieces). Notebook style storage case & bin storage guide included............... $159.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SERIES 6mm Round/Single-Turn 


Cermet/Industrial/Open Frame 
3306F 


3306 


Suggested PCB Layout 


ISI b i -99 Dia. 
n 3 Ples. 5.00 


SERIES 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn 
3339 Cermet/Industrial/Sealed 


3339P . 3339H 


Adj. Cross Slot 
j 2.54 Long x .64 Wide 


7.62 Dia. | 54 @ 
4.75 


90° Ref. 


Wiper in. 
ui Mounting 7.62 2.54 es, 6.35 au 
ccw cw Surface 2.54 —-| : 
Clockwise——> 2.54 - = 
7.62 Dia. asa 
46 Dia. 
5.00 
Adj. Cross Slot .79 Wide x ——r 
3306K 3306W 3.40 Long x 2.01 Deep 3339W 200s t : 
q hy i 4.57 j=-+|5.97 @ 9.52 Wiper 
- Suggested PCB Layout ims CA | ccw cw 
a aa 5.54 
de 254 =, ry 254 64 a ae Clockwise ——» 
Lp— 5.08 =} ‘| l 8.13 ‘ in. 
2.49 nO) Mounting * Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size. * Top and side adjust 
46 + 2.49 Surface & styles. Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Effective Travel: 4 
2.49 turns nominal Power Rating (300 volts maximum): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
48) Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater) Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Torque: 3.0 oz-inch maximum 
3306P 6.81 Mechanical Stops: Wiper idles 
| 3.40 5 mars a need 
1 es. Digi-Key Digi-Key’ Digi-Key’ 
Suggested PCB Layout i a NIi¢) | { =I I i (9) Part No. Part No. Part No. 
Ol. BaD set 7-62 —+— 7 | BE 610 50 3339H-500-ND 3339P-500-ND 3339W-500-ND 
3 Ples. ‘ | Mounting : > ; 100 3339H-101-ND 3339P-101-ND 3339W-101-ND 
— Surface XN { { 200 3339H-201-ND 3339P-201-ND 3339W-201-ND 
on eA 3) 351 500 3339H-501-ND 3339P-501-ND 3339W-501-ND 
Ll oag ome i : Ad). Cross Slot .79 Wide x 1K 3339H-102-ND 3339P-102-ND 3339W-102-ND 
5.00 |-— ; 5.03 ex] 2:00 3.40 Long x 2.01 Deep 2k 3339H-202-ND 3339P-202-ND 3339W-202-ND 
5.00 : : : 5K 3339H-502-ND 3339P-502-ND 3339W-502-ND 
Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. » Board retention feature. * Dust resistant/splash 10K 3339H-103-ND 3339P-103-ND 3339W-103-ND 
resistant cover. Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% standard Adjustment Angle: 215° nominal 20K 3339H-203-ND 3339P-203-ND 3339W-203-ND 
Power Rating (100 volts maximum): 70°C — 0.2 watt Temperature Range: -25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: ee geeot soa Ne Se ee eNO See Hie 
Srentes roa tee oo) hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR) Torque (Operating): 4.5 oz-inch maximum Stop 200K 3939H-204-ND 3939P-204-ND 3339W-204.ND 
: 500K 3339H-504-ND 3339P-504-ND 3339W-504-ND 
Rast Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 1M 3339H-105-ND 3339P-105-ND 3339W-105-ND 
(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3306F-101-ND 3306K-101-ND 3306P-101-ND 3306W-101-ND Pricing 
200 3306F-201-ND 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND Series i 10 50 
500 3306F-501-ND 3306K-501-ND 3306P-501-ND 3306W-501-ND 3339H/3339P. 5.28 48.00 206.40 
1K 3306F-102-ND 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 3339W 7.59 69.00 296.70 
2K 3306F-202-ND 3306K-202-ND 3306P-202-ND 3306W-202-ND 
5K 3306F-502-ND 3306K-502-ND 3306P-502-ND 3306W-502-ND * 3339_]-KIT-ND Digi-Key® Series 3339 Trimmer Potentiometers Kit 
10K E8061 03ND) BOOBS IOS NE seolhe lee) peoeWalOe ND 5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
20K 3306F-203-ND 3306K-203-ND 3306P-203-ND 3306W-203-ND number, substitute corresponding letter (PW) for $269.00 
50K 3306F-503-ND 3306K-503-ND 3306P-503-ND 3306W-503-ND , PW) f00 [E) saccttanenhecettnpecnsiasstnicananenstineectinestbnewaanteadstns A 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND 3306W-104-ND 
200K 3306F-204-ND 3306K-204-ND 3306P-204-ND 3306W-204-ND ii # 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND 3306P-504-ND 3306W-504-ND SERIES  3/ (1 9.05mm) Rectangular/Multiturn (20) 
1M 3306F-105-ND 3306K-105-ND 3306P-105-ND 3306W-105-ND . . 
3005 Wirewound/Industrial/Sealed 
Pricing 
Series 1 10 100 3005P eure =1.52 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 71 5.30 49.50 t pai) [+ 4.06 { WIPER 
+ a- 
1 $4 Adj. Slot 2.54 Di a 
BecOUe oes rei CLOCKWISE ——> 
; ¥¥ i 
SERIES 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) IT 64 wide x.76 Deep 
H Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering and Nominal 
3266 Cermet/Industrial/Sealed cleaning. Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Res. Digi-Key aisaniee 
Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Effective Travel: 12 turns Resistance: 500VDC 1,000Ma minimum Adjustment Travel: (9) Part No. (Percent) 
nominal Power Rating (300 volts maximum): 70°C - 0.25 watt; 150°C - 0 watt Temperature Range: —55°C ~ 125°C 20 turns nominal Power Rating: 70°C — 1 watt; 125°C — 0 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%) Rotational Life: Hee gp lied tl an vee Foc Temperate: Coat: ong Se i oo 
9 ‘ 9) i i : i i i - Wiper i aE ed -201- . 
200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Torque: 3.0 oz-in. maximum Mechanical Stops: Wiper idles (3% ATR) Rotational Life: 200 cycles (4% ATR) Torque: 5.0 500 3005P-501-ND 05 
Wiper Res. Digi-Key Digi-Key oz-inch maximum Mechanical Stops: Wiper idles ae Sanaa ea 
(0) Part No. Part No. — lee Oe : 
ne om 10 3266W-100-ND* | 3266X-100-ND* ae o See es 
7 Sees ae Series 1 10 50 -103- 
= | eee eee 3005P 11.22 102.00 438.60 2ok | _3005P-203-ND 02 
50 3266W-500-ND* | 3266X-500-ND* “ - - - 
3266W ast 100 | 3266W-101-ND* | 3266X-101-ND* 
1.52 7°?) Agi. Slot 200 3266W-201-ND* | 3266X-201-ND* 
t aa a: 500 3266W-501-ND* | 3266X-501-ND* " . 
ie ne 1K | 3266W-102-ND* | 3266X-102-ND* SERIES = 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
7 2K 3266W-202-ND* | 3266X-202-ND* H 
i 51 Deep 5K | 3266W-502-ND* | 3266X-502-ND* 3250 Wirewound/Sealed 
\ ay F-1.02 bee sree oe Ne Seen Resistance Tolerance: +5% standard Insulation Resistance: 5O0VDC 1,000MQ minimum Adjustment Travel: 25 turns 
o , 25K 3266W-253-ND* | 3266X-253-ND* nominal Power Rating: 85°C — 1 watt; 150°C — 0 watt Temperature Range: -65°C ~ 150°C Temperature Coefficient: 
1.02_—+ Poe 6.86 Typ. |y 9 3|-38 Min. 50K 3266W-503-ND* | 3266X-503-ND* +70 ppm/°C Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 85°C (2% ATR; ENR, 5000s) Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 
i 5 = l 7 ; 400K 3266W-104-ND* | 3266X-104-ND* 5000) Torque: 5.0 oz-inch maximum Mechanical Stops: Wiper idles 
7 +E | || |-—46 Dia. 200K 3266W-204-ND* | 3266X-204-ND* _ 
obs 254 770254 250K —_| 3266W-254-ND* | 3266X-254-ND* 3250W Wiper 7 Nominal 
: z 500K 3266W-504-ND* | 3266X-504-ND* p Res. Digi-Key Resolution 
1.52 1M 3266W-105-ND | 3266X-105-ND (9) Part No. (Percent) 
3266X . 200 3250W-201-ND 0.70 
Pricin: j ‘ 500 3250W-501-ND 0.60 
H T Series 1 10 2 50 Clockwise 1K 3250W-102-ND 0.40 
2K 3250W-202-ND 0.30 
ix 1.02 | L 3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 ' aaa 5K 3250W-502-ND 025 
t : eM Riad ; 1635 71 : 10K 3250W-103-ND 0.19 
| ~ 76 1 ; 3266 KIT: ND Digi Key? Series 3266 = 3 20K 3250W-203-ND 016 
: | 123 Trimmer Potentiometer Kit a | 
+p q 478 1.02 5 each in values denoted in series (85 total pieces). Note- F254 7 =a 
tT —o |h saa | book style storage case and bin storage guide included. 2.54 . Seri Fi ee ina 
t p- 2.54 For complete number, substitute corresponding letter Buss) 
2.54 2.54-1 (WX) for C.eeeeeeecececseseeseseseeveseseseseees $199.00 S250 14.55 132.25 568.68 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1449 


BouRns Trimmer Potentiometers 


SERIES 
3329 


1/4" (6.35mm) Round/Single-Turn 
Cermet/Indusirial/Sealed 


i = Wiper 
SERIES 9mm Round/Single Turn ip 3329P 3329S 
3309 Cermet/Industrial/Open Frame cow OVW) ow 
6.98 -+| [= 7 6.10 
Adj. Cross Slot .79 Wide x Suggested PCB Layout iar Fe 
3309P 3.40 Long x 2.01 Deep 3329H oS +} {ess 2 3 
>— Mounting t -46 Dia. Typ. t 2 
ainnonl 8.99 yp 4.57 
dos FE], Stace ac a an || a liner pay 
11.51 ey aay oN ¥3) pee 
| : | 2.49 2.54--| 
5.00 5.00 
Resistance Tolerance: +25% standard Adjustment Angle: 235° 
1.40 Dia. nominal Power Rating (250 volts maximum): 70°C — 0.5 watt 
3Ples.\, 2.49 Temperature Range: -25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: [=| 6.60 
7 +250ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (5% ATR). Adj. Slot 3.56 Long x 
re Torque: 5.0 oz-inch maximum Stop Strength: 11.0 oz-inch minimum .64 Wide x 1.02 Deep 4 
8.38 38 
5.00 Res. Digi-Key Digi-Key 5.08 t 
Suggested PCB Layout (Q) Part No. Part No. 7175 t 
100 3309P-101-ND* 3309W-101-ND* ae . 
n12 200 3309P-201-ND 3309W-201-ND + 2.54 
500 3309P-501-ND* 3309W-501-ND* —| 2.54 
‘Adj. Cross Slot .86 Wide x 1K 3309P-102-ND* 3309W-102-ND* is 
3.40 Long x 2.01 Deep 2K 3309P-202-ND* 3309W-202-ND* 
j= 8.99--} 5K 3309P-502-ND* 3309W-502-ND* 
10K 3309P-103-ND* 3309W-103-ND* 3329W i 
T A 20K 3309P-203-ND* | 3309W-203-ND* 321 133 
11.00 f ; > 13.0 50K 3309P-503-ND* 3309W-503-ND* 6.10 a 6.60 
| 8.00 100K 3309P-104-ND* 3309W-104-ND* i . 
= | 200K 3309P-204-ND 3309W-204-ND 
vero) is 3.99 500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND 8.38 8.38 38 
® 1M 3309P-105-ND 3309W-105-ND 5.08 i m 98! 5 08 oy 
2.49 1 r 
5.00 Pricing T 7ezf T T 7.75 Tit 
Series 1 10 100 7 --.89 a oracae 7 '=-.89 gues 2.54 
3309P / 3309W 80 6.75 55.95 2.54] 2.54—-| 2.54—) [= 2.54—— 


ee 
ccW cw 


Clockwise ——= 


* 3309-KIT-ND Digi-Key” Series 3309 Trimmer Potentiometers Kit 
10 each of values denoted (180 total pieces). Notebook style 
storage case and bin storage guide included .. 


.-- $69.95 


SERIES 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 


3352 


Adjustment Slot 


Cermet/Industrial/Open Frame 


86 Wide x .08 Deep Typ. > 1 [3.81 Typ. 
ae 8.89 Typ. at} . 
4 eS 8.89 Typ. 1 i secre : 
5.08 Typ. wh oe ~~ Te.64 Typ | Pins yp. 
! wie 1.27 Typ 7.62 Typ 
sok cau 3352H 3352P 3352T 
> 2.54 


5.33 Max. —=| 


2.54 Typ. 


2.54 Typ. 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Adjustment Angle: 240° 
nominal Power Rating (300 volts maximum): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3%) Rotational Life: 
200 cycles (4% ATR; CRV, 4%) Mechanical Angle: 260° nominal Torque: 5.0 oz-inch maximum Stop Strength: 5.0 


oz-inch minimum 


Res. Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

50 3329H-500-ND | 3329P-500-ND | 3329S-500-ND | 3329W-500-ND | 3329X-500-ND 
100 3329H-101-ND | 3329P-101-ND | 3329S-101-ND | 3329W-101-ND | 3329X-101-ND 
200 3329H-201-ND | 3329P-201-ND | 3329S-201-ND | 3329W-201-ND | 3329X-201-ND 
500 3329H-501-ND | 3329P-501-ND | 3329S-501-ND | 3329W-501-ND | 3329X-501-ND 

1K 3329H-102-ND | 3329P-102-ND | 3329S-102-ND | 3329W-102-ND | 3329X-102-ND 

2K 3329H-202-ND | 3329P-202-ND | 3329S-202-ND | 3329W-202-ND | 3329X-202-ND 
5K 3329H-502-ND | 3329P-502-ND | 3329S-502-ND | 3329W-502-ND | 3329X-502-ND 
10K 3329H-103-ND | 3329P-103-ND | 3329S-103-ND | 3329W-103-ND | 3329X-103-ND 
20K 3329H-203-ND | 3329P-203-ND | 3329S-203-ND | 3329W-203-ND | 3329X-203-ND 
50K 3329H-503-ND | 3329P-503-ND | 3329S-503-ND | 3329W-503-ND | 3329X-503-ND 
100K 3329H-104-ND | 3329P-104-ND | 3329S-104-ND | 3329W-104-ND | 3329X-104-ND 
200K 3329H-204-ND | 3329P-204-ND | 3329S-204-ND | 3329W-204-ND | 3329X-204-ND 
500K 3329H-504-ND | 3329P-504-ND | 3329S-504-ND | 3329W-504-ND | 3329X-504-ND 
1M 3329H-105-ND | 3329P-105-ND | 3329S-105-ND | 3329W-105-ND | 3329X-105-ND 
Pricing 
Series al 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
3329S/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 
* 3329(_]-KIT-ND Digi-Key® Series 3329 Trimmer Potentiometers Kit 


5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 


number, substitute corresponding letter (H,P,S,W,X) for 


SERIES 
3059 


Liat stoic dealt Gi uitects mune el Meni sect $129.95 


1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
Cermet/Indusirial/Sealed 


5.08 Max.— 


aie 
Let, 


Cc 


os 
cow cw 


Clockwise——> 


Resistance Tolerance: +20% standard Adjustment Angle: 205° nominal Power Rating (250 volts maximum): 85°C — 0.5 
watt; 125°C — 0 watt Temperature Range: -55°C ~ 125°C Temperature Coefficient: Below 2K — +150ppm/°C; 2K 
& up — +100ppm/°C_ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR) Rotational Life: 200 cycles (10% DTR) 
Mechanical Angle: 250° nominal Torque: 3.0 oz-inch maximum Stop Strength: 8 oz-inch minimum 


Res. Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3352E-101-ND 3352H-101-ND | 3352P-101-ND | 3352T-101-ND | 3352W-101-ND 
200 3352E-201-ND 3352H-201-ND | 3352P-201-ND | 3352T-201-ND | 3352W-201-ND 
500 3352E-501-ND 3352H-501-ND | 3352P-501-ND | 3352T-501-ND | 3352W-501-ND 
1K 3352E-102-ND 3352H-102-ND | 3352P-102-ND | 3352T-102-ND | 3352W-102-ND 
2K 3352E-202-ND 3352H-202-ND | 3352P-202-ND | 3352T-202-ND | 3352W-202-ND 
5K 3352E-502-ND 3352H-502-ND | 3352P-502-ND | 3352T-502-ND | 3352W-502-ND 
10K 3352E-103-ND 3352H-103-ND | 3352P-103-ND | 3352T-103-ND | 3352W-103-ND 
20K 3352E-203-ND 3352H-203-ND | 3352P-203-ND | 3352T-203-ND | 3352W-203-ND 
25K 3352E-253-ND 3352H-253-ND | 3352P-253-ND | 3352T-253-ND | 3352W-253-ND 
50K 3352E-503-ND 3352H-503-ND | 3352P-503-ND | 3352T-503-ND | 3352W-503-ND 
100K 3352E-104-ND 3352H-104-ND | 3352P-104-ND | 3352T-104-ND | 3352W-104-ND 
200K 3352E-204-ND 3352H-204-ND | 3352P-204-ND | 3352T-204-ND | 3352W-204-ND 
250K 3352E-254-ND 3352H-254-ND | 3352P-254-ND | 3352T-254-ND | 3352W-254-ND 
500K 3352E-504-ND 3352H-504-ND | 3352P-504-ND | 3352T-504-ND | 3352W-504-ND 
1M 3352E-105-ND 3352H-105-ND | 3352P-105-ND | 3352T-105-ND | 3352W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.24 11.25 48.38 


* 3352 


|-KIT-ND Digi-Key® Series 3352 Trimmer Potentiometers Kit 


5 each of all values in denoted series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. For 


complete number, substitute corresponding letter (E,H,P,T,W,) for 


1450 (to63) 


$49.95 


: 3.43 
1 ae 
3059P 0 pe 
k 
}+6.10 Typ. 3.43 
ft Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 
12.70 500VDC 1,000MO minimum Effective Travel: 22 turns nominal 
} Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt Temperature 
Range: -55°C ~ 150°C Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
71 Dia. Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 
10, whichever is greater) Rotational Life: 200 cycles (2% 
1 ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) Torque: 5.0 oz-inch 
31.75 | beats maximum Mechanical Stops: Wiper idles 
j*— 25.40 147 Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
{e) k 100 3059P-101-ND | 3059Y-101-ND 
Slot .64 Wide x 200 3059P-201-ND | 3059Y-201-ND 
ea a .76 Deep 500 3059P-501-ND | 3059Y-501-ND 
1K 3059P-102-ND | 3059Y-102-ND 
L17.78 om a ees 2k 3059P-202-ND | 3059Y-202-ND 
+ — 22.86 —»| 6.60 Holes (2) 5K 3059P-502-ND | 3059Y-502-ND 
10K 3059P-103-ND | 3059Y-103-ND 
20K 3059P-203-ND | 3059Y-203-ND 
3059Y fe) fe) p 50K 3059P-503-ND | 3059Y-503-ND 
tr 100K 3059P-104-ND | 3059Y-104-ND 
200K 3059P-204-ND | 3059Y-204-ND 
@ Op S7 Op 500K 3059P-504-ND | 3059Y-504-ND 
7.62) 6.60 1M 3059P-105-ND | 3059Y-105-ND 
17.78 +1 
12.70 Pricing 
| Series 1 10 50 
3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


éxjNe Trimmer Potentiometers 


Boy 
Par ae 
CCW cw 


SERIES 3314 
SMD 4mm Square/Single-Turn 


Cermet/Industrial/Sealed Clockwise ——» 
3314G 
~=—4.50—- 254 2.29 | _ 1.27 
15 t= >} 2.36 LF 2 ples. 
ando! 76 4 | 
Standoff =F» Typ. FEES Pies. } 
4.50 il 620 TF Hy —_ + — 5.59 
t TA) 6.10 Typ. 4.27 | 
i | eoe se EEE 
5° Max. Lt eT ee) 1 2.03 
Adj, Slot 2.44 Long x Typ. st | L-t.30 


.51 Wide x .56 Deep 


2.54 >} 2.29 
wef || 12? 
an i tl 2ples. 
L HE 4 
20 T: 
i] ” —+— 399 
| Th 
4.50 15 
—letandott 2.03 
{ L_ 203 
Adj. Slot 2.44 Long x 3 ples. 
.51 Wide x .56 Deep 
3314S-3 es 
1.27 - | 
4 | }>———_ 
Adj. Slot 2.41 Long UU 411.42 3 Pics. 
x 51 Wide mas 1.05 
B x .60 Deep +, a ii as 
si 5.61 zi6t etl 2-2 Pies 
105 —6E i 5.01 e112 - . 
3.13 | Sot fal (alft.ts 
O06 R an 5.8 =} 
Ref. r 
4.95 | Ll 41.75 
1.6 
3314Z 
= 3.30 254 
ro uy 
5.84 97 254 shal 17.68 
i 127-1 —_ 
Ls sh i Hl oho 
mone aaa al kee 
Dim. in mm 


FEATURES: 

* Compatible with all surface mount soldering processes * Very low CRV — 1% ® Standoffs facilitate 
boardwashing and mechanical stability 

CHARACTERISTICS: 

Resistance Tolerance: +20% standard »¢ Insulation Resistance: 500VDC 100MQ minimum »« Ad- 
justment Angle: 210° nominal »* Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% »¢ Power Rating 
(300V maximum): 70°C = 0.25W; 125°C = OW « Temperature Range: —55°C ~ 125°C * Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: (@ 70°C Rated Power 1,000 hours) TRS +3% Rotational Life: 
100 cycles TRS +3% »* Mechanical Angle: 240° nominal * Torque: 180g-cm. typical * Stop Strength: 
300g-cm. typical 


Res. | Digi-Key 
(0) Part No. 
100 | 3314G-101EL0-ND 
200 | 3314G-201ELIL-ND 
500 | 3314G-501ELIL-ND 
1K 3314G-102ED-ND 
2K 3314G-202E.-ND 
5K 3314G-502ELIL-ND 
10K | 3314G-103EL-ND 


i-Key Digi-Key 

Part No. Part No. 

3314J-101EL0-ND 3314S-3-101ELD0-ND 
3314J-201ELL-ND 3314S-3-201E0-ND 
3314J-501EL.-ND 3314S-3-501ELD-ND 
3314J-102EL].-ND 3314S-3-102ELD0-ND 
3314J-202EL].-ND 3314S-3-202E..-ND 
3314J-502EL1.1-ND 3314S-3-502EL0-ND 
3314J-103E0-ND 3314S-3-103ED-ND 


Digi-Key 

Part No. 

3314Z-101EDL-ND 
3314Z-201ELDL-ND 
3314Z-501ELDL-ND 
3314Z-102ELLJ-ND 
3314Z-202ELJ-ND 
3314Z-502ELLJ-ND 
3314Z-103EDL-ND 


SERIES 3214 


Surface Mount 4mm Square/ 
Multi-Turn Cermet/Indusirial/Sealed 


3214J 1 204 1.19 5.00 


3 ples} r 
' ' 
i _ 05 22 4.80 A 
4.50 mo 1.30 , 
za F co 79 
3 3 ples. 


5.51 
1.50 th 
@1.52 


Wiper 
ccw (1) cw 


Clockwise -> 


5.56 
3.99 c= 
fas | 
5.11 
ake) 
hee | 
2.01 |0 
° 8.00 
Adjustment Slot 
‘geil ee] .56 Wide X .51 Deep 
-11.99-+4 
— 5.08 —>| 
3214W ‘ 05 [120 
5.74 24. 
- Ff 
Biss 7.49 4.80 -99-3 ples. 
; my 
° 5.31 
3.99 on | Pighsc 
lo i FT 15.2 ples. 2.90 | 1.30-2 ples. 1.19 
lo 4.50 lot é | 
obi ° 4 i 254 4 
ww. iY 
° 17.99 = ae 
[e-m| Dim. in mm 
1.75 JE™ 1.60-3 ples. 
16.001 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
100 3214J-101ELL-ND | 3214W-101ELZD-ND 
200 3214J-201ELL-ND | 3214W-201ELIL-ND 
500 3214J-501ELIL-ND | 3214W-501ELIL-ND 
1K 3214J-102E.JL-ND | 3214W-102E(J_LJ-ND 
2K 3214J-202ELJL1-ND | 3214W-202ELIL1-ND 
5K 3214J-502ELI1-ND | 3214W-502ELIL1-ND 
10K 3214J-103ELL-ND | 3214W-103EL-ND 
2.59 Adjustment Slot 20K | 3214J-203ECIO-ND | 3214W-203EC0-ND 
56 wide X .51 Deep 50K | 3214J-503ECIO-ND | 3214W-503ELIL-ND 
100K 3214J-104ELL-ND | 3214W-104ELIL-ND 
FEATURES: 


¢ Sealed to withstand board wash processing » Pick and place centering design, with flush adjustment » Patent 
#5047746 advanced drive/wiper mechanism 

CHARACTERISTICS: 

Resistance Tolerance: +10% standard » Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.00 (whichever is 
greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 302 maximum ¢ Resolution: Essentially Infinite * In- 
sulation Resistance: 500VDC, 100MOQ minimum » Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute) 
* Adjustment Angle: 5 turns nominal * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ »* Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 
3% (whichever is greater) * Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% * Shock: 100G TRS +1%; VRS +1% 
* Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS 
+2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum * Weight: Approximately 
0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code » Solderability: Per MIL-STD- 
202, Method 208 Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL94VO 


20K | 3314G-203ELJ-ND 
25K | 3314G-253ELL-ND 
50K | 3314G-503ELLJ-ND 


3314J-203E.-ND 3314S-3-203ED-ND 
3314J-253E.-ND 3314S-3-253E.-ND 
3314J-503EL0-ND 3314S-3-503ED-ND 


3314Z-203EDL-ND 
3314Z-253EDL-ND 
3314Z-503ELL-ND 


100K | 3314G-104ELJL-ND 
200K | 3314G-204ELL-ND 
250K | 3314G-254EL0-ND 
500K | 3314G-504ELL-ND 
1M | 3314G-105EDL-ND 
2M | 3314G-205ELIL-ND 


3314J-104ED0-ND 3314S-3-104E.D-ND 
3314J-204ELJD-ND | 3314S-3-204E.L-ND 
3314J-254E,J-ND | 3314S-3-254E(1L-ND 
3314J-504ELJ-ND | 3314S-3-504ELL-ND 
3314J-105EDL-ND 3314S-3-105E.D-ND 
3314J-205ELJL-ND | 3314S-3-205E.JL-ND 


3314Z-104EDL-ND 
3314Z-204ELL-ND 
3314Z-254E[.0L-ND 
3314Z-504ELL-ND 
3314Z-105ELL-ND 
3314Z-205ELJ_-ND 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 5 100 Part No. 200 500 
3314G/3314J Add “CT-ND” 9.00 156.00 Add “TR-ND” = 489.00 
3314S-3 Add “CT-ND” 9.90 171.60 Add “TR-ND” 244.20 _ 
3314Z Add “CT-ND” 9.90 171.60 Add “TR-ND” 244.20 = 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 250 500 
3214J Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” _ 750.00 
3214W Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” 414.00 750.00 
SERIES TC73 Wiper 
; ccw cw 
Surface Mount 3mm Single-Turn Clockwise 
Top Adjust Carbon 13.104 
TC73X Fiat tape taps 
d ry R 
3.60 } ee 2-20 1 t 
1.90 1.30 
0.80 ter 11070 1.25 
1.80, we 7.80 1/78 1.254 
ATT] 7 B oso 
1.20] be! 1.20 
y¥|O fe} 
0.65_[-] [ 0.80+{ 
+r © 1.80 — 
+ r 0.80 [ “Joss Dim. in mm 
1152) bet 1.15 tt a — 
0.35741 A Res. Digi-Key 
Driver slot depth ° 9.20 t (Q) Part No. 

_ 500 TC73X-501ELLJ-ND 
CHARACTERISTICS: 1K TC73X-102ECC-ND 
Resistance Tolerance: +30% * Adjustment Angle: 260° * Power 2K TC73X-202ELIL]-ND 
Rating: .0SW * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Temperature 5K TC73X-502ELLJ-ND 
Coefficient: +250 ppm/°C « Rotational Life: 20 turns » Rotational 10K TC73X-103EL0-ND 
Torque: 10-150g-cm maximum 20K TC73X-203EU-ND 


Cut Tape Pricing 
Part No. i 10 100 


Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 


Tape & Reel Pricing 
Part No. 2,000 


Add “TR-ND” 100.00/M 


Series 
TC73X 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1451 


SERIES 3224 


SMT 4mm Multi-Turn (11) Top 
Adjust/Cermet 


3224W 


1 


+ 3.91 =| 
F 3.51 +| 


Adjustment Slot 
.56 Wide x 51 Deep 


CHARACTERISTICS: 
Resistance Tolerance: +10% standard * Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 (whichever is greater) 


* Contact Resistance Variation: 1% or 30 maximum 


pouRws Trimmer Potentiometers 


Wiper 


COWOWWWW-OCw 


Clockwise —» 


Dim. in mm 
1.30 
2.90, 9 ples. 5.08 
81-901 tf 508 | 483 
: roy Cee \ 
off] es 
we = 1y 1.30 
ft 
1.52-3 ples. —— 
I 5.31 —| 
89 [| 
a= Res. Digi-Key 
(0) Part No. 
- Spies 2K 3224W-202EL1L1-ND 
° 5K 3224W-502ELIL1-ND 
>[.20 10K 3224W-103ELLI-ND 
1.19 Ll 20K 3224W-203ELILI-ND 


¢ Resolution: Essentially Infinite 


¢ Insulation 


Resistance: 500VDC, 100MO minimum * Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute), Adjustment Angle: 11 
turns nominal * Power Rating (300V maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW » Temperature Range: —65°C ~ 150°C 


SERIES 3223 


Surface Mount 3mm Multi-Turn (11) 
Cermet/ Indusirial/ Sealed 


3223W Pa 
| 0.561 ae 
3.9 (2 ples.) | al— 
= | 7 Q a 
[276] reat” Saute 
+— 3.9 —| x 0.30 Deep Dim. inmm 


FEATURES: ¢ Surface Mount 3mm Square/ Multi-turn Cermet/ Industrial/ 
Sealed * Sealed to withstand standard board wash processing Pick and 
place centering design for automated placement compatibility * Flush 
adjustment screw » Top adjust 

CHARACTERISTICS: ¢ Resistance Tolerance: +20% standard * Absolute 
Minimum Resistance: 1% or 30 maximum (whichever is greater) * Con- 
tact Resistance Variation: 3% or 30 maximum (whichever is greater) 
¢ Resolution: Essentially Infinite. Insulation Resistance: 500VDC, 
100MOQ minimum e Adjustment Angle: 11 turns nominal * Power 
Rating (200V maximum): 70°C = 0.125W, 150°C = OW « Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C + Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
¢ Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% * Shock: 100G TRS +1%, VRS 
+1% » Load Life (@ 70°C Rated Power 1000 Hours): CRV 40 or 4% 
(whichever is greater) Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 40 or 4% 
(whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% 


Wiper 
ccw cw 


Clockwise —» 


13, 
[—_ [>] ¢ 
416 sagt i 
1° if l 
1 
ian 16||/ 8 | 
1 
0.22 0.9) 
Res. | Digi-Key 
(Q) Part No. 
10 | 3223W-1-100ELLI-ND 
20 | 3223W-1-200ELILI-ND 
50 | 3223W-1-500ELILJ-ND 
100 | 3223W-1-101ELU-ND 
200 | 3223W-1-201ELIDI-ND 
500 | 3223W-1-501ELILI-ND 
1K | 3223W-1-102ELI-ND 
2K | 3223W-1-202ELILI-ND 
5K | 3223W-1-502ELILJ-ND 
10K | 3223W-1-103ELILI-ND 
50K | 3223W-1-503ELIL-ND 
100K | 3223W-1-104ELID-ND 
200K | 3223W-1-204EL]LJ-ND 
500K | 3223W-1-504ELILI-ND 
1M | 3223W-1-105ELL-ND 
2M_ | 3223W-1-205ELILJ-ND 


* Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ « Vibration: 7 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
20G TRS +1%, VRS +1% © Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% * Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): Series | Part No. 1 10 100 Part No. 500 
TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) 3223W | Add “CT-ND” 3.85 33.00 286.00 Add “TR-ND” 896.50 
¢ Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +1% © Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum 
© Weight: Approximately 0.01 0z. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing SE R | ES 3364 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 @Wwiper 
3224W | Add “CT-ND” 5.22 44.70 387.40 | Add “TR-ND” 670.50 SMD 4mm Square/ Single-Turn er - 
Cerme?/ Industrial/ Open Frame Clockwise 
SERIES 3361 3364W and X 
3.81 2.39 
1.09 
u 
1/4" (6.35mm) Square SMD/ WIPER © ae 
Single-Turn Cermet/ Industrial/ ccw cw le ¥ | 
Sealed CEOCINISE Adj. 1.50 
4.50 cross slot a 
>| 1.19 .36 deep 1.30 Ky} 11.30 
3361P - 6.71 +4 ge 
| A |-2.77 Long @ ® : 
9.70 0.64 Wide at 
7 7.044 —-F 0.89 Deep Dim. in mm = - ” 
3.30 | 3.8410 3 Cross-slot rotor designs suitable for automatic iat pney Pere! 
5.24 0.79 adjustment equipment. Supplied in 12mm b z 
4.88 | el Tosa embossed tape, compatible with automatic pick- 500 3364W-501ELIL-ND | 3364X-501ELIL-ND 
HO 0.46 7 iapar ia? and-place assembly equipment. Rear adjust 1K 3364W-102EL-ND | 3364X-102ELIL-ND 
| i Hirtneselale Bk | Ss64W-S02ESND | 3364x5026 /ND 
3/4 io Resl : 5 5 H - - 
Leads to be 2.54 DOS, enteral ss Adlneinront Angie 2602207 10K | 3364W-103ECI-ND | 3364X-103ELL-ND 
coplanar ta * Power Rating (50V maximum): 70°C - 0.2w | 20K | 3364W-203ELIL-ND | 3364X-203EL10-ND 
within 0.10 2.54[. +t -| 2.54 Temperature Range: -40°C -100°C + Temp- | .50K | $364W-SO3ELIL-ND | 9364X-503ELIL-ND 
(Bottom View) erature Coefficient: +250ppm/°C * Load Life: | 100K | 3364W-104EDL-ND | 3364X-104E0_-ND 
0.38 1,000 hours 0.2W @ 70°C (5% ATR) «Rotational | 200K | 3364W-204ELIL-ND | 3364x-204EL1_-ND 
Life: 20 cycles (15% ATR) * Torque: 20 ~ 200g- | 500K |) 3364W-SO4ELIL-ND | 3364X-504E01L)-ND 
cm. * Mechanical Angle: Continuous 1M 3364W-105ECIL1-ND 3364X-105ELILI-ND 
> 1.19 
3361 Ss le 6.71 | Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
| | i Series Part No. By 100 Part No. 1,000 
7.62 1 2.77 Long 3364W/3364X | Add “CT’-ND 4.23 56.55 Add “TR"-ND 321.00 
. 0.64 Wide 
30 | | ts alo 0.89 Deep * 3364W-KIT-ND Digi-Key® Series 3364W Trimmer Potentiometers Kit 5 each of all values (55 total pieces).......... $35.95 
vent 3 
4.88 2.54 n+) 2.54 — 
Pt agg kd ape geet 
= 2I HI : SERIES TCO3 Wiper 
+1 
.071 Leads to be ml A . ccw cw 
“TEs eplanet 264 YB" UN f229 Surface Mount 3mm Single-Turn PARADA 
lL P 7m ina 0.10 © 2.29-3 Ples. Top Adjust Cermet 150 
x (Bottom View) ee S 
Dim. in mm TCO3X 1.85 > I il 0.90 
CHARACTERISTICS: a a <2-00,, 1.50 =e 
. : Res. | Digi-Key Digi-Key 1.50 2.80 0.95 Y 
Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation (Q) | Part No. Part No. sok | _ 1.00 
Resistance: 500VDC 1,000MO minimum . Adjustment 100 | 3361P-101GGC-ND | 3361S-101G¢C1--ND .] > 1.204| 
Angle: 240° nominal » Power Rating (300V maximum): 200 3361P-201GCIC-ND | 3361S-201GCIC-ND 1.30 rn rahe a 
70°C = 0.50W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 500 | 3361P-50iGCILI-ND | 3361S-501GCIL-ND + ce 1.50 3.60 80 
125°C » Temperature Coefficient: +100ppm/°C 1K 3361P-102GOICI-ND | 3361S-102GCC-ND r i + 3.20 
Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 2k | 3361P-202GCIC)-ND | 3361$-202GCICI-ND 0.60% 1.10 1.90) | = 
3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 5K | 3361P-502GDI-ND | 3361S-502G010-ND 0.80 + 0.80 1 303.00 Bieta ica ae paeeey 
cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) 10K 3361P-103GLL1-ND | 3361S-103GL1.0-ND . ° ‘ o aaa OI Ww 
* Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-in. 20K | 3361P-203GD.1-ND | 3361S-203GLI1-ND CHARACTERISTICS: i i 
maximum « Stop Strength: 7.0 oz-in. minimum, 50K | 3361P-503GLI-ND | 3361S-503GLIL-ND fl 24 259 i + 270° ing: ik [Bee NS 
Pp gth: /. : 400K 3361P-104GCIC-ND | 3361S-104GC1IC-ND Resistance Tolerance: + 25% * Adjustment Angle: 270° * Power Rating: 2K TCO3X-202EC_ILF-ND 
0.1W © Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: 5K TCO3X-502ELILJ-ND 
+250ppm/°C * Rotational Life: 20 turns * Rotational Torque: 20-200g-cm. 10K TC03X-103EL-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing maximum 20K TCO3X-203EL1-ND 
Series | Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
3361P | Add“CT-ND” 1.02 9.25 44.40 | Add “TR-ND” 486.00 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
- “ - “ Series Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
3361S Add “CT-ND” 1.02 9.25 44.40 Add “TR-ND” 324.00 _ TCO3x | Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1452 (toes) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


SERIES 6mm Square/Single-Turn/ 
3318 Carbon/Open Frame 


43, 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


Owiper 


ccw cw 
331 8G 28. Clockwise —»> 
ee, ETT 
9.2 |B 0.9-+Hfl- | Res. Digi-Key 
013 : 
(1 ple) | ina (0) _| Part No. 
te 13.0 i 10K | 3318G-103ALIL-ND 
91.0 Suggested -5+}- | 20K | 3318G-203ALL1-ND 
(2 plc.) 75.07 PCB Layout 5.0.) _ 50K | 3318G-503ALILJ-ND 
3318F — Single-Turn/Carbon/ Commercial Open Frame 
- © 0.80 1.0 
6.40 + f (3 ples) 
p pas Ir Suggested 
3.20 lat PCB Layout 5.00 
| 3.50 
— 120"1.6.35 .5.00.| 
3318K — Pia 250 + 
Single-Turn/ rat 1 Pera ae 
Carbon/ Ww 8.00 (3 pics) 5.00 
Cc ial 4 FI 4 bo a an 
delet is r | im Suggested 
Open Frame ( ‘3 80 oreo PCB Layout 
+ pica 
2.50 2.50 Dim. inmm 


3318G CHARACTERISTICS: + Resistance Tolerance: +20% » Contact Resistance Variation: 10% maximum * Resolu- 
tion: Infinite * Adjustment Angle: 210° +15° * Power Rating: 0.1W » Temperature Range: -10°C ~ 70°C » Temperature 


Coefficient: +1,000ppm/°C * Package: Ammo Pak 


3318F and 3318K CHARACTERISTICS: « Resistance Tolerance: +30% » Contact Resistance Variation: 10% maximum 
Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 210° +20° * Power Rating: 100-500KQ = 50V; >500KO = 25V; 50°C = 0.1W 
¢ Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 


Cut Tape Pricing Tape & Box Pricing 
Series Part No. 10 100 Part No. 1,000 
3318G Add “CT-ND” 43 3.09 22.80 | Add “TB-ND” 133.00 
Resistance Digi-Key Pricing 
Series (Q) Part No. 1 10 50 
3318F 500 3318F-501-ND 34 2.44 10.69 
3318F 2K 3318F-202-ND 34 2.44 10.69 
3318K 10K 3318K-103-ND 34 2.44 10.69 
9mm Round/Single-Turn/Cermet/Industrial/Open Frame 
TC89P — Top Adjust ae 
Uf oO 12 APF Suggested 
8.5 (3 ples.) i010 PCB Layout 
eat l 
S IH sonra 
gel 10:09 Dim. in mm 


TC89W — Side Adjust 


CHARACTERISTICS: * Resistance Tolerance: +20% standard 
* Contact Resistance Variation: 5% maximum » Resolution: Infinite 
¢ Adjustment Angle: 270° +15° * Power Rating (250VDC maximum): 
70°C = 0.5W * Temperature Range: -30°C ~ 100°C * Temperature 
Coefficient: +250ppm/°C * RoHS compliant 


SERIES 


3319 ne 
t | 
3319P-1 — Tt 11.5 
Top Adjust {3 ples.) ne LI 
Wiper | 
cowA-/\AA\\v—-@ Cw t -+/2.5 Suggested 
Clockwise —» 5.0 PCB Layout 


9mm Round/Single-Turn/Carbon/Open Frame 


ke + 
10.34 


3319W-1 — 3319W-2 — Both Sides 
Side Adjust | 9.0 Adjust/Cross Slot 
Suggested 125 yy +2.29 ] For Both 3319W-1 
21.20 PCB Layout 80 — and 3319W-2 
(3 ples.) i | We 74 
12.5 tao (6 i 4.22 (3319W-2) 
t tes il eos f |  ~14.72 (3319W-1) 
5.0" 5.0 |. 
5.0 UU 2.50 Dim. inmm 
CHARACTERISTICS: + Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 3% maximum * Resolu- 
tion: Infinite * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.2W » Temperature Range: 
-25°C ~ 100°C » Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 
Resistance Digi-Key Pricing 
Series (Q) Part No. 1 10 50 
100 3319P-101-ND AI 2.93 12.83 
200 3319P-201-ND AL 2.93 12.83 
1K 3319P-102-ND AI 2.93 12.83 
3319P-1 5K 3319P-502-ND AL 2.93 12.83 
10K 3319P-103-ND AI 2.93 12.83 
100K 3319P-104-ND AL 2.93 12.83 
200K 3319P-204-ND Al 2.93 12.83 
3319W-1 10K 3319W-1-103-ND 36 2.60 11.40 
5K 3319W-502-ND -36 2.60 11.40 
3319W-2 10K 3319W-103-ND -36 2.60 11.40 
100K 3319W-104-ND 36 2.60 11.40 
SERIES TC86 Wiper ee 
: cowO-VWWVWWW\-@ cw 
6mm Round/Single-Turn/Cermet/ Glockuieg 
Industrial/Open Frame 
TC86W T K 
TC86P TC86F eee cee 
3.6 f° 1 >| 3.6 
8.71 3.6 5 [be t7 ae 
t i ae 1 PP si LD 
¥ 70.8 
Ll, f ' 
Top Adjust Side Adjust 


Common Dimensions 


| 1.04 
i (3 ples.) pa 
T tect 
Top Adjust Side Adjust Style F 


CHARACTERISTICS: + Resistance Tolerance: +20% standard * Contact Resistance Vari 
tion: Infinite * Adjustment Angle: 240° +20° » Power Rating (100VDC maximum): 70°C 


Suggested PCB Layouts 


Styles P, W, K 


jation: 5% maximum + Resolu- 
= 0.3W ¢ Temperature Range: 


_a 4.2 levja—o 4.5 -30°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: +250ppm/°C * RoHS compliant 
| ize i, Resistance Digi-Key Digi-Key Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
rE) 8.0 B (0) Part No. Part No. (0) Part No. Part No. Part No. Part No. 
La 4 Fi 100 TC89P-101-ND TC89W-101-ND 100 TC86P-101-ND TC86F-101-ND TC86W-101-ND TC86K-101-ND 
| 200 TC89P-201-ND TC89W-201-ND 200 TC86P-201-ND TC86F-201-ND TC86W-201-ND TC86K-201-ND 
GE Told 500 TC89P-501-ND TC89W-501-ND 500 TC86P-501-ND TC86F-501-ND TC86W-501-ND TC86K-501-ND 
45 1K TC89P-102-ND TC89W-102-ND 1K TC86P-102-ND TC86F-102-ND TC86W-102-ND TC86K-102-ND 
+|5.0KF 2.5 [eo | 2K TC89P-202-ND TC89W-202-ND 2K TC86P-202-ND TC86F-202-ND TC86W-202-ND TC86K-202-ND 
. 5K TC89P-502-ND TC89W-502-ND 5K TC86P-502-ND TC86F-502-ND TC86W-502-ND TC86K-502-ND 
10K TC89P-103-ND TC89W-103-ND 10K TC86P-103-ND TC86F-103-ND TC86W-103-ND TC86K-103-ND 
20K TC89P-203-ND TC89W-203-ND 20K TC86P-203-ND TC86F-203-ND TC86W-203-ND TC86K-203-ND 
50K TC89P-503-ND TC89W-503-ND 50K TC86P-503-ND TC86F-503-ND TC86W-503-ND TC86K-503-ND 
Suggested 100K TC89P-104-ND | TC89W-104-ND 100K TC86P-104-ND TC86F-104-ND TC86W-104-ND TC86K-104-ND 
PCB Layout 200K TC89P-204-ND TC89W-204-ND 200K TC86P-204-ND TC86F-204-ND TC86W-204-ND TC86K-204-ND 
500K TC89P-504-ND TC89W-504-ND 500K TC86P-504-ND TC86F-504-ND TC86W-504-ND TC86K-504-ND 
1M TC89P-105-ND TC89W-105-ND 1M TC86P-105-ND TC86F-105-ND TC86W-105-ND TC86K-105-ND 
Wiper Pricing Pricing 
cow@VWWWWW\-@ cw Series 1 10 100 Series 1 10 100 
Clockwise —> TC89P/TC89W 29 2.40 21.60 TC86P/TC86F/TC86W/TC86K 23 1.90 17.10 
SERIES TC33X — 3mm SMD Trimming Potentiometer _ 15) as | Owiper 
2 =F, YT 6) Li oh cai ay 
Res. Digi-Key ae __+ Clockwise —» 
(Q) Part No. Recommended Land Pattern 
100 TC33X-101ECO-ND CHARACTERISTICS: + Resistance Tolerance: +25% standard » Contact Resistance Variation: 5% maximum ¢ Resolu- 
1K TC33X-102ENIO-ND aay 3 tion: Essentially Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° * Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.1W * Tempera- 
2K TC33X-202ECIC)-ND rr ‘fe ta ture Range: -40°C ~ 120°C » Temperature Coefficient: +250ppm/°C 
5K TC33X-502ELILJ-ND S ° i : — — 
10K TC33X-103ELIL-ND 1.75 | 1.95 o7e! be 412 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
50K TC33X-503ELILJ-ND a 38- ei . a 2k Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 
100K TC33X-104EL1LJ-ND : Dim. inmm TC33X_ | Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 | Add “TR-ND” 90.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1453 


CTs. Two Axis, Ministick (Joystick) Controller Series 252 


SPECIFICATIONS: Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Resistance Taper: Linear +5% Insulation 
Resistance: 100MQ minimum @ 250VDC Rotational Torque: 153 +102 gf-cm Power Rating: 0.01 watt @ 50°C, 0.003 watt @ 70°C 
Maximum Operating Voltage: Maximum 50VAC or 5VDC Angle of Rotation: 60° Life: 1,000,000 cycles Controller with Momentary 
Switch: Contact Resistance: 100mQ maximum Dielectric Strength: 250VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100MQ 
minimum @ 100VDC Operational Force: 520 +260 gf Power Rating: 12VDC, 50 Milliamps Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm_ Life: 100,000 
cycles 


AG (11.8) 18 (4.5) 


Digi-Key Price Each cTS 
a Description Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10K | Controller without Switch 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A103B60NA 
10K_| Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 _5.66 5.53 4.43 3.54 | 252A103B60NB ‘ , E Mtg. hole detail 
700K | Controller without Switch | 252A104B60NA-ND 5.74. 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A104B60NA : : i viewed from mtg. side 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 3.54 | 252A104B60NB 


Series 201 
4.78 Min. Dia. , : : 1.02. ied =- 
3.18 3.965 | B14 
11.10 [8-78/6.76/%4 : 
|277 4 142 + 4.37 4.37 [70.81 x 3.58 Siot 
Ly, 437 437 _—{-9:81 x 3.58 Slot 
Tig. Surface i y t i ae 
——4 4 R —| |-1.02 x 5.56 
sl If Slot 
— 3.96 Ane 556 Sot Details of Thru Slot 
Features: Res. | Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature size — knob 15.08mm diameter « Rim to guide screwdriver a Laydown Version Standup Version t 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
« Printed circuit mounting with knob parallel or perpendicular to printed 100 201UR101B-ND 201XR101B-ND 50 46 42 33 .27 201UR101B 201XR101B 
circuit board * Wide resistance range * Knob slotted for front or rear 250 | 201UR251B-ND 201XR251B-ND 50.46 42 33 27 201UR251B 201XR251B 
screwdriver adjustment Reliable CTS composition resistance element a aor Doses Fa EAD 50 a aa 8 or aor tnaooR Apion ee 
* Press fit self-supporting mounting 2.5K | 201UR252B-ND 201XR252B-ND ‘50.46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
- : ee 5K | 201UR502B-ND 201XR502B-ND 50 46 42 33 27 201UR502B 201XR502B 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K 201UR103B-ND 201XR103B-ND 50 46 42 33 27 201UR103B 201XR103B 
Resistance Range: 1000 through 1MO * Resistance Tol ; 25K | 201UR253B-ND 201XR253B-ND 50 46 42 33 27 201UR253B 201XR253B 
“Sous bawet Retin iaieteaine Aa6iG as vd walt parents 50K | 201UR503B-ND 201XR503B-ND ‘50 46 42 33 27 201UR503B 201XR503B 
ee 9. iia 5 * | 100K | 201UR104B-ND 201XR104B-ND 50 46 42 33 27 201UR104B 201XR104B 
50000 and above — 1/4 watt @ 55°C * Voltage Rating: 350VDC | 250K | 201UR254B-ND 201XR254B-ND 50 46 2 .33 27 201UR254B 201XR254B 
«Resistance Tapers: Linear * Adjusting Knob Information: Blue 500K 201UR504B-ND 201XR504B-ND 50 46 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
nylon knob, 15.08mm diameter, slotted for front or rear screwdriver 1M_| 201UR105B-ND 201XR105B-ND 50 46 42 33 27 201UR105B 201XR105B 
adjustment with rim to guide screwdriver. * Angle of Rotation: Total 291U-KIT-ND Digi-Key” Series 201 Potentiometer Kit (Q656225) - 5 each of 13 values . . $29.95 
rotation — 260° + 5° ** 201X-KIT-ND Digi-Key® Series 201 Potentiometer Kit (Q656235) - 5 each of 13 values . . $29.95 


10mm Trimmer Potentiometers Series 262 


1.40 Dp. Slot 7.264 Hex 
\we = fm : ees 
PTX T 


1.40 Dp. Slot 
+ [e102 


0.30 
7 


_ 
4.59 Joke ] 
! PE 
| |} —“t ms 7 Ul 
. Mtg. 
L 5.71 ; (i Suna | 


01.30-01.40 


0.89 cL i d _ \ | 
5.38: Lasel x 2.50 1. P| \ 0.89>) 
Width Thru Slot , *393 Petes OB 2794 4 
Features: Res. Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature size * Adjustment knob slotted for front or rear screwdriver fo] Color Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
adjustment *P.C. mounting with knob parallel or perpendicular to [500 | Green | U262R501B-ND X262R501B-ND 5A 48 43 134 28 U262R501B X262R501B 
printed circuit board * Low height profile * Wide resistance range 1K Yellow | U262R102B-ND X262R102B-ND 51 48 43 34 28 U262R102B X262R102B 
+ Reliable screened CTS composition element 25K | Red | U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 43 34 28 U262R252B X262R252B 
E . esp ench 5K Blue U262R502B-ND X262R502B-ND 51 48 43 34 28 U262R502B X262R502B 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K | White | U262R103B-ND X262R103B-ND 5A 48 43 34 28 U262R103B X262R103B 
Resistance Range: Standard — 5000 through ima | 25K | Black | U262R253B-ND X262R253B-ND 51 48 43 34 28 U262R253B X262R253B 
a o . 2 ope 7 . 50K | Orange | U262R503B-ND X262R503B-ND 51 48 43 34 28 U262R503B X262R503B 
Sr iat Up oh eta er ee pit te 100K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND ‘51-48 433428 |: U262R104B X262R104B 
35 OVDC. © Resi tT ge Li 9: “ He ing Ki : b: Col 250K | Violet U262R254B-ND X262R254B-ND 51 48 43 34 28 U262R254B X262R254B 
SOVDC. Resistance Tapers: Linear * Adjustment Knob: Color | Soox | Brown | U262R504B-ND X262R504B-ND 51 48 43 34028 U262R504B X262R504B 
coded nylon knob with hex hole for top adjustment plus slot for | 4m | Lt. Blue | U262R105B-ND X262R105B-ND 51 48 43 34 28 U262R105B X262R105B 
either top or bottom screwdriver adjustment. * Angle of Rotation: 
Total rotation — 265° +5% © Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces © * U262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656346) - 5 each of 11 values . . $27.95 
* Stop Strength: 16 inch ounces ** X262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656436) - 5 each of 11 values . . $27.95 
™ H H . 
Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 
Fig. 1 — SD Slot Fig. 2— Flat To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
PORE SATHRD: gee Shaft Length (mm)| 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
aS SS ——_| Figure 1 - Slot a 2 3 4 5. = 
jure 2 - Flat _ — = 6 7 _ 
‘ igure 3 - Round — _ = = = 8 
« ¥/6.35 ; 
= Eger Fig. 3 — Round 
| Length + Res. Digi-Key Price Each 
12.70 Max. ee 2 Part No. * al 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-LJ-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
a . 1K 450D102-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Features: » Off the shelf availability *Wide Resistance Range » Available with three shaft styles: knurled & slotted, flatted or 2.5K 450D252-(J-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
round * Economical in limited volume applications 5K 450D502-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Flectrical and Mechanical Specifications: * Resistance Range: 5000 through 500KQ «Resistance Tolerance: +20% »* Power 10K | 450D103-L)-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
Rating, Watt: Through 10KO, 1/2 watt; above 10KQ through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt « Voltage Rating: 25K | 450D253-1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
Bushing to terminals: High pot test, one minute - 1080VAC Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Diameter over knurl 6.10mm 50K | 450D503-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
~ 6.25mm) « Angle of Rotation: Total rotation — 300° +5°: Effective Rotation approximately 300° © Bushing Information: Material 100K | 450D104-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
- Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm_ « Terminal Information: Solder lug, 250K 450D254-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
formed to rear * Locating Lug: Left side, terminals down 500K 450D504-(]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
Mounting hardware included. *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1454 (063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CTS. 3MM SMT Round Chip-Type Cermet Trimmer Potentiometer Series 303 


Dim in mm. Cut Tape Tape & Reel 
1 85 Suggested PCB Layout Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
1.6 f1s + 9 Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,000 

100 303UC101ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC101ETR-ND 120.00/M 

200 303UC201ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC201ETR-ND 120.00/M 

500 303UC501ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC501ETR-ND 120.00/M 

1K 303UC102ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC102ETR-ND 120.00/M 

2K 303UC202ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC202ETR-ND 120.00/M 

5K 303UC502ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC502ETR-ND 120.00/M 

10K 303UC103ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC103ETR-ND 120.00/M 

20K 303UC203ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC203ETR-ND 120.00/M 

Features: 50K 303UC503ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC503ETR-ND 120.00/M 
¢ Reflow solderable * 8mm width x 4mm pitch embossed taping for auto insertion 100K 303UC104ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC104ETR-ND 120.00/M 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% * Power Rating: 0.1 200K 303UC204ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC204ETR-ND 120.00/M 
watt at 70°C, 0 watts at 100°C * Maximum Working Voltage: 50V or /PR = V, whichever is less * Temperature 500K 303UC504ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC504ETR-ND 120.00/M 
Range: -40°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C * Rotation Angle: 270° +20° * Operation Torgue: 1M 303UC105ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC105ETR-ND 120.00/M 


1.96 -19.6mNem 


6MM Square Cermet Trimmer Potentiometer 


Horizontal 


Vertical 


Series 306 


Dim in mm. 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
a Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Horizontal Bulk Vertical Bulk Vertical Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Bulk 
10 306HC100B-ND 306HC100BRTR-ND 306UC100B-ND 306KC100B-ND 306KC100BRTR-ND 306JC100B-ND 306XC100B-ND 
20 306HC200B-ND 306HC200BRTR-ND 306UC200B-ND 306KC200B-ND 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
50 306HC500B-ND 306HCS500BRTR-ND 306UC500B-ND 306KC500B-ND 306KCS500BRTR-ND 306JC500B-ND 306XC500B-ND 
100 306HC101B-ND 306HC101BRTR-ND 306UC101B-ND 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 306HC201B-ND 306HC201BRTR-ND 306UC201B-ND 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND 306JC201B-ND 306XC201B-ND 
500 306HC501B-ND 306HC501BRTR-ND 306UC501B-ND 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K 306HC102B-ND 306HC102BRTR-ND 306UC102B-ND 306KC102B-ND = 306JC102B-ND 306XC102B-ND 
2K = 306HC202BRTR-ND 306UC202B-ND 306KC202B-ND 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K 306HC502B-ND 306HC502BRTR-ND 306UC502B-ND 306KC502B-ND 306KC502BRTR-ND 306JC502B-ND 306XC502B-ND 
10K 306HC103B-ND 306HC103BRTR-ND 306UC103B-ND 306KC103B-ND 306KC103BRTR-ND 306JC103B-ND 306XC103B-ND 
20K 306HC203B-ND 306HC203BRTR-ND 306UC203B-ND 306KC203B-ND 306KC203BRTR-ND 306JC203B-ND 306XC203B-ND 
50K 306HC503B-ND 306HCS503BRTR-ND 306UC503B-ND 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND 306JC503B-ND 306XC503B-ND 
100K 306HC104B-ND 306HC104BRTR-ND 306UC104B-ND 306KC104B-ND 306KC104BRTR-ND 306JC104B-ND 306XC104B-ND 
200K 306HC204B-ND 306HC204BRTR-ND 306UC204B-ND 306KC204B-ND 306KC204BRTR-ND 306JC204B-ND 306XC204B-ND 
500K 306HC504B-ND 306HC504BRTR-ND 306UC504B-ND 306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M 306HC105B-ND 306HC105BRTR-ND 306UC105B-ND 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND 306HC205BRTR-ND 306UC205B-ND 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 
Features: « Easy and stable adjustment »* Cross-slot knob for ease of adjustment ¢ Auto insertion with radial taping Bi 
. . gic cad f - ulk Tape & Reel 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% » Power Rating: 0.5 watt Pricing Pricing 
at 70°C, 0 watts at 125°C * Maximum Working Voltage: 200V or /PR = V whichever is less * Temperature Range: Series i] 10 50 1,000 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C (except 100 +200 ppm/C?) ¢ Insulation Resistance: DC 500V, 306HC/S06KO 64 5.00 20.75 640.00 
1000MQ minute ° Dielectric Strength: AC 500V 1 minute »* Operation Torque: 20 mNem maximum ¢ Stop Strength: Bs . ; . 
50 mNem maximum 306JC/306UC/306XC 54 5.00 20.75 = 
6MM Round Cermet Trimmer Potentiometer Series 307 


Horizontal Dim in mm. 


Suggested PCB Layout 


Suggested PCB Layout 
]2.5 


2 
P, Se 


13.2 
2.5) 13.2 


7 
B37 


Suggested PCB Layout 


85 o18hole ae ener 
for rear adjust i 
0.3 
: T Eetge 
0.8 ! 
307U Bulk 3 307U Tape and Reel 307X Tape and Reel 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. 
fo} Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Tape & Reel 
100 307UC101E-ND 307UC101ERTR-ND 307XC101E-ND 307XC101ERTR-ND 
200 307UC201E-ND 307UC201ERTR-ND 307XC201E-ND 307XC201ERTR-ND 
500 307UC501E-ND 307UC501ERTR-ND 307XC501E-ND 307XC501ERTR-ND 
1K 307UC102E-ND 307UC102ERTR-ND 307XC102E-ND 307XC102ERTR-ND 
2K 307UC202E-ND 307UC202ERTR-ND 307XC202E-ND 307XC202ERTR-ND 
5K 307UC502E-ND 307UC502ERTR-ND 307XC502E-ND 307XC502ERTR-ND 
10K 307UC103E-ND 307UC103ERTR-ND 307XC103E-ND 307XC103ERTR-ND 
20K 307UC203E-ND 307UC203ERTR-ND 307XC203E-ND 307XC203ERTR-ND 
50K 307UC503E-ND 307UCS503ERTR-ND 307XC503E-ND 307XC503ERTR-ND 
100K 307UC104E-ND 307UC104ERTR-ND 307XC104E-ND 307XC104ERTR-ND 
200K 307UC204E-ND 307UC204ERTR-ND 307XC204E-ND 307XC204ERTR-ND 
500K 307UC504E-ND 307UCS504ERTR-ND 307XC504E-ND 307XC504ERTR-ND 
1M 307UC105E-ND 307UC105ERTR-ND 307XC105E-ND 307XC105ERTR-ND 
Features: ¢ Front cross-slot adjustment * Auto insertion with radial taping »* Radial taped parts are rear Bulk 
side adjustable Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: Pricing Tape & Reel 
+25% »* Power Rating: Cermet - 0.3 watt at 70°C , 0 watts at 100°C * Maximum Working Voltage: Series 1 10 50 Size Pricin 
100V or /PR = V * Temperature Range: -25°C ~ 100°C » Temperature Coefficient: +250 ppm/°C 9 
* Rotation Angle: 240° +10° »* Operation Torque: Bulk; 2.94 ~ 29.4 mNem Taped; 0.98 ~ 29.4 mNem 307UC 15 1.40 5.81 800 120.00 
* Stop Strength: 49.00 mNem maximum 307XC 15 1.40 5.81 1,000 150.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1455 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


Series 026 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 50 ~ 25KQ Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts @ 25°C 
Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating maximum 500VDC Shaft Information: 1” FMS x .250” (25.40mm 
FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: EIA Std. 3/8”- 


32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + .40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear Locating 
Lug: Left Side, Terminals Down 


438(11,13) 


410 (10.41) 
@,38(9.65) 


Digi-Key Price Each cTs 
a Part No. i 10 50 100 Part No. 
5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5AOB1A1 
10 CT2151-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 CT2153-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
100 CT2154-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 
250 CT2155-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
500 CT2156-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 

1K CT2157-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 

5K CT2158-ND 3.02 2.82 2.34 2.11 026TB32R502B1A1 
10K CT2159-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
25K CT2160-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 


313.313 
(7.95)(7.95) -313 
wa <= (7.95 


50) 9.055(1.40) 
-5 Holes 


Mount. Surface 


* 26-KIT-ND Digi-Key’ Series 026 Potentiometer Kit (Q656163) - 5 each of 7 values 


Series 270 


313.313 


31 
@.055 (1.40)-3 Holes (7-95)(7-95) 95) 


161 
(4.09) 


ir .250 
rth; (6.35) 


1.0 
(25.40) 


"1G.125 
(3.18) 


SPECIFICATIONS: 


Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° (Approx.) 


Resistance Range: 5000 through 1MQ. Resistance Taper: Linear, Logarithmic pie ney 1 10 ibega 00 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down = 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4”-32, diameter: |C12223-ND-CT2233-ND 3.48 3.24 269 243 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500VDC 1/4” (6.35mm) CT2201-ND -CT2211-ND 2.71 252 2.10 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: .125” CT2212-ND -CT2222-ND 3.53 3.28 2.73 246 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL Approved) (3.18mm) CT2234-ND -CT2244-ND 2.77 258 2.15 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTs 

fe} Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. 
500 CT2223-ND* 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND** 270X232A501B1A1 500 CT2212-NDt 270X232A501B2B1 500 CT2234-NDtt 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND* 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND** 270X232A102B1A1 1K CT2213-NDt 270X232A102B2B1 1K CT2235-NDtt 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND* 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND** 270X232A103B1A1 10K CT2216-NDt 270X232A103B2B1 10K CT2238-NDtt 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND* 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND** 270X232A253B1A1 25K CT2217-NDt 270X232A253B2B1 25K CT2239-NDtt 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND* 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND** 270X232A503B1A1 50K CT2218-NDt 270X232A503B2B1 50K CT2240-NDtt 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND* 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND** 270X232A104B1A1 100K CT2219-NDt 270X232A104B2B1 100K CT2241-NDtt 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND* 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND** 270X232A504B1A1 500K CT2221-NDt 270X232A504B2B1 500K CT2243-NDtt 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND* 270X232A105B1B1 | 1 MEG CT2211-ND** 270X232A105B1A1 1 MEG CT2222-NDt 270X232A105B2B1 | 1 MEG CT2244-NDtt 270X232A105B2A1 


* 270-A-KIT-ND Digi-Key’: Series 270 Potentiometer Kit (Q652415) - 5 each of 8 values 
** 270-B-KIT-ND Digi-Key” Series 270 Potentiometer Kit (Q653056) - 5 each of 8 values . 


Carbon Potentiometers - 1/8 Watt 


Fig. 1 — Vertical Adjust 


Fig. 2 — Horizontal Adjust 


SPECIFICATIONS: 


+ 270-C-KIT-ND Digi-Key’ Series 270 Potentiometer Kit (Q653103) - 5 each of 8 values .. 
tt 270-D-KIT-ND Digi-Key” Series 270 Potentiometer Kit (Q655519) - 5 each of 8 values .. 
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Series 296 


Resistance Range: 5000 ~ 1MO Resistance tolerance: 20% Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 85°C Voltage Rating: 


Across End Terminals: 250VDC Rotational Torque: 20-144gcm Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective Rotation: 280° (Approximatly) 
Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, Diameter: 6mm. Mounting 
Information: P.C. Board Mounting 


Digi-Key Price Each cTs 

Fig. a Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
500 Vertical CT2261-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD501B1N 
1K Vertical CT2262-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD102B1N 
2.5K Vertical CT2263-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD252B1N 
5K Vertical CT2264-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD502B1N 
10K Vertical CT2265-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD103B1N 
1 25K Vertical CT2266-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD253B1N 
50K Vertical CT2267-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD503B1N 
100K Vertical CT2268-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD104B1N 
250K Vertical CT2269-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD254B1N 
500K Vertical CT2270-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD504B1N 
051(1.30) 1MEG Vertical CT2271-ND* 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD105B1N 
que 60) 500 Horizontal CT2250-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD501B1N 
1K Horizontal CT2251-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD102B1N 
2.5K Horizontal CT2252-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD252B1N 
5K Horizontal CT2253-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD502B1N 
10K Horizontal CT2254-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD103B1N 
2 25K Horizontal CT2255-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD253B1N 
50K Horizontal CT2256-ND#* 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD503B1N 
100K Horizontal CT2257-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD104B1N 
250K Horizontal CT2258-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD254B1N 
500K Horizontal CT2259-ND#* 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD504B1N 
1MEG Horizontal CT2260-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD105B1N 


* 296U-KIT-ND Digi-Key" Series 296 Potentiometer Kit (Q656135) - 5 each of 11 values .. 
** 296X-KIT-ND Digi-Key Series 296 Potentiometer Kit (Q656146) - 5 each of 11 values .. 


- $59.95 
-$59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1456 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 — 1/2 Watt Carbon Potentiometers 


212.70 > 12.09 
ages! ; ‘| 65-3P lcs. Sth? NERA 
© oo 4.70 { 
45° 1 =| s_ ©3.18 
6.07 7-8 | L_.| i 
RV6L Series 5.33 417~—«15.88 
Specifications: 
¢ Resistance Tolerance: +10% through 500K, 
+20% from 1Meg 
¢ Resistance Taper: Linear >| }+-12.09 
¢ Power Rating: .5 Watts @ 70°C Ot} 14-32 NEF-2A 
* Dielectric Strength: 750V RMS J iil 635 | ia 
* Working Voltage: 350VDC maximum, but ah fo 
power not to exceed rating , , aiz "po23 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 120°C RVGN Series 


* Mechanical Rotation: 295° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless 
steel shaft * Hardware included 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 


101 (100) 402 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. il 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg RV6LOIDLIC-ND 10.60 9.78 7.34 4.73 4.34 | RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg RV6NOUIOIC-ND_ 9.59 8.85 6.64 4.28 3.93 | RV6NAYSD(Code)A 


t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for LU. 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


GU Series el 


Specifications: Resistance Code Chart 


¢ Resistance Tolerance: +5% * Electrical/Mechanical Code Code Code 
Rotation: 3600° + 10° -0° » Effective Rotation: 3600° nominal (Value) (Value) (Value) 
¢ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds at ATM 
* Working Voltage: 500 volts maximum ¢ Power rating: 2 ot ee ae ae) ae (aK) 
watt at 70°C» Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) £01 teeny in tae oe eo 
FMS screwdriver slotted, stainless steel * Bushing Style: 5/16” 102 (1K) 203 ae ( ) 
(7.95mm) * Temperature Coefficient: + 20 PPM/°C * Hardware 
included 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(a) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-100K GU C100) 1$26-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 | GUODD 1826 
Ti For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for N10. 
1/2 Watt Carbon Potentiometers 
ia pail Ol er eee 2.31 

71 1.63 I1-+ 1/4- y x 3 

' + 776.35 { y 

i [3 = 93.18 45° 
SPRU unl j= | 6.07 28 
Series 5.08 6s 22.23 5 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ~ 5Meg »° Resis- 
tance Taper: Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C » Dielectric Strength: 750V RMS »¢ Working 
Voltage: 350VDC maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -55°C ~ 120°C 
¢ Mechanical Rotation: 295° »* Hardware included 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
101 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (1Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part- No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRU-LIDID) C-ND hf 7.01 5.96 4.95 4.33 | SPRU(Code)1S28 


t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for UU. 


MIL Style — 2 Watt Carbon Potentiometers 


RV4L, RV4N, RV4NJ-(Linear Taper Single Element) 
KA (Logarithmic Taper Single Element) 
KB (Reverse Logarithmic Taper Single Element) 


KU (High Life* Linear Taper Single Element) 100 
*Rotational Life: 1 million cycles 90 mt 
bess 80 Y 
KKA (Logarithmic Taper Dual Element) 70 fe 
KKB (Reverse Logarithmic Taper Dual Element)» ¢9 
KKU (Linear Taper Dual Element) 5 50 
% 40 A 
Specifications: & 30 
Resistance Tolerance: +10% through 500K, 2 29 
+20% from 1Meg 16 
« Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate to 0 13.74 
Watt @ 120°C r 0 vase ™ 
© Dielectric Strength: 900V RMS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 
© Working Voltage: 500 volts, but power not % Electrical Rotation Clockwise 
to exceed rating 
© Operating Temperature: -65°C ~ 125°C U = Linear Taper 
(55°C ~ 120°C for RV4NJ) 47.46" A = Logarithmic Taper 
¢ Mechanical Rotation: 314° QPL listed under . B = Reverse Logarithmic Taper 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. * Hardware included 
13.61 13.61 
3/8-32 NEF-2A + | 3/8-32 NEF-2A 
al a 4 6 9.52 
wo = it 
S 36.32 & i 26.32 
Q 2 |-___.| 
|__| _ 
— 15.88 7 22.23 
RVA4L Series 
13.61 
le as 
a 9.5: 
© 26.35 
N er 
qi 
S| [f-—s50.80 —-| 
7 


KKA/KKB/KKU Series 


RVANJ Series 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code(Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (TK) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) T04 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251 (250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 258 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RV4N SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Code (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500 (50) | 501(500) | 502(5K) | 253(25K) | 254 (250K) 101 (100) 103 (10K) 
101(100) | 102(1K) | 752(7.5K) | 353 (35K) | 504 (500K) 251 (250) 253 (25K) 
151 (150) | 152(1.5K) | 103(10K) | 503 (50K) | 105 (1Meg) 501 (500) 104 (100K) 
251 (250) | 252 (2.5K) | 153(15K) | 104 (100K) 102 (1K) 504 (500K) 
252 (2.5K) 105 (1Meg) 
KB SERIES KKA SERIES KKB SERIES KKU SERIES 
(REV LOG) (DUAL LOG) (DUAL REV LOG) (DUAL LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
102 (1K) | 104 (100K) 102 (1K) | 104 (100k) 102 (1K) | 104 (100k) 
502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 102 (1K) 
103 (10K) | 504 (500K) 103 (10K) | 504 (500K)  103(10K) | 504 (500K) 502 (5K) 
253 (25K) | 105 (1Meg) 253 (25K) | 105(1Meg)  253(25K) | 105 (1Meg) 
503 (50K) 503 (50K) 503 (50K) 103 (10K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(0) Part No. 1 10 50 100 _250 | Part No. 
50-1Meg | RV4LOICILIC-ND 749 677 5.76 4.79 4.18 | RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg | RV4N C-ND 715 647 5.50 4.57 3.99 | RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg | RV4NJCICILC-ND 715 647 5.50 4.57 3.99 | RV4NAYSJ(Code)A 
5K-1Meg | KACILIL] 1828-ND 10.22 9.24 7.86 6.53 5.70 |KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND 1032 933 7.94 6.60 5.76 |KU5021S28-HL 
1K-iMeg | KB CIDIL) 1$28-ND 10.27 9.29 7.90 6.56 5.73 |KB(Code)1S28 
1K-1Meg | KKACIDIL1S28-ND 28.99 26.21 22.30 18.51 16.17 |KKA(Code)1S28 
1K-iMeg | KKBOIDIL1S28-ND 28.99 26.21 22.30 18.51 16.17 |KKU(Code)1S28 
1K-10K KKU CID 1$28-ND 23.43 «21.18 18.02 14.96 13.07 | KKU(Code)1S28 


t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (UU. 


Model 15 Turns Counting Di 


3.18) [+ 
E15-1-11-ND: 239 
The left digit indicates the number of complete revolutions of the 7 o— 
turning knob and the right two digits indicate the percent of a =X Lee 
revolution. The unit registers a total count of 999. ©} 6.35 
E15-2-11-ND: —- 
The left two digits indicate the number of complete revolutions of — 
the turning knob and the right two digits indicate the percent of a Rear View 


revolution. The unit registers a total count of 9999. 


Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1457 


KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: * All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

* Precision aluminum machined surfaces from bar stock. ¢ ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 

¢ Anodized finish gloss or matte. ¢ DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120° apart. 

* Colors are clear or black. * HD Model: Two 6-32 set screws set 90° apart. 

¢ Set screws accept a 1/16” hex allen wrench * OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 —- ML Model Fig. 2-— DD Model Fig. 3 - JD Model Fig. 4 -— HD Model Fig. 5 - DDS Model 
“Soft Touch” 


Fig. 7 — OEJ Model Fig. 8 - OED Model 


WY i 
AAD Ny mi 
EAN Nt Mi 
ANN i ANN Mais 
AAO! Nuit yy, 


MA 
MAK 


Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. al 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
125 (3.18) 50 (12.70) 226-(J000-ND 513 456 3.77 3.42 .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1018-ND 5.38 478 395 3.59 
-125 (3.18) -625 (15.875) 226-(1069-ND 6.05 5.38 4.44 4.04 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(J068-ND 6.26 5.56 459 4.17 
-125 (3.18) -75 (19.05) 226-[1026-ND 626 556 459 4.17 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1019-ND 6.48 5.76 4.76 4.32 
125 (3.18) 925 (23.50) 226-[]027-ND 686 6.10 5.04 4.58 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(J032-ND 7.29 648 5.35 4.86 
4 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(J003-ND 513 456 377 3.42 (250 (6.35) “50 (12.70) 226-(029-ND 538 478 3.95 3.59 
1 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1071-ND 6.05 538 444 4.04 250 (6.35) 625 (15.875) 226-(067-ND 626 556 459 417 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-(J004-ND 6.26 556 459 4.17 250 (6.38) 75 (19.08) 296-[1016-ND ele: Bye. cave. Aigo 
236 (6.00) 926 (23.50) 226-F1028-ND Bree? Gah | 1208 + ee 250 (6.35) .925 (23.50) 226-0J017-ND 729 648 535 4.86 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(J025-ND 513 456 377 3.42 125 (3.18) 50 (12.70) at eo, Ah. igiee> 3a? 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1070-ND 605 538 444 4.04 . , ;, : , , : ‘ 
250 (6:98) 75 (19.08) Aer 635. RBS. ASé< 4a? 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(063-ND 605 538 444 4.04 
ah (6.38) 608 (23 50) PERISSGRIND eas 440 a0 188 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1038-ND 6.21 552 456 4.14 
: : : i : 2 : : 125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1039-ND 6.71 5.96 492 4.47 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1005-ND 473 420 347 3.15 
125 (3.18) 625 (15.875) 226-(057-ND 5.06 4.50 372 3.38 236 (6.00) 50 (12.70) 226151023:ND B20 62) 1982. 8.47 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-[042-ND 488 434 359 3.26 5 236 (6.00) 625 (15.875) 226-()065-ND 6.05 5.38 4.44 4.04 
i .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(]024-ND 6.21 552 456 4.14 
125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1043-ND 513 456 377 3.42 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1040-ND 6.71 5.96 492 4.47 
.236 (6.00) 50 (12.70) 226-(J008-ND 473 420 347 3.15 
5 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1059-ND 5.06 4.50 3.72 3.38 -250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1037-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1009-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 -250 (6.35) 625 (15.875) 226-(1064-ND 6.05 5.38 444 4.04 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-[J044-ND 5.13 456 377 3.42 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(]021-ND 6.21 552 456 4.14 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1041-ND 473 420 347 3.45 -250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1022-ND 6.71 5.96 4.92 4.47 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(J058-ND 5.06 450 372 3.38 125 (3.18) “50 (12.70) 226-(1072-ND 5.47 486 401 3.65 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(J006-ND 488 434 359 3.26 125 (3.18) 625 (15.875) 226-(1073-ND 6.05 538 444 404 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1007-ND 5.13 456 377 3.42 125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1074-ND 653 580 479 4.85 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1010-ND 473 420 347 3.15 125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1075-ND 7.04 626 517 4.70 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J060-ND 5.06 450 372 3.38 "236 (6.00) 50 (12.70) SSISOND a ar mr 
125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1034-ND 488 434 359 3.26 
6.18) ( ) a .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1081-ND 6.05 538 444 4.04 
125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1035-ND 5.13 456 377 3.42 6 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-(082-ND 653 580 479 4.35 
.236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1013-ND 473 420 347 3.15 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1083-ND 7.04 6.26 517 4.70 
; .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(J062-ND 5.06 450 372 3.38 
236 (6.00) 75 (19.05) 226-01014-ND 488 434 359 3.26 250 (6.35) 50 (12.70) FAS OND Rae vedere atts s20e 
236 (6.00) 925 (23.50) peace cag, -aeés “G7 Bue .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1077-ND 605 538 444 4.04 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1078-ND 653 580 479 4.35 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(J033-ND 473 420 347 3.15 250 (6.35) 925 (23.50) SS ATOND 7 Odie “ee “RAP? Aso 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(J061-ND 5.06 450 372 3.38 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1011-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(]084-ND 2.88 2.56 2.12 1.92 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1012-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 ah -125 (3.18) 625 (15.875) 226-(1085-ND 2.97 2.64 218 1.98 
125 (3.18 .75 (19.05) 226-(1086-ND 3.08 2.74 227 2.06 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1015-ND 5.38 478 395 3.59 (3.18) ( ) eo 
i 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J066-ND 6.26 556 459 4.17 see (8:18) 228 (28:60) BRS EIAND) SAD = 2iBe) 9808 Bl? 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-11030-ND 6.48 5.76 4.76 4.32 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
125 (3.18) 926 (28.50) ZOHAN, 228 28 o82 486 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1458 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KILO Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension A Digi-Key* Price Each 
intenatronat Instrumentation Knobs (Cont. ip || Utena) eo Gamay) ELEN: i uy Wy 
.125 (3.18) .75 (19.05) 226-(134-ND 3.08 274 227 206 
Shaft Diameter | Dimension A Digi-Key* Price Each -125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1135-ND 3.17 2.82 2.33 2.12 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
.236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1140-ND 288 256 212 1.92 
.236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1092-ND 288 256 212 1.92 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(141-ND 297 264 218 1.98 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(]093-ND 297 264 218 1.98 ap | 296 (6.00) .75 (19.05) 226-(1142-ND 3.08 274 227 2.06 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-(]094-ND 3.08 274 227 2.06 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1143-ND 317 282 293 212 
ay | ese 00) 925 (28.50) 226-01095-ND SEs sete: eee seule 250 (6.35) 50 (12.70) 226-(136-ND 288 256 212 41.92 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(]088-ND 288 256 212 1.92 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(137-ND 297 264 218 1.98 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(]089-ND 297 264 218 1.98 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1138-ND 3.08 274 227 2.06 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1090-ND 3.08 2.74 «2.27 2.06 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1139-ND 317 282 293 212 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1091-ND 317 282 293 212 ae eae 50 (12.76) ae Miss a eT ee 
-125 (3.18) -50 (12.70) 226-(1120-ND 288 256 212 1.92 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(109-ND 356 316 261 237 
-125 (3.18) -625 (15.875) 226-(1121-ND 297 264 218 1.98 125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1110-ND 367 3.26 269 245 
-125 (3.18) 75 (19.05) 226-(}122-ND 3.08 2.74 227 2.06 125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1111-ND 3.85 342 283 2.57 
125 (3.18) .925 (28.50) 226-(123-ND 317 282 233 212 
.236 (6.00) 50 (12.70) 226-(116-ND 342 3.04 251 228 
-236 (6.00) 50 (12.70) 226-11128-ND 288 256 6212 (1.92 oa | 286 (6:00) .625 (15.875) 226-(117-ND 356 316 261 237 
73 | 296 (6.00) 625 (15.875) 226-EN129-ND oor “ee “ene ee .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(118-ND 367 326 269 245 
#286,(6100) ~75 (19.05) PESO AD) S08 ed eh 208 .236 (6.00) 925 (23.50) 226-(1119-ND 385 342 283 257 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(131-ND 317 282 293 212 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(112-ND 342 3.04 251 228 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1124-ND 288 256 212 1.92 "250 (6.35) 625 (15.875) MEER AEE <A16: 2B Day 
oe re —_ Lag a ate ae ne ao hee .250 (6.35) 75 (19.05) 226-(1114-ND 367 3.26 269 2.45 
-250 (6.35) -75 (19.05) aes : at ee Sei .250 (6.35) 925 (23.50) 226-(1115-ND 385 342 283 257 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(127-ND 317 282 293 212 
458 (ad so 118.70 SSR EOOSND baa. Bigg aS 458 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1144-ND 342 3.04 251 228 
on ee ae pa Be erates Soa? ah Bak. Gea 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1145-ND 356 316 261 237 
125 (3.18) .75 (19.05) 226-(]098-ND 3.08 274 227 206 = a : o see ae pp an ne ae 
125 (3.18) .925 (23.50) 226-(]099-ND 317 282 2393 212 l25 (8:18) 925 (28.50) Beats : : : : 
236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1104-ND 288 256 212 41.92 -236 (6.00) 50 (12.70) eas neeK) ode: S08 fem ee8 
aa | 238 6.00) 625 (15.875) PPMEROS NTS Sey ed Ok. 4.98 op | 236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1153-ND 356 316 261 237 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-(]106-ND 3.08 274 227 206 236 (6.00) 75 (19.05) 226-11154-ND 3.67 3.260 2692.45 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(]107-ND 317 282 233 212 286 (6.00) 925 (23.50) 226-0155-ND 985 942) 288) 267 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1100-ND 288 256 212 41.92 -250 (6.35) 50 (12.70) 226-((1148-ND 342 3.04 2.51 2.28 
"250 (6.35) 625 (15.875) 226-4101-ND 297 264 2418 1.98 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-[1149-ND 356 316 261 237 
.250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1102-ND 3.08 274 227 2.06 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-(150-ND 3.67 3.260 2.69 2.45 
"250 (6.35) 925 (23.50) 226-(1103-ND 317. 282 233 242 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(151-ND 385 342 283 257 
8B -125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1132-ND 2.88 2.56 2.12 1.92 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for 1): 
125 (3.18) 625 (15.875) 2267N33;/ND. ana cans — 1.98 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 
Push-to-Turn Concentric Scale Dials 
Aluminum Knobs SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 
DDSPT Model Made in the USA 


Side View Top View 


Indicator 


Line Xe 


Features: 
Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 
Anodized finish gloss or matte. Colors are clear or black. DDSPT knobs have a single 4-40 set screw. 


Features: 


Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” (6.35mm) with 
3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 


400 Series: 1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi- 
turn potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and 
the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for 
ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 


500 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 
600 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 


3400 Series: 7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers 
up to twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to 
the potentiometer shaft. 


Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Kilo 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Fig. | Description Part No. 1 5 10 Part No. 
.125 (3.18) | Clear/Gloss | 226-1046-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial 10 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Clear/Gloss | 226-1047-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Black Anodize, No Lock 411KL-ND 19.32 17.94 16.56 ai 
.250 (6.35) | Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.76 14.90 42.30 11.18 4 | Black Anodize, with Lock 412KL-ND 18.71 17.38 16.04 412 
Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 17.77 16.50 15.23 461 
125 (3.18) | Black/Gloss | 226-1049-ND 16.76 44.90 12.30 11.18 Clear Anodize, with Lock 462KL-ND 18.71 17.38 16.04 462 
.236 (6.00) | Black/Gloss | 226-1050-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Calibrated) 
.250 (6.35) | Black/Gloss | 226-1048-ND 16.76 14.90 12.30 41.18 Black Anodize, with Lock 512KL-ND 17.24 16.09 15.32 512 
2 | Clear Anodize, No Lock 561KL-ND 13.28 12.39 11.80 561 
.125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Clear Anodize, with Lock 562KL-ND 17.24 16.09 15.32 562 
.236 (6.00) | Clear/Matte | 226-1053-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
.250 (6.35) | Clear/Matte | 226-1051-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 3 | Black Anodize, with Lock 612KL-ND 16.67 15.57 14.82 612 
Clear Anodize, with Lock 662KL-ND 16.67 15.57 14.82 662 
.125 (3.18) | Black/Matte | 226-1055-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 5 
Commercial 20 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Black/Matte | 226-1056-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Slack Anod A Look UT STTEN 1670 1551 Tat oat 
lack Anodize, with Loc! -| 7 5.5 
-250 (6.95) | Black/Matte Gee ee 1640 ee le0 ag 4 | Clear Anodize, with Lock 3462KL-ND 16.70 15.51 14.31 3462 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1459 


CLAROCSIT Washable, Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/2 Watt 
SERIES 392JB 


SPECIFICATIONS: 

¢ Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed rating 

* Electrical Rotation: 295° +5° 

° Effective Rotation: 265° +0°, -10° 

* Mechanical Rotation: 295° +5° 

¢ Resistance Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1 Meg. 
* Dielectric Strength: 750VAC for 60 seconds, at ATM pressure. 350VAC for 60 seconds, 3.4 in. Hg. 
¢ Working Voltage: 350VDC across terminals, but power not to exceed rating 
* Operational Temperature Range: -40°C ~ 120°C 


Pin #2 
| 26.59 Mtg. Surface Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing 
— Eca: 79 RESISTANCE CODE CHART 

64 


1/4x32-NEF-2A (Resistance Value — Linear) 


3.18 DIA 


| 1 Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


—— 
i 4 j a 101 (100) 502 (5K) 104 (100k) 
251 (250) 103 (10K) | 254 (250K) 
—J6.35 : 501 (500) 253 (25K) | 504 (500K) 
71 DIA es ale 402 (1K) 503 (50K) | 105 (1 Meg.) 
; 252 (2.5K) 
Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Q) Part No. 1 10 50 100 250 500 | Part No. 
100-1 Meg. 392JBLIIL-ND 8.40 8.05 6.04 5.64 5.24 4.43 | 392JB (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (JU). 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX 

SPECIFICATIONS: 

* Resistance Tolerance: +10% 

¢ Power Rating (Watts): 0.5W at 70°C. Derated linearly to OW at 120°C. 

* Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° 

¢ Working Voltage: 350VAC maximum across end terminals, but within power rating 
* Effective Rotation: 265° +5°. Hardware included. 


11. 91 22.23 12.7 


at ; 
12.7 RESISTANCE CODE CHART 
at (Resistance Value — Linear) 
ik & Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
3aR4 102(1K) | 502(5K) | 103 (10K) 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (0) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1K-10K 590SXCILIL-ND 648 5.94 540 4.86 | 590SX1N56SLILILISP 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for OIL. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. Manufactured to MIL-R-94D 

specification. 381N — Bushing, Plain, 1/4” (6.35mm) long. Shaft 3/4” (19.05mm) FMS screwdriver slotted. 

SPECIFICATIONS: 

¢ Resistance Tolerance: Linear. +10% up to 500K. +20% above 500K. 

* Power Rating (Watts): 1W maximum continuous power rating for linear taper, but voltage not to exceed 
rating. Full rating at 70°C, derated linearly to OW at 120°C. 

* Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

* Working Voltage: 350VDC across end terminals, but power not to exceed rating 

* Effective Rotation: 270° +0° -10° 

* Dielectric Strength: 1,000VAC for 60 Seconds ATM 


RESISTANCE CODE CHART 
(Value — Linear) 


180 9002 CERTIFIED MANUFACTURER 


KEYSTONE 


Instrumentation Knobs 


Skirted Round Double Bar Single Bar 
Shaft Dimensions Digi-Key Price Each 
Fig. Dia. A B c Part No. 1 10 100 
3.18 12.70 12.95 3.81 8554K-ND §.22 4.88 3.09 
1 6.35 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 5.43 5.07 3.24 
6.35 22.86 20.07 5.59 8556K-ND 5.58 5.21 3.34 
3.18 12.70 13.97 22.86 8558K-ND 6.54 6.11 3.88 
2 6.35 17.78 18.03 29.21 8559K-ND 7.83 7.31 4.64 
6.35 22.86 22.10 38.74 8560K-ND 8.91 8.32 5.31 
3 6.35 17.78 15.49 29.21 8565K-ND 6.63 6.19 3.96 
6.35 22.86 16.26 38.74 8566K-ND 7.14 6.67 4.20 
3.18 12.70 12.95 8.89 8567K-ND 7.86 7.34 4.70 
4 6.35 17.78 15.49 11.68 8568K-ND 9.03 8.43 5.39 
6.35 22.86 20.07 14.99 8569K-ND 9.78 9.13 5.83 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


CLAROSIAT 


SERIES 574SFX 575SSX 


= ecb 


M9 (574 ee. 
3/8-32UNEF-2A (575 _ 


Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/4 Watt 


Slotted Shaft 


—— 


Flatted Shaft 
3/4" FM.S. =a 


Wi 5.54 
> 9.53 i 


Series 574 and 575 


Series 574 Series 575 
3.96 +| =|9.22 BIC) rps (2x)| Solder Hook 
‘i ‘ees | oO os spa 
3.682x) 2suen 5.08 
RESISTANCE CODE CHART SPECIFICATIONS: 2.54 oll 


(Resistance Value — Linear) ¢ Resistance Tolerance: +20% * Power Rating 
| (Watts): 0.25W at 70°C * Mechanical and 


Code (Value) Code (Value) Electrical Rotation: 300° +5° * Working Voltage: 
hoa 503 (50K) 350VAC maximum * Effective Rotation: 270° 
104 (100k) Hardware must be ordered separately. 
Resistance Shaft | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Q) Type Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
10K-100K Flatted | 574SFOOO-ND 3.34 2.79 2.65 2.39 | 574SX1M48FLILUSD 
10K-100K Slotted | 574SSDIOD-ND 3.34 2.79 2.65 2.39 | 574SXiM48SLJLISD 
1K-50K Flatted | 575SFLILILI-ND 2.70 2.25 2.14 1.93 | 575SX1A48FLDUSS 
1K-50K Slotted | 575SSDIOD-ND 2.70 2.25 2.14 1.93 | 575SX1A48SLIOILISS 
Mounting Nut (574 Series)| 02318603-ND = 14 12 -11 | 02318603 
Mounting Nut (575 Series)} 01051301-ND _ 15 14 -12 | 01051301 
Lock Washer 01070602-ND = .30 .27 .24 | 01070602 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for LIL. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N 308NPC 309NPC 


12.29 19.05 


6.35 19.05 
1/4x32-NEF-2A 6.35 
| F 
f f 


— 


1/4x32-NEF-2A 
{Mounting 
od Surface 


308NPC Series 
309NPC Series 


9.89 308NPC/309NPC Series 308N Series 
PC Terminals Hook Terminals 
RESISTANCE CODE CHART SPECIFICATIONS: 


¢ Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above. 


(Resistance Value — Linear) 
* Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for U1. 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) ¢Dielectric Strength: 750VAC (308 Series), 900VAC 
Code (Value) | Code (Value) (309 Series), for 60 SEC ATM 
101 (100) 503 (50K) 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) * Working Voltage: 350VDC across terminals 
9.93, , 251 (250) 104 (100K) 251 (250) 103 (10K) 504 (500K) * Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 
i 150°C (309 Series) 
—=| j= 1.60 501 (500) 254 (250K) 501 (500) 253 (25K) 105 (1 Meg.) saae . : 
1/4 x 32-NEF-2A ¢ Operating Temperature: -40° ~ 120°C (308 Series), 
a ft 103.18 102 (1K) 504 (500K) 102 (1K) 503 (50K) | 255 (2.5 Meg.) -40°C ~ 150°C (309 Series) 
gto. 79 252 (2.5K) 105 (1 Meg) 252 (2.5K) 104 (100K) 505 (5 Meg.) ¢ Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series), 
q 502 (5K) 255 (2.5 Meg) 25,000 cycles under load (309 Series) 
6.35 a 103 (10K) 505 (5 Meg) 
“79.05! 253 (25K) Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (9) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
Resistance Range _| Digi-Key* Price Each Clarostat 100-5 Meg. | 308NCILIL-ND 12.04 11.80 8.85 8.26 7.67 | 308N (Value) 
(0) Part No. 1 10 50 Part No. 100-1 Meg. |308NPCLILIL-ND 1258 11.84 888 829 7.70 | 308NPC (Value) 
100-5 Meg. 309NPCLILIL-ND 12.57 12.04 9.03 8.43 7.83 | 309NPC (Value) 
100-5 Meg. 381NOUID-ND 14.90 14.72 11.04 381N (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for IL]. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1460 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ ° Tolerance: +20% »* Power Rating: 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E = /PR but E < 50VAC/20VDC =» Rotation Angle: 300° +5° 
* Life: 10000 turns minimum * Application: Audio mixer 


11.5 
Shaft :@ 6.0 mm 


10.6 
us | 
24-0 a5 


#142 43 7 
3-01.17 990 + 


Shaft :0 6.0 mm 


* Hardware Included 


(View from mtg. side) 


Footprint Applies to 
Figures 1,2&3 


(View from mtg. side) 


Footprint Applies to 
Figures 4, 5, & 6 


ple 
7 


* Hardware for Fig. 2 


and Fig. 5 


Shaft :@ 6.0 mm Shaft :@ 6.0 mm 


* Hardware Included 


12mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ « Tolerance: +20% »* Power Rating: 
.05w @ 50°C » Voltage Rating: E = /PR but E < 50VAC/20VDC (Do not use DC Voltage) 
¢ Rotation Angle: 300° +5° * Life: 15000 turns minimum « Application: Audio mixer 


Shaft :@ 6.0 m 


* Hardware Included 


Shaft :© 6.0 mm 


op 


7 


(A-Resistor 1 
B-Resistor 2) 
(View from mtg. side) 


Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 


14g IS: 
Shaft :© 6.0 mm 


re Ee] 
2a 


r a2 3.3 
6.00.8'990000—+ 
2X 5=10 
Ap A;B,BoBg Ag 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) 
(View from mtg. side) 


14 


—— 08 


* Hardware Included 


* Hardware for Fig. 8 
and Fig. 11 


Footprint Applies to 
Figures 10, 11, & 12 


OUTPUT* 


D(10A) 


1020 40 60 80 
Term.1 


100 
Term.3 


Effective rotation clockwise 


*Output V. between term. 1 & 2 X 100% 
Operating V. between term.1 & 3 


Resistance Code Chart 
Code (Resistance Value) 


Code (Value) | Code (Value) 


502 (5K) 108 (10K) 
208 (20K) 503 (50K) 


G(15C) 


100 =680 
Term.1 


60 40 20100 
Term.3 


~=— Effective rotation (Counterclockwise) 


*Output V. between term.2&3  y y99% 
Operating V. between term.1 & 3 


Center Digi-Key Pricing Panasonic* 
Fig. | Taper Detent Bushing Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
9MM Audio Potentiometers 
B vi None P3A1000-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30BLI) 
D ¥ None P3B2000-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30DL1L) 
q B N None P3C3000-ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30BLI) 
D N None P3D40001-ND 99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30DLL) 
B i Metal P3E5000-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3BL_J 
D Y Metal P3F6O00-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3DL) 
2 B N Metal P3G7D0D-ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BLI.) 
D N Metal P3H8LILIL1-ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3DL0) 
B a Plastic P3I9000-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3BLL) 
D 7 Plastic P3J0OU000-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D00 
3 B N Plastic P3K10010-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3BL) 
D N Plastic P3L2000-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3DL00 
B i None P3M38L1001-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25BLL) 
4 D ¥ None P3N40010-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25DL-) 
B N None P3P5000-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25BLIL) 
D N None P3Q6L0D-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25DL\-) 
B Y Metal P3R7000-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4BLI.) 
D bd Metal P3S80010-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4DOL) 
2 B N Metal P3T9000-ND 1.87. 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4BLI.) 
D N Metal P3U0L0I0-ND 1.87. 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4DUL) 
B Mt: Plastic P3W1010L1-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4BL]_J 
. D ¥ Plastic P3xX2L00-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4DL0L) 
B N Plastic P3Y3000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4B__) 
D N Plastic P3Z40000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4DL1L) 
12MM Audio Potentiometers 
B v None P2A5_I-I0-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BLIL) 
AC ¥ None P2B6L00-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30000 
u A N None P2C7000-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30ACLIL) 
D N None P2D8L1001-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30DLIL) 
B ¥ Metal P2E9000-ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91FO3BLI) 
AC ¥F Metal P2FOLIDILI-ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-YK1FO3DL0 
° A N Metal P2G100D-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3AL) 
D N Metal P2H2010101-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3DL1) 
B BG Plastic P2i3000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3BLIL) 
AC Me Plastic P2J40000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO3LO0 
2 A N Plastic P2K5L00-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3ALI) 
D N Plastic P2L6L00-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3DL1L) 
B Y None P2M7L1001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25BL.) 
AC Yi None P2N8L1LIL-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25000 
10 A N None P2P9000-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25ACL) 
D N None P2Q0L00D-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25DLL) 
B vi Metal P2R1000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BLIL) 
7 AC ¥ Metal P2S2000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02000) 
A N Metal P2T3000-ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02ALIL) 
N Metal P2U40010-ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02DLL) 
¥' Plastic P2W5_1LL1-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56FO02BLI_) 
46 AC ¥ Plastic P2x6LIL-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CC6FO2I0U) 
A N Plastic P2Y7000-ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02ACL) 
D N Plastic P2Z8010L1-ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02DLL) 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for U1. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1461 


Panasonic Thumbwheel Potentiometers 


Resistance Code Chart 
Code (Resistance Value) 


Specifications: * Resistance Range: 5KQ through 50KQ « Tolerance: +20% * Power Rating: B taper - .03W, 
All others .01W * Voltage Rating: 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 260° +10° » Life: 10,000 turns minimum 


Code (Value) 


Code (Value) 


502 (5K) 
103 (10K) 


208 (20K) 
503 (50K) 


For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (IIL). 


* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


Specifications: * Tolerance: +30% * Power Rating: .01W =» Rotation Angle: 270°+5° « Life: P4G5102-ND 


5,000 turns minimum, All others 10,000 turns minimum ¢ No center detent 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


16mm Square Rotary Potentiometers with Detents 


EVWAE 10mm 
GS Sensors 


MBG Series 
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Center Digi-Key Pricing Panasonic* #1 #2 #3 
Fig. | Taper | Detent Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Element Circuit 
,/ Aa ]N P4A9LICIC-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAOTACIC] Diagram 
B N P4BOLICIC-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | _EVL-HFAAO1BCIL] 
>| A | N P4C1OCIC-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAO6AT IL] (View from mtg. side) 
B N P4D2CICIC-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | _EVL-HFAAOSBLIL] pate 
i] Aa] Y P4E3CIC-ND 232 1932 144.90 1069.04 | EVL-HFKAQIALIL pS eee 
B Y P4FACIOC-ND 232 19.32 144.90 1069.04 | _EVL-HFKAO1BCIC] 1g, 
3) A | N P4KOLICIC-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAOSACIL] L—405—I.-d 
B N PALOCICIG-ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | _EVL-HFAAOSBCIC] Ig la 
3) Al Y P4MACIOC-ND 232 19.32 144.90 1060.04 | EVL-HFKAOSACIC] oom 
B Y P4N2CICIC-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | _EVL-HFKAOSBCIC] 1 ial 


#3 


#2 #3 


5-G0.8 


Dual | Rated | Resistance | Digi-Key Pricing Tape & Reelt Panasonic 
Fig.| Taper | Voltage (0) Part No. 1 10 100 Size Pricing | PartNo. 
4 | B/B | 20VAC 50K P4J8503CT-ND 98 815 74.96 | 800 391.20 | EVU-TUAB16B54 
5 | C/C | 22VAC 50K P4I7503CT-ND 98 815 74.96 | 1,200 | 489.00/M | EVU-TUHBO7C54 Jol 4-2 
6 | AVA | 0.5VAC 1K P4G5102-ND 88 7.32 54.94 _ —| EVU-TW1B24A13 
7 | C/C | 10VAC 10K P4H6103-ND 88 7.32 54.94 - —| EVU-TW7B45C14 #1 a 
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Recommended Applications: * Function switching and 
adjusting for control panels of car air conditioners 
Features: * Small size * High click torque » External 
Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm ¢ Through hole 
for a shaft * Suitable for reflow soldering 

Mechanical Specifications: * Rotation Torque: 40 mN-m 


+ 15 mN-m °¢ Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° « Rota- 
tion Angle: 360° Endless 

Electrical Specifications: * Power Rating: 0.05W * Nom- 
inal Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: B ¢ Rotation 
Life: 30,000 nominal 

Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


8.14 
| 301.8 
N 91.6 
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t i] 
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ol | \2-43 | 
Hj #480 2-01.2 
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Lt Center of shaft 
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| _—__—* 92. 5+ 


(View from mtg. side) 


(View from parts side) 
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3x0.7 @ 


90° 
P.C.B. piercing plan 


Detent Number al 2 3 4 5 6 7 
#1 #2 #3 Angle 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 
Output/Initial 5% max. | 16.7% + 5% | 33.3% + 5% | 50% +5% | 66.7% +5%| 83.3% +5%| 95% min. 
Digi-Key Pricing Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 350 Part No. 
10KQ,12 Detents, SMD P12427CT-ND 5.83 48.60 447.16 P12427TR-ND | 1020.60 EWV-YC8B14 


Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the 
angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. 
Recommended Applications: 

* Detection of air conditioner damper angles * Detection of various 
control unit angles 

Features: ¢ Low profile (H=2.2mm) » Long operation life: 1 million 


operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 
maximum 347° 

Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN-m 
maximum » Linearity: 3% maximum ¢ Operation Life: 1,000,000 
cycles (operation Angle +30°) » Total Resistance: 10kQ +30% 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Description Part No. ll 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 P12426TR-ND 859.00/M EVW-AE4001B14 


Panasonic/Matsushita Electric has announced a change in the Corporate Trademark. 


Present trademark: Ax. New trademark: 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical Characteristics: ¢ Total rotation angle: Adjustment angle 


200° nominal * Soldering: Within 5 seconds maximum at 300°C 


Electrical Characteristics: » Resistance Range: 1000 to 2 MQ « Tolerance: +20% * Power Rating: 0.5W at 70°C * Maximum Voltage: 


200V » Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute 
100MQ 


¢ Temperature Coefficient: +100ppm/°C « Insulation Resistance: 


Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C « Vibration: 20G * Shock: 180G « Seal: MIL-R- 
22097 Immersion 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Res. Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. 
(Q) Side Adjust | Top Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Side Adjust Top Adjust 
500 MBG52-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B52 = 
1K — MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B13 
200K MBG25-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B25 - 
500K = MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B55 
1M MBG16-ND - 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B16 - 
2M = MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B26 


1462 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic _ Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 — Rail Guide Type | Fig. 4 — Standard Type 


Features: * Wobbleless, smooth travel a 12% L ~B Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation 
with wet slide feel * High reliability Recommended Applications: + Fade control for audio mixers and musical key boards * Heat control or 
due to exclusive specular glossing 38. mode switching for car air conditioners * Measurement instruments 
resistive elements for low distortion : 
and precise precious metal contacts 8-013 5, 
¢ Precise attenuation characteristics ' zi k 
* Long life 100,000 cycles minimum <a ' gi i 2-015 Tif 
Recommended Applications: Fader IF: He — 
controls for audio mixers * Audio Travel =A 
Equipment 100 
Dual (EVB) Details 60 


; ‘ oa 3'T VR2 1'2 
Fig. 2 — Thin Type Roca cael) 
Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width »* Light sliding force and 

4 4 5 nae : a CIRCUIT DIAGRAM 
excellent operation »* Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than (Note for Single: Do not connect 


100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers dummy terminal 1' and others 
Travel =A 3 and T- short terminals 


v 1’, 2,3’ and T- dummy terminals 
262.0 1.78 ee Note for Dual: 3 and T- short terminals 
is $ 5 3' and T’- short terminals) 
3-O1.6 E 


Fig. 5 —- Motor Type 


Features: * Excellent operation feeling, high 
speed driving and power saving design »¢ Dust- 
proof mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio 
Mixers (Common/Amateur Type) 


Fig. 3 —- Mono Type 


8 
8 
x 
9 
ba bi 
Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height * Excellent cost performance applicable to ra 
audio mixers for amateur use Recommended Applications: * Fade control for audio mixers * Multi- s iS 
Track Recorders ¢ Paper position sensors for copiers g e 
gia 
H 5/3 
Hee 125 wo 8/8 
7.0, TH, #3 Sle 
t "eds 2/8| 0 (Gane 
5 Ble 0 50 100 
S| 2] Term. #1 Term. #3 
O|4 | Traveling in % from terms #1 to #3 
Taper "A" Parse ‘pe 
Teavel=A oe 
100 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. il 10 50 100 Part No. 
10K Rail 100 Ss Y PJY100SY-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 EVA-JYBPO8Y14 
al 10K Rail 100 D ¥ PJY100DY-ND 47.09 42.55 39.72 37.73 EVB-JYBPO8Y14 
10K Rail 60 Ss Y PJXO60SY-ND 31.39 28.37 26.48 25.16 EVA-JXCPO8Y14 
10K Thin 100 Ss ¥ PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 Ss A PJQ100SA-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 Ss D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 6.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 Ss B PJQ100SB-ND 8.51 6.81 5.65 6.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D yi PJQ100DY-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 
2 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 Ss Ne PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 Ss A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 Ss D PNAO60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 Ss B PNAO60SB-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D Y PNAO60DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNAO60DA-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 Ss Y PNF100SY-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 Ss A PNF100SA-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 Ss D PNF100SD-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15D14 
3 10K Mono 100 Ss B PNF100SB-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 Ss ¥: PNEO60SY-ND 7.1 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 Ss A PNEO60SA-ND TA. 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 Ss D PNEO60SD-ND Tal 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 Ss B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Std. 60 Ss A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Std. 60 iS) D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15D14 
10K Std. 60 Ss B PQ1060SB-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Std. 60 D A PQ3060DA-ND 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 
4 10K Std. 60 D D PQ3060DD-ND 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C015D14 
10K Std. 45 Ss A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Std. 45 Ss D PP1045SD-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Std. 45 Ss B PP1045SB-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Std. 45 D A PP3045DA-ND 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Std. 45 D D PP3045DD-ND 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 
5 10K Motor 100 Ss ¥: PNC100SY-ND 47.09 42.55 39.72 37.73 EVB-NC2P088BL 


Linear Position Sensors 


Features: ¢ High-performance sensor ¢ Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) + 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: * Voltage Rating: 5VDC maximum * Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: * Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for automobiles 
* Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles * Detection of headlight angle for automobiles 


Total Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Resistance Travel Life Part No. 1 10 100 Part No. 
1 10KQ + 30% | 32.0mm 100K Cycles P12338-ND 1.80 1.44 1.20 EVA-JGTJ20B14 
2 30KO + 30% 9.0mm 3M Cycles P12339-ND 1.59 N27. 1.06 EVA-W7LR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1463 


Panasonic 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


2 


OTMWOT 


OT 


Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering 
* Labor cost saving filmless sealed construction; Resistance 
Range: 220-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.05W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 10; 


Power Derating Curve 
4 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C ~ 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


Melting Time 

Max. 30 sec. 

Preheat Zone 
2.5+ 0.3 minut 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 Operating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 


Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 
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Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering ° Inline 
terminal construction; Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 g| perating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering 
* Two terminal construction; Resistance Range: 100-1MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


Adjust Slot 
Resistance: -35 Depth 
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Recommended Land Layout 


Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: ¢ 4mm open frame type for reflow soldering ¢ Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 100-1MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
* Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power Rating: 
-O5W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 70°C; 
Temperature Coefficient: +500 ppm/C(25°C ~ 70°C) / 
+750 ppm/C (-20°C ~ 25°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 280°C 3s 


144 Filled With 
Adjust Slot eT Fibre Sheet 


35 Depth = Marking 
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Soldered 
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Recommended Land Layout 


* No stopper, 360° mechanical rotation. 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing| | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 
—— Sane 4 as as —— aE pes 2000) as GOaN | |Ltte Value) |Code (Value) [Cove (Value) [Code (Value) | Code (Value) Code (Value)| Code (Value) 
ENB s : : PNG, : — - 331 (330) | 332 (3.3K) | 223 (22k) | 333 (33K) | 104 (100K) | 224 (220K) | 334 (330K) 
PiSO OO CT-NDt 46 3.85 35.42 P1SO O00 TR-NDt —  237.00/M | EVM-1SSX50BXX* 474 (470K 
PiGO OO CT-NDt 44 3.65 33.58 P1GO 00 TR-NDt 225.00 — | EVM-1GSX30BXX* ( ) 
P1EO OO CT-NDt 54 450 41.40 P1EC) O10) TR-NDt 277.00 — | EVM-1ESX30BXx* Code Resistance Value For P1 / PSC Series 
P1D0 010 CT-NDt 50 413 37.95 P1D0 O10 TR-NDt 254.00 — | EVM-1DSX30BXxX* 
P5CL) 00 CT-NDt 31 2.55 23.46 P5CX) 0 0 TR-NDt —  157.00/M | EVN-5CSX50BXX* Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P5ED OO CT-NDt 28 2.35 21.62 P5ED) 0 0 TR-NDt —  145.00/M | EVN-SESX50BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. HME) | Ee CML) | Resale) Eas) | aR ee 
t+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for OO. Code Resistance Value For P5E Series 
Digi-Key® SMT Trimmer Potentiometers Kits Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value)|Code (Value) 
P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) .. - $43.95 501 (500) | 102(1K) | 202(2K) | 502(5K) |) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces)... -- $43.95 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1464 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont) 
Series P3R — Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


Series P2N — Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


1.2 Dummy 
moe Driver slot: 


W= 0.45 _,1.0 Max. 
P L=0.3 {0.5 Max. 


Resistance 


Driver Slot: 


Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1MQ; Tolerance: +25%; Tape 


Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +2 
Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperatur 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


1.2 
nana 


nt 
0.9 ary a 0.9 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: +25%; Taps 

Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; 
Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coeff nt: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


hs 
+ =A 


ry 
412 


Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 


Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Cor 


efficient: 


+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 


Heat: 240°C 5s 


Marking 


D 


Terminal 


0.55 
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‘| brush 
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[| 


1.2 0.8 1.2 


1 2 


New) 
3 2-R.25, 


Features: ¢ 3mm open frame type for reflow 


soldering 


* Rotation stopper feature; Resistance Range: 500- 
1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torque: 


20-100 gF; Operating Temperature: -20°C 
nt: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); 


Temperature Coe’ 
Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


14, 


~ 85°C; 


ths 
i 


4+ —} 
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ae 


1.2 0.8 1.2 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; 


Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Tem 


perature: 


-20°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 


(25°C ~ 100°C); Rotation Life: 20; Solderi 
240°C 5s 


jummy 


ng Heat: 


2.4 >| 


---=(1.4 
r “pias ; 
wt 
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LH 
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08 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 

Part No. 1 10 (100 Part No. 1,000 2,000 3,000 | PartNo. Code (Value) |Code (Value) ] Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 

P2NO OO CT-NDt 66 548 50.37 P2NC 0 TR-NDt = — 329.00/M | EVM-2NSX80BXxX* 201 (200) 501 (500) 102 (1.0K) 202 (2.0K) 502 (5.0K) 103 (10K) 

P2WO CIO CT-NDt 63 5.25 48.30 P2WO CO TR-NDt — — 323.00/M | EVM-2WSX80BXX* 203 (20K) | 503 (50K) | 104(100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 

P2xX0) OO CT-NDt 61 5.05 46.46 P2xX0) 0 0 TR-NDt —  311.00/M — | EVM-2XSX50BXX* Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 

P3RL CCI CT-NDt 81 6.76 62.16 P3RO OO TR-NDt — 405.00/M a MN SESNROE Code (Value)| Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 

P3YQD O10 CT-NDt 42 3.50 32.20 P3YO OO TR-NDt — 215.00/M = Ey anova 101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202 (20K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 

P3V0 OO CT-NDt 52 4.35 40.02 P3V0 OO TR-NDt — 268.00/M — | EVM-3VSX50BXX 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200k) | 504 (500K) | 105 (1.0m) 

P3WO OO CT-NDt 52 4.35 40.02 P3WO OO TR-NDt = — _ 268.00/M | EVM-3WSX80BXX* 

Code Resistance Value For P3R / P3V Series 
P1U OO CT-NDt 61 5.05 46.46 PiU OO TR-NDt 311.00 — — | EVM-1USX30BXX* 
Code (Value)| Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value)|Code (Value) 

* For assistance with Panasonic Part Number, please call Digi-Key. 501 (500) 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t For complete number, substitute corresponding code (from chart) for 1) 1 C1. 104 (100K) | 204'(200K) | 504 (500K) Boot) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: * No readjustment needed 
through knob protected construction »* Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: * Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 500gf * Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% * Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R2100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240 to 280°C, 3s maxium 280 to 300°C « Rotation Life: 50 turns 


Fig. 1 - Top Adjust ig. 2 


Bulk Lead 


— a 


EVM-EAG Series - Top Adjust (Bulk) 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf » Stopper Strength: 500gf 
* Rotation Angle: 210°C +20°C » TCR: +100ppm (-40°C — 120°C) * Nominal 
Total Resistance & Tolerance: +20% © Power Rating and Maximum Operating 
Voltage: 0.5W, 200V (70°C) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°C 
+5°C for 5 +1 Second « Rotation Life: 50 turns 


EVM-AAS Series: 


Specifications: * Resistance Range: 1000 —- 1mQ » Tolerance: +25% » Taper: 
Linear * Residual Resistance: 2% * Wattage Rating: 0.3W « Volt Rating: 100V 
© TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf © Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C ~ 100°C 


- Side Adjust 


Bulk Lead 


7.0 _. 
5 93.5 


Tape & Box 
Lead 


7— 


Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 


Features: * Higher performance dustproof type » Excellent reliability for heat 
and humidity * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance 

Applications: * Audio visual equipment, home appliances 

Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf » Stopper Strength: 350gf 
+ Rotation Angle: 240°C +20°C * TCR: +300ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kN<R<100kQ, 5% maximum for R2100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240°C ~ 280°C, 3s maximum 280°C ~ 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


EVM-EGG Series - Side Adjust (Bulk) 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB12 100 EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB22 200 EGG22BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB52 500 EGG52BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA0OB52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB13 1K EGG13BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2k EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB23 2K EGG23BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B23 
5K EAG53BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB53 5K EGG53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOB53 
1 10K EAG14BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB14 2 | 10K EGG14BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20K EAG24BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB24 20K EGG24BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K EAG54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB54 50K EGGS54BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOB54 
100K | EAG15BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB15 100K | EGG15BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B15 
200K | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB25 200K | EGG25BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B25 
500K | EAGS55BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS55 500K | EGGS55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOBS55 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB16 1M EGG16BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B16 
EVM-EAS Series - Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series - Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (0) | Part No. 110 (100 | PartNo. 1,000 5,000 _| Part No. Fig.| (0) | Part No. 1.10 100 | PartNo. 1,000 5,000 _| Part No. 
100 /EAS12CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 100 |EGS12CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
200 |EAS22CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 200 |EGS22CT-ND 473 6.05 55.66) EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
500 EAS52TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB52 500 |EGS52CT-ND 473 6.05 55.66] EGS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B52 
1K |EAS13CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 1K |EGS13CT-ND 73 6.05 55.66 | EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
2K |EAS23CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS23TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B23 2K |EGS23CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS23TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B23 
5K |EASS3CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB53 5K |EGS53CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
1 | 10K EAS14TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 2 | 10K |— - = —|EGS14TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 
20K |EAS24CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B24 20K |EGS24CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
50K EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B54 50K |EGS54CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
100K EAS15TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B15 100K) — - = —|EGS15TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
200K EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B25 200K| — - = —|EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
500K|EASSSCT-ND .71 5.88 54.05 |EAS55TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB55 500K|EGS55CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B55 
iM |EAS16CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS16TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B16 im |— a —|EGS16TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B16 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Cut Tape Tape & Box 
Fig. (Q) Part No. ul 10 100 500 Part No. Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
2k | EYG23BK-ND 79 658 60.49 263.00 | EVM-EYGAooB23 | |FI9-| (9) | PartNo. iS OOS ett No: Mgey _fNytule 
10K EYG14BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB14 1K |— - = — |F6SA13TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B13 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B24 50K | F6SA54CT-ND .38 3.28 27.20 |— - — | EVM-F6SA00B54 
1 | 50K EYGS54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB54 3 200K) F6SA25CT-ND 38 3.28 27.20 | — = — | EVM-F6SA00B25 
400K | EYG1S5BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B15 500K|F6SA55SCT-ND .38 3.28 27.20 | F6SA55TB-ND 213.00 197.00/M | EVM-F6SA00B55 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB25 1M |F6SAI6CT-ND .38 3.28 27.20 | — = — |EVM-F6SA00B16 
500K | EYGS55BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB55 - 
EVM-AAS Series - Top Adjust (Tape) 
1M EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB16 
Cut Tape Tape & Box 
1a Hl — Hi i Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) Fig| (0) | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 _| Part No. 
in Tape/& Box , 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B12 
: Res. Digi-Key Pricing Panasonic 200 | AAS22CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 | EVM-AASA00B22 
Fig. | _(0) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. 500 | AASS2CT-ND 50 4.15 38.18 | AASS52TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B52 
2k EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B23 1K | AAS13CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B13 
5K EYS53TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B53 2K | AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B23 
10K EYS14TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B14 5K | AAS53CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS53TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB53 
, | 2m | e¥sertsno aso ssoom—asicom | eeevonomas | 4/10] MASNETAD 22 18 St | Meee ete mascamens 
Bare ESE ND 02:00 375:00/M 851,00/M yey entoper 50K | AASS4CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS54TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B54 
100K ESE ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B15 100K| AASISCT-ND .50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B15 
200K | EYS2>1B:ND) 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B25 200K| AAS25CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B25 
500K EYSS55TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B55 500K| AASS5CT-ND 50 4.15 38.18 AAS55TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB55 
1M EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B16 1M | AASI6CT-ND  .50 4.15 38.18 | AAS16TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B16 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 
Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 


* Resistance Range: 1000 to 1MQ »* Taper: Linear * Tolerance: 25% » Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5%; EVM-5AG and EVM-4LG: 2% * Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; EVM-5AG and EVM- 
4LG: .3W » Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; EVM-5AG and EVM-4LG: 100V * TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm »¢ Torque: 20-250 gf * Stopper Strength: EVM- 


L4G and EVM-L1G: 400gF; EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF * Angle of Rotation: 200° +20° * Operating Temperature: -30°C ~ 100°C 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 


Fig. 2 — 4mm, Right Angle 


Fig. 3 — 5mm, Vertical 


Slot 


é 
2.6 


Fig. 4 — 6mm, Vertical 


i depth:1.0 


2 
Center Terminal 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Pricing Panasonic 
Fig. (Ohms) Part No. il 10 100 500 Part No. Fig. (Ohms) 1 10 100 500 Part No. 
EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 5K L1G53BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B53 
100 L4G12BK-ND Oe 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B12 10K Be ee aS Bee ee.20 278.00 EVM RIGADOB 1A 
200 L4G22BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B22 20K ReaD a ed sa 278.00 EYN EL enones 
50K L1G54BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B54 
500 L4G52BK-ND a A 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B52 2 
100K L1G15BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B15 
1K L4G13BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B13 
200K L1G25BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B25 
1 2K L4G23BK-ND ee 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B23 
500K L1G55BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B55 
10K L4G14BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B14 
1M L1G16BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B16 
100K L4G15BK-ND aA 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B15 
200k | L4G25BK-ND 77 643 59.11. 257.00 | EVM-L4GA00B25 EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
500K L4G55BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B55 3 100K 5AG15BK-ND Al 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B15 
1M L4G16BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B16 200K 5AG25BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B25 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
100 L1G12BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B12 100 4LG12BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B12 
2 200 L1G22BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B22 500 4LG52BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B52 
500 L1G52BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GAO0B52 7 200K 4LG25BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B25 
1K L1G13BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B13 500K 4LG55BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B55 


8mm Trimmer Potentiometers EVN-Series 


K4A Series 


Specifications: 


¢ Resistance Range: 300 to 2MQ « Taper: Linear * Tolerance: +30% 
Rotation Angle: 260° + 20° » Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 inch/pound » Operating Temperature: —25°C ~ 75°C 


3-0.8 - 0.05 


+ 
a 


As 


KOA Series 


—U0.4+0.1 
2.5 


¢ Working Voltage: 200V max.imum * Power Rating: 0.1 W/50°C » Residual Resistance: Up to 1kQ: 100 maximum Over 1kQ: 5% of total resistance 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
Ohms Version Version 1 10 100 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


EVN-D2A (Side Adjust) 


6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: « Rotation Angle: 210° +20° * Rotation Torque: 20 ~ 250g- 
cm ¢ Stopper Strength: 750gfcm * Soldering Heat: 240°C ~ 280°C, 
5 seconds maximum; 280°C ~ 300°C, 3 seconds maximum »* Rotation 
life: 100 cycles 

Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) »* Maximum 


operating voltage: 50V » Taper: B (Linear) * Resistance: 2000 ~ 1MQ 
* Tolerance: +30%. 


Panasonic 
Carbon Trimmer Potentiometers 


2.5 O14+01x3 


“7 Feces 
Piercing Plan 
ia 


Digi-Key® Assortment Kit 
14 Panasonic 6mm Carbon 
Trimmer Potentiometers 

Panasonic Quality 


me 


0.1 


FEATURES: 


¢ Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm ° Suitable for automatic insertion 
as square housing ° Suitable for automatic adjustment as stable rotation 
torque » Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top 
and bottom sides * Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/D2A 


140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price 
includes convenient divided notebook style storage 
case with bin guide for easy storage and quick access. 


Applications: 
* Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series 


Panasonic 


EVM-31GA (Horizontal 


oo EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
PCB Res. | Side Adjust | Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
Piercing Plan (0) | Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 D1AA22-ND* | D4AA22-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B22 | EVN-D8AA03B22 
500 D1AA52-ND* | D4AA52-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B52 | EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND* | D4AA13-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B13 | EVN-D8AA03B13 
2K D1AA23-ND D4AA23-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B23 | EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* | D4AA53-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B53 | EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND D4AA14-ND -36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B14 | EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* | D4AA24-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B24 | EVN-D8AA03B24 
50K D1AA54-ND* | D4AA54-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B54 | EVN-D8AA03B54 
Sie eee 0 100K | D1AA15-ND* | D4AA15-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B15 | EVN-D8AA03B15 
64 eM, , 200K | D1AA25-ND* | D4AA25-ND 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B25 | EVN-D8AA03B25 
l 1 Views oom 500K | D1AA55-ND* | D4AA55-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B55 | EVN-D8AA03B55 
Mig. mig. side * Denotes part included in DXA-KIT. 
Surface 
1 EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series 
EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Tape & Box *| Part No. Part No. 
Res. | Side Adjust | Top Adjust Pricing Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version al 10 100 500 1,000 Version Version 
200 | DCA22CT-ND | DJA22CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B22 | EVN-DJAA03B22 
Mtg. 500 | DCA52CT-ND | DJA52CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B52_ | EVN-DJAA03B52 
Surface 1K DCA13CT-ND | DJA13CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B13 | EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND | DJA23CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B23 | EVN-DJAA03B23 
5K DCAS53CT-ND | DJA53CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B53_|_ EVN-DJAA03B53 
10K | DCA14CT-ND | DJA14CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B14 | EVN-DJAA03B14 
20K | DCA24CT-ND | DJA24CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B24 | EVN-DJAA03B24 
50K | DCAS4CT-ND | DJA54CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B54 | EVN-DJAA03B54 
100K | DCA15CT-ND | DJA15CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B15 | EVN-DJAA03B15 
200K | DCA25CT-ND | DJA25CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B25 | EVN-DJAA03B25 
500K | DCASSCT-ND | DJA5SCT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B55_| EVN-DJAAO3B55 


* For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Cermet Series Trimmer Potentiometers 


6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


Both Sides Adjust) 


i 


EVM-36GA (Vertical Both Sides Adjust) 


ice} i+ 6.8 
o 
| 5 
o 
|. 74 alas le 1 
SPECIFICATIONS: * Rotation Torque: 20 to 250g-cm Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
+ Resistance Range: 100to1M2 —_. stopper Strength: 300g-cm Part No. Part No. Part No. Part No. 
* Tolerance: +25% minimum Res. Horizontal Vertical Pricing Horizontal Vertical 
. 2 ro 31GA 36GA 1 10 100 31GA 36GA 
«Taper: Linear + Rotation Angle: 200° +20°C 
+ Residual Resistance: 5% + Operating Temperature: 40°C ~ | 100 31G12-ND — 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 
maximum 101°C (EVM-316/36G) 500 = 36G52-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B52 
* Wattage Rating: 0.3W 5K = 36G53-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B53 
maximum (70°C) Cross Reference Chart 
Series Bourns 500K 31G55-ND = 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55 = 
¢ Voltage Rating: 100V maximum 31G 3306W 
1M 31G16-ND 36G16-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B16 EVM-36GA00B16 
* TCR: +200PPIM/°C 36GA 3306P 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Features: ¢ Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected 
to impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. « Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20 second) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20) second) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: « Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 us, 2 times)” 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes * Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only » Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C. 


D-Type Line to Line Protection 
Series V DC AC Single Phase Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 
eT 
' Protected f ZNR3 
circuit ' Crest value 
rom Protected 
Circuit 
Impulse width 
Wot H 
Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D Ti Ww H [L, Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC Dc (Vv) Vc(V) — Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. +1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
WW 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7283-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7285-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND 125) 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7287-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7288-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7289-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D101 
Ser.V| 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 1.7 P7181-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7182-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D241 
175 225 270 475 5 600 7.0 4.8 5.0 10.0 21 P7184-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5 P7243-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 2.7 P7244-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D471 
WW 14 18 36 25 250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3 P7290-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.4 P7291-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 25 250 8.5 47 5.0 11.5 1.5 P7292-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 4.7 P7293-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 rie 2.5 250 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6 P7294-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7295-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 11.5 1.4 P7187-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND -28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D101 
D 75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7247-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
f Ser.V| 95 125 150 250 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7248-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 ute P7188-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND -28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7200-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 2.4 P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 11.5 20 P7250-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
11 14 18 36 5 500 11.5 4.6 75 14.5 1.3 P7298-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 iT ito} 47 7.5 14.5 1.4 P7299-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 48 75 14.5 1.5 P7300-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 bh io) 5.0 75 14.5 1.7 P7301-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 7.5 14.5 1.6 P7302-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 AS: 5.0 7.5 14.5 1.7 P7303-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 115 5.1 75 14.5 1.8 P7304-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 115 4.5 7.5 14.5 1.6 P7204-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 4.7 7.5 14.5 1.8 P7252-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
Ser.V| 75 100 120 200 25 2500 415 4.9 75 14.5 2.0 P7253-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 415 48 75 14.5 1.9 P7205-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 4155 4.9 75 14.5 2.0 P7206-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 7.5 14.5 21 P7207-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
175 = 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 7.5 14.5 2.3 P7208-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 41.5 5.5 7.5 14.5 2.6 P7209-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 115 5.7 75 14.5 2.8 P7255-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 ALS 5.8 75 14.5 2.9 P7256-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 115 6.0 7.5 14.5 3.1 P7257-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 
(Continued) 
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Panasonic 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser-| (V) +10% (8/20psec.) rent D vu WwW H b Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC pc (V) Ve(V) — Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. el) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11.5 6.2 7.5 14.5 3.3 P7210-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 11.5 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12:5 7A 75 15.5 4.2 P7258-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 7.4 7.5 15.5 4.5 P7259-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 7.5 15.5 4.9 P7260-ND -50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D751 
Ser.V| 510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 75 15.5 §.2 P7212-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 7.5 15.5 WA P7213-ND 61 §.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND 61 §.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 75 15.5 6.8 P7214-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M_| ERZ-V10D182 
abl 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 75 18.5 1.3 P7306-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 47 7.5 18.5 1.4 P7307-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 4.8 75 18.5 1.5 P7308-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 7.5 18.5 1.7 P7309-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 Ie: 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 arg P7311-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 7.5 18.5 1.8 P7312-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 75 18.5 2.0 P7313-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 75 18.5 1.6 P7216-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 4.7 7.5 18.5 1.8 P7262-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 4.8 75 18.5 1.9 P7217-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7218-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 75 18.5 21 P7219-ND 49 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D241 
Ser.V] 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 75 18.5 2.3 P7220-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 75 18.5 2.6 P7221-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 75 18.5 2.8 P7265-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 78 18.5 2.9 P7266-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 7.5 18.5 3.1 P7267-ND -60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D431 
300 385 470 775 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND 60 §.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 75 18.5 3.5 P7223-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 7A 75 19.0 4.2 P7268-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 7.4 7.5 19.0 4.5 P7269-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 4.9 P7270-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 75 19.0 §.2 P7224-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 75) 19.0 6.2 P7271-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 75 19.0 6.8 P7226-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M_| ERZ-V14D182 
1 14 18 36 20 2000 21.5 5.1 10.0 24.5 1.5 P7314-ND Pr Ac} 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 1.7 P7316-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND WS 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 Ie: 20 2000 21:5) 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 21 P7320-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND AS 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 24) P7322-ND 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21:5: 5.2 10.0 24.5 2.1 P7229-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 2.2 P7323-ND 85 7.29 60.75 346.00 324.00/M 313.00/M_ | ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 75 24.5 2.3 P7324-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 75 24.5 2.5 P7325-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 215. 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D271 
Ser.V| 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 75 24.5 2.8 P7326-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21:5: 6.1 75 24.5 3.0 P7327-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 75 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND AZ 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 775 100 6500 2125. 6.6 75 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 75 24.5 3.7 P7331-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21:5. 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 44 P7278-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 7.8 10.0 25.5 47 P7279-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 _ 1436.00/M 1389.00/M | ERZ-V20D182 
7 D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2.1 P7066-ND 46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-CO7DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M_ | ERZ-C10DK151 
20 D 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 7.6 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 _1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = _ 48.0 42.0 39.0 P7126-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00  7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 _9333.00/M_ _9030.00/M | ERZ-C20EK391 
25 E 130 170 200 340 150 15000 = = 60.0 55.0 51.0 P7129-ND 36.72 314.73 2622.75 14950.00 13988.00/M 13533.00/M | ERZ-C25EK201 
510 670 820 1355 150 15000 = = 60.0 55.0 51.0 P7157-ND 45.17 387.15 3226.25  18390.00 17207.00/M_ 16647.00/M | ERZ-C25EK821 
130 170 200 340 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7132-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 = _— 60.0 55.0 51.0 P7133-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
32 E 250 320 390 650 200 25000 _ 60.0 55.0 51.0 P7134-ND 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7135-ND 62.69 537.30 4477.50 25522.00 23880.00/M 23104.00/M | ERZ-C32EK911 
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Panasonic 


Multilayer Varistor 
Strontium Titanate (0603 and 0805 Size) Surface Mount 


For EMI noise suppression and transient surge protection. 


Features: 


* Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance * Fast response 
to high speed transient overvoltage for ESD protection (IEC1000-4-2) » dV/dt reduction resulting from the large capacitance 


* Large withstanding surge and energy capabilities * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Dimensions 


Equivalent 
Circuit 


Varistor 


Maximum | Varistor Maximum | Capacitance Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage ESD @ 1KHz (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size VDC (at 0.1mA) | 1EC6100-4-2 | (Typical) [i Ww Ti L2 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6 8-15V 30kV 8200pF 1.60 | 08 | 08 | 0.3 P822VJCT-ND 1.46 1.30 1.09 P822VJTR-ND 596.00/M EZJ-S1VB822 
0603 18 24-35V 30kV 3900pF 1.60 | 08 | 08 | 0.3 P392VJCT-ND 1.46 1.30 1.09 P392VJTR-ND 596.00/M EZJ-S1VC392 
30 40-60V 30kV 1800pF 1.60 | 08 | 08 | 0.3 P182VJCT-ND 1.46 1.30 1.09 P182VJTR-ND 596.00/M EZJ-S1VD182 
Max. Peak 
Appl. Max. | Varistor Current | Max. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Circuit | Voltage) Voltage Cap. (8/20ys, | Energy (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size oC VDC | (at0.imA)| @1KHz| Tolerance | 2times) | (2ms) | _ "PP apie. Part No. 10 100 Part No. 2,000 5,000 Part No. 
5V Line 6 8-15V 22000 2.0 | 1.25] 0.8 | .50 P223ZJCT-ND 72 64 54 P223ZJTR-ND — — 292.00/M EZJ-S2VB223 
0805 | 12V Line 18 24-35V 8200 | +80%/-20% 25A 0.2 | 2.0 | 1.25} 1.25} .50 P822ZJCT-ND 72 64 54 P822ZJTR-ND 292.00/M _ EZJ-S2YC822 
24V Line} 30 40-60V 4700 2.0 | 1.25 | 1.25 | .50 P472ZJCT-ND 72 64 54 P472ZJTR-ND 292.00/M _ EZJ-S2YD472 


Multilayer Varistor 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 


Features: 

Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from the transient surges. This Varistor is suitable for 
high-speed signal line due to small capacitance. * Low insertion signal loss due to small capacitance * Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test 
method) * Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 

Application: 

For suppression of pulse noise (ESD etc.) in electronic equipment ¢ Cellular phone * PDA * PC and Peripheral equipment 


Max. | Clamping Voltage Peak Cut Tape Cut Tape Tape & Reel 
Varistor | Voltage 8/20us Cap. | Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | Voltage voc 1A 2A (pF) (A) E W T L2 Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 10,000 15,000 Part No. 
0201 12 67 30 _ 47 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12803CT-ND 12 1.05 8.84 | P12803TR-ND = = 48.00/M | EZJ-ZZV120EA 
27 16 50 =_ 20 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12804CT-ND <2 1.05 8.84 | P12804TR-ND foal _ 48.00/M | EZJ-ZZV270RA 
0402 12 67 _ 30 220 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11403CT-ND 16 1.40 11.70 | P11403TR-ND = 64.00/M — | EZJ-Z0V120JA 
oF 16 _ 50 47 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11404CT-ND 16 1.40 11.70 | P11404TR-ND = 64.00/M — | EZJ-Z0V270EA 
12 67 _ _ 330 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P12005CT-ND .29 2.10 15.00 | P12005TR-ND 78.00/M = — | EZJ-Z1V120KA 
0603 27 20 _ 50 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10862CT-ND 21 1.86 15.60 | P10862TR-ND 86.00/M = — | EZJ-Z1V270GA 
33 26 — 58 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10863CT-ND 21 1.86 15.60 | P10863TR-ND 86.00/M = — | EZJ-Z1V330GA 


Multilayer Varistor—Ultra-Low Capacitance 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Size) Surface Mount 


Features: 

Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from tran- 
sient surges. This Varistor is suitable for RF antenna/RF amplifier due to ultra-low capacitance. * Low insertion signal loss 
due to ultra-low capacitance » Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) » Excellent soldera- 


Antenna 


bility and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 
Application: 
For suppression of pulse noise (ESD etc.) in RF antenna/RF amplifier * Cellular phone * PDA ¢ Wireless LAN applica- 
tions * PC and Peripheral equipment ° Interface: USB, IEEE 1394 
Maximum ESD Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Maximum | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage voc (kV) (pF) it Ww T 2 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 10,000 15,000 | Part No. 
0201 80 5 8 3 0.60 0.30 0.30 0.15 P12801CT-ND 12 1.05 8.84 P12801TR-ND - —  48.00/M | EZJ-ZZV800AA 
27 3 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P12800CT-ND 16 1.40 11.70 P12800TR-ND —  64.00/M —| EZJ-Z0V270AA 
80 5 8 5 1.00 0.50 0.50 0.20 P12987CT-ND 22 1.91 15.99 P12987TR-ND —  88.00/M — | EZJ-Z0V80005 
0402 80 5 5 1 1.00 0.50 0.50 0.20 P12802CT-ND 22 1.98 16.61 P12802TR-ND —  91.00/M —| EZJ-Z0V80010 
80 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P11992CT-ND 210 1.58 11.25 P11992TR-ND —  56.00/M —| EZJ-ZOV800AA 
170 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P11402CT-ND 16 1.40 11.70 P11402TR-ND —  64.00/M —| EZJ-ZOV171AA 
0603 170 18 - 3 1.60 0.80 0.80 0.30 P12006CT-ND 29° 2.10 15.00 P12006TR-ND 78.00/M - —| EZJ-Z1V171AA 


Multilayer Varistor Array Chip Type - 0504 Size 


Features: 


Dimensions 
(mm) 


¢ Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines 
 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) 


Maximum Clamping Capacitance Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage ESD Voltage Maximum Maximum Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage voc Maximum 8/20, 1A (pF) Maximum (A) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
12 6.7 30V _ 220 5 P11989CT-ND 1.32 99 15 P11989TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV120JA 
27 16 — 50V 22 5 P11987CT-ND 1.63 1.23 92 P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
27 16 _ 50V 27 5 P11988CT-ND 1.63 1.23 92 P11988TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270DAK 
27 16 _ 50V 47 5 P11990CT-ND 1.32 99 3) P11990TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV270EA 
80 18 8kV _ 3 | P12058CT-ND 68 51 39 P12058TR-ND 220.00/M EZJ-ZSV800AA 
170 18 8kV _ 3 — P11991CT-ND 1.32 99 15 P11991TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV171AA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 1471 


Panasonic 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 


surge energy absorption is required. 


Features: * High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to 30kA) »* Compact size 


ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 


7.01 7.01 
a eA. 


* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized 2 Cele a [adee! 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D u H Digi-Key Pricing Panasonic. 
ies |Type| AC DC (V) Ve(V) Lp(A) (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201B 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241B 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361B 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391B 
275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431B 
32 Cc 385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621B 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681B 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751B 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781B 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821B 
550 745 910 1500 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7168-ND 23.39 200.49 1670.75 9523.00 8911.00/M 8621.00/M ERZ-C32CK911B 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201B 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241B 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361B 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391B 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431B 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621B 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK681B 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751B 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781B 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821B 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 33.84 290.04 2417.00 13777.00 12891.00/M 12472.00/M ERZ-C40CK911B 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT 
Dim.: (mm) 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: cE +25 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°C capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 - 
¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors T Type pin 
- -A0° 0 es 5 a * Telephone or telecommunication system H CF 3.2 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the. pA modules, modem Ly SF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type * Router, Terminal adapter (Digital modem) 1.3 VEM 3.2 
¢ Excellent response against high steep surge voltage ¢ VFT Type has low height * Power supply 8.0 VET 2.4 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | able Voltage (V) | ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each i-Key Pricing Panasonic 
Type | +10% (V) AC Dc Vxa(V)* (Ww) (J) |Current (A) Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND 1.64 1.37 4.11 P7345TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7346TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P7347CT-ND 1.64 1.37 4.11 P7347TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P7348CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7348TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P7349CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7349TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P7350CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7350TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 26 125 P7351CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7351TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7337TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7338TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M101 
VEM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7339TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M__| ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7340TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7341TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7342TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7343TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7344TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 0.1 8.0 300 P7352CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7352TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 0.1 9.0 300 P7353CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7353TR-ND 750.00/M 701.00/M_ 658.00/M_ | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 0.1 9.0 300 P7354CT-ND 1.64 1.37 1.41 P7354TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 0.1 10.0 300 P7355CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7355TR-ND 750.00/M 701.00/M_ 658.00/M_ | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7356TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P220ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK220 
27 ald 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P270ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P470ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M__| ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P680ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1.7 200 P820ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P101ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P121ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P151ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P201ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P221ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P271ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P391ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P431ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P471ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK220 
27 nd 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 Tt 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 0.1 1.7 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7332TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T820 
100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7333TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T101 
VFT 150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T151 
240 150 200 415 0.1 5.0 400 P7335CT-ND 1.59 1.34 1.08 = = _ — | ERZ-VF2T241 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T271 


t (8/20 us, 2 times), ® Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 
* Not recommended for new design 
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5 e Multilayer Varistor TVS RoHS Compliant 
W/4 Littelfuse y 


Su rface Mou nt ML Series Part Number Breakdown for ML Series 
These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in IEC and other V18MLA1206xxx 
standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series is typically applied to protect integrated 
circuits and other components at the circuit board level. is PACKING OPTIONS 
H: Diameter Reel; 7in (178mm) 
SPECIFICATIONS: 
* Typical leakage at 25°C<25uA, maximum leakage 50uA at Vjy(DC) END TERMINATION OPTION 
« Average power dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.05W, 0.1W, 0.1W. No Letter: Ag/Pt (Standard) 
and 0.15W respectively W: Ag/Pd 
FEATURES: APPLICATIONS: N: Nickel (Preferred) 
* Multila é : . , F A re . 
ee em eee See aCe TaN ot shoe pla taal CAPACITANCE OPTION 
* Operating Voltage Range: 3.5V to 120V * ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4-2, MIL-STD No Letter: Standard 
¢ Inherent Bi-directional clamping 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the L: Low Capacitance Version. (Where 
* No plastic or epoxy packaging assures better than 94V-0 flammability MHS and MLE Series) available — see device ratings for 
rating ¢ Replace larger surface mount TVS zeners in many applications standard version). 
Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Repetitive Repetitive @ 1mA DC Capac- Cut Tape 
Working Voltage | Surge Current Surge Energy Test Current itance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package DC AC (8/20ps) (A) (10/1000ps) (J) Min. Max. (pF) Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 3.5 2.5 30 0.1 3.7 7.0 1100 F2205CT-ND 39 3.58 26.95 F2205TR-ND 2,500 148.50/M_ |V3.5MLA0603H 
0805 3.5 25 40 0.1 3.7 7.0 1200 F2207CT-ND 46 4.23 31.85 F2207TR-ND 2,500 175.50/M_ |V3.5MLA0805LH 
0805 3.5 2.5 120 0.3 3.7 7.0 2200 F2206CT-ND 46 4.23 31.85 F2206TR-ND 2,500 175.50/M_ |V3.5MLA0805H 
1206 3.5 2.5 100 0.3 3.7 7.0 6000 F2208CT-ND 88 8.13 61.25 F2208TR-ND 2,500 337.50/M |V3.5MLA1206H 
0402 5.5 4.0 20 0.05 15.9 20.3 70 F2259CT-ND* 32 2.93 22.05 F2259TR-ND* 10,000 110.25/M |V5.5MLA0402LNR 
0402 5.5 4.0 20 0.05 7A 9.3 220 F2258CT-ND* 32 2.93 22.05 F2258TR-ND* 10,000 110.25/M |V5.5MLA0402NR 
0603 5.5 4.0 30 0.1 7A 9.3 660 F2214CT-ND 39 3.58 26.95 F2214TR-ND 2,500 148.50/M_ |V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 40 0.1 TA 9.3 860 F2216CT-ND 46 4.23 31.85 F2216TR-ND 2,500 175.50/M_ |V5.5MLAO805LH 
0805 5.5 4.0 40 0.1 Teil 9.3 860 F2217CT-ND* 53 4.88 36.75 F2217TR-ND* 2,500 202.50/M_ |V5.5MLAO0805LNH 
0805 5.5 4.0 120 0.3 7A 9.3 1600 F2215CT-ND 46 4.23 31.85 F2215TR-ND 2,500 175.50/M_ |V5.5MLA0805H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 TA 9.3 4500 F2218CT-ND 88 8.13 61.25 F2218TR-ND 2,500 337.50/M |V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 ll 9.3 4500 F2219CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2219TR-ND* 2,500 391.50/M_ |V5.5MLA1206NH 
0402 9 6.5 4 0.02 1 14 33 F2261CT-ND* 32 2.93 22.05 F2261TR-ND* 10,000 110.25/M_ |V9MLA0402LNR 
0402 9 6.5 20 0.05 11 14 120 F2260CT-ND* 32 2.93 22.05 F2260TR-ND* 10,000 110.25/M |V9MLA0402NR 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2226CT-ND 39 3.58 26.95 F2226TR-ND 2,500 148.50/M |V9MLA0603H 
0603 9 6.5 30 0.1 1 16 420 F2227CT-ND* 46 4.23 31.85 F2227TR-ND* 2,500 175.50/M |V9MLA0603NH 
0805 9 6.5 40 0.1 abl 14 450 F2228CT-ND 46 4.23 31.85 F2228TR-ND 2,500 175.50/M |V9MLAO805LH 
0805 12 9.0 40 0.1 14 18.5 350 F2171CT-ND 56 5.20 39.20 = = — |V12MLA0805LH 
0402 14 10 20 0.05 15.9 20.3 70 F2262CT-ND* 32 2.93 22.05 F2262TR-ND* 10,000 110.25/M |V14MLA0402NR 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2173CT-ND 39 3.58 26.95 F2173TR-ND 2,500 148.50/M |V14MLA0603H 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2174CT-ND* 46 4.23 31.85 F2174TR-ND* 2,500 175.50/M |V14MLA0603NH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2176CT-ND 46 4.23 31.85 F2176TR-ND 2,500 175.50/M |V14MLAO805LH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2177CT-ND* 53 4.88 36.75 F2177TR-ND* 2,500 202.50/M_ |V14MLAO805LNH 
0805 14 10 120 0.3 15.9 20.3 480 F2175CT-ND 46 4.23 31.85 F2175TR-ND 2,500 175.50/M |V14MLAO805H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2178CT-ND 88 8.13 61.25 F2178TR-ND 2,500 337.50/M |V14MLA1206H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2179CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2179TR-ND* 2,500 391.50/M |V14MLA1206NH 
0402 18 14 20 0.05 22 28 40 F2263CT-ND* 32 2.93 22.05 F2263TR-ND* 10,000 110.25/M |V18MLA0402NR 
0603 18 14 30 0.1 22 28 125 F2181CT-ND .39 3.58 26.95 F2181TR-ND 2,500 148.50/M |V18MLA0603H 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2183CT-ND 46 4.23 31.85 F2183TR-ND 2,500 175.50/M |V18MLAO805LH 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2184CT-ND* 53 4.88 36.75 F2184TR-ND* 2,500 202.50/M_ |V18MLA0805LNH 
0805 18 14 120 0.3 22 28 450 F2182CT-ND 46 4.23 31.85 F2182TR-ND 2,500 175.50/M |V18MLA0805H 
1206 18 14 150 0.4 22 28 1100 F2185CT-ND 88 8.13 61.25 F2185TR-ND 2,500 337.50/M_ |V18MLA1206H 
1210 18 14 500 2.5 22 28 1250 F2186CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2186TR-ND 2,000 418.50/M |V18MLA1210H 
0603 26 20 30 0.1 31 38 90 F2191CT-ND 39 3.58 26.95 F2191TR-ND 2,500 148.50/M |V26MLA0603H 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2193CT-ND 46 4.23 31.85 F2193TR-ND 2,500 175.50/M |V26MLAO805LH 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2194CT-ND* 53 4.88 36.75 F2194TR-ND* 2,500 202.50/M |V26MLA0805LNH 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2192CT-ND 46 4.23 31.85 F2192TR-ND 2,500 175.50/M |V26MLA0805H 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2195CT-ND* 53 4.88 36.75 F2195TR-ND* 2,500 202.50/M |V26MLA0805NH 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2196CT-ND 88 8.13 61.25 F2196TR-ND 2,500 337.50/M |V26MLA1206H 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2197CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2197TR-ND* 2,500 391.50/M |V26MLA1206NH 
1210 26 20 300 1.2 29.5 38.5 1000 F2198CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2198TR-ND 2,000 418.50/M |V26MLA1210H 
0603 30 25 30 0.1 37 46 75 F2199CT-ND .39 3.58 26.95 F2199TR-ND 2,500 148.50/M |V30MLA0603H 
0805 30 25 30 0.1 37 46 80 F2200CT-ND 46 4.23 31.85 F2200TR-ND 2,500 175.50/M |V30MLA0805LH 
1210 30 25 220 0.9 35 43 1530 F2202CT-ND 1.72 15.93 120.05 = = — |V30MLA1210LH 
1210 30 25 280 1.2 35 43 1575 F2201CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2201TR-ND 2,000 418.50/M |V30MLA1210H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2203CT-ND 88 8.13 61.25 F2203TR-ND 2,500 337.50/M |V33MLA1206H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2204CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2204TR-ND* 2,500 391.50/M |V33MLA1206NH 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2209CT-ND 88 8.13 61.25 F2209TR-ND 2,500 337.50/M |V42MLA1206H 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2210CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2210TR-ND* 2,500 391.50/M |V42MLA1206NH 
1210 48 40 250 1.2 54.5 66.5 450 F2211CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2211TR-ND 2,000 418.50/M |V48MLA1210H 
1206 56 40 180 1.0 61 77 150 F2212CT-ND 88 8.13 61.25 F2212TR-ND 2,500 337.50/M |V56MLA1206H 
1210 60 50 250 1.5 67 83 375 F2220CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2220TR-ND 2,000 418.50/M |V60MLA1210H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2221CT-ND 88 8.13 61.25 F2221TR-ND 2,500 337.50/M |V68MLA1206H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2222CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2222TR-ND* 2,500 391.50/M |V68MLA1206NH 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2223CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2223TR-ND 2,000 418.50/M |V85MLA1210H 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2224CT-ND* 1.05 9.75 73.50 F2224TR-ND* 2,000 405.00/M |V85MLA1210NH 
1210 120 107 125 2.0 135 165 65 F2170CT-ND 1.05 9.75 73.50 F2170TR-ND 2,000 405.00/M |V120MLA1210H 


* Nickel Plated Terminations 
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31 Max. 


wid Littelfusé Varistor (MOVs) Axial Leaded ma Series 


(122 MOS (dM Max.) 
The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors SPECIFICATIONS: 45 ax seus 
(MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic» Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V (477 Max.) (6.026 Max.) 
equipment. They are intended to protect components and signal/data lines from low __* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (No derating up to 85°C ambient) te Plax.) 
energy transients where the small axial lead package is required. * Insulation Resistance: 1,000MQ es 
Max. Non- Max. Clamp 
Max. Cont. Varistor Voltage Repetitive Voltage Capac- 
Working Voltage @ imA DC Surge Current @ 2A itance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS)t — VDCt Min. Nom.t Max.¢ (8/20) (A)t (8/20ps) (V)+ (pF)t Marking Part No. 1 10 100 Part No. 
9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND 45 40 36 V18MA1A 
10 14 15 18 21 40 44 550 18B F2272-ND 45 40 36 V18MA1B 
10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND 45 40 .36 V22MA1A 
14 18 19 22 26 40 51 410 22B F2274-ND 45 40 36 V22MA1B 
13 19 21 27 34 40 67 370 27A F2275-ND 45 40 36 V27MA1A 
17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND A5 40 .36 V27MA1B 
18 23 26 33 40 40 73 300 33A F2277-ND 45 40 36 V33MA1A 
20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 45 40 .36 V33MA1B 
22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND 45 40 .36 V39MA2A 
25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND 45 40 36 V39MA2B 
27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND 45 40 36 V47MA2A 
30 38 42 47 52 40 90 210 47B F2282-ND 45 40 36 V47MA2B 
32 40 44 56 68 40 117 180 56A F2283-ND 45 40 36 V56MA2A 
35 45 50 56 62 40 108 180 56B F2284-ND 45 40 .36 V56MA2B 
38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND 45 40 36 V68MA3A 
40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND 45 40 36 V68MA3B 
45 60 65 82 99 40 163 120 82A F2287-ND 45 40 36 V82MA3A 
50 66 73 82 91 40 150 120 82B F2288-ND 45 40 36 V82MA3B 
57 72 80 100 120 40 200 100 100 F2289-ND 54 48 44 V100MA4A 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND 54 48 44 V100MA4B 
72 97 102 120 138 100 220 40 120 F2291-ND A5 40 36 V120MA1A 
75 101 108 120 132 100 205 40 121 F2292-ND 54 48 44 V120MA2B 
88 121 127 150 173 100 255 32 150 F2293-ND A5 40 36 V150MA1A 
92 127 135 150 165 100 240 32 151 F2294-ND A5 40 36 V150MA2B 
105 144 153 180 207 100 310 27 180 F2295-ND 45 40 .36 V180MA1A 
110 152 162 180 198 100 290 27 181 F2296-ND 45 40 36 V180MA3B 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND 45 40 36 V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 45 40 .36 V220MA4B 
163 224 229 270 311 100 460 17 270 F2299-ND 45 40 36 V270MA2A 
171 235 243 270 297 100 440 17 271 F2300-ND 45 40 36 V270MA4B 
188 257 280 330 380 100 570 14 330 F2301-ND 45 40 .36 V330MA2A 
200 274 297 330 363 100 540 14 331 F2302-ND 45 40 36 V330MA5B 
234 322 331 390 449 100 670 12 390 F2303-ND 45 40 36 V390MA3A 
242 334 351 390 429 100 640 12 391 F2304-ND 45 40 .36 V390MA6B, 
253 349 365 430 495 100 740 1 430 F2305-ND 45 40 36 V430MA3A 
264 365 387 430 473 100 700 1 431 F2306-ND 45 40 .36 V430MA7B 


Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW. t+ Maximum ratings at 85°C. + Ratings at 25°C. 


High Speed Multilayer Varistor TVS Surface 
Mount ESD Surge Suppressor 
MHS Series 


RoHS 
COMPLIANT 


FEATURES: ¢ 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate 
lines * Rated for ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 


* Construction: 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high 
frequency applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog 
or digital circuits where it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well 
suited to suppress ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or other standards 
used for ElectroMagnetic Compliance (EMC) testing. 


4) ¢ Inherently Bi-directional * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Multi-layer semiconducting ceramics °¢ Nickel-plated terminations * Reel Option: 7 inch 
(178mm) diameter 

APPLICATIONS: ¢ Data, Diagnostic I/O Ports * USB (Universal Serial Bus) * Video and 
Audio Ports » Portable/Hand-Held Products » Industrial Instruments including Medical 


Max. Cont. Max. Non- Max. Clamp Max. ESD Max. Capacitance 
Working Repetitive Voltage Clamp Voltaget Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @1A < 8kV Contact} < 15kV Airt+ Current IL (1V p-p) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) (V) (V) @ 15V (yA) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. 

0402 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND .28 .26 .20 | F2265TR-ND | 10,000 | 98.00/M |) VO402MHSO3NR 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND .28 .26 .20 | F2266TR-ND | 10,000 | 98.00/M | VO402MHS12NR 
0402 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND .28 .26 .20 | F2267TR-ND | 10,000 | 98.00/M | VO402MHS22NR 
0603 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND .35 .33 .25 | F2268TR-ND | 2,500 | 135.00/M | VO603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND .35 .33 .25 | F2269TR-ND | 2,500 | 135.00/M | VO603MHS12NH 
0603 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2270CT-ND  .35 .33 .25 | F2270TR-ND | 2,500 | 135.00/M | VO603MHS22NH 


t+ Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). ++ Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


Multilayer Varistor TVS 


Surface Mount 


ESD Suppressor/ Filter 


MLE Series 


These components are designed to suppress ESD events, including 
those specified in IEC61000-4-2 or other Standards used for Electro- 


magnetic Compliance testing. 


FEATURES: * Rated for ESD (IEC 61000-4-; 


-55°C ~ 125°C * Multilayer Ceramic Construction Technology 
* Silver/Platinum terminations (unless noted) * Reel Option: 7 inch 
(178mm) diameter 


APPLICATIONS: ¢ Protection of components and circuits sensitive 
to ESD Transients occurring on power supplies; control and signal 
lines. * Suppression of ESD events such as specified in IEC 
61000-4-2 or MIL-STD-883C method 3015-7: for Electromagnetic 


2) © Characterized 


RoHS Compliant for Impedance and Capacitance * Operating Temperature Range: Compliance (EMC). 
Max. Cont. | Nominal Voltage Max. ESD Max. Capac- Cut Tape 
Working @1mA DC Clamp Voltage§ Leakage itance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package | <Voltaget Min. Max. < 8kV Contact} < 15kV Airt} | IL @18V(yA) < (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND* 32 30 © 23 F2264TR-ND* 10,000 | 110.25/M | V18MLE0402NR 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 39 36 0.27 F2188TR-ND 2,500 | 148.50/M | V18MLEO603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 46 43 32 F2189TR-ND 2,500 | 175.50/M | V18MLEO805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 88 82 62 F2190TR-ND 2,500 | 337.50/M | V18MLE1206H 


NOTE: + For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. § Tested to IEC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test 
method). +4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). * Nickel Plated Terminations 


1474 


(T063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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fr Leaded Varistors 
EPCOS 


Specifications: 


* Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 * Terminals: Tinned copper wire * Op- 
erating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
* Electric Strength: 22.5 kVRys * Insulation Resistance: 210MQ « Response Time: <25ns 


Features: 
StandarD Series: ¢ Wide operating voltage range * No derating up to 85°C ambient 
temperature * Approvals: UL, CSA (All Types = K115), SEV, VDE, CECC 


AdvanceD Series: ¢ High-energy AdvanceD series E2 » High surge current ratings up to 
10kA ¢ High energy ratings up to 325J * Wide operating voltage range » Approvals: UL, 
CSA, VDE, CECC 


Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of load dump * Jump- 
start strength » Stable protection level, minimum leakage current * High resistance to cyclic 
temperature stress * Types for Ta = 125°C 


Maximum | Varistor Maximum 
Allowable | Voltage Clamping imax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ imA Voltage 8/20 us LS A @ if H @D Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC |+10%(V)| V A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
StandarD Series - Fig. 1 
1 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K11 
14 18 22 43 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.5 11.0 6 495-1403-ND .26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K14 
25 31 39 77 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND 16 1.38 11.50 65.55 61.18/M S07K25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 1.5 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND .26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K30 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K130 
150 200 240 395 10 1200 5.0 1.8 9.0 3.8 11.0 6 495-1407-ND .26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K150 
275 350 430 710 10 1200 5.0 2.0 9.0 44 11.0 6 495-1408-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K275 
130 170 205 340 50 4500 75 1.9 15.5 4.2 18.5 8 495-1409-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M $14K130 
140 180 220 360 50 4500 75) 2.0 15.5 4.3 18.5 8 495-1410-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M S14K140 
150 200 240 395 50 4500 75 21 15.5 4.4 18.5 8 495-1411-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M S14K150 
275 350 430 710 50 4500 75 2.2 15.5 5.0 18.5 8 495-1412-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M S14K275 
320 420 510 845 50 4500 75 2.4 15.5 5.4 19.0 8 495-1413-ND 68 5.85 48.75 277.88 259.35/M $14K320 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 47 25.5 1.0 495-1414-ND 69 5.88 49.00 279.30 260.68/M $20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 21 21.5 48 25.5 1.0 495-1415-ND 69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S20K140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25.5 1.0 495-1416-ND 69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S20K150 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 495-1417-ND 69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S20K275 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1418-ND 43 3.69 30.75 175.28 163.59/M $20K320 
AdvanceD Series - Fig. 1 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND 18 1.50 12.50 71.25 66.50/M S05K130E2 
140 180 220 360 5.0 800 5.0 1.7 7.0 4.0 8.5 6 495-1420-ND -18 1.50 12.50 71.25 66.50/M S05K140E2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 41 8.5 6 495-1421-ND 18 1.50 12.50 71.25 66.50/M S05K150E2 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 21 7.0 47 8.5 6 495-1422-ND 20 1.68 14.00 79.80 74.48/M S0O5K300E2 
130 170 205 340 10 1750 5.0 1.6 9.0 3.9 11.0 6 495-1423-ND 19 1.62 13.50 76.95 71.82/M S07K130E2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 41 11.0 6 495-1424-ND 19 1.62 13.50 76.95 71.82/M S07K150E2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 45 11.0 6 495-1425-ND 21 ATS 14.75 84.08 78.47/M S07K250E2 
275 350 430 710 10 1750 5.0 2.0 9.0 4.6 11.0 6 495-1426-ND 21 1.77 14.75 84.08 78.47/M S07K275E2 
300 385 470 775 10 1750 5.0 21 9.0 47 11.0 6 495-1427-ND 21 4.77 14.75 84.08 78.47/M S07K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND 32 2.76 23.00 131.10 122.36/M S07K320E2 
140. +180 | 220 | 360 25 3500 75 19 #4120 46 «145 8 495-1429-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M | S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 75 2.0 12.0 47 14.5 8 495-1430-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K150E2 
175 225 270 455 25 3500 75 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K175E2 
250 320 390 650 25 3500 75 21 12.0 5.2 14.5 38 495-1432-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 75 2.2 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 75 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 75 3.5 12.0 74 15.0 8 495-1435-ND 77 6.57 54.75 312.08 291.27/M S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 75 1.9 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M $14K130E2 
140 180 220 360 50 6000 75 2.0 15.5 47 18.5 8 495-1437-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K140E2 
150 200 240 395 50 6000 7.5 21 15.5 4.8 18.5 8 495-1438-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 75 2.2 15.5 4.9 18.5 8 495-1439-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K175E2 
250 320 390 650 50 6000 75 21 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K250E2 
275 350 430 710 50 6000 75 2.2 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M $14K275E2 
300 385 470 775 50 6000 75 2.3 15.5 5.6 18.5 8 495-1442-ND 68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K300E2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 495-1443-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K130E2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 21 21.5 5.1 25.5 1.0 495-1444-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 2.2 21.5 5.2 25.5 1.0 495-1445-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 495-1446-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 495-1447-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K250E2 
275 350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1448-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1.0 495-1449-ND 76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K300E2 
Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND 69 5.88 49.00 279.30 260.68/M $14K14AUTO. 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5. 1.0 495-1451-ND 91 rags 64.75 369.08 344.47/M S20K14AUTO 


Strap Varistors - HighE Series 


Specifications: * Electric Strength: 22.5 kVACams ruil 
ferminals 
* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 + Insulation Resistance: >10MQ j Overlap 
* Bolt-holed strap terminals for screw fixing or soldering * Response Time: <25ns 
* Bent strap terminals Features: 
¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Maximum load capacity with minimum size 
* Storage Temperature Range: -25°C ~ 110°C * Approvals: UL, CSA 
Maximum Varistor Maximum P 
Allowable Voltage Clamping IMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) @imA Voltage 8/20 us WwW L Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) Vv A A Maximum Overlap Part No. al 10 100 1,000 5,000 Part No. 
150 200 240 395 300 40000 8.3 3.2 495-1456-ND 13.90 119.10 992.50 5657.25 5280.10/M LS40K150QP. 
275 350 430 710 300 40000 9.4 1.6 495-1457-ND 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K275QP. 
320 420 510 840 300 40000 9.9 11 495-1458-ND 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K320QP, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1475 
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~*~ SMD Varistors 
EPCOS 


Specifications: 

CU Series: * Monolithic varistor element, encapsulated * Encapsulation: Thermoplast, flame retardant to UL 94V-0 * Termination: 
Tinned copper alloy * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C « Electric Strength: 
22.5kVACpms * Insulation Resistance: >1.0GQ * Response Time: <10ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 
10s 

Automotive Series: ¢ Multilayer Technology »* Termination: Silver palladium ¢ No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL 
94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Storage Temperature Range: -55°C ~ 150°C * Response 
Time: <0.5ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

Telecom Series: * Multilayer Technology * Termination: Silver palladium * No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL 
94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Response Time: 
<0.5ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 


Features: 

CU Series: ¢ Electrical equivalents to leaded types S05/SO7 up to 460 VACpms * Good Solderability * Approvals: UL (all types) and CSA 
(2K130) 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of load dump »* Stable protection level, low leakage current * High 
resistance to cyclic temperature stress * Wide operating temperature range * Low inductance (suitable for ESD protection) * Bidirectional 
clamping 

Telecom Series: * Suitable for handling surge voltages of up to 2kV ¢ Suitable for handling the surge current of the 10/700us pulse to 
ITU-T and IEC 61000-4-5 * Matched to line conditions with or without superimposed ringing voltage * Good Solderability * Suitable for 
ESD protection 


Max. Varistor Max. F 
Allowance Voltage Clamping imax Cut Tape 
Voltage (V) @imA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each i-Key Tape & Reel Epcos 
AC Dc (V) Tol. % Vv A A L B H K Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Monolithic CU Series - Fig. 1 
150 200 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-1463-1-ND 63 59 45 495-1463-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K150G2K1 
275 350 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 45 = 495-1464-1-ND 63 59 45 495-1464-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K275G2K1 
300 385 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1465-1-ND 63 59 45 495-1465-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K300G2K1 
150 200 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 = 495-1466-1-ND 76 71 54 495-1466-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K150G2K1 
275 350 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1467-1-ND 76 Pr Ai 54 495-1467-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K275G2K1 
300 385 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1468-1-ND 76 71 54 495-1468-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K300G2K1 
MLV Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 +23/-0 40 1.0 200 3.2 1.6 1.7 -25~.75 495-1459-1-ND 39 36 .28 495-1459-2-ND 3,000 154.00/M | CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 25 400 3.2 25 1.7 -25~.75 495-1460-1-ND AT 44 .34 495-1460-2-ND 3,000 189.00/M | CN1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 10 1200 5.7 5.0 2.5 -25~1.0 495-1461-1-ND 1.47 1.37 1.05 495-1461-2-ND 1,500 588.00/M_ | CN2220S14BAUTOG 
MLV Telecom Series - Fig. 2 
95 125 150 +20/-0 | 270 45 250 4.5 3.2 2.5 -25~1.0 495-1462-1-ND 78 73 56 495-1462-2-ND 3,000 312.20/M | CN1812S95AG2 


Block 


Specifications: 


Varistors - HighE Series 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Features: 


* Disk-shaped varistor element, potted in plastic * Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C —* Heavy-duty varistors (surge current capability up to 100kA) 
housing * Electric Strength: 22.5 kVRMS * Wide product range 

* Housing and potting flame-retardant to UL 94 V-0 ¢ Insulation Resistance: >10MQ Approvals: UL, CSA (2K130), SEV 

* Screw terminals M4 * Response Time: <25ns 
Max. Allowance Varistor Voltage Max. Clamping imax 

Voltage (V) @1imA Voltage 8/20 us Digi-Key Pricing Epcos 

AC Dc +10% (V) Vv A A Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 21.88 187.50 1562.50 8906.25 8312.50/M B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 21.88 187.50 1562.50 8906.25 8312.50/M B32K150 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K150 


Surge Arresters 


Gas-filled surge arresters offer optimum protection from atmospheric fields and 
discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact between 
communication and power lines, and electrostatic discharges. Epcos surge 
arresters limit overvoltages quickly and safely to uncritical levels and reliably 


discharge the resulting dangerous currents. 


Specifications: 
* Insulation Resistance at 100V: 10GQ; Part No. A81-C90X, EC75X, EC90X, 


and T83-A90X Resistance at 50V: 10GQ 
Temperature: -40°C ~ 90°C 


* Operation and Storage 
* Climatic Category (IEC 60068-1) 40/90/21 


DC Toler- Nominal Impulse Nominal Dim. Dim. 
Spark-over ance Discharge Current Alternating Cap. @ L od Pricing Epcos 
Voltage (V) (%) (Wave 8/20 ys) Discharge Current | (1 MHz) (mm) (mm) ul 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 
1000 +15 10kA 10A 1pF 79 1 495-1469-ND 3.84 32.00 256.00 1120.00 A71-H10X 
2500 +20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 1 495-1470-ND 3.84 32.00 256.00 1120.00 A71-H25X 
230 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1471-ND 2.16 18.00 144.00 630.00 A81-A230X 
90 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1472-ND 2.16 18.00 144.00 630.00 A81-C90X 
230 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1473-ND 1.35 11.25 90.00 393.75 EC230X 
350 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1474-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC350X 
75 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1475-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC75X 
90 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1476-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC90X 
270 -10/+25 5kA 5A 1.5pF FAC) 1 495-1477-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A270X 
470 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 79 1 495-1478-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A470X 
800 -10/+25 5kA 5A 1.5pF Fac] 1 495-1479-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A800X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND 1.56 13.00 104.00 455.00 N81-A230X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1879-ND 1.56 13.00 104.00 455.00 N81-A350X 
Fig. 2 
230 +20 20kA 10A 1.5pF _ = 495-1480-ND 2.49 20.75 166.00 726.25 T23-A230X 
90 +20 10kA 10A 1.5pF = = 495-1482-ND 2.19 18.25 146.00 638.75 T83-A90X 
Fig. 3 
350 +25 20kA 20A 1.5pF = = 495-1481-ND 4.08 34.00 272.00 1190.00 T61-C350X 
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SRC@DEVICES 
NEW! Thru-Hole Surge Arresters — GDTs 


AC120 and AC240 Series: 
Specifically designed for protection on the AC line voltages for a high degree of surge protection in AC powered equipment. UL1449 recognized, S 9.492 (12.5) 
CSA approved. 

CG, CG2 and CG3 Series: 

Designed for a high degree of surge protection at a very low cost. Use the CG series for protection of test and communication equipment where 
low voltage limits and extremely low arc voltages are required. UL recognized, CSA approved (CG3 Series). 


Dimensions: Inches (mm) 


CG5 Series: 
Physically smaller sized than the CG series but are able to handle currents that far surpass other types of TVS protection. 
PMTS Series: ~| 0.187 (4.75) 
Designed for telecommunication equipment in which simultaneous crowbar action of two signal lines is required. UL recognized. 
Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each SRC Devices 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
AC120/240V 
1 120VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1065-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 AC120L 
240VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1066-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 AC240L 
CG/CG2 Series 
75VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1067-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG75L 
90VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1069-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG90L 
110VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1071-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG110L 
145VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1075-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2145L 
1 230VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1077-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2230L 
350VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1079-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2350L 
470VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1081-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2470L 
600VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1083-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG2600L 
800VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1085-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG2s800L 
1000VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) 420-1073-ND 3.22 2.73 2.28 1.86 CG21000L 


CG3 Series High Voltage 


1500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) 420-1105-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 CG31.5L 
1 2500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) 420-1087-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 CG32.5L 
5000VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) 420-1103-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 CG35.0L 
7500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) 420-1088-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 CG37.5L 


CG5 Series High Performance 


90VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) 420-1089-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CGS590L 
1 230VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) 420-1091-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG5230L 
350VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) 420-1093-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG5350L 


PMT3 Series 3 Electrode Telcom 


250VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = = 420-1095-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 PMTS (310) 25010 
350VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount mi _ 420-1096-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 PMTS (310) 35010 


NEW! SMT Surge Arresters — GDTs 


The CG and PMT Series surge arresters have been 


Dimensions: Inches (mm) 


specifically designed for use in SMT assembly 0.090 (2.29) 0.059 (1.5) 0.063 0.079 
applications for the protection of electrical and 0.232 (5.89) t ae (2.0) 
icati i " 0.343 0.224 0.315 (8.0) 
communication equipment. Low capacitance and UL 0.343 (8.7) (8.71) (6.7) 
recognized for surge protection in power supplies, F | 1 “ 0.240 (6.1) | 
communication and CATV equipment, data lines, kb A | 
ADSL equipment and more. 0.232 (5.89) 0.136 (3.45) 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel SRC Devices 
Fig. Description Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
CG Series 
75VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1068-1-ND 3.02 2.70 2.19 1.86 420-1068-2-ND 250 360.50 CG75MS 
90VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1070-1-ND 3.02 2.70 2.19 1.86 420-1070-2-ND 250 360.50 CG90MS 
110VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1072-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1072-2-ND 250 348.75 CG110MS 
145VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1076-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1076-2-ND 250 348.75 CG2145MS 
1 230VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1078-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1078-2-ND 250 348.75 CG2230MS 
350VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1080-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1080-2-ND 250 348.75 CG2350MS 
470VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1082-1-ND 2.93 2.61 212 1.80 420-1082-2-ND 250 348.75 CG2470MS 
600VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1084-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1084-2-ND 250 383.75 CG2600MS 
800VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1086-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1086-2-ND 250 348.75 CG2800MS 
1000VDC Gas Discharge Tube, SMT 420-1074-1-ND 2.93 2.61 2.12 1.80 420-1074-2-ND 250 348.75 CG21000MS 


CG5 Series High Performance 


90VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT 420-1090-1-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 420-1090-2-ND 500 574.00 | CG590MS 
2 230VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT 420-1092-1-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 420-1092-2-ND 1,000 1189.00 | CG5230MS 
350VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT 420-1094-1-ND 2.67 2.38 1.93 1.64 420-1094-2-ND 500 574.00 | CG5350MS 


PMT6 Series 3-Terminal 


90VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT 420-1097-1-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 420-1097-2-ND 250 451.25 | PMT690MS 
7 250VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT 420-1098-1-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 420-1098-2-ND 250 451.25 | PMT6250MS 

350VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT 420-1099-1-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 420-1099-2-ND 250 451.25 | PMT6350MS 

600VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT 420-1100-1-ND 3.84 3.43 2.78 2.36 420-1100-2-ND 250 451.25 | PMT6600MS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1477 


fa Surge Arrestors 


S35 4 DC Impulse AC Cut Tape Tape and Reel 
Firing Current | Discharge | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Features: * Hermetically Sealed * Fast Response * Low Capaci Voltage | (Maximum) | Current | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No. 
ance »* UL Certified, File #£245199 Specifications: * Insulation 
Foc ace 1G sinimicice Inicce lec rode Capacitance: 1.0pF aay 1KA 1A 67-2000-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 67-2000-2-ND 486.38 | GT-SMD181215012-TR 
maximum Applications: ¢ |.C. Circuits * Telephone Circuits * Signal 5 2KA 2A 67-2001-1-ND 1.97 1.65 1.32 | 67-2001-2-ND 545.31 GT-SMD181215022-TR 
See tite Bee age Elimination. “=r rotections ‘agains! 1KA 1a | 67-2002-1-ND 1.70 1.42 1.14 | 67-2002-2-ND 471.44 | GT-SMD181220012-TR 
witching Surges 2 ‘ . ‘ 
200 2KA 2A 67-2003-1-ND 2.02 1.69 1.35 | 67-2003-2-ND 559.42 GT-SMD181220022-TR 
1KA 1A 67-2004-1-ND 1.65 1.38 1.10 | 67-2004-2-ND 456.50 GT-SMD181230012-TR 
300 2KA 2A 67-2005-1-ND 2.02 1.69 1.35 | 67-2005-2-ND 559.42 GT-SMD181230022-TR 
1KA 1A 67-2006-1-ND 1.60 1.33 1.07 | 67-2006-2-ND 441.56 GT-SMD181235012-TR 
350 2KA 2A 67-2007-1-ND 2.02 1.69 1.35 | 67-2007-2-ND 559.42 GT-SMD181235022-TR 
1KA 1A 67-2008-1-ND 1.55 1.29 1.03 | 67-2008-2-ND 427.45 GT-SMD181240012-TR 
400 2KA 2A 67-2009-1-ND 2.08 1.73 1.39 | 67-2009-2-ND 574.36 GT-SMD181240022-TR 
HG Van 
COMPONENTS Dimensions (mm) 
. Size D A L T T 
Leaded Varistors Code | Maximum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum c F 
The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with two tinned A 0 _ 27.0 6.0 a 0:6: 0,05... |/:6:0:40,6/0-1 
solid copper leads. They are coated with a layer of ochre colored epoxy, B 9.0 11.0 27.0 6.0 41 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 
which provides electrical, mechanical and climatic protection. |. Cc ie] 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with L. F-| D 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 
"IEC 60068-2-45". 
Maximum Varistor | Maximum Voltage Maximum Varistor |Maximum Voltage 
Cont inuous Volt.| Voltage | Stated Current Continuous Volt. | Voltage | Stated Current 
Size) AC DC @1mA Vv 1 Digi-Key Price Each BC Components Size | AC DC @1mA Vv | Digi-Key Price Each BC Components 
Code} (V) (Vv) (v) (Vv) (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Code} (V) (Vv) (v) (Vv) (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35 45 56 123 1.0 BC1383-ND 26 23 19 | 2322 592 53506 75 100 120 200 25.0 | BC1425-ND AG 39 .33 | 2322 594 57506 
50 65 82 145) 5.0 | BC1385-ND 26 23°19 | 2322 592 55006 140 | 180 220 370 | 25.0 | BC1428-ND 46 39.33. | 2322 594 51416 
7% | 100 | 120 | 180 | 5.0 |/BGIse7-ND 2600-2819. | 2822592 57506 150 | 200 | 240 | 400 | 25.0 | Bc1429-ND 46 39 ~—«33 | 232259451516 
a | 8 | 28 | 278 | 410 | 50 eee 2600 2819. | 292259251716 c | 175 | 225 | 275 | 455 | 25.0 | BC1430-ND 46 39 33 | 232259451716 
fad | 300 | 360 | 560 | 50 Ee OCD | 28aRORG2IIE 230 | 300 | 360 | 600 | 250 | Bci431-ND 46 39 33 | 292259452316 
320 420 510 800 5.0 BC1397-ND 30 26 .22 | 2322 592 53216 
250 320 390 650 25.0 | BC1432-ND AG 39 .33 | 2322 594 52516 
420 560 680 1100 5.0 BC1399-ND 26 23 19 | 2322 592 54216 
420 560 680 1120 25.0 | BC1437-ND AG 39 .33 | 2322 594 54216 
460 615 750 1200 5.0 BC1400-ND 26 23 19 | 2322 592 54616 
30 38 47 90 10.0 | BC1441-ND 59 51 42 | 2322 595 53006 
30 38 47 93 25 BC1401-ND 26 23 19 | 2322 593 53006 
60 85 100 165 50.0 | BC1445-ND 59 51 42 | 2322 595 56006 
75 100 120 200 10.0 | BC1406-ND 26 23 19 | 2322 593 57506 
130 170 205 340 50.0 | BC1448-ND 59 51 42 | 2322 595 51316 
130 170 205 340 10.0 | BC1408-ND 26 23 19 | 2322 593 51316 
140 180 220 370 50.0 | BC1449-ND 59 51 42 | 2322 595 51416 
B 175 225 275 455 10.0 | BC1411-ND 26 23 19 | 2322 593 51716 
175 225 275 455 50.0 | BC1451-ND 59 51 42 | 2322 595 51716 
250 320 390 650 10.0 | BC1413-ND 26 23 19 | 2322 593 52516 D 
275 350 430 710 50.0 | BC1454-ND 59 51 42 | 2322 595 52716 
300 385 470 800 10.0 | BC1415-ND 26 23 19 | 2322 593 53016 
300 385 470 800 50.0 | BC1455-ND 59 51 42 | 2322 595 53016 
420 560 680 1120 10.0 | BC1418-ND 26 23 19 | 2322 593 54216 
320 420 510 850 50.0 | BC1456-ND 59 51 42 | 2322 595 53216 
30 38 47 93 5.0 BC1420-ND A6 39 .33 | 2322 594 53006 
c 35 45 56 110 5.0 BC1421-ND 4G 39 33 | 2322 594 53506 385 505 620 1025 50.0 | BC1457-ND 59 51 42 | 2322 595 53816 
60 85 100 165 25.0 | BC1424-ND 53 AG 38 | 2322 594 56006 460 615 750 1240 50.0 | BC1459-ND 68 58 49 | 2322 595 54616 


Multilayer Chip Varistor (0805 Size) Surface Mount 


Features: Applications: 


2.0 +0.2 


ms 1.2 Max. 
— 


* Data lines and I/O port protection 


¢ Multilayer Surface Mount surge suppressor Suitable for wave or reflow soldering + Protection against EMI and ESD transients 


¢ Inherent bidirectional clamping * Compliance to IEC 1 000-4-2 SOn:board protactioniok ICs anditransiaters 
¢ Low capacitance types available * Operating Temperature Range: * Modem Acca 4.25 40.15 
¢ Excellent energy/volume ratio -55°C ~ 125°C * LCD protection ga eo 
Maximum Operating Varistor Maximum Maximum Peak Maximum Surge 
Voltage Voltage @ 1mA Clamping Current Energy Cut Tape 
RMS oc Minimum} Maximum| Voltage @ imA 8x20 ps 10 x 1000 ps Digi-Key Price Each BC Components 
(VAC) (VDC) (V) (Vv) (Vv) (A) (J) Part No. 1 10 100 Part No. 
4 5.5 6.4 9.6 21 30 04 BC1500CT-ND 35 31 26 2322 574 10403 
8 1 — _ 33 80 0.3 BC1502CT-ND 39 35 29 2322 574 10803 
17 22 24.3 29.7 46 30 04 BC1505CT-ND 35 31 26 2322 574 11703 
25 31 _ — 65 80 0.3 BC1507CT-ND 35 31 26 2322 574 12503 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“TDK. 
NEW! Multilayer Chip Varistors for Surge and Static Protection 
AVR and AVRL Series 


Features: 

* No polarity due to symmetrical current-voltatge characteristics 
* Excellent electrostatic absorption capability 

* Can replace a Zener diode and capacitor combination 
Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Top View Side View Bottom View 


=f 


HE 0 
w 
| 


Dimensions (mm) 
Size Code L WwW 0 B (Min.) a b c 
0201 0.6 0.3 0.3 0.1 0.25 ~ 0.35 0.2 ~ 0.3 0.25 ~ 0.35 
0402 1.0 0.5 0.5 0.1 0.3 ~ 0.5 0.35 ~ 0.45 0.4~0.6 
0603 1.6 0.8 0.8 0.2 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 
0805 2.0 1.25 1.0 0.2 0.9~ 1.2 0.7 ~0.9 0.9~ 1.2 
AVR Series 
Varistor Maximum Clamping Maximum Capaci- 
Size Voltage Continuous Voltage Peak tance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel TDK 
Code | (VDC@ imA) | Voltage (VDC) | (8/20ps) Current (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0201 12 7.5 23 (1A) 1 33 445-2558-1-ND 18 1.66 12.75 445-2558-2-ND 10,000 66.00/M AVR-M0603C120MTAAB 
14 (1A) 25 650 445-2532-1-ND 12 1.11 8.50 445-2532-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTAAB 
8 5.5 15 (1A) 3 100 445-2533-1-ND 12 1.11 8.50 445-2533-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTABB 
0402 19 (1A) 1 33 445-2559-1-ND 12 ice 8.50 445-2559-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTACB. 
12 75 20 (1A) 10 130 445-2534-1-ND 12 1.11 8.50 445-2534-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C120MTAAB 
40 445-2535-1-ND 12 1.11 8.50 445-2535-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTAAB 
ef a eorte 1 15 445-2536-1-ND 12 1.11 8.50 445-2536-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTABB 
8 5.5 15 (2A) 30 650 445-2537-1-ND 18 1.66 12.75 445-2537-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608CO80MTAAB 
50 1050 445-2538-1-ND 18 1.66 12.75 445-2538-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT6AB 
ae te eOien 15 400 445-2539-1-ND 18 1.66 12.75 445-2539-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT2AB 
18 abl 30 (2A) 30 600 445-2540-1-ND 18 1.66 12.75 445-2540-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C180MT6AB 
0803 56 46 34 (2A) 30 560 445-2541-1-ND 18 1.66 12.75 445-2541-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT6AB 
37 (2A) 10 210 445-2542-1-ND 18 1.66 12.75 445-2542-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT2AB 
48 430 445-2543-1-ND 18 1.66 12.75 445-2543-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT6AB 
2 ae) 20 160 445-2544-1-ND 18 1.66 12.75 445-2544-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT2AB 
at 30 445-2545-1-ND 18 1.66 12.75 445-2545-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTAAB 
Ww seteN) 15 445-2546-1-ND 18 1.66 12.75 445-2546-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTABB 
12 7.5 20 (5A) 60 1000 445-2547-1-ND 33 3.04 23.38 445-2547-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C120MT6AB 
0805 22 16 38 (5A) 100 800 445-2548-1-ND 33 3.04 23.38 445-2548-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C220KT6AB 
39 28 62 (5A) 100 430 445-2549-1-ND 33 3.04 23.38 445-2549-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C390KT6AB 
AVRL Series 
Typical Maximum 
Size Varistor Voltage Continuous Voltage Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel TDK 
Code (VDC @ 1mA) (VDC) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
90 10 V1 445-2560-1-ND 18 1.66 12.75 445-2560-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTA 
39 10 1A 445-2561-1-ND 18 1.66 12.75 445-2561-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTB 
oe 3.3 445-2562-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2562-2-ND 10,000 | 66.00/M | AVRL101A3R3FTA 
eG 10 6.8 445-2563-1-ND 18 1.66 12.75 445-2563-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A6R8GTA 
90 10 V1 445-2564-1-ND .24 2.21 17.01 445-2564-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTA 
39 10 11 445-2565-1-ND 24 2.21 17.01 445-2565-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTB 
0603 3.3 445-2566-1-ND 24 2.21 «17.01 | 445-2566-2-ND 4,000 95.00/M | AVRL161A3R3FTA 
27 10 6.8 445-2567-1-ND .24 2.21 17.01 445-2567-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A6R8GTA 


TAIYO YUDEN 
NEW! Multilayer Chip Varistors 


Features: 
¢ High speed response is an effective countermeasure for acute ESD ¢ No polarity makes effective countermeasure for both directions with 
one component * High resistance to static electricty keeps high performance after static electricity is applied 


Applications: 
¢ ESD Protection Dimensions in mm 
Varistor Rated Clamping Peak Capaci- Tape & Reel 
Size Voltage Toler- Voltage Volgate@ Current tance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Code (Vv) ance (VDC) -1A (V) (8/20ysec) (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
3 100 587-1416-1-ND AW 10 .08 587-1416-2-ND 39.00/M VR1005AAA080-T 
7 eve 2, 7 25 650 | 587-1420-1-ND a 10 08 587-1420-2-ND 39.00/M VR1005BBA080-T 
12 20% 75 22 5 130 587-1417-1-ND Pai 10 08 587-1417-2-ND 39.00/M VR1005AAA120-T 
0402 18 20% 10 32 10 140 587-1418-1-ND At 10 .08 587-1418-2-ND 39.00/M VR1005AAA180-T 
5 40 587-1419-1-ND 1 10 08 587-1419-2-ND 39.00/M VR1005AAA270-T 
27 20% 15 46 10 80 587-1421-1-ND AW 10 08 587-1421-2-ND 39.00/M VR1005BBA270-T 
1 15 587-1422-1-ND AW 10 .08 587-1422-2-ND 39.00/M VR1005CCA270-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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fYCO Raychem _— Metal Oxide Varistors 


Electronics CIRCUIT PROTECTION 


The ROV Series (Radial-leaded Metal Oxide Varistor) products are suitable for protection for a wide variety of overvoltage transients such as lightning, power contact and 
power induction. The ROV device helps to protect valuable equipment from potential power surge damage by clamping high energy, short duration pulses. They also have 
high current handling and energy absorption capability and fast response times. 


Specifications: * Resistive Material and Structure: Metal-Oxide * Response Time: 25ns maximum « Contact Type: 2 Leads - Radial; Straight Leads » Contact 
Material: Copper * Contact Finish: Tin-Lead * Operating/Storage Temperature: -40°C ~ 125°C * Lead Length: 25mm »* Lead Diameter: ROVO5, ROVO7, ROVO7H 
Series: 22AWG, ROV10, ROV14, ROV14H Series: 20AWG, ROV20 Series: 18AWG 


Note: See data for agency recognition. 


Allowable Varistor Clamp (max.) Dimensions 
Voltage Voltage Voltage @ Test (mm) 
(max.) @0.1mA Current A B c D = Digi-Key Pricing Raychem 
Vrms vpc vbc VDC A (max.) (max.) (max.)  (typ.)  (min.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
ROV0O5 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 40 1 75 10.5 4.5 0.6 5.0 ROV05-180M-S-ND 10 91 8.25 32.18 56.10 ROV05-180M-S 
14 18 22 48 1 75 10.5 4.5 0.6 5.0 ROV05-220L-S-ND 10 91 8.25 33.00 57.26 ROV05-220L-S 
20 26 33 73 1 75 10.5 47 0.6 5.0 ROV05-330K-S-ND 10 91 8.25 32.18 56.10 ROV05-330K-S 
50 65 82 145 5 75 10.5 3.8 0.6 5.0 ROV05-820KS-ND .08 69 6.25 25.00 43.38 ROV05-820K-S 
130 170 200 355 5 7.5 10.5 4.2 0.6 5.0 ROV05-201K-S-ND .08 69 6.25 25.00 43.33 ROV05-201K-S 
140 180 220 380 5 75 10.5 4.3 0.6 5.0 ROV05-221K-S-ND .08 69 6.25 25.00 43.33 ROV05-221K-S 
175 225 270 475 5 7.5 10.5 4.6 0.6 5.0 ROV05-271K-S-ND .07 61 5.50 21.58 37.23 ROV05-271K-S 
230 300 360 620 5 75 10.5 $A 0.6 5.0 ROV05-361K-S-ND .08 69 6.25 25.00 43.33 ROV05-361K-S 
250 320 390 675 5 7.5 11.0 5.3 0.6 5.0 ROV05-391K-S-ND .07 61 5.50 21.58 37.23 ROV05-391K-S 
275 350 430 745 5 75 11.0 6.1 0.6 5.0 ROV05-431K-S-ND .07 61 5.50 21.58 37.23 ROV05-431K-S 
300 385 470 810 5 75 11.0 6.4 0.6 5.0 ROV05-471K-S-ND .07 61 5.50 21.58 37.23 ROV05-471K-S 
320 418 510 880 5 7.5 11.5 6.6 0.6 5.0 ROV05-511K-S-ND .08 a 7.00 28.00 48.59 ROV05-511K-S 
350 460 560 940 5 75 11.5 6.9 0.6 5.0 ROV05-561K-S-ND .08 77 7.00 28.00 48.59 ROV05-561K-S 
ROV0O7 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 2.5 9.0 12.0 4.5 0.6 5.0 ROV07-180M-S-ND 1 .96 8.75 34.58 59.17 ROV07-180M-S 
14 18 22 43 2.5 9.0 12.0 4.5 0.6 5.0 ROV07-220L-S-ND 1 .96 8.75 34.58 59.17 ROV07-220L-S 
17 22 27 53 2.5 9.0 12.0 47 0.6 5.0 ROV07-270K-S-ND an .96 8.75 34.58 59.17 ROV07-270K-S 
20 26 33 65 2.5 9.0 12.0 47 0.6 5.0 ROV07-330K-S-ND 1 .96 8.75 34.58 59.17 ROV07-330K-S 
30 38 47 93 2.5 9.0 12.0 5.0 0.6 5.0 ROV07-470K-S-ND 1 .96 8.75 34.58 59.17 ROV07-470K-S 
130 170 200 340 10 9.0 12.0 4.2 0.6 5.0 ROV07-201K-S-ND .08 74 6.75 26.58 46.41 ROV07-201K-S 
140 180 220 360 10 9.0 12.0 4.3 0.6 5.0 ROV07-221K-S-ND .08 74 6.75 26.58 46.41 ROV07-221K-S 
150 200 240 395 10 9.0 12.0 4.4 0.6 5.0 ROV07-241K-S-ND .07 63 5.75 23.00 39.43 ROV07-241K-S 
175 225 270 455 10 9.0 12.0 4.6 0.6 5.0 ROV07-271K-S-ND .07 63 5.75 23.00 39.43 ROV07-271K-S 
230 300 360 595 10 9.0 12.0 5.4 0.6 5.0 ROV07-361K-S-ND .08 74 6.75 26.58 46.41 ROV07-361K-S 
250 320 390 650 10 9.0 12.5 5.3 0.6 5.0 ROV07-391K-S-ND .07 63 5.75 23.00 39.43 ROV07-391K-S 
275 350 430 710 10 9.0 12.5 6.1 0.6 5.0 ROV07-431K-S-ND .07 63 5.75 23.00 39.43 ROV07-431K-S 
300 385 470 775 10 9.0 12.5 6.4 0.6 5.0 ROV07-471K-S-ND .07 63 5.75 23.00 39.43 ROV07-471K-S 
320 418 510 842 10 9.0 13.0 6.6 0.6 5.0 ROV07-511K-S-ND .09 83 7.50 29.58 50.83 ROV07-511K-S 
ROVO7H Series — High Surge Capability 
210 275 330 550 10 9.0 12.0 4.9 0.6 5.0 ROV07H331K-S-ND .08 77 7.00 27.63 47.89 ROV07H331K-S 
ROV10 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 5 12.5 15.5 4.9 0.8 75 ROV10-180M-S-ND 7 1.51 13.75 53.77 92.76 ROV10-180M-S 
14 18 22 43 5 12.5 15.5 4.9 0.8 7.5 ROV10-220L-S-ND A7 1.51 13.75 53.77 92.76 ROV10-220L-S 
17 22 27 53 5 12.5 15.5 §.1 0.8 7.5 ROV10-270K-S-ND A7 1.51 13.75 53.77 92.76 ROV10-270K-S 
35 45 56 110 5 12.5 15.5 5.5 0.8 75 ROV10-560K-S-ND A7 1.51 13.75 53.77 92.76 ROV10-560K-S 
130 170 200 340 25 12.5 15.5 4.6 0.8 7.5 ROV10-201K-S-ND 12 1.13 10.25 41.00 70.29 ROV10-201K-S 
175 225 270 455 25 12.5 15.5 5.0 0.8 7.5 ROV10-271K-S-ND 11 .96 8.75 34.58 59.17 ROV10-271K-S 
210 275 330 550 25 12.5 15.5 5.3 0.8 75 ROV10-331K-S-ND 13 1.21 11.00 43.58 75.55 ROV10-331K-S 
250 320 390 650 25 12.5 16.0 57 0.8 7.5 ROV10-391K-S-ND 13 1.16 10.50 41.16 70.56 ROV10-391K-S 
300 385 470 775 25 12.5 16.0 6.8 0.8 7.5 ROV10-471K-S-ND 13 1.16 10.50 41.16 70.56 ROV10-471K-S 
320 418 510 842 25 12.5 16.5 7.0 0.8 7.5 ROV10-511K-S-ND 16 1.43 13.00 50.76 87.49 ROV10-511K-S 
350 460 560 920 25 12.5 16.5 7.3 0.8 7.5 ROV10-561K-S-ND 14 1.29 11.75 46.59 79.98 ROV10-561K-S 
ROV14 Series — Standard Surge Capability 
1 14 18 36 10 16.5 19.5 5.0 0.8 75 ROV14-180M-S-ND 24 2.17 19.75 77.34 133.05 ROV14-180M-S 
14 18 22 43 10 16.5 19.5 5.0 0.8 7.5 ROV14-220L-S-ND 24 2.17 19.75 77.34 133.05 ROV14-220L-S 
140 180 220 360 50 16.5 19.5 4.9 0.8 7.5 ROV14-221K-S-ND 19 1.73 15.75 61.76 106.11 ROV14-221K-S 
150 200 240 395 50 16.5 19.5 5.0 0.8 7.5 ROV14-241K-S-ND A7 1.51 13.75 53.75 92.50 ROV14-241K-S 
250 320 390 650 50 16.5 20.0 5.9 0.8 75 ROV14-391K-S-ND 17 1.60 14.50 56.76 97.77 ROV14-391K-S 
300 385 470 775 50 16.5 20.0 7.0 0.8 7.5 ROV14-471K-S-ND A7 1.60 14.50 56.76 97.77 ROV14-471K-S 
320 418 510 842 50 16.5 20.5 75 0.8 75 ROV14-511K-S-ND 24 2.17 19.75 77.34 133.05 ROV14-511K-S 
350 460 560 920 50 16.5 20.5 7.5 0.8 7.5 ROV14-561K-S-ND 21 1.95 17.75 69.75 120.28 ROV14-561K-S 
ROV14H Series — High Surge Capability 
320 418 510 842 50 16.5 20.5 7.2 0.8 7.5 ROV14H511K-S-ND 25 2.28 20.75 80.93 139.44 ROV14H511K-S 
ROV20 Series — Standard Surge Capability 
an] 14 18 36 20 23.0 26.5 5.2 1.0 10.0 ROV20-180M-S-ND 52 4.79 43.50 169.84 292.22 ROV20-180M-S 
14 18 22 43 20 23.0 26.5 5.3 1.0 10.0 ROV20-220M-S-ND 52 4.79 43.50 169.84 292.22 ROV20-220M-S 
130 170 200 340 100 23.0 26.5 5.3 1.0 10.0 ROV20-201K-S-ND 43 3.91 35.50 139.09 239.16 ROV20-201K-S 
140 180 220 360 100 23.0 26.5 5.4 1.0 10.0 ROV20-221K-S-ND 43 3.91 35.50 139.09 239.16 ROV20-221K-S 
175 225 270 455 100 23.0 26.5 5.7 1.0 10.0 ROV20-271K-S-ND 37 3.36 30.50 119.08 205.56 ROV20-271K-S 
230 300 360 595 100 23.0 26.5 6.2 1.0 10.0 ROV20-361K-S-ND 45 4.10 37.25 145.67 250.55 ROV20-361K-S 
250 320 390 650 100 23.0 26.5 6.4 1.0 10.0 ROV20-391K-S-ND 42 3.88 35.25 137.66 236.95 ROV20-391K-S 
300 385 470 775 100 23.0 27.0 7.5 1.0 10.0 ROV20-471K-S-ND 42 3.88 35.25 137.66 236.95 ROV20-471K-S 
320 418 510 842 100 23.0 27.0 12 1.0 10.0 ROV20-511K-S-ND A7 4.26 38.75 152.08 261.67 ROV20-511K-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1480 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INA Static Guard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 
= 4™ ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX StaticGuard devices are manufactured with the same multilayer construction as the AVX 


; Length Width Maximum Thickness 
TransGuard Transient Voltage Suppressers (TVS). mm (inches) mm (inches) mm (inches) 
4 a F e ‘ Size L Ww T 
The tow capacitance of the StaticGuard products makes them ideal choices for ESD protection 0603 1.60 (.063) BO (.031) 90 (.035) 
on high speed data lines. 0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.02 (.040) 
Also, the low leakage current feature makes these parts optimal for battery operated equipment. 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
. Clamping Peak Typical = 
Working Voltage Voltage Current Rating | Capacitance | Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size DC AC (V) (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
0603 18.0 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND 35 33 25 1,000 135.00 VCO6LC18X500DP 
0805 18.0 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND 33 31 24 1,000 128.00 VC08LC18A500DP 
1206 18.0 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND 37 35 .26 1,000 143.00 VC12LC18A500DP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays Esp Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX’s TVS Arrays address many trends in today’s electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory EMI 
control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced component placement costs and protection from 
induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous advantages which include a 
faster turn-on time (<1nS), repetitive strike capability and space savings. 


Size L mm (inches) W mm (inches) T Max. mm (inches) P mm (inches) 
0612 1.60 (.063) 3.20 (.126) 1.22 (.048) 0.76 (.030) 
Peak Typical z 
Working Voltage | Break-down | Current Rating Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size DC AC Voltage (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S05A150DP 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S09A200DP 
0612 14.0 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S14A300DP 
18.0 14.0 25.5 + 10% 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S18A400DP 
<18.0 <14.0 N/A 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1.12 1,000 617.00 MG064L18X500DP. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount = 


ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications L 
AVX’s TVS devices address many trends in today’s electronic circuits: ESD Si L inch I inch Maxi inch t 
protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced Ize mm (inches) mm (inches) _|t Maximum mm (inches) 
component placement costs and protection from induced slow speed transient 1210 3.20 (.126) 2.50 (.098) 1.70 (.067) 
voltages and currents. 1812 4.50 (.177) 3.20 (.126) 1.70 (.067) a ' 
Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: aod 
“BB°C ~ 125°C 2220 5.70 (.224) 5.00 (.197) 1.70 (.067) 
Standard Series 
Operating Maximum Typical ei 
Voltage Vnominal @ 1mADC ___|Peak Current | Capacitance @ Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size (Vdc) Minimum|Nominal|Maximum| _ 8 x 20us 1Khz/.5Vrms (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
18 21.5 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND 83 She 59 2,000 320.00/M VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND 83 gs 59 2,000 320.00/M VJ13MC0260KBA 
1210 30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND 83 ake 59 2,000 320.00/M VJ13MCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND 83 okt -59 2,000 320.00/M VJ13MCO600KBA 
Telecom Series 
re Max. Peak Current Typical 3 
Operating Voltage Vclamp (8 x 20us) 8 x 20us (A) Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Vp. Ip 1 Surge (pF) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
60 85 200 45 400 400 478-2531-1-ND 1.05 98 74 1,250 405.00/M VC14MTO600KBA 
1812 95 125 270 45 250 250 478-2532-1-ND 1.05 -98 74 1,000 405.00 VC14MTO950KBA 
Automotive Series 
. ‘ Typical fe 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Max. Peak Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Minimum | Nominal |Maximum| Current 8 x 20ys (pF) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND 1.23 1.14 86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND 1.40 1.30 98 1,250 | 540.00/M | VC15PA0160KBA 
30 34 42.3 47 51.7 1200 4000 478-2534-1-ND 1.23 1.14 86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0340KBA 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS tvs Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 


AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors into a single 
chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI reduction over a broad range of frequencies. This unique 
combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit designer a single 0805 chip that 
responds to transient events faster than any TVS device on the market today and provides significant EMI attenuation 
when in the off-state. Typical Applications: ¢ Fingerprint ID Circuit * Magnetic Field Circuit * LCD Dashboard Driver 


Size L mm (inches) W mm (inches) T mm (inches) X mm (inches) 
0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.148 (.045) 1.02 (.040) 
? Peak Typical 8 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F105A150Y2EDP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F105C150Y1FDP 
0805 14.0 10.0 18.5 + 12% 30 300 478-2483-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F114A300Y2EDP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F114C300Y1FDP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 200 478-2485-1-ND 48 45 34 1,000 185.00 V2F118A400Y2EDP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F118C400Y1FDP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1481 


INA TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 


Length (L) Width (W) Maximum Thickness (T) 
The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors Size mm (inches) mm (inches) mm (inches) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction 0402 1.00 (.040) 50 (.020) 60 (.024) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. 0603 1.60 (.063) 80 (.031) 90 (.035) 
Monolithic multilayer construction provides protection 0805 2.01 (.079) 7.25 (.049) 7.02 (.040) 
from voltage transients caused by ESD, lightning, aT SAAT ADIT 
NEMP. inductive switching ete 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
4 : 1210 3.20 (.126) 2.49 (.098) 1.70 (.067) 
Peak Typical * 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. il 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 20 175 478-2545-1-ND 32 -30 23 10,000 122.00/M VC040205X150WP 
0402 14.0 10.0 18.5 412% 20 100 478-2497-1-ND 32 -30 23 10,000 122.00/M VC040214X300WP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 20 65 478-2546-1-ND 32 -30 23 10,000 122.00/M VC040218X400WP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 30 1450 478-2498-1-ND 39 36 27 1,000 149.00 VC060303A100DP. 
14.0 10.0 18.5 412% 30 350 478-2499-1-ND 39 -36 27 1,000 149.00 VC060314A300DP 
0603 18.0 13.0 25.5 + 10% 30 150 478-2500-1-ND 39 36 27 1,000 149.00 VC060318A400DP. 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 155 478-2501-1-ND 39 -36 27 1,000 149.00 VC060326A580DP 
30.0 21.0 41+ 10% 30 125 478-2502-1-ND 39 -36 27 1,000 149.00 VC060330A650DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 -30 1,000 162.00 VC080503A100DP. 
3.3 2.3 5.0 + 20% 120 5000 478-2505-1-ND 61 57 43 1,000 236.00 VC080503C100DP 
0805 5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1100 478-2506-1-ND 39 36 27 1,000 149.00 VC080505A150DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 3000 478-2507-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080505C150DP 
12.0 8.5 16 + 15% 40 525 478-2508-1-ND 39 -36 27 1,000 149.00 VC080512A250DP 
14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2509-1-ND 39 -36 27 1,000 149.00 VC080514A300DP 
14.0 10.0 18.54 12% 120 900 478-2510-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080514C300DP 
0805 18.0 13.0 25.5 + 10% 30 225 478-2511-1-ND 39 36 27 1,000 149.00 VC080518A400DP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 100 550 478-2512-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080518C400DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 120 478-2513-1-ND 40 38 29 1,000 155.00 VC080526A580DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 100 250 478-2514-1-ND 46 43 -32 1,000 176.00 VC080526C580DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1200 478-2516-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120605A150DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 150 3000 478-2517-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120605D150DP 
1206 14.0 10.0 18.5 412% 40 600 478-2518-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120614A300DP 
14.0 10.0 18.54 12% 150 1050 478-2519-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120614D300DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 350 478-2520-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120618A400DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 150 900 478-2521-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120618D400DP 
1206 26.0 18.0 34.5 + 10% 120 500 478-2522-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120626D580DP 
30.0 21.0 41+10% 120 400 478-2523-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 + 10% 100 225 478-2524-1-ND 70 65 49 1,000 270.00 VC120648D101DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 1,000 419.00 VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 300 2150 478-2526-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121026H560DP 
1210 30.0 21.0 39.0 + 10% 280 1975 478-2527-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 + 10% 250 500 478-2528-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121048H101DP 
60.0 42.0 76 + 10% 250 400 478-2529-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121060J121DP 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Axial Lead 


The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protec- 


tion. 1000 4.32 (.170) 2.54 (.100) | ; LY 
Monolithic multilayer construction provides protection —| 25.4Min. kK L —| 


Maximum Length (L) Maximum Diameter (D) 
Size mm (inches) mm (inches) 


from voltage transients caused by ESD, lightning, 2000 4.83 (.190) 3.56 (.140) lead length Max. 
NEMP, inductive switching etc. 
Peak Typical : 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. il 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND .36 32 29 1,000 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 + 20% 150 2800 478-2488-1-ND Al 36 33 1,000 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 40 325 478-2489-1-ND .36 32 29 1,000 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 150 1100 478-2490-1-ND At 36 33 1,000 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 + 10% 40 350 478-2491-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 + 10% 150 900 478-2492-1-ND Al 36 33 1,000 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 + 10% 120 650 478-2493-1-ND At 36 33 1,000 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 +10% 120 550 478-2494-1-ND Al 36 33 1,000 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 + 10% 100 200 478-2495-1-ND Al 36 33 1,000 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND 56 -50 45 1,000 338.00 VA200060K121DL 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


ROT ESD Protection Diodes 


6K 5K 4K 
Zener Reverse Forward Junction 

Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 

Vz (V) IR (WA) VF (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Fig. (Maximum) (Maximum) (Maximum) (Typical) Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 34 25 RSA6.1U4T2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 36 26 RSA6.1ENTR-ND 3,000 121.00/M | RSA6.1ENTR 
2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND A4 34 225 RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M | RSA6.1U5T108 
3 7.82 0.5 _— 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND A4 34 25 RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSB6.8GT2R 
3 7.82 0.5 _ 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND AG 36 26 RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M | RSB6.8STE61 
4 14.4 0.1 _ 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND 55 3 31 RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M | RSB12JS2T2R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CS Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays Fig. 1-S0-8 
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Unidirectional Bidirectional 


Breakdown | Clamping | Leakage | Capaci- Temp. 
Stand-off Voltage Voltage Current tance Coefficient 
Voltage VBR Ve Ip (f-1 MHz) | of VBR 
Vwm @VpR=1mA | @1Amp | @Vwm | @0VC aVBR Cut Tape 
(Vv) (Vv) (V) (uAmps) (pf) mvc Digi-Key Price Each Tape and Reel _| Microsemi 
Fig. |Maximum| Minimum Maximum | Maximum} Typical |Maximum | Part No. ‘l 10 100 | Size | Pricing | Part No. 
SMDA Unidirectional and SMDAxxC Bidirectional Series — 300 Watt 
3.3 4 65 125 800 3 SMDAO3MSCT-ND 3.43 3.09 258) — — | SMDA03 
5 6 9.8 100 600 3 SMDAOSMSCT-ND 3.43 3.09 2.58 | 2,500} 1139.82/M | SMDA05 
1 15 16.7 24 1 140 13 SMDA15MSCT-ND 3.43 3.09 2.58 | 2,500} 1139.82/M | SMDA15 
24 26.7 43 1 90 30 Typical | SMDA24E3-NDt 432 389 3.24 | — — | SMDA24E3 
5 6 98 100 300 1 SMDAOSCMSCT-ND 3.75 3.38 2.82 | 2,500 | 1246.22/M | SMDA0SC 
15 16.7 24 1 70 1 SMDA15CMSCT-ND 3.75 3.38 2.82 | 2,500} 1246.22/M | SMDA15C 
SMDB Unidirectional and SMDBxxC Bidirectional Series — 500 Watt Fig. 6 - SO-16 
15 16.7 24 2 140 13 SMDB15MSCT-ND 432 389 324) — —|SMDB15 
1 24 26.7 43 2 90 30 SMDB24MSCT-ND 4.32 3.89 3.24] — — | SMDB24 a [16 11+ 
12 13.3 17.5 1 95 8 SMDB12CMSCT-ND 4.28 3.86 3.22 | 2,500} 1424.44/M | SMDB12C cal [ts 21+ 
3G [14 3 INH 
SMDAxxC-5 Series, Bidirectional — 300 Watt 4c 113 444 
2 3.3 4 65 200 300 5 SMDA03C-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18) — — | SMDA03C-5 5 {12 5TH 
- ras - 6 (41 6 Itt 
SMDAxx-6 Series, Unidirectional — 300 Watt rT 10 7s 
3 3.3 4 65 200 800 3 SMDA03-6MSCT-ND 3.78 3.41 2.84 | 2,500 | 1258.18/M | SMDA03-6 sq ro 8 HHH 
5 6 9.8 100 550 3 SMDA05-6MSCT-ND 3.78 3.41 2.84 | 2,500 | 1258.18/M | SMDA05-6 
Unidirectional Bidirectional 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt 
4 3.3 45 7 200 300 5 SMDA03C-7MSCT-ND 432 389 324) — — | SMDA03C-7 Fig. 7 - SO-16 
12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500 | 1282.12/M | SMDA12C-7 y Hie 
SMS8LCxx Series, Bidirectional — 500 Watt a Se 
5 3.3 4 65 200 25 3 SM8LCO3MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500) 1282.12/M | SM8LC03 =a re 
5 6 9.8 125 25 3 SM8LCOSMSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500) 1282.12/M | SM8LC05 eo hie 
4 
$M16 Unidirectional and SM16xxC Bidirectional Series — 300 Watt ($—wHO " 
i 
15 16.7 24 1 400 13 SM1615E3-NDt 5.68 512 426) — — | SM1615E3 (e—yHths0 
: 3.3 4 7 200 425 5 SM1603CMSCT-ND 6.00 540 450} — — | SM1603C. fe —sH1I9 
SM16LCxx Unidirectional and SM16LCxxC Bidirectional Series — 300 Watt Unidirectional Bidirectional 
5 6 98 20 25 1 SM16LCO5E3-NDt 740 666 555} — — | SM16LCO5E3 
7 12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMSCT-ND 5.64. 5.08 += 4.24 | 2,500 ) 3527.50/M | SM16LC12C ig. 8 — DO214AA 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 | — — | SM16LC24C 
SMBJ Unidirectional and SMBJxxC Bidirectional Series — 600 Watt = 5.59 =- 
65 7.22% 11.2 500 - _ SMBJ6.5AMSCT-ND 74 67 56 | 2,500) 735.00/M | SMBJ6.5A-TRE3 ll Is is 
8 15 16.7 24.4 1 - _ SMBJ15CAMSCT-ND 72 65 54 | 2,500) 882.50/M | SMBJ15CA-TRE3 | 
24 26.7 38.9 1 - _ SMBJ24CAMSCT-ND 72 65 54 | 2,500) 882.50/M | SMBJ24CA-TRE3 
SMCJ Series, Unidirectional — 1500 Watt 
9 30 33.3 48.4 1 - — SMCJ30AE3CT-ND 1.12 1.01 84) — — | SMCJ30AE3 ig. 9 — DO214AB 
SM Series, Unidirectional/Bidirectional — 300 Watt 
10 5 6 98 20 400 Max. — SMO5E3CT-ND. 68 62 —.51 | 3,000} 425.00/M | SMO5E3 eis | 
UPT Unidirectional and UPTB Bidirectional Series — 2.5 Watt ll [laze 
5 6 9.5§ 50 - 03 UPT5E3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000] 825.00/M | UPT5E3/TR7 | 
8 9 13.7§ 2 - .04 UPT8E3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000] 825.00/M | UPT8E3/TR7 
10 1 18§ 2 - .045 UPT10E3CT-ND 1.32 119 99 | 3,000} 825.00/M ) UPT10E3/TR7 
12 13.8 21.68 1 = 05 UPT12E3CT-ND 132 149 99 |3,000| 825.00/M | UPT12E3/TR7 . 10 — SOT-23 
15 16.7 26§ 1 - .055 UPT15E3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000} 825.00/M ) UPT15E3/TR7 
17 19 29.28 1 - .06 UPT17E3CT-ND 1.32 1419 99 | 3,000] 825.00/M ) UPT17E3/TR7 
24 28.4 43.28 1 - 07 UPT24E3CT-ND 1.32 119 99 | 3,000] 825.00/M ) UPT24E3/TR7 
33 36.8 56.7§ 1 - .08 UPT33E3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000] 825.00/M ) UPT33E3/TR7 
1 48 54 84.3§ 1 - 09 UPT48E3CT-ND 1.321.419 .99 | 3,000 | 825.00/M | UPT48E3/TR7 
5 6 9.5§ 50 - .03 UPTB5ESCT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M | UPTBSE3/TR7 
8 9 13.7§ 2 - .04 UPTB8E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M | UPTB8E3/TR7 
10 an 18§ 2 - .045 UPTB10E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB10E3/TR7 ig. 11 — POWERMITE 
12 13.8 21.68 1 - .05 UPTB12E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB12E3/TR7 
15 16.7 26§ 1 od .055 UPTB15E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB15E3/TR7 A 
node Cathode 
17 19 29.28 1 - .06 UPTB17E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB17E3/TR7 
24 28.4 43.28 1 - 07 UPTB24E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB24E3/TR7 
33 36.8 56.7§ 1 ad .08 UPTB33E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M ) UPTB33E3/TR7 
48 54 84.3§ 1 - .09 UPTB48E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 | 1075.00/M | UPTB48E3/TR7 


+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Tube packaging * @10mA § @10A 
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Lon. Transient Voltage Suppressors 


Applications: These TVS devices afford the circuit designer an economic means to protect voltage sensitive Die Construction Mechanical Data: * Case: Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability 
circuit components from the destructive effects of applied transient voltages, featuring virtually instantaneous Classification Rating 94V-0 »* Leads: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 » Soldering Temperature: 
response times of one picosecond. Features: * Fast Response Time: One picosecond * Glass Passivated 260°C maximum, 3/8” (9.53mm) from body, 10 seconds * Marking: Type number and cathode band 


225 Watts 500 Watts and 1500 Watts 
: 600 Watts 


DO-201 Outline 
DO-15 OUTLINE 25.40 Min. , | 25.40 Min. 


oe Min 7.62 («25-40 Mie. ioces C 171 953 "| 


| T LJ 7.064 


3.64 s2ib 


Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation | Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 500W | Maximum Ratings: * Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 1500W * Steady 
10/1000p!s @ 25°C: 225W * Steady State Power Dissipation: | and 600W » Steady State Power Dissipation @ 75°C lead temperature, | State Power Dissipation @ 75°C lead temperature, 3/8” (9.53mm) from body: 
1.0W * Forward Surge Current, 8.3ms @ 25°C: 50A *Uni- | 3/8” (9.53mm) from body: 2.5W * Clamping Time (OV~BV min.): | 5W »* Forward Surge Current, 50ms @ 25°C: 200A * Clamping Time (OV~BV 
directional » Storage and Operating Temperature: -65°C | Uni-directional: < 1x10-12 seconds; Bi-directional: < 5x10-9 seconds | min.): Uni-directional: < 1x10-12 seconds; Bi-directional: < 5x10-9 seconds 


~ 150°C * Storage and Operating Temperature: -65°C ~ 175°C * Storage and Operating Temperature: -55°C ~ 175°C 
Breakdown Rated Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ IT IT Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape & Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)| (Vwm) | @ Vwm (yA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
225 Watts, Uni-Directional (PowerDI123), ROHS Compliant 

6.4 _ 7.00 10 5.0 400 DFLT5VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLTSVOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT5VOA-7 
6.67 = 7.37 10 6.0 400 DFLT6VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6VOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT6VOA-7 
7.22 = 7.98 10 6.5 250 DFLT6VS5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6V5ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT6V5A-7 
8.33 = 9.21 1.0 75 50 DFLT7VS5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT7VS5ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT7V5A-7 
8.89 = 9.83 1.0 8.0 25 DFLT8VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT8VOADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT8VOA-7, 
1 = 12.3 1.0 10 2.5 DFLT10ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT10ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT10A-7 
12.2 = 13.5 1.0 1 2.5 DFLT11ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT11ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT11A-7 
13.3 => 14.7 1.0 12 2.5 DFLT12ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT12ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT12A-7 
14.4 = 15.9 1.0 13 1.0 DFLT13ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT13ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT13A-7 
16.7 = 18.5 1.0 15 1.0 DFLT15ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT15ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT15A-7 
18.9 = 20.9 1.0 17 1.0 DFLT17ADICT-ND 81 6.48 48.60 DFLT17ADITR-ND 3,000 257.00/M DFLT17A-7 
20.0 = 22.1 1.0 18 1.0 DFLT18ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT18ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT18A-7 
26.7 = 29.5 1.0 24 1.0 DFLT24ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT24ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT24A-7 

30 = 33.15 1.0 27 1.0 DFLT27ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT27ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT27A-7 
44.4 = 49.1 1.0 40 1.0 DFLT40ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT40ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT40A-7 
56.7 = 62.7 1.0 51 1.0 DFLT51ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT51ADITR-ND 3,000 342.00/M DFLT51A-7 

500 Watts, Uni-Directional (DO-15) 

6.4 _— 7.00 10 5.0 600 SA5VOA-FDICT-NDO AT 3.72 27.90 SA5VOA-FDITR-NDO 4,000 140.00/M SASVOA-T-F 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 SA6VOADICT-ND 47 3.72 27.90 = = = SA6VOADI 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 SA6VOA-FDICT-NDO AT 3.72 27.90 SA6VOA-FDITR-NDO 4,000 140.00/M SA6VOA-T-F 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 SA6VS5ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA6V5ADITR-ND 4,000 140.00/M SA6.5ADI 
1 = 12.3 1 10 3 SA10ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA10ADITR-ND 4,000 140.00/M SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 SA12ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA12ADITR-ND 4,000 140.00/M SA12ADI 
16.7 =, 18.5 1 15 3 SA15ADICT-ND A7 3.72 27.90 SA15ADITR-ND 4,000 140.00/M SA15ADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 SA20ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA20ADITR-ND 4,000 140.00/M SA20ADI 
33.3 <= 36.8 1 30 3 SA30ADICT-ND A7 3.72 27.90 SA30ADITR-ND 4,000 140.00/M SA30ADI 

500 Watts, Bi-Directional (DO-15) 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 SA6VOCADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VOCADITR-ND 4,000 167.00/M SA6.0CADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 SA6VS5CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VS5CADITR-ND 4,000 167.00/M SA6.5CADI 

4121; = 12.3 1 10 3 SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA10CADITR-ND 4,000 167.00/M SA10CADI 
13.3 _— 14.7 1 12 3 SA12CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA12CADITR-ND 4,000 167.00/M SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA15CADITR-ND 4,000 167.00/M SA15CADI 
22.2 _ 24.5 1 20 3 SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA20CADITR-ND 4,000 167.00/M SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 SA30CADICT-ND -56 4.44 33.30 SAS30CADITR-ND 4,000 167.00/M SAS30CADI 

600 Watts, Uni-Directional (DO-15) 

6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 P6KE6.8ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE6.8ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE6.8A 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 P6KE6.8A-FDICT-NDO AT 3.72 27.90 P6KE6.8A-FDITR-NDO 4,000 140.00/M P6KE6.8A-T-F 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 P6KE7.5ADICT-ND A7 3.72 27.90 P6KE7.5ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 P6KE8.2ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE8.2ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE8.2A 

9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 P6KE10ADICT-ND AZ 3.72 27.90 P6KE10ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 P6KE12ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE12ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 P6KE15ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE15ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 P6KE20ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE20ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 P6KE24ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE24ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 P6KE27ADICT-ND AT7 3.72 27.90 P6KE27ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 P6KE30ADICT-ND A7 3.72 27.90 P6KE30ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 P6KE33ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE33ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 P6KE51ADICT-ND A7 3.72 27.90 P6KE51ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 P6KE68ADICT-ND AT 3.72 27.90 P6KE68ADITR-ND 4,000 140.00/M P6KE68A 

600 Watts, Bi-Directional (DO-15) 

6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 P6KE6.8CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE6.8CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE6.8CA 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 P6KE7.5CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE7.5CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 P6KE8.2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8.2CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE8.2CA 

9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 P6KE10CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE10CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 P6KE12CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE12CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 P6KE15CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE15CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 171 5 P6KE20CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE20CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 P6KE24CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE24CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 P6KE27CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE27CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 P6KE30CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE30CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 P6KE33CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE33CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 P6KE51CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE51CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 P6KE68CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE68CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 P6KE100CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE100CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 P6KE150CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE150CADITR-ND 4,000 167.00/M P6KE150CA 

1500 Watts, Uni-Directional (DO-201) 

6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1.5KE6.8ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE6.8ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE6.8A 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1.5KE7.5ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE7.5ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1.5KE8.2ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE8.2ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE8.2A 

9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE10ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1.5KE12ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE12ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE12A 

0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Breakdown Rated |Reverse DC 
Voltage Standoff | Leakage Cut Tape 
VBR @ IT IT Voltage Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Diodes 
Min. Nom. Max. (mADC) | (Vwm) |@ Vwm (yA) Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE15ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1.5KE20ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE20ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1.5KE24ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE24ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1.5KE27ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE27ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1.5KE30 ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE30ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE33ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1.5KE51ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE51ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1.5KE68ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE68ADITR-ND 1,000 251.00 1.5KE68A 
1500 Watts, Bi-Directional (DO-201) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1.5KE6.8CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE6.8CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE6.8CA 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1.5KE7.5CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE7.5CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1.5KE8.2CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE8.2CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1.5KE10CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE10CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1.5KE12CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE12CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15CADICT-ND 74 5.95 44.64 = = = 1.5KE15CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1.5KE15CA-FDICT-NDO 84 6.70 50.22 1.5KE15CA-FDITR-NDO 1,000 288.00 1.5KE15CA-T-F 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1.5KE20CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE20CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1.5KE24CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE24CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1.5KE27CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE27CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1.5KE30CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE30CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1.5KE33CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE33CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1.5KE51CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE51CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1.5KE68CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE68CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 1.5KE100CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE100CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 1.5KE150CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE150CADITR-ND 1,000 270.00 1.5KE150CA 
0 RoHS Compliant 
“nj : . Features: * 58V - 320V Stand-Off Voltages * Oxide-Glass Passi i pase Fy ay 03! 
ges xide-Glass Passivated Junction | 
SM B Bi Directional Thyristor * Bi-directional protection in a single device * High Off-State Impedance and | IF. 2.62, | 
S P t ti D . Low On-State Voltage Mechanical Data: * Case: SMB, Molded plastic »* Case 3.94 | 2:21 4.52 +| *0.20 
u rge ro ec 10 n evi ce Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 | 5.59 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding Off-State 
Peak Impulse Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VDRM | Voltage 1H (mA) itance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Diodes 
10/1000ys VDRM (V) IDRM (yA) VBO(V) | Min. Max.| Co (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 ‘| Part No. 
58 5 77 150 800 100 TBO640LDICT-ND 1.05 91 70 = — | TBO640L-13 
58 5 77 150 800 100 TBO640L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TBO640L-FDITR-NDO 372.00/M | TBO640L-13-F 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 70 TBO720LDITR-ND 372.00/M | TBO720L-13 
65 5 88 150 800 100 TBO720L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB0720L-FDITR-NDO 372.00/M | TBO720L-13-F 
75 5 98 150 800 100 TBO9OOLDICT-ND 1.05 91 -70 TBO9OOLDITR-ND 372.00/M_| TBO9OOL-13 
75 5 98 150 800 100 TBO900L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TBO900L-FDITR-NDO 372.00/M | TBO9O0L-13-F 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 TB1100LDITR-ND 372.00/M | TB1100L-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1100L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1100L-13-F 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1300L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1300L-13-F 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 -70 TB1500LDITR-ND 372.00/M_|TB1500L-13 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1500L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1500L-13-F 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 91 70 TB1800LDITR-ND 372.00/M | TB1800L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB1800L-FDITR-NDO 372.00/M | TB1800L-13-F 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 70 TB2300LDITR-ND 372.00/M | TB2300L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB2300L-FDITR-NDO 372.00/M_|TB2300L-13-F 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 70 TB2600LDITR-ND 372.00/M | TB2600L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB2600L-FDITR-NDO 372.00/M | TB2600L-13-F 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 70 TB3100LDITR-ND 372.00/M | TB3100L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100L-FDICT-NDO 1.05 91 70 TB3100L-FDITR-NDO 372.00/M | TB3100L-13-F 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 191 70 = — |TB3500L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500L-FDICT-NDO 1.05 91 -70 TB3500L-FDITR-NDO 372.00/M_|TB3500L-13-F 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 75 TBO640MDITR-ND 399.00/M | TBO640M-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TBO640M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO640M-13-F 
65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND 1.13 98 5 TBO720MDITR-ND 399.00/M | TBO720M-13 
65 5 88 150 800 140 TBO720M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TBO720M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO720M-13-F 
75 5 98 150 800 140 TBO9O00MDICT-ND 1.13 -98 75 TBO9SOOMDITR-ND 399.00/M_| TBO900M-13 
75 5 98 150 800 140 TBO900M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TBOS00M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO900M-13-F 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 98 75 TB1100MDITR-ND 399.00/M | TBO1100M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB1100M-FDITR-NDO 399.00/M | TBO1100M-13-F 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 98 75 TB1300MDITR-ND 399.00/M | TB1300M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1300M-FDITR-NDO 399.00/M_| TB1300M-13-F 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 98 75 TB1500MDITR-ND 399.00/M | TB1500M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1500M-FDITR-NDO 399.00/M | TB1500M-13-F 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 75 TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB1800M-FDITR-NDO 399.00/M | TB1800M-13-F 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 75 TB2300MDITR-ND 399.00/M_|TB2300M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB2300M-FDITR-NDO 399.00/M | TB2300M-13-F 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 75 TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB2600M-FDITR-NDO 399.00/M | TB2600M-13-F 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 98 75 TB3100MDITR-ND 399.00/M | TB3100M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100M-FDICT-NDO 1.13 98 75 TB3100M-FDITR-NDO 399.00/M_| TB3100M-13-F 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 98 75 TB3500MDITR-ND 399.00/M | TB3500M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB3500M-FDITR-NDO 399.00/M_|TB3500M-13-F 
58 5 77 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 83 TBO640HDITR-ND 439.00/M | TBO640H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO640H-FDITR-NDO 439.00/M | TBO640H-13-F 
65 5 88 150 800 200 TB0O720H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO720H-FDITR-NDO 439.00/M | TBO720H-13-F 
75 5 98 150 800 200 TBOSO0HDICT-ND 1.24 1.08 83 TBOSOOHDITR-ND 439.00/M | TBO900H-13 
75 5 98 150 800 200 TBO900H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TBO900H-FDITR-NDO 439.00/M_| TBOQ9O0H-13-F 
90 5 130 150 800 120 TB1100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1100HDITR-ND 439.00/M |1TB1100H-13 
90 5 130 150 800 120 TB1100H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1100H-FDITR-NDO 439.00/M |TB1100H-13-F 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1300HDITR-ND 439.00/M | TB1300H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1300H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1300H-13-F 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1500HDITR-ND 439.00/M_|TB1500H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1500H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1500H-13-F 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1800HDITR-ND 439.00/M |TB1800H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB1800H-FDITR-NDO 439.00/M | TB1800H-13-F 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2300HDITR-ND 439.00/M | TB2300H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB2300H-FDITR-NDO 439.00/M_| TB2300H-13-F 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2600HDITR-ND 439.00/M | TB2600H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB2600H-FDITR-NDO 439.00/M | TB2600H-13-F 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB3100H-FDITR-NDO 439.00/M | TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3500HDITR-ND 439.00/M | TB3500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500H-FDICT-NDO 1.24 1.08 83 TB3500H-FDITR-NDO 439.00/M_ | TB3500H-13-F 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1485 


PIODES SMA 400 Watt Surface Mount 
eee“ TVS Uni-Directional 


Features: 


¢ 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V Maximum Clamping Voltage, a requirement 
of many -48V backplane telecom applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically 
less than one ps 


Mechanical Data: « Plastic Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM (V) | Min.(V) — Max. (V) | IT (mA) IR (A) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10  100| Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70ADICT-ND 68 55 -41 | SMAT70ADITR-ND 217.00/M 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70A-FDICT-NDO 77 62 .46 | SMAT70A-FDITR-NDO 230.00/M 


0 RoHS Compliant 


300 Watt Low Capacitance 
Uni-Directional TVS 


Features: 
* 300W Peak Pulse Power (tp=8x20ps) * Transient protection for data, signal, and Vcc bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical <2 pF * Low Leakage Current * Uni- 
directional configuration * Surface mount package ideally suited for automatic insertion 


Line to 
DLPOSLC be protected DLPTO5S 


TVS 


Line to 
be protected 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM (V) Min. (V) IT (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 410 100! PartNo. 3,000 
5 6.0 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOSLC-FDICT-NDO 50 40 30 DLPO5LC-FDITR-NDO 150.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPTOSDICT-ND 50 40 30 DLPTOSDITR-ND 150.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPTO5-FDICT-NDO 50 40 30 DLPTO5-FDITR-NDO 150.00/M 


0 RoHS Compliant 


Dual Surface Mount TVS 


Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration »* 24W/40W Peak Power Dissipation Mechanical Data: * Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
Rating @ 1.0ms (Uni-directional) ¢ Ideally suited for automatic insertion * 225mW Power Dissipation 94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Common Common 
Anode | Cathode 


Peak Re Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) @lt Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (HA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. a 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6ALDICT-ND 50 40 30 = = 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6AL-FDICT-NDO 50 40 -30 MMBZ5V6AL-FDITR-NDO 150.00/M 
24wW 45 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ6V8AL-FDITR-NDO 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1ALDICT-ND 50 40 30 MMBZ9V1ALDITR-ND 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1AL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ9V1AL-FDITR-NDO 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ10VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VALDICT-ND 50 40 30 MMBZ15VALDITR-ND 150.00/M 
12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VAL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ15VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VALDICT-ND 50 40 30 MMBZ18VALDITR-ND 150.00/M 
14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VAL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ18VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
40W q7 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND 50 40 30 MMBZ20VALDITR-ND 150.00/M 
17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ20VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VAL-FDICT-NDO 50 40 -30 MMBZ27VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VALDICT-ND 50 40 -30 MMBZ33VALDITR-ND 150.00/M 
26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VAL-FDICT-NDO 50 40 30 MMBZ33VAL-FDITR-NDO 150.00/M 
Common Cathode 
12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDLDICT-ND 50 40 30 MMBZ15VDLDITR-ND 150.00/M 
40w 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDL-FDICT-NDO 50 40 -30 MMBZ15VDL-FDITR-NDOQ 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCLDICT-ND 50 40 30 MMBZ27VCLDITR-ND 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCL-FDICT-NDO 50 40 -30 MMBZ27VCL-FDITR-NDOQ 150.00/M 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1486 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Ih CORPORATE D 


SMAJ (J-Bend) 400 Watt 
Surface Mount TVS 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse Feat 7 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage pein Puieee passat Sousa TO Sianatorval: Gi passtaic 
A A be eal ulse Power Dissipation * 5. 2 fana- oltages ° jass Passivate: 
is) Kecamn(eats) in libs.) OuOUMC)) ine OTA) ip, {ube JONG Gy) Die Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
Uni/Bi 5.0 6.40 7.25 800 Uni/Bi 28 314 34.4 5.0 directional version; Bi = Only available in Bi-directional version * Excellent clamping capability * Fast 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.37 800 Uni/Bi 30 33.3 36.8 5.0 response time 
Uni/Bi 65 7.22 7.98 500 Uni/Bi 33 36.7 40.6 5.0 Mechanical Data: 
Uni/Bi 70 7.78 8.60 200 eee e a io = * Case: SMA, Transfer molded epoxy »* Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
Uni/Bi 75 8.33 9.21 100 nue : : ‘ * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
Uni/Bi 8.0 8.89 9.83 50 Uni/Bi 43 478 52.8 5.0 
Uni/Bi 85 9.44 104 10 ve 2 = = 7 * Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 
Uni 9.0 10.0 114 5.0 me : : : 
Uni/Bi 10 4 123 5.0 Uni/Bi 60 66.7 73.7 5.0 Voltage Tanai 
Uni/Bi 1 122 135 50 Uni/Bi 64 7141 78.6 5.0 Range Cut Tape Reel 
Uni/Bi 12 133 14. 0 Uni/Bi 70 77.8 86.0 5.0 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
ve ; au 2 uni/Bi 75 833 924 5.0 See Chart | Part No. 1 10 100| Part No. 5,000 
et 8 ae lee a0 Uni/Bi 78 867 95.8 5.0 Feet 
Uni/Bi 14 156 17.2 5.0 Uni/Bi 85 94.4 104 5.0 Uni-Directional 
a eA be ie i Uni/Bi 90 too 111 5.0 6.0- 170 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 55 41 | SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 
ni/Bi f . H 5/Bi 
a Uni/Bi 100 Wt 123 5.0 5.0- 170 | SMAJ(Value)A-FDICT-NDO 77 62 —.46.| SMAJ(Value)A-FDITR-NDO ——-280.00/M 
Uni/Bi 17 189 209 5.0 Uni/Bi a 409-445 a (etn) (wet) 
Uni/Bi 18 20.0 22.1 5.0 Uni/Bi 120 133 147 50 Bi-Directional 
io a s ee ae a re es be He x 5.0- 170 | SMAJ(Value)CADICT-ND 76.61.46 | SMAJ(Value)CADITR-ND 242.00/M 
: . : ni/Bi : 
Uni/Bi oA 267 095 50 Dave ‘i ava. day a 5.0-170 | SMAJ(Value)CA-FDICT-NDO 86-69-52 | SMAJ(Value)CA-FDITR-NDO —_257.00/M 
Uni/Bi 26 28.9 25.3 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 ( RoHS Compliant 


SMB (J-Bend) 600 Watt 
Surface Mount TVS 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@VrwmIR(pA)| Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (HA) Features: 


Uni/Bi 5.0 640 7.23 800 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 *600W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V - 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 800 Uni/Bi 36 40.00 46.00 5.0 Die Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
Uni/Bi 65 7.22 914 1000 Uni/Bi 40 44.40 51.10 50 directional version * Excellent clamping capability * Fast response time * 100% tested at rated peak 
Unii/Bi 7.0 7.78 8.95 200 Uni 43 47.80 54.90 5.0 pulssipower 

Uni/Bi 75 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 Mechanical Data: 

Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 61.30 50 ¢ Case: SMB, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 10 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 

Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 5.0 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 ¢ Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 

Uni/Bi 10 W100 12.8 5.0 Uni/Bi 58 64.40 74.60 5.0 

Uni/Bi 11 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 76.70 5.0 Voltage Tape & 
Uni/Bi 12 13.3 15.3 5.0 Uni/Bi 64 71.10 81.80 5.0 Range Cut Tape Reel 
Uni/Bi 13 144 16.5 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Uni/Bi 14 15.60 17.90 5.0 Uni/Bi 75 83.30 95.80 5.0 See Chart | Part No. 1 10 100) Part No. 3,000 
Uni/Bi 15 16.7 19.2 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 Uni-Directional 

Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 

Uni/Bi 17 18.9 21.7 5.0 Uni/Bi 90 100.0 115.50 5.0 6.0-170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89 ya .54 | SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
Uni/Bi 18 20.0 24.4 5.0 Uni/Bi 100 111.0, 128.00 5.0 5.0-170 | SMBU(Value)A-FDICT-NDO = 1.01 «88-68 | SMBU(Value)A-FDITR-NDO ~——-359.00/M 
Uni/Bi 20 22.2 25.5 5.0 Uni/Bi 110 122.0 140.00 5.0 =a 7 

Uni/Bi 22 24.40 28.00 5.0 Uni/Bi 120 133.0 153.00 5.0 Bi-Directional 

a ee ae ae a ae ie ie ieee = 5.0-170 | SMBJ(Value)CADICT-ND 96 76 ..58 | SMBJ(Value)CADITR-ND 377.00/M 
via ae Stig aea0 Uae A abs one op a 5.0-170 | SMBJ(Value)CA-FDICT-NDO 1.09 95.73 | SMBJ(Value)CA-FDITR-NDO —386.00/M 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189.0 217.50 5.0 0 RoHS Compliant 


SMCJ (J-Bend) 1500 Watt 
Surface Mount TVS 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 

Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (wA)| Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (pA) Peaturee: 
Uni/Bi 5.0 8.40 7.25 1000 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 *1500W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V - 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 1000 UniBi 36 40.00 46.00 5.0 Construction »¢ Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available »* Excellent clamping capability 
Uni/Bi 65 7.22 8.30 500 Uni/Bi 40 44.40 51.10 5.0 * Fast response time 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 43 47.80 54.90 5.0 Mechanical Data: 
Bnei ths Gas 308 100 Unive a8 90.00) 9/30 a0 ¢ Case: SMC, Transfer molded epoxy »* Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
ye oo eee, ile a ey i) See) 689 50 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 20 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 . ° 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 10 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 * Note: Contact www.digikey.com for current availability on ROHS compliant parts 
Uni/Bi 10 11.10 12.80 5.0 Uni/Bi 58 64.40 71.2 5.0 
Uni/Bi "1 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 73.7 5.0 Voltage Tape & 
Uni/Bi 12 13.30 15.30 5.0 Uni/Bi 64 7110 78.6 5.0 Range Cut Tape Reel 
Uni/Bi 13 14.40 16.50 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Uni/Bi 14 15.60 17.2 5.0 Uni/Bi 75 83.30 95.80 5.0 See Chart | Part No. 1 10 (100) PartNo. 3,000 
Uni/Bi 15 16.70 19.20 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 Uni-Directional 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 21.70 5.0 Uni/Bi 90 100 111 5.0 5.0-170 | SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 99 .76 | SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
Uni/Bi 18 20.00 23.30 5.0 Uni/Bi 100 111 123 5.0 5.0-170 | SMCJ(Value)A-FDICT-NDO 1.43 1.24 — .95 | SMCJ(Value)A-FDITR-NDO 505.00/M 
Uni/Bi 20 22.20 25.50 5.0 Uni/Bi 110 122 135 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 27.00 5.0 Uni/Bi 120 133147 5.0 Bi-Directional 
Uni/Bi 24 26.70 30.70 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 5.0- 170 | SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 84) SMCJ(Value)CADITR-ND 546.00/M 
nee - ar ae 2 nae BY a he 2 5.0-170 | SMCJ(Value)CA-FDICT-NDO 1.58 1.37 1.05 | SMCJ(Value)CA-FDITR-NDO —-559.00/M 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1487 


W/4 Littelfuse sa Series — 500 Watt Axial TVS 


(Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse 
voltage Rang ar Cut Taps rer Tape & Reel Breakdown = Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Voltage Vp (V) Min Max. | Ip @ Vp (uA) 
Description | See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 4,000 R : =| ER Sesh 
Unic : 5.0 5.0 6.40 7.00 600.0 
fay 5.0~33 | SA(Value)ALFCT-ND 39 -«.35-—«30 | SA(Value)ALFTR-ND* — 130.95/m | [mproved SOOW TVS diodes that can handle 1.0 watt 6.0 6.0 | 6.67 7.37 | 600.0 
directional steady state with improved reverse leakage charac- 12 12.0 13.30 14.70 3.0 
Bi- teristics. 100% surge tested. Use for applications 15 15.0 16.70 18.50 30 
airectinral 6.0~33 | SA(Value)CALFCT-ND 43.39.33 | SA(Value)CALFTR-ND —160.50/M | requiring surge protection of sensitive electronic com- ac ica larea “asco aa 
ponents. Marking: Cathode band — positive terminal 33 33.0 3670 40.60 30 
* 5000 piece Tape and Reel for value 16 (Uni-directional only), device code and logo. : i 7 
H H 3.25 
P6KE Series — 600 Watt Axial TVS ose Pal bear 
Protects sensitive electronics against voltage transients induced by ESD, inductive load switching and lighting. Ideal for protection iy 
of 1/0 interfaces, Vcc bus and other power supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal (Uni-directional only), device 25.4—-| 25.4 
code and logo. 
Features: * Glass passivated junction » Excellent clamping capability »* Uni-directional and Bi-directional * 100% surge (Value) Reverse | Breakdown Maximum (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
tested ¢ UL listed Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage | Vpp (V) GI Leakage Breakdown Voltage | Vpr (V) @l Leakage 
BR T BR iT 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel Voltage Vp(V) | Min. Max. |Ip @ Vp (WA) Voltage VpR(V) | Min. Max. | IR @ VR (HA) 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 6.8* 5.80 | 645 7.14 | 1000.0 18 15.3 |1710 18.90 5.0 
Description See Chart Part No. il 10 100 | Part No. 5,000 7.5* 6.40 7.13 7.88 500.0 20 17.1 |19.00 21.00 5.0 
a 9.1 7.78 8.65 9.55 50.0 
f Uni 6.8 ~ 68 P6KE(Value)ALFCT-ND 33 30 .25 | P6KE(Value)ALFTR-ND* 124.50/M 10 8.55 9.50 10.50 10.0 ef oe ee ao 
directional 2 4020 14140 1260 50 27 23.1 |25.70 28.40 5.0 
Bl 6.8 ~ 68 P6KE(Value)CALFCT-ND 37 34.28 | P6KE(Value)CALFTR-ND* 139.50/M 13 41.10 /12.40 13.70 5.0 st 2b6" [eee) S180 oo 
directional : : : E : 15* 42.80 114.30 15.80 5.0 33 28.2 131.40 34.70 5.0 
* 4000 piece Tape and Reel for values 6.8, 7.5, 15, 16 and 68 16* 13.60 | 15.20 16.80 5.0 68 58.1 | 64.60 71.40 5.0 
1.5KE Series — 1500 Watt Axial TVS Features: + Glass passivated junction (Value) Reverse | Breakdown | Maximum 
¢ Low clamping factor * Uni- Nominal Stand Off Voltage Reverse 
irecti i-directi © 1009 Breakdown Voltage | Vgr(V) @ly Leakage 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel | _‘“irectional and Bi directional 100% E 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing surge tested * UL listed valieue VR(V) | Min. Max. | Ip @ Vp (uA) 
Description See Chart Part No. 1 10 = 100 | Part No. 1,500 6.8* 5.80 6.45 714 1000.0 
se 68~30 | 4.5KE(Value)ALFCT-ND 59 53 45 | 4.5KE(Value)ALFTR-ND —-220.50/M B1O18 aie [2-4 Oe 640/713 7.88) 500.0 
- 10 8.55 9.50 10.50 10.0 
; Br 6.8 ~ 30 1.5KE(Value)CALFCT-ND 65 59 49 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND* = 243.00/M i i) 15 12.80 | 14.30 15.80 5.0 
directional 25.4 —=| p=— 25.4 
* 7,200 piece Tape and Reel 30 25.60 | 28.50 31.50 5.0 
5KP Series — 5000 Watt Axial TVS jis_2ak (Watao) Reve | Braskioon | Mannan 
H Nominal Stand Off Voltage Reverse 
ry Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage Range - Cut Tape ee T&R 25.4 —=| Voltage Vp (V) | Min. Max. | Ip @ Vp (HA) 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 19.0 50 50 640 70 5000.0 
Description| Tol. | See Chart | Part No. 110100 | PartNo. 800 When no problems exist, TVS diodes are invisible to the 6.0 60 667 737 5000.0 
Uni- , A Circuits they're protecting. But when potentially damaging 10 10.0 11.10 12.30 15.0 
directional | 2° | %0~70 | SKP(Value)ALFCT-ND 3.24 2.92 2.44) SKP(Value)ALFTR-ND* — 973.20 | transients occur, the TVS diodes provide high-speed 15 150 |1670 1850 10.0 
“clamping” to prevent damage - after which they return 24 24.0 | 26.70 29.50 10.0 
10% 5.0 5KP5.0CLFCT-ND 3.46 3.12 2.60 | SKP5.OCLFTR-ND 1039.20 | _ to their electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes 30 30.0 | 33.30 36.80 10.0 
Bi- A fa 2 33 33.0 36.70 40.60 10.0 
are available in industry-standard packages. 36 36.0 40.00 44.20 40.0 
directional . % : e 
5% | 6.0~70 | 5KP(Value)CALFCT-ND 3.57 3.22 2.68| 5KP(Value)CALFTR-ND 1070.40) Features: « Glass passivated junction * Low clamping 40« 40.0 | 4440 49.10 10.0 
factor * Uni-directional and Bi-directional * 100% surge a aon ae nee ee 
* 1,000 piece Tape and Reel tested ° UL listed 70. Tt i i 
SMAuJ Series — 400 Watt TVS Diode Ueates ete 
Band “A 
FEATURES: ¢ Glass passivated junction * J lead construction —— S. 
SPECIFICATIONS: « Voltage Tolerance: 5% »* Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * High Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals 5.28 
* Plastic Package: UL94V-0 * Case: JEDEC DO-214AC * Electrical Specification: Tested at 25°C 2.79% Na 
(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ It Leakage 
Voltage Vp (V) Min. Maximum | !R @ Vp (WA) Voltage Vp (V) Min. Maximum} |p @ Vp (WA) Voltage Vp (V) Min. Maximum| Ip @ Vp (WA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800.0 22 22.0 24.40 26.90 5.0 78 78.0 86.70 95.80 5.0 
6.0 6.0 6.67 7.37 800.0 24 24.0 26.70 29.50 5.0 85 85.0 94.40 104.00 5.0 
6.5 6.5 7.22 7.98 500.0 26 26.0 28.90 31.90 5.0 90 90.0 100.00 111.00 5.0 
7.0 7.0 7.78 8.60 200.0 28 28.0 31.10 34.40 5.0 100 100.0 111.00 123.00 5.0 
75 75 8.33 9.21 100.0 30 30.0 33.30 36.80 50 110 110.0 122.00 135.00 5.0 
35 85 | 844 toao | 200 = lee | Se 130 1300 | t4¢00 = ts800| 50 
9.0 9.0 10.00 11.10 10.0 se es rent aaa6 ae 150 150.0 | 167.00 185.00 5.0 
10 10.0 11.10 12.30 5.0 45 45.0 50.00 55.30 5.0 160 160.0 178.00 197.00 5.0 
11 11.0 12.20 13.50 5.0 48 48.0 53.30 58.90 50 170 170.0 189.00 209.00 5.0 
12 12.0 13.30 14.70 5.0 51 10 6. 0 62: 0 0 180 180.0 201.00 222.00 5.0 
13 13.0 14.40 15.90 5.0 ai ee za 7 200 200.0 224.00 247.00 5.0 
14 14.0 15.60 17.20 5.0 2a 54.0 80.00 86.30 5.0 220 220.0 246.00 272.00 5.0 
15 15.0 16.70 18.50 5.0 58 58.0 64.40 71.20 5.0 250 250.0 279.00 309.00 5.0 
16 16.0 17.80 19.70 5.0 60 60.0 66.70 73.70 5.0 300 300.0 335.00 371.00 5.0 
17 17.0 18.90 20.90 5.0 64 64.0 71.10 78.60 5.0 350 350.0 391.00 432.00 5.0 
18 18.0 20.00 22.10 5.0 70 70.0 77.80 86.00 5.0 400 400.0 447.00 494.00 5.0 
20 20.0 22.20 24.50 5.0 75 75.0 83.30 92.10 5.0 440 440.0 492.00 543.00 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMAJ(Value)ALFCT-ND 34 31 26 SMAJ(Value)ALFTR-ND 116.10/M 
220 ~ 440 SMAJ(Value)ALFCT-ND 48 44 -36 SMAJ(Value)ALFTR-ND 162.00/M 
Bi-directional TVS 5.0 ~ 51 SMAJ(Value)CALFCT-ND 38 35 .29 SMAJ(Value)CALFTR-ND 128.25/M 
54 ~ 440 SMAJ(Value)CALFCT-ND 53 48 40 SMAJ(Value)CALFTR-ND 179.55/M 


1488 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


W/4 Littelfusé simpy and P6SMBu Series — 600 Watt TVS Diode 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction » J lead construction Uni-directinal Cathode 


Ne RoHS 
SPECIFICATIONS: + Voltage Tolerance: 5% ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 150°C »¢ High 2.26} aan > Hide 
Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals * Case: JEDEC DO-214AA » Electrical 216—| 274.) 12.16 <i 5.50 2) 
Specification: Tested at 25°C a0 Se 
B rie P6SMBJ Se 
(Value) *Max. (Value) *Max. (Value) *Max. (Value) *Max. 
Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse 
Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage 
down Voltage | VeR(V) @ly | IR @ VR | down Voltage | VeR(V)@ly | IR@VR down Voltage | VeR(V)@ly | IR @ VR} down Voltage | VeR(V)@ly | IR@VR 
Voltage VR(V) | Min. Max. (WA) Voltage Vr (V) | Min. Max. (uA) Voltage VrR(V) | Min. Max. (uA) Voltage Vr (V) | Min. Max. (uA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 | 800.0 45 45.0 | 50.00 55.30 5.0 6.8 5.80 | 6.45 7.14 | 1000.0 68 58.10 | 64.60 71.40 5.0 
6.0 6.0 6.67 7.37 | 800.0 48 48.0 | 53.30 58.90 5.0 7.5 6.40 7.13 7.88 | 500.0 75 64.10 | 71.30 78.80 5.0 
of tea ths Be 51 51.0 | 56.70 62.70} 5.0 8.2 7.02 | 7.79 8.61} 200.0 82 70.10 |77.90 86.10] 50 
wie ae lage a1 | 4006 ze 54.0 | 60.00 66.30; 5.0 4 7.78 | 8.65 9.55] 50.0 91 77.80 | 86.50 95.50] 5.0 
an eo: aeer, soa coro ee ad a sie 2. 10 355 | 950 1050/ 10.0 100 85.50 | 95.00 105.00] 5.0 
tg as [see we] aso | oto rite feo] so | | 840 |toso rise] so | ne akon |10soo 600) sa 
9.0 9.0 |10.00 11.10] 10.0 70 700 |7780 86.00 50 . . . 5. i : i 5. 
10 10.0 |11.10 1230] 5.0 75 750 |8330 9210 50 13 11.10 | 12.40 13.70] 5.0 130 111.00 |124.00 137.00) 5.0 
1 11.0 |12.20 13.50] 5.0 78 73.0 | 86.70 95.80 5.0 15 12.80 | 14.30 15.80] 5.0 150 128.00 |143.00 158.00) 5.0 
12 12.0 | 13.30 14.70 5.0 85 85.0 |94.40 104.00! 5.0 16 13.60 | 15.20 1680] 5.0 160 136.00 |152.00 168.00] 5.0 
i. ed es 1235 2 90 90.0 |100.00 111.00] 5.0 18 1530 | 17.10 1890) 5.0 170 145.00 |162.00 179.00] 5.0 
ue pe ieee ees os 100 100.0 |111.00 123.00) 5.0 20 17.10 | 19.00 21.00) 50 180 154.00 |171.00 189.00) 5.0 
16 16.0 |1780 19.70) 50 110 110.0 |122.00 135.00) 5.0 22 18.80 | 20.90 23.10] 5.0 200 171.00 |190.00 210.00) 5.0 
17 170 |1890 2090] 5.0 120 120.0 {133.00 147.00) 5.0 24 20.50 | 22.80 25.20) 5.0 220 185.00 |209.00 231.00) 5.0 
18 18.0 |20.00 2210) 5.0 130 130.0 |144.00 159.00) 5.0 27 23.10 | 25.70 28.40] 5.0 250 214.00 |237.00 263.00] 5.0 
20 20.0 |22.20 2450; 5.0 bes ae on hanes 2. 30 25.60 | 2850 31.50] 5.0 300 256.00 |285.00 315.00) 5.0 
22 22.0 |2440 26.90] 5.0 Hes ap peas be a a 33 28.20 | 31.40 3470/ 5.0 350 300.00 |332.00 368.00] 5.0 
24 24.0 | 26.70 29.50) 5.0 an ¥eo0. 1301.00 22800|| 56 36 30.80 | 34.20 37.80] 5.0 400 342.00 |380.00 420.00] 5.0 
ze 260) \ieego, S104 20 BOM «= p000 |22400 247001 5.0 39 33.30 | 37.10 41.00] 5.0 440 376.00 |418.00 462.00] 5.0 
28 28.0 |31.10 34.40) 50 , : : ; 
aD 00: |laaa0. “sseo|, 96 220 220.0 |246.00 27200/ 50 43 36.80 | 40.90 45.20) 5.0 480 408.00 /456.00 504.00] 5.0 
33 33.0 36.70 40.60 5.0 300 300.0 |335.00 371.00 5.0 47 40.20 44.70 49.40 5.0 510 434.00 |485.00 535.00 5.0 
36 36.0 |40.00 44.20) 50 350 350.0 |391.00 432.00) 5.0 51 43.60 | 48.50 53.60) 5.0 530 459.00 |513.00 567.00] 5.0 
40 40.0 |4440 49.10] 50 400 400.0 |447.00 494.00) 5.0 56 47.80 | 53.20 58.80) 5.0 540 477.00 |503.50 556.50} 5.0 
43 43.0 |47.80 52.80] 5.0 440 440.0 |492.00 543.00) 5.0 62 53.00 | 58.90 65.10; 5.0 550 495.00 |522.50 577.50} 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) * Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each i Pricing 
Series Description See Chart Part No. 1 10 100 3,000 
ijararecaonalsue 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)ALFCT-ND 36 33 28 SMBJ(Value)ALFTR-ND 122.85/M 
ec neerreetionel 220 ~ 440 SMBJ(Value)ALFCT-ND 51 46 39 SMBJ(Value)ALFTR-ND 171.45/M 
pi cidacicnar TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)CALFCT-ND 40 36 30 SMBJ(Value)CALFTR-ND 135.00/M 
i-directional 220 ~ 440 SMBJ(Value)CALFCT-ND 56 51 42 SMBJ(Value)CALFTR-ND 189.00/M 
inaaivacionatnvs 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND .36 33 28 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 122.85/M 
scSticsl neeirectona 220 ~ 550 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 51 46 39 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 171.45/M 
Bidisionalae 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 40 36 30 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 135.00/M 
Peiecnone! 220 ~ 550 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 56 51 42 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 189.00/M 
Uni-directinal Cathode 
FEATURES: Band 
* Glass passivated junction ¢ J lead construction 2.62hN$ 
SPECIFICATIONS: a. an 
¢ Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * High Temperature Soldering: 250°C for 10 seconds at terminals « Plastic 6.22% Ne 
Package: UL94V-0 * Case: JEDEC DO-214AB » Electrical Specification: Tested at 25°C 
(Value) Reverse Breakdown *Max. (Value) Reverse Breakdown *Max. (Value) Reverse Breakdown *Max. 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage VBR (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (uA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vp (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800.0 22 22.0 24.40 26.90 5.0 78 78.0 86.70 95.80 5.0 
6.0 6.0 6.67 7.37 800.0 24 24.0 26.70 29.50 5.0 85 85.0 94.40 104.00 5.0 
6.5 6.5 7.22 7.98 500.0 26 26.0 28.90 31.90 5.0 90 90.0 100.00 111.00 5.0 
7.0 7.0 7.78 8.60 200.0 28 28.0 31.10 34.40 5.0 100 100.0 111.00 123.00 5.0 
75 75 8.33 9.21 100.0 30 30.0 33.30 36.80 5.0 110 110.0 122.00 135.00 5.0 
35 as | aas = 100 | 200 2 So |e atl) ee 130 1200 | 14400 15900| 8.0 
9.0 9.0 10.00 11.10 10.0 3s oe aa hrs =H 150 150.0 167.00 185.00 5.0 
10 10 11.10 12.30 5.0 3 ia E600 peak A 160 160.0 178.00 197.00 5.0 
"1 1 12.20 13.50 5.0 75 0 560 _ " 170 170.0 189.00 209.00 5.0 
12 12 13.30 14.70 5.0 ; ee 58. - 180 180.0 201.00 222.00 5.0 
13 13 14.40 15.90 5.0 51 51.0 56.70 62.70 5.0 200 200.0 224.00 247.00 5.0 
14 14 15.60 17.20 5.0 54 54.0 60.00 66.30 5.0 220 220.0 246.00 272.00 5.0 
15 15 16.70 18.50 5.0 58 58.0 64.40 71.20 5.0 250 250.0 279.00 309.00 5.0 
16 16 17.80 19.70 5.0 60 60.0 66.70 73.70 5.0 300 300.0 335.00 371.00 5.0 
17 17 18.90 20.90 5.0 64 64.0 71.10 78.60 5.0 350 350.0 391.00 432.00 5.0 
18 18 20.00 22.10 5.0 70 70.0 77.80 86.00 5.0 400 400.0 447.00 494.00 5.0 
20 20 22.20 24.50 5.0 75 75.0 83.30 92.10 5.0 440 440.0 492.00 543.00 5.0 
* Reverse Leakage is at Reverse Stand Off Voltage (VR) 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uitdiaeiioiel TS 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)ALFCT-ND 64 58 48 SMCJ(Value)ALFTR-ND 214.65/M 
DVASeH Ore! 220 ~ 440 SMCu(Value)ALFCT-ND 98 88 74 SMCJ(Value)ALFTR-ND 329.40/M 
Bcwesinnitve 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)CALFCT-ND 70 63 53 SMCJ(Value)CALFTR-ND 234.90/M 
nen eens 220 ~ 440 SMCJ(Value)CALFCT-ND 98 88 74 SMCu(Value)CALFTR-ND 329.40/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1489 


ON Semiconductor™ 


Surface Mount 


ON Semiconductor's standard TVS comprise the largest inventoried line in the industry. Continuous 
development of improved manufacturing techniques have resulted in computerized diffusion and test, as 
well as critical process controls learned from surface-sensitive MOS fabrication. The resulting higher yields 
have lowered the factory costs. Specifications: SOT-23: « Allows either two separate unidirectional 
configurations or a single bidirectional configuration * Maximum clamping voltage @ peak pulse current 
¢ Flammability rating UL 94V-O 


Transient Voltage Suppressors 


POWERMITE®: + Peak power: 200W @ ims « Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low 
leakage * Response time is typically < 1ns_ ¢ Integral heat sink/locking tabs ¢ Full metallic bottom 
eliminates flux entrapment * Cathode indicated by polarity band * Pb-Free package SMA: « Peak power: 
400W @1ms * Response time is typically <1ns Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer 
molded, thermosetting plastic case * Finish: Corrosion resistant finish, easily solderable * Maximum case 
temperature for soldering purposes: 260°C for 10 seconds 


Dimensions in mm 


POWERMITE® 


SOD-123FL 


Cathode. _9.95_., 


Cathode 


Breakdown Voltage Vga VRwM Minimum IR @ VRwM Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel * 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (WA) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
24 5.32 5.6 5.88 3 5 MMBZS5V6ALT1GOSCT-ND) NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
24 5.89 6.2 6.51 3 0.5 MMBZ6V2ALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 _ _ 
24 5.89 6.2 6.51 3 0.5 MMBZ6V2ALT1GOSCT-ND) NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
SOT-23 40 14.25 15 15.75 12 05 MMBZ15VALT1GOSCT-ND0 NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
40 14.3 15 15.8 12.8 A MMBZ15VDLT1GOSCT-ND) NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 05 MMBZ20VALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 05 MMBZ20VALT1GOSCT-NDO NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
40 25.65 27 28.35 22 05 MMBZ27VCLT1GOSCT-ND) NEW! 2.14 13.91 24.08 3,000 50.00/M 
200 6.4 6.7 7.0 5 800 1PMT5.0AT10SCT-ND 4.20 30.24 56.70 3,000 143.00/M 
200 64 6.7 7.0 5 800 1PMT5.0AT1GOSCT-ND) NEW! 4.27 30.74 57.65 3,000 145.00/M 
POWERMITE 200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT10SCT-ND 3.36 25.20 50.40 3,000 143.00/M 
200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT1GOSCT-ND) NEW! 4.27 30.74 57.65 3,000 145.00/M 
200 17.8 18.75 19.7 16 5.0 1PMT16AT10SCT-ND 4.20 30.24 56.70 3,000 143.00/M 
200 17.8 18.75 19.7 16 5.0 1PMT16AT1GOSCT-NDO NEW! 4.27 30.74 57.65 3,000 145.00/M 
200 6.4 6.7 7.0 5 400 SMF5.0AT1GOSCT-ND) NEW! 5.40 40.50 86.25 3,000 214.00/M 
200 17.8 18.75 19.7 16 1.0 SMF16AT10SCT-ND 5.40 40.50 86.25 _ - 
SOD-123FL 200 17.8 18.75 19.7 16 1.0 SMF16AT1GOSCT-ND) NEW! 5.40 40.50 86.25 = = 
200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT10SCT-ND 5.40 40.50 86.25 =_ _ 
200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT1GOSCT-ND) NEW! 5.40 40.50 86.25 3,000 214.00/M 
Uni-Directional 
400 6.4 6.7 7.0 5 400 1SMAS5.0AT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 5,000 112.00/M 
SMA 400 6.4 6.7 7.0 5 400 1SMAS5.0AT3GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.63 48.06 5,000 114.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3OSCT-ND 7.67 57.51 122.48 5,000 95.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.63 48.06 5,000 114.00/M 
Bi-Directional 
400 14 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT30SCT-ND 4.16 29.92 56.09 5,000 133.00/M 
400 16.7 17.58 18.46 15 2.5 1SMA15CAT30SCT-ND 4.05 29.12 54.61 _— _ 
SMA 400 16.7 17.58 18.46 15 25 1SMA15CAT3GOSCT-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 5,000 133.00/M 
400 36.7 38.63 40.56 33 2.5 1SMA33CAT30SCT-ND 4.05 29.12 54.61 _ _ 
400 36.7 38.63 40.56 33 2.5 1SMA33CAT3GOSCT-ND) NEW! 4.16 29.92 56.09 5,000 133.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Axial 


Specifications: Mini-MOSORB: * Working Peak Reverse voltage Range — 5V to 170V 
«Peak Power — 500 Watts @ 1ms * Low Leakage < 1y/A above 8.5V * Response Time 
is Typically < 1ns Surmetic: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms »* Low Leakage <5yA 
above 10V * Response Time is Typically <6uA 1ns Mechanical Characteristics: * Case: 
Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: Cathode indicated by polarity 
band * Mounting Position: Any 


Mini-MOSORB Surmetic 


3.60 | 3.68 4 


we ok 
7.60 


$0.86 


| 


ah 


| 


t 
25.44 


25.44 


Dimensions in mm 


Breakdown Voltage VRWM IR @ 
Ver Minimum VRWM Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (uA) Part No. id 10 100 250 Size Pricing 
Uni-Directional 
6.4 6.7 7 5 600 SA5.0AOS-ND 53 4.09 29.41 _ _ = 
WA 11.7 12.3 10 1 SA10AOS-ND 53 4.09 29.41 = _ = 
ron 13.3 14 14.7 12 1 SA12AOS-ND 54 4.16 29.92 = _ = 
MinEMOSORB’) 299 | 498 14 14.7 12 1 SA12AGOS-NDO NEW! 54 4.16 29.92 56.09 = = 
16.7 17.6 18.5 15 1 SA15AOS-ND 53 4.09 29.41 = _ = 
56.7 59.7 62.7 51 1 SA51AOS-ND 53 4.09 29.41 = _ = 
9.5 10 10.5 8.55 10 P6KE10AOS-ND 47 3.74 28.02 56.04 = = 
11.4 12 12.6 10.2 5 P6KE12AOS-ND 49 3.76 27.04 50.69 _ = 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6KE15AOS-ND 49 3.76 27.04 50.69 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6KE15AGOS-ND0 NEW! 50 3.86 27.76 52.04 = = 
171 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLOSCT-ND — 3.76 27.04 50.69 4,000 128.00/M 
Surmetic 600 19 20 21 17.1 5 P6KE20AOS-ND 49 3.76 27.04 50.69 = = 
22.8 24 25.2 20.5 5 P6KE24A0S-ND 49 3.76 27.04 50.69 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6KE30AOS-ND 49 3.76 27.04 50.69 = = 
31.4 33 34.7 28.2 5 P6KE33ARLOSCT-ND = 3.76 27.04 50.69 = = 
37.1 39 4 33.3 5 P6KE39AOS-ND AQ 3.76 27.04 50.69 = = 
95 100 105 85.5 5 P6KE100AOS-ND AT 3.74 28.02 56.04 = = 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Transi j™ Series RoHS Compliant Parts Available 


Dimensions in mm 


y J Transient Voltage Suppressors 


DO-201, R6, CB429 


+3.04->| 
Bh 


ry 
: a4 
+1 0.51 


Flip Chip SOT23-6 NEW! SOT-665 SOT-666IP 


Al A3 C1 C3 
7 2° 2 


REXX > 


Ltt 


Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Bi-Directional 
DO-201 1500 380 400 420 342 497-2909-1-ND 1.65 14.30 110.00 497-2909-3-ND* 600 298.80 | 1.5KE400CA 
R6 400 53.2 _ _ 47.8 497-4188-1-ND 39 3.00 21.60 497-4188-2-ND 6,000 96.00/M | BZW04-48RL 
44.7 47 49.4 40.2 497-4288-1-ND 55 4.25 30.60 497-4288-2-ND 6,000 136.00/M | P6KE47CARL 
DO-15 600 143 150 158 128 497-4285-1-ND 50 4.00 30.00 497-4285-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE150CARL 
237 250 263 213 497-4619-1-ND 50 4.00 30.00 497-4619-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE250CARL 
13.3 _— _ 12 497-2996-1-ND 68 5.40 40.50 497-2996-2-ND 5,000 203.00/M | SMAJ12CA-TR 
16.7 — _— 15 497-2997-1-ND 50 4.00 30.00 497-2997-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ15CA-TR 
SMA 400 31.1 — _ 28 497-4620-1-ND 60 4.80 36.00 497-4620-2-ND 5,000 168.00/M | SMAJ28CA-TR 
36.7 _ _ 33 497-2998-1-ND 65 5.00 36.00 497-2998-2-ND 5,000 160.00/M | SMAJ33CA-TR 
44.4 — — 40 497-3718-1-ND 55 4.25 30.60 497-3718-2-ND 5,000 136.00/M | SMAJ40CA-TR 
778 = _ 70 497-4291-1-ND 50 4.00 30.00 497-4291-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ70CA-TR 
_ =— 35 22 497-3719-1-ND 1.08 7.80 60.00 497-3719-2-ND 2,500 342.00/M | SMP100-LC-25 
_ — 15 6 497-3721-1-ND 1.43 12.35 95.00 497-3721-2-ND 2,500 505.00/M | SMP75-8 
600 _ _— 15 6 497-3720-1-ND 1.31 11.38 87.50 497-3720-2-ND 2,500 466.00/M | SMP100-LC-8 
_— — 133 90 497-3722-1-ND 95 7.56 56.70 497-3722-2-ND 2,500 299.00/M | SMTPA100 
SMB =- = 240 162 497-3723-1-ND 86 6.84 51.30 497-3723-2-ND 2,500 271.00/M | SMTPA180 
_ =— 360 243 497-3724-1-ND 99 7.92 55.00 497-3724-2-ND 2,500 314.00/M | SMTPA270 
6.45 6.8 7.14 5.8 497-2995-1-ND 55 3.96 29.70 497-2995-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T6V8CA 
600 14.3 15 15.8 12.8 497-2994-1-ND 55 4.40 33.00 497-2994-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T15CA 
17.1 18 18.9 15.3 497-3717-1-ND 55 4.40 33.00 497-3717-2-ND 2,500 165.00/M | SM6T18CA 
20.9 22 23.1 18.8 497-3507-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-3507-2-ND 2,500 342.00/M | SM6T22CA 
SMC 1500 20 = = 18 497-4295-1-ND 90 7.20 54.00 497-4295-2-ND 2,500 285.00/M | SMCJ18CA-TR 
8-SOIC A 300 6.51 _ _ 5.0 497-3407-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3407-2-ND 2,500 858.00/M | ITABV1U1RL 
8-SOIC B 150 25 _ 30 24 497-2488-1-ND 1.43 12.35 95.00 497-2488-2-ND 2,500 505.00/M | ESDA25B1RL 
6.5 _ _ 5.0 497-3408-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3408-2-ND 2,500 858.00/M | ITA6V5B1RL 
8-SOICC 300 18 _ _ 15 497-3405-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3405-2-ND 2,500 858.00/M | ITA18B1RL 
25 =— _ 24 497-2686-5-ND+ 1.98 16.50 138.60 = _— — | ITA25B1 
25 om _ 24 497-3406-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3406-2-ND 2,500 858.00/M | ITA25B1RL 
Flip Chip 50 14.2 - 18 12 497-3784-1-ND 68 5.40 40.50 497-3784-2-ND 5,000 203.00/M | ESDA14V2-4BF2 
S0T23-6 80 6.1 _ 8 3.0 497-4643-1-ND NEW! 60 4.80 36.00 497-4643-2-ND NEW! 3,000 180.00/M | ESDA6V1-4BC6 
Uni-Directional 
CB429 1500 6.45 6.8 7.14 5.8 497-3751-1-ND 19 6.30 47.25 497-3751-3-ND* 600 194.40 | 1.5KE6V8A 
DO-201 1500 209 220 231 188 497-4611-1-ND 65 5.20 39.00 497-4611-2-ND 1,900 208.00/M | 1.5KE220ARL 
RG 5000 16.6 — _ 15 497-4189-1-ND 2.10 17.50 147.00 497-4189-2-ND 1,000 945.00 | BZW50-15RL 
200 = = 180 497-4612-1-ND 2.40 20.00 168.00 497-4612-2-ND 1,000 1080.00 | BZW50-180RL 
DO-15 600 31.4 33 24.7 28.2 497-4287-1-ND 50 4.00 30.00 497-4287-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE33ARL 
237 250 263 213 497-4286-1-ND 50 4.00 30.00 497-4286-2-ND 6,000 140.00/M | P6KE250ARL 
S0T-23 300 61 — 7.2 §.25 497-2930-1-ND 55 4.40 33.00 497-2930-2-ND 3,000 165.00/M | ESDA6V1L 
25 _ 30 24 497-4642-1-ND NEW! 50 4.00 30.00 497-4642-2-ND NEW! 3,000 150.00/M | ESDA25L 
64 — _— 5.0 497-2999-1-ND 55 3.40 25.50 497-2999-2-ND 5,000 136.00/M | SMAJ5.0A-TR 
SMA 400 47.8 — _ 43 497-4290-1-ND 50 4.00 30.00 497-4290-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ43A-TR 
64.4 — — 58 497-3508-1-ND 65 5.20 39.00 497-3508-2-ND 5,000 182.00/M | SMAJ58A-TR 
111 = =- 100 497-4289-1-ND 50 4.00 30.00 497-4289-2-ND 5,000 140.00/M | SMAJ100A-TR 
SMB 600 28.5 30 31.5 25.6 497-3506-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-3506-2-ND 2,500 399.00/M | SM6HT30A 
6.7 — — 6.0 497-4296-1-ND 90 7.20 54.00 497-4296-2-ND 2,500 285.00/M | SMCJ6.0A-TR 
SMC 1500 11.4 12 12.6 10.2 497-3715-1-ND 1.39 12.03 92.50 497-3715-2-ND 2,500 492.00/M | SM15T12A 
37.1 39 41.0 33.3 497-3716-1-ND 95 7.56 56.70 497-3716-2-ND 2,500 299.00/M | SM15T39A 
8-SOIC A 200 61 — 7.2 5.0 497-3403-5-ND+ 1.24 10.73 82.50 — _— — | ESDA6V1U1 
61 _ ee: 5.0 497-3711-1-ND 1.05 9.10 70.00 497-3711-2-ND 2,500 372.00/M | ESDA6V1U1RL 
SOT-665 30 6.1 om 7.2 3.0 497-3785-1-ND 60 4.80 36.00 497-3785-2-ND 3,000 180.00/M | ESDALC6V1P5 
SOT-666IP 30 61 — 7.2 3.0 497-3404-1-ND 65 5.20 39.00 497-3404-2-ND 3,000 195.00/M | ESDALC6V1P6 
* Tape and Box + Tube (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1491 


IST; Transient Voltage Suppressors (cont) 


Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package RoHS Compliant Parts Available 
Ver @lr InRw @ VRu Dynamic Vgo Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum Ipp@ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(Vv) (uA) (uA) (Vv) (Vv) 10/1000hs Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
35 5 2 32 55 100 497-4093-1-ND 98 8.45 65.00 497-4093-2-ND 346.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 100 497-4096-1-ND 98 8.45 65.00 497-4096-2-ND 346.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 100 497-4097-1-ND 98 8.45 65.00 497-4097-2-ND 346.00/M SMP100LC-90 
120 5 2 108 155 100 497-4087-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4087-2-ND 342.00/M SMP100LC-120 
140 5 2 126 180 100 497-4088-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4088-2-ND 342.00/M SMP100LC-140 
160 5 2 144 205 100 497-4089-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4089-2-ND 342.00/M SMP100LC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4090-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4090-2-ND 342.00/M SMP100LC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4091-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4091-2-ND 342.00/M SMP100LC-230 
270 i) 2 243 345 100 497-4092-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4092-2-ND 342.00/M SMP100LC-270 
320 6 2 290 400 100 497-4297-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4297-2-ND 342.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 100 497-4094-1-ND 90 7.80 60.00 497-4094-2-ND 319.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 100 497-4095-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4095-2-ND 319.00/M SMP100LC-400 
160 5 2 144 205 100 497-4298-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4298-2-ND 342.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4299-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4299-2-ND 342.00/M SMP100MC-200 
230 6 2 207 295 100 497-4300-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4300-2-ND 342.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4301-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4301-2-ND 342.00/M SMP100MC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4999-1-ND NEW! 94 8.13 62.50 497-4999-2-ND NEW! 333.00/M SMP100MC-320 
360 5 2 325 460 100 497-5000-1-ND NEW! 94 8.13 62.50 497-5000-2-ND NEW! 333.00/M SMP100MC-360 
400 5 2 360 540 100 497-5001-1-ND NEW! 90 7.20 54.00 497-5001-2-ND NEW! 285.00/M SMP100MC-400 
120 5 2 108 155 80 497-4783-1-ND NEW! 79 6.34 47.52 497-4783-2-ND NEW! 251.00/M SMP80MC-120 
140 5 2 126 180 80 497-4782-1-ND NEW! 19 6.34 47.52 497-4782-2-ND NEW! 251.00/M SMP80MC-140 
160 5 2 144 205 80 497-4766-1-ND NEW! 719 6.34 47.52 497-4766-2-ND NEW! 251.00/M SMP80MC-160 
200 5 2 180 255 80 497-4781-1-ND NEW! 719 6.34 47.52 497-4781-2-ND NEW! 251.00/M SMP80MC-200 
230 5 2 207 295 80 497-4780-1-ND NEW! 719 6.34 47.52 497-4780-2-ND NEW! 251.00/M SMP80MC-230 
270 5 2 243 345 80 497-4302-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4302-2-ND 342.00/M SMP80MC-270 
Transient Vo Itage S upp ressors RoHS Compliant Parts Available 
VeR@IR Inm @ VRu Vci @ Ipp Cut Tape 
Pw Minimum Maximum 10/1000ps Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) (V) (mA) (WA) (V) (V) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Bi-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3145-1-ND 99 7.92 59.40 497-3145-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ5.0CA-TR 
7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 99 7.92 59.40 497-3146-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ6.5CA-TR 
SMB 600 14 1 5 10 17 37 497-3000-1-ND 99 7.92 59.40 497-3000-2-ND 2,500 314.00/M SMBJ10CA-TR 
13.3 i § 12 19.9 31 497-3002-1-ND 55 4.25 30.60 497-3002-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ12CA-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25:4 497-3004-1-ND 50 4.25 30.60 497-3004-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ15CA-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 55 4.25 30.60 497-3141-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ24CA-TR 
33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND 48 3.42 25.65 497-3142-2-ND 2,500 143.00/M SMBJ30CA-TR 
SMB 600 36.7 1 1 33 53.3 11.8 497-3005-1-ND 55 4.25 30.60 497-3005-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ33CA-TR 
64.4 1 1 58 93.6 6.7 497-3143-1-ND 55 4.25 30.60 497-3143-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ58CA-TR 
778 1 1 70 113 65 497-3770-1-ND 50 4.00 30.00 497-3770-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ70CA-TR 
Uni-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND 59 4.25 30.60 497-3144-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ5.0A-TR 
6.7 10 800 6.0 10.3 61 497-3006-1-ND 65 5.00 36.00 497-3006-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ6.0A-TR 
SMB 600 7.2 10 500 6.5 ule 56 497-3007-1-ND 65 5.00 36.00 497-3007-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ6.5A-TR 
13.3 1 § 12 19.9 31 497-3001-1-ND 65 5.00 36.00 497-3001-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ12A-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25.1 497-3003-1-ND 65 5.00 36.00 497-3003-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ15A-TR 
178 1 i 16 26 23.1 497-4293-1-ND 50 4.00 30.00 497-4293-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ16A-TR 
20 1 1 18 29.2 21:5 497-3139-1-ND AS 3.60 27.00 497-3139-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ18A-TR 
suB 600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND A5 3.60 27.00 497-3140-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ24A-TR 
778 1 1 70 113 5.5 497-4294-1-ND 50 4.00 30.00 497-4294-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ70A-TR 
171 1 a 154 246 2.4 497-4292-1-ND 50 4.00 30.00 497-4292-2-ND 2,500 150.00/M SMBJ154A-TR 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4991-1-ND NEW! 70 5.60 42.00 497-4991-2-ND NEW! 2,500 210.00/M LNBTVS3-220U 
1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4993-1-ND NEW! 12 5.76 43.20 497-4993-2-ND NEW! 2,500 228.00/M LNBTVS4-220S 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4995-1-ND NEW! 99 7.92 59.40 497-4995-2-ND NEW! 2,500 314.00/M LNBTVS4-221S 
SMC 3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4996-1-ND NEW! 98 8.45 65.00 497-4996-2-ND NEW! 2,500 346.00/M LNBTVS4-222S 
2000 22 1 1 20 33.2 90 497-4997-1-ND NEW! 94 8.13 62.50 497-4997-2-ND NEW! 2,500 333.00/M LNBTVS6-220S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4998-1-ND NEW! 1.13 9.75 75.00 497-4998-2-ND NEW! 2,500 399.00/M LNBTVS6-221S 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4990-1-ND NEW! 55 4.40 33.00 497-4990-3-ND* NEW! 600 125.40 LNBTVS3-220 
DO-201 1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4992-1-ND NEW! 12 5.76 43.20 497-4992-3-ND* NEW! 600 177.60 LNBTVS4-220 
2000 22 1 a 20 33.2 60 497-4994-1-ND NEW! 90 7.20 54.00 497-4994-3-ND* NEW! 600 222.00 LNBTVS4-221 


* Tape and Box 


Application Specific TVS 


8-SOIC 8-SOIC Wide 


SOT23-6 e DO-216AA 
Dat Out 
4 vy A 
Vec 
: Si; 
Code 01 390 Ha Clk Out } Ls 
Tolerance | +10% ic) 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package Description Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

8-SOIC A | Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND 1.05 1 70 497-3781-2-ND 2,500 372.00/M | LCP1521SRL 
8-SOIC B_ | Programmable TVS for SLIC Protection 497-2458-1-ND 1.59 1.33 1.12 497-2458-2-ND 2,500 689.00/M | LCP1511DRL 

8-SOIC C | Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.04 1.70 1.43 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M LCP3121RL 
8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing SLICS 497-2558-5-ND¢ 2.70 2.35 1.75 _ = —_| LCP02-150B1 

S0T23-6 EMI Filter and Line Termination for PS/2 Mouse or Keyboard Ports 497-3712-1-ND 1.73 1.50 1.15 497-3712-2-ND 3,000 667.00/M KBMFO1SC6 

DO-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND 90 72 54 497-3138-3-ND* 1,000 310.00 | PKC-136 
D2PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-ND£ 2.70 2.25 1.89 _ - — | RB0O40-40G 
Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-3714-1-ND 2.70 2.25 1.89 497-3714-2-ND 1,000 1215.00 | RBO40-40G-TR 
T0220-AB | Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2550-5-ND¢ 2.25 1.88 1.58 _— - — | RBO40-40T 
DO-216AA | Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND 94 82 63 497-3509-2-ND 12,000 313.00/M | SMTY18AM 


*Ammo Pack +4 Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1492 (063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor™ Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


600 Watt SMB Surface Mount TVS 


+ 5.59 ——+ 
Specification Features: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage < 5u/A above 10V * Response 7 fer 
Time is Typically < ins t al ne Bis i 3.81 
Mechanical Characteristics: . Case: Thermosetting plastic . Finish: Corrosion resistant ° Mounting 10.152 | Lyf B44 | 
Position: Any ¢ Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated by 1.27 0.51 n 
polarity band. 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VaR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
600 Watts, Bi-Directional 
10.5 1 11.6 9.4 5 P6SMB11CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = = 
W4 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = = 
V4 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB10CAT3GOSTR-ND0 NEW! 151.00/M 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = _ 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB12CAT3GOSTR-ND0 NEW! 151.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = _ 
16.7 17.58 18.5 15 5 1SMB15CAT3GOSCT-ND0O NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB15CAT3GOSTR-ND0 NEW! 151.00/M 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = _ 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB16CAT3GOSTR-NDO NEW! 151.00/M 
20.0 21.06 22.1 18 5 1SMB18CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB18CAT3GOSTR-ND0 NEW! 151.00/M 
22.2 23.37 24.5 20 5 1SMB20CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB20CAT3GOSTR-NDO NEW! 151.00/M 
26.7 28.11 29.5 24 5 1SMB24CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = — 
26.7 28.11 29.5 24 5 1SMB24CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB24CAT3GOSTR-NDO NEW! 151.00/M 
33.3 35.06 36.8 30 5 1SMB30CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB30CAT3GOSTR-ND0 NEW! 151.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36CAT3OSCT-ND 4.33 31.18 58.46 = =— 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT30SCT-ND 4.33 31.18 58.46 = _ 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3GOSCT-NDO NEW! 4.45 32.04 60.08 1SMB36CAT3GOSTR-ND? NEW! 151.00/M 
600 Watts, Uni-Directional 
6.40 6.7 7.0 5.0 800 1SMB5.0AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 SMB5.0AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 5 P6SMB6.8AT3GOSCT-ND0 NEW! 4.24 30.53 57.24 P6SMB6.8AT3GOSTR-ND0O NEW! 144.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 800 1SMB6.0AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB6.0AT3GOSTR-ND0 NEW! 121.00/M 
22: 76 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
7.22 7.6 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB6.5AT3GOSTR-ND¢ NEW! 121.00/M 
7.78 8.19 8.6 7.0 500 1SMB7.0AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB7.0AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB8.5AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
W141 TA? 12.3 10 5 1SMB10AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB10AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB12AT30STR-ND 119.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB12AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15AT3GOSCT-NDO) NEW! 4.24 30.53 57.24 P6SMB15AT3GOSTR-ND0 NEW! 144.00/M 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB13AT3GOSTR-ND0 NEW! 121.00/M 
15.2 16 16.8 13.6 5 P6SMB16AT3OSCT-ND 4.24 30.53 57.24 P6SMB16AT3OSTR-ND 128.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMB15AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB15AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
17.8 18.75 19.7 16 5 1SMB16AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB16AT30STR-ND 119.00/M 
17.8 18.75 19.7 16 5 1SMB16AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB16AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
19 20 21 17.1 5 P6SMB20AT3OSCT-ND 4.24 30.53 57.24 P6SMB20AT3OSTR-ND 129.00/M 
20.0 21.05 22.1 18 5 1SMB18AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB18AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = _ 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB20AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
24.4 25.65 26.9 22 5 1SMB22AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB22AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMB24AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB24AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMB26AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB26AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMB28AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB28AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB30AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36AT3GOSCT-NDO NEW! 4.24 30.53 57.24 P6SMB36AT3GOSTR-NDO NEW! 144.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMB33AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB33AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
40.0 42.1 44.2 36 5 1SMB36AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB36AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
44.4 46.75 49.1 40 5 1SMB40AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB40AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB43AT30STR-ND 119.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB43AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 1SMB51AT3OSTR-ND 119.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB51AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 P6SMB62AT3OSCT-ND 4.24 30.53 57.24 = = 
64.4 67.8 71.2 58 5 1SMB58AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB58AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
66.7 70.2 73.7 60 5 1SMB60AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB60AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3GOSCT-NDO NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB70AT3GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3OSCT-ND 3.47 24.95 46.78 1SMB85AT3OSTR-ND 118.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.56 25.63 48.06 1SMB85AT3GOSTR-NDO NEW! 121.00/M 
133 140 147 120 5 1SMB120AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = = 
133 140 147 120 5 1SMB120AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.66 27.42 54.84 1SMB120AT3GOSTR-ND? NEW! 137.00/M 
143 150 158 128 5 P6SMB150AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = = 
152 160 168 136 5 P6SMB160AT30SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = _ 
189 199 209 170 5 1SMB170AT3GOSCT-ND0 NEW! 3.66 27.42 54.84 1SMB170AT3GOSTR-NDO NEW! 137.00/M 
190 200 210 171 5 P6SMB200AT3O0SCT-ND 3.66 27.42 54.84 = _ 


( RoHS Compliant 
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ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors 


8.13 ——~|_ Dimensions in mm 
1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional 
Specification Features: * Peak Power — 1500 W @ 1ms * Low Leakage <5u!A Above 10V * Response Time Osa 2am 98° 
is typically. <1ns L127 0.511 * 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant ¢ Polarity: 
Cathode indicated by molded polarity notch * Mounting Position: Any 
Breakdown VoltageVRwM IR@ Cut Tape Tape and Reel 
VaR Minimum | VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Minimum Nominal Maximum (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
1,500 Watts, Uni-Directional 
6.4 6.7 7.0 5.0 1000 1SMC5.0AT3OSCT-ND 5.41 40.55 86.37 = = 
6.4 6.7 7.0 5.0 1000 1SMC5.0AT3GOSCT-ND) NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC5.0AT3GOSTR-ND0 NEW! 220.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1000 1SMC6.0AT3GOSCT-ND) NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC6.0AT3GOSTR-ND0 NEW! 220.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC12AT30STR-ND 214.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC12AT3GOSTR-ND) NEW! 220.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC15AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 = = 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC18AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 = = 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC24AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 = = 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC26AT3GOSTR-ND) NEW! 220.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC28AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC33AT30STR-ND _ 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC33AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
40 42.1 44.2 36 5 1SMC36AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC36AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMC51AT3GOSCT-NDO NEW! 5.55 41.63 88.67 1SMC51AT3GOSTR-NDO NEW! 220.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5SMC6.8AT3OSCT-ND 5.61 42.09 89.64 1.5SMC6.8AT3OSTR-ND _ 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5SMC6.8AT3GOSCT-ND0 NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC6.8AT3GOSTR-ND0 NEW! 228.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC15AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
ted 18 18.9 15.3 5 1.5SMC18AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC18AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC24AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC27AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC30AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC33AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC36AT3GOSTR-ND? NEW! 228.00/M 
37.1 39 4 33.3 5 1.5SMC39AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC39AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT30SCT-ND 5.61 42.09 89.64 1.5SMC43AT30STR-ND 222.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3GOSCT-ND) NEW! 5.77 43.25 92.12 1.5SMC43AT3GOSTR-ND) NEW! 228.00/M 


0 RoHS Compliant 


1500 Watt Mosorb™ TVS 


Specifications: * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage <5y)A above 10V * Response time is typically < 1 ns 
Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic * Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily 
solderable * Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16” from case for 10 seconds ° Polarity: Cathode indicated by polarity band 


* Mounting Position: Any 


5.304 


Dimensions in mm 


1.064 


my 7 
.— 25.40 —+| [.* 25.40 | 
9.50 


Breakdown Voltage VRWM IR @ Tape and Reel 

VaR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 1,500 

1,500 Watts, 1.5KE Series 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5KE6.8AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5KE6.8AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
18.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5KE18AGOS-ND0 NEW! 78 5.98 44.85 95.51 = = 
19 20 21 171 5 1.5KE20AGOS-ND0 NEW! 78 5.98 44.85 95.51 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5KE33AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4OSCT-ND = 5.59 41.90 89.24 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4GOSCT-ND) NEW! _— 5.98 44.85 95.51 1.5KE36ARL4GOSTR-ND) NEW! 257.00/M 
37.1 39 4 33.3 5 1.5KE39ARL4GOSCT-ND) NEW! _— 5.98 44.85 95.51 1.5KE39ARL4GOSTR-ND) NEW! 257.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43AGOS-ND0 NEW! -75 5.98 44.85 95.51 = = 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4OSCT-ND = 5.88 44.12 93.96 = = 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4GOSCT-ND0) NEW! _— 5.98 44.85 95.51 1.5KE56ARL4GOSTR-ND) NEW! 257.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = _ 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
64.6 68 71.4 58.1 5 1.5KE68AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
71.3 75 78.8 64.1 5 1.5KE75AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = = 
71.3 75 78.8 64.1 5 1.5KE75AGOS-ND0 NEW! 75 5.98 44.85 95.51 = = 
190 200 210 171 5 1.5KE200AGOS-ND0 NEW! 1.31 11.38 87.50 183.75 = = 
( ROHS Compliant (Continued) 
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ON Semiconductor" Transient Voltage Suppressors (cont) 


1500 Watt Mosorb™ TVS (Cont.) 


Breakdown Voltage VRWM IR @ Tape and Reel 
Ver Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 1,500 
237 250 263 214 5 1.5KE250AOS-ND 1.58 12.60 94.50 201.25 = — 
237 250 263 214 5 1.5KE250AGOS-ND0 NEW! 1.31 11.38 87.50 183.75 = _— 
1,500 Watts, JEDEC Series 
6.0 = = 5 300 1N6373RL4GOSCT-NDO NEW! = 6.19 46.44 98.90 1N6373RL4GOSTR-ND? NEW! 267.00/M 
6.0 _ = 5 300 ICTE-SRL40SCT-ND = 9.36 70.20 149.50 = _ 
6.0 = = 5 300 ICTE-5SRL4GOSCT-NDO NEW! = 8.45 65.00 136.50 ICTE-SRL4GOSTR-NDO NEW! 377.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1N6267ARL4GOSCT-ND) NEW! — 6.19 46.44 98.90 1N6267ARL4GOSTR-ND0 NEW! 267.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = _ 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AGOS-ND0 NEW! eA 6.19 46.44 98.90 = = 
12.4 13 13.7 WW 5 1N6274AGOS-ND) NEW! 77 6.19 46.44 98.90 = = 
14.1 = = 12 2 1N6376GOS-ND) NEW! aE 6.19 46.44 98.90 = — 
14.3 15 15.8 12.8 5 1N6275AGOS-ND) NEW! SE 6.19 46.44 98.90 = _— 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AGOS-ND) NEW! ia 6.19 46.44 98.90 = _ 
q7A 18 18.9 15.3 5 1N6277AGOS-ND) NEW! TT 6.19 46.44 98.90 = _— 
17.6 = = 15 2 1N6377GOS-ND) NEW! wes 6.19 46.44 98.90 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1N6281AGOS-ND) NEW! 77 6.19 46.44 98.90 = _— 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4OSCT-ND = 6.09 45.71 97.35 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4GOSCT-ND) NEW! = 6.19 46.44 98.90 1N6282ARL4GOSTR-ND0 NEW! 267.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1N6283AGOS-ND0 NEW! PE 6.19 46.44 98.90 = _ 
34.2 36 37.8 30.8 5 1N6284AGOS-ND) NEW! Lt 6.19 46.44 98.90 = _— 
37.1 39 4 33.3 5 1N6285AGOS-ND0 NEW! Lt 6.09 45.71 97.35 = _— 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = = 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AGOS-ND) NEW! Lt 6.19 46.44 98.90 = _— 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = = 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AGOS-ND0 NEW! 77 6.19 46.44 98.90 = = 
42.4 = = 36 2 1N6380GOS-ND) NEW! 77 6.19 46.44 98.90 = = 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4OSCT-ND _ 6.09 45.71 97.35 1N6288ARL4OSTR-ND 262.00/M 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4GOSCT-ND) NEW! = 6.19 46.44 98.90 1N6288ARL4GOSTR-ND0 NEW! 267.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 = = 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AGOS-ND0 NEW! St 6.19 46.44 98.90 = _— 
86.5 91 95.5 77.8 5 1N6294ARL4OSCT-ND = 6.09 45.71 97.35 1N6294ARL4O0STR-ND 262.00/M 
86.5 1 95.5 77.8 5 1N6294ARL4GOSCT-ND) NEW! = 6.19 46.44 98.90 1N6294ARL4GOSTR-ND0 NEW! 267.00/M 
95 100 105 85.5 5 1N6295AOS-ND 1.17 9.36 70.20 149.50 = = 
95 100 105 85.5 5 1N6295AGOS-ND0 NEW! 1.31 11.38 87.50 183.75 = _— 
( RoHS Compliant 
ESD Tvs Dimensions in mm 


Fig. 2 Fig. 3 
SOT-323 SOD-323 


+ 2.70 —+ 


Breakdown Voltage VpR Vrawm Min. | IR @ VRwM Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Fig. | Min. Nom. Max. (V) (pA) Part No. 10 100 250 Part No. 3,000 
1 5.89 6.2 6.51 40 0.7 MMQA6V2T10SCT-ND 3.00 21.60 40.50 MMOQA6V2T10STR-ND 108.00/M 
2 6.4 6.8 7.2 5.0 05 DF3A6.8FUT1GOSCT-NDO NEW! 3.50 25.20 47.25 DF3A6.8FUT1GOSTR-NDO NEW! 119.00/M 
6.2 _— 7.3 5.0 10 SD05T1GOSCT-NDO NEW! 2.97 20.90 38.00 SDO5T1GOSTR-NDO NEW! 86.00/M 
3A | 13.3 _ 15.75 12.0 1.0 SD12T10SCT-ND 3.34 24.01 45.02 $D12T10STR-ND 113.00/M 
13.3 _ 15.75 12.0 1.0 SD12T1GOSCT-NDO NEW! 2.97 20.90 38.00 SD12T1GOSTR-NDO NEW! 86.00/M 
3B | 13.3 _ _ 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND 5.40 40.50 86.25 SD12CT1GOSTR-ND 214.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1 OSCT-ND 2.50 17.60 32.00 NZL5V6AXV3T10STR-ND 72.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1GOSCT-ND) NEW! 3.00 20.80 37.50 NZL5V6AXV3T1GOSTR-NDO NEW! 80.00/M 
4 6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T10SCT-ND 3.33 23.45 42.64 NZL6V8AXV3T10STR-ND 96.00/M 
6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T1GOSCT-ND) NEW! 3.00 20.80 37.50 NZL6V8AXV3T1GOSTR-NDO NEW! 80.00/M 
7.12 1S 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T10SCT-ND 3.00 20.80 37.50 NZL7V5AXV3T10STR-ND 80.00/M 
7.12 75 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T1GOSCT-NDO NEW! 3.00 20.80 37.50 NZL7V5AXV3T1GOSTR-NDO NEW! 80.00/M 
6.2 _— 7.3 5.0 10 SMO05T10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 SMO05T10STR-ND 121.00/M 
5 6.2 _— 73 5.0 10 SMO05T1GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.63 48.06 SMO5T1GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 
13.3 _ 15.75 12.0 1.0 SM12T1GOSCT-ND) NEW! 3.56 25.63 48.06 SM12T1GOSTR-ND) NEW! 121.00/M 


( RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1495 


‘, Dynamic 
Fig. 3 — DO-35 uh 
a (BO) BO) | Breakback Cut Tape : f 
(Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reel t | STMicroelectronics 
Fig. Min. Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1 28 36 43 10 497-3148-1-ND 60 4.80 36.00 | 3,000/ 180.00/M | SMDB3 
2 28 36 43 5 497-3275-1-ND .55 4.40 33.00 | 2,500) 165.00/M | TMMDB3. 
Pin 1 and 3 must be 3 30 34 42 9 497-3134-1-ND .45 3.60 27.00 | 5,000] 126.00/M | DB3TG 


shorted together 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


*M-C°C* —_ SMB Transient Voltage Protection Devices 


Micro Commercial Components 


TSMB4J is a semiconductor device characterized of having four layers of alternating conductivity: PNPN. Features: 
Because it's of a silicon origin, TSMBJ does not degrade per use. These devices are needed for protection * Oxide-Glass passivated Junction ¢ Bi-Directional protection in a single device »* High Off-State impedance 
of sensitive circuits from electrical disturbances caused by lightning and AC power cross conditions. Primary Low On-State voltage » Plastic material has UL flammability classification 94V-0 


applications are in the telecommunication and data communication circuits. Specifications: * Avg. Off-State Leakage Current @ VDRM: 5 IDRM 
Rated Break- On-State Breakover Holding DO-214AA 
Repetitive Off- | over Ipp @ Volt. @ Current Current Off-State Cut Tape 
State Volt. Volt. | 10/1000us | 'T=1.0A IBO- IBO+ 'H- 'H+ Cap. CJ | Digi-Key Price Each 

VDRM VBO (A) VT mA Min. mA Max.| mA Min. mA Max.| pF Typ. | Part No. 10 100 1,000 
58 77 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJ0305C064MSCT-ND 90 72 54 
65 88 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJ0305C072MSCT-ND 90 72 54 Bab Her) 1.52 
75 98 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO306CMSCT-ND .90 72 54 = 5.59 
90 130 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0307CMSCT-ND 90 72 54 
120 160 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0309C130MSCT-ND .90 72 54 
140 180 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0310CMSCT-ND .90 72 54 [4.57 Cathods 
160 220 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0312CMSCT-ND .90 72 54 
190 265 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0316CMSCT-ND .90 72 54 
220 300 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJO318CMSCT-ND 90 72 54 
275 350 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0322CMSCT-ND .90 72 54 
320 400 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0324CMSCT-ND .90 72 54 
58 77 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJO505C064MSCT-ND 90 72 54 
65 88 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJ0505C072MSCT-ND 90 72 54 
75 98 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJOS06CMSCT-ND 90 72 54 
90 130 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJ0507CMSCT-ND .90 72 54 
160 220 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJ0512CMSCT-ND .90 72 54 
190 265 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0516CMSCT-ND .90 72 54 
220 300 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0518CMSCT-ND 90 72 54 
275 350 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0522CMSCT-ND .90 72 54 
320 400 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0524CMSCT-ND .90 72 54 
58 77 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1005C064MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 
65 88 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1005C072M SCT-ND 1.75 1.40 1.05 
75 98 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1006CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 
90 130 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1007CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 
120 160 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1009C130MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 dabei 
140 180 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1010CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 4 Failure Threshold 
160 220 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1012CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 a = Se 

Operating Voltage 

220 300 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1018CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 
275 350 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1022CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 
320 400 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1024CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 TSS Clamping 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


The New Standard in Thyrist P e Preliminary Balanced 
TECCOR. ee ElecHonle ee eis sie wid Littelfuse Line Protector 


General Description: 


Balanced Protector is designed to offer 44 O m To aC ae | Ipp 'pp Ipp 'pp 'pp ITSM 
haere ie tase vena pou : é F1250T z Series | 2 x 10us | 8 x 20us | 10 x 160ps | 10 x 560us | 10 x 1000us | 60Hz | di/dt 
pei SOIC package, Balanced Protector is ul Y poe al a! ee (A) (A) (A) (A) (A) (A) _| (Alus) 
ees oe ee es i 2 de DD 
ratings of up to 500A. 
VDRM Vs it, Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key 
(Vv) (Vv) (Vv) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
130 180 8 800 150 P1553UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1553UCRPTR-ND 2002.00/M 
150 210 8 800 150 P1803UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1803UCRPTR-ND 2002.00/M 
170 250 8 800 150 P2103UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2103UCRPTR-ND 2002.00/M 
200 270 8 800 150 P2353UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2353UCRPTR-ND 2002.00/M 
230 300 8 800 150 P2703UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2703UCRPTR-ND 2002.00/M 
270 350 8 800 150 P3203UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P3203UCRPTR-ND 2002.00/M 
300 400 8 800 150 P3403UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P3403UCRPTR-ND 2002.00/M 
420 600 8 800 150 P5103UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P5103UCRPTR-ND 2002.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1496 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TECCOR.  scretectrontc Equipment wid Littelfus€ = sipactor® Surge Protection 


+1 


Product Description: Surge Ratings 

SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during f 

hazardous transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor 1 1 1 I I I dees 

designs their SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology ensures | SUT9e PP pp PP PP PP TSM Ig__. fi... 

effective protection within nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions | Rating | 2x 10yus| 8 x 20us | 10 x 160us/10 x 560ps/10 x 1000us | 60Hz | di/dt ly— 

for regulatory requirements such as Bellcore 1089, TIA/EIA-1S-968, ITU-T K.20, ITU-T K.21 j, i eats H 

and UL60950. (Series)| (A) (A) (A) (A) (A) (A) |(Alus) | oy DRM AV 


r 
VT VpoRM Vs 


Operation: 

In the standby mode, SIDACtors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive 
leakage currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application 
of a voltage exceeding the switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate 
a short circuit condition until the current flowing through the device is either interrupted or 
drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, SIDACtors® will reset Cc 500 400 200 150 100 50 500 si 
and return to their high off-state impedance. 


A 150 150 90 50 45 20 500 


B 250 250 150 100 80 30 500 


Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 
TO-92 TO-220 TO-220 DO-214AA Modified DO-214AA 
(Isolated) No-Ground (Isolated) (Isolated) (Isolated) 


(Isolated) = 
i | 3 


Fig. 1 Fig. 3 
“Balanced” 3 Chip 


ne: No Ground 
Single” or “Dual” Chip 


i To 
a i Protected 
pEsuipment 


Surge Rating VDRM Vs WAL Is 'H Digi-Key Price Each 
Fig. Package (Series) (V)t (V) + v) (ma) | (ma) Part No. 1 10 100 500 1,000 
25 40 50 P0300EAL-ND§ 63 56 St 42 37 
58 77 P0640EA-ND 63 56 51 42 37 
65 88 P0720EA-ND 63 56 51 42 37 
75 98 POQO0EAL-ND§ 63 56 51 42 37 
A 90 130 4 aon P1100EAL-ND§ 69 62 56 47 A 
140 120 160 150 P1300EAL-ND§ 69 62 56 47 a 
140 180 P1500EA-ND 63 56 51 42 37 
140 180 P1500EAL-ND§ 69 62 56 AT a 
220 300 P2600EAL-ND§ 69 62 56 AT A 
AA TO-92 275 350 P3100EAL-ND§ 69 62 56 AT rt 
220 300 P2600EBL-ND§ 77 69 62 52 45 
B 275 350 4 800 150 P3100EBL-ND§ 78 69 63 52 45 
320 400 P3500EBL-ND§ a7 69 62 52 45 
58 77 P0640ECL-ND§ 81 72 65 54 AT 
170 220 P1800ECL-ND§ 89 80 72 60 52 
220 300 P2600ECL-ND§ 1 72 65 54 AT 
7 275 350 4 oe 1 P3100EC-ND 81 72 65 54 AT 
275 350 P3100ECL-ND§ 89 80 72 60 52 
320 400 P3500ECL-ND§ 89 80 72 60 52 
220 260 P2400AA61-ND 1.37 1.22 1.10 92 80 
a4 Modified ‘ 220 260 4 re 1 P2400AA61L-ND§ 1.51 1.35 1.21 1.01 88 
TO-220 270 330 P3000AA61-ND 1.37 4.22 1.10 92 80 
270 330 P3000AA61L-ND§ 1.51 1.35 1.21 1.01 88 
A 25 40 4 800 50 PO602AA-ND* 1.80 1.60 1.44 1.20 1.04 
‘ 65 95 , so ies P1602AB-ND* 2.27 2.02 1.82 1.52 1.32 
65 95 P1602ABL-ND*§ 2.50 2.22 2.00 1.67 1.45 
waaias A 270 350 8 800 150 P3203AAL-ND§ 2.50 2.22 2.00 1.67 1.45 
C2 ee 90 130 P2202ABL-ND*§ 2.50 2.22 2.00 1.67 1.45 
8 140 180 i a6 iis P3002AB-ND* 2.27 2.02 1.82 1.52 1.32 
140 180 P3002ABL-ND*§ 2.50 2.22 2.00 1.67 1.45 
275 350 P6002ABL-ND*§ 2.50 2.22 2.00 1.67 1.45 
c 25 40 4 800 50 P0602AC-NDt 2.52 2.24 2.02 1.68 1.46 


* Off-state capacitance (Co) is measured between Pins 1-2 and 3-2 at 1 MHz with a 2 V bias and is a typical value for AA. Capacitance is approximately 2x the listed value for AB and AC product. 
+ Between any 2 pins +VDRM between pins 1-3 = 2 X VDRM pins 1-2, VS between pins 1-3 = 2 X VS pins 1-2 § RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The New Standard in Thyristors ‘A i ‘" H 
TECCOR. for Electronic Equipment Hi Littelfuse SIDACtor® Surge Protection (Cont.) 
Surge Rating VDRM Vs VT Is 'H Digi-Key Price Each 
Fig. Package (Series) (V) ¢ (V) # (Vv) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 500 1,000 
130 180 P1553ABL-NDT§ 3.26 2.90 2.61 2.18 1.89 
170 250 P2103ABL-NDT§ 3.26 2.90 2.61 2.18 1.89 
200 270 P2353ABL-NDT§ 3.26 2.90 2.61 2.18 1.89 
C3 Modified 230 300 8 800 150 P2703ABL-NDTt§ 3.26 2.90 2.61 2.18 1.89 
Neree0 270 350 P3203AB-NDt 2.97 2.64 2.38 1.98 4.72 
270 350 P3203ABL-NDT§ 3.27 2.91 2.62 2.18 1.89 
300 400 P3403ABL-NDTt§ 3.26 2.90 2.61 2.18 1.89 
Cc 270 350 8 800 150 P3203ACL-NDt§ 3.29 2.92 2.63 2.19 1.90 
* Off-state capacitance (Co) is measured between Pins 1-2 and 3-2 at 1 MHz with a 2 V bias and is a typical value for AA. Capacitance is approximately 2x the listed value for AB and AC product. 
+ Between any 2 pins $+ VDRM between pins 1-3 = 2 X VDRM pins 1-2, VS between pins 1-3 = 2 X VS pins 1-2 § RoHS Compliant 
Pack- | Surge Rating VDRM Vs \T Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
Fig. age (Series) (Vv) (V) (Vv) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 
25 40 50 PO300SARPCT-ND 1.60 1.28 -96 PO300SARPTR-ND 416.00/M 
25 40 PO300SALRPCT-ND§ 1.76 1.41 1.06 PO300SALRPTR-ND§ 457.60/M 
58 77 PO640SARPCT-ND 1.60 1.28 96 PO640SARPTR-ND 395.20/M 
58 tf PO640SALRPCT-ND§ 1.60 1.28 -96 PO640SALRPTR-ND§ 416.00/M 
65 88 PO720SARPCT-ND 1.60 1.28 -96 P0720SARPTR-ND 416.00/M 
65 88 PO720SALRPCT-ND§ 1.60 1.28 -96 P0720SALRPTR-ND§ 416.00/M 
A 140 180 4 800 150 P1500SALRPCT-ND§ 1.76 1.41 1.06 P1500SALRPTR-ND§ 457.60/M 
220 300 P2600SALRPCT-ND§ 1.76 1.41 1.06 P2600SALRPTR-ND§ 457.60/M 
275 350 P3100SARPCT-ND 1.52 1.22 92 = = 
275 350 P3100SALRPCT-ND§ 1.60 1.28 96 P3100SALRPTR-ND§ 416.00/M 
320 400 P3500SARPCT-ND 1.60 1.28 -96 = = 
320 400 P3500SALRPCT-ND§ 1.60 1.28 96 P3500SALRPTR-ND§ 416.00/M 
25 40 50 PO300SBLRPCT-ND§ 1.93 1.54 1.16 PO300SBLRPTR-ND§ 500.50/M 
b.1 |po-214 275 350 P3100SBRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 P3100SBRPTR-ND 455.00/M 
, AA B 275 350 4 800 150 P3100SBLRPCT-ND§ 1.93 1.54 1.16 P3100SBLRPTR-ND§ 500.50/M 
320 400 P3500SBLRPCT-ND§ 1.93 1.54 1.16 P3500SBLRPTR-ND§ 500.50/M 
220 300 P2600SBRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 P2600SBRPTR-ND 455.00/M 
220 300 P2600SBLRPCT-ND§ 1.93 1.54 1.16 P2600SBLRPTR-ND§ 500.50/M 
25 40 50 P0300SCLRPCT-ND§ 2.15 1.72 1.29 PO300SCLRPTR-ND§ 557.70/M 
58 77 PO640SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 = = 
58 77 PO640SCLRPCT-ND§ 1.95 1.56 1.17 PO640SCLRPTR-ND§ 507.00/M 
c 170 220 4 800 P1800SCLRPCT-ND§ 1.95 1.56 AA? P1800SCLRPTR-ND§ 507.00/M 
220 300 150 P2600SCRPCT-ND 1.95 1.56 117 P2600SCRPTR-ND 507.00/M 
220 300 P2600SCLRPCT-ND§ 2.15 1.72 1.29 P2600SCLRPTR-ND§ 557.70/M 
275 350 P3100SCLRPCT-ND§ 2.13 1.70 1.28 P3100SCLRPTR-ND§ 552.50/M 
320 400 P3500SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 P3500SCRPTR-ND 507.00/M 
320 400 P3500SCLRPCT-ND§ 2.15 1.72 1.29 P3500SCLRPTR-ND§ 557.70/M 
§ RoHS Compliant 
The Battrax® device is a solid state protection device that can be referenced to either a positive Surge Ratings 
or negative voltage source. The B1100C_ is for a -Vpef. Designed using an SCR and an nar : 
' F Digi-Key Ipp 2 x 10s |!pp 8 x 20ps |!pp 10 x 160ys|!pp 10 x 560ps| !pp 10 x 1000us | TSM 60Hz| di/dt 
integrated diode, the B1100C_ Battrax® device begins to conduct at |-Vpefl+|-1.2VI. Part No. | Series (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Alus) 
The P0641S_ is a unidirectional solid state protection device constructed with a SIDACtor® | B11400C_ A 150 150 90 60 50 20 500 
device and an integrated diode. Used to protect SLIC IC’s from being damaged during transient c 500 400 200 150 100 50 500 
voltage activity. They help line cards meet various regulatory requirements including: GR1089, | po¢64is_ A 150 150 90 50 45 20 500 
ITU K.20, K.21 and K.45, IEC 60950 and TIA/EIA-15-968. c 500 400 200 150 100 50 500 
VDRM Vs VT | VF |IDRM) !@T 'T | 'H_ | CO| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package (Vv) (V) (V) | (V) | (mA) | (mA)} (mA) | (A) | (mA)| (pF) Part No. 1 10 100 500 Part No. 2,500 
SLIC Battrax Protection 
E,5 |Modified DO-214AA| Vperltl-1.2VI| -Vpgrit-tovi| 4] —|] 5 | 100 2.2| 100 | 50 |iBEReee ABR CIEND es, 2) eos uaND pel 
B1100CCLRPCT-ND§ 3.95 3.16 2.37 1.58 B1100CCLRPTR-ND§ 936.00/M 
SLIC Protection 
D4 DO-214AA 58 77 4/5 5 — | 800] 1/120) 70 P0641SARPCT-ND 1.70 1.36 1.02 68 P0641SARPTR-ND 442.00/M 
P0641SCRPCT-ND 2.10 1.68 1.26 84 P0641SCRPTR-ND 546.00/M 
§ RoHS Compliant 
. @ ‘ 
TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series AW EG [mis 
The TeleLink® Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer the ultimate 123 Xo 
in circuit protection while meeting the necessary surge requirements of the telecommunications (3.12) Cut Tape Tape and Reel 
industry. When used in conjunction with the SIDACtor® they provide a complete regulatory Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089-Core, TIA/EIA-968-A, UL60950. se Part No. ‘| 10 100 Part No. 2,500 
Specifications: ‘ AS 
: a feos oan (10.10). ><> 
Interrupting Values * Voltage Rating: 250V * Current Rating: 1.25A Surge Ratings: * 100A, 123 F1250TRPCT-ND 2.29 1.83 1.38 | F1250TRPTR-ND 594.10/M 
10 x 1000ps and 500A, 2 x 10's * Designed specifically for telecommunications equipment 3.12) 
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Electronics 


PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and temperature. 
After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, sustained self- 
heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus avoiding 
continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. 


Raychem 


CIRCUIT PROTECTION 


Fig. 1 — RGE and RHE Series 


RHEO70 ONLY 


PolySwitch® Resettable Devices 


BCH 


This product series can be used in a wide variety of auto- 
motive, computer and general electronics applications. The 
RGE devices feature high current carrying capability (up to 
13 amps) in a small package with fast trip times. 


Fig. 2 — RXE Series 
A— 


Ack 1Chk 
RXE005-RXE090 RXE110-RXE375 
These products function as the general purpose line of circuit 
protection devices and are well suited for power supplies, alarm 
systems, speakers, motors and many other applications. The 
RXE series range in hold currents from .05 ~ 3.75 amps and 
complement the RUE devices by providing a higher voltage rating. 


Fig. 3 — RUE Series 


A pA 


7.62 


@ 20 -| 
AWG. 


HC 
RUE090-RUE250 


4HCF 
RUE300-RUE900 


These devices are also designed to be used in a wide variety of 
general electronics applications. They complement the RXE series 
by providing a smaller form factor with lower resistance and higher 
hold current capability (up to 9 amps). 


i 


Definitions: * Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without damage. * Hold 
Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. © Trip Current: The minimum 
continuous current that will cause the device to trip at 20°C. * Maximum Current: The largest fault current, at rated voltage, 
the device can interrupt without being damaged. Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 4 — RTE Series 
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RTE series polyswitches 
are specifically designed for 
IEEE-1394 applications. 


Rated Initial 
Current (20°C) Max. Resistance Dimensions 
Max. (A) Current RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip (A) (Q) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
RGE Series 
1A 16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 UL, TUV, CSA 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGE300-ND 53 AQ A5 RGE300 
1A 16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGE400-ND ea 52 AB RGE400 
1A 16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGE500-ND 62 57 52 RGE500 
1A 16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 UL, TUV, CSA 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGE600-ND 65 60 54 RGE600 
1A 16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGE700-ND 68 62 57 RGE700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGE800-ND 14 68 62 RGE800 
1A 16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGE900-ND 15 69 63 RGE900 
1A 16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGE1000-ND 78 te 65 RGE1000 
1A 16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGE1100-ND 81 15 68 RGE1100 
1A 16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1200-ND 93 86 78 RGE1200 
1A 16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1400-ND 1.08 99 90 RGE1400 
RHE Series 
1B 30 0.7 1.4 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHEO70-ND 50 AB 42 RHEO70 
1 16 40 7.0 100 0.018 0.029 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHE400-ND 63 58 53 RHE400 
1 16 45 78 100 0.022 0.036 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHE450-ND 66 61 55 RHE450 
1¢ 16 6.0 10.8 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHE600-ND 72 66 60 RHE600 
1 16 6.5 12.0 100 0.011 0.018 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.88 (22.2) 0.23 (5.8) RHE650-ND 14 68 62 RHE650 
1 16 75 13.1 100 0.0094 0.0153 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHE750-ND 78 12 65 RHE750 
1¢ 16 10.0 18.5 100 0.0062 0.0105 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHE1000-ND 96 88 80 RHE1000 
1 16 13.0 24.0 100 0.0041 0.0069 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1300-ND Til 1.02 93 RHE1300 
1¢ 16 15.0 28.0 100 0.0032 0.0061 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1500-ND 1.23 1.13 1.03 RHE1500 
RXE Series 
2A 60 0.05 0.10 40 7.3 141 UL, TUV, CSA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXE005-ND 39 36 33 RXE005 
2A 60 0.10 0.20 40 25 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXE010-ND 38 35 32 RXE010 
2A 60 0.17 0.34 40 3.3 .21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE017-ND 39 36 33 RXE017 
2A 72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXE020-ND 39 36 33 RXE020 
2A 72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE025-ND 39 36 33 RXE025 
2A 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE030-ND 40 37 33 RXE030 
2A 72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXE040-ND A4 AI 37 RXE040 
2A 72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXE050-ND A4 AI 37 RXE050 
2A 72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXE065-ND A4 Al 37 RXE065 
2A 72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXE075-ND A5 42 38 RXE075 
2A 72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXE090-ND A6 2 38 RXE090 
2B 72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXE110-ND 46 43 39 RXE110 
2B 72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXE135-ND 48 A4 40 RXE135 
2B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXE160-ND AQ AS AL RXE160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXE185-ND 53 et) A4 RXE185 
2B 72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 UL, TUV, CSA 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXE250-ND 59 54 AQ RXE250 
2B 72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.6) 0.43 (10.9) RXE300-ND 63 58 53 RXE300 
2B 72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXE375-ND 66 61 55 RXE375 
RUE Series 
3A 30 0.90 1.80 100 0.070 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RUEO90-ND A5 2 38 RUEO90 
3A 30 1.10 2.20 100 0.050 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RUE110-ND AB 43 39 RUE110 
3A 30 1.35 2.70 100 0.040 0.08 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RUE135-ND AT A4 40 RUE135 
3A 30 1.60 3.20 100 0.030 0.07 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RUE160-ND AQ A5 AL RUE160 
3A 30 1.85 3.70 100 0.030 0.06 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.23 (5.8) RUE185-ND 50 AT 42 RUE185 
3A 30 2.50 5.00 100 0.020 0.04 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.23 (5.8) RUE250-ND 52 8 A4 RUE250 
3B 30 3.00 6.00 100 0.020 0.05 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.65 (16.5) 0.23 (5.8) RUE300-ND 55 51 AB RUE300 
3B 30 4.00 8.00 100 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.76 (19.3) 0.23 (5.8) RUE400-ND 59 55 50 RUE400 
3B 30 5.00 10.00 100 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.95 (24.1) 0.43 (10.9) RUES00-ND 65 60 54 RUES500 
3B 30 6.00 12.00 100 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.95 (24.1) 0.43 (10.9) RUE600-ND 69 64 58 RUE600 
3B 30 7.00 14.00 100 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.75 (19.1) 1.02 (25.9) 0.43 (10.9) RUE700-ND 14 68 62 RUE700 
3B 30 8.00 16.00 100 0.005 0.013 UL, TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.12 (28.4) 0.43 (10.9) RUE800-ND ae 7 64 RUE800 
3B 30 9.00 18.00 100 0.005 0.01 UL, TUV, CSA 0.95 (24.1) 1.14 (29.0) 0.43 (10.9) RUE900-ND 81 15 68 RUE900 
RTE Series 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120-ND AT 43 39 RTE120 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120TR-ND 834.11/3,000 RTE120-2 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135-ND 48 A4 40 RTE135 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135TR-ND 859.24/3,000 RTE135-2 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190-ND $1 AT 43 RTE190 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190TR-ND 906.89/3,000 RTE190-2 
Rated Initial 
Current (20°C) Maximum Maximum Resistance Dimensions 
Operating (A) Interrupt Interrupt RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
LVR Line Voltage Series 
5A 240VAC 05 12 265VAC 1.0ARMS 18.5 31 UL, TUV, CSA 33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVRO05S-ND 51 AT 43 LVROO5S 
5A 240VAC 08 19 265VAC 1.2ARMS 74 12 UL, TUV, CSA 33 (8.3) -43 (10.7) .23 (5.8) LVROO8S-ND 51 AT 43 LVROO8S 
5A 240VAC A2 30 265VAC 1.2ARMS 3.0 6.5 UL, TUV, CSA .33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVR012S-ND 51 AT 43 LVRO12S 
5A 240VAC 16 .37 265VAC 2.0ARMS 2.5 41 UL, TUV, CSA -39 (9.9) -50 (12.5) .23 (5.8) LVRO16S-ND 54 50 A5 LVRO16S 
5B 240VAC 25 56 265VAC 3.5ARMS 13 21 UL, TUV, CSA 38 (9.6) .69 (17.4) .23 (5.8) LVR025S-ND 60 55 50 LVR025S 
5B 240VAC 40 90 265VAC 5.5ARMS 0.6 97 UL, TUV, CSA 46 (11.5) .77 (19.5) .23 (5.8) LVR040S-ND 69 64 58 LVRO40S 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Raychem PolySwitch® Resettable Devices (Cont.) 


CIRCUIT PROTECTION 


Fig. 5 — LVR Series | Fig. 6 — RUSB Series Fig. 7 — RYC Series Power Distribution Switches 
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Fig. 8 — LTP Series Fig. 9 — SRP Series 
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These USB power distribution 
switches enable power to 
USB ports upon USB control- 
ler commands. The switches 
signal the controller when 
faults such as overcurrent, 
over-temperature, under- 
voltage lock-out (UVLO) or 
over-voltage lock-out (OVLO) 
are detected. 


De 


Top View 
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$0-16 
Pin No. 


5, 8, 13, 16 


Pin Function 

Enable (Input): Logic-compatible enable input. High 
input > 2.1V typical. Low input <1.9V typical 

Fault Flag (Output): Active-low open-drain output. 
Indicates overcurrent, UVLO, OVLO and thermal 
shutdown 


6,7, 14,15 


These products help provide 
reliable, non-cycling pro- 


This product extends the 
proven PolySwitch techno- 
logy of resettable overcur- 
rent protection into higher 
voltage applications. 


New PolySwitch RUSB devices are 
designed to meet USB and safety agency 
requirements.The RUSB family of leaded 
resettable devices offers overcurrent pro- 


Ground: Supply return 


1,9 
3,11 


Supply Input: Output MOSFET drain. Also supplies ICs 


internal circuitry. Connect to positive supply 


2,4, 10, 12 


Switch Output: Output MOSFET source. Typically 


Similar to the SRP family of PolySwitch strap 
products, LTP devices help provide reliable, non- 
cycling protection for rechargeable batteries and 
have a slim, low-profile design that makes them 
easy to install. LTP devices also offer additional 


tection for rechargeable bat- 
teries. Weldable nickel leads 
and a narrow, low-profile 
design make these devices 
extremely easy to install on 


tection for USB applications. connect to switched side of load 


protection at elevated temperatures. the edges of battery packs. 


Rated Initial 
Current (20°C) Resistance Dimensions - Inches (mm) 
Maximum (A) RMin. RMax. A B c D E Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Voltage Hold Trip (Q) (0) Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
RUSB 
6B 6 0.75 13 0.110 0.177 27 (6.9) 45 (11.4) 23 (5.9) 80 (7.6) 12 (3.1) RUSBO75-ND 38 35 32 | RUSBO75 
6A 16 0.90 1.8 0.070 0.121 .29 (7.4) 48 (12.2) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSBO90-ND A4 AL 37 RUSBO90 
6A 16 1.10 2.2 0.050 0.096 .29 (7.4) 56 (14.2) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB110-ND AB 42 38 RUSB110 
6B 6 1.20 2.0 0.650 0.098 .27 (6.9) 46 (11.7) .23 (5.9) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSB120-ND AG 42 38 RUSB120 
6A 16 1.35 27 0.040 0.075 35 (8.9) .53 (13.5) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB135-ND AB AB 39 RUSB135 
6B 6 1.55 2.65 0.043 0.071 .27 (6.9) 46 (11.7) .23 (5.9) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSB155-ND AT A3 .39 RUSB155 
6A 16 1.60 3.2 0.030 0.062 35 (8.9) 60 (15.2) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB160-ND AB A4 40 RUSB160 
6A 16 1.85 3.7 0.030 0.055 40 (10.2) 62 (15.7) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB185-ND 50 AG A2 RUSB185 
6A 16 2.50 5.0 0.020 0.036 45 (11.4) 72 (18.3) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB250-ND 51 AT A3 RUSB250 
Maximum Lead Tape & 
Maximum | Fault Fault Temperature During Ambient Cut Tape Reel 
Supply Flag Flag Output Output Control | Storage Soldering Supply Operating Digi-Key Price Each Pricingt Raychem 
Fig.| Voltage | Voltage | Current | Voltage | Current Input Temp. (5 seconds) Voltage | Temperature Pkg. Part No. 1 10 100 2,500 Part No. 
RYC Series 
ce RYC8240-2WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 — | RYC8240-2WM 
7 8 8 | 50mA 8 | Limited | +12.0v | 150°C 260°C 5.5 85°C | SOIC-16 
‘ ‘ mu Mise : RYC8240-4WMICT-ND 347 297 273 | 2350.00/M | RYC8240-4WM 
Rated 
Rated Current | Maximum | RMax. Dimensions 
Max. (20°C) (A) Current Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (0) By A B ( D E Part No. 1 10 100 | PartNo. 
LTP Series 
1.90 4.2 0.057 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) 0.30 (7.6) 0.21 (5.4) LTP190-ND 68 62 57 | LTP190 
8 24 2.60 5.2 100 0.042 UL, TUV, CSA 1.02 (26.0) 0.47 (11.9) 0.04 (1.0) 0.28 (7.0) 0.24 (6.1) LTP260-ND .89 82 74 | LTP260 
30 63 0.031 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.043 (1.1) 0.35(8.9) 0.26 (6.6) LTP300-ND 89 82 74 | LTP300 
3.4 6.0 0.030 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0) 0.28 (7.0) 0.24 (6.1) LTP310-ND 93 86 78 | LTP310 
SRP - RoHS Compliant 
15 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) — _ SRP120F-ND 57 53 48 | SRP120F 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) _ _ SRP175F-ND 57 53 48 | SRP175F 
9 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) — _ SRP200F-ND 57 53 48 | SRP200F 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.1) = =— SRP350F-ND 60 55 50 | SRP350F 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.1) = =— SRP420F-ND 62 aT 52 | SRP420F 
SRP 
9 15 1.20 2.70 100 0.16 UL, TUV, CSA 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) =— -_ SRP120-ND 62 57 52 | SRP120 
Rated 
Current (20°C) | Maximum) RyMax. Dimensions Cut Tape Tape & Reelt 
Max. ‘A Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (0) By A(Maximum) B(Maximum) C (Maximum) D E IF Part No. i 10 100) Size Pricing Part No. 
SMD 
60 0.30 0.60 10 48 314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1) .09 (2.3) SMDO030CT-ND 86 74 68 | 2,000 | 395.07/M | SMD030-2 
60 0.50 1.00 10 14 314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1) .09 (2.3) SMDO50CT-ND 86 74 68 | 2,000 | 395.07/M | SMD050-2 
30 0.75 1.50 40 1.0 314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1)  .09 (2.3) SMDO75CT-ND 86 74 68 - — | SMD075-2 
30 1.10 2.20 40 0.48 314 (7.98) 118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1) — .09 (2.3) SMD100CT-ND 82 70.65 | 2,000 | 374.93/M | SMD100-2 
40 15 1.25 2.50 40 0.25 UL. TUV, CSA 314 (7.98) 118 (3.00) .214 (5.44) -12 (3.1) 200 (5.1) — .09 (2.3) SMD125CT-ND 82 70.65 | 2,000 374.93/M | SMD125-2 
15 1.50 3.00 40 0.25 a. 370 (9.40) 118 (3.00) 264 (6.71) -18 (4.6) 240 (6.1) — .09 (2.3) SMD150CT-ND AT 66 61) 1,500} 401.06/M } SMD150-2 
15 2.00 4.00 40 0.125 370 (9.40) 118 (3.00) 264 (6.71) -18 (4.6) .240 (6.1) — .09 (2.3) SMD200CT-ND JT 66 = .61 | 1,500 | 401.06/M | SMD200-2 
15 2.50 5.00 40 0.085 370 (9.40) 118 (3.00) 264 (6.71) -18 (4.6) 240 (6.1) .09 (2.3) SMD250CT-ND 19 68 .62 | 1,500} 410.18/M | SMD250-2 
6 2.60 5.20 40 0.075 314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1) .09 (2.3) SMD260CT-ND 86 74 68 | 2,000 | 391.00/M | SMD260-2 
6 3.00 6.00 40 0.048 314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) 12 (3.1) 200 (5.1)  .09 (2.3) SMD300CT-ND 82 70.65 | 2,000 | 391.00/M | SMD300-2 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1500 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


tyco 


Electronics 


PolySwitch® Resettable Devices (Cont) 


Raychem 


CIRCUIT PROTECTION 


Fig. 10 — SMD 
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Fig. 11 — miniSMD Fig. 12 — microSMD Fig. 13 — nanoSMD 
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Recommended Pad miniSMDC 


aieC 


Side View 


Layout Series: Top View Side View 


Recommended Pad Layout 


The miniSMD resettable devices extremely small size makes 
them excellent choices for keyboard and mouse ports, 
SCSI devices, battery packs, PC cards and sockets, cellular 
modems and phones, and portable electronic equipment. 
SMT packaging for automated assembly compared to SMD 
the miniSMD offers: 40% reduction in size, 300% faster 
time to trip, 50% reduction in DC resistance, 66% reduction 
in profile, 80% reduction in mass and drop in replacement 
for the NANO 2 device in many applications. 


This product series is designed for surface- 
mount applications. Its smaller component size 
enables installation on crowded printed circuit 
boards and in small end-user devices such 
as digital cameras, personal digital assistants 
(PDAs) and palm-top computers. The new low 
hold current devices are ideal for protecting 
industrial sensors and data acquisition 
systems. 


This product series is specifically designed for surface mount 
applications. The products range in hold currents from 0.3 
amps to 3.0 amps and voltages from 6 volts to 60 volts. These 
devices are ideally suited for high density board applications 
in computer and computer peripheral products, telecommuni- 
cations and general electronics applications. They are designed 
to be reflowed onto a PCB using standard surface mount 
processes. Packaged per ElA-481 standard. 


=A! 


Top View 


The nanoSMD series reduces the component 
size to a 1206 footprint, nearly half the size of the 
microSMD series and one-quarter the size of the 
popular miniSMD series. The industries fastest time 
to trip. Smaller size saves board space and cost. 
Compatible with high volume electronics assembly. 


Rated 
Current (20°C) = |Maximum) RyMax. Cut Tape Tape & Reelt 
Max. (A) Current | Initial Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 

Fig. |Voltage) Hold Trip (A) (0) By A(Maximum) B(Maximum) C (Maximum) | PartNo. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
miniSMD 

a 60 0.14 0.34 10 6.0 UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .035 (.89) MINISMDC014CT-ND 63 55 50 2,000 293.02/M MINISMDC014-2 

a 24 0.50 1.00 40 1.0 UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .025 (.64) MINISMDCOS0CT-ND 54 AT 43 2,000 283.86/M MINISMDC050-2 

an 13.2 0.75 1.50 40 AS UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .025 (.64) MINISMDC075CT-ND 63 55 50 2,000 293.02/M MINISMDC075-2 

a 8 1 2.2 40 21 UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .025 (.64) MINISMDC110CT-ND 63 56 50 2,000 238.08/M MINISMDC110-2 

a 6 1 3.0 40 ‘WN UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .019 (.48) MINISMDC150CT-ND 63 55 50 2,000 293.02/M MINISMDC150-2 

Hh 6 2.0 4.0 40 07 UL, TUV, CSA -186 (4.72) -134 (3.40) .048 (1.22) MINISMDC200CT-ND 719 68 63 2,000 361.52/M MINISMDC200-2 
microSMD 

12 30 0.05 0.15 10 50 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.79) .034 (.86) MICROSMDO005CT-ND 63 55 50 4,000 350.45/M MICROSMD005-2 

12 30 0.10 0.25 10 15 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.79) .034 (.86) MICROSMDO010CT-ND 72 64 55 4,000 441.00/M MICROSMD010-2 

12 6 0.35 = 0.75 40 1.3 UL, TUV, CSA -135 (3.43) 110 (2.79) .025 (.64) MICROSMD035CT-ND 65 58 9 4,000 441.00/M MICROSMD035-2 

12 13.2 0.50 1.0 40 90 UL, TUV, CSA -135 (3.43) 110 (2.79) .025 (.64) MICROSMDO50CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD050-2 

12 6 0.75 1.5 40 40 UL, TUV, CSA .135 (3.43) 110 (2.79) .025 (.64) MICROSMD075CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD075-2 

12 6 1.10 2.2 40 21 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.79) .019 (.48) MICROSMD110CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD110-2 

12 6 1.50 3.0 40 Aut UL, TUV, CSA .135 (3.43) 110 (2.79) .048 (1.22) MICROSMD150CT-ND 70 60 55 4,000 335.00/M MICROSMD150-2 
nanoSMD 

13A 6 0.50 1.00 40 07 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.19) NANOSMDMOSOCT-ND 66 7 52 3,000 318.00/M NANOSMDM050-2 

13A 6 75 1.50 40 0.29 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.19) NANOSMDMO075CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDM075-2 

13A 6 1.00 1.80 40 0.21 UL, TUV, CSA -134 (3.40) 071 (1.80) .047 (1.19) NANOSMDM100CT-ND 66 oT 52 3,000 273.59/M NANOSMDM100-2 

13B 6 1.50 3.00 40 0.11 UL, TUV, CSA -134 (3.40) .075 (1.91) .055 (1.40) NANOSMDC150CT-ND 66 7 52 3,000 273.59/M NANOSMDC150-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Fast Acting SMD Fuses sO real 
2 " + F + 
Benefits: * Small size with high current ratings * Excellent temperature stability * High reliability and resilience * Strong arc suppression characteristics x L 7 
Target Applications: * Laptops * Digital cameras * Cell phones * Printers * DVD players * Portable electronics * Game systems *LCD displays * Scanners aa Y G 
Features: * Monolithic, multilayer design * Lead-free construction * High temperature performance * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C D H = 
Agency Approvals: UL File# E197536 | 
Rated | Nominal, |Max. Interrupt Ratings " s Cut Tape 
Current] Cold DCR?) Voltage | Current Dimensions -Inches (mm) Digi Key Price Each Tape & Reel} Raychem 
(A) (0) (Vpe) (A) A B c D E F G H Part No. il 10 100 Size | Pricing Part No 
0402 Series 
1.00 0.120 0402SFF100F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF100F/24-2 
1.50 0.056 0402SFF150F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF150F/24-2 
2.00 0.035 24 35 1.00 0.51 0.51 0.25 1.60 0.40 0.70 0.60 0402SFF200F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 (25.4) | (12.95) | (12.95) (6.35) | (40.64) | (10.16) | (17.78) | (15.24) | 0402SFF300F/24CT-ND 67 7 53 10,000 225.00/M 0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 0402SFF400F/24CT-ND 67 57 53 10,000 225.00/M 0402SFF400F/24-2 
0603 Series 
1.00 0.131 32 50 0603SFF100F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 0603SFF150F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF150F/32-2 
2.00 0.044 32 35 0603SFF200F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 0603SFF250F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 1.60 0.80 0.80 0.36 2.80 0.60 1.00 1.09 0603SFF300F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF300F/32-2 
3.50 0.024 32 35 (40.64) | (20.32) | (20.32)} (9.14) | (71.12) | (15.24) | (25.4) | (27.69) | O603SFF350F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF350F/32-2 
4.00 0.018 32 35 0603SFF400F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 0603SFF500F/32CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 0603SFF600F/32CT-ND. 63 54 50 4,000 240.00/M O603SFF600F/32-2 
1206 Series 
1.00 0.220 63 50 1206SFF100F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 1206SFF150F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 1206SFF175F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 1206SFF200F/63CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF200F/63-2 
2.50 | 0.035 32 50 3.20 | 160 | 140 | 051 | 440 | 1.50 | 1.80 | 1.45 | 4206SFF250F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 | 260.00/M | 1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 (81.28) | (40.64) | (27.94)| (12.95) | (111.76) | (38.10) | (45.72) | (36.83) | 1206SFF300F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 1206SFF400F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 1206SFF500F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 260.00/M 1206SFF500F/32-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Overcurrent Fuses — FT600 Series Ack 
A 4 Cc 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting regulatory standards with no additional series components * Improved temperature rise performance < 
over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port system designs Target Applications: * xDSL and ADSL linecards and modems *T1/E1 systems « Twisted 
pair telecom ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance Features: * The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults » Designed to assist 
equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 68, and Telcordia GR-1089 Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (V) i] A Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND 88 15 69 2,500 420.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND 88 rE} 69 2,500 420.00/M FT600-2000-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Electronics 


PolySwitch® TSM600-250 


Raychem 


CIRCUIT PROTECTION 


The TSM600-250 is an overcurrent protection device designed for DSL and other telecommu- 
nications network equipment applications. The TSM600-250 incorporates two matched, low- 
resistance PPTC components into a single device yielding balanced protection on tip-and-ring 


lines with minimal attenuation of data transmission. 


Operating IHOLD Resistance Time to Trip Cut Tape Tape & Reel 
Voltage (mA) (Ohms) * @3A (Seconds) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Raychem 
(Vdc) @20°C @60°C RMin. RTyp. RiMax.** Typ. Max. Part No. i 10 100 Part No. 200 Part No. 
250 250 140 1.0 3.5 7.0 0.8 6 TSM600-250-2CT-ND 2.52 2.31 2.10 | TSM600-250-2TR-ND 379.80 TSM600-250-2 
250 250 140 1.0 3.0 5.0 1.0 6 TSM600-250-RA-2CT-ND 2.66 2.44 2.22 | TSM600-250-RA-2TR-ND 398.70 TSM600-250-RA-2 


* Resistance per PPTC device 


** Maximum device resistance, measured 1-hour post reflow or post trip 


i ® zs 7 
PolySwitch Fig. 1 — al Fig. 2— 
| . TR Series | Encapsulated 
Resettable Devices — TR Series TR Series 
These product families help provide protection against power cross and power induction ay 
surge as defined in ITU, Telcordia, and UL. ee 
Rated 
Oper. | Current (20°C) Max. RMax. Dimensions 
Max. | Volt. (Amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt.| (Vdc) | Hold Trip (Amps) | (Ohms) By A B c Part No. af 10 100 Part No. 
250) 60 0.080 0.16 3 20.0 UL, TUV, CSA 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRO80U-ND* 66 61 55 TR250-080U 
1 250) 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR120U-ND* 66 61 55 TR250-120U 
250) 60 0.145 0.29 3 6.5 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR145U-ND* 66 61 55 TR250-145U 
250) 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR120-ND* .70 65 59 TR250-120 
2 250) 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR145-ND* .70 65 59 TR250-145 
600 | 60 0.150 0.30 3 12.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150-ND* 1.10 1.01 92 TR600-150 
600); 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND* 1.24 1.14 1.04 TR600-150-RA-B-0.5 


* Warning: TR devices are not intended for continuous utility line voltage such as 120/220V or 240Vdc. Operating Voltage: 60Vdc 


SiBar Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protectors are designed specifically for telecommunications and computer telephony applications, including: * Modems 
* Fax machines * PBX Systems * Phones * POS Systems * Analog and digital linecards » Other customer premise and network equipment 


requiring protection. 


Features: ¢ Bidirectional transient voltage protection * High off-state impedance * Low on-state voltage * High surge capability * Short- 
circuit failure mode »* Surface-mount technology * UL 497B recognized, file #£179610 SiBar thyristor surge protectors are bidirectional silicon 
devices that foldback in the presence of transient overvoltage faults. When the breakover voltage of a SiBar device is exceeded, the device 
switches from high to low impedance to protect sensitive downstream equipment from harmful voltage surges. The device remains latched in 
a low-impedance state until the current decreases below the hold current, at which point the device returns to its high-impedance state. SiBar 
devices may be used in conjunction with PolySwitch resettable devices in telecommunications applications, including network equipment and 
customer premise equipment. Proper selection of both devices can provide reliable, self-resetting overvoltage and overcurrent protection, 
allowing designers to meet worldwide telecommunications standards and to lower equipment-service and warranty cost. 
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Vpm VBo lH VT Cy 'Tsm Cut Tape 
Max. Max. Min. Max. Typ. Min. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Raychem 
(V) (V) (mA) (V) (pF) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
215 325 200 5.0 20 22 TVB280CT-ND 1.07 92 85 = = = TVB280-050 
270 370 175 5.0 50 60 TVB270SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB270SCTR-ND 2,500 504.24/M TVB270SC 
200 320 175 5.0 50 60 TVB200SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB200SCTR-ND 2,500 504.24/M TVB200SC 
170 265 175 5.0 50 60 TVB170SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB170SCTR-ND 2,500 504.24/M TVB170SC 
270 370 175 5.0 20 22 TVB270SACT-ND 74 63 58 TVB270SATR-ND 2,500 252.15/M TVB270SA 
200 320 175 5.0 20 22 TVB200SACT-ND 99 85 .78 TVB200SATR-ND 2,500 295.63/M TVB200SA 
170 265 175 5.0 20 22 TVB170SACT-ND 99 85 .78 TVB170SATR-ND 2,500 295.63/M TVB170SA 
270 365 175 3.0 22 22 TVA270SACT-ND 69 64 58 TVA270SATR-ND 5,000 242.61/M TVA270SA 
Panasonic Micro Chip Fuse Surface Mount 
Features: ¢ Sharp fusing characteristics (Very fast acting) * Lead Rated | Rated Internal R. Cut Tape 
free/ROHS Compliant Current Voltage | Marking] (mOhms) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Applications: p p F (A) (VDC) | Code | Max. @ 25°C | PartNo. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
pplications: * Computer and peripheral equipment, mobile phone 
and other digital devices ERB-FE Series — 0603 
Approved Safety Standards: * C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File 4.0 24 $s 22 P11359CT-ND 42 39 30 ERB-FE4ROOU 
No. E194052; UL 248-14: File No. E194052 ERB-SE Series — 0603 
Spseifeations: © Operating Temperature ange: 400 l2eG | 0s || 2 F 370 P11369CT-ND 50 4735 P11369TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SEORSOU 
= Pusing Current rusing time (at 25°): Mated:current ¥ 100804 || 0.75) 1|!<30 || 2G 245 P11370CT-ND «504735 P11370TR-ND 5,000 | 192.04/M | ERB-SEOR7SU 
hours minimum or rated current x 200% / 1 second maximum or rated 
suirtent« 30096 (01 seconde maxinain 1.0 | 32 H 155 PI371CT-ND = 50785 P11371TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE1ROOU 
1.25 32 J 120 P11372CT-ND 50 AT 35 P11372TR-ND 5,000 192.04/M ERB-SE1R25U 
15 32 K 90 P11373CT-ND 50 AT 35 P11373TR-ND 5,000 192.04/M ERB-SE1R50U 
2.0 32 N 60 P11374CT-ND 50 AT 35 P11374TR-ND 5,000 192.04/M ERB-SE2RO0U 
25: 32 0 48 P11375CT-ND 50 AT 35 P11375TR-ND 5,000 192.04/M ERB-SE2R50U 
3.0 32 P 36 P11376CT-ND 50 AT 35 P11376TR-ND 5,000 192.04/M ERB-SE3RO0U 
ERB-SD Series — 0402 
0.5 24 F 330 P11361CT-ND 50 AT 35 P11361TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SDOR50U 
0.75 24 G 200 P11362CT-ND 50 AT 35 P11362TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SDOR75U 
1.0 24 H 135 P11363CT-ND 50 AT 35 P11363TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SD1RO0U 
Dimensions (mm) 1.25 24 J 100 P11364CT-ND 50 AT 35 P11364TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SD1R25U 
Type L Ww a t 1.5 24 K 80 P11365CT-ND 50 AT 35 P11365TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SD1R50U 
ERB-FE | 1.60+0.15 | 0.80+0.15 | 0.30+0.20 | 0.70 +0.15 -0.10 2.0 | 24 N 53 P11366CT-ND 50 4735 P11366TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SD2ROOU 
ERB-SE| 1.60+0.15 | 0.80+0.15 | 0.30+0.20 0.70+0.10 2.5 24 0 40 P11367CT-ND 50 AT 35 P11367TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SD2R50U 
ERB-SD| 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.20+0.15 0.40+0.10 3.0 24 P 33 P11368CT-ND 50 AT 35 P11368TR-ND 10,000 192.04/M ERB-SD3RO0U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


BOURNS Multizte7 Resettable Overcurrent Protectors 


Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. 
Agency Approvals: * MF-R, MF-RX, MF-USMD, MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF — UL, CSA, TUV Approved * MF-NSMF — UL Approved * MF-SMDF — Agency Recognition Pending. 


Fig. 1 


A 1 
ba 3.6 Max. 3.0 Max. H : J 
TW B 4 ii 
B Top and 
=e Bottom View 
-LrC 
Side View 
Rated Current /Initial Resistance} Post- Dimensions — (mm) 
Max. |Max. | @ 23°C (Amps) | @ 23°C (Ohms) Trip A B c Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) | Hold Trip Min. Max. |Resistance| (Max.) (Max.) (Nom.) Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
1A 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.90 14.00 5.10 MF-R055/90-0-ND 75 69 63 -50 42 MF-R0O55/90-0 
1B 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.30 10.30 5.10 MF-R055/90U-0-ND 75 69 63 -50 42 MF-RO55/90U-0 
30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.90 14.00 5.10 MF-R110-ND 54 50 45 36 31 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.90 18.90 5.10 MF-R135-ND 54 50 45 36 31 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 10.20 16.80 5.10 MF-R160-ND 60 55 50 At -36 MF-R160 
30 40 1.85 3.70 0.04 0.07 0.11 12.00 18.40 5.10 MF-R185-ND 60 55 50 40 35 MF-R185 
60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7.40 12.70 5.10 MF-RO10-ND 48 44 40 32 26 MF-RO10 
60 40 0.17 0.34 2.0 3.2 8.00 7.40 12.70 5.10 MF-RO17-ND 48 44 40 32 .28 MF-RO17 
2A 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 7.40 12.70 5.10 MF-R020-ND 51 AT 43 34 .29 MF-RO20 
60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 7.40 12.70 5.10 MF-RO25-ND 51 47 43 34 .29 MF-RO25 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 7.40 13.40 5.10 MF-RO30-ND 51 47 43 34 .29 MF-RO30 
60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7.40 13.70 5.10 MF-R040-ND 54 -50 45 36 -30 MF-R040 
60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 7.90 13.70 5.10 MF-RO50-ND 54 50 45 35 31 MF-ROSO 
60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.70 15.20 5.10 MF-RO65-ND 54 50 45 36 31 MF-RO65 
60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.40 16.00 5.10 MF-RO75-ND 54 -50 45 36 31 MF-RO75 
60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.70 16.70 5.10 MF-RO90-ND 54 -50 45 37 32 MF-RO90 
60 40 1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 13.00 18.00 5.10 MF-RX110-ND 54 50 45 36 32 MF-RX110 
60 40 1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 14.50 19.60 5.10 MF-RX135-ND .57 53 48 -38 .34 MF-RX135 
60 40 1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 16.30 21.30 5.10 MF-RX160-ND 60 55 50 40 35 MF-RX160 
2B 60 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 12.80 22.90 5.10 MF-RX185-ND -60 55 50 40 35 MF-RX185 
60 40 2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 21.30 26.40 10.20 MF-RX250-ND 66 61 55 43 37 MF-RX250 
60 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 24.90 30.00 10.20 MF-RX300-ND 69 64 58 A6 40 MF-RX300 
60 40 3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 28.40 33.50 10.20 MF-RX375-ND 72 66 -60 48 42 MF-RX375 
30 40 3.00 6.00 0.02 0.05 0.08 12.00 13.30 5.10 MF-R300-ND 69 64 58 45 .39 MF-R300 
30 40 4.00 8.00 0.01 0.03 0.05 14.40 24.80 5.10 MF-R400-ND 72 66 60 48 A2 MF-R400 
30 40 5.00 10.00 0.01 0.03 0.05 17.40 24.90 10.20 MF-R500-ND 78 72 65 52 A5 MF-R500 
3 30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 19.30 31.90 10.20 MF-R600-ND 81 75 68 53 46 MF-R600 
30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 22.10 29.80 10.20 MF-R700-ND 84 77 -70 56 48 MF-R700 
30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 24.21 32.90 10.20 MF-R800-ND 87 -80 .73 58 51 MF-R800 
30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 24.21 32.90 10.20 MF-R900-ND 93 86 78 61 53 MF-R900 
Rated Current |Initial Resistance Dimensions — (mm) Cut Tape 
Max.| I Max. |@ 23°C (Amps)| @ 23°C (Ohms) | Post-Trip A B ic D E F | Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig.|Volt.(Amps)| Hold Trip RMinimum Resistance |(Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.)| Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
30.0} 10 0.05 0.15 2.80 50.0 3.43 280 062 030 — _ MF-USMDOO5CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD005-2 
30.0} 10 0.10 0.30 0.80 15.0 3.43 280 062 030 — _ MF-USMD010CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD010-2 
30.0} 10 0.20 0.40 0.40 5.00 3.43 2.80 062 030 — = MF-USMD020CT-NDt 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD020-2 
4A | 6.0 | 40 0.35 0.75 0.20 1.30 3.43 280 062 030 — = MF-USMDO35CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD035-2 
13.2 | 40 0.50 1.00 0.18 0.90 3.43 280 062 030 — = MF-USMDO50CT-ND 71 67 62 3,000 380.00/M MF-USMD050-2 
6.0 | 40 0.75 1.50 0.07 0.450 3.43 2.80 062 030 — = MF-USMD075CT-ND 75 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD075-2 
6.0 | 40 1.10 2.20 0.05 0.210 3.43 2.80 0.62 030 — = MF-USMD110CT-ND 79 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD110-2 
60.0} 40 0.14 0.34 0.40 6.50 473 341 081 030 — _— MF-MSMD014CT-ND 56 A8 44 2,000 320.00/M MF-MSMD014-2 
30.0} 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 3.41 081 030 — _ MF-MSMD020CT-ND 56 AB 44 2,000 320.00/M MF-MSMD020-2 
15.0) 100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 3.41 062 030 — _ MF-MSMDO50CT-ND 56 A8 44 — _ MF-MSMD050-2 
4B |13.2 | 100 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 0.62 030 — = MF-MSMD075CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD075-2 
6.0 | 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 062 030 — = MF-MSMD110CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD110-2 
6.0 | 100 1.25 2.50 0.035 0.14 473 3.41 048 030 — = MF-MSMD125CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD125-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.120 4.73 3.41 048 030 — = MF-MSMD150CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD150-2 
60 40 0.30 0.60 0.900 4.80 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SMO30CT-ND 63 54 -50 2,000 360.00/M MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.350 1.40 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SMO50CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-SM050-2 
33 40 1.10 2.20 0.120 0.41 7.98 3.00 544 0.71 0.71 2.16] MF-SM100/33-2CT-ND 70 60 55 2,000 400.00/M MF-SM100/33-2 
5A | 30 80 0.75 1.50 0.230 1.00 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SMO75CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-SM075-2 
30 80 1.10 2.20 0.120 0.48 7.98 3.00 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SM100CT-ND 63 54 -50 2,000 354.00/M MF-SM100-2 
15 | 100 1.25 2.50 0.070 0.25 7.98 3.00 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SM125CT-ND 63 54 50 2,000 354.00/M MF-SM125-2 
6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 7.98 3.00 5.44 0.71 0.71 2.16 | MF-SM260CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-SM260-2 
33 40 1.50 3.00 0.060 0.23 9.50 3.00 6.71 0.71 0.71 3.68] MF-SM150/33-2CT-ND -70 -60 55 1,500 400.00/M MF-SM150/33-2 
5B 15 | 100 1.50 3.00 0.060 0.25 9.50 3.00 6.71 0.71 0.71 3.94 | MF-SM150CT-ND 63 54 50 1,500 360.00/M MF-SM150-2 
15 | 100 2.00 4.00 0.045 0.125 9.50 3.00 6.71 0.71 0.71 3.94 | MF-SM200CT-ND 67 57 53 1,500 380.00/M MF-SM200-2 
15 | 100 2.50 5.00 0.024 0.085 9.50 3.00 6.71 0.71 0.71 3.94 | MF-SM250CT-ND 67 57 53 1,500 380.00/M MF-SM250-2 
13.2/ 100 | 0.50 1.00 0.15 0.70 3.40 1.80 0.85 0.25 —  — | MF-NSMF-050-2CT-ND 70 60 55 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF-050-2 
6A | 6.0] 100 | 0.75 1.50 0.10 0.29 3.40 1.80 0.85 0.25 —  — | MF-NSMF-075-2CT-ND 70 60 55 3,000 | 400.00/M | MF-NSMF-075-2 
6.0 | 100 1.10 1.80 0.06 0.20 3.40 1.80 135 025 — = MF-NSMF-110-2CT-ND 70 60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-110-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.13 3.40 1.80 1.35 025 — _ MF-NSMF-150-2CT-ND -70 -60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-150-2 
60.0} 40 0.10 0.30 0.70 15.00 473 3.41 110 030 — _ MF-MSMF010-2CT-ND 56 48 44 1,500 320.00/M MF-MSMF010-2 
60.0} 40 0.14 0.34 0.40 6.50 4.73 3.41 110 030 — = MF-MSMF014-2CT-ND 56 48 44 1,500 320.00/M MF-MSMF014-2 
30.0} 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 3.41 110 030 — _ MF-MSMF020-2CT-ND 56 48 44 1,500 320.00/M MF-MSMF020-2 
30.0} 10 0.30 0.60 0.30 3.00 4.73 3.41 110 030 — = MF-MSMF030-2CT-ND 56 48 44 1,500 320.00/M MF-MSMF030-2 
15.0 | 100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF050-2CT-ND 56 A8 4 2,000 320.00/M MF-MSMF050-2 
13.2) 100 0.75 1.50 0.14 0.45 4.73 3.41 085 030 — _ MF-MSMF075-2CT-ND 56 A8 44 2,000 320.00/M MF-MSMF075-2 
24.0} 40 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 085 030 — _ MF-MSMF075/24-2CT-ND 63 54 -50 2,000 360.00/M MF-MSMF075/24-2 
6B | 6.0 | 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 030 — _— MF-MSMF110-2CT-ND 56 A8 44 2,000 320.00/M MF-MSMF 110-2 
16.0) 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 030 — = MF-MSMF110/16-2CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-MSMF110/16-2 
6.0 | 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 3.41 0.85 0.30  — = MF-MSMF125-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF125-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.120 473 3.41 085 030 — = MF-MSMF150-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF 150-2 
8.0 | 100 1.60 2.80 0.035 0.099 4.73 3.41 085 030 — _ MF-MSMF160-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF 160-2 
6.0 | 100 2.00 4.00 0.020 0.100 473 3.41 085 030 — _ MF-MSMF200-2CT-ND 70 60 55 2,000 400.00/M MF-MSMF200-2 
16.0) 100 2.50 5.00 0.015 0.100 4.73 3.41 2.00 030 — = MF-MSMF250/16-2CT-ND 91 78 72 1,000 520.00 MF-MSMF250/16-2 
6.0 | 100 2.60 5.20 0.015 0.080 4.73 3.41 085 030 — = MF-MSMF260-2CT-ND -70 -60 55 — — MF-MSMF260-2 
6C 60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 5.44 493 1.09 030 — = MF-SMDF050-2CT-ND 63 54 50 3,000 360.00/M MF-SMDF050-2 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 5.44 4.93 1.09 030 — _ MF-SMDF150-2CT-ND 63 54 50 3,000 360.00/M MF-SMDF 150-2 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __t UL Pending 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1503 


wid Littelfuse ESD Transient Voltage Suppression Arrays 


V+ 3 | This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and Microprocessor/Logic Input Protection, Data Buss Protection, 
ban I over-voltage protection. Analog Device Input Protection, or a Voltage Clamp. 
* ") Functional The SCR Structures are designed for fast triggering, ifa transient Features: 
IN INO Block pulse is detected with a voltage level greater than one VBE, ° Fast Switching Times 
4 ian Diagram negative or positive pulse, above V+ or below V- the device will * Low Input Leakage 
“hh K be activated. * Low Input Capacitance 
Mi a Some of the applications where this device works very well is for » Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 - SP721 ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP723 —- SP724 
RD Dischg. CD Dischg. +VDDischg. 
HBM Standard Mode R c ESD(V) HBM Standard Mode Resistor Cap. Voltage 
Air 3300 150pF >15kV IEC 1000-4-2 HBM, Air Discharge 3300 150pF 15kV 
IEC 1000-4-2 Direct 3300 150pF SAkKV (Level 4) HBM, Direct Discharge 3300 150pF 8kV 
Direct, Dual Pins 3300 150pF >8kV MIL- Modified HBM 1.5kQ 100pF 8kV 
STD-3015.7 Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
MIL-STD-3015.7 Direct, In-Circuit 1.5kQ 100pF >15kV FIAJ IC121 Machine Model oka 200pF 400V 
No. of Equivalent Equivalent 
Input Operating Input Quiescent SCR ON SCR ON Input Input Switch 
Arrays per Voltage Leakage Supply Threshold | Resistance | Capacitance Speed Digi-Key Price Each Littelfuse 
Package Package (V supply) Current (nA) Current (nA) (Vv) (Ohms) (pF) (nSec) Part No. 1 10 100 Part No. 
16-SOIC 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2163-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AB 
16-Dip 14 2-30 5 50 zt 1 3 2 F2164-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 1 0.5 5 2 F2167-ND 2.80 2.58 1.94 SP723AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 1 0.5 5 2 F2168-ND 2.86 2.64 1.98 SP723AP. 
SOT-23 (6 pin) 4 1-20 1 100 (Max.) 11 1 3 = F2169CT-ND* 1.58 1.47 1.11 SP724AHT 


* For Tape and Reel pricing, change CT-ND to TR-ND and call Digi-Key fo: 


r pricing. NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


PTC Resettable Devices Surface Mount 


1812L Series 


k- A | 


IF 150 


1206L Series 


Dimensions (mm) 
A(max.) | B (max.) 


4.47 3.15 


Series 
1812L 050-150 


Cc 
0.61 


TOP VIEW) 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive 
Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical circuits 
against overcurrent conditions. 


PTC Resettable Operation: 

In normal operation, the Littelfuse PTC has many conductive paths and 
a very low resistance. In an overcurrent condition, the temperature of 
the polymer material rises. This dramatically reduces the conductive 
paths resulting in an immediate rise in resistance. In this condition the 
device provides circuit protection by significantly limiting the flow of 


1812L 200-260 4.47 3.15 1.13 


current. However, once the cause of the initial overcurrent condition is 
eliminated, the Littelfuse PTC cools down and resets to a low resistance 
value permitting the normal current flow to resume. 


Agency Approvals: 

¢ UL: Recognized under Components Program of Underwriters 
Laboratories * CSA: Recognized under Component Acceptance 
Program of the Canadian Standards Association * TUV approved 


ELECTRICAL DEFINITIONS: 
¢ Ihold: Hold Current: maximum current device will sustain for 4 hours 


without switching at 20°C « Itrip: Trip Current: minimum current that will 
switch the device into a high resistance state at 20°C « Isc: Maximum 
short circuit current device can withstand at rated voltage ¢ Ril: Minimum 
initial resistance of device at 20°C, prior to tripping * Rat: Maximum 
measured resistance in the nontripped state 1 hour post reflow with 
reflow conditions of 245°C for 20 seconds. 


NOTE: Devices are not intended to be used for continual, repeated 
tripping. CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result 
in damage and possible arcing and flame. 


Volt. Max. Time Resistance Cut Tape 
thold ltrip Rating Isc to Trip (Q) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Series (A) (A) (Vv) (A) | Current (A) Time (Sec) Ril Rat Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2156CT-ND 60 56 43 F2156TR-ND 2,000 232.20/M 1812LO50PRT 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.060 420 F2157CT-ND 60 56 43 F2157TR-ND 2,000 232.20/M 1812LO075PRT 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.050 226 F2158CT-ND 60 56 43 F2158TR-ND 2,000 232.20/M 1812L110PRT 
1812L 1.25 2.50 6.0 40 8.0 0.30 0.040 184 F2159CT-ND 60 56 43 F2159TR-ND 2,000 232.20/M 1812L125PRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.032 137 F2160CT-ND 60 56 43 F2160TR-ND 2,000 232.20/M 1812L150PRT 
2.00 4.00 6.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND 87 81 61 F2161TR-ND 1,000 359.60 1812L200MR 
2.60 5.20 6.0 40 8.0 2.50 0.010 005 F2155CT-ND .87 81 61 F2155TR-ND 1,000 359.60 1812L260MR 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND .70 65 49 F2109TR-ND 4,000 268.65/M 1206LO020YRT 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND .70 65 49 F2110TR-ND 4,000 268.65/M 1206LO025YRT 
0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.300 1.30 F2111CT-ND .70 65 49 F2111TR-ND 4,000 268.65/M 1206LO035YRT 
1206L 0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND .70 65 49 F2112TR-ND 3,000 268.65/M 1206LOS50WRT 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND .70 65 49 F2113TR-ND 3,000 268.65/M 1206LO75WRT 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND .70 65 49 F2114TR-ND 3,000 268.65/M 1206L110WRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.030 0.12 F2115CT-ND .70 65 49 F2115TR-ND 3,000 268.65/M 1206L150WRT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1504 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


© /4 Littelfuse 


PulseGuard ® SMT ESD Suppressor 


.020 (0.51) 


Fig. 1 - 0603 


Cut Tape Tape &Reel] | “1206” (3216) SMF Very Fast Acting 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing . . 
Rate | Part No. 110 100 | PartNo. 10,000 Thin-Film Fuse AW EG 

0435 Series — Very Fast-Acting 

.250 | F1440CT-ND 1.11 1.03 78 | FI440TR-ND 427.00/M Dimensions - Inch (mm) 
.375 | F1441CT-ND 1.11 1.03 78 | FI441TR-ND 427.00/M A B c 
500 | FI442CT-ND 1.11 1.03  .78 | F1442TR-ND 427.00/M 422 063 047 ig > 
.750 | F1443CT-ND 1.11 1.03 78 | F1443TR-ND 427.00/M (3.10) (1.60) (1.19) A 
1.00 | F1444CT-ND 1.11 1.03 78 | F1444TR-ND 427.00/M : : 2 BS Se 


1.25 | F1445CT-ND 1.11 1.03 78 
1.50 | F1446CT-ND 1.11 1.03 18 
1.75 | F1447CT-ND 1.11 1.03 78 
2.00 | F1448CT-ND 1.11 1.03 18 


FI445TR-ND 427.00/M 
FI446TR-ND 427.00/M 
F1447TR-ND 427.00/M 
F1448TR-ND 427.00/M 


0.015 (0.38) 


PulseGuard ESD suppressors provide protection for electronic 
devices against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing 
a voltage variable material to switch between high resistance and low 
resistance states, shunting ESD transients away from sensitive cir- 
cuitry. PulseGuard suppressors comply with ESD specifications (IEC 
61000-4-2, MIL-STD-883C (Packages: 0402,0603), MIL-STD-883E 
(Packages: 0805, SOT-23), USB, IEEE1394, and InfinibandSM 
Electrical Specifications: 

* Trigger Voltage (1.): 1,000V typical * Clamping Voltage (1.): 150V 
typical * Rated Voltage: 24VDC, maximum «¢ Capacitance (2.): 
0.055pF ¢ Response Time (1.): <1 ns * Leakage Current: <1nA 
¢ ESD Pulse Withstand (1.): 1,000 pulses minimum »¢ Operating 
Temperature: -65°C ~ 125°C 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Fig.) Part No. al 10 Part No. Pricing 


1_| F2594CT-ND§ 15 70 
9 F1321CT-ND 1.31 1.22 

F2596CT-ND§ 1.44 1.34 
3 | F2595CT-ND§ 2.20 2.05 


§ RoHS Compliant 


Notes: 

1. 8kV direct discharge method, per IEC61000-4-2 

2. Measured at 6VDC. Testing at fast ESD pulse rated (1~20 Hz) may 
cause a change in leakage current performance (6uA, maximum) 


F2594TR-ND§ 309.00/1,000 


1662.00/3,000 
912.00/1,000 


F2596TR-ND§ 
F2595TR-ND§ 


Telecom Nano” Fuse 22> -WG 
. . Ww 
“0461” Series < 
% of Amp. Opening Time 1g) 32) 
Rating (Minimum/Maximum) 240 128 
100% 4 hours, minimum (6.10) ee a 
250% 1 sec, minimum; 120 maximum 1 (3.43) 


496 (12.6) 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. Meets UL 60950 3rd Edition 
(formerly UL 1459) power cross requirements stand alone. Designed 
to allow compliance with Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE and TIA- 
968-A Surge Specifications. 

«Interrupting Ratings: 50A at 250VAC * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Materials: Body: Ceramic; Terminations: 
Silver Plated Brass Caps »* Soldering Parameters: Reflow Solder 
-230°C, 30 seconds maximum. Wave solder -260°C, 3 seconds 
maximum » Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per 
EIA-RS481. (IEC 286 part 3); 2500 fuses per reel 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. i] 10 100 Part No. 2,500 
0461 Series 
5 FI449CT-ND 1.60 1.49 1.12 | F1449TR-ND  617.00/M 
1.25 | FISSOCT-ND 1.60 149 1.12 | FISSOTR-ND  617.00/M 
2.00 | FISSICT-ND 1.60 1.49 1.12 | FISSITR-ND  617.00/M 


“0402” (1005) Slimline™ Very -™@ 
Fast Acting Thin-Film 0435 Series 


% of Amp. Opening Time 
Rating | (Minimum/Maximum) 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 Sec., maximum 
300% 0.2 Sec.,maximum 


¢ Operating Temperature: -55°C ~ 90°C 
* Voltage Rating: 24V «Materials 


ca 


a “> 012 
(.30) 
oF 
.007 a 
(18) >< __ .020 


(51) 


: Body: Epoxy Substrate; 


Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead Cover Coat: Conformal Coating 
* Soldering Parameter: Reflow Solder -260°C, 30 seconds maximum 
¢ Packaging Specification: 8mm Paper Tape and Reel per EIA- 


RS481-1 (IEC 286, part 3); 10,000 per re 


el. 


¢ Interrupting Ratings: 35A at 24 V AC/DC 


“0603” (1608) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0434 Series 


WE 


Marking code 
varies with 


% of Amp. Opening 
Rating Time at 25°C amperage rating ~. 031 


100% | 4 hours, minimum (787) 
200% 5 sec., maximum > 
300% 0.2 sec., maximum 


Slimline 0603 is identical to the popular (431 Series) mounting pad 
and electrical specifications but has a lower profile and enhanced 
soldering capabilities. 


Specifications: * Construction Material: Body: Epoxy substrate; 
Terminations: Copper/nickel/tin-lead (95/5); Cover Coat: Conformal 
Coating «Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (.25~1A) or 35A 
at 32V AC/DC (1.25~5A) * Operating Temperature: -50°C ~ 90°C 
* Voltage Rating: 32V * Tape and Reel Specification: 8mm wide 
reels that are in compliance with EIA-RS481 


Mark- Cut Tape 
Amp| ing | Digi-Key Price Each 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 
0434 Series 
.250 FI360CT-ND 92 .86 .65 | — 

875 FI361CT-ND 92 .86 .65 | — 

.750 FI363CT-ND 92 .86 .65 | — 

1.25 FI365CT-ND 92 .86 .65 | FIS365TR-ND 343.20/M 
1.50 FI366CT-ND 92 .86 .65 | FIS66TR-ND  343.20/M 
2.00 FI368CT-ND .92 .86 .65 | — _ 
5.00 F1372CT-ND 92 .86 .65 | — _ 


Tape & Reel 
Digi-Key Pricing 
Part No. 5,000 


“0603” (1608) ROHS Compliant 
SlimLine™ Very Fast Acting 
Thin-Film 0467 Series 


% of Amp. Opening Time 
Rating at 25°C 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 sec., maximum 
300% 0.2 sec., maximum 


WE 


Marking code 
varies with 


amperage rating _~. 
oie > 031 
(305) 787) 


R: .007 ” -063 
(18) = ~~ (1.60) 


SlimLine 0603 Lead Free complies with electronic industry environ- 
mental standards for lead reduction. Product is compatible with 
lead-free solders and higher temperature profiles. Mounting pad and 
electrical performance is identical to Littelfuse 0431 and 0434 Series 
of product. Alloy based element construction provides superior inrush 
withstand characteristics (I?t) over ceramic or glass based 0603 fuse 
products. 


Specifications: * Voltage Rating: 32V AC/DC »* Construction 
Material: Body: Advanced High Temperature Substrate; Terminations: 
Copper/Nickel/100% Tin; Element Cover Coat: Conformal Coating 
¢ Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (0.25 ~ 1A), 35A at 32V 
AC/DC (1.25 ~ 5A) * Operating Temperature: -55°C ~ 90°C * Tape 
and Reel Specifications: 8mm wide reels that are in compliance with 
EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


Opening Time at 25°C 


% of Amp. Rating Very Fast Acting 


100% 4 hours minimum 
200% 5 seconds maximum 
300% 0.2 seconds maximum 


Specifications: 

Construction Materials: Body: Epoxy Substrate, Terminations: Cop- 
per/Nickel/Tin-Lead (95/5). Cover Coat: Conformal Coating 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

Solderability: Withstands 60 seconds above 200°C up to 260°C 
maximum 


Tape and Reel Specifications: Supplied on 8mm wide reels that 
are in compliance with EIA-RS481-2 (equivalent to IEC 286 part 3). 
Packaged 3,000 fuses per reel 


Voltage Ratings: .125 ~ .375A (125V), .500 ~ 2.00A (63V), 
2.5 ~ 3.0A (32V), 4.0 ~ 7.0A (24V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp | ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100) Part No. 3,000 

0429 Series — Very Fast-Acting 

200) FC |FI271CT-ND 77 72 .54|— — 
250) FD |F1230CT-ND 77 .72 .54 | F1230TR-ND 295.65/M 
375) FE |F1231CT-ND .77 .72 .54|— _ 
500) FF /F1232CT-ND 77 .72 .54 | F1232TR-ND 295.65/M 
750) FG | F1233CT-ND .77 .72 .54 | F1233TR-ND 295.65/M 
1.25) FJ | F1235CT-ND .77 .72 54 | — =— 
1.75) FL | FI237CT-ND 77 .72 .54|— _ 
3.00} FP |F1273CT-ND .77 .72 .54| F1273TR-ND 295.65/M 
4.00} FS |F1274CT-ND .77 .72 .54] F1274TR-ND 295.65/M 


“1206” (3216) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0433 Series 


we 
Percent .023 
of Amp. Opening Time (°.58)} 
Rating (Minimum/Maximum) ce 
100% 4 hours minimum ee, SI 
200% 5 seconds maximum by, 125 
ie , 060+ 7S (3.18) 

300% 0.2 seconds maximum (1.52) 


Mounting pad and electrical specification are identical to the popular 
(429) Series specifications. 
Specifications: 


Construction Materials: Body: Epoxy Substrate; Terminations: Cop- 
per/Nickel/Tin-Lead (95/5); Cover Coat: Conformal Coating 


Operating Temperature: -55°C ~ 90°C 


Interrupting Ratings: 0.125 ~ .375A (50A at 125V AC/DC), 0.5 ~ 2A 
(50A at 63V AC/DC), 2.5 ~ 3A (50A at 32V AC/DC) 


Tape and Reel Specification: Supplied on 8mm wide reels that are 


Mark- Cut Tape Tape & Reel in compliance with EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 
Amp} ing | Digi-Key Price Each =| Digi-Key Pricing Voltage Ratings: .125 ~ .375A (125V), .500 ~ 2.00A (63V), 2.5 ~ 
Rate| Code | Part No. 1 10 100) PartNo. 5,000 3.0A (32V) 
0467 Series 
.250 FI389CT-ND* 1.02 .95 .72| F1389TR-ND  356.40/M Mark- Cut Tape Tape & Reel 
375 FI390CT-ND* 1.02 .95 .72| FI390TR-ND 391.50/M Amp| ing |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
-500 FI3Q1CT-ND* 1.02 .95 .72| FI391TR-ND  356.40/M Rate| Code | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 
.750 F1392CT-ND* 1.26 1.17 .89] F1392TR-ND  486.00/M 
1.00 FI393CT-ND* 1.02 .95 .72| F1393TR-ND  356.40/M 0433 Series — Very Fast-Acting 
1.25 FI394CT-ND* 1.11 1.04 .78] F1394TR-ND 429.30/M 125; B /FI373CT-ND =.74. «69 «52 |— _ 
1.50 FI39SCT-ND* 1.02 .95 .72| FI395TR-ND —391.50/M 375| E |FI376CT-ND 74 69 52 |— = 
1.75 FISQ6CT-ND* 1.02 .95 .72| FI396TR-ND  356.40/M 75|¢ |ris7ctnD 74 69 52 |— = 
2.00 FI397CT-ND® 1.02 .95 .72| F1397TR-ND 391.50/M 
80 | .8 |FI380CT-ND .74 69 52 |— _ 

2.50 FI398CT-ND* 1.02 .95 .72| FI398TR-ND  356.40/M too] H \Fi3gicT-ND 74 69 52 |— _ 
3.00 FI399CT-ND* 1.02 .95 .72| FI399TR-ND  356.40/M 
3.50 FI400CT-ND* 1.02 .95 .72] FI400TR-ND  356.40/M 1.25) J |FI382CT-ND 74 69. 52 |— = 
4.00 FI401CT-ND* 1.02 .95 72] FI401TR-ND —356.40/M 1.50) K |FI384CT-ND 74 69 52 | — = 
5.00 F1402CT-ND* 1.02 .95 .72| F1402TR-ND 356.40/M 1.75) L |FI385CT-ND 74 69 52 |— — 

7 ; ribtins ind 2.00] N /F1386CT-ND .74 .69 52 |F1386TR-ND —273.00/M 
467-KIT-ND Digi-Key® 467 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line’ Lead 3.00! p |eisgscT-ND 74 .69 52 |— _ 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1505 


¥/4 Littelfuse - 


“1206” (3216) Lead-Free Slimline™ 
Very Fast Acting and Slo-Blo® Thin- 
Film 0466 and 0468 Series 


% of Amp. Opening Time at 25°C 
Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 
100% 4 hours minimum - 
200% 5 sec., maximum 1 sec. minimum, 120 sec. maximum 
300% 0.2 sec., maximum 0.1 sec. minimum, 3 sec. maximum 
800% _— 0.002 sec. minimum, .05 sec. maximum 


Features: 

* Complies with electronic industry environ- (oa) 
mental standards for lead reduction - 8) 
¢ Product is compatible with lead-free solders KF 
and higher temperature profiles * Element S' > 
covering material is resistant to industry stan- SZ 2125 
dard cleaning operations * Mounting pad and (1.52) (3.18) 
electrical performance is identical to Littelfuse 

429 and 433 Series products ¢ Alloy based 

element construction provides superior inrush withstand charac- 
teristics (It) over ceramic or glass based 1206 chip fuse products 
Specifications: * Voltage Ratings: 125V (.125~.375A), 63V 
(.500~2.0A), 32V (2.5A, 3.0), 24V (4~10A) * Operating Temp- 
erature: -55°C ~ 90°C »« Interrupting Ratings: 0.125~.375A (50A 
at 125V AC/DC), 0.5~2A (50A at 63V AC/DC), 2.5~3A (50A at 32V 
AC/DC), 4~10A (35A at 24V AC/DC) »* Construction Material: 
Body: Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Copper/ 
Nickel/100% Tin, Element Cover Coat: Conformal Coating 

Tape and Reel Specifications: 8mm Tape and Reel per EIA-RS481- 
2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape T&R 
Amp| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. 1 10 100) Part No. 5,000 
0466 Series — Very Fast-Acting 
125} B | FI450CT-ND* .74 .69 .52| FI450TR-ND = 283.50/M 
2 | C |FI451CT-ND* .74 .69 .52| FI451TR-ND = 283.50/M 
25 | D |F1452CT-ND* .74 .69 .52]F1452TR-ND  283.50/M 
.375| E |FI453CT-ND* .74 .69 .52| F1453TR-ND —283.50/M 
| F | FI454CT-ND* 74.69.52] FI454TR-ND__283.50/M 
75} G |FI455CT-ND* .74 .69 .52| FI455TR-ND —283.50/M 
1 H | FI456CT-ND* .74 69 .52|FI456TR-ND  283.50/M 
1.25} J |FI465CT-ND* .74 .69 .52| FI465TR-ND = 388.80/M 
1.5 | K |F1462CT-ND* .74 69 .52| F1462TR-ND = 283.50/M 
1.75| L_|FI466CT-ND* 7469 _—=.52| FI466TR-ND__283.50/M 
2 | N |FI457CT-ND* .74 .69 .52)F1457TR-ND 283.50/M 
25) O |FI464CT-ND* .74 .69 .52|F1464TR-ND  283.50/M 
3 | P |FI458CT-ND* .74 .69 .52)F1458TR-ND  283.50/M 
4 | S |FI459CT-ND* .74 .69 .52)F1459TR-ND —283.50/M 
5 | T |FI460CT-ND* .74 .69 .52/F1460TR-ND —283.50/M 
0468 Series — Slo-Blo® 

1.00] TH |F2658CT-ND 1.11 1.03 .75| F2658TR-ND  427.00/M 
1.50} TK |F2569CT-ND 1.11 1.03 .75| F2569TR-ND  427.00/M 
2.00) TN |F2570CT-ND 1.11 1.03 .75|F2570TR-ND 427.00/M 
3.00) TP |F2571CT-ND 1.11 1.03 .75| F2571TR-ND —427.00/M 


* 466-KIT-ND Digi-Key® 466 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ Lead 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box................ $89.95 


SMF Omni-Blok® Fuse Block with 
Nano” Very Fast Acting and 


Slo-Blo® Fuses NE 
The SMF Omni-Blok® Fuseholder permits quick 
and easy replacement of Nano*® SMF surface aay 
mount fuses. The fuse block and pre-installed 2 
fuse combination can be placed on the PC ~~ A 

: at 7 7 -383 Sa 
board in one efficient manufacturing operation. 3.73> 5, 198 

(5.03) 


Specifications: 


* Electrical: 10A, 125V * Molded Parts: 

Thermoplastic (94V0) * Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C « Sol- 
dering Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 seconds « Pack- 
aging: 16mm wide Tape and Reel per EIA Standard 481. Installed 
fuses have silver plated end caps, installed to accommodate solder 
reflow process. Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead alloy 
plated end caps for replacement purposes of the 154 Series product. 
Use 452 Series Slo-Blo® Fuse with tin/lead alloy plated end caps for 
replacement purposes of the 154xxxT Series. 


Cut Tape T&R 

Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Rate | Part No. ‘l 10 100 | PartNo. 1,500 
2.50 | F1225CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1225TR-ND 857.00/M 
3.00 | F1226CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1226TR-ND 857.00/M 
4.00 | F1227CT-ND* § =. 2.22, «2.07 1.56 | F1227TR-ND 857.00/M 
5.00 | F1228CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1228TR-ND 857.00/M 
7.00 | F1229CT-ND 2.22 1.59 1.56 | Fi229TR-ND 857.00/M 
8.00 | F1239CT-ND 2.22 1.59 1.56 | F1239TR-ND 857.00/M 
10.00 | F1251CT-ND 2.38 1.70 1.67 | F1251TR-ND 986.00/M 

154xxxT Series - Slo-Blo® 

375 | F1300CT-ND 3.27 3.04 2.29 | FIS00TR-ND 1260.00/M 
500 | FIS01CT-ND* 3.27 3.04 2.29 | FIS01TR-ND 1260.00/M 
750 | F1302CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | F1302TR-ND 1110.00/M 
1.00 | FISO03CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | F1303TR-ND 1110.00/M 
1.50 | FISO4CT-ND* = =2.88 «2.68 2.02 | F1304TR-ND 1110.00/M 
2.00 | FI305CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | FI305TR-ND 1110.00/M 
2.50 | FIZ06CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | FIS06TR-ND 1110.00/M 
3.00 | FIS07CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | FI307TR-ND 1110.00/M 
3.50 | F1308CT-ND 2.88 2.68 2.02 | F1308TR-ND 1110.00/M 
4.00 | FI309CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | FIS09TR-ND 1110.00/M 
5.00 | FI310CT-ND* 2.88 2.68 2.02 | FIS10TR-ND 1110.00/M 


° 154-KIT-ND Digi-Key® 154 Series Fuseblock with Fuse Fast Acting and Slo- 
Blo® Surface Mount Nano”® 5 each of parts indicated, plus a plastic storage 
BOX: sccistssuasantvaveatevhitibenssttedvasreivbintiawansivineesnssint $149.95 


Nano” SMF Very Fast-Acting and 
Slo-Blo® Fuses 


240 1-5 Amp 
(6.10) 106 (2.69) R451 Series 


| 288 
Jb .057 (1.45) (2.68) WE 


Nano2® Surface Mount Fuses incorporate proven Picofuse per- 
formance and dependability in a flat top design which permits efficient 
pick and place assembly. 

* Recommended Soldering Parameters: /nfrared Reflow for 30 
seconds is 500°F (260°C) for Very Fast-Acting; 445°F (230°C) for 
Slo-Blo®. Wave Solder is 500°F (260°C) for 10 seconds for Very Fast- 
Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum for Slo-Blo®. 

* Construction Materials: Body is ceramic, Caps are tin-lead alloy 
plated brass. 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

* Voltage Rating: 125V, 65V: F1151 


Slo-Blo® 
Opening Time 
(Minimum/ Maximum) 
4 hrs. minimum 
1 sec. / 60 sec. 
0.2/3 sec. 
0.02 / 0.1 sec. 


Fast Acting 


Amps Opening Time 
1/16~15 | 4 hours minimum 
1/16~10 | 5 sec., maximum 
12~15 | 20 sec., maximum 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 


R451 Series - Very Fast Acting 


F2572CT-ND§ 1.08 1.01.76 | — 
F1152CT-ND 1.01 94° 71 | 
F2573CT-ND§ 1.08 =1.01 76 | F2573TR-ND§ 
F2574CT-ND§ 1.08 1.01.76 | F2574TR-ND§ 
F2575CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2575TR-ND§ 


F2576CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2576TR-ND§ 
F2577CT-ND§ 1.08 = 1.01.76 _| F2577TR-ND§ 
F2578CT-ND§ 1.08 1.01.76 | F2578TR-ND§ 
F2579CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2579TR-ND§ 
F2580CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2580TR-ND§ 


F2581CT-ND§ 1.08 1.01.76 | F2581TR-ND§ 
F1146CT-ND 1.01 94 71 | FI146TR-ND 
F2582CT-ND§ 1.08 =1.01 76 | F2582TR-ND§ 
F1147CT-ND 1.01 94° 71 |} — 
F2583CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2583TR-ND§ 


F2584CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2584TR-ND§ 
F2585CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2585TR-ND§ 
F2586CT-ND§ = 1.01 94.71 | F2586TR-ND§ 
F2587CT-ND§ 1.08 1.01.76 _| F2587TR-ND§ 
F2588CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2588TR-ND§ 


Cut Tape T&R 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 

154 Series - Very Fast Acting 

.250 | F1219CT-ND 262 2.44 1.84 | F1219TR-ND 1010.00/M 
500 |F1220CT-ND* 262 244 1.84 | F1220TR-ND 1010.00/M 
.750 |FI221CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1221TR-ND 857.00/M 
1.00 |F1222CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1222TR-ND 857.00/M 
1.50 |F1223CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1223TR-ND 857.00/M 
2.00 )F1224CT-ND* 2.22 2.07 1.56 | F1224TR-ND 857.00/M 


F2589CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2589TR-ND§ 
F2256CT-ND 1.01 94 71 | F2256TR-ND 

F2590CT-ND§ 1.08 1.01 .76 | F2590TR-ND§ 
F2591CT-ND§ 1.72 1.60 F2591TR-ND§ 
F2592CT-ND§ 1.60 1.49 F2592TR-ND§ 


F1151CT-ND 1.60 1.49 = 
F2593CT-ND§ 1.72 = 1.60 F2593TR-ND§ 


Cut Tape T&R 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
R452 Series - Slo-Blo® 
0.375 | F1340CT-ND 133 124 94 | — _ 
0.375 | F2597CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2597TR-ND§ 608.00 
0.500 | F2598CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2598TR-ND§ 608.00 
0.750 | F1342CT-ND 1.33 1.24 .94 | F1342TR-ND 552.45 
0.750 | F2599CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2599TR-ND§ 608.00 
1.000 | F2600CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2600TR-ND§ 608.00 
1.500 | F2601CT-ND§ 1.47 1.37. 1.03 | F2601TR-ND§ 608.00 
2.000 | F2602CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2602TR-ND§ 608.00 
2.500 | F1346CT-ND 133° 124 94 | — = 
2.500 | F2603CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2603TR-ND§ 608.00 
3.000 | F2604CT-ND§ 1.33 1.24 .94 | F2604TR-ND§ 552.00 
3.500 | F1348CT-ND 1.33 124 94 | — _ 
3.500| F2605CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2605TR-ND§ 608.00 
4.000 | F2606CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2606TR-ND§ 608.00 
5.000 | F1350CT-ND 1.33 1.24 .94 | FIS50TR-ND 552.45 
5.000 | F2607CT-ND§ 1.47 1.37 1.03 | F2607TR-ND§ 608.00 


§ RoHS Compliant 


PICO II™ 125 Volt 
Very Fast-Acting Pico Fuses 


1-5 Amp 


QPL .wWL G 


Patents: U.S. Patent #2,385,281 
Construction Materials: Body:UL94V0 
epoxy coating, green 


RoHS Compliant 
Product: Pure tin coated copper wire 4 ATs» 280 ee 47 
leads (37.34) (7.11) |(97.34) 
¢ Ratings: 300 amps at rated voltage a_i 
VDC 50A VAG Fees oes a 
* Operating Temp.: -55°C ~ 125°C (G64) 9.095 (22.41) 
Electrical Characteristics: 
Rating Amperage Opening Time 
100% 1/16~15 4 hours, minimum 
200% 1/16~7 1 seconds, maximum 
200% 10 3 seconds, maximum 
200% 12~15 10 seconds, maximum 
Amp. Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 1 10 100 
0251 Series — Non Color-Coded Type (Bulk) 
630 125 F1510-ND 75 70 52 
12.000 32 F836-ND 81 76 52 
0251 Series — Non Color-Coded 
Type (Bulk) - RoHS Compliant 
062 125 F2307-ND 1.11 1.04 72 
125 125 F2308-NDe 70 66 AG 
.250 125 F2309-ND 70 66 AG 
375 125 F2310-ND 70 66 AG 
500 125 F2311-NDe 52 et) 34 
630 125 F2312-ND 52 49 34 
750 125 F2353-NDe 52 9 34 
1.000 125 F2313-NDe 52 9 34 
1.250 125 F2323-ND 52 9 34 
1.500 125 F2319-NDe 52 9 34 
2.000 125 F2314-NDe 52 9 34 
2.500 125 F2321-ND 52 9 34 
3.000 125 F2315-NDe 52 9 34 
3.500 125 F2322-ND 60 56 39 
4.000 125 F2316-NDe 52 9 34 
5.000 125 F2317-NDe 52 9 34 
7.000 125 F2318-ND 52 9 34 
10.000 125 F2320-ND 60 56 39 
12.000 32 F2351-ND 81 716 52 
15.000 32 F2352-ND 70 66 AG 
*NEW! 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting 
and 473 Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico II" 5 each of parts indicated, plastic 
storage box not included — ROHS Compliant $99.96 
Amp. | Volt. Cut Tape T&R 
Rat- | Rat- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
ing | ing | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
R251 Series — Non Color-Coded Type 
(Cut Tape and Tape Reel) 
0625 | 125 |FISOSCT-ND 1.16 .83 .82 | FISOSTR-ND 552.45 
.375 | 125 |F1508CT-ND .73 .53 .52 | F1I508TR-ND = 348.00 
630 | 125 |FISTICT-ND §=.73 «53 52 | — - 
3.500) 125 |FISI8CT-ND 54 39 .38| FIS18TR-ND 256.65 
12.000) 32 |FI523CT-ND 73 53 .52 | — - 
15.000) 32 |FI524CT-ND 73 .53 52 | — - 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1506 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse =~ 


Pico SMD Very Fast-Acting 
and Slo-Blo® SMT Fuses 


Metric (5x20mm) Fuses 


(IEC Standards) 
Slo-Blo® High Breaking Capacity 215P Series 


¥@©O 
A® 


1-5 Amp 
Slo-Blo® Pico Fuses = ¢ 285 (7.24) éac] R460 Series Fast-Acting High Eresking Capecity 216/216 ~G 
Construction Materials: Body-UL94VO Pe 125V} { 170 7 aA G Fast-Acting 217/217PSeries 
epoxy coating, gold. Leads-solder 1.470 iF 459 | |(4.32) Slo-Blo® 218/218P Series cé 
coated copper wire. * ROHS Compliant \(37.34)| ° ” 051 [ * .118 
Product: Pure tin coated copper wire (i 30) 4-13.00) Approvals: 
leads * Operating Temperature aise ° 215P Series: CE 200mA ~ 12A; SEMKO 200mA ~ 10Amperes; BSI 
Range: -55°C ~ 125°C. (0.64) 9.125 (@3.18) EIA Case Code 7343 Laser etched for ease of identification. approved 200mA ~ 6.3Amperes; UL and CSA recognized 500mA ~ 12 
i : 3 Amperes; CCC Certified 1 ~ 6.8 Amperes; PSE 1 ~ 12 Amperes 
Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 216/216P Series: UL and CSA recognized .050~10 Amperes; VDE 
. -; = 7 * 7 * Soldering Methods: /nfrared Reflow is 500°F (260°C) maximum approved .080 ~.250, .400~1.6, 2.5~4.0, 6.3 Amperes; CCC Certified 
Rating Opening Time Rating Opening Time temperature for Very Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum | 080 ~.800 Amperes; BSI 1~6.3 Amperes; SEMKO approved .080 
100% 4 hrs., minimum 200% 60 sec., maximum temperature for Slo-Blo®. Thru the wave soldering is 500°F (260°C),10 ~.125 Amperes 
300% _| 3sec., maximum 800% __| 0.1 sec., maximum seconds maximum. 217/217P Series: SEMKO .032 ~.800 Amperes; VDE approved 
¢ Voltage Rating: 125 .032~6.3 Amperes; BSI approved .400 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA 
Cut Tape T&R 7 7 ~ ~ 5 ~ — recognized .032 ~ 6.3 Amperes; CCC Certified .080~.800 Amperes 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Rating | Fast-Acting Opening Time | Slo-Blo® Opening Time 218/218P Series: SEMKO .800 ~ 6.3 Amperes; VDE approved .032 
Rating | Part No. 1 10 | Part No. 4,000 100% 4 hrs. minimum 4 hrs., minimum ~ 6.3 Amperes; BSI approved .080 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA 
0473 Series - Non-Color Coded Type th 1 sec. maximum eo sec mmaxinuln recognized .032 ~15 Amperes 
y r i _ gi a Interrupting Capacity: 215P & 216/216P Series: 1500 Amperes 
750 TROL ND) 1.83 1.80 (PRI2OTT ENDS 857.00/M 800% — 0.1 sec. maximum @ 250VAC. 217/217P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, 
1.500 | F1203CT-ND 1.93 1.80] F1203TR-ND 857.00/M whichever is greater, to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 
2.000 | F1204CT-ND 1.93 1.80 | — = Cut Tape 218/218P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is 
2.500 | F1205CT-ND 1.93 1.80) F1205TR-ND  857.00/M Amp | Digi-Key Price Each _| Digi-Key greater to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 
3.000 | F1206CT-ND 1.93 1.80] — — Rating| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Nine 7 A Amp Voltage Digi-Key Price Each 
3.500 |F1207CT-ND 1.93 1.80] F1207TR-ND  857.00/M F459 Series ~ Very Fast-Acting Rating | Rating | PartNo. 5 100 250 
5.000 |F1209CT-ND 1.93 1.80 | — = es i ae heed 149 2 alone eoooe NEW! 215P — Series Slo-Blo® High Braking Capacity; 
7.000 RZZ2CC GND 1.99 1.80 IRCCaZIEENDS 857.25/M '375 |F1162CT-ND 128 1.19 .90|F1162TR-ND 293.00 Ceramic Body'= Rens Complant MEW! 
500 ]F1163CT-ND .95 .89 .67|F1163TR-ND 217.50 1 F2659-ND 121.91 81 
Cut Tape T&R .750 |F1164CT-ND  .95 89 .67|F1164TR-ND 217.50 1.25 F2660-ND 121 91.81 
rar ; ish na 1.6 250 F2661-ND 1.21 91 81 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 1.000 | F1165CT-ND .95 89 .67|F1165TR-ND 217.50 
Rating | Part No. 4 10 | Part No. 1,000 1.500|F1166CT-ND .95 89 .67/F1166TR-ND 217.50 oe pecan es ot at 
0473L Series - Non-Color 2.000|F1167CT-ND .95 89 .67|F1167TR-ND 217.50 5 i é : : 
Coded Type -RoHS Compliant 2.500) F1168CT-ND 95 .89 .67|F1168TR-ND 217.50 3.15 F2664-ND 1.21.91 81 
3.000|F1169CT-ND 95 .89 .67|F1169TR-ND 217.50 4 F2665-ND 1.21 91 81 
375 | F2938CT-ND 2.03 1.89 | F2338TR-ND 800.40 3.500|FI170CT-ND 95.89 67 |FI170TR-ND 217.50 = 250 B2eee ND qe et aes 
500 |F2339CT-ND- 2.22 2.07 | F2339TR-ND 920.75 4.000] F1171CT-ND 95 89 .67|FI171TR-ND 217.50 6s peee ND Vor et ay 
750 | F2340CT-ND* 2.03 1.89 | F2340TR-ND 800.40 5.000|F1172CT-ND 95 89.67 |F1172TR-ND 217.50 40 peeeainn Woh. leh al 
ies - Slo-Blo® ; : . 
1.000 Feecaeegy 202 188 Beam = 80040 375 | F1180CT: aia oor 7 es a 80TR-ND 461.50 216 Serles:-— Fast Aeting High Breaking Capacity; 
4 4 . = p 5 i A " Ceramic Bod 
1.500 [R2SEICIENDY 2.03 1.80 HEZSEMIENDM 800.40 .500 | F1181CT-ND 2.02 1.88 1.42|F1181TR-ND 461.50 y 
2.000 | F2342CT-ND* 2.03 1.89 | F2342TR-ND 800.40 .750 |F1182CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1182TR-ND 461.50 -050 F900-ND 1.65 1.24 1.10 
2250 |F2350CT-ND 2.03 1.89 | F2350TR-ND 800.40 1.000 |F1183CT-ND 2.02 1.88 1.42 /F1183TR-ND 461.50 -100 Ro0s. ND 1.32 99.88 
2.500 | F2s48CT-ND 2.03 1.89 | F2348TR-ND 800.40 1-500 [RESID 2.02 1.68 1-42 (aMIBAMEDY 467-50 180 i FB0S.ND ‘80 88 
; i : ; , . 2.000 | F1185CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1185TR-ND 461.50 ‘630 F911-ND 132 99 88 
3.000 | F2343CT-ND* = 2.22 2.07 | F2343TR-ND = 920.75 2.500|F1186CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1186TR-ND 461.50 : : : : 
3.500 | F2349CT-ND* 2.03 1.89 | F2349TR-ND _ 800.40 3.000 |F1187CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1187TR-ND 461.50 1.250 F914-ND 132.9988 
2.000 EESMIGDS 2.00 207 WESSRGRINN 900.75 3.500 | F1188CT-ND 2.02 1.88 1.42|F1188TR-ND 461.50 4.000 250 F919-ND 132.9988 
; ; ; : 4.000 |F1189CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1189TR-ND 461.50 6.300 F921-ND 132.9988 
5.000 | F2345CT-ND* 2.03 1.89 | F2345TR-ND — 800.40 5.000 |F1190CT-ND 2.02 1.88 1.42 |F1190TR-ND 461.50 8.000 F922-ND 1.65 1.24 1.10 
7.000 | F2346CT-ND 2.03 1.89 | F2346TR-ND 800.40 216P Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body - RoHS Compliant 
*NEW! 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting NEW! Metric (5x20mm) .050 F2354-ND» 1.50 1.13 1.00 
and 473 Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico II 5 each of parts indicated, plastic 080 F2355-ND 1.20 -90 80 
storage box not included — RoHS Compliant $99.96 Fuses (UL Standards) “100 250 F2356-NDe 420 90 80 
Fast-Acting 235 Series 125 F2357-ND* 1.20 .90 .80 
Medium-Acting 234 Series -160 F2358-ND 1.20 90.80 
EM Slo-Blo® 239 Series 200 F2359-ND 720.90 80 
ALS 
F t: A ti Pi F * Operating Temperature: -55C ~ 125°C -250 F2360-ND» 1.20 90 80 
ast-Acting Pico Fuses : 315 250 F2361-NDe 1.20 90 .80 
¢ Designed To UL/CSA/ANCE 248 Standard 400 F2362-ND 4.20 90 80 
0.145 aaa) Te) 7384) Amp Voltage Digi-Key Price Each -500 F2363-NDe 1.20 -90 80 
(3.68) [ Rating | _ Rating Part No. 5 100 630 F2364-NDe 1.20 90 80 
Cs a 235P Series — Fast-Acting ron 560 Sees ioe oo eO 
ee 0.025 (.635 q : Si -NDe : ae 
ae oo eco Ne oe a : 1.250 F2375-ND* 1.08 81 72 
Interrupting Rating: 50 Amperes at 250VAC “400 250 F2672-ND ‘69 ‘52 : 1.600 F2371-ND 1.08 81 12. 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; Pure tin 500 F2673-ND 38 .29 2.000 F2367-NDe 1.08 81 72 
coated copper leads; green in color F2674-ND 38 29 i 2.500 F2373-NDe 1.08 81 .72 
F2675-ND "38.~«~O 3.150 250 F2376-ND* 132 99 88 
Electrical Characteristics: F2676-ND 38 29 4.000 F2368-ND* 1.32 99 88 
A Sena Ti F2677-ND 31.~«C«# 8 5.000 F2369-ND* 1.08 81 72 
= Amp. (Minimum/Maximum) F2678-ND 31 23 6.300 F2374-ND» 1.08 81 72 
; Oe = se F2679-ND 34.25 8.000 250 F2370-ND* 1.08 81 .72 
300% 1 peaches F2680-ND 31.23 10.000 F2372-ND» 1.65 1.24 1.10 
300% 01 sec: maximum F2681-ND 31 .23 i 217 Series — Fast-Acting Type 
F2682-ND 3400.25 0C 040 F931-ND 159 119 1.06 
; F2683-ND 31 230 CY .080 F934-ND 1.59 119 1.06 
Amp Voltage i-Key Price Each F2684-ND 31 23 rt 100 250 F935-ND 1.59 1.19 1.06 
Rating | Rating | PartNo. 1 10 100 F2685-ND ae ae 495 F936-ND 159 119 106 
0263 Series Series — Medium-Acting -160 F937-ND 94 70 62 
F2686-ND 78 58 F .630 250 F943-ND 29 22 A9 
-750 F885-ND 1.84 Ave 1.30 F2687-ND 78 1.250 F946-ND 29 22 19 
2.000 250 F888-ND 1.84 1.72 1.30 F2688-ND 78 217P Series — Fast-Acting Type RoHS Compliant 
2.500 F889-ND 1.84 1.72 1.30 F2689-ND 7 : 
- = F2690-ND 78 ; ji .032 F2377-ND 1.59 1.19 1.06 
0263L Series - ROHS Compliant F2691-ND 78 -040 F2378-ND 1.44 1.08 96 
: ; ‘ .050 250 F2379-ND 1.44 1.08 96 
EF F2692-ND 73 (| : 
“062 eco 24 227 (157 250 ARCA 58 063 F2380-ND 1.44 1.08 .96 
125 F2325-ND 1.94 1.81 1.25 Beata ha ‘080 F2381-ND 85 64 57 
.250 250 F2326-ND 1.94 1.81 1.25 239P Series — Time Lag (Slo-Blo®) 100 F2382-NDe 85 64 57 
375 F2327-ND 1.94 1.81 1.25 = 96 125 F2383-NDs 85 64 57 
.500 F2328-ND 1.94 1.81 1.25 F2696-ND ‘96 .160 250 F2384-ND 93 70 62 
; .200 F2385-ND 93  .70 62 
750 F2329-ND 1.60 149 1.04 : 250 F2697-ND 74 250 F2386-NDe 93 70 62 
F2698-ND 74 («| . : : : : 
1.000 F2330-ND 1.60 149 1.04 an) ane 315 F2387-ND» "937062 
1.500 250 F2335-ND 1.60 1.49 1.04 ES7OCTIn Ta 400 F2388-ND 26 20 18 
2.000 F2331-ND 1.60 149 1.04 F2701-ND m4 , 500 250 F2389-ND» 29 22 19 
2.500 F2336-ND 1.60 1.49 1.04 F2702-ND : ‘ : -630 F2390-NDe 26 20 18 
3.000 F2332-ND 160 149 1.04 erieetD) : : ; sees nese EN SS 
3 200 AREA Feo nen ion F2704-ND 1.000 F2392-ND» 26.20.18 
; 250 : : : F2705-ND 1.250 250 F2402-ND» 26 20 18 
4.000 F2333-ND 1.84 1.72 1.19 F2706-ND 1.600 F2397-NDe 26 20 18 
5.000 F2334-ND 1.60 1.49 1.04 F2707-ND (Continued) 
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P/4 Littelfuse 


Barrier Network Fuses 


*Meets Barrier Network Standards 


025 
(688). alg (EN50020) for hazardous applications 


ATO Fuse: 
Mini, ATO and Maxi 


. Ae ears ‘ SA>4 ric 
Metric (5x20mm) Fuses (Cont.) * High interrupting rating E = = 
Voltage Rating: 250V Mini leg) 
Amp. Voltage Digi-Key Price Each oe Interrupting Ratings: 4000 Amperes Autofuse 1. B Standard ET 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 -331(8.40) we at 250 VAC/VDC Series "| | and Maxi B 
217P Series — Fast-Acting Type RoHS Compliant (Cont.) (1-80) Y Y L U | 
2.000 F2393-NDe 2900 22 19 Part Color Electrical Characteristics: Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the 
2.500 F2400-ND» 2600 200.18 No. Coding ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 
3.150 250 F2403-ND» 26 20.18 F1290 Red % Amp. : dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can 
4.000 F2394-ND» 29° 22 19 F1291 | Green Rating Opening Time also be specified for a variety of low voltage electronic applications. 
5.000 F2395-NDe -26 -20 -18 F1292 Blue = 
6.300 F2401-ND» 26 6.20 18 F1293 | Violet 110% 4 hours, minimum Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 
8.000 250 F2396-NDe 26 20 18 F1294 Brown 300% 10 seconds, maximum SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 
ee Eee oe oe ae F1295 | Black 1000% 0.002 seconds, maximum Color-Coding: Autofuse fuses are color-coded for easy amperage 
218 Series — Slo-Blo® Type Cut Tape Tape & Box een 
032 F960-ND 243 160 1.42 Amp | Digi-Key Price Each i= Pricing Voltage Hating: 22V- ; ; ; 
050 F962-ND 213 1.60 1.42 Rating} Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Approvals: 297 Series: UL listed, 257 series: UL listed 1~40 Amperes; 
080 250 F964-ND 2413 1.60 1.42 242 Series ies certified 3~30 Amperes, 299 Series: UL recognized 20~60 
125 F966-ND 1.31.99 87 .050 ]F1290CT-ND 4.48 4.16 3.14]F1290TB-ND 1023.00 mperes 
315 F970-ND 1.24.93 83 .080 | F1291CT-ND 4.48 4.16 3.14]F1291TB-ND 1023.00 Body Material: 297 & 299 Series: Nylon, 257 Series: Plastic. 
-400 F971-ND 1.24 93 83 -100 | F1292CT-ND 4.48 4.16 3.14|}F1292TB-ND 1023.00 
8.000 250 F984-ND 1.33 1.00 89 -160 | F1293CT-ND 4.48 4.16 3.14/F1293TB-ND 1023.00 Di 5 Inch 
10.000 F985-ND 1.33 1.00.89 .200 | F1294CT-ND 4.48 4.16 3.14|F1294TB-ND 1023.00 imensions - Inch (mm) 
218P Series — Slo-Blo® Type RoHS Compliant .250 | F1295CT-ND 4.48 4.16 3.14|F1295TB-ND 1023.00 use Type A B c 
032 F2404-ND 193145 120 Mini-Fuse 43 (10.92) 63 (16.00) 15 (3.81) 
.040 F2405-ND 1.93 1.45 1.29 . . ATO Fuse -75 (19.05) .73 (18.54) .20 (5.08) 
‘050 | 250 F2406-ND 193 148 129 Microfuse Very Fast-Acting Type MaxiFuse | 1.15 (29.21) | 1.35 (34.29) ‘25 (8.89) 
063 F2407-ND 1.93 1.45 1.29 
080 F2408-ND 1.93 1.45 1.29 a 30 A7 25 Amp Color Digi-Key Price Each 
100 F2409-ND« 124. 93. 83 (8.89) T 4.32) pS QPL Rating | Code Part No. 5 100 250 
125 F2410-NDe 113 85 .75 + 297 Series — Mini Fuses 
.160 250 F2411-ND 113 85 9.75 10 (2.54) ow G 2 Grey F986-ND« 2 39.~OBd 
.200 F2412-ND 1130.85.75 rau 3 Violet F987-ND* 42 39 34 
-250 F2413-NDe 1.13 85 75 4 Pink F988-NDe 42 39 34 
315 F2414-NDs 143.85 75 Operating T: ture Range: -55°C ~ 85°C 5 Tan F989-NDs 42 39 34 
"400 F2415-ND 124 (9383 ee ey ee 7.5 | Brown F990-NDs 42. 3934 
500 250 F2416-NDe 85 64 57 Electrical Characteristics: 10 Red F991-NDs 42 39 34 
630 F2417-NDe .78 58 52 15 Blue F992-NDe 42 39 34 
.800 F2418-NDe 78 58 52 Rating Amperage Opening Time 20 Noliow SN se 38 st 
1.000 F2419-NDe 78 58 52 ni 5 jatural “ND : : : 
100% 1/500 — 5 4 hrs., minimum ] 
1.250 F2429-NDe 78 58 52 200% 1/500 — 3/10 5 sec., maximum ota Green BeSe:NDe ee 
1.600 250 F2424-NDe 78 58 52 200% 4N0—5 2.sec., maximum 257 Series — ATO Fuses 
a esate a . er 1 Black F2232-ND 36038430 
: “ND* : : : a ; 2 Grey F2233-ND 36 34 -30 
3.150 F2430-ND> 7 58 52 Mote | sane! Peter nas 3 Violet F996-NDs 3603430 
4.000 F2421-NDe .78 58 52 9 - = - 4 Pink F997-ND 36 34 30 
5.000 250 F2422-NDe 85 64 57 273 Series — Fast-Acting Type 5 Tan F998-ND» 36 34.30 
6.300 F2428-NDe .78 58 52 F855-ND 7.5 Brown F999-NDe 36 34 -30 
8.000 F2423-NDe 1.21 91 81 125 F857-ND 10 Red F1015-NDe .36 34 30 
10.000 250 F2425-NDe 1.21 91 81 F858-ND 15 Blue F1016-NDe 36 34 30 
15.000 F2426-ND 1.21 91 81 F859-ND 20 Yellow F1017-NDe 36 34 -30 
F860-ND 25 Natural F1018-NDe 36 34 30 
* NEW! 216P-KIT-ND Digi-Key® 216 Series Fuse Fast Acting F861-ND 30 Green F1019-NDe 36 340.30 
High Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic F862-ND 35 BL/Green F2234-ND 36 34 -30 
storage box — RoHS Compliant $159.97 F863-ND 40 Amber F1220-ND 36 34.30 
NEW?S17P- KIND DiGEK 217 § e PSE Acti F864-ND 299 Series — Maxi Fuses 
: " -KIT-| igi-Key® eries Fuse Fast Acting F865-ND 
5 each of parts indicated, plus a plastic storage box — RoHS dae 20 Tenw Ba He 106 a4 
Conn paliaa rat isso sass ves telesanoesicnhlosn dsattaslenates cctee $39.95 F868-ND 40 Amber F1037-ND 115 106 ‘04 
* NEW! 218P-KIT-ND Digi-Key® 218 Series Fuse Slo-Blo® Type F869-ND 50 Red F1038-ND TAS 1.06 94 
5 each of parts indicated, plus a plastic storage box — RoHS F870-ND 60 Blue F1039-ND 1.15 1.06 94 


Compliant. ................0.0.0ccc ccc ec ec ee ec ecec eens nese enee $89.95 
350 Volt SMT Fuses 
Fast-Acting EBF Series aban 
430 
fio By 
ae 4 126" “| 032 
(8.78) (3.81) (3. S| (.81) 
7) i Ti =k. : 
Shlk 59 8" 
, (1.49) (3.2) 
Dene 


* Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 
inverter applications ¢ Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC 
circuits. * Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI 
approved for 5 Amps ¢ Interrupting Ratings: 100 Amps at 350VAC 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C « Physical Specifi- 


F871-ND 
F872-ND 
F873-ND 


Safe-T-Plus Fuses 


* Designed to allow equipment to meet 
“Intrinsically Safe” certification for appli- 
cations in gas plants, petrochemical 
and processing industries where there 
is a danger of gas explosion from 
faulty circuits. 
* Hermetically sealed. 
Voltage Rating: 125V 197 
Interrupting Ratings: 50 Amps at (5) 
125VAC; 300 Amps at 125VDC. 
Agency Approvals: Meets CENELEC ENS50 014 to 039 and IEC 
60079-11 and BASEEFA BS 5501, part 7. 
Electrical Characteristics: 


% Amp. Rating Opening Time 


cations: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc Terminations 100% 4 hours, minimum 
* Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 200% 5 seconds, maximum 
(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Electrical Characteristics: Rating | Drop Part No. 100 250 
% Amp. Rating Opening Time 259 Series 
700% Thours, minimum .062 24 F1311-ND 486 288 2.56 
9 latrall fl 125 1.3 F1312-ND 4.86 2.88 2.56 
200% 0.15 sec. minimum, 5 sec. maximum “950 0.83 F1313-ND 436 288 256 
375 0.81 F1314-ND 4.86 2.88 2.56 
Cut Tape Tape & Box 500 0.78 F1315-ND 4.86 2.88 2.56 
Amp |Digi-Key Price Each _| Digi-Key Pricing .750 0.23 F1316-ND 4.86 2.88 2.56 
Rating | Part No. 1 10 100 |Part No. 800 1.000 0.24 F1317-ND 4.86 2.88 2.56 
446 Series Schedule of Limitations: 
2 FIO00CT-ND 88 .82 62 |FIO00TR-ND = 320.00 1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
3 FIOOICT-ND 88 82 62 |FI001TR-ND 320.00 distances meet the requirements of Table 2 of EN50020: 1977 
4 |F1002CT-ND 88 82 62 |F1002TR-ND 320.00 or Table 4 of EN5S00020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th 
5 |F1003CT-ND .88 .82 .62 |F1003TR-ND 320.00 Edition 1999). 
7.5 |FI004CT-ND 88 82 .62 |F1004TR-ND 320.00 2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
10 |FIOOSCT-ND_ 88.82.62 [FIOOSTR-ND__ 320.00 determine a surface temperature classification for the fuse. 


* 257-297-KIT-ND Digi-Key® 257/297 Series Fuse Mini and ATO 5 
each of parts indicated, plus a plastic storage box .............. $33.95 


Alarm Indicating Fuses Aw EG 


Electrical Characteristics: 


% Amp. -S 
Rating Opening Time ~ PK 
.230 
100% 10 minutes, minimum (5.84) 
150% 5 minutes, maximum 


Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel circuits. 
Color coded flag conforms to telecom color standards to easily identify 
amperage ratings. This series has enhancements with an expanded 
amperage range and higher interrupting ratings, making this a viable 
replacement for competitive lines such as Bussmann: GMT and San- 
O: AX-1 series product. 


Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. 


Construction Materials: Body: Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). 
Terminations: Beryllium Copper, Tin Plated. 


Voltage Rating: 125VAC or 60VDC. 


Interrupting Rating:450 Amperes at 60 VDC; 300 Amperes at 125 
VAC/VDC. 


Operating Temp. Range: -55°C ~ 125°C. 


Amp Color Digi-Key Price Each 
Rating Code Part No. 1 10 100 
0481 Series — Alarm Indicating Type 
2.000 Orange F719-ND 1.96 1.81 1.36 
3.000 Blue F720-ND 1.96 1.81 1.36 
3.500 | Blue/Wht. F721-ND 1.96 1.81 1.36 
4.000 Brn./Wht. F722-ND 1.96 1.81 1.36 
5.000 Green F723-ND 1.96 1.81 1.36 
7.500 Blk./Wht. F724-ND 1.96 1.81 1.36 
10.000 | Red/Wht. F725-ND 1.96 1.81 1.36 
12.000 | Grm./Ylw. F726-ND 1.96 1.81 1.36 
15.000 | Red/Blue F727-ND 1.96 1.81 1.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. © Slo-Blo® Fuses Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 
1~5 Amps i iT 
Littelfuse 224 cane Approvals: Listed by U.L. and Certified ® ~L g Batingy|ppeting BeruNe: 2 i100 goo 
by CSA through 3.5 Amperes. Recognized 314P Series — Cartridge Type 
125-3.5 A @ under the Components Program of U.L. ( @ RoHS Compliant 
ini -129~3.9 AMps from 4 through 7 Amperes. 229 Series 4 
2AG Subminiature and 5 Amperes, 230 series 1 through 5 Pigtail Material: 125 F2567-ND 1.28 96 86 
Fast-Acting Fuses 4-10 Amps AY’, Amperes approved by METI. Tinned copper wire .250 F2568-ND 117 88 78 
Patents: U.S. Patents #4,409,729 and Electrical Characteristics: 375 250 F2569-ND i 54 48 
Pigtail Material: GE #4,445,106. 7 —— 500 F2570-ND 72 54 48 
Tinned copper wire g A Tawas ree ° Rating | Opening Time 
Dimensions: ¢ Cartridge: .177” (4.50mm) 110% | 4hrs. minimum .750 F2571-ND 72 54 48 
diameter, .57° (14.48mm) length» Pigtall: oot pr maximum 1.000 F2572-ND 83 4 63—Ct«CG 
Approvals: Listed by U.L. and Certified Electrical Characteristics: -19” (4.83mm) diameter; .60” (15.24mm) = — . i : “ 
by CSA. Patented. U.L. recognized length * Leads: .025” (.64mm) diameter; 200% 3 sec., minimum/ 2.000 F2573-ND 72 54 48 
Dimensions: Rating | Opening Time 1.50” (38.10mm) length 20 sec., maximum 3.000 250 F2574-ND 72 54 48 
* Cartridge: .177” (4.50mm) diameter; oa a 7 4.000 F2575-ND 72 54 48 
57” (14.48mm) length « Pigtail: 19” | 110% | 4 hr. minimum Amp. | Voltage ] Digi-Key Price Each 600 EoeTeNn 4 ee. 5S 
(4.83mm) diameter; .6" (15.24mm) | 135% | 1 hr., maximum Rating | Rating Part No. 5 100 250 = : . : 
length * Leads: .025” (.64mm) ' - . 6.000 F2577-ND 72 54 48 
diameter; 1.50” (38.10mm) length typ. 200% | 1 sec., maximum 229 Series — Cartridge Type 7.000 F2578-ND 72 54 48 
375 F661-ND 60 45 40 
00 SAD 60 ps eH 8.000 250 F2579-ND 72 5448 
Amp. | Voltage | Digi-Key Price Each 750 beh F663-ND 60 45 «40 10.000 525 80:ND) 7 54 48 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 1.000 F664-ND 60 5 40 12.000 F2581-ND 72 54 48 
1.250 F2230-ND 60 45 40 r 
225 Series — Cartridge Type La oer - aa 15.000 F2582-ND 72 54 48 
: : d : 20.000 | ne5 F2583-ND 1.07 80 71 
375 F642-ND 51 38 34 7.000 125 RNID) 60 A540 25.000 F2584-ND 117 8878 
229P Series — Cartridge Type 30.000 F2585-ND 1.07 80 71 
1.000 she F645-ND 51 38 34 RoHS Compliant 
1.500 F646-ND 51 38 34 .250 F2464-ND* 54 A 36 
2.500 F648-ND 51 3884 ies ree ee 3AB Ceramic Body 
.500 250 F2466-ND* 54 Al 36 Slo-Blo® F 
225P Series — Cartridge Type .750 F2467-ND 54 Al .36 o-bio” Fuses 
1.000 F2468-ND* 54 Al 36 isi ; Diamibionaalesemiy 
i: imensions: lameter: ig mm); 
RoHS Compliant 1.250 F2477-ND 54ST Length: 1-1/4" (31.75mm) 
125 F2447-ND 67 50 45 1.500 eal D> oA a ee Patents: U.S. Patents #4,409,729 and 
2.000 250 F2469-ND* .60 45 40 ‘ seui2es 
#4,445,106 Electrical Characteristics: 
.250 F2448-NDe 67 50 45 2.250 F2478-ND 54 AV 36 ‘ - = 
2.500 F2475-ND 54 A 36 Approvals: Certified by CSA from .250~30 |Rating) Opening Time 
375 250 F2449-ND 46 35 31 Amperes. Recognized under the component 9) ia 
3.000 250 F2470-ND» 54 A 36 program of Underwriters Laboratories for 110% 4hrs., PIII 
500 F2450-ND» AG 35 3H 3.500 F2476-ND 60 AS 40 12~30 Amperes. Listed by Underwriters | 135%) 1 hr, maximum 
4.000 F2471-ND» 54 A .36 Laboratories from .250~10 Amperes. 200% | 5 sec., minimum 
“750 eres Be 4603508 5.000 125 F2472-NDe 60 45 40 
#000 ene Si a6 ad 7.000 F2473-ND 54 A .36 Amp. | Voltage | Digi-Key Price Each 
230 Series — Pigtail Type Rating | Rating Part No. 5 100 250 
1600 reson - 8 .250 F680-ND 84 63 56 326 Series — Cartridge Type 
2.000 oe F2453-NDe 46 35 (3H 375 F681-ND 84 63 56 “400 F453-ND 3.08. 231. 2.05 
.750 250 F683-ND 84 63 56 950 F459-ND 200 150 1.33 
2000 rere e ND, AB 8B) 8 1.000 F684-ND 84 6356 750 | 250 F466-ND 2.00 150 1.33 
3.000 F2454-NDe AG 35 «3H 1.500 F685-ND 84 63 56 1.500 F471-ND 200 150 1.33 
spe exroHNT 46 a a4 4.000 125 F690-ND 84 63 56 2.500 F474-ND 1.40 1.05 93 
: : : 2 230P Series — Pigtail Type 3.000 F476-ND 1.40 1.05 93 
4.000 F2455-NDe 51 38 B34 RoHS Compliant 4.000 F478-ND 1.40 1.05 .93 
5.000 250 F479-ND 1.40 1.05 93 
.250 F2479-ND 76 57 51 
5.000 F2456-ND» 51 38 34 375 F2480-ND 6 ‘57 ‘Bt 6.250 F480-ND 1.40 1.05 93 
6.000 F2457-ND 51 3834 500 250 F2481-ND 84 63 56 8.000 F482-ND 140° 1.05 93 
125 .750 F2482-ND 76 57 51 15.000 | 5.5 F485-ND 1.40 1.05 93 
7.000 F2458-ND 51 38 34 1.000 F2483-ND 76 57 51 20.000 F486-ND 1.40 1.05 93 
8.000 F2459-ND 51 38 (34 1.250 F2492-ND 76 57 51 25.000 125 F487-ND 1.40 1.05 93 
eee Ear “i Re ey 1.500 F2489-ND 76 57 51 326P Series — Cartridge Type 
5 : : : 2.000 356 F2484-ND 84 63 56 RoHS Compliant 
224 Series — Pigtail Type 2.500 F2490-ND 76 57 51 
ig iP 3.000 F2485-ND 6 ‘57 ‘Bt .010 F2619-ND 280 210 1.87 
3.500 F2491-ND 76 57 51 031 F2620-ND 280 210 1.87 
125 F620-ND .98 74 65 062 250 F2621-ND 280 210 1.87 
4.000 F2486-ND 84 63 56 100 F2622-ND 280 210 1.87 
.250 F621-ND .98 74 65 5.000 125 F2487-ND 76 57 51 425 F2623-ND 280 210 187 
7.000 F2488-ND 76 57 51 
375 oy F622-ND 75 57 50 .150 F2624-ND 280 210 1.87 
2.000 F627-ND 7 87 50 * NEW! 225P-229P-KIT-ND Digi-Key® 225 Fast-Acting Fuses and as ee? i ae 
am ‘ 187 250 F2626-ND 1.27 .95 85 
229 Slo-Blo® 5 each of parts indicated, plus a plastic storage box 
2.500 F628-ND 75 57 50 RoHS Compliant $39.96 -200 F2627-ND 1.27 95 85 
PUAN Rtas ARTE TORE TASTE MY OEE " .250 F2628-ND 2.00 150 1.33 
3.000 F629-ND 75 57 50 00 Ea 127 65 mv 
ae eee 3ABC ic Bod 400 | 250 | F2es-ND 127 9885 
RoHS Compliant eranmc Boy ® .wwG@ ‘500 F2632-ND 127.9585 
Fast-Acting Fuses : 600 F2633-ND 127.9585 
125 F2431-ND .98 74 65 700 F2634-ND 127 05 85 
20 RECON ‘gay ego seo Dimensions: Diameter: 1/4” — =) 750 F2635-ND 127 9585 
(6.35mm); Length: 1-1/4” .800 250 F2636-ND 1.27 .95 85 
375 250 F2433-ND 68 51 46 (31.75mm). Eiesirigat thavasierisa 1.000 F2637-ND 1.27 .95 85 
ectrical jaracteristics: is 
500 F2434-ND 68 51 46 a te08 eo 2785S 
Approvals: Listed by UL and ‘ Pee 
Certified by CSA through 15 Rating|Amperage| Opening Time 1.250 F2656-ND 1.27 95 85 
.750 F2435-ND 68 51 46 y 9 1.500 F2645-ND 1.27 95 BS 
Amperes at 250 VAC / 125 7 a 
VDC. Recognized under the 110% | 1/8~ 30 | 4hrs., minimum 1.600 250 F2646-ND 1.27 95 85 
1.000 F2436-ND 68 51 46 . 2.000 F2638-ND 127 95 85 
Components Program of U.L. | 135% | 1/8~30 | 1 hr., maximum 2500 F2650-ND 407 95 85 
1.500 F2443-ND 68 51 46 from 20~30 Amperes, certified 200% | va~12 11 . - ° - - 
by CSA at 20 Amperes and %o , 5 sec., maximum 2.800 F2651-ND 1.27 95 85 
2.000 | 250 [Reser 7 87 80 approved by METI from 10-30 . ; 3.000 F2639-ND 127. 9585 
200% | 15~30 |30sec., maximum 
2.500 F2445-ND 68 51 A6 Amperes. 3.200 250 F2654-ND 1.27 .95 85 
4.000 F2640-ND 1.27 .95 85 
3.000 F2438-ND 68 51 46 Amp.) Voltage | DighKey Price Each 5.000 F2641-ND 1.27 .95 85 
3.500 F2446-ND 68 51 46 Rating | Rating Part No. 5 100 250 6.250 F2657-ND 1.27 .95 85 
; ; 7.000 F2642-ND 1.40 1.05 93 
314 S — Cartrid. 
4.000 F2439-ND 6 451 46 eries — Cartridge Type 8.000 | 250 F2643-ND 127. 958 
.250 F151-ND 1.28 96 86 10.000 F2647-ND 1.27 95 85 
5.000 F2440-ND a 57 50 .500 F153-ND 89 67-60 12.000 F2648-ND 1.27 .95 85 
7.000 125 F2441-ND 75 57 50 5.000 F159-ND 79 5953 15.000 | 525 F2649-ND 1.27 95 85 
Bnei Eigen = i. 8.000 F162-ND 79 59 53 20.000 5 F2652-ND 107 ‘95 “35 
; ; é ; 10:000 USAID 09: 2208.__ 58. 25.000 | 455 F2653-ND 127. 95S 
10.000 F2444-ND 75 57 50 25.000 F167-ND 88 78 30.000 F2655-ND 1.27 .95 85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1509 


. @ Amp. | Voltage Digi-Key Price Each Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating | Rating Part No. 5 100 250 Rating | Rating Part No. 5 100 250 
1.000 F2608-ND 64 48 43 1.500 F2551-NDe 74 56 49 
1.500 F2616-ND 64 48 43 1.600 F2552-NDe 74 56 49 
3AG Glass Body Fast-Acting Fuses 1.600 | 250 F2617-ND 64 4843 1.800 | 250 F2553-ND 74 56 49 
2.000 F2609-ND 71 53 47 2.000 F2544-NDe 74 56 49 
Approvals: ® 2.500 F2618-ND 64 48 43 2.250 F2565-NDe 74 56 49 
Listed by UL and Certified by CSA through = 
30 Amperes. .010~10 Amperes listed to UL C=O 3.000 AON) 4 48 3 2.500 F2557-NDe 74 56 49 
248-14 (UL 198-G) 12~30 Amperes listed (ay 4.000 F2611-ND 64 48 43 2.800 F2558-ND 74 56 49 
te UL aie Electrical 5.000 250 F2612-ND 64 48 43 3.000 250 F2545-NDe 74 56 49 
Dimensions: Characteristics: 6.000 F2613-ND 75 57 50 3.200 F2561-ND» 74 56 49 
312 Serles: Diameter: 1/4” (6.35mm); : — 7.000 F2614-ND 64 48 43 4.000 F2546-NDe 96 72 64 
Length: 1-1/4” (31.75mm). Rating) Opening Time 8.000 F2615-ND 64 48 43 
318 Series: Diameter: .275” (6.99mm); 3 a : 2 : : 5.000 F2547-NDe 85 64 7 
rs hate 110% | 4 hrs., minimum 
Length: 1.275” (32.39mm); Pigtail Dia- . ‘ 6.250 F2566-NDe 85 64 57 
meter: .032” (.81mm); Pigtail Length: 1.50” | 135% | 1 hr., maximum * NEW! 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG 
(38.10mm); Pigtail Material: Solder-coated | 200% |5 sec., maximum Cartridge 5 each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part 6.300 250 F2563-ND 85 64 57 
copper. numbers F040-ND and F052-ND, plus a plastic storage box — RoHS 7.000 F2548-NDe 85 64 57 
Compliant................0..0.0 00 ccc cece cece cence $109.96 8.000 F2549-ND» 85 64 ‘57 
Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 40.000 F2554-NDe 85 64 57 
Rating | Rating Part No. 5} 100 250 
12.000 F2555-NDs 119 90 .80 
= ® 
312 Series — Cartridge Type 3AG Glass Body Slo-Blo® Fuses 15.000 as F2556-ND» 1.19 90 80 
.010 F100-ND 7.73 5.80 5.16 20.000 F2559-NDe 1.08.81 72 
Patents: 1-5 Amps 
a [Fuh NLD) 7.73 §.80 5.16 U.S. Patents #4,409,729 and #4,445, 106. 313 Series eos aatsiedNlo 108. BL) fe 
.150 250 F105-ND .92 69 61 30.000 F2562-ND» 1.08 8172 
Approvals: <> 
A75 F106-ND 92 69 61 Listed by Underwriters Laboratories and ® 315 Series — Pigtail Type 
.200 F108-ND 92 69 ~61 Contino ty pee nina daar QPL .wWA G 1.000 F419-ND 126. 94 84 
300 F110-ND 56 42 38 ecognized under the Components 4600 SLR) #36 94) a 
Program of UL from 10 through 30 ; 250 : c 
1.750 F2241-ND 25 -19 A7 Amperes. 313 000 Series approved by ———en() 2.000 F425-ND 1.26 94 84 
1.800 250 F2242-ND 25 419 7 METI from 1~5 Amperes. 7.000 F434-ND 133 99 88 
; i ; ; : i jana Electrical 
e250) eee) ee Dimensions: ocharantarlaticg: 315P Series — Pigtail Type 
2.500 F120-ND 25 tS 17 313 Series: Diameter: 1/4” (6.35mm), . . 
Length: 1-1/4” (31.75mm) Rating | Opening Ti RoHS Compliant 
000 250 Blze ND ae ape. 128 ie ina ; a aaa 100 F2586-ND 282 212 1.88 
8.000 F126-ND 52.39 35 315 Series: Diameter: 275" (6.99mm), | 449% |4 hrs., minimum : ‘ ; : : 
Length: 1.275" (32.39mm); Pigtail 495% |4 fr, maximum .250 F2587-ND 114 86 76 
12.000 F2244-ND .37 28 25 Soletcostec berber Pigtail Material: lcs ayaa 300 250 F2588-ND 1.14 86 76 
25.000 32 F2247-ND 37.2825 . f Z ‘375 F2589-ND 114 86 76 
35.000 F2249-ND 37) (2825 500 F2590-ND 114 86 76 
A ‘, Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 
312P Series - Cartridge e 
BSH email = bs Rating | Rating Part No. 5 100 250 600 F2591-ND 114 86.76 
2 ompuen 343 Seri Guricid .750 F2592-ND 114 86 76 
010 F2493-ND 7.03 5.27 4.69 erles — Cartridge ‘Type 1.000 | 250 F2593-ND 114 8676 
.031 F2494-ND» 7.03 5.27 4.69 -010 F300-ND 3.58 4.500 F2599-ND 114 86 76 
.062 250 F2495-ND+ 83 63 56 .031 F301-ND 3.58 1.600 F2600-ND 114 86 76 
100 F2496-ND> 83 63 56 .040 F302-ND 3.58 SOD F2594-ND 114 86 76 
125 F2497-ND* 83 63 56 .062 F303-ND 1.84 B5Op PASAT G4ar. pe! 96 
150 F2498-ND 83 63 56 -100 eek) 1.84 3.000 | 250 F2595-ND 114 86.76 
175 F2499-ND* 83 63 56 .700 F316-ND 107. : 3.200 F2602-ND 1.32 99 88 
-187 250 F2500-ND 83 63 56 .800 F318-ND 107. : 4.000 F2596-ND 114 86 76 
sa A = = = 1.600 F323-ND 81 5.000 | neq F2597-ND 1144 86 76 
-NDe 
25) 2 : : s 2.250 F326-ND 81 7.000 F2598-ND 114 86 76 
.300 F2503-NDs 83 63 56 2.500 F327-ND 81 
375 pase NS ee eed 2.800 F328-ND Bt j * NEW! 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cart- 
-500 250 F2505-NDe 25 -19 17 6.300 F2250-ND 81 ‘i : ridge 5 each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part 
-600 F2506-ND* 25 19 ag numbers FO40-ND and F052-ND, plus a plastic storage box 
7.000 F334-ND 81 7 
.750 F2507-NDe 25 19 AZ RoHS Compliant...........................0..00c0ceeeeee es $89.95 
15.000 F338-ND 1.19 
1.000 F2508-NDs 25 419° A7 
25.000 32 F340-ND 1.19 
1.250 F2521-NDe 25 19° A7 An ons KN 449 
1.500 | 250 F2516-ND* 25 19° (AT 2 ; 8AG Fast-Acting Instrument Fuse 
1.600 F2517-NDe 25 19 A7 313P Series — Cartridge Type 
1.750 F2522-ND « 25 49 47 RoHS Compliant Electrical Characteristics: 
1.800 F2518-ND* 25 419 7 4 F2524-ND 3.24 Rating Opening Time 
2.000 F2509-ND» 2 19 AT ; F2525-ND 3.24 see Ee Hse 025 x 4 00 
r fo 1 .35 x 25. 
2.250 250 F2523-ND* 2 419 «7 ASAE 508 ( ) 
2.500 F2520-ND+ 25 49° A7 ae Nn ‘ee 
3.000 F2510-NDe 25 19 A7 S27- : Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 
F2528-NDe 1.68 . Rating | Rating Part No. 5 100 250 
4.000 F2511-ND* 25 419  A7 
5.000 F2512-NDe 38 29 26 . F2529-ND» 1.68 . 361 Series — Fast-Acting Type 
6.000 oor F2513-NDs 25 419 7 : F2530-ND 1.68 on _ aN aa 54 AB 
7.000 F2514-ND* 25 419  A7 ; F2531-ND 97 
8.000 F2515-NDe 25 419° A7 ; F2532-NDe 97 
10.000 F2519-NDe 25 19 A7 : RaSeeN TD ‘oF. 2 : BAG Fast 
318 Series — Pigtail Type = = 0.25 x 1.00 
F F2534-ND> O77. F . =_ : ‘ 7 
125 F208-ND 159 120 1.06 eG oe Acting Fuse CEE) s5x25.4 & @ 
.250 F209-ND 159 1.20 1.06 F2536-ND* ; : Approvals: Electrical Characteristics: 
500 250 F212-ND 98 74 66 : 
F2537-NDe 97 c F Listed by UL through Ratin Opening Time 
3.000 F221-ND 71 53 AT 6 Amperes. Certified by 9 pening 
8.000 F226-ND 77 57 ~~ 50 : F2538-ND* 74 : CSA from 0.25 through 5 110% 4hrs., minimum 
Amperes. 135% 1 hr., maximum 
318P Series — Pigtail Type : FASESNDD BG Saienahcesoks 200% 10 sec., maximum 
RoHS Compliant : F2540-ND 74 old In multiples oF o. 
: F2541-ND 74 
125 F2603-ND 1.45 1.09 97 - Amp. | Voltage Digi-Key Price Each 
250 F2604-ND 145 1.09 97 : F2542-NDe m4 : Rating | Rating Part No. 5 100 250 
F2543-ND+ 74 
.300 250 F2605-ND 145 109 97 362 Series — Fast-Acting Type 
375 F2606-ND 64 48 43 F2550-ND 74 
500 F2607-ND 64 48 43 F2564-NDe .7 ae ; 8.000 32 F610-ND .28 21 419 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1510 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Gangable Alarm WE 
Indicating Fuseholder 


. @ Maxifuse Block: 
Littelfuse * Rated to 60 Amperes at 32V ; nts 
* Interlocking block feature Dimensions in inches 


ATO Fuseholders * Built-in mounting bracket 
Fig. 1 — Horizontal Mount Fig. 2 — Vertical Mount 


PCB Mount 


Digi-Key Price Each 
SP Vertical ntl Typ. 5 Pole 
Z Stackable Description Part No. il 100 250 | Holder 
Maxi Fuse Block F1085-ND 16.26 13.31 11.83 : }pos.#1 Assembly 


In-Line Fuseholders: 


8 
* Rated at 32V D i < A's 62 : 
300 (7.62) inalé . ¢ Protective cover included Tick ” 
150 = wel . le) St 
(3.81) 300 2 {Pos. #1 
7.62) : 5 
T us Fuse Type - Inch (mm) re ‘1 By Eola Holger 
300 (7.62) “068 (1.73) Dim. MINI ATO MAXI oe 
P.C.B. Footprint (Stacked) A 52 (13.21) ‘97 (24.64) 1.35 (34.29) 
Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: B 97 (24.64) 1.00 (25.40) 3.36 (85.34) Specifications: * Electrical: Rated at 15 Amperes for any voltage 
* Terminals: Copper alloy, tin-plated * Body: Black thermoplastic (UL c 4.0 (101.60) 4.0 (101.60) 6.0 (152.40) up to 125VAC, 125 VDC * Molded Bodies: Black, Thermoplastic 
94V0) Electrical: Recognized under the Components Program of D 60 (15.24) 67 (17.02) 1.39 (35.31) (UL 94VO) _* Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire- 
Underwriters Laboratory for 15 Amperes and Certified by CSA for 10 E 41 (10.41) -43 (10.92) 1.12 (28.45) wrap type; Fuse Terminal — Beryllium copper, tin-plated 
Amperes. Three fuseholders can be mounted side by side (stacked) No. Digi-Key 
and operated at rated current. Contact factory for applications where f Part N Price Each 
Amp ol art No. rice Eac' 
more than three fuseholders will be stacked. i Poles Panel Mt. 1 10 400 
* Voltage: 32 VDC * Temperature Range: -40°C ~ 85°C * PC EME) Lites Key Price Each 


Board Compatibility: Designed for use with standard .062” (1.57mm) Description Wire | (max.)| Part No. 1100 250 1 F1400-ND | F1420-ND 1.73 1.60 1.20 
circuit board. 2 F1401-ND F1421-ND 3.46 3.20 2.40 
: In-line Mini Holder | 14 20 F1057-ND 3.45 2.33 2.07 


In-line Mini Holder | 12 30 | F1058-ND 3.67 2.49 2.21 


F1402-ND F1422-ND 5.20 4.80 3.60 
F1403-ND F1423-ND 6.93 6.40 4.80 


3 

4 
cf lacie ae (680) 2<Svi55 In-line Maxi Holder| 6 | 60 | F1059-ND 19.37 13.09 11.64 oj eee eee 
ooh Bob P| (3.43) In-line ATO Holder] 16 | 20 | F1086-ND 3.39 2.30 2.04 7 | F1406-ND | F1426-ND 1213 1120 8.40 
(6.08) =k 08) (cat In-line ATO Holder] 12 | 30 | F1087-ND 3.92 2.66 2.36 : ae Rats tee 12.60 {3160 
(2 Clips per Fuse) Ad 10 | F1409-ND | F1429-ND 17.32 15.99 _ 12.00 
(14.18) Panel Mount ATO Fuseholder: 11 | F1410-ND | F1430-ND 19.05 17.59 13.20 


12 F1411-ND F1431-ND 20.79 19.19 14.40 
13 F1412-ND F1432-ND 22.52 20.79 15.60 
14 F1413-ND F1433-ND 24.25 22.39 16.79 
15 F1414-ND F1434-ND 25.98 23.99 17.99 
16 F1415-ND F1435-ND 27.71 25.59 19.19 
17 F1416-ND F1436-ND 29.45 27.18 20.39 


Fig. 4 - Mini Fuse * Assembled with 8” (203.2mm) wire loop, no fuse 
Easy-Crimp Fuseholder ¢ #14 wire/terminals rated to 20A 

° #10 wire/terminals rated to 30 

* Snap mounting to panel 
) * Fuseholders interlock for multiple mounting. 


Materials: 


* Body: Black thermoplastic ¢ BE 18 F1417-ND | F1437-ND 31.18 28.78 21.59 
. Terminals: Tin plated copper. alloy . AS pois Matted 19 F1418-ND F1438-ND 32.91 30.38 22.79 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (11.43) P 8 (203.20) Recommended panel 20 F1419-ND | F1439-ND _34.64_—-31.98 __-23.99 
igi i Wire Loop mounting hole On Panel Mount, first & last position have mounting holes onl 

; A Digi-Key Price Each 1.46 (37.08) \ wi 6415 (10.54) Tt : p g ly. 

Fig.| Description Part No. i 10 100 a \ 7 
=z_1 1.10 iso.62c8 18 
1 | Horizontal Mini Holder FO64-ND 1.70 1.60 .96 5 7 (27.94) EYSTONE 
o / * 

2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 1.70 1.60 .96 = —— ow) ada G05 a aa I EYS TONE Fuseholders 

2 | Stackable Mini Holder FO66-ND 1.70 1.60 .96 ~ .75 (19.05) to width for each Ce Peace bieeckaliendle 

3 | ATO Fuse Clip FO67-ND 29 28 .17 additional fuseholder : : u 

4 inaine Mini Holder FO68-ND* 1.52 1.43 .86 IAWG|Amp Rtg. | Digi-Key Price Each 

4 | In-line Mini Holder FO69-NDt 1.52 1.43 .86 Description Wire| (max.) | Part No. 1 4100 250 
* 20 Amperes maximum rating, terminals accept #16 ~ 22AWG Panel Mount Holder} 14 20 F1088-ND 1.55 1.05 .94 
t+ 30 Amperes maximum rating, terminals accept #10 ~ 144AWG Panel Mount Holder| 10 30. F1089-ND 2.25 1.53 1.36 a Auto Fuse Holders 

; Fig. 5 i 
li Universal 150145 fuseholder supplied with 15” loop of #14AWG red vinyl wire and 3 springs to Oi B 3522-2K: miei 
Ny Line a accommodate all SFE size and 3AG fuses. 20 Amperes, 32V rated. 9544-26:.110 We 
ayonet nob F049-ND (Littelfuse # 150145). . -$2.98/1; $27.54/10; $206.55/100 ig. Fig. 8 
5mm 
The 150079 fuseholder is supplied with 19” loop of #14AWG red vinyl insulated wire intended for use 
4 3517: .060 
with 3AG fuses up to 20 Amperes. 3518P: 093 


F1467-ND (Littelfuse # 150079) ...............ccc cece eee eee eee eens $2.86/1; $26.43/10; $198.23/100 


2AG or 5 x 20mm In-Line Fuseholder | Universal In-Line Fuseholder 


Screw Together Twist-Lock 
Supplied with 8° (1824) eblional 
Specifications: SK Wire Length: (20'320m) loop of #14 (ee8) >) 4527k (5mm) Sovelns > ae fem 
Use with 2AG and 5 x 20mm fuses. ( Sas Behe) AWG red vinyl insulated - Order cover Fe Order cover 
E ‘ i i — separately: 
: i wire and two springs. p y: J separately: 
Maximum current ratings are 5 ON . 4527CK-ND P vy: 
2 Electrical: Intended for 3527CK-ND 
Amperes at 32V for 2AG, and 10 ‘P84 } use at 32V or less with fuses rated up to 20 Amperes when the 
Amperes at 32V for the 5 x 20mm (46.74)~ J) } proper spring is installed for fuse size. Digi-Key Pricing 
size fuses. = =4 eae Lbeslater ops thermoplastic eau: Body halves have a Fig. Part No. 1 10 100 500 
Wire: 16 AWG; color red. Molded ae x ( .56mm) diameter hole for insulated wire. 1 3536K-ND 1.34 12.40 73.00 300.00 
parts: Black thermoplastic Ambient Temperature: -40° ~ 75°C. 2 3537K-ND 2.20 20.33 130.00 540.00 
; 3 3538K-ND 3.23 29.79 184.00 790.00 
F1468-ND (Littelfuse # 150274) ..... $2.33/1; $21.54/10; $161.55/100 F062-ND (Littelfuse #155100). . $2.15/1; $19.03/10; $155.70/100 4 3539K-ND 391 3653 24200 1045.00 
5 3522-2K-ND 81 7.12 40.95 185.50 
5 3544-2K-ND 85 TAT 43.00 - 
ED ‘ : 6 3522-3K-ND 1.08 945 54.25 246.50 
Richco ‘Quick Fit’ Fuse Covers —— 7 3562K-ND — 251 1200 5050 
— =e a ' 8 3517K-ND = 1.89 9.85 42.00 
¢ For use on fuse terminal blocks or PCB-mounted fuse clips * UL A i B A c 8 3518PK-ND = 1.90 9.85 42.00 
recognized E81260, rating 105°C, 600V * Material: Flexible PVC, RMS- ry t 9 3521K-ND = 1.62 8.10 36.00 
55 © Color: Transparent blue 10 3561K-ND — 1.62 8.10 36.00 
1 3520K-ND - 1.40 7.00 31.75 
Digi-Key Part No. Digi-Key Price Each Richco 12 3519K-ND - 1.38 6.65 30.75 
Dim. |_RP613-ND RP614-ND RP615-ND RP616-ND Fuse Type Part No. 25 100__| Part No. 13 4527K-ND a 4.49 35.80 162.50 
A -50 (12.70) -50 (12.70) .63 (16.00) .50 (12.70) Metric RP613-ND 57 49 840620 _ 4527CK-ND _— 2.14 14.95 68.00 
B -39 (9.91) -39 (9.91) -58 (14.73) 39 (9.91) Metric RP614-ND. 92 79 840730 14 3527K-ND 1.24 10.84 58.00 245.00 
Cc .24 (6.10) .28 (7.11) -32 (8.13) -32 (8.13) Metric RP615-ND. 97 83 840832 14 4245K-ND 1.59 13.95 72.75 = 
D -79 (20.07) 1.18 (29.97) 1.26 (32.00) 1.42 (36.07) Standard RP616-ND 1.23 1.06 840836 = 3527CK-ND 39 3.69 27.10 _ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1511 


W/4 Littelfuse 


2AG Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholder 


WE 


Specifications: 

© Terminals: Brass, Tin-plated, 
-110” Solder/Q.C. 

¢ Current Rating: 10 Amperes 
for any voltage up to 300V 


F1469-ND 

(Littelfuse # 02450001) .............. $3.57/1; $32.97/10; $247.28/100 
Water Tight 3AG aPL .Ad 
Fuseholder 


Panel Mount pat 
Specifications: 


¢ Electrical: 20 Amperes, 250V 

¢ Knob: Screw Type 

¢ Terminals: Tin-plated, Solder 
Type 

*Seal: O-Ring per MIL-PRF- 
19207 


F1479-ND 


(Littelfuse # 03420006) $20.67/1; $190.83/10; $1431.23/100 


Fuse Clips 


Fuse Blocks 
5 x 20mm PC Board Type 


Specifications: 


¢Clip/Terminals: Tin-plated spring 
brass 


¢ Base: phenolic laminate UL940VO 
¢ Current Rating: 6.3 Amperes, 250V 


< 


F1501-ND 
(Littelfuse # 05200002H) 


5 x 20mm 
Fuse Clip 
Automatic 
Insertion 


Specification: 

¢ Clip Material: 
Phosphor/Bronze 

¢ Finish: Tin-plated 

¢ Style: Ear 


Microfuse or PICO II Fuseholder 


Fig. 1 oe oA | Fig.2 25 
“ ) (684) (Silver (6.35) 
, ~ Plated 
(1.47) 088 ) fa 
(81) 
Vertical > Panel Mount 
Shown (5.08) Push-On — 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses (rated 
to 5 Amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 


Electrical: Rated at 5 Amperes for any voltage up to 125V. Molded 
Parts: White thermoplastic, Black panel mount Terminals: Copper 
alloy Ambient Temperature: -40°C ~ 100°C, Silver terminal plating 


Cut Tape 


Pr 
10 


Digi-Key 
Part No. 1 


Digi-Key 
Part No. 


ng) 
100 


Tape & Ammo 


Size | Pricing 


F043CT-ND 


.22 1.60 15.68 


F043TB-ND 


1,000 | 92.80 


F1473-ND 
(Littelfuse # 02800050H) 


Digi-Key Price Each 
Fig. Mounting Part No. 1 100 250 
1 Vertical FO60-ND* 1.94 1.41 1.26 
1 Horizontal FO61-NDe 1.94 1.41 1.26 
1 Vertical F1475-NDt 2.11 1.47 1.30 
2 Panel F1474-ND 2.28 1.58 1.40 
tPlating: Tin * UL Recognized 
LT-5 Fuseholder 
* @ .374 (9.5) 
Specifications: a ep 
* Electrical: loles 
5 Amperes up to 250V In pc Nie, ee (4.3) 
¢ Terminals: Poa ™~ 
Tin-plated brass, gold inside (i 0) -126 (3.2) 
Molded Parts: Black thermo- “) 9.20" 
plastic (UL94VO) (5.08) 


$.53/1; $4.92/10; $36.90/100 


Accepts End Stops Lead Clip Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Material ish Part No. 10 100 250 Part No. 
1 3AG (.250" Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F040-ND 14 10 .09 102071 
1 3AG (.250" Diameter) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 18 14 2: 102074 
1 3AG (.250" Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F046-ND 51 39 34 122083 
1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 42 32 .28 122088 
2 83AG (.250” Diameter) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 23 AT 15 102078 
2 3AG (.250” Diameter) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated F052-ND 23 AT 15 102079 
3 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 47 36 32 122090 
4 3AG (.250" Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 17 13 11 101002 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO58-ND 18 14 12 111501 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 33 25 22 111506 
6 5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO063-ND .23 14 13 100056 
Omni-Blok © Fig.1  Solder/Q.c. 


Specifications: AM (a 

° Clip/Terminals: Tin-plated spring brass 

Base: Black thermoplastic glass reinforced 
UL 94V0 (except 3AG type which is grey) 


Termination Options 


-090 @ .055 
Agency Approvals/Current Rating ries hole 
ULL. CSA VDE/Semko 
Series | (Amps) | (Amps) (Amps) Fig. 2 P.C. Board Mount 110leeI 187K] 187h- 250 
0254 10 10 N/A 
354000 30 30 N/A Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
354060 20 20 N/A Solder Type -110” -110” -187” 187” .250” 
354080 20 20 N/A P.C. Board Mount Solder/Q.C. NEMA/Q.c. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. a.c. 
354101 15 15 N/A 
0520 10 10 6.3 
Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 

1 2AG 2 -70 50 35 F1470-ND 1.07 99 75 02540001Z 

1 2AG 3 .70 50 35 F1472-ND 1.07 99 75 02540201Z 

2 2AG 1 -70 50 35 F1471-ND 92 85 64 02540101Z 

0354 Series (3AG) 

1 1/4” 3AG 4 1.4 53 50 F1497-ND 85 79 59 03540001ZXGY 

1 1/4” 3AG 5 1.4 53 50 F1499-ND 85 79 59 03540601ZXGY 

1 1/4” 3AG 6 1.4 53 50 F1500-ND 85 79 59 03540801ZXGY 

2 1/4” 3AG 1 1.4 53 50 F1498-ND -90 83 63 03540101ZXGY 

0520 Series (5 x 20 mm) 

1 5x 20mm 92 50 40 F1503-ND 88 81 61 05200004Z 

1 5x 20mm 3 92 50 40 F1502-ND 88 81 61 05200003Z 

2 5x 20mm 1 92 50 40 F1504-ND 92 86 64 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


a ® 
wid Littelfuse 3AG and 5x20mm Traditional Panel Fuseholders ut recognized and Certified by CSA QPL -ALG 


Fig. 3 Terminal Orientation 


KC 


69 
(17.53) [ 
: 5 
@.14 (3.56) (11.43) 


LF 


Straight Terminals End View 
Right Angle Terminals 


.250” Solder Terminal Shown 


Mounting Hole for 
Straight & Right Angle 


Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Dimensions-Inch (mm) Price Each Littelfuse 

Fig. Type Orientation Type Type Included A B c 1 10 100 Part No. 

1 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle 250” Q.C. Knurled _ -73 (18.54) | 2.25 (57.15) — F002-ND 6.99 6.46 4.85 03420001H 

1 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Knurled _ 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F007-ND 2.90 2.68 2.01 03420022H 

2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted = 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F1478-ND 2.90 2.68 2.01 03420004H 

2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F004-ND 2.97 2.74 2.06 03420004HXL 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal | .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) FO003-ND 3.13 2.89 217 03420004HXPL 
2 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle 250” Q.C. Fluted _ 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .59 (14.99) F012-ND 3.25 3.00 2.25 03420828H 

3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Knurled = 69 (17.53) | 2.01 (51.05) = FO05-ND 2.76 2.55 1.91 03420012H 

3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Fluted = 69 (17.53) | 2.01 (51.05) = FO06-ND 2.76 2.55 1.91 03420014H 

4 3AG (.250” Diameter) Straight 187" Q.C. Fluted _ 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .30 (7.62) FO09-ND 3.09 2.86 2.15 03420038H 

4 3AG (.250” Diameter) Straight 250” Q.C. Fluted _ 69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) F013-ND 3.40 3.15 2.36 03420838H 

4 3AG (.250” Diameter) Straight 250” Q.C. Knurled —! 69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) FO15-ND 3.40 3.15 2.36 03420858H 

5 5x20mm Rt. Angle .187” Solder/Q.C. | Screwdriver Slot = 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F053-ND 4.30 3.98 2.98 03450621H 

6 5x20mm Rt. Angle 187” Solder/Q.C. Finger Grip = 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F054-ND 4.30 3.98 2.98 03450623H 

7 3AG (.250” Diameter) | Rt. Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot = -49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO55-ND 2.98 2.76 2.07 03450101H 

7 3AG (.250” Diameter) _ _ Screwdriver Slot /Replace. Knob for F055 _ _ _ F1482-ND 1.04 .96 72 03450101HX020 
7 5x20mm Rt Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ -49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO56-ND 3.86 3.57 2.68 03450121H 

8 3AG (.250” Diameter) Straight 250" Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .75 (19.05) | 1.50 (38.10) |1.04 ( 26.42) FO59-ND 3.83 3.54 2.66 03460877H 

8 5x20mm Straight 187" Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) F1477-ND 5.18 4.79 3.59 02860677H 

8 2AG (.177” Diameter) Straight -110" Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .61 (15.49) | .85 (21.59) | .87 (22.10) F1476-ND 2.90 2.68 2.01 02860377H 


International Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholders 


Rt. Angle 


Shown 


Rt. Angle 
Shown 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease 
feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. 


Rt. Angle 


— | 
=! / 


/ 


7 / 


Straight 


187” 


-090 
x .160 
hole 


Solder/Q.C. 


187 


Terminal Orientation 


-250” 
NEMA Q.c. 


Terminal Type 


S& we 


Mounting Holes 


Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Profile Type A B c D = Part No. al 10 100 | Part No. 
2AG (.177" Dia.) | Straight | 187” Solder/Q.C. | Low eed = 0 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1486-ND 3.26 3.01 2.26 | 03452LS2H 
3AG (.250” Dia.) | Rt. Angle | .187” Solder/Q.C. | Low Soy. 53 (13.46) = = .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1490-ND 237 2419 1.64 | 03453LS1H 
1 | 3aq (.250" Dia.) | Straight | .187" Solder/a.c. | Low aan = 0 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1492-ND 253 2.34 1.76 | 03453LS2H 
3AG (.250” Dia.) | Straight | 187” Solder/Q.C. | Low Bon = 0 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1493-ND** 288 2.66 2.00 | 03453LS2HXNP 
5 x 20mm E ‘a ' Screwdriver 
(197" Dia) Straight | 187" SolderQ.C. | High | Sct lack) _ 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1494-ND 253 2.34 1.76 | 03455HS2H 
2AG (.177" Dia.) | Straight | .187" Solder/Q.C. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1484-ND 3.26 3.01 2.26 | 03452LF2H 
2 | 3AG(.250" Dia.) | Straight | .187” Solder/Q.C. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1488-ND 2.37 2.19 1.64 | 03453LF2H 
3AG (.250 Dia.) | Straight | NEMA .250"Q.C. | Low | Fingergrip (Black) = .36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1489-ND 253 234 1.76 | 03453LF8H 
QC=Quick Connect ** Neoprene Washer Drip Proof Seal 
Fuseholder Replacement S wg 
Knobs for International = 
Shock-Safe Fuse Holders 
With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body A 
holders will accept any one of these replacement knobs. een (14.73) 
- ; ; 2AG (Black) 5 x 20mm (Black) 3AG (Black) 
Digi-Key Price Each Littelfuse Finger Knob Finger Knob Finger Knob 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 F1483-ND 1.49 1.38 1.04 03452LF1HX020 
2 F1495-ND 11 1.02 77 03455LF1HX020 
3 F1487-ND 84 78 59 03453LF1HX020 
4 F1485-ND 1.49 1.38 1.04 03452LS1HX020 
5 F1496-ND 14 1.02 77 03455LS1HX020 2AG (Blue) 5 x 20mm (Black) 3AG (Gray) 
6 F1491-ND 4 1.02 77 03453LS1HX020 Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1513 


eadned Bussmann 
Polymer ESD Suppressor 
PolySuRG™ 
Fig. 1 - 0603 Fig. 2 - (4)1206* 


R=.028 
(0.70) 


Features: * Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4- 
2 Extremely low capacitance » Very low leakage current ¢ Fast 
response time ¢ Bi-directional * Lead free solder termination 


Rated | Inter- Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage jupting*| Digi-Key Price Each Pricing 
erage | (AC/DC) | Rating| Part No. 1 10 100 | 5,000 
1.54 | 32V | 50A | 283-2592-1-ND 88 82 .62| 338.00/M 
2A | 32V | 50A | 283-2593-1-ND .88  .82 62) 338.00/M 
2.5A | 32V 50A | 283-2594-1-ND .88 82 62) 338.00/M 
3A 32V 50A | 283-2595-1-ND .88 82 62) 338.00/M 
3.5A | 32V 50A | 283-2596-1-ND .88 82 62) 338.00/M 
4A 32V 50A | 283-2597-1-ND .88 82 62) 338.00/M 


* DC Interrupting Rating is measured at designated voltage, time 
constant of less than 50 microseconds, battery source. 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 0603 Chip Fuses - 
0603FA-R Series 

Features: 

Fast Acting 

e¢ Rugged ceramic and glass 


Note (1): The product is 100% tested for 30VDC operating voltage at 
25°C. Continuous operation with higher than 12VDC under extreme 
temperature and humidity may cause increasing leakage current 
and/or shifting device resistance. However, even under severe 
environmental test, characteristics of the device did not change up to 
12VDC operation. 

Note (2): Some shifting in characteristics may occur when tested 
over several hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 pulse per 
second or faster. 

Note (3): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, level 4, clamp measurement 
made 30ns after initiation of pulse, all tests in contact discharge mode. 
Note (4): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse 
(TLP) method. 

Note (5): PolySurg devices are capable of withstanding up to a 15kV, 
45A ESD pulse. Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless 
otherwise specified. 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
[Fig.| Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 


283-2535-1-ND  .35 «33.25 


1 283-2535-2-ND 675.00 
2 | 283-2536-1-ND* 1.05 .98 .74 


283-2536-2-ND* | 2025.00 


* Four individual suppressors. 


NEW! SMD 0603 
PolyCHIP™ Fuses 
PCO6F Series, Fast Acting 


Features: 032 
* Fast Blow Time 063 (.81) 
+ Low resistance (1,60) 74.021 
* Low profile |4(.53) 


High inrush withstand capability 

¢ Polymer matrix design 

* One time positive disconnect 

Electrical Characteristics: 

* Opening Time 4 hours Maximum 100% of Amp Rating; Opening Time 
5 Seconds Maximum 200% of Amp Rating. 


Agency Information: UL Recognition Card: JDYX2, E19180 


Soldering Method: 
° Wave Solder: 260°C, 10 second maximum 
° Infrared: 260°C, 30 second maximum 


Rated | Inter- Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage|upting* | Digi-Key Price Each Pricing 
erage |(AC/DC)| Rating | Part No. 1 10 100) 5,000 


500mA| 32V | 50A 
750mA| 32V | 50A 
1A 32V | 50A 


283-2589-1-ND 88 .82 62 | 338.00/M 
283-2590-1-ND 88 .82 62 | 338.00/M 
283-2591-1-ND 88 .82 62 | 338.00/M 


Part Ratings and Part No. construction 
Characteristics Units 0603ESDA 41206ESDA Soldering Method: 
Continuous Operating eWave Solder: 260°C, 10 
Voltage vpCc 24 (Maximum) 12 (Typical) (1) second maximum ¢ Infrared Reflow: 260°C, 30 second maximum 
Clamping Voltage (3) | V Typical | 35 (60 Maximum) | 35 (60 Maximum) Agency Information: 
Trigger Voltage (4) | V Typical 125 150 (300 Maximum)| | * UL Recognition Card: JDYX2, £19180 
ESD Threat Voltage * CSA Component Acceptance Card: 053787 C 000, Class Number 
fii 9 ‘ 1422 30 
Capability (5) kV Typical 8 8 Z eed 
Capacitance Time Current Characteristics: 
(@ 1kHz — 1.8GHz) pF Typical 0.15 0.15 Yo of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds 
maximum 
Leakage Current ¢ Interrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 
(@ 12VDC) nA Typical <0.1 <0.1 
Peak Current (3) ATypical | 30 (45 Maximum) | 30 (45 Maximum) Rated | Cut Tape T&Rt 
- Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
Operating Temperature erage | DC | PartNo. 1.10 100/| 5,000 
fae = — 2 aa suid 250mA | 32 | 283-2552-1-ND .88 .82 .62 | 337.50/M 
pete F Rules 3 A 32 283-2553-1-ND _.9! 88 6 364.50/M 
stand (3) Typical (2) 3500 3500 yom pesccuND| .95 88 67 5 


500mA 32 
750mA 32 
1A 32 
1.25A 32 
1.5A 32 
2A 32 
2.5A 24 
3A 24 
3.5A 24 
4A 24 
5A 24 


283-2554-1-ND .95 .88 .67 
283-2555-1-ND .95 .88 .67 
283-2556-1-ND 95 88 67 
283-2557-1-ND .95 88 .67 
283-2558-1-ND .75 .70 .53 
283-2559-1-ND .75 .70 .53 
283-2560-1-ND .70 .65 .49 
283-2561-1-ND_ .75 = .70_—.53 
283-2562-1-ND .75 .70 53 
283-2563-1-ND .75 .70 53 
283-2564-1-ND .75 .70 53 


364.50/M 
364.50/M 
364.50/M 
364.50/M 
290.25/M 
290.25/M 
290.25/M 
290.25/M 
290.25/M 
290.25/M 
290.25/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip Fuses 
- 3216FF Series 


Features: 

* Fast acting 

Time Current Characteristics 

© Will carry 100% of rated current for 

a minimum of 4 hours, and will open 

within 5 seconds at 250% of rated 

current (250mA-3A). 

* The 4-5A fuses will open within 1 second at 350% of rated current. 
Construction Material: 

* Body: Ceramic substrate encapsulated with glass 

* Leads: Over-plated with nickel and tin-lead 

Agency Approvals: 

UL Recognized (All Ratings), CSA Certified (1.5-3A), and CSA 


SMD 1206 Chip Fuses - 3216FF-R Series 


Features: 

* Fast Acting 
Soldering Method: 
«Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum (3.20) 
* Infrared Reflow: 260°C, 30 seconds .063 

maximum (1.60) 

Agency Information: 

* UL Recognition: JDYX2/E19180 

*CSA Component Acceptance: 053787 C 000, Class Number 1422 
30 

Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA - 7A); 200% - 60 
seconds maximum (1.25A - 3A); 250% - 5 seconds maximum (250mA 
- 3A); 350% - 1 second maximum (4A - 7A) 

* Interrupting Rating: 50A 


035 
(.89) 


Rated Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
erage | AC/DC | Part No. 1 10 100 3,000 
250mA | 32/63 | 283-2537-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
375mA | 32/63 |283-2538-1-ND .84 .79 .60 | 325.35/M 
500mA | 32/63 |283-2539-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
750mA | 32/63 |283-2540-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
1A 32/63 |283-2541-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
1.25A | 32/63 |283-2542-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
1.5A 32/63 |283-2543-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
2A 32/63 | 283-2544-1-ND .82 .77  .58 | 317.25/M 
2.5A 32/63 |283-2545-1-ND  .82 .77  .58 | 317.25/M 
3A 32/63 |283-2546-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
4A 32/32 |283-2547-1-ND .82 .77  .58) 317.25/M 
4.5A 32/32 |283-2548-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
5A 32/32 |283-2549-1-ND .82 .77 .58) 317.25/M 
6.5A 32/32 |283-2550-1-ND .84 .79 .60 | 325.35/M 
7A 32/32 |283-2551-1-ND .84 .79 .60 | 325.35/M 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Telecom Circuit Protectors - TCP Series 
108.0 SO 40) 204-145 
(2.77) % feat 16.7) 
Sos "4157 
(10.29) ~~ 39 rm mye 
(2.77 ) -496 (12.6) 


Features: ¢ Allows compliance with telecom regulatory standards 
including Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. 
Application circuit testing is recommended. ¢ Eliminates the need for 
a current limiting resistor. 


Soldering Method: * Wave Immersion: 260°C, 3 seconds maximum 
Infrared: 240°C, 30 seconds maximum 


Agency Information: * UL Recognition Card: JDYX2/E19180 *CSA 
Component Certification Record and Class No.: 053787C000, 
1422 30 


Lightning Surge Specifications: * TCP 500mA Tested: FCC 
47 Part 68; Metallic Type A and Longitudinal Type B * TCP 1.25A 
Tested: FCC 47 Part 68; Metallic Type B and Longitudinal Type A, 
and Bellcore GR-1089-CORE; First Level Lightning 


Part Cut Tape T&Rt 

Amp | Volt. |Mark- | Digi-Key Price Each Pricing 
Rate} Rating | ing |Part No. iq 10 100| 2,500 
0.5 |250VAC| FR | 283-2533-1-ND 1.09 1.01 .76 | 1046.25 
1.25 |250VAC| JR | 283-2534-1-ND 1.09 1.01 .76 | 1204.88 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
SMD TRON® 
Surface Mount Fuses - SFT 
Characteristics: * Fast-Acting * Current- Ae 
Limiting. (4.32) 


Time Current: Rated current values 0- 5s) 


Component Acceptance (250-750mA, 1A, 4-5A) 410 amps carry 100% of rating for 4 hours (2-05 09 
minimum; open at 250% of rating in 5 Sie 
ite | GEES) | Canmape pe seconds imaxernui : Q PONS 
penta Voltage) Digi Key BriceiESch Linalis) Construction Material: Solid Matrix * Body: oe 
Rating | AC/DC | Part No. 1 10 100 3,000 Thermoplastic, with a rating of 94V-O * Leads: Base-Copper, Barrier- 
Nickel (50-100 micro inches), Finish: Electroplated tin (400-500 micro 
250 32/63 | 283-2440-1-ND .82 .77 .58 inches with a 2-10% lead content). 
500 32/63 | 283-2442-1-ND 82 77 58 Agency Approvals: UL Recognized (250mA-7A), and CSA 
Component Acceptance (250mA-7A). 
-750 32/63 | 283-2443-1-ND 82 .77 .58 
32/63 |283-2445-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M Cur- | Rated | Cut Tape T&R ¢ 
rent | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
32/63 | 283-2446-1-ND 82 = .77_—«58 = Rating | AC/DC | Part No. i 10 100 500 
32/63 |283-2448-1-ND 82.77.58 317.25/M 1.5A | 125/125 | 283-2431-1-NDt 1.53 1.42 1.08 | 349.60 
32/63 |283-2449-1-ND 82 .77 58 — 5A 125/125 | 283-2437-1-NDt 1.53 1.42 1.08 | 349.60 


32/32 |283-2451-1-ND .82 .77  .58 — 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t+ Not intended for “New Design” 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


COOPER Bussmann 


Brick Fuses - 6125FA Series 


102 0.102 0.118 
(2.59) > (2.6) + +1 +| (3.0) 
> *0.157 
~240 , (4.0) 
(6.10) 102 0.339 —| 
(2.59) (8.6) 


Features: * Environmentally rugged, complies with the 
EIA-IS-722 Standard * Solder Immersion Compatible 
* Wire-in-air design 

Soldering Method: * Wave Solder: 260°C, 10 seconds maximum 
(MIL-STD-202, Method 210) «Infrared Reflow: 260°C, 30 second 
maximum 

Agency Information: * UL Listed Guide and File Numbers (250mA- 
12A): JDYX & E195337 * UL Recognized Guide and File Numbers 
(15A): JDYX2 & E195337 * CSA Component Acceptance: 053787 C 
000 & Class No: 1422 30 

Electrical Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 hours 
minimum, 200% — 5 seconds maximum Voltage Rating: 125VAC 
(250mA — 12A), 125VDC (250mA — 7A), 86VDC (250mA — 15A) 


Rated 

Current | Voltage Digi-Key Price Each 

Rating | AC/DC Part No. 1 10 100 
PCB Series - Full Lead Length 
3/4A 250/450 283-2112-ND 1.73 1.44 1.30 
1A 250/450 283-2113-ND 1.73 1.44 1.30 
1-1/2A | 250/450 283-2114-ND 1.73 1.44 1.30 
2A 250/450 283-2115-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A | 250/450 283-2116-ND 1.73 1.44 1.30 
3A 250/350 283-2117-ND 1.73 1.44 1.30 
PCC Series - Short Lead Length 

1/2A 250/450 283-2118-ND 1.73 1.44 1.30 
3/4A 250/450 283-2119-ND 1.73 1.44 1.30 
1A 250/450 283-2120-ND 1.73 1.44 1.30 
1-1/2A | 250/450 283-2121-ND 1.73 1.44 1.30 
2A 250/450 283-2122-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A | 250/450 283-2123-ND 1.73 1.44 1.30 


NEW! Time-Delay Radial 


PC-Tron® 


PCB Mount 

Fuseholder 
Digi-Key Price Each 12 
Part No. 1 10 100 (3.05) 
283-2356-ND .65 55 49 

Fast-Acting and Time-Delay 

Glass Fuses 

C515, C518, C519, C520 Series 

205” x .591” (5mm x 5mm) 

Construction Material: 

¢Endcaps: Silver-plated 

brass we 15 (38.1) 

¢ Leads: Tin-plated copper 

* Tube: Glass. — (15.2) 

Agency Approvals: 21 7 (5.5) 


C518: UL Listed (125mA-4A), 
CSA Component Acceptance 
(125mA-4A) 


Fuses SR-5 Series IEC 60127-3 
A mae eee pees. Bite een C520: UL Listed (125mA-5A), 
wld BEN 5 5 "500 Bete E6007 CSA Component Acceptance (125mA-5A) 
ais MEL eat eee B W ES & C515 and C519: UL Listed (250mA-3A), CSA Certification (250mA- 
250mA | 283-2521-1-ND .87 .81  .61 |283-2521-2-ND 1674.00 3A), UL Recognized (3.5A-7A), Telecommunication Capabilities: 
500mA | 283-2522-1-ND .81 .75 .57 |283-2522-2-ND 1674.00 UL1459 and UL497. 
750mA | 283-2523-1-ND .87 .81 .61 |283-2523-2-ND 1674.00 Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses 
1A | 283-2524-1-ND .87 .81 .61 |283-2524-2-ND 1674.00 Amp 135% 110% 200% 
2A | 283-2525-1-ND .87 .81  .61 |283-2525-2-ND 1674.00 Rating Maximum | Minimum | Minimum Maximum 
3A | 283-2526-1-ND .87 .81  .61 |283-2526-2-ND 1674.00 C518 and C520 Series 
4A | 283-2527-1-ND .87 .81  .61 |283-2527-2-ND 1674.00 125mA -7A {hour A hour = Dieasnride 
5A | 283-2528-1-ND .87 .81  .61 |283-2528-2-ND 1674.00 C515 and C519 Series 
7A | 283-2529-1-ND .81 .75 57 |283-2529-2-ND 1674.00 Bennie 7alcegianctes = aeaconise Diminlies 
10A | 283-2530-1-ND .87 .81 .61 |283-2530-2-ND 1674.00 
12A | 283-2531-1-ND .87 .81 .61 |283-2531-2-ND 1674.00 
Description: Rated 
15A | 283-2532-1-ND .87 .81 .61 |283-2532-2-ND 1674.00 : ; ; Current |Voltage| Digi-Key Price Each 
* Place directly into PCB or plug into BK/PCS holder (283-2356-ND) Rating (AC) Part No. 3 400 250 
Characteristics: - 7 7 
PC-TRON® Subminiature Fuses Rated Current value 400mA~5A carry 200% for 2 minutes maximum; 518 Series (Axial) Fast Acting 
275% for 400 millisecond minimum and 10 seconds maximum; 400% 125mA 250 283-2360-ND 98 73 65 
Ch teristics: for 150 millisecond minimum, 3 seconds maximum; 1000% for 20 
aracteristics: ft diners A EON ines 250mA | 250 283-2361-ND 98 73 65 
Offers short-circuit performance millisecond minimum an 50 millisecond maximum. 
: : : 375mA | 250 283-2362-ND 98 73 65 
which until now could only be 350 Agency Information: 
found in much larger size glass Gn ts *UL Recognition: E146895 *CSA: LR98127 *VDE: 122052 500mA | 250 Beers eAN») 98 73 65 
tube fuses. At 250VAC, the 1/2 345 ZS; * SEMKO: 9914133 * MITI: 32-1966 750mA | 250 283-2364-ND 98 73 65 
to, Samp Peston can sately 75) 2a 250 283-2365-ND 75 56 50 
interrupt 50 amperes; at 125VAC aN Cur- Rated 
the 1/2 to 5 amp versions can ipo 19,08)-full Roe | mt lteter | men Price Each 2.5A 250 283-2366-ND 75 56 50 
interrupt 10,000 amperes. This -100 (2.54)-s\ gt (6.08) erage | Rating | (AC/DC) | Part No. 3A 250 283-2367-ND 1.01 76 68 
makes the PC-Tron subminiature oe i . SR-5 Series - Bulk Pack 3.5A 250 283-2368-ND 75 56 50 
fuse ideal for line-side protection a 4A 250 283-2369-ND 75 56 50 
of power supplies. 400mA| 250V 35A 283-2577-ND 1.50 1.38 1.13 x é Z : : 
Time Current: 500mA| 250V 35A 283-2578-ND 1.50 1.38 1.13 C520 Series (Cartridge) Fast Acting 
* Carry 100% of rating for 4 hours minimum; open at 200% of rating in 630mA| 250V | 35A 283-2579-ND 150 138 113 125mA | 250 283-2371-ND 74 56.50 
10 seconds maximum 
Construction Material: * Body: High temperature plastic * Leads: soo |: “2a ae BD LO ieee ate 250mA 250 oe eee at 58 60 
‘onstruct Hy fe i. 
Tin plated copper 1A 250V | 35A 283-2581-ND 1.50 138 113 500mA | 250 283-2374-ND 51 39°34 
Agency Approvals: UL Recognized and CSA Certified 1.25A | 250V | 35A 283-2582-ND 1.50 1.38 1.13 TOO || .200 Boer) ot pa 4 
164 | 250v | 35A | 283-2583ND 150 138 1.43 Brees «||: x08 eS 2eTaND Ba oe a8 
ae pee’ ae Eanes 2a | 250v | 35A 283-2584-ND 150 138 143 on ad BeeHaeTGHND) a ns 
current oltage igi-Key rice Fac! fi | 
Rating | AC/DC | _ Part No. 1 a 25a | 25ov | 35a | 283-2585-ND 150 1.38 1.43 ee |/.250 BSC SEHND ne OH 
4A 250 283-2380-ND 51 3934 
NEW! PCB-R Series - Full Lead Length 3.154 | 250V | 354. 283-2586-ND 1.50 138 113 en ne nS a 49 i 
RoHS Compliant NEW! 4A | 250v | 40A 283-2587-ND 150 138 113 - - - 
1/24 | 250/450]  283-2757-ND 1.87 1.59 1.30 5A | 250v | 50a 283-2588-ND 150 1.38 1.13 C213 Series (Axial) :rime-Deley 
3/4A | 250/450 283-2762-ND 1.87 1.59 1.30 250mA | 250 283-2239-ND 84 63 56 
1A 250/450 283-2756-ND 1.87 1.59 1.30 Cur- Rated Ammo Pack 500mA 250 283-2241-ND 84 63 56 
1-1/24 | 250/450] — 283-2758-ND 187 159 1.30 bial Bl ie Bn pig lees 750mA | 250 283-2242-ND 84 63 56 
tint ‘art No. 
2A | 250/450]  283-2759-ND 187 159 1.30 o | ) ~ 1A 250 283-2243-ND 84 63 56 
SR-5 Series 
2-1/2A | 250/450]  283-2760-ND 187 159 1.30 3.5A 125 283-2244-ND 84 63 56 
3a | 250/950 Menno eintny jar, sen 4:30 250V 35A 283-2565-3-ND 421.00 1885.00 4A 125 283-2245-ND 84 63 ~«56 
NEW! PCC-R Series - Short Lead Length 250V 35A 283-2566-3-ND 421.00 1885.00 7A 125 283-2246-ND 84 63 56 
RoHS Compliant NEW! 250V 35A 283-2567-3-ND 421.00 1885.00 C519 Series (Cartridge) Time-Delay 
1/2A | 250/450|  283-2764-ND 187 159 1.30 250V 35A 283-2568-3-ND 421.00 1885.00 250mA | 250 283-2247-ND 59 44 39 
3/4A | 250/450| 283-2769-ND 187 159 1.30 250V 35A 283-2569-3-ND 421.00 1885.00 500mA | 250 283-2249-ND 59 44 39 
1A | 250/450]  283-2763-ND 187 159 1.30 250V 35A 283-2570-3-ND 421.00 1885.00 750mA | 250 283-2250-ND 61 46 AN 
1-1/2A | 250/450]  283-2765-ND 187 159 1.30 DR ag GREER 421.00 188800 1A 250 283-2251-ND 61 46° «AN 
2A | 250/450|  283-2766-ND 187 159 1.30 1.5A 250 283-2252-ND 61 46° «AN 
250V 35A 283-2572-3-ND 421.00 1885.00 
2-1/2A | 250/450]  283-2767-ND 187 159 1.30 2A 250 283-2253-ND 61 46° «AN 
250V 35A 283-2573-3-ND 421.00 1885.00 
3A | 250/350| _ 283-2768-ND 187 159 1.30 3A 250 283-2254-ND 61 46° «AN 
NEW! PCE-R Series - Short Lead Length 250V | 35A_ RRPOSe2 STANDS 421.00 1885.00 4a 125 283-2256-ND 61 46 ~~ 
RoHS Compliant NEW! 250V 40A 283-2575-3-ND 421.00 1885.00 5A 125 283-2257-ND 61 46 A 
5A | 125/250|  283-2770-ND 187 159 1.30 250V 50A 283-2576-3-ND 421.00 1885.00 7A 125 283-2258-ND 61 46 AN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1515 


COOPER Bussmann 
MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: 

* Fast-Acting » Current-Limiting 

Time Current Characteristics: 

Rated current values 0-10 amps carry 


100% of rating for 4 hours minimum; open 
at 200% of rating in 5 seconds maximum. 


Construction Material: 

* Body: High temperature thermoplastic, flammability rating UL 94V-O 
* Element: Wire-in-air design 

¢ Leads: Tin-plated copper, .64mm (.025”) diameter. 


Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA Component 
Acceptance (1/16-10A) 


Cur- Rated 

rent Voltage Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 
1/8 125/125 283-2069-ND 66 50 44 
1/4 125/125 283-2070-ND 66 50 44 
1/2 125/125 283-2072-ND 66 50 44 
3/4 125/125 283-2073-ND 66 50 44 
1 125/125 283-2074-ND 66 50 44 
1-1/2 125/125 283-2075-ND 66 50 44 
2 125/125 283-2076-ND 66 50 44 
3 125/125 283-2078-ND 66 50 44 
4 125/125 283-2080-ND 66 50 44 
5 125/125 283-2081-ND 66 50 44 
7 125/125 | 283-2082-ND 66 50 A4 
10 125/125 283-2083-ND 66 50 44 


AGC Fast-Acting and 

MDL Time-Delay 

Glass Fuses 

1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 

Time Current Characteristics: 

Rated current values 0-30 amps carry 110% of rating for 4 hours 


minimum; open at 135% of rating in 60 minutes maximum or 200% of 
rating in 120 seconds maximum 


Construction Material: (31 .75) 


* Tube: Glass Pa 


¢ Endcaps: Albaloy plated brass Ne 
25 
Agency Approvals: (6.35) 


AGC Fast-Acting: 
UL Recognized (15-30A), UL Listed (1/4-10A) and CSA Component 
Acceptance (1/4-30A) 


MDL Time-Delay: 
UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9-30A), and CSA Component 
Acceptance (1/4-8A) 


Rated 

Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) Part No. 1 10 100 
NEW! AGC-R Fast-Acting - RoHS Compliant NEW! 
3/10 250 283-2630-ND 1.06 -90 74 
3/8 250 283-2632-ND 1.06 -90 74 
1/4 250 283-2621-ND 1.06 -90 74 
1/2 250 283-2620-ND 49 42 34 
3/4 250 283-2631-ND 49 42 34 
1 250 283-2619-ND 31 27 .22 
1-1/4 250 283-2624-ND 31 27 .22 
1-1/2 250 283-2623-ND 31 27 22 
2 250 283-2626-ND 31 27 .22 
2-1/2 250 283-2628-ND 31 27 22 
3 250 283-2629-ND 31 2r 22 
4 250 283-2634-ND 48 AL 34 
5 250 283-2635-ND 48 AI .34 
6 250 283-2636-ND 48 At 34 
7 250 283-2637-ND 48 AL 34 


ABC Fast-Acting and 


Rated 4 
Current |Voltage | Digi-Key Price Each MDA Time-Delay 
Rating | (AC) | PartNo. 1 10 100 Ceramic Fuses 
8 250 | 283-2638-ND 57 48 40 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 
10 32 283-2622-ND 57 48 40 Time Current Characteristics: 
15 32 283-2625-ND 44 38 31 Rated current values 0-30 amps carry 110% of rating for 4 hours 
minimum; open at 135% of rating in 60 minutes maximum or 200% of 
20 32 | 283-2627-ND 44 38 34 
rating in 120 seconds maximum 
30 32 | 283-2633-ND 44 38 34 : ; A125 
Construction Material: (31 75) 
NEW! MDL-R Time-Delay - RoHS Compliant NEW! * Ceramic > 
* Endcaps: Albaloy plated brass 
3/10 | 250 | 283-2746-ND 1.07 91.75 Pa 
Agency Approvals: ( 
aa | 250 | 283-2748-ND 107. «9175 ean aea 7 (6.35) 
ABC Fast-Acting: UL Listed (1/2-15A), 
14) 250 (R283-2755-ND 10r tS UL Recognized (20A), and CSA Certification (1/2-15A) 
V2 | 250 Zeca ND 102) BP oi MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified (1/2-15A) 
3/4 250 | 283-2747-ND 102 87 71 
Rated 
1 250 283-2733-ND 4.02 87 71 Current| Voltage| Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | PartNo. 1 10 100 
1-1/4 | 250 Regs 27eo ND 78 66054 NEW! ABC-R Fast-Acting - RoHS Compliant NEW! 
12 | 250 eae TE <u: <3 1/2 250 | 283-2606-ND 1.88 1.59 1.30 
2 250 | 283-2741-ND 78 66054 3/4 250 | 283-2613-ND 85 73 59 
2-1/2 | 250 | 283-2743-ND 78 66 54 1 250 | 283-2605-ND 82 70 57 
3 250 | 283-2745-ND 78 66 54 e mae, en) 82 a of 
3 250 | 283-2612-ND 82 70 57 
3-1/2 | 250 | 283-2750-ND 78 66 54 4 250 esmaenn ‘a 50 7 
4 250 283-2751-ND 78 66 54 5 250 283-2616-ND 78 66 54 
5 250 | 283-2752-ND 78 66 54 6 250 | 283-2617-ND 78 66 5A 
6-1/4 | 250 | 283-2753-ND 78 66 54 8 250 zac eee ND 82 70 _ 
10 250 | 283-2607-ND 78 66 54 
7 250 | 283-2754-ND 78 66 54 12 250 | 289-2608-ND 78 66 4 
8 250 | 283-2755-ND 78 66 54 15 250 | 283-2609-ND 78 66 54 
10 32 | 283-2736-ND 1.15 98 80 20 250 | 283-2611-ND 1.13 96 79 
12 | 32 | 289-2739-ND 115 98 80 S0_| 125 [EeSsceuNDm 118 26 _—-79 
NEW! MDA-R Time Delay - RoHS Compliant NEW! 
2 82 RESS2NO 1S ee 1/2 250 | 283-2721-ND 1.92 1.63 1.33 
20 32 | 283-2742-ND 115 98 80 1 250 | 283-2720-ND 1.92 1.63 1.33 
25 a2 | 299-0744-ND 148 98 80 2 250 | 283-2725-ND 1.92 1.63 1.33 
3 250 | 283-2727-ND 1.34 1413 93 
30 32 | 283-2749-ND 115.98 ~——80 
4 250 | 283-2729-ND 1.34 1413 93 
ater 5 250 | 283-2730-ND 1.34 1413 93 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 6 250 283-2731-ND 1.34 1.13 93 
Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 8 250 | 283-2732-ND 1.34 1.13 93 
10 250 | 283-2722-ND 1.34 1413 93 
AGC Fast-Acting 
12 250 | 283-2723-ND 1.34 113 93 
1/4 | 250 | 283-2009-ND 99 74 66 15 250 seb 1341.18 93 
3/8 250 | 283-2011-ND 99 74 66 oe mame) ee) 134 ns Be 
30 250 | 283-2728-ND 1.34 1.13 93 
1/2 250 | 283-2012-ND 460 «3403 
1-1/4 | 250 | 283-2016-ND 29 «6.2219 nae 
2-1/2 | 250 | 283-2021-ND 29 22 © 19 Current) Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 
4 250 | 283-2023-ND 45 34 30 ‘ABC Fast-Acting 
7 50 eS = 380 1/2 | 250 | 283-2095-ND 174 130 1.16 
20 32 283-2030-ND A 31 .27 3/4 250 283-2096-ND 79 59 53 
30 32 | 283-2031-ND A 31.27 1 250 | 283-2097-ND 76 57 a3] 
2 250 | 283-2098-ND 76 57 a3] 
BREST me-Deley 3 250 | 283-2099-ND 76 57 51 
3/10 | 250 | 283-2168-ND 99 75 66 4 250 | 283-2100-ND 76 ST =| 
aa | 250 | 283-2169-ND 99 75 66 5 250 Reet 72 34 48 
1/2 250 | 283-2171-ND 95 71 63 ° 250 pcbee CeND fe “4 48 
10 250 | 283-2105-ND 72 54 48 
1-1/4 | 250 | 283-2178-ND 72 54 48 ‘5 250 [BennatCotn op Bd 4s 
2 250 | 283-2182-ND 72 54 48 7 250 eneeroaiin -_ eA as 
2-1/2 | 250 | 283-2184-ND 72 54 48 30 125 |MeSsreNDEE 1.05 9 70 
3-1/2 | 250 | 283-21 88-ND 72 54 48 MDA Time Delay 
4 250 [eeeeneonD Ap; ee. ae 1/2 250 | 283-2289-ND 1.78 1.33 118 
1 250 | 283-2293-ND 1.78 1.33 118 
7 250 | 283-2192-ND 72 54 48 
2 250 | 283-2297-ND 1.78 1.33 118 
8 250 | 283-2193-ND 72 54 48 3 250 |eneeenenan oi ‘ee 65 
10 32 | 283-2194-ND 1.06 80 71 4 250__ | 283-2302-ND 1.24 93 83 
15 ao [eesteicenn toe 60 5 250 | 283-2303-ND 1.24 93 83 
6 250 | 283-2304-ND 1.24 93 83 
20 32 | 283-2197-ND 106 80 71 
12 250 | 283-2309-ND 1.24 .93 83 
a 32 BESS ND 1.06 0 2! 30 250 | 283-2313-ND 1.24 .93 83 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1516 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ATC® Blade-Type Holders 


gf 
COOPER Bussmann 


.207 (5.25) Rated Current: 3-20 Amps 
on Rated Voltage: 32VDC, 16AWG wire 4” (101.60mm) length 
ATC® Blade-Type Automotive Fuses CS 752 
Rated Voltage: 32 VDC ne (19.1) 1.0625 
(19.3) (26.99) approx. 
Characteristics: Fast-Acting Ae 
Agency Approvals: UL Recognized (3-30A) 380" 
Current Color Digi-Key Price Each 1.125 8:88) 
Rating Code Part No. 5 100 250 Leads: 4.0 (101.60) “(28.58) 
3 Violet 283-2314-ND AN 37 33 Bussman #HHC Bussman #1A5600-R 
4 Pink 283-2315-ND Al 37 33 
5 Tan 283-2316-ND Al 37 33 
7-1/2 Brown 283-2317-ND At 37 33 = , 
10 Red 283-2318-ND A 37 33 = meter Pied ; ila ial naa 
15 Blue 283-2319-ND rr 37 33 eg a ake 
20 Yellow 283-2320-ND 4 37 33 1 In-Line for ATC 283-2357-ND 2.97 2.63 2.01 
25 Clear 283-2321-ND At 37 33 2 Fuse Clip ATC 
30 Green 283-2322-ND Al 37 33 Brass with Tin Plate 283-2604-ND NEW! 45 39 32 


Construction Material: * Tube: Ceramic, S501-R (GDA Series); Glass, S500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series) * End Caps: Nickel or silver-plated brass. 
Agency Approvals: S501-R (GDA Series): VDE (4 & 6.3A), Semko (400mA-6.3A), IMQ (2-6.3A) and UL Recognized (400mA-6.3A). S500-R (GDB Series) and S506-R (GDC 
Series): BSI (100mA-6.3A), VDE (100mA-6.3A), Semko (100MA-400mA, 800mA-6.3A), IMQ (100mA-6.3A) and UL Recognized (100mA-6.3A) 


Metric Ferrule Fuses 
(5mm x 20mm) .205” x .787” 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


IEC 60127-2 
Amp 150% 210% 275% 400% 1000% 
Rating Minimum Maximum Minimum—Maximum Minimum—Maximum Maximum 
$501-R (GDA Series) 
100mA — 3.15A 60min. 30min. 10ms. — 2sec. 3ms. — 300ms. 20ms. 
4A —-6.3A 60min. 30min. 10ms. — 3sec. 3ms. — 300ms. 20ms. 
$500-R (GDB Series) 
100mA 60min. 30min. 10ms. — 500ms. 3ms. — 100ms. 20ms. 
125mA — 6.3A 60min. 30min. 50ms. — 2sec. 10ms. — 300ms. 20ms. 
8A —10A 60min. 30min. = = 40ms. 
$506-R (GDC Series) 
100mA 60min. 2min. 200ms. — 10sec. 40ms. — 3sec. 10ms. — 300ms. 
125mA - 6.3A 60min. 2min. 600ms. — 10sec. 150ms. — 3sec. 20ms. — 300ms. 
Rated Rated 
Current Voltage Digi-Key Price Each Current Voltage Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. il 10 100 Rating (AC) Part No. 1 10 100 
NEW! S501-R (GDA Series)t - Fast- Acting, High Breaking RoHS Compliant NEW! 800mA 250 283-2708-ND 80 68 56 
100mA 250 283-2659-ND 1.46 1.24 1.02 1A 250 283-2696-ND 80 68 56 
160mA 250 283-2660-ND 1.46 1.24 1.02 1.258 250 283-2691-ND 80 68 56 
400mA 250 283-2665-ND 1.46 1.24 1.02 1.64 250 283-2692-ND 80 68 56 
500mA 250 283-2667-ND 1.21 1.03 84 bas 250 283-2699-ND 80 68 56 
630mA 250 283-2670-ND 1.21 1.03 84 25A 250 283-2697-ND 80 68 56 
800mA 250 283-2671-ND 1.21 1.03 84 3.15A, 250 283-2700-ND -80 68 56 
1A 250 283-2661-ND 1.21 1.03 84 4A 250 283-2703-ND 80 68 56 
1.6A 250 283-2658-ND 1.21 1.03 84 5A 250 283-2705-ND 80 68 56 
2A 250 283-2663-ND 1.21 1.03 84 6.3A 250 283-2706-ND 80 68 56 
2.5A 250 283-2662-ND 1.21 1.03 84 
3.15A 250 283-2664-ND 1.21 1.03 84 Rated 
4A 250 283-2666-ND 4.21 4.03 84 Current Voltage Digi-Key Price Each 
5A 250 283-2668-ND 1.24 1.03 84 fating Gg) PartNo: 2 80 eu 
6.3A 250 283-2669-ND 1.21 1.03 84 GDA (S501)} - Fast- Acting, High Breaking 
NEW! S500-R (GDB Series)§ - Fast-Acting, Low Breaking RoHS Compliant NEW! 160mA 250 283-2386-ND 1.35 1.02 .90 
4100mA 250 283-2674-ND 1.46 1.24 1.02 s0omé. 200 ee este ND _ 102 Bs 
125mA 250 283-2676-ND 1.46 1.24 1.02 om 250 282.2880, ND 12 BA 2 
160mA 250 283-2677-ND 83 7” 58 ae Boo PESESOE ND) ue iad ta 
250mA 250 283-2680-ND 83 71 58 oe 250 2o3-2090ND) 112 84 08 
315mA 250 283-2683-ND 83 ” 58 4h 250 283-2398-ND 12 84 75 
5A 250 283-2399-ND 1.12 84 75 
500mA 250 283-2685-ND .26 22 18 6.3A 250 283-2400-ND 1.12 84 75 
630mA 250 283-2688-ND 26 22 18 5 > 
800mA 250 283-2689-ND 26 20 18 GDB (S500)§ - Fast-Acting, Low Breaking 
1A 250 283-2678-ND 26 22 18 125mA 250 283-2406-ND 1.35 1.02 -90 
1.258 250 283-2672-ND 26 22 18 160mA 250 25s7230 ND aT 58 #1 
315mA 250 283-2410-ND 77 58 51 
1.6A 250 Beer GH NID) 26 22 18 800mA 250 283-2414-ND 24 18 16 
boa 250 asrAsoHND fa 22 16 2.5A 250 283-2419-ND 24 18 16 
aon ah: eereet gies i = ne 3.154 250 283-2420-ND 24 18 16 
3.15A 250 283-2682-ND .26 22 18 4A 250 283-2421-ND 24 18 416 
4A 200 BBS 20S UND) a6 fe 18 6.3A 250 283-2423-ND 60 45 40 
5 250 Asean 26 oe ae GDC ($506)f - Time-Delay, Low Breaking 
6.3A 250 283-2687-ND .26 22 18 
me | on | mesmo wm | oe [| eee Ul 
mi 5 | A i x 
a ee aa TEBND = ea = 630mA 250 283-2271-ND 74 56 50 
NEW! S506-R (GDC Series)} - Time-Delay, Low Breaking RoHS Compliant NEW! 1.25A 250 283-2274-ND 74 56 50 
100mA 250 283-2693-ND 1.11 94 77 1.6A 250 283-2275-ND 74 56 -50 
125mA 250 283-2694-ND 1.11 94 At 2.5A 250 283-2277-ND 74 56 -50 
160mA 250 283-2695-ND 1.41 94 77 4A 250 283-2279-ND 74 56 50 
250mA 250 283-2698-ND 1.11 94 ae 6.3A 250 283-2281-ND 74 56 -50 
315mA 250 283-2701-ND 1.11 94 ae 
+ S501 is a European designation. GDA is a North America designation, identical product. 
400mA 250 283-2702-ND 1.41 94 77 f . : . i i wi : 
§ S500 is a European designation. GDA is a North America designation, identical product. 
500mA 250 283-2704-ND 80 68 56 ; ae : : Ecriautenn 
630mA 250 283-2707-ND 80 68 56 } S506 is a European designation. GDA is a North America designation, identical product. 
( IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings above 6.3 amps. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1063) 1517 


GMT Indicating Fuses 
COOPER Bussmann Rated Voltage: 125VAC, 60VDC. Characteristics: Fast Acting. Time 


Current Characteristics: Rated current values 1/4-15 amps carry 100% of 
Multi-Meter Fast-Acting Ferrule Fuses rating for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes maximum 
44/100 and 11 Amps 


Construction Material: * Body: Thermoplastic, U.L. 94VO flammability 
rating * Terminals: Tin plated Beryllium Copper Agency Approvals: UL 


Specifications: * Designed for multi-meters only. * Intended to carry 100% Recognized 
of rated current indefinitely. * Not intended for branch circuit protection. 
Construction Material: * Melamine Tube and Nickel Plated Brass End Caps. Current Color Digi-Key Price Each 
Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC. Interrupting Rating: DMM-B-44/100 Rating Code Part No. 1 10 100 
- 10,000A, 1000VAC, unity power factor and 10,000A, 1000VDC with time constant of 2.2ms. Minimum 4/4 Violet 283-2051-ND 2.21 2.04 1.53 
interrupt 400% of rated current at rated voltage. DMM-B-11A - 20,000A, 1000VAC, power factor < 2; 1/2 Red 283-2053-ND 2.241 2.04 1.53 
20,000A, 1000VDC, time constant > 10ms. Agency Approvals: UL Recognized 1000VDC, File E19180. 3/4 Brown 283-2055-ND 2.241 2.04 1.53 
1 Gray 283-2056-ND 2.21 2.04 1.53 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann 1-1/3 White 283-2057-ND 2.21 2.04 1.53 
DimA Part No. 1 10 100 Part No. 1-1/2 White/Y ellow 283-2058-ND 2.21 2.04 1.53 
1.375” (£0.031) 2 Orange 283-2059-ND 2.21 2.04 1.53 
34.9) 0.79 283-2495-ND 17.89 14.71 11.53 DMM-B-44/100 3 Blue 283-2060-ND 2.21 2.04 1.53 
‘9mm (0.79) 4 White/Brown 283-2062-ND 2.21 2.04 1.53 
1.50” (40.031) 5 Green 283-2063-ND 2.21 2.04 1.53 
283-2496-ND 21.89 18.01 14.11 DMM-B-11A 
38.1mm (+0.79) 7-1/2 Black/White 283-2064-ND 2.21 2.04 1.53 
10 Red/White 283-2065-ND 2.21 2.04 1.53 
15 Red/Blue 283-2067-ND 2.21 2.04 1.53 
NEW! HBH-I and HBH-M Fuseholders .490 (12.45) 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) ‘ Fuseholders for GMT 


and (5mm x 20mm) .205” x .787” Fuses 


RoHS Compliant 


Horizontal PCB Mount 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V 


Type Indicating Fuse 


PC Mount Electrical Rating: 15A (60VDC) 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL- 
94V0 flammability rating * Terminals: Tin-plated 


Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, and SEMKO bifurcated copper Agency Approval: UL Recognized 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann Digi-Key Price Each 
Description Part No. | 10 Part No. Description Part No. 1 10 100 
For 1/4 x 1-1/4 (6.35 x 31.75) Fuses 283-2709-ND 3.17 2.68 | HBH-I-R No Flange - HLS 283-2358-ND 2.32 2.13 1.74 
For .205 x .787 (5 x 20) Fuses 283-2710-ND 4.13 3.50 | HBH-M-R With Flange - HLT 283-2359-ND 2.09 1.92 1.58 
HTB Panel Mount Fuseholders Common Mounting Hole — HTB 2, 3, 4, & 5 HRK Universal In-Line 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 506 (12.85) 506 (12.85) Fuseholder 
and (5mm x 20mm) .205” x .787” Fuses For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 
Construction Material: * Terminals: Tin-plated brass * Molded 461 (11.71) 473 (12.01) (6.35mm X 22.23mm 
Components: Thermoplastic; UL Component Recognized; 94V0; . . . 2 x 31 75mm) Fuses > 
mounting nut, spacer-black polycarbonate. Agency Approvals: ¢ UL . 219 
Recognized: 20A (3/16” quick-connect 15A) @ 250V, CSA: 16A @ use anal Price e z 
; i i ‘ : 55.63 
250V; Screwdriver slot carrier only, VDE: 10A @ 250V and SEMKO: 10A Term. Accept. Thickness | Digi-Key Each Shes" ( ) 
@ 250V. Common Dimensional Data: * Length (Knob Type) — 1.69” | Fig.| Opt. | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 17.53 
(42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75” (44.5mm). 1/4x1-1/4 30 Specifications: ( . ) 
Neto las inne lenin 1 B_ | (6.35x31.75) (7.62) BSCBEHND fee eee ¢ Three springs furnished with fuseholder afford acceptance of 
1/4” (6.35mm) fuses of different lengths * Wire leads are staked 
A 283-2348-ND 3.12 2.88 
ait) B 283-2346-ND 328 3.03 and soldered to the contacts of the fuseholder * Leads are 8” 
- 1/4x1-1/4 125 . ‘ (20.3mm) long * Wire size - #14 
2 B 6.35x31.75 3.18 283-2347-NDt 3.28 3.03 
c_ | (6:35x31.75) | (3.18) | 5g3.5349-ND 3.51 3.24 _ _ 
D 283-2350-ND 3.51 3.24 Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
4 Amps| AC | PartNo. 1 10 100 Part No. 
HTB-2: Low Profile HTB-4: High Profile 3/ B -205x.787 30 283-2353-ND 299 277 
Rear Hex Nut Rear Hex Nut (5x20) (7.62) : i 15 | 32 | 283-2343-ND 3.51 3.24 243 | HRK 
1/4x1-1/4 125 
4 B (6.35x31.75) (3.18) 283-2344-ND 2.80 2.59 
7 | AL ii H 
(4.32) (10.41) NEW! RoHS Compliant NEW! HFB Waterproof In-Line 
1/4x1-1/4 .30 
(6.35x31.75)| (7.62) | 28%2711-ND 2.80 2.38 Fuseholder . 
gare acere tide tie Tare "| 8 V 206x787 30 | 283-2712-ND 2.99 2.54 eo 
ear Hex Nut - | A H 
Rear Hex Nut (6x20) (7.62) cee x 31 -75mm) i 
uses Bi 
A 283-2714-ND 3.12 2.64 
TERMINAL OPTIONS B 283-2715-ND 3.28 2.78 
Solder 2 5 6381 75 318) peeiegoy 3.28 2.78 Construction Material: 
3/16" (4.76mm) Quick-Connect | 1/4” (6-35mm) Quick-Connect c_ | (6:35x81.75) | 8. 283-2717-ND 3.51 2.97 : 
ce D 283-2718-ND 3.51 2.97 * Body: Thermoplastic rubber (orange) * Contacts: Albaloy 
plated copper * Accepts 10AWG wire 
3) B | PK Te7 |e) | 28s2718-ND 299 254 
" (5x20) (7.62) Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
ae iy 1/4x1-1/4 125 z a Amps | AC | Part No. 1 10 100 |Part No. 
34 (8.64) 3338) 47 (11.94) 45 (11.43) 4) B | @35x31.75) | (ata) | 2832719-ND 2.80 2.38 
In-Line Right Angle In-Line Right Angle 30 | 32 | 283-2355-ND 7.54 685 6.17 |HFB-10 
t+ Splash Proof Seal 
Accepts Cooper 
Fuse (Dia.) | End Lead Clip i Price Each Bussmann 
Fig. | Inch(mm)_ | Stop Type Materialt Finish 10 100 | Part No. 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
1 .205 (5) Yes | Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2603-ND 22 19 -16 | 1A5018-10-R 
3 1/4 (6.35) Yes | Straight Berylium Copper Silver 283-2600-ND -60 51 42 1A1907-05-R 
3 1/4 (6.35) Yes | Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2601-ND -16 14 2 1A1907-06-R 
4 1/4 (6.35) Yes | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2598-ND 30 .26 21 1A1119-10-R 
5 1/4 (6.35) No | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2599-ND 30 .26 .21 1A1120-09-R 
5 1/4 (6.35) No Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2602-ND .22 19 16 1A3398-07-R 
Accepts Cooper 
Fuse (Dia.) | End Lead Clip if Price Each Bussmann 
Fig. | Inch(mm) | Stop Type Materialt Finish 10 100 250 | Part No. 
2 1/4 (6.35) No None Spring Bronze Bright Tin 283-2337-ND 21 16 14 5681-15 
3 1/4 (6.35) Yes | Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 56 42 37 1A1907-05 
4 1/4 (6.35) Yes | Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2341-ND .28 .21 -19 | 1A1119-10 
5 1/4 (6.35) No | Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2340-ND .28 .21 19 1A1120-09 


+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1518 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Type SMP, SMT Cut Tape T&R* 
@ Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
I Power Cross We Rating | Part No. 1 10 100] 1,000 | PartNo. 
(COMPONENTS For A . 
PuaeNNES TER Protection Fuse 1.25A | 507-1046-1-ND 76 68 48 | 224.00 | $SQ1.25 
1.5A | 507-1047-1-ND 76 68 48 | 224.00 | SSQ15 
aa uses guard bee tea creuty agains! reas baateae 7 2A 507-1048-1-ND .76 68 48 | 224.00 | SSQ2 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generate 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power 25A | 507-1049-1-ND 76 68.48 224.00 | $SQ2.5 
line cross). 3A 507-1050-1-ND  .76 68 48 | 224.00 | SSQ3 
Specifications: 3.5A | 507-1051-1-ND .76 68 48 | 224.00 | SSQ3.5 
¢ Voltage Rating: 600V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 4A pOGIOSZSENO® 76 668 48 224.00 | 8804 
125°Ce Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, 5A 507-1053-1-ND 76 68 = 48 224.00 | SSQ5 
Lead Free Solder * Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide 6.3A | 507-1054-1-ND 76 68 48 224.00 | SSQ6.3 
tape, 8mm pitch, per EIA standard 481 7A 507-1055-1-ND 76 =.68 ~— 48 224.00 | SSQ7 
8A 507-1056-1-ND .76 68 48 | 224.00 | Ssa8 
10A | 507-1057-1-ND .76 68 48 | 224.00 | Ssa10 
12A | 507-1058-1-ND .76 68 48 | 224.00 | SsQ12 
15A | 507-1059-1-ND .76 68 48 | 224.00 | SSQ15 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Electrical a NEw! Type 5SF, 5ST ® fous 
Test Current Minimum Maximum x20mm) F Low Breakin 
100% /110% (2A) 4 hrs N/A (5 0 . ) MEE, EO be g 
200% 3 sec/N/A (2A) 60 sec Ca pacity 
500% 100 msec 1.5 sec IEC-127-2 #.20 
1000% 30 msec 300 msec 7 ‘ (| ¥(5.1) 
© & © W.G.Ce | 7e7 
Cut Tape Tape & Reel* . ‘ 7 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Operating Temperature: -55 ~ 125°C 
Rating | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. Materials: ¢ Glass body/Nickel plated brass caps 
500mA | 507-1038-1-ND 1.69 1.50 1.07) 500.00/M | SMP 500 
1.25A | 507-1039-1-ND 1.69 1.50 1.07] 500.00/M | SMP 1.25 Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
2.0A | 507-1040-1-ND 1.69 1.50 1.07] 500.00/M | SMP 2 Rating Part No. 1 10 100_| Part No. 
5SF Series - Fast Acting Fuse 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND rary PRD a a oa | SSFAOR 
mi -1218- F dl a | 
100mA 507-1219-ND 43 39 .28 | 5SF 100-R 
Type RJS Telecom 7 Power Cross 125mA 507-1220-ND 43 39 28 | 5SF 125-R 
Protection and Ballast Protection 200mA | 507-1221-ND 43.39.28 | SSF 200-R 
250mA 507-1222-ND 43 39 28 | 5SF 250-R 
RJS fuse guard protected circuitry against sustained overload or 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 400mA 507-1223-ND 43 39 -28 | 5SF 400-R 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power 500mA 507-1224-ND A3 39 .28 | 5SF500-R 
line cross). 1A 507-1225-ND 43 .39 .28 | 5SF1-R 
Electrical Characteristics pen picipae - 4 - Lee 
Blow Time : 2 a : Eb E aul 
Test Current Minimum Maximum 2A 507-1228-ND 43 39 28 | 5SF2-R 
100% 4hrs N/A 2.5A 507-1229-ND 43 .39 .28 | 5SF 2.5-R 
135% N/A thr 3.15A 507-1230-ND 43 39 .28 | 5SF3.15-R 
200% 3 sec 20 sec 507-1231-ND 43 .39 .28 | 5SF4-R 
500% 100 msec 1.5 sec 507-1232-ND 43 39 28 | SSF5-R 
T000% SO msec $00 msec 507-1233-ND 43 «.39~— 28 | SSFOSR 
A 507-1234-ND 43 .39 .28 | 5SF8-R 
Std Lead © .04 (1.0) 507-1235-ND 43 .39 28 | 5SF 10-R 
GA 0.0mm) sl fe (20 ‘» § 5ST Series - Time Lag Fuse 
0.11(2.8mm) eee 507-1236-ND 43 39 28 | SSTESR 
PCB layout 507-1237-ND 43° -.39——.28 | 5ST80-R 
507-1238-ND 43 39 .28 | 5ST 100-R 
WG. ce 


Specifications: * Voltage Rating: 600V »* Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Construction Material: Body: Glass, Lead Wire: 
Tin-lead plated Copper, Diameter 0.032 inch * Packaging: Bulk, 500 
pieces per box (Standard lead), 2,000 pieces per box (Short Lead) 


Amp Lead Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Length Part No. 1 10 100 | Part No. 

1.25A | Standard 507-1000-ND 50 45 .32 | RUS 1.25 

1.25A Short 607-1001-ND 50 .45 .32 | RJS 1.25SHORT 
2.00A | Standard 607-1002-ND 50 45 .32 | RJS2 

2.00A Short 507-1003-ND_ 50 .45 .32_| RUS 2SHORT 


Type SSQ, 6125 (2410) 
Size Square Ceramic SMT 
Fast Acting Fuse 100 


(2.54 
Specifications: 

¢ Voltage Rating: 125V * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C 

¢ Construction Material: Ceramic 
Body/Palladium Plated Brass Caps 08 

¢ Packaging: 13 inch diameter reel, tra git 7 (2.0) 
12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA ; T 405 
standard 481 + (3.18) 


Electrical Characteristics: * Test Current 100%, Blow Time 4 Hrs Min; 
Test Current 200% Blow Time 5 seconds Maximum 


Cut Tape T&R* 

Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating | PartNo. ll 10 100 1,000 | Part No. 
250mA | 507-1041-1-ND 76 68 48 224.00 | SSQ 250 
375mA | 507-1042-1-ND 76 68 48 224.00 | SSQ 375 
500mA | 507-1043-1-ND 76 68 48 224.00 | SSQ 500 
750mA | 507-1044-1-ND 76 68 48 224.00 | SSQ 750 

1A 507-1045-1-ND  .76 68 48 224.00 | SSQ1 


507-1239-ND 43 39 28 
507-1240-ND 43 39 28 
507-1241-ND 43 39 28 
507-1242-ND 43 39 28 
507-1243-ND 43 39 28 
507-1244-ND 43 39 28 
507-1245-ND 43 39 28 
507-1246-ND 43 39 28 
507-1247-ND 43 39 28 
507-1248-ND 43 39 28 
507-1249-ND 43 39 28 
507-1250-ND 43 39 28 
507-1251-ND 43 39 28 
507-1252-ND 43 39 28 
507-1253-ND 43 39 28 
507-1254-ND 43 39 28 
507-1255-ND 43 39 28 
507-1256-ND 43 39 28 


5ST 125-R 
5ST 200-R 
5ST 250-R 
5ST 400-R 
5ST 500-R 
5ST 630-R 
5ST 800-R 
5ST 1-R 
5ST 1.25-R 
5ST 1.6-R 
5ST 2-R 
5ST 2.5-R 
5ST 3.15-R 
5ST 4-R 
5ST 5-R 
5ST 6.3-R 
5ST 8-R 
5ST 10-R 


NEW! Type 5HF, 5HT (5x20mm) Fuse, 
High Breaking Capacity ae TS) 
IEC-127-2 


HOOESCEM@® ([] 


Operating Temperature: -55 ~ 125°C 
Materials: * Ceramic body/Nickel plated brass caps 


Amp 
Rating 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


5HF Series - Fast Acting Fuse 


507-1195-ND 58 52 37 
507-1196-ND 58 52 37 
507-1197-ND 58 52 37 


250mA 
500mA 
800mA 


SHF 250-R 
SHF 500-R 
SHF 800-R 


Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
1A §07-1198-ND 58 52 .37 | 5HF 1-R 
1.6A 507-1199-ND 58 52 .37 | 5SHF 1.6-R 
2A 507-1200-ND 58 52 .37 | SHF2-R 
3.15A §07-1201-ND 58 52 .37 | 5SHF 3.15-R 
4A §07-1202-ND 58 52 37 | 5HF 4-R 
5A §07-1203-ND 58 52 .37 | 5HF5-R 
6.3A 507-1204-ND 58 52 .37 | SHF 6.3-R 
8A §07-1205-ND 58 52 .37 | SHF 8-R 
10A 507-1206-ND 58 52 .37 | SHF 10-R 
5HT Series - Time Lag Fuse 
1A 507-1207-ND 58 52 .37 | 5HT 1-R 
1.25A §07-1208-ND 58 52 .37 | 5HT 1.25-R 
1.6A 507-1209-ND 58 52 .37 | 5HT 1.6-R 
2A §07-1210-ND 58 52 37 | 5HT2-R 
2.5A §07-1211-ND 58 52 .387 | 5HT 2.5-R 
3.15A 507-1212-ND 58 52 .37 | 5HT 3.15-R 
4A §07-1213-ND 58 52 37 | 5HT4-R 
5A 507-1214-ND 58 52 .37 | 5HT5-R 
6.3A 507-1215-ND 58 52 .37 | 5HT 6.3-R 
8A §07-1216-ND 58 52 37 | 5HT8-R 
10A §07-1217-ND 58 52 .37 | 5HT 10-R 
NEW! Type 5MF, 5MT and Rots 


5TT (5x20mm) Fuses 
UL/CSA STD 248-14 


Operating Temperature: -55 ~ 125°C 


Materials: 
5MF, 5MT: * Glass Body/Nickel Plated Brass 


QE. CEA. 


¥.20 
4(5.1) 
| 787 


Caps. (20) 
5TT: * 5A and less, Glass Body/Nickel Plated 
Brass Caps, 6A and above, Ceramic body/Nickel Plated Brass Caps 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
5MF Series - Fast Acting Fuse 
250mA §07-1257-ND 36 82 .23 5MF 250-R 
300mA 507-1258-ND 36 82 .23 5MF 300-R 
500mA 507-1259-ND 36 82 .23 5MF 500-R 
700mA 507-1260-ND 36 82 .23 5MF 700-R 
1A 507-1261-ND 36 82 .23 5MF 1-R 
1.25A 507-1262-ND 36 82 .23 5MF 1.25-R 
1.5A 507-1263-ND 36 82 .23 5MF 1.5-R 
2A 507-1264-ND 36 32 .23 5MF 2-R 
2.5A 507-1265-ND 36 82 .23 5MF 2.5-R 
3A 507-1266-ND 36 82 .23 5MF 3-R 
3.5A 507-1267-ND 36 82 .23 5MF 3.5-R 
4A 507-1268-ND 36 82 .23 5MF 4-R 
5A 507-1269-ND 36 82 .23 5MF 5-R 
6A 507-1270-ND 36 82 .23 5MF 6-R 
7A 507-1271-ND 36 82 .23 5MF 7-R 
8A 507-1272-ND 36 32 .23 5MF 8-R 
5MT Series - Medium Acting Fuse 
250mA 507-1273-ND 46 AL .29 5MT 250-R 
375mA 507-1274-ND 46 A1 .29 5MT 375-R 
500mA 507-1275-ND 46 AL .29 5MT 500-R 
750mA 507-1276-ND 46 AL .29 5MT 750-R 
1A §07-1277-ND 46 AL .29 5MT 1-R 
2A 507-1278-ND 46 AL .29 5MT 2-R 
2.5A 507-1279-ND 46 AL .29 5MT 2.5-R 
3A 507-1280-ND 46 AL .29 5MT 3-R 
3.5A 507-1281-ND 46 AL .29 5MT 3.5-R 
4A 507-1282-ND 46 AL .29 5MT 4-R 
5A 507-1283-ND 46 AL .29 5MT 5-R 
7A 507-1284-ND 46 AL .29 5MT 7-R 
5TT Series - Time Lag Fuse 
125mA | 507-1285-ND 56 50 © .36_-| S5TT125-R 
250mA 507-1286-ND 56 50 .36 5TT 250-R 
300mA 507-1287-ND 56 50 36 5TT 300-R 
400mA 507-1288-ND 56 50 36 5TT 400-R 
500mA 507-1289-ND 56 50 36 5TT 500-R 
750mA | 507-1290-ND 56 50 36 | S5TT750-R 
1A 507-1291-ND 56 50 ©.36 | STTI-R 
1.25 507-1292-ND 56 50 36 | 5TT125-R 
1.5A 507-1293-ND 56 50 »©.36-| STTIS-R 
1.64 | 507-1294-ND 56 50 36 | STT16R 
2A 507-1295-ND 56 50 .36 5TT 2-R 
2.5A 507-1296-ND 56 50 36 5TT 2.5-R 
3A §07-1297-ND 56 50 .36 5TT 3-R 
4A 507-1298-ND 56 50 36 5TT 4-R 
5A 507-1299-ND 56 50 36 5TT 5-R 
6A 507-1300-ND 56 50 36 | SITTER 
7A 507-1301-ND 56 50 36 | STT7-R 
8A 507-1302-ND 56 50 36 | S5TT8R 
10A 507-1303-ND 56 50 36 | STTIO-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1519 


|e) Type SST, 6125 (2410) Cut Tape —_|Tape & Reel* 

@ rt * Amp | Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
e ~©6size Square Ceramic SMT Rating | Part No. 4 10 100| 5,000 PartNo. 
OMPONENTS For « C1Q Type - Fast Acting 
nae ~~ Slow Blow Fuse 250mA]507-1073-1-ND 62 56 40] 161.00/M [C10 250 

375mA|507-1074-1-ND 62 56 .40| 4161.00/M |C10 375 

100 08 500mA|507-1075-1-ND 62 56 .40| 161.00/M C10 500 

(2.54) > te 4 (2.0) 750mA)507-1076-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C10 750 

(3.0) 1A _|507-1077-1-ND__.62_—56—=40.|_161.00/M |C101 
te 1.25A |507-1078-1-ND 62 56 40 | 161.00/M [C10 1.25 
ee at |Seuete 4) mee 
ae 507-1080-1- i 56 : 
(2.54) Gee ® 2.5A |507-1081-1-ND 62 56 40] 161.00/M |c102.5 
- —_ 3A_|507-1082-1-ND__.62 56.40 |_161.00/M |c1a3 
Electrical Characteristics __ 3.58 |507-1083-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C1Q35 
_ Blow Time _ 4A |507-1084-1-ND 62 56 .40| 161.00/M C104 
Test Current Minimum Maximum 5A _|507-1085-1-ND 62-5640 |_161.00/M |C105 
100% 4 hrs N/A C1S Type - Slow Blow 
200% 1 sec 60 sec 750mA|507-1185-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S 750 
300% 0.2 sec 3 sec 1A |507-1186-1-ND 62 56 40) 161.00/M /C1S 4 
800% 0.02 sec 0.1 sec 1.25A |507-1187-1-ND 62 56 .40| 161.00/M |C1S 1.25 


Specifications: ¢ Voltage Rating: 125V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C ¢ Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps 
© Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 * UL/CSA STD 248-14 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating|Part No. 1 10 100| 1,000 | Part No. 
375mA | 507-1060-1-ND 1.17 1.05 .74 | 348.00) SST 375 
500mA | 507-1061-1-ND 1.24 110 .78| 366.00) SST 500 
625mA | 507-1062-1-ND 117 1.05 74} 348.00) SST 625 
750mA | 507-1063-1-ND. 1.17 1.05 .74 | 348.00) SST 750 
1A_|507-1064-1-ND 1.17 1.05 74 | 348.00| SST 1 
1.5A |507-1065-1-ND 117 1.05 .74} 348.00) SST 1.5 
2A |507-1066-1-ND 117 1.05 74} 348.00) SST 2 
2.5A |507-1067-1-ND 117 1.05 .74 | 348.00) SST 2.5 
3A |507-1068-1-ND 117 1.05 74} 348.00) SST3 
3.5A_|507-1069-1-ND 1.17. 1.05.74 | 348.00| SST 3.5 
4A |507-1070-1-ND 117° 1.05 .74 | 348.00) SST 4 
5A |507-1071-1-ND 117 1.05 74} 348.00)SST5 
7A_|507-1072-1-ND 1.17 1.05.74 | 348.00| SST7 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


1.5A | 507-1188-1-ND 62 56.40 
2A_|507-1189-1-ND_ 62.56.40 
2.5A |507-1190-1-ND 62 56.40 
3A |507-1191-1-ND 62 56 .40 
3.5A | 507-1192-1-ND 62 56 40 
4A |507-1193-1-ND 62 56 40) 161.00/M |CiS4 
5A_|507-1194-1-ND 62 56.40 | 161.00/M _|C1S5 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


161.00/M |C1S 1.5 
161.00/M _|C1S 2 
161.00/M |C1S 2.5 
161.00/M |C1S3 
161.00/M |C1S 3.5 


Type MRT Time Lag Radial Lead 

Micro Fuse Series, 

IEC 127-3, SS4 SO&@© 
Bulk meg. 


7.329 (8.35) 50 (12.7) 
a E 


35 (9.0) 
1 


2.024 (0.6) J 


es 
303 (7.7) 


[pete 42) 63 


-200 (5.08 
(5.08) Tape and Ammo 


Type C2Q, 0603 Size (A) Ros 
SMT Very Fast-Acting W Ce 
Chip Fuse 
Specifications: ¢ Voltage Rating: 32V 
¢ Operating Temperature: -55 ~ 125°C 
Construction Material: Ceramic Substrate/ | 4,4 > 
Printed Element, Tin Plated Terminations | (4g) 063 
¢ Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm 031 Cal 20) 
wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481 (.79) 
(equivalent IEC-286 part 3) ¢ Part Markings: 
None © UL/CSA STD 248-14 pita 8 
Electrical Characteristics (78) og 
Blow Time 1(1.02) 
Test Current Minimum _| Maximum Infrared solder layout for 
= ae = PCB. See data-sheet for 
300% N/A 0.2 sec wave solder: 
Cut Tape Tape & Reel*| 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing [Bel Fuse 
Rating | Part No. fl 10 100 5,000 _‘|Part No. 


250mA| 507-1086-1-ND 62 56 40 
300mA| 507-1087-1-ND 62 56 .40 
375mA| 507-1088-1-ND 62 56 .40 
500mA| 507-1089-1-ND 62 56 .40 
750mA| 507-1090-1-ND_ 62.56.40 
1A |507-1091-1-ND 62 56 .40 
1.25A | 507-1092-1-ND 62 56 .40 
1.5A | 507-1093-1-ND 62 56 .40 
2A | 507-1094-1-ND 62 56 40 
2.5A | 507-1095-1-ND 62.56.40 
3A | 507-1096-1-ND 62 56 40 
3.5A | 507-1097-1-ND 62 56 .40 
4A |507-1098-1-ND 62 .56 40] 161.00/M /C2Q4 
5A | 507-1099-1-ND 62.56 ~=— 40] ~161.00/M |C205 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


161.00/M |C2Q 250 
161.00/M |C2Q 250 
161.00/M |C2Q 375 
161.00/M |C2Q 500 
161.00/M_|C2Q 750 
161.00/M |C2Q1 
161.00/M |C2Q 1.25 
161.00/M |C20 1.5 
161.00/M |C2Q2 
161.00/M_|C2Q 2.5 
161.00/M |C203 
161.00/M |C2Q 3.5 


Type C1Q and C1S, 1206 
Size SMT Very 
Fast-Acting/ Slow 
Blow Chip Fuse 


Specifications: * Voltage Rating: Type 
C1Q: 125V; Type C1S: 63V © Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Construction 
Material: Ceramic Sub strate/Printed Element, 
Tin Plated Terminations ¢ Packaging: 7 inch { > 
diameter reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per — 58) 121 
EIA standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) .060 
¢ Part Markings: None e Type C10: UL/CSA (1.52) 
STD 248-14; Type C1S: UL STD 248-14 


WE ® ce 
Cis Cid CiQ C1Qand 
C1sS 


Electrical Characteristics 15: ) 045 

Test |Blow Time - C10| Blow Time - C1S 

Current} Min. | Max. | Min. | Max. (1.78) 
100% | 4hrs | N/A 4 hrs N/A 

200% | N/A | 5sec | 1sec |120sec 
300% | N/A | 0.2sec | 0.1 sec} 3sec 


Infrared solder layout for 
PCB. See data sheet for 
wave solder. 


Electrical Characteristics 


Rated Testin Blow Time 
Current Curren Minimum Maximum 


150% 1hr N/A 
210% N/A 2 min 
275% 400 msec 10 sec 
400% 150 msec 3 sec 
1000% 20 msec 150 msec 


80mA ~ 6.3A 
inclusive 


Specifications: * Voltage Rating: 250V * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C ¢ Construction Material: Base and Cap: Black thermoplastic, UL94-VO 
Pins: Tin-plated copper alloy ¢ Packaging: Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 
pieces per box (Short Leads), Tape and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per 
IEC-286-2 (Long Leads) 


MRT Time Lag — Bulk 


Type RST Time Lag 
Radial Lead Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 


BX COOOGW|D 
7.7 Specifications: * Voltage Rating: 250V » Operating 
Nt Temperature: -55°C ~ 125°C «Construction 
43 Material: Base and Cover: Black thermoplastic, UL 
\ | 94-V0 Pins: Tin plated copper alloy »* Packaging: 
715.08 Bulk, 1,000 pieces per box 
Electrical Characteristics 
Test Current 
Rated [150%] 210% | 275% 400% 1000% 
Current Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. 
80mA ~ 6.3A 1 2 400 | 10 | 150] 3 20 | 150 
inclusive hour | minutes | ms. | sec. |_ms. | sec. | ms. | ms. 
Bulk 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100mA 507-1166-ND 22 21 17} RST 100 
125mA 507-1167-ND 22 21 17) RST 125 
160mA 507-1168-ND 22 21 17 | RST 160 
200mA 507-1169-ND 22 21 17.) RST 200 
250mA 607-1170-ND 22 al 17 _|_ RST 250 
315mA §07-1171-ND 22 21 17) RST 315 
400mA 607-1172-ND 22 21 17) RST 400 
500mA §07-1173-ND 22 21 17 | RST 50 
630mA 507-1174-ND 22 ail 17) RST 630 
800mA 607-1175-ND 22 2h 17 _|_ RST 800 
1A 507-1176-ND 22 wal 17: | RST1 
1.25A 607-1177-ND 22 21 17 | RST 1.25 
1.6A 507-1178-ND 22 21 17: | RST 1.6 
2A 507-1179-ND 22 wil 17) RST2 
2.5A 507-1180-ND 22 21 17_-|_ RST 2.5 
3.15A 507-1181-ND 22 ca 17 | RST 3.15 
4A §07-1182-ND 22 ail 17) RST4 
5A 507-1183-ND 22 ail 17) RST5 
6.3A 507-1184-ND 22 21 17 | RST6.3 


Type MQ and MS 
Micro Fuses 


Electrical Characteristics 
Test Blow Time 
Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs N/A 
200% NWA 30 sec. 


Specifications: * Voltage Rating: 125V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Body: Molded with UL Recognized epoxy 
component plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead plated Copper © Packaging: 
Bulk: 250 pieces per bag/1,000 pieces per box; Tape and Reel: 2,500 pieces 
per reel (5mm pitch and 52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-E and IEC 
286-1) * UL/CSA STD 248-14 


MQ Fast Acting - Bulk 


Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each Bel Fuse Bulk 
Rating Suen eae i e rari Ne. Amp | Digi-Key Price Each Bel Fuse 
m -1100- : : Rati Part No. 1 10 100 | PartNo. 
joomA | 507-1101-ND 75 67 MRT 100 aa | Beth ee 
125mA | 507-1102-ND 75 67 MRT 125 100mA | 507-1004-ND 76 68 49 | MQ 100 
160mA | 507-1103-ND 75 67 MRT 160 125mA | 507-1005-ND 76 68 49) MQ125 
ne oe { are 3B a ve ane 200mA | 507-1007-ND 76 68 49 | MQ 200 
mi “1105+ : i -1008- 
aime (Renae e ou MET ais 250mA | 507-1008-ND 76 68 49) MQ250 
40omA | 507-1107-ND 5 67 MRT 400 375mA_| 507-1010-ND 76 68 49 | MQ375 
500mA | 507-1108-ND 75 67 MRT 500 500mA | 507-1011-ND 76 68 49) MQ500 
630mA | 507-1109-ND 15 67 MRT 630 750mA | 507-1012-ND 76 68 49 | MQ750 
eT ae ae a 1A | 507-1013-ND =.76. 2S 68.49. MQ 
425a | s07-1142-ND 3 67 MRT 4.25 4.58 | 507-1014-ND 76 68 49) MQ15 
1.6A | 507-1113-ND 75 as MRT 1.6 2A 507-1015-ND 76 68 49 | MQ2 
_ atte i : all Res a ‘ Mit ; ; 2.5A | 507-1016-ND 76 68 49] MQ25 
3.15A | 507-1116-ND 75 ‘6748 | MRT3.15 pean, oo ety LO 8 48.) NOG 
aa \eomaeinn ie nu MATA 4A | 507-1018-ND 76 68 49) MQ4 
5A | 507-1118-ND 75 67. ~— 48. | MRT5 5A | 507-1019-ND 76 68 = 49. | MOS 
6.3A_| 507-1119-ND 75 67 MRT 6.3 7A | 507-1020-ND 76 68 49 | MQ7 
: 140A | 507-1021-ND 76 68 49] MQ10 
MRT Time Lag — Tape and Ammo 12A | 507-1022-ND 76 68 49) MQt2 
aT DOLE 15A | 507-1023-ND 76 68 49 | MQ15 
Amp Part No. Pricing Bel Fuse 
Rating | Long Lead 1,000 Part No. MS Slow Blow - Bulk 
80mA | 507-1100-3-ND 222.00 MRT 80AMMO — 
100mA | 507-1101-3-ND 222.00 MRT 100AMMO Digi-Key Bulk 
125mA | 507-1102-3-ND 222.00 MRT 125AMMO. Amp Part No. Price Each Bel Fuse 
160mA | 507-1103-3-ND 222.00 MRT 160AMMO Rating | Short Lead 1 10 100 | PartNo. 
200mA | 507-1104-3-ND 222.00 MRT 200AMMO 
250mA | 507-1105-3-ND 222.00 MRT 250AMMO 250mA (Uaiozeoy = 963.) M5. 250 
315mA | 507-1106-3-ND 222.00 MRT 315A4MMO 375mA | 507-1026-ND 99 8963) MS 375 
400mA | 507-1107-3-ND 222.00 MRT 400AMMO 500mA | 507-1027-ND 99 89 63 | MS 500 
500mA | 507-1108-3-ND 222.00 MRT 500AMMO 750mA | 507-1028-ND 99 89 63 | MS750 
507-1109-3-ND 222.00 MRT 630AMMO. 1A 507-1029-ND 99 89 63 | MS1 
SOF st 222.00 MRT BOOAMMO 1254 | 507-1030-ND 99 89 63 | MS1.25 
507-1111-3-ND 222.00 MRT 1AMMO 
507-1112-3-ND 222.00 MRT 1.25AMMO 5A ORIEN 680 89 3] MS 1S 
507-1113-3-ND 222.00 MRT 1.6AMMO 2A 507-1032-ND 99 89 63 | MS2 
507-1114-3-ND 222.00 MRT 2AMMO 2.5A | 507-1033-ND 99 89 §©.63 | MS25 
Grice | amas] | [| asm essa 
507-1117-3-ND 222.00 MRT 4AMMO 4A ee BMS A 
507-1118-3-ND 222.00 MRT 5AMMO 5A | 507-1036-ND 99 8963) MSS 
507-1119-3-ND 222.00 MRT 6.3AMMO. 7A 507-1037-ND 99 89 63 | MS7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1520 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


WICKMANN W) Polyfuse® Resettable Fuses (0805) 


Standard: * UL 1434 1st Edition * CSA C22.2 No. 0 CSA TILNo. CA-3A Approvals: cULus Recognized: 
TUV *cULus Recognition Features: * Low voltage overcurrent protection * Compliance with UL 1950 


standard ¢ For high density PCB applications, including cellular phones, compu 


Materials: * Terminals: Solder-plated copper »* Solder Material: TS: 63/37 SnPb; TF: Sn (tin) Operating/ 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Electrical Definitions: * Ipoid: Hold current: maximum current device 


ters and peripherals 
at 20°C measured one hour after tripping 


will pass without tripping in 20°C still air * Itrip: Trip current: Minimum current at which the device will 
trip in 20°C still air * Imax: Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage 
© Rmin: Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state * Rimax: Maximum resistance of device 


Caution: Operation beyond the specified rating may result in damage and possible arcing and flame. 


Voltage Resistance Cut Tape 
Thold | Itrip | Rating | Imax. | Max. time to Trip (9) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Wickmann 
(A) (A) (Vv) (A) (sec. @ A) Rmin. imax. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.20 0.50 9 40 0.02 8.00 0.650 3.500 WK1070CT-ND 1.15 1.07 99 WK1070TR-ND 4,000 418.00/M | SMDO805P020TSA 
0.50 1.00 6 40 0.10 8.00 0.150 0.850 WK1072CT-ND 1.23 1.15 1.06 WK1072TR-ND 3,000 447.00/M | SMDO805PO50TSA 
0.10 0.30 15 40 1.50 0.50 1.000 6.000 WK6236CT-ND* 1.03 .96 88 WK6236TR-ND* 4,000 426.00/M | SMDO805P010TFA 
0.20 0.50 9 40 0.02 8.00 0.650 3.500 WK6237CT-ND* 1.03 .96 89 WK6237TR-ND* 4,000 426.00/M | SMDO805P020TFA 
0.35 0.75 6 40 0.10 8.00 0.250 1.200 WK6238CT-ND* 1.03 .96 89 WK6238TR-NDe 4,000 426.00/M | SMDO805P035TFA 
0.50 1.00 6 40 0.10 8.00 0.150 0.850 WK6239CT-ND* 1.10 1.02 94 WK6239TR-ND* 3,000 455.00/M | SMDO805PO50TFA 
* RoHS Compliant 


TIP Telecom Duty Fuses 
(Telecom Interface Protector) 


«12.7» 4.0 
FF ese 
sg (23) 
418.0 35.5 7 yy (Sige 9) 


9.0 =F5= TTO | 4.3 

040 -|F q| a Note: Holes 
: | in PC board 

112.71 715.08 —"-G10 

Ammopack Short Leads 
Electrical Characteristics: A \\e 

Pre-arcing Rating 

Rated Current 100% 300% 
350mA ~ 1.50A 2 hr. minimum 300ms...5s 


Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to ElA-IS-968; 
Telcordia GR-1089 


Features: * For UL60950/1950 3rd Edition applications * Highly defined cutoff 
times » Flame resistant encapsulated casing * Low internal resistance * Irrevers- 
ible physical separation » Stable characteristics under varying temperatures 


Maximum Fault Currents: <50A at 125VAC; <35A at 125VDC 


Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), UL 94-V0; 
* Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


Amp |Voltage | Digi-Key Price Each |Tape & Ammo-Pk. 
Rating | Rating | Part No. 1 10 | Size | Pricing* 
TIP 385 Series 
350 125 WK4560BK-ND 57.53 |1,400 | 234.90/M 
1.00 125 WK4563BK-ND 57  .53 |1,400 | 234.90/M 
1.25 125 WK4564BK-ND 57  .53 |1,400 | 234.90/M 
1.50 125 WK4565BK-ND. 57.53 |1,400 | 234.90/M 


* For Tape and Ammo Pack number, change BK-ND to TB-ND. 


1206 Surface Mount Fuses 
FCD12 Series 


Standard: * UL 248-14 


Materials: * Housing: Ceramic 
substrate, Glass encapsu- 
lated * Element: Metal Film 
* Terminals: Tinned, metallized 


Solderability: 235°C, 2 


Seconds (At least 95% of the 
terminal surface must be covered by new solder) 


RoHS 


COMPLIART 


® 


1S 0.6 (Irat< 2.5A) 
+0.65 (Irat>3.15A) 


Recommended Solder Glue: Grace Amicon 125F 
Marking: Code for Current Rating 


@ 
Electrical Characteristics: WY. 
Pre-arcing Rating 
Rated Current 250% 
500mA ~ 5.00A <5s 

Amp Cut Tape T&R 
Rating | Voltage Digi-Key Price Each | Pricing* 

(A) | Rating | Mark. | Part No. al 10 5,000 

FCD12 Series 

-500 50 501 | WK6213CT-ND .56 .53 = 
630 50 631 |WK6214CT-ND .56 .53 188.00/M 
-800 50 801 | WK6215CT-ND .56 .53 = 
1.00 50 102 |WK6216CT-ND 63 .59 = 
1.25 50 132 |WK6217CT-ND .56 .53 _ 
1.60 50 162 | WK6218CT-ND .56 .53 188.00/M 
2.00 50 202 |WK6219CT-ND .56 .53 = 
2.50 50 252 |WK6220CT-ND .56 .53 188.00/M 
3.15 32 UD | WK6221CT-ND .56 .53 188.00/M 
4.00 32 XD | WK6222CT-ND .56 .53 = 
5.00 32 YD | WK6223CT-ND .56 .53 _ 


Telecom Protectors 
Transient Tolerant 
2s 


“10.0 ke 
S88 


Applicable Standards: * UL 60950/1950 3rd Edition * Telcordia (Bellcore) 
GR-1089 * EIA-IS-968 
Approvals: cULus Recognized 


Features: * Surge proof for telecom line applications » No need for series 
resistors (1.25A and 2.00A) 


Materials: * Housing: Ceramic tube »* Element: Wire » Terminals: Copper, 
nickel and silver plated 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 


100% 
>4hr. 


Rated Current 
1.25, 2.00A 


250% 
1~ 120 sec. 


T&R 
Pricing* 
500 


Cut Tape 
Price Each 
10 


Amp 
Rating 


Voltage 
Rating 


Digi-Key 
Part No. al 


457 Series 


1.25 
2.00 


250 
250 


WK1067CT-ND 1.26 
WK1068CT-ND 1.26 


1.18 
1.18 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Picofuse Fast Acting 125V 
275 S eries 


Applicable Standards: * UL 
248-14 * CSA C22.2 No. 
248.14 


/ (a) 24 


Approvals: * UL Listed: File No. he 


E 67006 (63mA ~ 7A) *cUL Listed: 

File No. E 67006 (63mA ~ 7A) * UL 
Recognized: File No. E 67006 (10A) 
* CSA Certified: File No. 51378 (10A) 


Features: * Subminiature * Axial Leads 


Materials: * Body: Ceramic tube, Heat Shrink tube 
 Plug-on Caps: Copper alloy, tin plated 


Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (consider de-rating) 


® @ WE 


Pre-arcing Rating 
200% Wickmann 
Tested 
<5s 


Electrical Characteristics: 


200% 
<60s 


Rated Current 
63mA ~ 10.00A 


T&R 
Pricing* 
2,500 


Amp 
Rating 
(A) 


Cut Tape 
Price Each 
10 


Voltage 
Rating 


Digi-Key 
Part No. i 


275 Series 


125 
250 
375 
750 
1.00 


125 
125 
125 
125 
125 


WK1081CT-ND 
WK1082CT-ND. 
WK1083CT-ND. 
WK1085CT-ND. 
WK1086CT-ND 


48 
51 
52 
36 
36 


45 
48 
49 
34 
-34 


219.00/M 
202.00/M 
214.00/M 
170.00/M 


1.50 
2.00 
3.00 
3.50 
4.00 


125 
125 
125 
125 
125 


168.00/M 
168.00/M 


168.00/M 
168.00/M 


WK1087CT-ND 
WK1088CT-ND 
WK1090CT-ND 
WK1091CT-ND. 
WK1092CT-ND 


36 
36 
36 
36 
36 


34 
34 
34 
34 
34 


5.00 
7.00 
10.0 


125 
125 
125 


WK1093CT-ND. 
WK1094CT-ND 
WK1095CT-ND. 


36 
36 
36 


34 
34 
34 


168.00/M 
168.00/M 
168.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


TES Fuseholder 62 
Material: a 

. Black thermoplastic UL 94-VO ; 4.44 
¢ Terminals: Brass, tin-plated for soldering < 

Rated Values: - 5.08 6 92 
250V; 6.3A; UL Recognized ™L NE: 


Holes in pe board: 01.0 ows 


WKOOOO-ND .....................0005 $1.13/1 $10.34/10 $75.20/100 
TES Sub-Mini oe 

ub-Miniature S82) 
Fuses — UL 248-14 
Approvals (395 and 396 Series): cUL Listed, 85 <4 
UL Listed for .050A ~ 6.30A. MITI approved for a 
1.00A ~ 5.00A Ps 
Features: * Fast-acting and time-lag * Ma- NE 
terial: Brown thermoplastic UL 94-VO * Round 43 Note: Holes 
Pins: Copper alloy, tin-plated * Soldering Heat Re- y in PG board: 
sistance: 260°C, 10 seconds (IEC 60068-2-20) a 
Plug-in holders available a 5.08 

Short Leads 


RoHS Compliant Parts Available 
Electrical Characteristics: 


® OL 


Rated Pre-arcing Rating 
Series Current 100% 200% 
395 50mA ~ 6.3A >4 hr. < 5 sec. 
396 50mA ~ 6.3A >4 hr. < 60 sec. 
Breaking Capacity: 100A at 125VAC 
Amp |Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
Rating | Rating | Part No. dl 10 100 
Fast-Acting 395 Series 
050 125 WK4322BK-ND 3.78 3.49 2.62 
063 125 WK4325BK-ND 2.42 2.24 1.68 
080 125 WK4326BK-ND 3.28 3.03 2.28 
-100 125 WK4327BK-ND 89 82 62 
125 125 WK4328BK-ND 89 -82 62 
-160 125 WK4330BK-ND 89 82 62 
-200 125 WK4334BK-ND 89 82 62 
.250 125 WK4335BK-ND* 89 82 62 
315 125 WK4337BK-ND 89 82 62 
400 125 WK4340BK-ND 89 82 62 
-500 125 WK4341BK-NDe 89 82 62 
-630 125 WK4343BK-ND 89 82 62 
-800 125 WK4346BK-ND .89 82 62 
1.00 125 WK4348BK-NDe 89 82 62 
1.25 125 WK4350BK-ND* 89 82 62 
1.60 125 WK4353BK-ND 89 82 62 
2.00 125 WK4357BK-NDe 89 82 62 
2.50 125 WK4358BK-ND* 89 82 62 
3.15 125 WK4324BK-ND 89 82 62 
4.00 125 WK4362BK-NDe .89 82 62 
5.00 125 WK4363BK-ND 89 82 62 
6.30 125 WK4366BK-ND* 89 82 62 
Time-Lag 396 Series 
063 125 WK4425BK-ND 1.26 1.17 88 
080 125 WK4426BK-ND 1.26 1.17 88 
-100 125 WK4427BK-ND At2. 1.04 .78 
125 125 WK4428BK-ND 1.12 1.04 .78 
-160 125 WK4430BK-ND 1.12 1.04 78 
-200 125 WK4434BK-NDe 94 87 65 
.250 125 WK4435BK-ND 94 87 65 
315 125 WK4437BK-ND 94 87 65 
400 125 WK4440BK-ND 94 87 65 
-500 125 WK4441BK-ND* 94 87 65 
-630 125 WK4443BK-ND 94 87 65 
-800 125 WK4446BK-NDe 94 87 65 
1.00 125 WK4448BK-NDe 94 87 65 
1:25 125 WK4450BK-ND 94 87 65 
1.60 125 WK4453BK-ND* 94 87 65 
2.00 125 WK4457BK-NDe 94 87 65 
2.50 125 WK4458BK-ND 94 87 65 
3.15 125 WK4424BK-ND* 94 87 65 
4.00 125 WK4462BK-ND* 94 87 65 
5.00 125 WK4463BK-NDe 94 87 65 
6.30 125 WK4466BK-ND 94 87 65 


¢ WKO0117-KIT-ND Digi-Key® TE5 Sub-Miniature Fuse Kit 
10 each of TES Sub-Miniature Fuses indicated and 20 each of 
TES Fuseholders (WKO0009-ND). . $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1521 


TIN 
WICKMANN ioe (Se?) 
Leads 2085 o 8/ 
TR5 Sub-Miniature wie Pe 
Fuses — IEC 60127-3 boore:| Se 
Approvals: ” | 5.08 


¢ 370 Series: SEMKO Approved, 

cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 6.30A), VDE Approved (.050A ~ 
5.00A) Expert Report (6.30A), METI Approved (1.00A ~ 4.00A) Pending (5.00A) 
© 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 
6.30A), VDE Approved (.050A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), METI 
Approved (1.00A ~ 4.00A). Korean Approved (.050A ~ 6.30A). 

© 382 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (1.00A ~ 


TRS Sub-Miniature Fuses Lo 
— UL 248-14 are! 


Approvals: 373 and 374 Series: UL Listed, CSA Short 


Certified Approved (.050A ~ 10A) Leads + gg5 
Material: * Base and cap: Brown thermoplastic ae 
UL 94-V0, insulated * Round Pins: Copper alloy, 8.0 
tin-plated He “Yt 
Features: « Fast-acting and Time-lag_* Soldering board: lL 8 
Heat Resistance: 260°C, 10 seconds, IEC-60068- 5.08 
2-20 » Plug-in holders available 

RoHS Compliant 

Parts Available 


Electrical Characteristics: 


@-E 


6.30A), VDE Approved (1.00A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), METI ; Pre-arcing Rating 
Approved (1.00A ~ 5.00A) Koren Approval (1.00A ~ 4.00A) Series Rated Current Z a — =e 
Material: ~ —— - z 
« Base and Cap: Brown thermoplastic, Polyamide PA 6.6, UL94-VO » Round 374 S5OmA ~ 10.00A | 4 hr. minimum _| 60 sec.maximum 
Pins: Copper alloy, tin-plated — - 
Features: Amp | Voltage | Digi-Key Bulk Price Each 
« Fast-acting and Time-lag »* Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 seconds Betingy abating sane 373 Serie ip uu) 
(IEC 60068-2-20) * Plug-in holders available O50 aD TIRSOSSBIONTS aia agg DIES 
RoHS Compliant Parts Available ‘063 | 250 | WK3025BK-ND 382 353 265 
Electrical Characteristics: oe 250 Wieseeeeeann a 333 266 
= e : - : : : 
QO WT © ‘425 | 250 | WK3028BK-ND 8507859 
Pre-arcing Rating -160 250 WK3030BK-ND 85 78 59 
150% 210% 275% 400% 1000% oe ons Coosa re of 2 
Series 370 — 50mA ~ 6.30A 25 2 ea SNeA oo - 
atte ue '315 | 250 | WK3037BK-ND ‘87859 
>1 hr. <30 min. 10ms ~ 3sec. 3 ~ 300ms <20ms 400 250 WK3040BK-ND 85 78 59 
Series 372 — 50mA ~ 6.30A - - - ; 
Series ue ‘500 | 250 | WK3041BK-ND- 6 78 59 
>1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. | 150ms ~ 3sec.| 20 ~ 150ms ‘630 250 WK3043BK-ND 85 78 ‘59 
Series 382 — 1.00A ~ 6.30A .800 250 WK3046BK-ND 85 78 59 
>1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. | 150ms ~ 3sec.| 20 ~ 150ms 1.00 250 WK3048BK-ND> 85 78 59 
BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 354 at 250VAC for (.050A i = MSO Ne = 1888 
: an eries: al or (. ~ 
3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 100A at 250VAC oes be Tees eae ae a 
(1.004 6.308) 2.50 250 WK3058BK-ND= 85 78 59 
Amp | Voltage Digi-Key Bulk Price Each 3.15 250 Wk3024BK-ND 85 78 59 
Rating | Rating Part No. 1 40. 100 4.00 250 WK3062BK-ND= 85 78 59 
Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/II) 5.00 250 WK3063BK-ND. 85 .78 59 
050 | 250 WK4922BK-ND 3.20 296 2.22 po | 2o eee ee eo 8 8 
.063 250 WK4925BK-ND 3.20 2.96 2.22 : = —e : : 
080 250 WK4926BK-ND 3.20 2.96 2.22 Time-Lag 374 Series 
100 250 WK4927BK-ND 67 62 47 .050 250 WK4022BK-ND 1.31 1.21 91 
125 250 WK4928BK-ND 67 62 47 .063 250 WK4025BK-ND 1.31 1.21 1 
5 .080 250 WK4026BK-ND 1.22 113 85 
oe ae eeactn oe io ou 100 250 WK4027BK-ND 1.22 113 85 
250 250 WK4935BK-ND= ‘67 ‘e247 125 250 WK4028BK-ND 1.03 96 72 
315 250 WK4937BK-ND 67 62 47 160 250 WK4030BK-ND 1.03 96 72 
400 250 WK4940BK-ND 67 62 47 .200 250 WK4034BK-ND= 1.03 96 72 
500 | 250 WK4941BK-ND 67 62 AT Pee hoes aa) ‘lee. ee 
630 250 WK4943BK-ND 67 62 47 pi _ ECIO ND -_ 78 a 
800 250 WK4946BK-ND 67 62 47 : : : 
1.00 250 WK4948BK-NDe 67 62 47 500 250 WK4041BK-NDe 85 78 59 
1.25 250 WK4950BK-NDe 67 62 47 .630 250 WK4043BK-ND 85 78 59 
1.60 | 250 WK4953BK-ND> 67 62. 7 a | ee le ercceres ee) ae ee 
2.00 250 WK4957BK-ND» 67 62 47 125 250 WK4050BK-ND ‘35 ‘7359 
2.50 250 WK4958BK-ND 67 62 47 “ : : “ 
3.15 250 WK4924BK-ND 67 62 47 1.60 250 Wk4053BK-ND» 85 78 59 
4.00 250 WK4962BK-ND 67 62 47 ace pH berets ts oe hs os 
5 5 S58BK- 85 7 5 
5.00 250 WK4963BK-ND 67 62 47 315 250 WK4024BK-ND» ‘85 78 “59 
6.30 250 WK4964BK-NDt 67 62 47 400 250 WK4062BK-ND= ‘85 ‘33259 
Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 5.00 250 WK4063BK-ND« 85 78 59 
-050 250 WK4222BK-ND 90 83 63 6.30 250 WK4066BK-ND. 85 78 59 
063 250 WK4225BK-ND 90 83 63 10.00 250 WK4071BK-ND. 94 87 65 
080 250 WK4226BK-ND 73 68 «51 
100 250 WK4227BK-ND 73 68 51 * WK0116-KIT-ND Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse UL- 
125 250 WK4228BK-ND 73 68 51 248-14 Kit 10 each of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated 
160 250 WK4230BK-NDe 73 68 51 and 15 each of TR5 Fuseholders (WKO0001-ND)........ $79.95 
200 250 WK4234BK-ND= 73 68 «51 
250 250 WK4235BK-ND 73 68 «51 
315 250 WK4237BK-NDe 64 60 45 TR5 / TE5 SMT 
400 250 WK4240BK-ND 64 60.45 
500 250 WK4241BK-ND» 64 60 45 Fuseholder 
630 250 WK4243BK-ND» 64 60 45 Material: 
800 250 WK4246BK-ND» 64 60 45 + Black thermoplastic UL 94-VO 
1.00 250 WK4248BK-ND» 64 60 45 + Terminals: Brass, tin-plated 
1.25 250 WK4250BK-ND 64 60.45 “UL Recognized 
1.60 250 WK4253BK-ND= 64 60 45 
2.00 250 WK4257BK-ND= 64 60 45 ag 
u ape 
2.50 250 WK4258BK-ND= 64 60 45 Revs Waren ae Ee. ee 
3.15 250 WK4224BK-ND» 64 60 45 Rating Rating i a aay 
4.00 250 WK4262BK-ND» 64 60.45 z z 
00 250 RVICOPSRICHIGI “64 60 45 6.3 | 250 | WKOO10CT-ND 1.38 1.27 739.20/M 
6.30 250 WK4264BK-NDT 64 60 AS * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Time-Lag High Breaking 
382 Series (IEC 60127-3/IV) 
1.00 250 WK6207BK-ND 76 71 53 TR5 Fuseholder 
2.00 250 WK6208BK-ND 76 1 (53 
2.50 250 WK6209BK-ND 76 71 53 Material: * Thermoplastic, UL 94-V0 
3.15 250 WK6210BK-ND 76 1 (53 * Polyester PCT « Terminals: brass, 
4.00 250 WK6211BK-ND 76 71 53 tin-plated 
5.00 250 WK6212BK-ND 76 71 53 caknr: 
6.30 | 250 WK6213BK-NDt 76 71 53 Rated Values: 250V; 6.30 


+ Conducting Path minimum: 2mm? 
¢ WK0113-KIT-ND Digi-Key® TRS Sub-Miniature Fuse IEC 


60127-3 Kit 10 each of TRS Sub-Miniature Fuses indicated 
and 15 each of TRS Fuseholders (WK0001-ND). . $74.95 


Wickmann 
Part No. 


Price Each 


Height (A) 
mm Part No. 1 10 


Digi-Key 


3.0 WkKO0001-ND 76 .70 
4.3 WK6235-ND 61 57 


5600000131 
5600000100 


UL / CSA Fuses 
Metric (5x20mm) — 
UL 248-14 


Equivalent to: 


Oo) 


191 and 197 
Series — Glass 


Wickmann Littelfuse Bussmann 
191 Series 235 GMA 
7 198 Series 
197 Series 233 GMC ~ Glass 
198 Series 239 GMD 
RoHS Compliant 


Approvals: 191 Series: UL, cUL listed, .250A ~ 
7.00A. 197 Series: UL, cUL listed, 1.00A ~ 7.00A. 
198 Series: UL listed, CSA certified, .250A ~ 3.50A 


Parts Available 


CE@W 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 
Series Rated Current 135% 200% 
191 -250A ~ 7.00A <1hr. <5 sec. 
197 1.00A ~ 7.00A <1hr. < 120 sec. 
198 -250A ~ 3.00A <hr 5-120 sec. 
3.50A <hr 12-120 sec. 


Breaking Capacity 191 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ 1.00A); 100A at 
250VAC (1.25A ~ 3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A ~ 7.00A) 

197 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ 1.00A); 100A at 250VAC (1.25A ~ 3.50A); 
10,000A at 125VAC (.250A ~ 7.00A) 

198 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ 1.00A); 100A at 250VAC (1.25A ~ 3.50A); 
10,000A at 125VAC (.250A ~ 3.50A) 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. 1 10 100 
Fast-Acting 191 Series 
250 250 WK4701-ND — 27 21 
-300 250 WK4702-ND = .21 16 
350 250 WK4703-ND = .21 16 
-400 250 WK4704-ND = .21 16 
-500 250 WK4705-ND = 18 14 
-600 250 WK4706-ND = 18 14 
-700 250 WK4707-ND = 18 14 
-800 250 WK4708-ND = 15 12 
1.00 250 WK4709-ND = 15 12 
125 250 WK4710-ND = 15 12 
2.50 250 WK4713-ND = 18 14 
3.50 250 WK4715-ND = 15 12 
6.00 125 WK4718-ND = 21 16 
7.00 125 WK4719-ND = 15 12 
Medium Time-Lag 197 Series 
1.00 250 WK4748-ND 29 27 .21 
1:25 250 WK4750-ND 29 27 s21 
1.60 250 WK4753-ND 29 .27 .21 
3.50 250 WK4723-ND 29 .27 .21 
7.00 125 WK4767-ND 29 2 .21 
Time-Lag 198 Series 
-250 250 WK4835-ND 42 39 .30 
-300 250 WK4836-ND 33 30 .23 
-400 250 WK4840-ND 29 27 .21 
-700 250 WK4844-ND 36 33 25 
-800 250 WK4846-ND 36 33 25 
1.00 250 WK4848-ND 36 33 25 
1.25 250 WK4850-ND 36 33 25 
2.00 250 WK4857-ND 39 36 27 
2.50 250 WK4858-ND 39 36 27 


TR5 Panel Mount 
Fuseholder 
Material: 


Holder: Black thermoplastic UL 94-V0 
* Polyamide PA 


Metal Parts: Copper alloy, solderable tinned 
Cap: Transparent thermoplastic polycarbonate PC, UL 94-VO0 AL 


Panel Mount Holder PC Mount Holder Transparent 


Cap 


Panel Alternatives 


Digi-Key Price Each |Wickmann 


Description Part No. 1 10 | Part No. 


WK6224-ND 1.12 1.04 |5700000000 
WK6225-ND 92 -85 |5710000000 
WK6226-ND 3 -40 |5750000000 


Panel Mount Holder 
PC Mount Holder 
Transparent Cap 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1522 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


BREAKING CAPACITY: 


193 Series: 35A at 250VAC for (.050 ~ 3.15A), 40A for (4.0A), 50A for (5A), 
63A for (6.3A) 

194 Series: 1500A at 250VAC 

181 Series: 1500A at 250VAC (< 6.30A), 1000A at 250VAC (8 ~ 10A) 

195 Series: 35A at 250VAC for (.032 ~ 3.15A), 40A for (4.0A), 50A for 


Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 


WICKMANN Ww) 


IEC 60127-2 Metric (5x20mm) Fuses 


Time Lag High Breaking Capacity 
181 Series (IEC 60127-2/SS5V) 


(5.0A), 63A for (6.3 ~ 16A) rf 
O})) QO).)) Ads Compilant 1.00 | 250 | Wk2248-ND 42 39 © 30 
a . Parts Available Amp | Voltage| Digi-Key Price Each 2.00 250 WK2257-ND 38 35.27 
193 & 195 Series 181 & 194 Series Rating | Rating Part No. 1 40 100 
- Glass — Ceramic 2.50 | 250 WK2258-ND 38 35.27 
Approvals: Fast-Acting 193 Series 4.00 250 WK2262-ND 38 35 27 
193 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, cULus Recognized (0.050A ~ 100 250 WK1027-ND 20 419 «414 
6.30A), CCC Approved (0.500A-6.30A) 5.00 | 250 WeezcBAND) 3885? 
160 | 250 WK1030-ND .20 419.14 5 . 
194 Series: SEMKO Approved, VDE Approved (0.200A ~ 6.30A), cULus Time-Lag 195 Series 
i ‘ es .315 | 250 WK1037-ND .20 419 15 
Recognized (0.315A ~ 16A), CCC Approved (1.00A ~ 6.30A) 032 250 WK5019-ND 99 92 69 
jes: .400 | 250 WK1040-ND .20 419 15 
181 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, SEV Approved, 040 250 WK5021-ND 99 92 69 
METI Approved, CCC Approved (1.00A ~ 6.30A), cULus Recognized (0.125A 630 250 WK1043-ND 20 19 14 
~ 10A) 050 | 250 WK5022-ND .99 92.69 
195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, IMQ Approved, 800 _ EGLO EAND) 20 ae alt .080 250 WKS5026-ND 84 .78 59 
CCC AY d (0.032A ~ 6.30A), cULus Recognized (0.032A ~ 12.50A), METI ; - i ; ; 
eee ear ), CULus Recognized (| ) 1.25 250 WK1050-ND 20 18 14 125 250 Wk5028-ND 66 6t 46 
: . © AY. © 2.50 | 250 WK1058-ND .20 419° 415 
wey c IND. 500 | 250 WK5041-ND 43 40.30 
4.00 | 250 WK1062-ND 24 20 15 
, bisdiesss oC) ® 1.25 | 250 WK5050-ND A 38 «29 
Electrical Characteristics: © 4 LOS 6.30 250 WK1066-ND 4 20 45 
Pre-arcing Ratin: 1.60 | 250 WK5053-ND A 38 © .29 
nated elie Fast Acting, High Breaking Capaci 
Series | Current | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% ‘ast Acting, High Breaking Capacity BRO. || SEO WREST a Par 
0.050~ | 4,,| <30 10~ | 3~100/ <20 194 Series 
49g |1008_|* "1 min. | 500ms ms ms 3.15 | 250 WK5124-ND 32 30.22 
1125 ~ 30 | 50ms~ | 10~ 20 .200 | 250 WK2034-ND 97 90 68 
pak | Sather | ee ll ogame | ne 4.00 | 250 WK5062-ND 34 32.24 
= ~ .315 | 250 WK2037-ND 96 89 67 
eet > thr. = ee: 8 a pa PC Board Mount (5x20mm) 
10 x 30) tome 2 P3300 2 .400 | 250 WK2040-ND 54 50.38 
0 ~ > < ms ~ ~ < = _ Fy 
ocd 6.3A min. min. 3 sec. ms ms 630 250 WK2043-ND 54 50 38 oot ND ita bad aa? 
8.0 ~ 30 1oms~ | 3~ 300 20 
AOAC-|ctan, (>a || “gee | ore oe 1.00 | 250 | WK2048-ND 54 5088 
1.00 ~ <30 1-80 | 95ms~ | 10~ -Li 
SAGA [Satie | oer | eee ee ape 1.60 | 250 | Wk2053-ND 54 5088 5x20mm In-Line ' 
isi | 400 |4),| <30 [1-80 [150ms~ |” 20~ 2.00 | 250 | WK2057-ND 545038 Fuseholder 
6.3A “| min. sec. 5sec. 100ms NGC} 
8.00~ | 44.) <30 60ms~ | 10~ 2.50 250 WK2058-ND 54 50 38 Terminals: 
10.0A “| min. — 5sec. 100ms © Solderable/screwable Bayonet) 
3.15 | 250 WK2124-ND 57 53.40 ng” 
0.032~] 44, | <2 | 200ms~ | 40ms~ ]10 ~ 300 * Accepts 14-20AWG wire Sealing 
100A “| min. | 10sec. | 3 sec. ms 4.00 | 250 WK2062-ND 57 53.40 Ratings: 
1125 ~ <2 | 600ms ~ |150 ms ~/20 ~ 300 
: 250V, 6.3A 
195 | e3a_ [7 15"| min. | 10sec. | 3sec. | ms 5.00 | 250 | Wk2063-ND 57 5340 
8.0 ~ 30 10 20 ~ 300 
16.00 | min. | min, = 7 ms 6.30 | 250 WK2066-ND 57 53 40 WKO0012-ND ...........0eeeeee 


Shock-Safe 
Fuseholders 
Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (3AG) or 5 x 20mm fuses built according to UL 512 «PC Mount versions include additional pin(s) for added stability from torsional forces seen 
and IEC 60127-6 and CSA C22.2 No. 39, * VDE, SEMKO rated for use up to 250 Volts. * Rated during fuse removal. 
Current; 6.3 amps VDE for (Fig. 1-4, 6, 9), 10 amps VDE for (Fig. 5) * UL/CSA 16 amps for Panel Mount versions have combination 3/16” quick-connect/solderable tabs Order number 
(Fig. 1-6) includes holder and carrier. PC Board Mount (Fig. 9): No approvals. 
*Casing made of black thermoplastic with UL-94-V0 ratings. Injection-molded terminals + Body Material: White thermoplastic, UL 94-VO rated 
prevent intermittent connections. Rated Current: 6.3A © W g 


VERTICAL FUSE HOLDERS — NO CAPS HORIZONTAL FUSE HOLDERS — NO CAPS PANEL MOUNT FUSE HOLDERS — NO CAPS FUSE CAPS 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 
3AG 5 x 20mm 3AG 5 x 20mm 5x 20mm 6.3 x 32mm 5x 20mm 
é => 


(= 


vt 


PC MOUNT FUSE HOLDERS 
Fig. 9-5 X 20mm 


“1915 


Bottom View ‘ A790 


ale . 23- AS ee 
vs mae ange 12.7 sq. ©) TBI 1.7 12 Hs 213 + ad 
Set PCB Layout E Ile7 1 ty27 4 LL = _j 


5.08 


Iq o| on ' mL . 
5.08 ag . +8: 
TY 


Panel Cutout (Alternatives) 


Digi-Key Price Each Wickmann 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Vertical 3AG (6.3 X 32mm) Holder WK6229-ND® 1.39 1.29 97 81100000005 
2 Vertical (5 X 20mm) Holder WK6233-ND* 1.09 1.01 76 83100000005 
3 Horizontal 3AG (6.3 X 32mm) Holder WK6228-ND* 1.82 1.68 1.26 81000000005 
4 Horizontal (5 X 20mm) Holder WK6232-ND* 1.05 .97 73 83000000005 
5 Panel Mount 3AG (6.3 X 32mm) Holder WK6227-ND®* 1.50 1.38 1.04 80000000005 
6 Panel Mount (5 X 20mm) Holder WK6231-ND* 1.20 1.11 84 82000000005 
7 3AG (6.3 X 32mm) Fuse Cap WK6230-ND® 1.10 1.02 eh 81600000005 
8 (5 X 20mm) Fuse Cap WK6234-ND* ft All 54 83500000005 
9 PC Mount (5 X 20mm) Holder WKO0011-ND 35 33 25 64900001009 
Digi-Key® Fuseholder Kit 1 each of WK6233-ND and WK6234-ND combined in a single bag WK-KIT-ND. 2.75 2.56 1.99 = 


¢ Fuse Cap and Holder are sold separate 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1523 


Cart HeRnm 


= 
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Encapsulated Thermal Switches 


Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a surface or of 
stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible wire leads for remote 
installation. Their high temperature resistance and high dielectric strength make it ideal 
for protecting heatsink-mounted semiconductors. Other applications would be protecting 
power supplies, or simply turning on a fan at a desired temperature. 


Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated currents. At 
loads above the rated values, up to maximum loading there is self-heating of the current 
carrying contacts. 


Insulation Resistance: 2500 V @ 25°C, Leads to Earth 1500 V @ 100°C. Across open 
contacts, dependent on response temperature: 500 V eff. AC. 


Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = blue or black 
(epoxy); Normally Open = red (epoxy) 


UL E46827 CSALR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU 


Thermal Switches With Leads 


Dim.: Inch (mm) 


Electrical Specifications 


Type N/C N/O 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V / 250 V 120V/250V 
Current Rating Resistive 3.0A/2.0A 1A/1A* 
Current Rating Inductive 1.8A/1.2A 1A/1A 
Max. Load Resistive 4.0A 4.0A 
Short Circuit Current Up to 6.3A 6.3A 
Contact Arrangement Normally Closed N/C O—O 
! ial Open N/O —oo— 

Contact Resistance <40 m0 < 40 ma 
Response Temperature Range 70°C ~ 160°C 70°C ~ 150°C 
Tolerance Range +5°C +5°C 
Max. Permanent Temperature 

of Housing - G410 220°C 220°C 
Housing Material - G410 PPS PPS 
Thermal Conductivity 4.0 BTU - in. / hr. / ft? / °F 


* When N/O contacts are closed, self 
normal rating. It is possible that, given 


heating will occur at currents exceeding 
certain combinations of set temperature 


current and ambient temperature, the contacts will not reset. 


Thermal Switches With PC Pins 


Switch Digi-Key Price Each Cantherm Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
Temp. (°C) Part No. ul 10 50 100 Part No. Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed Normally Closed 
70 317-1000-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1107025ACFA06E 70 317-1038-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11070251ZA0060 
75 317-1001-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1107525ACFA06E 75 317-1039-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11075251ZA0060 
80 317-1002-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1108025ACFA06E 80 317-1040-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11080251ZA0060 
85 317-1003-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1108525ACFA06E 85 317-1041-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11085251ZA0060 
90 317-1004-ND 624 546 4.60 3.16 | F1109025ACFAO6E es ae oar a fen is es ; aaeonGaaoes 
95 317-1005-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1109525ACFA06E . a i . a 3 
100 317-1006-ND 6.24 546 460 3.16 | F1110025ACFAO6E tog ore for ae ath. ade: | (pidimese anes 
105 317-1007-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1110525ACFA06E 110 317-1046-ND 624 5.46 4.60 3.16 F141110251ZA0060 
ne S17 A008 NG eee Bee = 280 SIE. || ELT OROA ENCE 115 317-1047-ND 624 546 460 3.16 | F11115251ZA0060 
Ms eileen) Get 546 FOO (GIG. | PITIIS25ACEA0SE 120 317-1048-ND 6.24 546 460 3.16 | F11120251ZA0060 
_ ciel tet) See steer eee 2B 1G | i ilepeon knee 125 317-1049-ND 624 546 460 3.16 | F11125251ZA0060 
_ SOUND Bek S46 00. 816: || Bi esesAChAQeE 130 317-1050-ND 624 546 460 3.16 | F11130251ZA0060 
130 SHC UOEAND) 624 5.46006 4.60 B16 | F1113025ACFA0GE 135 317-1051-ND 624 5.46 4.60 3.16 | F11135251ZA0060 
135 SUC) 6240 5.46060 4.600 3.16 | -F1113525ACFA06E 140 317-1052-ND 624 546 460 3.16 | F11140251ZA0060 
140 317-1014-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114025ACFAO6E 145 317-1053-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11145251ZA0060 
145 317-1015-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1114525ACFA06E 150 317-1054-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11150251ZA0060 
150 317-1016-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1115025ACFA06E 155 317-1055-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11155251ZA0060 
155 317-1017-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1115525ACFAO06E 160 317-1056-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11160251ZA0060 
160 317-1018-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1116025ACFAO6E Normally Open 
Normally Open 70 317-1057-ND 812 741 5.98 4.11 | F11070151ZA0060 
70 317-1019-ND 8.12 71 5.98 4.11 F1107015ACFAO6E 75 317-1058-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11075151ZA0060 
75 317-1020-ND 8.12 7A 5.98 441 F1107515ACFAO6E 80 317-1059-ND 8.12 TAN 5.98 4.11 F11080151ZA0060 
80 317-1021-ND 8.12 7A 5.98 4.14 F1108015ACFA06E 85 317-1060-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11085151ZA0060 
85 317-1022-ND 812 741 598 «4.14 F1108515ACFAO6E 90 317-1061-ND 812 7.414 5.98 4.11 F11090151ZA0060 
90 317-1023-ND B12 741 598 4.14 F110901SACFAO6E 95 317-1062-ND 812 7411 598 4.11 F11095151ZA0060 
95 317-1024-ND 812 741 «598 411 | F1109515ACFAO6E 100 317-1063-ND 812 7.11 598 4.11 | F11100151ZA0060 
400 317-1025-ND 8.12 7A1 5.98 411 F1110015ACFA06E 105 317-1064-ND 8.12 TAM, 5.98 4.11 F11105151ZA0060 
405 317-1026-ND 8.12 7A1 5.98 441 F1110515ACFA06E 110 317-1065-ND 8.12 TAT 5.98 4.11 F11110151ZA0060 
iro | sirwoern> iz rH Soe 41 | Friioncrnooe || 1S | omen bia 711 ssp dat | rtsirztomo 
es SN AGS NO oe tt SOE AML, | ELSON peE 125 317-1068-ND 8.12 7.11 8.98 4.11. | F11125151ZA0060 
120 ciao 8.12 ae 5.98 aot Bulle en Cr acer 130 317-1069-ND 8.12 71 5.98 4.11 F11130151ZA0060 
_ SHAS ote El eee tet | Rb eel ec rAOee 135 317-1070-ND 812 741 598 4.11 | F11135151ZA0060 
130 SHE OEHEND) 8125 PM 888 411: | -FATISOISAGEAOSE 140 317-1071-ND 812 741 598 4.11 | F11140151ZA0060 
185 Sse ND, Be eld) eee LI] SEU eee cb nee 145 317-1072-ND 812 741 5.98 4.11 | F11145151ZA0060 
140 SUN) B12 CEM B88). 811 FATI401SACFAQSE 150 317-1073-ND 812 7411 5.98 4.11 F11150151ZA0060 
145 317-1034-ND 81200 7.11 5.98 4.11 F1114515ACFAO6E 155 317-1074-ND 812 7.11 598 4.11 F11155151ZA0060 
150 317-1035-ND 8.12 71 5.98 4.11 F1115015ACFAQ6E 160 317-1075-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11160151ZA0060 
- Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
B l metal Cc uto uts 3 Tem pe ratu re Temp. (°C) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch 15 Se OGD — 7.35 — @:02: sian igs 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 30 317-1077-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003025 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003525 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs 40 317-1079-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004025 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 45 317-1080-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004525 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 
50 317-1081-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2005025 
Hien pieces wasietahes 60 317-1082-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006025 
* High response sensitivity 1.37 (34.80) x 65 317-1083-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 2006525 
* Numerous applications 7 70 317-1084-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007025 
* Various housings, connections and mounting styles -03'(.76) 75 317-1085-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007525 
UL E48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 i cn 80 317-1086-ND 6.60 578 4.86 3.20 2008025 
Electrical Specifications ©.66 (O16.76) 85 317-1087-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008525 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V/ 250 V 90 317-1088-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009025 
Current Rating Resistive 15 A/10.0A 95 317-1089-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009525 
Current Rating Inductive 6.3A 100 317-1090-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2010025 
Maximum Load Resistive 20A/16A 115 317-1091-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2011525 
Contact Resistance <50 mo Normally Open 
ae rae Range ° cue c 35 317-1092-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 60 317-1095-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80 317-1096-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2008015 
—o—o— —o 100 317-1097-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2010015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


“ser — STH =Rm . z7TS3 Series Moxie® Thermal Sensors 


Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific “transition 
region.” Within this transition region the devices exhibit a coefficient from -40%/°C to 
-200%/°C. Below the transition region they exhibit a linear “thermistor” characteristic of -2 
to -4%/°C. 

Technical Data: 

* Maximum Allowable Operating Temperature: 120°C 

* Minimum Allowable Operating Temperature: -40°C 

¢ Maximum Allowable Operating Voltage @ 25°C: 125Vac 

* Maximum Allowable Operating Power (Any Temp.): Normal use less or equal to 0.5mWatt 
¢ Insulation Strength (Between Leads and Cap): 600Vdc * Conductors: Gold plated leads 


Dimensions in inches 


TYPICAL RESPONSE CHARACTERISTICS 0.080 
Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 ss 
Pre-Transition -2.0 -4.0 73.5 -3.0 
Transition -100 -200 -70 -40 TO-18 Package 
Post-Transition 0.25 0.5 -1.0 1.5 
Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°C 317-1098-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-57 
2 57°C 317-1099-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57B3 
3 57°C 317-1100-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57C3 
1 65°C. 317-1101-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-65 
2 65°C. 317-1102-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65B3 
3 65°C. 317-1103-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65C3 
1 75°C 317-1104-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75C3 
1 85°C. 317-1107-ND 9.35 8.50 8.01 TS3-85 
2 85°C. 317-1108-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85B3 
3 85°C. 317-1109-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85C3 
*Please see data sheet for additional electrical characteristics. 
YGM Series PTC Thermistors 
PTC thermistors act as thermal protection for electrical machines, Response Wire Price Each Ganthenn 
and are well known particularly as motor-protectors. PTC 
- ei : Temperature Color Code if 10 50 Part No. 
thermistors have a non-linear resistance/temperature response, 
and at a specified temperature the resistance changes rapidly to 80°C. White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C508 
avery high value. 90°C Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C509 
Technical Data: 
100°C Red - Red 317-1112-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C510 
* Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C e 5 
* Maximum Allowable Operating Voltage at 25°C: U maximum 25V 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C511 
* Maximum Allowable Power Dissipation at 25°C: 690mW 120°C Grey - Grey 317-1114-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C512 
¢ Insulation strength (between leads and outer insulation) also for 5 
threaded sensor: 2.5kV 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C513 
Dimensions in'mm 140°C White - Blue 317-1116-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C514 
145°C White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C545 
150°C Black - Black 317-1118-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C515 
155°C Blue - Black 317-1119-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C655 
160°C Blue - Red 317-1120-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C516 
170°C White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C517 
180°C Red - White 317-1122-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C518 
tyco : : : : 
SP 
——___ PB Magnetic Hydraulic Circuit Breaker AE & 
Electronics . ibhe: 
Dimensions in mm 
Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Description Part No. 1 25 50 |Part No. 
Fig. 1 — White Toggle Actuator 
5 Toggle Type, SP, Instantaneous | PB426-ND 19.25 16.85 15.24 | W67-X2Q10-5 
10 Toggle Type, SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 19.25 16.85 15.24) W67-X2Q52-10 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB592-ND 19.25 16.85 15.24) W67-X2Q12-10 
15 Toggle Type, SP, Std Delay PB428-ND 19.25 16.85 15.24) W67-X2Q12-15 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB593-ND 19.25 16.85 15.24) W67-X2Q12-20 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB429-ND 44.66 39.09 35.36/W68-X2Q12-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB430-ND 44.66 39.09 35.36]W68-X2Q12-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB431-ND 44.66 39.09 35.36/W68-X2Q12-20 
30 Toggle Type, DP, Std Delay PB594-ND 44.66 39.09 35.36/W68-X2Q12-30 
10 Toggle Type, 3P, Std Delay PB432-ND 60.70 53.11 48.06]W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Actuator 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB433-ND 18.70 16.36 14.81 )W91-X112-10 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB434-ND 19.25 16.85 15.24)W91-X112-20 
1 Toggle Type, DP, Std Delay PB435-ND 44.66 39.09 35.36)W92-X112-1 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB595-ND 44.66 39.09 35.36)W92-X112-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB436-ND 44.66 39.09 35.36)/W92-X112-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB437-ND 44.66 39.09 35.36)W92-X112-20 
The W6/W$9 series are designed for the international market. Magnetic hydraulic breakers are a proven design 30 Toggle Type, DP, Std Delay PB438-ND 44.66 39.09 35.36|W92-X112-30 
where the hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to changes in ambient temperatures. W9 units uJ . e 
have ON/OFF molded into the area at the base of the toggle. 50 Toggle Type, DP, Sid Delay PB439-ND 44.66 39.09 35.36)W92-X112-50 
30 Toggle T 3P, Std Del PB596-ND 82.25 71.97 65.12)W93-X112-30 
* Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. Breakers may trip between 101% and 124% of rated 0 ae ae oP. Std ae Bess ND 82.2! 1.9 65.12 | w9a-x112-50 
load. Breakers must trip at 125% of rated load and above. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 5 oggle Type, 3P, Std Delay z aor wet ae 5. = 5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Electronics RB 

Thermal Circuit Breakers 
W28 Series WE 


Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in 
mounting. Button extends for visual trip indication on the push to 
reset versions . All breakers are black body with white rate marking. 
Panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) except where 
noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness greater than 
.105” (2.67mm). 


Specifications: 


¢ Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC  * Will continuously 
carry 100% of rated current. 


* 25-2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 
1 hour, must trip at 175% of rating within 1 hour at 25°C 


* 3-20 Amp Model may trip between 101% and 134% of rating within 
1 hour, must trip at 135% of rating within 1 hour at 25°C 


Push To Reset 


1.535 19 
(38.99) (4.83) 
i t 


i 


[7-37 (9.40) 76 (19.30) 
625 


(15.88); & 


-250x.032 (6.35x.81) 
Quick Connect 
Terminals 


Amp rating 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) Part No. 1 25 50 | Part No. 


Push To Reset Type 


0.25 PB180-ND 5.09 4.46 4.03 | W28-XQ1A-0.25 


0.50 PB181-ND 5.09 4.46 4.03 | W28-XQ1A-0.50 


1 PB182-ND 5.09 4.46 4.03 | W28-XQ1A-1 
2 PB183-ND 5.09 446 4.03 | W28-XQ1A-2 
3 PB184-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-3 
4 PB185-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-4 
5 PB186-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-5 
6 PB187-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-6 
A PB188-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-7 
8 PB189-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-8 


10 PB190-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-10 


12 PB191-ND 2.83 2.48 2.25 | W28-XQ1A-12 


15 PB192-ND 2.83 2.48 2.25 | W28-XQ1A-15 


10 PB239-NDt 2.83 2.48 2.25 | W28-XT1A-10 


12 PB240-NDt 2.83 2.48 2.25 | W28-XT1A-12 


20 PB425-ND 2.83 2.48 2.25 | W28-XQ1A-20 


Internal Lock Washer — W28 Series 


= PB241-ND* 31 28 25 | 55-025B 


t Will mount in .075” to .105” (1.91mm to 2.67mm) thick panel, all others 
have std. panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) 

* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” 
(2.67mm) thickness. 


W58 Series W @ 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” 
(6.35mm) quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes 
complete with knurled nut and hex nut assembled on bushing. 


Specifications: 


¢ Breaker will continuously carry 100% of rated load. It may trip 
between 101% and 144% of rated load, but must trip at 145% at 
25°C. « Maximum operating voltage: 5S0VDC, 250VAC 


660 (16.76) 


281 (7.14) 


y ae 7 
[tial gegen 


Black Etched : 4 -050 (1.27) 
Letters . Closed Position 


(e159) Lo 312 (7.92) 


oo 
.250 X_.032 (6.35 X .81) 
Quick Connect Terminals 


Potter & 
Current Price Each Brumfield 
(A) 1 25 50 | Part No. 


Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 


1 PB193-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XB1A4A-1 
2 PB194-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XB1A4A-2 
3 PB195-ND 6.17 5.40 4.89 | W5B-XB1A4A-3 
4 PB196-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XB1A4A-4 


5 PB197-ND 4.44 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-5 


6 PB198-ND 4.44 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-6 
A PB199-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-7 
8 PB200-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-8 
10 PB201-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-10 


12 PB202-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-12 


W23 and W31 Series 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual 
trip indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
(toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 
series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 
screw terminals. Single Pole only. 


Features: 

* Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may trip 
between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in 
one hour. 

* Maximum Operating Voltages: 50VDC or 250VAC (to 400Hz) 

* Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS 

* Endurance Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 
10,000 mechanical cycles 

* Termination: Two #8-32 screw terminals 

Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 


Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 
Appliance Component Protectors, File LR15734 


Fig. 1 — W23 Series 


Reset button in"ON" — #8-32 
99.80 position. White Screws w/ 
Indicator not visible 


Threaded 
bushing 


Fig. 2 — W31 Series 
CO fit-94 
9.78 ee 
ea crews w/ 1.17 
11.94 
washers 
yy, 


Threaded 
bushing 
76 


15 PB203-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-15 
20 PB204-ND 4.44 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-20 
25 PB205-ND 444 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-25 


30 PB206-ND 4.44 3.89 3.52 | W58-XB1A4A-30 


Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal 


1 PB242-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XC4C12A-1 
2 PB243-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XC4C12A-2 
3 PB244-ND 6.17 5.40 4.89 | W58-XC4C12A-3 
5 PB245-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-5 


i PB246-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-7 


10 PB247-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-10 
15 PB248-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-15 
20 PB249-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-20 


25 PB250-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-25 


30 PB251-ND 5.02 4.39 3.98 | W58-XC4C12A-30 


+ White button, Red Marking, Red Trip Band 
+ White button, Black Marking, Red Trip Band 


Potter & Brumfield 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 50 


“Push to Reset” disk for panel, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB253-ND 43 38 35 33-012A 
“Push to Reset” disk for panel, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB254-ND 48 42 -38 33-012C 
Knurled Nut, Silver Plated, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB255-ND -60 53 48 55-010A 
Knurled Nut, Black, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB256-ND 1.03 91 82 55-010E 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) Part No. a 25 50 Part No. 


Fig. 1 — Push/Pull Type 


1 PB399-ND 32.98 28.86 26.11 | W23-X1A1G-1 
PB400-ND 32.98 28.86 26.11 | W23-X1A1G-2 
PB401-ND 32.98 28.86 26.11 | W23-X1A1G-3 
5 PB402-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-5 
10 PB404-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-10 


15 PB405-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-15 
20 PB406-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-20 
25 PB407-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-25 
30 PB408-ND = 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-30 
35 PB409-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-35 


40 PB410-ND 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-40 
50 PB411-ND = 21.50 18.82 17.03 | W23-X1A1G-50 


Fig. 2 — Toggle Type 


1 PB412-ND 38.66 33.84 30.61 | W31-X2M1G-1 
PB413-ND 38.66 33.84 30.61 | W31-X2M1G-2 
PB414-ND 38.66 33.84 30.61 | W31-X2M1G-3 
5 PB415-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-5 
10 PB417-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-10 


15 PB418-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-15 
20 PB419-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-20 
25 PB420-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-25 
30 PB421-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-30 
35 PB422-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-35 


40 PB423-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-40 
50 PB424-ND 26.74 23.40 21.17 | W31-X2M1G-50 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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W57 Series Miniature Thermal Breaker Potter & 

Electrical Data @ 25°C: Current | Digi-Key Price Each Brumfield 

* Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% Description (A) Part No. 1 25 50 |Part No. 

and 134%, but must trip at 135% of rating within one hour at 25°C. * Maximum 

Operating Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC. (Mounting Hardware included.) 2 FERS 1.90 1.66 1.51 | W57-XB7A4A10-5 
8 PB658-ND 1.90 1.66 1.51 |W57-XB7A4A10-8 


Mechanical/Environmental Data: 


* Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Termination: .250” quick connects Miniature Circuit 


Bicakor'= Push to Reset 10 PB533-ND 1.82 1.60 1.45 |W57-XB7A4A10-10 


15 PB534-ND 1.82 1.60 1.45 |W57-XB7A4A10-15 
20 PB535-ND 2.11 1.85 1.68 |W57-XB7A4A10-20 


Agency Approvals: 
UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and 
the United States 


W33 Series Potter & 
Combination switch and separate circuit breaker in one package. Current | Actuator | Pole 1/ Pole 2 Digi-Key Price Each Brumfield 
5-20 Amp versions available in either one circuit breaker with (A) Color | Type Part No. 1 25 50 Part No. 
separate switch or 2 circuit breaker option available. Lighted or 5 Black | Switch/Breaker PB257-ND 15.41 13.49 12.20 | W33-S1N1Q-5 
hon-lightediactuator with convenient snap: in: mounting. Available 15 | Black | Switch/Breaker PB259-ND 15.41 13.49 12.20 | W33-S1N1Q-15 
in three colors: black, white or amber. Illuminated versions are 
120VAC neon lamps. Two breaker models will trip both sides 20 Black | Switch/Breaker PB260-ND 15.41 13.49 12.20 | W33-S1N1Q-20 
when only 1 side is overdriven. Reset is accomplished with 10 Amber | Switch/Breaker Illuminated | PB261-ND 18.70 16.36 14.81 | W33-S4B1Q-10 
rocker actuator at front of device. 43-79) ay 4 15 | Amber | Switch/Breaker Illuminated | PB262-ND 18.70 16.36 14.81 | W33-S4B1Q-15 
Specifications: 20 White | 2 Breakers PB263-ND 21.77 19.05 17.24 | W33-T2N1Q-20 
¢ Breaker will continuously carry 100% of the rated load. It 5 Amber | 2 Breakers Illuminated PB264-ND 24.46 21.40 19.37 | W33-T4B1Q-5 
: s ‘ 8 

may ‘mip:between 101%.and’ 195%: or, rated load, but must'tiip 4S 10 | Amber | 2 Breakers Illuminated PB265-ND 24.46 21.40 19.37 | W33-T4B1Q-10 
at 135% within 1 hour at 25°C» Maximum Operating Voltage: 1.120 (28.45) i 
50VCD, 250VAC 15 Amber | 2 Breakers Illuminated PB266-ND 24.46 21.40 19.37 | W33-T4B1Q-15 
W51 Series Rocker/Breaker Combination Potter & 
Features: Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
* Compact, trip-free, rocker-actuated design Provides circuit protection and power Description (A) Part No. 1 25 50 | Part No. 
switching in a single unit * Snaps into the same cutout as many common power 5 PB528-ND 3.26 2.86 2.59 |W51-A121B1-5 
cece is GOR Black Body 120V 10 | PB529-ND 3.26 2.86  2.59|WS51-A121B1-10 

bed leet ; lllum. Red Rocker 15 | PBS530-ND 326 286 2.59|WS51-A121B1-15 


* Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% 
and 134%, but must trip at 135% of rating within one hour at 25°C. * Maximum 
Operating Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC 50/60Hz * Reset Time: 60 Seconds 
Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C » Termination: .250” quick connects 
¢ Illumination Voltage: 120 or 230VAC 

Agency Approvals: 

UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and 
the United States 


20 PB531-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A121B1-20 
5 PB652-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A122B1-5 
L PB654-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A122B1-7 
Black Body 230V 8 PB655-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A122B1-8 
Illum. Red Rocker 10 PB677-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A122B1-10 
15 PB678-ND 3.14 2.76 2.49 | W51-A122B1-15 
20 PB653-ND 3.26 2.86 2.59 | W51-A122B1-20 


Carling Thermal AMERICAN in 
Technologies" Circuit Breakers ELECTRICAL. ING. 

The CMB and CLB Series are compact, single pole, push-to-reset 4a @ Ou . 

thermal circuit breakers designed to protect equipment. D l N Ra il 

simad 2 Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies + 4 

Specifications: Amps. | Part No. 1 10 25 | Part No. Mounted Circuit 

* CLB Series comes with push-to-reset disk gy 

* Dielectric Strength: 1500 VAC/ 1 minute 3 | 432-1048-ND 2.84 2.49 2.13. | CLB-033-11-B-3-A-B-A Breakers Single Pole 3 

*intemupting,cepadty: 1000 amps 5 |432-1050-ND 2.84 2.49 2.13 | CLB-053-11-B-3-A-B-A Features: * UL 1077 Approved * Din Rail Mounted + Compact 


¢ Resettable overload capacity: 10 x rated current 
Insulation Resistance: 100MQ 


13mm width * Hydraulic-Magnetic technology 
Technical Data: * Maximum Voltage: 277/480 50/60 Hz =» Inter- 
rupting Cap: 5000A @ 120V, 1000A @ 277V, 1000A @ 480V »* Dielec- 
tric Strength: 1960V 50/60 Hz » Insulation Resistance: 100MQ 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 60°C 


10 = | 432-1053-ND 1.76 1.54 1.32 | CLB-103-11-B-3-A-B-A 


* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 15 | 432-1056-ND 2.02 1.77 1.52 | CLB-153-11-B-3-A-B-A 
* Voltage drop: <0.25V 
* Mounting hardware included on CLB only 


20 | 432-1057-ND 2.20 1.93 1.65 | CLB-203-11-B-3-A-B-A 


288-1232-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C40A3P 


18 eae 257 (1.98 1.39 | CTB+B-B-15 288-1233-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C50A3P 


25 |432-1058-ND 2.20 1.93 1.65 | CLB-253-11-B-3-A-B-A Cure | No. | d American 
CLB - Metal Bushing Mounting rent | of | Digi-Key Price Each Electrical 
CMB - Plastic Bushing Hole 30 | 432-1059-ND 2.20 1.93 1.65 | CLB-303-11-B-3-A-B-A (Amps) |Poles| Part No. fl 10 50 100 | Part No. 

CLB: 1.38 4 1 [288-1204-ND 15.00 13.50 12.00 1050 | C1AIP 

15 35 432-1060-ND 2.74 2.40 2.06 | CLB-353-11-B-3-A-B-A 2 1 |288-1205-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C2A1P 

5 1 |288-1206-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C5A1P 

: baa 7 RGD 1.98 1.74 1.49. | GMB-073+11-0-3-N-B-A 10 | 1 |288-1207-ND 15.00 1350 12.00 10.50 | ctoA1P 

AM 42 | 432-1068-ND 158 139 1.19 | CMB-123-11-C-3-N-B-A 15 | 1 |288-1208-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C15A1P 

i 20 | 1 |288-1209-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C20A1P 

Plastic Mounting Nut 25 | 1 |288-1210-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C25A1P 

30 | 1 |288-1211-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C30A1P 

— |432-1123-ND 16 13 .09 | eT4-E-113 40 | 1 |288-1212-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C40A1P 

50 | 1 |288-1213-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C50A1P 

i 2 | 288-1214-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C1A2P 

: ‘ 2 | 2 |288-1215-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C2A2P 

5 | 2 |288-1216-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C5A2P 

Panel Mount Rocker Circuit Breakers WE <3 10 | 2 |288-1217-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C1oA2P 
Specifications: 15 | 2 |288-1218-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C15A2P 
* Rating: 125-250VAC, 50VDC Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 20 | 2 |288-1219-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | c20A2P 
ste prig capt: OO aie —_— 2 ae 30 | 2 |2eet2210 2000 2700 2400 21.00 | canazp 
inguletion Reelstance::/00M0 4 |432-1125-ND 257 1.98 1.39 | CTB-B-B-04 40 | 2 |288-1222-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | caoa2P 
50_| 2 |288-1223-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C50A2P 

8 |432-1128-ND 257 1.98 1.39 | CTB-B-B-08 1 3 | 288-1224-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C1A3P 

2 | 3 |288-1225-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C2A3P 

9  |432-1129-ND 257 1.98 1.39 |CTB-B-B-09 5 3 | 288-1226-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C5A3P 

10 | 3 |288-1227-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C1OA3P 

4o |432-1130-ND 257 198 1.39 | CTB-B-B-10 15 | 3 |288-1228-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C15A3P 

20 | 3 |288-1229-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C20A3P 

25 | 3 |288-1230-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C25A3P 

12 RE 257 1.98 1.39 | CTBB B12 30 | 3 |288-1231-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C30A3P 

3 
3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1527 


W ECE 


E-T-A circuit breakers for equipment are designed as safety critical items for protection during equipment 
failure. These circuit breakers may be required to operate just occasionally or very often during the life of 
the equipment and can confidently be reset by inexperienced personnel. 

Thermal breakers respond in a similar manner as a slow blow fuse. All thermal breakers carry 100% rated 
current continuously and trip within one hour at 140% rating. Selection should be based on 125% of your 
maximum current required. Magnetic breakers are fast-acting devices which are highly tolerant to changes 
in ambient temperatures and sensitive to small overloads. 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


Blade terminals 
DIN 46244-C “TE 
(QC 2x.110) 9257 


|-O Marking 
Standard 


Miniaturized single pole rocker/thermal circuit breaker combining ON/OFF switching and extremely fast 
overload performance in a single component. Returning the rocker switch through the OFF position 
and back ON will reset the mechanism and restore the supply. Illuminated versions — 120VAC lamp 
Applications: Motors, transformers, solenoids, PCBs, hand-held machines, appliances, instrumentation. 
Voltage rating: AC 250V; DC 50 up to 5A UL/CSA Typical life: 30,000 operation cycles Ambient 
temperature: -40°C ~ 70°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
SP, Red Non-IiIluminated Actuator 
1 302-1164-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-1A 
302-1165-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
3.15 302-1166-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-3.15A 
4 302-1167-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-4A 
5 302-1168-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-5A 
10 302-1169-ND 13.10 10.07 9.49 1410-F110-P1F1-W14Q-10A 
SP, Red Illuminated Actuator 
1 302-1170-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A 
302-1171-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A 
3.15 302-1172-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-3.15A 
4 302-1173-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-4A 
5 302-1174-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A 
10 302-1175-ND 14.28 11.23 10.39 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


|-O Marking 


Standard 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for 
snap-in panel mounting. Magnetic trip coil for short circuit protection. Applications: Motors, transformers, 
solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro-medical equipment, power supplies, 
communications systems. Voltage rating: AC 240V; DC 50V Typical life: 50,000 operation cycles 
Ambient temperature: -30°C ~ 60°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. il 10 25 Part No. 
Single Pole, Black Actuator 
1 302-1176-ND 18.48 14.96 13.64 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
2 302-1177-ND 18.48 14.96 13.64 3120-F311-P7T1-W01D-2A 
5 302-1178-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
10 302-1179-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
20 302-1181-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W01D-20A 
Single Pole, White Actuator 
1 302-1182-ND 18.48 14.96 13.64 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
2 302-1183-ND 18.48 14.96 13.64 3120-F311-P7T1-W02D-2A 
5 302-1184-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W02D-5A 
10 302-1185-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W02D-10A 
15 302-1186-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
20 302-1187-ND 15.77 12.19 11.48 3120-F311-P7T1-W02D-20A 
Double Pole, Black Actuator 
0.5 302-1188-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W01D-.5A 
1 302-1189-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W01D-1A 
1.5 302-1190-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W01D-1.5A 
2 302-1191-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
3 302-1193-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-3A 
4 302-1194-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-4A 
5 302-1195-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
6 302-1196-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-6A 
7 302-1197-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-7A 
8 302-1198-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-8A 
10 302-1200-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
12 302-1201-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-12A 
14 302-1202-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-14A 
15 302-1203-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
16 302-1204-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-16A 
18 302-1205-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-18A 
20 302-1206-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W01D-20A 
Double Pole, White Actuator 
0.5 302-1207-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W02D-.5A 
1 302-1208-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
15 302-1209-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W02D-1.5A 
2 302-1210-ND 31.32 25.70 24.09 3120-F321-P7T1-W02D-2A 
2.5 302-1211-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-2.5A 
3 302-1212-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-3A 
4 302-1213-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-4A 
5 302-1214-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-5A 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 

(Amps) Part No. il 10 25 Part No. 
6 302-1215-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-6A 
7 302-1216-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-7A 
8 302-1217-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-8A 
9 302-1218-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-9A 
10 302-1219-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-10A 
12 302-1220-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-12A 
14 302-1221-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-14A 
15 302-1222-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-15A 
16 302-1223-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-16A 
18 302-1224-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-18A 
20 302-1225-ND 27.82 22.68 20.87 3120-F321-P7T1-W02D-20A 


Auto and Marine Thermal Circuit Breakers 


Thermal circuit breaker, with controlled self-resetting 
mechanism, specially suited to installation in 
inaccessible locations. Under overload conditions the 
circuit breaker contacts will open to protect the load 
circuit. A low current excitation circuit ensures that 
the contacts remain open avoiding the hazards of 
automatic reset operation. 


Applications: Automotive and marine extra low volt- 
age wiring systems and components, battery powered 
appliances. Voltage rating: DC 12V Typical life: 
300 operations cycles Ambient temperature: -30°C 
~ 60°C Holding current: < 0.6A Reset time at 23°C: 
<35 sec. 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
12 302-1229-ND 11.57 8.90 8.38 1160-02-12A 
15 302-1230-ND 11.57 8.90 8.38 1160-02-15A 
20 302-1231-ND 11.57 8.90 8.38 1160-02-20A 
30 302-1232-ND 11.57 8.90 8.38 1160-02-30A 


ATO Automotive Circuit Breakers 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal 
circuit breaker designed for 
automotive fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of 
vehicles and marine craft. Voltage 
rating: 1610-92:DC 12V, 1610- 
21:DC 32V Reset period: <15 s 
Ambient temp.: -30°C ~ 60°C 


Manual-Reset Auto-Reset 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
Manual Reset ATO Breaker 
6 302-1236-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-6A 
8 302-1235-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-8A 
10 302-1237-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-10A 
15 302-1234-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-15A 
20 302-1233-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-20A 
25 302-1238-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-25A 
30 302-1239-ND 13.31 10.47 9.68 1610-21-30A 
Auto Reset ATO Breaker 

6 302-1240-ND 13.31 10.47 9.68 1610-92-6A 
15 302-1243-ND 13.31 10.47 9.68 1610-92-15A 
20 302-1244-ND 13.31 10.47 9.68 1610-92-20A 
25 302-1245-ND 13.31 10.47 9.68 1610-92-25A 
30 302-1246-ND 13.31 10.47 9.68 1610-92-30A 


125 Ampere Hydraulic-Magnetic 
Circuit Breaker - 8345 Series 


Panel 
Cut-Out 
Dimensions 


© 6mm 


connector shown ~ 1 Pole Option 


4 Pole Option 


Single or multipole hydraulic-magnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation. 
Award-winning magnetic circuit breaker with the highest amp rating for its frame size NO HOT rivets. 
Features: * Voltage Ranges: 120VAC to 480VAC, 80VDC » Trip Characteristic: Medium Delay AC/DC 
* Typical Life: 10,000 operations at 1 x Ij * Ambient Temperature: -40°C ~ 85°C » Insulation Voltage: 
2.5kV/2 © Dielectric Strength: 1,500-3,000 VAC « Agency Approvals: UL489 upon request, UL 1077, 
VDE (EN60394) ¢ Material Color: Black actuator, front plate and base 


Terminal 
Poles Type 

1 M6 Threaded Stud* 
1 | 6mm Dia. Round Conn. 
2 M6 Threaded Stud* 
2 | 6mm Dia. Round Conn. 
3 
3 


Digi-Key Price Each E-T-A 

Part No. 1 10 25 | Part No. 

302-1303-ND 45.13 36.82 34.44 | 8345-C01A-U3M0-DB1A1B-125A 

302-1304-ND 43.72 35.67 33.37 | 8345-C01A-ROMO-DB1A1B-125A 

302-1305-ND 85.84 73.58 68.67 | 8345-C02A-U3M0-DB1A1B-125A 

302-1306-ND 83.25 71.36 66.60 | 8345-C02A-ROMO-DB1A1B-125A 
M6 Threaded Stud* | 302-1307-ND 120.70 102.95 99.40 | 8345-CO3A-U3M0-DB1A1B-125A 

6mm Dia. Round Conn. | 302-1308-ND 118.99 99.74 96.30 | 8345-CO3A-ROMO-DB1A1B-125A 


Washer and nut included, bulk shipped 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1528 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Thermal Circuit Breakers - 1658 Series 


Thread Neck 


Thermal Circuit Breakers 


Circuit Protection & Control 


Panel Mount (Includes Bulk Hardware) .3/8-27 UNS-2A 


LHoT65 
552 OFF {fies 


Mounting Hole 


t 
4a 
4 


-039-.118 Mounting Hole 


1 ~~ Very cost effective design to meet international requirements. No exposed metal parts, which are, or could 
.374 OFF become, current carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, cycling trip free mechanism. 
Features: ¢ Voltage Rating: 240VAC; 28VDC » Terminals: Q.C. .250” blade * Typical Life: 1,000 operations 
at 2 x Ij * Ambient Temperature: -20 ~ 60°C, <= 7A -20°C ~ 40°C ® Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric 
Strength: AC 3,000V * Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934) see data sheet for specific approvals 


PCB layout for ; er amperage rating. 
, 0.1A-6A, 4 p aes 2 
.689 --| Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. i 10 25 Part No. 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action Snap In 
mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. : Set ReNS aoe a ve jeer ao TOae 
Applications: motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, 7 302-1249-ND 2.95 2.00 1.81 1658-F01-00-P10-7A 
marine applications, caravans. Voltage rating: AC 240V; DC 48V Ambient temperature: -20°C ~ 60°C 8 302-1250-ND 2.95 2.00 181 1658-F01-00-P10-8A 
Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 10 302-1251-ND 2.95 2.00 181 1658-F01-00-P10-10A 
= = 15 302-1252-ND 2.95 2.00 1.81 1658-F01-00-P10-15A 
Current Digi-Key Price Each E-T-A 20 302-1253-ND 2.95 2.00 1.81 1658-F01-00-P10-20A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 25 302-1254-ND 3.00 2.00 1.85 1658-F01-00-P10-25A 
a 30 302-1255-ND 3.15 2.10 1.95 1658-F01-00-P10-30A 
Thermal: Breaker + Miniature Panel Mount 35 302-1256-ND 3.15 210 1.95 1658-F01-00-P10-35A 
0.1 302-1000-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.1A 3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 
0.2 302-1001-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.2A S aa aoe A +e tee Co OLDInoe 
_ elu leez No) 11.72 9.02 8.50 OG Me-F 100-88. 7 302-1259-ND 2.95 2.00 181 1658-G21-01-P10-7A 
0.4 302-1003-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.4A 8 302-1260-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-8A 
0.5 302-1004-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.5A 10 302-1261-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-10A 
0.6 302-1005-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.6A 12 Se een 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-12A 
08 302-1006-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-0.8A 13 302-1263-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-13A 
: ” 7 : 5 bite as Sad 15 302-1264-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-15A 
1 302-1007-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-1A 16 302-1265-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G21-01-P10-16A 
1.2 302-1008-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-1.2A 20 302-1266-ND 3.00 2.00 1.85 1658-G21-01-P10-20A 
15 302-1009-ND 14.72 9.02 8.50 106-M2-P10-1.5A 25 ND) 3.00 2.00 1.85 1658-G21-01-P10-25A 
18 302-1010-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-1.8A 30 302-1268-ND 3.15 2.10 1.95 1658-G21-01-P10-30A 
: -1010- a : 5 ae eae 35 302-1269-ND 3.15 2.10 1.95 1658-G21-01-P10-35A 
2 302-1011-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-2A 7/16” - 28 Thread Neck with PAL and Knurled Nuts 
2.5 302-1012-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-2.5A 5 302-1270-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-5A 
6 302-1271-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-6A 
3 302-1013-ND 11.72 9.02 8.50 106-M2-P10-3A 
7 302-1272-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-7A 
4 302-1015-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-4A A FEE TORD ess 200. ie iGES.GA02:P10-8A 
5 302-1016-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-5A 10 302-1274-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-10A 
7 302-1018-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-7A 12 302-1275-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-12A 
8 302-1019-ND 114.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-8A ie Sea NG are sob nt Tee cat as Bind en 
10 302-1020-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-10A iz SERN See a be ieee cafes bibdea 
12 302-1021-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-12A 20 302-1279-ND 295 2.00 181 1658-G41-02-P10-20A 
15 302-1023-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-15A 25 302-1280-ND 2.95 2.00 1.81 1658-G41-02-P10-25A 
16 302-1024-ND 11.72 9.02 8.50 1140-G111-P1M1-16A 30 302-1281-ND 3.15 2.10 1.95 1658-G41-02-P10-30A 
a 35 302-1282-ND 3.15 2.10 1.95 1658-G41-02-P10-35A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 
0.5 302-1092-ND 11.72 9.02 8.50 104-PR-0.5A 
a 302-1095-ND 11.72 9.02 8.50 104-PR-1A mn i | T 
12 302-1096-ND 11.72 9.02 8.50 104-PR-1.2A Push-Push Switch hermal 
2 302-1099-ND 11.72 9.02 8.50 | 104-PR-2A Circuit Breakers - 
3 302-1101-ND 11.72 9.02 8.50 104-PR-3A . 
5 302-1105-ND 11.72 9.02 8.50 104-PR-5A 2-5700 Series 
7 302-1107-ND* 11.72 9.02 8.50 104-PR-7A Single pole thermal circuit breaker with 
8 302-1108-ND* 11.72 9.02 8.50 104-PR-8A press-to-reset, tease-free, trip-free, snap 
10 302-1109-ND* 11.72 9.02 8.50 104-PR-10A action mechanism, NO HOT rivets. The Mounting Hole 
“ e i 2-5700 is a push-push switch/circuit 
Requires differant PCR layout breaker. Approved to CBE standard EN K10 
60934 (IEC 60934). ‘ 
PCB Mount 05§°— 1.30 —| Features: * Voltage Rating: 250VAC; 409 A 
t 28VDC (UL:50VDC) ° Typical Life: 5,000 M4 Flat head 
ata! operations at 2 x Ij * Ambient Temp- screw ISO1580 P10 
| erature: -20 ~ 60°C « Insulation Voltage: 
252 299 400 Faecal 2.5kV * Dielectric Strength: AC 3,000V Blade term. 
seers De taa as * Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN DIN 46244-A6.3-0.8~ i! 
60934), Semko (EN60934), SEV, LRoS, (QC .250) 


BV (see data sheet for specific approvals 


Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. i 
per amperage rating) 


Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V UL/CSA 


A ifas i A " 2 0 i, z Current Digi-Key Price Each E-T-A 
Typical Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C ~ 100°C Insulation voltage: 2.5kV 
Dielectric strength: AC 1,500V (Amps) BartNOS i uy) = 25 Banting! 
-250” Q.C. Blade Terminals 
Z 1 302-1293-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
ee F sua of = es 2 302-1294-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
(Amps) : aENes 3 302-1295-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-3A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 4 302-1296-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-4A 
1025-1 -210-L2F1-S02- 5 302-1297-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-5A 
ce [ume cz fm cer roummrromom ||| 3 (Seige BE RE RR | SReUEeaBe 
; ee ; é : pret ister hederd: 10 302-1299-ND 13.66 10.75 9.94 2-5700-IG1-P10-DD-10A 
1 302-1027-ND 8.57 6.43 6.07 1410-L210-L2F1-S02-1A 15 302-1300-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-15A 
1.25 302-1028-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-1.25A 20 302-1301-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-20A 
15 302-1029-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-1.54 25 302-1302-ND 26.52 21.62 19.89 2-5700-IG1-P10-DD-25A 
M4 Screw Terminals 
2 CAND S57 eae BOF | MAIOL21 OZR I-S0e2A 7 302-1283-ND 14.78 11.63 10.76 2-5700-IG1-K10-DD-1A 
25 302-1033-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-2.5A 2 302-1284-ND 14.78 41.63 10.76 2-5700-IG1-K10-DD-2A 
3.15 302-1034-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-3.15A 3 302-1285-ND 14.78 11.63 10.76 2-5700-IG1-K10-DD-3A 
4 302-1035-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-4A 4 302-1286-ND 14.78 11.63 10.76 2-5700-IG1-K10-DD-4A 
45 302-1036-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-4.5A 5 302-1287-ND 14.78 11.63 10.76 2-5700-IG1-K10-DD-5A 
5] aei0orNd Bsr 643.607 | 4loLziotort soon Ba aes 
6.3 302-1038-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A 15 302-1290-ND 14.01 11.02 10.20 2-5700-IG1-K10-DD-15A 
8 302-1039-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-8A 20 302-1291-ND 14.01 11.02 10.20 2-5700-IG1-K10-DD-20A 
10 302-1031-ND 8.57 6.43 6.07 | 1410-L210-L2F1-S02-10A 25 302-1292-ND 14.01 11.02 10.20 2-5700-IG1-K10-DD-25A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1529 


Panasonic Thermal Cuitoffs (TCO) / Thermal-Links — Eve type 


Features: * Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 


featuring quick temperature response, and mountable in a small space without | Series N, F and E Series MT — Thin Type 
insulation or protection * High Reliability: TCO opens reliably when the equip- | Axial Lead Type 2 

ment becomes abnormal, and is not resettable * Solid Structure: Unique Insulating film (PET) 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly oD Special yes 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially Sealant (Epoxy resin) { pecial resin 


selected non-cadmium alloy * Thin Type: Thickness is less than 1mm. 
Available for spot welding. 
Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 


fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 


| t | Terminal (Ni) 
L 


Special resin 


Insulating case 


: : (Ceramic) | 
used for overheating protection. Fusible Alloy Dimensions (mm) 
Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; L oD oD1 | od 
x F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: NSeries 9.0 25 3.0 38 0.60 
V (apan): 33-0 (see chart) 4gti g-4510-1030 sceiel oiined ad ws FSeries 6.0 1.85 22 38 053 
UL (USA): £60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: ESeries 5.0 15 18 38 0.53 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning} ing Operating | Holding (°C)*5 Rating Standards 
Approved| Temp.*1 Temp.*2 Temp.*3 Temp.*4 |UL, VDE, AC/ Am Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards| (°C) (Cc) (°C) (°C) BEAB | CSA | DC (A). (Vv) Vv UL | CSA | VDE | BEAB Part No. 1 10 100 | Part No. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 oe) ie) ie) _ 
NO82 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 | 33-627 @) e) @) @) P10917-ND 45 At -38 EYP-2BN082 
45 50 DC 4.0 50 ie) ie) ie) _ 
56 60 AC 3.0 125 @) _— _— _— 
NO88 92 8842 62 65 200 = AC 2.0 250 | 33-627 e) —_ _— _ P10918-ND 45 At 38 EYP-2BN088 
47 52 DC 4.0 50 (2) =_ = = 
65 70 AC 3.0 125 Oo fo) fo) a 
Nogs. 102 98+2 75 76 200 150 AC 2.0 250 | 33-632 e) e) e) P10919-ND 45 At .38 EYP-2BNO98 
55 60 DC 4.0 50 oO e) ie) = 
76 86 AC 3.0 125 O fo) fe) =a 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 @) 3) e) 1e) P10920-ND 45 At .38 EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 ie) {e) ie) _ 
3 76 86 AC 3.0 125 @) ie) iO = 
N110 115 A 10%5 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 e) e) e) = P10921-ND 45 At -38 EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 e) e) e) = 
90 105 AC 3.0 125 ie) ie) ie) = 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 @) Oo ©) P10922-ND 45 At .38 EYP-2BN124 
80 94 DC 5.0 50 ie) e) ie) _ 
92 108 AC 3.0 125 Oo ie) ie) = 
N126 133 12842 96 108 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 e) e) e) P10923-ND 45 At .38 EYP-2BN126 
82 96 DC 5.0 50 @} ie) ie} = 
99 115 AC 3.0 125 ie) ie) ie) _ 
N135 140 13642 103 115 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 2) @) @) P10924-ND 45 At .38 EYP-2BN135 
80 90 DC 6.0 50 ie) ie) ie) _ 
105 115 AC 3.0 125 Oo ie) @) = 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 @) e) @) P10925-ND 45 At -38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 e) {e) ie) _ 
r 120 130 AC 3.0 125 ie) ie) Oo = 
N163 168 163*5 120 135 200 AC 2.0 250 | 33-623 e) e) e) P10926-ND 45 At .38 EYP-2BN163 
90 100 DC 6.0 50 oO ie) 1) = 
Fi 120 140 AC 3.0 125 Oo fo) Oo =a 
N183 188 183"5 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 @) e) e) @) P10927-ND 45 At .38 EYP-2BN183 
120 130 DC 6.0 50 ie) {e) ie) _ 
F Series 
70 74 AC 2.0 125 fo) fe) fo) = 
F102 102 9842 75 76 200 150 AC 1.0 250 | 33-632 e) e) e) P10911-ND 45 At .38 EYP-1BF102 
55 60 DC 3.5 50 e) {e) ie) ol 
3 76 90 AC 2.0 125 (2) e) (@) = 
F115 115 1 10°5 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634 e) e) e) P10912-ND 45 At .38 EYP-1BF115 
70 80 DC 4.0 50 ie) {e) e) = 
90 105 AC 2.0 125 ie) e) ie) = 
F130 130 12642 94 105 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 2) e) @) P10913-ND 45 At .38 EYP-1BF130 
74 90 DC 45 50 ie) ie) ie) — 
92 108 AC 2.0 125 e)} @) Oo = 
F133 133 12842 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 e) Oo e) P10914-ND 45 At -38 EYP-1BF133 
76 92 DC 45 50 (2 ie) ie} = 
99 115 AC 2.0 125 oe) ie) ie) = 
F139 139 13543 103 115 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 e) e) e) @) P10915-ND 45 At .38 EYP-1BF139 
80 95 DC 5.0 50 ie) (e) ie) = 
4 120 135 AC 2.0 125 ie) ie) ie) = 
F168 168 163¢5 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 2) e) ©) =— P10916-ND 45 At .38 EYP-1BF168 
95 110 DC 5.0 50 ie) {e) ie) a 
E Series 
70 78 AC 15 125 fo) fe) fe) = 
E102 102 98+2 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 @) e) ©) P10906-ND 45 At .38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 ie) e) ie) _ 
76 93 AC 1 125 o} ie) ie) = 
E115 115 11042 80 95 200 150 AC 0.5 250 | 33-634 e) e) e) P10907-ND 45 At .38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 oO e) ie) = 
90 112 AC Bi) 125 ie) ie) ie) _ 
E130 130 12642 94 112 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 e) e) @) P10908-ND+ 45 At -38 EYP-05BE130 
83 102 DC 3.0 50 ie) e) e) _ 
92 115 AC 1.5 125 Oo ie) ie) = 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 e) e) e) P10909-ND 45 At .38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 ie} ie) ie} = 
99 120 AC 1.5 125 e) ie) ie) _ 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 e) 3) @) @) P10910-ND$ 45 At .38 EYP-05BE139 
92 110 DC 3.0 50 ie) ie) ie) —d 
MT Series t 
MT092 P10928-ND .89 82 5 EYP-2MT092 
MTO092A 92 89+2 55 60 150 DC 2.0 50 — @) _— _ _— P10929-ND 89 82 75 EYP-2MT092A 
MT092B P10930-ND 89 82 75 EYP-2MT092B 
MT098 P10931-ND .89 82 75 EYP-2MT098 
MTO98A 98 9442 60 65 150 DC 2.0 50 = @) _— = = P10932-ND 89 82 75 EYP-2MT098A 
MT098B P10933-ND -89 82 75 EYP-2MT098B 
MT102 P10934-ND 89 82 Bf) EYP-2MT102 
MT102A 102 98+2 65 70 150 DC 2.0 50 = @) = = = P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND .89 82 5 EYP-2MT102B 
NOTES: loading detection current of 0.1A or less. 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum 
1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temperature 7 ‘ F Cf 7 temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 
at which a TCO changes its state_of conductivity to open circuit with loading 3. Bay/mum Operading Temperature: Ane as nu ees at which a TCO properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its 
detection current only. Tolerance: V : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / -10°C Ban De, Malntalned Wile CONCUCHNG ated CUrnennIor: 2 state of conductivity. 


2. Functioning Temperature: (Fusing-off temperature): The functioning 4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit in temperature at which a TCO can be maintained while conducting rated current $+ P10908-ND and P10910-ND are additionally approved for UL, on DC50V 5A. 
the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. T Std. DC Resistance is <15mQ, A = <16m0, B = <17m0. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1530 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 
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With or Without Mounting Boss 


8.5 ——+ 
+— 6.3 —+ 
t\O1.05 IC 
1.0 
1.80 Q 4 DUMMY 
is A 90.85 D 1. 2nd 
Height of Center : : so . ° % 
(pushing from bottom): 1.30 (View from Mounting Side) puPimy 
Dimensions Voltage| Current} Oper- Cut Tape 
Circuit] (mm) | Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H WwW Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 15 20 100K P8000SCT-ND 1.11 84 13 P8000STR-ND. 4,000 417.00/M EVQ-QFA02K 
1 | L.T. Switch Standard with Ground Terminal 1 2 62] 130gf 15 20 100K P8001SCT-ND 1.10 83 te P8001STR-ND 4,000 411.00/M EVQ-QFU02K 
Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 15 20 100K P12246SCT-ND 1.18 89 JT P12246STR-ND 4,000 443.00/M EVQ-QFY02K 
2_ | LT. Switch Std. with Actuator/Solvent Washable| 1 3.1 6.4 | 1300f 15 20 100K P8002SCT-ND 86 65 56 P8002STR-ND 2,000 330.00/M EVQ-PHPO3T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 1600f 15 20 100K P12248SCT-ND 98 14 64 P12248STR-ND 2,000 368.00/M EVQ-PHVO03T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 260gf 15 20 50K P12249SCT-ND 1.13 85 74 P12249STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHU03T 
3 | L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 64 1300f 15 20 100K P12250SCT-ND 1.13 85 74 P12250STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHLO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 64 | 1600f 15 20 100K P12251SCT-ND 1.13 85 74 P12251STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHNO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.4 | 260gf 15 20 50K P12252SCT-ND 1.13 85 14 P12252STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHKO3T 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 100gf 12 50 500K P8045SCT-ND 1.11 83 fe P8045STR-ND. 5,000 395.00/M EVQ-PLDA15 
4 |L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 1.5 49] 160gf 12 50 500K P8046SCT-ND Ao 69 60 P8046STR-ND. 5,000 325.00/M EVQ-PLHA15 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49 | 260gf 12 50 500K P8047SCT-ND 1.14 86 15 P8047STR-ND 5,000 408.00/M EVQ-PLMA15 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 49 100gf 15 20 500K P12274SCT-ND 89 67 59 P12274STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLBA08 
5 | L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 49) 1600f 15 20 500K P12275SCT-ND 89 67 59 P12275STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLFA08 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 49 | 260gf 15 20 200K P12276SCT-ND Al 69 60 P12276STR-ND 5,000 319.00/M EVQ-PLKA08 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0} 200gf 12 50 100K P12245SCT-ND 1.38 1.04 -90 P12245STR-ND 2,000 518.00/M EVQ-P1FO5M 
6 Light Touch Switch Long Travel 1 5 60} 220gf 12 50 100K P12244SCT-ND 1.38 1.04 90 P12244STR-ND 2,000 518.00/M EVQ-P1KO5M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0} 250gf 12 50 30K P10888SCT-ND 1.38 1.04 90 P10888STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0 | 350gf 12 50 30K P10889SCT-ND 1.38 1.04 -90 P10889STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1B05M 
7 | Light Touch Switch Long Travel 1 6.5 99 | 500gf 12 50 100K P12969SCT-ND 1.52 1.14 99 P12969STR-ND 1,000 569.00 EVQ-Q1E06K 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 130gf 15 20 100K P10885SCT-ND 69 52 45 P10885STR-ND 4,000 245.00/M EVQ-QWP01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 160gf 15 20 100K P12255SCT-ND 96 73 63 P12255STR-ND 4,000 361.00/M Eva-QWS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 260gf 15 20 10K P12257SCT-ND 96 73 63 P12257STR-ND 4,000 361.00/M EVQ-QWT01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 62) 130gf 15 20 100K P12253SCT-ND 96 73 63 P12253STR-ND 2,000 361.00/M EVQ-QWP02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2 | 1600f 15 20 100K P10886SCT-ND 69 52 5 P10886STR-ND 2,000 264.00/M Eva-awso2w 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 62 | 260gf 15 20 10K P12258SCT-ND 96 13 63 P12258STR-ND 2,000 361.00/M EVQ-QWT02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 62) 1300f 15 20 100K P12254SCT-ND 96 73 63 P12254STR-ND 2,000 361.00/M EVQ-QWP03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 1600f 15 20 100K P12256SCT-ND 96 13 63 P12256STR-ND 2,000 361.00/M Eva-QWS03W 
8 Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 | 260gf 15 20 100K P10887SCT-ND 69 52 45 P10887STR-ND 2,000 264.00/M EVQ-QWT03W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 130gf 15 20 100K P12259SCT-ND 1.10 83 72 P12259STR-ND 4,000 412.00/M Eva-QWM01W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 160gf 15 20 100K P12262SCT-ND 1.10 83 72 P12262STR-ND 4,000 412.00/M Eva-QWNO1W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 6.2] 260gf 15 20 10K P12265SCT-ND 1.10 83 72 P12265STR-ND 4,000 412.00/M EVQ-QWkO1W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 25 62) 130gf 15 20 100K P12260SCT-ND 1.10 83 72 P12260STR-ND 2,000 412.00/M Eva-awmo2w 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2 | 1600f 15 20 100K P12263SCT-ND 1.10 83 72 P12263STR-ND 2,000 412.00/M Eva-aWwNo2w 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2) 260gf 15 20 10K P12266SCT-ND 1.10 83 12 P12266STR-ND 2,000 412.00/M Eva-QWkO2W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 130gf 15 20 100K P12261SCT-ND 1.10 83 72 P12261STR-ND 2,000 412.00/M Eva-QWMo3Ww 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 1600f 15 20 100K P12264SCT-ND 1.10 83 12 P12264STR-ND 2,000 412.00/M EvVa-QWNO3W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.16.2 | 2600f 15 20 10K P12267SCT-ND 1.10 83 72 P12267STR-ND 2,000 412.00/M EVQ-QWkO3W. 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 25 66 60of 15 20 2,000K P12965SCT-ND 52 39 34 P12965STR-ND 2,000 194.00/M EVQ-PON02B 
9 L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term. 1 25 66 60ogf 15 20 2,000K P12966SCT-ND 52 39 34 P12966STR-ND 2,000 194.00/M EVQ-POP02B 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 2.5 66) 100gf 15 20 1,000K P12967SCT-ND 52 39 34 P12967STR-ND 2,000 194.00/M Eva-P0a020 
L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term. 1 2.5 66 | 100gf 15 20 1,000K P12968SCT-ND 52 39 34 P12968STR-ND 2,000 194.00/M EvQ-P0S02Q 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66 50gf 15 20 2,000K P12930SCT-ND 40 .30 26 P12930STR-ND 4,000 149.00/M EVQ-Q2B01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 50gf 15 20 2,000K P12931SCT-ND 39 30 26 P12931STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2B02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 50of 15 20 2,000K P12932SCT-ND 39 30 26 P12932STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2B03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66 50gf 15 20 2,000K P12933SCT-ND 39 .30 26 P12933STR-ND 4,000 148.00/M EvQ-Q2D01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 25 66 50gf 15 20 2,000K P12934SCT-ND 39 30 26 P12934STR-ND 2,000 148.00/M Eva-d2D02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 6.6 50gf 15 20 2,000K P12935SCT-ND 39 30 26 P12935STR-ND 2,000 148.00/M Evd-d2D03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 100gf 15 20 1,000K P12936SCT-ND .39 .30 26 P12936STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2F01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 66 100gf 15 20 1,000K P12970SCT-ND 39 30 26 P12970STR-ND 2,000 148.00/M EvQ-Q2F02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 100gf 15 20 1,000K P12937SCT-ND 39 30 26 P12937STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02F03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66 | 100gf 15 20 1,000K P12938SCT-ND 39 30 26 P12938STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2HO1W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66) 100gf 15 20 1,000K P12939SCT-ND 39 .30 26 P12939STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO2W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 66 100of 15 20 1,000K P12940SCT-ND 39 30 26 P12940STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO3W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66) 130gf 15 20 1,000K P12941SCT-ND 39 .30 26 P12941STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2K01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66) 130gf 15 20 1,000K P12942SCT-ND 39 .30 26 P12942STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2K02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 1300f 15 20 1,000K P12943SCT-ND 39 30 26 P12943STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-02kK03W 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk (Continued) 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont.) 
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Voltage| Current} Oper- Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H WwW Force (VDC) | (mA) Life Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66] 130gf 15 20 1,000K P12944SCT-ND 39 30 26 P12944STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2M01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66] 130gf 15 20 1,000K P12945SCT-ND 39 30 26 P12945STR-ND 2,000 148.00/M EvQ-a2Mo2w 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 66] 130gf 15 20 1,000K P12946SCT-ND 39 30 26 P12946STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2M03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K P12947SCT-ND 39 30 26 P12947STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2P01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 6.6 | 160gf 15 20 1,000K P12948SCT-ND 39 30 26 P12948STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2P02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66] 160gf 15 20 1,000K P12949SCT-ND 39 30 26 P12949STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2P03W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K P12950SCT-ND 39 30 26 P12950STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2S01W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66] 160gf 15 20 1,000K P12951SCT-ND 39 30 26 P12951STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2S02W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 66] 160gf 18 20 1,000K P12952SCT-ND 39 30 26 P12952STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2S03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 6.6 | 260gf 15 20 200K P12953SCT-ND 39 30 26 P12953STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2U01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 66] 260gf 15 20 200K P12954SCT-ND 39 30 26 P12954STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2U02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66] 260gf 15 20 200K P12955SCT-ND 39 30 26 P12955STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2U03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66] 260gf 15 20 200K P12956SCT-ND 39 30 26 P12956STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2W01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66] 260gf 15 20 200K P12957SCT-ND 39 30 26 P12957STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2W02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 6.6 | 260gf 15 20 200K P12958SCT-ND 39 30 26 P12958STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2W03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66] 350gf 15 20 100K P12959SCT-ND 39 30 26 P12959STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2Y01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 6.6] 350gf 15 20 100K P12960SCT-ND 39 30 26 P12960STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2Y02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66] 350gf 15 20 100K P12961SCT-ND 39 30 26 P12961STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2Y03W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.0 66] 350gf 15 20 100K P12962SCT-ND 39 30 26 P12962STR-ND 4,000 148.00/M EVQ-Q2201W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66] 350gf 15 20 100K P12963SCT-ND 39 30 26 P12963STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2202W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term. | 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K P12964SCT-ND 39 30 26 P12964STR-ND 2,000 148.00/M EVQ-Q2203W 
Light Touch Switch J Bent Leads 7 [18 4 | 1609f | 12 50 | 100K P12318SCT-ND 82 62. P12318STR-ND 4,000 309.00/M | EVQ-PSCO2K 
4 Light Touch Switch J Bent Leads 1 18° = 4 220gf 12 50 100K P12319SCT-ND 1.01 76 66 P12319STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSG02K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 1600f 12 50 50K P8088SCT-ND 1.01 76 66 P8088STR-ND 4,000 367.00/M EVQ-PSD02K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18°04 220gf 12 50 50K P8089SCT-ND 1.13 85 74 P8089STR-ND 4,000 409.00/M EVQ-PSHO2K 
42 Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 160gf 12 50 100K P12320SCT-ND 83 63 55 P12320STR-ND 4,000 312.00/M EVQ-PSLO2K 
Light Touch Switch Straight Leads 1 18°44 220gf 12 50 100K P12321SCT-ND 1.01 76 66 P12321STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSQ02K 
4g. | ET: Switch Straight Leads with Mtg. Boss 7 [18 4 | 1609f | 12 50 | 100K P12322SCT-ND 101 476 ~—66 P12322STR-ND 4,000 379.00/M | EVO-PSMO2K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18° 4 220gf 12 50 100K P12323SCT-ND 1.01 76 66 P12323STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSRO2K 
44 | Light Touch Switch, Super Small 1 [55 45] 160gf | 15 20. | 50K P8090SCT-ND 5945 8O P8090STR-ND 10,000 193.00/M | EVQ-PQHBS55 
Light Touch Switch, Super Small 1 | 55 45] 2209f | 15 20 | 50K P8091SCT-ND 5945 39 P8091STR-ND 10,000 193.00/M | EVQ-POMB55 
15 | L. T. Switch SPDT Straight Leads w/Mtg. Boss — {15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K P10845S-ND* 78 68 55 = = — EVQ-PWAA15 
16 | Light Touch Switch, SPDT J Bent Leads — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K P10846SCT-ND 1.16 88 716 P10846STR-ND 5,000 416.00/M EVQ-PWBA15 
17 |L.T. Touch Switch SPDT Straight Lead w/Act. 2 {0.95 6 | 70/260gf 15 20 30K P12285SCT-ND 1.03 18 67 P12285STR-ND 5,000 361.00/M EVQ-PR3A10 
Light Touch Switch SPDT 2 [090 6 |100/260gf | 15 20 | 30K P12286SCT-ND 103.78 ~—«67 P12286STR-ND 5,000 361.00/M | EVQ-PRBAOS 
4a_| tight Touch Switch SPDT with Ground 2 |090 6 |100/260gt | 15 20 | 30K P12288SCT-ND 115 8775 P12288STR-ND 5,000 403.00/M | EVQ-PRDAOS 
Light Touch Switch SPDT w/Mounting Boss 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K P12287SCT-ND 1.03 78 67 P12287STR-ND 5,000 361.00/M EVQ-3PRA09 
Light Switch SPDT w/Mtg. Boss w/Ground 2 {0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K P12289SCT-ND 1.15 87 5 P12289STR-ND 5,000 403.00/M EVQ-PRHA09 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K P8048SCT-ND 1.05 79 69 P8048STR-ND 2,500 393.00/M EVQ-PJSO4K 
Light Touch Switch 2 43 6 1600f 12 50 50K P8050SCT-ND 1.06 80 69 P8050STR-ND 2,500 397.00/M EVQ-PJX04M 
7 | Light Touch Switch 2 43 6 240gf 12 50 50K P8052SCT-ND 1.07 81 70 P8052STR-ND 2,500 402.00/M EVQ-PJU04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 100gf 12 50 50K P8049SCT-ND 1.16 87 76 P8049STR-ND 2,000 435.00/M EVQ-PJSO5K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 1600f 12 50 50K P8051SCT-ND 1.05 79 69 P8051STR-ND 2,000 393.00/M EVQ-PJX05M 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 240gf 12 50 50K P8053SCT-ND 1.07 81 70 P8053STR-ND 2,000 402.00/M EVQ-PJUO5K 
20A Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 6 1609f 12 50 50K P8086SCT-ND 99 5 65 P8086STR-ND 4,000 358.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch Terminals 2 25 6 240gf 12 50 50K P8087SCT-ND 90 68 59 P8087STR-ND 4,000 325.00/M EVQ-PPDA25 
20B Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 6 1609f 12 50 500K P12272SCT-ND 90 68 59 P12272STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPKA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K P12273SCT-ND 1.10 83 12 P12273STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPMA25 
o1A Light Touch Switch Straight Leads 2 25 6 1609f 12 50 50K P12268SCT-ND 90 68 59 P12268STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPFA25 
Light Touch Switch Terminals 2 25 6 240gf 12 50 30K P12269SCT-ND 90 68 59 P12269STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPHA25 
1B Light Touch Switch Straight Leads 2 25 6 1609f 12 50 500K P12270SCT-ND 1.10 83 72 P12270STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPPA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K P12271SCT-ND 1.10 83 72 P12271STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPRA25 
L. T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7] 1609f 12 50 100K P10851SCT-ND 1.07 80 10 P10851STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUJ02K 
L. T. Switch Straight Leads w/ Mtg. Boss 1/165 4.7 | 1609f 12 50 100K P10853SCT-ND 1.07 80 70 P10853STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PULO2K 
29 L. T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7 | 2200f 12 50 100K P10847SCT-ND 1.07 80 70 P10847STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUA02K 
L. T. Switch Straight Leadsw/ Mtg. Boss 1/165 4.7 | 2209f 12 50 100K P10849SCT-ND 1.07 80 70 P10849STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUCO2K 
L. T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7] 160of 12 50 100K P10852SCT-ND 111 84 13 P10852STR-ND 4,000 402.00/M EVQ-PUKO2K 
L. T. Switch J Bent Leads w/ Mtg. Boss 1/165 47 | 1600f 12 50 100K P10854SCT-ND 1.07 80 70 P10854STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUM02K 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk (Continued) 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont, 


Voltage} Current Tape & Reel 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating Digi-Key Price Each Digi-Key BREIS HEE Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H WwW Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
03 L. T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7 | 2209f 12 50 100K P10848SCT-ND 1.07 80 70 P10848STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUBO2K 
L. T. Switch J Bent Leads w/ Mtg. Boss 1/165 47 | 2200f 12 50 100K P10850SCT-ND 1.07 80 70 P10850STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUDO2K 
24 LT. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/135 35] 1600f 12 50 100K P12278SCT-ND AA 88 Wid P12278STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7J01K 
L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/135 35 | 2209f 12 50 100K P12277SCT-ND 117 88 JT P12277STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7A01K 
25 LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/135 35] 1609f 12 50 100K P12280SCT-ND 1.17 88 17 P12280STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7LO1K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/135 35 | 2200f 12 50 100K P12279SCT-ND 147 88 JT P12279STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7C01K 
26 L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/135 35] 1609f 12 50 100K P12282SCT-ND 117 88 we P12282STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7KO1K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/135 35 | 2200f 12 50 100K P12281SCT-ND 1.417 88 JT P12281STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7B01K 
27 L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 /135 35] 1600f 12 50 100K P12284SCT-ND 117 88 77 P12284STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7M01K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1/135 3.5 | 2209f 12 50 100K P12283SCT-ND WAP 88 ea P12283STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7D01K 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 250gf 15 20 500K P12305SCT-ND 1.55 117 1.01 P12305STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4H03B 
28 |L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 350gf 15 20 200K P12306SCT-ND 1.55 1417 1.01 P12306STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4K03Q 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 500gf 15 20 200K P12307SCT-ND 1.55 1171.01 P12307STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4M03K 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K P12308SCT-ND 1.50 1.13 98 P12308STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4003M 
99 L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K P12309SCT-ND 1.50 1.13 98 P12309STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4203M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 240gf 15 20 500K P12310SCT-ND 1.50 1.13 98 P12310STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4403M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 350gf 15 20 200K P12311SCT-ND 1.50 1.13 98 P12311STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4603M 
30 L.T. Switch PC Board Mount 2 3.4 5.7 | 250gf 15 20 500K P12312SCT-ND 1.50 1.13 98 P12312STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P8H03B 
L.T. Switch PC Board Mount 2 3.4 5.7 | 350gf 15 20 200K P12313SCT-ND 1.50 1.13 98 P12313STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P8K03Q 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K P12314SCT-ND 1.44 1.09 94 P12314STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8003M 
31 L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K P12315SCT-ND 1.44 1.09 94 P12315STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8203M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 240gf 15 20 1,000K P12316SCT-ND 1.44 1.09 94 P12316STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8403M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 350gf 15 20 500K P12317SCT-ND 1.44 1.09 94 P12317STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8603M 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 100gf 15 20 1,000k P13347SCT-ND 1.33 1.00 87 P13347STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA002K 
30 L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 160gf 15 20 200k P13348SCT-ND 1.33 1.00 87 P13348STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA202K 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 240gf 15 20 200k P13349SCT-ND 1.33 1.00 87 P13349STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA402W 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 350gf 15 20 200k P13350SCT-ND 1.33 1.00 87 P13350STR-ND 5,000 500.00/M EVP-AA602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 100gf 15 20 1,000K P12296SCT-ND 1.31 98 85 P12296STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K P12298SCT-ND 1.31 98 85 P12298STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K P11080SCT-ND 1.31 98 85 P11080STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402M 
33 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K P12300SCT-ND 1.31 98 85 P12300STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 100gf 15 20 1,000K P12297SCT-ND 1.31 98 85 P12297STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 160gf 15 20 1,000K P12299SCT-ND 1.31 98 85 P12299STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K P11081SCT-ND 1.31 98 85 P11081STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 200K P12301SCT-ND 1.31 98 85 P12301STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 100gf 15 20 1,000K P12290SCT-ND 1.44 1.09 94 P12290STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2P02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd if 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K P12292SCT-ND 1.44 1.09 94 P12292STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K P11082SCT-ND 1.44 1.09 94 P11082STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2T02M 
34 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K P12294SCT-ND 1.44 1.09 94 P12294STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2V02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.5 4.7 | 240gf 15 20 500K P11083SCT-ND 1.44 1.09 94 P11083STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2TO2W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 100gf 15 20 1,000K P12291SCT-ND 1.44 1.09 94 P12291STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2P02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.5 4.7 | 160gf 15 20 1,000K P12293SCT-ND 1.44 1.09 94 P12293STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 200K P12295SCT-ND 1.44 1.09 94 P12295STR-ND 4,000 541.00/M Eva-P2v02W 
35 Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K P12304SCT-ND 1.44 1.09 94 P12304STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2H02B 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 500K P11084SCT-ND 1.31 98 85 P11084STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2K02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 2.5 4.7 | 250gf 15 20 1,000K P12302SCT-ND 1.44 1.09 94 P12302STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2B02B 
36 | Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K P11085SCT-ND 1.44 1.09 94 P11085STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2D020 
Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 2.5 4.7 | 500gf 15 20 200K P12303SCT-ND 1.44 1.09 94 P12303STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2F02K 
Light Touch Switch 1/035 44 1600f 15 20 1,000K P12324SCT-ND 56 A3 37 P12324STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6EB35 
37 | Light Touch Switch 1/035 44 240gf 15 20 500K P12325SCT-ND 56 43 37 P12325STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6GB35 
Light Touch Switch 1/035 44 350gf 15 20 200K P12326SCT-ND 56 A3 37 P12326STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6JB35 
Light Touch Switch with Actuator + [058 41} 160gf | 15 | 20 | 1,000K |  P12927SCT-ND ‘61 ~46~«AO P12327STR-ND 10,000 197.00/M | EVO-P6SB55 
38 | Light Touch Switch with Actuator 1 = /058 41 240gf 15 20 500K P12328SCT-ND 61 AG 40 P12328STR-ND 10,000 197.00/M EVQ-P6UB55 
Light Touch Switch with Actuator 1 [058 44 350gf 15 20 200K P12329SCT-ND 61 AG 40 P12329STR-ND 10,000 197.00/M EVQ-P6WB55 
39_| Multi-Direction Switch — |155 9.8 |s20rie0g7 | 15 | 20 | 1M P12330SCT-ND 4483.87 2.92 P12330STR-ND 2,000 | 1682.00/M | EVQ-Q3AA15 
40 | Light Touch Multi-Direction Switch — | 5.0 9.8 |320/160gf | 15 20 1,000K P13352SCT-ND 412 3.09 2.68 P13352STR-ND 1,200 1545.00/M EVQ-Q5A05K 
41 | Light Touch Multi-Direction Switch — | 50 7.3 |260/130gf | 15 20 1,000K P13351SCT-ND 4.24 3.19 2.76 P13351STR-ND 3,000 1590.00/M EVQ-Q7GA50 


Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches 


Fig. 4 
CIRCUIT CIRCUIT 
DIAMETER 1 DIAMETER 2 


A B 


RO.5 .2.5 


4.5% 5-D 
peer S21 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating Rating | Rating | ating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO4M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAE04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND. 29 22 19 13 EVQ-PAGO4M 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND 42 32 .28 18 EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K P12192S-ND -30 .23 .20 13 EVQ-PAE05R 
1 Light Touch Switch Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND 30 .23 .20 13 EVQ-PAGO5R 
Light Touch Switch Standard 1 £ 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND 50 38 .33 .21 EVQ-PADO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 160gf 18 20 100K P12193S-ND 30 23 .20 13 EVQ-PAE07K 
Light Touch Switch Standard 1 tf 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND 30 23 .20 A3 EVQ-PAGO7K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND 1.42 1.07 93 59 EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12194S-ND 28 21 19 12 EVQ-PAEO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND 30 .23 .20 13 EVQ-PAGO9K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND 30 23 .20 13 EVQ-PBC04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P12198S-ND 29 23 .20 A3 EVQ-PBD04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P12200S-ND 32 .24 21 14 EVQ-PBE04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 260gf 15 20 50K P12204S-ND .36 .28 .24 16 EVQ-PBG04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND 30 23 .20 13 EVQ-PBCO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND 32 25 .21 14 EVQ-PBDO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 160gf 15 20 100K P12201S-ND 32 .24 .21 14 EVQ-PBE05R 
2 Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND 36 28 .24 16 EVQ-PBGO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND 29 23 .20 13 EVQ-PBC07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND .38 .29 25 16 EVQ-PBD07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 160gf 15 20 100K P12202S-ND 32 24 .21 14 EVQ-PBE07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND .36 .28 .24 16 EVQ-PBGO7K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND -30 23 .20 13 EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) | 9.5 6 130gf 15 20 100K P12199S-ND 29 23 .20 13 EVQ-PBDO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12203S-ND 32 24 21 14 EVQ-PBEO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND -36 28 24 16 EVQ-PBGO9K 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND 36 27 .24 aS EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND .36 rtf .24 15 EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 160gf 15 20 100K P12208S-ND .36 27 .24 15 EVQ-PF203M 
3 | Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND 36 28 .24 16 EVQ-PF303M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND .36 27 .24 15 EVQ-PF004R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND 40 .30 26 17 EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 160gf 15 20 100K P12209S-ND 36 27 .24 15 EVQ-PF204R 
(Continued) 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches (cont.) 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating Rating | Rating | ating Price Each Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life 1 10 100 1,000 | Part No. 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 260gf 15 20 50K P12213S-ND 36 28 24 -16 EVQ-PF304R 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND 36 .27 .24 15 EVQ-PFOO6K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND 36 .27 .24 15 EVQ-PF106K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 160gf 15 20 100K P12210S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF206K 
3 | Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 260gf 15 20 50K P12214S-ND 36 28 .24 16 EVQ-PF306K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND 36 27 .24 15 EVQ-PFOO8K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND -36 27 24 215 EVQ-PF108K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 160gf 15 20 100K P12211S-ND 36 .27 .24 15 EVQ-PF208K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND 36 28 .24 16 EVQ-PF308K 
4 Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75g 30 50 100K P10843S-ND 55 42 .36 23 EVQ-POEO7K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 745 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND 55 42 .36 23 EVQ-POD07K 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 20 50K P8056S-ND mal 53 46 32 EVQ-PJA04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 20 50K P8058S-ND .78 59 51 35 EVQ-PJB04K 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 20 50K P8060S-ND 73 -55 48 33 EVQ-PJCO4T 
: Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND 71 53 A6 32 EVQ-PJA05Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 20 50K P8059S-ND fa 53 46 32 EVQ-PJBO5K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 20 50K P8061S-ND 73 55 48 33 EVQ-PJCO5T 
Dim. Oper- Volt |) Current Oper- Cut Tape 
Circuit (mm) ating | Rating | Rating ating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force | (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P12236SCT-ND 79 -60 52 P12236STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJG04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P12238SCT-ND 79 -60 62 P12238STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJHO4K 
6 Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P12240SCT-ND 79 -60 52 P12240STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJJO04T 
Light Touch Switch Top Push 2 6 100gf 12 50 50K P12237SCT-ND i179! 60 52 P12237STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJG05Q 
Light Touch Switch Top Push 2 6 160gf 12 50 50K P12239SCT-ND 79 -60 52 P12239STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJHO5K 
Light Touch Switch Top Push 2 6 240gf 12 50 30K P12241SCT-ND 79 -60 52 P12241STB-ND 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJJO5T 
6mm Round Type 
L. T. Switch Long Travel 2 8 80gf 12 5 1000K P8029SCT-ND 81 61 53 P8029STB-ND 1,000 310.00) EVQ-QJJ05Q. 
7 Light Touch Switch Long Travel 2 8 130gf 12 5 100K P12242SCT-ND 81 61 53 P12242STB-ND 1,000 302.00} EVQ-QJE05D 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 250gf 12 5 100K P12243SCT-ND 81 61 53 P12243STB-ND 1,000 302.00} EVQ-QJD05B 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND 38 29 25 P8070STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11A04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND 38 .29 25 P8074STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND 38 29 25 P8078STB-ND 2,500 | 141.00/M] EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND 38 29 25 P8082STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND 38 29 25 P8071STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11A05R 
Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND 38 29 25 P8075STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G05R 
7 Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15; 20 100K P8079SCT-ND 38 29 25 P8079STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND 38 29 25 P8083STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 2 7 6 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND 38 29 25 P8072STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 2 7 6 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND 38 29 25 P8076STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G07K 
Light Touch Switch 2 if 6 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND 38 29 25 P8080STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 2 7 6 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND 38 29 25 P8084STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11U07K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND 38 .29 25 P8073STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND 38 29 25 P8077STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND 38 29 25 P8081STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11LO09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15. 20 100K P8085SCT-ND 38 29 25 P8085STB-ND 2,500 | 141.00/M| EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND 1.10 83 72 P10856STB-ND 2,500 | 413.00/M| EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND 1.41 1.06 92 P10855STB-ND 2,500 | 528.00/M| EVQ-PVAOS5K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND 1.41 1.06 92 P10858STB-ND 2,500 | 528.00/M| EVQ-PVFOSK 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND 1.10 83 72 P10857STB-ND 2,500 | 413.00/M| EVQ-PVHO5K 
6mm Square Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P12216SCT-ND 33 25 22 P12216STB-ND 1,000 123.00] EVQ-21304M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P12220SCT-ND 33 25 22 P12220STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21404M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P12224SCT-ND 51 39 .34 P12224STB-ND 1,000 191.00) EVQ-21504M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 50K P12228SCT-ND 33 25 22 P12228STB-ND 1,000 123.00) EVQ-22704M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P12217SCT-ND 52 40 35 P12217STB-ND 1,000 197.00) EVQ-21305R 
1 Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P12221SCT-ND 51 39 .34 P12221STB-ND 1,000 191.00) EVQ-21405R 
Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P12225SCT-ND 33 25 22 P12225STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21505R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 50K P12229SCT-ND 33 25 .22 P12229STB-ND 1,000 123.00) EVQ-22705R 
Light Touch Switch 2 7 6 100gf 15 20 100K P12218SCT-ND 33 25 22 P12218STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21307K 
Light Touch Switch 2 td 6 130gf 15 20 100K P12222SCT-ND 33 25 22 P12222STB-ND 1,000 123.00] EVQ-21407K 
Light Touch Switch 2 ff 6 160gf 15 20 100K P12226SCT-ND 33 25 22 P12226STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21507K 
Light Touch Switch 2 7 6 260gf 15 20 50K P12230SCT-ND 33 25 22 P12230STB-ND 1,000 123.00) EVQ-22707K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P12219SCT-ND 33 25 22 P12219STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21309K 
12 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P12223SCT-ND 33 25 22 P12223STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21409K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P12227SCT-ND 33 25 22 P12227STB-ND 1,000 123.00) EVQ-21509K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15 20 50K P12231SCT-ND 33 25 22 P12231STB-ND 1,000 123.00) EVQ-22709K 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 100gf 15 20 100K P12232SCT-ND 39 30 26 P12232STB-ND 700 103.60) EVQ-PCFO5K 
13 Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 130gf 15 20 100K P12233SCT-ND 39 30 26 P12233STB-ND 700 103.60) EVQ-PCGO5K 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 160gf 15 20 100K P12234SCT-ND 39 30 26 P12234STB-ND 700 103.60] EVQ-PCHOSK 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 260gf 15 20 100K P12235SCT-ND 39 30 26 P12235STB-ND 700 103.60] EVQ-PCDO5K 
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Panasonic Detector Switches 
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ESE-2161 Series, NC Contact 
With or Without Boss 


Lever Position 


OP Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P8039S-ND 95 iA 62 = 40 ESE-105SV1 
2 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P8040S-ND. 1.08 81 .70 _ 45 ESE-105SH1 
3 Panel with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P8041S-ND. 99 75 65 = 42 ESE-105HS1 
4 PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P8062S-ND. al 54 A7 38 32 ESE-11SV1 
5 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P10862S-ND ara 54 AT 36 -30 ESE-11SH1C. 
6 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P10863S-ND 71 54 A7 36 .30 ESE-11SH2C 
7 Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P10864S-ND 78 59 51 40 .33 ESE-11HS1 
8 Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P10865S-ND .78 59 51 40 .33 ESE-11HS2 
9 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P10866S-ND .78 59 1 40 .33 ESE-11MV1 
10 Snap-In with Tabs Horiz. Mount 5VDC, 10mA 35gf P10867S-ND 78 59) 51 40 .33 ESE-11SF1 
11 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf P10868S-ND .78 59 51 40 .33 ESE-22MV1 
12 PC Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10870S-ND 1.12 84 73 56 7 ESE-24SV3 
13 PC Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10871S-ND 1.12 84 73 56 AT ESE-24SH1 
14 SMD Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10872S-ND 1.12 84 73 56 A7 ESE-24MV1 
(Continued) 
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Panasonic  Deiector Switches (cont) 
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Fig. 31 — Straight Terminal Type Fig. 32 — J-Bent Terminal Type 
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Fig. 33 — Straight Terminal Type 
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OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
15 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA | 35.7gf P8097SCT-ND 82 62 54 AL P8097STR-ND 1,500 308.00/M ESE-11MH1T 
16 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA | 35.7gf P8098SCT-ND 82 62 54 A1 P8098STR-ND 1,500 308.00/M ESE-11MH2T 
17 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA 3igf P8094SCT-ND 82 62 54 Al P8094STR-ND 4,000 297.00/M ESE-22MH2 
18 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA 31gf P8095SCT-ND 82 62 54 AL P8095STR-ND 4,000 297.00/M ESE-22MH4 
19 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA 30gf P13374SCT-ND 82 62 54 Al P13374STR-ND 3,000 308.00/M ESE-22MH52 
20 | SMD Horizontal Mount 5VDC 10mA 30gf P13375SCT-ND 82 62 54 AI P13375STR-ND 3,000 308.00/M ESE-22MH54 
SMD Vertical Mount 5VDC 10mA 31gf P8096SCT-ND 82 62 54 Al P8096STR-ND 2,000 308.00/M ESE-2101BT 
21 | SMD Vertical Mount, H=3.8 5VDC 10mA 30gf P13376SCT-ND 68 51 45 34 P13376STR-ND 2,000 254.00/M ESE-2121AT 
SMD Vertical Mount, H=3.8, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13377SCT-ND 68 51 45 .34 P13377STR-ND 2,000 254.00/M ESE-2121BT 
SMD Vertical Mount, H=4.8 5VDC 10mA 30gf P13378SCT-ND 78 59 51 40 P13378STR-ND 2,000 294.00/M ESE-2131AT 
292 SMD Vertical Mount, H=4.8, with Boss 5VDC 10mA 31gf P10869SCT-ND 78 59 51 40 P10869STR-ND 2,000 294.00/M ESE-2131BT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC 5VDC 10mA 30gf P13379SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13379STR-ND 2,000 636.00/M ESE-2161AT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13380SCT-ND 1.70 1.28 1.44 85 P13380STR-ND 2,000 636.00/M ESE-2161BT 
23 | SMD Horizontal Mount SPDT 5VDC 10mA | 35.7gf P10873SCT-ND 1.12 84 73 56 P10873STR-ND 1,000 405.00 ESE-24MH1T 
24 | SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 36gf P11149SCT-ND 67 51 44 .34 P11149STR-ND 1,500 250.00/M ESE-11MH5T 
25 | SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 36gf P11150SCT-ND 67 51 44 34 P11150STR-ND 1,500 250.00/M ESE-11MH6T 
26 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type 5VCD 10mA 30gf P11151SCT-ND 97 73 64 49 P11151STR-ND 3,000 351.00/M ESE-13V01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13354SCT-ND 97 73 64 49 P13354STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01B 
27 SMD Horizontal Mount, Flat Type 5VDC 10mA 30gf P13355SCT-ND 97 73 64 49 P13355STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13356SCT-ND 97 73 64 49 P13356STR-ND 3,000 364.00/M ESE-13V01D 
28 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type 5VCD 10mA 30gf P11152SCT-ND 97 73 64 49 P11152STR-ND 5,000 351.00/M ESE-13H01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13357SCT-ND 97 73 64 49 P13357STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01B 
29 SMD Horizontal Mount, Flat Type 5VDC 10mA 30gf P13358SCT-ND 97 73 64 49 P13358STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01C. 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC 10mA 30gf P13359SCT-ND 97 73 64 49 P13359STR-ND 5,000 364.00/M ESE-13H01D 
SMD Horizontal Mount, NO 5VCD 10mA 30gf P13367SCT-ND 91 69 60 A6 P13367STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RJ01 
30 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VCD 10mA 30gf P11153SCT-ND 91 69 60 A6 P11153STR-ND 5,000 329.00/M ESE-18RJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VCD 10mA 30gf P13370SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13370STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61A 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13371SCT-ND 1.70 1.28 14 85 P13371STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VCD 10mA 30gf P13368SCT-ND 91 69 60 46 P13368STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RF01 
31 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13369SCT-ND 91 69 60 A6 P13369STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18RF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VCD 10mA 30gf P13372SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13372STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13373SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13373STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18R61D 
SMD Horizontal Mount, NO 5VCD 10mA 30gf P13360SCT-ND 91 69 60 A6 P13360STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LJ01 
30 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VCD 10mA 30gf P11154SCT-ND 91 69 60 A6 P11154STR-ND 5,000 329.00/M ESE-18LJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VCD 10mA 30gf P13363SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13363STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61A 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13364SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13364STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VCD 10mA 30gf P13361SCT-ND 91 69 60 A6 P13361STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LF01 
33 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13362SCT-ND 91 69 60 A6 P13362STR-ND 5,000 341.00/M ESE-18LF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VCD 10mA 30gf P13365SCT-ND 1.70 1.28 Tad 85 P13365STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VCD 10mA 30gf P13366SCT-ND 1.70 1.28 1.11 85 P13366STR-ND 5,000 636.00/M ESE-18L61D 
34 SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 30gf P12340SCT-ND 1.21 91 79 61 P12340STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23J101 
SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 30gf P12342SCT-ND 1:21 91 79 61 P12342STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23F101 
35 SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 30gf P12341SCT-ND 1.21 91 79 61 P12341STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23J001 
SMD Horizontal Mount 5VCD 10mA 30gf P12343SCT-ND 1.21 91 af 61 P12343STR-ND 4,000 454.41/M ESE-23F001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Power /Push Switches 


m7 1 25 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. al 10 100 500 1,000 Part No. 

a Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 1.17 _— ESB-92S21B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND* 2.98 2.24 1.94 1.49 _ ESB-92D21B 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
4 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 _ ESB-30B102 
5 Push Switch DPDT, 200mA, 14VDC P13353S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 84 ESB-33133 

6 Push Switch DPST 3A, 12VDC. P8102S-ND 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C321 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C323 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C0343 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C421 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C423 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C443 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND 1.82 1.37 1.19 91 _ ESE-20C441 

Approved for Automobile Use 

9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D321 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D341 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D421 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D423 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 2071 69 ESE-20D441 
9 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D443 


Slide Switches 


Push Pole 


od' ba 


C 
Operating on the 


center position only 
OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. u 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 

aI SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11157STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11158STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11159STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11160STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 P11155STR-ND 1,400 | 2272.00/M ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 91 P11156STR-ND 1,500 682.00/M ESE-15800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1538 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Y ITT Detect Switches 


NEW! DDS Series 
Micro Mini Thru-Hole Detect Switches 


The DDS series deliver 2mm over-travel, making them ideally suited for detector applications such as CD 
ROM card readers, copiers and medical. Contact Rating: 0.1A @ 30VDC Operating Temperature: -25°C ~ 
80°C Life Cycles: 50,000 Operating Force: Less than 40gF 


DDS003 


DDso01 


DDS002 


2-8 1.10 


2-© 1.20 
7 


= 1.65 
Ul (Lever Center) 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Mount .. 401-1734-ND 94 76 .60 | DDSOO1 
Horizontal Mount . 401-1735-ND 1.03 83 .66 | DDSOO2 
Horizontal Mount .................055 401-1736-ND 1.03 83 .66 | DDSO03 


NEW! SDS Series Side 
Actuated Detect Switches 


Standing only 2mm off PCB covering 5.7mm x 5.0mm 
of board space, with both NO and NC, makes these 
switches ideal for any detection need. 


Actuation Force: 100gF maximum 
Contact Rating: 100mA @ 12VDC 
Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. if 25 100 | Part No. 
SPST-NO, Pushbutton, Right Angle 401-1737-ND 1.05 84 .67 | SDSOO1 
SPST-NC, Pushbutton, Right Angle 401-1738-ND 1.05 84 .67 | SDSO02 


KSU Series 
Micro Mini Detector Switch 


The KSU is a top actuated multi contact detector switch 
without tactile feedback and with NO contacts. 

Circuit: SPST 

Minimum/Maximum Voltage: 20mV/SOV 
Minimum/Maximum Current: .01mA/10mA 

Life Expectancy: 100,000 operations 

Operating Force: 110 Grams 

Contacts: Gold 

Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing* ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. 
7x3.5mm, NO 
Metal Actuator, Gullwing 401-1598-1-ND 93 86 79 514.80 KSU213WLFG 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! HDT Series Micro 
Mini SMT Detect Switch 


The HDT Series is low profile, sitting just 3.35mm 
off PCB. With its low actuation force, it can be used 
with medical devices, computers and consumer 
electronics. 

Contact Rating: 1mA @ 5VDC 

Operating Temperature: -15°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing* | ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 2,450 Part No. 
Low Profile, SPST-NO, 30gF | 401-1733-1-ND 1.34 1.24 1.14 743.00/M | HDTO001 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


KSM Series 


SMT Detector Switches 


KSM is a miniature low profile switch using a single pole NC 
contact. Actuation is made parallel to the PCB. Volume control 
and push to talk switch for portable phone. Soft tactile feel 


applications. 


Circuit: SPST-NC 


: ¢ Voltage Maximum: 24VDC 
* Current Maximum: 50mA 


Switchin 


Operating Life: >504 
Operating Force: 90 Grams 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing” ITT Industries 
Description Part No. u 25 100 2,000 Part No. 
Side Actuated, 90gF, 
401-1806-1-ND+ NEW! 1.57 146 1.34 871.20/M | KSM1131ZLFG 
Flux Sealed 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + ROHS Compliant 


NEW! MDS Series 


Micro Snap-Acting Detect Switches 


Snap-acting tactile feel, small package size, with 2.9mm total travel. 


Applications: Medical devices, consumer electronics, detect the presence of a mechanical device. 
Contacts: 300mA @ 6VDC Life Expectancy: 10,000 operations Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


MDS001 


MDSo02 


MDS003 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. il 25) 100 | Part No. 
VOHICAL SPDT ss saccctsananicieciieysanmesee 401-1739-ND 1.71 1.38 1.09 | MDS001 
Right Angle, Left Bend SPDT ........... 401-1740-ND 2.20 1.77 1.40 | MDS002 
Right Angle, Right Bend SPDT.......... 401-1741-ND 2.20 1.77 1.40 | MDS003 


NEW! ZM Series 


Subminiature Snap-Acting Detect Switches 


Features: 


Reliable snap-acting mechanism in a compact size - ideal when space is limited. 


Applications: 


PCB detection switch communication devices, testing equipment, security/alarm systems 


Contact Rating: 3A @ 125VAC 
Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
Operating Force: 150gF 

Contact Material: Silver, gold plated 
Life Cycle: 15,000 


ZMCJF7POT 


Right Footed 


ZMCJF7LOT 


Left 


Footed 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description Part No. il 25 100 | Part No. 

Vertical, Thru-Hole, Button Actuator ...... 401-1742-ND 1.70 1.37 1.08 | ZMCJF7POT 
Left-footed, Button Actuator ... 401-1743-ND 2.21 1.77 1.40 | ZMCJF7POL 
Right-footed, Button Actuator. . 401-1744-ND 2.21 1.77 1.40 | ZMCJF7POR 
Vertical, Thru-Hole, Leaf Actuator. 401-1745-ND 1.78 1.43 1.13 | ZMCJF7LOT 
Left-footed, Leaf Actuator. . | 401-1746-ND 2.29 1.83 1.45 | ZMCJF7LOL 
Right-footed, Leaf Actuator................ 401-1747-ND 2.29 1.83 1.45 | ZMCJF7LOR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Momentary Tact 


CHARACTERISTICS: * Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive 
load) * Contact Resistance: 100mQ maximum * Bounce Time: 5ms 
maximum ¢ Vibration: Malfunction durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double 
amplitude »* Shock: Mechanical durability: 1,000m/s? (approximate 
100G); Malfunction durability: 100m/s? (approximate 10G) »* Ambient 


Switches 


Temperature: Operating: -25°C ~ 70°C « Service Life: * B3F-1 Series, 
B3F-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 108 (0.3 x 106) operations 
minimum »* B3F-4 Series — Mechanical/Electrical: 3 x 106 (0.3 x 106) 
operations minimum * B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 500,000 operations minimum; High-load type: 300,000 


operations minimum * B3W-1 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 1,000,000 operations minimum; High-load type: 300,000 
operations minimum * B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 3,000,000 operations minimum; High-load type: 1,000,000 
operations minimum 


* TB = Tape and Box ** TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dim. H| Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. al 25 50 100 | Part No. 
6 MM (not washable) 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 43 $W400-ND .20 4.50 8.00 14.40 | B3F-1000 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150g9f 43 $W401-ND .23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1002 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 43 $W793-ND 28 6.38 11.34 20.41 | B3F-1005 
{ Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 5.0 $W402-ND .23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1020 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 1509f 5.0 $W403-ND .23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1022 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150 gf 5.0 SW849-ND 31 6.90 12.27 22.09 | B3F-1122 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 5.0 SW794-ND 30 6.81 1210 21.78 | B3F-1025 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 9.5 SW406-ND. 25 5.63 10.00 18.00 | B3F-1070 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf 7.3 $W404-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1050 
2 Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 150 gf 73 SW850-ND 31 6.90 12.27 22.09 | B3F-1152 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf | 7.3 $W405-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1052 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 SW795-ND AT 10.61 18.86 33.95 | B3F-1055 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf 3.85 $W407-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3120 
3. | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf 3.85 SW408-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3122 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Flat Actuator — 260gf 3.85 SW851-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3125 
4 Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf 6.15 SW409-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3150 
Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf 6.15 SW410-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-3152 
6 MM Gold Plated Contacts (not washable) 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 1509f 43 SW787-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 | B3F-1002-G 
1 Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 43 SW789-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 | B3F-1102-G 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 SW788-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 | B3F-1022-G 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 SW790-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 | B3F-1122-G 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
5 SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 43 SW415-ND 45 10.13 18.00 32.40 | B3S-1000 
SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 4.3 SW416-ND AS 10.13 18.00 32.40 | B3S-1002 
6 Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 43 SW417-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1000BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW418-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1002BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 160gf 43 SW419-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B3W-1050BYOMZ 
7 | Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW420-ND 35 7.88 14.00 25.20 | B83W-1052BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 160gf 43 SW853-ND 50 11.20 19.91 35.84 | B3W-1100 
12 MM (not washable) 
8 Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 SW411-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4000 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 43 $W412-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4005 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 130gf 7.3 SW413-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4050 
9 | Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 7.3 SW835-ND 51 11.44 20.33 36.59 | B3F-4150 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 SW414-ND 30 6.75 12.00 21.60 | B3F-4055 
5 | Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 SW800-ND A5 10.23 18.19 32.74 | B3F-5000 
9 Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator w/out Ground Terminal — 130gf | 4.3 $W801-ND 45 10.23 18.19 32.74 | B3F-5050 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf | 4.3 SW852-ND 45 10.23 18.19 32.74 | B3F-5100 
12 MM Process Sealed (not water washable) 
10 Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 200gf 43 $W421-ND 43 9.56 17.00 30.60 | B3W-4000BYOMZ 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 200gf 43 SW854-ND. 59 13.31 23.67 42.61 | B3W-4100 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 200gf | 7.3 $W422-ND 43 9.56 17.00 30.60 | B83W-4050BYOMZ 
9 Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 350gf 73 SW838-ND 712 16.12 28.66 51.59 | B3W-4055BYOMZ 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 200gf 73 SW839-ND 59 13.31 23.67 42.61 | B3W-4150BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 7.3 SW856-ND 59 13.31 23.67 42.61 | B3W-4155 
B3F and B3W Key Caps for Projected Actuator 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types _ $W450-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types _ $W451-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1010 
Key Cap 4 x 4mm Orange, Fits 6mm Projected Actuator Types -_ SW845-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1020 
11 | Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types - SW249-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1030 
Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types _ $W250-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types -_ $W251-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1060 
Key Cap 4 x 4mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types = $W252-ND 43 5.25 8.84 14.37 | B32-1080 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW452-ND 3 §.25 8.84 15.81 | B32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 $W453-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1210 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 $W253-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1230 
Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW254-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1240 
Key Cap 9 x 9mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW846-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1250 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 $W255-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1260 
12 [Key Cap 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW256-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1280 
Key Cap 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW454-ND 3 5.25 8.84 15.81 | B32-1300 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW455-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1310 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 $W257-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1330 
Key Cap 12 x 12mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 $W258-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1340 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 $W259-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1360 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW260-ND 43 5.25 8.84 15.81 | B32-1380 
13 Key Cap 9.5mm Diameter, Black, Fits 12mm Projected Actuator Type _ SW847-ND 32 7.19 12.78 23.00 | B32-1610 
Key Cap 9.5mm Diameter, Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Type - SW848-ND 32 7.19 12.78 23.00 | B32-1630 
6MM Long Stroke Tact Switch 
14 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf 7.3 | _SW426-ND 6314.06 25.00 45.00 | B3M-6009 
Dim. 
H_ | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel /Omron 
IFig.| Description (mm)| Part No. 1 25 50 Part No. Size Pricing |Part No. 
6 MM Auto Placement; Flat Actuator (not washable) 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 4.3 | SW263CT-ND 30 6.82 12.37 | SW263TB-ND* | 1,000 125.00 |B3F-6000BYOMZ 
45 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3 | SW797-ND 34 7.72 13.72 | — - — |B3F-6002BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 | SW796-ND 37 8.25 14.67 | — - — |B3F-6050BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0 | SW264CT-ND 32 7.22 13.11 | SW264TB-ND* | 1,000 137.50 |B3F-6022BYOMZ 
6 MM Auto Placement; Projected Actuator (not washable) 
16 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 7.3 |SW798-ND 39 8.81 15.66 | — = — |B3F-6050 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 7.3 _|SW799-ND 39 8.81 15.66 | — = — |B3F-6052BYOMZ 
17 | Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed — |SW425CT-ND Sil 11.48 20.83 | SW425TB-ND* | 1,000 212.50 |B3WN-6002 
6 MM Process Sealed (not water washable) Note: Eliminate center pad 
4g | SMI Flat Actuator without Ground Terminal —160gf | 3.1 [SW261CT-ND 76 17.08 30.99 | SW261TR-ND** | 3,000 | 325.00/M /B3SN-3012P for "without GND Terminal” 
SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 3.1 | SW262CT-ND 76 17.08 30.99 | SW262TR-ND** | 3,000 | 325.00/M |B3SN-3112P 
SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf | 3.1 | SW423CT-ND A5 10.13 18.38 | SW423TR-ND** | 3,000 | 187.50/M |B3FS-1000P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW836CT-ND 55 12.38 22.00 | SW836TR-ND** | 1,000 297.00 |B3S-1000P 
19 | SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf | 3.1 |SW424CT-ND AL 9.18 16.66 | SW424TR-ND** | 3,000 | 170.00/M |B3FS-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 230gf 4.3 | SW837CT-ND 55 12.38 22.00 | SW837TR-ND** | 1,000 297.00 |B3S-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW844CT-ND Pal 16.06 29.14 | SW844TR-ND** | 1,000 297.38 |B3S-1100P 
6 MM Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) ot 
20 SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf | 7.3 |SW791-ND 66 14.77 26.26 | — — — |B3FS-1050 (Top View) 
SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf | 7.3 | SW792-ND 66 14.77 26.26 | — - — |B3FS-1052 (One-Side PCB 


t=1.6) 


LE -SHITA Momentary Tact Switches 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Fig.) Description Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
1 | Tact Switch 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7.3... £G1821-ND AT 38 84 | — = — | TL1100F1600 
2 | Tact Switch Right Angle 12mm Square Extended Actuator, Actuator Leng £G1822-ND 58 47 42 | — = — | TL1100CF1600 
Key Cap, W=12 x 12mm Black, Fits 12mm Extended Actuator Types . £G1080-ND 22 18 17 — — | 4J BLACK 
Key Cap, W=12 x 12mm Grey, Fits 12mm Extended Actuator Types £G1079-ND 22 48 AZ | — — | 4J GREY 
Key Cap, W=12 x 12mm Red, Fits 12mm Extended Actuator Types. £G1078-ND 22 418 17 _ — | 4J RED 
Key Cap, W=12 x 12mm White, Fits 12mm Extended Actuator Types. £G1077-ND 22 18 A7 | — —- — | 4J WHITE 
3 Key Cap, W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Extended Actuator Types .. £G1885-ND 18.16.14 | — = — | 6J BLK 
Key Cap, W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Extended Actuator Types £G1886-ND 18° 160 14 [ — — — | 6J RED 
Key Cap, W=8 x 8mm White Fits, 12mm Extended Actuator Type: £G1887-ND 1 160 «14 | — —- — | 6J WHT 
Key Cap, W=8 x 8mm Grey Fits, 12mm Extended Actuator Types £G1888-ND 18 16 = 14 | — - — | 6J GRY 
Tact Switch 12mm Square Flat Actuator ........ £G1023-ND 50 400 (387 | — — — | TLI100DF1600 
4 | Tact Switch SMT 3.44mm Actuator 1609f Gull Wing. EG2530CT-ND 81.65.59 =| EG2530TR-ND | 1,500 | 324.00/M | TL3304AF1600G/TR 
5 | Tact Switch 12mm Square Post Actuator, Actuator Length = 12.0. £G1024-ND 44 3688 | — = — | TLIT00FF1600 
6 | Tact Switch 12mm Square Right Angle Post Actuator, Actuator Lengt £G1025-ND 83 67 Tf — = — | TL1100GF1600 
Key Cap, Rectangular Black, Fits 12mm Post Actuator Types £G1076-ND 45 0 360338 | — — — | TAA BLACK 
___ | Key Cap, Rectangular White, Fits 12mm Post Actuator Types £G1075-ND 45 360 (33) | — - — | TAA WHITE 
Key Cap, Rectangular Grey, Fits 12mm Post Actuator Types. £G1074-ND 45 36 0 338 | — — — | TAA GREY 
Key Cap, Rectangular Red, Fits 12mm Post Actuator Types . £G1073-ND 45 36.83) | — _ — | TAA RED 
7 _| Tact Switch 12mm Square Long Flat Actuator.............. EG1826-ND A436 33 | — = — | TL1100EF1600 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator T600f. £G1827-ND 3000.25 22 | — — | TL1105F1600 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 250gf. £G1828-ND 30 25 22 | — —- — | TL1105F2500 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 160gf £G1829-ND 30 «250 22 | — — — | TL1105AF1600 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 250gf £G1830-ND 30 4.25 22 | — — — | TL1105AF2500 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 160gf. £G1831-ND 30.2522 = — | TL1105EF1600 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 250gf. £G1832-ND 30 25 22 | — — | TL1105EF2500 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 100gf. £G2497-ND AQ 160 «4.14 | — — — | TL1105BF100Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 160gf. £G1833-ND 30 25 22 | — —- — | TL1105BF1600 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 250gf. £G1834-ND 30 «250 22 | — — — | TL1105BF2500 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 160gf . £G1865-ND 30) .25) 22 = — | TL1105DF1600 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 250gf . EG1866-ND 3000.25 22 — — | TL1105DF2500 
8 Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 100gf... £G2495-ND AQ 160 «14 | — — — | TL1105AF100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160g £G2493-ND 99 80 72 |— — — | TL1105AF160R 
Tact Switch 6mm Square 13.0mm Actuator 100gf . £G2498-ND AQ 160 «4.14 |— — — | TL1105DF1000 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 100gf. EG2496-ND A916 «6.14 | — - — | TL1105EF1000 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 100gf. EG2494-ND 1° 130 12 = — | TL1105F100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator’ 160gf. £G2492-ND 99 80 72 |— — — | TL1105F160R 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 100gf . é EG2504-ND 19 160 «14 |= = — | TL1105LF100Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 160gf . £G2505-ND AQ 160 «14 | — - — | TL1105LF1600 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 250gf . EG2506-ND AQ 16 14 | = — | TL1105LF2500 
Tact Switch 6mm Square 5.0mm Actuator 160gf with ESD £G2491-ND 29 «240 AT OT — = — | TLE1105AF160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 160gf with ESD... EG2490-ND 29.2421 = — | TLE1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160g £G1835-ND 4400 36838 | — — — | TL1105WF1600 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf.. £G1836-ND 4400 3633 | — — — | TL1105WF2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf.. £G1837-ND 440 3683 | — — — | TL1105RF1600 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250g £G1838-ND 4400 36838 | — - — | TL1105RF2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf.. £G1839-ND 40 32 29 | — _- — | TL1105SF1600 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250g £G1840-ND 40 320 29 | — = — | TL1105SF2500 
9 | Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf.. £G2500-ND 36 «29° (26 | — — — | TL1105RF1000 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100g £G2501-ND 36 4.29 26 | — —- — | TL1105SF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf.. £G2507-ND 36 6.29 26 | — — — | TL1105VF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf £G2508-ND 36.29) 26 | — - — | TL1105VF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf.. £G2509-ND 3600 29026 — — — | TL1105VF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100g EG2499-ND 36.29.26 | — = — | TL1105WF1000 
Tact Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 100gf.. EG2502-ND 19° 16 14 | — = — | TL1105SPF1000 
10 | Tact Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 160gf £G1861-ND 36.290 26 | — — — | TL1105SPF160Q 
Tact Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 250gf.. £G1862-ND 36.29.26 | — - — | TL1105SPF2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuai ig) £G2503-ND 50 40 «36 J — — — | TL1105JAF1000 
11] Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 160gf .. £G1863-ND 61 49 45 | — — — | TL1105JAF1600 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 250gf EG1864-ND 61 49 45 | — _ — | TL1105JAF2500 


Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 1609f..... 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf..... 
12) Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf Gull Wing . 
Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 260gf Gull Wing . 
13 Tact Switch 6mm Square SMT 7.3mm Extended Actuator 160of.. 
Tact Switch 6mm Square SMT 7.3mm Extended Actuator 260gf 
14 Tact Switch 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 1609f.... 
Tact Switch 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160of .. 
— | Tact Switch SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing 


£G1867CT-ND 6.45 41 | EG1867TR-ND | 1,200) 222.30/M | TL3301NF160QG/TR 
EG1868CT-ND 56 45 41 | EG1868TR-ND | 1,000 237.12 | TL3301NF2600G/TR 
EG2526CT-ND A5 36 33 | EG2526TR-ND | 1,000 192.00 | TL3301AF1600G/TR 
£G2527CT-ND A536 33 | EG2527TR-ND | 1,000 180.00 | TL3301AF260QG/TR 
EG1869CT-ND 45 36.33] EG1869TR-ND 700 142.80 | TL3301SPF1600G 
EG1870CT-ND 45.36 _—.33_—| EG1870TR-ND 700 142.80 | TL3301SPF2600G 
EG2533CT-ND 31.25.23 | EG2533TB-NDt | 1,000 133.28 | TL59AF1600 
EG2532CT-ND 31.25 —=.23—| EG2532TB-NDt | 1,000 133.28 | TLS9NF160Q 
EG2531CT-ND 1.08.87 78 | EG2531TR-ND | 3,000 | 431.55/M | TL3342F1600G/TR 


Tact Switch 6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf ... £G2510-ND 36 29 «4.26 | = — | TL1107AF130WQ 
Tact Switch 6 x 3.5mm, 3mm 180gf £G2511-ND 36.29) 26 | — = — | TL1107AF180WQ 
45 | Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 130gf £G2512-ND 36 29 «4.26 [Ee _ — | TL1107BF130WaQ 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf ... £G2513-ND 36.29) 26 | — = — | TL1107BF180Wa 


Tact Switch SMT 4.3mm Actuator 180gf Gull Wing 
Tact Switch SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing ... 


EG2528CT-ND 59 47 43 | EG2528TR-ND | 1,800 | 234.00/M_| TL3302AF180QG/TR 
EG2529CT-ND 59.47 43 | EG2529TR-ND | 1,800 | 234.00/M _| TL3302BF180QG/TR 


Process Sealed Tact Switch 


Tact Switch 4.7mm Actuator 130of .. EG2638-ND 76 61 465 |= _ — | TL6100AF1300QP 
Tact Switch 4.7mm Actuator 160gf .. EG2639-ND 76 61 55 |= - — | TL6100AF160QP 
Tact Switch 4.7mm Actuator 160gf w/ESD Pin EG2650-ND 121 97 88 |— = — | TL6105AF160QP 
Tact Switch 4.7mm Actuator 300gf .. £G2640-ND 76 61 55 |— ee — | TL6100AF3000P Process Sealed 
Tact Switch 5.2mm Actuator 1309} EG2641-ND 76 61 55 | = — | TL6100BF130QP 
Tact Switch 5.2mm Actuator 1609f.. EG2642-ND 6 61 55 [= = — | TL6100BF1600QP 
Tact Switch 5.2mm Actuator 160gf w/ESD Pin £G2651-ND 121 97 88 |— = — | TL6105BF160QP 
Tact Switch 5.2mm Actuator 300of .. £G2643-ND 76 #61 «465 |= - — | TL6100BF300QP 
Tact Switch 6.9mm Actuator 1309} £G2644-ND 76 61 §5 |= _ — | TL6100CF1300QP 
Tact Switch 6.9mm Actuator 160ogf .. EG2645-ND 76 61 55 | = — | TL6100CF160QP 
Tact Switch 6.9mm Actuator 160gf w/ESD Pin EG2652-ND 121° 97) 88 — — | TL6105CF1600P 
16 Tact Switch 6.9mm Actuator 300gf EG2646-ND 76 61 65 |= =— — | TL6100CF300QP 
Tact Switch 10mm Actuator 130gf £G2647-ND 76 61 «55 |= - — | TL6100DF1300P 
Tact Switch 10mm Actuator 160gf... EG2648-ND 76 61 §5 |= — — | TL6100DF1600P 
Tact Switch 10mm Actuator 160gf w/ESD Pin . EG2653-ND 1.21.97 88 | — = — | TL6105DF1600P 
Tact Switch 10mm Actuator 300gf... EG2649-ND 76 61 65 [= — — | TL6100DF3000P 
Tact Switch 10mm Actuator 130g} £G2519-ND 102 82 74 |= _ — | GS10.00F1300P 
Tact Switch 10mm Actuator 3006f ....... £G2520-ND 102 82 74 |— _ — | GS10.00F3000P 
Tact Switch 4.70mm Actuator 1309f ..... £G2517-ND 1.02 82 74 |— =- — | GS4.70F1300P 
Tact Switch 4.70mm Actuator 3009f..... £G2518-ND 1.02. 820.74 | — = — | GS4.70F300QP 
Tact Switch 6.34mm Right Angle Actuator 130gf. £G2521-ND 122 98 89 |= = — | GSR6.34F1300R 
Tact Switch 8.54mm Right Angle Actuator 130: £G2522-ND 122 98 89 |= - — | GSR8.54F1300R 
Tact Switch 10mm Actuator 130gf with ESD Pi z £G2524-ND 1.02 82 74 |— = — | GSE10.00F130QP 
Tact Switch 4.70mm Actuator 130gf with ESD Pin .... EG2523-ND 1.02. 82. 74 | — =- — | GSE4.70F1300P 
+ TB = Tape & Box 
Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Fig. | Description Rating Force Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Detector Switches 
17_| SMT Right Angle with Boss 12VDC, 50mA 180gf EG2525CT-ND 1.10 89 80 EG2525TR-ND 2,000 | 441.00/M | 901AGQF180/TR 
18 SMT Right Angle without Boss | 12VDC, 100mA 50gf EG2622CT-ND 2.01 1.61 1.45 EG2622TR-ND 1,900 | 749.00/M | 900AGQ 
SMT Right Angle with Boss 12VDC, 100mA 50gf EG2659CT-ND 1.48 1.19 1.07 EG2659TR-ND 1,900 | 553.00/M | 900BGQ 
19 | Vertical Mount, PCB 30VDC, 100mA 36of EG2660-ND 1.03 83 14 = = — [1D1104 
20 | Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf EG2661-ND 1 73 66 _ = — |TD1105A 
21 [Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf EG2662-ND il 13 66 = = — |TD1105B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1541 
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Momentary Tact Switches 
PTS Series 


Dim. in mm 
Dim. Cut Tape 
H Digi-Key Price Each Tape & Reel ITT Industries 
Fig. | Description (mm)| Part No. il 25 100 | Size | Pricing* | Part No. 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
6mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9009-ND 37 30 .24 = —| PTS645SL43 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 CKN9011-ND 53 A3 34 = —| PTS645TL43 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 CKN1762-ND 64 60 55 = —| PTS645TH43 
6mm, without ESD pin — 260gF 4.3 CKN1760-ND 57 53 49 = —| PTS645SK43 
6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9010-ND 37 -30 .24 = —| PTS645SL50 
6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 CKN9012-ND 53 A3 .34 = —| PTS645TL50 
6mm, without ESD pin — 160gF 5.0 CKN1579CT-NDt 34 32 -29 | 1,000 187.00 | PTS645SM50TR 
1 | 6mn, with ESD pin — 200gF 5.0 CKN1763-ND 64 -60 55 = —| PTS645TH50 
6mm, without ESD pin — 200gF 5.0 CKN1825-ND 44 35 .28 = —| PTS645SH50 
6mm, without ESD pin — 130gF 7.0 CKN1577-ND .37 -30 .24 = —| PTS645SL70 
6mm, with ESD pin — 130gF 7.0 CKN1580-ND 53 43 .34 = —| PTS645TL70 
6mm, without ESD pin — 200gF 7.0 CKN1758-ND 47 44 40 = —| PTS645SH70 
6mm, without ESD pin — 130gF 9.5 CKN1578-ND .37 30 .24 = —| PTS645SL95 
6mm, without ESD pin — 200gF 9.5 CKN1759-ND AT 44 40 = —| PTS645SH95 
2 4.5mm, without ESD pin — 130gF 3.8 CKN9018-ND 31 25 .20 = —| PTS453SL38 
4.5mm, with ESD pin — 130gF 3.8 CKN9019-ND 31 25 .20 = —| PTS453TL38 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9013-ND .39 32 25 _— —| PTS645VL31 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9014-ND .39 32 25 = —| PTS645VL39 
6mm, Right Angle — 130gF 5.85 | CKN1585-ND .39 32 25 = —| PTS645VL58 
6mm, Right Angle — 130gF 8.35 | CKN1586-ND 39 32 25 _ —| PTS645VL83 
3 6mm, Right Angle — 130gF 15.85] CKN1769-ND 42 39 36 = —| PTS645VL15 
6mm, Right Angle — 160gF 3.85 | CKN1587CT-ND 42 39 -36 | 1,000 234.00 | PTS645VM39TR 
6mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN1581-ND 40 33 26 = —| PTS645VH31 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN1582-ND 40 33 26 = —| PTS645VH39 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 | CKN1583-ND 40 33 26 — —| PTS645VH58 
6mm, 2-pin — 160gF 4.3 CKN1790CT-ND .30 .28 -26 | 1,000 167.40 | PTS645SM43TR 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 CKN1794CT-ND 39 -36 -33 | 1,000 214.20 | PTS645SL70TR 
4 | 6mm, 2-pin — 200gF 9.5 CKN1793CT-ND: 28 26 .24 | 1,000 153.00 | PTS645SH95TR 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 CKN1791CT-ND 47 A4 -40 | 1,000 261.00 | PTS645SK43TR 
6mm, 2-pin — 260gF 5.0 CKN1792CT-ND .30 .28 -26 | 1,000 167.40 | PTS645SK50TR 
5 | 6mm, Right Angle 2-pin — 260gF 3.85 | CKN1796CT-ND: 45 42 -38 | 1,000 247.00 | PTS645VK39TR 
6 6mm, without ESD pin — 130gF 7.3 CKN1576-ND .22 18 14 = —| PTS645SJL73 
6mm, without ESD pin — 200gF 7.3 CKN1575-ND 53 43 34 — —| PTS645SJH73 
12mm, without ESD pin — 160gF 7.3 CKN1567-ND 45 42 .38 = —| PTS125SJM73 
is 12mm, without ESD pin — 260gF 7.3 CKN1566-ND A5 42 .38 = —| PTS125SJK73 
12mm, without ESD pin — 160gF 4.3 CKN9015-ND 36 29 .23 = —| PTS125SM43 
8 12mm, without ESD pin — 260gF 4.3 CKN1568-ND 37 -30 .24 = —| PTS125SK43 
12mm, without ESD pin — 160gF 8.5 CKN1571-ND 39 32 25 — —| PTS125SM85 
12mm, without ESD pin — 260gF 8.5 CKN1569-ND 40 33 .26 = —| PTS125SK85 
9 | 12mm Right Angle Square Act. — 160gF | 13.2 | CKN1801-ND A5 42 .38 = —| PTS125VJM73 
10 | 12mm, without ESD pin — 160gF 12 CKN1570-ND .38 -30 .24 = —| PTS125SM12 
6mm, without ESD pin — 160gF 4.3 CKN1789CT-ND 27 .26 .24 | 1,000 151.20 | PTS645SM43SMTR 
6mm, without ESD pin — 260gF 4.3 CKN1765-ND 57 53 49 — —| PTS645SK43SM 
11 | 6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN1767-ND 44 At -38 => —| PTS645SL50SM 
6mm, without ESD pin — 200gF 5.0 CKN1764-ND 50 47 43 = —| PTS645SH50SM 
6mm, without ESD pin — 260gF 5.0 CKN1766-ND 57 53 49 — —| PTS645SK50SM 
12 5.25mm, Sq. SMT — 160gF 0.8 CKN1572CT-ND 47 44 -40 | 5,000 | 261.00/M| PTS525SM08 
5.25mm, Sq. SMT — 130gF 1.5 CKN9020CT-ND 15 60 -48 | 3,000 | 312.50/M | PTS525SM10SMTR 
13 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9016-ND 47 38 -30 = —| PTS635SL43 
6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9017-ND AT .38 -30 = —| PTS635SL50 
6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN1773-ND 34 32 .29 = —| PTS635VL31 
14 |6x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN1824-ND 39 32 25 = —| PTS635VL39 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN1772-ND 34 32 .29 _ —| PTS635VH39 
15 |6x 3.5mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN1574CT-ND 57 53 -49 | 1,700 | 264.00/M | PTS635SL43SMTR 
16 6.1 x 3.7mm, without ESD pin — 130gF 2.5 CKN1573CT-ND 50 7 42 | 3,000 | 247.50/M| PTS635SL25SMTR 
6.1 x 3.7mm, without ESD pin — 260gF 2.5 CKN1770-ND AQ 46 42 = —| PTS635SK25SM 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __ + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
KS Series Key Switches 
Switch Contact Cap Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Material Color Part No. 1 25 100 Part No. 
KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
B White CKN4077-ND 2.21 1.77 1.40 KS11R21CBD 
Q White CKN4078-ND 1.32 1.06 84 KS11R21CQD 
Q White CKN1590-ND 2.59 2.08 1.64 KS11R21CQE 
Momentan B Black CKN4079-ND 2.21 1.77 1.40 KS11R22CBD 
SPST (N/O) y Q Black CKN4080-ND 1.32 1.06 84 KS11R22CQD 
Q Black CKN1591-ND 2.59 2.08 1.64 KS11R22CQE 
B Red CKN4081-ND 2.30 1.84 1.46 KS11R23CBD 
Q Red CKN4082-ND 1.32 1.06 84 KS11R23CQD 
Q Blue CKN1592-ND 1.68 1.35 1.07 KS11R27CQD 
Q White CKN1593-ND 1.47 1.18 94 KS12R21CQD 
SPDT Momenta B Black CKN1594-ND 3.71 2.97 2.35 KS12R22CBE 
y Q Black CKN1595-ND 1.47 1.18 94 KS12R22CQD 
Q Black CKN1596-ND 2.74 2.19 1.74 KS12R22CQE 
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Contact Material: 


Q Movable Contacts: Beryllium copper, silver plated 25mA 
maximum @ 50VAC/DC maximum Stationary Contacts and All 
Terminals: Copper alloy, silver plated 


B Contacts: Gold Terminals: Gold Rating: 25mA maximum @ 
50VAC/ DC maximum 


1542 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


vy Momentary Tact Switches 
ITT kT11 Series 


Cut Tape 
Actuator Contact | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel ITT Industries 
Fig.| Height | Termination | Material | Part No. 1 25 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
1 .088” PC Mount Silver CKN4071-ND 2.09 1.68 1.33 | — = — | KT11B2CM 
Flush J-Lead Silver CKN9001CT-ND 1.94 1.68 1.35 | CKN9001TR-ND 1,100 1074.60/M | KT11BOJM 
2 .088” J-Lead Silver CKN4069CT-ND 2.16 1.86 1.50 [zo = — | KT11B2JM 
.093” J-Lead Silver CKN9002CT-ND 2.01 1.73 1.39 | CKN9002TR-ND 1,100 1110.60/M | KT11P2JM 
.044” J-Lead Silver CKN9003CT-ND 1.98 1.71 1.38 | CKN9003TR-ND 1,100 1098.00/M | KT11P3JM 
156” J-Lead Silver CKN4083CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4083TR-ND 800 946.08 | KT11P4JM 
Flush Gullwing Silver CKN4072CT-ND 2.26 1.95 1.57 | CKN4072TR-ND 1,100 1251.00/M | KT11BOSM 
025” Gullwing Silver CKN4073CT-ND 2.45 2.11 1.70 [eS _ — | KT11B1SM 
3 .088” Gullwing Silver CKN4074CT-ND 2.47 2.13 1.71 CKN4074TR-ND 1,100 1368.00/M | KT11B2SM 
.093” Gullwing Silver CKN9004CT-ND 1.24 1.07 86 = — | KT11P2SM 
.044” Gullwing Silver CKN9005CT-ND 2.27 1.96 1.58 | CKN9005TR-ND 1,100 1256.40/M | KT11P3SM 
-156” Gullwing Silver CKN9023CT-ND 2.31 2.14 196 [ES = — | KT11P4SM 
Flush Gullwing Silver CKN9006CT-ND 2.14 1.85 1.49 | — = — | KT11BOSAM 
Flush Gullwing Gold CKN1804CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1804TR-ND 800 1224.00 | KT11BOSAM33 
.025” Gullwing Silver CKN9007CT-ND 2.16 1.86 1.50 | CKN9007TR-ND 800 956.16 | KT11B1SAM 
2 .025” Gullwing Gold CKN1805CT-ND 3.23 2.99 2.74 | CKN1805TR-ND 800 1431.20 | KT11B1SAM33 
.088” Gullwing Gold CKN1806CT-ND 2.82 2.61 2.39 | CKN1806TR-ND 800 1251.20 | KT11B2SAM33 
Press Fit Gullwing Silver CKN1565CT-ND 2.81 2.60 2.38 | CKN1565TR-ND 800 1036.80 | KT11S1SA3M31 
.093” Gullwing Gold CKN1803CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1803TR-ND 800 969.12 | KT11P2SA3M33 
5 .093” Gullwing Silver CKN1562CT-ND 2.19 2.02 1.86 | — = — | KT11P2SA3M31 
.059” Gullwing Gold CKN1785CT-ND 2.95 2.73 2.50 [i _— — | KT11P3SA3M33 
156” Gullwing Gold CKN1786CT-ND 4.97 4.59 4.21 = = — | KT11P4SA3M33 
.093” Gullwing Gold CKN1807CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1807TR-ND 800 1020.00 | KT11P2SA1M33 
.059” Gullwing Silver CKN4082CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4082TR-ND 800 947.52 | KT11P3SA1M31 
6 .059” Gullwing Gold CKN1808CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1808TR-ND 800 1224.00 | KT11P3SA1M33 
156” Gullwing Silver CKN4084CT-ND 2.17 2.01 1.84 | — = — | KT11P4SA1M 
156” Gullwing Gold CKN1809CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1809TR-ND 800 969.12 | KT11P4SA1M33 
Press Fit Gullwing Gold CKN1787CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1787TR-ND 600 726.84 | KT11S1SA2M33 .067 (1.70) 
.093” Gullwing Silver CKN1561CT-ND 2.16 2.00 1.83 | CKN1561TR-ND 600 717.00 | KT11P2SA2M31 110 | 400 (a8) 239 
f .093” Gullwing Gold CKN1810CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — _— — | KT11P2SA2M33 (22) 2.54) (5.84) 
.059” Gullwing Gold CKN1802CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — = — | KT11P3SA2M33 210 f j= 345 
156” Gullwing Gold CKN1564CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1564TR-ND 600 726.60 | KT11P4SA2M33 sigs i= 
Ivory Button for Snap Fit Actuator, a8mm_ | CKN1774-ND 1.17 1.08 .99 = = — | BTNKT110380 (0.76) (eal 
Black Button for Press Fit Actuator, o4mm | CKN1775-ND 1.17 1.08 9 | — - — | BTNKT110290 ~AGD (4-18) 
NEW! KSV Series Illuminated Tact Switches 
Features: * Gold plated dome contact * Excellent ergonomics ¢ High bright LEDs 
Specifications: * Function: Momentary action, SPDT 


Mechanical: * Operating Force: 400gF * Operating Life: 25,000 operations 
Electrical: * Power Minimum/Maximum: 0.02VA / 1.0VA ¢ Voltage Minimum/Maximum: 20mVDC ~ 32VDC * Current Minimum/Maximum: 0.1mA ~ 100mA 


Environmental: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. Color Part No. al 25 100 Part No. 330 Part No. 


Right Angle, Thru-Hole 


Blue 401-1854-ND 6.68 5.94 5.20 — _ K5V1BU43T 

Green 401-1657-ND 7.41 6.84 6.27 — = K5V1GN43T 

1 Red 401-1658-ND 7.41 6.84 6.27 = = K5V1RD43T 
White 401-1857-ND 6.68 5.94 5.20 = = K5V1WH43TP4 

Yellow-Green 401-1659-ND 7.41 6.84 6.27 = = K5V1YG43T 


Right Angle, Thru-Hole (with latch for light pipe extension) 


Blue 401-1858-ND 6.68 5.94 5.20 = = K5V2BU43TP4 
1 Green 401-1859-ND 5.13 4.56 3.99 = = K5V2GN43TP3 
White 401-1861-ND 6.68 5.94 5.20 = = K5V2WH43TP4 


Right Angle - SMT 


Blue 401-1852-1-ND 9.65 8.91 8.17 401-1852-2-ND 1764.18 K5V1BU43G 
2 Green 401-1662-1-ND 7.41 6.84 6.27 401-1662-2-ND 1354.32 K5V1GN43G 
White 401-1855-1-ND 9.65 8.91 8.17 401-1855-2-ND 1764.18 K5V1WH43G 
Yellow-Green 401-1664-1-ND 7.41 6.84 6.27 401-1664-2-ND 1354.32 K5V1YG43G 
Panel Mount 
4 Blue 401-1853-ND 6.68 5.94 5.20 = = K5V1BU43P 
Yellow-Green 401-1653-ND 7.41 6.84 6.27 = — K5V1YG43P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1543 


wy 
| TT Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — (Washable) 


¢ Circuit: SPST-NO 

¢ Switching: Maximum Voltage: 32VDC ¢ ¥ g 
Maximum Current: Silver: 50mA; Gold: 10mA z t i 7 , ¢ 

13.0) L6.8—I 

8.6 12 

J-Lead PCB Gullwing PCB 


¢ Contact Resistance: 100m 


¢ Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; 
Gold: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape 

Operating Contact Price Each Digi-Key Tape and Reel ITT Industries 
Force Actuator Termination Material al 25 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
160gF Flush Gullwing Silver 53 49 -45 | 401-1455-2-ND 2,000 291.60/M KSC121G 
160gF Flush Gullwing Silver 53 49 45 | 401-1749-2-ND¢ NEW! 2,000 291.60/M KSC121GLFS 
160gF Flush J-Lead Silver 53 49 45 | 401-1456-2-ND 2,000 291.60/M KSC121J 
160gF Flush J-Lead Silver 53 49 45 | 401-1750-2-ND¢ NEW! 2,000 291.60/M KSC121JLFS 
300gF Flush Gullwing Silver A7 44 -41 | 401-1071-2-ND 2,000 262.80/M KSC141G 
300gF Flush Gullwing Silver A7 44 -41 | 401-1751-2-ND¢ NEW! 2,000 262.80/M KSC141GLFS 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1072-1-ND AT 44 -41 | 401-1072-2-ND 2,000 262.80/M KSC141J 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1752-1-ND+ NEW! A7 44 -41 | 401-1752-2-ND¢ NEW! 2,000 262.80/M KSC141JLFS 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND AQ 45 -42 | 401-1073-2-ND 2,000 270.00/M KSC151G 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1753-1-ND+ NEW! 49 45 42 | 401-1753-2-ND¢ NEW! 2,000 270.00/M KSC151GLFS 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1074-1-ND 49 45 -42 | 401-1074-2-ND 2,000 270.00/M KSC151J 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1754-1-ND+ NEW! AQ 45 42 | 401-1754-2-ND¢ NEW! 2,000 270.00/M KSC151JLFS 
120gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1457-1-ND A7 44 -41 | 401-1457-2-ND 2,000 262.80/M KSC201G 
120gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1755-1-ND+ NEW! AT 44 -41 | 401-1755-2-ND¢ NEW! 2,000 262.80/M KSC201GLFS 
120gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1458-1-ND A7 44 -41 | 401-1458-2-ND 2,000 262.80/M KSC201J 
120gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1756-1-ND+ NEW! A7 44 -41 | 401-1756-2-ND¢ NEW! 2,000 262.80/M KSC201JLFS 
200gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1075-1-ND 55 51 -47 | 401-1075-2-ND 2,000 302.40/M KSC221G 
200gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1757-1-ND+ NEW! 55 51 -47 | 401-1757-2-ND¢ NEW! 2,000 302.40/M KSC221GLFS 
200gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1076-1-ND 55 51 -47 | 401-1076-2-ND 2,000 302.40/M KSC221J 
200gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1758-1-ND+ NEW! 55 51 -47 | 401-1758-2-ND¢ NEW! 2,000 302.40/M KSC221JLFS 
200gF Soft 3.5mm. Gullwing Gold 401-1459-1-ND 59 54 -50 | 401-1459-2-ND 2,000 324.00/M KSC223G 
200gF Soft 3.5mm. Gullwing Gold 401-1759-1-ND+ NEW! 59 54 -50 | 401-1759-2-ND¢ NEW! 2,000 324.00/M KSC223GLFG 
200gF Soft 3.5mm. J-Lead Gold 401-1460-1-ND 59 54 -50 | 401-1460-2-ND 2,000 324.00/M KSC223J 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1760-1-ND+ NEW! 59 54 -50 | 401-1760-2-ND¢ NEW! 2,000 324.00/M KSC223JLFG 
350gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1077-1-ND 51 48 -44 | 401-1077-2-ND 2,000 282.60/M KSC241G 
350gF Soft 3.6mm. Gullwing Silver NEW! 51 48 .44 | 401-1761-2-ND¢ NEW! 2,000 282.60/M KSC241GLFS 
350gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1078-1-ND 56 52 -48 | 401-1078-2-ND 2,000 311.40/M KSC241J 
350gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1762-1-ND+ NEW! 56 52 48 | 401-1762-2-ND¢ NEW! 2,000 311.40/M KSC241JLFS 
300gF Soft 3.5mm. Gullwing Gold 401-1269-1-ND 66 62 -57 | 401-1269-2-ND 2,000 367.20/M KSC243G 
300gF Soft 3.5mm. Gullwing Gold 401-1763-1-ND+ NEW! 66 62 -57 | 401-1763-2-ND¢ NEW! 2,000 367.20/M KSC243GLFG 
300gF Soft 3.5mm. J-Lead Gold 401-1700-1-ND 66 62 -57 | 401-1700-2-ND 2,000 367.00/M KSC243J 
300gF Soft 3.5mm. J-Lead Gold 401-1764-1-ND+ NEW! 66 62 .57 | 401-1764-2-ND¢ NEW! 2,000 367.20/M KSC243JLFG 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1268-1-ND 45 42 -38 | 401-1268-2-ND 2,000 246.60/M KSC321G 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1765-1-ND+ NEW! 45 42 -38 | 401-1765-2-ND¢ NEW! 2,000 246.60/M KSC321GLFS 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1701-1-ND 45 42 -38 | 401-1701-2-ND 2,000 247.00/M KSC321J 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1766-1-ND+ NEW! 45 42 -38 | 401-1766-2-ND¢ NEW! 2,000 246.60/M KSC321JLFS 
200gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1461-1-ND 57 53 48 | 401-1461-2-ND 2,000 313.20/M KSC323G 
200gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1767-1-ND+ NEW! 57 53 48 | 401-1767-2-ND¢ NEW! 2,000 313.20/M KSC323GLFG 
200gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1462-1-ND 57 53 -48 | 401-1462-2-ND 2,000 313.20/M KSC323J 
200gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1768-1-ND+ NEW! 57 53 -48 | 401-1768-2-ND¢ NEW! 2,000 313.20/M KSC323JLFG 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1463-1-ND A7 44 -40 | 401-1463-2-ND 2,000 259.20/M KSC341G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1769-1-ND+ NEW! AT 44 -40 | 401-1769-2-ND¢ NEW! 2,000 259.20/M KSC341GLFS 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1267-1-ND 47 44 40 | 401-1267-2-ND 2,000 259.20/M KSC341J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1770-1-ND+ NEW! AT 44 -40 | 401-1770-2-ND¢ NEW! 2,000 259.20/M KSC341JLFS 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1464-1-ND 57 53 49 | 401-1464-2-ND 2,000 316.80/M KSC343G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1771-1-ND+ NEW! 57 53 49 | 401-1771-2-ND¢ NEW! 2,000 316.80/M KSC343GLFG 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1465-1-ND 57 53 49 | 401-1465-2-ND 2,000 316.80/M KSC343J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1772-1-ND+ NEW! 57 53 49 | 401-1772-2-ND¢ NEW! 2,000 316.80/M KSC343JLFG 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1272-1-ND 58 54 -50 | 401-1272-2-ND 2,000 322.20/M KSC351G 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1773-1-ND+ NEW! 58 54 -50 | 401-1773-2-ND¢ NEW! 2,000 322.20/M KSC351GLFS 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1270-1-ND 58 54 -50 | 401-1270-2-ND 2,000 322.20/M KSC351J 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1774-1-ND+ NEW! 58 54 -50 | 401-1774-2-ND¢ NEW! 2,000 322.20/M KSC351JLFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1466-1-ND -60 56 51 | 401-1466-2-ND 1,000 333.00 KSC401J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1775-1-ND+ NEW! -60 56 .51 | 401-1775-2-ND+ NEW! 1,000 333.00 KSC401J50SH LFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 83 aa -71_ | 401-1467-2-ND 1,000 460.80 KSC403J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold NEW! 84 78 .72 | 401-1776-2-ND¢ NEW! 1,000 466.20 KSC403J50SH LFG 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 53 49 45 | 401-1468-2-ND 1,000 291.60 KSC411G70SH 
140gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver NEW! 53 49 45 | 401-1777-2-ND¢ NEW! 1,000 291.60 KSC411G70SH LFS 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1469-1-ND 53 49 45 | 401-1469-2-ND 1,000 291.60 KSC411J70SH 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1778-1-ND+ NEW! 53 49 45 | 401-1778-2-ND¢ NEW! 1,000 291.60 KSC411J70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1079-1-ND 46 43 .39 | 401-1079-2-ND 1,000 = KSC421G70SH 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1779-1-ND+ NEW! A6 43 -39 | 401-1779-2-ND¢ NEW! 1,000 253.80 KSC421G70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1080-1-ND 53 49 45 | 401-1080-2-ND 1,000 291.60 KSC421J70SH 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1780-1-ND+ NEW! 96 89 .82 | 401-1780-2-ND¢ NEW! 1,000 291.60 KSC421J70SH LFS 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1472-NDt -96 89 82 FS =_ _ KSC421V30ACT2.95 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1781-ND++ NEW! 96 89 22 _— _ KSC421V30ACT2.95LFS 
170gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1473-1-ND 67 62 .57 | 401-1473-2-ND 1,000 370.80 KSC423J70SH 
170gF Soft 5.2mm. J-Lead Gold 401-1782-1-ND+ NEW! 67 62 .57 | 401-1782-2-ND¢ NEW! 1,000 370.80 KSC423J70SH LFG 
320gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1081-1-ND 49 A5 42 | 401-1081-2-ND 1,000 270.00 KSC441G70SH 
320gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1783-1-ND+ NEW! 49 45 -42 | 401-1783-2-ND¢ NEW! 1,000 270.00 KSC441G70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1082-1-ND 49 A5 42 | 401-1082-2-ND 1,000 270.00 KSC441J70SH 
320gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver 401-1784-1-ND+ NEW! 49 45 42 | 401-1784-2-ND¢ NEW! 1,000 270.00 KSC441J70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1476-1-ND 59 55 .51 | 401-1476-2-ND 1,000 327.60 KSC443J70SH 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1785-1-ND+ NEW! 259. 55 -51 | 401-1785-2-ND¢ NEW! 1,000 327.60 KSC443J70SH LFG 
200gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1477-1-ND 43 40 -37 | 401-1477-2-ND 1,000 235.80 KSC521G 
200gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1478-1-ND AT 44 -40 | 401-1478-2-ND 1,000 259.20 KSC521J 
300gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1083-1-ND 57 53 -48 | 401-1083-2-ND 1,000 313.20 KSC541G 
300gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1084-1-ND 57 53 -48 | 401-1084-2-ND 1,000 313.20 KSC541J 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1085-1-ND 51 48 .44 | 401-1085-2-ND 750 211.95 KSC621G 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1786-1-ND+ NEW! 51 48 -44 | 401-1786-2-ND¢ NEW! 750 211.95 KSC621GLFS 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1086-1-ND 51 48 .44 | 401-1086-2-ND 750 211.95 KSC621J 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1748-1-ND+ NEW! 51 48 44 | 401-1748-2-ND¢ NEW! 750 211.95 KSC621JULFS 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1087-1-ND 51 48 .44 | 401-1087-2-ND 750 213.30 KSC641G 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1787-1-ND+ NEW! 51 48 44 | 401-1787-2-ND¢ NEW! 750 213.30 KSC641GLFS 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1088-1-ND 51 48 -44 | 401-1088-2-ND 750 213.30 KSC641J 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1788-1-ND+ NEW! 51 48 .44 | 401-1788-2-ND¢ NEW! 750 213.30 KSC641JULFS 
170gF Soft 5.2mm. Right Angle Silver 401-1619-NDt 96 89 82 | — _ _ KSC421V30ACT3.17 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1789-ND++ NEW! 96 89 82 | — = = KSC421V30ACT3.17LFS 
170gF Hard 7.7mm Right Angle Silver 401-1620-NDt 1.34 1.24 1.14 | — = — KSC621V 


t+ Bulk + ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1544 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


KST Series SMT Rubber Tact Switches 


KSB and KSF Series Low Profile 
. The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile effect | 5-0 
| T T Tact Switches, (Washable) similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel which is more | 4 


than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product line. 
Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 30V © Current Maximum: 50mA Life 


Flat miniature tact switch designed for automatic or manual insertion. Sealed against Expectancy: 100,000 cycles Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


immersion. Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50VDC « Current Maximum: 
50mA Contact Resistance: KSF: 50m0Q; KSB: 100m Contact Material: Silver plated 


- apy 3 Cut Tape T&R 
Operating Temperaare st OO ea ; Digi-Key Price Each | Pricing | ITT Ind. 
MARK II Version is improved seal version for immersed cleaning. Description Part No. 1 25 100/ 1,000 | Part No. 
Ta 5 r Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, Gullwing 401-1103-1-ND 40.37 = 34] 221.40 | KST221G 
es Digi Key ePrice Each | Ty Andastries Tact Switch - 6.2mm sq-200gF Gullwing _|401-1847-1-ND¢ MEW! 40 _37__34| 221.40 | KST221GLFS 
[i 2 = Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, J-Type 401-1104-1-ND 40 37 = 34] = 221.40 | KST221J 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1454-ND 86 80.73 | KSBOM410 Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, J-Type 401-1848-1-NDt+ NEW! 40 37 _.34| 221.40 | KST221JLFS 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1790-NDt NEW! 86 80 .73 | KSBOM410LFT Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, Gullwing 401-1105-1-ND 42 39 «36 232.20 | KST241G 
7.4mm square, 130gF, Flux Sealed 401-1479-ND 78 72 66 | KSFOM210 Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, Gullwing 401-1849-1-NDt{ NEW! 42 =.39 = .36| 232.20 | KST241GLFS| 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed 401-1067-ND 82 76 70 | KSFOM211 Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type 401-1106-1-ND A239 36] 232.20 ] KST241J 
7.4mm square, 130g, Totally Sealed 401-1791-NDt NEW! 82 76 —.70| KSFOM214LFT Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type 401-1850-1-NDt NEW! 42.39 .36| 232.20 | KST241JLFS 
7.4mm square, 130gF, Mark Il Sealed 401-1480-ND 82 16 70 | KSFOM212 Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type, Gold )401-1526-1-ND 65 60 §=.55] 358.20 | KST243J 
7.4mm square, 160gF, Totally Sealed 401-1068-ND 82 16 70 | KSFOM311 Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type, Gold |401-1851-1-NDt{ NEW! 65 60 .55| 358.20 | KST243JLFG 
7.4mm square, 160gF, Totally Sealed 401-1792-ND¢t NEW! 82 76 .70 | KSFOM311LFT $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + RoHS Compliant 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1481-ND 69 64 59 | KSFOM410 
7.4mm square, 3009F, Totally Sealed 401-1069-ND 73 68 .63 | KSFOM411 
7.4mm square, 3009F, Totally Sealed 401-1793-ND¢ NEW! 713 68 .63 | KSFOM411LFT H H 7 
7.4mm square, 500gF, Flux Sealed 401-1482-ND 95 88 .81 | KSFOM510 K6 Series Tactile Switches 
7.4mm square, 500gF, Totally Sealed 401-1070-ND 1.00 = 93.85 | KSFOMS11 Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. High 
7.4mm square, 5009F, Totally Sealed 401-1794-NDt NEW! 1.00 93 .85 | KSFOM511LFT switching reliability. Custom designed button required. 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed, with Ground | 401-1483-ND 84 78 71 | KSFIM211 en i ireuit: | fohiags 
7.4mm square, 1309F, Totally Sealed, with Ground | 401-1795-NDt NEW! 84 78 71 | KSE{M244LET 5 TUTE RO MeSGRUnE: SOVDE.¢ CUREREIMEIraie: AOSINA, Conte 
7.4mm square, 300gF, Totally Sealed, with Ground | 401-1484-ND 75 70 64 | KSF1M411 Resistance: 50mO Total Travel: 1.5mm Contact Material: Gold 
t RoHS Compliant over nickel Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
% m ~— Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries 
Snap-On Switch Caps for KSF Series Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
‘ . ‘ 300gF, No LED 8.4 | 401-1163-ND 1.49 1.20 95 | K6B 1.5 3N 
Snap-on buttons for KSF series switches snap over and are held in place by the KSF body. 3009F, Green-LED Illumination 42.3 | 401-1590-ND 238 2.20 ~—-2.02 | K6BL GN 1.5 3N L306 
All buttons must be mounted after the soldering and cleaning process. Buttons are able to 300gF, Green-LED Illumination 42.3 | 401-1164-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL GN 1.5 3N L906 
be screen printed for custom legend appearances. (Switch is sold separately). 3009F, Orange-LED Illumination 42.3 | 401-1166-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BL OG 1.5 3N L405 
= - 300gF, Red-LED Illumination 12.3. | 401-1167-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL RD 1.5 3N L352 
Digi-Key Price Each ITT Industries 300gF, Yellow-LED Mumination 72.3 | 401-1169-ND 2.20 1.76 7.40 |KOBL YE 1.5 3NL327 
Color Part No. 1 25 100 Part No. 500gF, No LED 8.4 | 401-1589-ND 1.62 1.50 1.37 | K6B 1.5 5N 
10mm Square Cap 500gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1168-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL RD 1.5 5N L352 
Black 401-1255-ND a7 a4 40 BINK1090 500gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1165-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL GN 1.5 5N L906 
Red 401-1256-ND AT AG 40 BTNK1040 500gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1170-ND 2.20 1.76 1.40 | K6BL YE 1.5 5N L327 
Light Grey 401-1257-ND AT A4 40 BTNK1020 
Dark Grey 401-1258-ND 50 AT A3 BTNK1010 
Yellow 401-1259-ND AT A4 40 BTNK1030. . H . 
Blue 401-1260-ND 47 “44 “40 BTNK1060 K12 Series Tactile Switches 
Mere foto rND a on a ae Successful in measurement and control equipment, industrial electronics and automotive applications. Function: 
Grey-Blue 401-1263-ND “47 44 “40 BINK1070 Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: © Voltage Maximum: 30VDC * Current Maximum: 100mA Contact Res- 


istance: 50mQ Contact Material: Gold over nickel Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


. . Dust Tight/Flat Top LED Illuminated 
KSI Series Sealed Tact Switches [vertical] right angie . 
~ 

Specifications: Function: Momentary action Contact Arrangement: 1 make 5a 8.0 4 

contact = SPST-NO Distance Between Button Centers (minimum): 7.62mm " H 

(0.300") Terminals: PC pins Electrical: Maximum Power: 1VA Maximum iN 

Voltage: 50VDC Minimum Voltage: 20mV Maximum Current: 50mA NS 

Minimum Current: 1mA Operating Temperature: -40°C ~ 90°C Contact 

Material: Silver plated 

Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries 
Digi-Key Price Each ITT Industries Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. Round, 500gF, Dust Tight 42.0 | 401-1159-ND 4,92 3.94 3.12 |K12C15N 
Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1485-ND 74 ‘69 63 | KSIOMO11 (Process Sealed) _ 

Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1796-ND+ NEW! 74 69 63 | KSIOMO11LFT Round, 250gF, Dust Tight 42.0 | 401-1158-ND 4.79 384 3.04 |K12CBK12.5N 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1486-ND 79 3 67 | KSIOM410 (Process Sealed) 

Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1487-ND 84 78 71 | KSIOM411 Flat Top, 250gF, Cap, Black 11.0 | 401-1156-ND 247 1.98 1.57 | K12P BK 1.5 2.5N 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1797-ND¢ NEW! 84 78 71 | KSIOM411LFT Flat Top, 500gF, Cap, Black 11.0 | 401-1157-ND 2.47 1.98 1.57 | K12P BK 1.55 
Right Angle, 1109F, Totally Sealed 401-1488-ND 86 80 73 | KSIOVO11 Flat Top, 250gF, Cap, Black 14.5 | 401-1587-ND 2.68 2.48 2.27 | K12P BK 2 2.5N 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1798-ND+ NEW! 86 80 73 | KSIOVO11LFT 250gF, Red-LED Illumination 14.5 | 401-1588-ND 4.18 3.87 3.54 | K12PL RD 1.5 2.5N 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed 401-1489-ND 90 84 77 | KSI0V410 500gF, Green-LED Illumination 14.5 | 401-1160-ND 3.86 3.09 2.45 | K12PL GN 1.5 5N 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1490-ND 95 88 81 | KSIOV411 500gF, Red-LED Illumination 145 | 401-1161-ND 386. 3.09 245 |K12PLRD1.55N 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1799-ND+ NEW! 95 88.81 | KSIOV411LFT 500gF Yellow-LED Illumination 14.5 | 401-1162-ND 3.86 3.09 2.45 |K12PL YE 1.55N 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground | 401-1491-ND 88 82.75 | KSIM411 350/700gF, Twin Contacts 14.5 | 401-1586-ND 418 3.87 3.54. | K12GONT1.5 3.5/7N 

t RoHS Compliant 


KSJ Series Tact Switches, ED and EDM Series Snap Domes 


ED Series: Disc contact is a momentary tact switch with short travel and 


with Spherical Actuator (Washable) good tactile feedback. Discs are a snap dome short travel dome contact | SMT Version 

2 for mounting directly on a PCB. Designed for low profile applications Shown 
The KSJ long travel is a miniature tact switch using a single pole, normally 5 where end users want to use a customized overlay to go over these SS 
open contact and is equipped with a spherical actuator. This new version Right Angle domes. PC mount leads or SMT terminals. Function: Momentary action 5 
is specially designed for applications where the actuation force can be Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: Silver/Gold 100VAC/DC SA ZA 
off center approximately +30° with regard to vertical and even be parallel © Current Maximum: Silver: 100mA; Gold: 50mA Contact Resistance: Silver: 11.3 CS=s2 
to the PCB. 10m0Q; Gold: 15m0O Total Travel: 0.3mm Operating Temperature: -25°C ~ 70°C SN 


Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50mA « Current 
Maximum: 50mA Operating Life: 105 Operating Force: 100 Grams 
Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


EDM Series: Discs are higher performance longer travel snap domes 
specifically designed for applications such as aircraft instrumentation, radio keypads or other demanding applications. 
PC mount leads or SMT terminals. Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 
100VDC + Current Maximum: 50mA Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: 


Digi-Key Price Each ITT Industries -55°C ~ 85°C 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. 

300gF, Totally Sealed, Silver, with Ground ]401-1800-NDt NEW! 1.32 1.23 1.12 | KSJOM41180SH LFT a Digi-Key Price Each ITT Industries 

3009F, Totally Sealed, Silver, with Ground | 401-1090-ND 134 4.24 1.44 | KSu1M411 Description = sens bas — 1 25 100 | Part No. 

i - a] 7 

300gF, Totally Sealed, Silver PREORDERED 126 124 1.14) KSUIMAT1808H LET With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1015-ND 275 220  174]EDGACO 

300gF; Totally Sealed, Silver, Right Angle ADIOS ED 1891.29 1:18 /KSOV411 With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1017-ND 278 222 176|EDGAC1 

110gF, Totally Sealed, Silver 401-1492-ND 158 146 1.34 | KSJOMO11 With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1014ND 115 93 73|EDSACO 

1109gF, Totally Sealed, Silver 401-1802-NDt NEW! 91.58 = 1.46 1.34 ] KSJOMO11LFT With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating 401-1016-ND 119 95 76 |EDSAC1 

200gF, Flux Sealed, Silver 401-1493-ND 119 1.41 1.01 | KSJOM21080SH With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1402-ND 273 219  173]/EDGSCO 

200gF, Flux Sealed, Silver 401-1803-NDt NEW! 1.24 = 1.14 1.05 | KSJOM21180SH LFT With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1404-ND 1.15 93 .73/EDSSCO 

300F, Flux Sealed, Silver 401-1494-ND 428 449 ~-1.09 |KSJoM4t0 With SMT Tabs, 240gf, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1405-ND 119 95 76 |EDSSC1 

300gF, Flux Sealed, Gold 401-1495-ND 1.43 1.33 _ 1.22 | KSJOM430 EDM Series Snap Domes 

300gF, Flux Sealed, Gold 401-1804-NDt NEW! 1.48 = 1.37 ‘1.25 | KSJOM431LFT With PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1019-ND 489 3.92 3.10] EDM 450G AC 

1109F, Totally Sealed, Silver, Right Angle | 401-1496-ND 1.24 114 1.05 | KSJOvO11 With SMT Tabs, 450gF, Gold Plating 401-1020-ND 6.39 512 4.05 | EDM 450 G SC 

300gF, Flux Sealed, Silver, Right Angle | 401-1497-ND 1.35 1.25 1.14 | KSJov410 With PC Pins, 450gF, Silver Plating 401-1021-ND 4.09 3.28 2.59 | EDM 450 S AC 

300gF, Flux Sealed, Gold, Right Angle 401-1805-ND+ NEW! 1.54 1.43 1.31 | KSJOV431LFT With SMT Tabs, 450gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1406-ND 4.09 3.28 2.59 | EDM 450 S SCO 
+ RoHS Compliant With PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1018-ND 682 546 4.33 /EDM 650G AC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1545 


KA Series Dome 


vy KSA Series Sealed Tact Actuator With Actuator 

a Button Cap 
ITT Switches, (washable) Pushbutton 

Switches 

Miniature tact switch is single pole, single throw, : 7 
normally open and designed for automatic or manual Vertical Right Angle Digi-Key Price Each ITT Industries 
insertion. Description Part No. 1 100 Part No. 
Fecsciee 7 sie pec : 7 Momentary, SPST, Sealed, Silicone Rubber Button CKN1588-ND 5.25 4.20 3.33 KA11B1CBE 
Glreult: SPST-NO. Switching: Current Maximum: 2.54 Momentary, SPST, Sealed, Actuator Cap, Black CKN1589-ND 11.40 912 7.22 | KA11R1CBE2 
Silver: 50mA; Gold: 10mA Voltage Maximum: @1.2 009 
SOVDC Contact Resistance: 50m Total Travel: pa 0.3 


t 
{5,08 
actuator 


KSR Series Low Profile Tact Switches 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, 
normally open contact. The extremely small overall dimensions 
make the KSR fit perfectly in small applications where density of 


rr 
.03~0.5mm_ Operating Life: 109 Operating Temp- H 7.62 
erature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C | 


MARK II Versions are improved seal versions. 


eae DInReY Price Each mieindusiries components is a major constraint Applications: Cellular phones. 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. rectdets, COMDULETS, pointers, radios, medical jastranpentation 4 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed 401-1433-ND 78 72 .66 | KSAOM210 and car entry remotes. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage | —| 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1047-ND 81.75.69 |KSAOM211 Minimum/Maximum: 20mV/32V_ Current: Silver: 50mA; Gold: 4.0 to 5.0 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1807-NDt 81 75.69 |KSAOM211LFT 10mA Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C, Gold: -7.6 to 9.3-+ 
Vertical, 6.2mm sq, 130gF, Mark II Sealed 401-1434-ND ‘89 83.76 |KSAOM212 -40°C ~ 125°C Contact Material: Gold and Silver Plated 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark I! Sealed 401-1808-NDt 89 83.76 |KSAOM212LFT BE aan 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1435-ND 87 81.74} KSAOM310 ee ey ee E 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1048-ND 89 83 .76/KSAOM311 Deserintion Blo Key 4 rice Fach An hs Mi lniueries 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1809-NDT 89 83 76 | KSAOM311LFT 180gF. J-Lead. SMD. Silver 401-1271-1-ND 50 iv 3 > —TKSRo11J 
Vertical, 6.2mm sq, 130gF, Mark I! Sealed, Long Life 401-1436-ND 98 91 .84|KSAOM312 Ane ulieg: Mo: Si COUN «63s 70 ea] 970.001 (KQROIIGLES 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark I! Sealed, Long Life 401-1810-NDt 98 +~=.91_—-«.84 | KSAOM312LFT gr, Gulwing, OVD, over Es : . . : : 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1437-ND 1.48 1.09 1.00 |KSAOM330 200gF, J-Lead, SMD, Silver 401-1094-1-ND , a ae — |KSR221J 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1811-NDt 1.20 4.11. 1.02 |KSAOM331LFT 200gF, Gullwing, SMD, Silver__| 401-1703-1-ND+ NEW! 50.47 43 |_257.40/M | KSR221GLFS 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark II Sealed, Long Life, Gold | 401-1812-NDt 1.29 1.19 1.09 |KSAOM332LFT aie Ser ay eo ene —_ ne at 2 Se eons Roaseenciie 
at cae 2 pi Bata F sone - peanmait 300gF, Gullwing, SMD, Silver | 401-1706-1-ND+ NEW! 46.43.40 257.40/M |KSR231GLFS 
Vertical’ 7.4mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1813NDt 82 +76 +70 /KSAOMAi4LET 4509F, Gullwing, SMD, Silver 401-1707-1-ND$ NEW! 46 .43_.40|257.40/M [KSR251GLFS 
Vertical, 6.2mm sq, 3009F Mark ll Sealed 401-1440-ND 90 84 77 /KSAOM412 450gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1708-1-ND¢ NEW! _74—~«69_—=«63| _410.40/M |KSR253GLFG 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Mark II Sealed 401-1814-NDT 90 84 .77|KSAOM412LFT 200gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1517-1-ND 50 47__43|_ 279.00/M |KSR221G 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Mark I! Sealed, Gold 401-1815-NDt 1.21 1.12 1.03 |KSAOM432LFT 200gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1518-1-ND 59.55 ~—«50 | 325.80/M |KSR223G 
Vertical, 7 4mm sq, SOOgF. Flux Sealed 401-1442-ND 9790 82 |KSAOMBI0 200gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1704-1-ND¢ NEW! 595550 | 325.80/M|KSR223GLFG 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1050-ND 99 92 .85|/KSAOMS11 300gF, Gullwing, SMD, Sliver_|AOTETS1951:ND) 5047-43 279,00/M |KSR2316 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1816-NDt 99 92  .85/KSAOMS11LFT 450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1520-1-ND 50 47.43] 325.80/M |KSR251G 
Vertical, 6.2mm sq, 500gF, Mark I! Sealed 401-1443-ND 1.08 1.00.92 | KSAOM512 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Normally Closed 4 RoHS Compliant 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Mark I Sealed 401-1817-NDt 1.08 1.00 92 |KSAOMS12LFT 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed 401-1444-ND 82.76.70 |KSAOV210 ‘ F 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1051-ND 85.79.72 |KSAOV211 QSA Series 4-Way Switches 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1818-NDt 85 79 +72 |KSAOV214LFT 
Right Angle, 8.0mm sq, 1309F, Flux Sealed, Long Life 401-1445-ND 91 85 78 | KSA0V310 Features: * Operational life is 100,000 operations * Excellent tactile feel * Only 
Right Angle, 8.0mm sq, 1309F, Totally Sealed, Long Life 401-1052-ND ‘94 87.80 |KSAOV311 actuate one direction at a time * Provides logic level control 
Right Angle, 8.0mm sq, 1309gF, Totally Sealed, Long Life 401-1819-NDt 94 87.80 |KSAOV311LFT Applications: + Seat Adjustments * Industrial controls * Mirror adjustment » Home 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold | 401-1446-ND 1.22 1.13 1.04|KSAOV330 entoralnment « Mun Tncon Steep we Mechanica acualol Force. +iN 
Right Angle, 8.0mm sq, 1309F, Flux Sealed, Long Life, Gold | 401-1820-ND¢ 1.25 1.16 1.06 |KSAOV331LFT nova a: halalinura/dasienirh SuChin olla ‘wn omaysoy 6 Minturn? 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed 401-1447-ND 84.78 71) KSA0V410 Maximum Switching Current: 1mA/SOmA * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1053-ND 86 80.74 |KSAOV411 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1821-NDT 86 80.74 | KSAOV411LFT Digi-Key Price Each ITT Industries 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1448-ND 1.44 1.06.97 |KSA0V430 Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Flux Sealed 401-1449-ND 1.01 94.86 |KSAOV510 4-Way Switch, SMT Version, 350gF 401-1597-ND 599 5.33 4.66 | OSA4S3.5NH1G8 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1054-ND 1.04 96.88 | KSAOV511 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1822-ND+ 1.04 96 _.88 |KSAOV514LFT 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, with Ground 401-1450-ND 76 71 =~ .65|KSA1M210 i-Di i 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, with Ground 401-1043-ND 79 73 .67|KSAiM211 TPC Tri Directional 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, with Ground 401-1823-NDt¢ 79 73.67 |KSA1M214LFT Scan Switches 
Vertical, 7.4mm sq, 130g9F, Long Life, with Ground 401-1044-ND 88 81.75 |KSA1M311 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, with Ground 401-1824-NDt 88 81.75 |KSA1M311LFT The TPC is a side-actuated miniature switch 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Gold, with Ground | 401-1825-NDt 1.18 1.10 1.01 |KSAIM331LFT with normally open contacts providing tactile 

7 - feedback. Rotation of the actuator closes two 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Flux Sealed, with Ground 401-1452-ND 77 72 66 | KSA1M410 individual contacts (left or right), while pushing 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground 401-1045-ND 80 74.68 |KSA1M411 down in central position simultaneously closes 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground 401-1826-NDt 80.74.68 |KSA1M411LFT the two contacts. 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Flux Sealed, with Ground 401-1453-ND 95 88.81 | KSA1M510 Applications: F 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground 401-1046-ND 98 90 .83/KSA1M511 Mable phones; pagers Dereon data assistants 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground 401-1827-NDt 98 +~=.90_—~«.83 |KSA1M511LFT SREse CATICGTARTS “and COnMTIEaIOn 


+ NEW! RoHS Compliant 


KSA Series 
Snap-On Switch Caps 


equipment 

Maximum Voltage: 50V 
Minimum/Maximum Current: 1mA/50mA 
Life Expectancy: 100,000 operations 
Bounce: <10ms 

Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


0,Right, 2 


| 


0, Left 2 
| 
the 3 


ta 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are ae Cut Tape ee Tape & Reel ; 
held in place by the KSA body. All buttons must be mounted 4 ae Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ITT Industries 
after the soldering and cleaning process. Buttons are able to Fig.| Description Part No. 1 25 100 [Part No. 2,000 | Part No. 
be screen printed for custom legend appearances. 1 | SMT Switch with Select )401-1264-1-ND 1.77 1.64 1.51 |401-1264-2-ND 982.80/M | TPC1133GLFG 
(Switch is sold separately). 2 |3in1 Tact Switch 401-1618-1-ND_ 1.59 1.47 1.35 |401-1618-2-ND —_880.00/M_| TPC2133GLFG 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
Color Part No. 1 25 100 Part No. H 1 H 7 
Fig-1 — 10mm Square Cap TPA Series SMT Navigation Switches 
Black 401-1237-ND 37 34 32 BTNKO190 Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes four 
Red 401-1238-ND 37 34 32 BTNKO140 momentary contacts which provide the scanning function. Switching: * Voltage 
Light Grey 401-1239-ND 37 34 32 BTNK0120 Maximum: 24V ¢ Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA Operating Temperature: 
Dark Grey 401-1240-ND 37 34 32 BTNKO110 Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 110°C 
Yellow 401-1241-ND 37 34 32 BTNK0130 Push to select = 400gF 
Blue 401-1242-ND 37 34 32 BTNKO160 
Green 401-1243-ND 37 34 82 BTNK0O150 Cut Tape Tape & Reel | ITT 
Ivory 401-1244-ND 37 234 32 BTNKO180 Digi-Key Price Each Pricingt Industries 
Grey-Blue 401-1245-ND 37 34 32 BTNKO170 Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. 
Fig. 2 — 8mm Round Cap Momentary, 2-Directional with Selection, 
Black AOTAD46-ND 37 A 7 BINKO290 1859F. Silver, Gullwing 401-1277-1-ND 1.49 1.10 1.01] 657.00 | TPA311GLFS 
Red 401-1247-ND 37 34 32 BTNK0240 ~Directi i 
Light Grey 401-1248-ND 37 34 30 BTNKO220 Momeriaty pecan 401-1129-1-ND 1.83 1.70 + ©1.56] 1015.20 | TPAd13GLFG 
Dark Grey 401-1249-ND 37 34 32 BTNKO210 Mlomenar ee wih Sualion 
Yellow A01=1250:ND. 37 34 32 BTNKO230 ieee Gall. Gil "| 401-11311-ND 2101.95 1.78] 1164.60 | TPAST3GLFG 
Blue 401-1251-ND 37 34 32 BINKO260 a 9 : 0 i aT aie win Sema 
Green 401-1252-ND 37 34 32 BTNK0250 lomentary, 4-Directional with selection, 
Ivory 401-1253-ND 37 34 32 BTNKO280 185gF, Silver, Gullwing 401-1130-1-ND 1.56 1.44 = 1.32) 862.20 | TPASTIGLFS 
Grey-Blue 401-1254-ND 37 34 32 BTNKO270 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1546 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


yy KSL Series Tact KMR Series Microminiature Tact Switches for SMT 
| T T Switches, (Washable) Compatible with lead free soldering. For use in cellular 


phones, computers, and industrial electronics. KMR’s 


‘ ‘ 4 . . compact size and 4 actuation force options makes the 
MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. switch ideal for extremely small applications 


Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50VDC * Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA Contact Circuit: SPST-NO Maximum Voltage: 50VDC Maximum 


Resistance: 50mQ Contact Material: Silver plated Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C Current DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA Operating Temp- 
erature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 
Vertical Right Angle 
8.992 Cut Tape Tape & Reel 
K . Digi-Key Price Each Pricingt ITT Ind. 
aS Round Cap Description Part No. 1 25 100 7,000 Part No. 
| =! 1009F, Gullwing, Silver Contacts 401-1426-1-ND 5 42 39 1751.40 | KMR211GLFS 
5.08 200gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1427-1-ND A5 42 39 1751.40 | KMR221GLFS 
i» *”‘lactuator 4.0) 200gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1428-1-ND 63 58 54 2431.80 | KMR223GLFG 
W144 Oval Ca 300gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1429-1-ND 6 43 39 1776.60 | KMR231GLFS 
Pp 300gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1430-1-ND 64 60 55 2494.80 | KMR233GLFG 
— 7 - 400gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1431-1-ND 53 50 6 2066.40 | KMR241GLFS 
as Digi-Key Price Each ITT Industries 400gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1432-1-ND 77 72 66 2998.80 | KMR243GLFG 
Description RartiNo: u 25 noo} Rart.No: t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Vertical, 130gF, Flux Sealed 401-1499-ND AT 12 66 | KSLOM210 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1500-ND 82 76 70 | KSLOM211 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1828-ND+ NEW! 82 76 70 | KSLOM211LFT at . 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1055-ND 87.81.74 | KSLOM2t2 KMS Miniature Side 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1829-ND+ NEW! 87 81 74 | KSLOM212LFT H 
Vertical, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1501-ND 85 78 .72 | KSLOM310 Actuated Tact Switches 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1502-ND 89 83 .76 | KSLOM311 ; era : 
Vertical, 1309F, Totally Sealed, Long Life 401-1830-ND¢ NEW! 89 «©8376 | KSLOM314LFT evel tal aige fOr app canons In bagers; merc EDs 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1056-ND 94 87 80 | KSLOM312 the user. Grounded cover for EMC protection 
Vertical, 130gF, Mark I! Sealed, Long Life 401-1831-ND+ NEW! 94 87.80 | KSLOM312LFT Specifications: . 
Vertical, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold | 401-1503-ND 1.09 1.01.93 |KSLOM330 » Circuitry: SP eli : i 
- y: SPST, N/O * Life Expectancy: 100,000 Operations 
Vertical, 1309F, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1832-ND+ NEW! 1431.05.96 | KSLOM331LFT Electrical: * Maximum Voltage: 50VDC * Maximum Current DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA * Bounce Time: <3ms 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1504-ND 82 76 .70 | KSLOM410 Environmental: Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1505-ND 87 81 74 | KSLOM411 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1833-ND+ NEW! 87 81 .74 | KSLOM411LFT Cut Tape Tape & Reel 
Vertical, 300gF, Mark I! Sealed 401-1057-ND 92 85 .78 | KSLOM412 Digi-Key Price Each Pricingt | ITT Ind. 
Vertical, 300gF, Mark I Sealed 401-1834-ND¢ NEW! 92.85 78 |KSLOM412LFT Description Part No. 1 25 100) 3,000  |PartNo. 
qemieal SORE Hiner poe con Ce Tact Switch, 2009F, Gullwing, Silver Plated w/Pegs |401-1614-1-ND 63 59 54 | 1053.00 |KMS201GPLFS 
Vertical. 500 F Flux Sealed 401-1507-ND = 92 85 7 KSLOMS10 Tact Switch, 200gF, Gullwing, Gold Plated w/Pegs |401-1616-1-ND 82 76 70 1365.00 | KMS223GPLFG 
Vertical, SO0gF. Totally Sealed AOTHEGeNDE NEWT? ‘7902 | KSLOMS11LET Tact Switch, 250gF, Gullwing, Silver Plated 401-1266-1-ND 50 47 43 — 837.00 |KMS231GLFS 
Vertical, 5009, Mark Il Sealed 401-1058-ND tor 9486 /KsLoms12 Tact Switch, 250gF, Gullwing, Gold Plated 401-1276-1-ND 56.52.48 | 934.20 |KMS233GLFG 
Vertical, 500gF, Mark II Sealed 401-1837-ND+ NEW! 1.01 94.86 | KSLOMS512LFT Tact Switch, 250gF, Gullwing, Silver Plated w/Pegs |401-1615-1-ND 50 47 43 837.00 | KMS231GPLFS 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed 401-1509-ND 85 78 72 |KSLOV210 Tact Switch, 250gF, Gullwing, Gold Plated w/Pegs |401-1617-1-ND 56 52.48 933.00 |KMS233GPLFG 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed 401-1063-ND .89 83 76 | KSLOV211 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Right Angle, 1309F, Totally Sealed 401-1838-ND+ NEW! 89 83 .76 | KSLOV211LFT 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1510-ND 92 85 .78 | KSLOV310 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1064-ND 97 90 82 | KSLOV311 7 H H ini 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1839-ND+ NEW! 97 90 82. | KSLOV311LFT NEW! KMX Series Microminiatu re 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold | 401-1511-ND 116 = 1.08 .99 | KSLOV330 H 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold | 401-1840-ND+ NEW! 116 1.08 99 | KSLOV331LFT Tact Switch for SMT 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed 401-1512-ND 89 83.76 | KSLV410 Allows higher board density with compact SMT 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1065-ND 94 87-80 | KSLov411 witch for ultra low profile environment: cell phone 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1841-ND+ NEW! 94 87 80 | KSLOV411LFT keypads, key fob, white goods, medical and military. 
Right Angle, 500gF, Flux Sealed 401-1513-ND 99 92 .84 | KSLOV510 Features: 
Right Angle, 5009F, Totally Sealed 401-1066-ND 1.04 96 88 | KSLOV511 Ultra low profile 0.58mm 
Right Angle, 500gF, Totally Sealed 401-1842-ND+ NEW! 1.04 96 88 | KSLOV511LFT Sharp Tactile Feel plus Audible Click 
Vertical, 130gF, Flux Sealed, with Ground 401-1515-ND 79 73 ~~ ~.67 |KSLIM210 * 250k Cycles 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1059-ND 84 78 71 | KSLIM211 
Vertical, 130gf, Totally Sealed, with Ground 401-1843-ND¢ NEW! 84.78.74 | KSL1M241LFT aici ul rane pane & Hee a 
j F igi-Key rice Eac ricing ind. 
en ead Totaly Sealed, with Ground, | 491_4960-ND 91.85.78 |KSL1M311 Description Part No. 125 100| 10,000 _| Part No. 
Vertical, 3009F Flux Sealed, with Ground 701-1516-ND Ba BT KSLA 160gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1165-T-ND 40.~—=«37~—=«34]-—-219.60/M|KMX111G 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1061-ND 89 82.76 |KSLIM411 160gF, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1166-1-ND 50 47 43} 279.00/M) KMX113G 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1844-ND+ NEW! 89 82-76 |KSLIM411LFT 220gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1167-1-ND 40.37.34) 219.60/M|KMX121G 
Vertical, 500gF, Totally Sealed, with Ground 401-1062-ND 98 91.84 | KSL1M511 220gF, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1168-1-ND 50 A743} 279.00/M|KMX123G 
Vertical, 500gF, Totally Sealed, with Ground 401-1845-ND+ NEW! 98 91 84 | KSL1M511LFT 160gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator 401-1610-1-ND 26 .24 .22| —119.00/M] KMX211G 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1514-NDt 84 78 71 | KSLIA211 160gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1611-1-ND 33 30 .28| 150.00/M | KMX213G 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1846-NDt+ NEW! 84 7871 [KSLIA2T1LFT 220gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator 401-1612-1-ND 26 24.22] 119.00/M| KMX221G 
Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 37 234 .32_ | BTNK0390 220gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1613-1-ND 33 30 .28| 150.00/M | KMX223G 
Round Cap, 06.2mm, Red 401-1425-ND 55 51 47 | BTNKO940 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t Automatic Insertion + RoHS Compliant 


MD and MDP Series Pushbutton Switches 


KSS Series MD Searles: MDP Cap MDP (Shown w/ 

ini H H Small momentary key switch 
Miniature Side Actuated Tact Switches Sits Hounive Hibbet detatne ED Optional Cap) 

: * Circuit: SPST » Switching: wie 
The KSS is a normally open, ; 7 aa 
a Standard Actuator Large Actuator PCB Layout for Both: + Voltage Maximum: 100V AC/ H 

momentary, SPST miniature 2 ” DC * Current Maximum: Silver: i A 
switch. It is mainly dedicated 1G 100mA AC/DC; Gold: 50mA AC/DC 12.7 <A12.7 
to applications with a high ¢ Operating Temperature: -25°C 

: fia (18 ~70°C 
density of components. 7 . i 7 Moaked 
Circuit: SPST-NO Switching: ff SS of MDP Series: Small momentary key switch equipped with a button; Can be PC mounted. « Circuit: SPST 

5 J 2.5 2.5 : ¢ Switching: * Voltage Maximum: 100V AC/DC « Current Maximum: Silver: 100mA AC/DC; Gold: 50mA AC/DC 


Maximum Voltage: 50V Min- 


- . * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
imum/Maximum Current: 


* Silver: 1mA/50mA; * Gold: 1mA/10mA Life Expectancy: 10° operations Operating Temperature: Silver: -40°C ~ Dim. H] Digi-Key Price Each ITT Industries 
85°C; Gold: -40°C ~ 125°C Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Cut Tape Tape & Reel - MD Series 
Digi-Key Price Each Pricingt | (TTind. With Rubber Actuator, 260gF, Gold Plated [5 | 401-1172-ND- 350 280 222| MDG 
Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated 5 401-1171-ND« 2.19 1.75 1.39 | MDS 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing 401-1097-1-ND A4 AL 38 729.00 | KSS221GLFS MDP Series 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND A4 AL 38 729.00 | KSS231GLFS No Cap, 240gF, Silver Plated 41 401-1173-ND* 2.00 1.61 1.27 | MDPS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold | 401-1698-1-ND 65 60 50 1080.00 | KSS233GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing 401-1099-1-ND 50 AT 43 837.00 | KSS241GLFS Digi-Key Price Each ITT Industries 
Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 42 = 3936 691.20 | KSS321GLFS Description Bathe: 1 25 400 ‘| Part No. 
Large Actuator, 250gF, Gullwing 40-T017-ND42—S=«CDtCi 696.60 | KSS331GLFS Switch Caps for MDP Series 
Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 45 42 38 745.20 | KSS341GLFS White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-ND* 53 43 34 BIN MDP 00 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold | 401-1522-1-ND 57 53 AQ 950.40 | KSS223GLFG Grey, 12mm square, Finger Recessed 401-1176-ND 53 43 34 BTN MDP 20 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold | 401-1523-1-ND 64 60 55 1063.80 | KSS243GLFG Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-NDe 53 43 34 BTN MDP 40 
Large Actuator, 200gF, Gullwing, Gold 401-1524-1-ND 59 55 51 988.20 | KSS323GLFG Blue, 1 2mm square, Finger Recessed 401-1178-ND« 52 42 33 BTN MDP 60 
Large Actuator, 400gF, Gullwing, Gold 401-1525-1-ND 63 58 54 1042.20 | KSS343GLFG Black, 12mm square, Finger Recessed 401-1179-NDe 53 43 34 BTN MDP 90 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * Not recommended for new design. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1547 
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yy DIGITAST Narrow Body Wide Body RTE Series Miniature Rotary Switches 
ITT 


Fig. 1 Gullwing Fig. 2 PC Mount Fig. 3 Reverse PC Fig. 4 4x 7.5mm 
Mount Shaft 


Key Switches 


This series is the most versatile electronic switch for printed 
circuit boards, especially when used with dual in-line packages. 
Vibration free, short smooth travel through pivoted button tops. 
Available as momentary button switch as well as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system with 
tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins for alignment on PC boards. 

Circuit: SPDT Switching: * Voltage Maximum: 24VAC * Current Maximum: 10mA DC Operating Life: OA: 5,000,000 
operations; EE: 500,000 operations Switching Travel: 0.0591 


Digi-Key Price Each ITT Industries Fig. 5 Button RTE02 Layout 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Actuator 
Narrow Body _ 2.54 2.54 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1108-ND 6.38 5.67 4.97) SERBKAUEE 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 410 3.65 3.20) SERBKAUOA 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 410 3.65 3.20) SERBUAUOA 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 410 365 3.20) SERGNAUOA 
Alternate Action, Grey Cap, No LED 401-1110-ND 6.38 5.67 4.97) SER GY AUEE 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 410 3.65 3.20] SER GY AU OA 
Alternate Action, Red Cap, No LED 401-1112-ND 638 5.67 4.97) SERRDAUEE 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 410 3.65 3.20) SERRDAUOA 
Momentary Action, White Cap, No LED popeom «410 (365 3.20 SERWHAUOA Switching: Voltage Maximum: RTEO2 and RTEO3: 50V DC; RTE10 and RTE16: 30V DG Current: 100mA Contact 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 410 3.65 3.20| SERYEAUOA Resistance: RTEO2 and RTEO3: 100m: RTE10 and RTE16: 150mQ Operating Ti ture: -25°C ~ 85°C. St 
Momentary Action, Black Cap, Green LED | 401-1115-ND 5.84 5.20 4.55| SERL BKGN7.02 AU OA tee ead ae bare Bailie an PORTS QBeraeny, tokperauire: i erage 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1669-ND 842 7.49 6.55 | SERL BK GN 7.62 AU EE emperature: a 
Alternate Action, Black Cap, Red LED 401-1114-ND 8.42 7.49 6.55) SERLBKRD7.62 AUEE = . . 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1113-ND 544 4.84 4.23] SERL BK RD 7.62 AUOA : = Digi-Key Price Each ITT Industries 
Alternate Action, Grey Cap, Green LED 401-1119-ND 9.04 8.04 7.04] SERLGY GN7.62 AU EE Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Alternate Action, Grey Cap, Red LED 401-1118-ND 8.42 7.49 6.55) SERLGYRD7,62AUEE 2 Position Selectors — SPDT 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1117-ND 5.44 484 4.23) SERLGY RD 7.62 AUOA r F 5 = ee 
Alternate Action, Black Cap, Red/Green LED | 401-1120-ND 885 7.87 6.89 | SER2LBKRDGNAUEE sian ae afin ae eae ae i seat a Sennen 
Alternate Action, Grey Cap, Red/Green LED ee 8.85 7.87 6.89 | SER2LGYRDGNAUEE , Gullwing, Silver Plating 401-1863-1-ND@t 204 4.89 1.73 | RTEO200G05 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1123-ND 643 5.72 5.01] SETBKAUEE suai se Pitng eee est 7 em a ii re 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 410 3.65 3.20} SETBKAUOA ullwing, Gold Plating -1407-1-ND@ : : : 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 410 3.65 3.20} SETGYAUOA Gullwing, Gold Plating 401-1407-2-ND§ 1828.75/1,250 _| RTEO200G03 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 410 3.65 3.20) SETBUAUOA PC Mount, Silver Plating 401-1023-ND 2.36 1.89 1.50 | RTEO200N01 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 410 3.65 3.20] SETRDAUOA 2 PC Mount, Silver Plating 401-1864-ND+ 2.36 1.89 1.50 | RTEO200N05 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 3.65 3.20) SETWHAUOA PC Mount, Gold Plating 401-1408-5-ND 229 1.83 1.45 | RTEO200N03 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1236-ND 410 3.65 3.20) SETYEAU OA . > 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1670-ND 847 7.53 6.59 | SETLBKGN7.62 AU EE PC Mount, ESD Pin, Gold Plating 401-1412-5-ND 2.20 1.76 _ 1.40 | RTEO210N03 
Alternate Action, Black Cap, Red LED 401-1126-ND 847 7.53 6.59) SETLBK RD 7.62 AU EE 3 _| Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1409-5-ND 2.33 1.87 1.48 | RTEO200R03 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1125-ND 5.44 484 4.23) SETLBKRD 7.62 AU OA 4x 7.5mm Shaft, Silver Plating 401-1024-ND 2.07 1.66 1.31 | RTEO201NO1 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1128-ND 5.44 4.84 4.23 | SETL GY RD 7.62 AU OA 4 | 4x 7.5mm Shaft Silver Plating 401-1865-ND$ 207 166 1.31 | RTEOZ01NOS 
4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1410-5-ND 2.60 2.09 1.65 | RTEO201NO3 
x s Button Actuator, Silver Plating 401-1025-ND 2.07 1.66 1.31 | RTEO202N01 
D6 Series Pushbutton Switches 5 | Button Actuator, Silver Plating 401-1866-ND+ 2.07 1.66 1.31 | RTEO202NO5 
Button Actuator, Gold Plating 401-1411-5-ND 2.50 2.00 1.59 | RTEO202N03 
Square Cap Plunger NEW! Flat Square 3 Position Selectors — SP3T 
: = Button Gullwing, Silver Plating 401-1026-ND 188 1.51 1.20 | RTEO300G01 
r in 75 1 | Gullwing, Gold Plating 401-1413-1-ND® 2.73 2.52 2.31 | RTEO300G03 
11.5 128 | Gullwing, Gold Plating 401-1413-2-ND§ 1887.50/1,250 _| RTEO300G03 
Nt SL PC Mount, Silver Plating 401-1027-ND 1.77. 142 1.13 | RTEO300N01 
2 | PC Mount, Silver Plating 401-1867-NDt 1.77 1.42 1.13 | RTEO300N05 
The D6 is an open keyswitch specially designed for digital electronic controls. Comes complete with colored cap already PC Mount, Gold Plating - AOISLALASOAND) i894 | IRTEDSOONOS 
attached. Circuit: SPST Switching: Current Maximum: 100mA AC Dielectric Strength: 1000VAC Contact Resistance: 3_| Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1415-5-ND 2.43 1.95 1.54 | RTEO300R03 
100mQ Switching Travel: 0.031 Contact Material: Silver Plated Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 4x 7.5mm Shaft, Silver Plating 401-1028-ND 2.07 1.66 1.31 | RTEO301N01 
__ - - 4 | 4x 7.5mm Shaft, Silver Plating 401-1868-NDt 2.07 1.66 1.31 | RTEO301N05 
ae Digi-Key Price Each __ | ITT Industries 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1416-5-ND 2.60 2.09 1.65 | RTEO301NO3 
Desesipilon Fart No: Lora art No Button Actuator, Silver Plati 401-1029-ND 2.07 1.66 1.31 | RTEO3O2NO1 
Square Cap, White, Momentary Action, 130g 401-1004-ND 94 ~75~«60 [DBC 00 é* | uta Actuator eliver Gisting ao aaotnts DOr 466-481 | RTEDAODNOS 
Square Cap, White, Momentary Action, 130gF 401-1884-NDt NEW! 94 75 60 /D6CO0 LFS HON AeueaOl Ver FreHing Es : : : 
Square Cap, Grey, Momentary Action, 130gF 401-1005-ND 94 75 .60/D6C10 Button Actuator, Gold Plating 401-1417-5-ND 2.60 2.09 1.65 | RTEO302N03 
Square Cap, Grey, Momentary Action, 130gF 401-1885-ND+ NEW! 94 75.60 | D6C10 LFS Decimal Code — BCD 
iT - -| i 
ue eae sean fg alas on i Gre aga A 
Square Cap, Green, Momentary Action, 130gF 401-1888-NDt NEW! 94 75 60 |D6CS50LFS 1 | Gullwing, Gold Plating 401-1870-1-ND@ 3.51 3.24 2.97) RTE1000G14 
Square Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1889-ND¢ NEW! 94 75 60 | D6C60 LFS Gullwing, Gold Plating 401-1870-2-ND§¢ 2430.00/1,250 RTE1000G14 
Square Cap, Ivory, Momentary Action, 130gF 401-1890-ND+ NEW! 94 75 60 | D6C80 LFS 2 | PC Mount, Gold Plating 401-1871-5-NDt 4.05 3.24 2.57 | RTE1000N14 
Square Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1003-ND 94 15 .60 | D6 C 90 e Ere 
Square Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1891-NO¢ NEW! 94 75 60 |D6C90 LFS 3 Ha a Ha re ae so treaoe as re ra oad i RTE ioRURtE 
Square Cap, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF | 401-1582-ND 1.05 97.89 |D6 C 90 HTLFG Z “ = 7 = 
Round Cap, White, Momentary Action, 1309F 401-1894-NDt NEW! 94 75 60 |DOROOLFS 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1032-5-ND 3.06 2.45 1.94) RTE1001N13 
Round Cap, Grey, Momentary Action, 130gF 401-1010-ND 94 75 .60/D6R10 4 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1874-5-ND+ 3.06 2.45 1.94 | RTE1001N14 
Round Cap, Grey, Momentary Action, 130gF 401-1896-NO¢ NEW! 94 75 60 | D6R10 LFS 4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1421-5-ND 3.09 247 1.96 | RTE1001V13 
Round Gap, Yellow, Momentary satiny i aaa a et Sau NG NEW! 7 ee = Dena 4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1875-5-ND$ 3.09 2.47 1.96 | RTE1001V14 
‘ound Cap, Red, Momentary Action, 130g -1007- . é ‘ : Saas 
Round Cap, Red, Momentary Action, 130gF 401-1898-NDt NEW! 94 75 60 |D6R40_LFS 5 ee poe ial ens a oe o a a ae tea Bea 
Round Cap, Green, Momentary Action, 130gF 401-1899-ND¢ NEW! 94 75 60 | D6R50 LFS utton Actuator, Gold Plating 71876-5-NDE 5 45 As 
Round Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1011-ND 94 75 60 |D6R60 6 Right Angle, Gold Plating 401-1033-5-ND 3.07 2.46 = 1.95 | RTE1000V13 
Round Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1900-ND+ NEW! 94 75 60 | D6R60 LFS Right Angle, Gold Plating 401-1873-5-NDt 3.07. 2.46 1.95 | RTE1000V14 
Round Cap, Ivory, Momentary Action, 130gF 401-1901-ND¢ NEW! 94 75 60 | D6R80 LFS A = 
Round Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1902-NO$ NEW! 94 75 60 |D6R9O LFS _ ; poxadeowmial Code— HEX 
Round Cap, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF | 401-1585-ND 1.05 97 89 |D6 R 90 HTLFG 4 | Gullwing, Gold Plating 401-1877-1-ND@+ 3.58 3.31 3.03] RTE1600G44 
Plunger, Black, Momentary Action, 1309F 401-1893-ND$ NEW! 94 75 60 |D6LOOLFS Gullwing, Gold Plating 401-1877-2-ND§+ 2477.50/1,250___| RTE1600644 
Plunger, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF 401-1584-ND 1.05 97.89 | D6 L 90 HTLFG 2 | PC Mount, Gold Plating 401-1878-5-NDt 3.09 2.48 1.96 | RTE1600N44 
a wack: Mortentaly son S0gF in a eee NEW! 7 zs at naps 3 | Reverse PC Mount, Gold Plating 401-1422-5-ND 3.09 248 1.96 | RTE1600R43 
quare button, Grey, ror eres & a : ; _ R PC Mount, Gold Pilati: 401-1879-5-ND: 3.09 2.48 1.96 | RTE1600R44 
Square Button, Red, For D6C Series 401-1580-ND 57 -53.~—«49: [BTN DG 40 everse Th Mount, Gor “ang a 
Square Button, Blue, For D6C Series 401-1581-ND ‘57 ‘53 49 |BTN D660 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1037-5-ND 3.11 2.50 1.98 | RTE1601N43 
+ RoHS Compliant 4 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1881-5-NDt 3.11 2.50 1.98 | RTE1601N44 
P 4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1038-5-ND 3.26 2.62 2.07 | RTE1601V43 
4x 7.5mm Shaft, Right Angle, Gold Plating | 401-1882-5-NDt 3.26 2.62 2.07 | RTE1601V44 
1 Button Actuator, Gold Plating 401-1039-5-ND 3.11 2.50 1.98 | RTE1602N43 
P lezo P u Ise P uS hb uttons 5 Button Actuator, Gold Plating 401-1883-5-NDt 3.11 2.50 1.98 | RTE1602N44 
Features: * Piezo switch element, no mechanical wear * One piece hermetically sealed con- 6 | Flush, Right Angle, Gold Plating 401-1880-5-ND$ 3.12 2.50 1.98 | RTE1600V44 
struction Specifications: * Rating: 250mA continuous, 50V maximum « Electrical Life: 7 
10,000,000 actuations typical * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Circuit Closure @CutTape §Tapeand Reel + NEW! RoHS Compliant 
Duration: 50mS minimum . Materials: Housing: Polyetherimide, UL94V-0, black Wire Digi-Key Price Each ITT Industries 
Leads: 22AWG with TFE Teflon insulation; Red positive, violet negative. Hardware included. Deserinflan Part No. 1 25 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each ITT Industries Optional Switch Caps for RTE Series 
Description Part No. u 25 100 Part No. Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Only 401-1040-ND 27.22.17: | BTNRTE40 
Momentary, 6” Leads, SPST CKN1406-ND 18.33 15.84 13.34 KPD1S2W62 Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 27° 22 ~~ .17 | BTNRTE5O 
Momentary, 4” Leads, SPST CKN1407-ND 18.09 15.62 13.16 KPD1S2W4 Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND 27 22 17 |BTNRTE9O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1548 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Electronics 


Aleoswitch 


Pushbutton Switches 


Alcoswitch Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They have silver clad and gold plated contacts to satisfy the requirements of logic level and 


power switching applications. We carry a wide variety of accessories; caps, guards and boot seals to give you that professional finished look. 


Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. 1 25 50 Part No. 

SPST Mom - NO Black Sq. Actuator 450-1122-ND 2.41 1.88 1.78 | TP11CGPCO 
SPST Mom - NO Black Sq. Actuator 450-1367-ND0 NEW! 2.41 1.88 1.78 | TP11CGPC004 
SPST Mom - NO Red Sq. Actuator 450-1124-ND 2.90 2.26 2.15 | TP11CGPC2 

1 SPST Mom - NO 0.4VA Red Sq. Actuator 450-1368-ND0 NEW! 2.90 2.26 2.15 | TP11CGPC204 
SPST Mom - NO Black Round Actuator 450-1118-ND 2.14 1.67 1.58 | TPA11CGPCO 
SPST Mom - NO Red Round Actuator 450-1120-ND 2.77 2.16 2.05 | TPA11CGPC2 
SPST Mom - NO Red Round Actuator 450-1371-NDQ NEW! 2.79 2.17 2.06 | TPA11CGPC204 
SPST Mom - NO Black Sq. Actuator 450-1123-ND 2.32 1.81 1.71 | TP11CGRAO 
SPST Mom - NO Black Sq. Actuator 450-1369-ND0 NEW! 2.32 1.81 1.71 | TP11CGRA004 
SPST Mom - NO Red Sq. Actuator 450-1125-ND 2.97 2.31 2.20 | TP11CGRA2 

2 SPST Mom - NO 0.4VA Red Sq. Actuator 450-1370-ND0 NEW! 2.99 2.33 2.21 | TP11CGRA204 
SPST Mom - NO . Black Round Actuator 450-1119-ND 3.15 2.45 2.33 | TPA11CGRAO 
SPST Mom - NO Black Round Actuator 450-1372-ND0 NEW! 3.13 2.44 2.31 | TPA11CGRA004 
SPST Mom - NO Red Round Actuator 450-1373-ND0 NEW! 2.54 1.98 1.88 | TPA11CGRA204 
SPDT Mom Black Round Actuator 450-1344-NDQ NEW! 4.12 3.21 3.04 | TPA11FGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1374-ND0 NEW! 2.72 2.12 2.01 | TPB11CGPC004 

3 SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1377-ND0 NEW! 5.33 4.15 3.94 | TPC11CGPC004 
SPST Mom - NO : Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1117-ND 3.85 3.00 2.84 | TPD11CGPC2 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1379-ND0 NEW! 3.85 3.00 2.84 | TPD11CGPC204 

4 SPDT Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1068-ND 3.78 2.94 2.79 | TPB11FGVRAO 
SPDT Mom : Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1346-NDQ NEW! 3.83 2.98 2.83 | TPB11FGVRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Sealed SMD__| 450-1069-ND 5.51 4.29 4.07 | TSPD11CGSRAO 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1074-ND 3.04 2.37 2.25 | TPB11CGRAO 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1376-ND0 NEW! 3.04 2.37 2.25 | TPB11CGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1075-ND 4.01 3.12 2.96 | TPB11CGRA2 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1375-ND0 NEW! 4.01 3.12 2.96 | TPB11CGRA204 

5 SPDT Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1067-ND 6.28 4.89 4.64 | TPB11FGRAO 
SPDT Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1345-ND0 NEW! 3.80 2.96 2.81 | TPB11FGRA004 
SPST Mom - NO 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1108-ND 9.70 7.55 7.16 | TPC11CGRAO 
SPST Mom - NO 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1378-ND0 NEW! 5.83 4.54 4.30 | TPC11CGRA004 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1115-ND 3.78 2.94 2.79 | TPD11CGRAO 
SPST Mom - NO Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1380-ND0 NEW! 3.83 2.98 2.83 | TPD11CGRA004 
SPST Mom - NO 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1381-NDQ NEW! 5.36 4.17 3.96 | TPF11CGRA004 
SPDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1087-ND 8.35 6.50 6.16 | MPA106D 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1089-ND 10.48 9.17 7.86 | MPA106F 
DPDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1083-ND 10.20 8.93 7.65 | MPA206N 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1088-ND 8.68 7.60 6.51 | MPA206R 

6 DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1084-ND 9.74 8.53 7.31 | MPA206RPC 
3PDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1077-ND 14.26 12.48 10.70 | MPA306F 
4PDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1079-ND 16.66 14.58 12.50 | MPA406R 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1093-ND* 8.18 7.16 6.14 | MPE106F 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1094-ND* 12.78 11.19 9.59 | MPE206R 
4PDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1071-ND* 18.80 16.45 14.10 | MPE406N 
SPST Mom - NC THD Bushing with Black Cap 450-1103-ND 5.96 4.64 4.40 | MPA103B 
SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1433-ND0 NEW! 3.67 2.86 2.71 | MPA103B04 
SPST Mom - NO . THD Bushing with Black Cap 450-1109-ND 3.98 3.10 2.94 | MPA103C 

ra SPST Mom - NO THD Bushing with Black Cap 450-1434-NDQ NEW! 4.28 3.33 3.16 | MPA103C04 
SPDT | Mom (Tactile) THD Bushing with Black Cap 450-1092-ND 10.15 7.90 7.49 | MPA103F 
SPDT | Mom (Tactile) 3A THD Bushing with Black Cap 450-1435-ND0 NEW! 7.81 6.08 5.77 | MPA103F04 
SPST Mom - NO THD Bushing with Red Cap 450-1436-ND0 NEW! 4.46 3.47 3.29 | MPB103C04 
SPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1126-ND 9.28 8.12 6.96 | MPG106D 
SPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1086-ND 8.62 6.71 6.36 | MPG106F 
DPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1073-ND 13.58 11.89 10.19 | MPG206N 

8 DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1085-ND 13.38 11.71 10.04 | MPG206R 
DPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1082-ND 11.84 10.36 8.88 | MPG206RPC 
3PDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1070-ND 16.96 14.84 12.72 | MPG306D 
3PDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1076-ND 15.42 13.50 11.57 | MPG306F 
4PDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1078-ND 22.70 19.87 17.03 | MPG406R 

9 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 5.11 3.98 3.77 | MSPF101B 
SPST Mom - NO : THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 4.57 3.56 3.37_ | MSPF101C 

10 | SPST Mom - NO 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1432-ND0 NEW! 18.42 16.12 13.82 | MSPM101C104 
SPST Mom - NC THD Bushing - Black Actuator 450-1100-ND 3.29 2.56 2.43 | MSP103B 
SPST Mom - NC 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1428-ND0 NEW! 3.62 2.82 2.68 | MSP103B04 

1 SPST Mom - NO THD Bushing - Black Actuator 450-1429-ND0 NEW! 3.85 3.00 2.84 | MSP103C004 
SPST Mom - NO THD Bushing - Red Actuator 450-1430-ND0 NEW! 3.20 2.49 2.36 | MSP103C204 
SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 1.73 1.35 1.28 | MSPS103B 
SPST Mom - NO ° THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 2.03 1.58 1.50 | MSPS103C 

* Splashproof RoHS Compliant 


Pushbutton Accessories 


Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof 
Boot Seals: Fabricated of Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 


Fig. 2 
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Use Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Color / Type With il 25 50 | Part No. 
Black 450-1053-ND 1.00 88 -83 | C220-AG 
Switch Cap, .394” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1054-ND 82 72 -69 | C222-AG 
1 Green 450-1057-ND 1.08 95 -90 | C225-AG 
i i 7 : Black 450-1055-ND 1.26 1.14 1.05 | C230-AG 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1059-ND 120 105 1.00 | C232 
ss as Black Aluminum 450-1063-ND 2.00 1.75 1.66 | G12B 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 1.88 165 157 |G12C 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 450-1066-ND 2.76 2.42 2.30 | G12KA 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 3.38 2.96 2.81 | G13KB 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear Aluminum 450-1150-ND 3.22 2.82 2.68 | G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 4.30 3.77 3.57 | G15 Gi2-13.4 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276 Black TP Series 450-1044-ND 5.16 4.52 4.29 | BP10480 uae 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1045-ND 5.10 4.47 4.24 | BP14400 G13 118.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Gray MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1046-ND 3.44 3.01 2.86 | BP14408 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300 Black Lager os 7 450-1051-ND 5.10 4.47 4.24 | BPA14400 
3 Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MPS3/MPA3/TP 450-1049-ND 5.18 4.54 4.30 | BP2010 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MSP3/MPA3/TP 450-1155-ND 3.52 3.08 2.93 | BP1900 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H Black MSPF/MPG 450-1047-ND 4.36 3.82 3.62 | BP15320 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H Red MSPF/MPG 450-1048-ND 4.36 3.82 3.62 | BP15322 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472 Black MSPF/MPG 450-1050-ND 3.44 3.01 2.86 | BP5900 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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cranes Aleoswiteh Tact Switches 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (FSMSM: -20°C ~ 80°C) Characteristics: * Contact Rating: 50mA @12VDC (FSMSM: 
500m Maximum) * Initial Contact Resistance: 100m Maximum * Life Expectancy: 100,000 Cycles (FSMSM: 20,000 Cycles) 


Dim. H Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig.| Description (mm) Part No. 1 10 25 | PartNo. 
1 Tact Switch 12mm, SPST, Mom., 160GF 4.3 450-1131-ND 56 A5 .37 | FSM100 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 7.49 450-1157-ND 59 AG 38 | FSM101 
2 | Tact Switch 12mm, SPST, SQ Act., 160GF, A=3.8mm 7.3 450-1158-ND 59 AG .38 | FSM103 
3 | Tact Switch 12mm with Ext. Actuator, SPST, 160GF 12 450-1128-ND 59 AG .38 | FSM102 
4 | Tact Switch 12mm, Rt. Angle with Post Act., SPST, 160GF | 11.15 450-1127-ND 61 48 40 | FSM104 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 4.3 450-1146-ND 3 35 28 | FSM2J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 5.0 450-1143-ND AG 36 30 | FSM4J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1161-ND AG 36 .30 | FSM6J 
5 Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1144-ND 54 A3 35 | FSM8J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Ivory 7.3 450-1148-ND 54 AB 35 | FSM10J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 13.0 450-1149-ND 54 AB 35 | FSM14Jd 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 17.0 450-1142-ND 56 AS .37 | FSM16J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 8.51 450-1167-ND 56 AS .37 | FSM18J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 4.3 450-1147-ND 65 52 A2 | FSM1d 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1169-ND 56 A5 .37 | FSM5J 
6 | Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1170-ND 59 AG .38 | FSM7J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, White 8.0 450-1171-ND 59 AG 38 | FSM11d 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 13.0 450-1172-ND 59 AG .38 | FSM13J 
7 Tact Switch SPST with Gnd., SMT, 160GF, Black 3.09 450-1132-ND 1 2: 59 | FSMILP 
Tact Switch SPST with Gnd., SMT, 260GF, Red 3.09 450-1139-ND O 72 59 | FSM1ILPA 
8 Tact Switch 6X3.5mm, SPST, 100GF 5.0 450-1173-ND 72 57 47 | FSM 
Tact Switch 6X3.5mm, SPST, 100GF 4.3 450-1174-ND 61 AB 40 | FSMC 
Tact Switch 6 x 3.5mm, SPST, SMT, 100GF 4.57 450-1140-ND 87 69 56 | FSMSM 
10 | Tact Switch 6X3.5mm, SPST, Board Edge MNT, 100GF 4.32 450-1175-ND 89 70 58 | FSMJM 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 4.3 450-1130-ND 50 40 .33 | FSM2JSMA 
11 | Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 5.0 450-1129-ND 54 A3 .35 | FSM4JSMA 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 7.0 450-1133-ND 56 A5 .37 | FSM6JSMA 
12 Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, A=2.42mm 7.51 450-1141-ND AL 33 .27 | FSMCD 
Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, A=2.80mm 7.51 450-1176-ND AL 33 .27 | FSMCDA 
43 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.42mm 6.35 450-1177-ND 56 AS .37 | FSMRACD 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.80mm 6.35 450-1178-ND 59 AG .38 | FSMRACDA 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.15 450-1135-ND 54 AB .35 | FSMRA1J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.86 450-1136-ND 54 AB .35 | FSMRA2J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5.84 450-1137-ND 69 55 45 | FSMRA3J 
14 | Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 8.36 450-1179-ND 59 AG .38 | FSMRA4J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.15 450-1180-ND 54 AB .35 | FSMRASJ 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.85 450-1181-ND 59 AG .38 | FSMRA6J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.86 450-1134-ND 63 50 41 | FSMRA7J 
Roc ke r Switches Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. |Circuit) Function | Terminal Features Current | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 


Alcoswitch TRD Series are robust Rocker Switches designed for 


a round hole mounting. All switches are black in color and come TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 


complete with mounting nut. Contact Rating: 3A @ 125VAC -110” QC 3A - Silver | 450-1012-ND 7.98 7.39 6.99 6.63 | TRD23N100C 
(Silver) and 0.4VA Maximum @ 20VDC (Gold). (This applies to -110” QC 3A - Silver | 450-1391-NDO NEW! 12.97 9.98 8.98 6.99 | TRD23N100C04 
the TR Series, but not the PR Series.) DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | 3A- Silver | 450-1013-ND 6.74 6.24 5.90 5.60 | TRD23N10WL 
Solder 3A - Silver | 450-1390-NDO NEW! 10.95 8.43 7.59 5.90 | TRD23N10WLO4 
1A Solder -AVA - Gold | 450-1014-ND 6.82 6.31 5.97 5.67 | TRD21N10WL 
CC) On-On 3A - Silver | 450-1389-NDO NEW! 9.20 7.08 6.37 4.96 | TRD13D10WL04 
On-On ‘ AVA - Gold | 450-1016-ND 4.08 3.78 3.57 3.39 | TRD11D10WL 
SPOT | som-ortMom| Sle" | Black Actuator- No Marking | vy Gog | 450-1154-ND 780 722 683 648 | TRD11G10WL 
B On-Off-Mom -AVA - Gold | 450-1015-ND 7.20 6.66 6.30 5.98 | TRD11H1OWL 
(=) Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A - Silver | 450-1151-ND 8.72 8.07 7.63 7.24 | TRD13D10WLLR25 
Nee Actuator Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A - Silver | 450-1393-NDO NEW! 14.17 10.90 9.81 7.63 | TRD13D10WLLR2504 
with LED 4a.| spor | Onc Solder | Black Actuator -Green LED | 3A- Silver | 450-1153-ND 710 657 6.22 5.90 | TRD13D10WLLR5 
es Solder Black Actuator - Green LED 3A - Silver | 450-1394-NDO NEW! 11.54 8.88 7.99 6.22 | TRD13D10WLLR504 
110" QC Black Actuator - Red LED AVA - Gold | 450-1018-ND 10.76 9.96 9.42 8.94 | TRD11F10QCLR2 
110" QC Black Actuator - Red LED -AVA - Gold | 450-1392-ND0 NEW! 17.49 13.45 12.11 9.42 | TRD11F10QCLR204 
PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 
DPST| On-Off 7A- Silver | 450-1025-ND 3.97 3.05 275 2.14 | PRADA1-07F-BB000 
DPDT | On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 7A- Silver | 450-1020-ND 4.65 3.58 3.22 2.51 | PRADD3-07F-BB000 
DPDT On-On 7A- Silver | 450-1024-ND 4.65 3.58 3.22 2.51 | PRADD1-07F-BB000 
2A | SPST On-Off Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1040-ND 1.30 1.00 90 .70 | PRASA1-16F-BB000 
SPDT | On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1028-ND 1.53 1.18 1.06 .83 | PRASD3-16F-BB000 
SPST On-Off Red LED Window - No Marking | 16A - Silver | 450-1041-ND 3.06 2.35 2.12 1.65 | PRASC1-16F-BBROO 
SPST On-Off Red Dot Illumination 16A - Silver | 450-1043-ND 1.59 1.23 1.11 .86_| PRASB2-16F-BBROO 
2B | SPST On-Off QC | Black/Red Actuator - I/O Marking | 16A - Silver | 450-1019-ND 1.30 1.00 90 .70 | PRASA2-16F-BBRBR 
— | SPST On-Off ac Euro-Style - Black - No Marking | 16A - Silver | 450-1038-ND 1.40 1.08 97 .76 | PRBSA1-16F-BB000 
DPDT On-On 450-1026-ND 3.77 2.90 2.61 2.03 | PRDDD1-16F-BB000 
3A | DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1027-ND 3.12 2.40 2.16 1.68 | PRDDA1-16F-BB000 
DPDT | On-Off-On 450-1021-ND 4.00 3.08 2.77 2.16 | PRDDD3-16F-BB000 


0 RoHS Compliant 


A Series Rocker Switches 


Specifications: * Contacts/Terminals: Silver/tin lead * Case Material: Thermoset 94V-0 » Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Characteristics: » Contact Rating: 
Silver: 2A @ 250VAC; 5A @ 125VAC * Contact Timing: Break-before-make * Life Expectancy: 30,000 Cycles 


Contact | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
1 DPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1023-ND 646 5.98 566 5.37 | A203J51ZQ00 
9 SPDT On-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1035-ND 3.76 348 3.29 3.13 | A101J61ZQ00 
Mom-Off-Mom 450-1032-ND 6.94 642 6.08 5.77 | A105J61ZQ00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1550 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 


CL hilt per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet 
of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 


Specifications: 


Series 88 Sealed Key pads Rating Criteria: « Rating at 24Vde: 10 milliamps, resistive * Contact Resistance: Compatible with MOS, TTL and DTL (109 maximum) * Voltage Breakdown: 250Vac 


between mutually insulated parts » Life Expectancy: 3,000,000 operations per button * Contact Bounce: Less than 4 milliseconds at make, 10 milliseconds at break 
Versatile keypads that work indoors or outdoors. _* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. 
Operating Features: « Button Travel: 0.015” (.381mm) nominal total travel * Typical Operating Force: 350 grams. 


Materials and Finishes: * Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated » Terminals: Copper 
alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated. 


Digi-Key Price Each Grayhill 

Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

Series 88 Keypads 

1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering . 

12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering .. 

12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering 

16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering. 

3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering .. GH5016-ND 27.81 26.27 20.86 | 88BB2-072 

16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering... . | GH5017-ND 27.81 26.27 20.86 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout 

12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below.................-.2ceeeeeeeeee GH5018-ND 19.10 18.05 14.33 | 88AB2 

4 | 16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below.. GH5019-ND 21.24 20.07 15.93 | 88BB2 

20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. . GH5020-ND 28.30 26.73 21.23 | 88JB2 

Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type . GH5021-ND 3.86 3.65 2.90 | 87-DT-2096-088 

Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type GH5022-ND 3.86 3.65 2.90 | 87-DT-2096-125 

Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type . GH5023-ND 3.86 3.65 2.90 | 87-DT-2096-187 

Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type GH5024-ND 5.33 5.04 4.01 | 87AC2046 

Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) GH5025-ND 17.04 1610 12.79 | 88-101 

4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) . | GH5026-ND 14.94 1411 11.21 | 88-001 

-_ | .GH5027-ND 15.48 14.63 11.62 | 88-201 


GH5012-ND 24.07 22.74 18.06 | 88AB2-143 


GH5013-ND 24.07 22.74 18.06 | 88AB2-152 
GH5014-ND 24.07 22.74 18.06 | 88AB2-172 
GH5015-ND 27.81 26.27 20.86 | 88BB2-052 


(2) 
} [) 
(0) 


] ©) &) &) 


(0) (7) (2) (3) = Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) .. 
(6) =) Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount . GH5028-ND 1.32 1.25 -99 | 88M2001-2 
(8) (9) (A) (8) ) Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount . GH5029-ND 1.34 1.27 1.01 | 88M2009-2 


GH5030-ND 140 133 1.06 | 88M2019-1 
GH5031-ND 1.65 1.57 1.25 | 88M2012-1 
GH5032-ND 1.72 1.63 1.30 | 88M2015-1 
GH5033-ND 1.77 1.68 1.33 | 88M2018-1 


(D) (E) Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount. 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount. 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount. 


Series 96 Keypads 


Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad family. They have such features as conductive rubber contacts with an operational life of 3 million operations and a good tactile feel for positive feedback to the operator. GH5001 thru 
GH5004 have black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS housing. 

Specifications: 

Rating Criteria: « Rating at 12Vdc: 5mA for .5 seconds ¢ Contact Bounce: <12 milliseconds © Contact Resistance: <1000 (@ stated operating force) © Operation Life: 3,000,000 minimum cycles per key ¢ Operating Force: 175 +40 grams 
© Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Material and Finishes: ¢ Terminal Pin: Phosphor Bronze, solder plated * PC Board: FR-4 glass cloth epoxy © Keypad: Silicone rubber * Housing: ABS, cycolac “KJW” © Housing Color: Black © Output: 
Matrix (Rear SIL Header) 

12 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package); 16 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


Fig. 1 Fig. 2 Digi-Key Price Each Grayhill 
—12-Key --55.8 — 16-Key j-— 63.50 Fig.| Description Part No. fl 10 100 | Part No. 
12.70 | 12.70 1 | 12 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5001-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-F 
Y 1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5002-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5003-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5004-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-R 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-R 
Series 37 Piezo Keypads and Pushbuttons 
Vandal Resistant and Virtually Indestructible 
Function: 
The switch function is based on the physical principal of the Piezo effect. The external push force activates a Piezo 
element that releases voltage utilized for switching (MosFet). 
Advantages: . Re Digi-Key Price Each Grayhill 
* Suitable for harsh environments * Sealed metal surface, epoxy potted » Pressure activated, no moving parts * Water Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
and dust proof * Long life expectancy, tested for 50 million cycles PIEZO Pushbuttons 
Applications: Momentary with Pins, Smooth Front GH7300-ND 22.50 21.17 20.26 | 37FMA1-AAP1N 
* Vending machines » Lifts * Food industry * Mining equipment * Chemical and petrochemical industry 1 | Momentary 18” leads with Red LED GH7301-ND 43.88 42.00 39.50 | 37FML1-AA11N 
Safety and security * Medical equipment « Industrial machinery Momentary 18” leads with Red LED Ring GH7302-ND 90.00 84.08 81.00 | 37FBRi-AAW1121N 
Specifications: PIEZO Keypads 
Rated Voltage: 24 VAC or VDC »* Rated Current: 200mA maximum, 1A if requested * Switch Resistance “ON”: 100 7 r 
: 5 Si ; econ Sek : . . é cay ASEAN ; PIEZO 12-Key Aluminum Matrix GH7304-ND 145.00 133.95 130.01 | 37F1-AB2-AC1 
maximum ‘Switch Resistance OFF”: >5MQ. « Switch Capacitance: 25 pF » Actuation Force (typical): 3-5N * Operating 2 PIEZO 16-Key Aluminum Matrix GH7305-ND 455.00 143.55 139.50 | 37F1-BB2-AC1 
Temperature: -20°C ~ 75°C * IP68 per IEC 529 


Sealed Membrane Keypads 
Y itt 


with Removable Legends 


12-Key with 2 legend sets - A-L/1-9* /# 

Features: 

* Adhesive backed for easy mounting « Tactile feedback on all keys * Attached .1” female connector * Legends easily swapped 
* Allows for custom legends * Rim embossed keys for finger placement * Splash proof, sealed switches * Low profile height 
(.059 inches) 


Specifications: Digi-Key Price Each ITT Ind. 


© Contact Rating: 0.5VA, 100mA, 30VDC maximum « Actuation Force: 300 grams * Contact Bounce: Below 10msec. typical Part No. 1 10 100 Part No. raphe 


¢ Travel: 0.63 — 0.76mm typical * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C Materials: * Overlay: Polyester/polycarbonate blend 
with uniform low gloss fine texture * Connector: Single row female connector, tin lead plating 


CKN6010-ND 25.37 21.91 18.45 4234M1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1551 


torm \K Range Keypad System 


(AEE interface M 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the 
end user may customize by using optional blank keys. All keypads 
are compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access 
control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/outdoor Environments 

* Anti-Vandal design ideal for public environment * Features metal casing and keys ¢ Fully sealed, to 
IP67, for use in outdoor environments * Key color: Silver * Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-Vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing » Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments »* Case Color: Black * Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (minimum) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

* Impact resistant industrial keypad * High impact resistant polymer casing and keys » Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray » Operational life: 4 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

* Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys * Rain and 
splash proof to IP54 specifications * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 2 
million cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1” pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface 
between keypads and host systems. Converting 
the matrix output from Storm keypads, the encoder 
sends RS232 output to a host system, via the 6 pin 
.100” (2.54mm) pitch connector. Features: ¢ Input 
Power +5V + 0.25VDC * RS232 Output via 6 pin 
Molex .100” (2.54mm) Pitch KK Series Connector 
* Drives Powertip’s 80 character LCD Display 
from keypad * RS232 Mates With: ¢ Connector: 
WM2004-ND « Contact: WM2312-ND 


MGR1602-ND... - $69.73 
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Description 
1000 Series (Silver Diecast Housing) 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND* 44.89 | 1K041103 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND* 44.89 | 1K042103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad, Telephone MGR1513-NDt 64.84 | 1K12T103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad Calculator MGR1501-NDt 64.84 | 1K120103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad, Telephone MGR1514-ND¢ 77.81 |1K16T103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad Calculator MGR1601-ND¢ 77.81 _|1K160103 
Illuminated Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1574-ND 56.12 | 1KL041103 
Illuminated Vandal Resistant 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1575-ND 56.12 | 1KL042103 
Illuminated Vandal Resistant 12-Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 | 1KL120103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND 39.04 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND 39.04 | PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND 56.42 | PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND 56.42 | PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND. 67.68 | PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND. 67.68 | PLX16T203 
2000 Series (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 
Industrial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND* 30.93 | 2K041103 
Industrial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND* 30.93 | 2K042103 
Industrial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 |2K120103 
Industrial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-NDt¢ 44.89 | 2K12T103 
Industrial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-ND}¢ 54.87 |2K160103 
Industrial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-ND+ 54.87 |2K16T103 
3000 Series (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
Commercial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND* 19.75 | 3K041103 
Commercial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND* 19.75 |3K042103 
Commercial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-NDt 29.12 |3K120103 
Commercial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-NDt 29.12 |3K12T103 
Commercial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-ND}¢ 35.41 | 3K160103 
Commercial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND+ 35.41 | 3K16T103 
Accessories 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND. 6.02 | 1K000003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.58 | 2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND 28.38 | RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND 30.38 | 1KFS0203 


* 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 12-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Digi-Key Price | Storm 
Storm G FX Series Description Part No. Each _ | Part No. 
Customizable Keypad 4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND 24.73 | GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 35.91 | GS120203 
Transparent 16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND 43.89 | GS160203 
|" Key Cap 4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND. 29.67 | GSRG040203 
= Transparent 12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 | GSRG120203 
=~ Legend Tile 16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND 52.67 | GSRG160203 
~~ Colored Tile 4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND 34.62 | GSLW040203 
Key Base 12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND 53.87 | GSLW120203 
a Key 16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND 70.23 _| GSLW160203 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND 2.58 | GSAOT203 
‘ 5 és i Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND 2.58 | GSBOT203 
Available with Full Key Illumination Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND 2.58 | GSCOT203 
Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts are customized by inserting legend tiles | Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND 2.58 | GSDOT203 
into the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the keycap | Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.58 | GSEOT203 
provides a permanent cover resistant to water, dust and physical damage. Legend Set F, 0-9, Ent., Off, +, -, #, *, 25 Tiles MGR1555-ND 2.58 | GSFOT203 
Gray Colored Legends, 30 Tiles MGR1556-ND 1.72 | GS000203 
Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND 1.72 | GS000303 
legends, each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND 1.72 | GS000403 
or red/green LED key illumination. * Fully customizable impact-resistant keypads * Ideal for commercial and industrial Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND 1.72 | GS000503 
applications * Rain and splash proof to IP54 specifications * 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black | White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND 1.72 | GS000103 
* Operational life: 2 million cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C * Gold on nickel plated FR4_|_ Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND 1.72 | GS000603 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male Replacement Clear Keycaps, 4 pieces MGR1561-ND 5.16 | GS000003 


2200 Series Vandal Resistant Keyboards and 


Keyboards with Trackball 


Storm 2200 Series keyboards are constructed 
to survive in exposed, unsupervised, public 
environments. A hardened stainless steel 
front plate and captive, high impact polymer 
keys ensure the keyboard’s resistance to 
hard use and abuse. Features: * Tough, 
vandal resistant construction »* Permanent 


2200 Series Stand-Alone 
Trackballs 


This 38mm, panel mount, trackball pro- 
vides smooth, accurate and responsive 
cursor control in wet, dirty or aggressive 
environments. Sealed against the ingress 
of fluids and dust, the device automatically 
configures to provide either PS2 or USB 
connectivity. The robust chassis is designed 


laser engraved keytop characters *Sealed to provide secure under-panel fixing for 
against water and dust to IP65 * Integral PS2/ maximum resistance to hard use, abuse and vandalism. This device is supplied 
USB interface electronics (switchable) * Foot Moun- complete with comprehensive fixing, connection and configuration instructions. 
ting kit available for desktop applications 
= = Digi-Key Price | Storm 
aaa Brey pace oon Description Part No. Each | Part No. 
ig. | Description art No. ac! art No. 
a E 7 Robust Trackball Phenolic Ball .. | MGR1607-ND 113.23 | 2200-000203 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 61Key.........-...62:.seee eee ee eee ee eee MGR1609-ND 309.08 | 2210-220023 Vandal Resistant Trackball Steel Ball...| MGR1608-ND 151.39 | 2200-000303 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 75Key including F-Keys MGR1613-ND 329.72 2220-220023 Accessories for 2200 Series Keyboards and Trackballs 
1_ | Vandal Resistant Keyboard, 93Key including number pad. MGR1614-ND 371.00 2230-220023 PS/2 Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1603-ND 11.92] 1200-001003 
2 | Vandal Resistant Keyboard, 63Key with Poly TB. . MGR1610-ND. 453.56 2210-220223 USB Keyboard Cable: 2.5 Meters MGR1604-ND 11.92 | 1200-002003 
2 | Vandal Resistant Keyboard, 63Key with Metal TB MGR1611-ND 515.48 2210-320323 PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1605-ND 11.92 | 2200-002003 
— | Foot Mounting Kit for 2200 Series ....................cecceceeeeeee seen MGR1617-ND NEW! 19.90 2200-FK0003 USB Trackball Cable; 2.5 Meters .. MGR1606-ND 11.92 | 2200-003003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CHERRY @ MX Key Switches 


Main Advantages: ¢ The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch * The keyswitch 
module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for word and data 
processing applications * Gold wire crossbar contacts ensure long life expectancy * High 
reliability also during quick actuation ¢ All switches are momentary N/O type 


Specifications: * Maximum Voltage 12 * Maximum Current 10mA »* Contact Resistance 
200mQ ° Capacity at 1MHz <1pf * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


CHERRY oN Computer Keyboards 


PCB Mount with 
Support Pins 


Face Plate Mount 


G83-6104: Economical, Windows compatible, 104- 
key laser printed caps with auto-repeat and full travel 
keyswitches. 


G80-11900: Compact 104-key IBM compatible keyboard 
with integrated, 2 button touchpad. Perfect for space 
critical applications. 


SK 
Price Each Cherry 
Description 1 10 50 | Part No. 
PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 .77 64 ]MX1A-11NW 
Click Tactile Feel CH197-ND 95 .84  .70 |MX1A-EINW 
PCB Mount Soft Tactile Feel CH310-ND 70 63 .52 |MX1A-C1NW 
PCB Mount with Diode CH311-ND 2.16 1.92 1.60 |MX1A-11DW 
Face Plate Mount 
G81-1800: Compact, 104 key, Windows compatible, G84-4100: Notebook size for applications with space Linear Feel CH162-ND 86.77.64 |MX1A-11NN 
data entry keyboard, featuring full travel, sealed contact limitations or mobile systems. Windows compatible. Click Tactile Feel CH196-ND 86.77.64 | MX1A-EINN 
and membrane, AT or PS/2 interface. Soft Tactile Feel CH198-ND 1.16 1.04 .86 |MX1A-CINN 
Trans. Cover - use w/CH696-ND | CH695-ND 84 .75 62 | 6287379 
Keycap - use with MX Series 
Switch, Beige CH696-ND 84 .75 62 |6287750 


to rm Environmentally 
(AEE Interface M Sealed Keypads 


700 Series Sealed Keypads 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building 
blocks to create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 
series have excellent tactile characteristics providing fast and reliable data input. When 
a keytop is depressed a conductive rubber pill makes contact with a gold on nickel plated 
PCB. These contact materials provide the highest level of protection against corrosive 
atmospheres and contact oxidization. Each keypad has interchangeable keytop legend 
tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style output. Instruc- 
tions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 


G84-4400: Notebook size with two functions in a single device. Ultra-low profile and an integrated, high quality, PS/2 
compatible 16mm trackball, makes this keyboard ideal for applications where space is limited. 


Digi-Key Price | Cherry “MGR1602-ND”. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Full Size - 104 Key Computer Keyboards 
1 Full Size, Microsoft Windows™, Laser-Printed Keycaps, CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
PS/2 Interface, Light Grey in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH718-ND 192.10 G80-11900HVMUS 
2 for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Black in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH720-ND 175.10 G80-11900LTMUS 
for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Beige in Color E 
3 Space Saving, Microsoft Windows™, PS/2 Interface, Linear CH731-ND 68.00 G81-1800LPMUS-0 
Feel with Laser-Printed Keycaps, Light Grey in Color 
Notebook Style 83 - Key Computer Keyboards 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige in Color CH217-ND 68.00 G84-4100PPAUS Digi = 
igi-Key Price 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey in Col CH742-ND 76.50 | G84-4100PCAUS-0 figse [apeserinton rer Ne: Eecn 
nterface, Tampo-Printed Caps, Li rey in Color | z - -( 
4 ae alec aa 1 | 4Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND 26.01 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH746-ND —_78.20__‘| G84-4100PRAUS 4 Key Keypad with Legend Set A; Black MGSIMGEND) 26.01 
2 12 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1102-ND 34.68 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH747-ND 86.70 | G84-4100PTAUS 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND 34.68 
3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND 44.96 
With Integrated Trackball, PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, 16 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1113-ND 44.96 
Bick in Gola: CH7S0-ND 178.50 | G84-4400PRBUS 4 | 36Key Keypad with Legend SetB&C, Gray | MGRI104-ND 77.16 
36 Key Keypad with Legend Set B & C, Black MGR1114-ND. 77.16 
: Pri Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND 4.30 
5_| With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, CH751-ND 178.50 | G84-4400PTBUS Legend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND 4.30 
Black in Color Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND 4.30 
_ Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.30 
With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND 4.30 
Holden Color Cie § 168.00 | G64-4400PUBUS Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #,° MGR1206-ND 4.30 
9 Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND. 3.87 
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(toss) 1553 


Fig. 1 - PA, PB and PE Series 


CHERRY ON) Thu mbwheel Switches PA Series PB Series PE Series 


Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry A a yy 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 Part No. = 
=e 
PA Pushwheel (2] 
BCD 10 | 0-9 | Extended Buttons CH178-ND 1615 14.36 11.96 9.87 | PACA-3000 \| Bla & 
BCD Compl. | 10 | 0-9 | Extended Buttons CH179-ND 24.92 22.16 18.46 15.23 | PAEA-3000 
BCD 10 | 0-9 | Ext. Board for Diodes} — CH180-ND 19.68 17.50 14.58 12.03 | PACA-4000 
Decimal | 10 | 0-9 | Extended Buttons CH682-ND 22.49 20.00 18.74 15.83 | PAAA-3000 
Octal 8 | 0-7 | Extended Buttons CH683-ND 18.77 16.68 13.90 11.47 | PABA-3000 a a 
tx Octal 3 | 0-7 Flush Buttons CH684-ND 20.20 17.96 14.96 12.35 | PABA-3114 Selommonded | ct Recommended Penot out 
BCD 10 | 0-9 Extended Buttons CH685-ND 17.50 15.56 12.96 10.70 | PACA-3100 Panel Cutout 
BCD 10 | 0-9 Flush Buttons CH686-ND 1750 15.56 12.96 10.70 | PACA-3114 
—— | L il jx _—_a——_+| 
Hexadecimal | 16 | 0-15 | Extended Buttons CH687-ND 13.99 12.44 10.36 8.55 | PAGA-3100 A= (nX 7.62) + 3.30 Azinx Boo) 73.28 A=(nX 7.62) + 8.51 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH688-ND 1399 12.44 10.36 8.55 | PAGA-3114 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH689-ND 15.61 13.88 11.56 9.54 | PAGE-3114 ae F , - 
Hexadecimal | 16 | 0-15 | Flush Buttons CH690-ND 15.61 13.88 1156 9.54 | PAGN-3114 real separate module. Combine each module to make a final unit, as 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND 68 60 50 44 | 0609-0799 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND 68 60 50 —_—.44_| 0609-0801 Fig. 2-57 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 1.03 92 86 73. | 0609-0797 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.03 92.86 —_.73._| 0609-0803 ees = 
a 5 Each digit is a separate 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount ij Recornmended module. Combine each 
Panel Cutout ; 
1B BCD to | 0-9 = CH185-ND 923 821 684  — | PBCI-E015 cna module to make'a tial 
unit, as shown above. 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 68 60 50 44 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 68 60 50 44 _| 0609-1346 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.03 92.86 —.73._| 0609-1348 
PE Pushwheeol! Fig. 3— L20 (Right and Left End Caps) 
Decimal io | 0-9 Extended Buttons CH239-ND 18.66 1659 13.82 11.41 | PEAA-3000 ee 
BCD jo | 0-9 Extended Buttons CH181-ND 18.20 16.18 13.48 11.13 | PECA-3000 (4 Holes) 
1C Hex 16 | 0-15 | Extended Buttons CH240-ND 25.08 22.30 18.58 15.33 | PEGA-3000 ox Ty 
Hex 16 |0-9,A-F| Extended Buttons H281-ND 24.76 22.01 18.34 15.14 | PEHA-3000 iZ A] 4 Panel Cuteut 
BCD 10 | 0-9 | Ext. Board for Diodes}  CH183-ND 23.06 20.50 17.08 14.10 | PECA-4000 Ne LAI 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 68 60 50 44 | 0609-0756 : fon aaa 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 68 60 50 —_—.44_| 0609-0754 aim B= n 315 +.655 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte CH677-ND 1.03 92.86 —«.73._| 0609-0752 
157 Pushwheel — Back Mount Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as 
2 Decimal 10 | 0-9 | Not for new designs CH242-ND 14.50 12.89 10.74 9.40 | 0T57-01MO shown above. 
L20 Leverwheel Model A B 
3 Decimal jo | 0-9 Not recommended CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 | 0L20-01A0 L20 (nx 12.70) = 10.29 (nx 12.70) + 15.11 
Decimal jo | 0-9 for new designs CH234-ND 16.82 1496 1246 10.91 | 0L20-01Mo0 
NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. Fig.4—Connectors 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 3.94 3.51 2.78 C2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 4.21 3.75 2.97 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. CH681-ND 4.21 3.75 2.97 C2RFN116 


OmRON. Thumbwheel Switches 


No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Output Positions Color Part No. t) 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 
1 BCD ; 0-9 Black Gloss $W267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
BCD with Ext. Brd. 0-9 $W268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 
+, - Display Only +7 SW269-ND 10.93 9.84 8.74 | A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $W270-ND 4.98 4.48 3.98 | A7B-C 
— End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.38 1.24 1.10 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking $W272-ND 15 68 .60 | A7B-PA-1 
BCD (Back Mount) $W273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-106-1 
ee ‘i ; ; 2 0-9 Black Gloss 
Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as shown above. BCD (Front Mount) $W274-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-206-1 
AZB Series: End Caps for A7CN Series, Back Mount Only $W275-ND 83 715 -66 | A7CN-1M-1 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at low voltage = Spacer for A7CN Series, Back Mount Only, Black $W276-ND 65 59 52 | A7CN-1PA-1 
and very small current even under adverse environmental conditions * Switch units End Caps for A7CN Series, Front Mount Only $W277-ND 83 715 66 | A7CN-2M-1 
can be assembled simply by fitting the integral hook coupler of each unit into the mating Spacer for A7CN Series, Front Mount Only, Black $W278-ND 65 59 52 | A7CN-2PA-1 
unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly * Switch assembly can BCD (Back Mount) Black Gloss SW279-ND 5.23 471 4.18 | A7D-106-1 
be mounted easily by merely pushing the assembly into the mounting panel cutout 5 BCD (Front Mount) aa Black Gloss SW280-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206-1 
from front BCD (Back Mount) ‘ Light Gray SW504-ND 5.23 47 418 | A7D-106 
ATCN Series: BCD (Front Mount) Light Gray SW505-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206 
Features: * Designed specially for printed circuit boards »* The transparent window End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black SW281-ND 83 15 66 | A7D-iM-1 
plate fitted in the readout section prevents the ingress of dust and also protects dial End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black S$W282-ND 75 68 60 | A7D-2M-1 
characters against wear by incorrect handling * Switch units can be assembled simply Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black $W283-ND 83 75 66 | A7D-1PA-1 
ee Here of each unit, into the mating unit, thus eliminating the | | spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black $W284-ND 83 75 66. | A7D-2PA-1 
i y End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 715 66 | A7D-1M 
A7D Series: End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 62 | A7D-2M 
Features: * Cost effectiveness and improved reliability achieved through insert-molding Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SWS507-ND 83 a7 66 | A7D-1PA 
eae ea parts * Plastic spring with minimal fatigue and a mechanical Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW509-ND 83 oA 66 | A7D-2PA 
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Right Angle Toggle Switches 


Actuator Options 


K2 Locking Lever 


P3 Antirotation 


P4 = .250” High 
O.214 
@.214 (5.44) ©.200 
Right Angle | 1@5.08),) 
640 * 580 eet 
(16.26) (14.73) *.450 
Unlocked Locked (11.43) 
Hy t * Add .070 (1.78) for D9 
bushings. 
* Add .070 (1.78) for * Subtract .020 (.51) for 
Vertical Right Angle D9 bushings. * Add .070 (1.78) for D, D9 bushings.} H3 bushings. 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — Right Angle 
On-On S Dg A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1049-ND 6.06 4.85 3.84 | 7101SD9ABE 
On-Off-On S Dg A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1051-ND. 6.61 5.29. 4.19 | 7103SD9ABE 
On-On M DQ A B .500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1045-ND. 6.06 4.85 3.84 | 7101MD9ABE 
On-On M Dg A G 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1046-ND 6.45 5.17 4.09 | 7101MD9AGE 
On-On M Dg A Qa 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1047-ND. 6.06 4.85 3.84 | 7101MD9AQE 
On-Off-On M Dg A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1050-ND. 6.61 5.29 4.19 | 7103MD9ABE 
Mom-Off-Mom M DQ A B .365 x 500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) CKN1172-ND 6.73 5.39 4.26 | 7105MD9ABE 
On-Off-Mom M Dg A B .500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1053-ND. 6.73 5.39 4.26 | 7107MD9ABE 
On-On M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND 6.15 4.92 3.90 | T101MH9ABE 
On-Off-On M Hg A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND. 7.27 5.82 4.61_| TIO3MH9ABE 
Mom-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1386-ND. 7.27 5.82 4.61 | TIOSMH9ABE 
SPDT On-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1387-ND 7.52 6.02 4.76 | T107MH9ABE 
On-Mom M H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND. 7.52 6.02 4.76 | T108MH9ABE 
On-On P3 DQ A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1048-ND. 8.03 6.43 5.09 | 7101P3D9ABE 
On-On s Y A B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1456-ND. 6.06 4.85 3.84 | 7101SYABE 
On-On Ss Y A Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1457-ND 6.06 4.85 3.84 | 7101SYAQE 
On-Mom M DQ A B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1472-ND 6.73 5.39 4.26 | 7108MD9ABE 
On-On M D1 A G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1511-ND. 6.55 5.24 4.15 | E101MD1AGE 
On-On M D1 A Q 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1512-ND 6.15 4.92 3.90 | E101MD1AQE 
On-Off-On M D1 A B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1520-ND. 7.27 5.82 4.61_| E103MD1ABE 
On-On M D1 A G -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1528-ND 7.12 5.70 4.52 | ETO1MD1AGE 
On-On S D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1531-ND 6.70 5.36 4.25 | ETOISDIABE 
On-Off-On e D1 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1532-ND 7.49 5.99 4.75 | ETOSLD1ABE 
Mom-Off-Mom M D1 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1534-ND 7.49 5.99 4.75 | ETOSMD1ABE 
Mom-Off-Mom s D1 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1535-ND. 7.49 5.99 4.75 _| ETOSSD1ABE 
On-On K = A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1545-ND 12.18 9.75 7.72 | T101KABE 
On-On M H A B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1548-ND. 6.15 4.92 3.90 | T101MHABE 
On-On M DQ A B -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1055-ND. 9.18 7.35 5.82 | 7201MD9ABE 
On-On M DQ A Q -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1056-ND 9.18 7.35 5.82 | 7201MD9AQE 
On-On M H9 A B .320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) CKN1069-ND. 9.64 7.71 6.11. | T201MH9ABE 
On-On S Y A Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1480-ND 9.18 7.35 5.82 | 7201SYAQE 
DPDT On-Off-On M Dg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1484-ND. 10.12 8.10 _6.41_| 7203MD9ABE 
On-Off-Mom M Dg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1489-ND. 10.36 8.29. 6.57 | 7207MD9ABE 
On-On-On M Dg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1491-ND 10.82 8.66 6.86 | 7211MD9ABE 
On-On M D1 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1521-ND 9.64 7.71 6.11 | E201MD1ABE 
On-On M H9 A G -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1555-ND. 11.09 8.88 7.03 | T201MH9AGE 
On-Mom Ss Hg A B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1558-ND. 11.15 8.93 7.07 _| T208SH9ABE 
3PDT On-On M Dg A B -500 x .500 x .500 (12.70 x 12.70 x 12.70) CKN1383-ND 15.36 12.30 9.73 | 7301MD9ABE 
On-On M D1 A G -500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1525-ND. 11.89 10.27 8.65_| E301MD1AGE 
Fig. 2 — Vertical Right Angle 
On-On M DQ AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1059-ND. 6.39 5.12 4.05 | 7101MD9AV2BE 
On-Off-On M Dg AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1173-ND 6.94 5.56 4.40 | 7103MD9AV2BE 
On-Off-Mom M DQ AV2 B .500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1174-ND 7.06 5.65 4.48 | 7107MD9AV2BE 
On-On M Ho AV B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1070-ND 6.48 5.19 4.11 | TIO1MH9AVBE 
On-On K2 _- AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1440-ND. 10.18 8.15 6.45 | 7101K2AV2BE 
On-On kK2 = AV2 Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1441-ND 10.18 8.15 6.45 | 7101K2AV2QE 
On-On M DQ AV2 Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1443-ND. 7.39 5.92 4.69 | 7101MD9AV2QE 
On-On P4 DQ AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1446-ND 8.36 6.70 5.30 | 7101P4D9AV2BE 
On-On S DQ AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1447-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101SD9AV2BE 
On-On Ss D AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1450-ND. 6.39 5.12 4.05_| 7101SDAV2BE 
On-On S H AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1452-ND. 7.52 6.02 4.76 | 7101SHAV2BE 
SPDT On-On S Y9 AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1454-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101SY9AV2BE 
On-On S ¥' AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1458-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101SYAV2BE 
Mom-Off-Mom M Dg AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1464-ND 7.06 5.65 4.48 | 7105MD9AV2BE 
On-On M D1 AV2 G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1513-ND. 7.18 5.75 4.55 | E101MD1AV2GE 
On-On M D1 AV2 Q 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1514-ND. 6.79 5.43 4.30 | E101MD1AV2QE 
On-On S D1 AV2 B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1517-ND 6.79 5.43 4.30 | E101SD1AV2BE 
On-On M D1 AV G -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1529-ND. 7.67 6.14 4.86 | ETOIMDIAVGE 
On-Off-On M D1 AV B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1533-ND 8.03 6.43 5.09 | ETOSMD1AVBE 
Mom-Off-Mom Ss D1 V3 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1537-ND. 7.49 5.99 4.75 _| ETOSSD1V3BE 
On-On M H9 v3 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1547-ND 6.09 4.88 3.86 | T101MH9V3BE 
On-Off-On M H9 AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1550-ND. 7.61 6.09 4.82 | TIO3MH9AVBE 
On-Off-On M Hg v3 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1551-ND. 7.21 5.77 4.57_| TIO3MH9V3BE 
On-On M Dg AV2 B -500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) CKN1384-ND 9.82 7.86 6.22 | 7201MD9AV2BE 
On-On M DQ AV2 Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1476-ND 9.82 7.86 6.22 | 7201MD9AV2QE 
On-On S DQ AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1479-ND 9.82 7.86 6.22 | 7201SD9AV2BE 
DPDT | Mom-Off-Mom S Dg AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1486-ND. 10.76 8.61 6.82 | 7205MD9AV2BE 
On-Off-Mom M Dg AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1490-ND. 8.07 6.97 5.87_| 7207MD9AV2BE 
On-On M H9 AV B .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1556-ND. 10.12 8.10 6.41 | T201MH9AVBE 
On-On M Hg v3 B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1557-ND. 9.64 7.71 6.11 | T201MH9V3BE 
4PDT On-On M Dg AV2 B -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) CKN1500-ND. 16.00 13.82 11.64_| 7401MD9AV2BE 
Optional Hardware and Accessories 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN1183-ND 65 53 42 | 465701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND. AT 38 .30 | 702501201 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP CKN1201-ND. 31 25 .20 | 780701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; black plated CKN1818-ND. 76 60 48 | 780701A30 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; satin chrome plated CKN1393-ND. 1.09 88 70 | 780701215 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1754-ND. 38 30 .24 | 709901201 
Dress Nut 1/4 x 40, .090” (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1392-ND. A4 36 .28 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND. 1.25 1.00 80 | 895101201 
Knurled Nut 1/4x40, .080” (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1755-ND. A4 36 .28 | 778000201 
Knurled Nut 1/4x40, .062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1756-ND. 34 28 .22 | 796901201 
Lockwasher 1/4x40, .402” (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND 28 23 18 | 700303202 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKN1185-ND. 28 23 18 | 700201201 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020 8060 8500 9000, M,T and TP; nickel plated CKN1817-ND. 28 23 18 | 700701201 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1203-ND 81 65 52 | 896801000 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1204-ND 81 65 52 | 896802000 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1205-ND 81 65 52 | 896803000 


Contact Material Options 


B Contacts and Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA maxinum @ 
20VAC or DC maximum 


Qa End Contacts: Coin silver, silver 
plated. Center Contact and All Ter- 
minals: Copper alloy, silver plated. 
Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC 
or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 
3A @ 120VAC. 


G End Contacts: Coin silver, with 
gold plate over nickel plate. Center 
Contact and All Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA maxinum @ 
20VAC or DC maximum or 5 amps 
@ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 
250VAC. 


Bushing Options 


D9 (Unthreaded) 
D (Threaded) 


1/4-40 NS 


219 (5.56) E Series 
) ET Series 


) ET SMT 


.250 (6.35) E Series 
177 (4.50) ET Series 
162 (4.11) ET SMT 


-180 (4.57) 
-200 (5.08) 


H (10-48 UNS) 
H9 (Unthreaded) 


Y, Y9 Unthreaded 
1/4-40 NS 


[ Y= 
: 356 (9.04) 


Termination Options 


0. 


0 
(1.02) 
ne 
* Y 
.028 


(71) 


125 
3.18) 
| 


"050 
= (1.27) 


Series 


30 (3.30) 


—, 


L-.030 (.76) 


ET, T Series 


Epoxy Seal 
.020 (.51) 
ill -130 (3.30) 
220 (5.59) 4 T 
016 (.41) 200 (5.08) Typ. 
152 (3.86) | Lt 
.020 (.51) Typ. 


200 LJ IL 
08) 100 (2.54) Typ. 


* ET Series Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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& ITT Industries 
Engineered for life 


Toggle Switches 


Contact Material Options 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact & All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC or 2A @ 250VAC; E-Series: 
7.5A @ 125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 3A @ 120VAC. 
G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact & All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum or 5 amps @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 250VAC. 
Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator | Bushing| nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100| Part No. 
Vertical 
SPST On-Off s H Z Q -320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1549-ND 6.85 5.48 4.34 | T102SHZQE 
On-On Ss Dg Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND 5.48 4.39 3.48 | 7101SD9CQE 
On-On Ss Y Cc B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1003-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SYCBE 
On-On Ss ¥ c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SYCQE 
On-On S H3 Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND 7.09 5.68 4.49 | 7101SH3ZQE 
On-On s Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND 5.33 4.27 3.38 | 7101SYZBE 
On-On s Y Z G 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1022-ND 573 459 3.63 | 7101SYZGE 
On-On Ss Y Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND 5.33 4.27 3.38 | 7101SYZQE 
On-On s Y c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1014-NDt 5.48 4.39 3.48 | U11SYCQE 
On-On Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1040-NDt 5.33 4.27 3.38 | U11SYZQE 
On-Off-On s Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND 6.03 4.83 3.82 | 7103SYCQE 
On-Off-On s Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1025-ND 588 4.71 3.73 | 7103SYZBE 
On-Off-On Ss Y Z: Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND 5.88 471 3.73 | 7103SYZQE 
On-Off-Mom s Y c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND. 6.15 4.92 3.90 | 7107SYCQE 
On-Off-Mom Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND 6.15 4.92 3.90 | 7105SYCQE 
Mom-Off-Mom | Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1027-ND 6.00 4.80 3.80 | 7105SYZOE 
On-Mom Ss 4 Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND 6.00 4.80 3.80 | 7108SYZQE 
On-On Ss Y w6 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND 6.79 5.43 4.30 | 7101SYW6BE 
On-On Ss Y Ww B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1379-ND 5.82 4.66 3.69 | 7101SYWBE 
On-On s Y Ww Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1381-ND 5.82 4.66 3.69 | 7101SYWQE 
On-On S H Cc Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND. 5.54 4.44 3.52 | T101SHCQE 
On-On Ss H Z: Qa .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND 5.73 4.59 3.63 | T101SHZQE 
On-Off-On Ss H c Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1092-ND. 6.67 5.34 4.23 | T103SHCQE 
On-Off-On Ss H Zz Qa 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND 6.85 5.48 4.34 | T103SHZQE 
On-Off-Mom Ss H 4 Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND 7.09 5.68 4.49 | T107SHZQE 
Mom-Off-Mom Ss H Z Qa .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND. 6.85 5.48 4.34 | T105SHZQE 
On-On M D c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101MDCQE 
On-On M D Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND. 5.33 4.27 3.38 | 7101MDZQE 
On-On M ¥ iz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND 5.33 4.27 3.38 | 7101MYZQE 
On-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1042-ND 6.67 5.34 4.23 | 7101MD9V3BE 
On-On M Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1175-ND 6.67 5.34 4.23 | 7101MD9V3QE 
On-Off-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1169-ND. 7.21 5.77 4.57 | 7103MD9V3BE 
On-Off-On M DQ V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1176-ND. 7.21 5.77 4.57 | 7103MD9V3QE 
On-On Ss Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND 6.67 5.34 4.23 | 7101SD9V3BE 
On-On P3 Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1001-ND 7.46 5.97 4.73 | 7101P3YCQE 
On-On P3 Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1018-ND. 7.30 5.85 4.63 | 7101P3YZBE 
On-On P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND. 7.30 5.85 4.63 | 7101P3YZQE 
On-Off-On P3 Y ra Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1024-ND. 7.85 6.28 4.98 | 7103P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z: Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1142-ND 7.97 6.38 5.05 | 7107P3YZQE 
SPDT On-Mom P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1143-ND 7.97 6.38 5.05 | 7108P3YZQE 
Mom-Off-Mom P3 Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1006-ND. 8.12 6.50 5.15 | 7105P3YCQE 
On-On K2 =— Cc B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1215-ND 9.27 7.42 5.88 | 7101K2CBE 
On-On K2 =- c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1216-ND. 9.27 7.42 5.88 | 7101K2CQE 
On-On K2 _ Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1125-ND 9.12 7.30 5.78 | 7101K2ZQE 
On-On K2 = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1126-NDt 9.12 7.30 5.78 | U11K2ZQE 
On-Off-On K2 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1151-ND 967 7.74 ~—«6.13 | 7103K2Z0E 
Mom-Off-Mom kK2 _ Zz Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1152-ND. 9.79 7.83 6.20 | 7105K2ZQE 
On-On ui Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1147-ND 5.33 4.27 3.38 | 7101L1YZQE 
On-Off-On [eh Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1148-ND. 5.88 471 3.73 | 7103L1YZQE 
On-On L41(Blk.) Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1220-ND 7.61 6.09 4.82 | 7101L41YZQE2 
On-On L41(Red)|  Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1221-ND. 7.61 6.09 4.82 | 7101L41YZQE3 
On-On K12 _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1212-ND 9.12 7.30 5.78 | 7101K12ZQE 
On-Off-On K12 = ib Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1155-ND. 9.67 7.74 6.13 | 7103K12ZQE 
Mom-Off-Mom K12 _— Z: Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1156-ND 9.79 7.83 6.20 | 7105K12ZQE 
On-On T = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1164-ND 827 6.62 ~—«5.24 | 7101TZOE 
On-Off-On T =_ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1165-ND 882 7.06 5.59 | 7103TZOE 
On-On s cw z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1159-ND 691 5.53 4.38 | 7101SCWZQE 
On-Off-On Ss cw Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1160-ND. 7.46 5.97 4.73 | 7103SCWZQE 
Mom-Off-Mom Ss cw Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1161-ND 7.58 6.06 4.80 | 7105SCWZQE 
On-On K2 _ Z G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1442-ND. 9.51 7.62 6.03 | 7101K2ZGE 
On-On P3 D c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1444-ND 7.46 5.97 4.73 | 7101P3DCQE 
On-On P3 H Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1445-ND. 8.42 6.74 5.34 | 7101P3HZQE 
On-On Ss Do V3 G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1448-ND. 7.06 5.65 4.48 | 7101SD9V3GE 
On-On Ss Dg v3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1449-ND 6.67 5.34 4.23 | 7101SD9V3QE 
On-On Ss D c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1451-ND. 5.48 4.39 3.48 | 7101SDCQE 
On-On Ss H Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1453-ND. 6.45 5.17 4.09 | 7101SHZQE 
On-On S Y v3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1455-ND. 6.67 5.34 4.23 | 7101SY9V3BE 
On-On 1 cw Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1459-ND. 10.00 8.00 6.34 | 7101T1CWCQE 
On-On T - Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1460-ND 8.42 6.74 5.34 | 7101TCQE 
On-On T cw Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1461-ND. 10.00 8.00 6.34 | 7101TCWCQE 
On-Off-On s cw c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1462-ND. 7.61 6.09 4.82 | 7103TCWCQE 
On-Off-On 11 cw Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1463-ND. 10.55 8.44 6.68 | 7103T1CWCQE 
Mom-Off-Mom P3 Y ra Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1465-ND. 7.97 6.38 5.05 | 7105P3YZQE 
Mom-Off-Mom 11 = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1466-ND 8.94 7.16 5.67 | 7105T1ZQE 
Mom-Off-Mom T cw Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1467-ND 10.52 8.42 6.66 | 7105TCWZQE 
Mom-Off-Mom T = Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1468-ND. 8.94 7.16 5.67 | 7105TZQE 
On-Off-Mom kK2 _— Z; Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1469-ND. 9.79 7.83 6.20 | 7107K2ZQE 
On-Off-Mom s Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1470-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7107SYZBE 
On-Mom kK2 - Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1471-ND 9.79 7.83 6.20 | 7108K2ZQE 
On-Mom s Y c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1473-ND. 6.15 4.92 3.90 | 7108SYCQE 
On-Mom T = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1474-ND 8.94 7.16 5.67 | 7108TZQE 
t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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Actuator Options 
K Locking Lever 


| \+@.214 (5.44) 
640 


(16.26) 
Unlocked 


(17.27) 
Unlocked 


K12 Locking Lever 


0.214 (5.44) 


(15.49) 
(locked) 


49.130 
-\ Yio3.30 


: a 


640 


Plastic lever 
handle 
antirotation 


* Add .070 
(1.78) for D, 
D9 bushings. 


* Add .070 
(1.78) for D, 
D9 bushings. 

* Subtract .020 
(51) for H3 
bushings. 


\4 9.240 


T1 = .487” High Be! ¥(@6.10) 


687 


(17.45) 15/32-32 
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ITTindustries 1OQgle Switches (Cont. ? ; 
nice rie Bushing Options 
Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries CW Splashproof 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100| Part No. 1/4-40 UNS-2A 
On-Mom s Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1475-ND 615 492 3.90 | 7109SYZOE — 
On-On M D1 c B 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1515-ND 557 4.46 3.54 | E101MD1CBE 020 294 
On-On M D1 v3 B 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1516-ND 7.24 5.80 4.59 | E101 MD1V3BE (0.51) (7.47) 
On-On s D1 Cc G 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1518-ND 597 4.78 3.79 | E101SD1CGE i” 060 
On-On s Y Z Q 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1519-ND 542 4.34 3.44 | E101SYZOE i yf (1.52) 
SPDT On-On L D1 c B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1527-ND 612 4.90 3.88 |ETOILDICBE Internal actuator seal and external 
On-On M D1 Cc B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1530-ND 612 4.90 3.88 | ETOIMD1CBE bushing seal washer standard. 
Mom-Off-Mom | D1 c B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1536-ND 691 5.53 4.38 | ETOSSD1CBE 
On-On M H9 c B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1546-ND 5.57 4.46 3.54 | T1O1MHOCBE D, H3 (Threaded) 
Mom-Off-Mom | M Ho | AV B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1552-ND 7.61 6.09 4.82 | TIOSMHSAVBE D9 (Unthreaded) 
On-Mom M Ho | AV B 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08% 8.89) | CKN1553-ND 785 6.28 4.98 | TIOBMHSAVBE i 1/4-40 NS 
On-Mom s H Zz Q 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1554-ND 7.09 5.68 4.49 | T108SHZQE (1-02) L — 
On-On $ Y Cc B “500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1010-ND 8.09 648 5.13 | 7201SYCBE Es ae Toot 
On-On s Y c Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1011-ND 8.09 6.48 5.13 | 7201SYCQE T — 
On-On s Y z B 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1034-ND 785 6.28 4.98 | 7201SYZBE 
On-On s Y z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1035-ND 785 6.28 4.98 | 7201SYZOE 
On-On s Y w B 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1380-ND 8.76 7.01 ‘5.55 | 7201SYWBE 
On-On s Y W Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1382-ND 8.76 7.01 5.55 | 7201SYWOE 
On-Off-On s Y ¢ Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1012-ND 9.03 7.23 «5.72 | 7203SYCQE 
On-Off-On s Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1036-ND 8.79 7.03 5.57 | 7203SYZOE 4 
Mom-Off-Mom | Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1129-ND 879 7.03 5.57 | 7205SYZOE 
On-Off-Mom s Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1130-ND 9.03 7.23 «5.72 | 7207S YZOE 219 (6.56) E Series 250 (6.35) E Series 
On-Mom $s Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1131-ND 903 7.23 ‘5.72 | 7208SYZOE DOO (SOB ET SMT lesaaher gure. 
On-On s H Zz Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1089-ND 897 7.18 5.69 | T201SHZQE 
On-On s H c Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1182-ND 854 6.84 «5.42. | T201SHCOE H (10-48 UNS) 
On-Off-On s H z Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1090-ND 10.15 8.13 6.43 | T203SHZQE H9 (Unthreaded) 
On-On M D z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1031-ND 785 6.28 4.98 | 7201MDZOE 
On-On M po | v3 B 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1170-ND 951 7.62 6.03 | 7201MD9V3BE 
On-Off-On M po | v3 B 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1171-ND 10.46 8.37 —«6.63 | 7203MD9V3BE 
On-On P3 Y Zz B 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1032-ND 982 7.86 6.22 | 7201P3YZBE 
On-On P3 Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1033-ND 982 7.86 6.22 | 7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom | P3 Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1144-ND 10.76 8.61 _6.82 | 7205P3YZ0E 
On-Off-Mom P3 Y Z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1145-ND 11.00 8.80 6.97 | 7207P3YZ0E 
On-Mom P3 Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1146-ND 11.00 8.80 —«6.97 | 7208P3YZ0E 
On-On K2 = c B 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1217-ND 11.88 9.51 7.53 | 7201K2CBE : 1/4-40 NS 
On-On K2 — c Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1127-ND 1188 9.51 7.53 | 7201K2CQE : Y= 
On-On K2 = Z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1128-ND 11.63 9.31 7.87 | 7201K2Z0E ggss~ 
On-Off-On K2 _ Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1153-ND 1258 10.07 7.97 | 7203K2Z0E a 
On-On u Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1149-ND 785 6.28 += 4.98 | 7201L1YZQE 
On-Off-On u Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1150-ND 8.79 7.03 5.57 | 7203L1YZOE 
DPDT On-Off-On Ki2 | — Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1157-ND 1258 10.07 —7.97 | 7203K12Z0E 
On-On T = Z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1166-ND 10.79 8.64 —_—6.84 | 7201TZOE Termination Options 
On-Off-On T = Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1167-ND 11.73 9.39 7.43 | 7203TZOE 
On-On s cw Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1162-ND 942 7.54 5.97 |7201SCWZOE 
On-Off-On s cw z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1163-ND 10.36 8.29 «6.57 | 7203SCWZQE Epoxy Seal 
On-On-On s Y Zz Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1132-ND 948 7.59 6.01 | 7211SYZOE sonst 
On-On-Mom s Y Z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1133-ND 10.18 8.15 6.45 |7213SYZOE til 1303.20) 
Mom-On-Mom s Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1134-ND 10.18 815 6.45 | 7215SYZOE Pee 
On-On M po | v4 B | 500 x 450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1477-ND 951 7.62 6.03 | 7201MD9V4BE dspees -| se O0US:08) Typ: 
On-On P3 Y c Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1478-ND 10.06 8.05 + —«6.38 | 7201P3YCQE 020 (.51) Typ. 
On-On s Y Zz G 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1481-ND 839 6.72 5.32 | 7201SYZGE ;200 |. | L100 (2.64) Typ. 
On-On T = Cc Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1482-ND 11.03 8.83 6.99 | 7201TCOE (5-08) 
On-On T cw Z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1483-ND 12.36 9.90 7.83 | 7201TCWZOE 
On-Off-On P3 Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1485-ND 10.76 8.61 6.82 | 7203P3YZ0E 
Mom-Off-Mom | Y C Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1487-ND 9.03 7.23 «5.72 | 7205SYCQE 188 (4-80) er series) 
Mom-Off-Mom | T cw rd G 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1488-ND 13.85 11.08 8.78 | 7205TCWZGE he 
On-On-On P3 Y z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1492-ND 11.45 9.17 7.26 | 7211P3YZ0E [ 
On-On-On s Y ¢ Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1493-ND 973 7.79 6.16 | 7211SYCQE as aa 
Mom-On-Mom s Y c Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1494-ND 10.42 8.34. 6.61 | 7215SYCQE “030 (76) (ET Series) 
Mom-On-Mom T —_ z Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1495-ND 1312 10.50 8.31 | 7215TZOE 
On-On s H3 z Q 500 x .450 x .350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1507-ND 13.29 11.48 9.67 | 9201SH3ZQE V3 (A = .460) 
On-On Ki — | a Qa 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1508-ND 21.05 1819 15.32 |9221K1Z40D V4 (Az 630) 
On-On K — | a Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1509-ND 21.05 1819 15.32 |9221Kz40D : 
On-On s H3 74 Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1510-ND 18.57 16.04 13.51 | 9221SH3Z40D 
On-On M D1 v3 B 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1522-ND 10.58 8.46 6.70 | E201MD1V3BE 
On-On M D1 v3 Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43 x 8.89) | CKN1523-ND 10.58 8.46 6.70 | E201MD1V3QE 7 
On-On s D1 c Q 500 x .450 x 350 (12.70x 11.43x 8.89) | CKN1524-ND 854 6.84 —_—«5.42 | E201SD1COE A 
On-On-On s H Zz Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1559-ND 11.33 9.07 7.18 | T211SHZQE 
On-On s Y z Q | .500 X 450 X 350 (12.70x 11.43x 8.89) _| CKN1560-ND 785 6.28 4.98 | U21SYZQE | 185 Typ. (4.70) 
On-On s Y c Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1013-ND 13.73 10.98 8.70 | 7301SYCQE fiscal 
On-On s Y Z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1037-ND 13.36 10.69 8.47 | 7301SYZOE : 
On-Off-On s Y z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1135-ND 1412 11.30 8.95 | 7303SYZQE 
Mom-Off-Mom |  § Y z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1136-ND 1751 14.02 11.10 | 7305SYZQE 
On-Off-On K2 _ Z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1154-ND 17.91 14.33 11.35 |7303K2Z0E 
3PDT On-Off-On Ki2. | — Z Q | .500x 650x415 (12.70x 16.51 x 10.54) | CKN1158-ND 17.91 14.33 11.35 | 7303K12Z0E 
On-On K2 = Zz Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1496-ND 1258 10.87 9.15 | 7301K2Z0E 
On-On P3 Y z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1497-ND 11.24 9.72 8.18 | 7301P3YZ0E 
On-On T — z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1498-ND 11.95 10.33 8.70 | 7301TZOE 
On-Off-On T _ Z Q | .500x 650x415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1499-ND 1251 10.81 9.10 | 7303TZOE Wire-Wrap Terminal 
On-On s D1 Cc B | 500x642 x 424 (12.70 x 16.31 x 10.77) _| CKN1526-ND 13.73 10.98 8.70 | E301SD1CBE 
On-On s Y Z Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1038-ND 13.55 11.71 9.86 | 7401SYZOE 
On-Off-On s Y z Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1137-ND 14.36 12.40 10.44 | 7403SYZQE 
Mom-Off-Mom | Y Zz Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1138-ND 15.58 13.46 11.33 | 7405SYZOE 
On-On P3 Y Z Q | .500x.850x 415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1501-ND 15.00 12.96 10.91 | 7401P3YZ0E 
On-On s Y Cc Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1502-ND 13.91 12.02 10.12 |7401SYCQE 
rei On-On T _ Zz Q = | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1503-ND 15.71 13.57 11.43 | 7401TZOE 
On-Mom s Y z Q | .500x.850x 415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1504-ND 15.58 13.46 11.33 | 7408SYZOE 
On-On-On P3 Y Zz Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1505-ND 1791 15.47 13.03 | 7411P3YZ0E 
Mom-On-Mom | — P3 Y Zz Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1506-ND 1791 15.47 13.03 | 7415P3YZQE : 
On-On-On s Y Z Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1139-ND 16.46 14.22 11.98 |7411SYZOE Gah Sta Diss 
On-On-Mom s Y Z Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1140-ND 16.46 14.22 11.98 |7413SYZOE : mii 
Mom-On-Mom s Y z Q | .500x 850x415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1141-ND 16.46 14.22 11.98 | 7415SYZOE 187 (4.76) +! | J+ ee 
t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 
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Cannon 


ae Process Sealed Toggle Switches 
ndustries 


Engineered for life Withstands soldering and cleaning processes 


SpA Art 


Vertical Right Angle Vert. Rt. Angle Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT 


Contact Material 


Contacts and Terminals: 
Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate. 
Rating: 
0.4 VA maximum @ 20V AC or DC 
Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini maximum 
Options (see diagrams) Dimensions Actuator Options 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries M 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On s D1 Cc 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1074-ND 5.57 4.46 3.54 | E101SD1CBE enada70 
On-Off-On s D1 6 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1075-ND 6.70 5.36 4.25 | E103SD1CBE (1.78) for D 
Mom-Off-Mom s D1 c 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1076-ND 6.70 5.36 4.25 | E105SD1CBE bushings. 
SPDT On-On s D1 c 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1071-ND 6.12 4.90 3.88 | ETO1SD1CBE 
On-Off-On s D1 e 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1080-ND 6.91 5.53 4.38 | ETO3SD1CBE 
; On-Mom s D1 c 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1081-ND 6.91 5.53 4.38 | ETO8SD1CBE s 
On-On M D1 v3 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1072-ND 6.70 5.36 4.25 | ETO1MD1V3BE cia 
On-On s D1 Cc 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1077-ND 8.54 6.84 5.42 | E201SD1CBE (1.78) for D 
On-On Ss D1 c 360 x .320 x 350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1082-ND 9.15 7.32 5.80 | ET21SD1CBE bushings. 
DPDT |  On-Off-On s D1 € 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1083-ND 10.33 8.27 6.55 | ET23SD1CBE 
On-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1086-ND 10.24 8.20 6.49 | ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1177-ND 11.42 9.14 7.24 | ET23MD1ABE Bushing Options 
On-On s D1 A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1061-ND 6.15 4.92 3.90 | E101SD1ABE Di 
On-On M D1 A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1060-ND 6.15 4.92 3.90 | E101MD1ABE 
Mom-Off-Mom M D1 A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1062-ND 7.27 5.82 4.61 | E105MD1ABE | | 
2 | SPDT .250 (6.35) E Series 
On-On M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1073-ND 6.70 5.36 4.25 | ETOIMD1ABE | 177 (4.50) ET Series 
On-Off-On M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1084-ND: 7.49 5.99 4.75 | ETO3MD1ABE 162 (4.11) ET SMT 
On-Mom M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1085-ND 7.49 5.99 4.75 | ETO8MD1ABE 
On-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1065-ND 6.48 5.19 4.11. | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1078-ND 7.91 6.33 5.01 | E103MD1AV2BE Termination Options 
SPDT | Mom-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1079-ND 7.91 6.33 5.01 | E105MD1AV2BE 
3 On-On M D1 AV 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1385-ND 7.24 5.80 4.59 | ETO1MD1AVBE 
On-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1178-ND 7.91 6.33 5.01 | E107MD1AV2BE 
On-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1179-ND 10.58 8.46 6.70 | E201MD1AV2BE 
DPOT | on-oft-On M D1 AV2 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1180-ND 11.76 9.41 7.45. | E203MD1AV2BE 
Options (see diagrams) Dimensions Cut Tape 
Switching | Actu- | Bush- | Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | ITT Industries 
Fig.|Circuit) Function ator | ing nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Pricing Part No. 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) 220 (6.55) we 400.40) 
SPDT] — On-On M | D1 | — | .462x.320x.200 (11.73x8.13x5.08) | CKN1093CT-ND 7.55 6.51 5.23 | CKN1093TR-ND — 2508.84/600 | ETO1MD1SAKE(T&R) seoaee | 200 (6.08) Typ. 
4] SPDT] On-Of-on | M | D1 | — | .462x.320x.200(11.73x8.13x5.08) | CKNI094CT-ND 8327.48 5.77 | CKN1094TR-ND —2765.88/600 | ETOSMD1SAKE(T&R) 560 | Lsoae 5 oes 
SPDT | Mom-Off-Mom) M | D1 | — |.462x.320x.200(11.73x8.13x5.08) | CKN1095CT-ND 832 748 5.77 | CKN1O95TR-ND  2765.88/600 | ETOSMD1SAKE(T&R) 40:08) 
SPDT] — On-On M | None | — | .340x.276x.215 (8.64% 7.01x5.46) | CKNI783CT-ND 645 5.96 5.46 | CKN1783TR-ND —2143.80/600 | GT11MSABETR 
5 |SPST| — Off-On M | None | — | .340x.276x.215 (8.64% 7.01x5.46) | CKNQO49CT-ND 685 5.91 4.75 | CKN9O49TR-ND —2277.60/600 | GT12MSABETR 
SPDT] On-Off-On | M | None | — | .340x.276x.215 (8.64x7.01x5.46) | CKN2091CT-ND 7.38 636 5.11 | CKN2091TR-ND  2451.60/600 | GT13MSABETR 
SPDT] — On-On M | None | — | .340x.215x.276 (8.64x5.46x 7.01) | CKNI784CT-ND 6.79 6.27 5.23 | CKN1784TR-ND 752.40/200 | GT11MSCBETR 
g |SPOT| — off-on M | None | — | .340x.215x.276 (8.64x5.46x7.01) | CKNQOSOCT-ND 7.35 6.33 5.09 | CKN9OS0TR-ND 904.00/200 | GT12MSCBETR 
SPDT] On-Off-On | M | None | — | .340x.215x.276 (8.64x5.46x7.01) | CKN2092CT-ND 7.87 678 5.45 | CKN2092TR-ND 968.00/200 | GT13MSCBETR 
DPDT) —On-On M | None | — | .340x.215x.276 (8.64x5.46x7.01) | CKN2089CT-ND 9.07 7.82 6.28 | CKN2089TR-ND —1116.00/200 | GT21MSCBETR 189 (4.80 
Vv -130 (3:30) (ET Series) 
SPDT} — On-On M | None | CG | .276x.177 x .228 (7.01 x 4.50x5.79) | CKN1782-ND§ 5.76 461 365 | — — | GT11MCBE 
7 Topot| — on-on M | None | C | .276x.177 x .228 (7.01 x 4.50x5.79) | CKN2088-ND§ 774 6.20 491 | — — | GT21MCBE | 
SPDT} On-On M | None | A | .276x.212x.273 (7.01 x 5.83 x 6.93) | CKN1780-ND§ 648 519 441 | — — | GT11MABE ‘030 (76) (ET Series) 
8 | SPST] — Off-On M | None | A_ | .276x.212x.273 (7.01 x5.38x 6.93) | CKN9048-ND§ 690 552 437 | — — | GT12MABE 
DPDT| —On-On M | None | A_ | .276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 876 7.01 555 | — — | GT21MABE ; , 
SPDT} On-On M | None | AV | .297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1781-ND§ 648 519 441 | — — | GT11MAVBE Watson” 
9 |SPDT) On-On | M | None | AV | .297x.215x.273(7.54x5.46x6.93) | CKN2090-ND§ 741 593 4.70 | — — | GT13MAVBE 100 , | [ 020 (.51) 
SPDT} On-On M | None | AV | .297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1542-ND§ 741 593 470 | — — | GTI3MAVKE (2.54) 


tT ULApproved § Bulk parts 
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tyco Actuator Options 
Aleoswiteh Toggle Switches 


Electronics 


MT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold flash over silver * Case Material: Thermoset 94V-0 » Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Operating 
Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: « Contact Rating: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC =» Initial Contact Resistance: 20mQ maximum 
¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 


TT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold over nickel * Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: « Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: + Contact Rating: 0.4VA maximum @ 20VDC or peak AC * Initial Contact Resistance: 20mQ maximum * Insulation 
Resistance: 1,000MQ 500VDC minimum « Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle - Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame - Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated * Fixed Contact - Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact - “Captured” design eliminates possibility of 
displacement due to shock * Terminal Seal - Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: » Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead * Case 
Material: Thermoset * Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance Characteristics: * Con- 
tact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A @ 250VAC, 5A @ 125VAC =¢ Initial Contact Resistance: 30m maximum =» Insulation Resistance: 1,000MQ @ 
500VDC * Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Alcoswitch 217 651) 
Fig.| Circuit} Function Actuator] Bushing | nation LxWxH Part No. il 25 100 | Part No. 650 
MT Green Series uted 
SPDT On-On Al Bi 1 -512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1297-ND 8.13 5.63 4.15 | MTA106D 
SPDT On-On Al B1 T2 -512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1298-ND 7.77 5.38 3.97 | MTA106DPC 
SPDT | On-Off-On Al B1 1 -512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1299-ND 6.42 5.62 5.14 | MTA106E 
SPDT | On-Off-On Al B1 T2 -512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1300-ND 6.58 5.76 5.27 | MTA106EPC 
SPDT On-Mom Al B1 1 -512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1301-ND 6.76 5.92 5.41 | MTA106F 
SPDT |Mom-Off-Mom| A1 Bi 11 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1302-ND 7.20 6.30 5.76 | MTA106G 
SPDT | On-Off-Mom Al B1 1 -512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1303-ND 7.76 6.79 6.21 | MTA106H 
DPDT On-On Al B1 Ti = | 512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1304-ND 7.06 6.18 5.65 | MTA206N 
DPDT On-On Al B1 T2 = | .512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1305-ND 7.02 6.15 5.62 | MTA206NPC 
DPDT | On-Off-On Al B1 T1 = | 512 X 512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1306-ND 8.30 7.27 6.64 | MTA206P 
1 | SP3T | On-On-On Al B1 T1 = | 512 X .512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1307-ND 10.80 9.45 8.64 | MTA206PA UNS ga 
3PDT On-On Al B1 T1 = | 512 X .701 X .394 (13.00 X 17.80 X 10.00) | 450-1308-ND 13.36 11.69 10.69 | MTA306D 
SPDT On-On Al B2 1 -512 X 315 X .412 (13.00 X 8.00 X 10.46) | 450-1309-ND TA2: 6.23 5.70 | MTE106D 
DPDT On-On Al B2 T1 = | 512 X 512 X .412 (13.00 X 13.00 X 10.46) | 450-1310-ND 10.88 9.52 8.71 | MTE206N 
SPDT On-On A2 B1 1 -512 X .315 X .393 (13.00 X 8.00 X 9.98) | 450-1311-ND 6.76 5.92 5.41 | MTF106D 
SPDT On-On A3 B3 1 -512 X .315 X .354 (13.00 X 8.00 X 8.99) | 450-1313-ND 7.62 6.67 6.10 | MTG106D 
DPDT On-On A3 B3 11 512 X 512 X .354 (13.00 X 13.00 X 8.99) | 450-1314-ND 9.38 8.21 7.51 | MTG206N 
SPDT On-On A4 B1 1 -512 X 315 X .432 (13.00 X 8.00 X 10.97) | 450-1315-ND 9.60 8.40 7.68 | MTL106D 
DPDT On-On A4 B1 T1 = | 512 X .512 X .432 (13.00 X 13.00 X 10.97) | 450-1316-ND 11.10 9.72 8.88 | MTL206N 
3PDT On-On A4 B1 T1 = | 512 X .701 X .530 (13.00 X 17.80 X 13.46) | 450-1317-ND 17.30 15.14 13.84 | MTL306D 
SPDT On-On AS B1 T2 512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1318-ND 6.00 5.25 4.80 | MTM106DPC 
TT Series, Tiny 
SPDT On-On AG B4 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1319-ND 3.22 2.82 2.58 | TT11DGPC1 
SPDT On-On AG B4 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1385-NDO) NEW! 4.83 4.43 3.63 | TT11DGPC104 
SPDT | On-Off-On AG B4 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1323-ND 4.76 417 3.81 | TT11EGPC1 
SPDT | On-Off-On AG B4 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1387-ND0 NEW! 7.14 6.55 5.36 | TT11EGPC104 
DPDT On-On AG B4 T2 .363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1327-ND 5.72 5.01 4.58 | TT21NGPC1 
1 | DPDT On-On AG B4 T2 .363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1347-ND0 NEW! 8.58 7.87 6.44 | TT21NGPC104 45/32-32 
SPDT | On-On A BI T2 | .320X .206 X 348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1382-NDO NEW! 765 7.02 5.74 | TT11DGPC9T1/404 UNS-2A 
SPDT | On-Off-On Al B1 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1324-ND 5.68 4.97 4.55 | TT11EGPC9T1/4 
SPDT | On-Off-On Al B1 T2 .320 X .206 X .348 (8.13 X 5.23 X 8.84) | 450-1383-ND0 NEW! 8.52 7.81 6.39 | TT11EGPC9T1/404 
DPDT On-On Al B1 T2 .363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1328-ND 6.64 5.81 5.32 | TT21NGPC9T1/4 
DPDT On-On Al Bi T2 -363 X .320 X .348 (9.22 X 8.13 X 8.84) | 450-1384-ND) NEW! 9.96 9.13 7.47 | TT21NGPC9T1/404 
SPDT On-On AZ B4 T3 320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1321-ND 4.06 3.56 3.25 | TT11DGVRA1 
SPDT On-On AT B4 T3 320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1386-ND0 NEW! 6.09 5.59 4.57 | TT11DGVRA104 
2 | SPDT | On-Off-On AZ B4 T3 320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1325-ND 5.92 5.18 4.74 | TT11EGVRA1 
SPDT | On-Off-On AT B4 T3 320 X .206 X .559 (8.13 X 5.23 X 14.20) | 450-1388-ND0 NEW! 8.88 8.14 6.66 | TT11EGVRA104 
Gemini Series 
SPDT | On-Off-On Al BS 1 500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1290-ND 5.70 4.99 4.56 | A103SYZQ 
SPDT |Mom-Off-Mom| At BS 11 500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1292-ND 6.44 5.64 5.16 | A105SYZQ 
SPDT On-On Al BS 1 -500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1286-ND* 5.43 3.76 2.78 | A101SYZB 
1 SPDT | On-Off-On Al BS 1 500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1289-ND* 5.98 5.24 4.79 | A103SYZB 
DPDT On-On Al BS 1 -500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1293-ND 7.22 6.32 5.78 | A201SYZQ 
DPDT | On-Off-On Al BS 1 -500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1294-ND 8.62 7.55 6.90 | A203SYZQ 
DPDT |Mom-Off-Mom| At BS 1 -500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1295-ND 10.76 9.42 8.61 | A205SYZQ 
DP38T | On-On-On Al BS 1 -500 X .450 X .358 (12.70 X 11.43 X 9.09) | 450-1296-ND 9.64 8.44 7.72 _| A211SYZQ 
3 | SPDT On-On Al BS T4 -500 X .265 X .500 (12.70 X 6.73 X 12.70) | 450-1284-ND* 5.94 5.20 4.76 | A101SYAB 
1 SPDT On-On Al BS 1 -500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1285-ND* 7.83 5.43 4.01 | A101SYCB 
SPDT | On-Off-On Al BS 1 500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) | 450-1288-ND* 5.88 §.15' 4.71 | A103SYCB 
* Gemini Series Gold Contacts 0 RoHS Complaint 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 
1 Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black . 450-1331-ND 5.92 5.18 4.92 BT14400 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black 450-1332-ND 5.92 5.18 4.92 BT15320 
Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black... 450-1333-ND 5.16 4.52 4.29 B10480 
9 Splashproof Full-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black. . 450-1334-ND 4.36 3.82 3.62 B14400 
Splashproof Full-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Gray 450-1335-ND 5.10 4.47 4.24 B14408 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black 450-1336-ND 5.92 5.18 4.92 B15320 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1559 


Pushbutton Switch Boots 


APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from hostile environments 
without compromising or interfering with the switches basic function. Boots create a full environmental 
seal even under high-pressure washdowns. Each seal is made from a tough, high tear strength 
elastomer that is resistant to most chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized 
which facilitate easier agency listings and most Hexseals are QPL approved under MIL-B-5423. 


APIVI HEXSEAL 


Transparent Rocker Switch Seals 


Seals without compromising switch operation, position status viewing or legend visibility. 


Maximum Maximum Maximum Throat PI 
Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal Thread Size (ID ) Height Digi-Key Price Each ‘APM Hexseal 
ingii(inin) Hn (ren) as as Inch (rnin) s LEare NOS i 25m OOH |EartiNos Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. 125 100 [Part No. 
750 (19.05) | .531(13.49) | .228 (5.79) |335-1011-ND 2.31 1.85 ‘1.47 | C1113/66(Clear) T5/32-32NS-2B 281 (7.14) | Gray |335-1000-ND 3.42 2.74 2.17 [N3030 
15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | .438 (11.13) | Gray |335-1008-ND 3.42 2.74 2.17 )NC3030 
7/16-28UNEF-2B -438 (11.13) | Clear |335-1013-ND 3.93 3.15 2.49 |NC303 7/16-28(CLR) 
APM's rotary switch and potentiometer seals surround the 1/4-40NS-2B .141 (3.58) | Gray |335-1017-ND 4.08 3.27 2.59 |N5040 
Rota ry Shaft Seals shaft and forms a watertight and dust tight seal against the 1/4-32NS-2B -188 (4.77) | .203 (5.16) | Gray |335-1018-ND 4.08 3.27 2.59 |N5040G 
shaft and front panel surface. Color: Gray 1/4-40NS-2B .203 (5.16) | Gray |335-1019-ND 4.08 ~— 3.27 _—-2.59 |N5040R 


Thread = /Max. Shaft Size) Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
3/8-32NEF-2B| .250 (6.35) | .500 (12.70) |335-1016-ND 3.12 2.50 1.98 |N9030x1/4 
1/4-32NEF-2B| .125 (3.18) -375 (9.53) |335-1020-ND 312 250 1.98 |N9040x1/8 


Toggle Switch Boots * Half-boot toggle ee 


Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, silicon rubber 2} 
bonded to a built-in mounting nut. Each encloses the base of the protruding switch KY 


bushing and forms a water and dust tight seal against the front panel surface. QE 
Panel Bushing Seal Thread Throat (1.D.) Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch(mm) | Inch(mm) | Color | PartNo. 1 25 100 | Part No. 


Protect and prevent seepage/leakage through switch/circuit breaker panel cutout using APM’s reusable 
self-sealing washers. Color: Gray 


15/32-32NS-2B | .078 (1.98) | .437(11.10)| Gray | 335-1007-ND* 3.42 2.74 2.17 | N1030B 


1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | .250 (6.35) | Gray | 335-1006-ND* 4.08 3.27 2.59 | N5032B 
; 7 7 ae ; 15/32-32NS-2B | .219 (5.56) | 844 (21.44)| Gray | 335-1005-ND** 342 274 2.47 /N1030 
ae ach coer ates plo eey eee releachie ee (AEM Hexseal 1/4-40NS-2B | 062 (1.57) |.594(15.09)| Gray | 335-1001-ND** 4.05 3.24 2.57 | N5030S 

: : 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .500(12.70)| Red | 335-1002-ND** 4.56 3.65 2.89 | N5030L(Red) 

15/32-32 677 (17.20) -120 (3.05) _| $35-1021-ND 2.43 1.95 1.54 | 60064 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Black | 335-1003-ND** 4.56 3.65 _—_2.89 | N5030L(Black) 


w fochnuiogies Miniature Rocker Switches 


Contact Material Options 


Termination Options G: Moveable contact and terminals: cop- 
per alloy, silver plate; Terminals: silver 
M1 M6 plated; Rating: 1M1: 5A @ 125VAC or 


28VDC, 2A @ 250VAC; 1SS: 3A @ 
200 100 125VAC or 28VDC, 1.5A @ 250VAC 

Solder (6.08)|. 2] F°(@.54) Q: Moveable contact and terminals: 

Lug copper alloy, silver plate; Rating: 5A 
Double Pole Shown @ 125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 


Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Color Function nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 1SS - Sealed Sub-Miniature Rocker Switch 
SPDT Black On-On M6 G 432-1136-ND 4.58 3.53 2.47 1SS-WMSP1-R1/2-M6GE 
SPDT Black On-Off-On M6 G 432-1137-ND 5.10 3.93 2.75 1SS-WMSP3-R1/2-M6GE 
1 DPDT Black On-On M6 G 432-1138-ND 5.75 4.43 3.10 1SS-WMDP1-R1/2-M6GE 
DPDT Black On-Off-On M6 G 432-1139-ND 6.27 4.83 3.38 1SS-WMDP3-R1/2-M6GE 
Series 1M1 - Miniature Rocker Switch 
SPDT Black On-Off-Mom M1 Q 432-1140-ND 3.51 2.70 1.89 1M1-SP5-R1/2-M1QE 
2 DPDT Black On-On M1 Q 432-1141-ND 3.15 2.43 1.70 1M1-DP1-R1/2-M1QE 
DPDT Black On-Off-On M1 Q 432-1142-ND 3.64 2.80 1.96 1M1-DP3-R1/2-M1QE 
DPDT Black On-On M1 G 432-1233-ND 5.14 3.95 2.77 1M1-DP1-R6/2-2M1GE 
3 DPDT Black On-Off-On M1 G 432-1234-ND 5.85 4.50 3.15 1M1-DP3-R6/2-2M1GE 
DPDT Black On-Off-Mom M1 G 432-1235-ND 6.31 4.85 3.40 1M1-DP5-R6/2-2M1GE 
Toggle Switches Actuator Options Contact Material Options 


\ \4@.118 . T8 Extra large bat Q: Moveable contact and terminals: 
_1\_\ 3.00) B copper alloy, silver plate; Rating: 5A @ 
\ 125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 
R: Moveable contact and terminals: 
copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating: 0.4VA maximum @ 20V 
maximum (AC/DC) 


Switching Termi- | Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies Termination Options 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing |nation | Material | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2M1 - Miniature Toggle Switch m6 125 
SPDT On-On Ti BI Mi Q | 432-1143-ND 179 1.38 97 | 2M1-SP1-11-B1-M1QE (3.18) 
SPDT | On-Off-On 1 BI M1 Q | 432-1144-ND 3.32 255 1.79 | 2M1-SP3-T1-B1-M1QE 
SPDT |Mom-OffMom|  T1 BI M1 Q | 432-1145-ND 358 2.75 1.93 | 2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-Mom 1 BI M1 Q | 432-1146-ND 3.58 2.75 1.93 | 2M1-SP5-T1-B1-M1QE Solder . |. .050 
SPDT On-Mom T1 BI M1 Q 432-1147-ND 3.15 2.43 1.70 | 2M1-SP2-T1-B1-M1QE Lug : (1.27) 
DPDT On-On T1 BI M1 Q | 432-1148-ND 3.61 2.78 1.95 | 2M1-DP1-T1-B1-M1QE 
DPDT | On-Off-On 1 Bi M1 Q 432-1149-ND 4.13 3.18 2.23 | 2M1-DP3-T1-B1-M1QE Single Pole Shown 
DPDT On-Mom 1 BI M1 Q_ | 432-1150-ND 413 348 2.23 | 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
3PDT On-On 7 BI M1 Q | 432-1151-ND 8.74 673 4.71 | 2M1-3P1-T1-B1-M1QE A : 
4PDT On-On m1 B1 M1 Q___| 432-1152-ND 8.61 6.63 _4.64 | 2M1-4P1-T1-B1-M1qE | Bushing Options 
SPDT On-On T6 BI M1 Q | 432-1153-ND 2.86 2.20 1.54 | 2M1-SP1-T6-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-On T6 BI M1 Q | 432-1154-ND 3.51 2.70 1.89 | 2M1-SP3-T6-B1-M1QE Sine 
SPDT | On-Mom T6 BI M1 Q | 432-1155-ND 3.35 258 1.81 | 2M1-SP2-T6-B1-M1QE Standard Keyway bale edie 
1 | DPDT On-On T6 BI M1 Q 432-1156-ND 3.77 2.90 2.03 | 2M1-DP1-T6-B1-M1QE Thread Non-Thread 
SPDT On-On 18 BO M1 Q__| 432-1157-ND 3.28 2.53 1.77 | 2M1-SP1-T8-BO-M1QE 
SPDT | On-Off-On T8 BO M1 Q | 432-1158-ND 3.97. 3.05 2.14 | 2M1-SP3-T8-BO-M1QE 1/4-40NS 
SPDT On-Mom T8 BO M1 Q | 432-1159-ND 3.77. 2.90 2.03 | 2M1-SP2-T8-BO-M1QE “Y 
DPDT On-On 18 BO M1 Q | 432-1160-ND 4.26 3.28 2.30 | 2M1-DP1-T8-B0-M1QE 
SPDT On-On 11 BO M1 Q | 432-1161-ND 286 2.20 1.54 | 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 
SPDT _|_On-Off-On qm BQ M1 Q__| 432-1162-ND 3.51 2.70 _1.89 | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE 
DPDT On-On T1 BO M1 Q_ | 432-1163-ND 3.77. 2.90 2.03 | 2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On 11 BI M2 Q | 432-1168-ND 3.32 255 1.79 | 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT | On-Off-On 11 BI M2 Q_ | 432-1169-ND 3.32 255 1.79 | 2M1-SP3-T1-B1-M2QE Splash-proot 
SPDT On-Mom 11 BI M2 Q | 432-1170-ND 315 243 1.70 | 2M1-SP2-T1-B1-M2QE 15/32 Thread Bushing 
DPDT On-On if Bi M2 Q__| 432-1171-ND 3.61 2.78 1.95 | 2M1-DP1-T1-B1-M2QE 
DPDT | On-Off-On TI BI M2 Q | 432-1172-ND 4.13 3.18 2.23 | 2M1-DP3-T1-B1-M2QE V4-40NS =F 205 15/32-32NS 
DPDT On-Mom m1 Bi M2 Q__| 432-1173-ND 413 3.18 2.23 | 2M1-DP2-T1-B1-M2QE (7.50) ~ 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 2.99. 2.30 1.61 | 2M1-SP1-T2-B4-M6RE 4 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R 432-1165-ND 3.64 2.80 1.96 | 2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
2 | SPDT On-Mom T2 B4 M6 R 432-1166-ND 3.48 268 1.88 | 2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1167-ND 3.97 3.05 _2.14 | 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1560 (toes) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Carling Pushbutton Switches 


Technologies” 


Contact Material Options 


Q: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Rating: 1A@ 
125VAC or 28VDC 

R: Moveable contact & terminals: copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating 0.4VA maximum @ 20V maximum (AC/DC) 

G: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Terminals: silver 
plate with outer layer in gold plating; Rating 1A@ 120VAC or 28VDC 


Bushing Options 
B5 - (shown) 3S1 Series: Threaded shown 


B6 - Unthreaded © .098 (2.50) with flat S 0.118 
+ BNIB 
SNS ge ast . : = 
eries: e 
; -236 (6.00) “ae NS Bz 
Solder Eyelet 3MN Series: 
177 (4.50) 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Bushing nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 3S1 — Sub-Miniature Pushbutton Switch 
SPST Mom(N/O) BS M1 432-1174-ND 3.84 2.95 2.07 3S1-SP9-B5-M1QE 
1 SPDT Mom(N/C) BS M1 Q 432-1175-ND 4.26 3.28 2.30 3S1-SP8-B5-M1QE 
SPST Mom(N/O) B6 M2 432-1176-ND 4.26 3.28 2.30 3S1-SP9-B6-M2QE 
SPDT Mom(N/C) B6 M2 432-1177-ND 4.26 3.28 2.30 3S1-SP8-B6-M2QE 
2 SPST Mom(N/O) Be M6 R 432-1178-ND 4.29 3.30 2.31 3S1-SP9-B6-M6RE 
SPDT Mom(N/C) 432-1179-ND 4.71 3.63 2.54 3S1-SP8-B6-M6RE 
3 SPST Mom(N/O) Be M7 R 432-1180-ND 4.29 3.30 2.31 3S1-SP9-B6-M7RE 
SPDT Mom(N/C) 432-1181-ND 471 3.63 2.54 3S1-SP8-B6-M7RE 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switch 
SPDT M1 G 432-1182-ND 3.77 2.90 2.03 3MN-SP7-P1-B11-M1GE 
SPDT M1 R 432-1183-ND 4.52 3.48 2.44 3MN-SP7-P1-B11-M1RE 
1 DPDT Mom(N/C) B11 M1 G 432-1184-ND 5.69 4.38 3.07 3MN-DP7-P1-B11-M1GE 
DPDT M1 R 432-1185-ND 6.70 5.15 3.61 3MN-DP7-P1-B11-M1RE 
SPDT M2 G 432-1190-ND 3.77 2.90 2.03 3MN-SP7-P1-B11-M2GE 
SPDT M2 R 432-1191-ND 3.77 2.90 2.03 3MN-SP7-P1-B11-M2RE 
G 432-1192-ND 3.97 3.05 2.14 3MN-SP7-P1-B6-M6GE 
2 SEDI Mom(N/C) hi M6 R 432-1193-ND 4.68 3.60 2.52 3MN-SP7-P1-B6-M6RE 
G 432-1194-ND 3.97 3.05 2.14 3MN-SP7-P1-B6-M7GE 
8 Ser Mom(N/C) BS Mr R 432-1195-ND 4.68 3.60 2.52 3MN-SP7-P1-B6-M7RE. 
SPDT G 432-1186-ND 4.16 3.20 2.24 3MN-SP7-AP2/22-M1GE 
4 SPDT Mom(N/C) _ M1 R 432-1187-ND 4.16 3.20 2.24 38MN-SP7-AP2/22-M1RE 
DPDT G 432-1188-ND 7.05 5.43 3.80 38MN-DP7-AP2/22-M1GE. 
DPDT R 432-1189-ND 7.05 5.43 3.80 8MN-DP7-AP2/22-M1RE 
Push button Switch Cap Cap Diameter Cap Height - Dim. A Plunger Diameter Digi-Key Pricing Carling Technologies 
Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Accessories Series 3S1 — Pushbutton Caps 
White 432-1218-ND .20 2.63 7.20 3S1-C11 
Black -197 (5.0) 158 (4.0) .098 (2.5) 432-1219-ND .20 2.63 7.20 3S1-C12 
Red 432-1220-ND -20 2.63 7.20 3S1-C13 
White 432-1221-ND .20 2.63 7.20 3S1-C21 
Black .291 (7.4) 138 (3.5) .098 (2.5) 432-1222-ND .20 2.63 7.20 3S1-C22 
Red 432-1223-ND -20 2.63 7.20 3S1-C23 
Series 3MN — Pushbutton Caps 
4 White 432-1224-ND .20 2.63 7.20 3MN-C11 
A Black 315 (8.0) .295 (7.5) 118 (3.0) 432-1225-ND .20 2.63 7.20 3MN-C12 
Y Red 432-1226-ND .20 2.63 7.20 3MN-C13 
White 432-1227-ND .20 2.63 7.20 3MN-C21 
Black 382 (9.7) 193 (4.9) 118 (3.0) 432-1228-ND .20 2.63 7.20 3MN-C22 
Red 432-1229-ND -20 2.63 7.20 3MN-C23 


Slide Switches 


Contact Material Options 


Q: Moveable contact and terminals: copper alloy, silver 
plate; Rating: 5A @ 125VAC or 28VDC, 2A @ 
250VAC. 


R: Moveable contact and terminals: copper alloy with 
gold plate over nickel plate; Rating: 0.4VA maximum 
@ 20V maximum (AC/DC) 


Actuator Options 


¥ 265 
6.74 
050 _t! } 
(1.26) | Le 
PCB 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Actuator nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 4M1 — Miniature Slide Switch 
SPDT M1 Q 432-1196-ND 3.38 2.60 1.82 4M1-SSP1-S1/2-M1QE 
DPDT M1 Q 432-1197-ND 3.97 3.05 2.14 4M1-SDP1-S1/2-M1QE 
SPDT On-On S1 M2 R 432-1198-ND 3.15 2.43 1.70 4M1-SSP1-S1/2-M2RE 
1 SPDT M2 Q 432-1199-ND 2.67 2.05 1.44 4M1-SSP1-S1/2-M2QE 
DPDT M2 Q 432-1200-ND 3.48 2.68 1.88 4M1-SDP1-S1/2-M2QE 
DPDT On-On St M2 R 432-1201-ND 3.97 3.05 2.14 4M1-SDP1-S1/2-M2RE 
SPDT M6 432-1202-ND 3.15 2.43 1.70 4M1-SSP1-S1/2-M6RE 
Series 4S1 — Sub-Miniature Slide Switch 
2 SPDT On-On = M2 R 432-1203-ND 3.25 2.50 1.75 4S1-FSP1-M2RE 
3 SPDT On-On = M6 R 432-1204-ND 3.58 2.75) 1.93 4S1-FSP1-M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1561 


L=-SUITLA Toggle Switches 


Fig. 3 — Vertical 


Fig. 1 — Vertical 


Fig. 2 — Horizontal 
Right Angle 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


Actuators 


Right Angle 


Contact Material: 
(Silver): 
Q 


2A at 250VAC 


Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
over copper alloy. Contact Rating: 5A at 120VAC or 28VDC; 


T1 — Standard 


O15, 
(2.92) Ae 


+ 
44 


(10.41) 
+ 


B3 
B4 (Unthreaded) 


1/4-40NS [J 


7.280 
(7-10) 


in| 


af 


1/4-40NS 


3.020 
(0.51) 


— 1/4-40NS 


0.105 9.245 
(2.67) 46 22) 


Epoxy Seal 
+ 


(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy 
R with gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA 
maximumu at 20VAC or DC maximum 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch iS Exnged Bat 
Fig.| Circuit | Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. il 10 = 100 Part No. Ee 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) ae ib 
SPDT On-On TI BI M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2350-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T1B1M1QEH (3.30) 640 
SPDT On-On 11 Bt M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M1REH (16.26) 
SPDT On-On T1 Bt M2 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2352-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T1B1M2QEH | 
SPDT On-On T1 Bt M2 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M2REH 
SPDT On-On Tt Bt M5 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 X 8.89) | EG2354-ND_ 4.24 3.82 3.26 | 100SP1T1B1M51REH 
SPDT On-On TI B4 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2355-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T1B4M2QE 
SPDT On-On T1 B6 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T1B6M1QEH 
SPDT On-On 11 B9 M1 Qa .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 3.90 3.51 2.99 | 100SP1T1B9M1QEH 18 — Large Bat 
SPDT On-On T2 BI M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T2B1M1QEH 
SPDT On-On T2 B3 Mt Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T2B3M1QEH 
SPDT On-On T2 B3 M2 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2361-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T2B3M2QEH 
SPDT On-On T4 B1 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 3.43 3.09 2.63 | 100SP1T4B1M1QEH 
SPDT On-On T6 Bit M1 Qa .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M1QEH 
SPDT On-On T6 Bit M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 4.74 4.27 3.64 | 100SP1T6B11M1REH 
SPDT On-On T6 B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2370-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M2QEH 
SPDT On-On T8 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2372-ND 4.85 4.37 3.73 | 100SP1T8B13M1QEH 
SPDT On-Mom T1 BI M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2373-ND 3.51 3.16 2.70 | 100SP2T1B1M1QEH 
SPDT On-Mom T6 B11 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2374-ND 4.70 4.24 3.61 | 100SP2T6B11M1QEH 
SPDT On-Off-On T1 Bt M1 Q .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2375-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M1QEH 
SPDT On-Off-On Tt Bt M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2376-ND 3.96 3.57 3.04 | 100SP3T1B1M1REH 
SPDT On-Off-On T1 Bt M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2377-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M2QEH 
SPDT On-Off-On 1 B9 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 4.31 3.88 3.31 | 100SP3T1B9M1QEH 
SPDT On-Off-On T4 B1 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2385-ND 3.83 3.46 2.94 | 100SP3T4B1M1QEH 
SPDT On-Off-On T6 B11 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2386-ND 4.87 4.38 3.74 | 100SP3T6B11M1QEH 
SPDT On-Off-On 18 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2387-ND 5.26 4.74 4.04 | 100SP3T8B13M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom| 11 Bt M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2388-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom| 11 Bt M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M2QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom| 1 B9 M1 Qa -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 4.79 4.32 3.68 | 100SP4T1B9M1QEH 
SPDT | Mom-Off-Mom) 16 B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2392-ND 5.36 4.82 4.11 | 100SP4T6B11M2QEH 
SPDT | On-Off-Mom Tt Bt M1 Q -500 x .270 x 350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2393-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M1QEH 
SPDT | On-Off-Mom T1 B1 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M2QEH — +14-40ns 
SPDT | On-Off-Mom T6 B11 M1 Qa .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2397-ND 5.60 5.05 4.30 | 100SP5T6B11M1QEH 
DPDT On-On 11 Bt M1 Qa .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2398-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M1QEH 
DPDT On-On T1 Bt M1 R .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2399-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M1REH 7 In 020 
1 |_DPDT On-On Tt Bt M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2400-ND 4.37 3.93 3.35 _| 100DP1T1B1M2QEH (0.51) 
DPDT On-On TI BI M2 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2401-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1BiM2REH 
DPDT On-On 11 Bg M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2402-ND 5.00 4.50 3.84 | 100DP1T1B9M1QEH 
DPDT On-On T2 B3 M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2403-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T2B3M1QEH 
DPDT On-On T4 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2407-ND 4.53 4.08 3.48 | 100DP1T4B1M1QEH 
DPDT On-On 16 Bit M1 Q | 500x450 x .350 (12.7x 11.43 x 8.89) | EG2408-ND 5.56 5.01 4.27 | 100DP1T6B11M1QEH B12 (Unthreaded) 
DPDT On-On T6 B11 M1 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2409-ND 6.07 5.47 4.66 | 100DP1T6B11M1REH 
DPDT On-On T8 B13 M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2410-ND 5.96 5.37 4.57 | 100DP1T8B13M1QEH 
DPDT On-Mom 11 Bt M1 Qa .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2411-ND 4.61 4.15 3.54 | 100DP2T1B1M1QEH 
DPDT On-Mom T6é B1 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2412-ND 5.81 5.23 4.46 | 100DP2T6B11M1QEH 
DPDT On-Off-On Tt Bt Mt Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2413-ND 5.10 4.59 3.91 | 100DP3T1B1M1QEH 
DPDT On-Off-On TI BI M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2414-ND 5.10 4.59 3.91 | 100DP3T1B1M2QEH 
DPDT On-Off-On T1 B9 M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2415-ND 5.73 5.16 4.40 | 100DP3T1B9M1QEH 
DPDT On-Off-On 14 Bt M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2417-ND 5.26 4.74 4.04 | 100DP3T4B1M1QEH B13 — Large Threaded 
DPDT On-Off-On T8 B13 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2418-ND 6.69 6.03 5.13 | 100DP3T8B13M1QEH 
DPDT | Mom-Off-Mom| 11 Bt M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2419-ND 5.43 4.89 4.17 | 100DP4T1B1M1QEH 
DPDT | Mom-Off-Mom| 16 Bit M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2420-ND 6.62 5.96 5.08 | 100DP4T6B11M1QEH 15/32-32NS | 
DPDT | On-Off-Mom T1 BI M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2421-ND 5.59 5.03 4.29 | 100DP5T1B1M1QEH KEYWAY 
DPDT | On-Off-Mom T6 B11 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2422-ND 6.78 6.11 5.21 | 100DP5T6B11M1QEH = 
DPDT On-On-On 11 BI M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2423-ND 6.57 5.92 5.04 | 100DP6T1B1M1QEH 
3PDT On-On T1 Bt M1 Q 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)|_ EG2424-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M1QEH 
3PDT On-On T1 Bt M2 Q 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2425-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M2QEH 
3PDT On-Off-On 11 BI M1 Qa 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2426-ND 9.54 859 7.32 | 1003P3T1B1M1QEH 
3PDT | Mom-Off-Mom| 11 Bt M1 Qa 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2427-ND 10.43 9.40 8.00 | 1003P4T1B1M1QEH 
4PDT On-On 11 Bt M1 Qa 500 x .850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2428-ND 12.72 11.45 9.76 | 1004P1T1B1M1QEH 
4PDT On-Off-On Tt Bt M1 Q 500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)|_ EG2429-ND 13.62 12.26 10.44 | 1004P3T1B1M1QEH 
4PDT |Mom-Off-Mom| 11 Bt M1 Q 500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2430-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P4T1B1M1QEH M1 — Eyelet Terminal 
DPDT On-On 12 B4 VS2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2406-ND 6.04 5.44 4.63 | 100DP1T2B4VS2RE 
DPDT On-Off-On T2 B4 VS2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2416-ND 6.77 610 5.20 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7x 6.86) | EG2365-ND 4.49 4.04 3.45 | 100SP1T2B4VS2QE ZN 
SPDT On-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7x6.86) | EG2366-ND 4.77 4.30 3.66 _| 100SP1T2B4VS2RE 07849 
SPDT On-Off-On T2 B4 VS2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7x 6.86) | EG2383-ND 4.90 4.41 3.76 | 100SP3T2B4VS2QE (1.98). 
SPDT On-Off-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2384-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T2B4VS2RE iy 
SPDT On-Off-On T1 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2379-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T1B4VS2RE aa 
9 SPDT |Mom-Off-Mom) 12 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2391-ND 5.63 5.07 4.32 | 100SP4T2B4M6RE oeer 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2395-ND 5.87 5.29 4.51 | 100SP5T2B4M6RE (2.03) 
DPDT On-On T2 B4 M6 Q 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2404-ND 5.63 5.07 4.32 | 100DP1T2B4M6QE THK .030 (0.76) 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2405-ND 6.08 5.47 4.66 | 100DP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T1 B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7x 11.43) | EG2356-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T1B4M6RE 
9 SPDT On-On T2 B4 M6 Qa -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7x 6.86) | EG2362-ND 4.45 4.01 3.41 | 100SP1T2B4M6QE M2 — PC Mount 
SPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7x6.86) | EG2363-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T6 B12 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2371-ND 5.93 5.34 4.55 | 100SP1T6B12M6RE 
SPDT On-Off-On 11 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2378-ND 5.14 463 3.95 | 100SP3T1B4M6RE 
SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2381-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4M6RE + 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2364-ND 5.07 4.57 3.89 | 100SP1T2B4M7RE .250 
3 | SPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2382-ND 5.48 4.93 4.20 | 100SP3T2B4M7RE (6.35) 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2396-ND 6.21 5.60 4.77 | 100SP5T2B4M7RE 4 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) | -050 
SPDT On-On TI B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91x 11.51) | EG2432-ND 4.37 3.93 3.35 | 100AWSP1T1B4M2RE (1.27) 
SPDT On-On T2 B4 vs2 R | 504x272 x 453 (12.8x6.91x 11.51) | EG2436-ND 564 5.08 4.33 | 100AWSP1T2B4VS2RE THK .030 (0.76) 
1 | SPDT On-Off-On T1 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 11.51) | EG2437-ND 4.77 4.30 3.66 | 100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT |Mom-Off-Mom| 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2439-ND 5.35 4.82 4.10 | 100AWSP4T1B4M2RE a 
DPDT On-On Tt B4 M2 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2443-ND 5.06 4.56 3.88 | 100AWDP1T1B4M2RE M5 — Wirewrap 
9 SPDT On-On TI B4 M6 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2433-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T1B4M6RE Terminal 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2434-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2435-ND 6.21 5.60 4.77 | 100AWSP1T2B4M7RE 
SPDT |Mom-Off-Mom| 12 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2441-ND 7.19 648 5.52 | 100AWSP4T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2442-ND 7.35 6.62 5.64 | 100AWSP5T2B4M7RE 
3) spot On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2438-ND 6.62 5.96 5.08 | 100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT On-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2444-ND 7.04 6.34 5.40 | 100AWDP1T2B4M7RE 
DPDT On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2445-ND 7.37 6.63 5.65 | 100AWDP3T2B4M7RE 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle.Gap; White; for TA Actators:.ciiccccctcssseencsosessadncoesatr satin ssecstnneearseearseserediieceenaey EG2470-ND 14° 13 = 12 | 1100-1 WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators ........ 0... .e cee ceeceeceeeeee eee eceeeeeceeteeeeeeeeeeeeesneseeteeseeeneees EG2471-ND 14 13 12 | 7100-2 BLKTOGGLECAP 


1562 (to63) 
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L=-SWITTH” Toggle Switches Actuators 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


T2 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Right Angle | Fig. 3 — Vertical Right Angle jal: 
Contact Material: bbs 
"7 m Fy . (2.54) [ 
(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated ii 240 
Qa over copper alloy. Contact Rating: 5A at 28VAC or VDC; 2A at fo (6:19) 


250VAC 


(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy with 


R_ gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA maximum Bushings 
at 20VAC or DC maximum 


Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.|Circuit) Function | Actuator|Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
200 Series — Subminiature Toggle Switches 
B1 

SPDT On-On 1 Bt M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2446-ND 3.31 2.98 2.54 | 200MSP1T1B1M1QEH B2 (Unthreaded) 
SPDT On-On 1 Bt M2 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2447-ND 3.31 2.98 2.54 | 200MSP1T1B1M2QEH 1049 UNE 
SPDT | On-Off-On 1 Bt M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2450-ND 4.45 4.01. 3.41 | 200MSP3T1B1M1QEH Ns eee) 
SPDT | On-Off-On 1 Bt M2 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2451-ND 4.45 4.01 3.41 | 200MSP3T1B1M2QEH 

1 | SPDT |Mom-Off-Mom| 11 Bt M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2453-ND 4.65 4.19 3.57 | 200MSP4T1B1M1QEH : 
SPDT | On-Off-Mom 1 Bt M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2454-ND 4.49 4.04 3.45 | 200MSP5T1B1M1QEH Termination 
DPDT On-On 1 Bt M1 Q .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2455-ND 4.65 4.19 3.57 | 200MDP1T1B1M1QEH Options 
DPDT On-On 1 Bt M2 Q .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2456-ND 4.65 4.19 3.57 | 200MDP1T1B1M2QEH 
DPDT | On-Of-On Ts BI M1 Q | .320x .360 x .340 (8.13x9.14x 8.64) | EG2458-ND 5.47 4.92 4.20 | 200MDP3T1B1M1QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT | On-Off-On T2 B2 M6 R .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2452-ND 6.04. 55.44 4.63 | 200MSP3T2B2M6RE aT 

2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2448-ND 4.79 4.31._—-3.67 | 200MSP1T2B2M6RE “et 
DPDT On-On T2 B2 M6 R .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2457-ND 6.38 = 5.75 4.90 | 200MDP1T2B2M6RE ear 

3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2449-ND 5.28 4.76 4.06 | 200MSP1T2B2M7RE THK -080:(0,76) 


200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 


SPDT On-On 1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2459-ND 416 3.75 3.20 | 200AWMSP1T1A1M2RE 

SPDT On-Mom 1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2461-ND 5.30 4.78 4.07 | 200AWMSP2T1A1M2RE _ A 
1 | SPDT |) On-Off-On 1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)] EG2463-ND 4.33 3.90 3.32 | 200AWMSP3T1A1M2RE (419.t L. -l6.08) 

DPDT On-On | Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2465-ND 6.64 5.98 5.09 | 200AWMDP1T1A1M2RE 

DPDT | On-Off-On 1 Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)] EG2467-ND 7.75 6.98 5.95 | 200AWMDP3T1A1M2RE 

SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2460-ND 5.23 4.71 4.02 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
2 SPDT | On-Off-On 12 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)] EG2464-ND 5.81 5.23 4.46 | 200AWMSP3T2A1M6RE i 

DPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2466-ND 8.20 7.39 6.29 | 200AWMDP1T2A1M6RE 3.86) ie 

DPDT | On-Off-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2468-ND 9.31 8.39 7.14 | 200AWMDP3T2A1M6RE (6.08) (2.54) 


NKK’ Fully Illuminated Toggle Switches 
SWITCHES 


TL Series: Interior o-ring protects contacts from oil, dust, water, and other 
contaminants. Fig. 1 
Specifications: * Power Level: 6A @ 125VAC » Electrical Life: 25,000 Hardware 
operations minimum ¢ Sealing Ring: Nitrile butadiene rubber * Operating 
Temp: -10°C ~ 55°C *IP65 Panel seal when used with optional AT401P 
O-ring. 

G Series: Totally sealed body construction prevents contact contamination 
and allows time and money saving automated soldering and washing. 
Specifications: » Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maxi- 
mum ¢ Electrical Life: 100,000 operations minimum ° Sealing Rings: Nitrile 
butadiene rubber *Non-llluminated Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
¢ Illuminated Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 


Included 


Switch Actuator Illumination Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Color Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Fully Illuminated Toggle Switches 
DPDT On-On Red Bright Red Solder Lug 360-1709-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DCAW015C 
DPDT On-On Amber Bright Amber Solder Lug 360-1711-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DDAW015D 
Fi DPDT On-On Green Bright Green Solder Lug 360-1710-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DFAW015F 
DPDT On-On Clear Super Bright White Solder Lug 360-1713-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAW016B 
DPDT On-On Clear Super Bright Blue Solder Lug 360-1712-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAW016G 
DPDT On-On Clear Super Bright Green Solder Lug 360-1714-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAW016F 
Ultra-Miniature Fully Illuminated Toggle Switches 
SPDT On-On Clear Red Right Angle 360-1685-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHC 
SPDT On-On Clear Amber Right Angle 360-1688-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHD 
2 SPDT On-On Clear Green Right Angle 360-1691-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHF 
SPDT On-On Clear Red/Green Right Angle 360-1694-ND 10.20 8.16 6.46 G12JHCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Right Angle 360-1697-ND 10.53 8.43 6.67 G13JHCF 
SPDT On-On Clear Red Vertical 360-1749-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVC 
SPDT On-On Clear Amber Vertical 360-1690-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVD 
. SPDT On-On Clear Green Vertical 360-1693-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVF 
SPDT On-On Clear Red/Green Vertical 360-1696-ND 10.20 8.16 6.46 G12JVCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Vertical 360-1699-ND 10.53 8.43 6.67 G13JVCF 
SPDT On-On Clear Red Straight 360-1686-ND 7.77 6.22 4.93 G12JPC 
SPDT On-On Clear Amber Straight 360-1689-ND 777 6.22 4.93 G12JPD 
4 SPDT On-On Clear Green Straight 360-1692-ND 7.77 6.22 4.93 G12JPF 
SPDT On-On Clear Red/Green Straight 360-1695-ND 9.24 7.40 5.86 G12JPCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Straight 360-1698-ND 9.57 7.66 6.07 G13JPCF 
Ultra-Miniature Non-Iluminated Toggle Switches 
2 SPDT On-On Gray = Right Angle 360-1700-ND 5.25 4.20 3.33 G12AH 
SPDT On-Off-On Gray = Right Angle 360-1703-ND 5.49 4.40 3.48 G13AH 
SPDT On-Off-On Gray = Vertical 360-1702-ND 5.25 4.20 3.33 G12AV 
4 SPDT On-On Gray -_ Straight 360-1701-ND 4.56 3.65 2.89 G12AP 
SPDT On-Off-On Gray = Straight 360-1704-ND 4.80 3.84 3.04 G13AP 
Accessories 
= Panel Seal'O-Ring fot TL Toggles:....c.c:0.ccirssiascrarsinaeaneaseieasaneaseueanacersaneaaacereeneaacoases 360-1719-ND 63 51 40 AT401P. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1563 


® 
NKK Miniature Toggle Switches 
SWITCHES 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed 50,000 operations minimum for flat and locking lever. * Electrical Life: 25,000 operations minimum * Operating 
terminals, high torque bushings, anti-jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease Temperature: -30°C ~ 85°C * Angle of Throw: 25° »* Standard Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 
of wiring. * Dielectric strength: 1,500VAC minimum * Mechanical Life: 100,000 operations minimum, lockwasher 


Fig. 1 


C2) Digan) 
‘To “(108 


(1.8) Dia Typ +8 nik 

073 OP | Lazo (7.32) 315 625. 

(SPDT) (0PDT) (6.86) : . 100 (2.54) (8.0) (15.8) 
(DPDT Shown) i 


(SPDT Shown) 


(6.2) Dia (06.0) 0.236 4/4-40 Thd 


yas \ 
i 


(7.1) E (8.9) 
280 Ge 1 350 


1/4-40 Thd, 


(Short Bushing) (Unthreaded) (Large) (Splashproof) (Standard) 


(16.5) law 


1650. 1(15.0) Sigs 
(or) 318 a 
(4.6) Dia 
181 
(Standard) (Flat) (Long Large) (Locking) 
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Switching Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts DPDT On-Off-On L | tt | 360-1102-ND 10.41 8.33 6.60 | M2023LL1wot 
SPDT On-On B B1 360-1029-ND 6.84 5.48 4.34 | M2012BB1W01 DPDT On-On $2} Al 360-1156-ND 6.30 5.04 3.99 | M2022S2A1W01 
SPDT On-Off-On B | B1 | 360-1030-ND 7.56 6.05 4.79 | M2013BB1W01 DP3T On-On-On Ss | St | 360-1070-NDtt 21.00 16.80 13.30 | m2044ssiwot 
SPDT | On-Off-Mom B | Bi | 360-1033-ND 8.28 6.63 5.25 | M2019BB1Wo1 3PDT On-On B | Bt | 360-1036-ND 13.14 10.52 8.33 | m2032BB1Wo1 
SPDT On-On B2 | B1 | 360-1038-ND 7.08 5.67 4.49 | M2012B2B1Wo1 3PDT On-On E | si | 360-1053-ND 11.70 9.36 7.41 | m2032eS1wo1 
SPOT On-Off-On B2 |_B1 | 360-1039-ND 7.80 6.24 4.94 | M2013B2B1W01 3PDT On-Off-On E | st | 360-1054-ND 1440 11.52 9.12 | Mm2033ES1Wo1 
SPDT | Mom-Off-Mom | 82 | Bi | 360-1040-ND 8.52 6.82 5.40 | M2018B2B1W0t 3PDT On-On s | st | 360-1073-ND 10.50 8.40 6.65 | m2032sS1Wo1 
SPDT On-On E | St | 360-1043-ND 5.40 4.32 3.42 | M2012ES1W0t 3PDT On-Off-On s | s1 | 360-1074-ND 13.20 10.56 8.36 | m2033ssiwot 
SPOT On-Off-On E | $1 | 360-1044-ND 6.12 4.90 3.88 | M2013ES1W01 3PDT | Mom-Off-Mom | S$ | S1 | 360-1075-ND 16.20 12.96 10.26 | M2038SS1Wwo1 
SPOT On-Mom E | St | 360-1045-ND 6.72 5.38 4.26 | M2015ES1WOt 3PDT On-On L | Lt | 360-1103-ND 13.59 10.88 8.61 | M2032LL1Wot 
SPOT | _Mom-Ot-Mom | E | $1 [aaGalbiesvy Ged, = 1086, 4081 MEO IBES TWOP SPDT On-Off-On L | out | 360-1104-ND 1629 13.04 10.32 | M2033LL1Wot 
SPDT | On-Off-Mom E | si | 360-1047-ND 6.84 5.48 4.34 | M2019ES1wot aPar oni | s1 (esenoeenis eee 93. iwpbasesiwoi 
SOT On-On S| 81 Rectan 4200 3362.66) M20128S1Wo1 4PDT On-On s | si | 360-1076-ND 1446 11.57 9.16 | M2042SS1Wot 
SPDT On-Off-On s | si | 360-1058-ND 4.92 3.94 3.12 | m2013Ssiwot 
4PDT On-Off-On s | $1 | 360-1077-ND 17.28 13.83 ~—-10.95_ | M2043SS1wo1 
SPDT On-Mom s | si | 360-1059-ND 5.52 4.42 3.50 | M2015SS1Wo1 apoT ROR | | oa eeaeein ive) = Aad. aad liMonaaliawot 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | $1 | 360-1060-ND 5.64 4.52 3.58 | M2018SSiWwo1 - : : : 
spoT | On-Of-Mom | S | Si | 360-1061-ND 5.64. 452 3.58 | M2019SS1WO1 Fig. 1- Solder Lug .4VA Gold Contacts 
SPDT On-On s | 03 | 360-1088-ND 5.40 4.32 3.42 | m2012sp3wot SPDT On-On B2 | B1 | 360-1108-ND 774 6.20 4.91 | M2012B2B1G01 
SPDT On-Off-On s | p3 | 360-1089-ND 6.12 4.90 3.88 | M2013SD3Wo1 DPDT On-On B2 | Bt | 360-1109-ND 10.47 8.38 6.64 | M2022B2B1601 
SPDT On-Mom s | p3 | 360-1090-ND 6.72 5.38 4.26 | M2015SD3Wot SPDT On-On E | si | 360-1110-ND 6.06 4.85 3.84 | M2012ES1G01 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | D3 | 360-1091-ND 6.84 5.48 4.34 | M2018SD3W01 SPDT On-Off-On — | si | 360-1111-ND 6.78 5.43 4.30 | M2013ES1G01 
SPDT | On-Off-Mom s | 03 | 360-1092-ND 6.84 5.48 4.34 | m2019SD3wot SPDT On-On S | S1_ | 360-1118-ND 4.86 3.89 3.08 | M20128S1G01 
DPDT On-On S | D3 | 360-1093-ND 7.50 6.00 4.75 | M2022SD3Ww01 SPDT On-Off-On S | $1 | 360-1119-ND 5.58 4.47 3.54 | M2013SS1G01 
SPDT On-On $2} At | 360-1155-ND. 4.20 3.36 2.66 | M2012S2A1W01 SPDT On-Mom S s1 | 360-1120-ND 6.18 4.95 3.92 | M2015SS1G01 
SPDT On-On 82 | St | 360-1172-ND 4.20 3.36 2.66 | M2047SS1Wo01 SPDT | Mom-Off-Mom | S | $1 | 360-1121-ND 6.30 5.04 3.99 | M2018SS1G01 
SP3T On-On-On E | 51 [RsegaOseaneii 10.20 8.166.468 | M2024ES1WO1 SPDT | On-OfMom | s | St | 360-1122-ND 6.30 5.04 3.99 | M2019SS1G01 
SP3T On-On-On S $1 360-1062-NDt 9.00 7.20 5.70 | M2024SS1W01 SPDT On-On S D3 | 360-1140-ND 6.06 4.85 3.84 | M2012SD3G01 
Pe : ne - peat i oe bid eet SPDT On-Off-On s | 03 | 360-1141-ND 678 543 4.30 | M2013SD3G01 
note Fil ; tee ; SPOT | Mom-Of-Mom | s | 03 | 360-1143-ND 750 6.00 4.75 | M2018sp3Got 
DPDT On-On B2 | B1 | 360-1041-ND 9.18 7.35 5.82 | M2022B2B1W0t 
DPDT On-Off-On B2 | B1 | 360-1042-ND 10.20 8.16 6.46 | M2023B2B1WOt Seb On0 ens, oobi 198 eee oO MEQ Ie Ean! 
: : : SPDT On-Off-On L | 1 | 360-1146-ND 8.67 6.94 5.50 | M2013LL1G01 
DPOT On-On E | St | 360-1049-ND 7.50 6.00 4.75 | M2022ES1W0t SPDT On-Mom L | ut | 360-1147-No 9.27 7.42 5.88 | M2015LL1G01 
DPDT On-Off-On E | $1 | 360-1050-ND 8.52 6.82 5.40 | M2023ES1Wwot 
SPAT aren e | si (eeaetNn ab _ foe | Mo02sesiWol SP3T On-On-On E | si | 360-1112-NDt 11.49 9.20 7.28 | M2024ES1G01 
DPDT | — On-Off-Mom E | si | 360-1052-ND 9.96 7.97 6.31 | M2029ES1Wot DPOT On-On E | St | 360-1113-ND 8.79 7.04 5.57, | M2022ES1G01 
DPDT R:On 3 | st | 360-1065-ND 6.30 5.04 3.99 | 2022SS1Wot DPDT On-Off-On E | si | 360-1114-ND 9.81 7.85 6.22 | m2023ES1G01 
DPDT On-Off-On s | si | 360-1066-ND 732. 586 464 | M2023SSiWo1 SP3T On-On-On S| Sl OCD 10.290 8.24 6.52 M2024881601 
DPDT On-Mom s | si | 360-1067-ND 840 672 5.32 | M2025SS1Wo1 DEOL: On-On S | 81 | Rse0aiieesNo) 75g 6084.81 | 2022881601 
DPDT | Mom-Off-Mom | S | $1 | 360-1068-ND 8.76 7.01 5.55 | M2028SS1Wo1 DPDT On-On S | D3 | 360-1144-ND 8.79 7.04 5.57 | M2022SD3601 
DPDT | On-Off-Mom s | si | 360-1069-ND 8.76 7.01 5.55 | M2029SSiWwo1 3PDT On-On E | $1 | 360-1115-ND 13.65 10.92 8.65 | M2032ES1G01 
DPDT On-Off-On s | 3 | 360-1094-ND 8.52 6.82 5.40 | m2023SD3wot 3PDT On-On s | si | 360-1128-ND 12.45 9.96 7.89 | m2032881G01 
DPDT | Mom-Off-Mom | S$ | D3 | 360-1095-ND 9.96 7.97 6.31 | M2028SD3wo1 4POT On-On S| St | 360-1129-ND 17.04 13.64 10.80_| M2042SS1G01 
DPDT On-On L | Lt | 360-1101-ND 9.39 7.52 6.95 | M2022LL1WO1_| + spst uses aDp Body tt DPST uses a 4p Body (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1564 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NKK’ 


SWITCHES Miniature Toggle Switches (cont) 


Options Options 
Switching Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | Part No. 1 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 PC Terminal 6A Silver Contacts SPDT On-Off-On s2 | a2 | 360-1160-ND 6.36 5.09 4.03 | m2013S242630 
SPDT On-On s | St | 360-1078-ND 4.35 3.48 2.76 | M2012SSiWo3 SPDT | Mom-Oft-Mom | $2 | a2 | 360-1161-ND 7.08 5.67 4.49 | m2018s2a2630 
SPDT On-Off-On s | Si | 360-1079-ND 5.07 4.06 3.22 | m2013SS1wo3 DPDT On-On s2 | a2 | 360-1163-ND 9.12 7.30 5.78 | m2022S242630 
SPDT On-Mom s | S1 | 360-1080-ND 5.67 4.54 3.60 | M2015SS1Wwo3 3PDT On-On s2 | a2 | 360-1164-ND 1482 11.86 9.39 | M2032S2A2630 
or Sats 8 _ en as ten ee He aot wes Fig. 3 - Vertical Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts 
— ; : : SPDT On-On 2] A2 | 360-1165-ND 594. 476 377 | M2012S2A2G40 
SPDT On-On E | St | 360-1150-ND 5.55 4.44 3.52 | M2012ES1W03 SPDT On-Off-On s2 | A2 | 360-1166-ND 6.66 5.33 4,22 | M2013S2A2640 
SPOT On-Off-On E | St | 360-1151-ND 6.27 5.02 3.98 | M2013ES1W03 SPDT | On-Off-Mom | 2 | a2 | 360-1167-ND 7.38 5.91 4.68 | m2019S2A2G40 
SPDT | Mom-OftMom | — | St | 360-1152-ND 6.99 5.60 4.43 | M2018ES1Wo3 DPDT On:08 so | a2 | 360-1168-ND gai 795 6.292 | Me022S2A9G40 
SPDT On-On $2] At | 360-1157-ND 4.35 3.48 2.76 | M2012S2A1Wo3 - - - - 
SP3T On-Off-On s | si | 360-1083-ND+ 9.30 7.44 5.89 | M2024SS1Wo3 Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal 6A Silver Contacts 
DPDT Anas 3 | si | 3604084:ND 6.60 528 418 | M2022S81W03 SPDT On-On $2 | A2 | 360-1169-ND 4.65 3.72 2.95 | M2012s2a2wi3 
DPDT On-Off-On Ss S1 360-1085-ND 7.62 6.10 4.83 | M2023SS1W03 Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal .4VA Gold Contacts 
SPDT On-On S | St | 960-1086-ND 10.92 8.74 6.92 | M20328S1W03 | | spoT On-On s2 | A2 | 360-1158-ND 5.31 4.25 3.37 | M2012S2A2G13 
4PDT On-On s | Si | 360-1087-ND 15.03 12.03 9.52 | M2042ssiwos 5 ; : 
Fig: 1 Pe Terminal AVA Gold Contacts Fig. 1 - Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
-_ “ SPDT On-On L | U1 | 360-1096-ND 7.29 5.84 4.62 | M2012LL1wot 
SPDT On-On S | St | 360-1130-ND 4.98 3.99 3.16 | M2012S8S1G03 SPDT On-Off-On L | Lt | 360-1097-ND 8.01 6.41 5.08 | M2013LL1WOt 
SPDT On-Mom s s1 360-1132-ND 6.30 5.04 3.99 | M2015SS1G03 SPDT On-Mom L u 360-1098-ND 8.61 6.89 5.46 | M2015LL1W01 
SPDT | Mom-OftMom | Ss | St | 360-1133-ND 6.42 5.14 4.07 | m2018ss1G03 . ; = 
SPOT | On-Off-Mom s | st | 360-1134-ND 6.42 5.14 4.07 | M2019SS1G03 Fig. 1 ~ Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug ~.4VA 
spst | On-On-On s | st | 360-1135-NDt 1059 848 6.71 | m2ozassigos | |DPOT SUL L | Li RS60aiieeaNG) AOE BS BE Ee MeN eee LEO! 
DPDT On-On s | Si | 360-1136-ND 7.89 6.32 5.00 | m2022881G03 Splashproof Boots 
DPDT On-Off-On s | si | 360-1137-ND 8.91 7413 5.65 | M2023SS1G03 Black for 1/4-40 Thd Bushing and 413” 
3PDT On-On s | si | 360-1138-ND 1287 10.30 8.16 | M2032SS1G03 (10.49mm) Bat Height 360-1750-ND 3.12 250 1.98 | AT428H 
4PDT On-On s | si | 360-1139-ND 1764 1412 14.48 | m2042ssiGo3 Gray for M12 Bushing and 680" 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal 6A Silver Contacts (17.50mm) Bat Height 360-1706-ND 4.08 3.27 2.59 | AT402H 
SPDT On-On s2 | a2 | 360-1170-ND 4.98 3.99 3.16 | m2012S2A2W30 Red for M12 Bushing and .689” 
DPDT On-On s2 | a2 | 360-1171-ND 7.83 6.27 4.96 | M2022S2A2w30 (17.50mm) Bat Height 360-1707-ND 4.08 3.27 2.59 | AT402¢ 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts Yellow for M12 Bushing and .689” 
SPDT On-On s | a2 | 360-1153-ND 564 452 3.58 | m2012SA2G30 17-50mim) Bat Height SBOEIZOBND, HOH SBT 888) | SALES 
SPDT On-On $2 | A2 | 360-1159-ND 5.64 4.52 3.58 | M201252A2G30| +SP3TusesaDp Body +t DP3T uses a 4p Body 


Sealed Miniature Toggle Switches 


M2T Series: Interior bushing is sealed with o-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one _B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving 
molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the base. Terminals are automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising 
epoxy sealed for safeguarding the switch at the base. operating characteristics. 

Features: ¢ Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. »¢ Dielectric Features: » Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum » Dielec- 
Strength: 1,000VAC minimum between contacts; 1,500VAC minimum between contacts and case. * Mechanical Life: tric Strength: 500VAC minimum * Mechanical Life: 100,000 operations minimum for On-On 
100,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold; 25,000 operations minimum for and On-Off-On » Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature Range: 
silver * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
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Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Part No. 1 25 100 | Part No. 
Washable Mini Toggle Switches 4 SPDT On-On 360-1017-NDO 4.56 3.65 2.89 | B12JB 
SPDT On-On 360-1173-ND 5.82 4.66 3.69 | M2T12S4A5G30 SPDT On-On 360-1018-ND 492 3.94 3.12 | B12JH 
SPDT On-Off-On 360-1174-ND 6.36 5.09 4.03 | M2T13S4A5G30 SPDT On-Off-On 360-1019-ND 510 4.08 3.23 | B13JH 
1 SPDT Mom-Off-Mom 360-1175-ND 7.02 562 4.45 | M2T18S4A5G30 5 SPDT On-Mom 360-1020-ND 5.22 418 3.31 | BISJH 
SPDT On-On 360-1184-ND* 5.82 4.66 3.69 | M2T12SA5G30 DPDT On-On 360-1021-ND 654 5.24 4.15 | B22JH 
SPDT On-On 360-1180-ND 5.16 4.13 3.27 | M2T12SA5G03 DPOT On-Off-On B6051022:ND) 6.96 5.57 _ 4.41 | BRN 
SPDT On-Off-On 360-1181-ND 5.70 456 3.61 | M2T13SA5G03 6 | SPOT On-On 360-1023-ND 492 3.94 3.12 | BI2dV 
SPDT On-On 360-1176-ND 6.12 4.90 3.88 | M2T12S4A5G40 Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
2 | SPDT On-Off-On 360-1177-ND 6.66 5.33 4.22 | M2T13S4A5G40 SPDT On-On 360-1026-ND 570 4.56 3.61 | G3T12AP 
SPDT On-Off-On 360-1178-ND 7.32 5.86 4.64 | M2T13S4A5G40 7 | SPDT On-Off-On 360-1027-ND 612 4.90 3.88 | G3T13AP 
DPDT On-On 360-1179-ND 999 8.00 6.33 | M2T22S4A5G40 DPOT On-On 360-1028-ND 7626.10 4.83 | G3T22AP 
3] SPDT | Mom-Off-Mom 360-1182-ND 6.36 5.09 4.03 | M2T18SASGO3 
DPDT On-On 360-1183-ND 8.07 6.46 5.12 | M2T22SA5G03 Cut Tape Tape & Reel 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches : ae Switching Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | NKK 
SPDT On-On 360-1012-ND 420 3.36 266 | BI2AP Fig.| Circuit | Function | Part No. 1 25 100 | Part No. 500 Part No. 
SPDT On-Off-On 360-1013-ND 438 351 2.78 | B13AP Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
4 | SPDT On-Mom 360-1014-ND 450 3.60 2.85 | BISAP g | SPOT | On-On | 360-1024-1-ND 6.00 4.80 3.80 | 360-1024-2-ND] 1400.00 ]G3T12AH-R 
DPDT On-On 360-1015-ND 546 437 3.46 | B22AP SPDT | On-Off-On | 360-1025-1-ND 6.42 5.14 4.07 | 360-1025-2-ND] 1498.00 | G3T13AH-R 
DPDT On-Off-On 360-1016-ND 5.88 471 3,73 | B23AP * Actual Length 500" 0 Actual Length 248” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1565 


® 
NKE a NKK offers one of the most extensive line of power toggle switches. Standard switching currents of 15, 25 and 30 Amps. Locking lever type 
Power Toggle Switches is ideal for preventing accidental switching, lever must be pulled out then switched. All toggles come complete with mounting hardware. 


SWITCHES Dielectric Strength: 2000V AV minimum Mechanical Life: 50,000 operations minimum Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Fig. 1 — Solder Term. Fig. 2— QC Term. Fig. 3 — Locking Lever Fig. 4 — Screw Term. 


1 Pole Shown 


Fig. 6 — HD Screw Term. 


Red/Black Background with 


Miee 4 “ON” and “OFF” in White 
Lettering 
S Half-Boot 
Ie oa Full-Boot 
1.654 (42.0) 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. il 25 100 Part No. 
Medium and High Capacity, Solder Lug Medium Capacity, Screw Lug 

SPST On-Off 15A 360-1185-ND* 555 444 3.52 | $301 SPST On-Off 15A 360-1223-ND* 6.09 488 3.86 | S301T 

SPDT On-On 15A 360-1186-ND* 555 444 3.52 | $302 SPDT On-On 15A 360-1224-ND* 6.27 5.02 3.98 | $302T 

SPDT On-Off-On 15A 360-1187-ND* 6.00 480 3.80 | S303 SPDT On-Off-On 15A 360-1225-ND* 663 5.31 4.20 | $303T 

SPDT On-Mom 15A 360-1188-ND 6.15 4.92 3.90 | $305 SPDT On-Mom 15A 360-1226-NDt 648 519 4.11 | S305T 

SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1189-ND 6.27 5.02 3.98 | $308 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1227-ND¢ 717 5.74 4.55 | $308T 

SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1190-ND 648 5.19 4.11 | $309 4 | SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1228-ND¢ 7175.74 4.55 | $309T 

DPST On-Off 25A 360-1191-ND* 8.37 6.70 5.31 | $331 DPST On-Off 15A 360-1229-NDt 933 7.47 5.91 | S331T 

DPOT On-On 25A 360-1192-ND* 8.37 6.70 5.31 | $332 DPDT On-On 15A 360-1230-NDt 978 7.83 6.20 | $332T 

DPDT On-Off-On 25A 360-1193-ND* 978 7.83 6.20 | S333 DPDT On-Off-On 15A 360-1231-NDt 11.01 881 6.98 | $333T 

DPDT On-Mom 15A 360-1194-ND* 987 7.90 6.26 | S335 DPDT On-Mom 15A 360-1232-NDt 11.28 9.03 7.15 | S$335T 
1 DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1195-ND 10.74 8.60 6.81 $338 DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1234-NDt 12.15 972 7.70 | S339T 

DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1196-ND 10.74 860 681 | S339 


Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 


a i a pe Ta ba es fe SPST On-Off 15A 360-1737-ND 851 7.70 6.69 | SIAW 
In-On - | i a s 
SPOT On-On 15A 360-1738-ND 9.24 836 7.26 | s2Aw 
pees Sep ael at bead S SPOT | On-Off-On 15A 360-1739-ND 9.72 8.80 7.64 | S3AW 
f FA : é : SPOT | On-Mom 15A 360-1740-ND 8.82 7.98 6.93 | SSAW 
SRT! |: Mam:OrreMom se ebualZ01N0 USTs 1089) B91 [886 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1741-ND 930 842 7.31 | SeAW 
pee a . pues bed dpe re ss 5 [SPOT | _On-OFt-Mom 15A 360-1742-ND 9.30 842 7.31 | SOAW 
In-On ial | x ly r 
4PDT | On-Off-On 258 360-1204-ND 15.06 12.05 9.54 | $43 peor ond a than tee aOeS tae ||| een 
feat || eee ie sae sete. asee. oun’ | eas DPDT | On-Off-On 20A 360-1745-ND 12.08 10.93 9.49 | S7AW 
: : ; DPST On-Off 15A 360-1743-ND 10.67 9.66 8.39 | S21AW 
Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect DPDT | —On-Mom 154 360-1746-ND 12.08 1093 9.49 | S25AW 
SPST On-Off 15A 360-1206-ND 480 3.84 3.04 | SIF DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1747-ND 1256 11.37 9.87 | S28AW 
pa Rul - pec ae ve ce be DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1748-ND 1256 1137 9.87 | S29AW 
n-Off-On 5 -1208- 5. ; i . - 
High Capacity, Screw Lug 
a sa be eee a a 5 DPST | On-Off 30A 360-1235-ND* 2195 1986 17.25 | S821 
Sear On oe aR bak Seats Gea cape Bate DPDT On-On 30A 360-1236-ND* 2279 20.62 17.91 | $822 
St eer aaa os SEED ee ae ae ee DPDT | _On-Off-On 30A 360-1237-ND* 2258 20.43 17.74 | $823 
SPAT ae a abe pie te ieaa “Rat | sabe 6 | 3PsT On-Off 30A 360-1238-ND* 3230 29.23 25.38 | $831 
3pDT | _ On-Off-On 254 360-1214-ND+ 14.04 11.24 8.90 | Sa3F SED] canton 30A SEARED 36.96) 88.25 30.610) | 28882 
= aaa a errant Te ear ET 3PDT | _On-Off-On 30A 360-1240-ND* 39.02 35.31 30.66 | $833 
apt non se A CDSE! 4648 doe. ase. Sadr DPDT On-On 50A 360-1241-ND 5282 47.79 41.50 | $732 
4PDT | On-Off-On 258 360-1217-NDt 16.26 13.01 10.30 | S43F Power Toggle Accessories 
Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever with Panel Seal 7A | On-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND 72 58 46 | AT201 
— Oni TEA eae RT 4549-49149 *078 [SIAL 78 | — On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND 216 1.73 1.37 | AT202 
— Oxon eA pact aya ideas AG ag AI SOAL 7A | On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 216 1.73 1.37 | AT214 
3 SPDT On-Off-On 15A 360-1220-ND 17.40 13.92 11.02 | S38AL 8 Splashproof Half-Boot , Black 360-1605-ND 3.12 2.50 1.98 | AT401 
DPDT On-On 20A 360-1221-ND 20.40 16.32 12.92 S6AL Splashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND 408 3.27 259 AT402A 
ppt | On-Off-On 20A 360-1222-ND 20.55 16.44 13.02 | S7AL 


*ULICSA UL +CSA 


Environ mentally Sealed Switches For use in outdoor or harsh applications. 


Features: Fer oe; ; 
e Fig. 1 — Toggle - Solder Terminal Switching Digi-Key Price Each NKK 

* Sealing at front and back panel meets IP67 Fig.) Circuit Function Part No. 1 25 100 Part No. 

and IP60 of IEC60529 Standards. © .224 
* Single unit construction of bushing and case (6.7) ~ 89 | Sealed Toggle — 10A 

h dded tection fi i tal 4 

ene ee M12 Pt gig (17.5) 1 SPST On-Off 360-1242-ND 1050 950 825 |WT11S 
* Antijamming design protects contacts from 2 SPST On-Off 360-1243-ND 11.24 10.17 8.83 WT11T 

damage due to excessive downward force 

on the toggle. 1 SPDT On-On 360-1245-ND 11.13 10.07 8.75 WT12S 
* Specially designed contact mechanism for 2 SPDT On-On 360-1246-ND 11.87 10.74 9.33 WT12T 

breaking light contact welds. 
Minimal contact bounce achieved with 1 SPDT On-Off-On 360-1248-ND 11.72 10.61 9.21 WT13S 

designed interlocked switching mechanism. 2 SPDT On-Off-On | 360-1249-ND 12.45 1127 9.79 | WT13T 
Specifications: 1 DPST On-Off 360-1251-ND 15.39 1393 12.10 | wT21S 
* Electrical Capacity: 10A @ 125VAC or 6A 

@ 250VAC or 10A @ 30VDC 2 DPST On-Off 360-1252-ND 16.86 15.26 13.25 WT21T 
* Dielectric Strength: 1,500VAC minimum 
* Mechanical Life: 30,000 operations minimum 1 DPDT On-On 360-1254-ND 16.02 14.50 12.59 WT22S 
¢ Electrical Life: 15,000 operations minimum 2 DPDT On-On 360-1255-ND 17.49 15.83 13.75 WT22T 
¢ Operating Temperature: —30°C ~ 70°C . t 
* Angle of Throw: 24° B s 53 1 DPDT On-Off-On 360-1257-ND 17.43 15.77 13.70 WT23S 
* Panel Thickness: .157” 764 1.134 o DPDT On-Off-On 360-1258-ND 18.90 17.10 14.85 WT23T 
. Standard Hardware: 1 hex nut, 1 locking (19.4) (28.8) Dim. in (mm) Inch 

ring, 1 O-ring S=SolderLug T=Screw Lug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1566 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Carling 
Technologies” 


General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied 
history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and 
is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. 

Operating Temperature: 0°F ~ 150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Panel Cutout 
Fig. 1-3 


Fig. 1 


Panel Cutout 
Fig. 1-4 


3 
OG: 
+ 


Illuminated Window 


Power Toggle Switches 


WG 
Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.) Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SPST On-Off .250” QC 15A 432-1074-ND 3.84 2.07 1.48 | 2FA53-73/TABS 
SPST On-Off Screw 15A 432-1075-ND 4.42 2.38 1.70 | 2FA54-73 
SPDT On-On .250” QC 15A 432-1076-ND 4.75 2.56 1.83 | 2FB53-73/TABS 
SPDT On-Off-On .250" QC 15A 432-1077-ND 4.75 2.56 1.83 | 2FC53-73/TABS 
SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND 5.56 3.00 2.14 | 2FC54-73 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND 7.74 417 2.98 | 6FC54-73 
DPST On-Off .250" QC 15A 432-1080-ND 6.08 3.28 2.34 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 122: 3.89 2.78 | 2GK54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND 8.94 4.82 3.44 | 2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250" QC 15A 432-1083-ND 7.28 3.92 2.80 | 2GM51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND 8.94 4.82 3.44 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 13.23 7.13 5.09 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND 5.92 3.19 2.28 | 110-73 
2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 5.92 3.19 2.28 | 110-S-73 
SPST On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 6.34 3.42 2.44 | 111-16-73 
3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND 9.17 4.94 3.53 | DK284-73 
WE 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 


“foot-pedal” applications. Hardware included. 
Operating Temperature: 32°F 


~ 185°F (P Series 0°C ~ 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” 
QC terminals for easy wiring to switch. 

Specifications: * Actuator Type: Contour Rocker » Ratings: 20A @ 12VDC »* Contacts: Silver Cad- 
Oxide ¢ Dielectric Strength: 1500V RMS « Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: 
-250"QC *¢ Lighting: LED-Rated for 100K hours for half life 

Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


Curvette Rocker Switches 


The R Series Curvette line of Rocker Switches are Snap-In 
power switches used in Appliances, Medical, HVAC, Lawn & 
Garden and Transportation markets. The Dual Molded Visi- 
Rocker gives visual indication whether the switch is On or Off 
and will never burn out like Illuminated Rockers or wear off like 
Ink Stamped actuators. 

Specifications: 10A @ 250VAC, 16A @ 125VAC, 

RD221 = 8A @ 250VAC, 12A @ 125VAC 

Dielectric Strength: UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V 
across open contacts. 

Electrical Life: 100,000 cycles 

Mechanical Life: 100,000 cycles 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit | Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 SPST On-Off .250” QC 20A 432-1205-ND 946 510 3.64 | PA3O1 
SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND 10.14 546 3.90 | PA304 
2 SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND 8.71 469 3.35 | 170 
SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND 8.71 469 3.35 | 172 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1209-ND 7.87 424 3.03 | 110-P 
3 | SPST On-Off Screw 6A 432-1210-ND 8.16 440 3.14 | 110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND 1245 671 4.79 | 112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND 5.79 312 2.23 | 64111210 
4 SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND 8.42 454 3.24 | 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 985 5.31 3.79 | 64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND 14.01 7.55 5.39 | 64112220 
wg OOO® 
Actuator | Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Panel Cut Out Circuit| Function _| Features Color | PartNo. 125 50 | PartNo. 
SPST On-Off Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 10.92 5.88 4.20 | ViD2GHNB-AACOO-000 
4.450 SPST Off-Mom Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND 11.41 6.15 4.39 | V2D2GHNB-AACOO-000 
SPDT | On-On-Off | Illum. Grn. 12V/Amber 12V} Black | 432-1090-ND 14.40 7.76 5.54 | V@D2GHNB-AACOO-000 
SPDT On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND 11.54 6.22 4.44 | V4D2GHNB-AACOO-000 
SPDT | On-Off-On | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 11.54 6.22 4.44 | V6BD2GHNB-AACO0-000 
SP3T | On-On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1093-ND 15.34 8.26 5.90 | VED2GHNB-AACOO-000 
SPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 12.16 6.55 4.68 | V8D2UHNB-AACOO-000 
SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND 6.83 3.68 2.63 | V1D2B60B-A9C00-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black | 432-1096-ND 5.56 3.00 2.14 | V2D2S00B-AZC00-000 
SPDT | On-Off-On _| Illuminated Incan 12V Black | 432-1097-ND 9.20 4.96 3.54 | V6D2D66B-AACO0-000 
DPDT |Mom-Off-Mom | IIlum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 12.84 6.92 4.94 | VLD2GHNB-AACOO-000 
Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND 3.51 1.89 1.35] VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND 98 53  .38] VPS-01 
Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals 432-1102-ND 1.17 63 45} VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND 1.46 .79  .57 | VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND 146 .79 .57| VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND 1.46 .79  .57| VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND 1.79 .97 69 | VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND 439 2.37 1.69 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 8.81 4.75 3.39 VM6-01 
Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Circuit | Function | Color Color Markings Part No. i 25 50 | Part No. 
SPST On-Off Black Black None 432-1110-ND 1.24 .67 ~—.48 | RA901-RB-B-0-N 
SPST On-Off Black Black Vert. “Off-On” | 432-1111-ND 1.33 .72  .52 | RA901-RB-B-A-N 
SPST On-Off Black Black Vert. 1-0 432-1112-ND 1.33 .72 52 | RA901-RB-B-F-N 
SPST On-Off Black | Blk./Visi Red None 432-1115-ND 1.33 .72  .52 | RA901-VB-B-0-V 
Panel Cut Out SPST On-Off Black | Blk./VisiRed | Vert. “Off-On” | 432-1116-ND 1.33 .72 52 | RA901-VB-B-1-V 
j= 1-072 (min) +) SPST On-Off Black | Blk/VisiRed | Horz. “Off-On" | 432-1117-ND 1.33 .72 52 | RA901-VB-B-2-V 
SPST On-Off Black | Blk./Visi Red Vert. 1-0 432-1118-ND 1.33 .72 52 | RA901-VB-B-9-V 
SPST On-Off White | Wht/Visi Red | Vert. “Off-On” ) 432-1120-ND 1.46 79 57 | RA901-VW-W-1-V 
| 4.125 (max) —+| SPDT | On-Off-On | Black Black None 432-1121-ND 143 .77 ~— .55 | RC911-RB-B-0-N 
SPST | Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND 1.76 .95  .68 | RD221-MB-B-0-N 


Operating Temperature: 0°C ~ 85°C 
Terminal: .250” QC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CHERRY ep Rocker Switches 


Cherry's new Rocker Switches were designed to be snapped into a panel without the need for additional hardware and are offered in a variety of styles and colors. Perfect for all types of power switching and control. 


lee, 12 
(28.6 ) 
CR Series: Standard size power rocker switches with two 
SR/LR Series: Industry standard miniature switches color molded buttons (red shaded) for maximum visibility . ‘ p . ; : : 
with 10A switching current. on selected actuators. TR Series: Thin power rocker switches used extensively in WR Series: Large DP power rocker switches for power 


Switch Current: SR Series GA @ 250VAC LR Series | Switch Current: 20A 125VAC/16A 250VAC appliance and white goods markets. switching. 

10A 125VAC/8A 250VAC Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Contacts: Silver Alloy Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Actuator Base: Nylon 66 94\V-2 

Contacts: Silver Alloy Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Contacts: Silver Alloy Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Terminals: .250” QC Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .187” QC Note: Panel cut out CH812-ND and CH813-ND 1.12 x .543. Terminals: .250” QC Terminals: .250" QC 


Legend Marks 


Body Actuator Circuit | Switch | Legend| Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit | Switch | Legend Digi-Key Price Each Cherry 
Fig.| Color Color Function | Type |Marking} Part No. fl 10 50 | PartNo. Fig.| Color Color Function | Type |Marking} Part No. il 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches 
Black Ono | SPST] D CH798-ND 92.82 68 | CRE22F2BBBNE 
Black oor | spst| A CH755-ND 76 68 56 | SRB22A2FBBNN ack anion leper | Ak caren 35 go oe | GRESALOFARNE 
Black On/On | SPOT | OD CH756-ND 81.72.60 | SRB23A2BBBNN Black | Black/Red Shade | On/Off | SPST) F CH800-ND 95 84 .70 | CRE22F4BBBNE 
Black Black OnOff/On| SPDT | B CH757-ND 95 --.84.-.70_ | SRB24A2HBBNN Black/Red Shade | On/Off | SPST) E/F CH801-ND 95 84 .70 | CRE22F4DBBNE 
1 Black On/Off | SPST D CH758-ND 73 .65 54 | SRB22A2BBBNN Black/Red Shade | On/Off_| SPST | A/F CH840-ND 1.03.92 .76_| CRE22F4FBBNE 
Black Black Ono | SPST] E CH802-ND 92.82 68 | CRE22F2PBBNE 
Black oor | spst| c CH759-ND 73.65 _.54_| SRB22A2GBBNN 
ae m Black Red ono | spst} A CH803-ND 95 84.70 | CRE22F2FBRNE 
Black On/Off | SPST | E CH760-ND 73.65.54 | SRB22A2DBBNN White | White/Red Shade | On/Off | SPST) F CH804-ND 97 87.72 | CRE22F4BWWNE 
Black Red on/off | SPST] A CH761-ND 76.68 56 | SRB22A2FBRNN » | Grey | Grey/Red Shade | On/Off | SPST] F CH805-ND 97 87.72 | CRE22F4BYYNE 
White On/Off | SPST D CH762-ND 76 68 .56 | SRB22A2BBWNN Black Black On/On_| SPDT D CH806-ND 1.00.89 .74 | CRE23F2BBBNE 
7 i . Black On/O#/On| SPOT | B CHE07-ND 1.03 92 76 | CRE24F2HBBNE 
LR Series '— 10: Amp'Multtpole Rocker Switches Red onott/on| spoT | D CH808-ND 1.03 92 .76 | CRE24F2BBRNE 
Black Black On/Off | SPST | D CH763-ND 89.80.66 | LRA22H2BBBNN Black | Red-llluminated | On/Off | SPST] D CH809-ND 1.16 1.04 86 | CRE22F2BBRLE 
Black Black onor | spst| A CH764-ND 89 80 66 | LRA22H2FBBNN Amber-liluminated| On/Off | SPST| D CHB10-ND 1.16 1.04 .86 | CRE22F2BBALE 
Black Black on/off | SPST} CH765-ND 89.80.66 | LRA22H2DBBNN eee on ao f Peer a i = Sean 
Black Red onoft | spst| A | CH766-ND 92 82 .68 | LRA22H2FBRNN hae BadgRni Sia: nf : see EE 
Grey Grey onoft_| spst| A | CH768-ND 95 _.84_.70 | LRA22H2FYYNN Washaple. | CUOH | SPsT | F SUIS itie 35 1.20 1.00 | CRE22F4BBBNW 
Black onor | ppst| oD CH769-ND 97 87.72 | LRA32H2BBBNN TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches 
Black onort | pest | A cH770-ND 97.8772 | LRASCHOFBBNN Black Ono | SPST] A CH792-ND 1.03 92 76 | TRG22F2FBBNN 
Black onoff | SPst| CH793-ND 1.03 92 .76 | TRG22F2DBBNN 
Black Black ovo | ppst| & CH771-ND 97.87.72. | LRA32H2DBBNN sel ies el onan |epet | °c ASR 10s 04 7a | TRGDOFOFBANN 
1 Red-llluminated | Onoff | DPST| D CH773-ND 1.19 1.06 88 | LRA32H2BBRLN Red-llluminated | onort | spst| CH795-ND 1.24 141 92 | TRG22F2BRRLN 
Red-lilluminated | On/off_| spst | A CH774-ND 1.11 99 _.82_| LRA22H2FBRLN Green-liluminated | On/Off | SPST| D CH796-ND 1.24 141 .92 | TRG22F2BBGLN 
Red-liluminated | On/Off | DPST| A CH775-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2FBRLN Red-llluminated | On/Off_| SPST | D CH797-ND___1.24 (1.11 92 | TRG22F5BBRLN 
5 ; | WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
Green-llluminated | On/Oft | SPST} D CH776-ND 1.11 99.82 | LRA22H2BBGLN ack aot ToPsr’ cA GuTeTATIMM 1.35 120 107 | WRGSDEDFEENN 
Black | Green-liluminated | On/Off | SPST | A CH778-ND 111 99 .82 | LRA22H2FBGLN Black ono | opst| A CH785-ND 1.35 1.20 1.00 | WRGG2F5FBBNN 
Green-llluminated | On/Off | DPST| A CH779-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2FBGLN Black Black On/off/On| DPDT| B CH786-ND 1.62 1.44 1.20 | WRG34F2HBBNN 
Amber-llluminated | On/Off | SPST D CH780-ND 111 .99 .82 | LRA22H2BBALN 4 Red-llluminated | On/Off | DPST D CH787-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2BBRLN 
: Red-liluminated | On/Off | DPST| A CH788-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2FBRLN 
Amber-liluminated | On/Off | DPST | D CH781-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2BBALN 
inbel-Hhuminetes | 00 Red-llluminated | On/Off’ | DPST| D CH789-ND 1.67 1.49 1.24 | WRGS2FSBBRLN 
Black ) Amber-lluminated ) Or/Of | SPST) A [RRERZGE NDI (1 99° 82 | LRA2QHOFBALN Black | Green-llluminated | On/Off | DPST} D | CH790-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2BBGLN 
Amber-liluminated | On/Off | DPST | A CH783-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2FBALN Green-liluminated | On/Off | DPST| A CH791-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2FBGLN 


14 @ Internationally Approved Rocker Switches 
SWITCHES © High Inrush TV Rated 


JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. Electrical Capacity: JWM and 
JWMW: 10A @ 125/250VAC; JWMW: 10A @ 30VDC; JWL: 16A @ 125/250VAC. Dielectric Strength: 2,000VAC minimum between contacts; 4,000VAC minimum between contacts and case. Electrical Life: 25,000 oper- 
ations minimum Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. Angle of Throw: 26° Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” QC All switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal Option available. 


Fig. 1 


(29.6) 
1.165 
Sealed 


(18.01) (21.01) 
709.827 


Sealed (24) 984 


945 Sealed 


Inscription for Inscription for 
Horizontal Mounting Vertical Mounting 


Panel Cutouts Panel Cutouts 


Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 

Fig. | Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Circuit Function | Marking | Part No. u 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 7.65 6.12 4.85 JWM11RAIA 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 11.34 9.08 7.19 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 7.65 6.12 4.85 | JWM11RAZA SPST On-Off A 360-1491-ND 9.99 8.00 6.33 | JWL11RAIA 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 9.00 7.20 5.70 | JWMW11RA1A SPST On-Off B 360-1492-ND 9.99 8.00 6.33 | JWL11RA2A 

1 SPST On-Off B 360-1716-NDt 9.00 7.20 _.70| JWMW11RA2A] | 2 DPST On-Off A 360-1495-ND 1359 10.88 8.61 | JWL21RAIA 
DPST On-Off A 360-1487-ND 9.99 8.00 6.33 | JWM21RA1A DPST On-Off B 360-1496-ND 13.59 10.88 _8.61 | JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 9.99 8.00 6.33 | JWM21RA2ZA —_| Switch Boot Waterproof JWL Series | 360-1011-ND 3.39 2.72 2.15 | AT4126 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 11.34 9.08 7.19 | SWMW21RATA] + panel Sealed 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1568 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cannon 


Rocker Switches Specifications: * Contact Rating: 16 Amps at 125 VAC, 10 Amps at 250 VAC °CR Series: 10 
° Amps at 125VAC, 6 Amps at 250VAC * Electrical Life: 10,000 cycles at full load * Operating 
ITT Industries Temperature: 65°C 

Engineered for life Materials: * Housing and Actuator: 6/6 nylon matte finish * Terminals: Silver plated, copper alloy 


Fig. 1 - DA Series ~w @ Fig. 2- CR Series 
827 oe 591 9.795 
) SC 1180) Terminal: (020.2) 


eG) AN Fig. 3 - CG Series w @ 
(21.0) 


<< A*sa3 .1870C, i F 748 sora: 4 peti 
(13.8) + Solder Lug -187Q\ 4 


Applications: 

¢ Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Medical 
Instrumentation 


Applications: Applications: 

* Small and Large ¢ Small Appliances 
Appliances * Computers and 

* Computers and é Peripherals 
Peripherals : * Instrument 

* Office Equipment . Panels 


Fig. 4 - CL Series c(i) «AX | Fig. 5 - CM Series ~ @ 
551 


677 
1.252 (17.2) ies “as <S (14.0) 


(33.0) 
(31.8) inal: F709 inait 
male Terminal: a (180) Terminal: : Ke Terminal: 


a 

aS (22.5) -250QC .250QC, 6), -187QC, 
Applications: + Solder Lug Applications: 
¢ Small Appliances Applications: * Appliances 
¢ Floor Care * Small Appliances | rg * Computers and 


Tat Bloducls * Computers and 0.874 Peripherals 
(14.0) * Power Outlet Peripherals t (22,2) * Office Equipment 
+ Strips * Power Supplies 


J 1.134 —-| 
(28.8) 


Actuator Style 


Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each l1T Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each ITT 
Circuit} Function Color Color | Style | Part No. il 25 ~=100 | Part No. Circuit] Function Color Color | Style | Part No. 1 25 =100 | Part No. 
Fig. 1 — DA Series - 16 Amp Miniature Rocker Switches Fig. 4 — CL Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
SPDT] On/On White White] C [401-1278-ND 1.68 «1.35 1.07/ DA101J11S115QF | | SPDT]  On/On White Black] C | 401-1329-ND 1.86 1.49 1.18] CL101J71S2050A 
SPDT|  On/On White Black} CG |401-1279-ND 1.56 1.25  .99/ DA101J11S215QF | | SPDT] On/On Black Black] C | 401-1330-ND 1.74 1.40 1.11] CL101J72S2050A 
SPDT} On/On Black Black} C |401-1280-ND 1.44 116 92} DA101J12S215QF | | SPST] On/Off White Black] C | 401-1331-ND 1.62 1.30 1.03] CL102J71S2050A 
SPDT} On/On Black Black} C |401-1281-NDt 1.68 1.35 1.07/DA101J12S2170F | | SPST] On/Off Black Black] C | 401-1332-ND 1.50 1.20 95] CL102J72S2050A 
SPST | On/Off White Black} CG |401-1282-ND 1.32 1.06 84] DA102J11S215QF | | SPST| On/Off White Black] A | 401-1333-ND 1.74 1.40 1.11] CL102J71S205PQA 
SPST | — On/Off Black Black} C [401-1283-ND 1.20 96  .76| DA102J12S215QF | | SPST| On/Off Black Black] 0 |401-1334-ND 1.62 1.30 1.03] CL102J72S205D0A 
SPST | On/Off Black Black} CG |401-1284-NDt 1.44 116  .92/DA102J12S2170F | | SPST] On/Off Black Black] B | 401-1335-ND 1.62 1.30 1.03] CL102J72S205HOA 
SPST | On/Off White Black} A |401-1285-ND 1.44 116 .92| DA102J11S215PQF| | SPST] On/Off Black Black] A | 401-1336-ND 1.62 1.30 1.03] CL102J72S205PQA 
SPST | On/Off Black Black | 0D |401-1286-ND 1.32 1.06 84] DA10212S215DaF| | SPST) On/Off [Amber illum. 125V | Black] C | 401-1337-ND 1.74 1.40 1.11] CL102J9AS205047 
SPST | On/Off Black Black} B |401-1287-ND 1.32 1.06 .84/ DA102J12S215HAF| | SPST| On/Off | Green Illum.125V | Black] C | 401-1338-ND_ 1.74 1.40 1.11] CL102J9GS205QA7 
SPST | On/Off Black Black} A  |401-1288-ND 1.32 1.06 .84/ DA102U12S215PQF| | SPST| On/Off | Redlllum.125V | Black) C |401-1339-ND 1.74 1.40 1.11] CL102J9RS205QA7 
SPST On/Off White Black AE 401-1289-ND 1.62 1.30 1.03) DA102J21S215PQF SPDT | On/Off/On Black Black Cc 401-1340-ND 1.95 1.56 1.24] CL103J72S2050A 
SPST | On/Off Red Black | A/E |401-1290-ND 1.62 1.30 1.03] DA102J23S215PQF Fig. 5 — CM Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
Set) ONO | art ay Sec] C |soeterym 15 125 sane | sar] —onon [uni in| uC OMAN oie SCOTT 
: : : : SPDT)  On/On White Black] JC | 401-1342-ND 1.92 1.54 1.22] CM101J11S2050A 
SPST | On/Off | Redillum.125V | Black] C |401-1293-ND 1.56 1.25 99] DA102U3RS215QF7) | sppT| on/On Black Black | J/C | 401-1343-ND 1.80 1.44 1.14] CM101J12S2050A 
SPST | On/Off | Amber tllum.250V| Black] C |401-1294-ND 1.56 1.25 99] DA102U3AS215QF8] | sppT| On/On Black Black| VC | 401-1344-ND 1.80 1.44 1.14] CM101J62S2050A 
SPST] On/Off | Greentllum.250V | Black] C |401-1295-ND 1.56 1.25 99] DA102U3GS215QF8) | sppT| on/On Black Black| uC | 401-1345-ND 1.80 1.44 1.14] CM101d12S4050A 
SPST| On/Off | Red illum. 250V | Black} C }401-1296-ND 1.41 1.13 90] DA102J3RS2150F8) Fgep7 | on/on Black Black | wy |4011346.NDE 1.98 1.50. 14.26| cMmiotu1282070A 
SPST} On/Off | Red illum. 125V | Black} F |401-1297-ND 1.77 1.42 1.13] DA102J4RS2150F7) | Spst| — Onvott White Black | Wc |401-1347-ND. 171 137. 1.09! cM102I1182050A 
spst| On/oft_| Redillum. LED | Black | G | 401-1298-ND_— 2.70 2.16 _1.71| DA102J5RS2150F6 | | cost | onion Black Black! WC |401-1848ND 159 4128 101] CMto2HoSe050A 
Fig. 2 — CR Series - 10 Amp Round Rocker Switches SPST| On/Off Black Black] VC | 401-1349-ND 1.59 1.28 1.01] CM102J62S2050A 
SPDT On/On White White (3 401-1299-ND 213 1.71 1.35] CR101J11S1150F SPST On/Off Black Black | J/C | 401-1350-ND 1.59 1.28 1.01} CM102J12S4050A 
SPDT | On/On White Black} C =] 401-1300-ND_— 2.01 1.61 1.28) CR101J11S215QF SPST] On/Off Black Black | J/C | 401-1351-ND 1.77 1.42 1.13) CM102J12S2070A 
SPDT} On/On Black Black} C /401-1301-ND 1.89 1.52 1.20] CR101J12S215QF | | spsT| On/Off White Black] JA | 401-1352-ND 1.83 1.47 1.16] CM102J11S205PQA 
SPST | On/Off White Black} C 401-1302-ND 1.71 1.37 1.09] CR102J11S215QF | | SPST] On/Off Black Black] J/D | 401-1353-ND 1.71. 1.37 1.09] CM102J12S205D0A 
SPST | _ On/Off Black Black | C — |401-1303-ND_ 1.59 1.28 1.01/ CR102J12S215QF | | SPST] On/Off Black Black] J/B | 401-1354-ND 1.71. 1.37 1.09] CM102J12S205HOA 
SPST On/Off Red Black E 401-1304-ND 1.89 1.52 1.20] CR102J23S2150F SPST On/Off Black Black | J/A | 401-1355-ND 1.71. 1.37 1.09} CM102J12S205PQA\ 
SPST | On/Off | Amber Illum.125V| Black] C | 401-1305-ND 2.16 1.73 1.37) CR102J3AS215QF7 | | SPST] On/Off | Amber Illum.125V] Black] J/C | 401-1356-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3AS205QA7 
SPST | On/Off | Green tllum.125V | Black] C |401-1306-ND 2.16 1.73 1.37/ CR102U3GS215QF7) | SPST] On/Off | Green Illum.125V | Black) J/C | 401-1357-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3GS2050A7| 
SPST | On/Off | Redillum.125V | Black] C |401-1307-ND 2.16 1.73 1.37/ CR102U3RS215QF7) | SPST] On/Off | Redlllum.125V | Black) J/C |401-1358-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3RS2050A7| 
SPST | On/Off | Amber illum. 250V| Black] C  |401-1308-ND 2.16 1.73 1.37] CR102U3AS215QF8 | | SPST| On/Off | Amber Illum.250V| Black) J/C |401-1359-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3AS205QA8 
spst| on/off | Green illum. 250V| Black! Cc  |401-1309-ND 216 1.73 137|CRio2u3cs2i5ar8| |SPST| On/Off | Green Illum. 250V | Black} J/C__|401-1360-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3GS205QA8| 
SPST | On/Off | Red illum. 250V | Black] C |401-1310-ND 2.16 1.73 1.37/ CR102U3RS215QF8] | SPST] On/Off | Redlllum.250V | Black] J/C |401-1361-ND 1.95 1.56 1.24] CM102U3RS2050A8| 
SPST] On/Off | Red illum. 125V | Black] F |401-1311-ND 2.46 1.97 1.56] CR102U4RS215QF7) | SPDT] On/Of/On Black Black] JC | 401-1362-ND 2.25 1.80 1.43] CM103J12S2050A 
SPST] On/Off | Red lllum.LED | Black] G |401-1312-ND 2.76 2.21 1.75] CR102U5RS215QF6| | SPDT | On/Off/Mom. Black Black] JC | 401-1363-ND 2.64 2.12 1.68] CM107J12S2050A 
SPST] On/Off | Red 125VNeon | Black] H |401-1313-ND 2.85 2.28 1.81] CR102JPRS215QF7 Fig 6 — CN Series - 16 Amp Double Pole Power Rocker Switches 
SPST on/ort Red 260V Neon Black | H |401-1314-ND 2.85 2.28 1.81 CRIO2UPRS2150F8 | F557. —onon White White) yc EGRAGSINIMN 3.07 262 D08| cnaiJasTis0 
Fig. 3 — CG Series - 16 Amp Beveled Frame Power Rocker Switches DPDT) On/On White Black] J/C | 401-1365-ND 3.15 252 2.00] CN201J11S2150 
SPDT] On/On White White] CG |401-1315-ND 2.28 1.83 1.45) CG101J11S105QF | |DPDT| On/On Black Black] JC | 401-1366-ND 3.03 2.43 1.92] CN201J12S2150 
SPDT] On/On White Black} CG |401-1316-ND 2.16 1.73 1.37/CG101J11S205QF | | DPST| On/Off White Black] JC | 401-1368-ND 291 233 1.85] CN202J11S2150 
SPDT| On/On Black Black} CG |401-1317-ND 2.04 1.64 1.30] CG101J12S205QF | | DPST| On/Off Black Black | JC | 401-1369-ND 2.79 2.24 1.77 CN202J12S2150 
SPST) On/Off White Black | C  OIISTENDE) «1.92 1.54 1.22) CG102N1182050F | | ppst] on/off White Black] WA | 401-1372-ND 3.03 2.43 1.92] CN202J11S215PQ 
SPST | On/Otf Black Black | C  (AOUISIONDIS 1.80 1.44 1.14) CG1021282050F | | pest] On/Off Black Black| J/D | 401-1373-ND 2.91 2.33 1.85] CN202J128215Da 
SPST | On/Off White Black} A  |401-1320-ND 2.04 1.64 1.30] CG102J11S205PQF | | DPST| On/Off Black Black] J/B | 401-1374-ND 2.91 2.33 1.85] CN202J12S215HQ 
SPST | On/Off Black Black} D |401-1321-ND 1.92 1.54 1.22}CG102J12S205DQF| | DPST| On/Off Black Black] JA |401-1375-ND 2.91 2.33 1.85] CN202J12S215PQ 
SPST) On/Off Black Black |B /401-1322-ND 1.92 1.54 1.22) CG102J12S205HOF | | pest} On/Off | Amber lllum. 125V| Black] J/C | 401-1377-ND 3.24 2.60 2.06] CN202U3AS21507 
SPST) On/Off Black Black | A /401-1323-ND 1.92 1.54 1.22) CG102J12S205PQF | | ppst| on/off | Green Illum. 125V | Black] J/C | 401-1378-ND 3.24 2.60 2.06) CN202U3GS215Q7 
SPST | On/Off Red Black | E  |401-1324-ND 2.28 1.83 1.45] CG102J2352050F | | ppst| on/off | Red illum.125V Black] J/C |401-1379-ND 3.24 2.60 2.06) CN202U3RS215Q7 
SPST | On/Off | Amber tllum.125V] Black] C  |401-1325-ND 2.25 1.80 1.43] CG102J3AS205QF7| | DPST| On/Off | Amber Illum.250V| Black | J/C | 401-1380-ND 3.24 2.60 2.06] CN202U3AS21508 
SPST | On/Off | Green Illum. 125V | Black | CG —/401-1326-ND 2.25 1.80 1.43) CG102J3GS205QF7 | | ppst] On/Off | Green Iilum.250V | Black] J/C | 401-1381-ND 3.24 2.60 2.06] CN202U3GS21508 
SPST | On/Off | Red illum. 125V | Black} GC | 401-1327-ND 2.25 1.80 1.43) CG102J3RS205QF7 | | ppst| On/Off | Red illum. 250V | Black) J/C | 401-1382-ND 3.24 2.60 2.06] CN202J3RS21508 
SPDT | On/Off/On Black Black} CG |401-1328-ND 2.25 1.80 1.43] CG10312S2050F - - - 
+, +, For terminal Information, see figure number. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1569 


Cannon ~—S-s« Rocker 
ITT Industries Switches 


Engineered for life 


Contact Materials 


B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Q Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: 
Copper alloy, silver plated. 
Rating: 5A @ 120VAC or 28VDC; 2A @ 250VAC 
C Series: 15A @ 125VAC or 10A @ 250VAC 
DM Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC 
DM2X/DM14/DM24 Series: 3A @ 125VAC or 2A @ 250VAC 
DF Series: 16A @ 125VAC or 250VAC 
D10X/D20X Series: 4A @ 125VAC or 2A @ 250VAC 
D50X/D60X Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC 
E1XX/ E2XX Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 
7000 Series: 5A @ 120VAC or 28VDC 
9201 Series: 6A @ 120VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 
9221 Series: 10A @ 125VAC or 28VDC, 5A@ 250VAC 


Termination Options 


or 
” 
=| Epoxy 
LH. Seal [F] 16(9.94) 


250 QC (6.35)- C Ser. .05(1.19) t! 4 
110 QC (2.79)- DM Ser. .08(2.03) >| I~ 


Ul mn Epoxy Seal 


hi 2] 3] lhoaco.76) x oett-57) 
CI a .05(1.27)Typ. 


62(15.75) 


.55(13.97) 
Paar | 


1.13 
(28.58) 
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C Series Panel Cutout 


Illuminated 


D Series 


-76(19.20) 
I 


Panel Cutout t Panel Cutout 
76 
SP Models (19.20) DP Models 


7 


Fig. 15 


Paddle Type 


Options (see diag.) 
Actuator Switching | Termi- | Contact Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. |Circuit | Description Function nation _| Material Part No. 1 25 100 | Part No. 
Miniature Rocker Switches 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2002-ND 7.56 6.05 4.79 | U11d51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2010-ND 8.75 7.01 5.55 | 7101J16ZQE22 
Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2015-ND 7.56 6.05 4.79 | 7101J51ZQE22 
SPDT | Rocker/Frame | On-Off-On Z Q CKN2017-ND 8.11 6.49 5.14 | 7103J51ZQE22 
Rocker/Frame |Mom-Off-Mom Z Q CKN2022-ND 8.23 6.59 §.22 | 7105J51ZQE22 
1 Rocker/Frame | On-Off-Mom Z Q CKN2024-ND 8.23 6.59 §.22 | 7107J51ZQE22 
Rocker/Frame On-Mom Z Q CKN2027-ND 8.23 6.59 §.22 | 7108J51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2029-ND 11.29 9.04 7.16 | 7201J16ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2033-ND 10.10 8.08 6.40 | 7201J51ZQE22 
Rocker/Frame | On-Off-On Z Q CKN2037-ND 11.05 8.84 7.00 | 7203J51ZQE22 
Rocker/Frame | Mom-Off-Mom Z Q CKN2040-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J51ZQE22 
Black On-On Z Q CKN2007-ND 6.64 5.32 4.21 | 7101J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On Z Q CKN2008-ND 7.13 5.71 4.52 | 7103J1ZQE2 
Black Mom-Off-Mom Z Q CKN2018-ND 7.25 5.81 4.60 | 7105J1ZQE2 
2 Lever Mom-Off-Mom Z Q CKN2021-ND 9.43 7.55 5.97 | 7105J4ZQE2 
Black On-On Z Q CKN2000-ND 9.12 7.30 5.78 | 7201J1ZQE2 
DPDT Black On-Off-On Z Q CKN2036-ND 11.05 8.84 7.00 | 7203J3ZQE2 
Black Mom-Off-Mom Z Q CKN2039-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J3ZQE2 
4PDT Black On-On Z Q CKN2001-ND 14.56 12.58 10.60 | 7401J1ZQE2 
Black On-Off-On v3 B CKN2003-ND 8.48 6.78 5.37 | 7103J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2012-ND 7.93 6.35 5.02 | 7101J1V3BE2 
Black On-On v3 Q CKN2013-ND 7.93 6.35 5.02 | 7101J1V3QE2 
Black Mom-Off-Mom V3 Q CKN2020-ND 9.58 7.67 6.07 | 7105J3V3QE2 
3 SPDT Black On-Mom V3 B CKN2026-ND 8.60 6.88 5.45 | 7108J1V3BE2 
Black On-On v3 B CKN2072-ND 8.51 6.81 5.39 | E101J1V3BE2 
Black Mom-Off-Mom v3 B CKN2073-ND 9.64 7.72 6.11 | E105J1V3BE2 
Black On-On v3 B CKN2078-ND 7A9 5.76 4.56 | T101J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2032-ND 10.80 8.65 6.85 | 7201J1V3BE2 
Black On-On v3 B CKN2076-ND 11.87 9.50 7.53 | E201J1V3BE2 
Black On-On A B CKN2004-ND 7.31 5.86 4.64 | 7101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2005-ND 7.31 5.86 4.64 | 7101J1AQE2 
4 | SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 7.40 5.93 4.69 | E101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2070-ND 7.40 5.93 4.69 | E101J1AQE2 
Black On-On A B CKN2077-ND 7.83 6.27 4.97 | ETO1J6ABE2 
— | SPDT Black On-On A Q CKC2021-ND 3.83 3.06 2.43 | JAO1U12AQ 
Black On-On A Q CKN2006-ND 10.46 8.38 6.63 | 7201J1AQE2 
4 | DPDT Black On-On A B CKN2074-ND 10.92 8.74 6.92 | E201J1ABE2 
Black On-On A B CKN2079-ND 10.77 8.62 6.83 | T201J1ABE2 
SPDT | Rocker/Frame On-On Z Q CKN2009-ND 8.75 7.01 5.55 | 7101J11ZQE22 
5 | 3PDT | Rocker/Frame On-On Z Q CKN2044-ND 12.36 10.68 9.00 | 7301J11ZQE22 
4PDT _| Rocker/Frame On-On Z Q CKN2045-ND 15.28 13.20 11.12 | 7401J11ZQE22 
SPDT Black On-On AV2 Q CKN2011-ND 7.65 6.12 4.85 | 7101J1AV2QE2 
Black On-On AV2 B CKN2071-ND 8.05 6.44 5.10 | E101J1AV2BE2 
6 Black On-On AV2 B CKN2030-ND 11.11 8.89 7.04 | 7201J1AV2BE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 11.11 8.89 7.04 | 7201J1AV2QE2 
Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 11.57 9.26 7.33 | E201J1AV2QE2 
7_| SPDT Lever On-On v3 B CKN2014-ND 8.90 7.13 5.64 | 7101J2V3BE2 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2016-ND 7.56 6.05 4.79 | 7101J61ZQE22 
SPDT Lever/Frame |Mom-Off-Mom Z Q CKN2023-ND 8.23 6.59 5.22 | 7105J61ZQE22 
Lever/Frame | On-Off-Mom Zz Q CKN2025-ND 8.23 6.59 5.22 | 7107J61ZQE22 
Lever/Frame On-Mom Z Q CKN2028-ND 8.23 6.59 §.22 | 7108J61ZQE22 
8 Lever/Frame On-On Z Q CKN2035-ND 10.10 8.08 6.40 | 7201J61ZQE22 
Lever/Frame On-Off-On Z Q CKN2038-ND 11.05 8.84 7.00 | 7203J61ZQE22 
DPDT | Lever/Frame | Mom-Off-Mom Zz Q CKN2041-ND 11.05 8.84 7.00 | 7205J61ZQE22 
Lever/Frame On-Mom Z Q CKN2042-ND 11.29 9.04 7.16 | 7208J61ZQE22 
Lever/Frame On-On-On Z Q CKN2043-ND 11.75 9.41 7.45 | 7211J61ZQE22 
— | SPDT Lever Mom-Off-Mom. Z Q CKN2019-ND 8.23 6.59 §.22 | 7105J2ZQE2 
9 | DPDT | Rocker/LED On-On Z Q CKN2034-ND 10.10 8.08 6.40 | 7201J52ZQE22 
Power Rocker Switches 
2_| DPDT Black On-On Z4 Q CKN2047-ND 26.56 21.25 16.83 | 9221J1Z4QD2 
6_| DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 21.33 17.07 _ 13.51 | 9201J1AV2QE2 
SPST Q- On-Off 05 Q CKN2049-ND$ 4.47 3.58 2.83 | C122J12S205PQF 
Illum./Green On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.31 2.65 2.10 | CA04J167207PQ 
Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.65 2.68 2.26 | C121J12S205QF 
Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.56 3.65 2.89 | C121J13S205QF 
Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.25 1.30 1.10 | CA01J12207Q 
SPDT Green On-On 05 Q CKC1241-ND 2.63 1.52 1.28 | CA01J16207Q 
10 Illum./Red On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.16 1.83 1.54 | CA04J137207Q 
Ilum./Yellow On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.16 1.83 1.54 | CA04J157207Q 
Black On-On 05 Q CKN2048-ND 3.03 2.43 1.92 | C121J12S205QA 
DPST O- On-Off 05 Q CKN2051-ND¢t 5.57 4.46 3.53 | C222J12S205PQF 
Black On-On 05 Q CKC2026-NDt 5.30 4.24 3.36 | C221J12S205QF 
DPDT Red On-On 05 Q CKC2027-ND: 5.63 4.51 3.57 | C221J13S205QF 
Black On-On 05 Q CKN2050-ND: 4.10 3.29 2.60 | C221J12S205QA 
Q- On-Off 05 Q CKN2055-ND: 4.59 3.68 2.91 | D102J12S205PQF 
O- On-Off 05 Q CKN1819-ND: 2.45 1.96 1.56 | D102J12S215PQA 
SPST On-Off On-Off 05 Q CKN1820-ND$ 2.45 1.96 1.56 | D102J12S217DQA 
ol On-Off A Q CKN2058-ND: 4.74 3.80 3.01 | D502J12S2AHQF 
Ol On-Off 05 Q CKN1821-ND$ 2.60 2.09 1.65 | D502J12S215HQA 
O- On-Off 05 Q CKC2011-ND: 3.67 2.94 2.33 | D502J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.43 2.75 2.17 | D101J12S205QA 
Ol On-On 05 Q CKN2054-ND: 3.83 3.06 2.43 | D101J12S215HQF 
ai Black Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 7.07 5.66 4.48 | D105J12S205QA 
SPDT O- On-On 05 Q CKN2056-ND£ 3.98 3.19 2.52 | D501J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.51 2.01 1.59 | D501J12S215QA 
Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.19 3.36 2.66 | D503J12S205QA 
Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.53 3.63 2.87 | D508J12S205QA 
O- On-Off 05 Q CKN2060-ND*¥ 6.37 5.10 4.04 | D602J12S205PQF 
DPST Q- On-Off 05 Q CKC2019-ND: 5.33 4.26 3.38 | DM62J12S205PQ 
Black On-Off 05 Q CKN2067-ND 4.90 3.92 3.11_| DM62J12S205Q 
O- On-On 05 Q CKN2059-ND*$ 5.60 4.49 3.55 | D601J12S215PQF 
12 | DPDT O- On-On 05 Q CKC2018-ND$ 5.81 4.66 3.69 | DM61J12S205PQ 
Black On-On 05 Q CKC2009-ND 3.95 3.42 2.88 | DM61J12S205Q 
SPST Ilum./Red On-Off 05 Q CKN2064-ND 4.90 3.92 3.11 | DM14J72S205Q3 
Ilum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.23 4.19 3.32_| DM54J72S205Q3 
13 Ilum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND 5.97 4.78 3.78 | DM24J72S20504 
DPST Illum./Green On-Off 05 Q CKN2066-ND 5.97 4.78 3.78 | DM24J72S205Q6 
Illum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND 6.30 5.05 4.00 | DM64J72S205Q6 
Ilum./Red On-Off 05 Q CKC2020-ND 5.91 4.73 3.75 | DM64J72S205Q3 
— | DPST O- On-Off 05 Q CKC2016-ND$ 6.64 5.32 4.21 | DF62J12S215PQF 
14 | SPDT Q- On-On A Q CKC2010-ND$ 5.05 4.04 3.20 | D501J12S2APQF 
Ol On-On A Q CKC2023-ND$ 5.05 4.04 3.20 | D501J12S2AHQF 
15_| DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.98 3.19 2.52 | D201J52S215QA 
16 | DPDT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.67 5.34 4.23 | D608J12S205QA 
O- Off-On 05 Q CKC2014-ND*+ 5.30 4.24 3.36 | D602J12S5215PQF 
17_| DPST Ol On-Off 05 Q CKN2061-ND$ 6.64 5.32 4.21 | DF62J12S215HOQF 
18 | ppsT Ol On-Off = Q CKN2062-ND$ 6.03 4.83 3.82 | DF62J12S2AHQA 
O- On-Off _ Q CKN2063-ND$ 7.10 5.68 4.50 | DF62J12S2APQF 


t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) 


* Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) 


+ White Marking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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® Neon Lamp Ratings LED Ratings 
. . Red |Amber|Green Red |Amber|Green 
CW Series Rocker Switches Voltage Internal | 125V | 125V | 125V | |Forward Voltage [2.1V | 2.0V |1.95V 
SWITCHES Resistance /33K0|33K0 |33KQ) [Forward Current |20mA| 20mA|20mA 
Current 1.4mA/1.4mA |0.6mA] | Peak Current |30mA|30mA|30mA 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals Rating Part No. 1 25 100 Part No. = z 
SPST | On-Off = Solder 6A 360-1720-ND 2.16 1.73 1.37 | CWSAT1AANS CWS Series CWT Series 
SPDT On-On = Solder 6A 360-1727-ND 2.70 2.16 1.71 CWT12AAS1 354 
DPST On-Off Red 125VAC. -187 QC 9A 360-1728-ND 4.56 3.65 2.89 | CWSB21CACF 3 ‘ 
DPST On-Off Amber 125VAC -187 QC 9A 360-1729-ND 4.20 3.36 2.66 | CWSB21DADF 
DPST On-Off Green 125VAC -187 QC 9A 360-1730-ND 4.56 3.65 2.89 | CWSB21FAFF 
il DPST On-Off Red LED -110 QC 9A 360-1731-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JCACS 
DPST On-Off Amber LED -110 QC 9A 360-1732-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JDADS 
DPST On-Off Green LED -110 QC 9A 360-1733-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JFAFS 
SPST On-Off Red LED -110 QC 9A 360-1734-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JCACS 
SPST On-Off Amber LED -110 QC 9A 360-1735-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JDADS 
SPST On-Off Green LED -110 QC 9A 360-1736-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JFAFS 
SPST On-Off = Solder 6A 360-1721-ND 2.31 1.85 1.47 | CWSA11AAN1S 
2 SPST On-Off = -187 QC 6A 360-1723-ND 2.43 1.95 1.54 | CWSB11AA1F 
DPST On-Off = -187 QC 6A 360-1725-ND 3.39 2.72 2.15 | CWSB21AA1F 
SPST On-Off = Solder 6A 360-1722-ND 2.31 1.85 1.47 | CWSA11AAN2S 
3 SPST On-Off = -187 QC 6A 360-1724-ND 2.43 1.95 1.54 | CWSB11AA2F 
DPST On-Off _ -187 QC 6A 360-1726-ND 3.39 272 2.15 | CWSB21AA2F 


CU ousties Panel Mount Rocker Switches 


Mini Rocker Switches Switch Markings 


CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body with either /98(19.20) 

black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product’s success. Switches with markings are white ink stamped t | B 

markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are .187” QC. Typical Applications: Motor-driven 

devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: 

¢ Rocker Knob: Nylon 94V-2 * Housing: Nylon 94V-2 » Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks Y Vertical Horizontal 

without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .050" to .150” (1.27mm to 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: i canis Heese as 

Contact Resistance: Less than .010 at 10mA (initial) Operating Temperature: 105°C maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. ot Stamp lot Stamp 

Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. il 10 100 500 Part No. 

= Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND* 1.22 1.10 83 55 GRS-4011-0024 
_ Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-1600 
= Red SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL. CSA, VDE SW323-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0076 
= Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.25 1.13 85 57 GRS-4012-1600 
= Red SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.29 1.16 87 58 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.43 1.28 96 64 GRS-4012-0047 
= Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW307-ND 1.78 1.60 1.20 80 GRS-4022-1600 
_ Red DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND 1.78 1.60 1.20 80 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW325-ND 1.96 1.76 1.32 88 GRS-4022-0013 
= Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.59 1.43 1.07 fa GRS-4013A-1300 
_ Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.59 1.43 1.07 of GRS-4013A-0008 
— Black SPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.34 1.20 90 60 GRS-4011B-1300 
= Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC. 4A 250VAC UL, CSA SW340-ND 1.55 1.39 1.05 70 GRS-4013C-0001 
_ Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-1300 
= Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.87 1.68 1.26 84 GRS-4021B-0000 
— Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-1300 
_ Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-0005 
_ Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.93 2.63 1.97 1.32 GRL-4011-1600 


* Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches A Switch Marking 


1.125 (28.58 
CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the designer. They are ; , i 1.071 (27.20) 
easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch position identification; : 550 faa *| 
illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C maximum Contact Resistance: (13.97) i os Vertical 
0.010 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: Nylon 94V-0. Terminal/ 1 —- (22.15) Hot Stamp 
Moving Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools needed; self locks into proper * 1.072 X .480 1 
panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025” to 180” (0.64mm to 4.57mm). All terminals are .250” QC. (27.23) X ( 12.19) 


Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. i! 10 100 500_| Part No. 
_ Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.37 2.12 1.59 1.06 | GRL-2011-1600 
_ Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.06 96 72 48 | GRS-2011-2000 
1 _ Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 1.12 1.00 519) 50 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 1.23 1.11 83 56 | GRS-2011-2080 
- Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.12 1.00 75 -50__| GRS-2011-3000 
— Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.20 1.08 81 .54 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.29 1.16 87 58 | GRS-2011-3020 
1 — Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW317-ND 1.20 1.08 81 54 | GRS-2012-2000 
_ Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.20 1.08 81 54 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW327-ND 1.38 1.24 93 62__| GRS-2012-2028 
_ Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA SW320-ND 1.55 1.40 1.05 70 | GRS-2013A-2000 
= Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.23 1.11 83 56 | GRS-2011B-2000 
{ _ Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 1.11 83 56 | GRS-2011C-2000 
= Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW622-ND 1.68 1.51 1.13 76 | GRS-2013C-1300 
_ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.21 1.08 81 54 | GRS-2012-2600 
- Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.06 96 12 48 _| GRS-2011-2600 
9 _ Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 2.88 2.58 1.94 1.29 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 3.06 2.74 2.06 1.37 | GR-2022-0007 
* Dimensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 
H ™ H ‘ IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users with a positive 
IndicON Rocker Switches foe eee ee status indication whether switch is “On” or “Off”. Unlike lighted rocker switches which may burn out over time, there’s never a safety con- 


Attractive, soft matte finish cern with IndicON switches. Features: * Economical alternative to lighted switches » Fast and secure mounting - no hardware requir- 


——Awse Easy self-lock panel mounting without €d * Long life, reliable operation * Two color molding process provides permanent legends * Compatible appearance with other CW 
\ iS) tools or additional hardware switches Electrical Specifications: 16A @ 125VAC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA, and VDE 
Patented unique sliding and rotating 
action of moving contact ensures Switch | Actuator | Circuit} Switch} Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
cf Saoisaeuiniaksnomivsset  {Fig.| Color | Color |Funct.| Type | In. (mm) | Part No. 1 10 100-500 | Part No. 
1486 standard female Sen orritdse 1 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW344-ND 1.20 1.08 81 -54 | NAA-111-Bl11-00 
= (28.58) | optimum terminal wiring pst 1 | Black Red | SPDT | On-On J .250QC (6.35) | SW349-ND 1.28 1.15 87 .58 | NBA-111-Bl11-00 
Se0 2 | Black Red | SPST | On-Off ) .250QC (6.35) | SW354-ND 1.20 1.08 81 -54 | NAA-111-Bl21-00 
(13.97) 3 | Black Red | SPST | On-Off ) .250QC (6.35) | SW620-ND 1.06 96 72 48 | NAA-111-BI31-00 
u 3 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW621-ND 1.28 1.15 87 -58 | NBA-111-BI31-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1571 


@ 
ini 1 Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: Brass Nickel 
LE -SWITCH M In iatu re Rocker Switches Plated Housing: Stainless Stee] Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 


140 


(3.56)=| fF ‘ 
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t lel [- 
208) @ Bt) (P02) 
Dim. in inch (mm) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
il SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4306-ND 6.25 5.63 4.80 300SP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4307-ND 6.81 6.13 5.23 300SP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4308-ND 7.41 6.67 5.69 300DP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4309-ND 8.05 7.25 6.17 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 7.83 7.05 6.01 300SP1R6BLKM1QEBLK 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4311-ND 6.25 5.63 4.80 300SP1J1BLKM2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4VA EG4312-ND* 6.64 5.98 5.10 300SP1J1BLKM2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 6.41 5.78 4.92 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4314-ND 6.67 6.01 5.12 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
al SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4315-ND 6.80 6.13 5.22 300AWSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4316-ND 7.45 6.71 5.72 300AWSP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4317-ND 7.83 7.05 6.01 300AWDP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4318-ND 8.48 7.63 6.50 300AWDP3R1BLKM1QE 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4341-ND 5.14 4.63 3.95 300AWSP1J1M2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4VA EG4320-ND* 7.40 6.66 5.68 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4321-ND 7A7 6.46 5.50 300AWSP1J1M6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4322-ND 7.39 6.65 5.67 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4323-ND 5.51 4.96 4.23 400MSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4324-ND* 5.82 5.24 4.47 400MSP1R1BLKM1RE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4325-ND 7.29 6.57 5.59 400MDP1R1BLKM1QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4326-ND 6.09 5.49 4.67 400MSP1R6BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4327-ND* 6.40 5.76 4.91 400MSP1R6BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4328-ND 6.29 5.67 4.83 400MSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4329-ND* 3.60 3.25 2.77 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4330-ND 5.61 5.06 4.31 400AWMSP1R1BLKM1QE 
bf SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4331-ND* 5.83 §.25 4.47 400AWMSP1R1BLKM1RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4332-ND 6.35 5.72 4.87 400AWMSP1R1BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4333-ND* 6.56 5.91 5.04 400AWMSP1R1BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4334-ND 6.56 5.91 5.04 400AWMSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4335-ND 6.78 6.10 5.20 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
6 SPDT Black On-On SMD 3A EG4336-ND 8.97 8.08 6.88 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Mom SMD 3A EG4337-ND 9.18 8.27 7.04 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338-ND 9.39 8.46 7.20 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black Mom-Off-Mom SMD 3A EG4339-ND 9.60 8.64 7.36 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-Mom SMD 3A EG4340-ND 9.84 8.86 7.55 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
*Gold 
Roc ke r Switc h es Digi-Key Price Each E-Switch 
IFig.| Description Part No. i 10 100 | Part No. 
RATINGS: « RA Series: 125VAC, 10A * RC Series: 125VAC, 15A * R1966 Series: 125VAC, 154 RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Contact Resistance: 100mQ maximum 2 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1500-ND 1.78 1.61 1.37 | RA1066AFC 
Electrical Life: 10,000 Cycle 3 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1501-ND 1.78 1.61 1.37 | RA1066AFF 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 4 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1502-ND 1.78 1.61 1.37 | RA1066AFK 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 5 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1503-ND 1.78 1.61 1.37 |RA1066AFH 
1_| SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.78 1.61 1.37_| RA1066AFX 
4 | DPST, 15A Black Matte with Marking EG1505-ND. 2.95 2.66 2.27 |RC1083BBLKBLKFF 
5 |DPST, 15A Black Matte with Marking EG1506-ND 2.95 2.66 2.27 |RC1083BBLKBLKGF 
1_| DPST, 15A Black Matte No Marking EG1507-ND 2.95 2.66 2.27 _|RC1083BBLKBLKEF 
R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
en 6) 1 |SPST, 15A, Black No Marking .187 QC EG1508-ND 1.56 1.40 1.20 |R1966ABLKBLKEF 
wale | 1_|SPST, 15A, Black No Marking Solder EG1843-ND 1.94 1.56 1.40 _|R1966ABLKBLKES 
l+(19.20)>| (12) I 3 | SPST, 154A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1509-ND 1.56 1.40 1.20 |R1966ABLKBLKIF 
7 3 | SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1844-ND 1.94 1.56 1.40 |R1966ABLKBLKIS 
Pine =k 200 Panel Cutout Right Angle PCB 4. | SPST, 15A, Black w/Marking.187QC Term.| EG1510-ND 1.56 140 ‘1.20 |RI966ABLKBLKFF 
4 | SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1845-ND 1.94 1.56 1.40 |R1966ABLKBLKFS 
5 | SPST, 15A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1511-ND 1.56 1.40 1.20 |R1966ABLKBLKGF 
Termination Options 5_| SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1846-ND 1.94 1.56 1.40 _|R1966ABLKBLKGS 
4 | SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Term| EG2580-ND 1.87 1.50 1.35 |R1966AGRYGRYFF 
5 | SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Term.| _ EG2581-ND 1.87 1.50 1.35_|R1966AGRYGRYGF 
. 4 | SPST, 15A, White w/ Marking .187 QC Term. EG2582-ND 1.87 1.50 1.35 | R1966AWHTWHTFF 
Solder Lug : 187 Faston (QC) 5 | SPST, 154, White w/ Marking .187 QC Term. | _EG2583-ND 1.87 1.50 __1.35 | R1966AWHTWHTGF 
6 | SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. EG1841-ND 3.21 2.57 2.32 |R1966DBLKBLKCF 
1 |SPST, 15A, Off-Mom .187 QC Term. EG1512-ND 2.21 2.00 1.70 |R1966FBLKBLKEF 
1 |SPST, 15A, Red LED Illumination, .187 QC EG1514-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKEFRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Illumination .187 QC EG1515-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKEFGRN 
1_|SPST, 15A, Yellow LED Illumination .187 QC EG1842-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKEFYEL 
1 |SPST, 15A, Red LED Illum. Solder Term. EG1858-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKESRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Illum. Solder Term. EG1859-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKESGRN 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illum. Solder Term. EG1860-ND 2.96 2.67 2.27 _|R1966ABLKBLKESYEL 
Right Angle PCB Mount 
1 | SPST, 15A, Black w/ Led Red, Rt. Angle PCB EG2577-ND 4.11 3.29 2.96 |R1966ABLKBLKERR 
4 |SPST, 15A, Black w/ Marking, Rt. Angle PCB EG2579-ND 2.45 1.96 1.77 |R1966ABLKBLKFR 
5 |SPST, 15A, Black w/ Marking, Rt. Angle PCB EG2578-ND 2.45 1.96 1.77 |R1966ABLKBLKGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1572 (T063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Jupco- Plastic Pushbutton Switches + 3/8-27 Thread (Nut is included) * 4.5” Wireleads g ahaa 


Actuator Body Contact Digi-Key Price Each 
Fig. Circuit Function Termination | Bushing Color Color Rating Part No. 1 10 100 
Solder Tab Pushbutton 
SPST On, Off 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 501PB-ND 94 80 72 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 508PB-ND 1.17 99 89 
SPST On, Off 110 QC Tall White Black 14VDC, 2A 537PB-ND 1.44 1.22 1.09 
1A SPST Momentary N/O 110 OC Tall Red Black 14VDC, 2A 502PB-ND 94 80 72 
SPST Momentary N/O 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 509PB-ND 1.05 89 80 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 503PB-ND 1.28 1.09 97 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 510PB-ND 1.51 1.28 1.14 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 536PB-ND 1.37 1.16 1.04 
1B SPST Momentary N/O 110 QC Tall Black Black 125VAC, 2A 520PB-ND 2.34 1.99 1.77 
Wire Lead Pushbutton 
SPST On, Off 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 505PB-ND 1.27 1.08 96 
SPST On, Off 20AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 504PB-ND 98 83 74 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 525PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 526PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 506PB-ND 1.31 1.11 99 
2 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 507PB-ND 1.31 111 99 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 521PB-ND 241 2.04 1.82 
SPDT On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 528PB-ND 1.74 1.48 1.32 
SPDT On-On 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 527PB-ND 2.16 1.83 1.63 
SPDT Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 523PB-ND 2.65 2.25 2.00 
SPDT Ont, Off, On2 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 522PB-ND 2.52 214 1.90 
SPDT On2, 0n1&2, On1, Off 18AWG Tall White White 14VDC, 2A 524PB-ND 2.60 2.21 1.97 
UL Recognized with Tactile Feel Pushbutton Switches 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 4A 539PB-ND 1.84 1.56 1.39 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 512PB-ND 1.22 1.04 93 
2 SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC, 10A 541PB-ND 1.85 1.57 1.40 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 125VAC, 2A 538PB-ND 1.99 1.51 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A 511PB-ND 1.37 1.17 1.04 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A 540PB-ND 1.84 1.39 
Accessories 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Black... 513PB-ND 56 AT 42 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Red . 531PB-ND 62 53 AT 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Short Bushing, Black 532PB-ND 88 15 67 
~~ Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 14 13 
Brass Knurled Nut 533PB-ND 63 54 48 
Brass Hex Nut.. 534PB-ND 82 70 62 
Nickel Hex Nu 535PB-ND 90 77 69 
Low Profile Pushbutton Switch 
3A SPST On, Off Right Angle _ Yellow Black 14VDC, 500mA 519PB-ND 1.06 90 
3B SPST On, Off Straight _ Yellow Black 14VDC, 500mA 518PB-ND 1.06 90 
30 SPDT Ont, Off, On2 Right Angle _ Yellow Black 14VDC, 500mA 529PB-ND 1.06 90 
SPDT Ont, On2, Off Right Angle _ Teal Black 12VDC, 300mA 542PB-ND 93 79 
30 SPDT Ont, Off, On2 Straight — Yellow Black 14VDC, 500mA 530PB-ND 1.06 90 
SPDT On1, On2, Off Straight _ Blue Black 12VDC, 300mA 543PB-ND 93 79 
Flat-Pac Pushbutton Switch 
4 SPST On, Off Right Angle — Black Black 14VDC, 2A 514PB-ND 1.61 1.36 
SPST On, Off 18AWG _ Black Black 14VDC, 2A 515PB-ND 1.59 1.35 


Rocker Switches 


RATINGS: + R5 Series: 20A 125V, 15A 250V for circuits 
A, B, C 15A 125V, 10A 250V for circuit D * R6 Series: 
10A 125V, 6A 250V (UL/CSA) Contact Resistance: 
<20m0 (initial) Electrical Life: >10,000 Cycle 

Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, 


LE -SWITA Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 
gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. 
Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. 


< 630 (16) R5 Series R6 Series Dim. in inch (mm) 
“866 
Panel Cutout Panel Cutout 
59 866 ! 
[709 (18) rN 268 (6.80) 
| a i f 756 (19.2)| 4 
) 539 (13.7) 657 (16.7) - 
T L Jo.709 (18) 
Dim. in inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. iJ 10 100 | PartNo. 
rz, R5 Non-liluminated 
z = Digi-Key Price Each E-Switch T_] DPST, On-Off, 20A Black EG1527-ND 782164 140 | RSABLKBLKEFO 
Fig. | Description Part No. 1 10 100_| PartNo. 1 | DPDT, On-On, 20 Black £G1528-ND 227 204 1.74 | RSCBLKBLKEFO 
Rocker Switches 2 | DPST, On-Off, 20 Black £G1529-ND 1.82 1.64 ~— 1.40 | RSABLKBLKFFO 
SPST (On-Off) 10A with I/O Marking £G1889-ND 3.15 284 242 | RR3130A : aoe ee ie _ eee se oe Bae Se REURERS 
1 | DPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking £G1890-ND 4.73 4.26 3.63 | RR3130B atl nb on Grae ica eae Senna Sue Sep. 4oan'|| EeDpiealkHeD 
SPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking £G1891-ND 3.50 3.16 269 | RR3130C D : HS likaminaier : : 
2 _|_SPST (On-Off) 108 Snap-In eee) W750 1.58 1-95] ARS112A T | DPST, 125V Red llum., 20A Black £G1530-ND 295 266 226 | ROBBLKREDEFI 
Paddle Switches 2 | DPST, 125V Red lilum., 20A Black £G1531-ND 295 266 2.26 | RSBBLKREDEF1 
Mini, SPST (On-Off 6A ECT Sao; Ga5a| Saas BRADDA 1 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1533-ND 295 266 2.26 | RSBBLKGRNEF1 
be ; i‘ ; : : 2 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1534-ND 295 266 2.26 | RSBBLKGRNFF1 
: oh ae ean i Sas oH ae pe ete 2. | DPST, 230V Red Illum., 20A Black £G1535-ND 295 266 2.26 | RSBBLKREDFF2 
2 ; : ; 2 | DPST, 230V Green Illum., 20A Black | EG1536-ND 295 266 2.26 | RSBBLKGRNEF2 
Standard, DPST (On-Off) 10A £G1895-ND 434 3.91 3.33 | RR3405A 2 | DPST, 12VDC Red lllum., 20A Black | EG1537-ND 295 266 2.26 | RSBBLKREDFF3 
Red lllum., SPST (On-Off) 10A £G1896-ND 5.87 5.28 4.50 | RR3405AL-RED 2 | DPST,12VDC Green Illum., 208 Black | £G1538-ND 295 266 2.26 | RSBBLKGRNEF3 
4 | Green Illum., SPST (On-Off) 104 £61897-ND 5.87 5.28 4.50 | RR3405AL-GRN RG Mini-Rocker 
Red Illum., SPDT (On-On) 10A £G1898-ND 6.73 6.06 5.17 | RR3405CL-RED 1 | SPST 10A, Black Without Marking £G1525-ND 1.67 151 1.28 | R6ABLKBLKEF 
Green Illum., SPDT (On-On) 108 £G1899-ND 6.73 6.06 _5.17_| RRS405CL-GRN 2_ | SPST 10A, Black With Marking £G1526-ND 1.67 1.51 1.28 |_R6ABLKBLKFF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1573 


CHAOMALLEDy 
ciel) = —s IIluminated Toggle Switches 
eos 1 Oana 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 20A/12VDC Red SPST ON/OFF 67-1882-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-TC11A12253R 
Yellow 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252Y 
2 | 20A/12VDC Red SPST ON/OFF 67-1884-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252R 
Green 67-1885-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252G 
3 | 20A12vDC Yellow SPST ON/OFF 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190Y 
Red 67-1887-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190R 
Yellow 67-1888-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250Y 
4 | 25A12vDC Red SPST ON/OFF 67-1889-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250R 
Green 67-1890-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250G 
Blue 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 CLS-TS11A12250B 
Yellow 67-1892-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250Y 
5 | 20A/12VvDC Red SPST ON/OFF 67-1893-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250R 
Green 67-1894-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250G 
Blue 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 CLS-TC11A12250B 
Yellow 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00Y 
6 | 10A/125VAC Red SPST ON/OFF 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00R 
Green 67-1898-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00G 
Yellow 67-1899-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251Y 
7 | 30a12vpc Red SPST ON/OFF 67-1900-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251R 
Green 67-1901-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251G 
Blue 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 CLS-TC11A12251B 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1903-ND 2.58 2.33 1.98 CLS-RR11A125500Y 
8 | 10A/125VAC Red SPST ON/OFF 67-1904-ND 2.58 2.33 1.98 CLS-RR11A125500R 
Green 67-1905-ND 2.58 2.33 1.98 CLS-RR11A125500G 
Blue 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RR11A125500B 
9 20A/12VDC | Yellow/Green SPDT ON/ON 67-1907-ND 4.89 4.41 3.75 CLS-RC12E12190YG 
Yellow 67-1908-ND 3.03 2.73 2.33 CLS-RC11A125190Y 
40 | 10A/125VAC Red SPST ON/OFF 67-1909-ND 3.03 2.73 2.33 CLS-RC11A125190R 
Green 67-1910-ND 3.03 2.73 2.33 CLS-RC11A125190G 
Blue 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RC11A125190B 
Yellow 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RO11A12250Y 
41 | 30A42vbc Red SPST ON/OFF 67-1913-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RO11A12250R 
Green 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RO11A12250G 
Blue 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RO11A12250B 
Yellow 67-1916-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RC11A125191Y 
12 10A/125VAC/ Red SPST ON/OFF 67-1917-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC Green 67-1918-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RC11A125191G 
Blue 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RC11A125191B 
Yellow 67-1920-ND 4.11 3.70 3.16 CLS-RC11A12250Y 
13] 25A12VDC Red SPST ON/OFF 67-1921-ND 4.11 3.70 3.16 CLS-RC11A12250R 
Green 67-1922-ND 4.11 3.70 3.16 CLS-RC11A12250G 
Blue 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RC11A12250B 
Yellow 67-1924-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-RR11A120250Y 
Red 67-1925-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-RR11A120250R 
AS | SOA ERVAR Green erst ON/OFE 67-1926-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-RR11A120250G 
Blue 67-1927-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RR11A120250B 
Yellow 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250Y 
15 | 25A12vDC Red SPST ON/OFF 67-1929-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250R 
Green 67-1930-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250G 
Blue 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RR11A12250B 
Yellow 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12251Y 
16 | 25A12vDC Red SPST ON/OFF 67-1933-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12251R 
Green 67-1934-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12251G 
Blue 67-1935-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RR11A12251B 
Yellow 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12252Y 
17 | 20A12vDC Red SPST ON/OFF 67-1937-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12252R 
Green 67-1938-ND 1.92 1.73 1.48 CLS-RR11A12252G 
Blue 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RR11A12252B 
Yellow 67-1940-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RO11A12251Y 
18 | 20A12vDC Red SPST ON/OFF 67-1941-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RO11A12251R 
Green 67-1942-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-RO11A12251G 
Blue 67-1943-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-RO11A12251B 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Action | Operation) Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1944-ND 3.21 2.89 247 CLS-PC11A125S01Y 
19 | 3a/125VAC Red spst |ALT/ACT| ON/OFF 67-1945-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-PC11A125S01R 
Green 67-1946-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-PC11A125S01G 
Blue 67-1947-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-PC11A125S01B 
Yellow 67-1948-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00Y 
20 | 3A/125VAC Red SPST MOM ON/OFF 67-1949-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00R 
Green 67-1950-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00G 
Blue 67-1951-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-PC11A125S00B 


Dimensions in mm 


1574 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Switch Products 


itt 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge contact which is spring loaded, guaranteeing constant 
pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm Operating Force: 650 grams Switching: Voltage Maximum: 
125VAC/30VDC (silver), SOVAC/30VDC (gold), Current Maximum: 0.5A (silver), 0.4VA ( 


10 - 20m0 Contact Material: Silver or Gold Operating Temperature: -40°C ~ 70°C 


F Series Pushbutton Switches 


gold) Contact Resistance: 


Dim. H | Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Circuit} Description (mm) | Part No. ‘il 25 100 | Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1223-ND 1.74 1.39 1.11 | F2UEE 
DPDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 21 401-1224-ND 4.54 3.63 2.88 | F2UEE AU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 1.72 (1.38 1.09 | F2U0A 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 | 401-1226-ND 3.02 2.42 1.92 | FAUEE 
APDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 33 | 401-1227-ND 8.49 6.80 5.38 | FAUEE AU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 | 401-1228-ND 2.95 2.37 1.87 | FAUOA 


NE18 Series Power 
Pushbutton Switches 


@ & ww 


Switching: Voltage Maximum: 250VAC/100VDC Current Maximum: 6A Operating Life: >10 operations Total 
Travel: 4.7mm Contact Material: Silver Cadmium or Silver Nickel Ambient Temperature: -20°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Description Part No. 100 Part No. 
DPST Alternate Action, 950gF, with PC pins only 401-1211-ND 5.73 4.59 3.64 | NE18/2AEEP (#41) 
DPDT Alternate Action, 950gF,with PC pins only 401-1209-ND 6.28 5.03 3.98 | NE18/2UEEP (#42) 
DPST Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PC pins | 401-1210-ND 5.60 4.49 3.55 | NE18/2AEEX (#37) 
DPDT Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PC pins_| 401-1208-ND 7.77 6.22 4.93 | NE18/2UEEX (#38) 


PHA Series 


Pushbutton 


Switches 


Small dimensions make it the 


: 3 7 Digi-Key Price Each ITT Industries 
ideal choles jot tadays emai: Circuit | Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
shorting Cantal Switching: | pppt | Alternate Action, 170gF | 401-1192-ND 1.49 1.20.95 | PHA2UEE 
Voltage Maximum: 30VDC. Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.28 —1.02_—_—.81_|_PHA2UOA 
Current Maximum: 100mADG | appt | Alternate Action, 170gF | 401-1193-ND 1.98 1.59 1.26 | PHAAUEE 
Operating Life: 10* operations Momentary Action, 170gF_| 401-1196-ND. 1.77 1.42 1.13 | PHA4U0A 
Contact Resistance: 20m0 Oper- | gppt | Alternate Action, 170gF 401-1194-ND 274 2.19 1.74 | PHAGUEE 
ating Temperature: -10°C ~ 60°C Momentary Action, 170gF | 401-1197-ND 2.53 2.03 1.61 | PHA6UOA 


PN Series 
Pushbutton 
Switches 


Fig. 1 
1140-1 1.49 
+ 


Bronze * Terminal Seal: Epoxy 


Fig. 3 


o1.4071 ree ; 
og OOO, 
sae £8 8 [305 
j+-11.40 


Specifications: * Contact Rating: 0.2 Amp @ 30VDC maximum Electrical Life:10,000 Make-and- 
Break Cycles at Full Load * Operating/Storage Temperature: -10°C ~ 60°C. Materials: * Frame: Tin 
Plated Steel » Terminals: Silver Plated Brass » Movable Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Fig.| Circuit) Description Part No. 1 100 500} PartNo. 
1 | spor Momentary, 230 gf, Nonshorting) CKN1188-ND* .78 .67 .59) PN11SHNA03QE 
Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | CKN1189-ND* 85 .73 _.64| PN12SHNAQ3QE 
9 | ppot Momentary, 330gf, Nonshorting |CKN1190-ND* .90 .78 .68] PN21SJNAO3QE 
Alt. Action, 330gf, Nonshorting |CKN1191-ND* .95 83  .72| PN22SJNA03QE 
3 | ppot Momentary, 300gf, Nonshorting |CKN1192-NDt .90 .78 .68) PN21LENAO3QE 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting |CKN1193-ND¢ .95 83.72 | PN22LENA03QE 
4 | 4poT Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1194-NDt 1.07 .91 .80| PN41LENAO2QE 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting |CKN1195-ND¢ 1.11 .94 .83| PN42LENA02QE 


* Use PHA caps t+ Use PVA caps 


ELUM Pushbutton Switch 


Features: * Low height above PCB « Reliable self-cleaning contact * Central LED illumination * Long travel 
«Smooth feel Materials: * Fixed Contacts and Terminals: Stainless steel, silver plated with gold flash 
* Movable Contacts: Copper alloy, silver plated with gold flash » Base: Glass filled LCP (UL94V-0) 
« Actuator: Glass filled nylon 4/6 (UL94V-0) * Cover: Stainless steel Electrical: * Maximum Voltage: 50VDC 
«Maximum Current: 250mA Mechanical: * Operating Force: 250gF Operating Environment: 


© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Operating Life: 30,000 Cycles 


Maximum LED | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Terminal | LED Color | Intensity (mcd) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Illuminated Momentary Pushbuttons 

None N/A CKN9027-ND 4.20 3.36 2.66 | ELUMOATHQCO2 
Red 8 CKN9028-ND 5.01 4.02 3.18 | ELUMOATHOSC12 
PCB Green 50 CKN9029-ND 5.01 4.02 3.18 | ELUMOATHQ6C12 
Blue 1,500 | CKN9030-ND 6.14 4.92 3.89 | ELUMOATHQ7C12 
Green/Red 20 CKN9031-ND 5.37 4.30 3.41 | ELUMOATHQ9C12 
CKN9032CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQ3C12 
om eM e CKN9032TR-ND* 1491.30/450 ELUMOASAQ3C12 
CKN9033CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQGC12 
_ Green 50 CKN9033TR-ND* 1491.30/450 ELUMOASAQ6C12 
CKN9034CT-ND 7.30 6.29 5.08 | ELUMOASAQ7C12 
_ Blue 1500 | cxngo34TR-ND* 1819.35/450 ELUMOASAQ7C12 
CKN9035CT-ND 6.37 5.49 4.41 | ELUMOASAQ2C12 
SMT | Green/Red 20 CKN9035TR-ND* 1411.20/400 ELUMOASAQ2C12 


Switch Caps 
Switch Caps for F and NE18 Series 


Rectangle 


55 «98 


val 
11.2 
4 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switch Caps for F Series and NE18 Series 

Round, Black, 8.8mm Diameter 401-1215-ND 46 37 .29 | FG/BK 
Round, Grey, 8.8mm Diameter 401-1217-ND 50 40 .32 | FG/GY 
Round, Red, 8.8mm Diameter 401-1218-ND .30 24 -19 | FG/RD 
Round, White, 8.8mm Diameter 401-1216-ND A8 39 31 | FG/WHT 
Bullet, Black, 7mm Diameter 401-1212-ND 222: 18 14 | FMR/BK 
Bullet, Grey, 7mm Diameter 401-1214-ND .22 18 14 | FMR GY 
Bullet, White, 7mm Diameter 401-1213-ND AT 38 .30 | FMR/WHT 
Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND A4 36 .29 | FSC/BK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 30 24 .19 | FSC/GY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 30 24 19 | FSC/RD 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND AZ 38 .30 | FSC/WHT 


Switch Caps for PHA Series 


Square 


Rectangle 


$ ae 99 
At 
UB 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. ‘l 25 100 | PartNo. 
Switch Caps for PHA Series 

Square, Indexed, Black, 

5mm sq. x 9mm(H) 401-1198-ND 51 Al 33 | GOO1A 
Square, Indexed, Grey, 

5mm sq. x 9mm (H) 401-1199-ND 51 Al 33 | GOO1G 
Square, Indexed, Red, 

401-1200-ND 51 Al 33 | GOOIR 

5mm sq. x 9mm (H) 
Rectangle, Black, 

5mm(W) x 10mm(L) 401-1201-ND 48 39 .31 | GO02A(BLACK) 
Rectangle, Grey, 401-1202-ND 48 39 31 | G002G(GREY} 

5mm(W) x 10mm(L) ae : ; : (GREY) 
Rectangle, Red, 

5mm(W) x 10mm(L) 401-1203-ND AT 38 -30 | GO02R(RED) 
Round, Black, 6.2mm Dia. | 401-1204-ND AT 38 .30 | GO03A(BLACK) 
Round, Blue, 6.2mm Dia. 401-1207-ND AT 38 .30 | G003B(BLUE) 
Round, Grey, 6.2mm Dia. 401-1205-ND 48 39 .31 | G003G(GREY) 
Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 48 39 .31 | GO03R(RED) 


Front Edge Front Edge 
OF Switch POF Switch 3C 
‘ , 
I ids} 2:44 abal oi“? NO26\4NC 
01 (5.16 for 4A 2.03 sq. 45h ap-74 HO 157 5ottet 
Thru-hole) [21.89 a 178[_18.74"| 
SMT PCB 
Maximum LED | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Terminal | LED Color | Intensity (med)t | Part No. ul 25 100 | Part No. 
Hluminated Latching Pushbuttons 
N/A CKN9036-ND 5.20 447 3.30 | ELUMEETHQCO2 
White 5,000 CKN9037-ND 5.90 473 3.74 | ELUMEETHQ1C12 
8 CKN9038-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHQ3C12 
PCR Amber 50 CKN9039-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHO5C12 
Green 50 CKN9040-ND 5.24 4.20 3.32 | ELUMEETHQ6C12 
1,500 CKN9041-ND 5.44 4.36 3.45 | ELUMEETHQ7C12 
Amber/Green 10 CKN9042-ND 5.60 4.48 3.55 | ELUMEETHQ8C12 
Green/Red 20 CKN9043-ND 5.60 4.48 3.55 | ELUMEETHQ9C12 
CKN9044CT-ND 6.23 5.37 432 | ELUMEESAQ3C12 
SMT 8 CKN9044TR-ND* 1552.05/450 ELUMEESAQ3C12 
CKN9045CT-ND 733 6.32 5.08 | ELUMEESAQGC12 
SMT Green 50 CKN9045TR-ND* 1825.65/450 ELUMEESAQ6C12 
CKN9O46CT-ND 6.45 5.56 447 | ELUMEESAQ7C12 
SMT 1,500 CKN9046TR-ND* 1606.95/450 ELUMEESAQ7C12 
CKN9047CT-ND 6.61 5.70 458 | ELUMEESAQSC12 
SMT Green/Red 20 CKN9047TR-ND* 1648.35/450 ELUMEESAQ9C12 


* Tape and Reel 


+ LED Forward Current: 20 mA LED Forward Voltage: 2.0 V Typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1575 


Y itt 


Pushbutton Switches 


Contact Materials Options 


B Contacts & Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
plate Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
K Contacts & Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 


plate Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 

Contacts: Coin silver, silver plated Terminals: Copper alloy, silver 
plated Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120VAC or 
3A @ 250VAC; 8500 Series — 1A @ 120VAC. 

Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate Terminals: 
Copper alloy, with gold plate over nickel plate Rating: 0.4 VA max- 
imum @ 20VAC or DC maximum or 1A @ 120VAC or 28VDC. 


Fig. 4 


Comes 
standard 
with 
black cap 


Fig. 12 


|-_+| 9.330 
(8.380) 


15/32-32 
L/ UNS-2A 


EP Series 


.02(0.51) 
8020 Typ. 
Series F F -13(3.30) 


0.2(5.08) Typ.* 


.02(0.51) Typ. 
-0.1(2.54) Typ. 


* Middle terminal missing on 
CKN4009-ND 


Cc 8020 Series 


VA 7-19(4.80)-(8020 Series) 
1:13(3.30)-(EP, TP Series) 


efile -27(6-86)-(8500 Series) 
05(1.27)-(8020 Series) 
03(0.76)-(EP, TP Series) 
05(1.17)-(8500/KM Series) 


62 (15.75) 
.750 (19.05) V6 Series 


Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
Tiny Pushbutton Switches 
Off-Mom | C H9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN4000-ND 444 355 2.82 TP11SH9CBE 
Off-Mom Z H Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN4001-ND 425 341 2.70 TP11SHZQE 
Off-Mom | C D1 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN4006-ND 477 3.82 3.03 EP11SD1CBE 
Off-Mom | C u Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKNI716-ND¢ 5.08 407 3.22 TP11LTCQE 
Off-Mom Z LT Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKNI717-ND¢ 4.93 3.95 3.12 TP11LTZQE 
spst | Off-Mom | C MS9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1719-ND 471 3.78 = 2.99 TP11MS9CBE 
Off-Mom | V3 Msg B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1720-ND 5.23 419 3.32 TP11MS9V3BE 
Off-Mom | C SH8 Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1723-ND 441 353 2.80 TP11SH8CQE 
Off-Mom | V3 SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1726-ND 496 397 3.14 TP11SH9V3BE 
{ Off-Mom | C SH B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1728-ND 444 3.55 2.82 TP11SHCBE 
Off-Mom | C SH Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1729-ND 441 3.53 2.80 TP11SHCQE 
Off-Mom Z SH B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1730-ND 428 3.43 2.72 TP11SHZBE 
On-Mom C D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4043-ND 6.21 498 3.94 EP12SD1CBE 
On-Mom Z SH Q -340 x .360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) CKN4053-ND 5.81 466 3.69 TP12SHZQE 
SPDT | On-Mom Cc SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1738-ND 6.00 480 3.80 TP12SH9CBE 
On-Mom | V3 SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1739-ND 652 5.22 4.13 TP12SHOV3BE 
On-Mom C SH Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1740-ND 5.97 478 3.78 TP12SHCQE 
Off-Mom | C D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4044-ND 909 7.27 5.76 EP21SD1CBE 
DPST | Off-Mom | A D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4045-ND 10.07 806 6.38 EP21SD1ABE 
Off-Mom |Z SH Q -340 x 360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) CKN4054-ND 912 7.30 5.78 TP21SHZQE 
Off-Mom | A H8 B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4002-ND 5.02 4.02 3.18 TP11SH8ABE 
Off-Mom | A H9 B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4003-ND 5.02 4.02 3.18 TP11SH9ABE 
Off-Mom | A D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4007-ND 5.30 4.24 3.36 EP11SD1ABE 
spst | Off-Mom | A LT9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1715-ND¢ 569 456 3.61 TP11LT9ABE 
Off-Mom | A Msg B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1718-ND 5.30 4.24 3.36 TP11MS9ABE 
Off-Mom | A SH8 Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1721-ND 499 400 3.16 TP11SH8AQE 
Off-Mom | A SH9 K -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1724-ND 5.39 431 3.42 TP11SHSAKE 
Off-Mom | A SH B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1727-ND 6.02 4.02 3.18 TP11SHABE 
2 On-Mom A H8 Q -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4004-ND 655 5.24 4.15 TP12SHBAQE 
On-Mom A D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4008-ND 673 5.39 4.27 EP12SD1ABE 
On-Mom A LT9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1731-ND¢ 7.25 5.81 4.60 TP12LT9ABE 
spot | 29-Mom A Msg B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1732-ND 686 549 4.35 TP12MS9ABE 
On-Mom A SH8 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1733-ND 658 5.27 4.17 TP12SH8ABE 
On-Mom A SH8 G -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1734-ND 6.98 559 4.42 TP12SH8AGE 
On-Mom A SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1735-ND 658 5.27 4.17 TP12SH9ABE 
On-Mom A SH9 Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1736-ND 655 5.24 4.15 TP12SHSAQE 
DPST | Off-Mom | A SH9 B -320 x 360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKNI741-ND 10.40 8.33 6.59 TP21SH9ABE 
Off-Mom | AV D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4009-ND 554 444 3.51 EP11SD1AVBE 
SPST | Off-Mom | AV SH8 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1722-ND 5.02 4.02 3.18 TP11SH8AVBE 
3 Off-Mom | AV SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1725-ND 6.02 4.02 3.18 TP11SH9AVBE 
spot | On-Mom | AV H8 B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4005-ND 658 5.27 4.17 TP12SHBAVBE 
On-Mom | AV SH9 B -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1737-ND 658 5.27 4.17 TP12SHSAVBE 
DPST | Off-Mom | AV D1 B -320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4046-ND 10.43, 8.35 «6.61 EP21SD1AVBE 
Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches 
On-Mom C H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4010-ND 893 7.15 5.66 8121SHCGE 
On-Mom Z H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4011-ND 878 7.03 5.57 8121SHZGE 
On-Mom | V3 D3 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4012-ND 646 5.17 4.09 8125SD3V3BE 
On-Mom Z H B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4022-ND 5.78 463 3.67 8125SHZBE 
On-Mom iG H B_ | 500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4029-ND 5.94 475 3.77 8125SHCBE 
On-Mom C D1 G -500 x .260 x .350 (12.70 x 6.60 x 8.89) CKN4041-ND 943 7.55 5.97 E121SD1CGE 
On-Mom Z Y G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1611-ND 878 7.03 5.57 8121LY4ZGE 
On-Mom | V3 D3 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1612-ND 946 7.57 5.99 8121MD3V3GE 
On-Mom | V3 D3 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1613-ND 946 7.57 5.99 8121SD3V3GE 
On-Mom | V3 D8 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1614-ND 946 7.57 5.99 8121SD8V3GE 
sppt | 99-Mom | v3 D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1619-ND 946 7.57 5.99 8121SD9V3GE 
On-Mom | V6 D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1620-ND 946 7.57 5.99 8121SD9V6GE 
On-Mom C D G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1622-ND 890 7.13 5.64 8121SDCGE 
On-Mom Z D G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1623-ND 878 7.03 5.57 8121SDZGE 
On-Mom | 23 H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1626-ND 9.06 7.25 5.74 8121SHZ3GE 
1 On-Mom Z Y4 G -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1627-ND 878 7.03 5.57 8121SY4ZGE 
On-Mom Z ¥: G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1628-ND 878 7.03 5.57 8121SYZGE 
On-Mom | V3 :) B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1631-ND 646 5.17 4.09 8125SD9V3BE 
On-Mom C D B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1632-ND 5.94 475 3.77 8125SDCBE 
On-Mom Z Y B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1633-ND 5.78 463 3.67 8125SYZBE 
On-Mom C H G -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1642-ND 11.69 936 7.41 U811SHCGE 
On-Mom Z H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1643-ND 11.54 9.23 7.31 U811SHZGE 
On-Mom Z H G | .500x 450 x 410 (12.70x 11.43x 10.41) | CKN4023-ND 13.56 10.85 8.59 8221SHZGE 
On-Mom Z H B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4024-ND 814 652 5.16 8225SHZBE 
On-Mom Cc D1 G 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN4042-ND 15.15 1212 9.60 E221SD1CGE a i: . 
DPDT | On-Mom | V3 D9 G | .500x .450 x 410 (12.70x 11.43x 10.41) | CKN1635-ND 1093 944 7.95 8221SD9V3GE Termination Options 
On-Mom C D G_| 500 x 450 x .410 (12.70x 11.43x 10.41) | CKNI636-ND_ 13.80 11.04 8.74 8221SDCGE 
On-Mom C H G | .500x 450 x 410 (12.70x 11.43x 10.41) | CKN1637-ND 13.80 11.04 874 8221SHCGE AIA 
On-Mom Z H G_ | 500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43x 10.41) | CKN1644-ND 13.56 10.85 8.59 U821SHZGE 2 
3PDT | On-Mom Z H G | .500x .650 x .475 (12.70 x 16.51x 12.07) | CKN1639-ND 14.61 1262 10.63 8321SHZGE A4 (reversed term.) 
4PDT_| On-Mom Z H G__| 500 x .850 x .475 (12.70 x 21.59x 12.07) | CKNI640-ND_ 18.47 15.96 13.44 8421SHZGE 
On-Mom A D9 G -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4013-ND 952 7.62 6.03 8121SD9AGE 
On-Mom A ol) B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4014-ND 652 5.22 4.13 8125SD9ABE 
On-Mom | A2 :) G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1615-ND 970 7.76 6.15 8121SD9A2GE 
On-Mom | A4 D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1616-ND 970 7.76 6.15 8121SD9A4GE 
sppt |0n-Mom | R2 D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKNI617-ND_ 10.01 —-8.01_—«6.34 8121SD9R2GE 
2 On-Mom R D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1618-ND 10.01 801 6.34 8121SD9RGE 
On-Mom A D G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1621-ND 952 762 6.03 8121SDAGE 
On-Mom A H9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1624-ND 952 762 6.03 8121SH9AGE 
On-Mom A D8 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1629-ND 652 5.22 4.13 8125SD8ABE 
On-Mom A D9 G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1641-ND 952 7.62 6.03 U811SD9AGE 
DPDT | On-Mom A i) G_ | 500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43x 10.41) | CKN1634-ND_ 10.93 9.44 7.95 8221SD9AGE 
On-Mom | AV2 py) G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN4015-ND 970 7.76 6.15 8121SD9AV2GE 
sppt | 21-Mom | Av2 D9 B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4030-ND 670 5.37 4.25 8125SD9AV2BE 
3 On-Mom | AV2 H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1625-ND 970 7.76 6.15 8121SHAV2GE 
On-Mom | AV2 D8 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1630-ND 670 5.37 4.25 8125SD8AV2BE 
DPDT | On-Mom | AV2 D9 B_ | .500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1638-ND 10.13 8.11 6.42 8225SD9AV2BE 
On-On Z H Q 500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) CKN4016-ND 6.24 5.00 3.96 8161SHZQE2 
On-Mom Z H ce} 500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) CKN4018-ND 6.24 5.00 3.96 8168LHZQE2 
spot | 00-Mom Z H G 500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) CKN4031-ND 667 5.34 4.23 8168SHZGE2 
4 On-On Z H G 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1647-ND 667 5.34 4.23 8161SHZGE2 
On-Mom Z H B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1649-ND 6.27 5.02 3.98 8168LHZBE2 
On-Mom Z H Q 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1655-ND 6.24 5.00 3.96 8168SHZQE2 
pppt | 0n-On Z H G | .500x .450 x .450 (12.70 x 11.43x 11.43) | CKN4032-ND 1282 10.26 8.13 8261SHZGE2 
On-On Zz H Q_| 500 x .450 x .450 (12.70 x 11.43x 11.43) | CKNI656-ND_ 11.35 9.09 7.19 8261SHZQE2 
On-On A H9 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1646-ND 701 5.61 4.44 8161SH9ABE2 
On-Mom A H9 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1648-ND 7.01 561 4.44 8168LH9ABE2 
5 | spor | 01-Mom A H9 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1650-ND 7.01 561 4.44 8168SH9ABE2 
On-Mom A H9 Q 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1651-ND 698 559 4.42 8168SH9AQE2 
On-Mom A H B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1653-ND 7.01 561 4.44 8168SHABE2 
On-Mom A H Q 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1654-ND 6.98 559 4.42 8168SHAQE2 
6 | SPDT | On-Mom | AV2 H9 B 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) CKN1652-ND 719° 5.76 4.56 8168SH9AV2BE2 
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LY Termination Options (Cont.) 
ITT 


Pushbutton Switches (Cont.) 


z 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries q 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. i 25 100 Part No. 
Snap-in With Black Frame [oO] 
spst | Off Mom | Z JWhtCap] B 320 x 200 x.340 (8.13x5.08x8.64) | CKN1609-ND 560 449 355 | TP11J81ZBE12 
Oft-Mom |Z | BlkCap | Q 320 x .200 x .340 (8.13x5.08x8.64) | CKN1610-ND 5.57 4.46 3.53 | TP11J81ZQE22 Solder Lug Solder Eyelet 
Off-Mom |X = Q “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1657-ND 6.09 4.88 3.86 | 8531J81Z0E22 
On-Mom | Z |WhtCap} G | .500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CKN1597-ND* 10.01 801 634 | 8121U81ZGE12 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CKN4025-ND 10.01 801 634 | 8121U81ZGE22 
On-Mom | Z | BikCap | G | .500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CKN1599-ND 10.01 801 634 | 8121U83ZGE22 
On-Mom | 23 | BlkCap | B | .500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CKNIG0I-ND 728 583 462 | 8125J81Z3BE22 
On-Mom |Z | BikCap | B | .500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CKN4026-ND 7.01 5.61 4.44 | 8125J81ZBE22 
z | SPOT [On-Mom |~Z~ [Bik Cap [~B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKNI603-ND “7.01 5.61 4.44 | 8125J832BE22 
On-On | Z |BkCap| G | .500x.270x.430(12.70x 6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 5.30 4.24 3.36 | 8161J81ZGE22 
On-On | Z |BikCap| Q | .500x.270x.430(12.70x6.86x 10.92) | CKNI604-ND 793 6.35 5.02 | 8161J81ZQE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B | .500x.270x.430(12.70x6.86x 10.92) | CKN1607-ND 796 637 5.04 | 8168J81ZBE22 .062 (1.57) 
On-Mom | Z | BikCap | G | .500x.270x.430(12.70x 6.86x 10.92) | CKN4034-ND 836 669 530 | 8168J81ZGE22 
On-Mom |Z | BikCap | Q | .500x.270x.450(12.70x6.86x 11.43) | CKN4017-ND 7.93 6.35 5.02 | 8168J81Z0£22 
On-Mom |Z | BlkCap | G | 500x.450x.410(12.70x 11.43x 10.41) | CKN4027-ND 1478 11.83 937 | 8221J81ZGE22 i i igaei 
ppp | On-Mom | Z | BikCap | G | .500x.450x.410(12.70x 11.43 x 10.41) | CKN1608-ND 10.84 9.37 7.89 | 8221J83ZGE22 Bushing Options threaded bushings include hardware 
On-Mom | Z | BlkCap | B | 500x.450x.410(12.70x 11.43x 10.41) | CKN4028-ND 936 7.50 593 | 8225J81ZBE22 D4 (Unthreaded) 
On-On |Z |BikCap | G | 500x.450x.450 (12.70x 1143x1143) | CKN4035-ND 14.51 11.61 9.19 | 8261J81ZGE22 
On-Mom | Z| BlkCap | G | 500x.450x.410(12.70x11.43x 10.41) | CKN1600-ND* 10.03 867 7.30 | 8121J85ZGE223 
8 | SPDT | On-On Z |BkCap| G | .500x.270x.450(12.70x 6.86 x 11.43) | CKN1605-ND* 11.75 9.41 7.45 | 8161J86ZGE223 @0.1(2.64) 
On-On | Z | BkCap | Q | .500x.270x 450 (12.70x6.86x 11.43) | CKN1606-ND* 11.32 9.06 7.18 | 8161J86Z0E223 414-40 
9 | spor | OnMom | Z |BikCap] @ | 500x.450x.410(12.70x11.43x 10.41) | CKN1598-ND 10.19 816 6.46 | s121J82ZGE22 UNS-24 ~~ F280 
On-Mom | Z | BlkCap | B | .500x.450x.410 (12.70 x 11.43x 10.41) | CKN1602-ND 749 5.76 4.56 | 8125J82Z7BE22 (7-11) 
Subminiature Pushbutton Switches 
Off-Mom | X | BlkCap | Q “660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKNI121-ND 548 4.39 347 | 8532TIZQE2 
Off-Mom | X | BlkCap | B “660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1122-ND 548 439 347 | 8532T1ZBE2 D3 (Unthreaded) 
Off-Mom | X |RedCap| Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1123-ND 548 4.39 3.47 | 8532T1ZQE3 
10| sPst | off-Mom | x |RedCap| B “660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1124-ND 5.78 «= 4.63«3.67 | 8532T1ZBE3 0.21(6.23) 
Off-Mom | _X |WhtCap| a “660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1222-ND 5.48 4.39 3.47_|_8532T1Z0E1 
Off-Mom | X  |WhtCap| B “660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1223-ND 548 4.39 3.47 | 8532T1ZBEt 
Oft-Mom | C | BlkCap | _B 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKNi666-ND 5.63 4.51 3.57_|_8532T1CBE2 
Off-Mom | C H Q “427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4036-ND 4.71 3.78 2.99 | 8531MCQE2 
On-Mom | H Q “427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4037-ND 5.26 4.21 3.34 | 8533MCQE2 
On-Mom | C H Q ‘427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN1389-ND 456 3.65 2.89 | 8533MZQE2 
On-Mom | H B 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN1390-ND 5.11. 4,093.24 | + 8533MZBE2 
Oft-Mom | _X [8-40 uns|_Q 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4038-ND 5.57 4.46_—3.53 | _8631Z0D2 
Off-Mom | X |8-40uns| B 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4039-ND 5.57. 446 3.53 | 8631ZBD2 H8 (Unthreaded) 
Off-Mom | C /8-40uns| B (248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4040-ND 5.72 458 363 | 8631CBD2 
Off-Mom | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4019-ND 471 378 299 | 8531SCQE2 42150) 20.1(2.54) 
Off-Mom | Xx H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4020-ND 456 3.65 2.89 | 8531MZQE2 “Hi 03(0.71 We 
Off-Mom |X H Q 315 x .375 Dia. (8.00 x 9.53 Dia.) CKN4021-ND 4.56 3.65 2.89 | 8532MZQE2 ae ees 
Off-Mom | 05 H B “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4057-ND 3.67 2.94 233 | KMI101RROSB -23(5.78) }14(3.53) 
Off-Mom | 05 H Q (68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4058-ND 266 213 1.69 | KM1101RRO5Q er Be 4) 
Oft-Mom | H B (68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4059-ND 3.67 2.94 2.33 | KM1101RRO2B eal pene: 
Off-Mom | C H Q “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4060-ND 266 213 1.69 | KM1101RRO2Q MD 
Off-Mom | _C H Q (68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN1714-ND 3.21258 2.04 | KM1101RRO2QE 
On-Mom | 05 H a “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4064-ND 266 213 1.69 | KM3301RR050 H 1/4-40 NS 
11] SPST | OffMom | x s Q A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1658-ND 456 365 289 | 8531SZQE2 H9 (Unthreaded) 
Off-Mom | M Q ‘315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1662-ND 471 378 299 | 8532MCQE2 SH 10-48UNS-24 
Off-Mom | X M B ‘315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1663-ND 456 3.65 289 | 8532MZBE2 
Off-Mom |x M G 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1664-ND 4.96 —3.97__3.14_ | _8532MZGE2 
Off-Mom |X $ Q "315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1665-ND 4.56 3.65 2.89 | 8532SZ0E2 
OnMom | C M Qa “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1669-ND 5.26 4.21 3.34 | 8534MCQE2 17(4.39)-(TP Series 
OnMom | xX M Q “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1670-ND 511 4.09 3.24 | 8534MZQE2 os galore} {ane0 ith eries) 
Oft-Mom | X M Q “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1672-ND 456 3.65 2.89 | 8551MZQE2 -23(5.72)-(8060 Series) 
Oft-Mom | C |8-40uns|_G 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN1675-ND 6124.90 ~—-3.88_|_8631CGD2 
Off-Mom | C /8-40uns} Q "248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN1676-ND 572 458 3.63 | 8631CQD2 7 a 
Off-Mom | ¢ |8-40uns| B “355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1677-ND 5.72 4.58 3.63 | 8632CBD2 Ga | ae Dimensions inch (nn) 
Off-Mom | C /8-40uns| Q (355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1678-ND 572 458 363 | 8632CQD2 
Off-Mom | X |8-40uns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1679-ND 557 446 3.53 | 8632ZBD2 H, HO TP 100 (2.54) 139 (3.53) 59) 
Off-Mom | X |8-40uns| Q 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1680-ND 557 4.46 3.53 | 8632Z0D2 H 8020 | 122 (3.10) .218 (5.54) 
On-Mom | xX | 8-40 | Q '345 x .250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) CKN1681-ND 6.09 4.88 386 | 8633ZQE2 an ene : on 3.10) a va oe 
Of-Mom | C T a A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.51 Dia.) CKN1659-ND 5.63. 4.51 3.57 | 8531TCOE2 100 (2.54) 155 (3.94) -59) 
Off-Mom | Xx T B “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1660-ND 548 4.39 3.47 | 8531TZBE2 
Off-Mom | xX T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1661-ND 548 4.39 3.47 | 8531TZQE2 LT 
12| spst | Off-Mom | c T Q ‘315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia) CKN1667-ND 5.63 4.51 3.57 | 8532TCQE2 LT9 (unthreaded) 
Off-Mom |X T Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1668-ND 5.48 4.39 3.47 | 8532TZQE2 
OnMom |X i a “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia) CKNi671-ND 6.03. 4.83 3.82 | 8534TZQE2 yi 
Off-Mom | X T Q ‘427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1673-ND 548 4.39 3.47 | 8551TZQE2 9.120 (3.050) —1..150 (3.81) 
Off‘Mom | xX T Qa 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1674-ND 548 439 3.47 | 8552TZQE2 Ho _:178 (4.39) 
4/4-40 .215 (5.46) SS T for 8531 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches UNS-2A «| 
Mom | C Dt Q | 320x200 x.350 (8.13x5.08x8.89) | CKNI702-ND 477 382 3.03 | EPIISDICQE eet) 
spst | Mom | V3 D1 B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1703-ND 530 4.24 3.36 | EP11SDIV3BE 
Mom | W D1 B 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1704-ND 5.08 4,073.22 | _EP11SD1WBE 
On-Mom | C DI B “500 x .260 x .350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1684-ND 6.83 5.46 4.33 | E112SDICBE 
On-Mom | D1 Q “500 x 260 x .350 (12.7x6.60x8.89) | CKN1685-ND 683 546 433 | E112SD1COE 
1 On-Mom | v3 D1 B ‘500 x .260 x .350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1686-ND 802 642 5.08 | E112SD1V3BE 
sppt | On-Mom | Z Y B 500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) CKN1687-ND 667 534 4.23 | E112SYZBE 9.157 (3.990) 
On-Mom | _v3 D1 G 500 x .260 x .350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1690-ND 10.62 8.50 6.73 _| £121SD1V3GE 14-40 +L t+ 210 (6.38) 
On-Mom | V3 DI B “500 x .260 x .350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1693-ND 7.74 6.20 4.91 | E125SD1V3BE UNS-2A "233 (6.92) 
On-Mom | D1 B 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1708-ND 621 498 3.94 | EP12FPDICBE Ny For 8531 
On-Mom |_v3 D1 B 320 x .200 x.350 (8.13x5.08x8.89) | CKNI712-ND 6.73 5.39 4.27 | EP12SD1V3BE 
Mom A DI K "320 x .200 x .350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1696-ND 563 4.51 3.57 | EP11FPD1AKE 
Mom A D1 G 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x8.89) | CKN1698-ND 5.72 458 3.63 | EP11SDIAGE 
spstT | Mom A D1 K 320 x .200 x 350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1699-ND 563 451 357 | EPIISDIAKE SH 10-48UNS-2A 
Mom A D1 Q "320 x .200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1700-ND 530 424 336 | EP11SD1AQE SHB (unthreaded) 
Mom A D1 B 320 x .200 x.350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1695-ND 5.30 4.24 3.36 | EP11FPD1ABE SH9 (unthreaded, flat) 
9 On-Mom | A DI B “500 x .260 x .360 (12.7x6.60x8.89) | CKN1682-ND 740 5.93 4.69 | E112SD1ABE : -360 (9.14) Max. 
On-Mom | A D1 G “500 x .260 x .350 (12.7 x6.60x8.89) | CKN1688-ND 1001 801 634 | E121SD1AGE 2.100 (2.540) on 
On-Mom | A D1 B 500 x .260 x 350 (12.7x6.60x8.89) | CKNIG91-ND 713 5.71 4.52 | E125SD1ABE oe ©.330 (8.38) 
SPDT | On-Mom | A D1 B 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1705-ND 673 539 4.27 | EP12FPD1ABE ros El $185 (3.94) canieiae 
On-Mom |_A Dt K 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1706-ND 7.07 5.66 4.48 | EP12FPD1AKE UNS-2A “ES * 590 6.59) 250 (6.35) “115 /39.30 
On-Mom | A DI G "320 x .200 x .350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1709-ND 7.16 573 4.54 | EP12SD1AGE UNS-2A 
On-Mom |_A D1 K 320 x .200 x .350 (8.13x5.08x 8.89) | CKN1710-ND 7.07 5.66 4.48 | EP12SD1AKE 
spst | Mom | AV | Ot B 320 x .200 x .360 (8.13x5.08x8.89) | CKNi697-ND 5.54 4.44 351 | EPI1FPDIAVBE 
Mom | Av_|_ 1 K 320 x 200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1701-ND 5874.70 3.73_|_EP11SD1AVKE 
On-Mom | AV2 | Dt B “500 x .260 x .350 (12.7x6.60x 8.89) | CKN1683-ND 7.59 6.08 4.81 | E112SD1AV2BE 
F On-Mom | av2 | D1 G “500 x .260 x 360 (12.7x6.60x8.89) | CKN1689-ND 10.19 816 646 | E121SD1AV2GE 
SPDT | On-Mom | Av2 | D1 B ‘500 x .260 x .350 (12.7 x6.60x8.89) | CKN1692-ND 731 5.86 464 | E125SD1AV2BE 
On-Mom | AV | D1 B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1707-ND 6.98 5.59 4.42 | EP12FPD1AVBE 
On-Mom | _AV_|_Dt B 320 x 200 x 350 (8.13x5.08x8.89) | CKNI711-ND 6.98 5.59 4.42_|_EP12SD1AVBE 
DPDT | On-Mom | AV2 | Dt G | 500 x 450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | CKN1694-ND 11.92 10.30 8.67 | E221SD1AV2GE 
Female Connector for Z3 Terminals CKN1645-ND. AT 38 30 530100000 


* Red LED $ 120 Diameter Plunger 
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Pushbutton 


Switches 
Options (see diagrams) Dimensions Contact Materials 
Switching Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit | Function Termination | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. . 
Subminiature Pushbutton Switches B Contacts & Terminals: Ceppet 
alloy, with gold plate over nickel 
1 SPDT Off-Mom Cc B 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4062-ND 5.30 4.24 3.36 KM1202A08BE plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
SPDT Off-Mom ej Q 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4061-ND 3.98 3.19 2.52 KM1202A08QE 20VAC or DC maximum 
Panel Mount Detector Switches Q Contacts: Coin silver, silver plated. 
SPST | Off-Mom Wires B "710 x .600 x .400 (18.03 x 15.24 x 10.16) | CKN4085-ND 4.50 3.60 2.85 | KDS11 Ls weppes oars 
2 SPST On-Mom Wires B 710 x .600 x .400 (18.03 x 15.24 x 10.16) | CKN4086-ND 5.25 4.20 3.33 KDS33 p . 9: 
Actuator Cut Tape Tape & Reel 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. | Circuit Function Inch (mm) Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 600 Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN4048-ND 5.69 4.56 3.61 = = GP11MCKE 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9056-NDt NEW! 5.69 4.56 3.61 = = GP11MCBE 
3 SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN4049-ND 6.40 5.12 4.06 = = GP11MAKE 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9055-NDt NEW! 6.40 5.12 4.06 = = GP11MABE 
SPDT On-Mom -078 (1.98) PC Mount CKN9060-ND+ NEW! 6.24 5.00 3.96 — = GP12MCBE 
SPDT On-Mom 078 (1.98) Gull Lead CKN4079CT-ND 6.76 5.83 4.68 CKN4079TR-ND 2245.32 GP12MSCKE(T&R) 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9062CT-NDt NEW! 6.76 5.83 4.68 CKN9062TR-ND+ NEW! 2245.20 GP12MSCBE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4076CT-ND 6.88 5.93 4.77 CKN4076TR-ND 2286.36 GP11MSAKE(T&R) 
4 SPST Off-Mom 078 (1.98) Gull Lead CKN9058CT-NDt NEW! 6.88 5.93 4.77 CKN9058TR-ND{+ NEW! 2286.60 GP11MSABE(T&R) 
SPDT On-Mom 078 (1.98) Gull Lead CKN4078CT-ND 7.45 6.43 5.16 CKN4078TR-ND 2476.44 GP12MSAKE(T&R) 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9061CT-ND+ NEW! 7.45 6.43 5.16 CKN9061TR-ND{+ NEW! 2476.20 GP12MSABE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4075CT-ND 8.19 7.06 5.67 CKN4075TR-ND 2720.52 GP11MSA1KE(T&R) 
SPST Off-Mom -078 (1.98) Gull Lead CKN9057CT-NDt NEW! 8.19 7.06 5.67 CKN9057TR-ND{t NEW! 2720.40 GP11MSA1BE(T&R) 
SPST Off-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN4077CT-ND 8.60 7.41 5.96 = = GP11MSV1KE(T&R) 
SPST Off-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN9059CT-NDt NEW! 8.60 7.41 5.96 CKN9059TR-ND+ NEW! 2857.80 GP11MSV1BE(T&R) 
5 SPDT On-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN4080CT-ND 9.11 7.85 6.31 CKN4080TR-ND 3027.24 GP12MSV1KE(T&R) 
SPDT On-Mom -058 (1.47) Gull Lead CKN9063CT-NDt NEW! 9.11 7.85 6.31 CKN9063TR-ND+ NEW! 3027.00 GP12MSV1BE(T&R) 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) 
SPST Off-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN4055CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN4055TR-ND 2012.04 EP11SD1SAKE(T&R) 
SPST Off-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9052CT-NDt NEW! 6.05 5.22 4.20 CKN9052TR-ND{+ NEW! 2011.80 EP11SD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN4056CT-ND 7.45 6.42 5.16 CKN4056TR-ND 2474.28 EP12SD1SAKE(T&R) 
6 SPDT On-Mom .215 (5.46) Gull Lead CKN9054CT-NDt NEW! 7.45 6.42 5.16 CKN9054TR-ND{t NEW! 2474.40 EP12SD1SAPE(T&R) 
SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9021CT-ND 6.05 5.22 4.20 = = EP11FPD1SAKE(T&R) 
SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9051CT-NDt NEW! 6.05 5.22 4.20 CKN9051TR-ND+ NEW! 2011.80 EP11FPD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9022CT-ND 7.45 6.42 5.16 CKN9022TR-ND 2474.28 EP12FPD1SAKE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9053CT-NDt NEW! 7.45 6.42 5.16 CKN9053TR-NDt NEW! 2474.40 EP12FPD1SAPE(T&R) 
t+ RoHS Compliant 


Pushbutton Switch Accessories 


Cap Diameter Cap Height - Dim. A | Plunger Diameter Digi-Key Price Each ITT Industries Fig. 1 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 20 100 Part No. ‘ 
Fig. 1 Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11, TP and L ae cari pega be x, 
White Gloss "375 (9.53) 250 (6.35) "122 (3.10) CKN1103-ND 75 60 48 752701000 ’ ener 
Black Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1104-ND AT .38 -30 752702000 
Red Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1105-ND Pris) 60 48 752703000 
Orange Gloss 375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1106-ND 56 45 36 752704000 
Yellow Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1107-ND 56 45 -36 752705000 
Green Gloss .375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1108-ND 56 45 36 752706000 
Blue Gloss -375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1109-ND 56 45 .36 752707000 
Brown Gloss 375 (9.53) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1110-ND 54 44 35 752708000 
Gray Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1111-ND 56 A5 36 752709000 
White Gloss -310 (7.87) -250 (6.35) -122 (3.10) CKN1397-ND 1.00 -80 64 801801000 
Black Gloss “310 (7.87) 250 (6.35) 122 (3.10) CKN1398-ND ‘AT 38 30 801802000 Fig. 2 
Red Gloss 310 (7.87) -250 (6.35) 122 (3.10) CKN1399-ND 1.00 80 64 801803000 Series EP, TP 
White Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .122 (3.10) CKN1394-ND 75 60 48 708901000 eee Es 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1395-ND 44 .36 .28 708902000 
Red Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1396-ND 75 -60 48 708903000 
Fig. 2 Pushbutton Caps EP, TP Series 
White Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1112-ND 87 70 56 465801000 
Black Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1113-ND -50 40 32 465802000 
Red Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1114-ND 87 70 56 465803000 
Orange Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) 100 (2.54) CKN1115-ND 81 65 52 465804000 
Yellow Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1116-ND 142 -90 72 465805000 
Green Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1117-ND 1.12 -90 72 465806000 
Blue Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1118-ND 81 65 52 465807000 7 
Brown Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) 100 (2.54) CKN1119-ND 81 65 52 465808000 Fig. 3 
Gray Gloss -310 (7.87) -152 (3.86) -100 (2.54) CKN1120-ND 81 65 52 465809000 * 
Black Gloss 200 (5.08) 155 (3.94) 100 (2.54) CKN1748-ND 94 75 60 508102000 Rieti baa E010, 
Red Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1749-ND 94 75 60 508103000 = 
Black Gloss -200 (5.08) -155 (3.94) -100 (2.54) CKN1751-ND* 1.00 -80 64 538702000 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators 450 sq. 
White Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1209-ND 2.72 2.18 1.72 894101000 tn 
Black Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) 122 (3.10) CKN1210-ND 1.00 80 64 894102000 y 
Red Gloss -395 (10.03) -325 (8.26) -122 (3.10) CKN1211-ND 2.72 2.18 1.72 894103000 
Fig. 3 Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, KM11, L, and TP 
Black Gloss 450 (11.43) -240 (6.10) 122 (3.10) CKN1757-ND 69 55 44 798202263 


* Recommended for MS9 plunger 


Switch Panel Panel i-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Thickness Shape Part No. 1 25 100 Part No. 

Accessories —_ .062” (1.57mm) Rectangle CKN1746-ND 15 60 48 452702263 
1 -090” (2.29mm) Rectangle CKN1747-ND 5 60 48 452802263 
= -125” (3.18mm) Rectangle CKN1745-ND 75 -60 48 452602263 
Snap in Frames .062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 1.00 80 64 432602263 
2 -090” (2.29mm) Square CKN1743-ND 1.00 80 64 432702263 
Material: Black Nylon 125" (3.18mm) Square CKN1744-ND 1.00 80 64 | 432802263 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1578 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SWITCH 


Miniature Pushbutton Switches PBH SERIES 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
equipment, and wherever miniaturization is required. 


Dimensions: In. (mm) 


* Contact/Terminals Material: Silver Plated * Contact Resistance: <0.10 * Voltage Rating: 30VDC 
* Switching Current Maximum: 100mA ®° Life: 21 x 10,000 cycles * Moving Contacts: Phosphor bronze 
—1 micron silver * Force: 280 +50gF ¢ Travel To Lock: .08” (2mm) * Operating Temperature Range: 
-20°C ~ 70°C * Caps sold separately 


Fig. 1 — No Mounting Bracket 


.110 (2.80) 
b Digi-Key Price Each E-Switch 
ae Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
a, (i 4.7)" 1 Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating £G1871-ND 1.22 98 89 | TL22850A 
Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating £G1872-ND 1.22 98 89 | TL2285EE 
Fig. 2 — Chassis Mount Version 9, | Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1873-ND 2.57 206 1.85 | TLA2010AVA 
eon Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating £G1874-ND 2.57 2.06 1.85 | TL4201EEYA 
m 


VU 
] |-.098 (2.50) 


Pushbutton Switches TL SERIES 


Rating: DC 30V 0.1A 

Circuit: DPDT - 4PDT 

Timing: Non-Shorting 

Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 
Operating Force: TL2285 = 
180+50gf only. TL4201 = 250 
+100/-50gf 

Life: 10,000 cycles minimum 
Caps sold separately. 

TL2285 Series: use PBH caps 
TL4201 Series: use 4J/6J caps 


Dimensions: In. (mm) 


Switch Caps 


Fig. 1 
os 
441 


Dimensions: In. (mm) 


Digi-Key Price Each E-Switch \ aby 
7 Son (11.2) ie 492 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. wl ave (12.5) 
Right Angle, Momentary, DPDT EG2654-NDt 1.04 94 .81 | PBH2UOANAGX ‘0g ~—((9.8) t 
i ,  »|-283(7.2) 
Right Angle, Alternate Action DPDT EG1102-ND 1.26 0 1.14 .97 | MTH2UEENAGX (5.3) | | (7.2) 
1 EG2655-NDt 1.16 1.04 .89 | PBH2UEENAGX - 
Right Angle, Alternate Action, 4PDT £G2657-NDt 1.31 149 1.01 | PBH4UEENAGX Fig. 5 3769.55) >> 
a 
: EG2547-ND 1.20. 1.09 .93 | MTH4U0ANAGX 25a RS 
Right Angle, M itary, 4PDT 
Droste cy £G2658-NDt 1.20 1.09 93 | PBHAUOANAGX (655) 
2 | Shassis Mount, Right Angle, £G2656-NDt 121 140 93 | 1XPBH2UEENAGX 2016.1) 
Alternate Action DPDT 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 25 28 19 | 1CRED 
3 | Rectangle Cap, Black EG1181-ND 25 23 19 | 1CBLK "a - 5 
if Digi-Key Price Each E-Switch 
Rectangle Cap, Dark Grey EG1182-ND 25 23 19 | 1CDGR Fig.| Description* Part No. 1 40 100 | Part No. 
Long Square Cap, Red Sein eee oe ee Rectangle Cap, White £G1088-ND 33.30.26 |TAC WHT 
4 | Long Square Cap, Black EG1191-ND 25 23 19 | 1DBLK Rectangle Cap, Black £G1081-ND 33 30 26 |TAC BLK 
i 1 5 zi F i 
Long Square Cap, Dark Grey EG1192-ND 25 .23 19 | 1DDGR Rectangle Cap, Red £G1085-ND 33 «30.26 |TAC RED 
Round Cap, Diameter, Red EG1880-ND 25 .23 19 | 1R RED Rectangle Cap, Grey EG1082-ND 33 30. ~=—-.26 |TAC GRY 
‘5 aaa a eed a Sait o ns he : ae Round Cap, White £G1098-ND 33.30.26 [TAG WHT 
SUNG RAR) EMCEE HAG 4 : ! Round Cap, Black £G1091-ND 33 30.26 |TAGBLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND 25 23 19 | 1R LGR 2 | Round Cap, Grey £G1092-ND 33 30 26 |TAGGRY 
Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND 25 23 19 | 1R DGR Round Cap, Red £G1095-ND 33 30 ©.26 |TAGRED 
t RoHS Compliant Round Cap, Chrome EG1099-ND 63.57.49: | TAG CHROME 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND 33.30 = .26_| TAM BLK 
‘ 591(15) inienaienee in: 3 | Bullet Shaped Cap, White £G1013-ND 33.30.26 |TAM WHT 
Pushbutton Switches impenstons: ns (mi) Bullet Shaped Cap, Grey £G1014-ND 33.30.26 [TAM GRY 
JN SERIES 9.079 Rectangle Cap, Red £G1019-ND 33 30 ©.26 |TAD RED 
(2.0)-M3 4, | Rectangle Cap, Black £G1877-ND 33.30.26 |TAD BLK 
Contacts: Silver Plated » Contact Resistance: 50mQ -472(12) Rectangle Cap, White EG1878-ND 33.30 ©) .26 | TAD WHT 
maximum ¢ Voltage Ratings: 30V * DC Rating: 0.1A ye Rectangle Cap, Grey EG1879-ND 33.30 = .26_|TAD GRY 
Caps sold separately -| 5.0) 5 | Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Black £G1875-ND 4440.35 | TAK BLK 
Dicker Price Each E-Switch Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Grey EG1876-ND 44 40  .35 |TAK GRY 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Round Cap, with Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 1.23  .99 |TH201-BLU 
Chassis Mount, Stand Up, Alternate Action DPDT £G1016-ND 1.60 144 1.23 | 1XJNOO2UEE Round Cap, with Shutter Window, Green EG2634-ND 1.36 1.23.99 |TH201-GRN 
Chassis Mount, Stand Up, Momentary Action DPDT _| EG1017-ND 1.60 1.44 1.23 | 1XJNOO2U0A 6 | Round Cap, with Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 1.23 99 |TH201-ORG 
Round Cap, with Shutter Window, White EG2636-ND 1.36 1.23.99 )TH201-WHT 
Round Cap, with Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 1.23 .99 )TH201-YEL 
Power Switches p227/P197 SERIES Dimensions: In. (mm) | Note: These caps fit JN, TL4201, P227 and P197 Series *All caps are gloss finish 
P227 Series: Rating 125VAC @ 7A/ 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. Approvals: UL, 
CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, 
VDE, Semko, Nemko, Demko. Caps sold separately. yA ff 
babs il 
Dimensions: In. (mm) 
Pushbutton Switches 30 SERIES 


FEATURES: 

* Convenient Snap-in Panel Mounting *SPST N.O. (Mo- 
mentary Contact) * Gold Plated Contacts * Sealed * IP67 
MATERIAL: 

¢ Terminal: Brass, gold-plated over nickel * Shorting 
Bar: Brass, gold plated over nickel * Internal Seal: Silicon 
Rubber ¢ O-ring Seal: Silicon 

RATINGS: 

* Cycles: 500,000 Actuations » Operating Temperature: 


-e" 
.236(6.0) 
f 236(6.0) 
ar 4 


-40° ~ 80° »* Voltage Breakdown: 1000 VAC between 
mutually insulated parts * Contact Resistance: 25MQ 
maximum on new switch ¢ Insulation: 1,000MQ minimum 
Button Digi-Key Price Each Grayhill 
Digi-Key Price Each E-Switch Color Part No. 1 100 500 Part No. 
a ee DPDT, Alt. Act., Dim. A = .79” (20mm) eer a ; = oi OTEEEG Black Suna ao $00 ose a 
ushbutton, "Alt. Act., Dim. A=. mm -| E J ji : : 
1 | pushbutton, DPDT Alt. Act, Dim. A =.71" (18mm) EG1020-ND 338 305 260 |P227EEB18 Red etree 4.00 3.00 2.56 30-101 
2 |Pushbutton, DPST, Alt. Act., PCB Mount, 7A EGI026-ND 329 297 253 |P227EEIC Green etree 400 3.00 2.56 30-102 
3 | Pushbutton, SPST, Alt. Act. PCB Mount, 5A EGI021-ND 293 265 225 |PI97PBEE Yellow GH 7GND 4.00 3.00 256 80-108 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mount, 5A £G1022-ND 2.93 2.65 2.25 | P197SBEE Orange GH7272-ND 4.00 3.00 2.56 30-104 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1063) 1579 


Pushbutton Switches 800, 800A and 800B Series 


Specifications (800 and 800A series only): * Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 20VAC » Gold Contacts: 0.4VA maximum 
@ 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles typical » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Materials: * Case: Diallyl 
phthalate (DAP) » Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated brass * Housing: Stainless 
steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


E-SUITCH 


Pushbutton Switches 700 series 


Specifications: * Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 120VAC « Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC » Electrical Life: 
50,000 cycles typical * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Materials: « Case: Diallyl phthalate (DAP) » Plunger: 
Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated brass * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or 
gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


800 Series Cap 


700 Series Cap 


303 | 


~~ 


Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Type Terminal Bushing Rating | Part No. i 100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
SPST | PC Mnt. 10-48 Thd. | 3A | EG2613-ND 3.06 276 2.21 | 800SP9B5M2QEH 
1] SPST] PCMnt. | .173” Unthd.| .4VA | EG2614-ND 3.21 2.90 2.32 | 800SP9B6M2RE 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch SPST | PC Mnt. _|.225" Unthd.| 3A | EG2617-ND 3.54 3.19 2.55 | 800SP9B8M2QE 
Fig. | Type | Terminal | Bushing | Rating | PartNo. 1 10 100 | Part No. SPST | Rt. Angle PCB | 173” Unthd.| .4VA | EG2615-ND 3.51 317 2.53 | 800SP9BEM6RE 
DPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2590-ND 6.80 612 490 | 700DP7B10M2QEH 3 | SPST | Rt. Angle PCB | 187" Unthd. | .4VA | G2616-ND 451 4.07 3.25 | 800SP9B7M6RE 
DPDT PCB 1/4-4ons | ava | EG2591-ND* 720 648 519 | 700DP7B10M2REH SPOT | Rt. Angle PCB | 173” Unthd. | 4VA | EG2611-ND 4.82 4.34 3.48 | 800SP8BEM6RE 
; | SPDT | SolderLug | 1/4-40Ns 3A £G2592-ND 5.31 4.78 3.82 | 700SP7B10M1QEH SPD: :AtAngla PUB 187 ee se arr Bed 2te18:| 200SPSB7 MORE 
SPDT | SolderLug] 1/4-40NS | .4VA | EG2593-ND* 5.62 5.06 4.05 | 700SP7B10M1REH 
SPDT | PCB | 1/4-40NS | 3A | EG2594-ND 5.31 4.78 3.82 | 700SP7B10M2QEH he Ba Bates Ma sae ae ou ee SGC oabRE 
int. * n i - | 7 a A 
SkDL ee WA-4ONS | AVA EEC 5.62 5.06 4.05 | 700SP7B10M2REH 2) spot} pcmnt. |180°unthd.| 1A | £G2603-ND 4.42 3.98 3.19 | SOOAWSP8M2QE 
> | spot PCB Unthd 3A £G2596-ND 614 5.53 4.42 | 700SP7B20M6QE SPOT | PC Mnt._|.180” Unthd.| .4VA_| EG2604-ND 4.08 3.68 2.94 | 800AWSP8M2RE 
3 | SPST | Rt. Angle PCB | 180” Unthd.| .4VA | G2608-ND 4.19 3.78 3.02 | 800AWSP9M6RE 
3 | SPDT PCB Unthd 3A £G2597-ND 6.23 5.61 4.49 | 700SP7B20M7QE SPST | Rt. Angle PCB | .180” Unthd.| 1A | EG2607-ND 4.00 3.61 2.89 | 800AWSP9M6QE 
4 | SPST | Vert. Rt. Angle |.180” Unthd.| .4VA | EG2609-ND 4.19 3.78 3.02 | 800AWSP9M7RE 
700 Series Caps 800B Series Pushbutton Switches 
Pushbutton Cap, .303” Round, Black for 700 Series....| EG2598-ND 25 16 13 | 700C1BLK 3 | spst SMT = AVA EG2610CT-ND 867 6.94 6.25 800BWSP9SM6RE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Green for 700 Series...) EG2599-ND 25 16 13 |700C1GRN EG2610TR-ND 2196.40/500 
Pushbutton Cap, .303” Round, Gray for 700 Series .... EG2600-ND 25 16 13 | 700C1GRY Switch Accessories 
Pushbutton Cap, .303” Round, Red for 700 Series... £G2601-ND 25 16 13 |700C1RED Switch Cap, Round, Black for 100” Plunger. £G2618-ND 25 16 13 | 800C1BLK 
Pushbutton Cap, .303” Round, White for 700 Series...) EG2602-ND 25 16 13 |700C1WHT Switch Cap, Round, White for 100” Plunger £G2621-ND 25° 16 = 13 | 800C1WHT 
Switch Cap, Round, Red for 100” Plunger .. EG2620-ND 25 = 16 -13 | 800C1RED 
* Gold plated copper alloy contacts. Switch Cap, Round, Green for 100” Plunger EG2619-ND 25 = 16 13 | 800C1GRN 


H Switching: Voltage Maximum: SOVDC, Current Maximum: 100mADC 
Cannon Rectangle PVA Pushbutton Switches Ovetating Life: 105 operations Contact Resistance: 150m0 Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C (without button) 
DimH Digi-Key Price Each ITT Industries 
ITT | nd ustries Circuit | Description (mm) | __ Part No. 25 100 | Part No. 
Engineered for life Alternate Action, 120gF| 17.5 | 401-1132-ND 1.41 1.13.90 | PVA EE HI 
Alternate Action, 120gF] 23 401-1134-ND 1.53 1.23 .97 | PVA1 EE H2 
. Alternate Action, 120gF] 20.5 401-1136-ND 1.57 1.26 1.00 | PVA1 EE H3 
Switch Caps peste {Alternate Action, 1200F| 15 401-1138-ND 1.53 1.23 97 | PVA1EEH4 
1 Mom. Action, 120gF 17.5 401-1133-ND 1.20. 96 .76 | PVA1 0AH1 
for PVA Series Mom. Action, 120gF 23 401-1135-ND 1.32 1.06 .84 | PVA1 OAH2 
Digi-Key Rncoleach Iitindusines Mom. Action, 120gF 20.5 401-1137-ND 1.36 1.09 .86 | PVA1 OAH3 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Mom. Action, 120gF 15 401-1139-ND 1.32. 1.06 .84 | PVA1 OAH4 
Switch Caps for PVA Pushbutton Switches Alternate Action, 170gF| 17.5 401-1140-ND 1.65 1.32 1.05 | PVA2 EE H1 
Rectangle, Black 401-1152-ND 30 24 419 | PE/BLK Alternate Action, 170gF| 23 401-1142-ND 1.77 1.42 1.12 | PVA2 EE H2 
Rectangle, Grey 401-1153-ND 30 24 19 | PE/GRY Alternate Action, 170gF] 20.5 401-1144-ND 1.81 1.45 1.15 | PVA2 EE H3 
Rectangle, Red 401-1154-ND 34 28 22 | PE/RED Alternate Action, 170gF] 15 401-1146-ND 1.77 1.42 1.12 | PVA2 EE H4 
Rectangle, White 401-1155-ND 30 24 9 | PEMWHT DPDT-NO| Mom. Action, 170gF 17.5 401-1141-ND 1.44 1.15 .92 | PVA20AH1 
Round, Black 401-1148-ND 30 24 49 | PV/BLK Mom. Action, 170gF 23 401-1143-ND 1.55 1.25 .99 | PVA2 0A H2 
Round, Grey 401-1149-ND 30 24 419 | PV/GRY Mom. Action, 170gF 20.5 401-1145-ND 1.59 1.28 1.01 | PVA2 0A H3 
Round, Red 401-1150-ND 30 24 49 | PV/RED Mom. Action, 170gF 15 401-1147-ND 1.55 1.25 .99 | PVA2 0A H4 
Round, White 401-1151-ND 30 24 19 | PV/WHT Mom. Action, 170gF 23 401-1593-ND 1.76 1.62 1.49 | PVA2GR/OAH2 
G inl Current) Button | Thread | Dimensions (inch) | Digi-Ke Price Each Grayhill 
Fale 4 hill M I n iatu re Fig.| Circuit | Rating | Color Size A B c Part No, i 100 Part No. 
1 SPST-NO 1A Black | 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1359-ND 4.66 3.50 | 10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA Red 5/16-32 | .146 | .250 | .476 | GH1361-ND 6.00 4.50 | 23-1 
Grayhill’s miniature pushbutton switches are PCB or panel mounted for compact, low-profile, behind-panel SPST-NO 1A Red 1/4-32 | 150 | .250 | .370 | GH1362-ND 2.32 1.74 | 30-1 
applications. Series 30 and 39 switches are a reliable and economical solution with a large selection of shapes SPST-NO | 1A Black | 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1365-ND 2.32 1.74 | 30-3 
and sizes to fit all designs. Operating temperature is -40°C ~ 85°C. Optional caps work with all Series 30 and 39 SPST-NO | 5A Black 1/4-32_| .150 | .250 | .370 | GH1358-ND 2.42 1.82 | 30-3UL 
switches except 39-101. Fasten button with cyanoacrylate adhesive. SPST-NO 1A Red 1/4-32 | .150 | .250 | .455 | GH1363-ND 2.89 217 | 30-15 
1 SPST-NO | 150mA | Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1367-ND 1.66 1.25 | 30-601 BLK 
SPST-NO | 150mA Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1368-ND 1.66 1.25 | 30-601 RED 
SPST-NO | 500mA Red 8-40 175 | 125 | .215 | GH1344-ND 3.55 2.67 | 39-1 
SPST-NC | 250mA | __Black 8-40 175 | .125 | .390 | GH1346-ND 5.50 413 | 39-2 
SPST-NO | 500mA | Black 8-40 175 | 125 | .215 | GH1345-ND 3.56 2.67 | 39-3 
SPST-NO | 150mA Red 8-40 175 | 125 | .215 | GH1350-ND 2.95 2.22 | 39-401 RED 
SPST-NO | 150mA | Black 8-40 175 | 125 | .215 | GH1349-ND 2.95 2.22 | 39-401 BLK 
SPST-NO 1A Red 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1360-ND 4.66 3.50 | 4001 
9 SPST-NC 1A Black 1/4-32 | — — — | GH1364-ND 2.60 1.96 | 30-2 
SPST-NC 1A Red 1/4-32 | — = —_ | GH1366-ND 2.60 1.96 | 30-6 
SPST-NO | 150mA Red _ — _ — | GH1351-ND 471 3.54 | 39-501 RED 
3 | SPST-NO | 150mA | Black _ _ _ — | GH1352-ND 471 3.54 | 39-501 BLK 
SPST-NO | 150mA Red = = - —_ | GH1353-ND 4.93 3.70 | 39-503 RED 
4 SPST-NO | 500mA Red 8-40 _ - — | GH1347-ND 6.65 4.99 | 39-351 RED 
SPST-NO | 500mA | __ Black 8-40 = = —_ | GH1348-ND 6.65 4.99 | 39-351 BLK 
5 | SPST-NO | 500mA | Nat. Nylon | 5/16-32 | — = —_ | GH1369-ND 7.73 5.81 39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for Series 30 and 39. GH1355-ND 36 27 30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for Series 30 and 39 . . | GH1357-ND 36 27 30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25” Diameter for Series 30 and 39.......... GH1356-ND 39 30 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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E. SWITCH Pushbutton Switches racine 


H Fig. io Fig. 2 ig. Fig. 4 
Momentary Pushbutton Switches ye a 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series & fi 1.177 ; nan 
PP 9) 3 
. -496(12.6) 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5511 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection 448(11.3) 


These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, 


requirements and are available with or without LED. Operating Travel: 1.8mm. Function: Momentary 


Panel Cutout 


SPDT. Contact Bounce: <5m second Operating Life: 5 x 10° Cycles. Operating Force: <200 gf. Volt- Circuit: SPST (Momen- | Circuit: SPST (Momentary | Circuit: SPST (Momentary Circuit: SPST (Momen- 
age Rating: 12V. Current Rating: 50mA. Contact Resistance: <50mQ. LED Ratings: 2.2v @ 30mA. tary On) Rating: 3A | On) Rating: 3A 125VAC | On) Rating: 3A 125VAC tary On’ 
125VAC Initial Contact | Initial Contact Resis- | Initial Contact Resistance: y ) 
< . -2(5.08) Resistance: < 50m0 Hole | tance: < 50mQ Hole Cut- | < 50mQ Hole Cutout: | Rating: 1A 125VAC 
Fig. 1 Fig. 2 Travel 2 ples. Cutout: .49” (12.4mm) | out: .28” (7.2mm) Hard- }| .49” (12.4mm) Hardware | Initial Contact Resis- 
.07(1.8) @.035(0.9) @.035(0.9) Hardware Included. ware Included. Included. tance: < 20mQ 
A~.681 or Vl 
(17.3) 6 tL, a Teo Plastic Bushing Metal Bushing 
(14.3) g 8(7.62) ee 
0.1(2.54)| 2-9 ; 7~760(19.3) 
0.6 @.04 
14(3.5) (18.24) (1.1) 
(Above PCB is for Two LED Series) panel Guisut 4 Circuit: SPST Rating: 3A 125V 
N Bod i anel Cutout ; ircuit: ating: 
arrow Body Wide Body Dim: in. (mm) — : /1.5A 250VAC. Hole Cutout: .62” 
Circuit: SPST Rating: 3A 125VAC / 1.5A 250 AC (15.75mm) Hardware Included. 
. Pos Digi-Key Price Each E-Switch Initial Contact Resistance: < 50m0 Hole Cutout: .50” (12.7mm) Rating: Red; 1.8V @ 20mA, 
Fig.| Description Part No. i 10 100 | Part No. Hardware Included. Yellow & Green; 2.1V @ 20mA. 
5500 Series - Narrow Body 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M1X 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED £G1702-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M2X Digi-Key Price Each E-Switch 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED £G1704-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M5X Fig.| Description Part No. uJ 10 100 Part No. 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1708-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M8X Momentary Switches 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EGI7151-ND 530 478 4.07 | 5501Mi1 1 | Red, Cap 59" (Tamm) Sq, NO | EG2005-ND 2.32 2.09 1.78 | PS1023A-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED EG17171-ND 5.84 5.26 4.48 | 5501M12 Black, Cap .59” (15mm) Sq., N/O | EG2001-ND 232 2.09 1.78 | PS1023A-BLK 
1 Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED £G17152-ND 5.30 4.78 4.07 | 5501M21 Red, Cap .24” (6mm) Dia., N/O EG2015-ND 1.24 1.09 1.00 | PS1024A-RED 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED £G17172-ND 5.84 5.26 4.48 | 5501M22 Black, Cap .24” (6mm) Dia., N/O EG2011-ND 1.24 1.09 1.00 | PS1024A-BLK 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED £G17155-ND 5.30 478 4.07 |5501M51 2 Red Ca 39” fan ay i . ‘ 7 
, Cap .39” (10mm) Dia., N/O EG2025-ND 1.56 1.40 1.20 | PS1024AL-RED 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Green LED £G17175-ND 5.84 5.26 4.48 | 5501M52 Black, Cap .39” (10mm) Dia., N/O | EG2021-ND 1.56 1.40 1.20 | PS1024AL-BLK 
Momentary, SPDT, White Cap, Red LED EG17158-ND 5.30 4.78 4.07 | 5501M81 = - 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EGI7178-ND 584 526 4.48 | 5501MB2 g | Red, Cap 65° (4mm) Dia, WO EGeien eg 251 2.09 1.78 | PSIO40A-RED 
crea SPDT. Black a. “WRed and Green LED | EGI71571-ND 6.62 5.96 5.08 | 5501M11/0 Black, Cap) .657 (14mm) Dia, NO eee eel 209 1-78" FSO elk 
: : : 3 7 E Red, Cap .55” (14mm) Sq., N/O EG2045-ND 1.69 1.53 1.30 | PS1057A-RED 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED EGIAIS 72ND) 6.62 5.96 5.08 | 5501M21/2 4 Black, Cap .55” (14mm) Sq., N/O_|_EG2041-ND 169 153 1.30 | PS1057A-BLK 
5511 Series - Wide Body Black Cap, Plastic Bushing, NO | EG1900-ND 2.01 1.82 1.55 | RP3502A-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED £G1709-ND 4.06 3.66 3.12 /5511M1X Black Cap, Plastic Bushing, N/C | EG1929-ND 2.27 2.05 1.75 | RP3502B-BLK 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED £G1710-ND 4.06 3.66 3.12 /5511M2x Red Cap, Plastic Bushing, N/O EG1930-ND 2.01 1.82 1.55 | RP3502A-RED 
qromentat ear pe oes ead re He ve oi3 ane Red Cap, Plastic Bushing, N/C EG1931-ND 2.27 2.05 1.75 | RP3502B-RED 
lomentary, SPDT, Red Cap, no 712-1 : , 12) 551 1Ms; Black Cap, Metal Bushing, NO | EG1932-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-BLK 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 4.06 3.66 3.12 | 5511M8X | Black Cap, Metal Bushing, NC | EG1933-ND 3.33 3.00 2.56 | RP3502MB-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EG1715-ND 5.30 4.78 4.07 |5511M11 Green Cap, Metal Bushing, N/O EG1934-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-GRN 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED EG1719-ND 5.30 4.78 4.07 |5511M12 Green Cap, Metal Bushing, N/C EG1935-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MB-GRN 
2 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED £G1716-ND 5.30 4.78 = 4.07 | 5511M21 Yellow Cap, Metal Bushing, N/O | EG1936-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-YEL 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED £G1720-ND 5.30 4.78 = 4.07) 5511M22 Yellow Cap, Metal Bushing, N/C | EG1937-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MB-YEL 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED £G1717-ND 5.30 4.78 = 4.07 | 5511M51 Red Cap, Metal Bushing, N/O EG1938-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Red LED EG1718-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M81 Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 2.98 268 2.29 | RP3502MB-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EG1722-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M82 Illuminating Red LED Alt Action | EG2543-ND 6.77 6.10 5.20 | RP3508BBLKREDREDNS 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EG1723-ND 5.84 5.26 4.48 | 5511M11/2 6 | Illuminating Green LED Alt Action | EG2544-ND 6.77 6.10 5.20 | RP3508BBLKGRNGRNNS| 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED £G1724-ND 5.84 5.26 4.48 | 5511M21/2 Illuminating Yellow LED Alt Action | EG2545-ND 6.77 6.10 5.20 | RP3508BBLKYELYELNS 
Momentary Pushbutton Switches a a Ree 
Fig.| Description Part No. ul 10 100 | PartNo. 
320 and 520 SERIES Large Round, Black £G2568-ND 266 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09BLK 
Large Round, Grey EG2569-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09GRY 
Large Round, Yellow £G2570-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09YEL 
2 | Large Round, Blue £G2571-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09BLU 
Large Round, Red £G2572-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09RED 
Large Round, Green £G2573-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09GRN 
Large Round, White £G2574-ND 2.66 2.40 2.05 | 320.02E1-1.09WHT 
Flat Square, Black £G1321-ND 2.23 2.02 1.72 | 320.01E1-1BLK 
320 Series switches are being used in a variety of applications in a great number of industries such Flat Square, Grey £G1322-ND 2.23 2.02 1.72 | 320.01E1-1GRY 
as; Instrumentation, Test Equipment, Telecommunications, Audio Visual, and Computers. Travel: .028" 4 7 
(.7mm). Operating Force: 120 grams. Type Of Contact: SPST. Contact Rating: 25mA/50V (DC). Initial Flat Square, Red anki) 2.23 2.02 1.72 | $20.01E1-1RED 
Resistance: 50mQ Life: 1 X 10® switching cycles. * Snap Time: Closing: <50us; Opening: <200ps. 3 | Flat Square, White £G1328-ND 2.23 2.02 1.72 | 320.01E1-1WHT 
Materials: Housing: PC-CF; Knob: ABS or equivalent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold available); Dome Flat Square, Yellow £G2555-ND 2.05 1.85 1.58 320.01E1-1YEL 
Contact: CrNi Au. : : 7 : i 
ele ileal - ne Flat Square, Blue £G2556-ND 205 1.85 1.58 | 320.01E1-1BLU 
520 Series switches designed for digital electronics, offer a smooth, tactile feel. They feature built-in square 
or round buttons and are available in seven colors. Travel: .03” (.8mm). Operating Force: 130 grams. Type Flat Square, Green £G2557-ND 2.05 1.85 1.58 | 320.01E1-1GRN 
of Contact: SPST n/o. Contact Rating: 10mA, 35VDC; 100mA, 100VAC. Initial Contact Resistance: < 7 Ef S 
20mQ. Life: 500,000 cycles. Operating Temp. Range: -20°C ~ 60°C. Materials: Base: Valox; Button: Poly- ited Saute, Black Ear ND eee fe DIB o Sea eee EL 
carbonate; Switch Contact: Laminated silver, self-cleaning. Tilted Square, Grey £G1342-ND 2.23 2.02 1.72 | 320.22E1-1GRY 
= - Tilted Square, Red EG1345-ND 2.23 2.02 1.72 | 320.22E1-1RED 
Ma Peat aL ; pics ae a Bonney Tilted Square, White £G1348-ND 223 © 2.02 1.72 | 320.22E1-1WHT 
ots see : ane 2 ee Tilted Square, Yellow £G2558-ND 207 1.87 1.59 | 320.22E1-1YEL 
320 Series - Momentary Pushbutton, Sold With Caps Tilted Square, Blue £G2559-ND 2.07 1.87 1.59 | 320.22E1-1BLU 
Square, Recessed, Black £G1301-ND 2.23 2.02 1.72 | 320E1-1BLK 4, | Tilted Square, Green £G2560-ND 2.07 1.87 1.59 | 320.22E1-1GRN 
Square, Recessed, Grey £G1303-ND 2.23 2.02 1.72 | 320E1-1GRY Tilted Rectangular, Black £G2561-ND 212 1.91 1.63 | 320.21E1-1BLK 
Square, Recessed, Red £G1305-ND 2.23 2.02 1.72 | 320E1-1RED Tilted Rectangular, Grey £G2562-ND 2.12 1.91 1.63 | 320.21E1-1GRY 
1 | Square, Recessed, White £G1308-ND 2.23 2.02 1.72 | 320E1-1WHT Tilted Rectangular, Yellow £G2563-ND 2.12 1.91 1.63 | 320.21E1-1YEL 
Square, Recessed, Yellow EG2549-ND 2.05 1.85 1.58 | 320E1-1YEL Tilted Rectangular, Blue £G2564-ND 2.12 1.91 1.63 | 320.21E1-1BLU 
Square, Recessed, Blue £G2550-ND 2.05 1.85 1.58 | 320E1-1BLU Tilted Rectangular, Red EG2565-ND 2.12 1.91 1.63 | 320.21E1-1RED 
Square, Recessed, Green £G2551-ND 2.05 1.85 1.58 | 320E1-1GRN Tilted Rectangular, Green EG2566-ND 2.12 1.91 1.63 | 320.21E1-1GRN 
Std. Round, Black £G1311-ND 2.02 174 150 | 320.02E1-1.08BLK Tilted Rectangular, White £G2567-ND 2412 1.91 1.63 | 320.21E1-1WHT 
Std. Round, Grey £G1312-ND 2.02 1.74 4.50 | 320.02E1-1.08GRY 12 mm Finger Recessed Cap, Black | EG2575-ND 2.42 2.18 1.86 | 320.02E1-1.094BLK 
Std. Round, Red £G1315-ND 2.02 1.74 1.50 | 320.02E1-1.08RED — | 12 mm Finger Recessed Cap, Grey £G2576-ND 2.42 2.18 1.86 | 320.02E1-1.094GRY 
2 | Std. Round, White £G1318-ND 2.02 1.74 1.50 | 320.02E1-1.08WHT Black Stem (Use’s JN Caps) £G2548-ND 1.95 1.76 1.50 | 320.02E1-1BLK 
Std. Round, Yellow £G2552-ND 2.57 2.32 1.98 | 320.02E1-1.08YEL 520 Series - Momentary Pushbutton, Sold With Caps 
Std. Round, Blue £G2553-ND 2.57 2.32 1.98 | 320.02E1-1.08BLU 5 Square, Yellow EG1403-ND 98 89 76 | 520.01-YEL 
Std. Round, Green EG2554-ND 2.57 2.32 1.98 | 320.02E1-1.08GRN Square, Blue EG1404-ND 98 89 76 | 520.01-BLU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1581 


OMRON. A1é6 Series 16mm Switches 


Omron's unique A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the 
rear switch block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the 
rear switch block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your 
hole and insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of 
the panel using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with 
switch block and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm 


Square Rectangular 


Cont. Blocks | IIlumin. | Lens | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Switch Type Include Voltage | Color | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Non-Illuminated Momentary Switches 
Blue | 21312-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-AAM-2 
Black | Z1313-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-ABM-2 
1 Square/Flush DPDT _ Green | Z21314-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-AGM-2 
Button Red | Z1315-ND 12.05 11.16 10.42 )A165-ARM-2 
White | Z1316-ND 12.05 11.16 10.42 )A165-AWM-2 
Yellow | Z1317-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-AYM-2 
Black | Z1318-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JBM-2 
Green | Z1319-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JGM-2 
2 ea DPDT — | Red | 21320-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JRM-2 
White | Z21321-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JWM-2 
Yellow | 21322-ND 12.05 11.16 10.42 |A165-JYM-2 
Blue | 21323-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TAM-1 
Black | Z1324-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TBM-1 
3 Round/Extended SPDT = Green | Z21325-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TGM-1 
Button Red | 21326-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TRM-1 
White | Z1327-ND 10.28 9.52 8.89 )A165-TWM-1 
Yellow | Z1328-ND 10.28 9.52 8.89 |A165-TYM-1 
Mluminated Momentary Switches 
Green | Z1300-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AGM-24D-2 
1 Square/Flush DPDT o4vDC Red | Z1301-ND 16.03 14.84 13.86 |A165L-ARM-24D-2 
Button White | 21302-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AWM-24D-2 
Yellow | Z21303-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AYM-24D-2 
Green | Z21304-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JGM-24D-2 
P) Rectangular/Flush DPDT 4VDC Red | Z1305-ND 17.13 15.87 14.81 |A165L-JRM-24D-2 
Button White | Z1306-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JWM-24D-2 
Yellow | Z1307-ND 17.13 15.87 14.81 |A165L-JYM-24D-2 
Green | Z1308-ND 16.03 14.84 13.86 )A165L-TGM-24D-2 
3 Round/Extended DPDT 24VDC Red | Z1309-ND 16.03 14.84 13.86 |A165L-TRM-24D-2 
Button White | Z1310-ND 16.03 14.84 13.86 )A165L-TWM-24D-2 
Yellow | Z1311-ND 16.03 14.84 13.86 |A165L-TYM-24D-2 


Omron’s 16mm Emergency stop switches have a positive 
Emergency opening mechanism with minimum contact separation of 
Stop Switch 3mm in accordance with EN60947-5-1. Includes a safety lock 


to prevent unintentional resetting. Clearly visible red button with 
eR € P65 oil resistant seal. Contacts: 5A@ 110VAC/3A 30VDC 


Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Type Voltage Contact Part No. 1 25 50 Part No. 
7 _ SPST-NC | Z1427-ND 36.49 33.79 31.54 | A165E-S-01 
30-dia.Head 
Push-lock = DPST-NC | Z1428-ND 44.50 41.21 38.46 | A165E-S-02 
Turn-Reset 24VDC SPDT-NC | Z1425-ND 49.47 45.81 42.76 | A165E-LS-24D-01 
24VDC DPST-NC | Z1426-ND 57.49 53.24 49.69 | A165E-LS-24D-02 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow} Z1435-ND 3.98 3.69 3.44 A16Z-5070 


Specifications: 

Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) 

LED Indicators: * Rated Voltage: 24VDC « Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% 
Dielectric Strength: 1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity 

Life Expectancy: 100,000 operations minimum Operating Temperature: -10°C ~ 55°C 

Ambient humidity: Operating 35% ~ 80% Degree of protection: IP65 


16mm Accessories 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.|Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. Z1330-ND 6.30 5.84 5.45 | A16-1 
1 Repl. Switch Block - DPDT, Solder Term. Z1331-ND 8.29 7.68 7.17 | A16-2 
Repl. Switch Block - SPDT, PCB Term. Z1332-ND 9.17 8.50 7.93 | A16-1P 
Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. Z1333-ND 10.84 10.04 9.37 | A16-2P 
Panel Hole Plug, Square Z1334-ND 2.32 2.15 2.01 | A16ZA-3003 
2 |Panel Hole Plug, Rectangular Z1335-ND 2.32 2.15 2.01 | A16ZJ-3003 
Panel Hole Plug, Round Z1336-ND 2.87 2.67 2.49 | A16ZT-3003 
3 Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZA-5050 
Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZJ-5050 
4 Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 4.31 3.99 3.73 | A16-1NRN 
Repl. Neon Lamp, 110V, Green Z1343-ND 7.08 6.56 6.12 | A16-1NGN 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Red Z1584-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSR 
5 Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSY 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSG 
Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSW 
___|Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1436-ND 6.86 6.35 5.93 | A3B-3004 
Extractor for Lamp and Switch Removal Z1437-ND 3.64 3.38 3.15 | A16Z-5080 


Indicator light only without the switch for indication 
of circuit status or warning. Matches switch 
assembly for uniform panel look. 


M16 Pilot Lights 


Illumination Lens Price Each Omron 

Fig.| Light Type Voltage Color 1 25 50 Part No. 
Green Z1349-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AG-24D 
1 Square 24VDC Red Z1350-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AR-24D 
@ 10mA White Z1351-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-AW-24D 
Yellow Z1352-ND 10.28 9.52 8.89 M165-AY-24D 
Green Z1354-ND 10.28 9.52 8.89 M165-JG-24D 
2 | Rectangular 24VDC Red Z1355-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-JR-24D 
@ 10mA White Z1356-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-JW-24D 
Yellow Z1357-ND 10.28 9.52 8.89 M165-JY-24D 
Green Z1359-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-TG-24D 
3 Round 24VDC Red Z1360-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-TR-24D 
@ 10mA White Z1361-ND = 10.28 9.52 8.89 M165-TW-24D 
Yellow Z1362-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TY-24D 


Key Type Selector Switch WE 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 

On Mom = 1 Z1399-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2AL-2 

2 Position DPDT On On = 1,2 Z1400-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2M-2 
On On — 1 Z1401-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2ML-2 
1 Square On On = 3 Z1402-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2MR-2 

On On On 1,2,3 Z1403-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MC-2 
On On On | Z1405-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3ML-2 
On On On 3 Z1406-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MR-2 

On Mom = 1 Z1415-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2AL-2 

2 Position DPDT On On — 1&2 Z1416-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2M-2 
On On = 1 Z1417-ND 47.26 43.76 40.85 | A165K-T2ML-2 
On On = 2 Z1418-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2MR-2 

2 Hound On On On 1,2,3 Z1420-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1421-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3MC-2 
On On On 1 Z1422-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3MR-2 

Replacement Key for A165K Series (2 PCS.) ........ 0.0.0.0 cece ese ee eee ee eee ee eee e eee ee eee ee eee ee eee ne ee eeeen eee en en Z1424-ND 4.64 4.30 4.02 | A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available 
1582 (1063) 


Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. A16 Series 16mm Switches (Cont) 
Knob Type 16mm Selector Switch 


Specifications: Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) LED 
Indicators: * Rated Voltage: 24VDC ¢ Rated Current: 10mA ¢ Operating Voltage: 24VDC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations minimum 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: IP65 


WE 


Rectangular 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated 
2 Position an SPDT = Black Z1363-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-A2M-1 
- 
1 Square 2 Position Spring Return SPDT = Black Z1364-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-A2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT — Black Z1365-ND 21.67 20.07 1873 17.40 A165S-A3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position ay SPDT — Black Z1375-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2M-1 
ind 
2 | Rectangular 2 Position Spring Return SPDT = Black Z1376-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT = Black 21377-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-J3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position  Onon SPDT = Black 21387-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-T2M-1 
ind 
3 Round 2 Position Soting Retum SPDT — Black Z1388-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-T2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT = Black Z1389-ND 21.67 20.07 1873 17.40 A165S-T3M-2 
(On-Off-On) 
Mluminated 
Sonne Relat Green Z1366-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position iisiraniers\ SPDT 24VvDC Red Z1367-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AR-24D-1 
Yellow Z1368-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AY-24D-1 
Aisinisined Green Z1369-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (On-Off) SPDT 24VDC Red Z1370-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MR-24D-1 
Yellow Z1371-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MY-24D-1 
iainuaes Green Z1372-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position (on-Of) DPDT 24VDC Red Z1373-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MR-24D-2 
Yellow Z1374-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-A3MY-24D-2 
Spane Rowen Green Z1390-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position ene ) SPDT 24VDC Red Z1391-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AR-24D-1 
a Yellow Z1392-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AY-24D-1 
Nanna Green Z1393-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (On-Off) SPDT 24VvDC Red Z1394-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MR-24D-1 
Yellow Z1395-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MY-24D-1 
Neanuaines Green Z1396-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (on-Of) DPDT 24VDC Red Z1397-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MY-24D-2 


A22 Series Switches 


22mm Accessories 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 


replacement and additions. 
Rating Contacts: * 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
* 220VAC: 3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: * Rated Voltage: 24 VAC/DC » Rated Current: 
15mA » Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between 
terminals of same polarity Life Expectancy: * PB Illum/Non-Illum: 500,000 operations minimum » Emer- 
gency Stop: 300,000 operations minimum « Selector: 500,000 operations minimum Ambient Humidity: 
Operating 35% ~ 80% Degree of Protection: IP65 — - 
Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. il 25 50 Part No. 
22m m Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 6.63 6.15 5.74 A22-01 
Pilot Light RNY € Replacement a Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 16.03 14.84 13.86 A22-01S 
Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp Z1549-ND 25.70 23.80 22.22 A22-02 
Indicator light only without the switch for 1 | Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 24.04 22.26 20.78 A22-02S 
tecee a ee Es et Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp 71551-ND 663 6.15 574 | A22-10 
sane peti eHassem ayy: JOC: Un roc Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload 21552-ND 16.03 14.84 13.86 | A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp Z1553-ND 17.13 15.87 14.81 A22-20 
Illumination | Lens Digi-Key Price Each Omron Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 24.04 22.26 20.78 A22-20S 
Light Type Voltage Color Part No. if 25 50 Part No. Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 21.67 20.07 18.73 A22Z-B101 
Blue 71537-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-CA-24A 2 Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1648-ND 22.66 20.99 19.59 A22Z-B101Y 
24VAC/ Red | 21539-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-CR-24A Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches 71649-ND 34.28 31.74 29.63 | A227-B102 
Square/ pC White | 21540-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-CW-24A Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches Z1650-ND 56.94 52.72 49.21 A22Z-B103 
Extended Yellow | 21541-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-CY-24A 3 | Emergency Stop Plate, 62mm dia., Yellow w/Black Letters 71555-ND 6.08 5.63 5.26 | A227-3466-1 
ae Se ee a iG Hee Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters Z1556-ND 6.08 563 5.26 | A227-3476-1 
110 i i i ace rT ! 
VAC Red 71544-ND 39.80 36.86 34.40 | M22-CR-T1 Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC Z1576-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AR 
White | Z1545-ND 39.80 36.86 34.40 | M22-CW-T1 4 Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND 16.25 15.05 14.05 | A22-24AG 
Yellow | Z1546-ND 39.80 36.86 34.40 | M22-CY-T1 Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC Z1578-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AY 
12VAC/DC Yellow | Z1597-ND 14.82 13.72 12.81 | M22-FY-12A Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND 19.46 1802 16.82 A22-24AA 
Blue | 21594-ND 24.04 22.26 = 20.78 | M22-FA-24A Replacement Incandescent Lamp, 120VAC 71580-ND 464 430 4.02 | A22-H1 
24VAC/ Green | 21589-ND 14.82 13.72 12.81 | M22-FG-24A Replacement Socket Assembly for Lamps 71581-ND 10.28 9.52 8.89 | A22-TN 
pe Red PAcewbm 81482 1372 12.81 | M22FR-24A — | Replacement Socket Assembly for Lamps, w/X-Former 21582-ND 15.81 14.64 13.66 | A22-71 
Round/ White’ (aoa 14.82 13.72 712.61 | M22-FW-24A Replacement Latch Assembly for Switch Blocks 71583-ND 3.42 3.17 2.96 | A22-3200 
Blue Z1588-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-FA-T1 - ~ : 
Flush Green | 74595-ND 1946 1802 1682 | M22-FG-T1 Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts 71557-ND 15.81 14.64 13.66 | A227-3905 
vie Red Z1591-ND 19.46 18.02 16.82 | M22-FR-T1 — | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 4.86 4.51 4.21 A222-3901 
White | 21592-ND 19.46 18.02 16.82 | M22-FW-T1 Lens Remover Tool Z1559-ND 1.91 1.77 1.66 A8PJ-5080 
Yellow | Z1593-ND 19.46 ~=——18.02_—16.82_ | _M22-FY-T1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. A22 Series Switches (Cont, 
Pushbutton Switch 22mm WAG 


Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 


Non-Illuminated Switches (Momentary Operations) 


= Blue Z1561-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CA-10M 

Square/Extended = Black Z1562-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CB-10M 

1 Button SPST-NO = Green Z1563-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CG-10M 
= White Z1564-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CW-10M 

= Yellow Z1565-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-CY-10M 

= Blue Z1440-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DA-10M 

= Black Z1441-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DB-10M 

2 Square/Full SPST-NO = Green Z1442-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DG-10M 
Guard Button = White Z1443-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DW-10M 

_ Yellow Z1444-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-DY-10M 

SPST-NO + SPST-NC = Red Z1445-ND 25.15 23.29 21.74 = 20.18 A22-DR-11M 

= Blue Z1446-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-FA-10M 

= Black Z1447-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FB-10M 

3 Round Flush SPST-NO = Green Z1448-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-FG-10M 
Button = Red Z1449-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-FR-10M 

= White Z1450-ND 11.38 10.54 9.84 9.14 A22-FW-10M 

= Yellow Z1451-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-FY-10M 

4 Round/Extended SPST-NC = Red Z1452-ND 12.60 11.68 10.90 10.12 A22-TR-01M 
Button SPST-NO + SPST-NC = Red Z1453-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 A22-TR-11M 

= Blue Z1454-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-GA-10M 

= Black Z1455-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GB-10M 

5 Round Full- SPST-NO = Green Z1456-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GG-10M 
Guard Button = Red Z1457-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 A22-GR-10M 

= White Z1458-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-GW-10M 

= Yellow Z1459-ND 13.71. 12.70 11.85 11.01 A22-GY-10M 

SPST-NC = Red Z1460-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MR-01M 

= Blue Z1461-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MA-10M 

6 Medium-size Mushroom = Black Z1462-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MB-10M 
(40-mm dia head) SPST-NO = Green Z1463-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MG-10M 

= White Z1464-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MW-10M 

= Yellow Z1465-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22-MY-10M 

SPST-NC = Red Z1466-ND 15.81 1464 13.66 12.69 A22-SR-01M 

_ Blue Z1467-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SA-10M 

7 Small-size Mushroom = Black Z1468-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SB-10M 
(30-mm dia. Head) SPST-NO = Green Z1469-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SG-10M 

= White Z1470-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SW-10M 

= Yellow Z1471-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 A22-SY-10M 


Non-Illuminated Switches (Latching Operations) 


SPST-NC = Red Z1572-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22-CR-01A 
1 | Square/Extended Button 


SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 34.28 31.74 29.63 27.51 A22-CB-11A 


Illuminated Switches (Momentary Operations) 


Blue Z1474-ND 53.62 49.65 46.34 43.03 A22L-DA-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1475-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 A22L-DG-24A-10M 
Square/Full Guard Button White Z1476-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 A22L-DW-24A-10M 
2 LED Illuminated Yellow Z1477-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 A22L-DY-24A-10M 
Blue Z1478-ND 58.04 53.75 50.16 46.58 A22L-DA-T1-10M 
SPSTNO MOMAC Green Z1479-ND 38.70 35.84 33.45 31.06 A22L-DG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC. Red Z1482-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GR-24A-01M 
Blue Z1483-ND 45.61 42.23 39.42 36.60 A22L-GA-24A-10M 
SPST-NO 24 VACIDC Green Z1484-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GG-24A-10M 
White Z1485-ND 26.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GW-24A-10M 
Round/Clear 
3 Full Guard Button Yellow Z1486-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A22L-GY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1487-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 A22L-GR-T1-01M 
Blue Z1488-ND 50.03 46.33 43.24 40.15 A22L-GA-T1-10M 
Shee a Green Z1489-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC. Red Z1492-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TR-24A-01M 
Green Z1494-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TG-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TW-24A-10M 
4 | Round/Extended Button Yellow Z1496-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22L-TY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22L-TR-T1-01M 
Green Z1499-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 A22L-TY-T1-10M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1584 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. 22 Series Switches (Cont. 
Emergency Stop Pushbutton Switches WE 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency Stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 34.82 32.25 30.10 27.95 A22E-L-01 
Turn-reset 
B;, |) “Salatiead SPST-NC Z1503-ND 41.46 38.39 35.83 33.27 | A22E-LP-01 
Push-pull 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 31.78 29.43 27.47 25.51 A22E-M-01 
Turn-reset 
; Boe ag SPST-NC Z1505-ND 58.60 54.26 50.65 47.03 | A22E-MK-01 
eee SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 | A22E-MK-11 
Key-reset 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC. Z1507-ND 48.36 44.79 41.80 38.82 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 
7 Push-lock SPST-NC Z1509-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 A22E-SK-01 
Key-reset 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Lighted Models 
40-dia. Head 
Push-lock SPST-NC a4 ey Z1510-ND 51.68 47.86 44.67 41.48 A22EL-M- 24A-01 
8 Turn-reset 
40-dia. Head 410 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC (LED) Z1511-ND 60.25 55.79 52.08 48.36 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. 
i Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and dust tight construction.) Comes 
Key Type Selector Switches complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC 
Switch No. of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron ¢ € ow & 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom _ 1 Z1530-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1&2 Z1531-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2M-10 
On Off = 1 Z1532-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2ML-10 
Key Type 
Selector Switch Mom Off Mom 2 Z1533-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3AC-11 
3 SPST-NO + SPST-NC On On Off 1&3 Z1534-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3M-11 
On On Off 2 Z1535-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3ML-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches ............. 0.0 eccecece eee ee eee e eens eens eens eeeneeeeeeeeeneee eee Z1669-ND 4.75 440 4.11 3.82 | A22KK 
Knob Type WE 


Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during 
switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 
Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


No. of Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each 
Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 
Non-IIluminated 
2 Spring Return SPST-NO = Black — |Z1512-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22S-2A-10 
(Off-Mom) 
2 Monon SPST-NO - Black —|Z1513-ND 15.81 1464 1366 12.69 A22S-2M-10 
Knob-type 3 Spring Retum | spst-No + SPST-NC = Black — |Z1574-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3A-11 
Selector Switch (Mom-Off-Mom) 
3 poe SPST-NO + SPST-NC = Black — |Z1575-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3M-11 
(On-Off-On) 
Maintained 
‘al — i Ma Ld 
3 (On-Off On) DPST-NO Black  |Z2505-NDO NEW! = 20.57 19.05 17.78 16.51 A228-3M-20 
Iluminated 
Blue Z1514-ND 47.82 44.28 41.33 38.38 A22W-2AA-24A-10 
F Spring Return SPSiNO eaVACIDE Green Z1515-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AG-24A-10 
(Momentary) Red Z1516-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1517-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AY-24A-10 
Selector Switch Blue Z1518-ND 47.82 44.28 41.33 38.38 A22W-2MA-24A-10 
7 Maintained SBaTNO PT Green Z1519-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MG-24A-10 
(On-Off) Red Z1520-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MR-24A-10 
Yellow Z1521-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MY-24A-10 
ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1585 


Surface Mount 


COPAL ELECTRONICS Slide Switches Cas Series 


Flectrical Characteristics: ¢ Contact Rating: Non-switching DC50 V 100mA, Switching DC6V, 100mA DC24 V, 
25mA, Minimum DC20mV 1pa, » Contact Resistance: 50m maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) « Insulation Resistance: 
1000MQ (DC 100V) minimum « Dielectric Strength: AC500 V, 50Hz, 60s 


Fig. 1 
[te | 0.3 
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ie 


[al 0.3 


254 lao 
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0.1 1.751.75 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of Digi-Key Price Each Pricing* | Copal 
Fig.| Poles| Description Part No. 10 100 1,000 Part No. 
1A 2 SPDT, J Hook CAS120JCT-ND 1.98 1.43 660.00 | CAS-120TA 
1B 2 SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 1.27 585.00 | CAS-120TB 
2A 2 DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 3.15 2.28 1050.00 | CAS-220TA 
2B 2 DPDT, Gullwing CAS220GCT-ND 3.78 2.73 1050.00 | CAS-220TB 
2c 2 SPDT 2 pos. J Hook CASD20JCT-ND 3.15 2.28 1050.00 | CAS-D20TA 
2D 2 SPDT 2 pos. Gullwing CASD20GCT-ND 3.15 2.28 1050.00 | CAS-D20TB 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


B SURNS SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V 
© Contact Resistance: 100mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 

General Characteristics: ¢ Switch Type: Normally Open * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
¢ Dielectric Strength: 250VAC. 

Mechanical Characteristics: * Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations. 


Gull Wing PCB Layout 
[=4.0: 
48 2.40 2.5: 
i c ie 
ny lle 
£ 2 127 
a 
ei ¢ Dot27 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100] Part No. 500 1,000 5,000 
J-Hook 7914J-O00ECT-ND 95 .84 .71 | 7914J-OOOETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 
Gull Wing | 7914G-O00ECT-ND  .95__.84_-.71_| 7914G-O000ETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V 
* Contact Timing: Non-Shorting * Contact Resistance: 20 maximum * Insulation Resistance: 100MQ 
minmum (DC500V) »* Dielectric Strength: 250VAC * General Characteristics: * Switch Type: SPDT 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


«Mechanical Angle: 245°C +15° » Posi- 
tions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm 
max. * Stop Strength: 200g. cm min. 
© Switching Angle: 45° + 5° » Seal Test: 
85°C Flouriner * Rotational Life: -051: 
50 cycles; -023: 2000 cycles * Maximum 
Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 
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¢ Mechanical Angle: 240° +15° Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm maximum » Stop Strength: 
300g. cm minimum ¢ Switching Angle: 45° + 5° * Pushover Strength (S Style): 2 kilograms minimum 
Rotational Life: -051: 50 cycles -023: 2000 cycles * Maximum Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


7814G 
gr 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | PartNo. aq 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 | 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND _ 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND = 1155.00 
o|4 50 | 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814G-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 | 4 50 | 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814J-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 


NKK’ 
SWITCHES 


Snap-action contact mechanism. Alternate action models 
with latchdown for indication of circuit status. Snap-in 
mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: 
PCB mount (G03) with straight PC terminals and gold 
contacts. 


Features: « Electrical Capacity: * Power Level (code W): 
5A @ 125/250VAC or 5A @ 30VDC Logic Level (code 
G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. ¢ Dielectric 
Strength: 1,000VAC minimum between contacts. 
¢ Mechanical Life: 1,000,000 operations minimum 


Illuminated Low Profile 
Pushbutton Switches 


(momentary); 200,000 operations minimum (alternate 
action). » Electrical Life: 10,000 operations minimum 
(silver); 200,000 operations minimum (gold). * Total 
Travel: .091”. Operation Force: 160 grams for single 
pole, 260 grams for double pole. * Contact Timing: Break 
before make. * Operating Temperature: -25°C ~ 50°C. 


UB models: UL recognized and CSA certified; UB2 
models: UL recognized. (No UL/CSA mark on switch.) LED 
Rating: Red 1.85V @ 20mA, Amber 2.0V @ 20mA, Green 
2.25V @ 20mA. 


Fig. 1 
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PCB Layout for Fig. 2 


Digi-Key Price Each NKK 
Part No. i 25 100 |Part No. 


Switching 


Fig. \Circuit| Function | LED Cap Description 


Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 


SPDT | On-Mom | Red Red Lens - Red Diff. |360-1525-ND 11.91 9.53 7.55 |UB15KKW015C-CC 
SPDT | On-Mom |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1526-ND 11.91 9.53 7.55 |UB15KKW015D-DD 
SPDT | On-Mom |Green | Green Lens - Green Diff. |360-1527-ND 11.91 9.53 7.55 |UB1SKKWO015F-FF 
DPDT | On-Mom | Red Red Lens - Red Diff. |360-1531-ND 15.12 12.10 9.58 |UB25KKW015C-CC 
DPDT | On-Mom |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1532-ND 15.12 12.10 9.58 |UB25KKWO015D-DD 
DPDT | On-Mom |Green | Green Lens - Green Diff. |360-1533-ND 15.12 12.10 9.58 |UB25KKWO015F-FF 


Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 


SPDT | On-Mom | Red Red Lens - Red Diff. |360-1537-ND 11.43 9.15 7.24 |UB15SKG035C-CC 
SPDT | On-Mom |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1538-ND 1143 9.15 7.24 |UB15SKG035D-DD 
SPDT | On-Mom |Green | Green Lens - Green Diff. |360-1539-ND 11.43 9.15 7.24 |UB15SKG035F-FF 
DPDT | On-Mom | Red Red Lens - Red Diff. |360-1543-ND 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035C-CC 
DPDT | On-Mom |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1544-ND 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035D-DD 


DPDT | On-Mom |Green | Green Lens - Green Diff. |360-1545-ND 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035F-FF 


IIluminated Washable Tactile Switches 
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aay tee 
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Dim. in (mm) Inch 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Completely sealed for extreme operating 
environments and automated soldering processes. Higher operating force provides more pronounced 
operating feel. All lenses come standard with diffused colored lens unless noted as clear. Terminal spacing 
conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC terminals. Single pole, single throw, variety of cap 
colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 50mA @ 24VDC, maximum Dielectric Strength: 
250VAC minimum Mechanical Life: 5,000,000 operations minimum Electrical Life: 5,000,000 operations 
minimum Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. Total Travel: .010” 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 


JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 
50mA @ 24VDC maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 500,000 operations 
minimum Electrical Life: 500,000 operations minimum Operating Temperature: -25°C ~ 50°C. Total 
Travel: .016”. 


LED Cap Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit) Color Description Part No. 1 20 100 | Part No. 
JB Series Illuminated Low Profile Switches 
SPST | Red |Clear Lens, White Diffuser | 360-1260-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPC-JB 
SPST | Red | Clear Lens, Red Diffuser | 360-1261-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Yellow|Clear Lens, White Diffuser | 360-1262-ND 462 3.70 2.93 | JB1SLPE-JB 
SPST | Yellow|Clear Lens, Yellow Diffuser | 360-1263-ND 462 3.70 2.93 | JBISLPE-JE 
SPST | Green |Clear Lens, White Diffuser | 360-1264-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPF-JB 
SPST | Green |Clear Lens, Green Diffuser | 360-1265-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPF-JF 
JF Series Illuminated Ultra Thin Switches 
SPST | Red — 360-1266-ND 7.68 6.15 4.87 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow = 360-1267-ND 9.24 7.40 5.86 | JF1SAP1EE 
SPST | Green — 360-1268-ND 8.01 6.41 5.08 | JF1SAP1FF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1586 (tos) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


® 
NKK IIIuminated Pushbutton Switches 
SWITCH ES Dim. in (mm) Inch 


KB Series Miniature Bushing Mount: Electrical Capacity: 1A @ 125/250VAC or 30VDC for silver contacts. Dielectric ; 
The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing Strength: 1,500VAC minimum between contacts and case. Mechanical Life: 100,000 Fig. 1 
long electrical life and pronounced sensitivity. Comes complete with nut. 12mm operations minimum Electrical Life: 50,000 operations minimum (silver). Total Travel: 
diameter makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal room. LED _-118”. Operating Temperature: -25°C ~ 50°C. UL recognized & CSA certified @ 


illumination for long service life. 1A rating. 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. i 25 100 Part No. 
KB Series Square Bezel Switches aa 
SPDT On-Mom Red 360-1607-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1608-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1609-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5F-JF 484 Panel Cutout 
SPDT On-On Red 360-1610-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1611-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5D-JD Fig. 2 
4 SPDT On-On Green 360-1612-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5F-JF M6) Dla 
DPDT On-Mom Red 360-1613-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5C-JC ie 
DPDT On-Mom Amber 360-1614-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-On Red 360-1616-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1617-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1618-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5F-JF 
KB Series Round Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1619-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1620-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1621-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1622-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1623-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5D-JD 
2 SPDT On-On Green 360-1624-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1625-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1626-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1627-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1628-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1629-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1630-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5F-JF 
KB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1631-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1632-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1633-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1634-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1635-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5D-JD 
3 SPDT On-On Green 360-1636-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1637-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1638-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1639-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKWO01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1640-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1641-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1642-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5F-JF 
KB Accessories 
= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.34 1.88 1.49 AT108 KB Switch Guard 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 1.98 1.59 1.26 AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.16 1.73 1.37 AT4024 
LB Series Standard Size Snap-in Mount: Dim. in (mm) Inch 
The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact Electrical Capacity: 3A @ 125/250VAC or 30VDC for silver contacts. Dielectric 
mechanism. The combined butterfly formation and spring action of the movable Strength: 1,500 VAC minimum between contacts and case. Mechanical Life: 
contact create the quick-make, quick-break characteristic which limits arcing and 1,000,000 operations minimum for momentary; 200,000 operations minimum for main- 
prolongs electrical life. The switch is offered with momentary or alternate action tained. Electrical Life: 100,000 operations minimum Total Travel: .118” Operating 
circuits in single or double pole configurations. Temperature: -25°C ~ 50°C. UL recognized and CSA certified @ 3A rating. 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Square Bezel Switches au 6.2) | 
SPDT On-Mom Red 360-1643-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5C-JC. 638 Sq. 
SPDT On-Mom Amber 360-1644-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5D-JD Panel Cutout 
SPDT On-Mom Green 360-1645-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1646-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5C-JC. 
SPDT On-On Amber 360-1647-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5D-JD 
FI SPDT On-On Green 360-1648-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1649-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5C-JC. 
DPDT On-Mom Amber 360-1650-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1652-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5C-JC. 
DPDT On-On Amber 360-1653-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5D-JD (© 22.0) 
DPDT On-On Green 360-1654-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5F-JF 866, 
LB Series Round Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1655-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKWO01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1656-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKWO01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1657-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1658-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1659-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5D-JD 
2 SPDT On-On Green 360-1660-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1661-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1662-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1663-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1664-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1665-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1666-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5F-JF 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1667-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1668-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1669-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1670-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1671-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5D-JD To2.4y | 
3 SPDT On-On Green 360-1672-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5F-JF -882 Cutout 
DPDT On-Mom Red 360-1673-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1674-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1676-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1677-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1678-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5F-JF 
LB Accessories 
4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.82 2.26 1.79 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.82 2.26 1.79 AT4057 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1587 


GW oustares Slide Switches Made in U.S.A. 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion Copper; * Moving Contact Plating: Silver *Terminals: Copper ¢ Terminal 


after World War |. Thousands of consumer products have used CW Plating: Silver Specifications: * High Voltage Breakdown: Minimum of 1000 Tel ® hi I i 
Industries slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, volts RMS, 60Hz for one minute between parts of opposite polarity. * Con- Digi Key Slide Switches Kit 
and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW tact resistance: Less than 0.010 at 20 milliamperes dc. ¢ Life Cycling (no Assortment of switches denoted. Includes notebook style 
Industries slide switches for both power switching and low level switching. load): Switches will be operative after 10,000 (minimum) cycles at the rate storage case and bin storage guide. 


Available in both solder eyelet versions for hand soldering or pe mount of 10 cycles per minute * Life Cycling (load): Switches will be operative after 
terminals for direct mounting. All slide switch actuators and buttons are black 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at rated load. 
nylon 6/6. MATERIALS: « Buttons: Type 6/6 nylon, black * Moving Contact: APPROVAL LISTING: UL/CSA 


* SW-KIT-ND 140 total pieces 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit |DC AC} DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1 SPST |125 125] .5 5 -250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch . SW100-ND 76 70 61 52 G-105-0513 
2 SPDT |125 125) 5 5 -505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch SW101-ND* 1.23 1.13 99 84 G-107-0513 
3 SPST /|125 125] 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW331-ND 1.64 1.48 Atl 74 G-107-SI-0005 
3 SPDT |125 125) 5 5 -705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW332-ND 1.84 1.65 1.24 83 G-107-SI-0511 
4 DPDT |125 125| 5 5 -762 x .312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch .. SW102-ND* 83 77 67 57 GS-113-0512 
5 SPDT |125 125) 5 Gy .750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch .. SW103-ND* 67 62 54 46 GS-115-0511 
6 SPDT |125 125) 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 37 35 30 26 GF-624-6014 
6 SPDT |125 125) 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch (On-Mom)... SW338-ND 1.81 1.63 1.22 82 G-1132-0003 
7 DPDT |125 125) 5 11 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch PCB Mount . SW105-ND* 71 65 57 48 GF-1126-1110 
7 DPDT |125 125| 5 a 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW333-ND 94 85 64 43 GF-1126-0033 
8 4PDT /125 125] 5 6.0 | 1.360 x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount . SW106-ND* 1.20 1.11 96 82 GF-642-6010 
9 | DP-3Pos }125 125] .5 3.0 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount . SW117-ND 70 65 57 48 G-328S-008 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 1 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount . SW107-ND* 86 79, 69 59 G-1128S-1110 
9 | DP-3Pos }125 125] .5 an 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW334-ND 1.15 1.03 77 52 G-1128S-0055 
9 | SP-3Pos |125 125] .5 Ad 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch (On-Off-Mom) ... SW337-ND 1.48 1.33 1.00 67 G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos |125 125) 5 6.0 | 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount . SW108-ND 1.55 1.43 1.24 = 1.06 G-660S-6010 
11. | DP-4Pos |125 125| .5 11 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount. SW109-ND 1.03 95 83 -70 G-1138S-1110 
11 | DP-4Pos }125 125| 56 ofl 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW335-ND 1.38 1.24 93 62 G-1138S-0048 
12 DPDT |125 125) 5 3.0 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) | Side Actuated Switch PCB Mount . SW110-ND 50 46 40 34 GG-350-3010 
13 SPDT {125 125| 5 13 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) | Pop-in Mount Slide Switch SW111-ND 1.16 1.07 93 79 G-2012-1315 
14 DPDT |125 125) 5 6.0 | 1.375 x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) | Rocker Switch PCB Mount SW112-ND* 1.38 1.28 1.11 95 GR5-626-6010 
15 DPDT |125 125) 5 11 1.562 x .550 x 1.417 (39.67 x 13.97 x 35.99) | Rocker Switch PCB Mount SW113-ND* 1.63 1.50 1.30 1.11 GR29-1126-1110 
16 DPDT |125 125) 5 3.0 1.000 x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB . SW114-ND* 82 76 66 56 GPI-152-3013 
17 | DP-3Pos |125 125| .5 3.0 1.170 x .404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB . SW115-ND* 1.00 92 80 68 GPI-154-3013 
18 DPDT |125 125| 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal.......... SW116-ND 55 51 44 38 GF-126-3011 
18 DPDT |125 125) 5 3.0 -628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch w/o Mnt. Ears, PC Mnt. SW342-ND 1.44 1.29 97 65 GF-126-0159 
18 DPDT |125 125) 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Slide Switch, PC Mount SW619-ND 1.15 1.03 .78 52 GF-126-0147 
19 SPDT |125 125) 5 & 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 74 68 59 50 G-133-3011 
20 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 1.190 x .400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW119-ND* 69 64 56 A7 G-128S-3011 
21 | DP-4Pos |125 125] .5 3.0 1.377 x .400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW120-ND 1.05 97 85 72 G-141S-3011 
22 SPDT /125 125] 5 3.0 1.000 x .567 x .745 (25.40 x 14.40 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW121-ND* 94 86 75 64 GF-161-3011 
23 | 3P-3Pos |125 125] 5 3.0 1.190 x .567 x .745 (30.23 x 14.40 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW122-ND 1.17 1.08 94 80 G-168S-3011 
23 | 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) | Standard Size Switch Eyelet Terminal... SW336-ND 1.42 1.28 96 64 G-368S-0000 
23 | 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81x 17.12) | Slide Switch, PC Mount... SW618-ND 1.44 1.30 Tg 65 G-368S-0001 
23 | 3P-3Pos |125 125] .5 6.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) | Slide Switch Eyelet Terminal SW617-ND L714 1.54 1.15 id G-668S-0000 
24 SPST |125 125] .5 11 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 73 68 59 -50 GF-1123-0009 
25 SPST |—  125|— 16 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch .250" QC Terminal SW616-ND -70 63 AT 32 GF-1623-0001 
26 Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND............... SW149-ND 20 19 16 14 G-02-072 
E:- . Dim. L Switch i Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Rating Inch (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
‘és ‘s: 500 Series 
Sl I de Switc hes SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Solder Lug EG2473-ND 3.59 3.24 2.76 500SSP1S1M1QEA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-NDe 3.88 3.49 2.98 500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2472-ND 3.88 3.49 2.98 500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Right Angle EG2478-ND 4.21 3.80 3.23 500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On Right Angle EG2477-ND 4.50 4.05 3.45 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2480-ND 4.43 3.99 3.40 500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2479-ND 4.71 4.24 3.62 500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2475-ND 5.26 4.74 4.04 500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2474-ND 5.71 5.15 4.38 500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2481-ND 5.42 4.88 4.16 500ASSP1M2QE 
2 SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2482-ND 5.75 5.18 4.42 500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC -122 (3.10) On-On Right Angle EG2483-ND 5.93 5.34 4.55 500ASSP1M6QE 
* With mounting ears SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On Right Angle EG2484-ND 6.26 5.64 4.81 500ASSP1M6RE 


Slide switch for surface mount. Travel: 1.5 (0.0591) Switching: Voltage Maximum: 12VDC, Current 
Maximum: 100mA Contact Resistance: 80mQ Contact Material: Silver, Non-shorting Operating 


Y aes 
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Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
Circuit | Description Part No. 1 25 100 Pricingt Part No. 
SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead | 401-1001-1-ND 1.12 1.04 .95| 2476.80/4,000 | AYZ0102AG 
DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-1000-1-ND 1.64 1.52 1.39] 2721.60/3,000 | AYZ0202AG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1588 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


£=-SHMITLAY Slide Switches - EG Series 


¢ Withstand Voltage: SOOVAC for 1 minute between 
any terminal and frame 


Specifications: 
¢ Initial Contact Resistance: Less than 20mQ 


* Operating Temp.: -20°C ~ 70°C 
Life: 10,000 cycles minimum 


¢ Contact: Silver plated copper alloy 


* Timing: Non-shorting contacts Dimensions: inches (mm) 
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"L" Dim. Switching Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 250 Part No. 
‘I Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 71 64 55 46 EG1201 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 71 64 55 46 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND FA 64 55 46 EG1218 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND 98 88 75 62 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND 98 88 75 62 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND rg) 64 55 46 EG1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT -35 (9) On-On PC Board EG2585-ND 82 74 63 52 EG1224 
6 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.14 89 81 69 EG1270 
7 Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND 98 88 75 62 EG2209 
7 Straight 0.1A @ 12VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.16 1.04 89 74 EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 89 80 69 57 EG2215 
9 Right Angle 0.2A @ 30VDC SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 82 74 63 52 EG1313 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 89 80 69 57 EG2301 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND -90 81 69 57 EG2301A 
11 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 93 84 72 -60 EG2308 
11 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND -90 81 69 57 EG2308A 
12 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 98 88 75 62 EG2315 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.47 1.32 1.13 93 EG4208A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.60 1.45 1.23 1.02 EG4208 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.78 1.61 1.37 1.13 EG4319 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 71 64 55 46 EG1206 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND ral 64 55 46 EG1206A 
16 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND -80 2 62 51 EG1271 
16 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND -80 72 62 51 EG1271A 
17 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.07 -96 82 68 EG2305 
17 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.07 .96 82 68 EG2305A 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 82 74 63 52 EG2207 
19 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 82 74 63 52 EG2208 
19 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND -82 74 63 52 EG2208A 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 82 74 63 52 EG2211 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 82 74 63 52 EG2211A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND 76 69 59 49 EG2310 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 86 77 66 55 EG2310A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND -90 81 -69 57 EG2322 
23 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-ND 1.43 1.15 1.03 88 EG1257 
23 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND 1760.22/3,300 EG1257 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Y ITT Slide Switches 


1000 Series: Specifications: * Contact Rating: B, K and G contact material: 
0.4VA maximum @ 20VAC or DC maximum Q contact material: 6A @ 120VAC 
or 28VDC, 3A @ 250VAC * Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full 
load with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material 
* Operating temperature: -30°C ~ 65°C Materials: * Case: diallyl phthalate (DAP), 
(UL94V-0) * Housing: Stainless steel * Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated 
* Terminal Seal: Epoxy 


L Series: Specifications: * Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact 
material: 4A @ 125VAC or 28VDC; 2 Amps @ 250VAC; 0.5 Amp @ 125VDC 
(UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load Materials: 
* Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


S Series: Specifications: * Contact Rating: S6XX Models: Q contact material: 
12A @ 125VAC; 6A @ 250VAC; 1A @ 125VDC (UL/CSA) S8XX models: 15A @ 
125VAC; 6A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles 


at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Actuator: 6/6 
nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


TS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20V AC or DC maximum. Q contact material TSO1: 3A @ 120VAC or 28VDC; 
TSO3: 1A @ 120VAC or 28VDC » Electrical Life: TS01: 60,000 make-and-break 
cycles at full load; TSO3: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black 
* B contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: Copper 
alloy, silver plated 


GS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: * Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat 
stabilized (UL 94V-0) * Movable Contact: Copper with gold plate over nickel 
plate * Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 


éy @ ww 


LP Series: Specifications: * Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact 
material: GA @ 125VAC or 28V DC; 3A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon 
(UL94V-2), black * Contacts: Copper, silver plated 


V Series: Specifications: « Contact Rating: Q contact material: 10.1A @ 125VAC; 
4A @ 28VDC; 5A @ 250VAC (UL/CSA); 2.0 (0.5)A @ 250VAC, T85 (VDE) » Elec- 
trical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load * Operating temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Actuator: Glass 
filled polyester; ‘01 and ‘02 styles: black (standard); ‘12, ‘13 and ‘14 styles: red 
(standard) * Contacts: Copper, silver plated » Terminal Seal: Epoxy 


ES Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum »* Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Operating temperature: -30°C ~ 85°C Materials: 
* Housing and Base: Nylon (UL94V-0) » Terminals: Copper alloy with tin-lead 
alloy over nickel plate * Base and Terminal Seal: Epoxy 


Actuator 
1 agi) Ss) .155(3.94) 
a) 3 S Wile Ao 15(3.86) 
.09_- i -11(2,69) Epoxy, 7 Ik oH Bail i ae 
(2.16) & 200 I } 1 seal Ta 89 020 (.51) +I +| wl], 030 x .050 5, [6 762) Thk. i 
(5.08) **!'*=030 (.76) oh 05 (4.80) | 485 (70) L “ren 27) Typ. | .047(1.19) 414 H 
t= 15(3.81) (1.27).re 620 80 Y 
.02(0.51) Thk. TS Series ‘03(0.76) Thk. (18.75) (2.08) 
Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function H nation | Material LxWxD Part No. ‘il 25 100 Part No. 
1000 Series 
SPDT On-On 0.2 c B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5000-ND 3.96 3.17 2.51 1101M2S3CBE2 
SPDT On-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5001-ND 3.96 3.17 2.51 1101M2S3CQE2 
SPDT On-On 0.2 V3 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5048-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3V3BE2 
SPDT On-Off-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5051-ND. 4.65 3.72 2.95 1103M2S3CQE2 
1 DPDT On-On 0.2 Cc B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5002-ND. 7.71 6.17 4.89 1201M2S3CBE2 
DPDT On-On 0.2 Cc Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5003-ND TTA 6.17 4.89 1201M2S3CQE2 
DPDT On-On 0.04 c Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.48 x 7.62) CKN5052-ND. 771 6.17 4.89 1201M2S1CQE2 
DPDT On-On 0.2 V3 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5056-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3V3BE2 
DPDT On-Off-On 0.2 V3 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.48 x 7.62) CKN5057-ND. 8.85 7.08 5.61 1203M2S3V3BE2 
SPDT On-On 0.2 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5004-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S3ZQE2 
SPDT On-On 0.14 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5058-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S2ZQE2 
2 SPDT On-On 0.2 Z B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5059-ND. 3.84 3.08 2.44 1101M1S3ZBE2 
SPDT On-On 0.2 Z G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5060-ND. 4.59 3.68 2.91 1101M1S3ZGE2 
DPDT On-On 0.2 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5061-ND. 747 5.98 4.74 1201M1S3ZQE2 
SPDT On-On 0.2 A B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3ABE2 
SPDT On-On 0.2 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AQE2 
3 SPDT On-On 0.285 A K 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5049-ND. 4.86 3.89 3.08 1101M2S4AKE2 
SPDT On-On 0.285 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5050-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S4AQE2 
DPDT On-On 0.2 A B 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5053-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3ABE2 
DPDT On-On 0.2 A Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5054-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AQE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AV2BE2 
r SPDT On-On 0.2 AV2 Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND. 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AV2QE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5047-ND 5.28 4.23 3.35 1101M2S3AV2GE2 
DPDT On-On 0.2 AV2 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5055-ND. 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AV2BE2 
L/S Series 
SPST On-Off 0.2 02 Q 941 X 43 x 36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5106-ND 1.78 1.43 1.13 L101011MS02Q 
SPDT On-On 0.2 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5107-ND 1.87 1.50 1.19 L102011MS020 
SPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5113-ND 2.20 1.77 1.40 $102031MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5100-ND 2.20 1.90 1.60 L202011MS02Q 
DPDT On-0n 0.2 02 Q 941 X 43 x 36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5108-ND 4.01 3.21 2.54 L202011MS02QE 
5 DPDT On-On 0.375 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5109-ND 3.18 2.55 2.02 L202031MS020 
DPDT On-On Slot 02 Q 941 X 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5110-ND 4.28 3.43 2.72 L202121MS02QE 
DPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5114-ND 2.97 2.38 1.88 $202031MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5115-ND 3.37 2.70 2.14 $202121MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5116-ND 3.24 2.60 2.06 $202131MS02Q 
DP3T On-On-On 0.2 02 Q 941 X 43 xX 36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5111-ND 3.18 2.55 2.02 L203011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5118-ND 2.20 1.77 1.40 $102031SS03Q 
6 DPST On-Off 0.2 03 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5101-ND 2.06 1.79 1.51 L201011SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5013-ND 3.03 2.43 1.92 $602031SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5119-ND 2.97 2.38 1.88 $202031SS03Q 
7 DPDT Off-Mom - 02 Q .76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5104-ND 5.08 4.07 3.22 L212132MV02Q 
SPDT On-On 0.335 02 Q .76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5102-ND 1.87 1.50 1.19 L102021ML04Q 
8 DPDT On-On Slot _— Q -80 x 55 x .412 (20.32 x 13.97 x 10.46) CKC5112-ND 4.01 3.21 2.54 L202121MA04Q 
DPDT On-On 0.335 02 Q .76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5103-ND 3.73 2.99 2.37 L202021MA04Q, 
Tiny Slide — TS Series 
9 DPDT On-On Black 03 Q 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) CKC5105-ND 3.21 2.58 2.04 $802C21S2070 
10 DPDT On-On 0.335 03 Q 1.42 x .53 x .64 (36.07 x 13.46 x 16.36) CKC5014-ND 3.37 2.70 2.14 $602031TS03Q 
1 SPDT On-On 0.122 A B 40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5120-ND 4.96 3.97 3.14 TSO1ABE 
*CutTape f Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Y ITT Slide Switches (cont) 


Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function H nation | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
SPDT On-On 0.122 A Qa AO x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5121-ND 4.96 3.97 3.14 TSO1AQE 
SPDT On-On 0.122 C B 40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5122-ND 4.56 3.65 2.89 TSO1CBE 
Bh SPDT On-On 0.122 C Q 40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5123-ND 4.56 3.65 2.89 TSO1CQE 
SPDT On-Off-On 0.122 A B AO x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5124-ND 5.48 4.39 3.47 TSO3ABE 
SPDT On-Off-On 0.122 C B AO x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5125-ND 5.08 4.07 3.22 TSO3CBE 
Ultra Miniature — GS Series 
42 SPST Off-On _ C B .28 X .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5010-ND. 6.74 5.40 4.27 GSO2MCKE 
SPDT On-On = C B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5009-ND 6.16 4.93 3.91 GSO1MCKE 
13 SPDT On-On _ A B 28 x 212 x .28(7.11 x 5.38 x 7.11) CKN5062-ND. 6.93 5.55 4.40 GSO1MAKE 
SPST Off-On = A B .28 x 212 x .28(7.11 x 5.38 x 7.11) CKN5063-ND 7.35 5.88 4.66 GSO2MAKE 
14 SPST On-Off aad SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9024CT-ND* 9.62 8.29 6.66 GSO2MSV1KE(T&R) 
SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025CT-ND * 6.45 5.56 447 GSO1MSAKE(T&R) 
15 SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025TR-NDt 2143.80/600 GSO1MSAKE(T&R) 
SPST On-Off — SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026CT-ND* 6.97 6.01 4.83 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST On-Off _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026TR-NDt 2316.60/600 GSO2MSAKE(T&R) 
Snap In — LP Series 
SPDT On-On Black 03 Qa 84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5015-ND 3.27 2.62 2.08 LP02C21T203DQ 
16 DPDT On-On Black 03 Qa 84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5016-ND 4.27 3.42 271 LP22C21T203DQ 
SPDT On-On Red 03 Q 84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5017-ND 3.45 2.77 2.19 LP02C31T203D0 
DPDT On-On Red 03 Qa 84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5018-ND 4.46 3.57 2.83 LP22C31T203DQ 
V Series — 115V/230V Voltage Select 
DPDT On-On _ C Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3001-ND 4.58 3.66 2.90 v80212MS02Q 
17 DPDT On-On _— 02 Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3006-ND 5.70 4.56 3.61 V80212MS02QE 
DPDT On-On _— 02 Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3007-ND 4.21 3.37 2.67 V80213MS02Q 
DPDT On-On _ 02 Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3008-ND 4.58 3.66 2.90 v80214MS02Q 
SPST On-Off _— 03 Qa 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3009-ND 2.85 2.28 1.81 V70113SS05Q 
48 DPDT On-On _ 03 Qa 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3002-ND 4.58 3.66 2.90 V80212SS050 
DPDT On-On 0.29 03 Qa 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3010-ND 4.21 3.37 2.67 V80201SS05Q 
DPDT On-On _ 03 Qa 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3011-ND 4.21 3.37 2.67 V80213SS05Q 
19 DPDT On-On _ 03 Qa 1.3 x .75 x 54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKC3005-ND 5.00 4.01 3.17 8021282050 
20 DPDT On-On _— 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 16.00) CKC3012-ND 5.24 4.20 3.32 V80213MA08Q 
DPDT On-On _ C Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 16.00) CKC3004-ND 4.11 3.56 3.00 V80212MA08Q 
ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches 
a4 SPST On-Off 0.12 SMT B 39 X .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813CT-ND* 7.23 6.24 5.01 ESO2MSABE 
SPST On-Off 0.12 SMT B .39 X .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813TR-NDt 1202.10/300 ESO2MSABE 
SPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1778-ND 5.80 4.65 3.68 ESO1MCBE 
SPST On-Off 0.12 C B 39 X .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1812-ND. 6.40 5.12 4.06 ESO2MCBE 
29 SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 X .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2085-ND. 5.99 4.80 3.80 ESO3MCBE 
DPDT On-On 0.12 C B 39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2082-ND 7.61 6.10 4.83 ES21MCBE 
DPST On-Off 0.12 C B 39 xX .24 x .36 (10x 6 x 9.14) CKN1815-ND. 8.36 6.69 5.30 ES22MCBE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1830-ND. 7.83 6.27 4.96 ES23MCBE 
DPDT On-On 0.12 C B 39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2080-ND. 8.30 6.64 5.26 ES21MABE 
23 DPST On-Off 0.12 C B 39 X .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1814-ND. 8.99 7.19 5.70 ES22MABE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 X .24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1269-ND. 8.13 6.51 5.15: ES23MAKE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B -39 Xx .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1816-ND 8.45 6.77 5.36 ES23MABE 
24 SPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1777-ND 6.74 5.40 4.27 ESO1MAVBE 
SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 xX .24 x36 (10x 6 x 9.14) CKN2084-ND 6.93 5.55 4.39 ESO3MAVBE 
* Cut Tape t+ Tape and Reel 
Thumbwheel Fig. 1 — Series 3 ; Fig. 3 — Series 3P 
Switches 
Features: 
* Most complete product offering in the industry Front Mount : | Rear Mount 


* Spacers available to fit most panel cutouts 
¢ Front or rear mounting options 
Note: End caps sold separately. 


No. of Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Description Pos. Color Termination Part No. 1 25) 100 Part No. 
Decimal Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND 8.59 7.42 6.25 301109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND 8.59 7.42 6.25 302109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND. 10.79 9.32 7.85 302109100 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN5036-ND 15.11 13.06 11.00 302109300 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1865-NDt+ NEW! 15.11 13.06 11.00 302109N00 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND. 8.59 7.42 6.25 302309000 
A BCH Output, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND 17.24 14.90 12.55 307109000 
Decimal Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND 8.59 7.42 6.25 301119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND 8.59 7.42 6.25 302119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND. 10.79 9.32 7.85 302119100 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN5040-ND 12.96 11.20 9.43 302119300 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1866-ND+ NEW! 12.96 11.20 9.43 302119N00 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND 8.59 7.42 6.25 302319000 
BCH Output, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND. 17.24 14.90 12.55 307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination. CKN1752-ND 23.41 16.50 14.90 605A00000 


Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) . CKN5015-ND 1.94 1.55 1.23 413402000 
_ Front Mounted Spacer for Series 3 (optional)... CKN5016-ND 2.34 1.88 1.49 413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5017-ND 81 65 252) 400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) . CKN5018-ND 1.75 1.40 Ai 400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3).... CKN5019-ND 2.70 2.16 171 412707000 
Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) CKN5020-ND 2.81 2.25 1.78 412701000 
= Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) .. CKN5021-ND 2.81 2.25 1.78 412702000 
Rod Assembly for 8-10 Modules (Series 3). ... | CKN5022-ND 2.70 2.16 nara 412703000 
Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3) CKN5023-ND 28 23 18 403500000 
= Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners . ... | CKN5024-ND* 7.32 6.33 5.33 406100652 
2 BCD Output without Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5025-ND 7.43 6.42 5.41 3U0210000 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5026-ND. 7.77 6.72 5.66 3U0210002 
= Left End Cap for 3U Series.... CKN5027-ND 44 36 .28 113B02000 
Right End Cap for 3U Series .. ... | CKN5028-ND A4 -36 28 114B02000 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-ND 7.84 6.78 5.71 3P0210000 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-ND 8.18 7.07 5.95 3P0210002 
3 BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-ND 8.82 7.62 6.42 3P0210102 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended with Solder Pins CKN5046-ND 9.88 8.54 719 3P0210A02 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended with Solder Pins CKN1867-NDt NEW! 9.88 8.54 7A9 3P0210P02 
= Left End Cap for 3P Series .... CKN5031-ND 56 45 36 623502000 
Right End Cap for 3P Series .. CKN5032-ND 56 45 36 623602000 


* Xcelite hand tool + ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1591 
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Amp Connected 
No. | Keypull| Switch Rtg. @ | Term- Terminals (Pos.) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Poles | Possible Type 125 VAC | ination 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 | Part No. 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8000-ND 9.07 7.83 6.60 | Y1011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8001-ND 10.62 9.17 7.72 | ¥2011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 A 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8003-ND 10.62 9.17 7.72 | ¥2011U2C202NQ 
SP 1,2,3 On-Off-On 4 D 7A 1-3 6-7 _ CKC8026-ND 11.78 10.18 8.57 | Y1417U2C2WCNQE 
SP 1 only On-Mom 4 A 8-1 1-2 _ _ CKC1230-ND 11.67 10.08 8.49 | Y108122A203NQ 
DP | 1 only On-Mom 4 B 8-1,4-5 1-2, 5-6 _ _ CKC1231-ND 12.34 10.66 8.98 | Y208122A203NQ 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 _ CKC8036-ND 9.67 8.36 7.04 | Y100AA2C203NQ 
1 SP | 1,2,3,4 | On-On-On-On 4 B 8-1 1-2 2-3 3-4 CKC8037-ND 10.84 9.37 7.89 | Y100AB2C203NQ 
SP 1 only On-On 4 E 8-1 1-3 _ — CKC8038-ND 9.07 7.83 6.60 | Y101132C201NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8039-ND 9.07 7.83 6.60 | Y101132C203NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = = CKC8041-ND 13.69 11.83 9.96 | Y101132W203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ = CKC8042-ND 10.17 8.78 7.40 | Y1011U2R203NQ 
DP | 1 only On-On-On 4 B 8-1,4-5 1-2,5-6 7-83-4 — CKC8043-ND 11.20 9.68 8.15 | ¥200822C203NQ 
DP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1,4-5 1-2,5-6 7-83-4 — CKC8044-ND 11.20 9.68 8.15 | Y200AA2C203NQ 
DP | 1 only On-On 4 E 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ = CKC8045-ND 10.62 9.17 7.72 | ¥2011320201NQ 
DP | 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 = _ CKC8046-ND 10.62 9.17 7.72 | ¥201132C203NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 - _ CKC8040-ND 12.59 10.88 9.16 | ¥101132V203NQ 
2 DP | 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 ad _ CKC8047-ND 14.21 12.27 10.34 | ¥201132V203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _- _ CKC8006-ND 12.59 10.88 9.16 | ¥1011U2V203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 - _ CKC8007-ND 14.21 12.27 10.34 | Y2011U2V203NQ 
3 SP 1,2 On-On 12 c 7-8 8-2 _ _ CKC8004-ND 12.34 10.66 8.98 | H1011U2F205NQ 
DP 1,2 On-On 12 Cc 7-8, 3-4 8-2, 4-6 _ — CKC8005-ND 10.17 8.78 7.40 | H2011U2F205NQ 
Replacement Key for Y Series 4 Tumbler A126 Code...................0::eceeeeeeeeeeeeneee es CKC8028-ND 1.72 1.49 1.25 | 115140126 
Series: Tumbler AAAA. Cod0. ..s..ccsstaansncessaans salssaatteananieasdetnabiscnmsaacitandmentas CKC8027-ND 3.18 2.75 2.32 | 1110801 
SP 1&2 On-Off 4 B = 1-2 _ _ CKC8008-ND 10.23 8.84 7.45 | YM061U2C205NQ 
SP 1&2 On-Off 4 D _ 1-2 ad _ CKC8009-ND 11.49 9.93 8.36 | YM061U2C2WCNQ 
a SP 1 only On-Off 4 B =— 1-2 ad _ CKC8010-ND 10.23 8.84 7.45 | YM06132C205NQ 
SP 1 only On-Off 4 D = 1-2 _ _ CKC8011-ND 11.49 9.93 8.36 | YM06132C2WCNQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1, 1-3 _ _ CKC8012-ND 11.53 9.97 8.39 | P10113TCM03022 
§ DP | 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8013-ND 13.28 11.48 9.67 | P20113TCM03022 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8014-ND 11.53 9.97 8.39 | P1011UTCM03022 
SP 12 On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8016-ND 4.67 4.04 3.40 | P1011U2WMO3NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8017-ND 5.16 4.46 3.76 | P2011U2WMO3NQ2 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8018-ND 4.56 3.94 3.32 | P101132WMO3NQ2 
6 DP | 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8019-ND 5.27 4.56 3.84 | P201132WM03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 _ — CKC8033-ND 4.31 3.72 3.14 | P101133WM03NQ2 
DP 1&2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 _ _ CKC8034-ND 5.03 4.35 3.66 | P2011U33WMO3NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 =_ =_ CKC8035-ND 4.91 4.25 3.58 | P2011U3WMO3NQ2 
Replacement Key for P Series Snap-In Version... 02.0... 0ececceceeeeeeeeeeecneceee eens CKC8029-ND 2.86 2.47 2.08 | 11599112602 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = _ CKC1234-ND 9.65 8.34 7.02 | YFO1132C203NQ 
7 DP | 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 7 = CKC1235-ND 10.62 9.17 7.72 | YF21132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC1236-ND 9.65 8.34 7.02 | YFO11U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 = = CKC1237-ND 10.62 9.17 7.72 | YF211U2C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _— = CKC8023-ND 11.11 9.60 8.08 | BYO11UJCO3NQ22 
8 SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ _ CKC8024-ND* 12.01 10.37 8.74 | BYO11UJCO3LQ22 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 _ CKC8025-ND* 12.01 10.37 8.74 | BYO1AFJCO3LQ22 
9 SP 1 only Off-On 4 B 1-2 = = = CKC8021-ND 13.13 11.34 9.55 | PM0613EBM05KQ22 
SP 1,2 On-Off 4 B 1-2 = a = CKC8022-ND 13.13 11.34 9.55 | PM061UEBM05KQ22 
10 DP | 1 only On-On-On 4 c 8-1,4-5 1-2,5-6 2-3,6-7 — CKC8030-ND 12.97 11.21 9.44 | W200132C205AQ 
DP | 1 only On-On 4 c 8-1,4-5 2-3, 6-7 _ = CKC8031-ND 12.97 11.21 9.44 | W201132C205AQ 
5 Tumbler Miniature Camlocks 
an Miniature Camlock with 90 Index... 2.2... 2. ee ee CKC8048-ND 5.57 4.81 4.05 | PLOO1UEBMA1K22 


* With Latch Pawl 
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Note: All switches come with hardware and 2 keys 


Fig. 1 Y Series, 4 Tumbler 


foes 
7 


@ 472 
(11,99) 


© 815 
(20.70) 
t 


700 


Plastic (1778) 


Housing 


am tL 


Sb 
1 760 
(1930) 


Plastic 
Housing i 640 


(16.26). 


@.760 Without 
| Latch Pawl 


*With 
Latch Pawl 


Fig. 10 W Series 
7.49 : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Keylock Switches ko series 


Materials: * Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and 
two keys 
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Rubber Cover Metal Dust Cap 
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Key Code —|--|\.3/4-24 UNS THD 
No.A126  .283 
(7.20) 
Lock No. Key Pull Switch Amp Rtg. @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 10 100 Part No. 
1A 90° Indexing SPDT 1 On-On 1 Solder EG2623-ND 646 5.82 4.66 K0103C 
1B 90° Indexing SPDT 1and2 On-On 1 Solder EG2624-ND 646 5.82 4.66 K0103D 
2B 90° Indexing SPST 1and2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 3.13 2.82 2.26 KO106A 
3C 45°-45° Indexing SP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2626-ND 12.64 11.38 9.11 K0130A 
3c 45°-45° Indexing DP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2627-ND 12.64 11.38 9.11 K0130B 
3D 90° Indexing DPDT 5 On-On 4 Eyelet EG2628-ND 12.64 11.38 9.11 K01300 
@= Detent Position © = Keypull Possible = Momentary 3E 90° Indexing SPDT 3and5 On-On 4 Eyelet EG2629-ND 12.64 11.38 9.11 K0130R 
Sails Ratings ingalatlon Resistance 4F 45° Indexing SPDT 1 On-Mom 4 Eyelet_ | EG2630-ND 12.64 11.38 9.11 | KO130W 
KO103 | 1A@ 125VAC; 0.58 @ 250VAC 200MO min. Covers 
KO106 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MQ min. Rubber Cover for KO103 Series. EG2631-ND 68 62 49 KOC1 
KO130 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MO min. Metal Dust Cap for KO130 Series EG2632-ND 3.13 2.82 2.26 KOM4 


NKK Keylock Switches 


SWITCHES 
Dim. in (mm) Inch 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 Part No. (14.0) Dia 
12mm Miniature Low Security 
On None On 1,3 360-1459-ND 16.95 13.56 10.74 SK12AAWO1 
1 On None On 1 360-1460-ND 16.95 13.56 10.74 SK12BAW01 
On Off On 1,2,3 360-1461-ND 17.85 14.28 11.31 SK13DAW01 
On Off On 2 360-1462-ND 17.85 14.28 11.31 SK13EAW01 
Replacement Key for SK12..AW01 Switches, Chrome/Zinc Alloy 360-1010-ND 2.40 1.92 1.52 AT4081 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version 
On None On 1,3 360-1447-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12AFWO01 
2 On None On 1 360-1448-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BFW01 
On Off On 2 360-1449-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13EFWO01 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version 
On None On 1,3 360-1450-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12ATWO1 
2 On None On 1 360-1451-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BTWO01 Le. — wall 
On Off On 2 360-1452-ND 18.42 14.74 ‘11.67 CKM13ETWO1 90): Dia 
19mm High Security - Flat Key Version (© 16.0) 
On None On 1,3 360-1453-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12AFWOt 
3 On None On 1 360-1454-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BFW01 
On Off On 2 360-1455-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13EFWO1 | | | 
7 ie (17.2)! 
19mm High Security - Tubular Key Version (8) () 
On None On 1,3 360-1456-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12ATWO1 +1 Key Supplied * 1 Key Supplied 
3 On None On 1 360-1457-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BTWO01 * 25 different Keycodes ¢ 50 different Keycodes 
On Off On 2 360-1458-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13ETWO1 sent randomly sent randomly 
Yyco 2 5 
Fecrones ~-sCoAMlleoswiteh Keylock Switchlocks 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys ona ring. 


6-32-F 
Screws 


Specifications: * Cylinder Material and ) : Specifications: * Cylinder Material and i Specifications: Cylinder Material and Lock 


Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw Lock Body: Zinc Alloy »* Terminals: Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw type 
type * Operating Temperature: -30°C ~ Screw type * Operating Temperature: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
85°C Characteristics: * Contact Rating: -30°C ~ 85°C Characteristics: » Contact Characteristics: * Contact Rating: 5A @ 
1A @ 120VAC Contact Timing: Non- Rating: 1A @ 120VAC * Contact Timing: 115VAC, 15A @ 24VDC * Contact Timing: 
shorting * Actuator Travel: 90° » Life Expectancy: 10,000 Cycles Non-shorting * Actuator Travel: 90° * Life Expectancy: 10,000 Cycles Non-shorting * Actuator Travel: 90° » Life Expectancy: 20,000 Cycles 
Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 
ars On-Off 450-1003-ND 19.27 17.62 16.52 15.97 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 19.93 18.23 17.09 16.52 2SKF131AEL01 
1 only Off-Mom 450-1008-ND 31.52 28.82 27.02 26.12 2SKF231AEL01 
iar On-Off 450-1004-ND 24.61 22.50 21.09 20.39 2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 29.19 26.69 25.02 24.19 2SWK131AL101 
1 only Off-Mom 450-1007-ND 18.20 16.64 15.60 15.08 2SWK231AL101 
ar 450-1011-ND 24.50 22.40 21.00 20.30 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 35.51 32.47 30.44 29.43 SWK121F315 
1 only 450-1009-ND 26.27 24.02 22.52 21.77 SWK123F315 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1593 
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Basic Type Snap Switches 


D3V Series — Low 
Cost Series 


D2VW Series — 
Watertight Series; IP67 


SS Series — 
Standard Series 
SS-P Series — 
Low Cost Series 


D2SW Series — 
Watertight; IP67 


D2SW-P Series — Low 
Cost, Watertight; IP67 


V Series — 
Standard Series 


Simulated 


Roller Lever Roller Lever 


Pin Plunger 


V Series: Features: » Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute 
«Contact Resistance: 15mQ maximum » Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 80°C * Humidity: 85% RH maximum 
Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum; Electrical: 100,000 operations minimum 

D3V Series: Features: «Reliable and safe basic switch * External lever » Environment friendly with beryllium free 
contacts * Low cost version of V Series 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight, high-precision miniature basic 
switch — meets IP67 requirements * Monoblock construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places 
or where water is sprayed * This series internal mechanism assures high operating-position accuracy (0.4mm) and long 
life (Mechanical: 10 million operations) » Wide operating temperature range of -40°C ~ 90°C is ideal for any operating 
environment * General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long mechanical service life (SS-1 and SS-5 
Series: 30 million operations minimum; SS-10 Series: 10 million operations minimum; SS-P Series: 1 million operations 
minimum) * Wide switching capacity range from microvoltage/current loads (1mA @ 5VDC) to high-capacity loads (10.1A 
@ 250VAC) Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH maximum 


Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: ¢ High-quality, watertight miniature basic switch — meets IP67 
requirements * A wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C is ideal for any operating environment « Ideal for the 
automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 


6.40< ~ 
-~ 


“49.81 


At 


2.36. 16.89 


Simulated 


Roller Lever Pin Plunger 


Roller Lever 


per minute; Electrical: 30 operations per minute * Contact Resistance: 70mQ maximum « Life Expectancy: Mechanical: 
5,000,000 operations minimum; Electrical: 200,000 operations minimum * Ambient Operating Humidity: 95% maximum 
Enclosure Rating: Reference to IP67 


Watertight D2SW-P Series: Characteristics: » Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Life Expectancy: 
Mechanical: 1,000,000 operations minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 


D2F Series: Features: * Super compact; ideal for PCB mounting * Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism « Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height difference at the 
case bottom « Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office equipment to audio equipment 
and communications equipment 


D3C Series: Features: * Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing * 3mm long stroke 
PCB mount switch with 100mA capacity * Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. * Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: * Operating Frequency: 
Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute »* Contact Resistance: 50mQ maximum 
« Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C * Operating Humidity: 65% maximum at 5°C ~ 35°C Service Life: 50,000 
operations minimum at the rated switch frequency 


Watertight D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch » Fully sealed construction » Lead free 
construction » Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) *Long stroke, even without levers for reliable 
On-Off action 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “X” | ation Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch(mm) | (mm)| Force} Part No. 1 25 50 /Part No. Fig.| Style (A) Inch(mm) | (mm)| Force} Part No. 1 25 50 |Part No. 

V Series 3| SPDT | 1 |12Wires(304.8)| 34 | 12091] SW432-ND 7.43 669 5.94 |D2VW-O1L2-1MS 
+] spot | 10 | 18700 (4.75) ] 24.38] 100gt| swi26-ND 1.85 1.67 1.48 [v-10G-1C24-K +] spor | 8 | 18700 (4.75) | — | 20091] swas3-ND 3.40 3.06 2.72/D2vW-5-1Hs 
1) spot | 45 | 18700 (4.75) | 24.38] 2000t| swa74-ND 225 2.03 1.80 |V-156-1C5-K 5 |12 Wires (304.8)/ — | 200gf| SW434-ND 5.63 5.07 4.50/D2VW-5-1MS 
2] spor | 10 | 1870 (4.75) |38.35| 1259f| SW127-ND 1.88 1.69 1.50 |V-10G2-1C25-K >| spor | 5 | 18700 (475) | 35.6 | 12001] swad5-ND 3.55 3.20 2.84]D2VW-SL1-1HS 
3] spor | 10 | 18700 (4.75) |24.38| 2409f| SW128-ND 2.25 2.03 1.80 /V-10G5-1C25-K 5 _|12 Wires (304.8)| 35.6 | 120gf| SW436-ND 5.48 4.93 4.38 /D2VW-5SL1-1MS. 
1] spot | 45 | 18700 (4.75) | 24.38| 200gt| swi29-ND 1.85 1.67 1.48 |V-15G-1025-K 3} spor | © | 187000475) | 24 | 120gt) swaa7-ND 3.78 340 3.02/Davw-sL2-1Hs 
+] spot | 45 | 18700 (4.75) | 24.38| 400gt| swi30-ND 1.85 1.67 1.48 |v-15G-1026-K 5 |12 Wires (304.8)| 34 | 120gf] SW438-ND 5.85 5.27 4.68/D2VW-5L2-1MS. 
2] spor | 15 | 18700 (4.75) |38.35| 1259f| SW132-ND 1.88 1.69 1.50 /V-15G2-1C26-K SS Miniature Series 
2 SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 38.35] 125gf] SW875-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G2-1025-K 7 | SPDTGold|  .1 -110 QC (2.79) | 13.46) 50gf | SW138-ND 2.08 1.87 1.66 |SS-O1FT 
2 SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 62.23] 100gf) 22252-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G3-1024-K 5 | SPDTGold|  .1 -110 QC (2.79) | 19.69) 50gf | SW139-ND 2.30 2.07 1.84|SS-01GLT 
2| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 62.23] 70gf | SW133-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1025-K 7 | SPDTGold|  .1 PC Mount | 13.46| 150gf} = SW155-ND 2.03 1.83 1.62 |SS-01D 
2| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 62.23] 130gf| SW134-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1026-K 5 | SPDTGold| 1 PC Mount | 19.69] 50gf | SW239-ND 2.00 1.80 1.60 |SS-01GLD 
4| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 38.86] 125gf| SW135-ND 1.98 1.78 1.58|V-15G4-1C25-K 6 | SPDTGold| 1 PC Mount | 21.59] 50gf | SW240-ND_ 2.00 1.80 1.60|SS-01GL13D 
3| spot | 15 | 18700 (475) | 24:38| 480ct| swiae-ND 225 203 1.80 \V-15G5-1026-K 6|SPDTGold| .1 | SolderTerm | 21.59] Sogf | SW865-ND 2.00 1.80 1.60|SS-01GL13 
3| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 34.04] 250gf| SW151-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G6-1026-K 8 | SPDTGold| 1 PC Mount | 19.61] 50gf | SW343-ND = 2.40 2.16 1.92)SS-01GL2D 
4] spot | 4 | 18700 (475) | 59.40) 6oot | swa76-ND 431 388 3.45 \VX-015-1023 8 | SPDTGold| 1 PC Mount | 19.61] 16gf | sW866-ND 3.00 270 2.40|SS-01GL2-FD 

pav'Seros 7) spot | 5 | Solderterm | 13.46] Sogf | swe70-ND 1.23 111 .98|SS-5-F 
1] spot | 11 | 18700 (4.75) | 20.2 |200gt] SW707-ND 1.75 158 1.40 /D3V11G1C25K 7 | SPOT 5__ | SolderTerm | 13.46 150gf| SW868-ND 1.23 1.11 .98/SS-5 
2| spot | 11 | 18700(4.75) | 35.6 |125gf| SW708-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V11G21C25K 7) SPOT 5 | Right Angle PCB] 13.46) 150gf| SW869-ND =» 1.28 1.11 .98/5S-5D2 
2| spot | 11 | 18700(4.75) | 35.6 |125gf| SW709-ND 1.98 1.78 1.58|D3v11G2mic2sk| | 7 | SPOT 5 | 110 QC (2.79) | 13.46 150g) SWI41-ND = 1.35 1.22 1.08)5S-5T 
4} spot | 11 | 18700(4.75) | 326 |125gf| SW710-ND 203 1.83 1.62 |D3V11641C25K 5} SPDT | § | .110.0C (2.79) | 19.69) SOgf | “SWI43-ND) 9 1.23 1.11 .98/SS-SGLT 
4] spot | 11 | 18700(4.75) | 32.6 | 1259f| SW711-ND 1.98 1.78 1.58/D3viiGamicask| | ®) SPOT | 5 | 110QC (2.79) | 21.59) SOgf) SW144-ND 1.18 1.06 .94)88-5GL13T 
3] spor | 11 | a87ac(4.75)| 34.0 | t259f] sw7t2nD 243 219 1.94]/D3v11661C25K | SPOT | § | SolderTerm | 21.59| SOgf (RSMEGNGMEE 1.90. 1.71 1.52/SS-5GL13 
3] spor | 41 | .1870C(4.75) | 34.0 | t250t| SwW713-ND 2.23 2.01 1.78/p3aviicemicesk| | | SPOT | § | .110QC (2.79) | 19.61) S0gf | SW872-ND = 1.90 1.71 1.52|SS-5GL2-FT 
1) spot | 46 | 18700(4.75) | 20.2 | 200gt| sw7oo-ND 1.75 1.58 1.40 /pav1e61c25K 7) Spor | 5 | 110.06 (2.72) | 1846) Soot ean eo 111 98 )88-5HT 
2] spor | 16 | 1870C(4.75) | 35.6 | 1259f| SW701-ND 203 1.83 1.62 /D3v16621C25K 8) SPOT |S | 10.06 (2.79) | 19.61) ‘s0gt PS Sta 120 L71 1.52 )8S-5aL27 
2| spor | 16 | .t87ac(4.75) | 35.6 |1250t| sw7o2-nD 198 1.78 1.58|paviecem1cosk] | ®}| SPOT Solder | 1961) 50g oom 145 181 1.16 )/88-5G12 
4] spot | 16 | 1870C(4.75) | 32.6 | 1259f| SW703-ND 203 1.83 1.62 |/D3v16G41C25K Eo PG Mount | 13.46) 1500f FRSRZSGRD 1.23 1.11 .28/88°5D 
4| spor | 16 | 18700 (4.75) | 32.6 | 1250t| sw7o4-nD 198 1.78 158/paviecamicosx} | °) SPOT | § PG Mount | 19.69) SOof Eee (2 (183 1.18)88-56LD 
6) spor | 5 PC Mount | 21.59) Sogt| SW243-ND 1.53 1.38 1.22/SS-5GL13D 
3} spot | 16 | 18700 (4.75) | 34.0 | 1259f| Sw705-ND 243 219 1.94/p3v1eG61C25k 
8) spor | 5 PC Mount | 19.61] Sogt) SW244-ND 1.73 1.56 1.38|SS-5GL2D 
3] spor | 16 | 18700 (4.75) | 34.0] 1259f| Sw706-ND 223 201 1.78 /D3v1eGeM1c25K 
7) spot | 10 | 11000 (2.79) | 13.46| 150gf| sw245-ND 2.48 1.96 1.74|SS-10T 
Watertight IP67 D2VW Series 5 | spot | 10 | .11000(2.79) | 19.69) Sogf} SWs67-ND 2.08 1.87 1.66|SS-10GL 
4 | 48700 (4.75) | — | 2009] sw427-ND 3.55 3.20 2.84 |D2VW-01-1HS 
1] spoT 5] spor | 10 | 1100C(279) | 19.69] Soot] swe46-ND 1.98 1.78 1.58|SS-10GLT 
<1) [12 Wires (304.8)| — | 200gf ERSMAZENDM 7.28 6.55. 5.82 |D2VW-01-IMS 6) spoT | 10 | 11000(279) | 21.59] Sogt | swe4a7-ND 2.00 1.80 1.60|SS-1oGL13T 
Vf 187.00 (4.75) | 89] 120gf) SWA20-ND 4.25 3.83 3.40 /D2VWOILITHS | 7 5) spt | to | 11006 (2.79) | 19.61) Sogt | swo4s-nD 223 201 1.78|S-10GLaT 
2] spot | 41 | 4870C(4.75)| 59 | 6Ogf| SW863-ND 5.08 4.57 4.07 |D2VW-O1L1B-1HS Law Gost S5-P Subminiahure Series 
1 |12.Wires (304.8)/ 59 | 120g¢| sw43o-ND 7.63 6.87 6.10 |[D2VW-01L1-1MS| |} >So JG Sauer 112.701 1509 ERMNGMNN 71 es ar ls-a0P 
3] spor | 1 | 187.00(4.75) | 20.1 ]2a0gt] swe64-ND 6.11551 4.90 ]o2vW-OIL2ATHS) | 5 | Sopp |g sore | 10.65| sogt (MMI 63 75 e7|ss-a0LP 
4 | 48700 (4.75) | 34 |1209f| SW431-ND 5.68 5.11. 4.54 |D2VW-01L2-1HS - 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 


Fig. 11 — D2FW Series D2MQ Series D2HW Series — Watertight; IP67 
Watertight; IP67 


x3 Pe a Fig. 15 


< 60 
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80, 


Fig. 14 — D3C Series 


Pin Plunger Leaf Lever 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “Xx” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “xX” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. 
6 | SPOT 3 Solder | 20.95] 50gf | SW765-ND 8375 ~—~67 |SS-3GL13P A PC Mount | 7.40 | 80gf | SW859-ND 1.46 1.32 1.17 |D2F-01L3 
7| SPOT 3 | .110.0C (2.79) | 12.70| 150gf} Sw766-ND 71 64 57|SS-3GPT 3 | Solderterm |13.97| 80gf | SW861-ND 1.27 145 1.02 /D2F-L-D 
5 | SPDT 3 | .110.0¢ (2.79) | 19.65] S0gf | sw767-ND 83 75 67 |SS-3GLPT 3 PC Mount 13.97] 80gf | SW152-ND 1.10 99 88 |D2F-L 
6 SPDT 3 -110 QC (2.79) | 20.95 | 50gf SW768-ND 83 7S .67 |SS-3GL13PT 10 SPDT 3 PC Mount 13.97 | 25qf SW153-ND 1.10 99 88 |D2F-FL 
7 SPDT 3 PC Mt. (uneven) | 12.70] 150gf| SW769-ND 77 64 .57 |SS-3GPD 3 PC Mount 13.97 | 80gf SW860-ND 944 2.20 1.96 |D2F-L2 
5 SPDT 3 PC Mt. (uneven) | 19.65 | 50gf $W770-ND 83 PEs} .67 |SS-3GLPD 1 Right Angle 14 | 25gf SW841-ND 1.95 1.76 1.56 |D2F-FL-A 
6 | SPDT 3 | PC Mt (uneven) | 20.95] 50gf | SW771-ND 83 75 67 |SS-3GL13PD 3 Right Angle | 14 | sogt | swe42-no 1.95 1.76 1.56 |D2F-L-A 
7| SPOT 3 | PCMt (even) | 12.70] 150gf} SW772-ND 71 64 57 |SS-3GPB 3 Leftangle | 14 | soot) SWed3-ND 1.85 1.67 1.48 /D2F-L-A1 
5 | SPDT 3 | PCMt.(even) | 19.65] 50gf | SW773-ND 83.75 67 |SS-3GLPB Watertight IP67 D2FW Series 
6 | SPOT 3__| PC Mt (even) | 20.95] 50gf | _ SW774-ND 83 75__.67 |SS-3GL13PB 1 |12 Wires (304.8)| 22.8 | 2509f| SW511-ND 348 313 2.78|/D2FW-GO73M 
7 | SPOTGold) 1 Solder | 12.70) 150gf| | SW775-ND 79.71 .63SS-01GP 11 | spstno | 1. |12Wires (304.8)] 22.8 | 250] sW5t2-ND 3.48 3.13 2.78 [D2FW-G27aM 
5 | SPOTGold) 1 Solder | 19.65] S0gf | SW776-ND 92 83.74 |SS-01GLP 1 |12 Wires (304.8)| 19.0 | 300gt} SW513-ND 4.28 3.85 3.42 /D2FW-G083M 
6 | SPDTGold) 1 Solder | 20.95] S0gf | SW777-ND 92 83 74 |SS-013GL13P 1 |12 Wires (304.8)! 19.0 |300gf| swsi4-ND 427-388 3.42 /poFW-Goeam 
7 |SPDTGold) .1 | .110.QC (2.79) | 12.70] 150gf} Sw778-ND 79 71 63 |SS-01GPT DEMO Series 
5 [SPOT Gold) | 110.06 (2.78) | 19.65) 50gf (RSWieNe 202) 88 74 |SS-O1GLET, 12] SPDT Silver] 500mA] .05 (1.27) | 6.00 |120gf] SW145-ND 280 252 2.24 /D2MO-1 
8) SPDTGold| 1) -110.0G(2.78) | 20.85) S0ct Eee 82, BS TASS OLGIISEL 13 |SPDT Silver|500mA} 05 (1.27) | 7.70 | 60gt | SW146-ND 288 259 2.30/D2MQ-1L 
7 |SPDTGold) .1 | PC Mt. (uneven) | 12.70] 150gf} SW781-ND 79 71 63 |SS-01GPD nae Series 
5 |SPDTGold) .1 | PC Mt. (uneven) | 19.65] 50gf | SW782-ND 92 83 .74|SS-01GLPD asin cA PoMout ) 800 | 1209t MMRZNIMENIN 1.19 102 00 |bacatono 
6 |SPDTGold) .1 | PC Mt. (uneven) | 20.95] 50gf | SW783-ND 92 83 74 |SS-01GL13PD Shai | A poMount | #.00.| 190 MIM 119 102 90/pac-2200 
7 |SPDTGold| .1 | PC Mt. (even) | 12.70] 1509f| SWw784-ND 79 71 .63|SS-016PB 14 wiascainiel [4 eoMount | 2.00.| atgt MEM 19 102 90 pac-1200 
5 |SPDTGold] .1 | PC Mt (even) | 19.65] 50of | Sw785-ND 92 83 74 |SS-01GLPB : 
6 |SPDTGold) .1 | PC Mt (even) | 20.95) 50gf | Sw786-ND 92 83 74 |SS-01GL13PB shone |. Po Mount | 869 | A0gt SRZZGN 1131.02.90 030-2220 
Watertight IP67 D2SW Series Watertight IP67 D2HW Miniature Series 
5 solder |1069| eogt [CUESSNCMIN 260 201 2.14 b2SwaoLtne 15A| SPDT 2 | Right AnglePcB} — | 76gf | SW714-ND 243 249 1.94/D2HWBR201DR 
5 | spoT 3 | .1100C (2.79) | 19.69] 6ogt | sw294-ND 268 241 2.14|/D2SW-3LITS NPB) eeDe 2 Right Angle PCB) — |) 76of SSE 243 2.19 1.04 D2HWwaL201DL 
3 |12" Wires (204.8)| 19.69 eogt | SW205-ND 495 392 3.48 [Dosw-aLiMs 15¢| SPDT 2 | Straigntpca | — | 76gf | SW716-ND 243 219 1.94/D2HWA201D 
15A| SPDT 2 |Down Wire Leads) — | 76gf | SW719-ND 4.93 4.44 3.94 /D2HWBR201M 
& | SPOT ; ss aie 4) i ee ate i aa - ae 158] SPDT | 2 |DownWireLeads| — | 76gf| SW720-ND 4.93 4.44 _ 3.94 /D2HWBL201M 
4 Sauer 434 120gi SSE 584: 598 009 DOSWEUS 150) spot | 2 |DownWireLeads) — | 76gf] SW721-ND 5.43 4.89 4.34 /D2HWC201M 
all eee 3 | 1100 (279) |13.46| t80gt| sw229-ND 253 228 2.02 /D2sw-ats 16A| SPDT 2 | Right AnglePCB} 13 | 6igf | SW717-ND 258 232 2.06|D2HWBR211DR 
3 PcMount |13.46| 180gt| swe9i-ND 253 228 2.02 D2sw-sps 16A| SPDT 2 |Down Wire Leads| 13 | 61of | SW722-ND 518 4.66 4.14 /D2HWBR211M 
3 |12" Wires (304.8)| 13.46| 1800"| sw292-ND 4.18 3.76 3.34 /p2sw-ams 168] SPDT 2 |Down Wire Leads| 13 | 61of | SW723-ND 518 4.66 4.14/D2HWBL211M 
71 12"Wires | 19.61| 60 | SWe62-ND 591 532 4.73 [D2SW-O1LaMS 16D| SPDT 2 |Down Wire Leads| 13 | 6igf | SW724-ND 5.60 5.04 4.48|D2HWC211M 
3 | spot 3 solder | 19.61| 6oot | swea7-No 3.05 275 2.44/pasw-aL2Hs 16A| SPST-NC | 2 |RightWireLeads) 13 | 6igt | SW725-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR212MR 
3 |12” Wires (304.8)| 19.61] 60gf | $W238-ND 4.60 414 3.68 |/D2SW-3L2MS 16B) SPST-NC 2  |Right Wire Leads} 13 | 61gf | SW726-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL212MR 
Watertight IP67 Low Cost D2SW-P Series 16D| SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 6igf | SW727-ND 5.60 5.04 4.48 [D2HWC212MR 
4 110 QC (2.79) | 15.8 | 61gf SW805-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-PO1L3T 16A} SPST-NO 2  |Right Wire Leads} 13 | 61gf SW728-ND 5.18 4.66 4.14)D2HWBR213MR 
all “Spar 4 |PCMt.(uneven)| 15.8) 6igf | SW806-ND 1.85 1.67 1.48 |[D2SW-PO1L3D 16B| SPST-NO | 2 |RightWireLeads) 13 | 6igt | SW729-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL213MR 
4 | PCM. (even) | 15.8] 6igf | SW807-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-PO1L3B 16c| SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 6igf | SW730-ND 5.60 5.04 4.48 [D2HWC213MR 
1 |12” Wires (304.8)/ 15.8 | Gigt | SW808-ND 3.96 3.57 3.17 |D2SW-PO1L3M 16A| SPST-NC | 2 | LeftWireLeads) 13 | Gigt | SW731-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR212ML 
3|\ Spar 4 | 4100¢(2.79) | — |183gt] Swe03-ND 1.44 1.30 1.16 /D2Sw-PO1T 168] SPST-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6igt | SW732-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL212ML 
4 | PC Mt. (uneven)} — | 183gf| SW804-ND 1.44 1.30 1.16 |D2SW-PO1D 416A} SPST-NO | 2 | LeftWireLeads) 13 | 6igt | SW733-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR213ML 
Ail agent 2 Solder 158 | 6igf | SW811-ND 165 149 1.32 |D2SW-P2L3H 16B| SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6igt | SW734-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL213ML 
2 |12” Wires (304.8)| 15.8 | 6igf | SW812-ND 3.77 3.40 3.02 |D2SW-P2L3M 17] SPDT 2 |Down Wire Leads| 16 | 6igf | SW737-ND 518 4.66 4.14 /D2HWBR231M 
7 |__ SPOT 2 | 110 QC (2.79) | — |183gf] SW809-ND 1.27 (1.15 1.02 |D2SW-P2T 178] SPDT 2 |Down Wire Leads| 16 | 6igf | SW738-ND 518 4.66 4.14/D2HWBL231M 
8 | SPDT 2 Solder 14.5 | 6tof | SW810-ND 2.04 1.84 1.63 |D2SW-P2L2H 168] SPDT 2 | Right Angle PCB} 20 | 4igf | SW718-ND 1.89 1.71 1.52 |D2HWBL221DL 
D2F Series 416A] SPDT 2 |Down Wire Leads| 20 | 41gf | SW735-ND 518 4.66 4.14/D2HWBR221M 
3 PC Mount | 5.18 | 150gf | © SW500-ND 1.00 90 80 |D2F 16B] SPDT 2 |Down Wire Leads| 20 | 41gf | SW736-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL221M 
A PC Mount | 5.18 | 150gf | SW501-ND 1.00 90 80 |D2F-01 148A] SPDT 2 |DownWireLeads| 8 | 183gf] SW739-ND 518 4.66 4.14|D2HWBR261M 
A Solder Term | 5.18 | 150gf) SW857-ND = 1.22 1.10.98 )D2F-01-D 18B] SPDT 2 |Down Wire Leads| 8 |1839f] SW740-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL261M 
9} SPDT d PC Mount |) 5.18 | 75gf | SWS02-ND 1.00 = 90.80 /D2F-01F 17a) SPDT 2 |Down Wire Leads) 16 |183gf| SW741-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBR271M 
A PC Mount | 13.97] 80gf | SW154-ND 1.10 99.88 |D2F-O1L 178] SPDT 2 Down Wire Leads) 16 | 1839f] sw742-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL271M 
a Solder 12.8 | 80gf | SW840-ND = 2.48 2.24 1.99 /D2F-01L2-D 49] SPDT 2 |Down Wire Leads| 20.85| 92f | SW743-ND 518 4.66 4.14 /D2HWBR281M 
3 PC Mount | 5.18 | 75gf | SWS03-ND 1.14 1.03.91 |D2F-F 498] SPDT 2 |Down Wire Leads| 20.85| 92gf | SW744-ND 518 4.66 4.14 /D2HWBL281M 
10| SPDT 4 PC Mount | 13.97] 75of | SW858-ND 1.33 1.20 1.07 |D2F-O1FL ‘Cantinaedh 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1595 


OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 
J Series — Mini Snap Switches 


Features: 

* Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 x 12.7 x 
5.1mm) *¢ Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on installation 
space and weight 


Characteristics: 

* Contact Resistance: 15mQ maximum « Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 minute between 
terminals of the same polarity * Durability: Mechanical: 10,000,000 operations minimum; Electrical: 50,000 
operations minimum »* Ambient Operating Temperature: -10°C ~ 80°C 


B3J Series — Tactile Switches 


Superior snap action using Omron’s B3F tact switches and hinged lever cap. Switches include hinged caps 
that are available with none, 1 or 2 LED’s. Ideal for data entry, logic and digital signal input. 


Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC * Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C » Contact 
Resistance: 100m maximum (rated 1mA, 5VDC) »* Dielectric Strength: SOOVAC, 50/60Hz for 1 minute 
* Bounce Time: 5ms maximum » Life Expectancy: 3,000,000 operations minimum LED: ° VF: 2.0VDC ° IF: 
20mA * VR: 5VDC 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron Color of Color of Digi-Key Price Each Omron 

Fig. | (gf) Maximum Type (mm) | Part No. 1 25 50 |Part No. Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50 Part No. 
1 140 Pin Plunger _ SW813-ND 8.38 7.55 6.71 |J-7 Light Gray _ SW819-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1000 
50 Short Hinge Lever 12.7 | SW814-ND 13.26 11.94 10.61 | J-7-V Black = $W820-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1100 
2A 30 Hinge Lever 22.0 | SW815-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V3 1A Orange = $W2314-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1200 
20 Long Hinge Lever 33.8 | SW816-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V4 Yellow _ $W2315-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1300 
2B 55 Short Hinge Roller Lever 11.5 | SW817-ND 14.78 13.31 11.83 ) J-7-V22 Blue = $W2316-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1400 
33 Hinge Roller Lever 20.5 | SW818-ND 14.80 13.32 11.84 | J-7-V2 Light Gray Red $W821-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2000 
1B Black Red $W822-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2100 
ie Light Gray Green SW823-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4000 
D2RW Series — Sealed Reed Black Green $w824-ND 2.87 258 2.30 | B3J-4100 
Snap Switches 1c Light Gray Red/Green SW825-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6000 
Black Red/Green SW826-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6100 


Features: 

«Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the circuit 
block to be entirely sealed * Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load range 
* Compatible mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW 


Characteristics: 
* Switching Voltage: 100VDC maximum * Switching Current: .25A maximum »¢ Contact Capacity: 10W 
maximum 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) | Part No. ul 25 50 | Part No. 
1A 153 Pin Plunger - SW830-ND 25.55 23.00 20.44] D2RWO01 
1B 76 Hinge Lever 35.6 | SW829-ND 26.00 23.40 20.80} D2RWO01L1 
1¢ 76 Hinge Roller Lever 34.0 | SW827-ND 26.46 23.81 21.17) D2RWO1L2 
1D 76 Simulated Roller Lever 32.6 | SW828-ND 26.00 23.40 20.80) D2RWO1L3 


D2A Series — 
Pushbutton Switches 


Ultra subminiature detection switch with pushbutton action. 


Features: * Compact (8 x 6 x 4.2mm (W x Hx D)) * Light 
weight (approximately 0.3g) * 3mm long stroke » Built-in 
slide mechanism for selecting shorting or non-shorting 
timing of the switch * Switch’s small size makes it ideal for 
household appliances, audio equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. 


Characteristics: * Contact Rating: .1A @ 30VDC » Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per 
minute; Electrical: 30 operations per minute * Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz for 1 minute * Ambient 
Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


Operating Force Switching Digi-Key Price Each Omron 
(gf) Maximum Timing Part No. 1 25 50 Part No. 
100 Non-shorting SW831-ND 1.30 1.18 1.05 D2A-1110 
100 Shorting SW832-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2110 
50 Non-shorting SW833-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-1120 
50 Shorting SW834-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2120 


Miniature Door Switches 


Omron’s Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose from plunger 
or lever actuators, both having a low operating force of 204g maximum. Uses JST’s HL connectors. 


Features: * Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with gold 
crossbar contacts *Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C * Contact Resistance: 
100mQ maximum * UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type Force g. Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND 1.73 1.56 1.38 D3D-111 
1 SPST-NC Plunger 204 SW746-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND 1.83 1.65 1.47 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-231 
Digi-Key Pricing Tape & Reel Pricing*) JST 
Description Part No. 10 100 500 6,000 Part No. 
Connector Housing, 3-Pos. for D3D Switch 455-1562-ND 1.27 10.60 42.39 —_ HLP-03V 
Contacts for Connector Housing, 18-22 AWG 455-1563-1-ND 73 6.50 28.69 31.00/M SSF-21T-P1.4 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1596 (toes) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. D3M Production Wired Snap Switches 


Easy wiring snap switch for general purpose snap switch applications. Contact current of .1A, ROHS Compliant and external levers, makes this switch an easy production type 
switch. Mating connector uses JST’s XA connector: XAP-02V-1 (455-1903-ND) 

Specifications: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations/minute maximum Electrical: 60 operations/minute maximum * Life Expectancy: Mechanical: 500,000 
operations Electrical: 200,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Contact Contact Dimension “X” Actuation Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) Force Part No. 1 25 50 Part No. 
1 SPST-NC AA _ 153Gf SW877-ND 1.98 1.79 1.59 D3M-01 
SPST-NO AA 153Gf SW878-ND 2.38 2.14 1.90 D3M-01-3 
OA SPST-NC AA 72” (18.2) 51Gf SW879-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K1 
SPST-NO AA 51Gf SW880-ND 1.94 1.75 1.55 D3M-01K1-3 
2B SPST-NC AA 72" (18.2) 102Gf SW885-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L1 
SPST-NO AA 102Gf SW886-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L1-3 
3A SPST-NC AA 70” (17.8) 51Gf SW881-ND. 2.95 2.66 2.36 D3M-01K2 
SPST-NO AA 51Gf SW882-ND 2.54 2.29 2.04 D3M-01K2-3 
3B SPST-NC AA 70” (17.8) 102Gf SW887-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01L2 
SPST-NO AA 102Gf SW888-ND 2.40 2.16 1.92 D3M-01L2-3 
4A SPST-NC AA 78" (19.2) 51Gf SW883-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K3 
SPST-NO AA 51Gf SW884-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01K3-3 
4B SPST-NC AA 78” (19.2) 102Gf SW889-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L3 
SPST-NO AA 102Gf SW890-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L3-3 
Digi-Key Pricing Tape & Reel Pricing*| JST 
Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Connector Housing, 2-Pos. for D3M Switch 455-1903-ND 54 4.50 17.99 —_ XAP-02V-1 
Contacts for Connector Housing, 28-22 AWG 455-1904-1-ND 34 3.05 13.44 14.00/M SXA-001T-P0.6 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


OMROMN. Basic Switches 


Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as motors, halogen lamps and solenoids. 

Omron’s “A” Series has the same body yet switches 20A loads with large inrush currents. All switches feature screw terminal connections and are UL listed CSA certified. 
Both series are momentary action, SPDT versions. 

Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring and special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient temperature. Smoothly 
operates at an ambient temperature of 400°C. Operates from -65°C ~ 400°C 


Operating Switch Actuator Actuator Price Each Omron 
Fig. | Force g. Maximum | Current (A) Type Length (mm) 1 25 50 Part No. 
1 350 15 Pin Plunger =— SW190-ND 6.85 6.17 5.48 Z15G-B 
2 350 15 Spring Plunger =. SW191-ND 8.43 7.59 6.74 Z15GD-B 
3 350 15 Panel Plunger _— SW192-ND 11.50 10.35 9.20 Z15GQ-B 
4 350 15 Panel Roller — SW193-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ21-B 
5 350 15 Panel Roller = SW194-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ22-B 
6 70 15 Lever 63.50 SW195-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW-B 
7 100 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW2-B 
8 160 15 Short Roller Lever 26.59 SW197-ND 8.60 7.74 6.88 Z15GW22-B 
6 6 15 Low Force Lever 63.50 SW198-ND 9.50 8.55 7.60 Z15HW24-B7-K 
1 625 20 Pin Plunger = SW230-ND 9.28 8.35 7.42 A20G-B7-K 
6 70 20 Lever 63.50 SW231-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV-B7-K 
7 90 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV2-B7-K 
3 625 20 Panel Plunger = SW233-ND 14.10 12.69 11.28 A20GQ-B7-K 
8 160 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 10.03 9.03 8.02 A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series ..... sad SW235-ND 88 79 70 AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series ... | SW236-ND 4.53 4.08 3.62 AP-Z 
High Temperature Basic Switches 
1 350 1 Pin Plunger = SW759-ND 175.10 156.68 138.24 TZ-1G 
6 70 1 Lever 63.50 SW760-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV 
7 160 1 Long Roller Lever 48.49 SW761-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV2 
8 100 1 Short Roller Lever 26.59 SW762-ND 280.57 251.04 221.51 TZ-1GV22 


D4C Industrial Sealed Limit Switches oA @ 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction 
and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. Max. | Current (A) Type Part No. i 25 50 | Part No. 
1 1200 5 Pin Plunger Z1055-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1601 
2 1200 5 Roller Plunger Z1056-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1602 
3 580 5 Roller Lever Z1057-ND 66.91 61.95 57.82 | D4C-1620 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switches 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA 
sealed for extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). on @ 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force g. Max. | Current (A) Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 640 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 41.50 38.43 35.87 ZE-NA2-2S 
2 150 15 Coil Spring Z1059-ND 42.41 39.27 36.66 ZE-NJ-2S 
3 800 15: Plunger Z1060-ND 32.21 29.82 27.84 ZE-N-2S 
4 500 15) Roller Plunger Z1061-ND 43.09 39.90 37.24 ZE-N22-2S 


Safety-Door Switch AS Oe ® ECE 


Features: ¢ Special operation key that positively pulls apart contacts, contributing to machine safety * Degree of protection: IP67 * Conforms to the following 
EC Directives: Machinery Directive, Low Voltage Directive, EN50041, EN1088 » Operating Temperature: -40 ~ 80°C * Conduit: 1/2-14NPT * Life Expectancy: 
Mechanical - 1,000,000 Operations Min. * Conventional Enclosed Thermal Current: 20 A 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2430-ND 6.25 5.79 5.41 D4BS-K1 
1 | Vertical Mount Key for D4BS Switch Z2431-ND 7.16 6.63 6.19 | D4BS-K2 
Adjustable Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2432-ND 22.23 20.58 19.21 | D4BS-K3 
2 Safety Switch DP-N/C (2NC) 10A Sealed Z2433-ND 53.75 49.77 46.46 | D4BS-3AFS 
Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 10A Sealed Z2434-ND 53.75 49.77 46.46 | D4BS-35FS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1597 


UL Recognized and CSA Certified 


Fig. 1 —- Subminiature, DG Series Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series 
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Ratings: DG1: 2 Amps 30VDC, PCB 


COM N.O. N.C. 
DG2: 50mA 30VDC, PCB COM N.O. N.C. 


Terminal Actuator Length | Oper. Force Digi-Key Pricing Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button _ 140 CH167-ND 3.70 32.88 137.00 236.33 1082.30 DG23-B1AA 
1B Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DG23-B1LA 
1B SPDT 5 -50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH621-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B2LA 
1B Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH624-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B3LA 
1 Subminiature Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH169-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B1RA 
1 DG Series Right Angle - PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 140 CH622-ND 4.08 36.24 151.00 260.48 1192.90 DG23-B2RA 
1A Button _ 140 CH164-ND 3.40 30.24 126.00 217.35 995.40 DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND 3.56 31.68 132.00 227.70 1042.80 DG13-B1LA 
1 Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH166-ND 3.70 32.88 137.00 236.33 1082.30 DG13-B1RA 
2A 50-300mA Button _ 90 CH841-ND 2.48 22.08 92.00 158.70 726.80 DH3C-B1AA 
2A SPDT 5-50mA Straight - Solder Button _ 90 CH842-ND 4.21 37.44 156.00 269.10 1232.40 DH4C-B1AA 
2B 50-300mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH843-ND 2.57 22.80 95.00 163.88 750.50 DH3C-B1LA 
2B 5-50mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH844-ND 4.37 38.88 162.00 279.45 1279.80 DH4C-B1LA 
2A 50-300mA Button _ 90 CH845-ND 2.57 22.80 95.00 163.88 750.50 DH3C-C5AA 
2A SPDT 5-50mA RH Side - PCB Button _ 90 CH846-ND 4.37 38.88 162.00 279.45 1279.80 DH4C-C5AA 
2B Subminiature 50-300mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH847-ND 2.62 23.28 97.00 167.33 766.30 DH3C-C5LA 
2B DH Series 5-50mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH848-ND 4.46 39.60 165.00 284.63 1303.50 DH4C-C5LA 
2A 50-300mA Button _ 90 CH849-ND 2.89 25.68 107.00 184.58 845.30 DH3C-C6AA 
2A SPDT 5-50mA LH Side - PCB Button _ 90 CH850-ND 4.89 43.44 181.00 312.23 1429.90 DH4C-C6AA 
2B 50-300mA Simulated Roller} — 0.252 (6.4) 50 CH851-ND 2.62 23.28 97.00 167.33 766.30 DH3C-C6LA 
2B 5-50mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH852-ND 4.46 39.60 165.00 284.63 1303.50 DH4C-C6LA 
2B SPDT 50-300mA Straight - PCB Simulated Roller} 0.252 (6.4) 50 CH853-ND 2.59 23.04 96.00 165.60 758.40 DH3C-C4LA 
2B 5-50mA Simulated Roller} 0.252 (6.4) CH854-ND 4.40 39.12 163.00 281.18 1287.70 DH4C-C4LA 
3A Solder Eyelet Button _ 347 CH293-ND 5.99 53.28 222.00 382.95 1753.80 DC3C-A1AA 
3A Wire 18AWG Leads Button _— 204 CH614-ND 17.90 159.12 663.00 1143.68 5237.70 DC3C-D5AA 
3A SPDT 0.1A Left Angle - PCB Button _ 204 CH615-ND 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DC3C-K7AA 
3A Wire 20AWG Leads Button ad 204 CH616-ND 18.77 166.80 695.00 1198.88 5490.50 DC3C-M3AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 204 CH613-ND 7.37 65.52 273.00 470.93 2156.70 DC3C-A1LB 
3A Sealed Solder Eyelet Button _ CH290-ND 4.08 36.24 151.00 260.48 1192.90 DC1C-A1AA 
3A Aci Seties Wire 18AWG Leads Button =- CH607-ND 12.85 114.24 476.00 821.10 3760.40 DC1C-D5AA 
3A Water & Dust SPDT 5A Right Angle - PCB Button _ 204 CH608-ND 3.62 32.16 134.00 231.15 1058.60 DC1C-K6AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) CH291-ND 4.54 40.32 168.00 289.80 1327.20 DC1C-A1LB 
3B -110 (2.79) QC Lever 0.276 (7.01) CH609-ND 4.40 39.12 163.00 281.18 1287.70 DC1C-L1LC 
3C Solder Eyelet Roller Lever 0.098 (2.49) CH606-ND 8.72 77.52 323.00 557.18 2551.70 DC1C-A1RB 
3A Solder Eyelet Button _ CH292-ND 4.51 40.08 167.00 288.08 1319.30 DC2C-A1AA 
3B SPDT 10.1A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 347 CH610-ND §.32 47.28 197.00 339.83 1556.30 DC2C-A1LB 
3A Wire 16AWG Leads Button _ CH611-ND 15.04 133.68 557.00 960.83 4400.30 DC2C-E5AA 
Standard ever for 1LB/AMB:SUTIK =: .siscssccsnancisssoeesdnidieosttesecasrecusiaendesunnen ensieasangantandamee CH657-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5576 
Simulated Roller Lever for 1SB/1UB Suffix .......... 00. ee eee e asec eee eaa eee eee aaee CH658-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5594 
Replacement Standard iLever for DC:Series, LC SufAK sc... .scicccsseasticcewentesanssreatiantiwesnsnembicascuascnundewes CH668-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0614-1233 
_ Actuator Extra Long Lever, LD Suffix CH669-ND AL 3.60 15.00 25.88 118.50 0614-1234 
Roller Lever for DC Series, RB Suffix CH673-ND 68 6.00 25.00 43.13 197.50 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffix CH674-ND 68 6.00 25.00 43.13 197.50 0714-0261 
Roller Lever for DC Series, RD Suffix................0eccsseeeseeessencerenessteeneeesensensersaesetennneees CH675-ND 70 6.24 26.00 44.85 205.40 0714-0262 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1598 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CHERRY ep Snap and Lever Type Switches 


Oper. Fig. 1 Series E13, E14, E19, E20, G13 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current} Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. it 10 50 | Part No. 
General Purpose — E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
1B SPDT 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing _— 425 CH573-ND 6.13 5.45 4.54 | G13-00J 
1 SPDT 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing - 425 CH574-ND 6.40 5.69 4.74 | G13-00M 
1D | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH572-ND 659 5.86 4.88 | G13-00H 6.35 x0.81 
1D | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH575-ND 659 5.86 4.88 | G13-50H case Uo 
1A SPDT 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button _ 425 CH102-ND 2.92 2.60 2.16 | E13-00E 
1B SPDT 15A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Plastic Button = 425 CH100-ND 3.24 2.88 2.40 | £13-00J Le) i 
1 SPDT 15A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Metal Button = 425 CH101-ND 4.10 3.65 3.04 | E13-00M oo4t ele : 
1D SPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH312-ND 3.97 3.53 2.94 | E13-00H (3 places) 
1D SPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH314-ND 4.37 3.89 3.24 | E13-50H 
1E SPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 100 CH313-ND 4.81 4.28 3.56 | E13-00K 
1D DPDT 20A | .250 QC (6.35) Long Lever .821 (20.85) 425 CH505-ND 10.02 8.91 7.42 | E20-00H 
1D DPDT 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 285 CH506-ND 11.04 9.82 8.18 | E20-50H 
1A SPDT 25A | .250 QC (6.35) Plastic Button _ 850 CH315-ND 4.02 3.58 2.98 | E14-00A 
1 SPDT 25A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Metal Button — 850 CH318-ND 5.35 4.76 3.96 | E14-00M 
1D SPDT 25A | .250 QC (6.35) Short Lever .821 (20.85) 285 CH316-ND 5.45 4.85 4.04 | E14-00H 
Mouting holes @3.68 
1D SPDT 25A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 170 CH319-ND 5.35 4.76 3.96 | E14-50H 
1A DPDT 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button = 850 CH320-ND 6.10 5.43 4.52 | E19-00A 
1B DPDT 15A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Plastic Button _ 850 CH322-ND 6.56 5.84 4.86 | E19-00J 
1 DPDT 15A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Metal Button — 850 CH324-ND 6.91 6.15 5.12 | E19-00M Cc 
1D DPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 CH321-ND 7.26 6.46 5.38 | E19-00H . 
Thetmoplastic Metal 3/8 
1D | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 130 CH325-ND 670 5.96 4.96 | E19-50H Button fy Button ff * x 32 
1E DPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH323-ND 9.18 8.16 6.80 | E19-00K ma) oA jek 
1E DPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.645 (41.78) 150 CH326-ND 9.29 8.26 6.88 | E19-50K 
1 DPDT 20A | .250 QC (6.35) | THD Bushing/Metal Button = 850 CH329-ND 11.21 9.96 8.30 | E20-00M 
1E DPDT 20A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH330-ND 12.47 11.09 9.24 | E20-50K 
1A | SPST-N/O| 15A | .250 QC (6.35) Button _ 425 CH500-ND 3.19 2.84 2.36 | E13-01E 
1D | SPST-N/O) 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH501-ND 3.97 3.53 2.94 | E13-01H 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing ...................ccceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetenes CH284-ND 14 12 10 | 0012-0023 


Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/19/G13. CH651-ND 1.43 1.28 = 1.06 | 0012-0025 Ratings: 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/19/G13.... CH652-ND 16 15 -12 | 0012-0028 E13: 15A — 125/250VAC, 3/4 HP - 125VAC, 1-1/2 HP — 250VAC 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 CH653-ND 22 20 -16 | 0012-0073 E14: 25A - 125/250VAC, 1 HP - 125VAC, 2 HP - 250VAC 


E19: 15A —125/250VAC, 3/4 HP - 125VAC 
E20: 20A — 125/250VAC, 1 HP — 125VAC 


Subminiature — E61, E62 and E63 Series 


SPDT 0.1A | .093 QC (2.36) Plunger Only — 90 CH380-ND 7.61 6.77 5.64 | E63-00A G13: 0.1A — 125VAC. Gold crosspoint contacts. 
2A | SPDT | 0.1A | .110 QC (2.36) Plunger Only - 90 CH554-ND 699 6.22 5.18 | E63-30A 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH383-ND 6.35 5.64 4.70 | E63-10A Fig.2 Series E61, E62, E63 
SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio 271 (6.88) 27 CH381-ND 832 7.40 6.16 | £63-00H 
op | SPOT | O18 | .098 aC (2.36) Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 CH384-ND 756 6.72 5.60 | £63-50H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Long Lever 271 (6.88) 27 CH551-ND 832 7.40 6.16 | £63-10H 
SPOT | 0.1A | Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 9 CH557-ND 832 7.40 6.16 | £63-60H 
SPOT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Lever 204 (5.11) 30 CH552-ND 810 7.20 6.00 | £63-10K 
og | SPOT | 01a | .093 Oc (2.36) Roller Lever 204 (5.11) 30 CH382-ND 810 7.20 6.00 | £63-00K 
SPDT | 0.1A | 110 QC (2.79) Roller Lever 204 (5.11) 30 CH555-ND 810 7.20 6.00 | £63-30K 
SPDT | 0.1A | 110 QC (2.79) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH558-ND 891 7.92 6.60 | £63-80K 
20 | SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Sim. Roller Lever 197 (5.0) 30 CH550-ND 780 6.94 5.78 | £63-00R 
spot | 5A | .093 QC (2.36) Plunger Only - 90 CH103-ND 3.32 2.96 2.46 | E61-00A 
2A | SPDT | 5A | .1100C (2.79) Plunger Only = 90 CH370-ND 3.65 3.24 2.70 | E61-30A 
spot | 5A | Solder Eyelet Plunger Only — 90 CH104-ND 3.32 296 246 | 61-100 
spot | 5A | .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH105-ND 478 4.25 3.54 | £61-00H 
op | SPOT | 5A | 110.06 (2.79) Lever Std. Ratio 271 (6.88) 27 CH371-ND 478 4.25 3.54 | £61-30H 
spot | 5A | Solder Eyelet Lever Std. Ratio 271 (6.88) 27 CH106-ND 478 4.25 3.54 | E61-10H 
spoT | 5A | .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 CH373-ND 478 4.25 3.54 | £61-50H 
spot | 5A | .093 QC (2.36) Roller Std. Ratio 204 (5.11) 30 CH107-ND 5.08 4.52 3.76 | £61-00K 
spot | 5A | Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH108-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-10K 
og | SPOT | 5A | 11006 (2.79) Roller Lever 204 (5.11) 30 CH372-ND 5.08 4.52 3.76 | £61-30K 
spot | 5A | .110QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 CH544-ND 5.08 4.52 3.76 | £61-80K 
spot | 5A | .093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH374-ND 559 4.97 4.14 | E61-50K 
spot | 5A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 10 CH543-ND 5.08 4.52 3.76 | £61-60K 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Plunger Only _ 212 CH109-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-00A 
2A | SPDT | 10.1A | .110 QC (2.79) Plunger Only — 212 CH377-ND 413 3.68 3.06 | £62-30A 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Plunger Only — 212 CH110-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-10A 
og | SPOT | 10.1A | .098 aC (2.36) Lever Std. Ratio 271 (6.88) 56 CH111-ND 478 4.25 3.54 | £62-00H 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH112-ND 478 4.25 3.54 | £62-10H D - Simulated 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Roller Std. Ratio 204 (5.11) 65 CH113-ND 548 4.88 4.06 | £62-00K Roller 
og | SPOT | 10.1A | Solder Eyelet Roller Std. Ratio 204 (5.11) 65 CH114-ND 548 4.88 4.06 | £62-10K 
SPDT | 10.1A | 110 QC (2.79) Roller Lever 204 (5.11) 65 CH378-ND 6.05 5.38 4.48 | £62-30K 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 33 CH379-ND 548 4.88 4.06 | £62-50K 
2A | SPDT | 101A] PC Mount Plunger Only _ 212 CH545-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-50A 
og | SPOT | 10.14 | 093 a¢ (2.36) Long Lever 396 (10.06) 20 CH546-ND 5.24 4.66 3.88 | E62-50H Hoses aie abe en cain sean 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 20 CH547-ND 478 4.25 3.54 | £62-60H Fak 1A 4OHUAG. SeK SOND 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1599 


CHERRY @ Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Oper. 5 5 
Actuate Farce Fig.3 Series DA3 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
¢ SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Roller Lever -326 (8.28) 33 CH548-ND 6.05 5.38 4.48 | E62-60K 
SPDT 10.1A | .110 QC (2.79) Long Lever .396 (10.06) 20 CH549-ND 5.24 4.66 3.88 | E62-80H 


Replacement Actuator Lever, 2.163” (54.94mm) Long CH654-ND .24 .22 18 | 0014-0134 


Subminiature Snap Switches — DA3 Series 


SPDT | 0.1A | .110 QC (2.79) Plunger Only - 90 CH285-ND 3.73 3.32 2.76 | DA8C-B1AA 
a SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Plunger Only - 90 CH140-ND 3.65 3.24 2.70 | DA3C-FIAA 

SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Plunger Only - 90 CH141-ND 297 264 2.20 | DA3C-D1AA 

SPDT | 0.1A PC Mount Plunger Only - 90 CH287-ND 470 418 3.48 | DA3C-H1AA 

SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH142-ND 5.51 4.90 4.08 | DA3C-FILB 
ae SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH143-ND 5.75 5.12 4.26 | DA8C-D1LB 

SPDT | 0.1A | .110 QC (2.79) Lever - Standard Ratio .271 (6.88) 27 CH599-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-BILB 

SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Lever - High Ratio .396 (10.06) 9 CH602-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-D1MB 

Ca Ser 

3c SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH144-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-FIRB 

SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH145-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-D1RB ef 35 mo 

Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long ...........00. 000. seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee neces CH656-ND 27 .24 -20 | 0014-5519 
Panel Mount Pushbutton — E68, E69, E78, E79 and F79 Series 
4A SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Momentary .845 (21.46) 425 CH386-ND 5.48 4.88 4.06 | E68-00A A - Plunger 
4B SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .730 (18.54) 385 CH387-ND 5.78 5.14 4.28 | E68-30A 
4C SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Short Button Mom. 420 (10.67) 425 CH388-ND 5.94 5.28 4.40 | E68-40A 
4D SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Auxiliary Pushbutton A (10.16) 425 CH560-ND 6.70 5.96 4.96 | E68-50A 
4A SPDT 10A | .187 QC (4.75) Momentary .875 (22.23) 425 CH154-ND 3.86 3.44 2.86 | E69-00A 
4A SPDT 10A | .187 QC (4.75) Momentary .825 (20.96) 425 CH561-ND 5.89 5.24 4.36 | E69-00AA 
4B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) 9 (22.86) 285 CH562-ND 4.24 3.77 3.14 | E69-20A 
4B SPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .980 (24.89) | 425/285 CH155-ND 459 4.08 3.40 | E69-30A 
4C SPDT 10A | .187QC (4.75) | Short Button Momentary 450 (11.43) 425 CH156-ND 3.86 3.44 2.86 | E69-40A C - Roller 
4C SPDT 10A | .187 QC (4.75) | Short Button Momentary 4 (10.16) 425 CH563-ND 6.05 5.38 4.48 | E69-40AA 
4B DPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) 9 (22.86) 510 CH568-ND 12.07 10.73 8.94 | E78-20A 
4A DPDT 10A | .187 QC (4.75) Momentary .875 (22.23) 680 CH157-ND 6.67 5.93 4.94 | E79-00A 
4A DPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757 CH571-ND 6.97 6.20 5.16 | F79-30A 
4B DPDT 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .920 (23.37) 510 CH392-ND 7.34 6.53 5.44 | E79-20A 
4B DPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .980 (24.89) | 757/567 CH158-ND 8.91 7.92 6.60 | E79-30A ‘ 
atings: 
Water and Dust Sealed — E72 and E73 Series DA3: 0.1 Amps 125VAC. 
5A SPDT | 0.1A 10" Wires Roller .858 (21.79) 25 CH566-ND 18.87 16.78 13.98 | E73-40KT Fiad 
ig. 

5B SPDT 10A 10" Wires Lever .858 (21.79) 67 CH391-ND 11.64 10.35 8.62 | E72-40HT 


Series E68,E69 


Internationally Approved Subminiature — DB1 Series 


2.54 thickness 


6 SPDT 5A Solder Plunger Only =_ 150 CH288-ND 1.76 1.56 1.30 | DB1C-A1AA {13.974 
6 SPDT 5A PCB Pin Plunger Only — 150 CH289-ND 1.76 1.56 1.30 | DB1C-C1AA 28.32 for 
1.14 thickness 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SC Suffix.................0cceceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees CH671-ND 9 A7 14 | 0614-1238 28.58 for 
- : apt thickness 
Line Interrupt Switches — F& 1.27 AMix. 
SPST 0.1A | .250 QC (6.35) Barrier - 866 CH309-ND 16.58 14.74 12.28 | F83A-B120 
SPST 10A | .187 QC (4.75) Plunger Only = 866 CH303-ND 10.91 9.70 8.08 | F81A-A110 
SPST 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only _ 866 CH304-ND 12.02 10.68 8.90 | F81A-A120 
7 SPST 10A | .187 QC (4.75) Barrier _ 866 CH305-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B110 
SPST 10A | .250 QC (6.35) Barrier _ 866 CH306-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B120 
SPST/SPDT | 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only .238 (6.05) 866 CH626-ND 12.04 10.71 8.92 | F81J-A120 36.7 for 
TA 1.14 thickness 
SPST | 16A | .250 QC (6.35) Plunger Only _ 866 CH307-ND 12.45 11.07 9.22 | F82A-A120 ‘ 36,96 for 


Light Force and Standard Force Switches — E Series 


8A | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Plunger Only = 75 CH331-ND 410 3.65 3.04 | £21-00A 
8B | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.400 (35.56) 35 CH333-ND 5.67 5.04 4.20 | £21-50H 
8C | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 CH507-ND 7.32 6.51 5.42 | £21-50KX 
8C | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 CH511-ND 6.70 5.96 4.96 | E21-75KX 
8c | SPDT | 0.1A | .187 QC (4,75) Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH334-ND 748 6.39 5.32 | E21-50K A - Momentary B - Cheat Interlock 
8p | spoT | 0.1A | .187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 CH332-ND 616 5.48 4.56 | £21-00K > Fuator 
8E | SPDT | 0.1A | .187QC (4.75) | Light Force - Plastic Lever 1.34 (34.04) 8 CH508-ND 6.67 5.93 4.94 | E21-50NX Psat length 
a a_i" 
8A | SPDT | 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Plunger Only _ 15 CH335-ND 3.35 2.98 2.48 | £22-00Ax ace; (Pulled Out) 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Short Lever .865 (21.97) 15 CH514-ND 437 3.89 3.24 | £22-00HX 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 8 CH337-ND 3.75 3.34 2.78 | £22-50HX 
8B | SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.400 (35.56) 35 CH338-ND 3.83 3.41 2.84 | £22-50H C - Short Button D - Pushbutton 
SPDT | 3A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.757 (70.03) 4 CH340-ND 3.75 3.34 2.78 | £22-55HX Momentary 
SPDT | 3A | 187 QC (4.75) Long Lever 2.932 (74.47) 2 CH341-ND 3.92 348 2.90 | £22-85HX — 
Actuator r ‘Actuator 
spoT | 3A | 187 QC (4.75) Std. Force - Roller 1.516 (38.50) 25 CH516-ND 451 4.01 3.34 | £22-50KL length length 
8¢ | spor | 3a | 18700(4.75) Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH339-ND 410 3.65 3.04 | £22-50K ee * 
sp | spot | 3a | 18700 (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 CH336-ND 451 4.01 3.34 | £22-00K Ratings: 
E69: 10 Amps 125/250VAC, 1/3 H.P., 125/250VAC 
BA SPDT 5A -187 QC (4.75) Plunger Only _ 45 CH342-ND 3.05 2.72 2.26 | E23-00AX E68/E78: 0.1 Amps 125VAC 
spoT | 5A | .187 QC (4.75) Plunger Only = 170 CH343-ND 313 2.79 2.32 | £23-00A E79/F79: 10 Amps 125/250VAC, 1/3 H.P, 125/250VAC 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY @ Snap and Lever Type Switches (Cont, 


Oper. ; . 
Aciuaiar ens Fig.5 Series E72, E73 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
gg | SPOT 5A | .187 QC (4.75) | Std. Force - Long Lever 1.40 (35.56) 86 CH519-ND 3.54 3.15 2.62 | E23-50H 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 10 CH347-ND 3.86 3.44 2.86 | E23-55HX 
8c | SPDT 5A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.340 (34.04) 86 CH346-ND 419 3.72 3.10 | E23-50K 
8B | SPDT 5A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 14 CH522-ND 4.24 3.77 3.14 | E23-75HX 
8D | SPDT 5A | .187 QC (4.75) Short Roller .810 (20.57) 170 CH344-ND 419 3.72 3.10 | E23-00K 419! Sag 
8E | SPDT 5A | .187 QC (4.75) | Std. Force - Plastic Lever 1.382 (35.10) 86 CH521-ND 3.83 3.41 2.84 | E23-50N ae d (4) Ples @ 2.34 
8F | SPDT 5A | .187 QC (4.75) Plastic Sim. Roller 1.289 (32.74) 22 CH524-ND 375 3.34 2.78 | E23-90N : 
an SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Light Force - Button _ 75 CH525-ND 3.43 3.05 2.54 | E33-00AX 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Plunger Only _ 285 CH349-ND 3.00 2.67 2.22 | E33-00A eal 
SPDT | 10A | Screw Term. ; _ 75 CH526-ND 7.24 6.44 5.36 | E33-10A J 858 
Light Force - Button 
8A) spot | 40a | Solder Term. 9 a 75 CH527-ND 3.27 291 2.42 | £33-20A 212 f2__ © (1.79) 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) | Std. Force - Long Lever 1.58 (40.13) 86 CH528-ND 3.40 3.03 2.52 | E33-50HL 
gg | SPOT | 10A | .187 aC (4.75) Long Lever 1.400 (35.56) 144 CH351-ND 3.13 2.79 2.32 | E33-50H 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.757 (70.03) 17 CH353-ND 3.67 3.27 —-2.72 | E33-55HX 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 2.932 (74.47) 10 CH355-ND 3.83 3.41 2.84 | E33-85HX 
spot | 10A | .187 QC (4.75) Std. Force - Roller 1.516 (38.50) 86 CH529-ND 437 3.89 3.24 | E33-50KL Fig.6 Series DB 
gc | SPOT | 10A | .187 aC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 CH530-ND 4.67 4.16 3.46 | E33-50KX 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.340 (34.04) 144 CH352-ND 3.62 3.22 ~—-2.68 | E33-50K oo 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.580 (40.13) 22 CH354-ND 3.35 2.98 2.48 | E33-75HX ee eo) 
8D | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 285 CH350-ND 3.51 3.12 2.60 | E33-00K 995 —_ 
aq | SPOT | 15A | .187 OC (4.75) Plunger Only _ 400 CH356-ND 3.43 3.05 2.54 | E34-00A 
SPDT | 154 | Solder Term Std. Force - Button _ 400 CH534-ND 2.84 252 2.10 | E34-20A 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Std. Force - Lever 1.58 (40.13) 120 CH535-ND 3.70 3.29 2.74 | E34-50HL 
a SPDT | 15A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 50 CH358-ND 3.81 3.39 2.82 | E34-50HX 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 CH362-ND 3.86 3.44 2.86 | E34-55HX 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.932 (74.47) 13 CH363-ND 4.05 3.60 3.00 | E34-85HX 
8C | SPDT | 154 | .187 QC (4.75) Long Roller 1.340 (34.04) 200 CH360-ND 3.97 3.53 2.94 | E34-50K 
7 SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 810 (20.57) 100 CH533-ND 451 4.01 3.34 | E34-00KX 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 400 CH357-ND 4.43 3.94 3.28 | E34-00K 
8E | SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Plastic Lever 1.382 (35.10) 200 CH361-ND 3.65 3.24 2.70 | E34-50N 
Standard Size Insulator for E34 Series 7 CH663-ND 27 .24 .20 | 0015-0051 
Small Size Insulator for E62 Series ... CH664-ND Al 36 .30 | 0015-0052 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series CH665-ND 27 .24 .20 | 0015-0054 
Miniature International — D4 Series 
7 SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Button _ 75 CH115-ND 454 4.04 3.36 | D41C-RIAA 
SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Button _ 15 CH119-ND 4.78 4.25 3.54 | D41L-RIAA 
gg | SPOT | 0.414 | .187 AC (4.75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 CH297-ND 4.97 4.42 — 3.68 | D41C-RILD 
SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH118-ND 4.97 4.42 3.68 | D41L-R1XL 
oC SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CH117-ND 518 4.61 3.84 | D41C-R1RA 
SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 1.340 (34.04) 35 CH298-ND 518 4.61 3.84 | D41C-R1RD 36.703 for 1.148 thick panel 
36.957 for 2.54 thick panel 
oa | SPOT 3A | .187 QC (4.75) Button _ 75 CH120-ND 2.48 2.21 1.84 | D42C-R1AA i 
SPDT 3A | .187 QC (4.75) Button _ 15 CH124-ND 2.92 2.60 2.16 | D42L-R1AA 1297 
9B | SPDT 3A | .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 4.40 3.92 3.26 | D42L-R1XL 
9¢ | SPDT 3A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CH122-ND 3.43 3.05 2.54 | D42C-RIRA _ : 
Fig.8 Series E 
on SPDT 5A | .187 QC (4.75) Button _ 170 CH125-ND 2.46 249 1.82 | D43C-R1AA 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) Button _ 45 CH129-ND 278 248 2.06 | D43L-R1AA ae rT al 
9¢ | SPDT 5A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 810 (20.57) 170 CH127-ND 3.56 3.17 2.64 | D43C-RIRA 15.88 Ks 5 N.O. 
D) 
ga | SPOT | 10A | .187 OC (4.75) Button _ 285 CH130-ND 2.48 2.21 1.84 | D44C-R1AA SOM 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Button _ 75 CH134-ND 273 243 2.02 | D44L-R1AA 2.85 x 3.20 
e— 22.23 —»| 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Lever Std. Ratio .865 (21.97) 285 CH131-ND 2.97 2.64 2.20 | D44C-R1LA 
98 | spot | 10a | .187 QC (4.75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 CH299-ND 3.00 267 2.22 | D44L-R1LD A - Plunger B - Lever 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 10 CH133-ND 3.24 2.88 = 2.40 | D44L-R1ML Gin; ——- 
ge | SPOT | 10A | .187 aC (4.75) Roller Std. Ratio .810 (20.57) 285 CH132-ND 3.27. 2.91 2.42 | D44C-R1RA Leo 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CH301-ND 3.62 3.22 2.68 | D44L-RIRA 
on | SPOT | 158 | 187 QC (4.75) Button = 400 CH135-ND 297 264 2.20 | D45C-RIAA C - Long Roller D - Short Roller 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Button _ 100 CH139-ND 2.97 2.64 2.20 | D45L-R1AA g J 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Lever Std. Ratio .865 (21.97) 400 CH136-ND 3.27. 2.91 2.42 | D45C-RILA [ * S 
9B | SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Lever High Ratio 2.93 (74.47) 13 CH138-ND 313 2.79 2.32 | D45L-RIML 
SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Lever Std. Ratio 2.93 (74.47) 17 CH302-ND 2.97 2.64 2.20 | D45L-RILL . 7 
E - Thermoplastic F - Simulated Thermo- 
9C ] SPDT | 15A | .187 QC (4.75) Roller Std. Ratio 810 (20.57) 400 CH137-ND 3.54 315 2.62 | D45C-R1RA Lever plastic Roller 
Miniature International — D4 Series — U.S. Version 
9B | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever-Standard Ratio 1.4 (35.56) 8 CH578-ND 4.97 4.42 — 3.68 | D41L-R1YD tL 4 O 
- SPDT | 0.1A | .187QC (4.75) | Roller - Standard Ratio 810 (20.57) 15 CH576-ND 570 5.07 4.22 | D41L-R1RA Mee 
i atings: 
SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75 Roller - Standard Rat 1.340 (34.04 8 CH577-ND 570 5.07 4.22 | D41L-R1RD 
(4,75)|| ‘Roller Standard Ratlo (34.04) E21: 1 Amp 125VAG, Gold £23: 5 Amps 250VAC 
9B | SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH579-ND 2.86 255 2.12 | D42C-R1LD contacts E33: 10 Amps 250VAC 
- E22: 3 Amps 250VAC E34: 15 Amps 250VAC, UL94HB 
(Continued) 
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CHERRY & Snap and Lever Type Switches (Cont.) 


Oper. ri F 
Actuator Force Fig: 9\setles DS 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. i Actuator Length —4 
9B SPDT 3A .187 QC (4.75) | Alum. Lever-Standard Ratio 1.4 (35.56) 8 CH581-ND 4.40 3.92 3.26 | D42L-R1YD : : 
SPDT | 3A | .187QC (4.75) | Alum. Lever-Standard Ratio | 2.757 (70.03) 35 CH582-ND 451 4.01 3.34 | D42L-R1YL High Ratio : 
Standard Ratio >| et f 
gc | spoT | 3A | .187QC (4.75) | Roller- Standard Ratio 1.340 (34.04) 75 CH580-ND 356 3.17 2.64 | D42C-RIRD 4.50 9.02 WG Tole 
op | SPOT 5A | 187 QC (4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 51 CH583-ND 313 279 2.32 | D43C-R1MD raed A - Plunger 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 CH587-ND 3.35 2.98 2.48 | D43L-R1MD 7 = 
CET O-@ = 
9c SPDT 5A -187 QC (4.75) Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 86 CH584-ND 3.56 3.17 2.64 | D43C-R1RD a = 
9B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 144 CH589-ND 2.97 2.64 2.20 | D44C-R1LD 
Switch 
oc | SPOT | 108 | 187.06 (4.75) | Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) | 144 CH590-ND 3.27 291 2.42 | D44c-RIRD ES 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 37 CH593-ND 3.59 3.20 2.66 | D44L-R1RD 
Ratings: 187 QC terminals. 
9A | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Button - 400 CH594-ND 2.92 2.60 216 | D45C-V1AA D41: 1 Amps 125VAC, Gold crosspoint 
5 contacts c- 
SPDT | 15A | 187QC (4.75) | _Lever- Standard Ratio 865 (21.97) | 100 CH595-ND 313 2.79 2.82 | DASL-RILA | | pap. 3 amps 125/250VAC 
9B SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH596-ND 3.46 3.08 2.56 | D45L-R1LD D43: 5 Amps, 1/4 H.P., 125/250VAC 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 30 CH597-ND 3.13 2.79 2.32 | D45L-R1MD D44: 10 Amps, 1.2 H.P., 125/250VAC 
D45: 15 Amps, 1/2 H.P., 125/250VAC. 
Oper. Force a . 
Cur- Terminal (Max. Digi-Key Price Each Cherry Fig.10 Sarles 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator gms.) Part No. 1 10 50 Part No. 
Features: Centrally located 
High Performance Miniature Snap Switches — K Series common terminal, wiping contact 
action, standard temperature 
me .187 (4.75) Button - Standard Temp. 75 CH629-ND 3.92 3.48 2.90 KWBA-QACA ratings up to 150° C 
m. i "I 
QC Straight Button - High Temp. 75 CH630-ND 4.67 4.16 3.46 KWBB-QACA Flammability Ratings: UL94V-0 
oillecatee a 187 (4.75) Button - Standard Temp. 25 CH631-ND 2.94 2.62 2.18 | KWEA-QACA Eletirical Life:,1 00,000 cycles 
QC Straight Button - High Temp. 75 CH634-ND 3.48 3.10 258 | KWFB-QACA Lntairmit ar Pear Temperature: -40° ~ 150°C 
.187 (4.75) UL and CUL Ratings: KWB: 50mA, 28VDC KWE/KWF: 3 Amp, 
5A QC Straight Button - Standard Temp. 150 CH637-ND 2.46 2.19 1.82 KWHA-QACA 125/250VAC, 1/10 HP KWH: 5 Amps, 1/4 HP, 125/250VAC 
CHERRY ip Peavy Oy ene 
® 1 1 A 
S: Action Switches & cow W 
Operating Switch Actuator Actuator Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Force (oz) | Current (A) Type Length (mm) Type Part No. 1 10 50 Part No. 
1 8.8 15 Button _ Screw CH814-ND 6.63 5.31 4.42 GPTCNAO1 
8.8 16 Button - Solder CH815-ND. 6.63 6.31 4.42 GPSCNAO1 
9 49 15 Lever 49.6 Screw CH816-ND 9.00 7.20 6.00 GPTCLRO1 
49 16 Lever 49.6 Solder CH817-ND. 9.00 7.20 6.00 GPSCLRO1 
3 49 15 Roller 46 Screw CH818-ND 9.24 7.40 6.16 GPTCRRO1 
49 16 Roller 46 Solder CH819-ND. 9.24 7.40 6.16 GPSCRRO1 
4 8.8 15 Long Button - Screw CH820-ND 9.36 7.49 6.24 GPTCNDO1 
8.8 15 Long Button _- Solder CH821-ND 9.36 7.49 6.24 GPSCNDO1 
5 8.8 15 Button = Screw CH822-ND 8.55 6.84 5.70 GPTCNCO1 
8.8 15 Button = Solder CH823-ND. 8.55 6.84 5.70 GPSCNCO1 
6 8.8 15 Button = Solder CH825-ND 13.29 10.64 8.86 GPSCNHO1 
7 8.8 15 Panel Roller _— Screw CH826-ND 19.53 15.63 13.02 GPTCRHO1 
8.8 15 Panel Roller = Solder CH827-ND 19.53 15.63 13.02 GPSCRHO1 
8 8.8 15 Panel Roller _ Screw CH828-ND 19.53 15.63 13.02 GPTCRHO2 
8.8 15 Panel Roller = Solder CH829-ND 19.53 15.63 13.02 GPSCRH02 
24 15 Lever 63.5 Screw CH830-ND 8.10 6.48 5.40 GPTCLSO1 
9 24 15 Lever 63.5 Solder CH831-ND 8.10 6.48 5.40 GPSCLSO1 
34 15 Lever 42 Screw CH832-ND 7.89 6.32 5.26 GPTCLS02 
3.4 15 Lever 42 Solder CH833-ND. 7.89 6.32 5.26 GPSCLS02 
3.5 15 Roller 48.5 Screw CH834-ND 10.14 8.12 6.76 GPTCRSO1 
10 3.5 15 Roller 48.5 Solder CH835-ND 10.14 8.12 6.76 GPSCRSO1 
5.6 15 Roller 26.6 Screw CH836-ND 10.14 8.12 6.76 GPTCRMO1 
5.6 15 Roller 26.6 Solder CH837-ND. 10.14 8.12 6.76 GPSCRMO01 
11 5.9 15 Hinged Roller 31.9 Screw CH838-ND 12.66 10.13 8.44 GPTCRGO1 
5.9 15 Hinged Roller 31.9 Solder CH839-ND. 13.38 10.71 8.92 GPSCRGO1 
fe: i i tyco 
rholex Waldom Switch Connector and Terminal | © mRAG | 
4 ~ Electronics rer rm Housing 
1.67(42.34) AMPIP Post- pass 
Switch Connector: Bai cc oe xe 
© 94V-2 Nylon © U.L. Approved * Accepts 14-28 AWG —— . 
No. of Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 * Maxi- 33 oF E16 Insulation Pods 
mum Voltage Rating: 250 * Mounting Ears: No * Maxi- >| (8.38) [+ (3.96) «. ” A imma 
; 06 + Straight Style .187” Series Receptacle Housings: * UL94\-2 
mum Panel Thickness: N/A * Eng. No.: 2191 (1.52) Sal Flammability Rating * Nylon * Natural color » UL/CSA Approved - 
WM2553-ND............ $.62/1; $5.51/10; $36.76/100 i Hees * Insulation Diameter Maximum: .170” (4.32mm) * 3 circuits 875 
zal ipsee ©) WATSON. .seicsss.lncesstaassiensncousesces $4.20/10; $36.93/100 ON (22.28) 
Terminal: (18.72) t Fastons: 
: a .29 (7.49) A27696CT-NDt 20-24AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) ... . $7.51/100; $31.29/500 
Without Detent, Loose Form eer 4 A27700CT-ND} 16-20AWG, Brass, Fit tab .020” (51mm) .. . $6.41/100; $26.69/500 
WM2514-ND............ $.20/1; $1.58/10; $13.20/100 + Cut Tape 
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ITT Industries Switches < Ss ) | NEFTHD. - 


Engineered for life 


A SERIES 

FEATURES: ¢ Low cost, high performance Long electrical life * Single and double pole TYPICAL 
APPLICATIONS: ¢ Enclosure equipment * Garage door openers * Vending machines SPECIFICA- 
TIONS: * Contact Rating: 15A @ 277VAC « Electrical Life: 200,000 cycles at 15A @ 250VAC 
¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea 
level * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Operating Force: 200z. maximum SP models, 40oz. 
maximum DP models at actuator button * Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

HB SERIES 

FEATURES: « Low differential travel, high repeatability * Single and double pole circuitry * Sealed 
actuator and case TYPICAL APPLICATIONS: + Thermostats * Motors « Industrial controls 
SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 20A @ 480VAC * Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 
250VAC » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Dielectric Strength: 1,500Vrms minimum 
@ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C »* Switch Housing: Heat resistant/electrical 
grade phenolic 

LC SERIES 

FEATURES: * Compact design * Long life and high electrical capacity TYPICAL APPLICATIONS: 
¢ Motorized equipment * Sump pump »* Thermostatic controls SPECIFICATIONS: * Con- 
tact Rating: 1A @ 125VAC » Electrical Life: 100,000 cycles at 1A @ 125VAC « Insulation 
Resistance: 1,000MQ minimum « Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level 
* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch Housing: Thermoplastic polyester (UL 94V-0) 
Terminals: Copper alloy * Terminal Seal: Epoxy 

MM SERIES 

FEATURES: * Low level and power switching » Long electrical and mechanical life * Increased 
overtravel Reliable snap-acting mechanism TYPICAL APPLICATIONS: ¢ Limited space constrains 
¢ Miniaturized military devices * Communication devices SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 7A 
@ 250VAC « Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load « Insulation Resistance: 1,000MQ 
minimum » Dielectric Strength: 1,000Vrms minimum @ sea level * Operating Temperature: 
-55°C ~ 135°C » Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

TF SERIES 

FEATURES: « Broad range of operating forces * Wide variety of actuator styles * Quick connect 
terminations TYPICAL APPLICATIONS: » Motor controls * Thermostatics * Portable tools 
SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 11A @ 277VAC « Electrical Life: 300,000 cycles at 10A @ 
250VAC « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Dielectric Strength: 1,500Vrms minimum 
@ sea level * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Switch Housing: Thermoplastic (UL 94V-0) 
TM SERIES 

FEATURES: ¢ Broad range of operating forces ¢ Variety of actuator and terminal styles » Cost- 
effective solution TYPICAL APPLICATIONS: * Pumps and motors * White goods * Consumer 
appliances SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 10A @ 250VAC « Electrical Life: 350,000 cycles 
at 10A @ 250VAC « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum = Dielectric Strength: 1,000Vrms 
minimum @ sea level * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C »* Switch Housing: Thermoplastic 
or general purpose phenolic (UL 94V-0) 


Contact Operating 
Rating Dimension A Force Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Circuitry (A) Terminal (mm) (Max. gms) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
General Purpose - A Series 
1 SPDT 15 250” QC = 567 CKN1408-ND 3.31 2.65 2.10 1.66 ASKHC2P04AC, 
2 DPDT 15 250” QC 441 510 CKN1409-ND 8.05 6.44 5.10 4.03 ADPDC2L04AC 
3 SPDT 15 250” QC 35.1 113 CKN1410-ND 5.66 4.53 3.59 2.84 ASKHC2A04AC. 
4 DPDT 15 .250” QC 20.6 850 CKN1411-ND 8.90 7.13 5.64 4.46 ADPDC2J04AC 
4 SPDT 15 -250” QC 20.6 567 CKN1412-ND 4.84 3.87 3.07 2.42 ASKHC2J04AC 
5 SPDT 15 250” QC = 567 CKN1413-ND 7.19 5.76 4.56 3.60 ASKHC2B14AC. 
5 SPDT 15 250” QC = 567 CKN1414-ND 7.19 5.76 4.56 3.60 ASKHC2BB4AC 
6 DPDT 15 250” QC 38.1 170 CKN1415-ND 8.05 6.44 5.10 4.03 ADPDC2T04AC. 
6 SPDT 15 .250” QC 38.1 113 CKN1416-ND 3.98 3.19 2.52 1.99 ASKHC2T04AC 
6 SPST 15 250” QC 38.1 113 CKN1417-ND 3.46 2.77 2.20 1.73 ASKHC2TO4AY 
ig DPDT 15 -250” QC 38.1 510 CKN1418-ND 9.03 7.23 5.72 4.52 ADPDC2W04AC 
HexNut 3/8-32 NEF-2B THD)... cccceccecaareseesearassreesnadaseeaesaameseunesnamectenesnaedons CKN1829-ND* 31 25 20 16 0633B 
Precision - HB Series 
8 20 6-32 Screw = 370 CKN1419-ND 14.11 11.29 8.94 7.06 HBS2KCB4SJ055C 
9 20 4-40 Screw 21.8 100 CKN1420-ND 11.69 9.36 7.41 5.85 HBS2KGB4SA011C 
9 SPDT 20 6-32 Screw 21.8 100 CKN1421-ND 11.90 9.53 7.54 5.96 HBS2KGB4SA055C 
10 20 4-40 Screw 37.3 71 CKN1422-ND 11.20 8.96 7.10 5.60 HBS2KGB4ST011C 
10 20 6-32 Screw 37.3 71 CKN1423-ND 11.42 9.14 7.23 5.71 HBS2KGB4ST055C 
Subminiature Precision - LC Series 
"1 1 Solder 7A 48 CKN1424-ND 6.61 5.29 4.19 3.31 LCGGX1A10EC 
1 SPDT 1 Left PC Pins 7A 57 CKN1425-ND 7.53 6.03 4.77 3.77 LCGHF5A10LC 
11 1 Right PC Pins 7A 57 CKN1426-ND 7.53 6.03 4.77 3.77 LCGHF5A10RC 
Mini Precision - MM Series 
12 SPDT 7 Solder Turret 13.5 170 CKN1427-ND 13.37 10.70 8.47 6.69 MMGGD1L2C 
13 vA Solder Turret 6.9 115 CKN1428-ND 18.42 14.74 11.67 9.21 MMGGD1W0oC 
Miniature - TF Series 
14 abl 187” QC 20.6 90 CKN1429-ND 8.69 6.96 5.51 4.35 TFCGV3VA105BC 
14 1 187” QC 34 45 CKN1430-ND 7.96 6.37 5.04 3.98 TFCGV3VA155BC 
15 SPDT VW 187” QC 20.3 75 CKN1431-ND 7.10 5.68 4.50 3.55 TFCGV3VPO005BC 
16 abl 187” QC 35.6 40 CKN1432-ND 7.96 6.37 5.04 3.98 TFCGV3VT155BC 
16 1 187” QC 69.9 20 CKN1433-ND 8.02 6.42 5.08 4.01 TFCGV3VT185BC 
Miniature - TM Series 
17 10 -187” QC 20.3 75 CKN1434-ND 4.16 3.33 2.64 2.09 TMCGD6SP0040C 
17 10 .250” QC 20.3 75 CKN1435-ND 4.16 3.33 2.64 2.09 TMCGD6SP004AC 
18 SPDT 10 187” QC 35.6 45 CKN1436-ND 5.02 4.02 3.18 2.51 TMCGD6ST1540C 
18 10 187” QC 69.9 20 CKN1437-ND 5.05 4.04 3.20 2.53 TMCGD6ST1840C 
18 10 -187” QC 56.4 17 CKN1438-ND 5.05 4.04 3.20 2.53 TMCGD6ST2740C 
19 10 187” QC 32.8 50 CKN1439-ND 5.02 4.02 3.18 2.51 TMCGD6ST1440C 
* RoHS Compliant 
Doo rl nterl oc ks Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. ill 10 100 Part No. 
ITT's door interlock switches feature a push/pull motion making these SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 18.31 15.82 13.32 11TL602 
switches ideal for computer enclosures, panel builders, and industrial SPDT Screw Term., Tapped Plunger CKN1401-ND 20.78 17.95 45.12 11TL604 
enclosures. ” ‘ é . 
SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 15A @ 125 and 250VAC * Electrical SPDT Screw Term., Tapped Plunger BGR §=154 06 18.61 15.67 | 12 TLEO4 
Life: 150,000 cycles at 15A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C 2-SPDT Screw Terminals CKN1404-ND 26.86 23.20 19.54 23TL602 
. a Hee Pa Material: ¢ Plunger: Stainless Steel * Tapped Plunger: 4-40 X 2-SPDT Screw Term., Tapped Plunger | CKN1405-ND —.29.33 25.338 21.33 23TL604 
‘ lep 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 1603 


ELECTROSWITCH 


@ ELECTRONIC PRODUCTS 


C2/3 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. 


Specifications: Electrical: * Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC =» Dielectric Strength: 
1,000VAC Contact Resistance: Average initial 30mQ Insulation Resistance: In excess of 10,000MQ 
Mechanical: * Terminal and Contacts: Brass with silver plate * Insulation: Polyester ¢ Index Life: 25,000 
cycles minimum ¢ Index Angle: 30° ¢ Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 8 inches/pound minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Mtg 
Surface 
Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles |Positions| Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin 
1 2-8 A 1 No 451-1002-ND 18.15 14.85 13.20 | C2P0108N-A 
2 2-8 1 2 No 451-1004-ND 21.73 17.78 15.80 | C2P0208N-A 
2 2-4 2 1 No 451-1003-ND 18.15 14.85 13.20 | C2P0204N-A 
C3 Series — 12 Pin 
1 2-12 1 1 No 451-1005-ND 18.15 14.85 13.20 | C3P0112N-A 
1 2-12 al 2 No 451-1007-ND 21.73 17.78 15.80 | C3P0212N-A 
2 2-6 2 1 No 451-1006-ND 18.15 14.85 13.20 | C3PO206N-A 
3 2-4 3 1 No 451-1008-ND 18.15 14.85 13.20 | C3P0304N-A 
4 2-6 2 2 No 451-1009-ND 21.73 17.78 15.80 | C3P0406N-A 
6 2-4 3 2 No 451-1010-ND 21.73 17.78 15.80 | C3PO604N-A 


C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and moisture out of the 
contact area while locking in lifetime lubricants. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.5 amp 
@ 28VDC; 0.3 amp @ 125VAC * Dielectric Strength: 1,000VAC 
Contact Resistance: Average initial 3mQ * Insulation Resistance: 
In excess of 10,000MQ Mechanical: »* Terminals and Contacts: 
Brass with silver-plate Index Life: 25,000 cycles minimum «Index 
Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: 
Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum » Insulation: 
Diallyl phthalate 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 2-12 1 1 No 451-1011-ND 15.40 12.60 11.20 | C4D0112N-A 
2 2-06 2 al No 451-1012-ND 15.40 12.60 11.20 | C4D0206N-A 
2 2-12 i 2 No 451-1013-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No 451-1015-ND 23.38 19.13 17.00 | C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1014-ND 16.23 13.28 11.80 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 26.95 22.05 19.60 | C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No 451-1016-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0406N-A 
5 2-12 1 5 No 451-1018-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No 451-1020-ND 23.38 19.13 17.00 | C4DO606N-A 
6 2-04 3 ie No 451-1019-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0604N-A 
6 2-12 1 6 No 451-1021-ND 34.38 28.13 25.00 | C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No 451-1022-ND 26.95 22.05 19.60 | C4DO806N-A 
10 2-06 2 5 No 451-1024-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No 451-1025-ND 26.95 22.05 19.60 | C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No 451-1026-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D1504N-A 


C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C5 Series offers a very economical and lightweight design. Standard features include 30° indexing up to 
12 positions, solder lug terminals, and both internal and external seals for washability. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp @ 125VAC * Die- 
lectric Strength: 1,000VAC * Contact Resistance: Average initial 20mQ * Insulation Resistance: in 
excess of 10,000MO Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver-plate * Index Life: 25,000 
cycles minimum «Index Angle: Positive 30° * Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 4.5 iches/pound 
minimum ¢ Insulation: Polyester 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


3/8-32 thread 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. Our 
standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 
Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 
28VDC; 0.5 amp @ 125VAC * Dielectric Strength: 1,000VAC between 
current carrying parts and ground * Contact Resistance: Average Initial 
3mQ «Insulation Resistance: In excess of 10,000MQ Mechanical: 
¢ Terminals and Contacts: Brass with silver-plate as standard « Insulation: 
Diallyl phthalate »* Index Life: 25,000 cycles minimum *Index Stop: 
Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


(et 
3/8-32 © 
thread 


“ 


o.2s0k 


Active | Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions} Deck | Decks| Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
i 23 1 1 No 451-1035-ND 23.38 19.13 17.00} C7D0123N 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 33.28 27.23 24.20} C7D0223N 
1 24 1 1 No 451-1036-ND 23.38 19.13 17.00} C7D0124N-C 
2 24 1 2 No 451-1038-ND 33.28 27.23  24.20| C7D0224N-C 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers 
exceptional torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug 
terminals, and 30° adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
¢ Current Carrying Capacity: 7 amps ° Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts 
and ground * Contact Resistance: Average initial 5nQ »¢ Insulation Resistance: Dially! in excess of 
900,000MQ, Ceramic in excess of 1,000,000MQ Mechanical: ¢ Clips and Rotors: Brass with silver-plate 
as standard ¢ Insulation: Diallyl phthalate or ceramic * Index Life: 25,000 cycles minimum « Index Angle: 
Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard » Stop Strength: 10 inches/pound minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


250 
pap= 0 .2501 [1-00 + 
D2C= 9 1257" >. 
3/8-32 Thread 
Mtg. Surface ~ 
Active | Poles/|No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck |Decks | Shorting] Part No. if 10 50 | Part No. 
al 2-12 1 1 No 451-1056-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0112N 
2 2-06 2 1 No 451-1057-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0206N 
2 2-12 1 2 No 451-1058-ND 41.25 33.75 30.00 | D2D0212N 
3 2-05 3 1 No 451-1059-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0305N 
3 2-12 1 3 No 451-1060-ND 52.25 42.75 38.00 | D2D0312N 
4 02-06 2 2 No 451-1061-ND 41.25 33.75 30.00 | D2D0406N 
6 02-05 3 2 No 451-1062-ND 41.25 33.75 30.00 | D2DO605N 
6 02-06 2 3 No 451-1063-ND 52.25 42.75 38.00 | D2DO606N 
dl 02-11 1 al No 451-1045-ND 43.18 35.33 31.40 | D2C0111N 
3 02-03 3 1 No 451-1048-ND 43.18 35.33 31.40 | D2C0303N 
3 02-11 1 3 No 451-1049-ND 89.38 73.13 65.00 | D2C0311N 
4 02-05 2 2 No 451-1050-ND 66.28 54.23 48.20 | D2CO405N 


D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D4 Series switch is the most economical and versatile switch in our open frame rotary line. This series 
offers the quality feel of a ball and spring index mechanism. 


Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 
1.5 amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC =» Dielectric 
Strength: 1,500VAC « Contact Resistance: Average initial 
3.5mQ «Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 
750,000MO. Ceramic in excess of 1,000,000MQ 


Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver-plate as 
standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum «Index 
Angle: Positive 30° * Stop Strength: 10 inches/pound 
minimum ¢ Index Stop: Adjustable 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped 
assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 22.83 18.68 16.60) D4G0111N 
2 02-11 1 2 No 451-1098-ND 30.80 25.20 22.40) D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 22.83 18.68 16.60) D4G0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 38.78 31.73 28.20) D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 22.83 18.68 16.60} D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 46.75 38.25 34.00) D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 30.80 25.20 22.40) D4G0405N 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 34.38 28.13 25.00 | D4C0112N 


Rotary Accessories — Knobs and Dial Plates 


Electroswitch 
Part No. 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. i 10 50 


C5 Series — Sealed Solder Lug 


1 2-12 1 1 No 451-1027-ND 8.25 6.75 6.00} C5P0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1028-ND 8.80 7.20 6.40} C5P0206N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1029-ND 9.35 7.65 6.80} C5P0304N-A 
4 2-03 4 1 No 451-1030-ND 9.90 8.10 7.20} C5P0403N-A 


Digi-Key Price Each |Electroswitch 
Part No. 1 10 | Part No. 
451-1122-ND 2.70 2.40 | 1400R 
451-1123-ND 7.88 7.00 | 1914N 
451-1121-ND 2.25 2.00 | P 2300 
451-1126-ND 2.14 1.90 | P173 
451-1125-ND 2.70 2.40 | P118 
451-1124-ND 2.70 2.40 | P112 


Fig.| Description 

Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft 
Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 
Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft 
Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” diameter 15° 

Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87” diameter 30° 

Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” diameter 30° 


Onslon— 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


. Adjustable Stop Rotary Switches ' BCD Output 
Grayhill ea 42, 44, 50, 51, : and 71 ? OMRON. Rotary Dip switches Codes 
LIFE EXPECTANCY: © Mechanical: 10,000 operations minimum (A6R 5,000) « Electrical: BCD Type 


Fig. 1 - Series 42 and 44 Fig. 2 2,000 operations minimum e Contact Resistance: 200m0. Pos- |__Terminal No. 
ition] 1 | 2] 4/8 


11.10 11.10 Series 42 Series 44 Series 50 and 51 - 
~ 26.04" ajlep|]cfals 1|/@ 
Rimiaxe) 6.35)-13.64 + 2 e 
LA > 114.27 |25.40] 21.08 |16.31] 29.51 | | 3/6010 
" : - ‘ 4 e 
26.35 \ \ te i i WA = 5 |@ e 
\ Bushing keyway 1.68 wide t j=] 6 e\|e 
\ by .91 deep from a 99.53 . 1/4-28 UNF-2A 7|@\|e|e 
3/8-32 UNEF-2A Thread 8 O 
9/e e 


(Mtg. Hole = @9.53 min.) 


Note: “@” in the tables 
i show the output terminal 
Angle Of Throw No. that can be connected 


30° 36° u | hina I to the common terminal. 
Angle “A” t | \| Hexadecimal Type 
105° 108° Pos- Terminal No. 
ition | 1 2/41] 8 
i!) 
1\|@ 
2 e@ 
3 |@|@ 
4 e 
5 |@ e@ 
6 @\e 
\ " 7lelele 
3/8-32 UNEF-2A | Bushing keyway 1.68 wide +27 8 ¢ 
Thread by 0.91 deep froma gg.s2 7 ‘*956 9 /@ O 
A C) C) 
Fig. 5 - Series 71 56 and 71 Series 8 e\e 5 ¢ 
l9.sar 17.92 Adjustable Stop: Allows you to change D/l®e ele 
number of positions per pole. Simply remove E elele 
635i, pl and relocate stop pins in the holes in front of Flelelele 
+h mm : : 
i awe ins 
are held in 
3/8 S2UNEF-2A 2 4 place by a A No. | Output | Switching ; ~~ ; 
r 3 . | self-adhe- B : of | Code Capacity Operating Digi-Key Price Each Omron 
3 o6 DILIIMIIMMN3: sive sticker ye Fig.|Pos.| Type mA_ | VDC | Temperature Part No. J 25 50 100 |Part No. 
; lose ? wee the © Adjustable Stop Pins 4/12] 80D | 499 | og |-tore-7oc |  SW220-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6A-10R 
1. front plate Removable sticker for 16 | Hexdec. sw221-ND 3.88 349 310 2.79 | AGA-16R 
PC Mount —Rear view . adjustment of stops 
10 BCD joo | 28 |-10°¢ ~ 70°C $W214-ND 413 3.72 3.30 2.97 | A6A-10RS 
2 16 | Hexdec. SW215-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | A6A-16RS 
anole Nord es.) eho-g |Current 10 | BcD $W222-ND 4.50 4.05 3.60 3.24 | AGA-10RW 
Of Ter- | of | per| of | Rating Digi-Key Price Each Grayhill 100 | 28 | -10°C ~ 70°C . ; - : 
Fig. | Throw] minals|Poles| Pole | Decks| Amps Part No. 1 25 100 | PartNo. 16 | Hexdec. Sw223-ND 463 417 3.70 3.33 | A6A-16RW 
36 SP | 10 GH4201-ND 36.46 29.17 21.88 | 42D36-01-1-AJN 3 10 BCD joo | 30 |-20°¢ ~ 70° SW216-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | A6C-10R(N) 
36 | Solder} DP 5 1 1 GH4202-ND 38.01 30.41 22.81 | 42D36-01-2-AJN 16 | Hexdec. $W217-ND 3.00 2.70 2.40 2.16 | A6C-16R(N) 
1 30 Lug | SP | 12 GH4401-ND 37.41 29.93 22.45 | 44D30-01-1-AJN 
30 DP | 6 GH4402-ND 38.99 31.19 23.40 | 44D30-01-2-AJN 4| 12} 8CD | 499 | 30 |-20°6 - 70°0 $Ww218-ND 3.88 3.49 3.10 2.79 | A6CV-10R 
36 | solaer| SP | 10 GH7273-ND ‘14.86 11.89 8.92 |50D36-01-1-AJN 1G [:Hexdes SUCRE 412 3.72 3.90 2.97 | AGCV-I6R 
36 Mhyg | OP | 5 | 1 | 200mA) — GH7274-ND 18.73 14.99 11.24 |50D36-01-2-AJN 5 | 10] BCD | 25 | 24 |-25°C~80°C | SW751-ND 2.88 260 2.31 2.08 | A6R-102RF 
9 30 9 | sp | 12 GH7277-ND 16.01 12.81 9.61 |51D30-01-1-AUN a BeD aan a7 oan psd 900. MRIS 
36 SP | 10 GH7275-ND 15.85 12.68 9.51 |50DP36-01-1-AUN 6 25 24 | -25°C ~ 80°C : : : f : 5 
36 | pc | OP | 5 | 1 |200mA]  GH7276-ND 19.42 15.54 11.65 |50DP36-01-2-AJN 16 | Hexdec. SW754-ND 3.37 3.04 2.70 2.43 | ABR-162RS 
30 SP | 12 GH7278-ND 16.68 13.35 10.01 |51DP30-01-1-AJN 7] 10; B60 | os | og |-osc-ang | SW7S5-ND 327. 295 262 2.36 | ASRV-102RF 
30 SP | 12 GH5601-ND 10.40 8.33 6.25 | 56D30-01-1-AJN 16 | Hexdec. . SW756-ND 3.46 3.12 2.77 2.50 | ABRV-162RF 
30 | Solder} DP 6 + | 200ma GH5602-ND 11.53 9.23 6.92 |56D30-01-2-AUN 
36 | Lug | SP | 10 mA) GH5603-ND 10.07 8.06 6.04 | 56D36-01-1-AJN g | 12) BCD | o¢ | o4 |-oge¢~ gore |  SW757-ND 3.56 3.21 285 2.57 | AGRV-102RS 
3 36 DP 5 GH5604-ND 11.20. 8.97 6.73 |56D36-01-2-AUN 16 | Hexdec. SW758-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6RV-162RS 
30 SP | 12 GH7279-ND 10.72 8.58 6.44 |56DP30-01-1-AUN 
30 PC DP 6 + | 200ma GH7280-ND 11.87 9.50 8.91 |56DP30-01-2-AUN 
36 SP | 10 im GH7281-ND 10.40 832 6.24 |56DP36-01-1-AUN 
36 pp | 5 GH7282-ND 11.31 9.05 6.79 |56DP36-01-2-AJN LE -SWITLE’ Adjustable Stop Rotary Switches 
SP | 12 1 GH7101-ND 14.80 11.85 8.89 |71BD30-01-1-AUN ‘ 
30 Solder} DP 6 il 250mA GH7102-ND 15.38 12.31 9.23 |71BD30-01-2-AUN KC Series 
4 Lug | SP | 12 2 7 GH7103-ND 19.17 15.34 11.51 |71BD30-02-1-AUN . on é Fi , i 
DP 6 2 GH7104-ND 20.36 16.30 12.22 |71BD30-02-2-AJN With applications ranging for test and measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. These 
sp] 12] 4 GH7105-ND 22.33 1876 13.36 |71BDF30-01-1-AJN rotary switches have performed exceptionally well. 
5 | 30 PC DP | 6 1 250mA GH7106-ND 23.16 19.46 13.86 | 71BDF30-01-2-AUN Specifications: * Contacts: (Non-Shorting). Available with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops 
SP | 12] 2 GH7107-ND 30.62 25.73 18.33 |71BDF30-02-1-AJN to select any number of positions * Operating Force: 570 Grams * Indexing: 30° Index * Contact Rating (Switching): 
pp | 6 | 2 GHMOs NB $2.23 27.09 19.29 | 71BDF30-02-2-AJN 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC « Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps Initial Contact Resistance: Sil- 


ver = 50mQ maximum Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Moving and Fixed Contact: Silver plated brass. 


30.00 _ 3/8" -32UNEF-2A 


CTS. Adjustable Stop Rotary Switches 


6.367 
VE 


in 
4455 Flat 
Dim. are inmm. 7.00 


Specifications: * Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed » Rotor Contact: Standard 
with Silver plated Brass * Rotor: Standard with Nylon maximum temperature requirements of 125°C * Voltage and Cur- 
rent ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting 
contacts) * Contact Resistance: .008 ~ .0100 » Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and sil- 
ver plated brass stator contacts provide a minimum reliable life of over 1,100,000 


[14.4 


operations or of 50,000 cycles through twelve positions and return without 1.57+\. | 8.71 o-mne 4 
appreciable rise in contact resistance. 25.81 4 Printed circuit pins 
13.05, 
; 3/8-32 UNEF 9g Solder * 8624 Solder lugs 
Fig. 1 238.89 to outside \ { oe Eyelet ; 
of terminals 6.35 ; 
- 3.18 17.45 
21.40 Snmittn Mounting 0.81-) No. of | No. of Digi-Key Price Each E-Switch 
“89 54 surface with 0.81 7 Pole | Pos. | Termination Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 
thick adjustable stop |._,]10.95 sp | 12 | PCMount | EGi951-ND 507 457 3.89 3.22 | KG-52-A-30.0-01-WP-S 
— . SP | 12 | Solder Eyelet | €G1952-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-52-A-30.0-01-N-L-S 
We my lmll en naa Digi-Key nine oP 6 | PCMount | EG1953-ND 507 457 3.89 3.22 | KC-26-A-30.0-01-N-P-S 
alien aren Trenminalsi | Eoles|| Eos! (Decks aatAmpstil|(PartiNc’ “eat 10a oP 6 | Solder Eyelet | EG1954-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-26-A-30.0-01-N-L-S 
3P 4 PC Mount | EG1955-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-34-A-30.0-01-N-P-S 
~ | Non-Short 12 CT2121-ND 7.59 7.06 5.86 
1] 30° | Shorting | SolderLug ) SP | yy) 1 | S/4A-125VAC | Croy5o.ND 759 7:06 5.86 3P 4 | Solder Eyelet | EG1956-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-34-A-30.0-01-N-L-S 
~TNon-Short|,.... 12 CT2123-ND 8287.70 640 4P 3 PC Mount | EG1957-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-43-A-30.0-01-N-P-S 
2) 30° | Shorting | Printed Circuit} SP | y+ | 1 | S/4A-125VAC | Cro4>4.nD 8.23 766 6.36 4p 3 | Solder Eyelet | EG1958-ND 507 4.57 3.89 3.22 | KC-43-A-30.0-01-N-L-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1605 
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Specifications: 

¢ Contact Rating: Switch-2.5 AMPS @ 
125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC 
or DC. Carry - 5 AMPS » Electrical Life: 
15,000 make-and-break cycles »* Contact 
Resistance: 20m0Q typical * Operating Tem- 
perature: -30°C ~ 85°C 


Glass filled nylon, red * Movable 
Contact: coin silver, silver plated * Station- 
ary Contacts & Terminals: Brass, silver 
plated * Hardware: Nut, Lockwasher, Stop 


Ring Included 


Adjustable Stop 
Rotary Switches 


) 


i: 


Dim. in mm 


UNEF 2A 5.51 Flat 


Fig. 2 


14] 
6.35 gt 
G95. 


A 
18 8 


Al 


2.29 


No. of | Dim. Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig.| Poles | Pos. | A(mm) Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
1 SP 12 12.7 CKN6042-ND. 5.97 4.78 3.78 2.99 | A11205RNCQ 
1 SP 12 38.1 CKC7001-ND 5.69 4.56 3.61 2.85 | A11215RNCQ 
2 SP 12 38.1 CKC7002-ND 5.69 4.56 3.61 2.85 | A11215RNZQ 
1 DP 6 38.1 CKC7003-ND 6.03 4.83 3.82 3.02 | A20615RNCQ 
2 DP 6 38.1 CKC7004-ND 6.03 4.83 3.82 3.02 | A20615RNZQ 
2 3P 4 9.53 CKN6043-ND. 6.21 4.98 3.94 3.11 | A30403RNZQ 
1 3P 4 38.1 CKC7005-ND 5.94 4.75 3.77 2.97 | A30415RNCQ 
2 3P 4 38.1 CKC7006-ND 5.94 4.75 3.77 2.97 | A30415RNZQ 
1 4P 3 38.1 CKC7007-ND 6.52 5.22 4.13 3.26 | A40315RNCQ 
2 4P 3 38.1 CKC7008-ND 6.52 5.22 4.13 3.26 | A40315RNZQ 
Replacement HexNuts 3/8-32 CKN1828-ND 78 63 50 39 | 472706201 


Half-inch Rotary Switches m series 


Specifications: 


* Contact Rating: Switch-250mA maxi- 
mum @125VAC or 28DC; Non-shorting 
contacts; Carry - 6 AMPS 


° Electrical Life: 10,000 make-and-break 
cycles at 150mA, 125VAC or 28DC 


¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Hardware Included 


Dim. in inches 


Fig. 2 


@ 028. 


i 


060. le 


No. of Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Poles Pos. Part No. iJ 100 250 Part No. 

SP 12 CKC7011-ND 8.95 7.74 6.52 5.91 | MCOOLINCQD 

1 SP 10 CKN6044-ND. 11.93 9.55 7.56 5.97 | MAOOL1NCQD 
SP 10 CKN6047-ND. 11.93 9.55 7.56 5.97 | MEOOLINCQD 

DP 6 CKC7012-ND 9.96 8.61 7.25 6.57_| MDOOLINCQD 

SP 12 CKC7009-ND 8.62 7.45 6.27 5.68 | MCOOL1NZQD 

SP 12 CKN6049-ND. 8.62 7.45 6.27 5.68 | MGOOLINZQD 

SP 10 CKN6048-ND. 11.48 9.18 7.27 5.74 | MEOOL1NZQD 

2 SP 10 CKN6045-ND. 11.48 9.18 7.27 5.74 | MAOOL1NZQD 
DP 6 CKC7010-ND 13.13 10.51 8.32 6.57_| MDOOLINZQD 

DP 6 CKN6050-ND. 13.13 10.51 8.32 6.57 | MHOOL1NZQD 

DP 6 CKN6046-ND. 12.76 10.21 8.09 6.38 | MBOOL1NZQD 

Replacement Stop Pins. CKN1750-ND 28 23 18 15 | 537100000 


Miniature Right Angle Rotary 


Switches mi Series 


Coded Rotary Switches arta series 


Features: * PCB or hand soldering versions 
* Bushing mounting * Decimal and hexade- 
cimal codes » Screwdriver slot or extended 
actuator 

Applications: « Appliances « Electronic 
alarm systems ¢ Medical * Building automa- 
tion * HVAC air conditioning 
Specifications: * Contact Rating: 5 AMPS 
¢ Electrical Life: 10,000 operations 

Materials: * Contacts and Terminals: Nickel 
alloy, silver plated 

Hardware Included 


Dim. in inches 


No. | Actuator nT 
of Length | Digi-Key Price Each Industries 
Fig. | Index Poles Pos. (mm) | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
22.5 BCD - 25 401-1561-ND* 6.33 5.63 4.93 4.23 | RTAC22.5BSAD25S 
SP 12 25 401-1562-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30112B12AD25S 
1 SP 12 50 401-1563-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30112B12AD50S 
30 SP 12 25 401-1564-ND* 5.27 4.69 411 3.52 | RTAC30112SAD25S 
DP 6 25 401-1565-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30206B06AD25S 
DP 6 50 401-1566-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30206B06AD50S 
BCD — [25 | 401-1567-ND* 5.92 5.27 4.61 3.95 | RTAP22.5BSSD25S 
22.5 | gen Screw | 401-1568-ND* 5.81 5.17 4.52 3.88 | RTAP22.5BSSDFS 
SP 12 25 401-1569-ND 4.86 4.33 3.79 3.25 | RTAP30112B12SD25S 
SP 12 25 401-1570-ND 4.86 4.33 3.79 3.25 | RTAP30112SSD25S 
30 DP 6 25 401-1571-ND 486 4.33 3.79 3.25 | RTAP30206B06SD25S 
2 DP 6 50 401-1572-ND 4.86 4.33 3.79 3.25 | RTAP30206SSD50S 
BCD + _ 25 401-1573-ND* 5.46 4.85 4.25 3.64 | RTAP30BCSSD25S 
Complement 50 401-1574-ND 5.46 4.85 4.25 3.64 | RTAP30BCSSD50S 
SP 10 25 401-1575-ND 5.34 4.75 416 3.56 | RTAP36110B10SD25S 
36 SP 25 401-1576-ND 5.34 4.75 416 3.56 | RTAP36110SSD25S 
DP 5 25 401-1577-ND 5.34 4.75 416 3.56 | RTAP36205B05SD25S 
BCD +Comp.) — 25 401-1578-ND 5.92 5.27 4.61 3.95 | RTAP36BCSSD25S 
* Continuous Rotation 
8mm/10mm DIP Coded Rotary Switches 


Specifications: « Contact Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or VDC maximum * Mechanical & Electrical Life: 20,000 
position changes » Contact Resistance: 50mQ maximum initial * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C. Materials: 
¢ Cover & Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) RoHS version PPS « Actuator: LCP (UL 
94\V-0), internal o-ring seal standard with all actuators * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate 
© Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. ROHS Version: Copper alloy with gold plate over nickel 
plate All terminals are insert molded. 


Fig. 2- 
Right Angle 


Fig. 5 — 
Right Angle 


Actuator Options 


Flush Actuator * 
\ 


[es | 


*Designed for 
#0 phillips screwdriver. 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Features: ¢ Totally sealed (insert molded contacts and Fig. Type Actuator | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
terminals) * Low profile - 12mm above PCB 7 . 
Applications: * Telecom switching equipment ¢ Military 8mm Rotary Dip - Vertical - Process Sealed 
communications ¢ Instrumentation * Medical monitors 551 A CKN3044-ND 4.34 4.02 3.35 2.51 CD10RMOCK 
speciticctons: 2 Contact Rating: Switch: 20mA, Ty A CKN6157-NDA NEW! 5.01 4.02 318 2.51 | CD10RMOCB 
MST Sel ea ves Cae. carly; Seeeeee ~ B CKN3045-ND 499 4.61 384 2.88 | CD10RLICK 
Ee eo operations. Operating. Temperature: 300~ L599 Sis? BcD B CKNG155-NDA NEW! 5.76 461 365 288 | CD10RLICB 
Materials: * Housing: Thermoplastic and Thermoset c CKN1224-ND 5.82 5.38 4.48 3.36 | CDIORKICK 
* Actuator: Steel * Contacts: Brass, gold plated : Cc CKNG152-NDANEW! 6.72 5.38 4.26 _3.36_| CDIORK1CB 
* O-ring: Silicone Dim. in inches A CKN3049-ND. 4.77 4.41 3.68 2.76 | CD16RMOCK 
Hardware Included - A CKN6166-NDA NEW! 5.51 4.41 3.49 2.76 | CD16RMOCB 
— - - HEX B CKN3050-ND 5.47 5.05 4.21 3.16 | CD16RL1CK 
No. of | No. of | Digi-Key Price Each ITT Industries B CKN6164-NDA NEW! 6.31 5.05 4.00 3.16 | CDI6RL1CB 
Fig. | Poles| Pos. | Banks | Part No. 1 25 100 250 Part No. c CKN1225-ND 6.30 5.82 4.85 3.64 | CD16RK1CK 
sp | 6 1 | 401-1544-ND 39.79 +—35.37-~=«:30.95 ~—«-26.53—‘| -MIL1106BO6NSD25 c CENGIGANONNEWI 7.27 5.82 461 _3.64 | CDIGRKICB 
SP 12 1 401-1548-ND 39.79 35.37 30.95 26.53 MIL1112B12NSD25 Bene Rotery Dip = Hight Angie: Prokess Serle’ 
e . : i : A CKN3046-ND. 5.13 4.74 3.95 2.97 | CD1ORMOAK 
; | SP | 22 1 | 401-1550-ND* 38.50 34.23 29.95 25.67 | MIL1112SNSD25 A CKNGISG-NDA NEW! 592 474 376 297 |CDIORMOAB 
DP 6 1 401-1552-ND 41.78 37.14 32.50 27.86 MIL1206BO6NSD25 BCD B CKN3047-ND 5.75 5.31 4.43 3.32 | CDIORL1AK 
3p | 3 1 | 401-1555-ND 44.48 «39.55 34.60 29.66 | MIL1303B03NSD25 See TaRa nee ee on ies a Sa OIAR 
SP 12 2 401-1557-ND 71.02 63.14 55.25 47.35 MIL2112B12NSD25 2 A CKN3051-ND 566 503 736 307 CD1GRMOAK 
SP 6 1 401-1543-ND 48.21 42.86 37.50 32.14 MIL1106BO6NAD25 A CKN6165-NDA NEW! 6.53 5.23 414 3.27 | CD16RMOAB 
ie 4 B CKN3052-ND 6.28 5.80 4.83 3.63 | CD16RL1AK 
SP 12 1 401-1547 see 49.69 44.17 38.65 33.13 MIL1112B12NAD25 HEX B CKN6163-NDA NEW! 704 580 459 363 | CDI6RL1AB 
sp | 12 1 | 401-1549-ND* 48.21 42.86 = 37.50 32.14 | MIL1112SNAD25 ¢ CKN1227-ND 711. 657. «548 «4 11._-(| CDIGRKIAK 
DP 1 401-1551-ND 50.20 44.63 39.05 33.47 MIL1206BO6NAD25 Cc CKN6160-NDA NEW! 8.21 6.57 5.20 4.11 CD16RK1AB 
2 DP 1 401-1553-ND* 50.20 44.63 39.05 33.47 MIL1206SNAD25 8mm Rotary Dip - SMT - Process Sealed 
3p | 3 1 | 401-1554-ND 52.23 46.43 40.63 34.82‘ | MIL1303B03NAD25 i" eee a mee of ae S acee 
58-NDA NEW! = 5.65 5 5 ; 
SP 12 2 401-1556-ND 80.73 71.76 62.79 53.82 MIL2112B12NAD25 3 BCD ¢ CKN1228-ND 6.42 5.93 494 371 CD1ORK1SK 
sp | 12 2 | 401-1558-ND* 80.73 71.76 = 62.79 53.82 | _MIL2112SNAD25 c CKNG153-NDA NEW! 741 593 470 371. |CD1ORK1SB 
DP 6 2 401-1559-ND 84.69 75.29 65.88 56.47 MIL2206BO6NAD25 A CKN6040-ND 5.65 4.52 3.58 2.83 | CDO8RMOSK 
* Continuous Rotation A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Y ITT 8mm/10mm DIP Coded Rotary Switches (cont) 


DIP Switches 


SDA Low Profile 

Features: * Low profile design saves space » High pressure contact does not 
require tape sealing 

Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ SOVDC * Mechan- 
ical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating Temperature: -20°C 
~ 85°C 

BPA Side Actuated 


Features: * High pressure contact system does not require tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum @ 5VDC or 25mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles minimum @ 5VDC 10mA @ 24 V DC 
* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


SP Single In-line 


Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space »* Retention feature 
holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not 
require tape sealing 

Specifications: * Contact Rating: 100mA ¢ Mechanical and Electrical Life: 1,000 
cycles minimum ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


BD Standard Profile 
Features: ¢ Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy actuation 
* Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 


Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum ¢ Mechanical and Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


BP Side Actuated 

Features: * When actuated, contacts remain below top of switch 
applications where space is limited 

Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum * Mechanical and Electrical 
Life: 2,000 cycles - gold contacts, 1,000 cycles - tin contacts »* Operating 
Temperature: -20°C ~ 60°C 

SD Low Profile 

Features: * Low profile design saves space * Sealed with top tape 

Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 50VDC maximum »* Mechanical and 
Electrical Life: 2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDA Half-pitch Ultra-mini SMT 


Specifications: * Contact Rating: * 50VDC, 100mA * Mechanical and Electrical Life: 
1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


¢ Ideal for 


Soogeooo ty, 


ie | 


i 
oooooeog— 
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Digi-Key Price Each ITT Industries Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Type Actuator | Part No. 1 25 100 250 Part No. Fig. Type Actuator | Part No. il 25 100 250 Part No. 
8mm Rotary Dip - SMT - Process Sealed (cont.) 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
BCD Flush | CKN6150-NDANEW! 5.65 452 358 283 | CDO8RMOSB BCD Flush | CKN1371-ND 515 475 3.96 2.97 | CRDIORMOAK 
HEX Flush | CKN3053-ND 5.40 498 4.15 3.12 | CD16RMOSK ae iat eee EW ee i ae ae SS REOA 
HEX Flush BCKNGIGENGAWMEWT® 866.2306 498 3.95 3.12 | CDIGRMOSB 5 | BCDComp | Flush | CKNG168-NDANEW! 5.94 475 377 297 | CRDIOCMOAB 
3 HEX c CKN1229-ND 692 639 5.33 4.00 | CDI6RK1SK HEX Flush | CKN1373-ND 565 5.22 435 3.26 | CRD16RMOAK 
HEX C CKN6162-NDANEW! 7.99 6.39 5.06 4.00 | CD16RK1SB HEX Flush | CKN6177-NDANEW! 652 5.22 413 3.26 | CRDI6RMOAB 
HEXComp | Fusn | CKN6041-ND 623. 498. 395 342 | CDiecMOSK HEX Comp | Flush | CKNG174-NDANEW! 6.52 5.22, 4.13 3.26 ‘| CRD16CMOAB 
10mm Rotary Dip - Surface Mount - Process Sealed 
HEX Ct Flush | CKN6159-NDANEW! 6.23 4.98 395 342 | CD16CMosB 
ome |e BCD Flush | CKN1375-ND 491 453 3.78 284 | CRDIORMOSK 
10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed BCD Flush | CKN6173-NDANEW! 566 4.53 359 284 | CRDIORMOSB 
BCD Flush | CKN6172-NDANEW! 5.02 4.02 348 251 | CRDTORMOCB BCD Comp | Flush | CKN1376-ND 491 453 378 284 | CRDIOCMOSK 
BCD Comp | Flush | CKN6169-NDANEW! 5.02 4.02 318 251 | CRD10CMOCB g | BCDComp | Flush | CKN6170-NDANEWF 566 4.53 359 284 | CRDIOCMOSB 
4 HEX Flush | CKN1369-ND 477 4.41 3.68 2.76 | CRD16RMOCK HEX Flush _[RGKNAS 72ND) 5.984.084.1531 __| CRDIGRMOSK 
HEX Flush | CKN6179-NDANEW! 6.21 4.98 394 3.41 | CRDI6RMOSB 
HEX Flush | CKN6178-NDANEW! 5.51 4.41 349 276 | CRO16RMOCB 
a HEXComp | Flush | CKN1378-ND 538 498 415 341 | CRDI6CMOSK 
HEXComp | Flush | CKN1370-ND 4.77 4.41 3.68 2.78 | CRD16CMOCK HEXComp | flush | CKN6176-NDANEW! 621 498 394 341 | CRDI6CMOSB 
HEXComp | Flush | CKN6175-NDANEW! 5.51 441 349 276 | CRD16CMOCB : 
A RoHS Compliant 
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PCB Land Pattern 


Dim. in mm 
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No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each iT of A Digi-Key Price Each qT of A Digi-Key Price Each ITT 

Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos.| (mm) | Part No. il 25 100 | Part No. Fig.| Pos.| (mm)| Part No. i 25 100} Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator — Unsealed DIP Top Slide with Flush Actuator — Unsealed DIP Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed 
2 | 7.06 | CKN1276-ND 1.07.86 .68 | SDAO2H1KD 2 | 7.06 | CKN6052-NDA NEW! 1.07 .86 .68 | SDAO2HOBD 3 | 9.60 | CKN1307-ND 1.25 1.01 .80/SDAO3HOK 
2 | 7.06 | CKN6055-NDA NEW! 1.07 .86 .68 | SDAQ2H1BD 3 | 9.60 | CKN1297-ND 113.91 .72 | SDAO3HOKD 3 | 9.60 | CKN6057-NDA NEW! 1.25 1.01 .80|SDA03HOB 
3 | 9.60 | CKN1277-ND 143.91 .72| SDAO3H1KD 3 | 9.60 | CKNG058-NDA NEW! 1.13 91 .72 | SDAQ3HOBD 4 | 12.10 | CKN1308-ND 1.32 1.06 .84 |SDA04HOK 
3 | 9.60 | CKN6061-NDA NEW! 1.13 91.72 | SDAO3H1BD 4 | 12.10 | CKN1298-ND 1.19 96 .76 | SDAO4HOKD 4 | 12.10 | CKN6063-NDA NEW! 1.32 1.06 .84 |SDAO4HOB 
4 [12.10 | CKN1278-ND 1.19.96 _.76 | SDAO4H1KD 4 | 12.10 | CKN6064-NDA NEW! 1.19 .96 .76 |SDAO4HOBD 5 | 14.68 | CKN1309-ND 1.38 1.11  .88 [SDAOSHOK 
4 | 12.10 | CKN6067-NDA NEW! 1.19 96.76 | SDAO4H1BD 5 | 44.68 | CKNi299-ND 1.25 1.01 80 |SDAOSHOKD 5 14468 | CKNG069-NDA MEW? 138 1.11 88 SDAGSHOR 
5 | 14.68 /ICKNI272-ND) 1.25 1.01.80) SDAOSH1KD 5 | 14.68 | CKN6070-NDA NEW! 1.25 1.01 .80 | SDAOSHOBD 6 | 17.18 | ckN1310-ND 144 115 92|SDAO6HOK 
5 | 14.68 | CKN6073-NDA NEW! 1.25 1.01  .80 | SDAOSH1BD 

4 | 6 | 17-18 | ckN1300-ND 1.28 1.03  .82 | SDAO6HOKD 6 | 17.18| CKN6075-NDA NEW! 144 1.15 .92|/SDAQ6HOB 

: a UNAM) i 1.28 1.03.82 | SDAQGHIKD 6 | 17.18 | CKN6076-NDA NEW! 1.28 1.03 .82 | SDAOGHOBD 7 | 49.76 | cKN1311-ND 153 123 97 /SDAO7HOK 

, 7.18 | CKN6079-NDA NEW! 1.28 1.03.82 | SDAQ6H1BD > | 1976 ROCnenny jean fat 96: | SoAG7HORD: ; : 
7 149.76 WGRToaienn aa Aid? 20 SHAGTETIIOD 1 | 7 | 19.76] CKN6081-NDA NEW! 1.53 1.23  .97/SDAO7HOB 
: re acne WATS haa 444 e SbANTHHIAD 7 | 19.76 | CKN6082-NDA NEW! 1.38 1.11  .88 | SDAO7HOBD 8 | 22.26] CKN1312-ND 4.68 1.35 1.07 |SDAO8HOK 
8 | 2206 | CKNi282-ND 153 1.23 .97|SDAOBHIKD 8 | 22.26 | CKN1302-ND 1.53 1.23.97 | SDAOBHOKD 8 | 22.26 | CKN6087-NDA NEW! 168 1.35 1.07 |SDAO8HOB 
8 | 22.26 | CKNGO91-NDA NEW! 1.53 1.23 .97 | SDAO8H1BD 8 228 ouemammerl 122 87 | SDADBHOBD 9 | 24.84 (ORUISTS ANE EBV o.d9"1.15: SDAOSHOK: 
9 | 24.84 | cKN1283-ND 468 1.35 1.07 | SDAOgH1KD 9 | 24.84 | CKN1303-ND 1.68 1.35 1.07 | SDAOSHOKD 9 | 24.84 | CKNG093-NDA NEW! 1.81 1.45 1.15 |SDAOSHOB 
9 | 24.84 | CKNG096-NDA NEW! 1.68 1.35 1.07 | SDAOSHIBD 10 | 27.84 BCANISOENG BBE TRA5 TAS: |SDATOHOKD 10 | 27.34 | CKN1314-ND 1.96 1.57 1.25 |SDA10HOK 
40 | 0794 Roetieeanin 4.81 145 1.15 | SDAIOHIKD 10 | 27.34 | CKNGO99-NDA NEW! 1.81 1.45 1.15 | SDA10HOBD 40 |ovaaGRNeneenINMET 1.95 1s7 125 |spAtoHoB 
10 | 27.34 | CKN6102-NDA NEW! 1.81 1.45 1.15 | SDAtOH1BD 12 | 32.50 ) CKN1305-ND 1.99 1.60 1.26°) SDA12HOKD 42 | 32.50 | cKn1315-ND 241 1.69 1.34/SDAt2HOK 

‘| i 
42 | 3250 | cKN1285-ND 4.99 1.60 1.26] SDA12H1KD 12 | 32.50 | CKNG105-NDA NEW! 1.99 1.60 1.26 |SDA12HOBD 40 | 30.50 (ORNOTRONDNREM 941 1.69 194 SDAioHoA 
12 | 32.50 | CKN6108-NDA NEW! 1.99 1.60 1.26 | SDA12H1BD 2 sete ee i s ae 2 | 7.06 | cKN1286-ND 156 1.25 99 SDAO2HISKD 
7. 51-NDA NEW! 1.22 98 7 

2 | 7.06 (CRN ZeIND) 1.07 86.68 | SDAO2HOKD * Gold Contacts No Epoxy Seal A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Y ITT DIP Switches (cont) 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each qT of A | Digi-Key Price Each =| ITT of A_ | Digi-Key Price Each IT 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 |Part No. Fig.| Pos .| (mm)| Part No. i 25 100 |Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SMT Top Slide with Extended Actuator — Unsealed 8 | 22.30] CKN6146-NDA NEW! 1.84 1.47 1.17 |BPAO8B Side Actuated — Unsealed 
2 | 7.06 | CKN6056-NDA NEW! 1.56 1.25 .99 |SDAO2H1SBD 3 9 | 24.84) CKN1342-ND 1.95 1.56 1.24 |BPAOSK 1 | 5.23 | CKN6023-ND* 1.78 1.43 1.13 | BPO1KE 
3 | 9.60 | CKN1287-ND 1.65 1.33 1.05 |SDAOSH1SKD 40 | 27.43| CKN1343-ND 208 167 132 |BPA10K 1 | 5.23 | CKN6024-ND 114 92 73 | BPOIYE 
3 | 9.60 | CKN6062-NDA NEW! 1.65 1.33 1.05 /SDAO3H1SBD 10 | 27.43] CKN6148-NDA NEW! 2.08 1.67 1.32 |BPA1OB 2 | 7.77 | CKN6025-ND 1.37 1.10 .87 )BPO2YE 
4 | 12.10) CKN1288-ND 1.74 1.40 1.11 |SDAO4H1SKD “eit Side Actauied DIP — Unsealed 3 | 10.31 Heer Bolded 121.96. (BEOSKE 
9 | 4 |12.85|cKN6027-ND* 217 1.74 1.38 | BPO4KE 
4 | 12.10] CKNG068-NDA NEW! 1.74 1.40 1.11 |SDAO4H1SBD 
2 | 7.11 | CKN1344-ND 1.37 1.10.87 | BPAO2SK 5 | 15.39 | CKN6028-ND* 2.27 1.82 1.44 | BPOSKE 
5) 46 Oca Tet Oe 1 eh poeueeke 2 | 7.11 CKN6139-NDA NEW! 1.37 1.10 87 |BPAO2SB 6 | 17.93 | cKNe029-ND 1.85 1.48 1.17 |BPOByE 
Shee Ee areememzm™ 1.00 1.52 1.21 /SDAOSHISBD 4 | 12.19] CKN6141-NDA NEW! 1.65 1.33 1.05 |BPAO4SB 8 | 23.00 | CKN6030-ND* 252 2.02 1.60 | BPOBKE 
6 | 17.18] CKN1290-ND 2.02 1.62 1.28 | SDAOGH1SKD 5 | 1s heieneae 474 440444 BBAGESR 8 {23.00 cKNeo31-ND {91 153 121 |BPOaVE 
» | & | 17-18) CKNGOB0-NDA MEW! 2.02 1.62 1.28 |SDAOBHISBD 5 |iaealOemOnenmeel 74 140 171 |RpAosse Low Profile Auto Insert — Tape Sealed 
7 | 19.76} CKN1291-ND 2.02 1.62 1.28 |SDAO7HISKD 4] 6 | 417.30] CKN1347-ND 1.96 1.57 1.25 |BPAO6SK 2 16.55 |CKN3064-ND 1.35 1.08 .86 | SDO2HOK 
7 | 19.76) CKN6086-NDA NEW! 2.02 1.62 1.28 |SDAO7H1SBD 6 |417.30| CKN6145-NDA NEW! 1.96 1.57 1.25 |BPAOGSB 2 |6.55 |CKN6110-NDA NEW! 1.35 1.08 .86 |SDO2H0B 
8 | 22.26| CKN1292-ND 2.20 1.77 1.40 |SDAOSH1SKD a | 9930 Reetatenn Sina* 4.69450 | BPAOASIC 3 | 9.09 | CKN3065-ND 1.41 1.13 90 | SDO3HOK 
| | i 
8 | 22.26] CKNG092-NDA NEW! 2.20 1.77 1.40 |SDAOSH1SBD 5 |o7 a0 feneNenintenel 2.09 1.62 128 |RPAOBSR : me bine scaNew a ie * Sete 
9 | 24.84| CKN1293-ND 2.45 1.96 1.56 | SDAOQH1SKD 10 (27.43 eens 5 4p: ae aaa |BPAOSK a 
9 | 24.84] CKNGO97-NDA NEW! 2.45 1.96 1.56 |SDAOH1SBD ‘ ; NEM 147 1.18 
10 | 27.43| CKN6149-NDA NEW! 2.30 1.84 1.46 |BPA10SB i 
5 |14.17| CKN3067-ND 1.53 1.23 97 | SDOSHOK 
10 | 27.34] CKN1294-ND 2.60 2.09 1.65 |SDA1OH1SKD a : 
to | 27.34] CKN6103-NDA NEW! 260 2.09 1.65 |SDA10H1SBD Top Slide Single In-Line SIP — Unsealed 5 14.17} CKN6118-NDA NEW! 1.53 1.23 .97 | SDOSHOB 
, ” meats 4 ] 12.66] CKN1352-ND 230 1.84 1.46 |SP02 6 |16.71 | CKN3068-ND 1.59 1.28 1.01 | SDO6HOK 
12 | 32.50] CKN1295-ND 2.88 2.31 1.83 |SDA12H1SKD a 1671 COMO RERAIN 169 128 4.01 |spoeHos 
4 | 12.66] CKN1353-ND 2.60 2.09 1.65 |SP04 a ; NDA NEW! 1.59 1.28 1. 
12 | 82.50] CKNG109-NDA MEW! 2.88 231 1.83 /SDAIZH1SBD| | | 6 fo sia code ae lente 7119.25 |GKN3069-ND 1.68 1.35 1.07 |SDO7HOK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 3 | 22.82| CKN1355-ND 352 282 2.23 |sPos 7 |19.25)CKN6122-NDA NEW! 1.68 1.35 1.07 |SDO7HOB 
7 ; eae 8 |21.79| CKN3070-ND 1.87 1.50 1.19 | SDOBHOK 
2 | 7.06 | CKN1316-ND 156 1.25 .99 [SDAO2HOSKD 40 | 27.9 [Renieeenn daa ase, Geo: \epi0 
8 |21.79/CKN6125-NDA NEW! 1.87 1.50 1.19 |SDO8HOB 
2 | 7.06 | CKNG054-NDA NEW! 1.56 1.25 99 |SDAO2HOSBD ; ; : 
Right Angle Single In-Line SIP — Unsealed 9 |24.33 | CKN3071-ND 2.02 1.62 1.28 | SDO9HOK 
3 | 9.60 | CKNGO60-NDA NEW! 1.65 1.33 1.05 | SDAOSHOSBD 
2 ] 7.58] CKN1357-ND 3.21 2.58 2.04 |SPO2A 9 |24.33/CKNG131-NDA NEW! 2.02 1.62 1.28 | SDO9HOB 
4 | 12.10] CKN1318-ND 174 1.40 1.11 |SDAO4HOSKD 1 | 1356 en was 0462547 |Geaad 10 loe.e7 Reeraaen Dae ign dae Iso iOHaK 
4 | 12.10 | CKN6066-NDA MEW! 1.74 1.40 1.11 |SDAOAHOSBD| |] | | | iad eat 368 lepoen to |26.87|CKN6133-NDA MEW? 217 1.74 1.38 | SD1oHOB 
5 | 14.68| CKN1319-ND 1.81 1.45 1.15 |SDAOSHOSKD ; eet as r 
5 |4es MEM 101 145 115 snasioceo| | | 2 [222mm 45° 260 27 [sPosk 12 [ots REMEMMOA 226 1.90 1s0 [spies 
; “ Doone 10 | 27.9 | CKN1361-ND 4.90 3.92 3.11 |SP10A : = 
6 | 17.18] CKN1320-ND 1.90 1.52 1.21 |SDAO6HOSKD _ Low Profile Auto Insert — Flush Act. — Tape Sealed 
6 | 17.18) CKN6078-NDA NEW! 1.90 1.52 1.21 |SDAO6HOSBD Ton Slide, Extended Actuator — Unsealed 8 ]21.79] CKN6032-NDT 2.45 1.96 1.56 | SDOSHOSKD 
2 | 7_ | 19.76| CKN1321-ND 2.02 1.62 1.28 |SDAO7HOSKD 1 | 4.57 (GKNBOTZEND 1.59 1.28 1.01 |BD01 8 |21.79)CKN6127-NDtA NEW! 2.45 1.96 1.56 | SDOSHOSBD 
7 | 19.76] CKNG084-NDA NEW! 2.02 1.62 1.28 |SDAO7HOSBD 2 Oe 1.62 1.80 1.03 | BD02 41 | 8 21.79] CkN6033cT-ND 3.05 2.82 2.58 | SDO8HOSKR 
PE cc com abt Van in lebanon 3 | 9.65 | CKN3002-ND 1.62 1.30 1.03 |BD03 8 |21.79| CKN6033TR-ND 1407.00/1,000 | SDOBHOSKR 
8 | 22.26| CKN6090-NDA NEW! 2.20 1.77 1.40 |SDAOSHOSBD 4 | 12.18) CKN3003-ND 1.78 1.43 1.13 |BDO4 ; eee ele peal a pain 
9 | 24.84) CKN1323-ND 2.45 1.96 1.56 |SDAOSHOSKD S| 14.73 TERRROOD 1.81 1.45 "1-15' | BDOS ee ee 
9 | 24.84| CKN6095-NDA NEW! 2.45 1.96 1.56 |SDAogHosBp| |’ | & | 17-27) CKNS005-ND 1.87 1.50 1.19 |BD06 a ee Ghee - wens - ee 
10 | 27.34] ckN1324-ND 2.60 2.09 1.65 |SDA10HOSKD bi Rika is eet 1.96 1-57 1:25. | BDO? of : ee Ie 
3 | 29.95] cKN3007-ND 202 1.62 128 \BDo8 2 | 6.55 |CKN6112-NDA NEW! 1.90 1.52 1.21 |SDO2H1SB 
10 | 27.34] CKN6101-NDA NEW! 2.60 2.09 1.65 |SDA10HOSBD 
9 | cago Remnnocein rermercerr athe 4 |11.63 | CKN6035-ND 1.32 1.06 .84 | SDO4H1SK 
12 | 32.50] CKN1325-ND 2.88 2.31 1.83 |SDA12HOSKD : at Wee 2 i S 
10. |o7 4a eRReenee gay ajaaae (dita 4 |11.63/CKNG117-NDA NEW! 1.32 1.06.84 |SDO4H1SB 
12 | 32.50] CKN6107-NDA NEW! 2.88 2.31 1.83 |SDA12HOSBD > |e ns pandas fae: lag 7__|19.25 | CKN6036-ND 2.39 1.92 1.52 |SDO7HISK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed a a sae eee a , 3 a 41 | 7 [1925]CkNe124-NOa NEW? 2.39 1.92 1.52 |SDO7HiSB 
ig! ingle ide, xtende: ctuator — Unseale ‘| 
> 7a REE TER EETIRTaTo , 8 |21.79| CKN6037-ND 2.60 2.09 1.65 |SDOBH1SK 
: 2 | 7.41 | CKN3011-ND 2.75 221 1.75 |BDOZAV 8 |21.79)CKN6129-NDA NEW! 2.60 2.09 1.65 | SDO8H1SB 
2 | 7.06 | CKNG053-NDA NEW! 1.71 1.38 1.09 |SDAO2HOSB > loa teen Fe oo) ace lRRGON a [e179] ckN6039-ND+ fae, “ae a.ee [enoBHick 
mirada | 28 eID 1.81 1.45 1.15 |SDAQ3HOSK 3 | 965 | cKN3012-ND 075 291 1.75 |RDOSAV 8 |21.79|CKN6130-NDtA NEW! 2.45 1.96 1.56 | SDO8H1SBD 
3 | 9.60 | CKNG059-NDA NEW! 1.81 1.45 1.15 |SDAO3HOSB : a 4 
4 | 12.10] CKN1328-ND 1.87 1.50 1.19 |SDAO4HOSK a egg ea Se ee ene tf iy oe eae in as hes ie 
: a 4_| 12.19] CKN6014-ND 2.91 2.33 1.85 |BDO4AV2 : : a 
4 | 12.10} CKN6065-NDA NEW! = 1.87 1.50 1.19 |SDAO4HOSB 5 144.73] CKN3014-ND 964 2.35 47 [RDDGAV Low Profile Surface Mount — Tape Sealed 
5 | 14.68] CKN1329-ND 1.96 1.57 1.25 |SDAOSHOSK = |+a73 mens onk gan dey Geen 2 | 6.55 | CKN3054-ND 190 152 1.21 | SDO2HOSK 
5 | 14.68] CKNG071-NDA NEW! 1.96 1.57 1.25 |SDAOSHOSB . 3 : aes 2 [6.55 |CKNG111-NDA NEW! = 1.90 1.52 1.21 | SDO2HOSB 
8 | 6 |17.27| CKN3015-ND 3.03 2.43 1.92 |BDO6AV 3 |9.00 leenancenta 499 +60 1.28 | spoaHosk 
6 |17.18| CKN1330-ND 2.05 1.64 1.30 |SDAO6HOSK ; 99 1.60 1. 
6 | 17.27] CKN6016-ND 3.03 243 1.92 |BDO6AV2 4 4 
6 | 17.18] CKN6077-NDA NEW! 2.05 1.64 1.30 |SDAO6HOSB FO Oe ee crms 1-29 1.60 1.26 | SD03H0SB 
2 oe eee oa 172 1.36 /SDAG7HOSK 7__| 19.81] CKN3016-ND 3.09 2.48 1.96 |BDO7AV 4_|11.63 | CKN3056-ND 2.08 1.67 1.32 |SDO4HOSK 
. , een 8 | 22.35] CKN3017-ND 3.15 2.53 2.00 |BDosAV 4 |11.63/CKNG116-NDA NEW! 2.08 1.67 1.32 |SDO4HOSB 
7 |19.76| CKNG083-NDA NEW! 2.14 1.72 1.36 |SDAO7HOSB 3 |29.95 Peeeenns a5. 589-9.46 lRnogAND 5 ta.17 ORNs ay afd Aaa’ [SGBHOSKe 
8 | 22.26} CKN1332-ND 2.36 1.89 1.50 |SDAOBHOSK 9 | 24.89] CKN3018-ND 3.24 2.60 2.06 |BDOGAV 5 |14.17)CKN6119-NDA NEW! 2.17 1.74 1.38 | SDOSHOSB 
4 1" u 
[oct MMMM 220 200 10s crane | | | °° |e 21 206 20 |a00OK a > Bee 
i i . i i ; -NDA ag . i : 
12_|32.51| CKN3020-ND 3.46 2.77 2.20 | BD12AV "1 
9 |24.84| CKNG094-NDA NEW! 2.60 2.09 1.65 |SDAOSHOSB : 7 [19.25 | CKN3059-ND 147 1.18 94 | SDO7HOSK 
to |27.34/ cKn1334-ND 272 248 1.73 |SDAIOHOSK Side Actuated — Tape Sealed 7 |19.25)CKN6123-NDA NEW! 147 1.18 .94 |SDO7HOSB 
10 |0734 RUNRONDREEER 979 948 173 |SDA1OHOSB 1 | 5.23 | CKN6o18-ND 1.34 1.08 .85 | BPO1YT 8 |21.79/CKN3060-ND 2.60 209 1.65 |SDOBHOSK 
-ND* 7 Hl 
42/3250 ehecent 100 3.40.4 a0 lena iouose 1 | 5.23 | ckN6019- ND 1.97 1.58 1.26 | BPO1KT : ee pines eeNew a ve ts sca 
12 |32.50] CKN6106-NDA NEW! 3.00 2.40 1.90 |SDA12HOSB 2 | 77 Ne Hebb tee 991) BPOE YT : ae 
; 9 | 777 | cKneo20-ND* 246 4174 137 | BPOOKT 9 [24.33] CKN6132-NDA NEW! 2.88 2.31 1.83 | SDO9HOSB 
Side Actuated DIP — Unsealed 3 | 10.311 CKN3022-ND 171 1.37 1.09 | BpoayT 10 26.87 | CKN3062-ND 3.03 2.43 1.92 | SD10HOSK 
2 | 7.41 | CKN1336-ND 1.32 1.06 .84 |BPAO2K 7 Tapes Weeeeasennh i 7h Gao 440 laPOAYE 10 )26.87|CKNG134-NDA NEW! 3.03 2.43 1.92 /SD10HOSB 
2 | 7.11) CKN6138-NDA NEW! 1.32 1.06 .84 |BPAO2B 4 | 12.05! cxNeo2t-ND* 2.96 1.89 150 | BPO4KT 12. [81.95 | CKN3063-ND 3.34 2.67 2.12 | SD12HOSK 
i 9 ; eet ears 12_ [31.95 | CKNG137-NDA NEW! 3.34 2.67 2.12 |SD12HOSB 
4 /12.19) CKN1337-ND 1.50 1.20.95 )BPA04K 5 | 15.39| CKN3024-ND 4.84 1.48 1.17 | BPOSYT Fait Bilis Saricee aigunt=-7DA 65h aan Gacisa 
4 |12.19| CKN6140-NDA NEW! 1.50 1.20 95 /BPAO4B 6 |47.93| CKN3025-ND 2.03 1.63 1.29 | BPOBYT fa aah hee lana secede 
3 | 5 |1468! cKN133@-ND 159 1.28 1.01 |BPAOSK 7 |so47 fees jb 460.448 labor; 2 | 3.67 |CKN1362-ND 2412 1.70 1.35 |TDAO2HOSK1 
: se 4 |621 |CKN1363-ND 2.38 1.91 1.51 |TDAO4HOSK1 
5 [14.68] CKN6142-NDA NEW! 1.59 1.28 1.01 |BPAOSB 3 123.001 CKN3027-ND 2.09 1.68 1.33 | BPOBYT 
¢ |t7zolReneenn joa 4a 1.48. BADEN ; S ae oe 12| 6 |8.75 |CKN1364-ND 2.83 2.27 1.79 |TDAOGHOSK1 
; _, ae 8 | 23.00 RGKNGOZ Zap 27. 2071.72 | BPOBKT 8 |11.29/CKN1365-ND 3.09 2.48 1.96 |TDAOBHOSK1 
6 1780 EC ONEN gs 1-78 1.43 1.13 |BPAQGB 10 | 28.09) CKN3028-ND 2.35 1.88 1.49 | BPIOYT 10 [13.83 | CKN1366-ND 4.56 3.65 2.89 |TDAIOHOSK1 
8 |22.30| CKN1341-ND 1.84 1.47 1.17 |BPAOBK 
12 | 33.17] CKN3029-ND 2.63 211 1.67 | BP12YT * Gold Contacts + No Epoxy Seal A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1608 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS new: pip switches 


CES Series 

Features: ° Excellent contact stability by twin gold-plated contacts Fine click action Specifications: 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA 
* Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Max. Contact Resistance: 50mQ 

CHS Series 

Features: * Meets ElIAJ SOP standard outline dimensions (B type) * Low profile design of 2.5mm _»* Excellent 
contact stability by twin gold-plated contact Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact 
Rating (non-switching): 5|0VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
¢ Max. Contact Resistance: 50m. 


Fig. 1 — CES Series Fig. 2 — CHS Series, 


J-Lead Type 


Fig. 3 — CHS Series, 
Gull Wing Type 


Stroke: 


CHP Series 

Features: « High-reliability Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable » Contact 
Rating (non-switching): 5S0VDC @ 100mA « Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
* Max. Contact Resistance: 50m0. 

CVS Series 

Features: ¢ Low profile design of 1.45mm_ *¢ Fine pitch of 1mm * Easy motion with knob height of 0.2mm 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable » Contact Rating (non-switching): 
50VDC @ 100mA Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA_ * Max. Contact 
Resistance: 200m 


Fig. 4 — CHP Series, 
J-Lead Type 


Fig. 5 — CHP Series, 
Gull Wing Type 


Fig. 6 — CVS Series, 
Gull Wing Type 


Number of Dimension L Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Copal Electronics 
Fig. Positions (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
CES Series, Through-hole Type 
4 12.74 563-1000-5-NDt 2.33 1.40 1.23 = _— —| CES-0402MC 
1 6 17.82 563-1001-5-NDt 2.60 1.56 1.36 = — —| CES-0602MC 
8 22.9 563-1002-5-NDt 2.85 1.75 1.52 = _ —| CES-0802MC 
CHS Series, J-Lead Type 
1 2:5 563-1003-1-ND 1.51 98 74 563-1003-2-ND 1,000 648.00 | CHS-01TA 
2 41 563-1005-1-ND 2.95 1.90 1.44 563-1005-2-ND 500 632.00 | CHS-02TA 
2 4 6.6 563-1007-1-ND 2.72 1.82 1.46 563-1007-2-ND 500 680.50 | CHS-04TA 
6 9.2 563-1009-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1009-2-ND 500 751.50 | CHS-O6TA 
8 117 563-1011-1-ND 3.30 2.21 1.77 563-1011-2-ND 500 798.50 | CHS-08TA 
10 14.3 563-1013-1-ND 3.63 2.42 1.94 563-1013-2-ND 500 877.00} CHS-10TA 
CHS Series, Gull Wing Type 
1 25 563-1004-1-ND 1.51 98 74 563-1004-2-ND 1,000 648.00 | CHS-01TB 
2 41 563-1006-1-ND 2.95 1.90 1.44 563-1006-2-ND 500 632.00} CHS-02TB 
3 4 6.6 563-1008-1-ND 2.72 1.82 1.46 563-1008-2-ND 500 680.50} CHS-04TB 
6 9.2 563-1010-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1010-2-ND 500 751.50 | CHS-06TB 
8 11.7 563-1012-1-ND 3.30 2.21 1.77 563-1012-2-ND 500 798.50} CHS-08TB 
10 14.3 563-1014-1-ND 3.63 2.42 1.94 563-1014-2-ND 500 877.00} CHS-10TB 
CHP Series, J-Lead Type 
2 4.6 563-1015-1-ND 2.95 1.90 1.44 563-1015-2-ND 500 632.00 | CHP-021TA 
4 4 7A 563-1017-1-ND 2.72 1.82 1.46 563-1017-2-ND 500 680.50 | CHP-041TA 
8 12.2 563-1019-1-ND 3.30 2.21 1.77 563-1019-2-ND 500 798.50 | CHP-081TA 
CHP Series, Gull Wing Type 
2 4.6 563-1016-1-ND 2.95 1.90 1.44 563-1016-2-ND 500 632.00 | CHP-021TB 
§ 4 7A 563-1018-1-ND 2.72 1.82 1.46 563-1018-2-ND 500 680.50 | CHP-041TB 
8 12.2 563-1020-1-ND 3.30 2.21 1.77 563-1020-2-ND 500 798.50 | CHP-081TB 
CVS Series, Gull Wing Type 
6 4 5 563-1041-1-ND 3.56 2.38 1.91 563-1041-2-ND 2,000 1634.00/M | CVS-04TB 
8 9 563-1042-1-ND 4.63 3.09 2.48 563-1042-2-ND 2,000 2085.00/M | CVS-08TB 
t Bulk 
NEW! Slide Switches 
CJS Series Features: * Easy to set slider with line marking * Compatible with most automatic pick and place CRFS Series 


machinery * Compact and space saving SMD type Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Contact Rating (non-switching): 501VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC 
@ 25mA * Max. Contact Resistance: 100m0 


Fig. 1 — CJS-120xTA Series Fig. 2 — CJS-120xTB Series 


*6.0: CUS-1201TA #0112038 


Features: ¢ Can cover the DC - 1GHz frequency spectrum * Gold-plated contact provides excellent reliability 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (non-switching): 
50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 12VDC @ 100mA * Max. Contact Resistance: 70mQ. 


Fig. 3 — CRFS-2202W Fig. 4 — CRFS-2302W 


Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Copal Electronics 
Fig. Description 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
CJS Series 
1A SPDT, J-Lead 563-1021-1-ND 1.29 83 63 563-1021-2-ND 1,000 551.00 CJS-1200TA 
1B SPDT, J-Lead with Neutral Detent 563-1023-1-ND 1.70 1.10 83 563-1023-2-ND 1,000 729.00 CJS-1201TA 
2A SPDT, Gull Wing 563-1022-1-ND 1.29 83 63 563-1022-2-ND 1,000 551.00 CJS-1200TB 
2B SPDT, Gull Wing with Neutral Detent 563-1024-1-ND 1.70 1.10 83 563-1024-2-ND 1,000 729.00 CJS-1201TB 
CRFS Series 
3 DPDT 563-1025-NDt 3.51 2.18 1.98 = _ — CRFS-2202W 
4 DP3T 563-1026-NDt 3.88 2.42 2.19 = = = CRFS-2302W 
t Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1609 


COPAL ELECTRONICS NEW! Rotary Switches 


CS-32 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications * Compatible with most and washable after soldering * DIP pin configuration: 2.54mm pitch Specifications: * Operating Temperature: 
automatic pick and place machinery ¢ Protection against dust and washable after soldering Specifications: -25°C ~ 70°C * Stepping Angle: 45° »* Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stepping Angle 250° + 15° * Max. Contact Rating: 0.5VA or 16V @ (switching): 5VDC @ 100mA * Max. Contact Resistance: 100m SD-1000/2000 Series Features: « Fine click 
100mA ¢ Max. Contact Resistance: 20 CS-4 Series Features: * Optimum for high density board mounting with metallic spring * Low profile of 3.9mm makes it perfect for high density board mounting applications * Gold- 
applications * Compatible with reflow and wave soldering * Protection against dust and washable after soldering plated contact provides excellent reliability Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Non- 
¢ Excellent reliability due to precious metal contact Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C washable * Contact Rating (non-switching): 5|01VDC @ 100mA » Contact Rating (switching): 5/DC @ 100mA 
* Max. Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 100mA * Max. Contact Resistance: 100m S-1000A/2000A Series + Max. Contact Resistance: 100m SS-10/S-2050 Series Features: * Compact-size DIP pin configuration 
Features: ¢ Pin compatible with conventional DIP switches Specifications: * Operating Temperature: -25°C —_» Protection against dust and washable after soldering * Self-cleaning mechanism Specifications: * Operating 
~ 70°C *Contact Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA «Contact Rating (switching): 5,DC @ 100mA Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact Rating (non-switching): 5S0VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 
* Max. Contact Resistance: 100m S-8000 Series Features: ¢ 3 bits 8 position type * Protection against dust 5VDC @ 100mA « Max. Contact Resistance: 100mQ 


Number of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Copal Electronics 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
CS-32 Series 
1 2 SPDT, J-Lead 563-1027-1-ND 3.10 2.00 1.51 563-1027-2-ND 500 664.00 CS-32-12ZETA 
2 SPDT, Gull Wing 563-1028-1-ND 3.10 2.00 1.51 563-1028-2-ND 500 664.00 CS-32-12ZETB 
2 2 SPDT, J-Lead 563-1029-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1029-2-ND 500 751.50 CS-32-12ZETG 
2 SPDT, Gull Wing 563-1030-1-ND 3.11 2.08 1.66 563-1030-2-ND 500 751.50 CS-32-12ZETH 
CS-4 Series, J-Lead Type 
2 SPDT, Non-shorting 563-1031-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1031-2-ND 500 648.00 CS-4-12XTA 
2 SPDT, Non-shorting with Detent 563-1033-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1033-2-ND 500 648.00 
3 3 SP8T, Non-shorting 563-1035-1-ND 2.75 1.84 1.47 563-1035-2-ND 500 688.50 
4 SP4T, Non-shorting 563-1037-1-ND 3.24 2.16 1.73 563-1037-2-ND 500 783.00 
2 DPDT, Non-shorting with Detent 563-1039-1-ND 3.89 2.60 2.08 563-1039-2-ND 500 939.50 CS-4-22YTA 
CS-4 Series, Gull Wing Type 
2 SPDT, Non-shorting 563-1032-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1032-2-ND 500 648.00 CS-4-12XTB 
2 SPDT, Non-shorting with Detent 563-1034-1-ND 3.02 1.95 1.47 563-1034-2-ND 500 648.00 
3 3 SP8T, Non-shorting 563-1036-1-ND 2.75 1.84 1.47 563-1036-2-ND 500 688.50 
4 SP4T, Non-shorting 563-1038-1-ND 3.24 2.16 1.73 563-1038-2-ND 500 783.00 
2 DPDT, Non-shorting with Detent 563-1040-1-ND 3.89 2.60 2.08 563-1040-2-ND 500 939.50 CS-4-22YTB 
Number of Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. Positions Description Part No. il 25 100 Part No. 
S-1000A/2000A Series 
16 Real Hexadecimal 563-1043-ND 4.54 2.84 2.60 S-1010A 
16 Hexadecimal Complementary 563-1045-ND 4.54 2.84 2.60 S-1030A 
4 16 Real Hexadecimal 563-1047-ND* 4.69 2.93 2.68 S-1110A 
10 Real BCD 563-1048-ND 4.54 2.84 2.60 S-2010A 
10 BCD Complementary 563-1050-ND 4.54 2.84 2.60 S-2030A 
10 Real BCD 563-1052-ND* 4.69 2.93 2.68 S-2110A 
16 Real Hexadecimal 563-1044-ND 4.69 2.93 2.68 S-1011A 
5 16 Hexadecimal Complementary 563-1046-ND 4.69 2.93 2.68 S-1031A 
10 Real BCD 563-1049-ND 4.69 2.93 2.68 S-2011A 
10 BCD Complementary 563-1051-ND 4.69 2.93 2.68 S-2031A 
S-8000 Series 
8 Real BCO 563-1053-ND 4.13 2.57 2.33 S-8010 
6 8 BCO Complementary 563-1055-ND 4.13 2.57 2.33 S-8030 
8 Real BCO 563-1057-ND* 4.30 2.68 2.42 S-8110 
8 BCO Complementary 563-1059-ND* 4.30 2.68 2.42 S-8130 
8 Real BCO 563-1054-ND 4.13 2.57 2.33 S-8011 
7 8 BCO Complementary 563-1056-ND 4.13 2.57 2.33 S-8031 
8 Real BCO 563-1058-ND* 4.30 2.68 2.42 S-8111 
8 BCO Complementary 563-1060-ND* 4.30 2.68 2.42 S-8131 
SD-1000/2000 Series 
16 Real Hexadecimal 563-1061-ND 3.00 1.85 1.64 SD-1010 
16 Hexadecimal Complementary 563-1063-ND 3.00 1.85 1.64 SD-1030 
16 Real Hexadecimal 563-1065-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-1110 
8 16 Hexadecimal Complementary 563-1067-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-1130 
10 Real BCD 563-1069-ND 3.00 1.85 1.64 SD-2010 
10 BCD Complementary 563-1071-ND 3.00 1.85 1.64 SD-2030 
10 Real BCD 563-1073-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-2110 
10 BCD Complementary 563-1075-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-2130 
16 Real Hexadecimal 563-1062-ND 3.18 1.97 1.73 SD-1011 
16 Hexadecimal Complementary 563-1064-ND 3.40 2.10 1.85 SD-1031 
16 Real Hexadecimal 563-1066-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-1111 
9 16 Hexadecimal Complementary 563-1068-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-1131 
10 Real BCD 563-1070-ND 3.18 1.97 1.73 SD-2011 
10 BCD Complementary 563-1072-ND 3.40 2.10 1.85 SD-2031 
10 Real BCD 563-1074-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-2111 
10 BCD Complementary 563-1076-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-2131 
SS-10 Series 
5 SPST, Shorting 563-1077-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-15SPE 
5 SPST, Shorting 563-1078-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-15SP-LE 
6 SP6T, Non-shorting 563-1079-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-16NPE 
10 6 SP6T, Non-shorting 563-1080-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-16NP-LE 
6 SP6T, Shorting 563-1081-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-16SP-AE 
6 SP6T, Shorting 563-1082-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-16SP-L-AE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1083-ND 4.28 2.66 2.41 SS-10-23NPE 
3 DPT, Non-shorting 563-1084-ND* 4.68 2.93 2.68 SS-10-23NP-LE 
S-2050 Series 
10 4 SP4T 563-1085-ND 4.42 2.85 2.53 S-2050 
4 SP4T 563-1087-ND* 4.99 3.12 2.85 S-2150 
1 4 SP4T 563-1086-ND 4.42 2.85 2.53 S-2051 
4 SP4T 563-1088-ND* 4.99 3.12 2.85 S-2151 
Knob for S-1000A, S-2000A and SS-10 Series 563-1089-ND 1.44 80 69 K1 


* Has knob with extended shaft 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GTS. iP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25mQ (209, 219 Series); 50mQ (193, 194, 204, 
and 206 Series); 100m (195, 208, and 218 Series). 

Maximum Contact Resistance: 100m0Q after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100m after 7,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(193 and 194 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(195 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 15VDC or 100mQ, 
after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 50m maximum at 
end of life (209 and 219 Series). Gold finish refers to internal contact area of the 
switch, terminals are solder coated. 

Maximum Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 10°Q (218 Series: 100mQ minimum). 

Dielectric Breakdown: 500VDC maximum for 1 minute (218 Series — 300VDC. 
maximum). 

Switch Capacitance: Between adjacent switches maximum - 5.0pF (218 
Series: 10pF). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1psec (206, 208, 209, 218 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195 and 204 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1psec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 
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Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 
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No. of |Dim. A| Digi-Key Pricing cTs No. of |Dim. A | Digi-Key Pricing cTs 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. i 10 100 Part No. 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 |19.25|CT2097LPST-ND 1.08 9.90 90.00 | 209-7LSTPT 
2 | 7.26) CT2062-ND 128 11.73 10665 | 2062 8 |21.79/CT2098LPST-ND 73 6.68 60.75 | 209-8LPST 
3 | 980/CT2063-ND 101 928 ©8438 | 206-3 4 | 9 |24.33/CT2099LPST-ND 1.27 11.63 105.75 | 209-9LPST 
{ |sesileraneann "so Sa oan [anes Hee Ra 
5 | 14.88] CT2065-ND 73 668 60.75 | 206-5 ; a : : : 
1 6 | 17.42|CT2066-ND 1.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body 
7 | 19.96| CT2067-ND 1.10 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55|CT2092MS-ND 65 5.94 54.00 | 209-2MS 
8 | 22.50| CT2068-ND 65 5.94 54.00 | 206-8 3 | 9.09|/CT2093MS-ND 70 6.44 58.50 | 209-3MS 
9 | 25.04] CT2069-ND 1.06 9.73 88.43 | 206-9 4 | 11.63/CT2094MS-ND 78 7.18 65.25 | 209-4MS 
10 | 27.58] CT20610-ND 1.08 9.90 90.00 | 206-10 5 | 14.17|CT2095MS-ND 89 817 74.25 | 209-5MS 
12 | 32.66] CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4 | 6 |16.71|CT2096MS-ND 97 8.91 81.00 | 209-6ms 
7 ink 7 | 19.25 |CT2097MS-ND 1.05 9.65 87.75 | 209-7MS 
BOGS T Series — SES, Gold Finish, Sealed, Et.Bite Body. 8 |21.79|CT2098MS-ND 1.13 10.40 94.50 | 209-8MS Fig. 4- Top Actuated - Auto Dip 
2 | 726 RISO 136 12.47 119.40 | 206-26T 9 |24.33/CT2099MS-ND 1.24 11.39 103.50 | 209-9MS 
3 | 9.80 (eTZ062 ST ND) 1.09 9.95 90.45. | 206-3ST 10 |26.87/CT20910MS-ND 1.32 12.13 110.25 | 209-10MS 
4 es Boe UNE ae ae eee 12 |31.95|CT20912MS-ND 1.49 13.61 123.75 | 209-12MS 
5 . 5ST- 97 8 55 5. ; ae 
1 6 17.42| CT2066ST-ND 76 6.93 63.00 | 206-6ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body t 
7 |49.96|CT2067ST-ND 127 1161 105.53 | 206-7ST 2 | 6.55|/CT2192LPST-ND 58 5.30 48.15 | 219-2LPST Flush P8234 
a |2250|CT20688T-ND 73. 668 6075 |206-88T 3 | 9.09/CT2193LPST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3LPST 
9 | 25.04] CT2069ST-ND 1.21 11.09 100.80 | 206-9ST 4 | 11.63 KereteePeigNDay 89 65.45 = 49.50 | 219-4 PST Se 
10 |2758|CT20610ST-ND 1.03 941 8560 | 206-10ST 5 |14.17|CT2195LPST-ND 95 8.66 78.75 | 219-5LPST oN 
12 |32.66|CT20612ST-ND 1.03 9.41 _ 85.50 | 206-12ST 5 | & | 16.71 eect Da 87 (8.02 72.90 | 219-6LPST 
= as 7 |19.25|CT2197LPST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7LPST 
208 Series — SPST, Tin Finish, Black Body 8 |21.79/CT2198LPST-ND 92 842 76.50 | 219-8LPST 
2 | 7.26|CT2082-ND 1.05 965 87.75 | 208-2 9 |24.33/CT2199LPST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9LPST 
3 | 9.80] CT2083-ND 97 8.91 81.00 | 208-3 10 |26.87|CT21910LPST-ND 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST 
4 | 12.34] CT2084-ND 51 4.70 42.75 | 208-4 12 |31.95|CT21912LPST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12LPST Fig. 5 - Surface Mount 
5 | 14.88) CT2085-ND 78 7.18 65.25 | 208-5 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body i A 
6 | 17.42| CT2086-ND 81 7.43 67.50 | 208-6 BERL iGRoOD 
1 2 | 6.55|CT2192MST-ND 49° 446 40.50 | 219-2MST = = 
7 | 19.96 |}@T2087-ND) 86 7.92 72.00 | 208-7 3 | 9.09|CT2193MST-ND 78 718 65.25 | 219-3MST 
8 | 22.50) CT2088-ND 54 4.95 45.00 | 208-8 4 | 11.63 |CT2194MST-ND 59 5.45 49.50 | 219-4MST 
9 | 25.04 | CT2089-ND 92 8.42 76.50 | 208-9 5 | 14.17|CT2195MST-ND 95 866 78.75 | 219-5MST ae | 
10 | 27.58] CT20810-ND 1.00 916 83.25 | 208-10 6 | 16.71 |CT2196MST-ND 4.03 9.41 85.50 | 219-6MST 2.54 1.50 
12 | 32.66 | CT20812-ND 111 10.15 92.25 | 208-12 5 | 7 |1925|CT2197MST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7MST 
206-124 — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 8 | 21.79|CT2198MST-ND 95 866 78.75 | 219-8MST 
1 | 4 [2250 REET 2.05 10.03 173.08 | 206-124 fo |aesrlersioioMeTND iss i238 ti2e0 |sievmer | | 1. 
206-214 —'DPST, Gold Finish, Lt.’ Blue Body 12 |31.95|CT21912MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12MST 
1 | 4 | 22.50] CT206214-ND 1.62 14.87 135.23 | 206-214 193 Series — SPST, Gold Finish, Brown Body 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 2 7.26 |CT1932MS-ND 41.95 15.57. 137.61 | 193-2MS Fig. 6 - SMT Side Actuated 
2 | 7.26/CT1942MST-ND 1.40 12.87 117.00 | 194-2MST 3 | 9.80/CT1933MS-ND 2.02 16.18 143.06 | 193-3MS 
3 | 9.80|CT1943MST-ND 95 866 78.75 | 194-3MST 4 | 12.34|/CT1934MS-ND 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS 
4 | 12.34] CT1944MST-ND 86 7.92 72.00 | 194-4MST 6 | 5 | 14.88 |CT1935MS-ND 2.06 16.50 151.25 | 193-5MS 
5 |14.88/CT1945MST-ND 1.46 13.37 121.50 | 194-5MST 6 | 17.42 |CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS — 
2 | 6 |17.42/CTI946MST-ND 1.35 12.38 112.50 | 194-6MST 7 | 19.96 |CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS |, Ta 
7 |19.96|CT1947MST-ND 1.59 14.60 132.75 | 194-7MST 8 | 22.50|CT1938MS-ND 1.97 15.79 139.59 | 193-8MS 
HHAaHAHAR 
8 | 22.50) CT1948MST-ND 95 8.66 78.75 | 194-8MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 790|\73 345678 He 
9 |25.04/CT1949MST-ND 1.70 15.59 141.75 | 194-9MST —_ 
2 | 7.26|CT2042ST-ND 1.77 15.21 139.43 | 204-2ST L ‘ 
10 |27.58)CT19410MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 194-10MST ‘switch part # 
3 3 | 9.80|CT2043ST-ND 1.79 14.28 126.23 | 204-3ST 2st typ. stamped hore 
12 |32.66|CT19412MST-ND 1.89 17.33 157.50 | 194-12MST 4 |1234|CT2044ST-ND 151 1290 11825 | 204-4ST 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 5 | 14.88 |CT2045ST-ND 1.58 13.50 123.75 | 204-5ST 
2 | 7.26] CT1952MST-ND 81-743. 67.50 | 195-2MST 7 | 6 | 17.42 |CT2046ST-ND 1.61 13.80 126.50 | 204-6ST 
3 | 9.80|/CT1953MST-ND 1.38 12.62 114.75 | 195-3MST 7 | 19.96 |CT2047ST-ND 1.68 14.40 132.00 | 204-7ST 
4 |12.34| CT1954MST-ND 89 814 7403 | 195-4MsT 8 | 22.50 |CT2048ST-ND 1.72 14.70 134.75 | 204-8ST 
5/1468 eae 12 11.88 108.00 | 195-5MST to [arse lcrzoaiosT-ND 189 1620 148.50 | 204-10ST 
6 |17.42|/CT1956MST-ND 1.16 10.64 96.75 | 195-6MST : : : : : 
2] > |4996lcTI957MST.ND 140 12.87 117.00 |195-7MST 12 |92.66|CT204128T-ND__2.07_17.70_ 162.25 | 204-128T 
8 | 22.50| CT1958MST-ND 1.22 11.14 101.25 | 195-8MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
9 |25.04|CT1959MST-ND 1.51 13.86 126.00 | 195-9MST ; | 1 | 7.26]CT204121ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-121ST 
10 |27.58)CT19510MST-ND 1.32 12.13 110.25 | 195-10MST 1 | 7.26|CT204121LPST-ND 2.17 18.60 170.50 | 204-121LPST 
12 |32.66/CT19512MST-ND 1.59 14.60 132.75 | 195-12MST 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body . 
CT206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 1 7.26 |CT204211ST-ND 1.54 12.32 108.90 | 204-211ST Switch bat # 
2 | 7.26|/CT2062RAST-ND 1.64 15.00 136.35 | 206-2RAST 2 |12.34/CT204212ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-212ST eee ete 
3 | 9.80]CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 | 206-3RAST 7 | 3 |17.42)/CT204213ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-213ST Standard model shown. 
4 |12.34/CT2064RAST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-4RAST 4 |22.50|/CT204214ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-214ST 
5 |14.88;CT2065RAST-ND 1.00 9.18 83.48 | 206-SRAST 5 |27.58|CT204215ST-ND 2.20 18.30 167.75 | 204-215ST - - 
3 | 6 |17-42|CT2066RAST-ND 1.27 11.63 105.75 | 206-6RAST 6 | 82.66 |CT204216ST-ND 2.42 22.43 207.00 | 204-216ST Hocssca acute’ 
7 |19.96]CT2067RAST-ND 1.52 13.91 126.45 | 206-7RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
8 | 22.50 (ET2OCSRASIANDE) 1.27 11.63 105.75 | 206-8RAST 1 ]12.34/CT204221ST-ND 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST 
9 | 25.04) CT2069RAST-ND 1.50 13.76 125.10 | 206-9RAST 7 | 2 |22.50)CT204222ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-222ST 
10 |27.58)CT20610RAST-ND 1.93 17.65 160.43 | 206-10RAST 3 |3266|CT204203ST-ND 217 17.36 153.45 | 204-223ST 
12 |32.66|/CT20612RAST-ND 1.73 15.86 144.23 | 206-12RAST 218 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 2 3.71 |CT2182LPST-ND 7.90 15.18 134.15 | 218-2LPST 
2 6.55 | CT2092LPST-ND 68 6.19 56.25 | 209-2LPST 4 6.25|CT2184LPST-ND 1.89 15.12 133.65 | 218-4LPST 
3 | 9.09}CT2093LPST-ND 73. 6.68 = 60.75 _| 209-3LPST g | 6 | 8.79|/CT2186LPST-ND 2.52 20.13 177.95 | 218-6LPST 
4] 4 |11.63)CT2094LPST-ND 57 5.20 47.25 | 209-4LPST 8 |11.33/CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
5 |14.17;/CT2095LPST-ND 92 842 76.50 | 209-5LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 1.78 14.25 125.98 | 218-10LPST 
6 |16.71|CT2096LPST-ND 73. 6.68 __—60.75 _| 209-6LPST 12 |16.41|CT21812LPST-ND 2.98 27.35 248.63 | 218-12LPST 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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rayhiff DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers unparalleled * Contact Resistance: Initially < 30mQ 
reliability compared to conventional wiping contact designs. When « Insulation Resistance: 5,000MQ 
actuated the ball rests between two contacts allowing multiple points of Dielectric Strength: 750V 

contact while the spring compression is at maximum pressure. Temper- « Current Carry: 3A 

ature, humidity and vibration have minimal affect on this design. 


¢ Switch Capacitance: 2pF 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Mechanical Life per switch position: 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * SMT Processing Temperature (90HBW, 90HBJ): 260°C Maximum 


Fig. 1 — Series 76 Rocker and Recessed Rocker Fig. 2 — Series 76 Piano DIP 
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Fig. 3 — Series 78 Fig. 4 — Series 90 


* Recessed Tape Tab 


Fig. 5 — Series 9OHBW, 90HBJ Fig. 6 —- Series 76HP SMT Piano DIP 
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Fig. 7 — Series 97C Half Pitch Fig. 8 — Series 97R Half Pitch 
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No. | Dim. Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 
of | L | Digi-Key Each Grayhill of | L_ | Digi-Key Each Grayhill of | L_ | Digi-Key Each Grayhill 
Fig./Pos.|(mm)| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig./Pos. |(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) Pos. }(mm) | Part No. i 10 100 | Part No. 
Raise Rocker Unsealed 1 10 |27.43)GH7117-NDO 1.62 1.49 1.35 | 76SB10ST 6 |17.27|GH7157-NDO 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO6ST 
2 17.41 |GH7115-NDO 92 85 77) 76SBO2T 12 |32.51)GH7119-NDO 1.70 1.56 1.42 | 76SB12ST 7 119.81] GH7159-NDO 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO7ST 
3 | 9.65 |GH7168-ND) NEW! 92 85 77 | 76SB03T Recessed Rocker Unsealed ; | 8 |22.35|GH7161-NDO NEW! 1.51 1.39 1.26 | 76RSBO8ST 
4 /12.19]GH7170-NDO 92.85.77 | 76SBO4T 2 ] 7.11 |GH7150-NDO NEW! 1.24 1.14 1.04 | 76RSBO2T aimee 158 146: 18S | TERSEORST 
5 |14.73)GH1105-ND 1.38 1.27 1.15 | 76SB05 3 |9.65 |GH7152-NDO NEW! 1.30 1.19 1.08 | 76RSBO3T 10 (24 es Se: “UME hiss | ZORSEIOS | 
6 |17.27/ GH7174-NDO 435 1.24 1.13) 7esBo6T 4 (12.19 (enema jee’ oda. veneuoar 12 |32.51|GH7113-NDO 1.65 1.51 1.38 | 76RSB12ST 
1 | 7 |19.81]GH1107-ND 1.43 1.32 1.20) 76SB07 5 |14.73|GH1275-ND 1.43 1.32 1.20 | 76RSBO5 PIANO DIP® Unsealed 
7 119.81] GH7175-NDO 1.43 1.32 1.20 | 76SB07T 5 |14.73|GH7156-NDQ NEW! 1.43 1.32 1.20 | 76RSBOST 2 |7.11 |GH7132-ND0 1.30 1.19 1.08 | 76PSBO2T 
8 |22.35|GH7177-ND0 NEW! 1.43 1.32 1.20 | 76SBO8T 1 6 |17.27|GH7158-ND0 NEW! 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO6T 3 | 9.65 |GH1214-ND 1.32 1.22 1.11 | 76PSB03 
9 |24.89] GH1110-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SB09 7 |19.81|GH1277-ND 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO7 4 |12.19| GH7136-NDO 1.08 99 .90) 76PSBO4T 
10 [27.43] GH7118-NDO 1.51 1.39 1.26 | 76SB10T 8 |22.35/GH7162-ND) NEW! 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO8T 5 |14.73|GH7138-ND) MEW! 1.38 1.27 1.15 | 76PSBO5T 
12 |32.51| GH7120-NDO 1.62 1.49 1.35 | 76SB12T 9 |24.89|GH1279-ND 1.57 1.44 1.31 | 76RSB09 2 | 6 117.27|GH7140-NDO 4.22 142 1.02) 76PSBO6T 
Raise Rocker Sealed 10 [27.43 (GHGS NDOINEW!) 1.57 1.44 1.31 | 76RSBIOT 7 19.81)GH7142-NDo 1.38 1.27 1.15 | 76PSB07T 
2 17.41 |GH7114-NDO 105 97 88] 76SBO2ST 12 |32.51 | GH1281-ND 1.62 1.49 1.35 | 76RSB12 9 |24.89]GH1220-ND 1.54 1.42 1.29 | 76PSBO9 
3 |9.65|GH7167-NDO NEW! 1.05 97 .88| 76SBO3ST 12 |32.51/GH7166-NDO NEW! 1.62, 1.49 1.35 | 76RSB12T 10 |27.43]GH7148-ND) NEW! 1.30 1.19 1.08 | 76PSB10T 
5 |14.73}GH7171-ND) MEW! 1.46 1.34 1.22) 76SBO5ST Recessed Rocker Sealed 12 |32.51)GH7111-NDO 1.89 1.74 1.58 | 76PSB12T 
1 | 6 |17.27)GH7173-NDO 149 1.37 1.24 | 76SBO6ST 2 | 7.11 |GH7149-NDO 1.27 117 1.06 | 76RSBO2ST PIANO DIP® Sealed 
7 [19.81] GH7116-NDO 151 1.39 1.26 | 76SB07ST , | 3 [965 /GH7151-NDO MEW! 1.32 1.22 1.11 | 76RSBO3ST >| 2 [711 [enrist-noo mew! 1.40 1.29 1.17 | 76PsB02ST 
8 [22.35] GH7176-NDO 146 1.34 1.22 | 76SBO08ST 4 12.19 eee 188 1.27 1.15) 76RSBOAST 3 | 9.65 |GH7133-NDO MEW! 1.43 1.32 1.20 | 76PSBO3ST 
9 |24.89] GH7178-NDO 1.59 1.46 1.33 | 76SBO9ST 5 |14.73]GH7155-ND) NEW! 1.46 1.34 1.22 | 76RSBOSST 
0 RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1612 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Grayhill 


DIP Switches (cont) 


No. | Dim Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 
of | L_ | Digi-Key Each Grayhill of | L | Digi-Key Each Grayhill of | L_ | Digi-Key Each Grayhill 
Fig.) Pos. |(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig./Pos.|(mm)| Part No. 1 10 =100 | Part No. Fig./Pos.| (mm) | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
4 /12.19/GH7135-NDO NEW! 1.16 1.07 97 | 76PSBO4ST 7 19.81] GH7211-NDO 1.08 99 .90| 78RBO7T 7 |19.56 | GH1296-ND 4.27 117 1.06 | S0HBWo7P 
5 |14.73) GH1206-ND 1.46 1.34 1.22 | 76PSBO5S 8 |22.35| GH7213-NDO 1.00 92 .84| 78RBO8T 5 | 9 |24.64|GH7243-NDO MEW! 1.49 1.37 1.24 | 9OHBWO9PT 
6 |17.27)GH7139-ND) NEW! $1.32 1.22 1.11 | 76PBSO6ST 3 | 9 24.89] GH7124-NDO 1.03  .95 .86) 78RBO9T 10 |27.18| GH7244-ND0 1.51 1.39 1.26 | 9OHBW10PT 
7 |19.81)GH1208-ND 1.59 1.46 1.33 | 76PSBO7S 40 {27.43| GH1260-ND 1.05 97.88 | 78RB10 eurudecd @anisa 
2| 8 |22.35/GH7143-NDO NEW! 140 1.29 1.17 | 76PSBO8ST 
12 |32.51 | GH1261-ND 1.24 144 1.04] 78RB12 > leaa laenaoonn 459. 446: 433] SonBlooP 
eee ee gO 18: 1-42) TERSHOBS Recessed Slide Switch, Sealed 4 |11.94] GH1302-ND 1.40 1.29 1.17 | 90HBJO4P 
9 |24.89/GH7145-NDO NEW! 1.70 1.56 1.42 | 76PSBO9ST : 1 he ce eR sabe pox c4yy | agus abt 
10 |27.43}GH7147-NDQ NEW! 1.49 1.37 1.24 | 76PSB10ST 2 7.11 | GH1243-ND 1.05 97.88) 78RB02S wee Been At & ij 5 ‘de ig auioeeT 
12 |32.51|GH7110-ND0 1.97 1.81 1.65 | 76PSB128T 3 | 9.65 | GH7202-NDO 1.05 97 88 | 78RBO3ST : ba ele i a aren 
Raised Slide Switch, Unsealed 4 |12.19)GH7204-NDO NEW! 95 87 79 78RBO4ST 5 : : see ts 
5 l1a7aleenenn 4:46 dag: 4.08 | TaRBIES 6 |17.02|GH7231-ND0 NEW! 1.65 1.51 1.38 | 90HBJO6PT 
2) 711 ECE 1.05.97 88 | 78B02T a | 5. bazar tay die: on | saReORe 7 |19.56| GH1305-ND 1.67 1.54 1.40 | SOHBJO7P 
4 (12.19 GUE ND MEW) 889 682 75 | 78B04T : ee 8 |22.10|GH7233-NDO 1.38 1.27 1.15 | 9OHBJOBPT 
5 |14.73/GH7187-NDO NEW! 1.08 99 .90| 78B05T 7 |19.81]GH7210-NDO NEW! 1.27 117 1.06) 78RBO7ST 9 |24.64|GH1307-ND 473 1.59 1.44 | 9oHBJogP 
3 | 8 |e OE ae OBS Seer awa *7BE08 8 22.35) GH7212-NDO 1.05 97.88 | 78RBO8ST 10 |27.18|GH1308-ND 159 1.46 1.33 | 9OHBJ10P 
6 |17.27| GH7189-NDO 1.08 99 90 | 78B06T 7 
9 |24.89) GH1250-ND 113 1.04 95 | 78RBO9S Saiies 76HP PIANO DIPS 
7 19.81) GH7191-NDO 1.08 99.90 | 78B07T 9 |24.89] GH7123-NDO 113 1.04 95 | 78RBO9ST > 17a leet 7a 7001, | FOLRSBOIGWR 
pam aac 1122 1.03" 95 .86)) 7B09T 10 [27.43] GH7214-NDO 124 114 1.04] 78RB10ST ; . 
42 |32.51|GH1242-ND 4.24 114 1.04] 78B12 4 | 12.2 |GH1326CT-ND 4.06 2.85 1.87 | 76HPSBO4GWR 
Auto-Insertable Auto DIP Sealed 4 
fiulsed Siide!s Witch: Sealed 4 | 12.2 |GH1326TR-ND 817.25/500 | 76HPSBO4GWR 
3 |9.40/GH7219-NDO NEW! 84 77 .70| 90B03ST 6 | 17.3 |GH1327CT-ND 4.29 3.01 1.98 | 76HPSBO6GWR 
; Be ee NEW i : is mea 4/119 RRR eeed 95. 87.79 | goossT 5 [8 [173 [gHts27TR-ND 863.63/500 _ | 76HPSBOGGWR 
65 -NDONEW! 105 97 88/7: : . na 
4 i210 CHRMINDART] os e779 | 7apodst 6 |17.02/GH7222-NDO MEW! 1.19 1.09 .99| 90Bo6sT 8 ] 22.4 |GH7128CT-NDO 5.00 3.50 2.30 | 76HPSBO8GWRT 
6 |17.27|GH7188-NDO 1.24 1.14 1.04 | 78B06ST 4 | 7 |19.56| GH1287-ND 1.24 1.14 1.04] 90B07S ‘ 4 Pe Na pean baad 
7 |19.81)GH1228-ND 1.27 147 1.06 | 78B07S 8 |22.10| GH1288-ND 116 1.07 97 | 90B08s is . ieee q 
3 10 | 27.4 |GH7109TR-NDO 1006.25/500 | 76HPSB10GWRT 
7 |19.81/GH7190-NDO NEW! 1.27 1.17 1.06 | 78B07ST 8 |22.10| GH7224-NDO 116 1.07 .97| 90B08ST 
9 [24.89] GH7121-NDO 1.13 1.04  .95 | 78B09ST 9 |24.64) GH1289-ND 1.46 1.34 1.22] 90B09S Series 97 Half Pitch 
10 |27.43|GH7194-NDO 1.24 144 1.04 | 78B10ST 10 |27.18| GH7226-NDO 157 1.44 1.31 | 90B10sT 2 | 3.76 |GH1370-ND0 NEW! 3.17 2.22 1.46 | 97C02ST 
12 |32.51|GH7196-NDO NEW! 146 1.34 1.22 | 78B12ST Siar Gull. Load Sauice 7 | 4 [6:30 |GHI371-NDO NEW! 3.26 2.29 1.50 | 97C04ST 
Recessed Slide Switch, Unsealed pacer 8 |11.38|GH1372-NDO NEW! 3.43 2.41 1.58 | 97CO8ST 
2 |6.86 /GH7236-ND0 NEW! 86 80 .72| 90HBWO2PT 4 
> 1711 Cea apace ea Sennne : — eee 10 |13.92| GH1333-ND 3.70 259 1.70 | 97C10S 
2 |7.11 |GH7201-NDO NEW! 1.05 .97 88 | 78RBO2T ; fesNDe ine ai) tS g | 2 [876 |GHIss4ND 3.17 2.22 1.46) 97R028 
g | 3 |9.65 |GH1253-ND 1.05 97 88 | 78RB03 5 | 4 |11-94)GH1293-ND 1.00 92.84) 90HBWo4P 4 | 6.30 |GH1375-ND0 NEW! 3.26 2.29 1.50 | 97RO4ST 
5 14.73] GH1255-ND 1.08 99 .90| 78RB05 4 |11.94)GH7238-ND) NEW! 1.00 92 84) SOHBWO4PT Hand Tool for Dip Switch 
5 |14.73/GH7207-ND0 NEW! 1.08 .99 .90 | 78RBO5T 5 /14.48] GH7239-NDO 1.11 1.02  .93 | 9OHBWOSPT Tool GH1343-ND 400. — 46 | 90-DIPSTICK 
6 |17.27)GH1256-ND 1.08 99 90 | 78RB06 6 17.02] GH7240-NDO 116 1.07 .97| 90HBWo6PT - 
ROHS Compliant 


Specifications: 

¢ Mechanical Life: 10,000 cycles 

¢ Make and Break Current Rating: 30mA at 30 Vdc for 10,000 cycles of operation 
¢ Carrying Current Rating: 100mA at 500Vdc 

¢ Contact Resistance: 50mQ maximum 

¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Rotary DIP Switches 


Switch Markings 


BCD Materials and Finishes: 


¢ Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL 94V-0 

¢ Contact Material: Copper alloy gold over 30 microinches nickel 

¢ Terminals: Copper alloy plated 150 microinches tin lead solder over nickel 

¢ Internal O-ring: Silicon rubber 

Flux Cleaning: 

¢ Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), 
Isopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) maximum). Solutions which are not 
recommended include Acetone, Methylene Chloride, and Freon TMC. 


*All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. 
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Right Angle/Flush 


Knob for 
Extended Actuators 


Extended 


Code and Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
Rotary Switches 
Octal SMT Flush GH1309-ND 3.02 2.78 2.52 94HABOSW 
Octal SMT Flush GH7250-NDO 3.02 2.78 2.52 94HABOSWT 
Octal Thru-Hole Flush GH7249-NDO 3.02 2.78 2.52 94HABOST 
Octal Thru-Hole Extended GH1311-ND 3.02 2.78 2.52 94HBBO8 
Octal Thru-Hole Extended GH7258-ND0 3.02 2.78 2.52 94HBBOST 
Octal Right Angle Flush GH7248-NDO 3.38 3.10 2.82 94HABO8RAT 
Octal Right Angle Extended GH7257-NDO 3.38 3.10 2.82 94HBBOSRAT 
BCD SMT Flush GH7253-ND0 3.02 2.78 2.52 94HAB10WT 
BCD Thru-Hole Flush GH7252-ND0 3.02 2.78 2.52 94HAB10T 
BCD Thru-Hole Extended GH7261-NDO 3.02 2.78 2.52 94HBB10T 
BCD Right Angle Flush GH7251-NDO 3.38 3.10 2.82 94HAB10RAT 
BCD Right Angle Extended GH7260-NDO 3.38 3.10 2.82 94HBB10RAT 
HEX SMT Flush GH7256-ND0 3.02 2.78 2.52 94HAB16WT 
HEX Thru-Hole Flush GH7255-ND0 3.02 2.78 2.52 94HAB16T 
HEX Thru-Hole Flush GH7263-NDO 3.02 2.78 2.52 94HBB16T 
HEX Right Angle Flush GH7254-NDO 3.38 3.10 2.82 94HAB16RAT 
HEX Right Angle Extended GH7262-ND0 3.38 3.10 2.82 94HBB16RAT 
Knobs for Extended Actuators Only 
Black Knob, open window type GH5005-ND 76 = 54 947705-001 
Gray Knob, open window type GH5006-ND 76 _— 54 947705-012 
Gray Knob, black arrowhead GH5007-ND 76 _ 54 947705-017 


0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1613 


tyco . ; 
Fectoncs~=CAlcoswitteh DIP Switches 


No. of|Dim. A} Digi-Key Price Each | Alcoswitch No. of Dim. A| Digi-Key Price Each | Alcoswitch Fig. 1 — Side Actuated Fig. 2 - Top Actuated 
Fig.| Cir. | (mm) | Part No. al 10 | Part No. Fig.| Cir. | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 9 10 | 27.43 | 450-1238-ND 2.16 1.98 | 3-435668-0 
> | 741 | 450-1192-ND 390 358 | 1-435802-0 10 | 27.43 | 450-1409-NDO NEW! 2.16 1.98 | 3-5435668-0 
2 7.11 | 450-1348-NDO NEW! 4.08 3.74 | 1-5435802-0 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
3 | 9.65 | 450-1193-ND 4.98 4.57 | 435802-2 3] 4 | 10.16 | 450-1247-ND 87.80] 435704-4 
3 | 9.65 | 450-1421-NDO NEW! 4.98 4.57 | 5435802-2 . 
4 [12.19 | 450-1422-NDO NEW! 1.41 1.30 | 5435802-3 GDS Series - Low Profile, End to End Stackable 
5 | 14.73 | 450-1195-ND 1.50 1.38 | 435802-4 4 | 10.02 | 450-1254-ND 1.86 1.71 | GDSO4 
1] 5 | 14.73 | 450-1423-ND0 NEW! 1.50 = 1.38 ) 5435802-4 4 | 10.02 | 450-1360-NDO NEW! $91.95 = 1.79 | GDS0404 
6 | 17.27 | 450-1196-ND 1.71 1.57 | 435802-5 4 | §& | 15.1. | 450-1255-ND 2.10 1.93 | GDSO6 
6 | 17.27 | 450-1424-ND) NEW! §=1.71 = 1.57 | 5435802-5 6 | 15.1 | 450-1362-NDO NEW! 2.10 1.93 | GDS0604 
8 | 22.35 | 450-1198-ND 1.86 1.80 | 435802-1 8 | 20.18 | 450-1256-ND 270 2.48 | GDSO8 
8 | 22.35 | 450-1420-NDO NEW! 1.80. 1.71 | 5435802-1 8 | 20.18 | 450-1342-NDO NEW! 2.70 2.48 | GDS0804 
9 | 24.89 | 450-1425-NDO NEW! 2.13 1.96 | 5435802-7 4 | 10.02 | 450-1257-ND 2.01 1.85 | GDSO4S Fig. 3 — Dip Shunts Fig. 4 — End to End Stackable 
10 | 27.43 | 450-1200-ND 216 1.98 | 435802-8 4 | 10.02 | 450-1361-NDO NEW! $2.10 1.93 | GDS04s04 
10 | 27.43 | 450-1426-NDO NEW! 2.16 1.98 | 5435802-8 5 | 6 | 15.1 | 450-1258-ND 2.25 2.07 | GDSO6S 
7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 6 | 15.1 CDE 2.25 2.07 | GDS0GS04 
8 | 20.18 | 450-1343-NDO NEW! 2.25 2.07 | GDSO8S04 
4 | 12.19 | 450-1349-NDO NEW! 1.59 1.46 | 1-5435802-5 F Fi = 
5 | 14.73 | 450-1202-ND 171 1.57 | 1-435802-6 GDH Series Low Profile, Half Pitch 
5 | 14.73 | 450-1350-NDO NEW! 1.71 1.57 | 1-5435802-6 2 | 3.66 | 450-1260-ND 4.05 3.72 | GDHO2S 
6 | 17.27 | 450-1203-ND 1.86 1.71 | 1-435802-7 2 | 3.66 | 450-1431-NDO NEW! 3.18 2.92 | GDHO2S04 
6 | 17.27 | 450-1351-NDO NEW! 1.86 1.71 | 1-5435802-7 4 | 6.2 | 450-1353-ND0 NEW! 3.99 3.66 | GDHO4S04 
1 8 99.35 | 450-1205-ND 201 1.85 | 435802-9 6 6 8.75 | 450-1354-NDO NEW! 4.47 4.10 | GDHO6S04 
8 | 22.35 | 450-1427-ND) NEW! 2.01 4.85 | 5435802-9 8 11.29 | 450-1352-ND0 NEW! 4.80 4.40 | GDHO8S04 
10 | 27.43 | 450-1207-ND 9.28 9.09 | 2-435802-0 10 | 13.82 | 450-1337-NDO NEW! 5.40 4.95 | GDH10S04 
10 | 27.43 | 450-1400-NDO NEW! 2.28 — 2.09 | 2-5435802-0 GDR Series - Recessed Rocker 
1 | S51 ASIEN ayy or 21282 | [Ta [ante [epinsao | 2as cot sno 
: el : 4 | 14.12 | 450-1437-NDO NEW! 4.11 3.77 | GDRO404 
7100 Series - Standard Profile, Unsealed 7 6 16.2 | 450-1266-ND 3.12 2.86 | GDROG 
2 | 7.11 | 450-1396-NDO NEW! 4.23 3.88 | 2-5435640-9 6 | 16.2 | 450-1438-NDO NEW! 4.50 4.13 | GDRO604 
3 | 9.65 | 450-1210-ND 3.03 2.78 | 3-435640-0 8 | 21.28 | 450-1267-ND 3.27 3.00 | GDRO8 
3 | 9.65 | 450-1402-NDO NEW! 3.03 2.78 | 3-5435640-0 8 | 21.28 | 450-1439-ND) NEW! 4.71 4.32 | GDRO804 
4) 12.19 | 450-1211-ND a7 60 | 435640-2 ADE Series - Extended Actuator Sealed 
-1414- ! i 
4 | 12.19 cola EOE 1.11 1.02 | 5435640-2 >. | 700 MENGGMIENNER 1.11 1.02 aneozos 
5 | 14.73 POETS NONE 1.26 1.16 | 5435640-3 4 | 42.14 | 450-1269-ND 150 138 | ADEO4 Sen dee 
& | 17.27 (OSCR M) 1.35 1.24) 54356404 4 | 12.14 | 450-1364-NDO NEW! 1.17 1.08 | ADEO404 254 152 8.26 
2 | 7 | 19.81 | 450-1413-NDO NEW! 1.50 1.38 | 5435640-1 8g | 4722 | 450-1270-ND 199 1.74| ADS oooo— + BOI 
| 2.85 er aD Hoar 28 aapod0- 6 | 17.22 | 450-1365-NDO NEW! 1.47 1.35 | ADEO6O4 cael i | 
8 | 22.35 | 450-1417-NDO NEW! 1.35 1.24 | 5435640-5 ; 7 " ~po0o00=— 
: cme : 8 | 22.3 | 450-1366-ND) NEW! 1.41 1.30 | ADEO804 7 
9 | 24.89 | 450-1216-ND 1.77 1.63 | 435640-6 . 
9 | 24.89 | 450-1418-NDO NEW! 1.77 1.63 | 5435640-6 ADE Series = Flush Actuator Sealed Fig. 8 — Extended Actuator 
10 | 27.43 | 450-1217-ND 1.86 1.71 | 435640-7 2 | 7.06 | 450-1357-ND) NEW! $1.11 1.02 | ADFO204 
10 | 27.43 | 450-1419-NDO NEW! 91.86 = 1.71 | 5435640-7 4 | 12.14 | 450-1273-ND 1.50 1.38 | ADFO4 
42 | 32.51 | 450-1218-ND 2.37 2.18 | 3-435640-2 4 | 12.14 | 450-1358-ND) NEW! $1.35 1.24 | ADFO404 
12 | 32.51 | 450-1403-NDO NEW! 2.37 2.18 | 3-5435640-2 6 | 17.22 | 450-1274-ND 1.89 1.74 | ADFO6 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed 8 | 6 | 17.22 | 450-1359-NDO NEW! 1.41 __ 1.30 | ADFO604 
4 | 12.19 | 450-1219-ND 1.29 1.19 | 3-435640-5 8 | 23 eee 080 es) ANS 
8 | 22.3 | 450-1339-ND) NEW! 1.41 1.30 | ADFO804 
4 | 12.19 | 450-1404-NDO NEW! 1.29 1.19 | 3-5435640-5 
10 | 27.38 | 450-1276-ND 2.28 2.09 | ADF10 
5 | 473 ee te Lat) eee 10 | 27.38 | 450-1340-NDO NEW! 1.80 1.65 | ADF1004 
5 | 14.73 | 450-1405-NDO NEW! $1.41 — 1.30 | 3-5435640-6 : a : 
6 | 17.27 | 450-1406-ND0 NEW! 1.50 1.38 | 3-5435640-7 ADP Series - Piano Actuator Sealed 
2} 7 | 19.81 | 450-1407-NDO NEW! 1.71 = 1.57 | 3-5435640-8 2 | 7.06 | 450-1277-ND 1.80 1.65 | ADPO2 
8 | 22.35 | 450-1408-ND) NEW! 1.71 1.57 | 3-5435640-9 2 | 7.06 | 450-1355-ND) NEW! 1.38 1.27 | ADP0204 
9 | 24.89 | 450-1224-ND 1.92 1.76 | 4-435640-0 4 | 12.14 | 450-1278-ND 2.34 2.15 | ADPO4 7 - : 
9 | 24.89 | 450-1411-NDO NEW! 1.92 1.76 | 4-5435640-0| | 9 | 4 | 12.14 | 450-1356-ND0 NEW! 1.83 1.68 | ADPO404 Fig.-2 = Plano Actuator Fig. 10 = End to End Stackable 
10 | 27.43 | 450-1225-ND 2.01 1.85 | 4-435640-1 6 | 17.22 | 450-1279-ND 2.76 2.53 | ADPOS 
10 | 27.43 | 450-1412-NDO NEW! 2.01 ‘1.85 | 4-5435640-1 6 | 17.22 | 450-1338-NDO NEW! 2.10 1.93 | ADPoco4 
7100 Series - Low Profile, Tape Sealed 8 | 22.3 | 450-1280-ND 3.15 2.89 | ADPO8 
4 | 12.19 | 450-1232-ND 138 1.27 | 3-435668-4 8 | 22.3 | 450-1395-ND) NEW! 2.49 2.29 | ADP0804 
4 | 12.19 | 450-1410-ND) NEW! 1.38 = 1.27 | 3-5435668-4 SSV Series - SIP, End to End Stackable 
6 | 17.27 | 450-1234-ND 1.71 1.57 | 2-435668-5 2 | 757 | 450-1281-ND 282 259 | SSvo2 
6 | 17.27 | 450-1397-ND) NEW! 1.71 1.57 | 2-5435668-5 2 | 7.57 | 450-1461-NDO NEW! 273 251 | ssvo204 
2 | 7 | 19.81 | 450-1235-ND 1.86 1.71 | 2-435668-7 4 | 1265 | 450-1282-ND 318 292 | ssvod 
7 | 19.81 | 450-1308-NDO NEW! 1.86 1.71 | 2-5435668-7| |1°| 4 | 1265 | 450-1462-NDO MEW! 3.18 292) SSvodo4 
8 | 22.35 | 450-1236-ND 1.83 1.68 | 2-435668-8 8 22.8 | 450-1283-ND 5.07 4.65 | SSVO8 
8 | 22.35 | 450-1399-ND) NEW! = 1.83 1.68 | 2-5435668-8 8 22.8 | 450-1463-ND) NEW! 5.34 4.90 | Ssvos04 
9 | 24.89 | 450-1237-ND 2.07 1.90 | 2-435668-9 : 
RoHS Compliant 


DIP Switches — Preprogrammed 


Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black * Contact: Copper alloy with gold over nickel plating » Voltage 
Rating: 120V ms maximum ¢ Current Rating: 1 amp maximum ¢ Contact Resistance: 750mQ maximum at 50mV 
open circuit * Life Expectancy: 500 revolutions » Actuator: Screwdriver slot 


Tape Stamping Price Each Alcoswitch 
Switch Type Seal Legend 1 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 14.79 13.56 53137-5 g 
Hexadecimal with Complement | Yes Style | 450-1188-ND 1446 13.26 | 54792-1 Style | Style Il Style Ill 
Hexadecimal with Complement | Yes Style Il 450-1189-ND 14.46 13.26 | 54792-2 16 Position 16 Position 10 Position 
BCD with Complement No Style Il 450-1190-ND 13.77 12.63 | 53919-2 
BCD with Complement Yes Style Ill 450-1191-ND 14.13 12.96 | 54778-1 


R ota ry Switch es No. of | Output Code Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Description Pos. Type Part No. 1 10 Part No. 
Materials: 6000 Series Rotary Switch 
5 eonaet: Lara atte gold over iy ee 7 eat Screwdriver/Coin Actuated] 10 | Single Pole | 450-1182-ND 29.40 26.95 | 1-435097-1 
: ‘ = 
1x1080 * Initial Contact Resistance: 25m0 + Gircuit Capacitance: Bar-Type Knob] 10 | BCD | 450-41183ND 44.49 40.73 | 495129-4 
5 picofarads (at 100KHz) * Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal 450-1184-ND 44.49 40.79 1-435167-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1614 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


rayhilf Optical Rotary Encoders series 61¢ 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a mil- 
lion trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible with 
CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set radio 
frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 


Specifications: * Dimensions: ¢ Shaft: .250” (6.35mm) diameter, .375” (9.52mm) long » Pin Spacing: .1” 
x .025” (2.54mm x .64mm) diameter * Thread: 3/8 — 32 » Overall Diameter: .750” (19.05mm) » Encoder 
Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25VDC »* Supply Current: 30mA maximum at 5VDC » Life: 1 million 
cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 1.5 inch- 
ounces + 30% * Load Current: 5mA maximum per channel * Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
¢ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM * Pushbutton Switch Ratings: « Rating: at 5VDC, 10mA, resis- 
tive * Contact Resistance: <100 »¢ Life Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: <4 mSec at 
make <10 mSec at break * Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C. 


Clockwise Rotation 
Output | Output 


@ indicates logic high. 
O indicates logic low. 
Code repeats every 4 positions 


Position 


B 
ie} 
{e) 
e 
e 


N.O. 
Pushbutton 
Switch 
GND 
Digi-Key Price Each Grayhill 
Position Part No. 1 25 100 250 Part No. 
16 GH6101-ND 20.96 16.77 12.58 11.32 61C22-01-04-02 
32 GH6102-ND 20.96 16.77 12.58 11.32 61C11-01-08-02 


Optical Rotary Encoders Series 62A, 62S 


These low cost encoders offer long life (over 1 million operations) with small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are ideal for radio frequency setting, drill depth setting and other applications 
where detents are desired for operator feedback. Rugged metal shaft and bushing for long life. Mates 
with Amp Connector - 7-215079-6 Vertical and 7-215460-6 Right Angle. 

Electrical Ratings: * Operating Voltage: 5 +25VDC ¢ Supply Current: 30 mA maximum at 5VDC « Oper- 
ating Torque: 2.20 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational Life: >1 million cycles of operation (cycle is 
rotation through all positions and return) 


Fig. 2 


Power+5v 
Output A 


Output B 
N.O. 


Pushbutton 
Switch 


~~ Connector: 


“External pull-up resistors required v 
Amp Pt.# 215083-6 or equivalent 


for operation. 2.2kQ 


Digi-Key Price Each Grayhill 

Description Part No. J 25 100 | Part No. 
2” Cable GH3046-ND 33.86 27.09 20.32 | 62A11-01-020S 
1 | 32 With Switch, 2” Cable GH3047-ND 37.01 29.61 22.21 | 62A11-02-020S 
5” Cable GH3048-ND 34.56 27.65 20.74 | 62A11-01-050S 
With Switch, 5” Cable GH3049-ND 37.73 30.19 22.64 | 62A11-02-050S 
2 | 32 w/Switch, 5” Cable w/Conn. GH7297-ND 36.99 29.60 22.20 | 62S11-M5-050C 
5” Cable w/Connector GH7298-ND 33.88 27.11 20.33 | 62S11-M0-050C 


Mechanical Rotary Encoders series 26 


The series 26 rotary encoders are pc mounted mechanical encoders that come com- 
plete with a threaded shaft (mounting hardware included) and internal detents for 
user feedback ¢ User selectable for either continues rotation or present stops (two 


Industrial Optical Rotary Encoders Series 61k, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations with high resolution. Made with stainless 
steel shaft and bushing for exceedingly long life (10 million life cycles). No detents. 

Features: ¢ High resolution * Rugged construction * Cable or pinned version * 10 million life cycles * 300 
RPM shaft rotation * 61K is a 4 pin output *61R is a 5 pin output 
* 63R is a 5 pin output with 500 million life cycles 

Specifications: * Operating Voltage: 5 + .25VDC » Supply Cur- 
rent: 30mA maximum at 5VDC *Logic Output Characteristics: 
Output Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 10KQ 
pull-up resistor. Maximum Sink Current: 16mA at .40 Volts. * Power 
Consumption: 150mW maximum »¢ Optical Rise Time: 500ns 
¢ Optical Fall Time: 16ns * Mechanical Life: 10 million revolutions 
¢ Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous operation (cal- 
culated from emitter degradation data) * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C 


61K: 3/8-32 
UNEF-2A 


63R: 1/2-32 
UN-2A 


61R, 63R 
Ground 6} 
No Contact @) 
Output A @—-<1 
Power 5V @) 
Power 5V@ Output B O—o< 
Pulse Per Price Each Grayhill 
Description Revolution 1 25 100 250 Part No. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 45.51 36.41 31.86 28.22 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 45.51 36.41 31.86 28.22 | 61K128 
5” Cable 128 GH3066-ND 49.49 39.60 34.65 30.69 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 45.51 36.41 31.86 28.22 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 45.51 36.41 31.86 28.22 | 61R128 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 50.53 40.43 35.38 31.33 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 52.32 41.86 36.63 32.44 | 63R256 


Mechanical Rotary Encoders 
Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck mechanical en- 
coders designed for human interface terminals. Has detents. 

Features: * Quality construction and contact materials * 100,000 life cycles 
Specifications: * Switching Loads: 1.5mA @ 115VAC, resistive; 150mA 
@ 14VDC , resistive »* Life Expectancy: 100,000 cycles of operation @ 
rated loads; one cycle of operation is a rotation through all of the active 
positions and a return to the starting position * Operating Temperature: 
-65°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
36 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3071-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB10-Q 
24 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3072-ND 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB15-Q 
16 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount GH3073-ND. 4.71 3.77 2.83 2.36 |25LB22-Q 
16 Position, Hex - 5 Pin PC Mount GH3074-ND 471 3.77 2.83 2.36 | 25LB22-H 
16 Position, Gray-5 Pin PC Mount GH7299-ND 4.71 3.77 2.83 2.55 |25LB22-G 


Optical Encoders series 62P 


Grayhill’s low cost, highly reliable Series 62P Optical Encoders are being designed into automotive controls, 
white goods, and audio. 

Features: * Compact Size * PC Mount * No De-Bouncing * Up to 2 Million Cycles 

Specifications: * Operating Volt- 
age: *5VDC +.25 VDC «Supply : 45 
Current: * 30mA @ 5VDC * Logic GND 
Rise and Fall: * Less than 30Ms Output A 
¢ Operating Speed: * 100 RPM Output B 
Maximum ¢ Operating Tempera- 
ture: -40°C ~ 85°C 

Materials: * Shaft: Thermoplastic 
¢ Detent Rotor: Reinforced Ther- 
moplastic * Bushing: Thermoplas- 
tic * Terminals: Brass, Tin Plated 


Note: 10K External pull-up resistors 
required on Pin 3 and Pin 4 
150 external resistor required on Pin 1 


supplied) * Grey code output - continuous rotation - no stop pins ¢ Fully sealed with Pos- Price Each Grayhill 
panel and shaft seal for use in the harshest environments. ition] Description Part No. i 100 1000 | Part No. 
Specifications: ¢ Electrical Rating: 25,000 cycles with logic compatible loads. Hi 
~ ; . 2 igh Torque GH7291-ND. 5.60 4.43 3.92 62P22-HO 
ll aaa aR 16 | High Torque, 300 gF Pushbutton | GH7292-ND 575 455 4.03 | 62P22-H4 
Tass, Gold platedinicKe! plate, Onlacis: Oppel aloy;, Gold Plated over nickelplate High Torque, 450 gF Pushbutton | GH7293-ND 6.05 4.78 4.24 | 62P22-H6 
Code And Truth Table Low Torque GH7294-ND 515 4.07 3.61 | 62P22-L0 
. ; 16 | Low Torque, 300 gF Pushbutton GH7295-ND. 6.05 4.55 4.03 62P22-L4 
Code BCD Output Grey Output Low Torque, 450 gF Pushbutton | GH7296-ND 6.05 4.78 4.24 | 62P22-L6 
Position 1 2 4 8 al 2 4 8 
1 0 
2 1 e e a 
3 2 e ee Rotary Switches 250 
4 3 ele e ; S500 ; 
5 4 e e e Series 19 4 3/8-32 a 3/8-32 
6 5 e e ele le UNEF-2A  ” UNER 2A 
7 6 e e e e Grayhill’s Series 19 Single Deck Rotary Switch- = 
8 7 e e e e es are 2 inches in diameter and are rated for 
9 8 e e e 15Amps @ 120VAC. UL Recognized. Rugged 
10 9 e e e e e Construction 
uw a e . 7 e 7 : M Contacts: Non-shorting » Rotational Torque: 30 
13 12 ° © © e to 75 oz-inch * Hardware included 
“ 18 ei ieiestese ‘ Price Each Grayhill 
16 15 m7 e e © © Description il 25 100 250 | Part No. 
4 Position, Solder Terminal GH7283-ND 24.99 19.99 15.00 13.10 | 19001-04UL 
— . . 6 Position, Solder Terminal GH7284-ND =. 27.42 21.94 16.46 14.38 | 19001-06UL 
ee Digi-Key Price Each Grayhill 8 Position, Solder Terminal GH7285-ND 29.86 23.89 17.92 15.66 | 19001-08UL 
Description Part No. 1 25 100 250 |Part No. 10 Position, Solder Terminal GH7286-ND 32.29 _25.84 19.38 16.92 | 19001-10UL 
8 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3075-ND 14.15 11.33 8.49 7.10 |26ASD45-01-1-AJS 4 Position, .250 Quick Connect | GH7287-ND 24.99 19.99 15.00 13.10 | 19101-04UL 
16 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3076-ND 14.15 11.33 8.49 7.10 |26ASD22-01-1-AJS 6 Position, .250 Quick Connect | GH7288-ND 27.42 21.94 16.46 14.38 | 19101-06UL 
16 Position, Grey Code - 5 Pin PC Mount | GH3077-ND 21.69 17.35 13.01 10.89 |26GS22-01-1-16S-C 8 Position, .250 Quick Connect GH7289-ND 29.86 23.89 17.92 15.66 | 19101-08UL 


*Dot indicates terminal tied to common. 


10 Position, .250 Quick Connect | GH7290-ND 32.27 25.82 24.21 23.24 | 19101-10UL 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1615 


Navigation Switch 


Encoders 


Features: ¢ Select switch ¢ Positive detent * Self clinching terminals Applications: * Audio / Video equipment * Navigation systems * Computer peripherals * Car radio 


Number of Number of Select Dimension H Dimension LS Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Fig. Pulses Detent Function (mm) (mm) Part No. u 25 100 250 Part No. 
12 24 _ i 401-1383-ND 2.32 1.86 1.48 147 NSE10DH127 
1 12 24 _ 9 401-1384-ND 2.44 1.96 1.55 1.22 NSE10DH129 
12 24 _- 1 401-1385-ND 2.55 2.05 1.62 1.28 NSE10DH1211 
15 30 No _ 13 401-1386-ND 10.84 8.67 6.87 5.42 NSE11DV57NCF215A 
20 20 No — 13 401-1387-ND 11.38 9.11 7.21 5.70 NSE11DV57NCF220A 
9 15 30 Yes _ 12.5 401-1388-ND 11.61 9.30 7.36 5.81 NSE11DSV57NAF215A 
20 20 Yes oad 12.5 401-1389-ND 12.20 9.76 7.73 6.10 NSE11DSV57NAF220A 
15 30 Yes _ 12.5 401-1390-ND 11.61 9.30 7.36 5.81 NSE11DSV57NAF215F 
20 20 Yes = 12.5 401-1391-ND 12.20 9.76 7.73 6.10 NSE11DSV57NAF220F 
12 12 No 20 vi 401-1392-ND 3.10 2.48 1.97 1.55 NSE12DV1220 
24 24 No 20 7 401-1393-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE12DV2420 
12 12 No 25 12 401-1394-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE12DV1225 
3 24 24 No 25 12 401-1395-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE12DV2425 
12 12 Yes 20 7 401-1396-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE12DSV1220 
24 24 Yes 20 7 401-1397-ND 3.58 2.87 2.27 1.79 NSE12DSV2420 
12 12 Yes 25 12 401-1398-ND 3.58 2.87 2.27 1.79 NSE12DSV1225 
24 24 Yes 25 12 401-1399-ND 3.76 3.01 2.38 1.88 NSE12DSV2425 
4 24 24 No 26.5 13 401-1400-ND 3.25 2.61 2.06 1.63 NSE16DV2426 
24 24 No 31.5 18 401-1401-ND 3.41 2.73 2.16 1.71 NSE16DV2431 


CLAROSIAT 


Optical Rotary Encoders 
Series: 600, 601H, 601V 


Electrical Specifications: ¢ Description: The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, optical 
encoders that output two square waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per revolution as a 
standard with other resolutions down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. The variation 
by series is the terminal configuration, with the Model 600 having (4) cable leads, and the Model 601 having 
(4) pin leads and internal resistors. * Input Power: 4 volts DC +5% @ 30mA maximum plus external require- 
ments * Output Rate: 128 pulses/revolution per channel-standard * Channels: Two separate output channels in 
quadrature. 90° +45° » Output Voltage: High level voltage: 2.4 volts minimum with 10KQ load to ground * Low 
level voltage: .4 volt maximum Environmental Characteristics: ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 


Mechanical Characteristics: ¢ Shaft Rotation: Continuous in either direction, 300RPM maximum « Terminals: 
P/C Type: .025” (.64mm) by 0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to facilitate soldering * Cable Type: ¢ Four 


lead ribbon cable, color-coded, with .050” (1.27mm) spacing » 28AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) 
diameter * Strength: Terminals withstand 2 pounds push and pull and a 90° bend. 
Digi-Key Price Clarostat 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 53.41 600EN-128-CBL 
Horizontal Version 601HCS-ND 52.68 GOOEN-128-B66 
Vertical PC Version 601VCS-ND §2.20 600EN-128-C24 


Block Diagram 
One Channel Output 
1 


Model 600 - 
Cable Style 


x 32 NEF-2A 


Output Waveform 


pee] 


B 0 
CCW Rotation* 


Model 601 - PC 
Terminal (Horizontal) 


Cc 


}«-90°: 45° Phase Error 


0 Logic 
--.; Level 


CABLE CODE 
Color | Function 
5VDC +5% 
Red | @ 30 MA max. 
Yellow 


A Out 
Green 


Ground 
Orange | B Out 


Model 601 - PC 
Terminal (Vertical) 


© 


64 X 
Wy 30 THK 


23 
1.27 42.54 


Qn ' 
4 


th) 54 
64 x .30 THK 


weak 4 


1.5 


CTs. 


Mechanical Rotary Encoders 


Fig. 1 - Series 288 Binary Switching Codes 


Series 288 and 290 1A 1B — Vertical Mount with Switch 1C — Horizontal Mount with Switch 
Mtg. Surface 
288 Series 290 Series Tak oner | 12.26 _[*Mtg. Surface 12.26). +| Mtg. Surface 
Body Size 16mm 9mm 5 aaat : 1074 i | 
Shaft Material Metal Metal 635 | 19-78 =| msx.75P fes|_,M8x.75P 
Operating Temperature -25°C ~ 100°C -30°C ~ 70°C = x Ik 
Switch Life 15,000 Actuations 100,000 Actuations It 0.5T f 
Resolution 16 CPR 20 CPR = 0.5 Travel Sr ote 
kK 6.4 
6.4] (Reference) 1 - (Reference) 
Shaft |Dim.L | Digi-Key Price Each CTS 1+ 25.4-.| 25.4 
Fig. | Description Trim | (mm) | Part No. il 10 50 = 100 Part No. 
1a | 2 Bit Non-Detent Round | — | GT3001-ND 2.58 240 2.00 1.80 | 288T232R161A1 Fig. 2 - Fig. 3 - Series 290 
2 Bit Detent oun _— CT3002-ND 2.58 240 2.00 1.80 288T232R161A2 Gray Switching Code Commercial Miniature Encoder 
1B | 2 Bit Detent Round CT2999-ND 5.42 5.04 419 3.78 288V232R161B2 
1C | 2 Bit Detent Round | — CT3000-ND_ 5.42 5.04 419 3.78 288X232R161B2 1.83 Mtg. Surface 
2_| 4 Bit Non-Detent Round | — CT3003-ND_ 3.50. 3.26 2.71 2.45 2887232R162A1 ae Lf M7-.75 
2 Bit Non-Detent CT3004-ND 250 233 1.93 1.75 290UABOR201A1 " 
2 Bit Detent Round | 20 CT3005-ND 253 236 1.96 1.77 290UABOR201A2 5.99 
2 Bit Non-Det., w/Switch | foun CT3006-ND 2.93 273 2.27 2.05 290UAB0R201B1 T 
3 2 Bit Detent, w/Switch CT3007-ND 2.96 2.76 2.29 2.07 290UAB0R201B2 
2 Bit Non-Detent CT3008-ND 237 221 1.84 1.66 290UAA5F201A1 6.40 
2 Bit Detent Flatted 15 CT3009-ND 240 224 186 1.68 290UAA5F201A2 a 
2 Bit Non-Det., w/Switch | atte CT3010-ND 281 261 217 1.96 290UAA5F201B1 25.4 
2 Bit Detent, w/Switch CT3011-ND 2.83 264 «2.19 1.98 290UAA5F201B2 7 
Sy cui iNc Modular Encoder AMT VersaPak sens bene See) | a 
ZF for Back Shaft Horizontal 
- > = : 2000 = 2mm 
The code generation technology represents a breakthrough in cost vs resolution with other benefits such as very low current consumption, broad operating temperature 2300 = 2.3mm 
range, low-profile, light-weight mechancial design, and high resolution for the package size. The benefits the AMT encoder offers over our competition is significant. 3000 =3 
AMT includes 16 standard base and wide mounting adaptor, and all eleven sleeve sizes. Features: ¢ Current Consumption: 10mA max © Operating Temperature Range: Sa 
-40C-+100C Resolution: 16 resolutions programmable with dip switch 299 encoders in 1 encoder © Index Pulse: Yes * Header Connection: Straight or Right Angle 3175 = 3.175mm 
¢ Made in USA © 5 Year unconditional warranty replacement © Drop-in replacement for Agilent HEDS5500 or US Digital E5S or E2 © Output Type: TTL 4000 = 4mm Vertical 
Digi-Key Price Each CUI Ine. gh ee 
Fig.| Description Part No. il 50 10 100 500 Part No. 6000 = 6mm 
1 Modular Encoder Horizontal Version 102-1308-ND 29.95 26.00 28.50 23.00 21.00 AMT103-V 6350 = 6.35mm 
Interface Cable Horizontal Version 102-1310-ND 12.60 — 10.92 8.40 6.98 CUI-3934-6FT ay 
9 Modular Encoder Vertical Version 102-1307-ND 29.95 26.00 28.50 23.00 21.00 AMT102-V 7000 = 7mm 
Interface Cable Vertical Version 102-1309-ND 14.40 - 12.48 9.60 7.97 CUI-3131-GFT 8000 = 8mm 


1616 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


Recommended PWB Piercing Plan pitch tolerance: +0.1 D.C.5V 
(view from mounting side) 
+10kN-—-= 10k0. 
Signal ACK, ~ Signal B 
,_--M9 P=0.75 re Awe fA By 
SHO “a (Ree? 0.01p Encoder 0.01p 
$ ™ Mounting +504 ¢__Block g 
a] Surface ro 
encoder Cntr. of shaft 
3-O1.0 
COM ae 
uh 
D.C. 5V 
10kN-= 10k. 
Signal AKG, A 3 kW--eSignal B 1 pA __B¢ 
ncoder . 
13.2 0.01p + [% Encoder ¢] + 0.01, a= i i {Block 4 
=| 2-2.0 ¢ Block Mounting i 
| Ei*9.9 4 Surface & CoM, 
Mounting ee nape i i & COM. o! 
Surface 3 |, Cntr. of sha 4 
is O10 SIGNAL SIGNAL 
5k 
Specifications: F Pe Descrip- Dim. Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Mechanical: « Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion (e Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
p-p max. * Rotation Torque: Standard type: 3mN-m to 20mN-m; EVE-K type: 
1OmN-m to SOmN-m 175 24/24 P10859-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B ¢ Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 
« Rating: DC 5V/10V 1mA * Contact Resistance: 10 maximum * Insulation Resis- 20 12/12 P12331-ND 69 58 49 EVE-GA1F2012B 
tance: DC 50V 10MO. minimum ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute at 2 42(mm) 20 12/12 P12332-ND 86 72 60 EVE-GC1F2012B 
50VAC * Bouncing: 3/5 ms maximum 20 -/24 P12334-ND 86 72 60 EVE-KC2F2024B 
Physical, Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles, 20 42/12 P12333-ND 72 61 51 EVE-GE1F2012B 
minimum 3 | te(miny 20 ~/24 P12335-ND 72 61 51 EVE-KE2F2024B 
ie aaah a | 12 20 20/20 P12336-ND 1 1.48 124 EVE-JBBF2020B 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (mm) i ad : : > 


Center Space Encoders 


EVQ Series: 

Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. 
Recommended Applications: * Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) 
* AV equipment (control of edit functions of VCRs, CD players, MD players, etc.) * Remote 
control of car navigation systems 

Features: ¢ Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in 
the through hole at the center (center space) on the printed wiring board. » High reliability 
* Ready for transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: ¢ Rotation Angle: 360° (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 
30 points 

Electrical: * Output Signal: Phase A and B » Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360°; 
EVQ-WFP: 15 pulses/360° ¢ Rating: 1mA, 10VDC ¢ Contact Resistance: 10 maximum 
* Bouncing: 5 ms maximum * Insulation Resistance: 50MQ minimum (at 250VDC) ° Dielectric 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 

Endurance: « Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles minimum; EVQ-WFP: 30,000 cycles 
minimum 

Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


11mm Square Encoders with 
Push-lock Feature 


Recommended Applications: 
¢ Volume control or mode switch selector for car audio * Signal input for selector monitors 
and AV equipment 


Features: 


* New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
¢ Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm maximum; EVQ-WEH: 8.4mm maximum 
Specifications: 

Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N minimum 
* OP Force Switch: 7n maximum * Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN-m to 20 mN-m; EVQ- 
WEH: 3 mN-m to 17 mN-m ¢ Detents: 30 points 

Electrical: * Resolution: 15 pulses/360° * Output Signal: A and B (2 Phases) » Rating: EVQ- 
WEB: 1mA, 10Vdc (encoder); 20mA, 16VDC (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); 
10mA, 5Vdc (switch) * Contact Resistance: 1mQ maximum » Insulation Resistance: EVQ- 
WEB: 50MQ minimum (at 250VDC); EVQ-WEH: 100MQ minimum (at 250VDC) = Dielectric 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 

Endurance: « Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 
cycles 


Operating Temperature: 
EVQ-WEB: -20°C ~ 70°C; EVQ-WEH: -30°C ~ 85°C 


Edge Drive Jog Encoders 


EVQWK Series: 

Recommended Applications: * Menu selection and input for portable electronic equipment 
Features: 

* Excellent operation feeling * Push-on switch with a clear-click operation * Compact, thin 
profile * Reflow soldering 

SPECIFICATIONS: 

Mechanical: 

¢ Encoder: ¢ Detents: 15 points * Rotation Torque 1mN-m ~ 10mN-m «¢ Push-on Switch: Trav- 
el: 0.3mm _ * Operating Force: 4.5N+1.5N 

Electrical: 

* Encoder: ¢ Pulses: 15 * Output Signals: 2-phase (A and B) * Contact Resistance: 10 max- 
imum * Push-on Switch: Contact Resistance: 100m0 

Endurance: 

* Encoder/Push-on Switch: Operating Life: 100,000 cycles minute 


(View from mtg. side) 
27.4 
11.5 


2067 


Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
1 22(mm) 20/10 P12337-ND 2.18 1.82 1.53 EVQ-1WF00210B 
2 27(mm) 30/15 P12419-ND 5.61 4.68 3.93 EVQ-WFP00415B 


‘ 
Comfa\ Genter of shaft 
5 5-01 


(View from mtg. side) 


Center of shaft 


1 14 
oy 


a 
ns 
aL Bsr 


(View from mtg. side) 


i-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Rotary Encoder with SPST Switch P12424-ND 11.96 9.97 8.37 EVQ- WEB00115B 
2 | Rotary Encoder, Vertical P12425-ND TAL 5.98 5.02 EVQ- WEHO00115B 


~S 

1A 4Sw2 

2Com 5SW1 1A 48we2 

3SW1 6B 2Com 5SW1 

Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 

Fig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 600 Part No. 

1 | 5.4mm SMD P13382S-ND* 6.66 5.56 4.67 = — | EVQ-WK4001 

2 | 3.65mm SMD| P13381SCT-ND 9.35 7.01 6.08 P13381STR-ND 2102.40 | EVQ-WKAO01 
* Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders 


EVE-P/EVE-Q: 
Recommended Applications: 
(View from mig. side) * Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air conditioners. 
16:6] Features: 
4.01.9 —@—- * Good operation feel » Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: 0.1mm max. 
Genter 83-1 Specifications: 
of shaft 1.2" ea 15 Mechanical: ¢ Rotation Angle: 360° (endless) * Rotation Torque: 40 mN-m maximum ° Detents: EVE-P: 16; EVE-Q: 32 


i 1.85 28 Electrical: * Output Signals: Phase A and B * Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 
9 : 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum ¢ Bouncing: 5 ms maximum » Insulation Resistance: 50MQ 


© Pe ee Eg— minimum (at 250VDC) « Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 


be Te 
P2.5X4=10 ‘5-01 


Switch Part: * Type: SPST Push-on » Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum » Operating 
Force: 6N ¢ Travel: 0.5mm 

Endurance: « Rotation Life: 1,000,000 cycles minimum * Operating Life: 1,000,000 times minimum 

Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (45-85% RH) 


(View from mtg. side) EVE-V: 
16.6 —+| Recommended Applications: 
@ 4019 —-@e—_ * Car audio, navigation systems and air conditioners. 
Features: 
5 * Low Profile: 4mm * Wave soldering type * Integrated push-ON switch 


Specifications: 

Mechanical: « Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100 N-m minimum »* Rotation Torque: 3 mN-m 
to 20 mN-m ° Detents: 32 

ee ® i Electrical: * Output Signals: Phase A and B » Resolution: 16 pulses/360° » Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact 
P2.5X4=10 °5-O1 Resistance: 10 maximum » Insulation Resistance: 50MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Withstanding Voltage: 
300VAC for 1 minute * Bouncing: 5 ms maximum 

Switch Part: * Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16VDC »* Contact Resistance: 100mQ maximum ¢ Operating Force: 
1.5mm travel type: 4N * Travel: 1.5mm 

Endurance: « Rotation Life (encoder): 30,000 cycles minimum * Operating Life (switch): 50,000 times minimum 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


(View from mtg. side) 


11.4 
|-5-+| 
com S Digi-Key Price Each Panasonic 
2-02.3 Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
t 8 PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height P12420-ND 10.55 880 7.39 EVE-PDBRG508B 
Commionness of encoder ‘ 1 d 

Center. i 16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height P12422-ND 10.32 860 7.23 EVE-QDBRG516B 
orenatt 2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND 10.55 880 7.39 EVE-PDBRL408B 
Gh | 16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height P12423-ND 10.96 9.14 7.68 EVE-QDBRL416B 
3 |16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND 3.21 2.68 2.25 EVE-VCGJL016B 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically 
turning clockwise (CW) »* Closed Circuit Resistance: 5 ohms maximum » Open Circuit Resistance: 100K 
ohms minimum ¢ Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 watt maximum « Insulation Resistance (500 
VDC): 1,000 megohms minimum » Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202 Method 301 (Sea Level; 
1,000VAC minimum) * Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum 
254505 ¢ RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: 
5.08 | 1: 1°C ~ 125°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous * Torque (Detented): 0.75 to 
2.25 oz-in. * Mounting hardware sold separately 


Full Cycle Per Detent 1/4 Cycle Per Detent Anti-Rotation Cycles Per Digi-Key Price Each 
(Normally Open in Detent Shown) Lug Position Revolution Part No. 1 25 50 
cw ——> Channel A cw ———> Channel A None 24 ECW1DB24BC0024-ND 3.46 2.70 2.20 
‘ 1 1 1 hoa 9:00 24 ECW1JB24BC0024-ND 3.46 2.70 2.20 
Closed Circuit ' " 1 Closed Circuit | 1+ 
Open Circuit al \ H Open Circuit AJ ea 
Closed Circuit ' H q Closed Circuit } 1-4 Digi-Key Pricing 
Open Circuit ! A Open Circuit 1, Description Part No. 1 10 100 1,000 
De ce eRe Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 16 1.24 7.47 59.85 
oe Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 4.13 24.90 199.50 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning 
clockwise * Supply Voltage: 5.0VDC +0.25VDC »* Supply Current: 26 mA maximum »¢ Output Voltage: 0.8V 
maximum for low output & 4V minimum for high output * Output Current (Low Output): 25 mA minimum 
Fig. 1 Fig. 2 ig. ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ « Rise/Fall Time: 200ns (typical) * Shaft RPM (Ball Bearing): 
3/8-32 UNEF 4/4-32 UNEF i 3,000 rpm maximum » Power Consumption: 136 mW maximum * Pulse Width (Electrical Degrees, Each 
06.342 d Channel): 180° +45° Typical * Pulse Width (Index Channel): 360° +90° * Phase (Electrical Degrees, 

| CI r ate Channel A to Channel B): 90° +45° Typical * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A and B 
= 


Channels: 0° +45° Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range (Standard): -40°C ~ 
85°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Rotation: Continuous » Torque (Starting and Running): A 


ane & C Bushings (Spring Loaded for Optimum Feel); 1.5 oz-in. maximum and W,S & T Bushings (Ball Bearing 
Shaft Support): 0.1 oz-in maximum * Mounting hardware included 
Output Voltage Gator Brann Reach 
H t cles Per igi-Ke: rice Eac! 
Channel A> gay (Man). Ground Chagnel Chesnel Fig. | Revolution PartNo. 1 25 50 
Channel BY RY (Min : index, | ‘Wee 64 ENA1JB28L00064-ND 51.37 40.00 32.67 
Index Channel, 40V (ain) : 1 100 ENA1JB28L00100-ND 51.37 40.00 32.67 
(Optional)? 0-8V (Max) : ' 128 ENA1JB28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
eee. Bisckwies iO: »als© 2 128 ENC1JD28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
360° 590 rotation 3 256 ENS1JB28L00256-ND 82.74 64.43 52.62 
9mm S uare/Sealed Encoder Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically 
q turning clockwise (CW): 6 pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 20 maximum »* Open Circuit 
Resistance: 100KQ minimum ¢ Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 Watt maximum « Insula- 
4/4-32 UNF-2A tion Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum «¢ Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) 9OOVAC 
threaded minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. * RPM 


CW—+ Channel A 


14.38 bushing 03.1 (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Closed en rT e * Rotational Life: 100,000 cycles Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous »* Torque: 
Open Circuit r 5 oz-in. maximum ¢ Mounting hardware included 
Closed Circuit Lz 
51 le. 
Open Circuit @ 6 ae Digi-Key Price Each 
Channel B 7 Description Part No. 1 10 50 100 
120 9mm Square Right Angle Encoder _| 3315C-001-006-ND 277 2.45 2.06 1.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1618 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


— —_— SMT Reed Rela Ss SPECIFICATIONS: * Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 10° operations to 
y: 1000 x 10% operations * Insulation Resistance: 10'20 + Storage Temperature: -35°C ~ 100°C » Operating 
TecHinotocy Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 


Ideally suited to the needs of Automated | Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, | Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, Instrumentation | Ideally suited to the needs of Automated Test 
Test Equipment, Instrumentation and Tele- | Instrumentation and Telecommunication requirements. | and Telecommunications requirements, Coto’s 9800 Series is an ultra- | Equipment, Instrumentation and Telecom- 
communications requirements. High reliability, | Small surface mount package (0.225” x 0.550”). Low | miniature Surface Mount Reed Relay that combines small size with | munication requirements. High reliability, 
hermetically sealed contacts for long life. Low | capacitance (Contact to Shield - 1.1 pF typical). Coaxial exceptional RF performance. 9814 extends life at ATE loads 3X or more | hermetically sealed contacts for long life. Low 
profile - 0.190” height. Meets high board density | shield for 50V impedance. Excellent for RF and Fast Rise | Utilizing Coto’s proprietary switch technology. The external Magnetic | profile - 0.193” maximum height. Minimum 
requirements. 500 Coaxial Shield for RF and Fast | Time Pulse switching (up to 2.0 GHz). Shield reduces interaction between parts in high density boards. 9852 Footprint .140” Square 500 Co-axial Shield for 


Rise Time Pulse switching. adds a form capability. Small size plus added features allow for high RF and Fast Rise Time Pulse switching. UL 
density packing, and make these relays ideal for designs such as high R ized 

9201 9202 Gull Lead speed, high pin count VLSI testers where speed, size and performance ecognized: 

-200 -100 2205+ 100 are all needed. 

1 feos The54 ~~ Gut Lead ft —— Ff iesa 


Lt 7 
264 Toes (0.64) Gull Lead J-Lead 


. 


4 
~-050 ; t .440 
| I £——Mi2n jay) pett.t8) 
| | [900 _J*010 ae 
I (22.86) (0.25) i 1.380 —1 * 850 (21.50) - 
1 3 H (9.6) p70 19.05) — 
{650 GestyL 
035 E4100 S 
(0.89) * (2.54) 


TOP VIEW TOP VIEW 


0 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 15 SMT- J-Lead 306-1068-ND 6.57 5.56 4.65 3.79 9201-05-20 
1 SPST 5 20 0.5 15 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 6.79 5.75 4.81 3.92 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 6.79 5.75 4.81 3.92 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 7.51 6.36 5.32 4.34 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 7.51 6.36 5.32 4.34 9401-12-00 
2 SPST 5 25 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 8.09 6.85 5.73 4.67 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 8.09 6.85 5.73 4.67 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 8.09 6.85 5.73 4.67 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 8.42 7.29 6.24 §.35 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 8.42 7.29 6.24 5.35 9802-05-20 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-03-00 
SPST 3.3 47A 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1157-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-03-10 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-03-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-05-00 
3 SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1160-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-05-10 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 9.49 8.22 7.03 6.03 9814-05-20 
SPDT 3.3 471 041 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-03-00 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1163-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-03-10 
SPDT 3.3 471 041 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 01 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 041 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1166-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 20.43 18.01 15.82 14.36 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 15 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 15 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 9290-12-00 
MEDER Magnetic Reed Sensors 


electronic 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, operation, available in various magnetic sensitivities, perfect for auto-insert equipment and auto- 
PCB or panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door and window sensing, limit mated processes. All sensors will actuate when a magnetic field is introduced to them and will remain 
switches for garage doors, hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor actuated until the magnetic field is removed. Operating Temp: -20°C ~ 85°C, -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 


Dimensions Cut Tape 
(mm) Switching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Meder 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. Size Pricing Part No. 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1023-ND 8.45 7.54 6.11 |= _ — | MK18-B-100W 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1024-ND 8.45 7.54 6.11 | — _ — | MK18-C-100W 
1 SPST-NO 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads | 374-1027-ND 6.37 5.69 461 | — _ — | MK3-1A71B-500W 
SPST-NO 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads | 374-1028-ND 6.37 5.69 4.61 | — _— — | MK3-1A71C-500W 
SPST-NC 25.50 5.75 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1029-ND 10.01 8.94 7.24 | = _— — | MK3-1B90C-500W 
SPST-NO-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1030-ND 10.60 9.46 7.67 | = _ — | MK3-1C90C-500W 
SPST-NO 14.30 2.80 | 200 0.5 PCB Pins 374-1033-ND 2.15 1.92 1.56 | — _ — | MK6-5-C 
2 SPST-NO 22.32 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1037-ND 1.82 1.63 1.32 | = =_ — | MK6-8-B 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1013-1-ND 1.76 1.57 1.27 | 374-1013-2-ND 2,500 702.00/M | MK15-B-2 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1015-1-ND 1.20 1.08 .87 | 374-1015-2-ND 2,500 702.00/M | MK15-C-2 “M5 X .5 Threads 
SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1017-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1017-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-B-2 
3 SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1019-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMD 374-1021-1-ND 2.67 2.38 1.93 | 374-1021-2-ND 2,000 1066.00/M | MK17-B-2 
SPST-NO 11.60 2.70 | 200 1.0 SMD 374-1044-1-ND 1.11 94 79 | 374-1044-2-ND 2,500 442.00/M | MK22-B-4 
SPST-NO 11.60 2.70 | 200 1.0 SMD 374-1043-1-ND 1.11 94 79 | 374-1043-2-ND 2,500 442.00/M | MK22-B-2 
4 SPST-NO 2490 — 180 0.5 500mm PVC Leads | 374-1006-ND 12.68 11.31 917 | — =— — | MK11-1A71B-500W 
SPST-NO 2490 — 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1007-ND 12.68 11.31 917 |= _ — | MK11-1A71C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 7.90 6.69 5.59 | 374-1039-2-ND 1,000 3159.00 | CRROS-1A 
5 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 10.76 9.11 7.62 | 374-1040-2-ND 500 2317.00 | CRROS-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 8.40 7.27 6.22 | 374-1041-2-ND 1,000 4199.00 | CRFO5-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 10.71 9.27 7.94 | 374-1042-2-ND 1,000 5480.00 | CRFO5-1AS 
6 | spst-no | 28 205 | 30 | 100 SMD 374-1045-1-ND 1449 1277 11.22 | 374-1045-2-ND | 500 4588.50 | MMS-B-2 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1046-5-ND 4.39 3.72 3.11 | — _ — | MSO05-1A87-75LHR 
SPST-NO 15.2 68 200 0.5 PCB Pins 374-1047-5-ND 471 3.99 3.34 | — — — | MS05-1A87-75DHR 
7 SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1049-5-ND 471 3.99 3.34 | — _ — | MS12-1A87-75L 
SPST-NO 15.2 68 200 0.5 PCB Pins 374-1050-5-ND 5.04 4.27 3.57 | = _— — |MS12-1A87-75D 
SPST-NO 15.2 6.8 1000 2.0 PCB Pins 374-1048-5-ND 8.45 7.32 6.26 | — _ —_|MS05-1A31-75L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1619 


a -_—_ Reed Rela Ss SPECIFICATIONS: Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 108 
— — y operations » Insulation Resistance: 10'20 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
Tecfinolocy ¢ Vibration: 20 G’s to 2000 Hz; Shock: 50 G’s Dimensions: inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
The 2200 Series is Ideally suited to the needs of ge 5 The Coto 2300 Series was designed to offer the densest packaging available in a multiple reed relay. | The 5500 Series High Voltage Reed Relays are 
Automated Test Equipment and RF requirements. * (20. The size and footprint of the 2300 series compliment the 2200 and 2900 series relays. The 1 Form C | ideally suited to the needs of Instrumentation 
High speed switching compared to electro- = model is constructed with individual switch capsules for the normally open and magnetically biased | Industrial Process Controls and General Purpose 
mechanical relays. Hermetically sealed contacts normally closed contacts which are more reliable than the spring actuated 1 Form C reed switches. requirements. High Dielectric Strength - 10,000 
i i i K Volts isolation across contacts. Hermetically sealed 
for long life. Epoxy coated steel shell provides : > a Dimensions - Inches (mm) : : 
magnetic shielding. Optional Electrostatic Shield - Series L w H Tungsten contacts for long Ife. Low contact resis- 
f 5 ss 7 : tance - 0.030 Q typical. Magnetic Shield standard. 
or reducing capacitive coupling 2332/2333 | .810 210 | 370 
2341/2342 | (20.57) | (5.33) | (9.40) 


Top View Shown < 
2204 2211 2200-2301 2200-2302 : H zonayzgi | 820 | 250 | 260 
543d (20.83) | (6.35) | (7.11) 


2341 2333 2342 2911 2904 400 


490 
5) Pe54) (2.54) 
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- | 2 Tr am jor ait 
TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW geet ale elt 8 1 1 11.0 (25.4)—1 
TOP VIEW 


Fig. 6 


The 7000 Series is ideally suited to the needs of Instru- | The 8000 Series Dip Relay is ideal for the high reliability of ATE, | The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where 
mentation, Data Acquisition, Process Control, Tele- | Instrumentation and Data Acquisition applications. Proven to 500 million oper- | economy, performance and a compact package are needed. The 9007 Spartan 
communications and General Purpose requirements. | ations. The Coto 8L Spartan Series relays combine Coto quality and economy | caries is a general purpose economy version of the 9001 for applications with 


These models are specifically designed for high quality | in the industry standard 14 pin molded DIP package. This series will cross 


and reliability with versatile switching capabilities and | to all competitive DIP packages and is ideal for telecom, security, and other less stringent requirements. The 9081 Spartan Series is similar to the 9007, 


contact forms. Wide range of switching capabilities. | general purpose applications. but with alternate industry standard footprints to accommodate other options, 
Potted in metal shell - Magnetic Shield. PCB mounting 8041/8L41 including Form C types. These relays are well suited for applications in Security, 
versatility - 1.0” x 0.100” grid. 5 ae 300 Instrumentation and Modems. 
Series 7101: : \ (18! 7s alien j 
“410 (10.41) . Ja 0 13 Dimensions-inches (mm) Top View soe) 
Series 7102: 4.49 hy ‘ 600 Series| w H own 200--* 
500 (12.70)*>< 739, f J soot/sLo1 (1°24) goo1/ | 760 200 300 (8.08) 2 
375 Hi ae ; : 2 f KA y [s oa 8002/8L02 9007 | (19.30) (5.08) (7.62) 400 
(9.52) : : ; Tie : i SOR VIEW +082) conn | 0200-800 
Bee 1 (19.30) (6.08) (7.62) 
(2.54) 14 2 i ie: J 9091 ra ea ea 
890 275 315 
Top view TOP VIEW om Liezsty (698) (eo) 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 9.23 7.99 6.84 5.86 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Coaxial Shield 306-1002-ND 9.46 8.19 7.01 6.01 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1 = 306-1003-ND 8.35 7.23 6.18 5.30 2204-05-401 
SPST 5 13.5 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 8.58 7.43 6.36 5.45 2204-05-411 
! SPST 12 8 0.5 1 = 306-1105-ND 8.50 7.36 6.30 5.40 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 8.74 7.56 6.47 5.55 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 = 306-1006-ND 11.66 10.27 9.02 8.19 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 11.89 10.48 9.20 8.35 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 15 = 306-1106-ND 8.58 7.43 6.36 5.45 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 1.5 _ 306-1008-ND 8.58 7.43 6.36 5.45 2332-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1107-ND 11.96 10.35 8.86 7.59 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 15 = 306-1108-ND 11.96 10.35 8.86 7.59 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 15 = 306-1109-ND 10.74 9.30 7.96 6.82 2333-05-000 
2 3PST 12 12 0.5 1.5 = 306-1110-ND 10.74 9.30 7.96 6.82 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 13.25 11.68 10.26 9.31 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 = 306-1112-ND 13.25 11.68 10.26 9.31 2342-12-000 
SPDT 5 13.5 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1113-ND 11.53 10.16 8.93 8.10 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1114-ND 11.66 10.27 9.02 8.19 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 1.5 — 306-1009-ND 8.89 7.70 6.59 5.65 2904-12-301 
SPST 12 68.6 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 22.94 20.73 19.70 18.66 5501-12-1 
o SPST 24 41.7 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 23.37 21.12 20.07 19.01 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability with E.S. 306-1012-ND 12.48 10.80 9.24 7.92 7101-12-1010 
SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability with E.S. and Diode 306-1013-ND 11.78 10.38 9.12 8.28 7101-12-1011 
* DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability with E.S. 306-1014-ND 12.05 10.62 9.33 8.47 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability wtih E.S. and Diode 306-1015-ND 13.73 12.10 10.63 9.65 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime 306-1016-ND 4.23 3.58 2.99 2.44 8001-05-001 
DPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime with E.S. 306-1017-ND 5.88 4.98 4.17 3.40 8002-05-10 
DPST 12 24 0.5 1 Extended Lifetime 306-1192-ND NEW! 5.69 4.82 4.03 3.29 8002-12-00 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 7.25 6.14 5.13 4.19 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1019-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy with Diode 306-1020-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1 Economy with E.S. 306-1021-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-05-101 
5 SPST 5 10 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1022-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1023-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1 Economy with Diode 306-1024-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1 Economy with E.S. 306-1025-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-12-101 
SPST 12 24 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1026-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-12-111 
SPST 24 Wa 0.5 1 Economy 306-1027-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-24-001 
SPST 24 TAT 0.5 1 Economy with Diode 306-1028-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-24-011 
SPST 24 Wa 0.5 1 Economy with E.S. 306-1029-ND 2.54 215) 1.80 1.47 8L01-24-101 
(Continued) 
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= Reed Relays (cont, 
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Fig. 7 Fig. 8 Fig.9 NEW! 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs | The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay | The 9092 model, because of its increased height, allows for incorporation 
where economy, performance and a compact package are needed. | retains the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions is | of 2 form A switches in the same board space. These miniature SIP relays 
The 9081C are 2x SPST-C/O relays offered in industry standard | 65% smaller than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI-70 switch rated 3W. The | utilize Coto’s 10W switch technology, making these SIP relays ideal for 
packages. Use 9081C (.2 x .4 x .2) SIP for industry standard footprint | 9117 goes one step further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIP’s. This | yse in ATE applications and other high reliability test, measurement and 


applications or 9081C1 (.2 x .2 x .2 x .2) for standard footprint } 'S the smallest SIP footprint with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for Us | telecommunications applications where high board density and long life 
applications requiring a SPDT function. These relays are well-suited in ATE applications and other high reliability test, measurements and telecommunications are key requirements. 
for applications in Security Instrumentation ‘and Modems. applications where high board density and long life are key requirements. ” 


1890 (22.6) 9081C suas indiesioe we i685) 
[ Max. 4215 (3.81) Pin 1 Fy 
— *¥.9011-.265 (6.74) 7) 
2 345 _3:9012-.400 (10.16) 385 
200 rq Ti < (9.77) 
(5.08) cael 40 J 
Wea LL (10:16) I iN 
800 (20.32) if 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 24 WA 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1030-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-111 
DPST 5 25 0.5 1 Economy 306-1031-ND 3.28 2.78 2.33 1.90 8L02-05-00 
DPST 5 25 0.5 1 Economy with Diode 306-1032-ND 3.48 2.95 2.47 2.01 8L02-05-01 
DPST 5 25 0.5 1 Economy with E.S. 306-1033-ND 3.48 2.95 2.47 2.01 8L02-05-10 
DPST 5 25 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1034-ND 3.64 3.08 2.58 2.10 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1035-ND 3.28 2.78 2.33 1.90 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 1 Economy with Diode 306-1036-ND 3.48 2.95 2.47 2.01 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1 Economy with E.S. 306-1037-ND 3.48 2.95 2.47 2.01 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1038-ND 3.64 3.08 2.58 2.10 8L02-12-11 
DPST 24 1 0.5 1 Economy 306-1039-ND 3.48 2.95 2.47 2.01 8L02-24-00 
DPST 24 WA 0.5 1 Economy with Diode 306-1040-ND 3.64 3.08 2.58 2.10 8L02-24-01 
5 DPST 24 W141 0.5 1 Economy with E.S. and Diode 306-1042-ND 3.84 3.25 2.72 2.22 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 4.75 4.02 3.36 2.74 8L41-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1044-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1045-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 8L41-05-101 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1046-ND 5.10 4.32 3.62 2.95 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 4.75 4.02 3.36 2.74 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1048-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1050-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1051-ND 5.10 4.32 3.62 2.95 8L41-12-111 
SPDT 24 WA 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 8L41-24-001 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1053-ND 5.10 4.32 3.62 2.95 8L41-24-101 
SPDT 24 ib) 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1054-ND 5.30 4.49 3.75 3.06 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1055-ND 3.84 3.25 2.72 2.22 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime with Diode 306-1056-ND 4.06 3.44 2.88 2.35 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime 306-1057-ND 3.84 3.25 2.72 2.22 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1058-ND 4.06 3.44 2.88 2.35 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 4.97 4.21 3.52 2.87 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 500 Coaxial Shield with Diode 306-1060-ND 5.17 4.38 3.66 2.99 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 1.5 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 4.97 4.21 3.52 2.87 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 500 Coaxial Shield with Diode 306-1061-ND 5.17 4.38 3.66 2.99 9002-12-01 
6 SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1062-ND 1.46 1.24 1.04 85 9007-05-00 
SPST 5 10 0.5 1 Economy with Diode 306-1063-ND 1.56 1.32 1.14 90 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1064-ND 1.46 1.24 1.04 85 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1115-ND 1.66 1.41 1.18 96 9081-05-00 
SPST 24 12 0.5 1 Economy 306-1117-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.76 1.49 1.25 1.02 9081-05-10 
SPST 5 10 0.25 1.5 Miniature Sip 306-1065-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1.5 Miniature Sip with Diode 306-1066-ND 4.26 3.61 3.02 2.46 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 1.5 Miniature Sip with Diode 306-1067-ND 4.26 3.61 3.02 2.46 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND 4.75 4.02 3.36 2.74 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND 5.14 4.35 3.64 2.97 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 9081C-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND 5.23 4.43 3.71 3.02 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND 4.91 4.16 3.48 2.84 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND 5.30 4.49 3.75 3.06 9081C-24-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 7.18 6.08 5.09 4.15 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 7.44 6.30 5.27 4.30 9011-05-11 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND TT 6.36 5.32 4.34 9011-12-10 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 7.74 6.55 5.48 4.47 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1134-ND 5.85 4.95 4.14 3.38 9012-05-10 
. SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 6.08 5.15 4.31 3.51 9012-05-11 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1136-ND 6.18 5.23 4.37 3.57 9012-12-10 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.40 5.42 4.54 3.70 9012-12-11 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1181-ND 10.40 9.00 7.70 6.60 9117-05-10 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1182-ND 10.53 9.12 7.80 6.69 9117-05-11 
DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1183-ND NEW! 10.09 8.73 7.47 6.41 9092-05-10 
9 DPST 5 13.3 0.5 12 With EMI Shield and Diode 306-1185-ND NEW! 10.24 8.87 7.59 6.51 9092-05-11 
DPST 12 16 0.5 12 With EMI Shield 306-1184-ND NEW! 10.14 8.78 7.51 6.44 9092-12-10 
DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield and Diode 306-1186-ND NEW! 10.30 8.91 7.63 6.54 9092-12-11 
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HAMLIN ~ Reed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series 020 mS Fig. 3 — HE400 Series 
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Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch. Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current Current Res. Time Res. Digi-Key Price Each Hamlin 
Top View (VDC) (Q) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (0) (msec) (Q) | Features Part No. ‘ 10 50 100 | PartNo. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE100-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE721A0500 
ie een 5 500 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE101-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A0510 
‘1 1000 8.0/1.0 200 0.5 2 0.150 1.0/1.0 1919 _ HE102-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A1200 
1A b by . 12 1000 8.0/1.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10! | w/Diode HE103-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE721A1210 
SPST-NO my, 24 2150 16.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 1919 — HE104-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A2400 
e a 7 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10" | w/Diode HE105-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° | Low Profile HE138-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE139-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 101 | w/Diode HE123-ND 3.19 2.70 2.26 1.84 | HE722A0510 
as S 2818. 5 150 3.75/0.5 200 05 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE106-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A0600 
2A |e ee | 5 150 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10! | w/Diode HE107-ND 3.19 2.70 2.26 1.84 | HE722A0610 
DPST-NO vane 12 500 | 8.0/1.0 200 0.5 12 | 0150 | 1.04.0 | 10%) — HE108-ND 319 270 = 2.26 1.84 | HE722A1200 
es i a7 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10! | w/Diode HE109-ND 3.28 2.78 2.33 1.90 | HE722A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE110-ND 3.28 2.78 2.33 1.90 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE111-ND 3.38 2.86 2.40 1.95 | HE722A2410 
1413 98 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE112-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C0500 
a . 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE113-ND 3.97 3.36 2.81 2.29 | HE721C0510 
iC it 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15: 0.200 3.0/3.0 10° _ HE114-ND 3.97 3.36 2.81 2.29 | HE721C1200 
SPDT-CO Sue! 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15: 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE115-ND 4.06 3.44 2.88 2.35 | HE721C1210 
12 67 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE116-ND 3.97 3.36 2.81 2.29 | HE72102400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE117-ND 4.06 3.44 2.88 2.35 | HE72102410 
1A ale 5 500 3.75/0.5 300 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10! | High Volt. HE124-ND 2.08 1.76 1.48 1.20 | HE751A0510 
SPST-NO —— 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° | High Volt. HE125-ND 2.18 1.85 1.55 1.26 | HE751A1210 
otttg 24 2150 16.0/2.0 300 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10" | High Volt. HE126-ND 2.28 1.93 1.61 1.32 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
TA a 
SPST-NO sae 24 | 3285 | 1681.4 | 200 05 12 | 0.150 | 1.0/7.0 | 10} — HE120-ND 410 347 290 2.37 | HE221A2450 
Tor VIEW 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A ee 12 960 8.5/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 19! _ HE121-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE421A1250 
SPST-NO “uw 24 3840 | 18.0/2.0 200 0.5 12 0150 | 1.0/1.0 | 10) — HE122-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE421A2450 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE200-ND 1.63 1.38 1.15 .94 | HE3321A0400 
4.2 3:4 12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _— HE201-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 | HE3321A1200 
1A coy 24 2000 18.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 101? = HE202-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 | HE3321A2400 
SPST-NO | ae ee | 5 125 3.75/0.5 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 10!° | High Volt. HE127-ND 2.15 1.82 1.52 1.24 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10! | High Volt. HE128-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 | HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE129-ND 2.31 1.96 1.64 1.34 | HE3351A2400 
1C 12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE203-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE3321C0500 
SPDT-CO ch 12 500 9.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° - HE204-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE3321C1200 
#"] 24 2000 18.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE205-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE3321C2400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 101? — HE206-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A0500 
1234 5 500 3.75/0.5 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE207-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE3621A0510 
1A “do 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _— HE208-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 | HE3621A1200 
SPST-NO |e Sea 12 1000 8.0/1.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10' | w/Diode HE209-ND 1.85 1.57 1.32 1.07 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10? = HE210-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 | HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 05 1.2 0.150 1.0/1.0 10" | w/Diode HE211-ND 1.85 1.57 1.32 1.07 | HE3621A2410 
ed oo ‘ig. 1 — ‘ ig. 2— ,938 F 
Fig. 1— B10 Fig. 2— B40 ee (00) 
— — 338 f.300F [mse 
Pa (8.59) (7.62) a (35) 
TechinoLocy < - dab — ae (48) 
2207 5. : oy DK (10.92) L288 (98) 
RF Relays (59), H 7 (B70) 510 (12.95) 
B10 Relays: Coto’s Ball Grid Array (BGA) construction |400 (10.18 ( - 
offers a breakthrough in reed relay performance. This 
patented technology allows for shorter RF paths in a -446 (11.33) 


controlled 500 environment to minimize signal attenuation. 
The designer is now able to switch or pass signals with 


A * a 4 Coil Coil Switching | Carry 
wider renee "aH Reages The a anne four indepenticnt 3 ay Voltage | Resistance | Current |Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
form A channels in one quad package. This 4-in-one BGA Fig. | Circuit | (DC) (9) (Amps) _| (Amps) a a —— 1 10 50 Part No. 
packaging allows relays to be integrated easily on boards eries, “In-Board Mount” 
designed for surface mount processing. B41 Relays: The 1 SPST 3.3 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1152-5-ND 13.04 11.49 10.10 B10-03B 
B41 is four independent form A channels in one planar quad 1 SPST 5.0 150.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1153-5-ND 13.04 11.49 10.10 B10-05B 
package. Coto’s Ball Grid Array (BGA) patented technology B40 Series, 4 Channel, “In-Board Mount” 
grows Tor HOTS allie ua cormratog ou eu wonmert |)|7 227] faesk [7 8 55.0 025 | 05 4Channels-in-one BGA | 306-1154-ND 6435. 61.83 57.92 B40-00028 
SRE ee ene eH dee hoe i rites oe 4PST || 35:0 166.0 0.25 0.5 4Channels-in-one BGA _| _306-1155-ND 64.35 61.33 57.92 B40-0003B 
to switch or pass signals with wider bandwidth and faster B41 Series, 4 Channel, “Top-Board Mount” 
rise time than alternative technologies. Applications: * IC u id a 
Testers « In-Line Relay Testers « Memon Testers * Mixed 3 | 4PST 3.3 160.0 0.40 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1173-ND 67.28 63.91 60.55 B41-0001 
Signal Testers * High Bandpass Applications 3 | 4PST 5.0 160.0 0.40 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1174-ND 67.28 63.91 60.55 B41-0002 
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& TECHNOLOGY Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
75 
|.275 (6.98) _ 
as (18.05)71275 6-98) 44g (6. : 1 ‘ ; 2-1A 
aa FA i : Uy 1.7 (43.18) a 
{15 (2.92) >| 31 ] faa > lx ne 10.80 RO 
6 (15.24) 
= .9 (22.86) »| 
E Coil Coil Pickup/ Max. b . | Oper./ Release /-Bounce Digi-Key Price Each US Relays 
Form | Volt. (VDC)| Res. (©) | Dropout (VDC) | Volt. (VDC)) Rtg. (A) | Res. (Q) Time (msec.) Rtg. (W) | Res. (0) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. Fig. 3 Series 30 Sip Reed Relays 
Dip Reed Relays 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 5/.5/.5 10 10 | Z660-ND 4.06 3.44 288 2.35 | D1A05A on aS 157 (3.99) 
141A] 12 1000 9.6/1.2 100 50 20 5/.5/.5 10 101 | Z661-ND 4.06 3.44 288 2.35 | DIA12A (51) (9.53) 
24 2200 | 19.2/2.4 100 50 20 5/5/.5 10 10" | Z612-ND 4.19 3.55 297 2.42 | DIA24A | | i 
5 150 4.0/0.5 100 50 20 5/.5/.5 10 101 | 7662-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 | D2A05A TT TI 630) Le 
1-2A| 12 500 9.6/1.2 100 50 20 5/.5/.5 10 10° | Z614-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 | D2A12A 200 ppg 200, * 380 (889) 
24 | 4750 | 19.224 | 100 50 | .20 5.5/5 10 | 10° | Z615-ND 6.14 5.20 4.35 3.55 _| D2A24A 6.08)| (0.16) _{6-°8) ; 
5 450 4.0/0.5 100 50 20 35/.5/.5 10 10 | Z616-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 | D1BO5A 10254). 341A 
11B] 12 450 9.6/1.2 100 50 20 35/.5/.5 10 10 | Z617-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 | D1B12A 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 20 .35/.5/.5 10 10"? | 2618-ND 6.14 5.20 4.35 3.55 _| D1B24A 
5 200 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO=.5,NC=1.5 3 109 | Z663-ND 7.31 6.19 5.18 4.22 | D1CO5C 
HAC} 12 500 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO=.5,NC = 1.5 3 109 | Z664-ND 7.31 619 5.18 4.22 | D1C12C 
24 1750 | 19.2/2.4 28 25 20 | .5/.5/NO=.5,NC = 1.5 3 109 | Z621-ND 7.48 (6.33 5.29 4.32 | D1C24C - - 
Series 10 Reed Relays Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
3 250 | 2.25/0.3 200 5 10 5/.25/— 5 10" | 7622-ND 4.71 3.99 334 272 | R1A3AHH 125 (3.18) 44 (11.18) 55 (13.97) 
5 700 | 3.75/05 200 5 10 5/.25/— 5 10° | 7623-ND 488 413 3.45 2.82 | RIASAHH - << 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 10° | 7624-ND 5.20 4.40 3.68 3.00 | R1A12AHH _ 
oan 24 4000 | 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 5 jo’? | Z625-ND_7.31_6.19 5.18 4.22 | RIA24AHH aes 
3 30 | 2.25/03 300 2 10 5/.25/— 50 jo | 7626-ND 4.29 363 3.04 2.48 | P1A3A 1.01 495 
5 100 | 3.75/0.5 300 2 10 5/.25/— 50 jo'° | Z627-ND 4.29 363 3.04 2.48 | P1A5A (25.65) (3.18) 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 40° | Z628-ND 442 3.74 313 255 | P1A12A 
24 1000 | 18.0/2.4 300 2 10 5/.25/— 50 jo’? | Z629-ND 5.36 4.54 3.80 3.0 | P1A24A vy t : 
Series 30 Sip Reed Relays -| lL ob " 45 [J | 
5 500 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | Z530-ND 4.06 3.44 288 2.35 | SD1A05A 35 (157) 05) rs 
12 500 8.0/1.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3, 10 109 | Z531-ND 4.06 3.44 288 2.35 | SDIA12A (8.89) \" SS) A (2.54) 
31a __24 2000 | 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3, 10 109 | 2532-ND 4.19 3.55 297 242 | SDIA24A Typ. 
5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3, 50 109 | 7533-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 | SD1A05D 4-2A 
12 500 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3, 50 109 | Z534-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 | SD1A12D I 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3, 50 109 | Z535-ND 4.75 4.02 3.36 2.74‘ | SD1A24D 1352 
Open-Line Reed Relays 
5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 1010] 7638-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 | 20-1051-10 
441A} 12 500 8.0/1.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 1019 | 7639-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 J 20-1121-10 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10"? | Z640-ND —-8.06-6.82_-5.71 4.65 | 20-1241-10 
5 200 3.8/0.5 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 101 | Z641-ND 8.61 7.29 6.10 4.97 | 20-2051-10 
4-2A| 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 101 | 7642-ND 8.61 7.29 610 4.97 J 20-2121-10 
24 1750 | 16.0/2.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10"? | 2643-ND 9.10 7.70 6.44 5.25 | 20-2241-10 
448 5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 jo) 7644-ND 7.75 6.71 5.76 4.92 | 20-1051-30 
24 2000 | 16.0/2.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10" | Z646-ND 8.45 7.32 6.28 5.37 _| 20-1241-30 
5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 jo) Z647-ND 11.18 9.68 8.30 7.10 | 20-2051-30 
4-28} 12 310 8.0/1.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 40° | Z648-ND 11.48 9.68 8.30 7.10 | 20-2121-30 
24 1250 | 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 jo’? | Z649-ND 11.65 10.08 8.65 7.40 _| 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 


Fig. 1 Top View ig. 2 0.018 (0.46) Fig. 3 2018 750 _. Fig. 4 é ig. : Fig.6 2.022 
9 tg 85055 2M 750 _.j 260 9: (0481 i805 Be 5a 6 at) (i808) 3° ©. 58) f=850 (21.59}| (782) 
tg ties) & Arr (19105) 1 (6:60) 198 34 “lst 
2@.075 iS, Ba ft T T 14 r = 
3 20.018 (0.46) BF sg) [2s] | 075 4 2@.075 Bottom View 1 : i 
nat . 
2.075  Botlom View (1.91) Bottom View (1.91) oe Bottom View .075 Bottom View 
T i 
184 (4.67) aes on (0.46) 
— 
F010 (25) F 205 200 F (6.08) 
[on (et ae 015 (.38) ) 16.21) 7 7 
Electro Static Shield (i 2 rl so (22 al 
lo 2 
Jo----S--.-------04 u 2 
5o—_/ a____o6 30——_/ 404 
Electro Static Shield Top View Top View Top View 
Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (9) | Dropout(VDC) | Voltage (VDC) | RatingmA | Resistance () | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. 1 10 50 Part No. 

1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 Al 35 7x1012 Z650-ND 9.75 8.44 7.24 SMRR1-5-150C. 

2 5 150 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z651-ND 10.40 9.00 7.72 SMRR2-5-150C 

3 5 150 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z652-ND 10.08 8.53 7.13 SMRR2-5-150E 

4 5 150 3.8/0.5 250 500 -150 35 7x1012 Z653-ND 11.70 10.13 8.69 SMRR2-5-150F 

5 5 250 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z654-ND 9.26 7.84 6.56 SMRR2-5-250 

6 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x1012 Z655-ND 10.79 9.34 8.01 SMRR3-5-150 


Magnetic Sensors 


ITT’s MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field Make | Release 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate Gap Gap Digi-Key Price Each ITT Ind. 

by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. FEATURES: * Long Life Expectancy — 10 million Fig.) (mm) (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.72 4.95 447 3.78 | MPSOWGW 
Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments * Wide gap performance makes magnet and switch alignment less 31.75 31.75 CKN6003-ND 7.07 6.11 5.15 4.66 | MPS20WGW 
critical. SPECIFICATIONS: * Contact Ratings: 100VDC or 100VAC maximum @ 0.3 Amp Maximum; 1.0 Amp Maximum Carry Current 25.40 33.02 | CKN6004-ND 6.06 5.24 4At 4.00 | MPS45WGW 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 100°C » Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: * Housing/Spacer/Cover: 40.64 | CKN6005-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS70WGW 
ABS Plastic (UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends 31.75 40.64 | CKN6006-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS73WGW 
stripped; Color: white * Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only). 50.80 50.80 | CKN6007-ND 6.73 5.82 4.90 4.44 | MPS8OWGW 


NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 31.75 40.64 | CKN6008-ND 5.72 4.95 417 3.78 | MPS95WGW 


Noanons 
2 
N 
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H AM LIN Magnetic Reed Switches 


The basic reed switch consists of two ferromagnetic reeds, hermetically sealed in a gas filled capsule. When these reeds 
are introduced to a magnetic field, they assume opposite polarities and attract toward each other closing the contacts. When 
the magnetic field is reduced beyond the spring force of the reeds the contacts again spring open. Hamlin’s reed switches 
are ideal in auto, marine and moist environment applications and operating environments can be almost anywhere from air, 
submerged in water or fuels, to dust-laden atmospheres. Ampere Turns (AT) is the reed switches sensitivity to a magnetic 
field. The smaller AT number, the more sensitive the reed switch to magnetic fields. 


Fig. 3 (SMT) 


Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B c Part No. i 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
6-12 10 170 0.5 0.5 45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.40 1.19 99 MITI-3V1 6-12.5 
22-28 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE545-ND 2.80 2.37 1.98 MLRR-2 22-28 
27-33 20 200 1.0 1.5 -8/.25 19.05 56.64 2.66 HE536-ND 2.80 2.37 1.98 MLRR-2 27-33 
32-38 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE537-ND 2.80 2.37 1.98 MLRR-2 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.2 7/2 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 85 72 -60 MLRR-3 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE538-ND 1.92 1.63 1.36 MLRR-3 22-28 
32-38 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE539-ND 1.92 1.63 1.36 MLRR-3 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE540-ND 1.92 1.63 1.36 MLRR-4 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE541-ND 1.92 1.63 1.36 MLRR-4 22-28 
10-20 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 88 75 63 MDSR-7 10-20 
20-25 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.80 HE535-ND 2.02 1.71 1.43 MDSR-7 20-25 
17-28 10 300 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE501-ND 1.11 94 79 MDRR-6 17-28 
27-33 10 200 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE530-ND 2.54 2.15 1.80 MDRR-6 27-33 
37-43 10 200 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE531-ND 2.54 2.15 1.80 MDRR-6 37-43 
12-23 10 200 0.5 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 78 66 56 MDSR-4 12-23 
1 | SPST | “97.33 10 200 05 12 62 16.24 4039 °~~«-2.29 HE533-ND 1.79 1521.27 | MDSR-4 27-33 
32-38 10 200 0.5 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE534-ND Biers?) 1.52 1.27 MDSR-4 32-38 
12-33 10 200 0.5 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND .78 66 56 MDCG-4 12-33 
17-23 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 1.01 86 72 MARR-2 17-23 
22-28 10 200 0.75 1.5 -75/.3 19.05 56.64 2.66 HE136-ND 1.01 86 72 MARR-2 22-28 
27-33 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE527-ND 2.28 1.93 1.61 MARR-2 27-33 
32-38 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE528-ND 2.28 1.93 1.61 MARR-2 32-38 
17-23 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.05 56.77 2.66 HE544-ND 5.46 4.62 3.87 MARR-5 17-23 
22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE504-ND 2.37 2.01 1.68 MARR-5 22-33 
32-38 10 1000 0.5 1.3 -75/.3 19.69 56.77 2.66 HE529-ND 5.46 4.62 3.87 MARR-5 32-38 
27-33 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE546-ND 2.54 2.15 1.80 MRPR-3 27-33 
32-38 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE547-ND 2.54 2.15 1.80 MRPR-3 32-38 
37-43 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE542-ND 2.54 2.15 1.80 MRPR-3 37-43 
17-23 50 250 1.0 2.5 .75/.3 20.32 56.64 2.84 HE543-ND 3.28 2.78 2.33 MRPR-8 17-23 
22-38 50 250 1.0 2.5 -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.43 1.21 1.02 MRPR-8 22-38 
15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 51.66 2.54 HE506-ND 3.06 2.59 217 MDRR-DT 15-25 
30-35 5 175 0.25 1.5 A 14.73 51.66 2.54 HE532-ND 6.99 5.92 4.95 MDRR-DT 30-35 
50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 14.76 12.49 10.45 DRT-DTH 50-65 
70-75 50 500 15 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE525-ND 33.83 28.63 23.95 DRT-DTH 70-75 
2 SPDT 80-85 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE526-ND 33.83 28.63 23.95 DRT-DTH 80-85 
75-80 30 500 0.5 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.28 9.55 7.99 DRR-DTH 75-80 
40-45 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE521-ND 18.56 15.71 13.14 DRR-DTH 40-45 
45-50 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE522-ND 25.87 21.89 18.31 DRR-DTH 45-50 
65-70 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE523-ND 18.56 15.71 13.14 DRR-DTH 65-70 
85-90 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE524-ND 25.87 21.89 18.31 DRR-DTH 85-90 
42-48 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE517-ND 6.37 5.39 4.51 DRR-129 42-48 
47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE509-ND 3.87 3.28 2.74 DRR-129 47-68 
1 SPST 67-73 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE518-ND 6.37 5.39 4.51 DRR-129 67-73 
77-83 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE519-ND 6.37 5.39 4.51 DRR-129 77-83 
87-93 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE520-ND 6.37 5.39 4.51 DRR-129 87-93 
Operate Release Switching | Switching Carry Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T & R Pricing Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B c Part No. i 10 50 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
SMT Reed Switches 
3 SPST 06 02 200VDC 0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 1.02 87 .73 | HE151TR-ND 391.50/M 362.50/M | MDSM-4R 12-18 
. fe 0.5 0.8 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.26 1.08 .90 | HE152TR-ND 486.00/M 450.00/M | MDSM-7R 10-15 
Magnets RoHS 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method used to Dimension Use with 
position the magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic techniques; (mm) AT. Gauss Digi-Key Price Each Hamlin 
baeleas or setae en Au ae eye ie ie aie hea reveling aie or switch), Sere Fig. AxL Range | Strength | Part No. 1 410 50 | Part No. 
(passing a ferromagnetic material be ween the switch and magne ) or biasing which is using one magnet ot 1 1.57 Sq, x 12.70 10-38 45 HE510-ND 1.24 1.05 -g8 | H-3t 
opposite polarity to cancel another magnet's lines of force. 1 4.83 Sq, x 25.40 10-38 200 HE511-ND 3.09 262 219 | H-32 
1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.69 1.43 1.20 | H-33 
2 3.05 Dia. x 14.99 10-38 120 HE155-ND 1.92 1.63 1.36 | 315 
1 6.35 Sq. x 25.4 10-68 260 HE513-ND 3.51 2.97 2.49 | H-34 
2 4.62 Dia x 25.40 10-68 155 HE154-ND 2.05 1.74 1.45 | H-36 
2 3.81 Dia. x 19.81 10-38 175 HE514-ND 1.63 1.38 1.15 | 420 
2 6.00 Dia. x 25.00 10-68 235 HE515-ND 4.65 3.94 3.29 | 625 
3 12.70 Dia. x 5.08 10-38 800 HE153-ND 1.24 1.05 -88 | CM-1 
CHERRY & 
Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Cherry 
Features: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
sBeada: 24 AWG:EVG, Pre-tinned, 12" long , | Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 0.243 | CH402-ND 3.16 2.81 2.34 | MP201701 
Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 9.243 CH403-ND 5.27 4.68 3.90 MP201702 
1 Smooth Barrel Actuator 1.00 9.243 CH411-ND 2.97 2.64 2.20 AS201701 
2 Mini Flange Mount Proximity Sensors,10W, SPST-NO, .5A -906 550 CH405-ND 3.46 3.08 2.56 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A .906 -550 CH406-ND. 5.32 4.73 3.94 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 CH412-ND 3.11 2.76 2.30 AS201801 
2 Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 -750 CH407-ND* 3.59 3.20 2.66 MP201901 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 .750 CH409-ND* 5.94 5.28 4.40 MP201903 
2 Flange Mount Actuator 1.125 -750 CH413-ND 3.38 3.00 2.50 AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 = CH410-ND. 10.13 9.00 7.50 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC, .2A 1.00 — CH709-ND. 12.56 11.16 9.30 MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 = CH710-ND. 13.10 11.64 9.70 MP200703 
4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 a CH397-ND. 14.01 12.46 10.38 HE610400 


*Wire leads extend from opposite side of switch 
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H A M L I N Specifications: 


* Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC =» Initial Contact Resistance: 
0.2000 * Typical Operate Time: 1.00ms * Shock without False Operation: 100G’s, 11ms, 1/2 sine wave * Operate and Storage Tempera- 


Magnetic Position Sensors ture: -40°C 105°C 


4-40 Hole 


38.10 


3A = 5/16 - 24 Thread 
3B = M8 x 1.25 Thread 


Gull-Lead 


Fig. 5 mates with Digi-Key part number WM2900 (connector), WM2510 (contact) 


Must Digi-Key Matching 
Dimension (mm) Operate/Release Termination Sensor Price Each Magnet Price Each 
Fig. A B Distance (mm) or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. 1 10 50 

SPST-N/O 
1 16.4 5.10 2.54/7.62 12” PVC Leads 59020-010-ND 5.69 4.82 4.03 57020-000-ND 3.64 3.08 2.58 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-010-NDe 3.19 2.70 2.26 57025-000-NDe 2.63 2.23 1.87 
2 17.78 4.32 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 2.05 1.74 1.45 57045-000-ND 3.09 2.62 2.19 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-NDe 1.72 1.46 1.22 57050-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-010-NDe 4.10 3.47 2.90 57065-000-NDe 3.28 2.78 2.33 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-010-ND 4.10 3.47 2.90 57070-000-ND 3.09 2.62 2.19 
8 46.0 M12 10.0/30.0 16’ 4” HD Cable 59075-1-T-50-F-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 30.53 25.53 20.82 
8 46.0 M12 10.0/30.0 20” HD Cable 59075-1-U-03-A-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 30.53 25.53 20.82 
4 = _ 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-010-ND 9.10 7.70 6.44 = _ = = 
5 _ zat 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 4.32 3.66 3.06 57105-000-ND 2.73 2.31 1.94 
6 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-NDe 3.77 3.19 2.67 57125-000-NDe 2.73 2.31 1.94 
7 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-010-ND 6.83 5.78 4.83 57135-000-ND 3.64 3.08 2.58 
6 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-010-ND 3.19 2.70 2.26 57140-000-ND 2.96 2.51 2.10 
6 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-010-NDe 3.41 2.89 2.42 57145-000-NDe 2.73 2.31 1.94 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-010-NDe 3.41 2.89 2.42 57150-000-NDe 2.73 2.31 1.94 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-010-ND 2.28 1.93 1.61 57050-000-ND 3.19 2.70 2.26 
10 16 2.51 7.5/ — Gull Lead SMT 59165-1-S-00-C-ND 1.82 1.54 1.29 = = — = 
10 16 2.51 6.5/ — Gull Lead SMT 59165-1-T-00-C-ND 1.82 1.54 1.29 = = = = 
10 16 2.51 5.0/ — Gull Lead SMT 59165-1-U-00-C-ND 1.82 1.54 1.29 = — = = 

SPST-HV-N/O 

1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-020-NDt 3.64 3.08 2.58 57025-000-NDt 2.63 2.23 1.87 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDt 2.28 1.93 1.61 57050-000-NDt 3.19 2.70 2.26 
3A — = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-020-NDt 4.55 3.85 3.22 57065-000-NDt 3.28 2.78 2.33 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-020-NDt 4.55 3.85 3.22 57070-000-NDt 3.09 2.62 2.19 
5 _ _ 3.81/20.32 Connector 59105-020-NDt 4.97 4.21 3.52 57105-000-NDt 2.73 2.31 1.94 
6 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDt 4.32 3.66 3.06 57125-000-NDt 2.73 2.31 1.94 
e 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-020-ND 7.28 6.16 5.16 57135-000-ND 3.64 3.08 2.58 
6 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-020-NDt 3.87 3.28 2.74 57140-000-NDt 2.96 2.51 2.10 
6 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-020-NDt 4.10 3.47 2.90 57145-000-NDt 2.73 2.31 1.94 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-020-NDt 4.10 3.47 2.90 57150-000-NDt 2.73 2.31 1.94 

SPDT-O/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-030-NDe 4.78 4.05 3.39 57025-000-NDe 2.63 2.23 1.87 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-030-NDe 5.92 5.01 4.19 57065-000-NDe 3.28 2.78 2.33 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-030-ND 5.92 5.01 4.19 57070-000-ND 3.09 2.62 2.19 
4 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-030-ND 9.56 8.09 6.77 = = = = 
7 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-030-ND 8.65 7.32 6.12 57135-000-ND 3.64 3.08 2.58 
6 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-030-NDe 5.69 4.82 4.03 57140-000-NDe 2.96 2.51 2.10 
6 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-030-NDe 5.69 4.82 4.03 57145-000-NDe 2.73 2.31 1.94 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-030-NDe 5.69 4.82 4.03 57150-000-NDe 2.73 2.31 1.94 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-030-ND 4.55 3.85 3.22 57050-000-ND 3.19 2.70 2.26 

SPST-N/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-040-ND 4.55 3.85 3.22 57025-000-ND 2.63 2.23 1.87 
3A = =. 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-040-ND 5.46 4.62 3.87 57065-000-ND 3.28 2.78 2.33 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-040-ND 5.46 4.62 3.87 57070-000-ND 3.09 2.62 2.19 
7 23.01 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-040-ND 5.23 4.43 3.71 57140-000-ND 2.96 2.51 2.10 
*HE1-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard CaS€ ...........ccceeceeeeeseceeeeeeeeeeeeeeteeeeesensteeeeetteteestteeeeetteeeseneeee $69.95 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard CaSC ............cccceceeeeeeeeeseeeeseeeceeeuseeeeseeeeseeetseeetieesieeetteeeteeenseeeeee $49.95 


RAD I AL M AG N ET ] N Cc 7 Gauss Digi-Key Price Each 
Description Strength Part No. 1 10 50 100 
M ag nets 1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
3/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 96 
1/2” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND -60 54 48 AB 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. Neo- 1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND 36 34 32 30 
dymium Magnets are the most powerful permanent magnetic materials 41/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND 20 19 18 16 
commercially available. Increasing the size of a magnet also increases 1/4” Dia. x 1/16” Thick 10,800 469-1005-ND A3. 42 A 10 
magnetic strength. 1” x 2” x 1/8” Thick 10,800 469-1006-ND 4.80 4.50 4.14 3.84 
The magnets are nickel plated. 1” x 2” x 1/4” Thick 10,800 469-1007-ND 7.95 7.20 6.75 5.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1625 


] Coil Coil Switching Carry Digi-Key Price Each SRC Devices 
SRCODEVICES Reed Relays RoHS | Fig.) circuit | Voltage (DC)| Resistance | Current (A) | Current (A) | Part No. 4 10 50 | PartNo. 
SPST 5 500 0.5 2 420-1021-ND 3.12 2.64 2.21 | DSS41A05 
SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. Seer i py. o8 ee Oe NDS aot eon a Seer 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the relay of choice for hook switch in al SPST 12 1000 05 2 420-1024-ND* 364 308  258|DSS41A12B 
modems and general purpose applications. Features: High reliability switching » Long operating life SPST 24 2000 05 2 420-1025-ND 345 292 2.44|DSS41A24 
(>1 billion operations) * Capable of switching up to 1000V * Automatic insertion design. The PRMA SPST 94 9000 05 2 420-1026-ND* 3.97 3.36 2.44|DSS41A24B 
offers a variety of contacts and schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some SPST 5 500 05 2 420-1008-ND 3.90 3.30 2.76|PRMA1A05 
applications include: * Automatic test equipment * Process control * High-end security systems * Metering SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 413 3.50 2.93 | PRMA1A05B 
SPST 12 1000 0.5 2 420-1010-ND 3.90 3.30 2.76 | PRMAIA12 
SPST 24 2150 0.5 2 420-1011-ND 4.23 3.58 2.99 | PRMA1A24 
salt SPST N/C 5 500 0.5 2 420-1016-ND 5.56 4.71 3.94 | PRMA1B05 
' SPST N/C 12 1000 0.5 2: 420-1017-ND 5.56 4.71 3.94] PRMA1B12 
SPST N/C 24 2150 0.5 2 420-1101-ND NEW! 5.88 4.98 4.17 | PRMA1B24 
2 | SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1018-ND 7.88 6.82 5.84} PRMA1COS 
SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1019-ND* 8.50 7.36 6.30 | PRMA1CO5B 
SPDT O/C 12 500 0.25 0.4 420-1020-ND 7.88 6.82 5.84 | PRMA1C12 
DPST 5 140 0.5 2 420-1012-ND 6.34 5.37 4.49 | PRMA2A05 
DPST 5 140 0.5 2 420-1013-ND* 7.15 6.05 5.06 | PRMA2A05B 
DPST 12 500 0.5 2 420-1014-ND 6.34 537 4.49 | PRMA2A12 
Diode — pin #3 Diode — pin #2 ‘! DPST 24 2150 0.5 2 420-1015-ND 6.66 5.64 4.72 | PRMA2A24 
is positive is positive PRMAIC PRMA2A : SPOT 24 2150 0.25 0.4 420-1102-ND NEW! 10.17 8.61 7.20 | PRMA1C24 
* With Diode 
j 
NEW! Ultra-Mini Reed Switches Rots 
SCR Devices Industry unique flat bladed, square reed switches. Operate ATe | Release AT | Switching | Switching | Carry | Digi-Key Pricing SRC Devices 
Ideally suited for small signal to moderate load switching tasks. With | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | PartNo. 10 100 | PartNo. 
sputtered ruthenium contacts and laser-sealed glass, the FR series Fig. 1 — Axial Lead OverMolded Switch 
reed switch from SRC Devices is one of the most reliable reed switches AG ef BER One Seo eee wenee 
available today. In addition, our square glass and flat leads allow for | SPST 10-15 5-30 T75VDCNAC | 0.25A 0.5A | 420-1035-ND 782 1540 64.40 105.00 | UM2S1015 
seamless integration into a high speed, automated assembly process | SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC | 0.258 0.5A | 420-1036-ND 1.69 14.30 59.80 97.50 | UM2S1020 
via our standard SMT configuration. SRC Devices reed switches are | SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC | 0.25A 0.5A 420-1037-ND 1.63 13.75 57.50 93.75 | UM2S1030 
the only reed switches fully SMT compatible by design, with or without SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1038-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S1520 
overmolding. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere Turns) SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1039-ND 1.69 14.30 59.80 97.50 | UM2S1525 
required to cause the reed switch contacts to close is called the pull-in SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1040-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S2025 
or operate AT. 
Operate ATe | Release ATe Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing* | SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current | Part No. 1 10 5 i Part No. 
Fig. 2— SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1030-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M UM2315 
Fig. 2— SMT SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1031-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M UM2319 
. e— 5.89 = SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1032-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M UM2325 
= | SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1033-1-ND 1.79 15.95 64.63 715.00/M UM2376 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1034-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M UM2378 
10:16 © Operate and Release values are given in Ampere-Turns. | * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Magnetic Reed Switches Rots | 
Reed switches have been used in thousands of applications from Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Dn SORTA SWIC so Sere nde rac ton speed and Dosa Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | Part No. 100 Part No. 
ne sagen " Sona Fig. 1 — Magnetic Reed Switches 
roe ROH: DEY Geet WNLAT or anion TAS) SPST | 10-15 5-15 | 200VDCWAC] O.5A 154 | 420-1000-ND 150 12.65 62.90 86.25 | FR2S1015-051500 
required to cause the reed switch contacts to close is called the | SPST 10-20 5-20 | 200VDC/VAC} 0.5A 1.54 | 420-1001-ND 137 11.55 48.30 ~=— 78.75 | FR2S1020-052000 
pullin or operate AT. SPST 15-20 5-20 | 200VDC/VAC] 0.5A 15A | 420-1002-ND 150 1265 © 52.90 86.25 | FR2S1520-052000 
. SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | FR2S1525-0525 
SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1004-ND 1.50 12.65 52.90 86.25 | FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | FR2S2030-053000 
Operate ATe | Release ATe Switching | Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing*| SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current | Part No. il 10 50 3,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1006-1-ND 1.53 13.63 55.23 611.00/M FR2249 
SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1007-1-ND 1.53 13.63 55.23 611.00/M FR2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1027-1-ND NEW! 1.46 13.05 52.88 585.00/M FR2282 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1104-1-ND NEW! 1.66 14.79 59.93 663.00/M FR2024 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1028-1-ND NEW! 1.66 14.79 59.93 663.00/M FR2025 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1029-1-ND NEW! 1.66 14.79 59.93 663.00/M FR2026 
© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! Over Molded Reed Switches Rotts | 
All the advantages of the non-molded DYAD®, plus the added Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
strength of a low-stress plastic encapsulation. The SRC Devices | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | Part No. 1 100 Part No. 
Molded DYAD is designed for the harshest, most demanding Axial Lead OverMolded Switches 
applications. This plastic shell provides superior mechanical SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1047-ND 1.66 14.03 58.65 95.63 | CM15S1015 
strength, eliminates concerns over handling glass switches, and Seer dnp aan SONNEAG HEA tee Pree ee ee ores $438 piss 1020 
i i i i - 5- 51 5 b -| Be} i 54.05 5 5: 
eae balla sates aie SPST | 15-20 5-30 | 200vDcwac | 05a 154 | 420-1050-ND 120 1018 + © 42.55 69.38 | CM15S1520 
ay : : i SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1051-ND 1.20 10.18 42.55 69.38 | CM15S1525 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close Is called | spgT 20-25 5-30 | 200VDC/VAC| _0.5A 15A__|_420-1052-ND 1.20 10.18 42.55 69.38_| CM15S2025 
the pull-in or operate AT. SPST 10-15 5-30 T75VDC/VAC | 0.254 0.58 | 420-1059-ND 137 14.55 «48.30 78.75 | CM5S1015 
Applications: SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1060-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | CM5S1020 
ae SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1061-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | CM5S1030 
*Security - SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC | 0.254 0.5A 420-1062-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | CM5S1520 
* Proximity Sensing SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1063-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | CM5S1525 
¢ Smoke Alarms SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1064-ND 1.37 11.55 48.30 78.75 | CM5S2025 
+ Automotive 
Level Sensor Operate ATe | Release ATe Switching | Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* SRC Devices 
* Lamp Current Sensor Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 10 5 Size Pricing Part No. 
SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1041-1-ND 1.98 17.69 71.68 | 2,000 885.00/M | CM15-2024 
SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1042-1-ND 1.85 16.53 66.98 | 1,000 827.00 | CM15-2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1043-1-ND 1.79 15.95 64.63 | 2,000 798.00/M | CM15-2282 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1044-1-ND 1.98 17.69 71.68 | 2,000 885.00/M | CM15-2025 
SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1045-1-ND 1.85 16.53 66.98 | 2,000 827.00/M | CM15-2249 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1046-1-ND 1.98 17.69 71.68 | 2,000 885.00/M | CM15-2026 
SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1053-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2319 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1054-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2315 
SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1055-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2376 
SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1056-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2325 
SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1057-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2341 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1058-1-ND 1.43 12.76 51.70 | 2,000 627.00/M | CM5-2378 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 


* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 2 - SMT, Gull Wing 
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Fig. 3 — SMT, J-Lead 
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SMD Version 
Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms/j1s) A B c Part No. fl 10 50 Part No. 
SPST 14-23 10 200 0.5 1 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1168-ND 65 55 46 | RI-O1BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 35/50 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1169-ND 65 55 46 | RI-OICA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 30/70 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1170-ND 98 83 69 | RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 25 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1171-ND 68 58 9 | RI-O3A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1172-ND 68 58 49 | RI-O7AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1187-ND NEW! 98 83 69 | RI-08A 
SPST 18-32 10 200 0.5 25 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1188-ND NEW! 78 66 56 | RI-21A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1087-ND 15 64 53 | RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1086-ND 15 64 53 | RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.25 1 10/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1085-ND 5 64 53 | RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 25 .25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1088-ND 15 64 53 | RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1089-ND 15 64 53 | RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 25 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1092-ND 78 66 56 | RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1091-ND 78 66 56 | RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 15 .25/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1090-ND 78 66 56 | RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1093-ND 78 66 56 | RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1094-ND #2: 61 51 RI-25C 
1 SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1082-ND 1.14 97 81 RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1081-ND 1.14 97 81 RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1080-ND 1.14 27 81 RI-27AAA 
SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1191-ND NEW! 1.14 97 81 RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1083-ND 1.14 27 81 RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1099-ND 111 94 79 | RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1098-ND 1.11 94 79 | RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1100-ND edd 94 79 | RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1101-ND Aa 94 79 | RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1102-ND 111 94 79 | RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1103-ND 111 94 79 | RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1104-ND 11 94 79 | Rl-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 1.27 1.08 90 | RIGOGP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1122-ND 11 94 79 | RIGOGP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1077-ND 1.46 1.24 1.04 | RI-70CTA 
SPST 7-15 10 170 0.5 04 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1123-ND 1.46 1.24 1.04 | RI70GP0715 
SPST §-15 5 200* 0.35 0.5 35/20 -19 (5) 1.81 (46) 07 (1.8) 306-1144-ND 2.02 1.71 1.43 | RI-80 
SPDT 10-30 5 175 0.4 0.5 1.0/1.0 590 (15) 1.988 (50.5) 1 (2.54) 306-1143-ND 3.19 2.70 2.26 | RI-90 
Max. DC Switching] Carry | Operate/ Cut Tape 
Ampere | Contact Rating| Current |Current} Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel__|coto 
Fig.) Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps)| (ms/j!s) Package A B c Part No. ‘ 10 50 | Part No. Size Price Part No. 
2 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 -35/20 Gullwing 196 (5) 342 (8.7) 07 (1.8) | 306-1145-1-ND 2.21 1.87 1.57 | 306-1145-2-ND 7,000 | 884.00/M|RI-80SMD0515G1 
2 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 .35/20 Gullwing 196 (5) .4 (10.16) .07 (1.8) | 306-1146-1-ND 2.21 1.87 1.57 | 306-1146-2-ND 7,000 | 884.00/M|RI-80SMD0515G2 
2| SPST] 9-15 10 200] 05 0.5 | .30/70 Gullwing |.394 (10) .64 (16.25) .069 (1.75) | 306-1189-1-ND NEW! 1.30 1.10 .92| 306-1189-2-ND NEW! | 7,000 | 520.00/M|RI-O2SMD-G1 
2 | SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing | .394 (10) .768 (19.5) .069 (1.75) | 306-1190-1-ND NEW! 1.30 110 .92} 306-1190-2-ND NEW! | 7,000 | 520.00/M|RI-02SMD-G2 
3 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 J-lead 196 (5) 279 (7.1) 07 (1.8) | 306-1147-1-ND 2.54 215 1.80) 306-1147-2-ND 7,000 | 1014.00/M| RI-80SMD0515J 
Max.DC ‘| Switching) Carry Cut Tape 
Ampere | Contact Rating | Current |Current Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts | (Amps) (Amps) | Package A B Cc D Part No. 1 10 50 | PartNo. Size Price Part No. 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1148-1-ND 3.71 3.14 2.63) 306-1148-2-ND | 2,000 | 1710.00/M | CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1149-1-ND 3.71 3.14 2.63) 306-1149-2-ND | 2,000 | 1710.00/M | CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1150-1-ND 3.80 3.22 2.70) 306-1150-2-ND | 2,000 | 1755.00/M | CT05-3050-J1 
4 | SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1151-1-ND 3.80 3.22 2.70) 306-1151-2-ND | 2,000 | 1755.00/M | CT05-1535-J1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1125-1-ND 1.20 1.02 .86| 306-1125-2-ND | 2,000 442.00/M | CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1124-1-ND 1.20. 1.02 .86| 306-1124-2-ND | 2,000 442.00/M | CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1126-1-ND 1.95 1.65 1.38] 306-1126-2-ND | 2,000 442.00/M | CT10-2540-G1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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G5V-1 Shown 
Contact Ratings Oper. Volt. | Oper./Rel. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Time/ Dimensions 20.5 >| 
Contact | Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 1 “ga 6m) ye 
Fig. Form (WDC) = (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. il 25 50 | Part No. ach ~ H 
PC Mount Low Signal Relays 16 eect hag 
3 60 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 Z2204-ND 2.33 2.10 1.86 | G5V-1-DC3 
SPDTt 5 167 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 2773-ND 2.33 2.10 1.86 | G5V-1-DC5 
12 960 1 05 80/10/200 5/5 | 10x12.5x7.5 Z774-ND 233 210 1.86] G5V-1-DC12 Fig. 3—G5A 
24 3840 il 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 Z775-ND 2.33 2.10 1.86 | G5V-1-DC24 
3 18 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 22185-ND 2.85 2.57 2.28| G5V-2-DC3 
5 50 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 2767-ND 2.85 2.57 2.28| G5V-2-DC5 
12 288 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 Z768-ND 2.88 2.59 2.30| G5V-2-DC12 
1 24 1152 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 Z769-ND 2.88 2.59 2.30] G5V-2-DC24 
48 4000 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 22255-ND 2.69 2.43 2.16| G5V-2-DC48 
DPDT 5 70 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 2770-ND 3.08 2.77 2.46 | G5V-2-H-DC5 
12 400 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 Z771-ND 3.08 2.77 2.46 | G5V-2-H-DC12 
24 1600 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 2772-ND 3.08 2.77 2.46 | G5V-2-H-DC24 
3 60 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 Z2203-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC3 Tolerance: + 0.1 
5 166.7 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 Z108-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC5 104 | 5-@ .04 Holes 
12 960 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 Z109-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC12 : 
24 2880 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 Z110-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC24 10 
5 125 i 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x10.1 Z105-ND 4.68 4.21 3.74 | G6A234PSTUSDC5BYOMZ 
12 720 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x10.1 Z106-ND 4.68 4.21 3.74 | G6A234PSTUSDC12BYOMZ 
24 2880 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x10.1 Z107-ND 4.68 4.21 3.74| G6A-234P-ST-US-DC24 
3 45 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x10.1 Z122-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A274PSTUSDC3BYOMZ 
2 DPDT* 5 125 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x10.1 Z123-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A274PSTUSDC5BYOMZ Fig. 5 — G6A 
12 720 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x10.1 Z124-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A274PSTUSDC12BYOMZ 
24 2880 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x10.1 Z125-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A274PSTUSDC24BYOMZ 
24 1440 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x10.1 22246-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A-274P-ST40-US-DC24 : 35.4 
48 9750 2 0.5 75/5/150 5/3 8.4x20.3x10.1 22256-ND 4.58 4.12 3.66 | G6A-274P-ST-US-DC48 Mery i Teepe 
5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9x16.0x9.9 Z706-ND 4.00 3.60 3.20] G5A-237P-DC5 g e ba | 
12 720 1 05 70/10/150 5/5 | 7.9x16.0x9.9 7707-ND 4.00 3.60 3.20 G5A-237P-DC12 Sfton Feels 
3 DPDT 24 2880 il 0.5 70/10/150 5/5 7.9x16.0x9.9 Z708-ND 4.13 3.72 3.30| G5A-237P-DC24 
5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0x16.0x9.9 2942-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC5 Fig. 6 — G6AK 
12 720 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0x16.0x9.9 2943-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC12 9. 10- @1 Holes 
24 2880 il 0.5 70/10/150 5/5 8.0x16.0x9.9 2944-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC24 ; T 1,27 
5 63 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0x16.0x9.9 Z761-ND 4.25 3.83 3.40| G6E-134P-L-ST-US-DC5 . p : ' 
SPDT 12 360 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0x16.0x9.9 2762-ND 3.85 3.47 3.08 | G6E-134P-L-ST-US-DC12 or = 52521 127 
4 24 1440 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0x16.0x9.9 2763-ND 3.85 3.47 3.08 | G6E-134P-L-ST-US-DC24 h 24° 6t_)_38) i 11.27 
5 125 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9x16.0x9.9 Z830-ND 4.03 3.63 3.22| G6E-134P-ST-US-DC5 on 13 
SPDT* 12 720 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9x16.0x9.9 Z831-ND 4.03 3.63 3.22 | G6E-134P-ST-US-DC12 = 
24 2880 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9x16.0x9.9 Z832-ND 4.03 3.63 3.22 | G6E-134P-ST-US-DC24 
5 69 1 03 70/10/150 7/5 | 8.4x35.4x10.1 7940-ND 10.10 9.09 8.08] G6A-434P-STUS-DC5 Fig. 7 — G6HK 
5 APDT* 5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 22257-ND 8.05 7.25 6.44 | G6A-474P-ST-US-DC5 14 
12 400 1 03 70/10/150 7/5 | 8.4x35.4x10.1 2206-ND 10.10 9.09 8.08] G6A-434P-ST-US-DC12 [7 Set Coit | + £2.54 10:0.8 
24 1600 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 Z941-ND 10.10 9.09 8.08 | G6A-434P-STUS-DC24 cr i 
PC Mount Low Signal Relays — Latching Type : : 
5 139 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 2749-ND 5.85 5.27 4.68 | G6AK-234P-ST-US-DC5 F PO7 
6 DPDT* 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 2750-ND 4.68 4.21 3.74 | G6AK-234P-ST-US-DC12 9 
24 3200 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 2751-ND 5.85 5.27 4.68 | G6AK-234P-ST-US-DC24 
5 125 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16.0x9.9 2833-ND 5.20 4.68 4.16 | G6EK-134P-ST-US-DC5 
—j|  SPDTt* 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16.0x9.9 2834-ND 5.20 4.68 4.16 | G6EK-134P-ST-US-DC12 
24 2880 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16.0x9.9 Z835-ND 5.40 4.86 4.32 | G6EK-134P-ST-US-DC24 
5 125 il 0.5 75/75/190 3/2 5.0x14.0x9 Z965-ND 4.85 4.37 3.88 | G6HK-2-DC5 
7 DPDTt 12 720 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0x14.0x9 Z966-ND 4.85 4.37 3.88 | GGHK-2-DC12 
24 1920 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0x14.0x9 2967-ND 5.23 471 4.18 | GGHK-2-DC24 
High Sensitivity Power Relays (Low Power Consumption) 
5 125 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 2945-ND 4.13 3.72 3.30] G6B-1114P-US-DC5 
5 125 8 8 70/10/130 10/10 | 12.44x20.0x9.9 2712-ND 4.95 4.46 3.96 | G6B-1174P-US-DC5 
6 180 5 5. 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 2752-ND 4.13 3.72 3.30] G6B-1114P-US-DC6 
8 | SPST-NOft | 12 720 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 2753-ND 4.13 3.72 3.30] G6B-1114P-US-DC12 
12 720 8 8 70/10/130 10/10 | 12.44x20.0x9.9 2713-ND 4.95 4.46 3.96 | G6B-1174P-US-DC12 2.54 
24 2880 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 2754-ND 4.25 3.83 3.40| G6B-1114P-US-DC24 7 ia 4@@ 1.09 
24 2880 8 8 70/10/130 10/10 | 12.44x20.0x9.9 2714-ND 5.13 4.62 4.10| G6B-1174P-US-DC24 2 54 B i 
5 125 10 10 70/10/130 10/10 | 10.2x20.0x15.0 Z715-ND 4.98 4.48 3.98 | G6C-1114P-US-DC5 ‘ j15 : 
9 | SPST-NOt | 12 720 10 10 70/10/130 10/10 | 10.2x20.0x15.0 Z716-ND 4.98 4.48 3.98 | G6C-1114P-US-DC12 
24 2880 10 10 70/10/130 10/10 | 10.2x20.0x15.0 2948-ND 5.13 4.62 4.10| G6C-1114P-US-DC24 
5 125 8 8 70/10/130 10/10 | 9.9x20.0x15.0 2949-ND 5.73 5.16 4.58 | G6C-2114P-US-DC5 
10 | SPST-NO/NC | 12 720 8 8 70/10/130 10/10 | 9.9x20.0x15.0 Z950-ND 5.73 5.16 4.58 | G6C-2114P-US-DC12 
24 2880 8 8 70/10/130 10/10 | 9.9x20.0x15.0 Z951-ND 5.90 5.31 4.72| G6C-2114P-US-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6C Series ..................ceeceeceeeeeeeceeeeteeeeeeeees 15x23x10.79 Z126-ND 1.90 17 1.52] P6C-06P 
SPST-NO* | 12 720 10 15 75/10/110 10/10 11x22x16 Z779-ND 3.43 3.09 2.74| G5CE-1-DC12 
5 125 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2155-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC5 
SPST-NOt | 12 720 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22156-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC12 
24 2880 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2157-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC24 
"1 5 125 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2158-ND 3.43 3.09 2.74| G5CA-1A-DC5 
12 720 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2159-ND 3.43 3.09 2.74| G5CA-1A-DC12 
SPST-NO 24 2880 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2160-ND 3.55 3.20 2.84 | G5CA-1A-DC24 
5 125 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2161-ND 4.43 3.99 3.55 | G5CA-1A-E-DC5 
12 720 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2162-ND 3.75 3.38 3.00) G5CA-1A-E-DC12 
24 2880 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2163-ND 3.75 3.38 3.00| G5CA-1A-E-DC24 
—| spst-no 12 720 10 15 75/10/150 10/10 11x22.1x25.1 22164-ND 5.05 4.55 4.04| G5CA-1A-TP-E-DC12 . 
24 2880 10 15 75/10/150 10/10 11x22.1x25.1 Z2165-ND 5.05 4.55 4.04 | G5CA-1A-TP-E-DC24 2-61'0 ID 
Elliptic Holes 
t Sealed case * Meets FCC Part 68 standards § RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
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Contact Ratings Oper. Volt. | Oper./Rel. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Time/ Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (WDC) = (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. i 25 50 | Part No. 

SPST-NO 5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2946-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC5 : 
SPST-NCt* | 6 120 5 5 80/10/110 | 10/10 | 9.9x20.1x9.9 7755-ND 5.05 4.55 4.04] G6B-2114P-US-DC6 Fig. 14 — G5Q 
SPST-NO/NC ) 12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2756-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC12 

12 SPST-NO/NCT*| 24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2757-ND 5.28 4.75 4.22 | G6B-2114P-US-DC24 a2 3, 
5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2947-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC5 
DPST-NO 6 120 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2758-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC6 
12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 2759-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC12 
24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 Z760-ND 5.28 4.75 4.22 | G6B-2214P-US-DC24 Fig 46— Geen 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST............0..000. cece 10.16x23x9.9 Z993-ND 1.50 1.35 1.20 | P6B-04P ve 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST............0...00..ce eee 10.16x23x9.9 Z994-ND 1.93 1.74 1.54 | P6B-26P Mark 
5 125 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 Z2243-ND§ 3.50 3.15 2.80 | G6D-1A-ASI-DC5 
—| SPST-NOt | 12 720 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 Z2242-ND§ 3.50 3.15 2.80 | G6D-1A-ASI-DC12 
24 2880 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 22244-ND§ 3.50 3.15 2.80 | G6D-1A-ASI-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6D Series SPST-NO ...... 00... eee eee 10.8x19.7x6.9 Z1684-ND 2.78 2.51 2.23 | P6D-04P 
5 139 5 5 70/5/160 10/5 = | 12.5x20.3x5.08 22317-ND 4.75 4.28 3.80 | G6DS-1A-DC5 
5 208 5 5 70/5/160 10/5 | 12.5x20.3x5.08 22320-ND 4.96 4.47 3.97 | G6DS-1A-H-DC5 
13] SPST-NO 12 800 5 5 70/5/160 10/5 | 12.5x20.3x5.08 22318-ND 4.75 4.28 3.80 | G6DS-1A-DC12 
12 1200 5 5 70/5/160 10/5 | 12.5x20.3x5.08 22321-ND 4.89 4.40 3.91 | G6DS-1A-H-DC12 
24 3200 5 5 70/5/160 10/5 = | 12.5x20.3x5.08 22319-ND 5.18 4.67 4.15 | G6DS-1A-DC24 
24 4800 5 5 70/5/160 10/5 | 12.5x20.3x5.08 Z2322-ND 5.32 4.80 4.26 | G6DS-1A-H-DC24 
5 125 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 Z1674-ND 2.18 1.96 1.74 | GSNB-1A-DC5 
—j|  SPST-NO 12 720 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 Z1675-ND 2.18 1.96 1.74 | GSNB-1A-DC12 
24 2880 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 Z1676-ND 2.18 1.96 1.74 | GSNB-1A-DC24 
spst 12 720 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3| —2219-ND 215 1.94 —1.72]G50-1A-DC12 
24 2880 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2220-ND 2.15 1.94 1.72 | G5Q-1A-DC24 
SPDT 12 360 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2221-ND 2.25 2.03 1.80 | G5Q-1-DC12 G6JU — Latching 
24 1440 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2222-ND 2.25 2.03 1.80 | G5Q-1-DC24 r 4 “4 
Me SPSTt 12 720 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2223-ND 2.30 2.07 1.84 | G5Q-1A4-DC12 
24 2880 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2224-ND 2.30 2.07 1.84 | G5Q-1A4-DC24 
SPDTt 12 360 5 10 75/5/190 10/5 | 15.8x20.3x10.3 2225-ND 2.40 2.16 1.92 | G5Q-14-DC12 
24 2880 5 10 75/5/190 10/5 = | 15.8x20.3x10.3 2226-ND 2.40 2.16 1.92 | G5Q-14-DC24 
5 63 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 Z1640-ND 1.45 1.31 1.17 | G5SB-14-DC5 
15 SPDTt 9 202 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 Z1641-ND 1.45 1.31 1.17 | G5SB-14-DC9 
12 360 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 Z1642-ND 1.45 1.31 1.17] G5SB-14-DC12 
24 1440 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 Z1643-ND 1.56 1.40 1.25 | GSSB-14-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2131-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC4.5 
16 DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2132-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC5 
12 976.8 al 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 22133-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC12 
24 = 2600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 22134-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC24 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z115-ND 4.30 3.87 3.44 | G6K-2P-DC4.5 
5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2P-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z117-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2P-DC12 
17 DPDT 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z118-ND 4.30 3.87 3.44 | G6K-2P-DC24 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z131-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC4.5 
5 237 a 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z132-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z133-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z134-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC24 
12 1200 3 3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 Z2042-ND 4.50 4.05 3.60 | G6M-1A-DC12 
18 SPST 24 4800 3 3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 22043-ND 4.85 4.37 3.88 | G6M-1A-DC24 
5 208 3 3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 Z2044-ND 4.50 4.05 3.60 | G6M-1A-DC5 
5 178 1 0.5 75/10/170 2 5x14x9 2740-ND 4.00 3.60 3.20 | G6H-2-DC5 
19 DPDT* 12 1028 sf 0.5 75/10/170 2 5x14x9 2741-ND 4.00 3.60 3.20 | G6H-2-DC12 
24 2880 i 0.5 75/10/170 2 5x14x9 2742-ND 5.03 4.53 4.02 | G6H-2-DC24 
3 50 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1226-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC3 
45 112.5 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1227-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC4.5 
20 SPST 5 139 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1228-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC5 
12 800 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1229-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC12 
24 2504 1 0.3 75/10/130 5/5 4.0x10.6x7 22041-ND 2.05 1.85 1.64 | G6L-1P-DC24 
Ultracompact — TELECOM Latching 
24 3672 il 0.3 75/75/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1206-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-DC24 
45 204.3 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2143-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC4.5 
5 245.5 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 22144-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC5 
12 = 1329.2 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2145-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC12 
24 2600 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2146-ND 4.80 4.32 3.84 | G6JU-2P-Y-DC24 
16 DPDT 45 2043 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 22147-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC4.5 
5 245.5 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 22148-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC5 
12 1329.2 i 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2149-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC12 
24 2600 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2150-ND 4.80 4.32 3.84 | G6JU-2FL-Y-DC24 
24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-DC24 
45 204.3 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2151-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-Y-DC4.5 
5 245.5 il 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2152-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-Y-DC5 
Sealed case * Meets FCC Part 68 standards § RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMROM. bow Signal Relays (cont) 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 21 — G6H Surface Mount 
Top View 
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Contact Ratings Oper. Volt. | Oper./Rel. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Time/ Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 | Part No. 
12 1329.2 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2153-ND 4.20 3.78 3.36 | GBJU-2FS-Y-DC12 
24 2600 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 Z2154-ND 4.80 4.32 3.84 | GBJU-2FS-Y-DC24 
16 DPDT 45 207.4 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1219-ND 4.20 3.78 3.36 | GBJU-2FS-DC4.5 
12 1309 | 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1221-ND 4.20 3.78 3.36 | GBJU-2FS-DC12 
24 3672 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1222-ND 4.20 3.78 3.36 | GBJU-2FS-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2135-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC4.5 
5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 22136-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC5 
12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2137-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC12 
16 DPDT 24 = 2600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2138-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC24 
45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2139-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FL-Y-DC4.5 
5 173.1 if 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2140-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FL-Y-DC5 
12 976.8 f 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 22141-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FL-Y-DC12 
24 = 2600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2142-ND 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FL-Y-DC24 
3 91 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z2186-ND 3.80 3.42 3.04] G6K-2F-DC3 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z111-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2F-DC4.5 
5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z112-ND 3.80 3.42 3.04] G6K-2F-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2F-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z114-ND 4.10 3.69 3.28 | G6K-2F-DC24 
3 91 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z2354-ND 4.10 3.69 3.28 | G6K-2F-Y-DC3 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z127-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z128-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z129-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z130-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC24 
4.5 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z135-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC4.5 
5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z136-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC5 
12 1407 il 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z137-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z138-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC24 
3 62.5 il 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1230-ND 1.75 1.58 1.40] G6L-1F-DC3 
45 140.4 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1231-ND 1.75 1.58 1.40] G6L-1F-DC4.5 
20 SPST 5 1714 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1232-ND 1.75 1.58 1.40] G6L-1F-DC5 
12 979.8 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1233-ND 1.75 1.58 1.40} G6L-1F-DC12 
24 2504 1 03 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 22040-ND 2.26 2.03 1.81] G6L-1F-DC24 Fig. 26 — G6Z HF 
5 178 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z827-ND 5.93 5.34 4.74] G6H-2F-DC5 
21 DPDT 12 1028 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z828-ND 5.93 5.34 4.74| G6H-2F-DC12 
24 2880 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z829-ND 6.73 6.06 5.38 | G6H-2F-DC24 
3 64.3 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z2187-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S2FDC3BYOMR 
5 178 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z888-ND 4.48 4.03 3.58 | GBS2FDC5BYOMR 
12 1028 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z889-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S2FDC12BYOMR 
22 DPDT 24 2880 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z890-ND 5.10 4.59 4.08] G6S2FDC24BYOMR 
5 178 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z891-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S2GDC5BYOMR 
12 1028 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z892-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S2GDC12BYOMR 
24 2880 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 Z893-ND 5.10 4.59 4.08] G6S2GDC24BYOMR 
High Frequency — Isolation of 68dB (Typical), 90OMHz or 2GHZ 
23 | spoTt* 5 83 .01@24AC/DC 75/10/130 10/5 10x20.5x11.5 2723-ND 6.15 5.68 5.33 | G5Y-1-DC5 
24 1920 .01@24AC/DC 75/10/130 10/5 9x20.5x11.5 2725-ND 7.18 6.63 6.22 | G5Y-1-DC24 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 
5 125 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z119-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC5 
24 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z120-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC12 
24 2880 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z121-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x20x8.6 Z1601-ND 5.44 4.90 4.36 | G6Z-1PE-DC5 Fig. 28 — G6Z 
25 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1602-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1PE-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x20x8.6 Z1603-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1PE-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x20x8.6 Z1598-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1P-DC5 
26 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1599-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1P-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x20x8.6 Z1600-ND 5.94 5.35 4.75 | G6Z-1P-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3x20x8.6 Z1607-ND 5.94 5.35 4.75 | G6Z-1FE-DC5 
27 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1608-ND 6.19 5.57 4.95 | G6Z-1FE-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x20x8.6 Z1609-ND 5.26 4.74 4.22 | G6Z-1FE-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3 x20x8.6 Z1604-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1F-DC5 
28 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1605-ND 5.47 4.93 4.38 | G6Z-1F-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x20x8.6 Z1606-ND 6.43 5.79 5.15 | G6Z-1F-DC24 
45 101 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 22047-ND 112.50 101.25 90.00) G6W-1F-DC4.5 
29 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 Z2045-ND 112.50 101.25 90.00] G6W-1F-DC12 
24 2880 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 Z2046-ND 112.50 101.25 90.00] G6W-1F-DC24 
45 101 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2050-ND 112.50 101.25 90.00) G6W-1P-DC4.5 
30 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2048-ND 112.50 101.25 90.00) G6W-1P-DC12 
24 2880 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2049-ND 112.50 101.25 90.00) G6W-1P-DC24 
3 a 1 03 80/10/150 3/3 | 5.4x10.3x6.9 72035-ND 25.30 22.77 — 20.24| GGK-2F-RF-DC3 
45 194 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2036-ND 25.30 22.77 ~—_20.24| G6K-2F-RF-DC4.5 
5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2037-ND 25.30 22.77 ~— 20.24) G6K-2F-RF-DC5 
31 DPDT 6 341 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2038-ND 25.30 22.77 20.24) G6K-2F-RF-DC6 
9 795 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2039-ND 25.30 22.77 20.24) G6K-2F-RF-DC9 
12 1315 a 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2033-ND 25.30 22.77 ~—-20.24| G6K-2F-RF-DC12 
24 5220 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 22034-ND 25.30 22.77 ~—-20.24| G6K-2F-RF-DC24 
Sealed case * Meets FCC Part 68 standards § RoHS Compliant 
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om RON. Compare the Technological Advantages of Omron’s HF Relays 


Competing Competing Technology Omron Omron 
Technology Advantages Advantages HF Relay 
. : SMT 
Metal can coaxial RF relays “ Bec cseals * Reverse contact and Y terminal versions G6Z 
* Better performance at 4GHz 
Solid state: * 10W power switching 
¢ Greater number of operations * Better insertion and return loss 
GaAs FETs ¢ Faster operating speed ¢ Less distortion at higher frequencies G6Z, GEW 
¢ Smaller * More cost-effective technology 
Solid state: * 10W power switching 
F ¢ Greater number of operations * Better insertion and return loss 
GaAs MMIC switches ¢ Faster operating speed * Less distortion at higher frequencies Gew 
¢ Smaller * More cost-effective technology 
Solid state: 5 : ies 
PIN diode arrays ¢ Greater number of operations Superior Hr characiensties G6Z, G6W 


+ Faster operating speed * Much broader bandwidth 


Other electromechanical * Superior HF characteristics 
RF relays _ * Much broader bandwidth G6K-RF, G6Z, G6W 


Advantages of Microstrip Line Construction | G6Z — 1 Form C Relays 


¢ Maintains signal integrity from PCB strip line to the relay compared to 
coaxial types 

° Reduces transmission loss 

¢ Provides superior impedance matching 

 Assures high isolation to eliminate cross-talk 

* Reduced attenuation 

¢ Lower insertion loss 


Key Features / | ¢ Widest variety of configurations 
Specifications | ¢ Up to 2.6GHz 

* Isolation: 60-65dB (900MHz) 

* Insertion loss: 0.1-0.2dB (900MHz) 

° VSWR: 1.5 maximum to 1.2 maximum 


HF Relay: Isolation 
Only 0.0001% signal is 
transmitted. 0 Oe 500 is = ze oe Sone Options | * PCB or SMT Gullwing 
c tional Rel ¢ E and Y terminal arrangements 
onventional Relay: 
1% signal is Fiend Aas ¢ Reverse terminal types also available 
even when contact is * Latching and non-latching versions 
opened. ° 500 and 750 impedance models 
Good 
HF Relay: Insertion Loss G6W — 1 Form C Relays 
G6Z: 9% signal is lost. eon 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
W: only 3% signal 0 > 
eee Salyse sional A Z Key Features / | * High-performance design; up to 8GHz 
2 Specifications |  lsolation: 65dB (2.0GHz) 
7 . fea) 
cick irae Pay * Insertion loss: 0.2dB (2.5GHz) 
% signal is lost. 
: -4 |__| * VSWR: 1.2 maximum @ 2.5GHz 
5 Mee * Impedance: 500 


* Compact size: 20 x 9.4 x 8.9mm 


Maximum Design Flexibility 
Terminal arrangement options: 


¢ Y terminal types 
¢ E terminal types 
¢ Reverse terminal types for both Y and E versions 


Options | * PCB or SMT Gullwing 
¢E and Y terminal arrangements 


* Reverse terminal types also available 


* Latching and non-latching models 


Y Terminal Type Reverse Y Terminal Type 
G6K-RF — 2 Form C Relays 


OMRON 
[oscorar 
12VDC 


Key Features / | * Small size 
Specifications | * 2 pole switching 


* Only 100mW coil power 

* Surface mount 

¢ Up to 1GHz 

¢ Isolation: 30dB minimum (1GHz) 

¢ Insertion loss: 0.2dB maximum (1GHz) 
° VSWR: 1.2 maximum @ 1GHz 

° Impedance: 500 


Options | ¢ Latching and non-latching models 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1631 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
OMRON. Power PC B Relays All Relays UL/CSA approved € AL “Bottom view unless otherwise noted” 


Contact Rig’s. Fig. 1-G4A 
Coil Resistive (A) Dimensions ‘ 
Contact | Volt. Res. 24 «115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig| Form (VDC) (Q) VDC VAC Features HxLxW Part No. ul 25 50 100 | Part No. 
PCB Mount Power Relays with QC Terminals 
1| SPST-NO} 12 160) 20 20 - 23.5 x 30.5 x 16 2952-ND 5.78 5.20 4.62 4.16| G4A-1A-E-DC12 
24VAC 260 15 15 . 29 x 50 x 29 2958-ND 9.33 8.40 746 6.72) G4B-112T1CUS-AC24 
SPDT QC Terminal 
2 120VAC 6500) 15 15 29 x 50 x 29 2959-ND 9.20 8.28 7.36 6.63) G4B-112T1CUS-AC120 
Tab terminals PCB terminals 
SPST-NO | 120VAC 6500) 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z198-ND 8.75 7.88 7.00 6.30) G4B-112TUS-AC120 (Top View) (Bottom Term.) 
6 69 10 5 29 x 35.5 x13 Z2224-ND 4.83 4.35 3.86 3.48) G2R-1-S-DC6(S) 
12 275 10 5 29 x 35.5 x13 Z1632-ND 5.94 5.35 4.75 4.28) G2R-1-S-DC12S 
24 1100 | 10 5 Standard Plug-In 29 x 35.5 x13 Z1633-ND 5.05 4.55 4.05 3.64) G2R-1-S-DC24S 
48 4220 | 10 5 29 x 35.5 x 13 22230-ND 5.40 4.86 4.32 3.89) G2R-1-S-DC48(S) 
24VAC 260 10 5 29 x 35.5 x 13 Z1634-ND 7.90 7.11 6.32 5.69) G2R-1-S-AC24S 
120VAC 6500) 10 5 29 x 35.5 x 13 71635-ND 866 7.80 6.93 6.24] G2R-1-S-AC120S 
SPDT Standard Plug-In 
240VAC 30.3K} 10 5 29 x 35.5 x13 22227-ND 12.75 1148 10.20 9.18) G2R-1-S-AC240(S) 
6 69 10 5 29 x 35.5 x13 Z2233-ND 8.68 7.81 6.94 6.25) G2R-1-SN-DC6(S) 
12 275 10 5 . 29 x 35.5 x13 Z2232-ND 8.68 7.81 6.94 6.25) G2R-1-SN-DC12(S) 
Plug-In with 
24 1113 | 10 5 . 29 x 35.5 x 13 22234-ND 8.68 7.81 6.94 6.25) G2R-1-SN-DC24(S) 
LED Indicator 
24VAC 253 10 5 29 x 35.5 x 13 22235-ND 8.88 7.99 7.10 6.39) G2R-1-SN-AC24(S) 
3 120VAC 7286] 10 5 29 x 35.5 x 13 22236-ND 11.43 10.29 9.14 8.23) G2R-1-SN-AC120(S) 
6 69) 5 5 25.5 x 35.5 x 13 72225-ND 5.65 5.09 4.52  4.07| G2R-2-S-DC6(S) 
e0 Ter 
12 275 5 5 28 x 35.5 x13 Z1636-ND 6.79 6.12 5.44 4.89) G2R-2-S-DC12S 5 ' ot 
7amGmm5 
24 1100 5 5 Standard Plug-In 28 x 35.5 x 13 Z1637-ND 6.79 6.12 5.44 4.89) G2R-2-S-DC24S 
48 4220 5 5 25.5 x 35.5 x 13 22231-ND 6.18 5.56 4.94 4.45) G2R-2-S-DC48(S) 
24VAC 260 5 5 28 x 35.5 x 13 Z1638-ND 715 6.44 5.72 5.15) G2R-2-S-AC24S 
120VAC 6500) 5 5 28 x 35.5 x 13 71639-ND 947 853 7.58 6.82] G2R-2-S-AC120S 
DPDT Standard Plug-In 
240VAC 30.3K} 5 5 25.5 x 35.5 x 13 Z2229-ND 12.75 1148 10.20 9.18) G2R-2-S-AC240(S) 
6 69 5 5 25.5 x 35.5 x 13 Z2238-ND 11.05 9.95 8.84 7.96) G2R-2-SN-DC6(S) 
12 278 5 5 , 25.5 x 35.5 x 13 22237-ND 11.33 10.20 9.06 8.16) G2R-2-SN-DC12(S) 
Plug-In with 
24 1113 5 5 : 25.5 x 35.5 x 13 22239-ND 10.30 9.27 8.24 7.42) G2R-2-SN-DC24(S) 
LED Indicator 
24VAC 253 5 5 25.5 x 35.5x 13 22240-ND 10.93 9.84 8.74 7.87 | G2R-2-SN-AC24(S) 
120VAC 7286) 5 5 25.5 x 35.5 x 13 72241-ND 11.73 1056 938 8.45] G2R-2-SN-AC120(S) Pin #2 missing 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-1-S Series = 72285-ND 912 821 7.30 6.57) P2RF-05 G2RE=1# Shown 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-1-S Series — 7855-ND 3.65 3.29 2.92 2.63] P2RF-05-E Fig. 5 - G2R-2 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-2-S Series — Z2286-ND 10.23 9.21 8.19 7.37 | P2RF-08 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-2-S Series _ Z207-ND 6.03 5.43 4.82 4.34 | P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1-S Series - Z995-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | P2R-05P 
Back Connecting Solder Socket for G2R-1-S Series —- Z2283-ND 2.64 2.38 2.12 1.90 | P2R-05A 
Back Connecting Solder Socket for G2R-2-S Series _ Z2284-ND 2.64 2.38 2.12 1.90 | P2R-08A 
Hold Down Clip for use with the G2R-1-S and G2R-2-S Series _ Z2287-ND 1.13 1.02 91 .82 | PFC-A1 
‘ , Pins #2 and #7 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-1-S =— Z2058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03) PTRF-05-S missing on 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-2-S _ Z2059-ND 6.60 5.94 5.28 4.76 | PTRF-08-S. aaa 
PCB Mount Power Relays Fig. 6 - G2R-1A-E 
5 47 10 10 25.5 x 29x13 Z2323-ND 3.63 3.27 2.90 2.61) G2R-1A4-DC5 
12 360 10 10 Standard G2R 25.5 x 29x13 Z2324-ND 3.63 3.27 2.90 2.61) G2R-1A4-DC12 
SPST-NO 24 1440 10 10 Sealed 25.5 x 29x13 Z2325-ND 3.63 3.27 2.90 2.61) G2R-1A4-DC24 
48 5358 10 10 25.5 x 29x 13 22326-ND 3.63 3.27 2.90 2.61) G2R-1A4-DC48 
120VAC 6500 10 10 25.5 x 29x 13 22327-ND 6.68 6.01 5.34 4.81) G2R-1A4-AC120 
5 62.5 12. 12 16x 29x13 Z139-ND 2.70 2.43 2.16 1.95) G2RL-1A-DC5 
SPST-NO 12 360 12. «12 Low Profile G2R 16x 29x13 Z140-ND 2.70 2.43 2.16 1.95) G2RL-1A-DC12 
24 1440 12. 12 16x 29x13 Z141-ND 2.70 2.43 2.16 1.95) G2RL-1A-DC24 
4 § 47 10 10 25.5 x 29x13 2743-ND 3.40 3.06 2.72 2.45) G2R-14-DC5 
— |e 
12 275 10 10 Standard G2R 25.5 x 29x 13 2744-ND 3.38 3.04 2.70 2.43) G2R-14-DC12 7 [ 7 AT ELE 
SPDT 24 1100 10 10 Sealed 25.5 x 29x 13 2745-ND 3.38 3.04 2.70 2.43) G2R-14-DC24 t 8 7TH6ES 
24VAC 260 10 10 25.5 x 29x13 Z843-ND 5.73 5.16 4.58 4.13) G2R-14-AC24 
120VAC 6500 10 10 25.5 x 29x13 Z844-ND 6.30 5.67 5.04 4.54) G2R-14-AC120 
§ 62.5 12. «12 16x 29x13 Z142-ND 3.40 3.06 2.72 2.45) G2RL-14-DC5 
12 360 12. 12 : 16x 29x13 Z143-ND 3.40 3.06 2.72 2.45) G2RL-14-DC12 
SPDT Low Profile G2R 
24 1440 12. 12 16x 29x13 Z144-ND 3.40 3.06 2.72 2.45) G2RL-14-DC24 
48 5358| 12 12 16 x 29x13 7145-ND 3.78 340 3.02 2.72| G2RL-14-DC48 (Continued) 
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OMRON. Power PCB Relays (cont) 


All Relays UL/CSA approved co} w~ 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 8- G4A 


Contact Rtg’s. 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact | Volt. Res. 24115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Form (VDC) (0) VDC VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
5 62.5 8 8 16x 29x13 Z146-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G2RL-24-DC5 
12 360 8 8 16x 29x13 Z147-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G2RL-24-DC12 
DPOT Low Profile G2R 
24 1440 8 8 16x 29x13 Z148-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G2RL-24-DC24 
48 5358 8 8 16x 29x13 Z149-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | G2RL-24-DC48 
5 ] 47 § 5 25.5 x 29x13 2746-ND 4.28 3.85 3.42 3.08 | G2R-24-DC5 
12 275 5 5 25.5 x 29x13 2747-ND 3.93 3.54 3.14 2.83 | G2R-24-DC12 
Standard G2R 
DPDT 24 1100 5 5 ea 25.5 x 29x13 2748-ND 3.93 3.54 3.14 2.83 | G2R-24-DC24 
eale 
24VAC 260 § 5 25.5 x 29x13 Z845-ND 6.55 5.90 5.24 4.72 | G2R-24-AC24 
120VAC 6500 5 5 25.5 x 29x13 Z846-ND 7A5 6.44 6.72 5.15 | G2R-24-AC120 
5 47 16 «16 25.5 x 29x13 22306-ND 3.43 3.09 2.74 2.47 | G2R-1A-E-DC5 
12 360 16 «16 25.5 x 29x13 22307-ND 3.43 3.09 2.74 2.47 | G2R-1A-E-DC12 
High Capacity G2R 
SPST-NO 24 1440 16 «16 iinsealse 25.5 x 29x13 22308-ND 3.43 3.09 2.74 2.47 | G2R-1A-E-DC24 
nseale 
48 5358 16 «16 25.5 x 29x13 Z2309-ND 4.70 4.23 3.76 3.39 | G2R-1A-E-DC48 
6 120VAC 6500 16 «16 25.5 x 29x13 Z2310-ND 6.68 6.01 5.34 4.81 | G2R-1A-E-AC120 
5 47 16 «16 25.5 x 29x13 Z847-ND 3.48 3.13 2.78 2.51 | G2R-1-E-DC5 
High Capacity G2R 
SPDT 12 275 16 «16 llissaled 25.5 x 29x13 Z848-ND 3.48 3.13 2.78 2.51 | G2R-1-E-DC12 
nseale 
24 1100 16 «16 25.5 x 29x13 Z849-ND 3.48 3.13 2.78 2.51 | G2R-1-E-DC24 
12 360 10 10 25.5 x 29x13 Z2328-ND 7.83 7.05 6.26 5.64 | G2RK-2-DC12 
DPDT Latching Relay 
24 1440 10 10 25.5 x 29x 13 Z2329-ND 7.83 7.05 6.26 5.64 | G2RK-2-DC24 
24VAC 443 16 «16 15.7 x 29 x 12.7 22313-ND 5.31 4.79 4.25 3.83 | GSRL-1-E-AC24 
7 SPDT 120VAC 11.5K | 16 16 High Capacity G2R 15.7 x 29 x 12.7 Z2312-ND 6.48 5.83 5.18 4.67 | GSRL-1-E-AC115/120 
240VAC 47.6K | 16 16 15.7 x 29x 12.7 22311-ND 10.58 9.52 8.46 7.62 | G5RL-1-E-AC230/240 
3 |SPST-NO 12 160 20 20 _ 23.5 x 30.5 x 16 2954-ND 6.18 5.56 4.94 4.45 | G4A-1A-P-E-DC12 
24 640 20 20 _ 23.5 x 30.5 x 16 Z955-ND 6.18 5.56 4.94 4.45 | G4A-1A-P-E-DC24 
12 180 15 15 30.5 x 30.5 x 19.5 Z961-ND 5.43 4.89 4.34 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC12 
9 |SPST-NO Fully Sealed 
24 720 15 15 30.5 x 30.5 x 19.5 2962-ND 5.43 4.89 4.34 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC24 
12 180 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 2963-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G4W-2214PUSHP-DC12 
10 |DPST-NO 24 720 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 2964-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G4W-2214PUSHP-DC24 
24 720 15 15 TV5 Rated 30.5 x 30.5 x 19.5 22245-ND 6.23 5.61 4.99 4.49 | G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 
5 72 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 Z2340-ND 1.98 1.79 1.59 1.43 | G5LB-1A4-DC5 
9 40.8 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22341-ND 1.98 1.79 1.59 1.43 | G5LB-1A4-DC9 
Low Profile GSLE 
SPST-NO 12 360 8 10 Sealart 15.2 x 19.6 x 15.6 Z2342-ND 1.98 1.79 1.59 1.43 | G5LB-1A4-DC12 
eale 
24 15.2 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22343-ND 1.93 1.74 1.55 1.40 | G5LB-1A4-DC24 
48 76 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22344-ND 3.09 2.79 248 2.23 | G5LB-1A4-DC48 
5 72 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22335-ND 1.93 1.74 1.55 1.40 | G5LB-14-DC5 
9 40.8 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22336-ND 1.98 1.79 1.59 1.43 | G5LB-14-DC9 
Low Profile GSLE 
SPDT 12 360 8 10 Sesiad 15.2 x 19.6 x 15.6 22337-ND 1.93 1.74 1.55 1.40 | G5LB-14-DC12 
eale 
24 15.2 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22338-ND 1.93 1.74 1.55 1.40 | G5LB-14-DC24 
48 76 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 Z2339-ND 2.85 2.57 2.29 2.06 | G5LB-14-DC48 
5 72 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22330-ND 1.93 1.74 1.55 1.39 | G5LB-1-DC5 
9 40.8 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 Z2331-ND 1.97 1.78 1.58 1.42 | G5LB-1-DC9 
Low Profile GSLE 
SPDT 12 360 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 Z2332-ND 1.93 1.74 1.55 1.39 | G5LB-1-DC12 
"1 Semi Sealed 
24 15 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22333-ND 1.93 1.74 1.55 1.39 | G5LB-1-DC24 
48 8 8 10 15.2 x 19.6 x 15.6 22334-ND 3.09 2.78 2.47 2.23 | G5LB-1-DC48 
12 360 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 22352-ND 1.97 1.78 1.58 1.42 | GSLE-1A4-DC12 
SPST-NO Fully Sealed 
24 1440 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 22354-ND 4.10 3.69 3.28 2.95 | G5LE-1A4-DC24 
§ 63 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1011-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | GSLE-14-DC5 
SPDT 12 360 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1012-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G5LE-14-DC12 
24 1440 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1013-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G5LE-14-DC24 
§ 63 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1014-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GSLE-1-DC5 
SPDT 12 360 8 10 Semi Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1015-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GSLE-1-DC12 
24 1440 8 10 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1016-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GSLE-1-DC24 
] 44 § 8 15 x 28.5 x 10 Z2345-ND 2.53 2.28 2.02 1.82 | G6RN-1A-DC5 
SPST-NO 12 18.3 5 8 Fully Sealed 15x 28.5 x 10 Z2346-ND 2.53 2.28 2.02 1.82 | G6RN-1A-DC12 
12 24 9.2 5 8 15 x 28.5 x 10 22347-ND 2.53 2.28 2.02 1.82 | G6RN-1A-DC24 
5 114 § 8 15x 28.5 x 10 2987-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | G6RN-1-DC5 
SPDT 12 665 5 8 Fully Sealed 15 x 28.5 x 10 2988-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | G6RN-1-DC12 
24 2620 5 8 15 x 28.5 x 10 Z990-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | G6RN-1-DC24 
24 8.3 3 3 Standard Sensitivity 14x 22x 11.5 22351-ND 2.74 2.47 2.19 1.98 | G5B-1-DC24 
13 | SPST-NO 12 30 3 3 14x 22x 11.5 22348-ND 2.74 2.47 2.19 1.98 | G5B-1-H-DC12 
High Sensitivity 
24 15 3 3 14x 22x 11.5 22349-ND 2.95 2.66 2.36 2.13 | G5B-1-H-DC24 


Fig. 9 - G4W 
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Fig. 13 - G5B 
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OMRON. Power Relays ee 


Contact a 
a 
Coil Ratings — 7 10 
Contact) Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron A 
Fig.) Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 21.59 max 
LY Power Relays — Plug-in Terminals 
42vDC | 160 Plug-In 7785-ND 645 581 516 4.65 | LY1-DC12 
2avoc | 650 | 15A @ 110VAC Plug-In 7784-ND 645 5.81 516 4.65 | LY1-DC24 
SPOT | 4vac | 180 | 15A@ 24vDC Plug-in 7783-ND 675 6.08 5.40 4.86 | LY1-Ac24 
420VAc| 4430 Plug-In 7781-ND 675 6.08 5.40 4.86 | LY1-AC110/120 
42vDC | 160 Plug-In 7790-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-DC12 
24v0C | 650 Plug-In with Diode 72263-ND 14.34 12.91 1148 10.33 | LY2-D-Dc24 aon, é 
2avoc | 650 Plug-In 72266-ND 21.20 19.09 1697 15.27 | LY2N-D2-Dc24 een eee Bottom View 
24VDC | 650 | 10A @ 110VAC Plug-In 7789-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-DC24 SPDT DPDT 
ppor | 24VAC | 180 | 10 @ 2avoc Plug-In 7788-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-AC24 
48v0C | 2600 Plug-In 72262-ND 961 865 7.69 6.92 | LY2-DC48 
420VAc| 4430 Plug-In 7786-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-AC110/120 
220VAC| 12.9K Plug-In with LED 72265-ND 13.48 12.14 10.79 9.71 | LY2N-AC220/240 
24vDC | 650 | 10A@110VAC | With LED and Test Button| — 21677-ND 1058 9.53 847 7.62 | LY2I4N-DC24 hag 
120VAC| 4430 | 10A@ 24VDC | With LED and Test Button] _71678-ND 1058 9.53 847 7.62 | LY2I4N-AC110/120 xosulie* 
12VDC | 160 With Mounting Ears 2193-ND 685 617 548 4.94 | LY1F-DC12 =-35.56->| 146.35 
24VDC | 650 | sx, @ 4 zqyac | With Mounting Ears 7194-ND 685 617 548 4.94 | LY1F-DC24 
SPOT |24VAG | 180 | Je, @oayp¢ | With Mounting Ears 7195-ND 685 617 548 4.94 | LYIF-AC24 LY1F, LY2F 
420VAC| 4430 With Mounting Ears 7782-ND 685 617 548 4.94 | LY1F-AC110/120 
1 220VAC | 12.9K With Mounting Ears 72261-ND 9.08 818 7.27 6.54 | LY1F-AC220/240 
42vDC | 160 With Mounting Ears 2190-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-DC12 
24VDC | 650 | 49, @ t1qvac | With Mounting Ears Z191-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-DC24 
DPOT | 24VAC | 180 | son @oayp¢ | With Mounting Ears 7192-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-AC24 
420VAc| 4430 With Mounting Ears 7787-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-AC110/120 
220VAC | 12.9K With Mounting Ears 22264-ND 10.47 9.43 8.38 —_7.54 | LY2F-AC220/240 
2avoc | 410 Plug-In 71679-ND 1064 9.58 852 7.67 | LY3-DC24 Bottom View 
appr |'20VAG| 2300 | 10A @ 110VAC Plug-In 71680-ND 1064 958 852 7.67 | LY3-AC120 DPDT 
420VAC| 2450 | 10A @ 24vDC Plug-In with LED 72268-ND 1740 15.40 13.69 12.32 | LY3N-AC110/120 
24VAC | 180 With Mounting Ears 22267-ND 1316 11.85 1053 9.48 | LY3F-AC24 
42VDC | 650 Plug-In 71682-ND 1240 11.16 992 8.93 | LY4-DC12 
2avoc | 100 Plug-In 71681-ND 1240 11.16 992 8.93 | LY4-DC24 
24v0C | 350 Plug-In with Diode 72272-ND 1934 17.41 1547 13.93 | Ly4-D-DC24 
24VDC | 350 | 49 @ s10vac Plug-In with LED 22275-ND 17.94 16.15 14.35 12.92 | LY4N-DC24 
APDT |24VAC] 78 | son @ oavnc Plug-In with LED 72274-ND 17.94 16.15 14.35 12.92 | LY4N-AC24 
24VAC | 78 Plug-In 22270-ND 1240 11.16 992 8.93 | LY4-AC24 : 
420VAC| 1800 Plug-In 71683-ND 1240 1116 992 8.93 | LY4-AC120 Bottom View 
120vAc| 1800 Plug-In with LED 72273-ND 1318 11.86 1055 9.49 | LY4N-AC110/120 
220VAC | 12.9K Plug-In 22271-ND 1240 11.16 992 8.93 | LY4-AC240 
LY Power Relays — PC Mount 
42vDC | 160 PCB Mount 2974-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-DC12 
spor |24V0C | 850 | 154 @ 110vAC PCB Mount 2973-ND 675 6.08 540 4.86 | LY1-0-DC24 
24vAC | 180 | 154 @ 24vDC PCB Mount 2972-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-AC24 
120VAc] 4430 PCB Mount 7971-ND 675 608 5.40 4.86 | LY1-0-AC110/120 
F 42VDC | 160 PCB Mount 7978-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-DC12 
24v0c | 650 PCB Mount 2977-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-DC24 FS. 14@ 
10A @ 110VAC L 
DPDT |100vDC} 6900 PCB Mount 7979-ND 790 7.41 632 5.69 | LY2-0-DC100/110 1.27 dia. x 2.29 
10A @ 24VDC elliptic holes 
24VAC | 180 PCB Mount 2976-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-AC24 
420VAc| 4430 PCB Mount 2975-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-AC110/120 
4PDT | 24VDC | 100 410A PCB Mount 72269-ND 15.34 13.81 12.27 11.05 | Ly4-0-D¢24 
Power Relays — Plug-In Terminals 
12VDC | 95 Plug-In 7800-ND 1068 9.61 854 7.69 | MK2P-s-DC12 
24v0C | 430 | 10A @ 220VAC Plug-In 7799-ND 1068 9.61 854 7.69 | MK2P-s-Dc24 
DPOT | s4vac | 88 | 10A@ 28VDC Plug-in 2798-ND 10.60 954 8.48 — 7.64 | MK2P-S-Ac24 
P 120vAc| 2300 Plug-In 7797-ND 11.60 10.44 9.28 _8.36 | MK2P-S-AC120 
42vDC | 95 Plug-In 7804-ND 1220 10.98 976 8.79 | MK3P5-S-DC12 
apor | 24VC | 430 | 104 @ 220vAc Plug-In 7803-ND 1220 10.98 976 8.79 | MK3P5-S-DC24 
24vAC | 88 | 10A @ 28VDC Plug-In 7802-ND 1220 10.98 976 8.79 | MK3P5-S-AC24 
‘20vAc| 2300 Plug-In 7801-ND 13.05 11.75 1044 9.40 | MK3P5-S-AC120 
42VDC | 160 Plug-In 7181-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DC12(S) pases Max 
24vDC | 636 Plug-In 7182-ND 5.38 4.84 430 3.87 | MY2-DC24(S) 446.35 
pot |aevoc | 2560 | A 220vAC Plug-I 7183-ND 560 5.04 448 4.04 | MY2-DC48(S) Pah 
5A @ 24VDC ae iz ; : : ; -DC48(S) { pea 
24VAC | 180 Plug-In 7184-ND 5.38 484 430 3.87 | MY2-AC24(S) 
120VAc| 4430 Plug-In 7185-ND 560 5.04 4.48 — 4.04 | MY2-AC110/120(S) ud 
lw - z -59.94-+| 
appr |'20VAC) 4430 | a5 @ a40vac Plug-In with LED 72249-ND 1030 9.28 825 7.42 | MY3N-AC110/120 
140v0C} 11.1K Plug-In 22276-ND 760 6.84 6.08 —_5.48 | MY4-DC100/110(S) erica 
“Tu 
42vDC | 160 Plug-In 7186-ND 648 583 518 4.67 | MY4-DC12(S) 
3 24VDC | 636 | an @ sogvac Plug-In 7187-ND 648 583 518 4.67 | MY4-DC24(S) 
24VvDC | 636 | “an @ o4ypc Plug-In with LED 22188-ND 1433 1290 11.46 10.32 | MY4N-DC24(S) 
24VAC | 180 Plug-In 7188-ND 648 583 518 4.67 | MY4-AC24(S) a pet 
120VAc| 4430 Plug-In 7189-ND 663 5.97 5.30 4.77 | MY4-AC110/120(S) SA gl ‘lg 
4PDT |12VDC | 160 Plug-In with LED 22279-ND 764 688 612 5.51 | MY4N-DC12(S) Top View 
24vDC | 636 With LED & Diode 72278-ND 14.33 12.90 11.46 10.32 | MY4N-D2-DC24(S) | epeT oxo} 
12vDC | 160 | 3A@220vAC | Bifurcated Contacts 72281-ND 14.33 12.90 1146 10.32 | MY4ZN-DC12(S) Iedg else 
2avoc | 636 | 3A@ 24VDC Bifurcated Contacts 72282-ND 1862 16.77 1490 13.41 | MY4ZN-DC24(S) ee Top View 
24VAC | 180 Bifurcated Contacts 72280-ND 1227 11.05 982 8.84 | MY4z-AC24(S) G7L-Bub 
240VAC |18.79K Plug-In with LED 22277-ND 663 597 5.30 4.77 | MY4N-AC220/240(S) DPST 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OmRON. Power Relays (cont, 


@ .W 
Contact 
Coil Ratings 
Contact) Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. if 25 50 100 | Part No. 
24VDC | 303 .250” QC Type Z817-ND 10.53 9.48 8.42 7.58 | G7L-1A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 30A @ 220VAC .250” QC Type Z815-ND 11.30 10.17 9.04 8.14 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 
120VAC) 5260 .250” QC Type Z814-ND 11.30 = 10.17 9.04 8.14 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 (Bracket shown 
220VAC | 21000 .250” QC Type Z816-ND 11.93 10.74 9.54 8.59 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 peace y eas s 
SPST 12VDC | 75 Screw Terminal Type Z1051-ND 15.75 14.18 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 P 7 
24VDC | 303 30A @ 220VAC Screw Terminal Type Z1052-ND 15.75 14.18 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 
4 24VAC | 303 Screw Terminal Type Z1053-ND 15.15 13.64 12.12 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 
120VAC) 5260 Screw Terminal Type Z1054-ND 16.68 15.01 13.34 12.01 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 
24VDC | 303 Screw Terminal Type Z2258-ND 16.58 14.93 13.27 11.94 | G7L2ABUBJCBDC24BYOMI 
DPST 12VDC | 75 SOK @ 220NAG PCB Terminal Type Z2259-ND 16.07 14.47 12.86 11.57 | G7L-2A-P-CB-DC12 
24VDC | 303 .250” QC Type Z821-ND 10.95 9.86 8.76 7.89 | G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 .250” QC Type Z820-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
ORS 120VAC) 5260 gon 20S .250” QC Type Z818-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
220VAC | 21000 .250” QC Type Z819-ND 12.28 = 11.05 9.82 8.84 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
DPST- 24VDC | 288 Screw Terminal Type Z1032-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-2A2B-B-W1DC24 
NO/NC 120VAC] — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2B-B-W1AC100/120 
240VAC} — Screw Terminal Type Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2B-B-W1AC200/240 
3PST/ 24VDC | 288 Screw Terminal Type Z1035-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-3A1B-B-W1DC24 
5 SPST 120VAC] — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type Z1033-ND 4485 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1B-B-W1AC100/120 
240VAC} — Screw Terminal Type Z1034-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-3A1B-B-W1AC200/240 
24VDC | 288 Screw Terminal Type Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-4A-B-W1-DC24 
APST |120VAC| — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
240VAC} — Screw Terminal Type Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
Power Relays — Hermetically Sealed Case 
12DC | 160 3A @ 110VAC Class 1, Division 2 Z1223-ND 4418 39.76 35.34 31.81 | MY4H-DC12 
3 | 4PDT | 24DC | 650 3A @ 24VDC Class 1, Division 2 Z1224-ND 4418 39.76 35.34 31.81 | MY4H-DC24 
120AC | 4430 Class 1, Division 2 Z1225-ND 4418 39.76 35.34 31.81 | MY4H-AC110/120 
MY2K Latching Relays — Plug In 
12VDC | 160 5A @ 220VAC Dual Coil Latching Z2056-ND§ 18.45 = 16.61 14.76 13.29 | MY2K-DC12 
3 | DPDT |24VDC | 636 5A @ 24VDC Dual Coil Latching Z2057-ND§ 18.15 16.34 14.52 13.07 | MY2K-DC24 
120VAC) 4430 Dual Coil Latching Z2055-ND§ 74.86 67.38 59.89 53.91 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1610-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC12 
24DC | 115.2 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1611-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1612-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC Z1613-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC24 
6 SPST- | 12DC | 28.8 High Voltage DC Z1614-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-CA-DC12 
NO | 24DC | 115.2 30A @ 400vDc High Voltage DC Z1615-ND 172.25 155.03 137.80 124.02 | G9EA-1-CA-DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1616-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC Z1617-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC24 
12DC | 28.8 | 25A @ 400VDC High Voltage DC Z2304-ND 90.29 73.48 69.98 67.53 | G9EB-1-B-DC12 24 vocrk* 
24DC | 115.2 | 25A @ 400VDC High Voltage DC 22305-ND 90.29 73.48 69.98 67.37 | G9EB-1-B-DC24 . 
42VDC | 12.8 High Voltage DC Z71618-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC12 
7 SPST- | 24VDC | 51.2 200A @ 400v0C High Voltage DC Z1619-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC24 
NO |12VDC | 12.8 High Voltage DC Z1620-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC12 
24VDC | 51.2 High Voltage DC Z1621-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC24 
Plug-In Safety Relays 
4PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts 22362-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-4A2B-DC24 
8 3PST |24VDC |) 800 6A Positive Guarded Contacts 22363-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-3A3B-DC24 24VDCr7. 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7S Safety Relay Z2417-ND 24.72 22.89 21.37 19.84 | P7S-14F 
PCB Mount Socket for G7S Safety Relay Z2418-ND 9.98 9.24 8.63 8.01 | P7S-14P 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. il 25 50 100 Part No. 
LY SPDT-DPDT Track Mounted Relay Sockets. 2791-ND 4.95 4.46 3.96 3.57 PTFO8A-E 
LY SPDT-DPDT Back Connecting Socket - PCB Mount . 2792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08-0 
LY SPDT-DPDT Back Connecting Socket - Solder Ear... Z793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets 2794-ND 30 27 .24 .22 PYP-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets .. Z795-ND 28 4) 22 .20 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets Z796-ND 28 .25 22 .20 PYC-P 
MyY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets ... Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 PYFO8A-E 
MY3 3PDT Track Mounted Relay Socket. Z2288-ND 9.19 8.28 7.36 6.62 PYFIIA 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets. Z811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 PYF14A-E 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Socket - Panel Moun Z812-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Socket - PCB Mount Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series . Z2063-ND 10.73 9.66 8.58 7.73 PYF14S 
MyY4 Tool for MY4 Series Screwless Socket Z1670-ND 5.50 4.95 4.40 3.96 PYF-S-TOOL 
MyY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Series... Z2062-ND 6.53 5.88 5.22 4.70 PYFO8S 
MyY2 Socket Release Lever (Releases Relay) For PYFO8S Z2060-ND A5 AL 36 33 PYCM-08S 
MY4 Socket Release Lever (Releases Relay) For PYF14S .. Z2061-ND 69 63 56 50 PYCM-14S 
MY Optional Nameplate for use with MY Wire Trap Z2000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 PFO83A-E 
MK DPDT Connecting Socket - Panel Mount . Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 PLO8 
MK DPDT Connecting Socket - PCB Mount 2837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLE08-0 
MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets... Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Socket - Panel Mount . Z838-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 PL11 
MK 3PDT Connecting Socket - PCB Mount... Z839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLE11-0 
MY/LY/MK 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Socket Mounting Track Z840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 PFP100N 
MY/LY/MK 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Socket Mounting Track 2841-ND §.23 471 4.18 3.77 PFPSON 
_ End Stop Plate for Din Track Rail Z887-ND we 70 62 56 PFP-M 
— W-Bracket for Omron Relay Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 99 R9904FORGSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. General Purpose and Automotive Relays dieeetobiqas CaaS 


Contact 
Coil Ratings 
Contact} Coil | Res.| Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. fl 25 50 100 | Part No. SPST-NO 
G&P Relay - PC Mount and QC Style & 
SPST-NO} 5DC 27 30A@250VAC Open Case PCB Z1002-ND 3.35 3.02 2.68 2.42 | G8P-1AP-DC5 f 7 
1 |SPST-NO| 12DC | 155 20A@28VDC Open Case PCB Z1003-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G8P-1AP-DC12 : eel 
SPST-NO} 24DC | 660 Open Case PCB Z1004-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G8P-1AP-DC24 
SPST-NO| 5DC 27 | 30A@250VAC Sealed PCB Z1006-ND 3.43 3.17 2.97 2.63 | G8P-1A4P-DC5 
SPST-NO} 12DC | 155 | 20A@28vDC Sealed PCB 21007-ND 3.14 2.90 272 2.40 | G8P-1A4P-DC12 ig. Sealed Caso 
: thp@125VAC & Saat nN 
2 |SPST-NO| 24DC | 660 2hp@250VAC Sealed PCB Z1008-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 | G8P-1A4P-DC24 4 SPST.NO 
SPDT | 12DC | 155 | 10A@250VAC Sealed PCB Z1009-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 | G8P-1C4P-DC12 " & 
SPDT | 24DC | 660 | 10A@28VDC Sealed PCB Z1010-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 | G8P-1C4P-DC24 
SPST-NO} 12VDC | 155 | 20A@28VDC | PCB and QC Terminal Z208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC12 
: thp@125VAC & ‘ ‘ faaens 
3 SPST-NO} 24VDC | 660 2hp@250VAC PCB and QC Terminal Z209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC | PCB and QC Terminal Z210-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G8P-1C4TP-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC | PCB and QC Terminal 2214-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G8P-1C4TP-DC24 ey SPST.NO 
ISPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC Chassis Mount 2215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC12 2 28.3 4 
| 1hp@125VAC & ; ‘ aren b 
4 |SPST-NO| 24VDC | 660 2hp@250VAC Chassis Mount 2216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC24 ; : 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC Chassis Mount 2217-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC12 NN rn) 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC Chassis Mount 2218-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC24 - 
G8JN ISO Automotive Relay . Z 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC QC Terminal 2981-ND 4.90 4A 3.92 3.53 | GBJN-1C7T-DC12 Z : SPSTNO SPDT 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO0/20NC With Molded Bracket 2982-ND 5.10 4.59 4.08 3.68 | G8JN-1C7T-MF-DC12 F “ é é 
5 | SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weather Proof Shroud 2983-ND 5.23 471 4.18 3.77 | G8JN-1C6T-DC12 Z 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC |Weather Proof w/ Bracket 2984-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G8JN-1C6T-F-DC12 ~ >. 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | QC Terminal w/ Resistor Z2248-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G8JN-1C7T-R-DC12 Se : Py 
G8W Mini 280 Automotive Relay . - 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor 22260-ND 6.11 5.50 4.89 4.40 | G8W-1C7T-R-DC12 
6 | SPST | 12DC | 91 | 35NO/20NC |Weather Proof w/ Resistor Z2053-ND 12.00 10.80 9.60 8.64 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Weather Proof w/ Bracket Z2054-ND 6.15 5.54 4.92 4.43 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relay 
7 SPST | 12DC | 104 | 20NO/10NC Plug-In 22051-ND 5.03 4.53 4.02 3.62 | G8V-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104 | 20NO/10NC Plug-In Z2052-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | G8V-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relay 
8 SPDT | 12DC | 100 | 20N0/10NC Plug-In Z2001-ND 7.30 6.57 5.84 5.26 | G8H-1C4T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 100 | 20N0/10NC Plug-In 22247-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | G8HN-1C2T-R-DC12 
MUJN Relay - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2237-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2236-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 Plug-In 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 | MJN2C-AC24 
9 | 3PDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2233-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2232-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC24 
3PDT | 24VAC | 72 10 Plug-In 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 | MJN3C-AC24 
3PDT | 120VAC | 1700 10 Plug-In 2234-ND 13.63 12.27 10.90 9.81 | MJN3C-AC120 
MUJN Relay with Mounting Flange 
DPDT | 12VDC | 120 10 With Mounting Flange 2244-ND 11.38 10.24 9.10 8.19 | MJN2CF-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange 2245-ND 11.25 10.13 9.00 8.10 | MJN2CF-DC24 
DPDT | 120VAC | 2250 10 With Mounting Flange 2246-ND 12.08 10.87 9.66 8.70 | MJN2CF-AC120 
3PDT | 12VDC | 120 10 With Mounting Flange 2241-ND 12.40 11.16 9.92 8.93 | MJN3CF-DC12 
9 3PDT | 24VAC | 72 10 With Mounting Flange 2239-ND 13.78 12.40 11.02 9.92 | MJN3CF-AC24 
3PDT | 120VAC | 1700 10 With Mounting Flange 2242-ND 14.03 12.63 11.22 10.10 | MJN3CF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 20 With Mounting Flange 2249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 With Mounting Flange 2250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 With Mounting Flange 2248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 | MJN2CE-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 20 With Mounting Flange 2247-ND 15.80 14.22 12.64 11.38 | MJN2CE-AC120 
MGN Relay - Heavy Duty Power Type 
spoT | 12voc | 72 30 With Mounting Flange 2257-ND 23.50 24.15 18.80 16.92 | MGN1C-DC12 
SPDT | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange 2258-ND 21.05 18.95 16.84 15.16 | MGN1C-DC 24 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange 2255-ND 25.15 22.64 20.12 18.11 | MGN1C-AC24 
SPDT | 120VAC | 295 30 With Mounting Flange 2256-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 | MGN1C-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange 2261-ND 20.15 18.14 16.12 14.51 | MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange 2262-ND 21.15 19.04 16.92 15.23 | MGN1X-DC24 
SPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange 2260-ND 18.93 17.04 15.14 13.63 | MGN1X-AC24 
10] SPST | 120VAC | 295 30 With Mounting Flange 2259-ND 18.95 17.06 15.16 13.65 | MGN1X-AC120 
DPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange 2265-ND 24.05 21.65 19.24 17.32 | MGN2A-DC12 
DPST | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange 2266-ND 22.78 20.50 18.22 16.40 | MGN2A-DC24 N 
DPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange 2264-ND 25.75 23.18 20.60 18.54 | MGN2A-AC24 Short: 55. 8 
DPT | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange 2269-ND 34.25 30.83 27.40 24.66 | MGN2C-0C12 Long: 60.45 
DPDT | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange 2270-ND 33.15 29.84 26.52 23.87 | MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange 2268-ND 34.65 31.19 27.72 24.95 | MGN2C-AC24 
DPDT | 120VAC | 295 30 With Mounting Flange 2267-ND 29.70 26.73 23.76 21.39 | MGN2C-AC120 
Relay Sockets and Accessories tog Ba. Sf 
£84.33 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
an MUN (10A) | Din Rail Socket with Screw Terminals 2251-ND 8.03 7.23 6.42 5.78 PTF11PC 
12 MJN (10A) | Chassis Mount with QC Terminals 2252-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 PTF11QDC 
1 MJN (10A) | Chassis Mount with Screw Terminals 2253-ND 7.80 7.02 6.24 5.62 PTF21PC 
12 MJN (10A) | Chassis Mount with PCB Terminals Z254-ND 1.58 1.42 1.26 1.14 PTFPCB 
_ G2R-S Nameplate for use with PTRF-05 Z2000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
_ G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S Z2058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03 PTRF-05-S 
= G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S Z2059-ND 6.60 5.94 5.28 4.76 PTRF-08-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil Resistance | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (0) (mA) 30VDC 125VAC Maximum Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ARE Series High Frequency Relays 
4.5VDC 101 44.40 0.5 — 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE134H 
{ SPDT-NO/NC 12VDC 720 16.70 0.5 = 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE1312 
4.5VDC 101 44.40 0.5 _ 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND* 5.73 5.27 4.68 3.98 ARE13A4H 
12VDC 720 16.70 0.5 — 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND* 5.73 5.27 4.68 3.98 ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
12VDC 720 16.6 0.3 _ 9/1.2/13.2 255-1460-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ2012 
2 DPDT 4.5VDC 101.2 44.4 0.3 = 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND* 153.69 1414.15 125.46 106.65 ARJ20A4H 
12VDC 720 16.6 0.3 = 9/1.2/13.2 255-1462-ND* 153.69 1414.15 125.46 106.65 ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
4.5VDC 135 33.3 0.3 — 3.375/3.375/4.95 255-1577-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ224H 
2 DPDT 4.5VDC 135 33.3 0.3 — 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND* 153.69 144.15 125.46 106.65 ARJ22A4H 
12VDC 960 12.5 0.3 — 9/9/13.2 255-1578-ND* 153.69 1414.15 125.46 106.65 ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
5VDC 125 40 0.01 — 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-5V 
3 SPDT 6VDC 180 34 0.01 _— 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-6V 
12VDC 720 17 0.01 = 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-12V 
24VDC 2,880 9 0.01 — 18/2.4/26.4 255-1088-ND 9.53 8.76 7.78 6.62 RK1-24V 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5VDC 178 28 01 = 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-5V 
4 SPDT 12VDC 1,028 11.7 0.1 = 9/1.2/18 255-1090-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-12V 
24VDC 2,133 11.3 01 — 18/2.4/28.8 255-1091-ND 22.39 20.57 18.28 15.54 RP1-24V 
* Surface Mount 
H Dimensions in mm 
Si g nal Re lays A @ Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Coil | Coil Contact Pickup/ AGQ Series 
Contact Coil | Resist.| Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage | (0) (mA) | 30VDC 125VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 = 100 Part No. 
AGQ Series Low Signal Relays 
15voc| 16 | 93.8 1 03 1.13/0.15/2.25 255-1356-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ2001H 
3VDC | 64.2 | 46.7 1 0.3 2.25/0.3/4.5 255-1505-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ20003 
1 DPDT | 4.5VDC| 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1357-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ2004H Direction Indication 
12VDC | 1,028 | 11.7 1 0.3 9/1.2/18 255-1358-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ20012 = 
2avoc | 2,504 | 96 1 03 18/2.4/28.8 255-1359-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | AGO20024 AGQ Series - SMD 
AGQ Series Low Signal Relays SMD soot | ar eos 
1.5VDC} 16 93.8 1 0.3 1.13/0.15/2.25 255-1360-5-ND 3.80 349 3.10 2.64 | AGQ200S1H 0.80 poy 6.14 nebo 
3VDC | 64.2 | 46.7 1 0.3 2.25/0.3/4.5 255-1361-5-ND 3.80 349 3.10 2.64 | AGQ200S03 oop any i 
2 DPDT | 4.5VDC} 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1362-5-ND 3.80 349 3.10 2.64 | AGQ200S4H 27% 
tavoc | 1028] 117 | 1 03 9/12/18 255-1363-5-ND 380 349 3.10 264 | AGQ200S12 scan srieecsai 
24VDC | 2,504 | 9.6 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1364-5-ND 439 403 3.58 3.05 | AGQ200S24 
AGN Series Compact Low Signal Relays AGN Series 
4.5VDC | 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1230-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN2004H 
3A DPDT 12VDC | 1,028 | 11.7 1 0.3 9/1.2/18 255-1231-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN20012 ro Oa 
24VDC | 2,504 | 9.6 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1232-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | AGN20024 (3-20.25 ‘ Geo 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD ? —_ | 8 at 
3voC | 642 | 467] 1 03 2.25/0.3/4.5 255-1504-5-ND 3.50 3.22 286 244 | AGN2O0A03 oO? Direction Indication 
3B DPDT 4.5VDC | 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1233-5-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGN200A4H Standard 
12VDC | 1,028 | 11.7 1 0.3 9/1.2/18 255-1234-5-ND 3.50 3.22 2.86 244 | AGN200A12 
24VDC | 2,504 | 9.6 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1235-5-ND 412 3.78 3.36 2.86 | AGN200A24 8765 
DS Series Low Signal Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 8 e568 
3voc | 45 | — Z- 2 2.4/0.3/4.8 255-1478-ND 659 6.06 5.38 4.58 | DS1E-S-DC3V | ; re 
mn SPDT 5VDC 125 =— 2 2 4/0.5/8 255-1609-ND 6.59 6.06 538 4.58 | DS1E-S-DC5V Direction Indication 
12VDC | 720 — 2 2 9.6/1.2/19.2 255-1607-ND 6.59 6.06 538 458 | DS1E-S-DC12V 
24VDC | 2,880 — 2 2 19.2/2.4/28.4 255-1608-ND 6.59 6.06 5.38 458 | DS1E-S-DC24V les 


(Continued) 
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Panasonic Electric Works 
The new name for Aromat 


Signal Relays (Cont.) 


Dimensions in mm 
Bottom view shown (SMD’s are top view) 
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2 Coil Latching 


md Direction Indication 


Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig.| Arrange. |Voltage | (Q) (mA) | 30VDC 125VAC | Max. Voltage Part No. fl 25 50 = 100 Part No. 
5VDC | 125 40 2 0.6 4/3.5/7.5 255-1062-ND 404 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC5V 
6VDC | 180 _ 2 2 4.2/0.6/12 255-1610-ND 404 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC6V 

5A | DPDT |12VDC | 720 | 166 2 2 8.4/1.2/18 255-1063-ND 404 3.72 330 2.81 | DS2E-S-DC12V 
24VDC | 2,880 | 8.3 2 2 16.8/2.4/36 255-1064-ND 404 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC24V 
48VDC | 11,520] 4.1 2 2 33.6/4.8/76.8 255-1065-ND 5.49 5.04 4.48 3.81 | DS2E-S-DC48V 
5VDC | 125 — 2 2 3.5/0.5/10 255-1482-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS4E-S-DC5V 

ga.|  4poT 6VDC | 180 _— 2 2 4.2/0.6/12 255-1483-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS4E-S-DC6V 
12VDC | 720 _— 2 2 8.4/1.2/24 255-1481-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS4E-S-DC12V 
24VDC | 2,880 | — 2 2 16.8/2.4/48 255-1616-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS4E-S-DC24V 
5VDC | 62.5 _ 2 2 3.5/0.5/6 255-1474-ND 468 4.30 3.82 3.25 | DSIE-M-DC5V 

44 | SPDT | 12VDC | 360 _ 2 2 8.4/1.2/14.4 255-1473-ND 468 4.30 3.82 3.25 | DS1E-M-DC12V 
24VDC | 1,440 | — 2 2 16.8/2.4/28.8 255-1605-ND 468 4.30 3.82 3.25 | DS1E-M-DC24V 
5VDC | 62.5 80 2 2 3.5/0.5/7.5 255-1070-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC5V 
9VDC | 203 — 2 2 6.3/0.9/13.5 255-1479-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC9V 

5A | DPDT | 12VDC | 360 | 33.2 2 2 8.4/1.2/18 255-1071-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC12V 
24VDC | 1,440 | 16.6 2 2 16.8/2.4/36 255-1072-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC24V 
A8VDC | 5,760 | 8.3 2 0.6 33.6/4.8/76.8 255-1073-ND 407 3.74 3.32 2.83 | DS2E-M-DC48V 
5VDC | 62.50 | — 2 2 3.5/0.5/7.5 255-1614-ND 6.64 610 542 4.61 | DS4E-M-DC5V 

ait] 4p 12VDC | 360 — 2 2 8.4/1.2/18 255-1611-ND 6.64 6.10 542 4.61 | DS4E-M-DC12V 
24VDC | 1,440 | — 2 2 16.8/2.4/36 255-1612-ND 6.64 610 542 4.61 | DS4E-M-DC24V 
48VDC | 5,760 | — 2 2 33.6/4.8/72 255-1613-ND 7.35 6.75 6.00 5.10 | DS4E-M-DC48V 

DS Series Dual Coil Latching Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 

5VDC | 139 | 35.9 2 2 3.5/3.5/10 255-1066-ND 478 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC5V 

5B DPDT 12VDC | 800 15 2 2 8.4/8.4/24 255-1067-ND 478 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC12V 
24VDC | 3,200 | 7.5 2 2 16.8/16.8/48 255-1068-ND 478 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC24V 
48VDC | 12,800} 3.25 2 2 33.6/33.6/96 255-1069-ND 5.71 5.25 466 3.97 | DS2E-SL2-DC48V 

a5 Sent 5VDC | 139 — 2 2 3.5/—/10 255-1484-ND 8.80 8.08 7.18 6.11 | DS4E-SL2-DC5V 
24VDC | 3,200 | — 2 2 16.8/—/48 255-1617-ND 880 8.08 7.18 6.11 | DS4E-SL2-DC24V 
5VDC | 69.4 _— 2 2 3.5/—/6 255-1477-ND 5.22 4.80 4.26 3.63 | DS1E-ML2-DC5V 

4B SPDT | 12VDC | 400 _— 2 2 8.4/—/14.4 255-1475-ND 5.22 480 4.26 3.63 | DS1E-ML2-DC12V 
24VDC | 1,600 | — 2 2 16.8/—/28.8 255-1606-ND 5.22 4.80 4.26 3.63 | DSIE-ML2-DC24V 
3VDC 25 _ 2 2 2.1/-14.5 255-1480-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC3V 
5VDC | 69.4 72 2 2 3.5/3.5/7.5 255-1074-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC5V 

5B DPDT | 12VDC | 400 30 2 2 8.4/8.4/18 255-1075-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC12V 
24VDC | 1,600 | 15 2 2 16.8/16.8/36 255-1076-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC24V 
48VDC | 6,400 | 7.5 2 2 33.6/33.6/72 255-1077-ND 517 4.75 4.22 3.59 | DS2E-ML2-DC48V 

6B 4PDT 5VDC | 69.4 _ 2 2 3.5/-17.5 255-1615-ND 752 6.91 614 5.22 | DS4E-ML2-DC5V 

DS2Y Series Low Signal Relays 

5VDC | 125 40 2 2 3.5/0.5/10 255-1078-ND 265 243 216 1.84 | DS2Y-S-DC5V 

za} DpDT 12VDC | 720 | 167 2 2 8.4/1.2/24 255-1079-ND 265 243 216 1.84 | DS2Y-S-DC12V 
24VDC | 2,880 | 8.3 2 2 16.8/2.4/48 255-1080-ND 274 252 224 1.91 | DS2Y-S-DC24V 
48VDC | 7,680 | 6.3 2 2 33.6/4.8/86 255-1081-ND 3.68 3.38 3.00 255 | DS2Y-S-DC48V 

DS2Y Series Dual Coil Latching Relays 
7B DPDT | 12VDC | 800 15 2 2 8.4/8.4/24 255-1083-ND 3.04 2.79 248 211 | DS2Y-SL2-DC12V 


HD Ultra Miniature Single Pole Relays 


5VDC 89 56.1 1 1 4/0.5/5.5 255-1636-ND 3.60 3.31 2.94 250 | HDIE-M-DC5V 
8 SPDT 6VDC | 128 | 46.80 1 1 4.8/0.6/6.6 255-1637-ND 3.60 3.31 2.94 250 | HDIE-M-DC6V 
12VDC | 515 | 23.5 1 1 9.6/1.2/13.2 255-1634-ND 3.60 3.31 2.94 250 | HDIE-M-DC12V 
24VDC | 2,060 | 11.6 1 1 19.2/2.4/26.4 255-1635-ND 3.60 3.31 2.94 250 | HDIE-M-DC24V 
HX Series Compact Low Signal Relays 
3VDC | 28.1 107 1 0.3 2.25/0.3/3.3 255-1392-5-ND 343 3.15 280 2.38 | HX2-3V 
. PEDT 12VDC | 450 | 26.7 1 0.3 9/1.2/13.2 255-1237-5-ND 3.43 3.15 2.80 2.38 | HX2-12V 
HY Series General Purpose Relays 
3VDC 60 50 1 _ 2.25/0.3/4.2 255-1391-ND 316 2.91 2.58 2.20 | HY1-3V 
10 snr 5VDC | 166 | 30.1 1 — 3.75/0.5/6.5 255-1092-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-5V 
12VDC | 960 | 12.5 1 _— 9/1.2/15.6 255-1093-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-12V 
24VDC | 3,840 | 6.25 1 = 18/2.4/31.2 255-1094-ND 3.97 3.65 3.24 276 | HY1-24V 
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Panasonic Electric Works HY Series 


The new name for Aromat bs se a 
Dimensions in mm 


Signal Relays (cont.) Bottom view shown (SMDs are top view) 
Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage | (Q) (mA) | 30VDC 125VAC Max. Voltage Part No. ul 25 50 100 Part No. 
svoc | 125 | 40 1 = 3.75/0.5/6 255-1799-5-ND 289 266 236 201 | HYIZ-5V 
10 | SPOT-NOINC} 6vDC | 180 | 33.3 1 - 4.5/0.6/7.2 255-1800-5-ND 289 266 236 201 | HYIZ-6V ASX Series 
t2voc | 720 | 167 1o= 9/1.2/14.4 255-1797-5-ND 2.89 2.66 2.36 201 | HY1Z-12V 10.16%, 54 
= t 
ASX Series Low Signal Relays 5.08 
my PA 121098 
3voc | 180 | 167 O10 2.4/0.3/4.5 255-1402-5-ND 554 5.09 4.52 3.85 | ASX20003 i Direction Indication 
tia) ppor | 45VOC] 405 | 11.4 O11 3.6/0.45/6.75 255-1403-5-ND 554 5.09 4.52 3.85 | ASX2004H 
jovoc | 2,880] 42 O11 9.6/1.2/18 255-1404-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX20012 
24vDC | 8,229] 29 01 01 19.2/2.4/36 255-1405-5-ND 632 5.81 516 4.39 | ASX20024 
3voc | 180 | 167 O11 2.4/0.3/4.5 255-1406-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A03 : TcER Direction Indication 
4svoc| 405 | 114 O11 3.6/0.45/6.75 255-1407-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A4H > 
12A) DPDT iets 1 Coil Latching 
jovoc | 2,880] 42 O11 9.6/1.2/18 255-1408-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A12 
24v0C | 8,229] 29 O10 19.2/2.4/36 255-1409-5-ND 657 6.03 5.36 4.56 | ASX200A24 127 
2.54 be 
ASX Series Single Coil Latching Relays 
3voc | 257 | 11.7 | 10mA@tovoc 2.4/2.4/4.5 255-1580-5-ND 620 570 5.06 4.31 | ASX21003 10°51 0 Direction Indication 
41g| ppor | 45¥DC] 579 | 78 | toma@iovoc | 3.6/3.6/6.75 255-1583-5-ND 620 570 5.06 4.31 | ASX2104H 2 Coil Latching 
jovoc | 4,114] 29 | 10ma@tovoc 9.6/9.6/18 255-1581-5-ND 620 570 5.06 4.31 | ASX21012 
24voc | 11,520| 210 | 1oma@tovoc | 19.2/19.2/36 255-1582-5-ND 6.74 619 5.50 4.68 | ASsx21024 ASX Series-SMD 
3voc | 257 | 11.7 | 10mA@tovoc 2.4/2.4/4.5 255-1584-5-ND 642 5.90 5.24 4.46 | ASX210A03 
4p} ppor | 45VC) 579 | 78 | tomA@iovoc | 3.6/6.75/3.6 255-1587-5-ND 642 5.90 5.24 446 | ASX210A4H 
j2voc | 4,114] 29 | 10ma@iovoc 9.6/9.6/18 255-1585-5-ND 642 5.90 5.24 446 | ASX210A12 
00 4am 
24vDC | 11,520} 21 | 10mA@tovDcC | 19.2/19.2/36 255-1586-5-ND 696 6.39 568 483 | ASX210A24 ‘ Direction Indication 
ASX Series Dual Coil Latching Relays 
3voc | 129 | 233 | toma@tovoc | 2.4/2.4/4.5 255-1588-5-ND 6.32 5.81 516 4.39 | ASX22003 eee 
tic] peor | 45¥0C] 289 | 156 | tomaetovoc | 3.6/3.6/6.75 255-1591-5-ND 632 5.81 5.16 4.39 | ASX2204H 4 eA : 7 
j2voc | 2,057] 5.8 | 10ma@1ovoc 9.6/9.6/18 255-1589-5-ND 632 5.81 516 4.39 | ASX22012 Direction Indication 
3voc | 129 | 23.30 | 10mA@tovoc 2.4/2.4/4.5 255-1592-5-ND 657 6.03 5.36 4.56 | ASX220A03 1 Coil Latching 
toc! ppor | 45VOC} 289 | 15.6 | toma@iovoc | 3.6/3.6/6.75 255-1595-5-ND 657 6.03 5.36 4.56 | ASX220A4H 
j2voc | 2,057 | 5.8 | 10mA@iovoc 9.6/9.6/18 255-1593-5-ND 657 6.03 5.36 4.56 | ASX220A12 Parca 
: 2g e 
2avDC | 3,840] 63 | 10mA@tovDC | 19.2/19.2/36 255-1594-5-ND 799 7.34 652 5.55 | ASX220A24 
TK Series Low Signal Relays A Direction Indication 
3voc | 64.3 | 467 2 = 2.25/0.3/4.5 255-1756-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TK1-3V 2 Coil Latching 
4svoC| 145 | 314 2 = 3.38/0.45/6.7 255-1757-5-ND 443 4.08 362 3.08 | TK1-4.5V 
taal spr | S¥OG | 178 | 284 2 05 3.75/0.5/7.5 255-1028-5-ND 443 4.08 362 3.08 | TKI-5V Tiseres 
gvoc | 579 | 155 2 = 6.75/0.9/13.5 255-1758-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TK1-9V 
jovoc | 1,028 | 11.7 2 05 9/12/18 255-1029-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TKI-12V 
24VDC | 2,133) 11.3 2 05 18/2.4/28.8 255-1030-5-ND 510 4.68 4.16 3.54 | TK1-24v 
TK Series Single Coil Latching Relays 
Direction Indication Direction Indication 
svoc | 250 | 20 oe 3.75/3.75/7.5 255-1764-5-ND 485 4.46 3.96 3.37 | TKI-L-5SV 4 Coil Latching 
138] SPDT | 12v0C| 1,440) 83 2 = 9/9/18 255-1759-5-ND 485 4.46 3.96 3.37 | TKt-L-12V 
24v0C | 3,840 | 6.3 2 = 18/18/28.8 255-1762-5-ND 551 5.07 450 3.83 | TKt-L-24V 
TK Series Dual Coil Latching Relays 
svoc | 125 | 40 Qe 3.75/3.75/7.5 255-1763-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 | TK1-L2-5V A Direction Indication 
13¢} SPDT | 12vDC) 576 | 208 aoe 9/9/14.4 255-1760-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 | TK1-L2-12v 2 Coil Latching 
2avDC | 1,440) 16.7 ee 18/18/26.4 255-1761-5-ND 630 5.79 514 4.37 | TKI-L2-24V 
TN Series 
TN Series Low Signal Relays 
A 
3voc | 64.3 | 467 1 05 2.25/0.3/4.5 255-1385-5-ND 3.90 3.58 318 271 | TN2-3V : jt aeese 
4svoc| 145 | 314 1 05 3.38/0.45/6.7 255-1765-5-ND 390 358 318 271 | TN2-4.5V ie 7350 
: 110 £29 fe} 
taal peor | VOC | 178 | 284 1 05 3.75/0.5/7.5 255-1022-5-ND 3.90 3.58 318 271 | TN2-5V 09876 
gvoc | 579 | 155 1 05 6.75/0.9/13.5 255-1386-5-ND 390 358 348 271 | TN2-9v ; Directon: Indication 
j2voc | 1,028 | 11.7 1 05 9/12/18 255-1023-5-ND 390 358 3418 271 | TN2-12v 
24VDC | 2,880} 8.3 1 05 18/2.4/36 255-1024-5-ND 463 4.26 3.78 3.22 | TN2-24V 
TN Series Dual Coil Latching Relays 
svoc | 125 | 40 1 05 3.75/3.75/7.5 255-1025-5-ND 485 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-5V : Direction Indication 
148] DPDT | 12vDC) 720 | 167 1 05 9/9/18 255-1026-5-ND 485 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-12V 2 Coil Latching 
24vDC | 1,920 | 125 1 05 18/18/28.8 255-1027-5-ND 549 5.04 448 3.81 | TN2-L2-24V (Continued) 
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Panasonic Electric Works TQ Series-TQ2 


The new name for Aromat Dimensions in mm 


Signal Relays (cont.) Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Coil Coil Contact Pickup/ > am! 0, 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 147> oe Direction Indication 
Fig.| Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 = 100 Part No. < 4 
TQ Series Low Signal Relays a B 
avoc | 643 | 46.7 1 05 2.25/0.3/4.5 255-1225-5-ND 265 243 216 1.84 | TO2-3V 
45vbC| 144 | 314 1 05 3.38/0.45/6.7 255-1226-5-ND 265 243 216 1.84 | TO2-4.5V 
svoc | 178 | 28.1 1 05 3.75/0.5/7.5 255-1001-5-ND 265 243 216 1.84 | TO2-5V Diréetion Indicatiari 
154) ppoT | gvoc | 579 | 1550] 1 05 6.75/0.9/13.5 255-1766-5-ND 265 243 216 1.84 | TO2-9V 4 Coil Latching 
tevoc | 1,028) 11.7 1 05 9/12/18 255-1002-5-ND 265 243 216 1.84 | TO2-12V 
24voc | 2,880] 83 1 05 18/2.4/36 255-1003-5-ND 316 291 258 220 | TQ2-24v 762 c 
48voC | 7,680 | 6.25 1 05 36/4.8/57.6 255-1801-5-ND 409 376 334 284 | TQ2-48v ann F 
15vpc| 16 | 93.8 2 05 1.13/0.15/2.2 255-1224-5-ND 3.01 277 246 240 | TO2SA-1.5V J og 
avoc | 643 | 46.7 2 05 2.25/0.30/4.5 255-1228-5-ND 3.01 277 246 240 | TO2SA-3V Drasionindlcauan 
4svoc| 145 | 31 2 05 3.38/0.45/6.7 255-1229-5-ND 3.01 277 246 240 | TO2SA-4.5v : ; 
16A DPDT 2 Coil Latching 
svoc | 178 | 28.1 2 05 3.75/0.5/7.5 255-1010-5-ND 3.01 277 246 240 | TO2SA-5V 
tevoc | 1,028) 11.7 2 05 9/12/18 255-1011-5-ND 3.01 277 246 240 | TO2SA-12V TQ Series-SMD 
24voc | 2,880] 8.3 2 05 18/2.4/36 255-1012-5-ND 3.58 3.29 292 249 | TO2SA-24v 
45vDC| 723 | 622 1 05 3.38/0.45/6.7 255-1777-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TO4-4.5v 
wal appr | YC | 99 | 882 1 05 3.75/0.5/7.5 255-1013-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | To4-5v 
tevoc | 514 | 23.3 1 05 9/12/18 255-1014-5-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | Tod-12v 
2avoc | 2,056 | 11.7 1 05 18/24/36 255-1015-5-ND 19.11 17.55 15.60 13.26 | Ta4-24v 
TQ Series Single Coil Latching Relays 12345 
avoc | 90 | 333 1 05 2.25/2.25/4.5 255-1492-5-ND 316 291 258 220 | TO2L-3v : ay 22ge 
4.5vDC | 202.5 | 22.2 1 05 3.38/3.38/6.7 255-1769-5-ND 316 291 258 220 | TO2L-45V a3 Tito 
158] DPDT | svoc | 250 | 20 1 05 3.75/3.75/7.5 255-1004-5-ND 316 291 258 220 | TO2-L-5V 108 8 06. 
Direction Indication 
tevoc | 1,440) 83 1 05 9/9/18 255-1005-5-ND 316 291 258 220 | TO2L-12v : : i 
2avoc | 3840 | 125 1 05 18/18/36 255-1006-5-ND 3.58 3.29 292 249 | TO2-L-24V _ : 1 CoillLatching 
svoc | 357 | 14 2 05 3.75/3.75/7.5 255-1776-5-ND 3.58 3.29 292 249 | TO2SA-L-5V 961 
168] PDT | 12vDC | 2,057| 5.8 2 05 9/9/18 255-1770-5-ND 3.58 3.29 292 249 | TO2SA-L-12V 
24voc | 5,760] 4.2 2 05 18/18/36 255-1774-5-ND 4.04 372 330 281 | TO2SA-L-24v 
TQ Series Dual Coil Latching Relays 
avoc | 45 | 667 1 05 2.25/2.25/4.5 255-1767-5-ND 3.31 3.04 270 230 | TO2-L2-3V 2 Coil Latching 
45vbC| 101.2] 444 1 05 3.38/3.38/6.7 255-1768-5-ND 3.31 3.04 270 230 | TO2-12-4.5v 
isc] ppor | 200 | 125 | 40 1 05 3.75/3.75/7.5 255-1007-5-ND 3.31 3.04 270 230 | TQ2-L2-5v TQ Series-TQ4 
gvoc | 405 | 222 1 05 | 6.75/6.75/13.5 255-1355-5-ND 3.31 3.04 270 230 | TO2-L2-9V A 
tavoc | 720 | 167 | 1 05 9/9/18 255-1008-5-ND 3.31 3.04 270 230 | Ta2-L2-12V ASS 9 a 109 298 a 
24voc | 1,920] 12.5 1 05 18/18/28.8 255-1009-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TO2-L2-24v : + 5 
20 181716 151413 11 
4svoc| 145 | 31 2 05 3.38/3.38/6.7 255-1773-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TO2SA-L2-4.5V Rechioniindicstion 
tec] peor | SY | 178 | 28 2 05 3.75/3.75/7.5 255-1775-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TO2SA-L2-5V 
tevoc | 1,028) 11.7 2 05 9/9/18 255-1771-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TO2SA-L2-12v 
24vDC | 2,880 | 8.3 2 05 18/36/18 255-1772-5-ND 419 385 342 291 | TO2SA-L2-24v & te8 tee gl 
45VDC| 50.6 | 88.9 1 05 3.38/3.38/6.7 255-1779-5-ND 21.09 1938 17.22 14.64 | TO4-L2-4.5V WP, 558 588 
18 1716.15 1413 ined 
ial appr | S¥DC | 628 | 80 1 05 3.75/3.75/7.5 255-1780-5-ND 21.09 1938 17.22 14.64 | TO4-L2-5V eee ——. 4 
tevoc | 360 | 33.3 1 05 9/9/18 255-1493-5-ND 21.09 19.38 17.22 14.64 | TO4-L2-12V sissies 
2avoc | 1440) 167 | 1 05 18/18/36 255-1778-5-ND 22.54 20.70 18.40 15.64 | TOd-L2-24y 2 Coll Latehing 
TX Series Low Signal Relays 
4svoc| 145 | 31 20 3.38/0.45/6.7 255-1781-5-ND 292 268 238 203 | TX2-4.5V 
svoc | 178 | 28.1 2 05 3.75/0.5/7.5 255-1031-5-ND 292 268 238 203 | TX2-5V F 
184) pot | 12voc | 1,028 | 11.7 2 05 9/12/18 255-1032-5-ND 292 268 238 203 | TX2-12V 5.08 wf 3 F538 
2avoc | 4,114] 58 2 05 18/2.4/36 255-1033-5-ND 345 318 282 240 | TX2-24V + Direction Indication 
48VDC | 8,533 | 56 Qe 36/4.8/57.6 255-1494-5-ND 448 412 366 312 | TX2-48V 
avoc | 643 | 46.7 1 o= 2.25/0.3/4.5 255-1787-5-ND 3.01 277 246 240 | TX2SA-3V 
4svoc| 145 | 31 1o= 3.38/0.45/6.7 255-1788-5-ND 3.01 277 246 240 | TX2SA-4.5V 
194) ppoT | svoc | 178 | 284 2 05 3.75/0.5/7.5 255-1034-5-ND 3.01 277 246 240 | TX2SA-5V 
t2voc | 1,028) 11.7 2 05 9/12/18 255-1035-5-ND 3.01 277 246 240 | TX2SA-12V ‘fe a7) 
24VDC | 4,114] 5.8 2 05 18/2.4/36 255-1036-5-ND 355 3.27 290 247 | TX2SA-24V Direction Indication 
7 a 2 Coil Latching 
TX Series Dual Coil Latching Relays 
4svoc | 101.2 | 44.5 2 = 3.38/3.38/6.7 255-1784-5-ND 3.65 3.36 298 254 | TX2-L2-4.5V Fig. 19 TX and TXS Serles-SMD 
svoc | 125 | 40 a 3.75/3.75/7.5 255-1785-5-ND 3.65 336 298 254 | TX2-L2-5V 
188] pot | gvoc | 405 | 222 2 es 6.75/6.75/13.5 255-1786-5-ND 3.65 336 298 254 | TX2-L2-9V 
tevoc | 720 | 167 . = 9/9/18 255-1782-5-ND 3.65 336 298 254 | TX2-L2-12V 
24voC | 2,880] 83 ao 18/18/36 255-1783-5-ND 409 3.76 3.34 284 | TX2-L2-24v 
svoc | 125 | 40 i c= 3.75/3.75/7.5 255-1790-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TX2SA-L2-5V 
198] pot | 12v0c| 720 | 167 —— 9/9/18 255-1495-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TX2SA-L2-12V 
24v0C | 2,880] 8.3 i = 18/18/36 255-1789-5-ND 419 385 342 291 | TX2SA-L2-24V 
TXS Series High Sensitivity Low Signal Relays 
45vDC| 405 | 11.4 i. = 3.6/0.45/6.7 255-1393-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TXS2SA-4.5V 24198 8 7] 
194} DPDT | tavoc | 2,880) 4.2 — 9.6/1.2/18 255-1394-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TXS2SA-12V Ditgetioniindication. 
2avoc | 8,229] 29 — 19.2/2.4/36 255-1395-5-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | TXS2SA-24V 2 Coll Latching 
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Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist. | Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. |Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 = 100 Part No. 
DF Series General Purpose Relays 
5DC | 125 | 40 1 0.3 _ 255-1037-ND 485 446 3.96 3.37 DF2E-DC5V 
1A DPDT 12DC | 720 | 16.7 1 0.3 — 255-1038-ND 485 446 3.96 3.7 DF2E-DC12V 
24DC | 2,880 | 8.3 1 0.3 _ 255-1039-ND 485 446 3.96 3.37 DF2E-DC24V i ateli 
DF Series Dual Coil Latching Relays — 
E 7.62)7.62) 4 4 
3DC 45 | 66.7 1 0.3 — 255-1040-ND 5.86 538 478 4.07 DF2E-L2-DC3V 2.54 1 2 1 3 49 
5DC | 125 | 40 1 0.3 _ 255-1041-ND 5.86 538 4.78 4.07 DF2E-L2-DC5V t y Ce 7 uy 
6DC | 180 | 33.3 1 0.3 _— 255-1042-ND 5.86 538 4.78 4.07 DF2E-L2-DC6V 10.16 +44 rad 
18 DEDT: 9DC | 405 | 22.2 1 0.3 — 255-1043-ND 5.86 538 478 4.07 DF2E-L2-DC9V i ii 85 76 6656 
12DC | 720 | 16.7 1 0.3 _ 255-1044-ND 5.86 538 4.78 4.07 DF2E-L2-DC12V oil Latching 
24DC | 2,880 | 8.3 1 0.3 _— 255-1045-ND 5.86 538 4.78 4.07 DF2E-L2-DC24V 
ADJ Series Dual Coil Power Latching Relays Ae : 
oal spornome] 22¢ | 100} —]| — — t6@250 — | 255-1496-ND 12.86 11.82 1050 893 | ADJ14005 one 
24DC | 2,304 | — =— 16@250 _ 255-1499-ND 12.86 11.82 1050 893 | ADJ14024 
6DC | 144 | — — 16@250 _ 255-1501-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24006 
2B| SPST-NO | 12DC | 576 | — _ 16@250 _ 255-1502-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24012 
24DC | 2,304 | — _ 16@250 _ 255-1503-ND 12.86 11.82 1050 893 | ADJ24024 
DK Series General Purpose Relays 
5DC | 125 | 40 10 10 — 255-1095-ND 7.37 678 602 5.12 DK1A-5V 
3A SPST 12DC | 720 | 16.6 10 10 — 255-1096-ND 7.37 678 602 5.12 DK1A-12V 
24DC | 2,880] 8.3 10 10 _ 255-1097-ND 7.37 678 6.02 5.12 DK1A-24V 
5DC | 125 | 40 8 8 _ 255-1098-ND 10.83 9.95 884 7.52 DK1A1B-5V on 
38] opst |120c| 720 166) 8 8 — 255-1099-ND 10.83 9.95 884 7.52 | DK1A1B-12V rae 
24DC | 2,880] 8.3 8 8 _ 255-1100-ND 10.83 9.95 884 7.52 DK1A1B-24V 
5DC | 125 | 40 8 8@250 — 255-1601-ND 10.78 9.90 880 7.48 DK2A-5V 
3C DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8@250 _ 255-1599-ND 10.83 9.95 884 7.52 DK2A-12V 
24DC | 2,880] 8.3 8 8@250 _— 255-1600-ND 10.83 995 884 7.52 DK2A-24V 2 
DK Series Dual Coil General Purpose Relays 2.54 2.54 
spc | 125 | 40 10  10@250 — 255-1598-ND 9.43 867 7.70 655 | DK1A-L2-5V USUErd 
3D SPST 12DC | 720 | 16.6 10 10@250 _ 255-1596-ND 9.43 867 7.70 6.55 DK1A-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10@250 — 255-1597-ND 943 867 7.70 6.55 DK1A-L2-24V 
5DC | 125 | 40 8 8@250 _ 255-1604-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 DK2A-L2-5V 
3E DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8@250 _— 255-1602-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 DK2A-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8@250 _— 255-1603-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 DK2A-L2-24V 
PCB Mount Relay Socket for DK1A RelayS...............0..000. cece eeeeeeeee neces 255-1101-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B Relays................0...0:: cesses 255-1102-ND 3.99 3.67 3.26 2.78 DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays 
5DC 83 | 60 § 6 _— 255-1046-ND 6.98 642 570 4.85 DSP1-DC5V Serb ed 
6DC | 120 | 50 § 5@250 _ 255-1622-ND 6.98 642 5.70 4.85 DSP1-DC6V X3 x3 t 9g1 2015916 
4a| DPST-NOING 9DC | 270 | 33.3 5 5@250 _ 255-1623-ND 6.98 642 5.70 4.85 DSP1-DC9V oS -a- 
12DC | 480 | 25 § 6 — 255-1047-ND 6.98 642 570 4.85 DSP1-DC12V X3 4 4! 
24DC | 1,920 | 12.5 § 5 — 255-1048-ND 6.98 642 570 4.85 DSP1-DC24V go 5d 204 
48DC | 7,680 | 6.2 5 5@250 _ 255-1621-ND 8.77 8.06 7.16 6.09 DSP1-DC48V 
5DC 83 | 60 8 8 _ 255-1049-ND 6.20 570 506 4.31 DSP1A-DC5V Fig. 5 
4B; SPST-NO | 12DC ) 480 | 25 8 8 _— 255-1050-ND 6.20 570 506 4.31 DSP1A-DC12V AD@Q Series 
24DC | 1,920 | 12.5 8 8 _ 255-1051-ND 6.20 570 506 4.31 DSP1A-DC24V or os 
spc | 83 | 60 5 5 — 255-1052-ND 6.86 630 5.60 4.76 | DSP2A-DC5V 387 , ee tg ea 
4C| DPST-NO | 12DC ) 480 | 25 5 5 — 255-1053-ND 6.86 630 560 4.76 DSP2A-DC12V : 
24DC | 1,920 | 12.5 ] 5 _— 255-1054-ND 6.86 630 560 4.76 DSP2A-DC24V 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
soc | 83 | 60 5 5 _ 255-1055-ND 737 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC5V 
40} DPST | 12DC | 480 | 25 5 5 _ 255-1056-ND 737 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC12v 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 _ 255-1057-ND 7.37 678 602 5.12 DSP1-L2-DC24V 
5DC 83 | 60 5 8@250 _— 255-1620-ND 6.98 642 5.70 4.85 DSP1A-L2-DC5V 
4E SPST 12DC | 480 | 25.5 5 8@250 — 255-1618-ND 6.98 642 570 4.85 DSP1A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 8@250 _ 255-1619-ND 6.98 642 570 4.85 DSP1A-L2-DC24V 
soc | 83 | 60 5 5@250 — 255-1626-ND 767 7.05 626 5.33 | DSP2A-L2-DC5V 
4F DPST 12DC | 480 | 25.5 ] 5@250 _ 255-1624-ND 7.67 7.05 626 5.33 DSP2A-L2-DC12V 3 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5@250 a 255-1625-ND 7.67 7.05 6.26 5.33 | DSP2A-L2-DC24v “ i, a a aT 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays ..............0c0000ccceeeceeeeeseeee 255-1058-ND 257 237 210 1.79 | DSP1A-PS ye egg w! # =a =a 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays 255-1059-ND 3.01 2.77 246 2.10 DSP1A-PSL2 —— = 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A & DSP1 Relays . : 255-1060-ND 3.53 3.24 2.88 245 DSP2A-PS. . a 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 & DSP1-L2 Relays .......-.-.+-sesese+ 255-1061-ND 3.77347 3.08 _2.62_| DSP2A-PSL2 (Continued) 
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The new name for Aromat HE Series 
Power Relays (Cont.) Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist. | Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrange. Voltage) (9) | (mA) voc VAC Features Part No. al 25 50 100 Part No. 
AD@Q Series Power Latching Relays 
4.5DC | 12.7 |355.6 _ 30@250 _ 255-1442-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q04H 2.04.5 40.0 + 
5 SPST 12DC | 90 |133.3 _ 30@250 — 255-1443-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 |) ADQ23Q012 NEMA and 
24DC | 360 | 66.7 _ 30@250 _ 255-1444-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 |) ADQ23Q024 Wide Pitch 47.6 
HC Series Miniature Power Relays 
6A DPDT 115AC | — |11.9 _ 7@250 _ 255-1627-ND 924 849 7.54 6.41 HC2-H-AC115V Fig. 8 
12DC | 160 | 75 — 7@250 = 255-1628-ND 8.09 743 660 5.61 HC2-H-DC12V HJ Series sated 
24DC | 650 | 37 — 5@250 — 255-1631-ND 941 864 7.68 6.53 HC4-H-DC24V > 78] 
6B 4PDT a Daido tines 
115AC | — |11.9 _ 5@250 _ 255-1632-ND 10.63 977 868 7.38 HC4-HP-AC115V > gi ule 
PC Board Socket with hold-down clip for DPDT HC2 Series 255-1629-ND 1.37 1.26 1.12 96 HC2-PS-K 13 14 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC2 Series... 255-1630-ND 3.75 345 3.06 2.61 HC2-SF-K a 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC3 Series. 255-1840-ND 5.61 516 458 390 | HC3-SFD-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 4PDT HC4 Series 255-1633-ND 1.57 144 1.28 1.09 HC4-PS-K Fig. 9 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HC4 Series . 255-1841-ND 6.57 6.03 5.36 4.56 | HC4-SFD-K er Series 
End Stop Plate for Din Rail Mounting Track... 255-1211-ND 2.00 189 1.79 — | ATA4806 
HE Series Power Relays th Quick Connect or Screw Terminals 
24AC | 300 | 74 _ 30@277 _ 255-1640-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 HE1AN-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 30@277 _ 255-1638-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 HE1AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 30@277 _ 255-1639-ND 18.96 1742 15.48 13.16 HE1AN-AC240V 
12DC | 75 | 160 _ 30@277 _ 255-1641-ND 15.80 1452 12.90 10.97 HE1AN-DC12V Fig. 10 
24DC | 300 | 80 — 30@277 — 255-1642-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 HE1AN-DC24V JC Series 
7A SPST 12DC | 75 | 160 _ 30@277 — 255-1643-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 HE1AN-P-DC12V A> REE “an ec 6 1 
24DC | 300 | 80 _— 30@277 _— 255-1644-ND 15.48 14.22 12.64 10.75 HE1AN-P-DC24V a a Hs STS 2.01.8 ot Lit 
48DC | 1,200 | 40 — 30@277 _ 255-1645-ND 15.48 14.22 12.64 10.75 HE1AN-P-DC48V 5 ‘ ? a” zh t com oa 
120AC | 5,200 | 22.1 — 30@277 _— 255-1651-ND 24.35 22.37 19.88 16.90 HE1AN-S-AC120V = fo xt 4 NO. 43 
240AC | 20,800) 22.1 _ 30@277 _ 255-1652-ND 24.35 22.37 19.88 16.90 HE1AN-S-AC240V 
12DC | 75 | 160 _ 30@277 _— 255-1653-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 HE1AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 30@277 — 255-1654-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 HE1AN-S-DC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 25@277 _ 255-1658-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 HE2AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 25@277 _— 255-1485-ND 19.97 1834 16.30 13.86 HE2AN-AC240V 
12DC | 75 | 160 =_ 25@277 _ 255-1659-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 25@277 _— 255-1660-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-DC24V 
7B DPST 48DC | 1,200 | 40 _ 25@277 _ 255-1661-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25@277 _ 255-1667-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 HE2AN-S-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 — 25@277 — 255-1668-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 HE2AN-S-AC240V 
12DC | 75 | 160 — 25@277 _ 255-1669-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 HE2AN-S-DC12V Fig. 11 
24DC | 300 | 80 _— 25@277 _— 255-1670-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 HE2AN-S-DC24V JG Series 
HE Series Power Relays with Screw Terminals (Wide Pitch) 
240AC | 20,800] 10.8 — 30@277 — 255-1655-ND 16.10 14.79 13.14 11.17 HE1AN-SW-AC240V 27 ace 
<K 
7A SPST 12DC | 75 | 160 — 30@277 _— 255-1656-ND 15.26 14.02 1246 10.60 HE1AN-SW-DC12V iN e 
24DC | 300 | 80 _ 30@277 _ 255-1657-ND 19.26 17.69 15.72 13.37 HE1AN-SW-DC24V S p 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25@277 _ 255-1671-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 HE2AN-SW-AC120V f 
240AC | 20,800] 10.8 _ 25@277 _ 255-1672-ND 25.11 23.07 20.50 17.43 HE2AN-SW-AC240V 
7B DPST 12DC | 75 | 160 _ 25@277 — 255-1673-ND 22.83 20.97 18.64 15.85 HE2AN-SW-DC12V Fig. 12 
24DC | 300 | 80 _ 25@277 _ 255-1674-ND 16.54 15.19 13.50 11.48 HE2AN-SW-DC24V oe Series 
48DC | 1,200) 40 — 25@277 — 255-1675-ND 16.54 15.19 13.50 11.48 HE2AN-SW-DC48V 
HE Series Power Relays with NEMA Terminals 
120AC | 5,200 | 22.1 — 30@277 — 255-1646-ND 18.96 17.42 15.48 13.16 HE1AN-Q-AC120V 
240AC | 20,800] 10.8 _— 30@277 _ 255-1647-ND 18.96 1742 15.48 13.16 HE1AN-Q-AC240V 
7A SPST 12DC | 75 | 160 _ 30@277 _ 255-1648-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 HE1AN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 30@277 — 255-1649-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 HE1AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200) 40 _ 30@277 _ 255-1650-ND 15.80 1452 12.90 10.97 HE1AN-Q-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25@277 _— 255-1662-ND 19.97 1834 16.30 13.86 HE2AN-Q-AC120V 
240AC | 20,800] 10.8 — 25@277 — 255-1486-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 HE2AN-Q-AC240V Fig. 13 
7B DPST 12DC | 75 | 160 — 25@277 _— 255-1664-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-Q-DC12V JM Series 
24DC | 300 | 80 _ 25@277 _— 255-1665-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200) 40 — 25@277 — 255-1666-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 HE2AN-Q-DC48V 
HJ Series General Purpose Power Relays f 
* —_ == | Faston 
120AC | — | 10.3 — 7@250 — 255-1676-ND 5.22 480 426 3.63 HJ2-AC120V : g ' és | 1250 
240AC| — | 64 — 7@250 _ 255-1677-ND 5.98 549 488 4.15 HJ2-AC240V a i | 
12DC | 160 | 75 _— 7@250 =— 255-1678-ND 443 408 3.62 3.08 HJ2-DC12V _ 
24DC | 650 | 37 — 7@250 — 255-1679-ND 466 428 3.80 3.23 HJ2-DC24V 
8A DPDT 12DC | 160 | 75 — 7@250 With LED 255-1680-ND 5.71 525 466 3.97 HJ2-L-T-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 7@250 255-1681-ND 5.93 545 484 412 HJ2-L-T-DC24V Fig. 14 ks 
120ac| — |10.3{  —  7@250 [With Test Button | 255-1682-ND 5.83 5.36 4.76 4.05 | HJ2-T-AC120V JQ Series 
12DC | 160 | 75 — 7@250 With Test Button 255-1683-ND 5.05 464 412 3.51 HJ2-T-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 7@250 255-1684-ND 5.27 484 430 3.66 HJ2-T-DC24V 
120AC| — |103 _ 5@250 With Test Button 255-1685-ND 5.61 516 458 3.90 HJ4-AC120V 
240AC| — | 64 _ 5@250 255-1686-ND 6.37 585 520 4.42 HJ4-AC240V 
12DC | 160 | 75 — 5@250 With Test Button 255-1687-ND 4.78 439 3.90 3.32 HJ4-DC12V 
7 eit 24DC | 650 | 37 _ 5@250 255-1688-ND 5.00 459 4.08 3.47 HJ4-DC24V 
120AC| — |10.3 _ 5@250 With LED 255-1689-ND 642 590 524 446 HJ4-L-AC120V 
240AC| — | 64 — 5@250 255-1690-ND 7.11 653 580 4.93 HJ4-L-AC240V 
12DC | 160 | 75 — 5@250 With LED 255-1691-ND 5.44 5.00 444 3.78 HJ4-L-DC12V 
2apc | 650 | 37 = __5@250 255-1692-ND 5.61 5.16 4.58 3.90_| Hu4-L-DC24V (Continued) 
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Power Relays (Cont.) Dim in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil Resist. |Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.) Arrange. Voltage} (9) |(mA) voc VAC Features Part No. 4 25 50 100 Part No. 
120AC | — 10.3 _ 5@250 With LED 255-1693-ND 7.08 651 5.78 4.92 | HJ4-L-T-AC120V 
240AC | — | 64 _ 5@250 255-1694-ND 7.82 718 638 5.43 | HJ4-L-T-AC220/240V 
12DC | 160 | 75 _ 5@250 With LED 255-1695-ND 6.05 556 4.94 420 | HJ4-L-T-DC12V 
a Ain 24DC | 650 | 37 _ 5@250 255-1696-ND 6.27 5.76 5.12 4.36 | HJ4-L-T-DC24V 
120AC | — 10.3 _ 5@250 i 255-1697-ND 6.27 5.76 5.12 4.36 | HJ4-T-AC120V 
\With Test Button 
240AC| — | 64 _— 5@250 255-1698-ND 7.03 646 5.74 4.88 | HJ4-T-AC220/240V 
12DC | 160 | 75 _ 5@250 with Test Button | 22>" 1699-ND 5.39 4.95 440 3.74 | HJ4-T-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5@250 255-1700-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | HJ4-T-DC24V 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for DPDT HJ2 Series . 255-1838-ND 3.06 282 250 2.13 | HJ2-SFD-S 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HJ4 Series . 255-1839-ND 4.21 3.87 3.44 2.93 | HJ4-SFD-S 
AHN Series Slim and Compact Relays 
120AC | — | 97 5 5@250 _ 255-1506-ND 5.64 5.18 460 3.91 | AHN210X1 
120AC | — | 97 5 5@250 With LED 255-1507-ND 674 619 550 4.68 | AHN211X1 
5DC | 47 105.9 5 5@250 _ 255-1508-ND 483 444 3.94 3.35 | AHN22005 
9 |pPDT-NO/NG 12DC | 270 |44.2 5 5@250 — 255-1509-ND 483 444 3.94 3.35 | AHN22012 
24DC | 1,090 | 22.1 5 5@250 _ 255-1510-ND 5.02 4.62 4.10 3.49 | AHN22024 
5DC | 47 105.9 5 5@250 255-1511-ND 5.73 5.27 468 3.98 | AHN22105 
12DC | 270 |44.2 5 5@250 With LED 255-1512-ND 5.73 5.27 468 3.98 | AHN22112 
24DC | 1,090 | 22.1 5 5@250 255-1513-ND 5.93 545 484 412 | AHN22124 
Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays............-.....202222000 255-1802-ND 5.02 462 410 3.49 | AHNA21 
JC Series Power Relays 
6DC | 40 | 150 15 15 _ 255-1125-ND 5.61 516 458 3.90 | JCIAF-DC6V 
10A) SPST-NO | 12DC | 160 | 75 15 15 _ 255-1126-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JC1AF-DC12V 
24DC | 640 |37.5 15 15 _ 255-1127-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JC1AF-DC24V 
JC Series Compact Power Relays, Top Mount Type 
108] SPST-NO 12DC | 160 | 75 15 15 _ 255-1416-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JCIAF-TM-DC12V 
24DC | 640 |37.5 15 15 _ 255-1417-ND 5.61 5.16 458 3.90 | JC1AF-TM-DC24V 
JG Series Power Relays 
5DC | 125 | 40 5 8 _ 255-1368-ND 279 257 2.28 1.94 | JGIAF-5V 
11 SPST 12DC | 720 | 17 5 8 _ 255-1369-ND 279 257 2.28 1.94 | JGIAF-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 5 8 _ 255-1370-ND 279 257 2.28 1.94 | JGIAF-24V 
JK Series Slim High Capacity Power Relays 
5DC | 125 | 40 5 8 _ 255-1371-ND 316 2.91 258 2.20 | JKIAP-5V 
12 SPST 12DC | 720 | 17 5 8 od 255-1372-ND 316 291 258 2.20 | JKIAP-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 5 8 ad 255-1373-ND 3.16 291 258 2.20 | JKIAP-24V 
JM Series Power Relays 
5DC | 27.8 | 180 20 20 _ 255-1122-ND 8.94 822 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC5V 
13} SPST-NO | 12DC | 160 | 75 20 20 _ 255-1123-ND 8.94 822 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC12V 
24DC | 640 |37.5 20 20 ad 255-1124-ND 8.94 822 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC24V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
5DC | 62.5 | 80 5 5 _ 255-1263-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-5V 
14A| SPDT 12DC | 360 | 33 5 5 _ 255-1264-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-12V 
24DC | 1,440 | 16.7 5 5 —_ 255-1265-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-24V 
5DC | 125 | 40 5 5 _ 255-1463-ND 299 275 244 2.08 | JQ1A-5V 
12DC | 720 |16.7 5 5 _ 255-1464-ND 299 275 244 2.08 | JQ1A-12V 
ipl . Sper 24DC | 2,880 | 8.3 5 5 _ 255-1465-ND 299 275 244 2.08 | JQ1A-24V 
5DC | 125 | 40 5 10 255-1703-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | JQ1AP-5V 
12DC | 720 |16.7 5 10 High Capacity ) 255-1701-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | JQIAP-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 5 10 255-1702-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1AP-24V 
12DC | 360 | 33.3 5 10 ‘ 4. | 255-1704-ND 3.60 3.31 2.94 250 | JQIP-12V 
14A SPDT High Capacity 
24DC | 1,440 | 16.7 5 10 255-1705-ND 3.60 331 294 2.50 | JQ1P-24V 
JR Series Power Relays 
15 |  SpsT-No 24DC | 1,100 | 22.1 16 16 _ 255-1111-ND 3.92 360 3.20 272 | JRIAF-DC24V 
48DC | 4,350 | 11 16 16 _ 255-1112-ND 3.92 360 3.20 272 | JRIAF-DC48V 
JS Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 10 255-1103-ND 1.20 1.11 98 84 | JS1-5V 
6DC | 100 | 60 5 10 255-1707-ND 1.20 1.11 98 84 | JS1-6V 
9DC | 225 | 40 5 10 255-1708-ND 1.200 1.11 98 84 | JS1-9V 
1A) SPOT | 4200 | 400 | 30 5 10 Class AIMS | 955-1104-ND 120 111 98 84 | Jst-t2v 
24DC | 1,600 | 15 5 10 255-1105-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-24V 
48DC | 6,400 | 7.5 _ 10 255-1706-ND 157 144 1.28 1.09 | JS1-48V 
5DC | 69.4 | 72 5 10 255-1106-ND 115 1.06 94 80 | JSIA-5V 
12DC | 400 | 30 5 10 Class AIns | 220°1107-ND 115 1.06 94 80 | JSIA-12V 
24DC | 1,600 | 15 5 10 255-1108-ND 118 1.08 96 82 | JSIA-24V 
48DC | 6,400 | 7.5 =_ 10 255-1709-ND 152 140 1.24 1.06 | JS1A-48V 
16B} SPST 
5DC | 69.4 | 72 _ 10 255-1712-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JS1A-B-5V-F 
9DC | 225 | 40 _— 10 Class B Ing | 205°1713-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JS1A-B-9V-F 
12DC | 400 | 30 _ 10 255-1710-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JS1A-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 _ 10 255-1711-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JS1A-B-24V-F 


Fig. 15 
JR Series 


Fig. 16 
JS Series 
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The new name for Aromat JW Series 3535 5.013 
Power Relays (Cont.) Dim in mm 7 Ff 4 
aa N.C. 1 NO. 
Contact 1 loo t ? 
Coil Coil | Coil Ratings (A) I Li165_. Coil COM 
Contact Volt- | Resist. ) Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. age (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. al 25 50 100 Part No. 
12DC | 400 | 30 _ 10 Class BIns | 255-1714-ND. 1.30 1.20 1.06 91 JS1-B-12V 
5DC | 69.4 | 72 _ 10 255-1717-ND 149° 138 1.22 1.04 | JS1-B-5V-F . aig 
6.01.3 Coil 
16A SPDT 9DC | 225 | 40 _— 10 Class B Ins 255-1718-ND 149° 1.38 1.22 1.04 | JS1-B-9V-F vl 
12DC | 400 | 30 od 10 255-1715-ND 149° 138 1.22 1.04 | JS1-B-12V-F 75 33 
24DC | 1,600) 15 _ 10 255-1716-ND 149° 138 1.22 1.04 | JS1-B-24V-F COM N.O. 
CB Series ISO Automotive Relays 
SPST 12DC | 103 | 117 40A@14VDC 250" aC 255-1826-ND 4.07 374 332 283 CB1A-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC : 255-1827-ND 431 3.96 3.52 3.00 CB1A-24V 
SPDT 12DC | 103 | 117 40A@14VDC 250" aC 255-1825-ND 4.29 3.94 350 2.98 CB1-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC : 255-1824-ND 456 419 3.72 317 CB1-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC 255-1828-ND 4.21 387 344 293 CB1A-M-12V 
i SPST | s4nc | 320 | 75 |  2oa@zevoc | ™/ Molded Brit. | 56 tog up 451 4.14 368 3.13 | CBIA-M-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC 255-1830-ND 446 410 3.64 3.10 CB1-M-12V 
SPOT | anc | 320 | 75 goa@zavoc —_ | W/ Molded Brit. | o- e34-nD 470 432 3.84 3.27 | CBI-M-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC 255-1834-ND 4.07 374 332 283 CB1A-P-12V 
SPST PCB Mount 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC 255-1835-ND 431 3.96 3.52 3.00 CB1A-P-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC 255-1832-ND 4.29 3.94 350 2.98 CB1-P-12V 
SPDT PCB Mount 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC 255-1833-ND 456 419 3.72 317 CB1-P-24V 
JSM Series Automotive Power Relays 
18 SPDT 12DC | 225 |53.3 10 — _ 255-1239-ND 1.30 1.20 1.06 .91 JSM1-12V-4 
12DC | 225 |53.3 15 — High Capacity | 255-1240-ND 142 1.31 1.16 .99 | JSM1-12V-5 Fig. 23 
JTN Series - Economical (Appliance and Automotive Applications) ALA Series 
taal spst_ | 1208] 180 | — — 300277 = 255-1719-ND 341 286 254 246 | JTNIAS-PA-F-DC12V y 2008 Jo 180 of EEO 
240C | 720 | — _ 30@277 _ 255-1720-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | JTNIAS-PA-F-DC24V << ! f oe 
5DC 31 _ _ 30@277 _ 255-1487-ND 3.36 3.09 2.74 2.33 | JTNIAS-TMP-F-DC5V eS 
20A SPST 12DC | 180 | — _ 30@277 _ 255-1721-ND 3.36 3.09 2.74 2.33 | JTNIAS-TMP-F-C12V 
240C | 720 | — _ 30@277 _ 255-1722-ND 3.41 313 2.78 2.37 | JTNIAS-TMP-F-C24V 
JTN Series - Economical (Appliance and Automotive Applications) 
19B SPDT 12DC | 180 | — _ 30@277 _— 255-1723-ND 3.36 3.09 2.74 2.33 | JTNIS-PA-F-DC12V 
20B SPDT 12DC | 180 | — — 30@277 _ 255-1724-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JTNIS-TMP-F-DC12V 
JV Series Flat Power Relays 
5DC | 125 | 40 10 10 = 255-1377-ND 468 430 3.82 3.25 | JVIA-5V 
21 SPST 12DC | 720 | 16.7 10 10 _ 255-1378-ND 468 430 3.82 3.25 | JV1A-12V 
24DC | 2,880) 8.3 10 10 _ 255-1379-ND 468 430 3.82 3.25 | JVIA-24V 
JW Series Power Relays 
5DC 47 | 106 10 10 255-1113-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC5V 
6DC 68 | 88 10 10@250 255-1731-ND 2.06 189 1.68 1.43 | JWIFSN-DC6V \ <= 
9DC | 155 | 58 10 10@250 Class A Ins 255-1488-ND 2.06 189 1.68 1.43 | JWIFSN-DCOV ° ris i O18—-de 1 
12DC | 270 | 44 10 10 255-1114-ND 2.06 189 1.68 1.43 | JWIFSN-DC12V ; i 
208 SPDT 24DC | 1,100 | 16.8 10 10 255-1115-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | JWIFSN-DC24V 
48DC | 4,400] 11 10 10@250 255-1730-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC48V 
5DC 47 | 106 10 10@250 255-1728-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DC5V 
9DC | 155 | 58 10 10@250 Class B Ins 255-1729-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DC9V 
12DC | 270 | 44 10 10@250 255-1726-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JWIFSN-B-DC12V 
24DC | 1,100) 22 10 10@250 255-1727-ND 2.18 2.01 1.78 1.52 | JWIFSN-B-DC24V 
12DC | 270 | 44 § 5@250 255-1733-ND 2.28 210 1.86 1.59 | JW2ASN-DC12V 
228) DPST | pape | 4,100 | 22 5 sao | SSSAIS | o55.1734-ND 228 210 186 159 | JW2ASN-DC24v 
5DC 47 | 106 5 5 255-1116-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC5V : 
6DC 68 | 88 5 5@250 255-1735-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC6V ver 2 
-1736-| e eries 
200 DPDT 9DC | 155 | 58 § 5@250 Class A Ins 255-1736-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC9V 
12DC | 270 | 44 § 5 255-1117-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC12V 
24DC | 1,100 | 16.8 5 5 255-1118-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2SN-DC24V 
48DC | 4,400] 11 5 5 255-1119-ND 2.55 234 2.08 1.77 | JW2SN-DC48V 
SPST 5DC 47 | 106 10 10@250 255-1725-ND 1.94 1.78 158 1.35 | JWIAFSN-DC5V 
22D) SPST-NO | 12DC | 270 | 44 10 10 ClassAlns | 255-1120-ND 194 1.78 1.58 1.35 | JWIAFSN-DC12V 
SPST-NO | 24DC | 1,100 | 16.8 10 10 255-1121-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | JWIAFSN-DC24V 
PC Board Socket for JW1 Relays 255-1732-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW1-PS 
PC Board Socket for JW2 Relays. 255-1821-ND 277 255 2.26 1.93 | JW2-PS 
Din Mount Screw Terminal Socket for JW1 Relays (includes Clip). 255-1820-ND 7.13 6.55 5.82 4.95 JW1-SFD 
Din Mount Screw Terminal Socket for JW2 Relays (includes Clip). 255-1822-ND 8.09 743 660 5.61 JW2-SFD +t 
Panel Mount Plug-In Socket for JW1 Relays... 255-1819-ND 2.65 243 216 1.84 | JW1-SS 
Panel Mount Plug-In Socket for JW2 Relays... . 255-1823-ND 2.89 266 236 2.01 JW2-SS 
ALA Series Slim Power Relays F 
Fig. 28 A 
spc | 100 | 50 3 3 = 255-1273-ND 152 140 1.24 1.06 | ALA2FOS NC Series ope 
o3| ppst | 1200] 272/442) 3 3 — 255-1274-ND 152 140 1.24 1.06 | ALAZFI2 0 Nee 
24DC | 1,087 | 22.1 3 3 = 255-1275-ND 154 142 1.26 1.08 | ALA2F24 7.62 4 | 
12DC | 272 | 44.2 _— 5@277 _ 255-1466-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALA2PF12 : Tl7 54 2 
ALD Series Slim Power Relay 2.54| b2.54 
5DC | 125 | 40.0 3 3 = 255-1456-ND 149° 138 1.22 1.04 | ALD105 AA 
24 SPST 12DC | 720 | 16.7 3 3 _ 255-1457-ND 149° 138 1.22 1.04 | ALD112 B 
24DC | 2,880 | 8.3 3 3 _ 255-1458-ND 1.74 160 142 1.21 ALD124 a >< ’ 8-O 1.2 11121314 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) é : 
5DC 63 | 80 16 16 Class BIns | 255-1365-ND. 1.62 149 1.32 1.13 | ALE12B05 “ [+2.54 
25 SPST 12DC | 360 | 33.3 16 16 Class BIns | 255-1366-ND 162 149 1.32 1.13 | ALE12B12 i ae 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class BIns_ | 255-1367-ND 1.74 160 142 1.21 ALE12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 PCB Only 255-1863-ND NEW! 1.74 160 1.42 1.21 ALE15B24 3 
(Continued) 
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Fig. 29 
The new name for Aromat APA Series 
Power Relays (Cont.) pinininn 
Contact 
Coil Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Volt- | Resist. | Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. age (0) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 = 100 Part No. 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
26| SPST-NO 12DC | 272 | 44.2 5 5 - 255-1266-ND 1.59 147 1.30 1.11 | LKIAF-12V 
24DC | 1,087 | 22.1 5 5 - 255-1267-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | LK1AF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
5DC | 100 | 50 5 5 _ 255-1268-ND 137 1.26 1.12 96 | LKSIAF-5V 
26] SPST-NO | 12DC | 576 | 20.8 5 5 _ 255-1269-ND 1.37 1.26 1.12 96 | LKS1AF-12V 
24DC | 2,304 | 10.4 5 5 — 255-1270-ND 145 133 1.18 1.01 | LKS1AF-24V 
LKP Series Slim Power Relays 
26 SPST 12DC | 400 | 30 10 5 _ 255-1271-ND 162 149 1.32 1.13 | LKPIAF-12V 
24DC | 1,600) 15 10 5 _ 255-1272-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 | LKPIAF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) _ 
12DC | 360 | 33.3 - 16@250 Class B 255-1446-ND 2.08 1.92 1.70 1.45 | ALZ12F12 at 
27A| — SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class B 255-1445-ND 2.08 192 1.70 1.45 | ALZ12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class F 255-1447-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALZ12F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B 255-1410-ND 1.94 1.78 1.58 1.35 | ALZ21B12 Fig. 31 
12DC | 360 | 33.3 - 16@250 Class F 255-1448-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | ALZ21F12 S Series 
27B) — SPST 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B 255-1411-ND 2.01 185 1.64 1.40 | ALZ21B24 
24DC | 1,440 | 16.7 - 16@250 Class F 255-1449-ND 211 1.94 1.72 1.47 | ALZ21F24 
12DC | 360 | 33.3 16@250 Class B 255-1514-5-ND 1.94 1.78 1.58 1.35 | ALZ22B12 
NC Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1396-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-P-DC5V 
28A| —DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-1397-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-P-DC12V 
24DC | 1,600) 15 5 5 255-1398-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-P-DC24V 
SDC | 69.4 | 72 5 5 255-1399-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-DC5V 
28B) DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical 255-1400-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-DC12V 
24DC | 1,600) 15 5 5 255-1401-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-DC24v 
PC Mount Socket for Flat NC2D-JP Serie: 255-1836-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | NC2-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC2D-P Series .. 255-1837-ND 1.98 183 1.62 1.38 | NC2-PS 
PA Series Slim Power Relays 
29 Spst SDC ) 208 | 24 5 5@250 _ 255-1738-5-ND 684 628 558 4.75 | PAIA-5V Fig. 32 
24DC | 3,200 | 7.5 5 5@250 - 255-1737-5-ND 684 628 558 4.75 | PA1A-24V SF Series 
APE Series Slim Power Relays 
45DC | 119 | 38 - 6@250 Silver Alloy | 255-1450-ND 3.94 363 3.22 274 | APE1004H 
30a spsT 12DC | 847 | 14 - 6@250 Silver Alloy 255-1451-ND 3.94 363 3.22 274 | APE10012 
45DC | 119 | 38 - 6@250 | Gold Over Silver} 255-1452-ND 441 405 3.60 3.06 | APE1014H 
12DC | 847 | 14 - 6@250 | Gold Over Silver} 255-1453-ND 441 405 3.60 3.06 | APE10112 
12DC | 847 | 14 - 6@250 Silver Alloy | 255-1515-5-ND 419 385 342 291 | APE30012 
24DC | 3,388| 7 _ 6@250 Silver Alloy | 255-1866-ND NEW! 443 4.08 362 3.08 | APE30024 
30B] SPDT 4.5DC | 119 | 38 _ 6@250 | Gold Over Silver} 255-1454-ND 483 444 394 3.35 | APE3014H 
12DC | 847 | 14 _- 6@250 | Gold Over Silver} 255-1455-ND 483 444 3.94 3.35 | APE30112 
24DC | 3,388| 7 _ 6@250 | Gold Over Silver} 255-1868-ND NEW! 5.10 4.68 4.16 3.54 | APE30124 
S Series 4 Amp Polorized High Density Relays 
5DC | 130 | 38.5 3 4@250 _ 255-1741-ND 14:99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-5V 
DPSTx2 | 12DC | 720 | 16.7 3 4@250 - 255-1739-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 |) S2EB-12V 
31A 24DC | 2,850] 8.4 3 4@250 - 255-1740-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-24V 
APST 24DC | 2,850] 8.4 3 4@250 - 255-1744-ND 15.93 1463 13.00 11.05 |) S4EB-24V Fig. 33 
S Series Dual Coil Latching Relays SP Series 
31B} = DPDT 12DC | 720 | 16.7 3 4@250 - 255-1489-ND 16.22 1490 13.24 11.26 | S2EB-L2-12V 
Relay Socket for S Series for DP and 4P Relays .................0eceeeeecneeeer ees 255-1751-ND 2.74 252 2.24 1.91 S-PS 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) 
DPST 12DC | 288 | 41.7 6 6 - 255-1412-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2-DC12V 
302A 5DC | 50 | 100 6 6@250 =- 255-1747-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC5V 
DPDT 12DC ] 288 | 41.7 6 6@250 - 255-1745-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6@250 - 255-1746-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC24V 
4PST 5DC | 50 | 100 6 6 - 255-1414-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4-DC5 
308 5DC | 50 | 100 6 6@250 - 255-1748-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC5V 
4PDT 12DC ] 288 | 41.7 6 6@250 _ 255-1440-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6@250 _ 255-1441-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
33a) pot | 120c | 480 | 25 10 15@250 = 255-1749-ND 23.67 21.74 1932 16.43 | SP2-DC12V ST Series 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal...................00c0eeeeeeeeeeeeeeees 255-1750-ND 10.73 986 876 7.45 SP2-SF 
SP Series Dual Coil Latching Relays 
33B]  DPDT 12DC | 480 | 25 10 15@250 - 255-1490-ND 26.46 24.30 21.60 18.36 | SP2-L2-DC12V 
33C|  4PDT 12DC | 480 | 25 10 10@250 - 255-1491-ND 34.35 31.55 28.04 23.84 | SP4-L2-DC12V 
ST Series IC Drivable Power Relays 
5DC | 105 | 47 8 8 - 255-1288-ND 11.96 10.98 9.76 830 | ST1-DC5V 
34A} DPST-O/C | 12DC | 600 | 20 8 8 - 255-1289-ND 11.96 10.98 9.76 830 | ST1-DC12V 
24DC | 2,400) 10 8 8 — 255-1290-ND 11.96 1098 9.76 830 | ST1-DC24V 
5DC | 105 | 47 8 8 _ 255-1291-ND 1262 11.59 10.30 876 | ST2-DC5V 
34B] DPST-NO | 12DC | 600 | 20 8 8 _ 255-1292-ND 12.62 11.59 10.30 876 | ST2-DC12V 
24DC | 2,400) 10 8 8 _ 255-1293-ND 1262 11.59 10.30 876 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays..................c0sceeeeeeneeeere es 255-1294-ND 245 2.25 2.00 1.70 ST-PS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OEG AXICOM SCHRACK 


General Purpose PC Mount Relays 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — JWD Series Fig. 3 — T7N Series 


Fig. 4 — T73 Series 
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Fig. 5 — T75 Series 
Contact Coil |Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment | Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Part No. 
JWD Series 
1A SPDT 5 VDC 20 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB688-ND 8.09 7.08 6.41 | JWD-172-5 
SPST-NO| 5 VDC 10 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB689-ND 4.94 4.33 3.92 | JWD-107-5 
SPST-NO| 5 VDC 10 0.5 = Potter & Brumfield | PB692-ND 4.15 3.64 3.29 | JWD-107-1 
1B |SPST-NO| 12 VDC 10 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB690-ND 4.94 4.33 3.92 | JWD-107-7 
SPST-NO]| 12 VDC 10 0.5 _ Potter & Brumfield | PB693-ND 3.65 3.20 2.89 | JWD-107-3 
SPST-NO| 24 VDC 11.6 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB694-ND 5.30 4.65 4.20 | JWD-171-10 
1C |DPST-NO| 5 VDC 10 0.5 With Diode Potter & Brumfield | PB691-ND 6.46 5.65 5.12 | JWD-171-25 
T7C Series — Economical (Ideal for Appliance and Automotive Applications) 
SPDT 5 VDC 71.4 12 Standard Profile Potter & Brumfield | PB335-ND 1.58 1.39 1.26 | T7CS5D-05 
SPDT 6 VDC 60 12 Standard Profile Potter & Brumfield | PB336-ND 1.58 1.39 1.26 | T7CS5D-06 
2 SPDT | 12 VDC 30 12 Standard Profile Potter & Brumfield | PB337-ND 1.58 1.39 1.26 | T7CS5D-12 
SPDT | 24 VDC 15 12 Standard Profile Potter & Brumfield | PB338-ND 1.58 1.39 1.26 | T7CS5D-24 
SPDT 12VDC 30 12 Standard Profile Potter & Brumfield | PB441-ND* 1.56 1.37 1.24 | T7CV5D-12 
T7N Series Power Relay 
SPDT 5 VDC 71.5 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB379-ND 1.44 1.26 1.14 | T7NS5D1-05 
SPDT | 12 VDC 30 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB380-ND 1.44 1.26 1.14 | T7NS5D1-12 
8 SPDT | 24 VDC 15 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB381-ND 1.44 1.26 1.14 | T7NS5D1-24 
SPDT | 48 VDC 7.5 10 Low Profile Potter & Brumfield | PB382-ND 1.87 1.64 1.49 | T7NS5D1-48 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge 
SPDT 5 VDC 89 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB364-ND 2.26 1.98 1.79 | T73S5D15-05 
4 SPDT |12VDC) 37.5 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB365-ND 2.26 1.98 1.79 | T73S5D15-12 
SPDT | 24VDC| 20.9 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB366-ND 2.26 1.98 1.79 | T73S5D15-24 
T75 Series — Miniature Relay 
SPDT 5VDC 42.4 14 _ Potter & Brumfield | PB442-ND 3.38 2.97 2.68 | T75S5D112-05 
5 SPDT 12VDC 18.5 14 = Potter & Brumfield | PB443-ND 4.73 4.14 3.75 | T75S5D112-12 Fig. 8 — V23079 Series 
SPDT 24VDC 10.6 14 = Potter & Brumfield | PB444-ND 4.06 3.55 3.22 | T75S5D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed Fl Ss 14.48 
SPST-NO| 5VDC | 90 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB367-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-05 V{e9 7 
SPST-NO| 12VDC) 37.5 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB368-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-12 
SPST-NO| 24VDC | 18.75 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB369-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-24 
6 SPST-NO] 24VDC | 18.75 10 Vented Type Potter & Brumfield | PB445-NDe 1.61 1.41 1.28 | T77V1D10-24 P 
SPST-NO| 5 VDC 40 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB370-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D3-05 5.08f 
SPST-NO| 12 VDC 16.7 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB371-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D3-12 5 
SPST-NO| 24 VDC 8.3 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB372-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D3-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay Fig. 9 — V23105 Series 
SPDT 5VDC 89.5 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB446-ND 3.10 2.71 2.46 | T81H5D312-05 9.805<Y49 99 
SPDT 12VDC 17.1 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB740-ND 3.60 3.15 2.85 | T81H5D312-12 aa : 
7 SPDT 24VDC 8.6 0.5 High Sensitivity Potter & Brumfield | PB741-ND 3.10 2.71 2.46 | T81H5D312-24 
SPDT 12VDC 37.5 0.5 Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | PB447-ND 3.79 3.32 3.01 | T81N5D312-12 
SPDT 24VDC | 18.75 0.5 Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | PB448-ND 3.00 2.63 2.38 | T81N5D312-24 
V23079 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
DPDT | 5vpc | 28 5 = Axicom PB288-ND 2.21 1.94 1.75 | V23079A1001B301 
8 DPDT | 12 VDC 11.6 5 =— Axicom PB289-ND 2.21 1.94 1.75 | V23079A1003B301 
V23105 Series — Nonpolarized Dip Package Relay 
DPDT | 5vDC | 30 0.5 High Sensitivity Axicom PB383-ND 1.73 1.52 1.37 | V23105A5001A201 
DPDT | 12 VDC 12.5 0.5 High Sensitivity Axicom PB384-ND 1.73 1.52 1.37 | V23105A5003A201 
DPDT | 24VDC| 6.25 0.5 High Sensitivity Axicom PB385-ND 1.85 1.62 1.47 | V23105A5005A201 
9 DPDT 5 VDC 40 0.5 Medium Sensitivity Axicom PB386-ND 1.73 1.52 1.37 | V23105A5301A201 
DPDT | 12 VDC 16.7 0.5 Medium Sensitivity Axicom PB387-ND 1.73 1.52 1.37 | V23105A5303A201 
DPDT | 24VDC) 8.33 0.5 Medium Sensitivity Axicom PB388-ND 1.85 1.62 1.47 | V23105A5305A201 
DPDT | 48VDC| 4.16 0.5 Medium Sensitivity Axicom PB389-ND 2.59 2.27 2.06 | V23105A5307A201 
V23026 Series — Miniature Sealed Relay (Up to 1 Billion Operations!) 
SPDT 5 VDC 13.5 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB282-ND 3.96 3.47 3.14 | V23026A1001B201 
10 SPDT | 12 VDC 5.3 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB283-ND 3.96 3.47 3.14 | V23026A1002B201 
SPDT | 24 VDC 5.3 1 Thru-Hole Terminal Axicom PB284-ND 4.25 3.72 3.37 | V23026A1004B201 
spot | svoc | 16 1 SMT Terminal Axicom Eee GND 4.34 3.81 3.44 | vog026D10218201 
PB285TR-ND. 1086.00/480 
11 | spot |12voc] 66 1 SMT Terminal Axicom eee END 4.34 3.81 3.44 | Vog026D10228201 
PB286TR-ND 1086.00/480 
spoT |24voc| 53 1 SMT Terminal Axicom eee END 468 410 3-71 | y53026010248201 
PB287TR-ND 5616.00/2,400 


¢ Flux-Tight Version 


1646 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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GEG AXICOM SCHRACK . : 7 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — TSC Series Fig. 2 — PE Series Fig. 3 — RE Series Fig. 4 — PB Series 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
TSC Series — Miniature Sealed Relay 
{ SPDT 12 VDC 12.5 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 1.61 1.41 1.28 1.01 | TSC-112L3H 
24 VDC 6.3 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB648-ND 1.78 1.56 1.41 1.11 | TSC-124L3H 
PE Series — Miniature Power Relay 

5 VDC 40 5 PC Mount = Schrack PB353-ND 4.06 3.55 3.22 2.54 | PEO14005 

2 SPDT 12 VDC 16.7 5 PC Mount = Schrack PB354-ND 4.06 3.55 3.22 2.54 | PEO14012 

24 VDC 8.3 5 PC Mount = Schrack PB355-ND 4.06 3.55 3.22 2.54 | PEO14024 

RE Series — Lower Profile Power Relay 

5 VDC 40 6 PC Mount AgCdO Schrack PB356-ND 5.09 4.46 4.03 3.18 | REO30005 

6 VDC 33 6 PC Mount AgCdO Schrack PB742-ND 5.09 4.46 4.03 3.18 | REO30006 

12 VDC 16.7 6 PC Mount AgCdO Schrack PB357-ND 5.09 4.46 4.03 3.18 | REO30012 

24 VDC 8.3 6 PC Mount AgCdO Schrack PB358-ND 5.09 4.46 4.03 3.18 | REO30024 

3 | SPST-NO 48 VDC 44 6 PC Mount AgCdO Schrack PB743-ND 6.96 6.09 5.51 4.35 | REO30048 

5 VDC 40 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB744-ND 5.09 4.46 4.03 3.18 | REO32005 

6 VDC 33 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB745-ND 5.66 4.96 4.49 3.54 | REO32006 

12 VDC 16.7 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB746-ND 6.19 5.42 4.91 3.87 | REO32012 

24 VDC 8.3 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB747-ND 6.24 5.46 4.94 3.90 | REO32024 

48 VDC 41 6 PC Mount Gold Over Nickel Schrack PB748-ND 6.00 5.25 4.75 3.75 | REO32048 

PB Series - Cube Power Relay 

SPST 5 VDC 71.4 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB766-ND 1.03 91 82 .65 | PB134005 

SPST 6 VDC 60 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB767-ND 1.03 91 82 .65 | PB134006 

4 SPST 12 VDC 30 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB768-ND 1.10 97 88 -69 | PB134012 

SPST 24 VDC 15 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB769-ND 1.18 1.03 94 .74 | PB134024 

SPDT 24 VDC 15 10 PC Mount Ag90Ni10 Schrack PB765-ND 1.18 1.03 94 -74 | PB114024 


Fig. 1 — RT Series (RY Series) , 
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RY Series Dimensions in ( ) (RY Series - 3.2mm) SPST-NO 12A SPDT 16A SPST-NO 16A DPDT 8A DPST-NO 
Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
SPDT 5 VDC 80 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB359-ND 2.09 1.83 1.66 RTB14005F 
1A SPDT 12 VDC 33.3 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB360-ND 1.66 1.45 1.32 RTB14012F 
SPDT 12VDC 33.3 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB449-NDe 3.31 2.90 2.63 RT114012F 
SPDT 24 VDC 16.7 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB361-ND 1.66 1.45 1.32 RTB14024F 
1B SPST-NO 12 VDC 33.3 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB362-ND 3.31 2.90 2.63 RTB34012F 
SPST-NO 24 VDC 16.7 12 Sealed Case Potter & Brumfield PB363-ND 3.07 2.69 2.44 RTB34024F 
SPDT 5 VDC 80 16 Sealed Case Potter & Brumfield PB291-ND 2.66 2.34 2.11 RTD14005F 
1c SPDT 12 VDC 33.3 16 Sealed Case Potter & Brumfield PB292-ND 2.90 2.55 2.30 RTD14012F 
SPDT 24 VDC 16.7 16 Sealed Case Potter & Brumfield PB668-ND 2.90 2.55 2.30 RTD14024F 
1D SPST-NO 12 VDC 33.3 16 Sealed Case Potter & Brumfield PB293-ND 3.31 2.90 2.63 RTD34012F 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Case Potter & Brumfield PB294-ND 3.31 2.90 2.63 RTD34024F 
DPDT 5 VDC 80 8 Sealed Case Potter & Brumfield PB295-ND 2.69 2.36 2.13 RTE24005F 
1E DPDT 12 VDC 33.3 8 Sealed Case Potter & Brumfield PB296-ND 2.93 2.57 2.32 RTE24012F 
DPDT 24 VDC 16.7 8 Sealed Case Potter & Brumfield PB297-ND 2.35 2.06 1.87 RTE24024F 
1F DPST-NO 12VDC 33.3 8 Sealed Case Potter & Brumfield PB450-ND 1.99 1.75 1.58 RTE44012F 
RY Series — Miniature Sealed PCB Relay 
SPDT 5 VDC 44.0 8 Sealed Case Schrack PB649-ND 3.46 3.03 2.74 RY610005 
1A SPDT 12 VDC 19.3 8 Sealed Case Schrack PB650-ND 3.46 3.03 2.74 RY610012 
SPDT 24 VDC 10.2 8 Sealed Case Schrack PB651-ND 3.46 3.03 2.74 RY610024 
* Flux-Tight Version 
Use With | Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Fig. | Description Series | Part No. al 25 50 100 | Part No. 
RT and RY Sockets and Accessories 
1 DIN Rail Terminal Socket for SP 3.5mm Pin Spacing, 10A RT PB524-ND 6.94 6.07 5.50 4.34 | RT78624 
1 DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 10A RT PB666-ND 7.44 6.51 5.89 4.65 | RT78625 
1 | DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 12A RT PB665-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | RT78626 
— _| Relay Retaining Clip for RP78XXX Din Rail Sockets, RT Relays RT PB749-ND 79 70 63 -50 | RT16016 
1 | Din Rail “Module Option” Socket for SP 3.5mm Pin Spacing RT PB779-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 | RT78724 
1 | Din Rail “Module Option” Socket for SP and DP 5mm Pin Spacing RT PB780-ND 3.89 3.41 3.08 2.43 | RT78726 
— | Protection Module 12-24VDC Red LED with Protection Diode RT PB750-ND 5.71 5.00 4.53 3.57 | RPMLOO024 
— | Indicator Module 12-48VAC/DC Red LED RT PB751-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 | RPMLO524 
—_| Indicator Module 110-230VAC Red LED RT PB752-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 | RPMLO730 
2 | PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A RT PB667-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 | RP78601 
2 | PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A RT PB525-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 | RP78602 
— | Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RT Series RT PB778-ND 31 28 25 .20 | RT16041 
— | Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RY Series RY PB777-ND 36 32 29 .23 | RP16100 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1647 
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DEG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 1 — K10 Series Fig. 2 — R10 Series Fig. 3 — KH Series 


28.17 >< 21.82 


32 942! 


14 |24[a4 |44 
fy day - 635 - 
Side-Flange 
Mount KUP 
Mountable 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. al 25 50 100 Part No. 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB319-ND 8.86 7.75, 7.02 5.54 | K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB320-ND 8.86 7.75, 7.02 5.54 | K10P-11A15-24 
120 VAC il 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB321-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-120 
6 VDC 150 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield | PB323-ND 8.86 7.75, 7.02 5.54 | K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB324-ND 8.86 7.75, 7.02 5.54 | K10P-11D15-12 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB325-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-24 
1 DPDT 110 VDC 10 15 187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB326-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount = Potter & Brumfield | PB327-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 PC Mount = Potter & Brumfield | PB328-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = Potter & Brumfield | PB451-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield | PB329-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield | PB330-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield _| PB322-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
5 VDC 20 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB776-ND 33.36 29.19 26.41 20.85 R10S-E1Y2-J5.0K 
6 VDC 115 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB116-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In a Potter & Brumfield | PB117-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V185 
DPDT 24 VDC 34 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB118-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V700 
24 VDC 55.8 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB774-ND 15.67 13.72 12.41 9.80 R10-E1Y2-J1.0K 
24 VDC 55.8 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB770-ND 22.37 19.58 17.71 13.98 R10-E1P2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB119-ND 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB120-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB121-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V185 
4PDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB122-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB123-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB772-ND 26.78 23.44 21.21 16.74 R10-E1W4-V700 
6 VDC 115 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB124-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V52 
2 12 VDC 64 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB125-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V185 
24 VDC 34 5 Plug-In _— Potter & Brumfield | PB126-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V700 
DPDT 48 VDC 19 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB127-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC 9000 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB598-ND 30.53 26.72 24.17 19.08 R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 7.5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB454-ND 17.06 14.94 13.51 10.67 R10-E1W2-V700 
12 VDC 64 7.5 Plug-In — Potter & Brumfield | PB771-ND 17.06 14.94 13.51 10.67 R10-E1W2-V185 
24 VDC 34 5 PC Mount = Potter & Brumfield | PB452-ND 15.82 13.84 12.53 9.89 R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB129-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5. Plug-In = Potter & Brumfield PB130-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5. Plug-In = Potter & Brumfield | PB131-ND 18.48 16.17 14.63 11.55 R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB453-ND 26.59 23.27 21.06 16.62 R10-E1M4-V700 
115 VAC 9000 5. Plug-In = Potter & Brumfield _| PB599-ND 39.70 34.74 31.43 24.81 R10-E1X4-115V 
12 VDC 133 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB773-ND 32.52 28.46 25.75 20.33 R10-E1X6-V90 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB600-ND 32.52 28.46 25.75 20.33 R10-E1X6-V430 
24 VDC 430 2 Plug-In _— Potter & Brumfield | PB775-ND 34.13 29.87 27.02 21.33 R10-E1Z6-V430 
KH Series — General Purpose Low Cost Power Relay 
12 VDC 75 5 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB455-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D12-12 
DPDT 24 VDC 37 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB730-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D11-24 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB729-ND 8.38 7.33 6.64 5.24 | KHAU-11A11-120 
12 VAC = 3 Plug-In _— Potter & Brumfield | PB731-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-12 
24 VAC = 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB139-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-24 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB604-ND 31.49 27.56 24.93 19.68 | KHU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB140-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield | PB141-ND 10.82 9.48 8.57 6.77 | KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB456-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A12-120 
24 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield | PB457-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KHAU-17A16-24 
3 4PDT 120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield | PB601-ND 15.43 13.51 12.22 9.65 | KHAU-17A16-120 
120VAC _— 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield | PB732-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 KHAU-17A18-120 
12 VDC 75 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB605-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In a Potter & Brumfield | PB606-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-24 
12 VDC 75 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB142-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB143-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-24 
48 VDC 18 3 Plug-In _ Potter & Brumfield | PB734-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-48 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield | PB733-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-110 
12 VDC 75 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB602-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In = Potter & Brumfield | PB458-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-24 
12 VDC 75 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield | PB735-ND 14.16 12.39 11.21 8.85 | KHAU-17D16-12 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield _| PB603-ND 14.16 12.39 11.21 8.85 | KHAU-17D16-24 
PT Series 
24 VDC 30.8 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB717-ND 6.12 5.36 4.85 3.83 | PT270024 
DPDT 115 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB718-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 PT270615 
230 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB719-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | PT270730 
24 VDC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB720-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 | PT570024 
4PDT 115 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB721-ND 7.58 6.64 6.01 4.74 PT570615 
4 230 VAC _ 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB722-ND 8.14 7.12 6.45 5.09 PT570730 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, DP PB723-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 | PT78720 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 4 Pole . PB724-ND 3.43 3.01 2.72 2.15 PT78740 
Plastic Retainer Clip for 29mm Relays ...... PB725-ND 48 42 38 30 PT17016 
PCB Mount Socket with Mounting Ears for DP, 3P and 4P PB726-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 PT78600 
PCB Mount Socket without Mounting Ears for DP, 3P and 4P . PB727-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 PT78604 
Metal Retaining Clip for PCB Mount Sockets PB728-ND 58 51 46 -36 | PT28802 
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GEG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 7 — T90 Series Fig. 8 — T9A Series 
SPST-NO 


6 


Fig. 10 — PRD Series 


\#8 Screw 
j 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
KU Series — Enclosed Relays 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB151-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB152-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB153-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB154-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-24 
DPDT 110 VDC 5 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield | PB610PB-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB155-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB156-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-24 
24 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB222-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB463-ND 12.31 10.78 9.75 7.70 | KUP-11A55-120 
DPST 24 VDC 75 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB223-ND 18.50 16.20 14.65 11.57 | KUGP-7D55-24 
120 VAC 24 5 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB611-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A11-120 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB157-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB158-ND 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB612-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB159-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB160-ND 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-24 
110 VDC a] 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB613-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D15-110 
3PDT 24 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield | PB464-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield | PB465-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-24 
120 VAC _ 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield | PB161-ND 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-120 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Test Button Potter & Brumfield | PB162-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KUP-14A45-120 
5 24 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB163-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB164-ND 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB614-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB672-ND 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-24 
SPST-NO 24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB466-ND 17.64 15.44 13.97 11.03 | KUEP-3D15-24 
110 VDC 1 10 -187 (4.75) QC — Potter & Brumfield | PB616-ND 16.49 14.43 13.06 10.31 KUEP-3D15-110 
120 VAC 24 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB615-ND 21.86 19.14 17.31 13.67 | KUEP-11A15-120 
DPDT 24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB467-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 | KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield | PB617-ND 14.23 12.46 11.27 8.90 | KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC i Potter & Brumfield | PB618-ND 13.20 11.55 10.45 8.25 | KUMP-11D18-24 
3PDT 120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield | PB619-ND 16.27 14.24 12.89 10.17 | KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield | PB468-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 | KUMP-14D18-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Top Flange Potter & Brumfield | PB469-ND 21.79 19.07 17.26 13.62 | KUIP-11AT5-120 
24 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB470-ND 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-24 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB620-ND 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-120 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield | PB621-ND 15.31 13.40 12.13 9.57 | KUHP-11AT1-120 
DPDT 12 VDC 120 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB622-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield | PB623-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-24 
24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield | PB624-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11DT1-24 
12 VDC 120 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield | PB625-ND 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield | PB471-ND 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield _| PB472-ND 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-120 
KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
SPST-NO | 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB626-ND 55.90 48.91 44.26 34.94 | KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC a5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB473-ND 59.11 51.73 46.80 36.95 | KRP-11DG-110 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB474-ND 57.24 50.09 45.32 35.78 | KRP-11AG-120 
SPDT 120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB637-ND 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AG-120 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB638-ND 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DG-24 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB628-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-12 
24 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB167-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB168-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AG-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB629-ND 15.98 13.99 12.66 9.99 | KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB169-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB170-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal _— Potter & Brumfield | PB633-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-48 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB476-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-110 
6 24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB630-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11AN-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB175-ND 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-11AN-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB631-ND 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB634-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB475-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-24 
120 VAC 1735: 5 8 Pin Octal Silver Contact Potter & Brumfield | PB632-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB635-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DY-24 
24 VAC = 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB171-ND 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-14AG-24 
120 VAC = 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB172-ND 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB173-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield | PB174-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-24 
110 VDC 415 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield | PB673-ND 17.71 15.50 14.03 11.07 | KRPA-14DG-110 
120 VAC = 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB176-ND 16.97 14.85 13.44 10.61 KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield | PB636-ND 16.25 14.22 12.87 10.16 | KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC =— 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield | PB627-ND 185.83 162.61 147.12 116.15 | KBP-11AG-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
SPST-NO 12 VDC Th 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB104-ND 2.28 2.00 1.81 1.43 | T90N1D12-12 
7 24 VDC 36 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB105-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 | T9O0N1D12-24 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount _ Potter & Brumfield PB107-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 | T9ON5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount _ Potter & Brumfield | PB108-ND 2.42 2.13 1.92 1.52 | T9ON5D12-24 
Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) ............. 60. 0cc cece eee e nce e eee ee cess eee eeeeeeeeeeeeeeneeee PB216-ND at 68 61 -48 | 35C620A 
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PB PC Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


EG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 
Fig. 11 — t Fig. 12 — Fig. 13 — 
S86R, = S89R Series id P25, P30, P40 
Sein eres Potter & Brumfield $89 Series +4 aN Series 
relay features a simple pulse 
latch/unlatch function (impulse) 
without the need to reverse 
polarity or continuously energize 
the coil. 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield | PB109-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 | T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount = Potter & Brumfield | PB110-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T90S1D12-12 
7 24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield | PB111-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount = Potter & Brumfield | PB113-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 | T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount = Potter & Brumfield | PB114-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount _ Potter & Brumfield | PB115-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T90S5D12-24 
T9A Series — Low Cost Industrial Relays 
12 VDC 83 30 PC Mount = Potter & Brumfield | PB302-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T9AS1D12-12 
SPST-NO 24 VDC 42 30 PC Mount ; _ Potter & Brumfield PB303-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 | T9AS1D12-24 
12 VDC 83 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield | PB304-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 | T9AS1D22-12 
24 VDC 42 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield | PB305-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 | T9AS1D22-24 
8 12 VDC 83 20 PC Mount = Potter & Brumfield | PB306-ND 2.09 1.83 1.66 1.31 T9AS5D12-12 
24 VDC 42 20 PC Mount = Potter & Brumfield | PB307-ND 2.74 2.40 2.17 1.71 T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount With -250” QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 | T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield | PB309-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 | T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield | PB310-ND 3.29 2.88 2.61 2.06 | T9AP5D52-12 
24 VDC 42 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield | PB311-ND 3.29 2.88 2.61 2.06 | T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relays with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield | PB481-ND 9.79 8.57 7.76 6.12 | T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield | PB482-ND 9.79 8.57 7.76 6.12 | T92S7D12-24 
240 VAC = 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield | PB483-ND 12.17 10.65 9.64 7.61 T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield | PB484-ND 9.19 8.05 7.28 5.75 | T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield | PB485-ND 9.19 8.05 7.28 5.75 | T92P7D12-24 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB298-ND 9.79 8.57 7.76 6.12 | T92S7D22-12 
DPST-NO 12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB486-ND 9.19 8.05 7.28 5.75 | T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB299-ND 9.79 8.57 7.76 6.12 | T92S7D22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB487-ND 9.62 8.43 7.62 6.02 | T92P7A22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB488-ND 10.44 9.14 8.27 6.53 | T92S7A22-24 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB301-ND 10.44 9.14 8.27 6.53 | T92S7A22-120 
9 120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB489-ND 9.62 8.43 7.62 6.02 | T92P7A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB736-ND 11.76 10.29 9.31 7.35 | T92S7A22-240 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB738-ND 10.99 9.62 8.71 6.87 | T92P7A22-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield | PB351-ND 10.51 9.20 8.33 6.57 | 7T92S11D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield | PB352-ND 10.51 9.20 8.33 6.57 | 1T92S11D12-24 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB349-ND 9.74 8.53 7.72 6.09 | T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB490-ND 10.51 9.20 8.33 6.57 | 7T92S11D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB350-ND 9.74 8.53 7.72 6.09 | T92P11D22-24 
DPDT 24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB300-ND 11.83 10.36 9.37 7.40 | T92S11A22-24 
24 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB739-ND 10.80 9.45 8.55 6.75 | T92P11A22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB491-ND 10.51 9.20 8.33 6.57 | 1T92S11D22-24 
120 VAC >= 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB597-ND 11.83 10.36 9.37 7.40 | T92S11A22-120 
120 VAC — 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB492-ND 10.80 9.45 8.55 6.75 | T92P11A22-120 
240 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield | PB737-ND 13.03 11.41 10.32 8.15 | T92S11A22-240 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield | PB348-ND 12.17 10.65 9.64 7.61 T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO_ | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield | PB590-ND 21.07 18.44 16.69 13.17 PRD-3AY0-120 
12 VAC _ 25 Screw _ Potter & Brumfield | PB493-ND 23.42 20.50 18.55 14.64 PRD-5DY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield | PB494-ND 24.89 21.78 19.71 15.56 PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield | PB495-ND 24.17 21.15 19.14 15.11 PRD-5AY0-120 
120 VAC = 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield | PB496-ND 26.16 22.89 20.71 16.35 PRD-7AY0-120 
DPST-NO | 120 VAC — 25 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield | PB591-ND 26.02 22.77 20.60 16.26 PRD-7AGO-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield | PB497-ND 25.34 22.18 20.07 15.84 | PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = Potter & Brumfield | PB498-ND 31.73 27.77 25.12 19.83 PRD-11DY0-12 
10 24 VDC 84 25 Screw = Potter & Brumfield | PB499-ND 31.73 27.77 25.12 19.83 PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield | PB500-ND 35.33 30.92 27.97 22.08 PRD-11DHO0-24 
24 VDC 84 30 Screw = Potter & Brumfield | PB501-ND 31.66 27.70 25.07 19.79 PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB502-ND 38.54 33.73 30.52 24.09 PRD-11DHO-110 
24 VAC _ 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield | PB588-ND 32.50 28.44 25.73 20.31 PRD-11AY0-24 
120 VAC = 30 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield | PB503-ND 32.33 28.29 25.60 20.21 PRD-11AG0-120 
120 VAC _ 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield | PB504-ND 36.19 31.67 28.66 22.62 PRD-11AHO0-120 
120 VAC _ 25 Screw = Potter & Brumfield | PB505-ND 32.50 28.44 25.73 20.31 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield | PB506-ND 33.02 28.90 26.15 20.64 | PRD-11AY0-240 
Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Finish...................... HREM EAwR AEA MOte OnE AARned Aad samedslanmneahedalirs PB646-ND 22.66 19.83 17.94 14.16 35D013 
S86R, S87R Series — Industrial and S89R Series — Impulse Latching Relays 
1 DPDT 120 VAC _— 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield | PB510-ND 35.33 30.92 27.97 22.08 | S86R11A1B1D1120 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield | PB511-ND 33.53 29.34 26.55 20.96 | S87R11A2B1D1120 
12 VDC 533 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield | PB513-ND 43.61 38.16 34.53 27.26 | S89R11DAC1-12 
12 DPDT 120 VAC _ 15 187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield | PB585-ND 45.79 40.07 36.26 28.62 | S89R11AAC1-120 
120 VAC = 15 8 Pin Octal Impulse Potter & Brumfield | PB515-ND 52.46 45.91 41.54 32.79 | S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor 
24 VDC 180 25 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield | PB516-ND 79.70 69.75 63.10 49.82 P25P42D22P 1-24 
13 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 -250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield | PB517-ND 93.96 82.22 74.39 58.73 P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 -250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield | PB518-ND 98.83 86.48 78.25 61.77 P40P42D12P1-24 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay 
14 SPST-NO 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB312-ND 1.99 1.75 1.58 1.25 | VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield | PB313-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 | VKP-15F42 
VF4 Series — Enclosed Automotive Relay 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC _ Tyco Electronics PB679-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 1432782-1 
SPST-NO 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Molded Bracket Tyco Electronics PB685-ND 2.02 VIE 1.60 1.26 1432772-1 
12 VDC 133 40 PC Mount = Tyco Electronics PB229-ND 3.41 2.99 2.70 2.13 | VF4-11F13 
15 12 VDC 133 40 PC Mount = Tyco Electronics PB230-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | VF4-15F13 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC _ Tyco Electronics PB680-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 1432785-1 
SPDT 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics PB682-ND 2.04 1.79 1.62 1.28 1432790-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB686-ND 2.09 1.83 1.66 1.31 1432791-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Built-In Resistor Tyco Electronics PB681-ND 1.97 1.73 1.56 1.23 1432786-1 


(Continued) 
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Electronics 


PB PC Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


DEG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 
Fig. 14 — VKP Automotive Series Fig. 15 — VF4 Automotive Series Fig. 16 — VF7 Automotive Series 
2.11-2 ples. | 
ether a 3 28.07 << "28.0 
1.09 == : . 
FE qo byte SetRGF 5a sai? <r || 
; 4.4 44 | JJ U 
a iced SPST SPDT i 
1218-2 ples. With Molded 
1.57-2 ples. Bracket 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. u 25 50 100 Part No. 
24 VDC 66.6 40 -250 (6.35) QC _— Tyco Electronics PB215-ND 3.36 2.94 2.66 2.10 | VF4A-15H11 
24 VDC 33.3 30 -250 (6.35) QC = Tyco Electronics PB683-ND 1.97 1.73 1.56 1.23 | 1432826-1 
15 SPDT 24 VDC 33.3 30 .250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics | PB684-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 | 1432795-1 
24 VDC 33.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB687-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 1432797-1 
VF7 Series - Enclosed H-D Automotive Relay 
12 VDC 166 70 QC Terminal _— Tyco Electronics PB708-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 VF7-11F11 
12 VDC 166 70 QC Terminal With Molded Bracket Tyco Electronics PB709-ND 6.36 5.57 5.04 3.98 VF7-41F11 
16| SPST-NO 12 VDC 166 70 PC Mount _ Tyco Electronics PB710-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 | VF7-11F12 
. 24 VDC 66.6 70 QC Terminal = Tyco Electronics PB711-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 VF7-11H11 
24 VDC 66.6 70 PC Mount _ Tyco Electronics PB713-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | VF7-11H12 
24 VDC 66.6 70 QC Terminal With Molded Bracket Tyco Electronics PB712-ND 6.36 5.57 5.04 3.98 VF7-41H11 


Relay Sockets and Accessories 


Solder Terminal Panel Mount Socket Wire Hold 
Socket (KRPA shown) Down Spring 
Use With | Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. | Description Series Part No. ul 25 50 100 Part No. 
1 Solder Terminal Socket, DPDT K10 PB331-ND 2.04 WSS 1.62 1.28 27E488 
2 | DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT K10 PB332-ND 6.24 5.46 4.94 3.90 27E895 
2 Chassis Mount Screw Socket, DPDT. K10 PB642-ND 6.00 5.25 4.75 3.75 27E487 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket ae K10 PB333-ND 58 51 46 36 20C297 
1 PCB: Mount Socket, DPDT wiiceicisecsisenouseitad ee noasenad secnased ad pavaiselsa ate slauy ed K10 PB334-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 27E489 
1 Solder Terminal Socket, DPDT .. R10 PB132-ND 1.54 1.35 1.22 96 27E125 
a Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E126 
1 PCB Mount Socket, DPDT R10 PB134-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E128 
1 PCB Mount Socket, 4PDT R10 PB135-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E129 
4 Relay Mount Board with Screw Terminals, DP. R10 PB640-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 27E460 
4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P .. R10 PB674-ND 20.45 17.90 16.19 12.78 27E461 
4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 6P. R10 PB641-ND 28.63 25.06 22.67 17.90 27E462 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT R10 PB136-ND 31 28 25 .20 200249 
3 | Wire Hold Down Spring, 4PDT .. R10 PB137-ND 31 28 25 .20 20C250 
3 | Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles . R10 PB138-ND 134 .30 eas 21 200259 
1 Solder Terminal Socket, 4PDT ........... 00... cceccec es ee eee e eee eeeeeeeseeeeeneenes KHA PB144-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 27E006 
1 PCB Mount Socket, 4PDT KHA PB145-ND 1.54 1.35 1.22 96 27E007 
3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT KHA/K10_ | PB146-ND 46 40 37 .29 20C217 
2 | Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT KHA PB147-ND 11.69 10.23 9.26 7.31 27E166 
2 | DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT . KHA PB148-ND 9.24 8.09 7.32 5.78 27E894 
| PCB Terminal Socket, 4PDT. KH PB523-ND 1.34 1.18 1.07 84 27E023 
2 Chassis Mount Screw Terminal Socket, all poles... KUP PB165-ND 7.78 6.81 6.16 4.86 27E121 
2 DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles KUP. PB166-ND 9.29 8.13 7.36 5.81 27E893 
4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P .... KUP. PB643-ND 17.98 15.73 14.24 11.24 27E867 
4 Hard Mount Socket with Solder Terminals, SP-3P. KUP PB639-ND 2.04 1.79 1.62 1.28 27E043 
1 PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P . KU PB522-ND 2.42 2.13 1.92 1.52 27E046 
3 | Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets ... KUP. PB607-ND 60 53 48 38 200228 
3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets KUP PB608-ND 48 42 38 .30 200254 
3 | Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP PB609-ND 58 51 46 -36 200314 
2 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles... KRPA PB177-ND 5.45 4.77 4.32 3.41 27E122 
2 11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles. . KRPA PB178-ND 6.02 5.28 4.77 3.77 27E123 
— | Spacer for KRPA Series Relay .. KRPA PB179-ND 1.10 97 88 69 21B212 
2 | DIN Rail Mount Socket, DPDT. KRPA PB520-ND 5.86 5.13 4.64 3.66 27E891 
2 | DIN Rail Mount Socket, 3PDT . KRPA PB521-ND 8.83 7.73 7.00 5.52 27E892 
3 | Wire Hold Down Spring Screw Attach Type (2 Pcs. Required). as KRPA PB644-ND 79 70 63 50 200176 
3 | Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 ............ 00... cece eee eeee eee eee es KRPA PB645-ND 46 40 37 29 200318 
— | DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum ALL PB345-ND 12.00 10.50 9.50 7.50 24A110 
— | Hold Down Clip, for use with DIN Rail ALL PB346-ND 79 .70 63 50 24A071 
— | Plastic Spacer for DIN Rail Sockets . ALL PB347-ND 79 70 63 50 40G432 
— | VF4 Relay Socket, PCB Mount.............0. 0.00.0 cccecee esc ee cece ee eeeeeeeeneeees VF4 PB232-ND 1.63 1.43 1.30 1.02 VCF4-1000 
— | VF4 Relay Socket (Wire Harness Style) for Contacts use P/N 42281-1 VF4 PB316-ND 62 55: 50 39 VCF4-1001 
— | VF4 Relay Socket (Bracket Wire Harness Mount) VF4 PB714-ND 1.34 1.18 1.07 84 VCF4-1002 
— | VF4 Relay Socket (Shrouded Dust Cover) VF4 PB715-ND 1.39 1.22 1.11 87 VCF4-1003 
— | VF7 Relay Socket (Wire Harness Style)... te VF7 PB716-ND 86 76 69 54 VCF7-1000 
— | VF4 Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND.............0..020eceecee ences eneeees VF4 A27929CT-ND 11.27/100 60249-1 
— | VF4 Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND... a VF4 A27929TR-ND 492.35/9,000 60249-1 
— | VF4 Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND. VF4 A27926CT-ND 10.88/100 42281-1 
— | VF4 Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND... VF4 A27926TR-ND 538.46/11,000 42281-1 
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ae PB Timers/Time Delay Relays WG 


GEG AXICOM SCHRACK 


Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable relays for industrial and time delay type applications. By setting the timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power the timing 
circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and delay turning the relay output On or Off for the user selected time Using the Cycle or Repeat 
Mode will put the timer in a continuous On and Off cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model CRB relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


Fig. 1 — CNM5 Series Fig. 2 — CNS Series Fig. 3 — CNT Series Fig. 4 — CLB and CLF Series 


Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. Description Part No. 1 25) 50 Part No. 

4 Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, .1 Second ~ 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND 98.45 86.15 77.94 | CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND 77.74 68.02 61.55 | CNS-35-72 

2 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND 91.46 80.04 72.41 | CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND 86.64 75.81 68.59 | CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND 103.30 90.39 81.78 | CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND 145.32 127.16 115.05 | CNT-35-26 

3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND 114.02 99.78 90.27 | CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND 155.57 136.13 123.16 | CNT-35-96 

4 Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND 114.50 100.20 90.65 | CLB-51-70010 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB563-ND 113.14 99.00 89.57 | CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 1 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB564-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1001B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 5 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB671-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1002B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB565-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .6 ~ 60 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB566-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB567-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB568-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1006B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 ~ 100 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB569-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 24VDC, 8 Octal PB570-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1028D-30 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 12VDC, 8 Octal PB571-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1047D-20 

5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB573-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-30003 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB574-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB575-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds., DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70003 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30002 
Knob Adjustable Interval Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB754-ND 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70021 
Knob Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB755-ND 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Operate Relay, .1 ~ 10 Sec., 10A, 120VAC, 8 Octal PB578-ND 230.90 202.05 182.80 | CDB-38-70003 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, .1 ~ 10 Sec., 10A, 120VAC, 11 Octal PB579-ND 230.90 202.05 182.80 | CDB-38-70014 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 10A, 120VAC, 8 Octal PB753-ND 230.90 202.05 182.80 | CDB-38-70005 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70010 
Recycle Time Delay Relay, 0.3 ~ 30 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB581-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70030 

8 Recycle Time Delay Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70180 

7 External Pot Adjustable On-Delay SSR, .5 ~ 10 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB783-ND 37.01 32.39 29.30 | VIM1ECD 
External Pot Adjustable On-Delay SSR, 3 ~ 60 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB784-ND 37.01 32.39 29.30 | VIM1EDD 

8 Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, .1 Seconds ~ 10 Hours, with K10 Relay, 120VAC PB781-ND 154.75 135.41 122.52 | SSFR90A 
Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, .1 Seconds ~ 10 Hours, without K10 Relay PB782-ND 148.39 129.85 117.48 | SSFR9OX 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB762-ND 115.58 101.14 91.51 CUF-41-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 12 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB763-ND 115.58 101.14 91.51 CUF-41-70120 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, 10A, 24VAC, for Socket use 27E893 PB759-ND 113.14 99.00 89.57 | CLH-41-30010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 120 Seconds, 10A, 24VAC, for Socket use 27E893 PB764-ND 115.58 101.14 91.51 CUH-41-30120 
Knob Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, DPST, 10A, 120VAC, 8 Octal PB761-ND 117.72 103.01 93.20 | CUB-51-70010 
Knob Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB756-ND 129.96 113.72 102.89 | CKB-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, .1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB757-ND 126.24 110.46 99.94 | CKF-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Release, .1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB758-ND 126.24 110.46 99.94 | CKF-38-78010 
Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VDC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB760-ND 176.09 154.08 139.41 | CSL-38-60010 
Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VAC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND 176.09 154.08 139.41 | CSJ-38-70010 
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tyco Features: 


PRB VO M od u les Ww @ * Industry standard package and pin-out 
Electronics © sa * Color coded by function 
OEG AXICOM SCHRACK ¢ 4,000Vrms optical isolation 
* High immunity to false operation 
ane oe es ee ae dur yan a Eieenes pote ee * Output modules can be controlled from 
Inpu' input utpu utpu ackage in igi-Key rice Eac! rumfiel anki i A 
Voltage I (mA) Current © Voltage Color Time Time Part No. 1 25 50 Part No. einking|or sourcing oats 
90 ~ 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 12.74 11.16 10.09 | IAC-5 

3.3 ~ 32VDC 1~20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND 12.74 11.16 10.09 | IDC-5 Dim. in mm 
3 ~ 32VDC 34 .050 20 ~ 30 VDC White a 1 PB703-ND 13.46 11.79 10.66 | IDC-24 

3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC. Black 8.3 8.3 PB539-ND 12.74 11.16 10.09 | OAC-5 

3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB698-ND 12.74 11.16 10.09 | OAC-5A 

3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC. Black 8.3 8.3 PB701-ND 15.41 13.49 12.20 | OAC-5H 

3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB702-ND 12.74 11.16 10.09 | OACM-5 

3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB705-ND 15.41 13.49 12.20 | OACM-5H 

9 ~ 18VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB700-ND 13.46 11.79 10.66 | OAC-15 

18 ~ 32VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC. Black 8.3 8.3 PB699-ND 13.46 ATS! 10.66 | OAC-24 

3 ~ 8VDC 1~20 3A 3 ~ 60VDC Red 1 FY f) PB541-ND 12.74 11.16 10.09 | ODC-5 

9 ~ 18VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 10 AS PB704-ND 13.46 11.79 10.66 | ODC-15 

18 ~ 32VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 1 75 PB540-ND 13.46 11.79 10.66 | ODC-24 

1/0 Mounting Board 4 Position, Negative True Logic - Screw Terminal PB696-ND 43.18 37.78 34.19 | 21I04A 

1/0 Mounting Board 4 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB695-ND 43.18 37.78 34.19 | 21I04B 

/O Mounting Board 16 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB697-ND 164.38 143.83 130.14 | 21I016B 


Solid State Relays JAY’. | Fic 1—ssnissar sive ary 
2 Quad Styl 
Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general “ or Quad Style 


power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 


output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 
Output Potter & 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 25 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. -1~ 25 PB545-ND 38.62 33.79 30.58 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. -1~ 25 PB546-ND 42.17 36.90 33.39 SSR-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. -1~50 PB547-ND 56.28 49.25 44.56 SSR-240D50 
1 3 ~ 32VDC 38VDC 1VDC 24 ~ 240VAC -1~ 125 PB544-ND 102.53 89.72 81.17 SSR-240D125 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 48 ~ 660VAC -1~ 125 PB707-ND 86.16 75.39 68.21 SSR-480D125 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 1~ 25 PB542-ND 45.72 40.01 36.20 SSR-240A25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~50 PB543-ND 63.38 55.47 50.18 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 10 PB553-ND 29.93 26.19 23.70 SSRT-240D10 
1 3 ~ 32VDC 38VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB554-ND 35.16 30.77 27.84 SSRT-240D25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC. -1~10 PB706-ND 33.41 29.24 26.45 SSRT-240A10 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB552-ND 42.17 36.90 33.39 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB548-ND 70.30 61.51 55.66 SSRD-240D25 
2 4~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 25 PB549-ND 75.62 66.18 59.87 SSRD-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 05 ~ 40 PB550-ND 87.91 76.93 69.60 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 280VAC 05 ~ 20 PB551-ND 112.58 98.52 89.13 SSRQ-240D20 


Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant 
in the U.S. and European safety standards. Safety relays have the shutoff safety requirements. These relays are designed with force 
function to positively isolate safety circuits of emergency shut-off, guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds 
machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, closed), the second contact must carry out the switch off condition. 


Safety Relays 


3 
I+ 5.08 


Contact Coil Contact Forcibly 

Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Schrack 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 

SR4 D/M Series 
1A 4PDT 24 VDC 33.3 8 PC Mount 4 Schrack PB661-ND 19.42 16.99 15.38 12.14 SR4D4024 
1B 4PDT 24 VDC 33.3 8 PC Mount 4 Schrack PB662-ND 19.22 16.83 15.22 12.02 SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND 7.03 6.16 5.57 4.40 V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND 7.03 6.16 5.57 4.40 V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 

3A 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 20.86 18.25 16.52 13.04 V23050-A1024-A533 
3B 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 21.10 18.46 16.71 13.19 V23050-A1024-A542 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1653 


rayhilf Input/Output Modules and Racks 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting real GENERAL SPECIFICATIONS: 

world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules provide an . Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 

optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field power devices. een . : : 7 

The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = Black Case; Digital DC * Short Cireult Protection: . Qutput signal can'be shorted to\ground without damaging the module 

Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC Input Module = White Case; Voltage Output Modules: + Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5 VDC: 140 mA maximum 
Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. Current Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5 VDC: 240 mA maximum 
FEATURES: « Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability Test" » Qutput Current (Sourcing): 20mA maximum 

* A000VAC Optical Isolation. 


Voltage Input Modules: * Supply Voltage: 4.5 to 5.5VDC »* Supply Current @ 5VDC: 150 mA maximum 
GENERAL CHARACTERISTICS: 


* Output Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40%~60% * Accuracy: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * UL File No.: E58632 CSA File No.: L38763 +0.1% (DC Version), +0.3% (AC Versions) 
Input Circuit Output Circuit 
VDC Voltage Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 


Digital I/O Modules — Standard Size 


5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.31 8.39 7.92 70-OAC5 

5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH7019-ND 9.31 8.39 7.92 70-ODC5 
1 120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7020-ND 9.31 8.39 7.92 70-IACS 

5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 250us 400ys GH7021-ND 9.31 8.39 7.92 70-IDC5 


Mounting Boards for Standard Modules 


Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only...................5 GH7028-ND 19.84 18.85 = 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic............. GH3035-ND 20.88 19.84 _ 70RCK4R 
_ Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only ..............0.:sceceeeeeee eee GH7029-ND 39.33 37.36 _ 70RCK8 
_ Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector...................:0s0e0eee GH3044-ND 43.15 40.99 _ 7ORCK8-HL 
_ Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Onlly................6.00c0eceeee ee GH7031-ND 63.68 60.50 _ 7ORCK16 
_ Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector................6.06:06006 GH3045-ND 67.51 64.14 _ 7ORCK16-HL 
= Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only..................00:00s0eeee GH3007-ND 105.78 100.50 = 7ORCK24 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.31 8.39 7.92 70M-OAC5 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-280 -030-3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.30 9.28 8.76 70M-OAC5A 
3 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 -020-3A 20us 50us GH7024-ND 9.31 8.39 7.92 70M-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC 3-60 -020-3A 20us 50us GH7025-ND 9.31 8.39 7.92 70M-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-6 1-50mA 20ms 20ms GH7026-ND. 9.31 8.39 7.92 70M-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-6 1-50mA 200us 400us GH7027-ND 9.31 8.39 7.92 70M-IDC5 
Mounting Boards for Miniature Modules 
4 Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Onlly..............0..0.c0eceeceeeeee sees GH7030-ND 42.80 40.66 _ 7OMRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only ................0sceeeeee eens seen GH3008-ND 115.17 109.42 _ ZOMRCK24-EC 
Digital I/O Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4-6 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 10.79 9.72 9.18 70G-OAC5 
5 VDC 4-6 240 VAC 24-280 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 11.73 10.56 9.98 70G-OAC5A 
15 VDC 8-20 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-OAC15 
5 5 VDC 4-6 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3040-ND 10.79 9.72 9.18 70G-ODC5 
15 VDC 10-20 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3041-ND. 10.79 9.72 9.18 70G-ODC15 
120 VAC 0-140 5 VDC 4.5-6 1-50mA 20ms 20ms GH3042-ND 9.81 8.84 8.34 70G-IAC5 
5 VDC 3-32 5 VDC 4.5-6 1-50mA 200ys 400us GH3043-ND 9.81 8.84 8.34 70G-IDC5 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
= Mounting Board for 4 Analog I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic................ GH3031-ND 20.88 _ 18.79 7O0GRCK4R 
6 Mounting Board for 8 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector.................:6.00c0eceeeeee GH3032-ND 45.24 _ 40.72 7O0GRCK8-HS, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1654 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


International Optoelectronic Power IC Relays 
IER Rectifier 
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Input Led Output 
Vt Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 

Fig. | (Volt) (mA) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
1.0 5 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 10.15 8.12 6.09 
1.2 10 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND. 10.00 8.00 7.00 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 6.08 4.17 3.65 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70ps 8-Dip PVA1354N-ND 6.50 5.20 3.90 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100us/70ps 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 
1.2 = 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100us/70ps 8-SMD PVA2352NS-ND 5.45 3.74 3.27 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
1 1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60p1s/60ys 8-SMD PVA3054NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-Dip PVA3055N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60p1s/60ys 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70ps 8-Dip PVA3324N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 1 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70ps 8-SMD PVA3324NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70ps 8-Dip PVA3354N-ND 6.50 5.20 3.69 
1.2 _ 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70us 8-SMD PVA3354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 160 25us/15ys 8-Dip PVD1352N-ND. 6.38 5.10 3.83 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 25us/15ys 8-Dip PVD1354N-ND. 6.88 5.50 4.13 
1.2 20 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-Dip PVDZ172N-ND 8.50 6.80 5.95 
1.25 5 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-SMD PVDZ172NS-ND 8.65 6.06 5.26 
1.2 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
2 1.2 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 4.77 4.17 
1.2 2 25 0-200VDC 240 100us/70us 8-Dip PVD2352N-ND. 5.75 4.60 3.45 
1.2 2 25 0-300VDC 240 100us/70ps 8-Dip PVD3354N-ND. 6.88 5.50 4.37 
1.2 2 25 0-300VDC 240 100us/70ps 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 4.77 4.17 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1300N-ND. 13.13 10.50 7.88 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1301N-ND. 14.00 11.20 8.40 
3 1.2 2 25 0 ~ +200V AC/DC 165 100us/70ps 16-Dip PVR2300N-ND. 11.88 9.50 7.13 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3300N-ND. 13.13 10.50 7.88 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND. 14.00 11.20 8.40 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 8-Dip PVT322-ND 5.00 4.00 3.50 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322S-ND 5.38 4.30 3.76 

4 1.25 2 25 0 ~ +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 3956.25/750 
1.2 2 25 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms 8-Dip PVT422-ND 5.20 4.16 3.64 
1.25 2 25 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms SMD Thin-Pak PVT422P-ND 5.38 4.30 3.77 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND 5.96 4.30 3.52 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-Dip PVG612A-ND 8.98 6.47 5.39 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TCT-ND§ 11.38 9.18 7.34 

1.2 5 25 0-60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TTR-ND 3578.25/750 
1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-ND 6.00 4.80 4.20 

1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-T-ND 2745.00/750 
1.2 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
1.2 3 25 0-20V AC/DC 2500 5ms/0.5ms 6-Dip PVNO12-ND 5.85 4.68 4.10 
1.25 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2500 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO12S-ND 6.00 4.80 4.20 
1.2 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-Dip PVNO13-ND 9.48 6.50 5.69 
1.2 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO13S-ND 9.58 6.57 5.75 
5 7.0 5 25 0 ~ +150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-Dip PVT212-ND 6.45 4.39 3.87 
7.0 5 25 0 ~ +150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-SMD PVT212S-ND 6.50 4.29 3.90 
1.2 2 25 0-250V AC/DC 190 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312-ND 2.55 2.04 1.79 
1.2 4 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312L-NDt 2.60 2.08 1.82 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312LS-ND 2.43 1.94 1.46 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312S-ND 2.38 1.90 1.43 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412-ND 2.30 1.84 1.61 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 120 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412L-ND 2.60 2.08 1.82 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412S-ND 2.33 1.86 1.64 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 500ys/200ys 6-Dip PVU414-ND 5.45 4.36 3.82 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 500ys/200us 6-Dip PVU414S-ND 5.60 4.48 3.92 
6 1.25 5 25 ne 1000 7ms/1ms 14-Dip PVX6012-ND 10.88 8.70 6.69 
7 1.25 3 25 0-400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 4.76 4.18 
8 2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.56ms 8-Dip PVT322A-ND 10.28 8.22 6.17 
9 2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.5ms 8-SMD PVT322AS-ND 10.38 8.30 6.23 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 1.0/2.0ms 8-SMD PVT422S-ND 5.45 4.36 3.27 
PVY117-TCT-ND§ 8.68 7.00 5.60 

10 1.2 2 = 0-40 DC 470 110us/30us 4-SOP PVY117-TTR-ND 5460.00/1,500 


t Employs current limiting circuitry to withstand current transients. § Cut Tape Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1655 


Panasonic Electric Works PhotoMOS Relays 
The new name for Aromat 


Features: 
* PhotoMOS relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid state products ¢ Very fast response times 
with very low leakage and exceedingly long life times ¢ Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays W @ 
Load Load Isola- | On Resis- 
Contact Current | Voltage tion tance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement| (max.) | (max.) | Voltage |(min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
APT Series Phototriacs Couplers 
100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 4-Dip 255-1516-5-ND 1.10 1.02 90 77 | APTI211 
1 SPST 100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 4-SMD 255-1517-5-ND 110 1.02 90 77 | APTA211A 
50mA | 600V | 3,750 - Zero-Cross 4-SOP 255-1518-5-ND 142 1.31 1.16 .99 | APT1211S 
2 SpsT 100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 6-Dip 255-1519-5-ND 1.20. 1.11 98 84 | APT1212 
100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 6-SMD 255-1520-5-ND 1.20 1.11 98 84 | APT1212A 
100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 4-Dip 255-1521-5-ND 1.05 97 86 74 | APT1221 
1 SPST 100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 4-SMD 255-1522-5-ND 1.05 97 86 74 | APT1221A 
50mA | 600V | 3,750 - Non Zero-Cross | 4-SOP 255-1523-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 | APT1221S 
2 SpsT 100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 6-Dip 255-1524-5-ND 1.25 115 1.02 .87 | APT1222 
100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 6-SMD 255-1525-5-ND 1.25 1.15 1.02 .87 | APT1222A 
Zero AQH Series Solid State Relays 
600mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-Dip 255-1526-5-ND 159 147 1.30 1.11 | AQH1213 
600mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-SMD 255-1527-5-ND 159 147 = 1.30 1.11 | AQH1213A 
600mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross 8-Dip 255-1528-5-ND 172 158 140 1.19 | AQH1223 
3 SpsT 600mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-SMD 255-1529-5-ND 1.72 158 140 1.19 | AQH1223A 
g900mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-Dip 255-1530-5-ND 167 153 1.36 1.16 | AQH2213 
900mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-SMD 255-1531-5-ND 1.67 153 1.36 1.16 | AQH2213A 
900mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-Dip 255-1532-5-ND 1.84 169 1.50 1.28 | AQH2223 
g900mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-SMD 255-1533-5-ND 184 169 1.50 1.28 | AQH2223A 
AQV Series PhotoMOS Relays 
4 | SPST-NO | 700mA| 40V 1,500 0.3/0.5 - 6-Dip 255-1546-5-ND 5.64 518 460 3.91 | AQV101 
5 | Spst-no 500mA | 40V 1,500 0.6/1 - 6-SMD 255-1547-5-ND 635 583 518 4.41 | AQV201A 
400mA | 60V 1,500 | 0.74/1.4 = 6-Dip 255-1548-5-ND 635 583 518 4.41 | AQV202 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version| 6-Dip 255-1143-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210E 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version) 6-SMD 255-1144-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210EA 
130mA | 350V | 5,000 23/35 | Economy Version| 6-Dip 255-1145-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210EH 
130mA | 350V | 5,000 23/35 | Economy Version| 6-SMD 255-1146-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210EHA 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-Dip 255-1418-5-ND 2.23 2.05 1.82 1.55 | AQV210HL 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-SMD 255-1419-5-ND 2.23 2.05 1.82 1.55 | AQV210HLA 
120mA | 350V | 1,500 23/35 - 6-SOP 255-1147-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210S 
400mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 = 6-Dip 255-1148-5-ND 387 356 316 269 | AQV212 
400mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 ad 6-SMD 255-1149-5-ND 387 356 316 269 | AQV212A 
350mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 - 6-SOP 255-1150-5-ND 409 376 334 284 | AQV212S 
120mA | 400V | 1,500 30/50 ad 6-Dip 255-1151-5-ND 387 356 316 2.69 | AQV214 
120mA | 400V | 5,000 30/50 - 6-Dip 255-1152-5-ND 414 3.81 3.38 2.88 | AQV214H 
120mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version) 6-Dip 255-1153-5-ND 216 198 1.76 1.50 | AQV214E 
120mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version) 6-SMD 255-1420-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214EA 
120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version| 6-Dip 255-1154-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214EH 
120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version) 6-SMD 255-1421-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214EHA 
SPST-NO 120mA | 400V | 1,500 30/50 _ 6-SMD 255-1155-5-ND 387 3.56 316 2.69 | AQV214A 
100mA | 400V | 1,500 30/50 =_ 6-SOP 255-1156-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214s 
160mA | 200V | 1,500 11/5 ad 6-SOP 255-1467-5-ND 409 376 334 284 | AQV217S 
5 120mA | 400V | 1,500 30/50 - 6-Dip 255-1551-5-ND 5.02 462 410 3.49 | AQV234 
Board Layout 500mA | 40V 1,500 0.6/1 _ 6-Dip 255-1352-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV251 
4-DIP 4-DIP Wid 500mA | 40V 1,500 0.6/1 Economy Version| 6-SMD 255-1552-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV251A 
. Z nee 400mA | 60V 1,500 | 0.74/1.4 - 6-Dip 255-1353-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV252 
4-00.8 400mA | 60V 1,500 | 0.74/1.4 | Economy Version| 6-SMD 255-1553-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV252A 
400.8 >| [+2.54 ot 2,500mA}| 60V 1,500 | 0.08/0.12 | Economy Version| 6-Dip 255-1791-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV252G 
ry t 200mA | 250V | 1,500 5.5/8 Economy Version] 6-Dip 255-1554-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV253 
ad 7.62 12.16 150ma | 4oov | 1,500 | 12.416 | Economy Version| 6-Dip 255-1555-5ND 4.90 450 4.00 3.40 | Aav254 
— ) 150mA | 400V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-SMD 255-1556-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV254A 
Oe 5.08 150mA | 400V | 5,000 12.4/16 | Economy Version| 6-Dip 255-1557-5-ND 5.19 477 424 3.61 | AQV254H 
250mA | 200V | 1,500 2.6/4 - 6-Dip 255-1354-5-ND 490 450 400 3.40 | AQV257 
20mA | 1,500V| 1,500 | 345/500 | Economy Version| 6-Dip 255-1468-5-ND 5.51 5.07 450 3.83 | AQV258 
20mA | 1,500V} 1,500 | 345/500 | Economy Version| 6-SMD 255-1558-5-ND 5.51 5.07 450 3.83 | AQV258A 
130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version| 6-Dip 255-1422-5-ND 245 2.25 1.70 1.70 | AQV410EH 
130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version | 6-SMD 255-1423-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV410EHA 
120mA | 400V | 1,500 26/50 - 6-Dip 255-1157-5-ND 429 3.94 350 2.98 | AQV414 
120mA | 400V | 1,500 26/50 - 6-SMD 255-1559-5-ND 429 3.94 350 2.98 | AQV414A 
SPST-NC 120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version) 6-Dip 255-1469-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414E 
120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version) 6-SMD 255-1470-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EA 
120mA | 400V | 5,000 26/50 | Economy Version) 6-Dip 255-1348-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EH 
120mA | 400V | 5,000 25.2/50 | Economy Version) 6-SMD 255-1424-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EHA 
AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
80mA | 40V 1,500 22/35 _ 6-Dip 255-1163-5-ND 434 3.99 354 3.01 | AQv221 
6 | SPST-No 80mA | 40V 1,500 22/35 ad 6-SMD 255-1164-5-ND 434 3.99 354 3.01 | AQV221A 
120mA | 80V 1,500 7/10 - 6-SOP 255-1549-5-ND 473 435 386 3.29 | AQV225NS 
50mA | 200V | 1,500 30/50 =- 6-SOP 255-1550-5-ND 473 435 386 3.29 | AQV227NS 
AQW Series PhotoMOS Relays 
120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version| 8-Dip 255-1349-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW210EH 
7 | DPsT-NO 120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version| 8-SMD 255-1425-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW210EHA 
500mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 - 8-SMD 255-1560-5-ND 647 594 528 449 | AQW212A 
100mA | 400V | 1,500 30/50 _ 8-Dip 255-1158-5-ND 647 5.94 528 4.49 | AQW214 
(Continued) 
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PhotoMOS Relays (cont) 


Load Load Isola- | On Resis- 
Contact Current | Voltage] —_tion tance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement} (max.) | (max.)| Voltage | (min./max.)| Features Package | Part No. ‘i 25 50 100 | Part No. 
AQW Series General Purpose PhotoMOS Relays 
100mA | 400V | 1,500 30/50 | Standard Version | 8-SMD | 255-1159-5-ND 647 594 528 449 | AQW214A 
100mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version| 8-Dip 255-1426-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW214E 
DPST-NO | 100mA) 400V | 1,500 30/50 | Economy Version| 8-SMD | 255-1427-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW214EA 
80mA | 400V | 1,500 30/50 | Standard Version | 8-SOP | 255-1160-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW214S 
40mA | 600V | 1,500 70/120 | Standard Version | 8-Dip 255-1561-5-ND 647 594 528 449 | AQW216 
100mA | 400V | 1,500 26/50 | Standard Version | 8-Dip 255-1161-5-ND 8.09 743 660 5.61 | AQW414 
7 DPST-NC 100mA | 400V | 1,500 26/50 | Standard Version | 8-SMD | 255-1162-5-ND 8.09 743 660 5.61 | AQW414A 
100mA | 400V | 5,000 26/35 | Economy Version| 8-Dip 255-1350-5-ND 461 423 3.76 3.20 | AQW414EH 
100mA | 400V | 5,000 26/35 | Economy Version| 8-SMD | 255-1428-5-ND 461 423 3.76 3.20 | AQW414EHA 
120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version) 8-Dip 255-1471-5-ND 461 423 3.76 3.20 | AQW610EH 
DPDT-NO/NC] 120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version| 8-SMD | 255-1472-5-ND 461 423 3.76 3.20 | AQW610EHA 
100mA | 350V | 1,500 18/25 | Standard Version | 8-SOP | 255-1978-ND NEW! 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610S 
DPST-O/C | 100mA | 400V | 5,000 26/35 | Economy Version | 8-Dip 255-1351-5-ND 461 423 376 3.20 | AQW614EH 
DPST-NC | 100mA |} 400V | 5,000 26/35 | Economy Version | 8-SMD | 255-1429-5-ND 461 423 376 3.20 | AQW614EHA 
AQ Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
7 | DPST-NO | 120mA | 80V 1,500 7/10 _|Low On Resistance) 8-SMD | 255-1562-5-ND 799 734 652 5.55 | AQW225NA 
3 | SPST-NO 120mA | 40V 1,500 | 9.5/12.5 _ 4-SOP | 255-1793-5-ND 632 581 516 4.39 | AQY221N2S 
120mA | 40V 1,500 | 9.5/12.5 - 4-SSOP | 255-1794-5-ND 644 592 526 448 | AQY221N2V 
AQY Series PhotoMOS Relays 
130mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version) 4-Dip 255-1430-5-ND 1.98 183 1.62 1.38 | AQY210EH 
130mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version| 4-SMD | 255-1431-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY210EHA 
120mA | 350V | 1,500 20/25 w/ Current Limit | 4-SOP | 255-1433-5-ND 206 189 168 1.43 | AQY210LS 
120mA | 350V | 1,500 23.5/35 w/ Protection 4-SOP | 255-1432-5-ND 260 239 212 1.81 | AQY210KS 
120mA | 350V | 1,500 17/25 - 4-SOP | 255-1434-5-ND 186 1.71 152 1.30 | AQY210S 
1000mA| 60V 1,500 | 0.34/0.7 - 4-SOP | 255-1792-5-ND 5.22 480 426 3.63 | AQY212GS 
120mA | 400V | 5,000 26/35 | Economy Version| 4-Dip 255-1435-5-ND 1.98 183 1.62 1.38 | AQY214EH 
SPST-NO | 120mA] 400V | 5,000 26/35 | Economy Version| 4-SMD | 255-1436-5-ND 1.98 183 1.62 1.38 | AQY214EHA 
8 100mA | 400V | 1,500 25/35 - 4-SOP | 255-1437-5-ND 186 1.71 152 1.30 | AQY214S 
2000mA| 60V 2,500 | 0.11/0.18 - 4-SMT | 255-1563-5-ND 11.66 1071 952 810 | AQY272A 
350mA | 400V | 2,500 2.1/3.2 - 4-Dip Wide] 255-1564-5-ND 11.66 1071 952 810 ) AQY274 
1300mA} 100V | 2,500 | 0.23/0.34 - 4-SMT | 255-1565-5-ND 11.66 1071 952 810 | AQY275A 
650mA | 200V | 2,500 | 0.23/0.34 - 4-SMT | 255-1566-5-ND 11.66 1071 952 810 | AQY277A 
500mA | 60V 1,500 | 0.85/2.5 - 4-SOP | 255-1795-5-ND 167 153 1.36 1.16 | AQY282S 
100mA | 400V | 1,500 28/35 - 4-SOP | 255-1796-5-ND 169 156 1.38 1.18 | AQY284S 
130mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version) 4-Dip 255-1983-ND NEW! 414 381 3.38 2.88 | AQY410EH 
SPST-NC | 120mA] 350V | 1,500 18/25 - 4-SOP | 255-1438-5-ND 2.38 219 1.94 1.65 | AQY410S 
100mA | 400V | 1,500 26/35 - 4-SOP | 255-1439-5-ND 238 219 1.94 1.65 | AQY414S 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
9 | spst-no 4A 60V 2,500 | 0.05/0.09 - 4-SIL 255-1567-ND 845 7.77 690 5.87 | AQZ102 
26A | 100V | 2,500 | 0.08/0.17 - 4-SIL 255-1568-ND 845 7.77 690 5.87 | AQZ105 
3A 60V 2,500 | 0.11/0.18 - 4-SIL 255-1569-ND 916 842 748 6.36 | AQZ202 
SPST-NO 5A 400V ) 2,500 2.1/3.2 - 4-SIL 255-1985-ND MEW! 9.16 842 7.48 6.36 | AQZ204 
10 2A 100V | 2,500 | 0.23/0.34 - 4-SIL 255-1570-ND 916 842 7.48 6.36 | AQZ205 
1A 200V | 2,500 | 0.70/1.10 - 4-SIL 255-1571-ND 916 842 7.48 6.36 | AQZ207 
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AQR Solid State Relays 


Features: ¢ Flat type of SSR possible by aluminium printed 
circuit board »* High dielectric strength of 1,500V between 
input and output 

Applications: * Molding Machine * Temperature controlled 
bath (heater control) ¢ Printing Machine * Machine Tool 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 


phase controlled applications such as motor speed control and light dimming. 


Input Dropout Output Output 
Contact Voltage (DC) | Voltage | Current (A) | Voltage (AC) Digi-Key Price Each Panasonic 
Arrange. | (min./max.) (min.) | (min./max.) | (min./max.) Type Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
9.6/14.40 1.2 255-1166-ND 12.17 11.23 9.98 8.52 | AQ2A1-C1-ZT12VDC 
21.6/26.4 a, | ORS le Zero-Cross | o55-1167-ND 12.17 11.23 9.98 8.52 | AQ2AI-C1-ZT24vDC 
4/6 0.5 255-1168-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
9.6/14.4 4:2 0.025/2 75/250 Zero-Cross 255-1169-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT12VDC 
SPST-NO 21.6/26.4 24 255-1170-ND 13.43 12.33. 10.96 9.32 | AQ2A2-C1-ZT24VDC 
21.6/26.4 24 0.025/2 75/125 Phase Controlled | 255-1173-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 | AQ2A1-C1-T24VDC 
4/6 0.5 255-1174-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T5VDC 
9.6/14.4 A:2' 0.025/2 75/250 Phase Controlled | 255-1175-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T12VDC 
21.6/26.4 24 255-1176-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AQ2A2-C1-T24VDC 
Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Voltage Current Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
4-6 75-250 40A Screw Term. 255-1535-ND 34.30 31.50 28.00 23.80 AQR10A2-S-24/6VDC 
10~18 255-1534-ND 34.30 31.50 28.00 23.80 AQR10A2-S-210/18VDC 
4-6 75~125 15A Screw Term. | 255-1536-ND 33.93 31.17 27.70 23.55 AQR15A1-S-Z4/6VDC 
4-6 75~125 255-1537-ND 35.23 32.36 28.76 24.45 AQR20A1-S-24/6VDC 
10~18 75~250 20A Screw Term. 255-1538-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-210/18VDC 
18~28 75~250 255-1539-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-218/28VDC 
4-6 255-1542-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-24/6VDC 
10~18 75~250 30A Screw Term. 255-1540-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-210/18VDC 
18~28 255-1541-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-218/28VDC 
4-6 255-1545-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-24/6VDC 
10~18 75~250 40A Screw Term. 255-1543-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-210/18VDC 
18~28 255-1544-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-218/28VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CLARE® 


An ITXYS Compan 


Solid State Relays 
and Switches 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications industry, Clare has pioneered the application of SSR solutions that both replace 
electromechanical devices and enhance performance in wireline interface applications. Clare’s products enable communications by providing the critical interface between 
high voltage electrical signals and the low voltage electronics that process those signals. LITELINK III single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical technology 
to include the required isolation barrier in the package, eliminating high cost capacitors or transformers. This solution saves cost relative to competitive solutions through 
reduced passive component count and less board space. LITELINK III supports differential and single-end receive and transmit ports providing an easy interface to popular 
modem IC’s codecs and voice SLAC devices. 

Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 * Caller-ID reception * 3.3 or 5V power supply 

Applications: * Computer telephony * Satellite set-top box * V.92 modems * Fax machines * Voice mail systems * Automated banking »* Security systems 


Fig. 1 
OptoMos Solid State Relays + Control 1 © 4Load 
Input* | Output | Load | Turn On/ 
Current |Current) Volt- | Turn Off Digi-Key Price Each Tape & Reelt Clare 
Fig. Circuit Pkg. |Min./Max.| Max. | age (mS) Part No. 1 25 50 | Size Pricing —_| Part No. - Control 2 +O 3 Load 
SPST-NO | 4-SOP | 2/50mA |300mA| 100 | 3/1 CLA154-ND 202. 171 140] — — |CPC1004N 
SPST-NO | 4-SOP| 2/50mA |150mA| 100 | 2/0.5 CLA216CT-ND 169 143  1.17|2,000} 780.00/M |CPC1008NTR = 
SPST-NO | 4-SOP | 2/50mA |100mA| 350 | 2/1 CLA218CT-ND¢ 1.95 1.65 1.35 | 2,000} 900.00/M | CPC1035NTR Fig. 3 Fig. 4 
SPST-NO | 4-SOP | 2/50mA |120mA] 350 | 2/1 CLA152-ND 2.24 1.90 1.56) — — |CPC1030N 
SPST-NO__| 4-SOP | 2/50mA |120mA| 350 | 2/1 CLA217CT-ND¢ 2.24 1.90 1.56 | 2,000 1035.00/M_| CPC1030NTR + Control 1 Do not use 1 
1 | SPSI-NO]4-SOP | 2/50mA |120mA | 350 | 2/1 CLA161-ND 2.60 2.20 1.80] — — [CPC1230N - Control 2 S| + Control 2 
SPST-NC | 4-SOP| 2/50mA |120mA] 350 | 1/2 CLA155-ND 2.24 1.90 1.56] — — |CPC1150N + Control 3 ~ Control 3 
SPST-NC | 4-SOP| 2/50mA |120mA] 350 | 1/2 CLA219CT-ND 2.24 1.90 1.56] 2,000) 1035.00/M | CPC1150NTR 5 b 4 
SPST-NO | 4-SOP| 2/50mA |100mA| 100 | 2/0.5 CLA160-ND 169 143° 4.17) — — | CPC1016N ~ Control4 ee 
SPST-NO__| 4-SOP | 1/50mA |100mA| 60 | 10/10 CLA153-ND 1.37 1.16 95 | — — |cPC1017N 
SPST-NO | 4-SOP | Min. 1mA|600mA| 60 3/2 CLA214-ND 3.38 2.86 0902.34] — — |CPC1018N 
SPST-NC__| 4-SOP | 2/50mA |120mA| 350 | 2/2 CLA205-ND 2.93 248 2.03 | — — |cPC1130N SMT Mounting Pad 
SPST-NO | 6Dip | 10/50mA| 1mA | 60 | 2.5/.25 CLA181-ND 640 542 444, — — |LCA710 ep id 400% OF 
SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |350mA] 100 | 5/5 CLA192-ND 4.94 418 3.42) — — |PLA134 
SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |250mA| 250 | 2/0.5 CLA193-ND 494 418 = 3.42] — — | PLA150 +LED 2G 
SPST-NC | 6Dip | 5/50mA |250mA| 250 | 1/2.5 CLA194-ND 585 4.95 4.05) — — |PLB150 +Vec 34 
SPST-NO_| 6 Dip | 2/50mA |120mA| 350 | 3/3 CLA101-ND 231 196 1.60 | — — |LCA110 h4q 
SPST-NO [6-SMD] 2/50mA [120mA] 350 | 3/3 CLAT02CT-ND¥$ 2.37 2.01 1.65 | 1,000 876.00 |LCAT10STR 
SPST-NC | 6Dip | 5/50mA |120mA] 350 | 3/3 CLA105-ND 3.25 2.75 = 2.25) — — |LCB110 
2 | SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |200mA| 250 | 5/5 CLA180-ND 4.00 339 277) — — |LCA127 
SPST-NC | 6Dip | 5/50mA |200mA) 250 | 5/5 CLA183-ND 471 3.99 3.27) — — |LCB127 
SPST-NO_| 6 Dip | 5/50mA |170mA| 300 | 5/5 CLA179-ND 4.00. 3.39 2.77 | — — |LCA125 
SPST-NC | 6Dip | 5/50mA |170mA| 250 | 5/5 CLA182-ND 4.06 344 282] — — |LCB120 
SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |150mA) 400 | 1/.5 CLA107-ND 419 355 2.91) — — |PLA110 
SPST-NO |6-SMD] 5/50mA |150mA| 400 | 1/.5 CLA156-ND 4.23 3.58 2.93) — — |PLA110S 
SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |150mA] 250 | 3/3 CLA178-ND 345 2.92 239) — — |LCA120 
SPST-NO | 6Dip | 5/50mA |120mA) 350 | 5/5 CLA177-ND 332 281 230) — — |LCA100 
SPST-NO_| 6 Dip | 5/50mA |100mA| 350 | 5/5 CLA200-ND 244 207 1.69| — — |XcAt70 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA [250mA| 400 | 3/1 CLA188-ND 878 ©9743 6.08] — — |PAA140 
DPST-NO/NO | 8 Dip | 5/50mA | 250mA | 250 | 2.5/0.5 CLA189-ND 943 7.98 §=6.53| — — |PAA150 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA |250mA | 250 | 2.5/2.5 CLA190-ND 998 868.45 6.91] — — |PBA150 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA |250mA | 250 | 2.5/2.5 CLA191-ND 998 868.45 6.91] — — |PBB150 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 200mA | 250 | __ 5/5 CLA172-ND 7576.41 5.25 | — — |LAA127 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA [170mA| 250 | 5/5 CLA170-ND 5.10 4.32 3.54], — — |LAA120 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA |200mA) 250 | 5/5 CLA176-ND 897 7.59 6.21) — — |LBB127 
3 | OPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA |170mA| 250 | 5/5 CLA175-ND 718 ©6608» 4.98] — — |LBB126 
DPST-NO/NO) 8 Dip | 5/50mA |170mA| 350 | 5/5 CLA171-ND 510 432 354) — — |LAA125 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA |170mA| 250 | 5/5 CLA173-ND 712 6.03 4.93 | — — |LBA120 
DPST-NO/NO| 8Dip | 5/50mA |150mA] 400 | 1/.25 CLA187-ND 8.00 677 5.54], — — |PAAT10 ; 
DPST-NO/NO) 8 Dip | 5/50mA |120mA| 350 | 3/3 CLA103-ND 5.23 443 3.63) — — |LAA110 Mounting Pad 
DPST-NC/NO | 8 Dip | 5/50mA |120mA) 350 | 3/3 CLA104-ND 572 484 3.96] — — |LBA110 100 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA |120mA) 350 | 3/3 CLA174-ND 618 5.23 4.28) — — |LBB110 + 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA |100mA) 350 | 5/5 CLA199-ND 536 454 9 3.72| — — |XBA170 
DPST-NO/NO| 8 Dip |_5/50mA |100mA | 350 | __5/5 CLA198-ND 491416 3.40 | — — |XAAt70 327 
4 | SPST-NO/NC | 8 Dip | 10/50mA|170mA | 250 | 5/5 CLA184-ND 6.57 5.56) 4.55] — — |LCC120 a 
SPST-NC/NO | 8 Dip | 8/50mA |120mA| 350 | 4/4 CLA106-ND 514 4.35 —-3.56| — — |LCc110 
* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CT- Cut Tape package 
Optocouplers 
~ 
Iso- Current T&Rt * HF 
If lation | Transfer | Digi-Key Price Each Pricing | Clare 
Fig. Circuit Pkg. Vf__| (mA) | (Vrms) Ratio Part No. 1 25 50 1,000 | Part No. 1 020 60. go 
Dual Trans | 8Dip | 1.2 | 2 3750 — CLA113-ND 244 2.07 1.69 — | LOC110 -Led+Led AC AC 
5 | DualTrans | &SMD | 1.2 | 2 | 3750 = CLA114CT-ND$ 4.88 4.13 3.38 | 1079.00 | LOC110STR : Rees heed 
Dual Trans | 8Dip | 1.2 | 2 3750 _ CLA116-ND 286 242 1.98 —  |Locit 
Dual Trans | FlatPk.| 1.2 | 2 3750 = CLA118CT-NDt 5.27 4.46 3.65 | 1209.00 | LOC111PTR 
6_|SingleTrans| 6Dip | 1.2 [ 6 3750 100% | CLA185-ND 91.7763 —__| LDA100 
7_| Single Trans | 6Dip | 1.2 [ 2 3750 | 1000% | CLA111-ND 94.80.66 — | LDATIO 
8 | DualTrans | 8Dip | 1.2 | 6 3750 100% | CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 — | LDA200 
9 | DualTrans | 8Dip | 1.2 | 6 3750 | 1000% | CLA186-ND 1.92 1.63 1.33 — | LDA210 
to | Jelecom 8Dip | 12 | 2 3750 — CLA108-ND 3.41 2.89 2.37 — | TS117 
Telecom | 8-SMD | 1.2 | 2 3750 _ CLA110CT-ND$ 3.45 2.92 2.39 | 1272.00 | TS117STR 
t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND + CT- Cut Tape package 
Solid State Power Relays and Switches 
1otvpp \ 7 REFLE 32 
Out Iso- 2c IXSM TXF (531 
Current Load lation Digi-Key Price Each Clare $e Zix E38 
Fig. Circuit Pkg. (A) (V) (Vrms) Part No. 1 25 50 Part No. Vdd 5cy F528 
41 | SCR Output | 16 Dip 1 600 3750 CLA157-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965G Cmpout = =e 
SCR Output |_16 Dip 1 400 3750 CLA162-ND. 3.74 3.17 2.59 | CPC1945G Lin/cmp = Ese 
SCR Output | 8 SIP 1 250 3750 CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965Y Lineout - 9g F524 
SCR Output | 8 SIP 1 400 3750 CLA163-ND 3.74 3.17 2.59 | CPC1945Y 10 F523 
12 | SCR Output | 8 SIP 1 400 3750 CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 | PS1201 Woy [4 22 
SCR Output | 8 SIP 1 500 3750 CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 | PS2401 12 = = 34 
SCR Output |_8 SIP 1 600 3750 CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 | PS2601 44 F579 
MOSFET | 4SIP | 250mA 1000 2500 CLA203-ND 9.98 8.45 6.91 | CPC1981Y 15 F5 18 
MOSFET 4siP 2 60 2500 CLA207-ND 9.39 7.95 6.51 | CPC1906Y 16 (4 F417 
13 | MOSFET | 4SIP 25 100 2500 CLA209-ND 8.13 6.88 5.63 | CPC1916Y 
MOSFET | 4SIP 1 250 2500 CLA210-ND 7.67 6.49 5.31 | CPC1926Y 
MOSFET | 4SIP_| 350mA 400 2500 CLA211-ND 7.18 6.08 4.98 | CPC1973Y 
MOSFET | i4-PAC 8 60 2500 CLA208-ND 18.14 15.35. 12.56 | CPC1908J 
14 | MOSFET | i4-PAC 4 600 2500 CLA212-ND 20.77 17.58 14.38 | CPC1977J 
MOSFET | i4-PAC 25 800 2500 CLA213-ND 15.57 13.18 10.78 | CPC1978J 
LITELINK III Phone Line Interface 
Digi-Key Price Clare 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
15 IC Phone Line Monitor CLA169-ND 1.46 CPC5710N 
Half-wave Ring Detection CLA166-ND 6.47 CPC5620A 
16 Full-wave Ring Detection CLA167-ND 6.47 CPC5621A 
VoIP/Voice Designs with Full Time CID and RING CLA215-ND 6.47 CPC5622A 
17 LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 CPC5621EVAL-CDL 
LITELINK III Evaluation Board Resistive CLA164-ND 180.77 CPC5621EVAL-RDL 
— SHDSL/ISDN DC Termination 16 SOIC CLA206-ND 9.72 CPC1465D 
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Solid State Relays 


MICROELECTRONICS 
Input Output 
Current Voltage | Current Holding Tube 
Voltage | Min. Max. | VRMS IT (RMS) Current Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. (A) (mA) Max. Type Part No. 1 10 25 Part No. 
5 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 PR21HD22NSZ 
1 1.2 10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1207-5-ND 2.52 2.10 1.79 $101DH2 
5 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 PR31HD22NSZ 
5 50 120 06 25 8-SMD 425-1380-1-ND$ 1.60 = 1.20 PR26MF11NIP 
425-1380-2-NDA# 520.00/1,000 PR26MF11NIP 
5 50 120 0.6 25 8-Dip 425-1184-5-ND 1.30 1.10 1.00 PR26MF12NSZ 
5 50 120 0.9 25 8-Dip 1.56 1.32 1.20 PR29MF12NSZ 
10 50 120 0.6 25 8-Dip 425-1183-5-ND 1.27 1.08 98 PR26MF11NSZ 
2 ne 10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZ 
5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1197-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR36MF12NSZ 
10 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1196-5-ND 1.50 1.27 1.15 PR36MF11NSZ 
10 50 240 0.9 25 8-Dip 1.59 1.33 1.13 PR39MF11NSZ 
10 50 240 1.2 25 8-Dip 425-1205-5-ND 1.50 1.25 1.07 PR3BMF11NSZ 
10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1188-5-ND 1.56 1.30 1.11 PR29MF21NSZ 
5 50 240 0.3 25 8-Dip 425-1195-5-ND 1.74 1.45 1.24 PR33MD22NSZ 
3 1.2 5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1199-5-ND 1.65 1.38 1.17 PR386MF22NSZ 
5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1200-5-ND 2.19 1.83 1.56 PR39MD22NSZ 
5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1204-5-ND 1.83 1.53 1.30 PR39MF22NSZ 
4 12 10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 $101DH1 
10 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1240-5-ND 2.43 2.03 1.73 $201DH1 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1217-5-ND 8.15 7.34 6.52 $102S11 
5 1:2 8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1248-5-ND 8.70 7.83 6.96 $202S11 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1189-5-ND 5.98 5.38 4.78 PR308S31ESU 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1218-5-ND 8.98 8.08 7.18 $102S12 
6 1:2 15 50 120 3.0 50 4-Sip 425-1213-5-ND 5.40 4.86 4.32 S101S16V 
8 50 240 16.0 25 4-Sip 425-1254-5-ND 7.00 6.30 5.60 S202TA1 
8 50 120 2.0 25 4-Sip 425-1219-5-ND 3.18 2.86 2.54 $102T01 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1223-5-ND 4.13 3.72 3.30 S108T01 
7 1.2 8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1257-5-ND 4.13 3.72 3.30 S205T01 
8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1259-5-ND* 3.88 3.49 3.10 S205TY1 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1191-5-ND 4.78 4.30 3.82 PR308T11ESZ 
8 50 120 2.0 25 4-Sip 425-1220-5-ND 3.65 3.29 2.92 $102T02 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 4.35 3.92 3.48 $108T02 
8 12 8 50 240 2.0 25 4-Sip 425-1253-5-ND 4.40 3.96 3.52 $202T02 
8 50 240 2.0 25 4-Sip 425-1256-5-ND* 3.80 3.42 3.04 S202TY2 
8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1260-5-ND* 3.90 3.51 3.12 S205TY2 
9 5 = = 120 1.6 10 4-Sip 425-1208-5-ND 4.78 4.30 3.82 S101N11 
= = 240 1.6 20 4-Sip 425-1241-5-ND 5.08 4.57 4.06 S201N11 
10 5 = = 120 1.6 10 4-Sip 425-1209-5-ND 4.93 4.44 3.94 S101N12 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1214-5-ND 4.13 3.72 3.30 $102S01 
8 50 120 12.0 50 4-Sip 425-1225-5-ND 5.00 4.50 4.00 $112S01 
8 50 120 16.0 50 4-Sip 425-1227-5-ND 5.55 5.00 4.44 $116S01 
11 12 15 50 120 3.0 50 4-Sip 425-1210-5-ND 3.98 3.58 3.18 $101S05V 
8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1250-5-ND 4.73 4.26 3.78 S202SE1 
8 50 240 12.0 50 4-Sip 425-1265-5-ND 5.20 4.68 4.16 $212S01 
8 50 240 16.0 50 4-Sip 425-1266-5-ND 5.50 4.95 4.40 $216S01 
8 50 240 16.0 50 4-Sip 425-1268-5-ND 6.08 5.47 4.86 S216SE1 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1215-5-ND 4.33 3.90 3.46 $102S02 
8 50 120 16.0 50 4-Sip 425-1228-5-ND 6.05 5.45 4.84 $116S02 
12 12 15 50 120 3.0 50 4-Sip 425-1211-5-ND 4.28 3.85 3.42 $101S06V 
8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1251-5-ND 5.25 4.73 4.20 S202SE2 
15 50 240 3.0 50 4-Sip 425-1244-5-ND 4.60 4.14 3.68 $201S06V 


* Approved by TUV, No. R9750791 and DIN-VDE 0884 
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Solid State Relays 


Input Current Output 

Vi | Imin Circuit Digi-Key Price Each Digi-Key 

Fig.| (led) | (mA) | Imax | Vrange| Imax | Ton/Toff | Pkg. | Part No. 1 10 100 Part No. 
1.15 5 25 | 0-60V |} 400 | 2/0.5ms | 4-SOP | TLP172A-ND 1.75 1.40 1.05 = = 
1.15 5 25 | 0-60V | 400 | 2/0.5ms | 4-SOP | TLP172AF-ND0 NEW! 1.75 1.40 1.05 = _— 
1 1.15 5 25 | 0-60V |} 500 | 2/0.5ms | 4-Dip | TLP222A-ND 1.53 1.22 92 = = 
1.15 5 25 | 0-350V|}120mA| 1ms/1ms | 4-Dip | TLP227GN-ND 1.88 1.50 1.13 = = 
1.15 5 25 | 0-350V}110mA| 1ms/1ms | 4-SOP | TLP172G-ND 1.68 1.34 1.01 = = 
1.15 5 25 | 0-350V | 120mA| 0.8/0.1ms| 4-Dip | TLP222G-ND 1.35 1.08 81 = = 
2 1.15 5 25 |0-350V} 120 | 1ms/1ms | 8-SOP | TLP227G2CT-ND ¢ 2.70 2.16 1.68 TLP227G2TR-ND 1530.00/M 
1.15 | 7.5 25 | 0-320V | 100mA| 4ms/4ms | 8-SOP | TLP296GTACT-ND t 4.95 3.96 3.08 = = 
1.33 10 20 | 0-48V | 2.5A | 1.5/0.4ms| 6-DIP | TLP3542-ND 8.60 6.88 5.81 = = 
3 | 1.15 5 30 | 0-80V | 1.25A | 3ms/1ms | 6-SOP | TLP3120-ND 7.00 5.60 4.73 = = 
1.15 5 30 | 0-80V | 1.25A | 3ms/1ms | 6-SOP | TLP3120F-ND0 NEW! 7.00 5.60 4.73 = —= 

tCutTape © RoHS Compliant 
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om RON. Compare the Technological Advantages of Omron’s G3VM MOS FET Relays 


Current The Advantages of Current The Advantages of 
Technology VS. —_ Omron’s MOS FET Relays Technology MS. Omron’s MOS FET Relays 
Reed Relays baiples Seles offers: Solid State Relays G3VM Series offers: 

‘ Cewerpleue power with Thyristor ¢ Linear ON-resistance 

* Smaller size/less board space Output * The ability to switch AC and DC loads 

¢ Faster switching speed ¢ The ability to control high frequency loads 

¢ Greater resistance to shock/vibration ¢ No signal distortion 

¢ Higher isolation voltages 
Photocouplers G3VM Series offers: Solid State Relays G3VM Series offers: 

¢ Linear ON-resistance with BJT Output ¢ Lower ON-state offset voltages 

¢ High isolation voltage and increased sensitivity ¢ Minimal leakage current 

* The ability to switch AC and DC loads * Better voltage control 

¢ Voltage control up to 600V * No signal distortion 
Electromechanical G3VM Series offers: 
Relays * Longer life Solid State Relays G3VM Series offers: 

* Lower pick-up power with Triac Output * Minimal leakage current 

¢ Lower profile and smaller footprint ¢ Increased protection, eliminating the need for a 

+ High-speed operation ae snubber circuit 

. Greater resistance to shock and vibration * No signal distortion 

* Higher isolation voltages 


Advantages of MOS FET Technology and G3VM — LR Series 
Consiruction (SSOP MOS FET Relays) 
60% smaller than Contact Resistance Specifications (1 Form A) 
reed relays and still 3000 mQ Part Number Ron (typ.) | Cour (typ.) | CxR(pFxQ) | Output Voltage 
outperforms the G3VM-21LR 5 1 5 20v 
iti Other | 
competition. signal relays | 2000ma G3VM-21LR1 0.8 5 5 ONY 
The G3VM delivers design Omron's Sov AIRS a ae = ld 
flexibility without sacrificing MOS FEL Relays Soria G3VM-41LR4 2 5 10 40v 
accuracy or performance. It’s G3VM-41LR5 1 10 10 40V 
now possible for designers G3VM-41LR6 10 i 10 40V 
to give their products more oma 
functionality and reduce overall ° 5 om a ; 18 a 
H H illions of Operations = 
MBGnIne Stes. G3VM — GR Series 
; Mechanical Life (SOP MOS FET Relays) 
100,000 hours and still ; Specificati 1F A 
going Other low signal relays pecifications (1 Form A) 
Reed relays Part Number Ron (typ.) | Cour (typ.) | CxR(pF x) | Output Voltage 
An independent firm ran tests PEM» =?" G3VM-21GR 1 5 20V 
on the only part of the G3VM Omron's MOS FET Relays 7 
that might possibly waver in per- > G3VM-21GR1 1 5 5 20v 
formance - the LED chip. They 29 10 250 500 G3VM-41GR3 25 0.6 15 40V 
simulated operation for a total Millions of Operations 
of 100,000 hours (equivalent SoM Aland é 2 ae aay 
to more than 11 years!) and G3VM-41GR5 1 10 10 40v 
the G3VM was still operating G3VM-41GR6 10 4 10 40V 


successfully. 


G3VM Higher Current Models 


Part Load Load Dielectric 
For Greatest Accuracy — it has to be White Resin umber Curren tae lmaUcliade Hon Strength 
G3VM-61CR 2 Amps 60V 120m Ohms 2,500VAC 
Omron’s White Mold Competitor’s Black G3VM-61FR 2 Amps 60V 120m Ohms 2,500VAC 
Resin Mold Resin G3VM-61A1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61B1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
MOS FET Driver G3VM-61D1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61E1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
LED Chip 
G3VM High Voltage Models 
Clear Resin 
Part Load Load Dielectric 
Number Current Voltage Ron Strength 
For maximum performance and accuracy, the G8VM is cast in white resin, G3VM-401BY 120mA 400V 17 Ohms 5,000VAC 
which reflects more light from the LED chip to the MOS FET driver than black G3VM-401EY 120mA 400V 18 Ohms 5,000VAC 
resin, which absorbs light. White resin also helps the relay dissipate heat more G3VM-601BY 100mA 600V 25 Ohms 5,000VAC 
effectively. This means relays can be placed closer together on circuit boards 
with no worry of overheating, and no loss of accuracy or function. CEMURSDIEN inelaraas SONY 25 Cinue SHENG 
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OMRON. 


Omron’s G3VM relays are PCB and SMT solid state switches that are capable of 
controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance 
and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic switching. 
Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin 
Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely 
small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. G3M and 
G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board 


Solid State Relays 


oAd 


space. Perfect for controlling pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive 
loads. Use zero-cross for general power switching or highly inductive loads or use Phase 
Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. The G3R relays 
are drop-in replacements to the popular G2R Eletromechanical relays. Perfect for compact 
Din-Rail mounting and applications requiring the long life of solid state relays. G3TC series 
are replacement to standard I/O modules. Replaces Opto22, Gordos and many other 1/0 
modules. Perfect for multiple output controls. 


Contact Input Input Output Output ON Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Arrange. | Voltage | Current (mA) |Volt. (Peak)| Current | Resist. (Q) | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
G3VM Series — Ultra Small MOSFET Relays 
1.15V 10-30 20V 300mA 1.2 4-SSOP | Z1622-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR1 
1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SSOP | Z2075-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR 
SPST-NO 1.15V 10~30 40V 80mA 1 4-SSOP | Z1623-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR3 
1 1.15V 10~30 40V 250mA 1 4-SSOP | Z1624-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR4 
1.15V 10~30 40V 300mA 1.5 4-SSOP | Z1625-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR5 
1.15V 10-30 40V 120mA 15 4-SSOP_| Z1626-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR6 
G3VM Series — Solid State MOSFET Relays 
1.15V 7~30 20V 300mA 1.5 4-SOP | Z2077-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR1 
1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SOP | Z2076-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR 
SPST-NO | 1.15V 10~30 40V 80mA 25 4-SOP | Z2115-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR3 
1.15V 10-30 40V 250mA 2 4-SOP | Z2116-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR4 
1.15V 10 ~ 30 40V 300mA 1.5 4-SOP__| 22078-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR5 
1.15V 10 ~ 30 40V 120mA 15 4-SOP | Z2079-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR6 
1.15V 5-25 350V 120mA 22 4-Dip Z150-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-2 
SPST-NO | 1.15V 5-25 350V 120mA 22 4-SMT | Z151-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-2F 
1.15V 5-25 350V 120mA 22 6-Dip Z152-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3 
1.15V §~25 350V 120mA 22 6-SMT_| Z153-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3F-S 
DPST-NO | 1.15V 525 350V 100mA 22 8-Dip Z154-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-W 
DPST-NO | 1.15V §~25 350V 100mA 22 8-SMT | Z155-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-WF 
SPST-NO | 1.15V 7.5~ 25 60V 300mA 1.4 6-Dip Z156-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-V 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 1.4 6-SMT | Z157-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-VF 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 2 6-Dip Z227-ND 9.03 8.13 7.22_| G3VM-XN-S 
1.15V 7.5~25 60V 300mA 2 6-SMT | Z228-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XNF-S 
1.15V 7.5~ 25 400V 150mA 12 6-Dip Z229-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4N-S 
SPST-NO | 1.15V 7.5~ 25 400V 150mA 12 6-SMT | Z230-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4NF-S 
1.15V 5-25 60V 300mA 12 4-SOP | Z1039-ND 4.43 3.99 3.54 | G3VM-S1 
1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 4-Dip Z2089-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401A 
1.15V § ~ 25 400V 120mA 35 6-DiP 22091-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401B 
1.15V §~25 400V 120mA 35 4-SMT | Z2090-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401D 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 6-SMT | Z2092-ND 5.30 477 4.24 | G3VM-401E 
1.15V §~25 400V 120mA 35 4-SOP | Z2095-ND 477 4.30 3.82 | G3VM-401G 
1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 6-SOP__| Z2096-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-401H 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 6-Dip 22093-ND 5.56 5.01 4.45 | G3VM-401BY 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 6-SMT | Z2094-ND 5.71 5.15. 4.57 | G3VM-401EY 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 8-Dip Z2097-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402C 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 8-SMT | Z2098-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402F 
DPST-NO_|_ 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 8-SOP__| Z2099-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402J 
SPST-NO | 1.15V 5-25 600V 100mA 35 6-Dip Z1040-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601BY 
SPST-NO | 1.15V 5-25 600V 100mA 35 6-SMT | Z1041-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601EY 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 4-Dip Z2080-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351A 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 6-Dip Z2081-ND 3.54 3.19 2.84 | G3VM-351B 
DPST-NO_| 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 8-Dip Z2086-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352C 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 4-SMT | 22082-ND 3.72 3.35 2.98 | G3VM-351D 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 6-SMT | Z2083-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351E 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 8-SMT | Z2087-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352F 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 110mA 35 4-SOP | Z2084-ND 4.55 4.10 3.65 | G3VM-351G 
SPST-NO | 1.15V § ~25 350V 120mA 35 4-SOP__| 22457-ND NEW! 4.49 4.05 3.60 | G3VM-351GL 
SPST-NO | 1.15V §~25 350V 110mA 35 6-SOP | Z2085-ND 6.41 5.77 5.13 | G3VM-351H 
DPST-NO | 1.15V §~25 350V 110mA 35 8-SOP | Z2088-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352J 
2 | DPST-NO | 1.15V 5-25 200V 150mA 25: 8-Dip Z1042-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354C 
DPST-NC | 1.15V §~25 350V 100mA 25 8-Dip Z2453-ND NEW! 10.52 9.48 8.42 | G3VM-354C1 
DPST-NO | 1.15V 525 200V 150mA 25 8-SMT__| Z1043-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354F 
DPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 25 8-SMT | 22454-ND NEW! 10.59 9.54 8.48 | G3VM-354F1 
DPST-NC | 1.15V §~25 350V 120mA 25: 8-SOP | Z2455-ND NEW! 21.02 18.92 16.82 | G3VM-354Jd 
DPST-NC | 1.15V §~25 350V 90mA 25 8-SOP | Z22456-ND NEW! 12.28 11.05 9.82 | G3VM-354J1 
SPST-NO | 1.15V 5-25 400V 150mA 25 4-Dip Z1044-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NC | 1.15V § ~ 25 350V 100mA 15 4-Dip Z2445-ND NEW! 5.26 4.74 4.21 | G3VM-353A1 
SPST-NO | 1.15V §~25 400V 150mA 25 6-Dip Z1045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NC | 1.15V §~25 350V 100mA 50 6-Dip 22447-ND NEW! 5.68 5.11 4.55 | G3VM-353B1 
SPST-NO | 1.15V §~25 400V 150mA 25 4-SMT | Z1046-ND 9.97 8.98 7.98 | G3VM-353D 
SPST-NC | 1.15V §~25 350V 100MA 50 4-SMT | 22446-ND NEW! 5.33 4.80 4.27 | G3VM-353D1 
SPST-NO | 1.15V 5-25 400V 150mA 25 6-SMT__| Z21047-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353E 
1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 50 6-SMT | 22448-ND NEW! 5.82 §.24 4.66 | G3VM-353E1 
1.15V 5 ~25 350V 120mA 25: 4-SOP | 22449-ND NEW! 9.97 8.98 7.98 | G3VM-353G 
SPST-NC | 1.15V 5 ~25 350V 90mA 50 4-SOP | Z2450-ND NEW! 6.17 5.56 4.94 | G3VM-353G1 
1.15V 5 ~25 350V 120mA 25) 6-SOP | Z2451-ND NEW! 10.06 9.06 8.05 | G3VM-353H 
1.15V 5 ~ 25 350V 90mA 50 6-SOP__| 22452-ND NEW! 6.59 5.94 5.28 | G3VM-353H1 
1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 4-Dip 22100-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61A1 
1.15V 5 ~25 60V 500mA 2 4-SMT | 22101-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61D1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 60V 500mA 2 6-Dip Z2102-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61B1 
1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 6-SMT | Z2103-ND 4.32 3.89 3.46 | G3VM-61E1 
1.15V 5 ~25 60V 400mA 8 4-SOP__| Z2106-ND 4.56 411 3.65 | G3VM-61G1 
1.15V 5 ~ 25 60V 400mA 2 6-SOP | 22107-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61H1 
1.33V 10 ~ 20 60V 2.5A 10 6-Dip 22442-ND NEW! 20.20 18.18 16.16 | G3VM-61BR 
SPST-NO 1.2V 10 ~ 30 60V 2,000mA AZ 8-Dip Z2104-ND 21.57 19.42 17.26 | G3VM-61CR 
1.33V 10 ~ 20 60V 2.5A 10 6-SMT | Z2443-ND NEW! 20.27 18.25 16.22 | G3VM-61ER 
1.15V 10 ~ 30 60V 2,000mA A2: 8-SMT_| Z2105-ND 21.57 19.42 17.26 | G3VM-61FR 
SPST-NO | 1.15V 5 ~20 60V 1A 70 4-SOP | 22444-ND NEW! 9.47 8.53 7.58 | G3VM-61GR1 
DPST-NO | 1.15V 5 ~25 60V 500mA 2 8-SMT | Z2108-ND 6.58 §.92 5.27 | G3VM-62F1 
DPST-NO | 1.15V §~25 60V 400mA 2 8-SOP | Z2109-ND 9.28 8.36 7.43 | G3VM-62J1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~30 80V 350mA 1.2 4-SOP | Z2459-ND NEW! 9.65 8.69 7.73 | G3VM-81G1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 80V 1250mA 15 6-SOP__| Z2110-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-81HR 
1.15V 5-25 400V 150mA 12 6-Dip Z158-ND 5.68 5.11 4.54 | G3VM-6 
1.15V §~25 400V 150mA 12 6-SMT | Z159-ND 5.68 6.11 4.54 | G3VM-6F 
SPST-NO | 1.15V 5-25 350V 120mA 35 4-SOP | Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S2 
1.15V §~25 350V 120mA 35 6-SOP | Z161-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-S3 
1.15V §+25 200V 150mA 35 4-SOP__| Z162-ND 3.95 3.56 3.16 | G3VM-S5 
DPST-NO | 1.15V 5-25 350V 120mA 22 8-SOP | Z163-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SW 
DPST-NO | 1.15V 6-25 60V 200mA 2 8-SOP__| 2164-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SY 
SPST- 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 8-Dip Z2460-ND NEW! 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355CR 
NO/NC 1.15V 5 ~25 350V 120mA 25: 8-SMT | Z2461-ND NEW! 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355FR 
1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25: 8-SOP__| 22462-ND NEW! 13.16 11.85 10.53 | G3VM-355JR 


(Continued) 


Fig. 1 — G3VM-LR Series 


Fig. 2 — G3VM Series 


MOSFET relays boast per- 
formance with long life, low 
input drive, and high-speed 
response to handle minute 
analog signals with minimum 
current leakage. The standard 
G3VM MOSFET relays have dielectric strength of 2,500 
VAC between 1/0 terminals (except SOP relays). 
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Features: * Zero-cross or Phase Control type * Thin design 
for high-density PCB applications * DC input — AC output 
for 2A load * Footprint compatible with industry standard 
1/0 modules * Low cost 

Characteristic Data: * Operate time: 1ms maximum * Output 
ON voltage drop: 1.6V (RMS) maximum * Leakage Current: 
2mA maximum (at 100VAC); 5mA maximum (at 200VAC) 
© Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 


Fig. 4 — G3MB/MC Series 


(BOTTOM VIEW) 


Features: * Low-cost, subminiature, PCB-mounting, solid- 
state relay switching 2A © DC input: AC output for 2A 
load at 25°C + Mono-block lead frame facilitates heat 
dissipation without use of heat sink * Smaller Footprint 
(Approximately 20% smaller than G3MB) is ideal for close 
PCB Mounting applications » Built-In Snubber Circuit 
Characteristic Data: * Leakage Current: 1.5mA maximum 
* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Solid State Relays (cont) WAX [Fig 5 Gan Series 


Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Arrange. Voltage Current (mA) Volt. (Peak) Current Features Part No. 1 25 50 | Part No. 
G3M Series — Standard Sip Package 
4~6 VDC — 75 ~ 132 VAC 1-2A Z903-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC _ 75 ~ 132 VAC 1-2A Z904-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC _ 75 ~ 132 VAC 1-2A Phase Z905-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC24 
a 4-6 VDC _ 75 ~ 264 VAC 1-2A Controlled Z906-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC5 
3 9.6 ~ 14.4 VDC — 75 ~ 264 VAC 1-2A Z907-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75 ~ 264 VAC 1-2A Z908-ND 8.35 7.52 6.68_| G3M-202PL-US-4-DC24 
4-6 VDC = 75 ~ 264 VAC 1-2A Zero Z900-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75 ~ 264 VAC 1-2A Cross Z901-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75 ~ 264 VAC 1-2A Z902-ND 9.90 8.91 7.92 | G3M-202P-US-4-DC24 
G3MB Series — Mini Sip Package 
4-6 VDC — 75 ~ 132 VAC 1-20 2912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC5 H 
9.6 ~ 14.4 VDC _ 75~132VAC | .1~-2A 2913-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC12 5° 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC _ 75 ~ 132 VAC 1-2A Phase 2914-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 ; Max. 
4-6 VDC _ 75 ~ 264 VAC 1-2A Controlled Z915-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC5 
ee |S | ea ee gaeap oan 3a 314 [camp znoct2 | | seas» pt cut oss tat ve sane 
ARAT = > : = - footprint as the G2R « Incorporating an easy-to-see 
4-6 VDC _ 75 ~ 264 VAC 1-2A Zero Z909-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC5 monitoring indicator Characteristic Data: » Leakage 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC = 75 ~ 264 VAC 1-2A Cross Z910-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC12 C t: 2 A | -0 ting Ter tl ge 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75~264VAC_ | .1~2A Z911-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC24 Urrent: HA maximum berating Temperature: 
G3MC Series — Micro Sip Package -30°C ~ 80°C * For socket use Z855-ND 
4-6 VDC _— 75~132VAC ] .1-1A Phase Z1196-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75 ~ 132 VAC 1-1A Z1197-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC12 - ‘ 
: 19.2-28.8 VOC = 75-132vac | 1-1a | Somolled | Fi1o-no 3.40 3.06_—-2.72 | G3MC-101PL-DC24 Fig. = Galt Senes 
4-6 VDC — 75 ~ 132 VAC 1-1A Zero Z1195-ND 3.68 3.31 2.94 | G3MC-101P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC _ 75 ~ 132 VAC 1-1A Cross Z1236-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC = 75 ~ 132 VAC A-1A Z1237-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 
G3R Series — QC Style Package 
4-6 VDC 8 4~32 VDC AA Phase Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC5 
SPST-NO 12~24 VDC 8 4~32 VDC AA Controlled Z1191-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 
100 - 240 VAC 15 4~32 VDC A Z1234-ND 22.88 20.59 18.30_| G3R-IAZR1SN-AC100/240 
5 5~24 VDC 8 4~60 VDC 01 ~ 2A Z1193-ND 20.28 18.25 16.22 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
SPST-NO 5-24 VDC 8 40-200 VDC |.01~1.5A Zero Z1194-ND 23.33 21.00 18.66 | G3R-0D201SN-DC5-24 
5-24 VDC 15 75~264 VAC | .05~2A Cross Z1192-ND 22.67 20.41 18.14 | G3R-OA202SZN-DC5-24 
5-24 VDC 15 75~ 264 VAC | .05~2A Z1235-ND 30.10 27.09 24.08 | G3R-OA202SLN-DC5-24 
G3TC I/O Modules — Standard Sip Package 
180 ~ 280 VAC/DC _ 45-6 VDC 50mA 22018-ND 14.91 13.42 11.93 | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
SPST-NO 90 ~ 140 VAC/DC = 12-18 VDC 50mA Yellow Z2019-ND 13.52 12.17 10.82 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC = 20 ~ 30 VDC 50mA Z2020-ND 13.52 12.17 10.82 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC _ 4.5~6 VDC 50mA Z2021-ND 13.52 12.17 10.82_| G38TC-IACS AC/DC120 
2.5~8VDC _ 75 ~ 140 VAC 3A 22027-ND 14.84 13.36 11.88 | G3TC-OAC5-DC5 
SPST-NO 9-16 VDC = 75 ~ 140 VAC 3A Black Z2025-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC15-DC15 
18~32 VDC _ 75 ~ 140 VAC 3A Z2026-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC24-DC24 
6 2.5~8 VDC = 5 ~ 60 VAC 3A Z2028-ND 14.90 13.41 11.92 _| G3TCOACSADCS 
10-32 VDC/15-32 VAC = 4.5~6 VDC 50mA 22024-ND 13.38 12.05 10.71 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC = 12-18 VDC 50mA White Z2022-ND 13.38 12.05 10.71 | G38TC-IDC15-DC/AC24 
10-32 VDC/15-32 VAC = 20 ~ 30 VDC 50 mA Z2023-ND 13.38 12.05 10.71_| G8TC-IDC24-DC/AC24 
2.5~-8VDC _ 5-60 VDC 3A 22031-ND 14.18 12.76 11.35 | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO 9~16 VDC _ 5 ~60 VDC 3A Red 22029-ND 14.18 = 12.76 = 11.35 | G3TC-ODC15-DC15 Features: * Standard sized I/O modules for replacement 
18-32 VDC _ 5-60 VDC 3A Z2030-ND 14.18 12.76 11.35 | G3TC-ODC24-DC24 to OPTO22 » Continental and Gordos relays 
2.5~8VDC - 5 ~ 200 VDC 1A Z2032-ND 16.24 14.62 13.00 | G3TC-ODC5A-DC5 


Solid State Relays 


Fig. 1 — G3NE Series z Fig. 2 — G3NA Series Fig. 3 — Accessories 
Features: wat ad Features: Built-in varistor effectively absorbs external Omron heat sinks are designed to 
¢ Ideal for panel mounted ° o surges ¢ Protective cover for greater safety is —. dissipate heat buildup during normal 
applications * Compact alum- Z standard * Operation indicator (red LED) is standard operation. Pretapped holes allow exact 
inum PCB and power ele- ~\ fr . Characteristic Data: * Leakage Current: 5mA ‘ placement. 
ments used * Quick-connect < be maximum (at 100VAC), 10mA maximum (at 200VAC) > 64 Heat sink grease or a similar product 
#110 input terminals and #250 Oo F * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C “42.93° should be used at the time of place- 
output connections > = ment. 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Arrange. Voltage Volt. (Peak) Current Package Part No. 1 25 50 Part No. 
G3NE Series 
SPST-NO 4-6VDC 75 ~ 264VAC -1~10A QC Style Z175-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC5 
SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 ~ 264VAC -1~10A QC Style Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC12 
1 SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 ~ 264VAC -1~10A QC Style Z177-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC24 
SPST-NO 4-6VDC 75 ~ 264VAC -1~20A QC Style Z178-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 ~ 264VAC -1~ 20A QC Style Z179-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 ~ 264VAC -1~ 20A QC Style Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
G3NA Series 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z165-ND 18.38 16.54 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z166-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
SPST-NO 200-240VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Screw Style Z167-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC200-240 
SPST-NO 4-32VDC 19 ~ 264VAC -1~ 10A Screw Style Z918-ND 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO 75-132VAC 19 ~ 264VAC -1~ 10A Screw Style Z919-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 
SPST-NO 150-264VAC 19 ~ 264VAC -1~10A Screw Style Z920-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC200-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC -1~20A Screw Style Z2253-ND 22.67 20.41 18.14 | G3NA-220B-DC5-24 
SPST-NO 4-32VDC 19 ~ 264VAC -1~25A Screw Style Z921-ND 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-DC5-24 
SPST-NO 75-132VAC 19 ~ 264VAC -1~ 25A Screw Style Z922-ND 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
SPST-NO 150-264VAC 19 ~ 264VAC -1~ 25A Screw Style Z923-ND 31.38 28.24 25.10 | G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5-24VDC 180 ~ 528VAC .1~25A Screw Style Z170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-DC5-24 
2 SPST-NO 100-120VAC 180 ~ 528VAC -1~ 25A Screw Style Z171-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC -1~ 40A Screw Style 2Z172-ND 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC -1~ 40A Screw Style Z173-ND 42.83 38.55 34.26 | G3NA-240B-AC 100-240 
SPST-NO 200-240VAC 19 ~ 264VAC -1~ 40A Screw Style Z174-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC -1~75A Screw Style Z2068-ND 76.83 69.15 61.47_ | G3NA-275B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 264VAC -1~ 90A Screw Style 2Z2070-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 264VAC -1~ 90A Screw Style Z2069-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 440VAC -1~75A Screw Style Z2071-ND 89.64 80.68 71.72 | G3NA-475B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 440VAC -1~75A Screw Style Z2072-ND 89.69 80.73 71.76 _| G3NA-475B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 ~ 440VAC -1~ 90A Screw Style 22073-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 ~ 440VAC -1~ 90A Screw Style Z2074-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 
G3NA Series 
2 SPST-NO 5-24VDC 4 ~ 220VDC -1~10A Screw Style Z168-ND 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 4 ~ 220VDC -1~10A Screw Style Z169-ND 34.83 31.35 27.86 | G3NA-D210B-AC100-240 
Accessories 
Track Mount Heat Sink for 10A Relays (77 x 44mm). Z924-ND 13.58 12.22 10.86 | Y92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 10A/25A Relays (88.90 x 77mm) . Z925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 
3 Track Mount Heat Sink for 25A Relays (100 x 104mm) Z926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 
Chassis Mount Heat Sink for 10A (100 x 100mm). Z927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (150 x 100.5mm) . Z928-ND 20.60 18.54 16.48 | Y92B-A150N 
Optional Din Rail Mount Bracket for use with G3NA Relays .. 22251-ND 18.75 16.88 15.00 | R99-12 FOR G3NA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1662 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RNIE@. OCMOS FET Solid State Relays 


Vioad|! toad| PD | Ron | ton toff Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.) V mA |mW |Ohms| ms ms Type Package| Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
1 | 60 |1800]560| 0.2 | 30 | 1.0 ich NO Dip | PS710A-1AA-NDt 690 621 5.29|— - - 
1 | 60 |1800]560] 02 | 30 | 1.0 ich NO SMT | PS710AL-1AA-NDt 653 588 5.01 |— - - 
1 | 60 |2500]625| 01 | 50 | 02 1ch NO Dip | PS710B-1A-A-ND 783 7.05 6.00 |— - - 
1 | 60 |2500]625| 01 | 50 | 02 ich NO SMT | PS710BL-1A-NDt 8.15 7.34 6.25 | PS710BL-1ATR-NDt | 1,000 4199.00 
1 | 80 |2000]600] 0.15 | 20 | 02 1ch NO Dip | PS710E-1A-A-ND 7.88 7.09 6.04 | — - - 
1 | 80 |2000]600] 0.15] 20 | 02 ich NO SMT | PS710EL-1A-NDt 7.90 7.11 6.06 | PS710EL-1ATR-NDt | 1,000 4134.00 
1 | 100 | 350 |560| 25 | 30 | 02 ich NO Dip | PS7113-1AA-NDt 3.65 3.29 280) — - - 
1 | 100 | 350 | 560] 25 | 30 | 02 ich NO SMT | PS7113L-1AA-ND 3.00 2.70 230)— - - quem aneds 
2] 100 | 350 | 375] 25 | 30 | 02 2ch NO Dip | PS7113-2AA-NDt 9.63 867 7.38) — - - 2. LED Cathode 
2] 100 | 350 | 375] 25 | 30 | 02 2ch NO SMT | PS7113L-2AA-ND 5.33 4.80 4.09) — = = 3.NC 
4. MOSFET Drain 
1 | 250 | 200 |560| 8.0 | 15 | 02 ich NO Dip | PS7122A-1A-A-NDt 5.25 4.73 4.03) — - - 5. MOSFET Source 
1 | 250 | 200 | 560] 8.0 | 1.5 0.2 ich NO SMT _ | PS7122AL-1A-ND: 3.05 2.75 2.34 | PS7122AL-1ATR-NDt | 1,000 1612.00 6. MOSFET Drain 
1 | 250 | 200 | 560] 8.0 | 02 | 15 1ch NC Dip | PS7122A-1B-A-NDt 415 374 319;— - - 
1 | 250 | 200 | 560] 8.0 | 02 | 15 1ch NC SMT | PS7122AL-1B-ND 3.28 2.95 2.52 | PS7122AL-1BTR-NDt | 1,000 1586.00 
2] 250 | 200 | 375] 80 | 15 | 02 2ch NO Dip | PS7122A-2A-A-NDt 5.83 5.25 4.47) — - - 
2 | 250 | 200 | 375] 80 | 15 | 02 2ch NO SMT | PS7122AL-2A-ND 5.85 5.27 4.49 | PS7122AL-2ATR-NDt | 1,000 3029.00 
2 | 250 | 200 | 375] 8.0 | 02 | 15 2ch NC Dip | PS7122A-2B-A-NDt 8.75 7.88 671)— - - 
2 | 250 | 200 | 375] 8.0 |1.5/0.2/0.2/1.5| 1a+1b Dip | PS7122A-1C-A-NDt 6.20 5.58 4.76) — - - 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 ich NO Dip | PS7141-1AA-NDt 250 225 1.92 |— - - 
1 | 400 | 150 | 560] 24.0 | 0.02 | 02 1ch NC Dip | PS7141-1BA-NDt 3.23 291 248) — - - 
2] 400 | 150 | 375| 24.0 | 0.02 | 0.2 1A &1B Dip | PS7141-1CA-NDt 678 610 5.20|— - - 
2] 400 | 150 | 375] 30.0] 1.0 | 02 2ch NO Dip | PS7141-2AA-NDt 495 446 3.80|— - - 
2] 400 | 150 | 375| 24.0 | 0.02 | 02 2ch NC Dip | PS7141-2BA-NDt 6.33 5.70 4.85] — - - 
2] 400 | 120 | 375] 35.0] 20 | 1.0 2ch NO Dip | PS7141C-2A-A-NDt 743° 669 5.70|— - - 
2] 400 | 120 | 375] 35.0] 20 | 1.0 2ch NO SMT | PS7141CL-2A-NDt 7.48 673 5.74 | PS7141CL-2ATR-NDt | 1,000 3081.00 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0] 1.0 | 02 ich NO DIP | PS7141E-1A-A-NDt 210 1.75 1.48 | — - - 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0] 1.0 | 02 ich NO SMT | PS7141EL-1A-NDt 235 1.96 1.66 | PS7141EL-1ATR-NDt | 1,000 1173.00 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 1ch NO SMT | PS7141L-1AA-NDt 249 225 1.92] — - - 
1 | 400 | 150 | 560] 24.0 | 0.02 | 0.2 1ch NC SMT | PS7141L-1BA-NDt 3.28 295 252) — - - ne 
2] 400 | 150 | 375| 24.0 | 0.02 | 02 2ch NC SMT | PS7141L-2BA-NDt 5.00 4.50 3.84) — - - 
1 | 400 | 200 | 560] 10.0] 50 | 02 ich NO Dip | PS7142-1AA-NDt 3.10 2.79 238) — = _ . LED Anode 
1 | 400 | 200 | 560] 12.0] 02 | 5.0 14ch NC Dip | PS7142-1B-A-NDt 5.25 4.73 4.03) — - - . LED Cathode 
2] 400 | 200 | 375] 12.0] 20 | 02 Ja+1b SMT | PS7142-1C-A-NDt 8.75 7.88 671)— = = . LED Anode 
2] 400 | 200 | 375] 120] 20 | 02 2ch NO Dip | PS7142-2A-A-NDt 8.30 7.47 637) — - - . LED Cathode 
1 | 400 | 200 | 560] 10.0] 50 | 02 ich NO SMT | PS7142L-1AA-NDt 3.15 284 2.42) — - - » MOSFET 
1 | 400 | 200 | 560] 12.0] 02 | 5.0 1ch NC SMT | PS7142L-1B-ND: 5.25 4.73 4.03 | PS7142L-1BTR-NDt | 1,000 2301.00 pisses 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 | 2/0.2 | 0.2/2} 1a+1b SMT | PS7142L-1C-ND 8.78 7.90 6.73 | PS7142L-1CTR-NDt | 1,000 4589.00 MOSEET 
2] 400 | 200 | 375] 12.0] 20 | 02 2ch NO SMT | PS7142L-2A-ND’ 5.85 5.27 4.49 | PS7142L-2ATR-NDt | 1,000 2652.00 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 15 | 02 ich NO Dip | PS7160-1AA-ND 480 432 3.68 |— - - 
2] 600 | 90 |375| 50.0] 15 | 02 2ch NO Dip | PS7160-2AA-ND 9.63 867 7.38) — - - 
2] 600 | 90 |375| 50.0] 15 | 02 2ch NO SMT | PS7160L-2AA-NDt 735 662 5.64] — 
3] 60 | 600 | 300] 08 | 20 | 05 ich NO SOP | PS7206-1AA-ND 425 383 3.26|— - - 
3] 100 | 400 | 300] 1.2 | 20 | 1.0 ich NO SOP | PS7214-1AA-ND 413 372 317;— - - 
3 | 400 | 120 | 300] 30.0] 20 | 02 1ch NO SOP | PS7241-1AA-ND 242 202 1.70;— 
3 | 400 | 120 | 300] 30.0] 02 | 20 1ch NC SOP | PS7241-1BA-ND t 480 432 3.68 |— - - 
3] 40 | 100] 100] 120] 05 | 02 ich NO SOP | PS7200A-1A-ND 478 430 367|— - - 
3] 40 | 100] 100] 120] 05 | 02 ich NO SOP | PS7200A-1AA-NDt 5.25 4.73 4.03 | PS7200A-1AATR-NDt |3,500| 2730.00/M 
3] 40 | 250/100] 1.5 | 1.0 | 02 ich NO SOP | PS7200B-1AA-NDt 6.55 5.90 5.03 | PS7200B-1AATR-NDt |3,500| 3432.00/M 
3] 40 | 250/100] 16] 1.0 | 05 ich NO SOP | PS7200E-1AA-NDt 8.30 7.47 6.37 | PS7200E-1AATR-NDt | 900 3907.80 
3] 40 | 160] 100} 35 | 05 | 1.0 ich NO SOP | PS7200H-1AA-NDt 7.43 669 5.70 | PS7200H-1AATR-NDt |3,500| 3887.00/M 
3] 40 | 200/100] 20 | 05 | 1.0 ich NO SOP | PS7200K-1AA-NDt 7.43 669 5.70 | PS7200K-1AATR-NDt |3,500| 3887.00/M 
3] 40 | 120 | 200] 125] 05 | 1.0 ich NO SOP | PS7200R-1AA-NDt 4.35 3.92 3.34 | PS7200R-1AATR-NDt |3,500| 2236.00/M 
3] 80 | 500/300] 1.2] 05 | 05 ich NO SOP | PS7205B-1A-NDt 6.55 5.90 5.03 | PS7205B-1ATR-NDt |3,500| 3432.00/M 
2 | 400 | 120 | 180} 30.0 | 1/0.2 | 0.2/1 | 1a+1b SOP | PS7241-1C-NDt 10.93 9.84 8.38 | PS7241-1CTR-NDt |1,500| 5707.00/M 
2] 400 | 120 | 180] 30.0] 1.0 | 02 2ch NO SOP | PS7241-2AA-NDt 8.75 7.88 6.71 | PS7241-2AATR-NDt |1,500| 3614.00/M a 
2] 400 | 120 | 180] 30.0] 02 | 1.0 2ch NC SOP | PS7241-2B-NDt 5.18 4.66 3.97 | PS7241-2BTR-NDt |1,500| 2665.00.M : 
3 | 400 | 120 | 300] 35.0] 1.0 | 02 ich NO SOP | PS7241E-1A-NDt 215 1.79 1.51 | PS7241E-1ATR-NDt |3,500| 1087.50/M 1. LED Anode 
1 | 400 | 150 |560| 10.0] 20 | 02 | techno Dip | PS7341-1A-ND 223 201 171)/— = = . esc 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 1ch NC Dip | PS7341-1B-A-NDt 3.93 354 3.01)— - - 4. MOS FET 
1 | 400 | 120 | 560] 35.0] 1.0 | 1.0 1ch NO Dip | PS7341C-1A-A-NDt 3.73 3.36 286) — - - 
1 | 400 | 120 | 560] 35.0] 1.0 | 1.0 ich NO SMT | PS7341CL-1ACT-NDt 218 1.97 1.68 | PS7341CL-1ATR-NDt | 1,000 1223.30 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 ch NC SMT | PS7341L-1B-NDt 3.98 3.58 3.05 | PS7341L-1BTR-NDt | 1,000 1228.50 
1 | 400 | 200 | 560) 5.0 5 0.2 ich NO Dip | PS7342-1A-ND 438 394 3.36 |— - - 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 20 | 02 ich NO Dip | PS7360-1AA-NDt 5.25 4.73 4.03) — - - 
1 | 600 | 90 |560| 50.0] 20 | 02 ich NO SMT | PS7360L-1AA-NDt 5.30 4.77 4.07)— - - 
3 | 350 | 120 | 310] 36.0] 30 | 02 ich NO SOP | PS7431-1A-NDt 3.83 3.45 2.94 | PS7431-1ATR-NDt | 1,000 1963.00 
1 | 200 | 200 | 560] 5.0 | 120 | 65 ich NO Dip | PS7522-1A-ND 410 369 315|— - - 
3] 40 | 100) 250] 14 | 05 | 1.0 ichNO | Mini-Flat] PS7801-1A-NDt 7.83 7.05 6.00 | PS7801-1ATR-NDt |3,500| 4017.00/M 
3 | 40 | 250/100] 16 | 05 | 05 ichNO | Mini-Flat] PS7802-1A-NDt 8.75 7.88 _6.71 | PS7802-1ATR-NDt _|3,500| _4186.00/M 
t RoHS Compliant 
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Solid State Relays 


G2-XXXX 
OYRWK 


8-Dip 


no contact bounce/arcing, mechanical ruggedness, and low drive-current 
requirements. They are available in tube packaging for small quantities 
and prototype work. Tape and reel packaging for automated insertion 
equipment. 


Crydom’s G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low leakage 
and long lifetimes. Crydom’s SSR’s typically comprise an optical coupler, 
the output of which either drives the line directly or is used to switch a 
high-power device, such as a silicon-controlled rectifier (SCR) or thyristor. 


Whatever the drive component, it’s the optical-isolation and no-moving- 
part aspects of the device that grant its many performance features. 
These features include high 1/0 isolation (though leakage current is a 
problem), long life (measured in millions of cycles), low acoustic noise, 


Input Input Switch Switch Digi-Key Cut Tape Price Each Crydom i-Key Tape and Reel Crydom 
Fig. | Contact | Voltage 1 (mA) Voltage I (mA) Package Part No. 1 10 25 Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
1_ | SPST-NC 1.4V 10-30 350V 330 6-SOP. CC1311CT-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 | 1502.55/M | G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-Dip CC1314-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT | — = ere (lec 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-SOP CC1315-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST | — = el oe 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1316-ND* 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-TT | — _ SS. 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-Dip CC1318-ND* 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-TT | — = = 
DPDT-O/G 1.4V 10-30 250V 150 8-SOP CC1319CT-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST | CC1319TR-ND | 2,000 | 2605.50/M | G2-AB02-SR 
2 DPST-NO 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1321CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | CC1321TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA01-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 70 8-SOP CC1323CT-ND 4.73 4.30 3.44 | G2-DA02-ST | — = = |= 
DPST-NO 1.4V 10-30 250V 125 8-SOP CC1327CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-Dip CC1328-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT | — = = |= 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-SOP CC1329CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-Dip CC1330-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT | — = =| —= 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-SOP CC1331CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB02-SR 
* Tube 


Solid State Relays 


Fig. 2 
Series AO/ASO 


Series D2W Series CX - CMX 
Series DO/DMO 


950 son eetg) 13) 


(12. tea 


Series AO/ASO * SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching highly 
inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A. R suffix 
are random turn-on versions. 

Series DO/DMO « SPST-NO DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize 
the popular .10” grid lead spacing. DMO063 is mosfet output rated at 3A/60VDC. 


Series SPA 


800 (20.3) 
.950 (24.13) 


Series D2W « Printed Circuit Board Mounting * Features an epoxy-coated package for 
exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type I/O modules. 
Series CX - CMX « Ultra High Surge « Printed Circuit Board Mounting * SPST-NO relays 
achieve the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. Advanced 
features include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. New DC output 
SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities in a PC-mount 
air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and OAC type I/O modules. 


These solid state relays combine small size and high 
ratings in a PC-board-mounted SPST-NO design. 
Available with (S30 types) or without snubber network 
(S3 types), Series 3 is an ideal replacement for power 
reed relays in microprocessor or computer-based 
logic level systems. Designed for long, reliable service 
in demanding industrial environments. 
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Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Pkg. — Triac Output 

CTX240D3Q offers four independently controlled SSR’s in one compact PCB 
mount package. The CTX exhibits exceptional steady-state ratings utilizing 
highly efficient thermal management for increased cycle life. CTX240D30Q is a 
zero-cross type and the CTX240D39QR is a random turn-on: 


1 section on: .1 - 6.0A 
3 sections on: .1 - 3.0A 


2 sections on: .1 - 4.0A 
4 sections on: .1 - 2.54 


*.950 (24.1) 


i 


1.0 (25.4) 
* 500 (12.7) 


* LC Series 


MCX and LC SIP SSR Relays 


The MCX241 relays are 1.5A rated SPST-NO relays designed for switching highly 
inductive loads such as solenoids and motor loads. The LC series is a compact 
low cost series designed with a triac for general purpose switching applications. 
Both series available in zero-cross or random switching (phase controlled) 


versions (R suffix). 
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Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 


The series DPA is offered in your choice of voltage or current operated 
versions and are rated at 1A. The series SDV/SDI's are rated at 1.5A at 
ambient temperatures of 40°C. Available in either zero-cross or random 
turn-on (R) versions and current or voltage operated (controlled) versions. 


SDV series are voltage controlled and SDI series are current controlled. 


Load Load 
Input Oper. Release) Output Current Digi-Key Price Each Crydom Input Oper. [Release] Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Voltage | Voltage | Voltage | Voltage (Arms) _| Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. Voltage | Voltage |Voltage| Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output 4-13VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC | .06-5.0 CC1120-ND 15.40 13.48 12.32 |CX380D5 
3.5-BVDC | 3.5VDC /1.0VDC / 20-140VAC| = 02-3] CCI132-ND 28.06 24.56 22.45 | S312 3+10VDC |3.0VDC | 1.0VDC | 0-100VDC | 0-6.0 | CC1124-ND 33.16 29.02 26.53 | CMX100D6 
1 | 3.5-8VDC | 3.5VDC |1.0VDC | 20-140VAC 02-3 CC1133-ND 26.78 23.44 21.43 |S3012A 3-10vpc |3.0vpc |1.0voc | 0-6ovpc 0-10 (C1125-ND 33.16 29.02 2653 |cMxX60D10 
eee 5 De pai ae utp “Un ie mop SES 3 | 4-1avoc |4.ovoc |1.0voc | 48-66ovac| .06-5.0 | CC1065-ND 1694 14.83 13.56 |CX480D5 
FiovDe ThovDC 11OVDC | 24-D80VAC O21 0 CC1049-ND 9.94 3.70 7.56 A024 15-32VDC | 15VDC | 1.0VDC | 48-660VAC| .06-5.0 CC1066-ND 16.94 14.83 13.56 | CXE480D5 
4-10VDC 4.0VDC 10Vvpc 04-280VAC 02-10 CC1115-ND 9.94 8.70 796 AQ241R [90-140VAC} 90VAC |10.0VAC] 12-280VAC| .06-5.0 €C1332-ND 13.50 11.82 10.80 | CX240A5 
3 4-tovoc |4.ovoc |1.0voc |12-280vac| .02-1.5 €C1050-ND 9.94 870 7.96 \aso241 15-32VDC | 15VDC 1.006 12-280VAC | _.06-5.0 CC1333-ND 13.50 11.82 10.80 | CXE240D5 
4-10VDC }4.0VDC |1.0VDC } 12-280VAC| .02-1.5 | CC1116-ND 9.94 8.70 7.96 |ASO241R Series CTX — 4 Relays In One Sip Pkg. — Trlac Output 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-2.0 6C1336-ND 11.98 10.49 9.59 |ASO242 r 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC 1-6.0 CC1140-ND 44.50 38.94 35.60 /CTX240D3Q 
4-10VDC | 4.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-2.0 CC1337-ND 11.98 10.49 9.59 |ASO242R 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC -1-6.0 CC1141-ND 44.50 38.94 35.60 |CTX240D30R 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type Mini-SIP Series MCX Relays — AC Output SIP 
3-9VDC | 3.0VDC |1.0VDC | 3-60VDC .02-1.0 CC1060-ND 9.00 7.88 7.20 |DO061A 5 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .025-1.5 | CC1551-ND 11.10 9.72 8.88 |MCX241 
2 | 1.7-9VDC | 1.7VDC |0.8VDC | 3-60VDC | .02-1.0 | CC1061-ND 9.00 7.88 7.20 |DO061B 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC| .025-1.5 | CC1552-ND 1110 9.72 8.88 _|MCX241R 
3-40VDC | 3.0VDC oo oo eo = Seen 0 14.97 _ 13.68_|DM0063 NEW! Series LC — AC Output Mini-SIP — Triac Output NEW! 
eries - lelays — utput = ie = a 
10-35mA | 10mA | 1mA_ | 20-140VAC | .025-1.0VAC | CC1338-ND 9.10 7.97 = 7.28 | SPA4191 5 4-10VDG | 4.0VDG) 1.0VDG | 12-280VAG) 025-15 CR Era e ee am ee ae 
2 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .025-1.5 | CC1585-ND 844 7.39 6.76 |LC241R 
10-35mA | 10mA | 1mA_| 20-280VAC | .025-1.0VAC | CC1339-ND 9.94 8.70 7.96 _|SPA6191 Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type SIP 
3-32VDC [3.0VDC |1.0VDC | 24-280VAC] .06-2.0 | CC1069-ND 972 851 7.78 |D2W202F 10-35mA | 10mA | 1.0mA | 20-140VAG) .025-1.0 |RCCIISSND) 69.56 887 7.65 /DPAAII1 
3 | 3-32VDC |3.0VDC |1.0VDC | 24-280VAC| .06-3.0 (C1118-ND 10.30 9.02 8.24 |D2W203F 3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 20-140VAC |} .025-1.0 | CC1154-ND 9.56 837 7.65 |DPA4119 
3-32v0C | 3.ovDC |1.0vDC | 24-280VAC| .06-3.5 | CC1062-ND 10.90 954 8.72 |D2W203F-11 10-35mA | 10mA | 1.0mA | 20-280VAC} .025-1.0 | CC1155-ND 986 863 7.89 |DPAG111 
Series CX/CMX — DC or AC Input, DC or AC Output — SCR Type SIP 6 |3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 20-280VAC | .025-1.0 CC1156-ND 9.86 8.63 7.89 |DPA6119 
3-15VDC |3.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC} .06-5.0 CC1063-ND 12.08 10.57 9.67 |CX240D5 3.5-10VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 12-280VAC |} .025-1.5 | CC1157-ND 10.18 8.91 8.15 |SDV2415 
3 | 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 CC1064-ND 12.08 10.57 9.67 |CXE240D5 3.5-10VDC} 3.5VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .025-1.5 | CC1158-ND 10.18 8.91 8.15 |SDV2415R 
3-15VDC |3.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 CC1119-ND 12.08 10.57 9.67 |CX240D5R 10-35mA | 10mA | 1.0mA | 12-280VAC| .025-1.5 | CC1159-ND 1018 8.91 8.15 |SDI2415 
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crydom Solid State Relays 


Fig. 1 


Relays combine small 
size and high ratings in 
a package designed for 
easy heat sink or panel 
mounting. Standard 
.187 push-on terminals 
assure quick connection 


and are arranged to provide maximum isolation between 
signal and power circuits. Model S228C is a snubberless 
design for applications that require low off-state leakage. 


Fig. 4 PF Series 


PowerFin™ series delivers 
the highest ratings of any 
single in-line package 


(SIP). The integral heat sink 
design can operate at 25 
amps RMS in forced air at 


85°C case temp. With natural convection in free air, 


it rates 10 amps RMS at 25°C ambient. 


Fig. 7 

Models SST120 and 
SST240 auxiliary function 
modules gradually apply 
power to the load when 
energized by the control 


Pp 
int 
M 


Fig. 2 


Series PCV Analog Power 
Controller 

The Series PCV Analog Input 
Power Controllers are 0-100% 
variable power controllers for 120 
or 240VAC loads which vary with 


an analog input of 2 to 10VDC. The input and output are proportional 
by integrating a complete phase fired logic system and a solid state 
relay in the same package. Applications include heaters and lighting, 


motors and feeders, etc. 


ASPF Series 
ASPF SSR incorporates the 


owerFin™ design with an 
tegral heat sink on the compact 
ini-SIP package. Rated at 3.0 


AMPS up to 45°C, this SPST-NO 
AC output SSR is for applications 
where precise electrical power control is essential. Zero 
voltage or random switching (R suffix) versions are offered. 


Output 


Oo oO 
ATB 2A2I 


Input 
J4age 33 
im 


Control V (+) 


RPC series proportional controllers 
provide a cost effective method of 
controlling power in many different 
applications such as heaters, universal 


Fig. 3 


Series DSD, DLD Time 
Delay Relay 

These Delay-On time delay 
relays offer customers to 
externally adjust their delay 
time by selecting the value 
of the external customer 
supplied resistor. DSD are 


0 >< 


Fig. 5 


Crydom’s LS family of SPST- 
NO relays achieves the highest 
power switching capability 
in a PC-mounted air-cooled 
package. Output consists 
of an SCR AC switch and is 
available in zero-cross and 


random turn-on (suffix R). (7a) °” (10.2) 


Fig. 8 


(Customer 
furnished 

Timing 
Resistor) 


short time delays and DLD are longer time delay durations. Timing 
resistors should be 1/4 watt or higher. 


Typical Turn-On Delay 
For Various Timing Resistances 


Resistor 


Time 
(DSD) 


Time 
(DLD) 


0 (Short) 
40K 

400K 
470KQ 
1.0M0 


0.10 sec. 
0.19 sec. 
0.94 sec. 
4.0 sec. 
8.3 sec. 


1.6 sec. 
3.1 sec. 
15 sec. 
64 sec. 
133 sec. 


Fig. 6 


The MCST series of controls is 
designed to provide adjustable 
surge reducing soft-start and soft- 
stop control for any load which 
would benefit from a gradual 
application/shut down and provide 
Crydom SSR switching within one 
package. Adjustable ramp times. 


Fig. 9 


Heatsinks with pre-tapped 


holes for SSR packages. 


voltage. Part sold complete ‘°) motors or incandescent lamps. A J 
with soft-start module and eae customer provided potentiometer is all yp 
relay. 4 Input 3 that is required for control. 
Load Load 
Input {Operate |Release| Output Current Digi-Key Price Each Crydom Input Operate Release} Output | Current Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Voltage | Voltage |Voltage| Voltage | (Arms) Part No. il 10 25 | Part No. Fig.| Voltage |Voltage |Voltage| Voltage | (Arms) Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2 — DC Input, AC Output MCST Series - Soft-Start Controller 
3.5-8VDC | 3.5VDC ]1.0VDC] 20-140VAC] .02-8 | CC1129-ND 33.06 28.93 26.45|S218 nee ee an eae oe a8 a eu 
"| Ss-avoc |asvoc |.ovnc| do-zanvac| soe | ccriaoNp shad s04s a7a4)sze0, | || Beipe | | deta [teane| GCHGBTND 00 at 19.0 | MCST120ns 
- : - ~ ~ - ~ - 0-5VDC 180-280VAC} .15-25A CC1582-ND 79.00 69.13 63.20 | MCST2425AS 
Series PCV Analog Power Controller 0-5VDC 180-280VAC] .15-50A] CC1583-ND 85.00 74.38 68.00 | MCST2450AS. 
2-10VDC | 2.0VDC | 1.0VDC |100-240VAC] .15-15A CC1161-ND 84.98 74.36 67.99] 10PCV2415 0-5VDC 180-280VAC} .15-90A CC1584-ND 103.00 90.13 82.40 | MCST2490AS 
2 | 2-10VDC | 2.0VDC | 1.0VDC |100-240VAC] .15-25A CC1162-ND 94.12 82.36 75.30} 10PCV2425 Series SST - Soft-Start Modules 
2-10VDC | 2.0VDC | 1.0VDC |100-240VAC] .15-40A CC1163-ND 111.12 97.23 88.90] 10PCV2440 3.5-10VDC]3.5VDC ]1.0VDC | 90-140VAC | .04-10 CC1343-ND 67.44 59.01 53.96] 10SST240 
Series DSD, DLD Time Delay Relay 7 |3.5-10VDC)3.5VDC | 1.0VDC | 90-140VAC | .04-25 CC1344-ND 67.92 59.43 54.34 | 25SST120 
3.5-15VDC | 3.5VDC |1.0VDC | 48-280VAC |.04-10A]  CC1174-ND 43.12 37.73 34.50 | DSD2410 3.5-10VDG | 3.5VDC |1-0VD6 | 80-140VAC | 04-50 JP ECCIS#5:ND 70.92 62.06_56.74 | 4088T120 
3.5-15VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC | .04-25A CC1175-ND 44.48 38.92 35.59 | DSD2425 
3 |3.5-15VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC | .04-50A CC1176-ND 46.92 41.06 37.54] DSD2450 , Load ae Fi 
3.5-15VDC | 3.5VDC |1.0VDC | 48-280vAC | .04-104| CC1177-ND 43.12 37.73 34.50 | DLD2410 r ae Gparats, Release, (e Outnat, a Currant elar Key See ean a | eae 
3.5-15VDC| 3.5V0C | 1.0VDC | 48-280VAC | 04-254} CC1178-ND 44.48 38.92 35.59 | DLD2425 ot (ia) oer pane oe os; EULD. 
3.5-15VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48: 280VAC .04-50A CC1179-ND ! sab.02 41.06 37.54 | DLD2450 TOK TW) — ae 0-130VAC 7 15 CCIS46-ND 63.84 55.86 51.08 TRPCIDI5 
Series PF, ASPF, MPF — PowerFin 450K (1W) | — — |90-130vac | 25 | CC1347-ND 82.58 72.26 66.07 |RPC1225 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .1-3A CC1334-ND 12.08 10.57 9.67 | ASPF240D3 8 150K (1W) om = 90-130VAC | 40 CC1348-ND 112.64 98.56 90.12 |RPC1240 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .1-3A CC1335-ND 12.08 10.57 9.67 | ASPF240D3R 1M (1/2W) — = 200-240VAC) 15 CC1349-ND 69.72 61.01 55.78 |RPC2415 
90-140VAC |90.0VAC |10.0VAC] 12-280VAC | .06-10 CC1340-ND 23.88 20.90 19.11) PF240A25 1M (1/2W) = = 200-240VAC ) 25 CC1350-ND 86.40 75.60 69.12 |RPC2425 
4 | 3-15VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .06-10 CC1341-ND 22.06 19.31 17.65) PF240D25 1M (1/2W) = = 200-240VAC | 40 CC1351-ND_ 120.16 105.14 96.13 | RPC2440 
15-32VDC |15.0VDC) 1.0VDC | 12-280VAC | .06-10 CC1342-ND 22.06 19.31 17.65) PFE240D25 Solid State Relay Accessories 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | 0.1-44 | CC1553-ND 12.62 11.05 10.10) MPF240D4 Heatsink fo nals anita 10h (eae naty abn ct eaten COIMISND ate ane aang ist 
ie e = | eatsink for Relays up to 3” x 4.1") (8.38cm x 10.41cm - f : ; : 
BETOND ELON! ROVDG | 12: 280VAG OAK 5 COTS ND TEBE: Og AO Ere 9 Heatsink for Relays up to 75A (5.5” x 4.8") (13.97cm x 12.19¢m) | CC1208-ND 13.88 12.15 11.11 | HE-54 
Series LS Heatsink for Relays up to 90A (6.0” x 6.0") (15.24cm x 15.24cm) | CC1114-ND 96.94 __ 84.83 _ 77.56 | HE-90 
4.0-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-8A CC1547-ND 16.30 14.27 13.04 | LS240D8 Protective Cover for Series 1 Relays CC1070-ND 3.04 2.66 2.44 |KS-100 
5 4.0-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-8A CC1548-ND 16.30 14.27 13.04 | LS240D8R Protective Cover for 53TP Series Relays 6C1171-ND 4.94 4.33 3.96 | KS-300 
4.0-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-12A CC1549-ND 18.12 15.86 14.50) LS240D12 ~~ EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise CC1172-ND 10.46 9.16 8.37 | 1F25 
4.0-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-12A CC1550-ND 18.12 15.86 14.50 | LS240D12R EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise CC1173-ND 23.68 20.72 18.95 |3F20 
Fig. 10 1.70 7>& os (10.18) Series IAC, IDC, OAC, ODC Series 6 
ee * Opto-lsolated * Solid state I/O switching modules deliver Series 6 buffered output modules contain additional 
Standard 7 an electrically clean, photo-isolated, noise free “output” internal amplification to reduce drive requirements 
hs interface from logic level control systems to external loads to a level suitable for the Mos devices used in many 
such as motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are microprocessor systems. Models are available with either 


epoxy conformal coated for fast heat transfer. 


inverting or no-inverting inputs, for 5 and 15 volt logic. 


Turn Turn Turn Turn 
Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Volt. [I (mA)| Current Voltage | Time | Time | PartNo. il 10 25 |Part No. Fig.| Voltage |1(mA)| Current Voltage | Time | Time | PartNo. 1 10 25 |Part No. 
I/O Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90-140VAC] 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms ] CC1200-ND 870 7.62 6.96 JIAC-5 eee eee ee renee OLS Ee aeD sock 1850 1791 bat! 
A S50uA| .02-3.5A  3-60VDC | 100uS | 100uS | CC1240-ND 22.90 20.04 18.32 |6321 
H80-280VAC] 5 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1201-ND 870 7.62 6.96 |IAC-5A 10] 5" : 7 5 
0-.8VDC | 100A] .02-3.5A 24-280VAC| 5 cycle |.5 cycle | CC1242-ND 23.00 20.13 18.40 |6412 
10-36VDC | 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms / 5ms | CC1202-ND 870 7.62 6.96 |IDC-5 2.4-6VDC |250uA| 02-354 12-140VAC| 5 cycle |.5 cycle | CC1243-ND 20.46 17.91 16.37 |6421 
S-6VDC | 19 ) .02-3A  12-140VAC) 5 cycle) S cycle | CCIZ03:ND) 8.70 7.62 6.96 |OAC-5 Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (Neg. Logic) Modules Screw Term) CC1206-ND 43.50 38.07 34.80 |PB-4 
3-6VvDC | 19 | .02-3A  24-280VAC] .5 cycle|.5 cycle] CC1204-ND 870 7.62 6.96 |OAC-5A f ; i i 
10 Mnt. Brd. for 4-pos. Std. I/O Modules (Neg.or Pos. Logic)Screw Term.| CC1218-ND 47.48 41.55 37.99 |PB-4R 
3-6VDC_| 14 | 023A 5-60VDC | 3ms | 3ms | CC1205-ND 8.70 7.62__ 6.96 |ODC-5 Mounting Board for 8-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1219-ND 84.96 74.34 67.97 |PB-8 
90-140vDC| 6 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1235-ND 13.72 12.01 10.98 |DMP6201A) | Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) CC1220-ND 196.98 172.36 157.59 |PB-16T 
80-280VDC) 4 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1236-ND 14.80 12.95 11.84 |DMP6202A Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1221-ND 155.36 135.94 124.29 |PB-16A 
36voc | 3 | .02-3A  5-60VDC | 5ms | 5ms | CC1237-ND 13.84 1211 11.08 /DMP6301A SSeS OHIO Minl 0 (Module SvDeis stem Voltage 5 6p ee MR 
3-6voc | 4 | .02-3A  24-280VAC] .5 cycle|.5 cycle| CC1238-ND 14.80 12.95 11.84 |DMP6402A E T-T00MA A ms] 20ms H : : ; i 
Gye acy 10-36voc | 8 |1-100mA 4-30v0C | 5ms | 5ms |CC1223-ND 870 762 696 |MIDC-5 
1/0 Modules — 15VDC System Voltage 10 | 3-6vDC | 19 | .02-3A 12-140VAC| 5 cycle |.5 cycle | CC1224-ND 8.70 7.62 6.96 |MOAC-5 
90-140vac | 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1210-ND 870 7.62 6.96 JIAC-15 3-6VDC | 19 | .02-3A  24-280VAC] 5 cycle |.5 cycle | CC1225-ND 870 7.62 6.96 |MOAC-5A 
to | 10-36VDC | 8 |.1-100mA 4-30vDC | Sms | Sms | CC1211-ND 8.70 7.62 6.96 |IDC-15 3-6vdC | 14 | .02-3A___5-60VDC | .3ms_| .3ms_| CC1226-ND 8.70 _7.62__6.96 | MODC-5 
9-18VDC | 20 | .02-3A 12-140VAC| Scycle|.Scycle| CC1212-ND 8.70 7.62 6.96 |OAC-15 OaeVOG Ga Mial HO Module —24¥DC System Voltage” 75) Ege MOG 
9-18vDC | 14 | .02-3A 5-60vDC | 31 3 CC1213-ND 870 7.62 6.96 |ODC-15 fl 1-100mA A ms | Sms il : : : a 
ms_|_=ms 10 | 18-2evoc | 15 | 02-38 12-140VAC| 5 cycle |.S cycle | CC1228-ND 8.70 762 696 |MOAC-24 
1/0 Modules — 24VDC System Voltage 18-28VDC | 10 | .02-3A  5-60VDC | .3ms | 3ms |CC1229-ND 870 7.62 6.96 |MODC-24 
90-140VAC | 7 |.1-100mA 4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1214-ND 8.70 7.62 6.96 /IAC-24 Mounting Board for 4-pos. Mini /0 Modules (Screw Term.) CC1230-ND 43.50 38.07 34.80 |MS-4 
yo | 19-36V0C | 8 |.1-100mA .4-30VDC | Sms | Sms | CCI215-ND 870 7.62 6.96 |IDC-24 Mounting Board for 8-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1231-ND 84.96 74.34 67.97 /MS-8H 
18-28VDC | 10 | .02-3A 12-140VAG] 5 cycle) .5 cycle) CC1216-ND 870 7.62 6.96 |OAC-24 Mounting Board for 16-pos. Mini /O Modules (Card Edge Conn.) | CC1232-ND 155.36 135.94 124.29 |MS-16H 
18-28V0C | 10 | .02-3A _5-60VDC | .3ms | .3ms | CC1217-ND 870 7.62 6.96 |ODC-24 Mounting Board for 24-pos. Mini /0 Modules (Card Edge Conn.) | CC1233-ND 262.80 229.95 210.24 |MS-24H 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1665 


crydom Solid State Relays 


Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding applications. Series H12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random turn-on, phase Volts blocking standard. 

controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending in “B” are normally Series 1-DC: * Low On-State Resistance * Paralleling Capability for Higher Currents * DC output 

closed versions.) relays feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 

Series T: * Industry Standard Package »* Snubbers are included for high DV/DT applications and Series CS: * Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 

inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay Quad Relay 


<175 
(44.45) 7 (E18) 
Series EZ: « Low Leakage * Quick Connect Terminals ¢ SCR Output * AC or DC Control »* LED Status Indicator Three-phase 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard solid state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as 
quick connect terminals * 4000 Vrms opto-isolation and panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide | motors, transformers, heating elements, etc. Models are available with 
low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. either AC or DC input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 


Load Load 
Input /Operate|/Release| Output | Current Digi-Key Price Each Crydom Input /Operate|/Release| Output | Current Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.) Voltage |Voltage| Voltage | Voltage | (Arms) Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.) Voltage |Voltage| Voltage | Voltage | (Arms) Part No. fl 10 25 ‘| Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type 90-280VAC| 90VAC | TOVAC |80-530VAC| .04-90 | CC1025-ND 84.82 74.22 67.86 | HA4890 
3-32VDC [3.0VDC] 1.0VDC [24-140VAC] .04-25 |  CC1000-ND 22.52 19.71 18.02 ]D1202 90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-530VAC) .04-110]  CC1148-ND 92.32 80.78 73.86 | HA48110 
3-32VDC | 3.0VDC] 1.0VDC |24-140VAC] .04-10 CC1001-ND 33.28 29.12 26.63 /D1210 4 |90-280VAC) SOVAC | 1OVAC | 48-660VAC) .04-25 €C1101-ND 50.16 43.89 40.13 | HA6025 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC |24-140VAC) .04-25 CC1002-ND 33.76 29.54 27.01 |D1225 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC) .04-50 |  CC1102-ND 57.32 50.16 45.86 | HAGO50 
3-32VDC | 3.0VDC] 1.0VDC |24-140VAC) .04-40 CC1003-ND 36.76 32.17 29.41 |D1240 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-90 |  CC1103-ND 86.30 75.52 69.04 | HA6090 
3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC |48-280VAC| .04-2.5 | CC1004-ND 22.66 19.83 18.13 |D2402 90-280VAC| 9OVAC | 10VAC |48-660VAC| .04-125| _ CC1104-ND 96.44 84.39 77.16 | HAG0125 
3-32VDC | 3.0VDC/ 1.0VDC | 48-280VAC] .04-10 CC1005-ND 34.10 29.84 27.28 |D2410 Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC | 48-280VAC) .04-25 CC1006-ND 34.44 30.14 27.56 |D2425 4-32VDC | 4.0VDC] 1.0VDC ]48-660VAC] .04-50 ]  CC1032-ND 47.68 41.72 38.15] H12WD4850 
3-32VDC |3.0VDC| 1.0VDC |48-280VAC| .04-40 (C1071-ND 38.96 34.09 31.17|D2440 1 4-32VDC | 4.0VDC| 1.0VDC |48-660VAC] .04-90 CC1033-ND 62.08 54.32 49.67 | H12WD4890 
3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC |48-280VAC| .04-50 CC1007-ND 40.22 35.20 32.18 |D2450 4-32VDC | 4.0VDC| 1.0VDC |48-530VAC) .04-50 CC1105-ND 45.66 39.96 36.53 | H12D4850 
3-32VDC |3.0VDC| 1.0VDC |48-280VAC| .04-75 CC1008-ND 64.26 56.23 51.41 |D2475 4-32VDC | 4.0VDC| 1.0VDC | 48-530VAC] .04-90 CC1106-ND 58.58 51.26 46.87 | H12D4890 
3-32VDC | 3.0VDC] 1.0VDC |48-280VAC] .04-90 | CC1067-ND 70.74 61.90 56.60 |D2490 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC | 48-280VAC| .04-110 CC1142-ND 69.28 60.62 55.43 |D24110 1 90-140VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC| .04-50 CC1034-ND 51.48 45.05 41.19 | H12CA4850 
3-32vpc |3.0voc! t.ovpc |48-280vac| 04-125 |  cc1143-ND 81.38 71.21 65.11 |p24125 90-140VAC] 90VAC | 10VAC |48-660VAC] .04-90 | _CC1035-ND 78.88 69.02 63.11 | H12CA4890 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC | 80-530VAC) .04-25 CC1072-ND 43.92 38.43 35.14 | D4825 Series T — DC Input, AC Output — Triac Type 
3-32v0c |3.0VDC| 1.0vpc |80-530vac) .04-40 ¢01073-ND 48.76 42.67 39.01 | D4g40 3-32VDC ]3.0VDC] 1.0VDC [24-140VAC] .05-10 |  CC1026-ND 33.26 29.11 26.61 | TD1210 
1 ["332vbe T3.ovpcl t.ovpc 180-530vAc| 04-50 C1074-ND 48.76 42.67 39.01 |b4850 1 | 3-32voc | 3.0voc} 1.0vDc }24-140vAC] 05-25 €C1027-ND 33.76 29.54 27.01 | TD1225 
3-32v0c |3.0vDC| 1.0vpc |80-530vac) 04-75 C1075-ND 7790 68.17 62.32 |D4875 3-32VDC | 3.0VDC] 1.0VDC |48-280VAC] .05-10 | CC 1028-ND 34.10 29.84 27.28 | TD2410 
3-3v0c |3.ovoc! t.ovoc |go-sgovac| .o4-90 | — cc1076-ND 79.06 69.18 63.25 | D4890 3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC | 48-280VAC| .05-25 €C1029-ND 34.44 30.14 27.56 | TD2425 
3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC |48-280VAC) .04-10 | CC1088-ND 34.10 29.84 27.28 |D2410B Serles T — AC Input, AC Output — Triac Type 
3-32voc | a.ovnc! 1.ovoc | 48-280vac!| .04-25 cc1089-ND 34.44 3044 27.56 | D24258 90-280VAC] 90VAC | 10VAC |24-140VAC] .05-10 | CC1107-ND 34.34 30.05 27.48 ]TA1210 
3-32VDC |3.0VDC|1.0VDC |48-280VAC| .04-40 | _CC1090-ND 38.96 34.09 31.17 | 24408 1 |SO-2B0VAG) SOVAC) TOVAG | 24-140VAG) .05-25 [RRRCO LOS ND 35.00: 90.63 28,00 | TA1225 
3.5-26VDC | 3.5VDC| 1.0VDC |24-140vAc| .04-10 | cC1077-ND 33.28 29.12 26.63 |D1210-10 90-2B0VAG) SOVAG | 1OVAC | 48-280VAG) .05-10 [AACR Ne 36.06. 31.56 28:85 | TA2410 
3.5-26VDC | 3.5VDC| 1.0VDC |24-140vAc| .04-40 | cC1078-ND 36.76 32.17 29.41 |D1240-10 S0-280VAG] SOVAC | TOVAG |48-280VAC) .05-25 [EEICCLUSTENE 36:76 (92:17 29-41 TA2425 
3.5-26VDC | 3.5VDC| 1.0VDC |48-280vAC| 04-10 | cC1079-ND 34.10 29.84 27.28 | D2410-10 Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Bipolar Type 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-25 C1080-ND 34.44 30.14 27.56 | D2425-10 Bs32VDC: | 3. 0VDG) 1 OVDG:|; @-60VDE: |, 028 Geile 1980" 1209. "10.84 DEBOSS 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC |48-280VAC| .04-40 | CC1081-ND 38.96 34.09 31.17 ]D2440-10 ey Dus | Oe | av Dee becooy ed 0 2 Coney poe oe, eee | DeelSe 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .04-50 CC1082-ND 40.22 35.20 32.18 |D2450-10 ii || SBENDE: |S.0NDG) J:0VDG | S-B0VDC 027 Cone) ee yepiaet ten | DOGNST 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .04-90 CC1083-ND 70.74 61.90 56.60 |D2490-10 80:260VAG) SOVAC | ‘IOVAG | 3-60VDG | .02-3A (RENE ND BENQ! A497 18:68 | DUBOSAS 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 3-60VDC | .02-5A |  CC1151-ND 25.54 22.35 20.44 | DC60SA5 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC} .04-40 CC1085-ND 48.76 42.67 39.01 | D4840-10 eo-2aovac| sovac | tovac | a-eovnc | o2-7a Immectneotts faa odd, Soko HERDER 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-75 CC1086-ND 77.90 68.17 62.32 | D4875-10 ‘Series 11 DC = DC Input, DC Oulpdt = MOSFET: Type - 
Sp2BVDE [SVE Glas ae ae Fonte séR ties GOB (68.25 | DAROONG 3.5-32VDC | 3.5VDC] 1.0VDC | 0-100VDC] 0-7 €C1036-ND 49.24 43.09 39.40 [D1D07 
90-280VAC] 90VAC | TOVAC |24-140VAC] .04-25 CC1011-ND 35.00 30.63 28.00 [A1225 Hae Hae ps shee eae ae Cn ea aoe 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |24-140VAC] .04-40 CC1012-ND 38.72 33.88 30.98 | A1240 a.5-sev0c |a.svbc|1.ovac |io-1oovne | 0-40 areas oa 08.- Bago O97 | DIDAD 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC |48-280VAC] .04-10 CC1013-ND 36.06 31.56 28.85 | A2410 a. e2a0VD6 [asvDE |'4-0vDC'| O200VDE |. 0:7 AR RAD) sae: A976 745-49|DODN7 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |48-280VAC] .04-25 CC1014-ND 36.76 32.17 29.41 | A2425 1 [asaovoclasvocl 1ovoc | o-200vpc | 0-12 CC1041-ND 65545735 62.44 DoDI? 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |48-280VAC| .04-50 CC1015-ND 41.62 36.42 33.30 | A2450 3.5-32v0c| 3.5v0c| t.ovoc | o-4oovoc| 0-7 ¢1042-ND 66.80 5845 53.44 | D4D07 
4 | 18-36VAC | 18VAC ] 2VAC ]48-280VAC] .04-50 CC1068-ND 41.62 36.42 33.30 | A2450-E 35-32v0c|3.5voc| 1.0vc | o-4oovoc| 0-12 cc1109-ND 90.02 78.77 72.02 | D4D12 
90-280VAG | QOVAG | 1OVAG | 48-280VAG) .04-75 | CC1016-ND 67.04 58.66 53.64) A2475 3.5-32VDC| 3.5vDC| 1.0voC | 0-6ovDC |.005-100] CC1520-ND —«‘131.72 115.26 105.38 |Do6D100 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |48-280VAC] .04-110]  CC1144-ND 80.98 70.86 64.79 | A24110 3.5-32v0c|3.5v0c| t.ovoc| o-sovpc | 005-60! cc1set1-ND 83.02 72.65 66.42 | DOBD6O 
90-280VAC| 9OVAC | 1OVAC |48-280VAC] .04-125 | CC1145-ND 84.50 73.94 67.60 | A24125 3.5-32VDC| 3.5VDC| 1.0vDc | 0-60vDC | .005-80 | _CC1522-ND__—104.48 91.42 83.59 | Do6D80 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |80-530VAC| .04-25 CC1092-ND 47.64 41.69 38.12 | A4825 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type 
90-280VAC) 90VAC | 10VAC | 80-530VAC) .04-40 | — CC1093-ND 53.26 46.61 42.61 | A4840 3.5-15VDC | 3.5VDC] 1.0VDC | 24-280VAC] 1-10 CC1043-ND 28.08 24.57 22.47 | CSD2410 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC |80-530VAC| .04-50 CC1094-ND 53.26 46.61 42.61 | A4850 3.5-15VDC | 3.5VDC| 1.0VDC | 24-280VAC] 1-25 CC1044-ND 34.38 30.09 27.51 | cSD2425 
Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type 4 | 85-15VDC) 3.5VDC/ 1.0vDC ]24-280VAC] 1-50 C1045-ND 40.40 35.35 32.32 | cSD2450 
3-32VDC | 3.0VDC] 1.0VDC | 80-530VAC} .04-12 CC1017-ND 42.52 37.21 34.02 | HD4812 45-32VDC | 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC) .1-10 CC1110-ND 28.08 24.57 22.47 | CSE2410 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC | 80-530VAC} .04-25 CC1018-ND 45.02 39.40 36.02 ) HD4825 45-32VDC | 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC) .1-25 CC1111-ND 34.38 30.09 27.51 | CSE2425 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC | 80-530VAC} .04-50 CC1019-ND 49.98 43.74 39.99 ) HD4850 15-32VDC | 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .1-50 CC1112-ND 40.40 35.35 32.32 | CSE2450 
3-32VDC | 3.0VDC/ 1.0VDC | 80-530VAC] .04-50 CC1096-ND 49.98 43.74 39.99 | HD4850-10 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-75 CC1020-ND 79.84 69.86 __ 63.88 | HD4875 9 | 418VDC | 4.0VDC] 1.0VDC ]24-280VAC] 06-12 €C1047-ND 18.24 15.96 14.60 ]Ez240D12 
4 | 3:82VDC | 3.0VDC| 1.0VDC | 80-530VAC) .04-90 0C1021-ND 81.04 70.91 64.84 | HD4890 4-15VDC | 4.0VDC| 1.0VDC | 24-280VAC} .06-18 €C1048-ND 23.46 20.53 18.77 | EZ240D18 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC |80-530VAC] .04-110] — CC1146-ND 87.94 76.95 70.36 | HD48110 Dual — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC) 1.0VDC | 80-530VAC] .04-125] — CC1147-ND 93.12 81.48 74.50 | HD48125, 3 | 4 15VDC [4.0V0C] 1.0VDC ]24-280VAC| .05-25 6C1121-ND 61.96 54.22 4957 /D2425D 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-25 C1097-ND 45.66 39.96 36.53 | HD6025 4-15VDC | 4.0VDC| 1.0VDC | 24-280VAC| .05-40 | CC1122-ND 70.16 61.39 56.13 |D2440D 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |80-530VAC| .04-50 CC1098-ND 51.22 44.82 40.98 | HD6050 Quad — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC| 1.0VDC |80-530VAC] .04-90 |  CC1099-ND 82.98 72.61 66.39 | HD6090 3 | 415VDC | 4.0VDC] 1.0VDC [24-280VAC] 05-20 | CC1123-ND 102.66 89.83 82.13 |TD24200 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-125 CC1100-ND 94.48 82.67 75.59 ) HD60125 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type 3-32VDC 3.0VDC] 1.0VDC [48-530VAC] .05-25 6C1135-ND 138.02 120.77 110.42 | D53TP25D 
90-280VAC] 90VAC | 1OVAC |80-530VAC] .04-25 ]  CC1022-ND 48.84 42.74 39.08 [HA4825 4 | 3-32VDC |3.0VDC] 1.0VDC | 48-530VAC) 05-50 | CC1136-ND 151.04 132.16 120.84 | D53TP50D 
1 ]90-280VAC] 9OVAC | 10VAC |80-530VAC] .04-50 CC1023-ND 54.60 47.78 43.68 | HA4850 90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-25 €C1137-ND 143.94 125.95 115.16 | A53TP25D 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |80-530VAC) .04-75 |  CC1024-ND 81.28 71.12 65.03 | HA4875 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-50 | CC1138-ND 156.96 137.34 125.57 | AS3PT50D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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crydom 
CKR Series DIN Rail with Integrated Heatsink 


The Series CKR Solid State Relays utilize Crydom’s proprietary thermal management technology providing a compact and efficient design. Built-in DIN Rail 
attachment, easy-to-use box clamp type terminals and integral heat sinking complete the package. This compact new design offers up to 30Arms in ambient 


temperatures of 25°C. 


MCTC SSR Temperature 


The Crydom MCTC is a unique self-contained state of the art basic temperature controller that 
combines all the necessary functions into one easy to set up and use standard size package. The 
MCTC is ideal for temperture control users that do not need multiple built-in options, displays and 
functions that they will never use. The unit incorporates an internally compensated thermocouple 
input (J or K), available temperature range of 100~500°F, with adjustable set point using analog 
voltage of 0-5VDC. With integrated zerocross burst firing, and proportional derivative control to 
avoid set-point overshoot, the unit also includes 2 LED status indicators for visual reference of 


operation and set point conditions. 


Setpoint Adjust 


Endl 


Terminal #4 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Terminal #14 6 


Output Output 
Input Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage Voltage | (Arms) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Voltage | Voltage | Voltage Voltage | (Arms) Part No. al 10 25 | Part No. 

Zero Cross Versions Phase Controlled Versions 

4.5-32VDC) 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1517-ND 41.14 36.00 32.92 | CKRD2410 4.5-32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .15-10A | CC1528-ND 41.14 36.00 32.92 | CKRD2410-10 
4.5-32VDC) 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-20A | CC1518-ND 44.02 38.52 35.22 | CKRD2420 4.5-32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .15-20A | CC1529-ND 44.02 38.52 35.22 |CKRD2420-10 
4.5-32VDC| 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-30A | CC1519-ND 46.94 41.08 37.56 | CKRD2430 4.5-32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-30A | CC1530-ND 46.94 41.08 37.56 | CKRD2430-10 
90-280VAC] SOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-10A | CC1512-ND 44.00 38.50 35.20 | CKRA2410 90-280VAC| SOVAC | 10VAC | 24-280VAC| .15-10A | CC1523-ND 44.00 38.50 35.20 | CKRA2410-10 
90-280VAC] SOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-20A | CC1513-ND 50.24 43.96 40.20 | CKRA2420 90-280VAC| SOVAC | 10VAC | 24-280VAC} .15-20A | CC1524-ND 50.24 43.96 40.20 | CKRA2420-10 
90-280VAC] QSOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-30A | CC1514-ND 53.68 46.97 42.95 | CKRA2430 90-280VAC| SOVAC | 10VAC | 24-280VAC} .15-30A | CC1525-ND 53.68 46.97 42.95 |CKRA2430-10 
90-280VAC] QSOVAC | 10VAC | 48-530VAC | .15-10A | CC1515-ND 51.80 45.33 41.44 | CKRA4810 90-280VAC| SOVAC | 10VAC | 48-530VAC} .15-10A | CC1526-ND 51.80 45.33 41.44 | CKRA4810-10 
90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 48-530VAC | .15-20A | CC1516-ND 55.44 48.51 44.36 | CKRA4820 90-280VAC| 9OVAC | 10VAC | 48-530VAC | .15-20A | CC1527-ND 55.44 48.51 44.36 | CKRA4820-10 
MS11 Series DIN Rail Mount 
Input Operate Release Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 10 25) Part No. 
5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-100VDC 0-3A CC1556-ND 53.72 47.01 42.98 MS11-CMX200D3 
5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-100VDC 0-6A CC1555-ND 52.02 45.52 41.62 MS11-CMX100D6 
5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-60VDC 0-5A CC1558-ND 45.80 40.08 36.64 MS11-CMX60D5 
5-10VDC 5VDC 1.0VDC 0-60VDC 0-10A CC1557-ND 49.80 43.58 39.84 MS11-CMX60D10 
5-10VDC 5VDC 1.0VDC 12-280VAC. 0-5A CC1559-ND 31.00 27.13 24.80 MS11-CMX240D5 
15-32VDC| 5VDC 1.0VDC 12-280VAC. 0-5A CC1560-ND 31.00 27.13 24.80 MS11-CME240D5 


3 ONIOFF Contra} 
P4 Setpoint 


Thermo Input Temperature Setpoint Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Type Range Adjustment Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 25A CC1567-ND 104.00 91.00 83.20 MCTC2425JLA 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 50A CC1568-ND 114.00 99.75 91.20 MCTC2450JLA 
J Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 90A CC1569-ND 137.00 119.88 109.60 MCTC2490JLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 25A CC1570-ND 104.00 91.00 83.20 MCTC2425KLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC. 50A CC1571-ND 114.00 99.75 91.20 MCTC2450KLA 
K Type 100~500°F 0-5VDC 24-280VAC 90A CC1572-ND 137.00 119.88 109.60 MCTC2490KLA 


MCPC Proportional 


J © 
‘OUTPUT 

a) 2m 
crydom 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Controller 


The Crydom MCPC series of Proportional Controllers incorporate a complete 


Setpoint Adjust 
Terminal #4 @{ SPO 


phase-fired logic system and Solid State Relay in one small industry standard 
package. The MCPC uses microprocessor controlled logic, accepts a wide 
range input logic power supply, provides an output load status indicator, and 
five modes of analog control input along with an enable/disable control. 


Sona ; 4 


P2 Ground (-) 


P3 ON/OFF Control 
P4 0-5V, 0-7V, 0-10V, 4-20mA 


Orang 
e 
@ 


Terminal #1-> 


+Vde 


+ 
GND 


Dc 
Supply} 


10K - 50K 


For A,B or C Option 


Input Adjustment Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range Voltage (Arms) Part No. al 10 25 Part No. 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC. 0-25A CC1573-ND 79.00 69.13 63.20 MCPC1225A 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC 0-50A CC1574-ND 85.00 74.38 68.00 MCPC1250A, 
0-5VDC 0-100% with Enable 48-140VAC 0-90A CC1575-ND 103.00 90.13 82.40 MCPC1290A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-25A CC1576-ND 79.00 69.13 63.20 MCPC2425A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-50A CC1577-ND 85.00 74.38 68.00 MCPC2450A 
0-5VDC 0-100% with Enable 180-280VAC 0-90A CC1578-ND 103.00 90.13 82.40 MCPC2490A 
CW Series 
Crydom’s CW24 line of solid state relays offer an SCR AC switch output featuring low offstate leakage (1mA, snubberless), zero and random 
voltage switching and a broadened operating range (24-280Vac). This wide range permits optimum performance at both 120 Vac and 240 Vac line 
voltages. Also includes safe removable finger-safe cover and LED indicator. 
Output Output 
Input Operate | Release} Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release} Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | (Arms) | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | (Arms) | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
Zero Cross Versions Phase Controlled Versions 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1539-ND 35.80 31.33 28.64 | CWD2410 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-10A | CC1540-ND 35.80 31.33 28.64 | CWD2410-10 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-25A | CC1541-ND 36.16 31.64 28.93 | CWD2425 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-25A | CC1542-ND 36.16 31.64 28.93 | CWD2425-10 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-50A | CC1543-ND 42.24 36.96 33.80 | CWD2450 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-50A | CC1544-ND 42.24 36.96 33.80 | CWD2450-10 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-90A_ | CC1545-ND 74.28 65.00 59.43 | CWD2490 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | .15-90A_ | CC1546-ND 74.28 65.00 59.43 | CWD2490-10 
90-280VAC] S0VAC 1OVAC | 24-280VAC | .15-10A | CC1531-ND 37.86 33.13 30.29 | CWA2410 90-280VAC] Q9OVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-10A | CC1532-ND 37.86 33.13 30.29 | CWD2410-10 
90-280VAC| 90VAC 1OVAC | 24-280VAC | .15-25A | CC1533-ND 38.60 33.78 30.88 | CWA2425 90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-25A | CC1534-ND 38.60 33.78 30.88 | CWD2425-10 
90-280VAC) 90VAC 1OVAC | 24-280VAC | .15-50A | CC1535-ND 43.70 38.24 34.96 | CWA2450 90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-50A | CC1536-ND 43.70 38.24 34.96 | CWD2450-10 
90-280VAC| 90VAC 1OVAC | 24-280VAC | .15-90A | CC1537-ND 77.20 67.55 61.76 | CWA2490 90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-280VAC | .15-90A | CC1538-ND 77.20 67.55 61.76 | CWD2490-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Audio and Communication 


C1331 AND C1340 — Conductor: * 22 thru 20 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * €1331: Prem- 
ium grade, color coded PVC »* C1340: Premium grade, color coded 
polypropylene Shield: * 100% Flexfoil® aluminum/polyester over 2 
conductors, 25% overlap, minimum, foil facing out * Stranded tinned 


© General Cable Tea Hook-Up Wire 


Conductor: * Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * Premium grade color coded PVC * Temperature 
Range: -20°C ~ 105°C * Voltage Rating: 300 Volts * Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.41mm) Industry 
Approvals: * UL Style 1007 * CSA TR-64 * Passes UL VW-1 Vertical Flame Test * OSHA acceptable. 


Cond. Ins. | Digi-Key* Digi-Key* General copper drain wire Jacket: * PVC, gray * Temperature Range: -20°C ~ 
Size Cond. 0.D. | Part No. Price Part No. Price Cable 80°C Applications: * Audio * Communications » EMI isolated circuits 
(AWG) | Strand | (mm) | for 100 tt. 100ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft.t | PartNo. for instrumentation a 
Solid Conductors cael Se ae 20 we fully anneal sol finned opper| per 
: -33 Insulation: « Premium grade, color coded polyethylene 
24 | Solid | 132 ] C2003L-100-ND 14.07 | C2003(1-1000-ND 53.80 | 02003 Shield: » 100% Flexfoil® aluminum/polyester with 25% overlap, 
22 Solid 1.45 | €2004(1-100-ND 14.92 | C2004(1-1000-ND 62.30 2004 minimum, foil facing out * Solid tinned copper drain wire Jacket: 
20 Solid 1.63 €2028(1-100-ND 17.27 €2028(1-1000-ND 85.84 C2028 * Permaline® high density polyethylene, Black * Temperature Range: 
18 Solid 1.83 €2052(1-100-ND 20.39 €2052(1-1000-ND 117.05 €2052 -20°C ~ 80°C Applications: * Suitable for direct burial * Outdoor uses 
16 Solid 2.11 €2053L1-100-ND 24.36 €2053(1-1000-ND 156.70 C2053 * 100% shielded cable where RF shielding is required » Suggested 
Stranded Conductors Voltage Rating: 350 Volts 
2% | 782 | 142 | C2016C-100-ND 15.00 | 62015(1-1000-ND 63.15 | C2015 Nominal 
22 7/30 1.57 | €2016L1-100-ND 16.08 | C2016L1-1000-ND 73.96 C2016 No. | Cond. Insulation | Nominal (X=No. of Ft. Per Roll) | General 
20 10/30 1.78 €2040(1-100-ND 18.18 €2040L1-1000-ND 94.97 ¢2040 of Size Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll Cable 
18 16/30 2.03 €2064(1-100-ND 21.87 €2064(1-1000-ND 131.79 C2064 Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. 5,000 ft.) Part No. 
16 26/30 2.34 €2065(_]-100-ND 27.08 €2065(_1-1000-ND 183.96 C2065 Fig. 1 — UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray 
- 4 20 7/28 0.41 5.84 C1331-X-ND 50.89 283.09 — | 01331.41.10 
Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, Fig. 1 — UL Style 2835, 30 Volt, Gray 
0 . re 4 2 | 730 0.20 424 [| C1340-X-ND 36.23 188.00 [01340-2110 
TEW, PVC, 600V 105 C, Vw-1 Fig. 2 — UL Style C2509, 350 Volt, Black 
Cond Nom. Digi Key* Digi Key* Ramal 2 20 Solid 0.33 4.83 €2509-X-ND — 233.44 745.50 | C2509.46.01 
Size 0.D. | Insulation | Part No. Price | PartNo. Price | Cable 
(AWG) | Strand (mm) | Thickness | for 100 ft. 100 ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft.t} Part No. - 
Stranded Rubber/PVC Test Lead Wire 
24 7/32 2.24 0.81mm | C2100C1-100-ND 15.74 | €21001-1000-ND 70.52 | C2100 : 
22 | 7/30 | 239 | 0.81mm | C2101C+100-ND 17.30 | C21011-1000-ND —86.11 | C2101 Conductor: + Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
20 | 10/80 | 259 | 081mm | C2102C+-100-ND 19.53 | C210201-1000-ND 109.24 | c2t02 Insolation: *:Fremium grade color-coded Rubber or RVG: *"Jemp- 
18 | 16/30 | 284 | 081mm | C2103C+100-ND 21.88 | C2103C1-1000-ND 132.78 | C2103 erature Ranga: -20°C ~ 60°C, Rubber; -25°C ~ 60°C, PVC 
16 | 26/30 | 3.15 | 0.8imm | C2104C100-ND 28.54 | C2104C1-1000-ND 99.45 | C2104 Nominal 
14 41/30 3.58 0.81mm_ | €2105(-100-ND 35.82 | C2105C1-1000-ND 276.05 | C2105 No. | Cond. Insulation Nom. (X = No. of Ft. Per Roll)! General 
10 105/30 | 4.67 0.81mm_ | C2107C1-100-ND 73.60 | C2107C1-1000-ND _632.95 | C2107 of Size Thickness | Working 0.D. | Digi-Key Price Per Roll Cable 
Solid Cond.) (AWG) | Strand | (mm) | Voltage | Color | (mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
22 1 2.26 0.81mm_ | C2117(1-100-ND 16.22 | C2117L1-1000-ND 75.30 | C2117 Rubber Test Leads 
Bld] eee eet CSET ores GSCSECCREIN tence | corte 1 | 18 | 65/36] 114 | 5,000V [Black] 3.56] CI321B-X-ND 33.72 130.60 | C1921.21.01 
- - - - 1 18 65/36 1.14 5,000V | Red | 3.56 | C1321R-X-ND 33.72 130.50 | €1321.21.03 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black, W=White; R=Red; G=Green; PVC Test Leads 
A=Orange; ¥=Yellow; L=Blue; N=Brown; S=Slate Gray; V=Violet. 1 | 18 | 65/36] 1.14 | 5,000V | Black] 3.56|C1320B-X-ND 29.02 105.42 | C1320.21.01 
t+ Length tolerance is +1% »* Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 1 18 65/36 1.14 5,000V | Red | 3.56 | C1320R-X-ND 29.02 105.42 | €1320.21.03 
a CAROL. Ck OK Industries 
Vv General Cable PVC Coated Spea ker Cable el BE sdusties Cop 
Nominal Wi re 
© Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded cop- No. | Cond. Insulation) Nominal | Suggested (X = No. of Ft. Per Roll) | General . 
per per ASTM B-174; Fully annealed stranded bare of | Size Thickness! 0.D. Working | Digi-Key Price Per Roll | Cable Strippers 
Semntariescaeecyrn |S | st a” | | Re teat Ea atin! sa 
"Insulation: Clear; Premium grade PVG; Premium | 5 | 95 | 79 | 051 |17ex368| 120 |C13e2XND 99.44 72.6 | c1362 * Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) * Single 
grade Superflex PVC (C1364 style only) * * 2 | 20 | 10/30 | 051 | 216x406) 120 |C1360-X-ND 52.31 98.80 | C1360 action squeeze-pull motion * Clean, precise strip of any 
Jacket: PVC Clear 2 18 16/30 0.64 2.54 x 4.75 120 C1357-X-ND 63.56 119.86 | C1357 insulation type * Shirt-pocket size and light weight 
; 90°C ~ BOP 2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 €1358-X-ND 93.53 176.05 | C1358 
Temperature Range: -20°0 ~ 60°C: 2 | 14 | 41730 | 064 |3.05x584]} 120 |C1361-X-ND 14857 279.11 | C1361 K503-ND 20 - 30 AWG... .. $47.92 
+ Voltage Rating: UL listed (wires, misc.) 120V max. 2 12 | 65/30 0.76 | 4.06 x 8.51 120 |C1363-X-ND 235.49 456.24 | C1363 K276-ND 18 - 28 AWG... -.. $47.92 
2 12 | 7x37/36 1.52 [5.84x 11.94 120 C1364-X-ND** 356.72 690.42 | C1364 


t Length tolerance is 10% 


DABURN PVC Coated Speaker Cable <=> Wire Strippers 


tyco 


Electronics 


ANIP 


= 


* Conductors are parallel, (X = No. of Ft. Per Roll) | 
standed rainy " Digi-Key Price Per Roll Daburn Cab e 
suited Tor Hi-Fi speaker Cond. Size Strand Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 1 
cable 2 Stripper 
* Clear insulation 2 22 7/30 Nee OND 29 57.05 | 2753 101-S 721, 821, 921 
¢Temperature Rating: 2* 18 16/30 W201-X-ND 13.60 110.76 2759C A1110-ND Cable Stripping Tool 
~ 20°C ~ 60°C 2* 16 26/30 W202-X-ND 17.77 142.89 | 2760 for RG/58, 59 101-8 WIRE STRIPPER: 
© Operating Voltage: 300 - (AMP Part No. 603995-1) .. $108.68 Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and strips 
Volts * 1 Conductor Tinned Copper; 1 Conductor Bare Copper : as " common wire sizes. Hardened blades. Plastic grips. Spring 
action to speed work. Full length: 5.125” (130.18mm) 
7 721, 821, 921 WIRE STRIPPERS: 
Thermal Wire PTS-30-ND Digi-Key Price Strip and cut commonly used wire, single or stranded, AWG 
St a Description Part No. Each or metric. Each tool will strip several different wire sizes. 
aE Thermal Wire Stripper, Battery Powered Narrow nose plier design is an extra feature along with 
rippers qe with Cleaning Brush- PTS-20-ND* 104.47 cushion grips and spring release. Hardened pivot joint for 
Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.04 longer life. A perfect tool for solder benches or assembly 
* Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush PTS-10-ND* 59.41 areas. 
seco ; Raa aH so eee ale eee Replacement Blade for PTS-10-ND PTS-101-ND 5.19 101-S-ND Up to 10 AWG......ccccecceeeseeseees 
* Handles solid, stranded and shielded wires * Does not burn PTS-20-ND Tetfon Wire Sttipner for 16-30 AW a ey eUNDs 1D Serene: 
skin * AC line power or rechargeable battery power versions P - 821-ND 16 - 26 AWG 
* Complete with cleaning brush and operating instructions. * Will not strip Teflon wire. 921-ND 20-30 AWG.. 


DABURN Plastic Kinkless Test Lead Wire__(G2z=»_- Rubber Kinkless Test 
Lead Wire 


Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. Wherever extra flexibility and 
limpness are necessary. Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, smooth 
wax finish. Operating Temperature: -20°C ~ 60°C. 


Soft formulation vinyl maximum flexibility. Temperature stability from -80°C ~ 105°C. Exceed requirements for MIL-I-3930A Type 
JP(PVC). Suitable for test leads, etc. Resistant to gasoline and oil. Excellent abrasion resistance. Description: One conductor tinned 
copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface. 

Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, 5000V rating. 


Ins. 0.D. Digi-Key Part No. Price 
Ft. | Size | Strand | (mm) | Nom. Red Black Yellow Green Per Roll Fai. : 
100 | 22 | 2636 | 81 | 254 | W2722R-100-ND | W2722B-100-ND | W2722V-100-ND ] W2722G-T00-ND 1425] | pr \eine a re Vottage un rs ne aie rues 
1000 | 22 | 26/36 | ‘81 | 254 | w2722R-1000-ND | w2722B-1000-ND | W2722¥-1000-ND | W2722G-1000-ND 94.17 : : : 
too | 18 | 65/36 | .81 | 284 | wa718R-1o0-ND | W2718B-100-ND | wo7tey-100-ND | w2718G-100-ND _24.05| | 100] 20/41/36 | 119mm |12,000V) 3,000 [348mm] W2775R-100-ND | W2715B-100-ND 41.16 
1000 | 18 | 65/36 | 81 | 284 | wo7teR-t000-No | w271@B-1000-NO | W2718Y-1000-ND | W2718G-1000-NO 164.65 | {1000| 20 | 41/36 | 119mm | 12,000v| 3,000 | 3.48mm| W2715R-1000-ND | W2715B-1000-ND 271.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1668 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


J General Cable CAROL: jyuiti-conductor Cable 


@ eWAR UL Siyle 2464 


LLa63s1 £26174 80 SO0/V. 
COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHARTNO.3__ Noles: 12. California State Fire Marshal 
1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) 13. Passes CSA FTG Flame Test 
No.| Color __|No.|__Color_—|No.|__Color No.| Color | No.| _Color_|No.|_Color No.| Color |No.| Color 2. UL-2093 (UL: 60°C, 300V) 14. NEC Article 725 Type CL3 (UL: 
1 Black uF Pink 21) White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black | 21 | Orange/Green| 1 Black 3 Red 3. UL-2106 (UL: 60°C, 600V) 75°C) 
2| White 12; Tan 22|White/Orange| | 2| White | 12 | Black/White | 22) BlWhvRed| | 4) yin 1 4 | Green 4. NEC Article 725 Type CL2 (UL: 15. NEC Article 800 (UL: 60°C) 
3 Red 13] Red/Green | 23] White/Gray 3 Red 13 | Red/White | 23] Wht/BIk/Red 75°C) 16. CM-CSA PCC FT4, non UL2464 
4) Green |14) Red/ellow | 24) White/Violet] | 4) Green | 14 | Green/White | 24) Red/BIk/Wht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 17. NEC Article 725 Power-Limited Tray 
5| Brown [15] Red/Black | 25) WhU/BIk/Red| | 5] Orange | 15 | Blue/White | 25) Grn/BIkWht] COLORCODECHARTNO.4 —— 5. NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C) Cable (UL: 105°C, 300V) 
6 Blue 16] White/Black | 26) WhvBIk/Grn| | 6 Blue 16 | Black/Red | 26) Org/BIk/Wht 7. CSA PCC (60°C) : 18. NEC Type CLSP only 
7 | Orange 17] White/Red | 27] whvBikYel| | 7 | White/Black | 17 | White/Red | 27| Blu/BikWht| |No.) color |No.| Color 8. Passes ante BTU Vertical Tray 
8 Yellow 18] White/Green | 28 | Wht/BIk/Blu 8 | Red/Black | 18 | Orange/Red | 28] Blk/Red/Grn ‘ : 
9| Violet | 19] White/Yellow | 29) whv/eik/Brn] | 9 | Green/Black | 19 | Blue/Red | 29] Wht/Red/Grn : | ie a erent lias 4 Paes ye lene 
i e reen . - . 

10 Gray 20} White/Blue | 30} Wht/BIk/Org 10 | Orange/Black | 20 | Red/Green | 30] Red/Blk/Grn 11. NEC Article 725 (UL: 60°C) eandoutots connectadta chic 
Non-Plenum 


General Specifications: * Temperature Range: 
-20°C ~ 80°C (UL 80°C) * Voltage Rating: 150V (UL) 
«Each conductor stranded tinned copper ¢ Color 
coded PVC insulation * Nominal Ins. Thickness: 
.010" (.25mm) * Gray PVC jacket * Conductors: 
22AWG 7 x 30 Tinned Copper; 24 AWG 7 x 32 
Tinned Copper ° Insulation: SR PVC ¢ Construction: 
Conductors cabled with Foil Shield 22/24 AWG 
stranded tin drain wire * Jacket: Chrome Vinyl 80°C 
* Application: For use with computers & instrument- 
ation. 80°C, 300 V, CSA, SR-PC. Also for use in 
Class 2 and 3 circuits as described in Art of NEDC 


Series C2534/C2535/C2536: »* Conductor: Fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
* Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% over- 


lap, foil facing out, stranded tinned copper drain wire 
Insulation: Premium grade color coded polyethylene 
¢ Jacket: Gray PVC * Temperature Range: -20°C 
~ 75°C 

Series C0454: * Conductor: 22-12AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
e Insulation: Premium grade color coded PVC 
¢ Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% 
overlap, foil facing out; Stranded tinned copper drain 
wire ¢ Jacket: Gray PVC; Temperature Range: -20°C 
~ 105°C 

Series C2543: « Conductor: 18 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 » Insulation: 
Premium grade color coded S-R PVC * Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing 
out; Stranded tinned copper drain wire * Jacket: Gray 
PVC ; Temperature Range: -20°C ~ 80°C 


Series C2830/C2404/C2412: * Conductor: 18 AWG 
fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- 
3. * Insulation: Premium grade color coded PVC per 


UL 1007 * Jacket: Gray PVC; Temperature Range: 
-20°C t~80°C 


Series C2428: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 ¢ Insulation: Premium 
grade color coded PVC ¢ Jacket: Gray PVC * Tem- 
perature Range: -20°C ~ 80°C 


Series C0755: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 «Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing 
out, stranded tinned copper drain wire »¢ Insulation: 
Premium grade color coded semi-rigid PVC per UL 
1061 *Jacket: Gray PVC * Temperature Range: 
-20°C ~ 80°C 


Plenum 


Series C3062/C3159/C3063/C3065/C3068: 
* Conductor: Fully annealed stranded tinned copper 
per ASTM B-3, B8, or B33 ¢ Insulation: Premium 


grade color coded Flexguard * Shield: 100% Flex- 
foil aluminum/polyester foil, 25% overlap, stranded 
tinned copper drain wire * Jacket: Flexguard, Natural 
* Temperature Range: 0°C ~ 60°C »* Sequential 
footage marked to facilitate installations * Includes 
ripcord 


Series C3162: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-3, B8 or B33 * Insulation: 
Premium grade color coded Flexguard » Shield: 
100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, 
foil facing out, stranded tinned copper drain wire 
e Jacket: Natural Fluoropolymer * Temperature 
Range: -20°C ~ 60°C 


Series:C3112/C3113/C3120/C3121/C3122/C3127/ 
C3128: * Conductor: Fully annealed stranded tinned 
copper or bare copper to ASTM B3, B8 or B33 
«Insulation: Premium grade color coded Flexguard 
¢ Jacket: Flexguard, Natural * Temperature Range: 
0°C ~ 60°C * Sequential footage marked to facilitate 
installation ¢ Includes ripcord 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket Suggested] Nominal Cap. pF/FT aM @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 Mfg. 
Cond} Chart | (AWG)| Strand Wire | Inches (mm)| Inches (mm) | Voltage |Inches (mm) A/B) Conductor/Shield Notes Part No. ft.t ft. # ft. # Part No. 
Unshielded — 22AWG-7/30 Stranded 
2 Red/BIk 22 7/30 _— 0.010 (0.25) | 0.025 (0.64) 300V 0.150 (3.81) | 25.5 _ _— 9 W120-X-ND 25.59 51.39 97.07 | C6348 
3 |BIK/Rd/Gn| 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) | 25.5 = _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W121-X-ND 35.65 75.34 142.07 | C4062 
4 1 22 7/30 _ 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W122-X-ND 43.82 98.46 185.33 | C4063 
5 1 22 7/30 _ 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND 47.02 108.32 203.90 | C4064 
6 1 22 7/30 _ 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 _ = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND 54.28 126.93 246.16 | C4066 
7 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W125-X-ND 59.18 141.62 266.06 | C4088 
8 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W126-X-ND 65.30 159.98 300.56 | C4065 
9 1 22 7/30 _ 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W127-X-ND 75.15 183.79 356.08 | C4070 
10 1 22 7/30 _ 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) | 25.5 _ = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND 81.98 296.21 394.61 | C4071 
12 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8,9, 10 W129-X-ND 91.71 231.98 449.45 | C4067 
15 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W130-X-ND 126.08 319.25 617.90 | C4073 
25 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W132-X-ND 204.62 529.59 990.84 | C4076 
30 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) | 25.5 —= _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W133-X-ND 246.78 951.01 1213.13 | C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 22AWG-7/30 Stranded 
4 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) | 36.0 65.0] 15.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W504-X-ND 50.49 115.55 224.08 | C0762 
6 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) | 34.0 61.0] 15.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W506-X-ND 61.39 148.27 278.55 | C0763 
8 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) | 34.0 61.0] 15.0 10.7 5, 6, 7, 8,9, 10 W508-X-ND 77.32 190.10 368.31 | C0764 
10 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) | 34.0 61.0] 15.0 10.7 5, 6, 7, 8,9, 10 W510-X-ND 92.12 233.17 451.75 | CO765 
15 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) | 34.0 61.0 | 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND 132.88 338.43 655.02 | C0766 
20 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W520-X-ND 176.52 — 842.65 | C0767 
25 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W525-X-ND 208.65 795.04 1012.10 | C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 24AWG-7/32 Stranded 
4 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) | 33.0 59.4 | 26.0 18.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W404-X-ND 42.26 93.64 176.24 | C0742 
6 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 (5.11) | 33.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W406-X-ND 50.63 115.98 224.91 | C0743 
8 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) | 33.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W408-X-ND 59.21 141.70 266.23 | C0744 
10 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W410-X-ND 70.95 — 332.44 | C0745 
15 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W415-X-ND 104.42 268.94 521.08 | C0746 
20 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W420-X-ND 137.36 340.04 658.13 | C0747 
25 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) | 30.0 59.4 | 26.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W425-X-ND 166.16 421.21 788.06 | C0748 
30 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) | 30.0 59.4 | 26.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W430-X-ND 203.57 — 985.30 | C0749 
Multi-Conductor Foil Shield 
2 3 22 7/30 = 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.179 (4.55) | 26.0 47.0 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} C2514-1000-ND _ — 157.41 | C2514 
2 Blk/Red 18 16/30 _ 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) | 50.0 90.0 = 8,17 C0454-1000-ND _— — 263.68 | C0454 
2 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) | 24.0 43.0 _ 1 C2534-X-ND 54.08 126.32 244.99 | C2534 
3 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) | 22.0 40.0 _ 2 C2535-X-ND 67.33 — 307.38 | C2535 
4 4 18 19/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) | 50.0 90.0 _ 5, 6, 7, 8,18 C2543-1000-ND _ — 444.12 | C2543 
2 3 16 19/.0117 18.00 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 600V 0.314 (7.98) | 27.0 49.0 = 3,4 C2536-X-ND 71.41 — 335.03 | C2536 
9 1 24 7/32 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) | 30.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 C0755-X-ND 63.40 — 289.87 | C0755 
Multi-Conductor Unshielded 
2 Blk/Red 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) | 28.0 — = 5, 6, 7, 8, 16, 18 C2830-1000-ND = — 193.26 | C2830 
t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked _# Length tolerance is +10% (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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a CAROL. ; 
 GeneralCable GRAND Multi-Conductor Cable (cont) 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket (Suggested; Nominal Cap. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond} Chart |(AWG)| Strand Wire | Inches (mm)| Inches (mm)| Voltage | Inches (mm) A/B) \Conductor/Shield Notes Part No. ft.t ft.# ft. # | Part No. 
4 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) | 28.0 — _ 5, 6, 7, 8, 18 C2404-1000-ND = — 344.97 | C2404 
12 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 28.0 — _ 5, 6, 7, 8, 18 C2412-1000-ND = — 872.00 | C2412 
15 2 16 19/.0117 = 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 28.0 — _— 5,6, 7, 8,9, 10,14) C2428-X-ND _— — 1718.82 | C2428 
Multi-Conductor Foil Shield — Plenum 
4 1 22 7/30 TC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) | 44.0 79.2 = 11, 15: C3159-1000-ND — — 245.23 | C3159 
2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.164 (4.17) | 61.0 109.8 = 19:15 C3062-1000-ND = — 229.15 | C3062 
2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 53.0 95.4 = 6, 11, 12, 13 C3162-X-ND 63.15 — 288.47 | C3162 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.186 (4.72) | 54.0 97.2 = 14,15 C3063-1000-ND = — 365.58 | C3063 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) | 54.0 97.2 = 14,15 C3065-1000-ND = — 527.73 | C3065 
2 1 16 |19/0117BC| — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.187 (4.75) |70.0 126.0 = 11,15 C3068-1000-ND _ — 345.20 | C3068 
Multi-Conductor Unshielded — Plenum 
2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.130 (3.30) | 35.0 = = 11, 12, 15 C3112-1000-ND = — 188.61 | C3112 
3 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.166 (4.22) | 35.0 _— = 11,15 C3120-1000-ND = — 259.36 | C3120 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.178 (4.52) | 35.0 = — 11, 12, 15 C3113-1000-ND _ — 316.65 | C3113 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.219 (5.56) | 35.0 = — 11,15 C3121-1000-ND _ — 498.67 | C3121 
8 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.239 (6.07) | 35.0 = — 11,15 C3122-1000-ND _ — 611.18 | C3122 
2 1 16 |19/.0117BC} — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 39.0 — i 11,15 C3127-1000-ND _ — 273.28 | C3127 
2 1 14 = |19/.0117BC}| — 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 150V 0.182 (4.62) | 39.0 = = 11,15 C3128-1000-ND = — 398.75 | C3128 


t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked 


# Length tolerance is +10% 


tot 
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AMERICAN 


ELECTRICAL INc. Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


MEG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics 
industry. Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with 
cable grips. Synthetic cable grips are specified to: * Secure the cable to the enclosure’s wall to provide 
excellent pull-out resistance. * Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of 
the environment. These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material 
cost due to use of lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


Technical Data: 
¢ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 
* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 
* Operating Temperature: Static (-40°C 
* Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 
* VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


~ 100°C), Dynamic (-30°C ~ 80°C) 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical Thread Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color Type (mm) H L | Part No. 1 10 100 | Part No. Color Type (mm) H L | Part No. (l 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1164-ND 1.18 1.06 -83 | 1545.07.06 7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1184-ND 1.18 1.06 -83 | 1555.07.06 
9-PG 3.0-8.0 23 «8 288-1165-ND 1.40 1.26 -98 | 1545.09.08 9-PG 3.0-8.0 23. «8 288-1185-ND 1.40 1.26 -98 | 1555.09.08 
11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1166-ND 1.50 1.35 1.05 | 1545.11.10 11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1186-ND 1.50 1.35 1.05 | 1555.11.10 
11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1167-ND 1.73 1.56 1.21 | 1545.11.07 11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1187-ND 1.73 1.56 1.21 | 1555.11.07 
13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1168-ND 1.80 1.62 1.26 | 1545.13.12 13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1188-ND 1.80 1.62 1.26 | 1555.13.12 
13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1169-ND 2.00 1.80 1.40 | 1545.13.07 13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1189-ND 2.00 1.80 1.40 | 1555.13.07 
16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1170-ND 1.95 1.76 1.37 | 1545.16.14 16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1190-ND 1.95 1.76 1.37 | 1555.16.14 
Black 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1171-ND 2.23 2.01 1.56 | 1545.16.11 Gray 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1191-ND 2.23 2.01 1.56 | 1555.16.11 
21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1172-ND 3.20 2.88 2.24 | 1545.21.18 21-PG 11.0-18.0) 35 11 288-1192-ND 3.20 2.88 2.24 | 1555.21.18 
21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1173-ND 3.50 3.15 2.45 | 1545.21.14 21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1193-ND 3.50 3.15 2.45 | 1555.21.14 
3/8-NPT | 3.0-8.0 | 23 288-1178-ND 120 1.08 .84 | 1545.N0375.08 3/8-NPT | 3.0-8.0 | 23 8 | 288-1198-ND 1.20 1.08 .84 | 1555.N0375.08 
1/2-NPT | 5.5-12.0 | 26 288-1179-ND 1.65 149 1.16 |1545.N0500.12 1/2-NPT | 5.5-12.0 | 26 9 | 288-1199-ND 1.65 149 1.16] 1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0-7.0 26 288-1180-ND 1.80 1.62 1.26 | 1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1200-ND 1.80 1.62 1.26 | 1555.N0500.07 
3/4-NPT | 11.0-18.0 | 35 11 288-1181-ND 2.63 2.37 1.84 | 1545.NO750.18 3/4-NPT | 11.0-18.0]} 35 11 288-1201-ND 2.63 2.37 1.84 | 1555.N0750.18 
3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1182-ND 2.85 2.57 2.00 | 1545.NO750.14 3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1202-ND 2.85 2.57 2.00 | 1555.N0750.14 
1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 4.03 3.63 2.82 | 1545.N1000.22 1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1203-ND 4.03 3.63 2.82 | 1555.N1000.22 


Amphenol’ cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and Single Hole Oil-Resistant Grommet 


This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no 
other parts except cable. Suitable for use in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL listed File No. E53509 


and Certified File No. LR-64107. 


90° Elbow Body 


Conduit Panel Cord 
Hub Hole Diameter Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Range A B c Part No. l 10 50 Part No. 

90° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT .375-.500 1.13 1.88F 1.44 DB-990-ND 13.23 9.26 6.88 DB-990 

1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.88F 1.44 DB-1090-ND 13.23 9.26 6.88 DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT .375-.500 1.13 1.31T 1.31 DB-945-ND 17.29 11.29 9.47 DB-945 

1/2 7/8 NPT -500-.625 1.13 1.31F 1.31 DB-1045-ND 17.29 11.29 9.47 DB-1045 


* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. 
t With nut snug, grommet not compressed. 


1670 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CAROL: 


© General Cable BRAND 


Instrumentation Control Cable 


COLOR CODE CHART NO. 1 


COLOR CODE CHART NO. 3 


SS, 


Notes: 
1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 


10. NEC Article 800 Type CM 


No esiae a eae No. Color No. Color 2. CSA PCC (CSA: 60°C) 41. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
= 1 Black, Red 4 Black, Blue 3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 12. Passes CSA FT1 Flame Test 
: ee _ seen 2 | Black, White 5 | Black, Yellow 4, Passes CSA FT4 Flame Test 13. UL Type FPLR (UL: 60°C, 300V) 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 5. California State Fire Marshal 14. NEC Article 760 
6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors 15. Passes UL 1666 Flame Test 
B. Cap. between 1 conductor & other 16. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
COLOW CODE CHABENO:2 Coron CORE CH nNOs conductors connected to shield) 17. NEC Article 800 Type CMR (UL: 75°C, 300V) 
N Col N Col No. Color No. Color 7. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 18. UL Type FPLP (UL: 60°C, 300V) 
2 heed Pe et ; Black 7 Arun 105°C, 300V) 19. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°C, 150V) 
1 Black, Red 2 | Green, White : Red vi Bice 8. NEC Article 800 Type CM 20. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
9. UL Style 2835 (UL:60°C, 30V) 21. UL Style 2464 (UL:80°C, 300V) 
Communications and Computer Cable Fire Alarm Cable Riser Sound and 
Control Cable cose61 ©6047, C6048 Security Cable 
Conductor: Conductor: Conductor: Conductor: 
¢ Fully annealed stranded tinned copper per ASTM * Fully annealed stranded tinned copper per ASTM * Fully annealed solid bare copper per ASTM B-33 ¢ Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 
B-33 B-33 Insulation: Insulation: 


* Twisted Pairs 


Insulation: 

¢ Premium grade color-coded PVC 

* Color code: each pair black and red numbered at 
one inch intervals 

Shield: 

* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, 
foil facing out 

* Stranded tinned copper drain wire 

Jacket: 

° PVC, gray 


* Twisted Pairs 
Insulation: 


* Premium grade color-coded polyethylene 


Shield: 
¢ Individually shielded pairs 


* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, 


foil facing in 


¢ Stranded tinned copper drain wire each pair 


Jacket: 
* PVC, gray 


* Premium grade color-coded S-R PVC 
Shield: 


* Overall polyester supported aluminum foil, plus 
a stranded tinned copper drain wire to facilitate 


grounding 


Jacket: 
* Premium grade, Red PVC 


* Suitable for use from -20°C ~ 60°C 


* Round constructions have sequential footage mark- 


ings to facilitate installation 


Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S 
Series: Premium grade color-coded Flexguard) 

Shield: 

* Overall polyester supported aluminum foil, plus 
a stranded tinned copper drain wire to facilitate 
grounding 

Jacket: 

¢Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium 
grade Natural Flexguard) 

* Sequential footage markings to facilitate installation 

* Suitable for use from -20°C ~ 75°C (E2202S: 0°C 
~ 60°C) 


¢ Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Temperature Range: -20°C ~ 80°C ¢ Includes ripcord on round constructions * Includes ripcord 
Nominal Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT (X = No. of Ft. Per Roll) General 
of Color Size | Cond. Thickness Thickness Working O.D. (See Notes Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs | Chart |(AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) A/B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 
2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,8,9 C1352-X-ND. 48.48 112.86 212.43 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,10,11,12 C6040-X-ND. 82.02 203.78 394.80 | C6040 
3 |Black/Red| 18 16/30 0.015 (0.38) 0.053 (1.35) 300V 0.403 (10.24) 33.5 60.3 2,3,4,7,21 C0561-1000-ND = = 615.88 | C0561 
3 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.032 (0.81) 30V 0.395 (9.75) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6047-1000-ND = = 617.76 | C6047 
6 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.048 (1.19) 30V 0.556 (14.07) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6048-1000-ND — — 1245.68 | C6048 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per General 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working O.D. Cap. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 
NON-PLENU: 
Unshielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) a 300V 0.210 (5.33) Standard 5,13,14,15 E1522S-1000-ND 278.91 E1522S 
4 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.248 (6.30) Standard 5,13,14,15 E1524S-1000-ND 529.62 E1524S 
Unshielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) = 5,16,17 E1002S-1000-ND 71.77 E1002S.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) = 5,16,17 E1004S-1000-ND 127.35 E1004S.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) _ 5,16,17 E1006S-1000-ND 174.90 E1006S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) _— 16,17 E1032S-1000-ND 126.89 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 16,17 E1034S-1000-ND 224.06 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5,16,17 E1042S-500-ND* 97.38 E1042S.18.10 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5,16,17 E1042S-1000-ND 183.28 E1042S 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) _ 16,17 E1044S-1000-ND 343.36 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) = 6,16,17 E1052S-1000-ND 262.74 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 6,16,17 E1062S-1000-ND 399.76 E1062S 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,13,14,15 E2532S-1000-ND 337.82 E2532S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 16,17 E2002S-1000-ND 108.41 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 16,17 E2004S-1000-ND 162.02 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) oo 5,16,17 E2006S-1000-ND 213.18 E2006S.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) = 5,16,17 E2022S-1000-ND 134.56 E2022S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 16,17 E2032S-1000-ND 168.74 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 16,17 E2033S-1000-ND 228.18 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) = 16,17 E2034S-1000-ND 289.39 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) _— 16,17 E2042S-1000-ND 255.17 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) = 16,17 E2052S-1000-ND 336.91 E2052S 
a, 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.012 (0.30) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,14,18 E3622S-1000-ND 382.46 E3622S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 Solid 0.007 (0.18) 0.015 (0.38) 300V 0.108 (2.74) _ 1,5,19,20 E2100S-1000-ND 122.48 E2100S.30.86 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.120 (3.05) _— 1,5,19,20 E2102S-1000-ND 134.57 E2102S.30.86 
3 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 1,5,19,20 E2103S-1000-ND 173.95 E2103S.30.86 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 2 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 19,20 E2202S-1000-ND 206.45 E2202S 
3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) _ 1,5,19,20 E2203S-1000-ND 290.07 E2203S.30.86 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.185 (4.70) — 1,5,19,20 E2204S-1000-ND 355.80 E2204S.30.86 
* This item comes in a 500 ft. roll. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1671 


Cond. Type 1 


© General Cable ann Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: SHIELD: FEATURES: 
Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Note 1: Excellent shielding to reduce noise 
B-33. Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise- 
Type 2: Fully annealed stranded bare copper per syaais nae in; stranded wes copper drain wire. free signals 
ASTM B-33. ype 2: tinned copper braid. Note 3: Eliminates hum pick-up , : COLOR CODE CHART NO. 1 
JACKET: Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and 
INSULATION: 5 A Conductor | Color | Conductor | Color 
Type 1: PVC, Black -20°C ~ 75°C, 200 voltage rating pores flecti 7 Black 2D Red 
Type 1: Premium grade color coded polypropylene. Type 2: Black Rubber -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating 2 ewe me Noise Tenecton COLOR CODE CHART NO. 2 
i i 7 -20°C ~ 60° : Provides extra limpness " 
Type 2: Premium grade color coded rubber. Type 3: ae Black -20°C ~ 60°C, 300 voltage ow impedance P Conductor | Color | Conductor | Color 
COLOR CODES: See chart. : High impedance 1 White 2 Black 
Cond. Nom. Jacket Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size Cond. Insul. Color | Shield Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.)| Strand Type | Chart# | Type Type Note No. Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) AB Part No. 100 ft.¢ 500 ft.# 1,000 ft.# | PartNo. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 €1228-X-ND 45.80 148.20 196.85 C1228 
2 20 26/34 2 2 2 2,3, 6,8 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 €1300-X-ND 71.91 - 337.82 C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 | C1302-X-ND* 104.21 387.13 519.89 C1302 
2 18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 €1202-X-ND* 115.91 435.00 585.84 1202 
2 16 65/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 C1602-X-ND* 140.39 - 695.97 C1602 


+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% * High and low impedance cable. A= conductor to conductor.  B = One conductor and other conductor connected to shield. 


© General Cable ann Coaxial Cable 


W303-X-ND IBM Eqv.: #7362211 


(X = No. of Ft. Per Roll) 
Conductor Core Nominal Imped-| Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100 ft. 500 ft. 1000 ft.| Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (0) (pF/M) Part No (t,0) (#) (#) | Part No. 
RG-58 
58/U 20 (Solid BC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) W300-X-ND 44.06 141.07 186.70 | C1166 
1 58/U 20 (19X.0071)(TC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 31.80 (104.34) 01178-X-ND 39.23 — 209.33 | C1178.21.01 
58/U Plenum 20 (19X32)(TC) Flexguard/White | 0.100 (2.54) | 100% Flexfoil + 95% TC Braid 0.165 (4.19) 50 | 26.00 (85.31) C3579-1000-ND = — 430.48 | C3579.41.02 
58/U Plenum 19 (Solid BC) Flexguard/White | 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4.09) 50 | 25.00 (82.00) C3519-X-ND 69.17 — 409.01 | C3519.41.02 
RG-59 
1 59/U Plenum 20 (Solid CCS) Flexguard/Natural | 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50 (54.14) C3500-X-ND 7413 — 438.56 | 3500 
1 59/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 73 | 20.50 (67.26) W301-X-ND 39.42 — — | 01104 
1 59/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80 16.3 (53.48) €1112-X-ND 38.17 83.35 — |C1112 
2 59/U§ 22 (Solid CCS) Black PVC 0.144 (3.66) | 100% Flexfoil + 40% Alum. Braid 0.231 (5.87) 80 | 16.00 (52.50) C5770-X-ND 28.48 74.64 96.97 | C5770.30.01 
5 59/U Dual 23 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) | 100% Flexfoil + 95% TC Braid 0.242x0.498 (6.15x12.65) 73 | 21.00 (68.90) C8005-X-ND — 266.24 515.84 | C8005 
1 59/U 20 (Solid BC) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.234 (5.94) 71 16.20 (53.15) 01142-X-ND 38.90 — 206.96 | C1142.41.01 
1 59/U 23 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 73 | 21.00 (68.90) C1106-X-ND 41.45 — 225.14 | C1106.41.01 
59/U 20 (Solid BC), F 0.238x0.440 
8 9%, 3 rs = =. 
w/Unshielded pair 18 (7x26) pair Black PVC 0.144 (3.66) 95% BC Braid (6.05x11.18) 71 16.20 (53.15) €8028-1000-ND 338.71 | C8028.41.01 
RG-6 
6/U Quad . 100% Flexfoil + (1) 
3 -1000- =: za 
Shield 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) 60%+ (1)40% Alum. Braid 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) C5785-1000-ND 111.38 | C5785 
1 | 6/U Plenum 18 (Solid BC) Flexguard/ | 0.170 (4.318) 100% Hextol 0.233 (5.92) 75 | 16.00 (52.50) |  C3521-X-ND 113.14 — 684.50 [C3521 
Natural + 95% TC Braid 
2 G/Ut 18 (Solid CCS) Black PVC | (0.177 (4.50) 100% Hextol 0.263 (6.8) 75%” |16.20(53.15)*”| 5775-X-ND 2119 45.59  —|C8775 
+ 60% Alum. Braid 
6/U 18 (Solid BC), 100% Flexfoil + 95% 0.270x0.493 
8 w/Unshielded pair 18 (7x26) pair Black PVC 0.177 (4.50) TC Braid (6.86x12.52) 75 | 16.20 (53.15) €8029-1000-ND = — 402.48 | C8029.41.01 
9 6/U 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 95% Alum. Braid 0.267 (6.78) 75 | 16.20 (53.15) (5776-X-ND 30.87 — 149.59 | C5776.41.01 
6/U 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 61% TC Braid 0.260 (6.60) 75 | 16.20 (53.15) (5777-X-ND 35.58 — 178.58 | C5777.41.01 
RG-11 
1 11/U 14 (Solid CCS) Permaline/Black PE | 0.285 (7.24) 97% BC Braid 0.405 (10.29) 75 | 16.20 (53.15) €5025-1000-ND = — 509.59 | C5025 
Various Types 
1 8/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52 | 29.50 (96.79) €1154-X-ND 90.57 — 551.80 | €1154.41.01 
4 62/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 | 13.60 (44.62) W302-X-ND 39.48 112.15 211.10 | C1164 
1 62/U Plenum 22 (Solid CCS) Flexguard/Natural | 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) C3520-X-ND 81.89 — 492.03 | C3520 
1 174/U 26 (7X34)(CCS) Black PVC 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 | 30.80 (101.05) C1156-X-ND 28.81 — 139.46 | C1156.21.01 
1 213/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 | 30.80 (101.05) C1176-X-ND 101.67 — 608.01 | C1176.41.01 
Twin Coaxial 
6 — 20(7x28)(1)TC + (1)BC Black PVC 0.022 (0.56) | 100% Flexfoil + 90% TC Braid 0.330 (8.38) 100 | 15.50 (50.86) W303-X-ND 74.26 226.82 439.44 | C8000 
_ 20 (7x28)(TC) Blue PVC 0.020 (0.51) | 100% Flexfoil + 57% TC Braid 0.242 (6.15) 78 | 19.17 (62.90) C8001-1000-ND _ — 286.18 | C8001.41.07 
Direct Burial Coaxial Cable 
6/U Moisture , Permaline/Black, 100% Flexfoil + 60% Alum. eaanae _ a 
7 eiiard 18 (Solid CCS) Orange PE 0.180 (4.57) Braid with Water Block 0.270 (6.86) 75 | 16.20 (53.15) C5804-1000-ND 121.74 | (5804.41.01 
11/U Moisture F Permaline/Black, 100% Flexfoil + 60% Alum. 7 e _ _ 
7 Gini 14 (Solid CCS) Orange PE 0.280 (7.11) Braid with Water Block 0.395 (10.03) 75 | 16.20 (53.15) €5043-1000-ND 290.36 | C5043.41.01 
+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% § NEC Type CL2-CATV UL Style 1354 + NEC Type CL2-CATV 
¥ Recommended for CATV applications % 100 ft. spools are not UL marked » 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0-400Mhz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1672 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


© General Cable Bann Category 3 - UTP High Speed Data/LAN Type 


Suitable for High Speed Data/LAN Transmission up to 16 Mbps. *10BASE-T © Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper * Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
*4Mbps Token Ring «Insulation: Flame Retardant PVC PR#2 = Orange/White - White/Orange, 
_ PR#3 = Green/White - White/Green. 
‘ e ¢ Jacket: Tough, flame retardant PVC (2133017), Tough FLEXGUARD * 
UL Listed Type MPR/CMR (2133017)IBM Type 3, EIA/TIA 568 and TSB-36 Compound (2131245) PR#4 = Brown/White - White/Brown 
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.5 (Token Ring), NEMA (Standard Cable) ¢ Packaging: 1000 ft PULL-PAC Carton Pairing: Two twists per foot (min) 
Dc Mutual Characteristics | Characteristics 
Resistance | Capacitance Impedance Impedance Attenuation Near-End Attenuation | Near-End 
Cond. (max) (nom) a a dB/1000ft Crosstalk db/1000ft Crosstalk Price 
No. of | Size | Jacket 0.D. Ohms/1000 ft pFift @ 772kHz @ 1-16MHz (max) dB(min) @ (max) dB(min) @ | Digi-Key Per Roll | Mfg. 
Pairs |(AWG)| Color | In. (mm) @ 20C @ 1kHz (min-max) (min-max) @ 772kHz 772kHz @16MHz 16MHz Part No. 1,000 ft.# | Part No. 
High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 
4 24 Gray | .16 (4.06) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2133017-1000-ND 95.22 2133017 


# Length tolerance is +10% 


Plenum and Riser Rated Category 5e - UTP High Speed Data/LAN Type 


. fesistance (max) Iz: 27. ¢ Approvals: 
air, DC Resi O/1000ft @1kHz: 27.0 A I 
2 a * Mutual Capacitance (nom) pF/ft @1kHz: 14 EIA/TIA TSB-36 (Category 5), IEEE 802.3 (Token Ring), NEMA 

Excellent att t id talk chi teristics f ‘tended 
askance acinahe MBps LANG: vanying show eit lay ethices * Characteristics Impedance 9 @772kHz (min-max): 87-117 (Extended Frequency), Proposed ANSIX3T9.5 TP-PMD 
the effect of EMI *10BASE-T *4/16 Mbps Token Ring *100 Mbps * Characteristics Impedance 9 @1-100MHz (min-max): 85-115 * Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
TPDDI ¢ Attenuation dB/1000ft (max) @772kHz: 5.5 PR#2 = Orange/White - White/Orange, 

. . * Near-End Crosstalk dB (min) @ 772kHz: 64 PR#3 = Green/White - White/Green, 
© Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper « Attenuation dB/1000ft (max) @16MHz: 67 PR#4 = Brown/White - White/Brown 


¢ Pairing: Varying short pair lay 


¢ Near-End Crosstalk dB (min) @ 100MHz: 32 


Jacket O.D. UL Listed Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Color Inch (mm) Insulation Type Type Packaging Part No. 1,000 ft.# Part No. 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser PULL-PAC C5133200E-1000-ND 125.40 5133200E 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser SPOOL-PAC C5133329E-1000-ND 150.20 5133329E 
Blue Flexguard 0.16 (4.06) FEP MPP/CMP. Plenum SPOOL-PAC C5131431E-1000-ND 205.37 5131431E 
Blue Flexguard 0.18 (4.57) FEP MPP/CMP. Plenum PULL-PAC C5131278E-1000-ND 332.64 5131278E 


# Length tolerance is +10% 


Telephone and Datacom Category Cables 


¢ Conductor: Solid, bare, copper conductors to ASTM B-3 « Insulation: Premium grade, color coded PVC ¢ Jacket: Premium grade PVC, Suitable for use from -20°C ~ 60°C, 
i — — Suggested voltage rating of 300 volts * Compliance: UL Listed Type CMR/CMX-Indoor/Outdoor, NEC Article 800 Type CMR (UL; 60°C,300V) * Packaging: 1000 ft EZ OUT 


Carton 
Nom. Insulation Nom. Jacket Nom. 
No. of Cond. Jacket Cond. Thickness Thickness O.D. Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Cond. Size (AWG) Color Strand Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Part No. 100 ft.t 1,000 ft.# Part No. 
4 22 Beige Solid 006 (.15 ) .015 (.38) -129 (3.28) C4412-X-ND 29.51 103.33 C4412 
t Length tolerance is+1% # Length tolerance is + 10% 
Cond. Nominal Nominal 
— 1) No. of Size Cond. Jacket 0.D. Digi-Key Pricing Mfg. 
(WB Cond. (AWG) Strand. Thickness Inch (mm) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
2. 22 7/30 -010” (.25mm) .089 (2.26) C3105-1000-ND 154.26 C3105 
Power limited remote control signal cable. 4 22 7/30 .010” (.25mm) -121 (3.07) C3106-1000-ND 216.37 C3106 
Features: Installation in air plenums without the use of conduit. . 18 7126 010" (25mm) 128 (3.12) ecilezeleloeHsly) 233.12 ©3102 
Outstanding oll and moisture resistance. 4 18 7/26 .010" (.25mm) 163 (4.14) €3103-1000-ND 384.51 C3103 
. . 2 18 7/26 .010” (.25mm) -120 (3.05) C9522-1000-ND 257.40 C9522 
Industry Approvals: UL listed for low smoke and fire characteris- 
tics per NEC Code Article 725. UL Subject 910, CL2P. # Length tolerance is +10% 
Color Code Chart for Applications: Features: Installation in air plenums without the 
€3156-1000-ND and C3157-1000-ND— fa. iimiter circuits * Intercom systems use of conduit. 
No. of Pairs Golor Aad * Communication and signal applications — * Burglar alarms Industry Approvals: UL listed for low smoke 
2 Black & White ¢ Cash registers * Remote controls and fire characteristics per NEC Code Article 725 
3 Black & Green * Computer systems interfaces * Low voltage applications. CL2P. 
No. No. Cond. Nom. Jacket Nom. Nom. Cap. 
of of Size Cond. Thickness 0.D. pF/Ft Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. Cond. Pairs (AWG) Strand. Inch (mm) In. (mm) A/B Part No. 1,000 ft.# Series No. 
Multi-Conductor, Foil Shielded 
1 4 = 22 7/30 .010 (.25) -130 (3.30) 45/81 C3155-1000-ND 199.82 C3155 
1 4 = 18 7/26 .010 (.25) -178 (4.52) 47/85 C3163-1000-ND 437.41 C3163 
1 2 = 16 19/.0117 010 (.25) -181 (4.60) 62/112 C3169-1000-ND 365.27 C3169 
Multi-Paired, Individually Shielded 
2 _— 2 22 7/30 010 (.25) -147 (3.73) 31/56 C3156-1000-ND 427.74 C3156 
3 = 3 22 7/30 .010 (.25) -184 (4.67) 31/56 C3157-1000-ND 614.42 C3157 
# Length tolerance is +10% A = Conductor to conductor B = One conductor and other conductors connected to shield 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1673 


Multiconductor Unshielded 


Description: 22 AWG (0.35mm?), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” 
(0.25mm) 


Characteristics: * Temp. Range: -20°C ~ 80°C (AWM), 75°C (CL2) * Voltage 
Rating: 150 Volt (AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper Insulation: Color 
coded PVC «Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC. 


Multiconductor Foil / Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.089mm?*), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010" (0.25mm) 


Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C (AWM), +75°C 
(CL2) * Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) * Conductor: Stranded 
tinned copper «¢ Insulation: Color-coded semi-rigid PVC * Shield: Aluminum/ 
polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper * Drain Wire: 28 AWG 
7/36 tinned copper * Jacket: PVC, chrome gray 


Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 * CSAPCC FT4 « Flammability: 
Passes UL vertical tray flame test 


® Specifications: » Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test Color Code Chart 
Cond. Cond. Cond. 
Color Code Chart 
cand Cond ees Cord No. Color No. Color No. Color 
‘ond. ond. ‘oni 
No. Color No. Color No. Color r Black 10 Gray 19 White/Yellow 
a 2 Red cl Pink 20 White/Blue 
5 ma ae : " a 3 White 12 Tan 21 White/Brown 
3 White 8 Yellow 43 Red/Green 4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Yellow 17 White/Red 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 9 Violet 18 White/Green 
Cond. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
XI = No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
2 032 (.81) -16 (4.06) A120-X-ND 36.00 116.10 192.38 | 1172C-X 
3 .032(.81) | .17(4.32) | A121-X-ND 47.14 155.93 257.51 | 1173C-x eich | Uneaten) || linenttary) | Penele moO: toi |) ETL: 
4 .032 (.81) -19 (4.83) A122-X-ND 52.20 177.08 323.21 1174C-X Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 
5 .032 (.81) .20 (5.08) A123-X-ND 63.11 225.90 407.48 | 1175C-X Sa ? 
6 .032 (.81) .21 (5.33) A124-X-ND 69.19 262.46 495.56 | 1176C-X i 2085: (89) -19 (6.0) pec ND 228 38 1068.08 coeaieet 
7 032 (81) 21 (6.33) A125-X.ND 75.38 sao seaag 4 aa77eX 7 -035 (.89) .19 (5.0) A3467C-X-ND 250.43 1173.12 3467C-X 
8 032 (.81) .22 (5.59) A126-X-ND 90.00 319.39 639.90 | 1178C-X 15 .035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 448.76 2103.52 3470/15C-X 
9 .032 (.81) .25 (6.35) A127-X-ND 90.00 343.01 658.80 1179C-X 25 -035 (.89) .30 (7.7) A3470/25C-X-ND 842.51 1948.88 3470/25C-X 
10 .032 (.81) .26 (6.60) A128-X-ND 105.08 390.04 772.43 | 1180C-X 
12 .032 (.81) .28 (7.11) A129-X-ND 153.34 574.99 1088.55 | 1181C-X 
15 .032 (.81) .30 (7.62) A130-X-ND 211.39 832.50 1306.13 | 1181/15C-X M . . . 
ulticonductor Braid Shielded 


Multipair Individually Shielded 


Twisted Pair 
Description: « 


CL2 rated, 75°C, 150V 


— 


+ 22 AWG (0.36 mm?), 7/30 (7 x 


Description: 28 AWG (0.09mm”), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010” (0.25mm) PVC - Type B 

Characteristics: * Operating Temp. Range: -55°C ~ 105°C » Voltage 
Rating: 600 Volt * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Shield: Braided 
tinned copper (90% coverage) * Insulation: Color-coded PVC « Jacket: 
PVC, gray 

Specifications: * MIL-W-16878D Type B 


0.25mm), Insulation thickness: 0.008” (0.20mm) Color Code 
Characteristics: * Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Voltage Rating: 400 ar Geter 

Volt * Conductor: Stranded tinned copper ° Insulation: Polyproylene (PP) Z 

* Shield: Aluminum/polyester tape * Drain Wire: Stranded tinned copper No. 24 1 ‘| Red/Black 

© Gray PVC jacket 2 | Green/White 


Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Pair Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. Part No. 
Multipair Individually Shielded Cable 
2 .019 (.48) -16 (4.06) A131-X-ND 43.52 192.00 286.40 2466C-X 
Individually Foil Shielded Multi Pair 


7 = 


Description: 22 AWG (0.35mm?), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thick- 
ness 0.010” (0.25mm) 


Characteristics: * Temperature Range: -20°C ~ 60°C (AWM, CL2) 
* Voltage Rating: 300 Volts (150 Volts - CL2) * Conductor: Stranded 
tinned copper * Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: 
(Individual pairs) Aluminum/polyester tape, foil facing inward » Drain 
Wire: 22 AWG stranded tinned copper ¢ Jacket: PVC, gray 


@ Specifications: * Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray 
flame test 
Color Code Chart 

Pair Pair Pair 

No. Color No. Color No. Color 
1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue 
2 Black/White 11 Red/Yellow 20 White/Brown 
3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange 
4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow 
5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow 
8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange 
9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 

Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Pair Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. Part No. 
Individually Foil Shielded Multipair Cable 

3 .045 (1.14) .31 (7.87) A132-X-ND 76.72 306.64 548.56 6010C-X 
6 .045 (1.14) 39 (9.91) A133-X-ND 145.84 576.24 1096.32 6012C-X 
9 .045 (1.14) | .46 (11.68) A134-X-ND 377.60 1389.12 2272.88 6014C-X 
11 .045 (1.14) | .48 (12.19) A135-X-ND 430.56 _ = 6016C-X 
12 .045 (1.14) | .48 (12.19) A136-X-ND 569.84 1975.92 3089.12 6017C-X 
15 .060 (1.52) | .56 (14.22) A137-X-ND 591.52 2165.20 = 6018C-X 
17 .060 (1.52) | .61 (15.49) A138-X-ND 801.20 3597.04 _— 6019C-X 
19 .060 (1.52) | .63 (16.00) A139-X-ND 789.52 2883.20 = 6020C-X 
27 .060 (1.52) | .68 (17.27) A140-X-ND 1445.76 = = 6022C-X 


Color Code 
Cond. Cond. Cond. 
No. Color No. Color No. Color 
1 Black 6 Blue an Blue/Black 
2 White £ White/Black 12 Black/White 
3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | Inch(mm) | Inch (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
Multiconductor Braid Shielded Cable 
2 .012 (.30) -12 (3.1) A3302-X-ND 307.91 1450.40 3302-X 
3 .012 (.30) -13 (3.3) A3303-X-ND 431.44 1937.12 3303-X 
4 .012 (.30) .14 (3.5) A3304-X-ND 526.28 2362.64 3304-X 
6 .015 (.38) 17 (4.3) 707.40 3178.72 3306-X 
8 .015 (.38) -17 (4.4) 804.94 3618.96 3308-X 
15 .020 (.50) .23 (5.8) A3315-X-ND 1366.31 6441.84 3315-X 
Multiconductor Braid Shielded 
Description: Insulation thickness: 0.010” (0.25mm)-PVC, Color Code 
0.003” (0.08mm) Nylon-Type B/N Cond. 
Characteristics: » Operating Temperature Range: -55°C ~ No. Color 
105°C» Voltage Rating: 600 volts * Conductor: Stranded 1 White 
tinned copper ¢ Shield: Braided tinned copper (90% 2 Black 
coverage) * Insulation: Color-coded PVC * Jacket: PVC, gray 3 Red 
Specifications: » MIL-W-16878D Type B/N 4 | Green 
Note: X in Part No. 
Jacket = Ft. Per Roll 
No. of Conductor Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | AWG Strand Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multiconductor Braid Shielded Cable 
3 24 19/36 .016 (0.41) | .16 (4.0) | A3212-X-ND 208.13 892.64 | 3212-X 
4 24 19/36 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 248.51 1033.04 | 3213-X 
2 22 19/34 .016 (0.41) | .18 (4.6) | A3221-X-ND 134.44 562.00 | 3221-X 
3 22 19.34 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3222-X-ND 164.81 701.52 | 3222-X 
4 22 19/34 .019 (0.48) | .20 (5.1) | A3223-X-ND 190.13 810.48 | 3223-X 
2 20 19/32 .019 (0.48) | .19 (4.8) | A3231-X-ND 153.34 667.44 | 3231-X 
3 20 19/32 .019 (0.48) | .21 (5.3) | A3232-X-ND 191.48 810.48 | 3232-X 
4 20 19/32 .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 234.79 994.40 | 3233-X 
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Fea Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 


Operating Temperature: -20°C ~ 80°C - AWM; -20°C ~ 75°C - CM 


Voltage Rating: 300 Volt 
Jacket Color: Gray 


Description: * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Insulation: Color-coded premium PVC 


¢ SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size 


to insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper * Nylon rip cord for ease of jacket 
stripping * Jacket: Premium PVC « Insulation Thickness: 22 AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 
AWG: 0.017” (0.43mm) 

Specifications: * UL Type CM, AWM Style 2464 * CSA PCC FT4 »* Passes UL VW-1 Flame Test * Passes 
CSA FT4 Flame Test 


Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond.} Base Ast 2nd Cond.| Base 1st 2nd Cond.| Base = 1st 2nd Cond.) Base 1st 2nd 3rd |Cond.| Base 1st 2nd 3rd | Cond.| Base 1st 2nd 3rd 
No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe| No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
1 Black — = 21 | White Brown — 41 | White Green Red 1 Black = — —- —[4 White Black Blue _ 49 White Yellow Gray = — 
2 Red = ae 22 | White Orange — 42 | White Green Green 2 Brown — — — 26 White Black Violet — 50 White Green Blue - 
6 i 3 Red = _ = 27 | White Black Gray — 51 |White Green Violet — 
3 | White = — — 23) White Gray ~ 43 | White Green Blue 4 |Orange — —  — | 28 | White Brown Red — 52 | White Green Gray — 
4 | Green = — = 24 | White Violet = — 44 | White Green Brown 5 |Yelow — — — | 29 | White Brown Orange — 53 |White Blue Violet ~=— 
5 | Orange — — 25 | White Black Red 45 | White Green Violet 6 Green — — — 30 | White Brown Yellow — 54 |White Blue Gray — 
6 | Bue — — 26 | White Black Green | 46 | White Blue Black i ae > “) wae fom Greet = 3 Oe ee ory an 
7 | Brown — — 27 | White Black Yellow | 47 | White Blue Red eS SS fe eee aes Lace teeta 
8 |Yelow —  — | 28 | white alack sue | 48 | white aue Green | | iy | wate — — = | 34 [wnt Brown Gry — | 58 [Wht Black Brom Yelow 
9 | Violett = — _ 29 | White Black Brown | 49 | White Blue Blue 11 | White Black — — | 35 | White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 Gray — — 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — — 36 | White Red Yellow — 60 | White Black Brown Blue 
11 Pink ta = 31 | White Black — Gray 51 | White Blue Violet 13 | White Red — — 37 |White Red Green — 61 | White Black Brown Violet 
we | tw — = | ae [vite ack vt | 52 [ote som anee | | 1 [tte Game — | 38 fume Rot fe — | fame Bek Bn 
Teel) dled Gree det) 288: i Wite:. . -Blaek Blache /<288i | White: Brownl:. Hed 16 | White Green — — | 40 |White Red Gray — | 64 |White Black Red Green 
14 | Red Yellow = — 34 | White Red Black 54 |) White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Orange Yellow — 65 |White Black Red Blue 
15 Red Black = 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violet — _ 42 | White Orange Green — 66 | White Black Red Violet 
16 | White Black  — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown a ae che as i white range ‘elie = a wis Baek os sey 
i = i 7 i, ite act rown — ite range Viole = ite act range Yellow 
He | iit Ree oF || Me Bed Bue |e | ale erown). Valet 21 | White Black Red — | 45 | White Orange Gray — | 69 |White Black Orange Green 
1G*. |) White’—Gree) ches || 883) White.” Wed: Brawn) 288° | Whine: “Violet, Red 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Green — | 70 |White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red Violet 59 | White Violet Green 23. | White Black Yellow — 47. |White Yellow Blue — 
20 | White Blue = 40 | White Green __ Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Green — 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart |Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart |Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls) Part No. 
16 AWG (1.23mm7*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 16 AWG (1.23mm7*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 
2 032 (.81) .26 (6.5) A5072C-100-ND 317.81 282.50 | 5072C SLOOS 9 082 (.81) (7.2) ‘A5172C-100-ND 637.31 566.50] 5172C SLOOS 
: pend pa ene ee pa lea 2 032 (.81) 28 (7.2) | A5172/1C-100-ND* 637.31 566.50 | 5172/1C SLOOS 
3 .032 (.81) 29 (7.4) A5073/1C-100-ND* 429.19 381.50 | 5073/1C SLOOS 2 “O82 (81) oa(8-0) pee OO Ne ‘ M6.e4 BETA S17SE'S/ 008: 
4 ‘032 (81) "32 (81) A5074¢-100-ND 54821 487.30 | 5074C SL00S 3 032 (.81) (8.0) A5173/1C-100-ND 766.24 681.10] 5173/1C SLOO5 
6 032 (.81) 37 (9.3) A5076C-100-ND 762.30 677.60 | 5076C SLOOS 4 032 (.81) 34 (8.8) A5174C-100-ND 873.00 776.00 | 5174C SLO0S 
a| 8 032 (.81) A1 (10.4) A5078C-100-ND 1002.38 891.00 | 5078C SLO05 A | 6 032 (.81) | .39(10.0) | A5176C-100-ND 1200.83 1067.40) 5176C SLO0S 
10 | .032(.81) 44 (11.3) A5080C-100-ND 853.54 758.70 | 5080C SLOOS 8 .032 (.81) | .43 (11.0) | A5178C-100-ND 1570.95 1396.40) 5178C SLOO5 
20 | .053(1.35) | .63 (15.9) A5080/20C-100-ND 1501.88 1335.00 | 5080/20C SLO0S 10 .032(.81) | .47(11.9) | A5180C-100-ND 1061.10 943.20) 5180C SLO05 
25 | .053 (1.35) 68 (17.3) A5080/25C-100-ND 1863.23 1656.20 | 5080/25C SLO0S 25 .053 (1.35) | .71 (18.0) A5180/25C-100-ND 2357.89 2095.90 | 5180/25C SLOO5 
30 | .053(1.35) | .73 (18.6) A5080/30C-100-ND 2211.86 1966.10 | 5080/30C SLOO5 
40 | .083 (2.11) | .88(22.5) | A5080/40C-100-ND 3172.84 2820.30 | 5080/40C SLO0S 18 AWG (0.81mm*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 | 083 (2.11) | .96 (24.5) A5080/50C-100-ND 3928.95 3492.40 | 5080/50 SLO05 2 032 (.81) .25 (6.5) A5162C-100-ND 505.24 449.10 | 5162C SLOOS 
18 AWG (0.81mm?) 16/30 (16 x 0.25mm) 2 .032 (.81) .25 (6.5) A5162/1C-100-ND* 505.24 449.10 | 5162/1C SLOO5 
2 | .032(.81) | .23(6.8) | A5062C-100-ND 258.86 230.10 | 5062C SLO0S 3) .082(81) | 2817.2) EE eee aD 690.28: .560:20')51630 S005: 
2 ‘032 (81) 23 (5.8) A5062/1C-100-ND* 258.86 230.10 | 5062/1C SLOOS 3 032 (.81) .28 (7.2) A5163/1C-100-ND* 630.23 560.20] 5163/1C SLOO5 
3 .032 (.81) 24 (6.1) A5063C-100-ND 317.81 282.50 | 5063C SLOOS 4 032 (.81) 31 (7.8) A5164C-100-ND 687.26 610.90] 5164C SLO0S 
3 .032 (.81) .24 (6.1) ‘A5063/1C-100-ND* 317.81 282.50 | 5063/1C SLOOS 6 032 (.81) .35 (8.9) A5166C-100-ND 938.59 834.30] 5166C SLOO5 
4 032 (.81) .26 (6.6) ‘A5064C-100-ND 384.53 341.80 | 5064C SLO0S A] 8 032 (.81) .38 (9.7) A5168C-100-ND 1127.48 1002.20) 5168C SLOO5 
6 a 31 (7.9) A5066C-100-ND 581.40 516.80 | 5066C SLO0S 10 .032(.81) | .41(105) | A5170C-100-ND 748.35 665.20 | 5170C SLOO5 
8 | .032 (81 33 (8.4) A5068C-100-ND 701.89 623.90 | 5068C SLO05 15 .032 (.81) | .48(12.1) | A5170/15C-100-ND 1078.99 959.10] 5170/15C SLOOS 
a | 10 22a 399.8) | SOTOC RIO, ND 504.90 448.80' | 5070C'SLO05 20 | .032(.81) | .53(13.5) | A5170/20C-100-ND 1366.09 1214.30 5170/20C SLO05 
15) 08281) | 45 (11.5) || ABO7O/1SC-100-ND 768.94 683.50 | 5070/15C SLO0S 25 | .053(1.35) | .62(15.8) | A5170/25C-100-ND 1706.96 1517.30 | 5170/25C SLOoS 
30 | .053(1.35) | .64 (16.3) A5070/30C-100-ND 1545.41 1373.70 | 5070/30C SLO05 
40 | .053 (1.35) | .72 (18.2) A5070/40C-100-ND 2119.50 1884.00 | 5070/40C SLO0S 20 AWG (0.56mm*) 7/28 (7 x 0.32mm) 
50 .053 (1.35) .79 (20.0) A5070/50C-100-ND 2621.81 2330.50 | 5070/50C SLOOS 2 032 (.81) .23 (5.9) A5152C-100-ND 292.80 274.50 | 5152C SLOO5 
60 | 083 (2.11) | .91 (23.1) A5070/60C-100-ND 3244.61 2884.10 | 5070/60C SLOO5 3 082 (.81) 26 (6.6) ‘A5153C-100-ND 341.20 319.88 | 5153¢ SLOOS 
20 AWG (0.56mm/*) 7/28 (7 x 0.32mm) 4 032 (.81) 28 (7.1) A5154C-100-ND 377.28 353.70] 5154 SLOO5 
2 .032 (.81) 21 (5.3) A5052C-100-ND 202.39 179.90 | 5052C SLO0S 6 .032(.81) 32 (8.0) A5156C-100-ND 506.40 474.75 | 5156C SLO05 
3 032 (.81) (5.9) ‘A5053C-100-ND 231.64 205.90 | 5053C SLOOS 8 032 (.81) 35 (8.8) A5158C-100-ND 559.20 524.25 | 5158C SLOOS 
4 .032(.81) 25 (6: A A5054C-100-ND 283.73 252.20 | 5054C SLO05S 10 032 (.81) 37 (9.5) A5160C-100-ND 692.64 649.35 | 5160C SLO05 
6 032 (.81) 29(7.4 A5056C-100-ND 392.74 349.10 | 5056C SLO0S A | 15 .032 (81) | .43(10.9) | A5160/15C-100-ND 594.16 557.03] 5160/15C SLOOS 
8 .032(.81) mi A5058C-100-ND 470.70 418.40 | 5058C SLO0S 20 .032 (.81) 48 (12.1) A5160/20C-100-ND 1240.48 1162.95 | 5160/20C SLO0S 
a} 19 | 052(81) | .25(68) | as060¢-100-ND nee. «486,20 20800 S00 30 | .032(.81) | .56 (14.2) | A5160/30C-100-ND 1062.56 996.15} 5160/30C SLO05 
a pans ] ae Rae ete ste ee ech ee 40 | .053.(1.35) | .67(17.0) | A5160/40C-100-ND 1458.00 1366.88 | 5160/40C SLO05 
~~ . . Sack J : 50 | .053(1.35) | .73(18.5) A5160/50C-100-ND 1747.76 1638.53 | 5160/50C SLOO5 
30 | .032(81) | .53(13.5) ‘A5060/30C-100-ND 1801.35 1601.20 | 5060/30C SLO05 As) {188} ! : 
40 | .053 (1.35) | .64 (16.3) A5060/40C-100-ND 1566.00 1392.00 | 5060/40C SLO05 22 AWG (0.35mm”) 7/30 (7 x 0.25mm) 
50 .053 (1.35) 70 (17.8) A5060/50C-100-ND 1929.94 1715.50 | 5060/50C SLO0S 2 032 (.81) .20 (5.0) A5102C-100-ND 277.28 259.95 | 5102C SLOOS 
22 AWG (0.35mm?*) 7/30 (7 x 0.25mm) 3 032 (.81) 21 (5.4) A5103C-100-ND 286.40 268.50 | 5103C SLO05 
2 032 (.81) 17 (4.3) A5002C-100-ND 174.04 154.70 | 5002C SLOOS 4 032 (.81) .22 (5.6) A5104C-100-ND 309.44 290.10] 5104C SLO0S 
3 032 (.81) 19 (4.8) ‘A5003C-100-ND 208.58 185.40 | 5003C SLOOS 6 082 (.81) 25 (6.4) A5106C-100-ND 406.32 380.93] 5106C SLOOS 
4 032 (.81) .20 (5.2) ‘A5004C-100-ND 259.99 231.10 | 5004C SLOOS 8 032 (.81) .27 (6.9) A5108C-100-ND 444.32 416.55 | 5108C SLOOS 
6 032 (.81) 23 (5.8) A5006C-100-ND 294.53 261.80 | 5006C SLO0S 10 .032 (.81) .30 (7.6) A5110C-100-ND 535.04 501.60 | 5110C SLO0S 
8 | -082(81) | 25 (04) Ee eran SROOG 220220") a008b eR 3 | 15 | .032(81) | .33(84) | A5110/18C-100-ND 759.68 712.20 | 5110/15C SLoos 
5 : ee a anh Seana nee eat planeta 20 | .032(.81) | .36(9.2) | A5110/20C-100-ND 943.92 884.93 5110/20C SLO05 
25 | .032 (81) 38 (9.6) A5010/25C-100-ND 686.93 610.60 | 5010/25C SLOOS - 032 (81) oa) Hanlese lee) TUL O8: 410070 811/250 S°005 
30 | .032(.81) | .41(103) | A5010/30C-100-ND 850.95 756.40 | 5010/30C SLOOS 30) = .082(.81) | .42(10.9) | AS110/300-100-ND 796.48 = 746.70) 5110/06 SLO0S 
40 .032 (.81) 46 (11.6) A5010/40C-100-ND 1981.91 1761.70 | 5010/40C SLO05 40 032 (.81) A7 (11.8) A5110/40C-100-ND 1892.24 1773.98 | 5110/40C SLO05 
50 | .032 (.81) 50 (12.7) A5010/50C-100-ND 2466.23 2192.20 | 5010/50C SLOO5 60 | .053 (1.35) | .60(15.4) | A5110/60C-100-ND 1408.80 1320.75 | 5110/60C SLO0S 
60 | .032 (81) 55 (13.7) A5010/60C-100-ND 2947.84 2620.30 | 5010/60C SLO05 70 | .053 (1.35) | .63(16.0) | A5110/70C-100-ND 3118.56 2923.65 | 5110/70C SLOO5 


* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1675 


Description: 

¢ Stranded or solid tinned copper conductor 

* Color coded PVC insulation 

¢ Flammability: Passes UL VW-1 flame test 

¢ Wire is ordered per EIA-359-A color specifications which allows 
for some variation in shade 


4 HU-KIT-20-ND 


Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
stranded wire (black, white, red, green 
and blue) 


ij Hook-Up Wire 


a 


§ HU-KIT-40-ND 


Operating Temperature: 

300 Volt: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 
1007) 

600 Volt: -20°C ~ 105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C ~ 
105°C (MIL-W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 


Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 
stranded wire (black, white, red, green 


and blue) Each kit comes in a convenient wall dispenser 


and includes wire cutter. 


Conductor Conductor Insulation Diameter Digi-Key Price Per Alpha Digi-Key Price Per Alpha 
Size (AWG) Strand Thickness Inch (mm) Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) .043 (1.09) A3047(1-100-NDt 25.54 3047 () (005 A3047L1-1000-NDt 125.66 3047 (L001 
28 7/36 -016 (.41) .047 (1.19) A3048(_)-100-NDt 22.84 3048 (1) (005 A3048(1-1000-NDt 113.96 3048 (1-001 
26 7/34 016 (.41) 051 (1.30) A3049(_)-100-NDt 24.75 3049 (1) (005 A3049[_-1000-NDt 118.01 3049 (1-001 
24 7/32 -016 (.41) .057 (1.45) A2015(_]-100-ND§ 25.31 3050 (1) (005 A2015(_]-1000-ND 119.48 3050 (L001 
22 7/30 016 (.41) .065 (1.65) A2016[1-100-NDO 28.58 3051 (1) L005 A2016(1-1000-ND 131.63 3051 (1-001 
20 10/30 016 (.41) .071 (1.80) A2040L1-100-ND 34.76 3053 (1) (1005 A2040(1-1000-ND 167.29 3053 (111001 
18 16/30 016 (.41) .080 (2.03) A2064(1-100-ND 40.16 3055 () (005 A2064(]-1000-ND 194.74 3055 (1001 
16 26/30 016 (.41) .095 (2.41) A2065(_]-100-ND 58.31 3057 () (005 A2065[_]-1000-ND 277.67 3057 (1001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid 016 (.41) .057 (1.45) A3050(_)-100-NDt 18.40 3050/1 1) (005 = _ = 
22 Solid -016 (.41) .065 (1.65) A3051()-100-NDt 20.90 3051/1 1) (005 = = = 
20 Solid 016 (.41) .071 (1.80) A3053(]-100-NDt 25.30 3053/1 () (005 = _ = 
16 Solid 016 (.41) 095 (2.41) A3057(1-100-NDt 41.40 3057/1 1) (005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 032 (.81) .088 (2.24) A3070L)-100-NDt 25.50 3070 (1) (005 = — _ 
22 7/30 032 (.81) .094 (2.39) A2101L1-100-ND 30.71 3071 (1) (005 A2101L1-1000-ND 158.51 3071 (L001 
20 10/30 032 (.81) -100 (2.54) A2102[]-100-ND 33.90 3073 (1) (005 A2102(1-1000-ND 177.70 3073 (L001 
18 16/30 032 (.81) 112 (2.84) A2103L]-100-ND 45.80 3075 () (005 A2103(]-1000-ND 231.40 3075 (001 
16 26/30 032 (.81) 124 (3.15) A2104[)-100-ND 58.70 3077 (1) (005 A2104()-1000-ND 334.10 3077 L001 
14 41/30 032 (.81) 134 (3.61) A3079(1-100-NDt 78.70 3079 (1) (005 = _ = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080[_]-100-NDt 149.80 3080 () (005 = = = 
10 105/30 032 (.81) -180 (4.83) A3081[1-100-NDt 234.70 3081 [) (005 = = _ 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) 
28 7/36 -010 (.25) .034 (.86) A1852(_)-100-ND 28.35 1852 (_j005 = _ ed 
26 7/34 -010 (.25) 038 (.96) A1853L1-100-ND 28.35 1853 (_J005 = _ _ 
24 7/32 010 (.25) .043 (1.09) A1854()-100-ND 28.69 1854 [1005 = = = 
24 19/36 -010 (.25) .043 (1.09) A185419(]-100-ND 46.24 1854/19 (JLJ005 = = = 
22 7/30 -010 (.25) 050 (1.27) A1855(_]-100-ND 30.94 1855 FIL1005 = = _ 
22 19/34 -010 (.25) 050 (1.27) A185519(]-100-ND 60.64 1855/19 (JLJ005 = = = 
20 7/28 -010 (.25) .058 (1.47) A1856L]-100-ND 38.59 1856 CJLJ005 = — = 
20 19/32 -010 (.25) .058 (1.47) A185619(]-100-ND 59.85 1856/19 [J_J005 = = _ 
18 19/30 -010 (.25) .068 (1.73) A185719(]-100-ND 87.08 1857/19 LI_J005 = _ _ 
16 19/29 -010 (.25) .077 (1.96) A185819(_]-100-ND 57.71 1858/19 CI_J005 = = _ 
14 19/27 -010 (.25) .091 (2.31) A185919(]-100-ND 116.44 1859/19 (JLJ005 = = = 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: 
A= Orange B = Black G=Green L=Blue N = Brown 
R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow 
E = Green/Yellow (Stranded wire only) 


** For (JL in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 


OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 
RD = Red SL = Gray VI = Violet WH=White YL = Yellow 
GY = Green/Yellow (Stranded wire only) t Not available in green/yellow 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: * Protection of Wire, Cable and Hoses » Wire bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless 
cuts without a hot knife * Use with automatic cutting machines * Not affected by most chemical environments 
and common solvents * Fungus Resistance: No growth * Withstands short-term exposure to 230°C. 


Operating Temperature: * -70°C ~ 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Test) 
Color Description: * GRP-110NF: Black * GRP-120NF: Black with White Tracer 
Nominal Wall Thickness, Inches (mm): ¢ .027 (.69) 


Nominal Wall Thickness | Min. Supplied I.D. Max. Expanded I.D. Digi-Key Part No. Price Per Alpha Part No. Digi-Key Part No. Price Per Alpha Part No. 

Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100 ft. (Flame Retardant) 

.027 (0.69) -125 (3.18) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 66.60 G110NF18 BKOOS AG120NF18B-100-ND 96.86 G120NF18 BKOOS 

.027 (0.69) -156 (3.97) -438 (11.11) AG110NF14B-100-ND 91.35 G110NF14 BKOOS AG120NF14B-100-ND 138.38 G120NF14 BKOOS 

027 (0.69) -250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 182.59 G110NF12 BKOOS AG120NF12B-100-ND 246.15 G120NF12 BKOOS 

.027 (0.69) 625 (15.88) 1.000 (25.40) AG110NF34B-100-ND 273.71 G110NF34 BKOOS AG120NF34B-100-ND 367.76 G120NF34 BKOO5 
High Voltage Test Lead Wire Conductor Insulation Price 

Size Conductor| Thickness | Diameter Digi-Key Per Alpha 
* Stranded Tinned Copper * Insulation: Color-Coded Rubber * Operating Temp.: -30°C ~ 90°C (AWG) Voltage Strand Inch (mm) | Inch (mm) Part No.* 100 ft. | Part No.** 
* For Lin Digi-Key Part No. choose letter which ** For (LJ in Alpha Part No. choose letters 20 1,500V 41/36 .040 (1.02) |.125 (3.18) A1632(-100-ND 79.43 | 16320)0005 
represents color of your choice: which represents color of your choice: 
B = Black R= Red BK = Black RD = Red 18 5,000V 65/36 | .045(1.14) |.140(3.56) | A1636C1-100-ND 101.81 | 1636 Clo05 
Ti n ned Copper Flat B raid Braid Construction Approx. 
one Aces oe Nom. Nom. AWG of Total No. of| Approx. |Current Carrying Price 

Description: » Ground/Shielding Terminations * Used as a ground | Flat Width | Thickness | Individual Individual | AWG Capacity Digi-Key Per | Alpha 
strap, provides excellent, low-resistant ground path * Ideal shielding | Inch (mm)|Inch(mm)| Ends | Carriers Ends _| Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
material for short-run cables providing easy radial termination » Values 
shown for Current Carrying Capacity are for bare cable in free air at 30°C -188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 93.94 | 1230 SVOOS 
(86°F) and intended as a reference guide only. Actual values will depend _| .250 (6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 127.01 | 1231 Svoo5 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other 
conditions of service. 375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 203.29 | 1232 SVO05 


Specifications: * QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1676 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Bus Bar Wire 


Description: * Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Tin Plated Copper Specifications: * MIL-W- 
3861 Type S * QQ-W-343 Type S 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 1000 ft. Part No. 
Certified Performance Bus Bar Wire 
High-Reliability 30 010 (.25) A299/3SV-1000-ND 145.01 299/3 SVO01 
TFE Teflon® Insulation 28 013 (.33) A299/2SV-1000-ND 154.91 299/2 SV001 
26 016 (.41) A299/1SV-1000-ND 177.53 299/1 SVO01 
24 -020 (.51) A299SV-1000-ND 186.64 299 SV001 
22 025 (.64) A298SV-1000-ND 242.89 298 SVO01 
Description: Choose TFE Teflon® For: 20 032 (81) A297SV-1000-ND 321.86 297 SV001 
18 040 (1.02) A296SV-1000-ND 456.98 296 SV001 
* Stranded Silver-Plated Copper * Resistance to All Chemicals 16 .051 (1.30) A295SV-1000-ND 704.36 295 SVO01 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation * High Temperature use up to 200°C 14 .064 (1.62) A286SV-1000-ND 1035.68 286 SVO01 
* Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test * Low Coefficient of Friction 12 -081 (2.06) A289SV-1000-ND 1532.36 289 SV001 
* Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties 


Operating Temperature: 
600 Volt: -60°C ~ 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


Teflon Tubing 


Application: * Wire Harness * High Temp. Component Covering; Color: * Transparent Physical 
Cond. Size| Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) »¢ Ultimate Elongation 200% » Flammability: 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) | Part No.* 100 ft. | Part No. ** Self-Extinguishing Chemical Properties: * Corrosive Effect: Non-Corrosive * Fungus Resistance: No 
Growth * Water Absorption 0.01% Electrical Properties: * Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: 
Stranded 600 Volt Rating ASTN D 3295 
30 7/38 -010 (.25) 032 (.81) | A5851C1-100-ND 39.38 5851 (C1005 Fits Bare Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. Part No. 
28 7/36 010 (.25) .036 (.91) | A5852C1-100-ND 39.94 5852 L_J005 
30 .012 (.30) .009 (.22) | ATFT20030-100-ND 59.18 TFT20030 NAOOS 
26 7184 010 (.25) 040 (1.02) | AS85SEF100-ND! 43.09 | 5853 LI1005 28 .015(.38) | .009(.22) | ATFT20028-100-ND 51.86 | TFT20028 NA00S 
24 19/36 .010 (.25) .045 (1.14) | A5854[1-100-ND 56.93 | 5854 (11005 26 -018 (.45) .009 (.22) | ATFT20026-100-ND = 46.91_ | TFT20026 NA005 
24 022 (.55) .010 (.25) | ATFT20024-100-ND 51.53 TFT20024 NAOOS 
24 7/32 010 (.25) .044 (1.12) | A58547]-100-ND 46.35 5854/7 LJLj005 22 .028 (.71) .010 (.25) | ATFT20022-100-ND 59.96 TFT20022 NAOOS 
22 19/34 .010 (.25) .051 (1.30) | A5855(1-100-ND 57.71 | 5855 (10005 19 -038 (.96) .012 (.30) | ATFT20019-100-ND 77.85 | TFT20019 NAOOS 
18 042 (1.07) .012 (.30) | ATFT20018-100-ND 84.60 TFT20018 NAOOS 
22 780 010 (.25) 055 (1.27) | A5855711-100-ND 67.84 | 5855/7 [11005 17 .047 (1.19) | .012(.30) | ATFT20017-100-ND 92.70 | TFT20017 NAOO5 
20 19/32 -010 (.25) .059 (1.50) | A5856L]-100-ND 82.24 5856 L1LJ005 16 .053 (1.35) .012 (.30) | ATFT20016-100-ND 100.91 TFT20016 NAOOS 
is 419/30 010 (25) 070 (1.78) | A5857C1-100-ND 415.48 5857 CIC00s 15 059 (1.50) .012 (.30) | ATFT20015-100-ND 103.95 TFT20015 NAOOS 
. (28) . (1.78) . 14 .066 (1.68) .012 (.30) | ATFT20014-100-ND 90.00 TFT20014 NAOOS 
16 19/29 -010 (.25) .077 (1.96) | A5858C]-100-ND 140.74 5858 LILJ005 13 .076 (1.93) .012 (.30) | ATFT20013-100-ND 103.73 TFT20013 NAOOS 
14 19/27 012 (.30) 094 (2.39) | A5859C1-100-ND+ 203.63 5859 CICI00S 12 085 (2.16) .012 (.30) | ATFT20012-100-ND 110.70 TFT20012 NAOOS 
an] 095 (2.41) .012 (.30) | ATFT20011-100-ND 121.16 TFT20011 NAOOS 
+ Not UL AWM Style 1213 10 106 (2.69) | .012 (.30) | ATFT20010-100-ND 131.40 _ | TFT20010 NAOOS 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which ** For JU in Alpha Part No. choose letters which 2 268 (6.68) 015 (.98) PAMRTZO02 5100, NE) 362.81 TP Y2002iNA00S: 
represents color of your choice: represents color of your choice: 1 .294 (7.47) 015 (.38) | ATFT2001-100-ND 397.35) TFT2001 NAOOS 
B = Black R=Red W = White BK = Black RD = Red WH = White 0 -330 (8.38) .015 (.38) | ATFT2000-100-ND 449.33 TFT2000 NAOOS 


Coaxial, Ethernet, Thinnet, Twinaxial Cable 


Coaxial Cables, Thinnet — Plenum 
Non-Plenum Coaxial and Non-Plenum Non-Plenum 


and Data Systems Ethernet Cables Twinaxial Cable 


Cond. | Inner} Inner | Dielec. Shield Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size Cond. | Cond. | Diameter | Dielec. Nom. Shield Diameter Jacket dance} Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)) Strand. | Mat’lt | Inch (mm)) Materialt) Coverage Materialt Inch(mm) | Materialt (Q) | pFAt (°C) Rate Below) | Part No. 100ft. SO0ft. 1,000 ft.) Part No. 
Coaxial Cable 
58A/U | 20 |19/0.0071"} TC |.116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 A305-X-ND 59.90 240.90 374.10 | 9058AC-X 
58C/U | 20 |19/0.0071"} TC |.116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) | NCV Black 50 | 30.5 60 - - A306-X-ND 113.30 315.40 517.00 | 9058C-x 
59/U 22 Solid CW I .146 (3.71) PE 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 75 | 214 60 150/CL2, 30/AWM 1,7 | A801-X-ND 60.90 — 344.80 | 9059C-x 
62A/U | 22 Solid CW |.146(3.71)} SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 13.2 60 150/CL2, 30/AWM 1,8 | A302-X-ND 56.20 206.40 281.60 | 9062A-x 
174/U 26 7/34 CW | .060 (1.52) PE 88% TC Braid 100 (2.54) V Black 50 | 31.1 = _ 9 A307-X-ND 55.50 220.60 339.30 | 9174-X 
178B/U | 30 7/38 | SC/CW | .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1.80) | FEP Natural 50 | 28.4 A316-X-ND 257.80 1184.60 1011.30 | 9178B-X 
179B/U | 30 7/38 | SC/CW | .063 (1.60))  TFE 93% SC Braid -100 (2.54) | Tint FEP Brown} 75 | 19.6 A317-X-ND 268.80 1234.60 1196.30 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296") SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10.79)} NCV Black 50 | 30.8 A308-X-NDe 1174.30 — 7983.50 | 9214-x 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212 (5.38)| NCV Black 50 | 31.5 A309-X-NDe 393.20 1806.10 2996.80 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SCCS | .060 (1.52)}  TFE 93% Sc 098 (2.49) FEP 50 | 30.0 A315-X-ND 221.70 1062.40 1570.70 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid 405 (10.29)) —-V Black 52 | 29.5 A318-X-ND 155.90 715.90 1165.60 | 9008-x 
Ethernet Cable 
Thinnet» «| 20 |19/0.0075") TC | .112 (2.84)| FEP Teflon) 95% | A/M/A+TC Braid] .182 (4.62) F Gray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A311-X-ND* _ — 877.80 | 9871F-X 
Thinnet $| 20 19/32 TC | .102 (2.59)) FRE 95% | A/M/A+TC Braid} .180 (4.57) V Black 50 | 25.5 60 300 2,4,5 | A812-1000-ND _— — 355.80 | 9881C-1000 
Twinaxial Cable 
Twinax# | 20 7/28 BC/TC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1,10 | A303-X-ND — 484.90 — | 9818C-X 
+ Code Description: NCV — Non-contaminating Polyvinyl chloride ,Type Il * Plenum NEC Rating — 
AINE = eee Tape ce - Siver Coeted Copper **ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps e exe 5 “ 3 a 
ae Piosnaee Steel ssp Semisold Polyetylene ee +) THIN-NET:dOMbps UL Style — 
FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene ue = Le eearal am # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 7. UL AWM 1354 8. ULAWM 1478 ~—- 9. UL 1354 
FPE — Cellular (foam) Polyethylene V — Polyinyl chloride - Type | * MIL-C-170D Type 10. UL AWM 2498 11. UL AWM 2704 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1677 


FIT® Sh rinkable Minimum Maximum Nominal Pricing 
© Supplied Recovered Recovered Sold in 4’ Lengths 
0 i Inner Diameter |Inner Diameter|Wall Thickness| Digi-Key 4y 20° Digi-Key Spool Size | Price Per | Alpha 
Tu bing FIT 221 B Color | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (1 pe.) (5pes.) | PartNo. (Feet) Spool | Part No. 
* Economical bulk packaging » Flexibility FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
+ Excellent flame retardancy « Military, UL/CSA requirements ee 0.046 (1.17) | 0.023 (0.58) | 0.016 (0.41) ea We) ae Pere ets ton ‘eaee Be oe ee 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C ear ° r . 3 . s -4- 15 30 - - 74, G - 
. Shrinkage Rati Approximately 2tol1at 121°C * Color: Black, Clear Black 0.063 (1.60) | 0.031 (0.78) | 0.017 (0.43) A116B-4-ND 80 3.56 | A116B-1000-ND 1000 185.66 | FIT-221B-1/16 BKXXX 
liner ee ae 
© Ultimate Elongation: 400% * Longitudinal Shrinkage: 5% ac 0.093 (2.36 0.046 (1.17 0.020 (0.50 4 c 5 -900-| i Fe - 
Sea, Sena 28x107mm sam Temenan[ omeman [aE a ae [messi | a —| Siar Fasten 
* Flammability: Self-extinguishing 0.125 (3.18) | 0.062 (1.58) | 0.020 (0.50) oi ; : food : are 
Electrical Properties: * Dielectric Strength: 500V/mil (197 kV/cm) peat i) (ee) 70) porceet i 12 eats a pie SPER Tae 
. i i jac -4- ; ; -500- f ~221B- 
aia Beenie Gare fi Clear | 0-187 (4.75) | 0.093 (2.96) | 0.020(0.50) | ‘n3tg¢-4-ND 1175.18 | A316C-500-ND 500 | 135.00 | FIT-2218-3/16 CLXXX 
Chemical Properties: » Corrosive Effect: Passes copper stability test Black A0145-4-ND +45 646 AQI4B-250-ND 750 3438 FIT-O91B-1/4 BROOX 
Sead ete A Pesneaee Gees Clear | 9:50 (6.35) | 0.125 (3-18) | 0.025 (0.63) | agigc-4-ND___1.45_——6.46_| AO1AC-250-ND 250 | 84.38 | FIT-221B-1/4 CLXXX 
UL Standard 224 (black only) = CSA Standard 198 (black only) Black | 9.375 (a.53) | 0.187 (475) | 0025 (0.63) | AUSEBEND 1.62 7.22 | A038B-200-ND 200 | 75.38 | FIT-221B-3/8 BKXXX 
Clear i : ; . i A038C-4-ND. 1.62 7.22 | A038C-200-ND 200 75.38 _| FIT-221B-3/8 CLXXX 
CONTENTS for FIT-221 Variety Pack Black A012B-4-ND 1.83 8.14 | A012B-150-ND 150 63.73 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
aT Number of Cut Pieces Clear | 9-500 (12.70) | 0.260 (6.35) | 0.025 (0.63) | ‘nqtoc-4-nD 1.83814 | A012C-150-ND 150 63.73_| FIT-221B-1/2 CLXXX 
= Black A034B-4-ND 271 12.05 | AW034B-250-ND 250 168.53 | FIT-221B-3/4 BKXXX 
sue Black White Red Blue Yellow Green Clear 0.750 (19.10) | 0.375 (9.53) | 0.030 (0.76) ‘A034C-4-ND O71 4205 | — = | FIT-221B-3/4 CLXXX 
‘ Black A100B-4-ND 3.84 17.08 | A100B-250-ND 250 235.46 | F22111IN BKXXX 
re H : ‘ a Clear _| 1-000 (25:40) | 0.500 (12.70) | 0.036 (0.88) | ‘niogc-4-nD 3.84 17.08 | awto0c-250-no_| 250 | 235.46 | F221B1IN CLXXX 
3/3” 3 2 1 1 1 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) . | FITMGKIT1-ND 102.49 /1 FITMGKIT1 NC032 
4/2” 3 2 1 1 1 1 FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) FIT221R-ND 34.54 /1 FIT-221-R MC213 


ee FIT® Heat Shrink Fabric 


Characteristics: * Operating Temp. -40°C ~ 125°C * Shrink Ratio: approximately. 2 to 1 or 3 to 1 at 135°C depending on size * Color 


Description: All standard packages: black 


Physical Properties: * Longitudinal Shrinkage: up to 20% at 2:1 shrink ratio, up to 25% at 3:1 shrink ratio * Flammability: Meets 


MVSS 302 horizontal burn test 


Chemical Properties: * Corrosive Effect: non-corrosive * Fungus Resistance: no growth * Chemical Resistance: antifreeze (50% 
ethylene glycol), engine oil, mineral hydraulic fluid, detergent (1% teepol), brake fluid (DOT 4), unleaded gasoline, diesel fuel, battery 


acid 
Minimum Maximum | Nom. Recovered 
Supplied I.D. | Recovered |.D. | Wall Thickness | Digi-Key Spool Size | Price Per | Alpha 

Color | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 

Black | 0.47 (12.0 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND 50 113.74 FITFAB-1 BKOO7 
Black | 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND 200 325.13 FITFAB-1 BKO04 
Black | 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND 50 135.90 FITFAB-2 BKOO7 
Black | 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND 200 385.88 FITFAB-2 BK004 
Black |_ 1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND 50 165.60 FITFAB-3 BKOO7 
Black | 1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-200-ND 200 470.36 FITFAB-3 BK004 
Black | 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND 50 199.58 FITFAB-4 BKOO7 
Black | 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-200-ND 200 567.11 FITFAB-4 BK004 
Black | 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 122.51 FITFAB-5 BKOO8 
Black | 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 348.30 FITFAB-5 BKOOS 
Black | 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-25-ND 25 133.31 FITFAB-6 BKO08 
Black | 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 379.46 FITFAB-6 BKOO5 
Black | 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND 25 182.25 FITFAB-7 BKOO8 
Black | 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND 100 517.50 FITFAB-7 BKOOS 
Black | 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-50-ND 50 159.75 FITFAB-8 BKOO7 
Black | 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-200-ND 200 455.06 FITFAB-8 BK004 
Black | 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-50-ND 50 191.03 FITFAB-9 BKOO7 
Black | 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-200-ND 200 543.60 FITFAB-9 BK004 
Black | 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A11810B-25-ND 25 141.30 FITFAB-10 BKO08 
Black | 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A23610B-100-ND 100 401.40 FITFAB-10 BKO05 


MASTER’ MASTERMITE® 


APPLIANCE 


Heat Gun 


Quiet running. Comes stan- 
dard with bench stand, heat 
shrink attachment, and inter- 
changeable heating element. 
High impact plastic housing, 
lightweight, draws only 4.0 
amps maximum, continuous 
duty brushless motor, tem- 
perature: 650°F (343°C), 
120V, 60Hz, 4.0A. 


G) @ Certified 


.-- $81.93 
.- $25.51 


MA1006-ND Heat Gun 
MA1007-ND Replacement Heat Element . 


MASTER’ 


APPLIANCE 


ECOHEAT™ 
Heat Gun and Kit 


Features: 

* Two fan speeds 

* Two heat settings: 500°F and 1,000°F 

+ Resettable thermostat 

* Thermoplastic housing 

* Built-in stand 

Kit Contains: 

7/8” air reducer attachment, shrink tubing 
attachment, 1-15/16” and 3-1/8" spreader 
attachments, storage and carrying case. 


MA1008-ND 


FIT® Powerful 


Wi] Flameless Butane Torch 


Lightweight and easy to use with a wide nozzle, the FIT TORCH-1 is a 
convenient repair solution for electrical and electronics technicians. 
With a temperature range of up to 750°C (1400°F), it can be used 
to shrink most heat shrinkable tubing products. The FIT TORCH-1 is 
ideal for general heating and drying applications and the heat testing 


of electronic components. Cordless and refillable, only 7.5 inches long, it can be used continuously up to 
120 minutes before recharging with 100% butane fuel. Comes complete with one additional electronic 
ignition catalytic converter, one deflector attachment, and one tool stand. Butane fuel not included. 


FITTORGH=1-ND) Butane Torhissswaisisecccescs cacdadtseenragandecderhsadsetesh as ncadsesPiaaaiesseben $77.06 


Heat Gun 


The economical and multi-functional FIT GUN-3 is a two- 
temperature heat gun that is lightweight in design. The low 
setting is at 400°C (750°F) while the high temperature is rated 
at 585°C (1090°F). 

It features a durable plastic housing with a built-in ring stand 
and hanger, concentrator nozzle and hook reflector nozzle 
attachments. 


FITGUN3-ND Heat Gun................ 00. eeee eee 


MASTER’ ProHeat® Heat Guns 


APPLIANCE 


Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, professional-quality heat 
guns *120V » Variable temperature (some models) * Variable airflow (some 
models) » Special electronic closed loop temperature control system maintains 
constant temperature when varying airflow or using specialty attachments 
(some models) * Use to heat temperature sensitive materials * Base provides 


built-in stand for hands free use * Made in the USA 


FIT® Multi-Functional 


NC 0 


Concentrator 
Nozzle 


Reflector 
Nozzle 


GTETNIET 


Digi-Key Price Master 
Description Part No. Each Part No. 
Proheat 
Gun, 430° / 840°F (221°C / 449°C), 15 CFM MA1009-ND 84.15 PH-1100 
Gun Kit, 430° / 840°F (221°C / 449°C), 15 CFMt MA1010-ND 111.96 PH-1100K 
VariTemp™ 
Gun, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 CFM MA1011-ND 144.31 PH-1200 
Gun System, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 CFMt MA1012-ND 152.09 PH-1200-1 
Gun Kit, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 CFMt MA1013-ND 199.64 PH-1200-K 
VariAir™ 
Gun, 130°~900°F (54°C~482°C), 6 ~ 15 CFM MA1014-ND 175.00 PH-1300 
Gun System, 130°~900°F (54°C~482°C), 6~15 CFM + MA1015-ND 183.64 PH-1300-1 
Gun Kit, 130°~900°F (54°C~482°C), 6~15 CFM t MA1016-ND 229.00 PH-1300-K 
Kit includes: Heat gun, attachments and storage case. tSystem includes: Heat gun, stand and attachment. 


: Digi-Key Price i ae 
Fig. 1 ig. | Description Part No. Each MASTER Heat Gun _ cs 
3 Speed Fixed Temp Heat Gun SDL1100-ND__104.00 YS fh 
Pent Shrink Giechned for SDL1100-ND SDL1300-ND 12.00 Features universal motor, high air velocity, volume and 
Variable Temperature Industrial Heat Gun SDL1200-ND 176.00 temperatures. Rugged die-cast aluminum housing with @® (a) 
Variable, LCD Readout Heat Gun SDL1350-ND_ 212.00 externally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant Certified 
Variable Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND_176.00 cord set, and reinforced ceramic heating element, tempera- 
Heat Gun Stand Benchtop SDL1400-ND 32.00 ture: 50°F ~ 750°F (260°C ~ 399°C), 120V, 14A 
Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 20.00 i ” ‘ 
Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 12.00 
Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 12.00 Digi-Key 
Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 17.00 Description Part No. 
® G certitied Refl. Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100)| SDL1305-ND _14.00 HeseGun WME) 
HL1502S (SDL1100-ND): Three temperature levels can be selected conveniently with one hand during use. Specifications: * Voltage: 120V Heat Shrink Attachment - MA1002-ND 17.07 
AC * Output: 1400W + Temperature: * Step 1: 120°F (49°C) © Step 2: 800°F (427°C) » Step 3: 1050°F (566°C) « Air Flow: minimum 8.8cfm, max- Shrink Tubing from 3/4” to 2” (19-51mm) O.D. i 
imum 17.6cfm. HL1802E (SDL1200-ND), HG3002LCD (SDL1350-ND), HG2000E (SDL1250-ND): Continuously adjustable, electronically controlled Shrink Wrap Attachment - 8” (203mm) Wide MA1003-ND 45.45 
hot air. The electronic temperature regulator allows ideal temperature setting. Model HG3002LCD has an LCD continuous temperature display. Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 8.87 
Specifications: * Voltage: 120VAC » Output: 1500W * Temperature: 120° ~ 1100°F (49° ~ 593°C) « Air Flow: minimum 8.8, maximum 17.6cfm. Replacement Heat Element MA1005-ND 20.42 
(HL1802E), minimum 7, maximum 17.6cfm (HG3002LCD) & minimum 11.3, maximum 17.6cfm (HG2000E). P 7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1678 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SIM Heat Shrinkable Tubing 


KYNAR®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 & 8440 Series 


KYNAR® Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Clear. 
Shrink Ratio: 2:1. Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high 
temperature resistance. This has outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination 
with high dielectric strength. It is inherently flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial 
fuels, chemicals and solvents. Kynar® is a registered trademark of Elf Atochem North America, Inc. 
EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C (250°F). Color: Black. 
Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and cover the 
substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon 
cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistent barrier. 
SFTW202 GYS Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Green and 
yellow striped. Shrink Ratio: 2:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL 
Recognized (File No. E48398) for flame retardance. Can be easily surface painted. 

SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Black. Shrink 
Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. 
£48398) for flame retardance. Can be easily surface painted. 

8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: Black (8420 Series) and Gray 
(8440 Series). Cold Shrink» Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory expanded 
and assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or 
adhesive - simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form a water-resistant seal. 


EPS-200 and VFP-876, Series 


EPS-200 Series: 


Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1 Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the 
melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide 
variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non- 
drying, flexible and water resistant barrier. Rated for operation at -55°C ~ 110°C (-67°F ~ 230°F). 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: 


Shrink Temperature: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin 
tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


Tubing | Expand.) Recov.| Nom. 

Size 1.D. 1.D. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 

Dia.* | (Min.) | (Max.) {Wall Thick] Digi-Key ry 8" 20° 48° 100° 
Inch (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Part No. (1pe.) (2pc.) (5pe.) (12pc.) — (25pc.) 


EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 


EPS2018-ND 5.22 9.06 20.03 41.80 67.49 
EPS2316-ND 4.93 8.72 18.95 35.25 - 
EPS2014-ND 6.17 10.91 23.72 44.11 _ 
EPS2038-ND 6.95 12.29 26.72 49.69 - 


1/8 (3.18) | 3.18 | 160] 69 
3/16 (4.76)| 4.75 | 2.36] 69 
1/4 (6.35) | 6.35 | 318| 76 
3/8 (9.53) | 952 | 475) 79 


* Indicates size BEFORE shrinking occurs. 


Tubing | Expand. | Recov. | Nominal 1/2 (12.70) | 12.70 | 6.35 | .81 | EPS2012-ND 7.98 14.12 30.69 57.09 = 
Size 1.D. 1.D. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* | (Min.) | (Max.) |WallThick | Digi-Key v Pa 20° 48° 400° 3/4 (19.05) | 19.05 | 9.52] .94 | EPS2034-ND 9.66 16.79 32.53 _ _ 
In.(mm) | (mm) | (mm) | (mm) Part No. (1pe.) (2pe.)  (Spe.) (12pe.) _ (25pe.) 1 (25.40) | 25.40 | 12.70} 1.17 | EPS2100-ND 14.20 24.69 47.83 _ _ 
KYNARG® Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 1-1/2 (38.10)| 38.10 | 19.05 ) 1.24 EPS2112-ND 24.83 43.18 83.67 _ _ 
3/64 (1.19)| 117 | 0.58 0.25 KY364C-ND 5.13 8.89 1967 41.04 68.40 2 (50.80) ) 50.80 | 25.40) 1.52 | EPS2200-ND 34.56 53.57 = = = 
1/16 (1.60)} 1.60 | 0.79 0.25 KY116C-ND 5.26 912 2018 4212 70.19 
3/32 (2.38)| 2.36 | 1.17 0.25 KY332C-ND 5.63 976 21.59 4505 75.09 
1/8 (3.18) | 3.18 | 1.57 0.25 KY018C-ND 6.09 1056 2335 4873 81.22 - — 
3/16 (4.78)| 4.75 | 2.36 0.25 KY316C-ND 858 15.18 33.01 63.38 = muting Epand eco Nom: : (NOTE: inlet No: ‘ 
1Ze |.D. .D. ecov. epresents Number of Feet 
1/4 (6.35) | 6.35 | 3.18 0.30 KY014C-ND 10.59 1873 4072 78.18 —_ Dia.* (Min.) (Niax.) | WallThick | Digi-Key Price PeriLenglh 
3/8 (9.52) | 9.53 | 4.75 0.30 KY038C-ND 12.75 22.56 49.03 94.14 - Inch (mm) (mm) (mm) (mm) | Part No. 5 os’ SSsS«iSSC«’ «00 
1/2 (12.70)} 12.70 | 6.35 0.30 KY012C-ND 16.91 29.42 58.83 
VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
Tubing | Expand.| Recov. | Nominal | Meltable F 3/64 (1.19) 147 58 A VFP364-X-ND 2.00 893 1599 2878 — 
Size LD. 1.D. Recov. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* | (Min.) | (Max.) | Wall Thick | WallThick| Digi-Key 4 fy 20 8©=48’—s«‘100" 1/16 (1.59) 1.60 79 43 VFP116-X-ND 2.04 9.10 16.31 29.35 = 
In. (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) _| Part No. (1pc.) (2pc.) (Spe.)_ (12pc.) (25pc.) 3/32 (2.38) 2.36 1.47 51 VFP332-X-ND 215 9.61 15.50 2468 — 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 VFPO18-X-ND 232 10.38 16.73 2664 — 
1/8 (3.18) | 3.18 1.02 1.02 0.51 EPS3018K-ND 9.32 1615 35.72 74.55 112.61 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 VFP316-X-ND 2.83 11.32 16.22 28.67 —_ 
3/16 (4.78) 4.75 | 1.57 1.02 0.51 | EPS3316K-ND 8.85 15.66 34.05 63.33 - 4/4 (6.35 6.35 3.18 64 VFPOI4-XND 3.59 1412 20.94 35.78 58.47 
1/4 (6.35) | 6.35 | 2.03 1.02 0.51 | EPS3014K-ND 10.96 19.39 42.16 78.41 - (6.35) : : : : : : : : 
3/8 (9.52) | 9.53 | 3.05 1.40 0.62 EPS3038K-ND 12.40 21.94 47.70 88.72 _ 3/8 (9.53) 9.52 475 64 VFP038-X-ND 3.94 15.77 22.61 39.96 65.30 
1/2 (12.70)| 12.70 | 4.06 1.78 0.76 | EPS3012K-ND 14.49 25.64 55.74 103.68 = 42.1270) iia 6.35 és eee «445 «1779 2850 4507 73.65 
ae ea ATES 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 VFPO34-X-ND 5.93 23.72 34.00 60.10 98.21 
jubin ‘xpandet ecovere: lomina' rere 
ae vO. i Recovered (NOTE: “X” in Part No. Represents Number of Feet) 1 (25.40) 25.40 12.70 89 VFP100-X-ND 887 35.48 50.85 7343 — 
Dia* (Min.) | (Max.) Wall —_| Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.02 VFP112-X-ND 16.53 66.11 94.76 136.85 — 
In. (mm) (mm) (mm) _ |Thick. (mm) | Part No. a cy 50° Size |Full Reel 2 ( ) 
: 5 - 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 VFP200-X-ND 22.84 91.36 130.95 189.11 — 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 
1/8 (3.18) | 3.18 15 0.51 | SFTW2018E-X-ND 5.92 23.69 33.95 | 500 | 245.14 * Indicates size BEFORE shrinking occurs 
3/16 (4.78)| 4.76 25 0.55  |SFTW2316E-X-ND 8.21 32.84 47.06 | 250 | 169.92 ‘ 
1/4 (6.35) | 6.35 3.0 0.65 |SFTW2014E-X-ND 9.06 36.26 51.97 | 200 | 150.10 
3/8 (9.52) | 9.53 45 0.76 | SFTW2038E-X-ND 10.06 40.24 57.67 | 200 | 166.58 
1/2 (12.70) | 12.70 6.0 0.76 |SFTW2012E-X-ND 11.30 45.20 64.79 | 200 | 187.14 Colored Heat Shrinkable Tubing (FP-301 Series) 
SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin 
1/16 (1.59) 1.5 05 0.45 SFTW2116K-X-ND 2.13 851 12.19 | 1,000] 176.05 Available in 7 Colors: (Kk = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
1/8 (3.18) | 3.0 1.0 0.55 | SFTW2018K-X-ND 243 9.71 13.92 | 500 | 100.52 . aaa 
1/4(6.35) | 6.0 2.0 0.65 | SFTW2014K-X-ND 3.68 14.74 21.12 | 200 | 61.01 eae thea eine C. See ee ae ee eee eer em 
3/8 (9.52) 9.0 3.0 0.75  |SFTW2038K-X-ND 4.11 16.46 23.59 | 200 | 68.12 AS ms Pert ee A SN le a ace 
1/2.(12.70) | 12.0 4.0 0.75 | SFTW2012K-X-ND 4.64 1857 2662 | 200 | 76.88 GOR andiMlil)-28059/S/epplications at G00V'@' 125°C, 


Tubing Expand. Recov. Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
Relaxed Tube Size 1.D. LD. Recov. Represents Number of Feet) 
; Ta ae} Dia. * (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
aoe oa) Dlg Key Pei an Inch (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 525" 50’ 100" 200’ 250° 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
0.31 - 0.56 (7.87 - 14.22) 6.0 (152.40) 8423-6-ND 12.78 116.68 
0.10 - 0.82 (2.54 - 20.83) 8.0 (203.20) 8424-8-ND 16.40 149.73 3/64 (1.19) 1.47 58 At FP36401-X-ND¢ 1.69 7.57 13.58 2444 — 48.65 
0.40 - 0.82 (10.16 - 20.83 8.0 (203.20) 8425-8-ND 14.38 131.29 
0.55 - 1.18 (13.97 - a 90 Caan 426-9-ND 17.12 156.31 1/16 (1.59) 1.60 79 A3 FP116L1-X-ND 1.69 7.57 13.56 24.39 — 48.56 
0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 11.0 (279.40) 8426-11-ND 20.52 187.35 3/32 (2.38) 2.36 117 51 FP332L-X-ND 1.79 8.01 12.91 20.56 — 45.42 
re ; ies ee ; chee eae on bees 1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 |FPOISCEX-ND 189 846 13.64 21.73 — 47.99 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 16.0 (406.40) 8427-16-ND 34.16 311.88 3/16 (4.76) | 4.75 2.36 51 | FPSIOLIXND 2.21 8.84 12.66 22.37 = — 49.56 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 6.0 (152.40) 8428-6-ND 18.26 166.71 1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 | FPO4C-X-ND 2.75 11.04 15.82 27.95 4957 — 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 12.0 (304.80) 8428-12-ND 36.42 332.51 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 18.0 (457.20) 8428-18-ND 54.78 500.14 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 FPO38L1-X-ND 3.08 12.31 17.65 31.20 55.34 _ 
oe : eee on : es eS tana Sean oe Le 1/2(12.70) | 12.70 6.35 64 |FPOI-X-ND 370 1481 21.21 3750 6240 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 12.0 (304.80) 8429-12-ND 40.98 374.15 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 FPO34L1-X-ND 4.93 19.73 28.26 49.95 83.20 _ 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 18.0 (457.20) 8429-18-ND 59.90 546.89 4 (25.40) | 25.40 12.70 39 «= /FPIOOC-X-ND 7.38 2949 4226 6217 — — 
1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73 9.0 (228.60) 8430-9-ND 41.32 377.25 
1.68 - 3.69 ue 7 oa holies 8430-18-ND 65.30 596.19 1-1/2 (38.10)} 38.10 19.05 1.02 FP11201-X-NDf¢ 12.11 48.43 69.41 115.89 = — 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 FP200L1-X-ND¢ 16.73 66.94 95.94 160.16 _ _ 
.27 - 56 (6.86 - 14.22) 2.0 (50.80) 8443-2-ND 7.80 71.21 
.27 - 56 (6.86 - 14.22) 6.5 (165.10) 8443-6.5-ND 10.82 98.79 Note: For complete number, substitute (] with appropriate color (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, 
85 - .72 (8.89 - 18.29) 2.5 (63.50) 8445-2.5-ND 8.12 74.14 R = Red, W = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
35 - 72 (8.89 - 18.29) 7.5 (190.50) 8445-7.5-ND 11.86 108.28 * Indicates size BEFORE shrinking occurs. ___ ¢ Not available in green. 
a . He ee . Bran ee hte pea ee Fae FPC-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, 
: : : 18) -0 (203. i : FP116, FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes) ................ $62.95 
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3M Heat Shrink Precut Lengths and Kits 


$01-0X-R Series - Shield Terminators 


Materials: « Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked mod- 


= iac-Flayi in: Shri - 4949 A j ig: O° fai irae ified polyvinylidence fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Indicator: Solder: Type -— L —+ 
FP-301 Series-Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C Color: Black Shrink Ratio: 2:1 Tubing is split resistant, ! : 
; - 7 ree pia a) Sn63 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROL1 per ANSI-J-STD-004 » Thermal Indicator: Color 
mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. change: violet to colorless Application: * These parts are designed to make an environment oB A 
VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temp.: 100°C Color: Black Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the resistant shield termination * Jacket Rating: 125°C + Parts are qualified to M83519/1 
heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 
Dimensions Inch (mm) 
5 7 Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
Hunag Expanted Recovered jHominal’ eater A(Min.) _ B(Min.) L(Nom.) | Part No. 10 50 100 Part No. 
Diameter* x Length | (Minimum)| (Maximum) | Wall Thick. | Digi-Key (50 pes./ bag) 1075 (1.90)  .105(2.65)  .65(16.5) | SO101R-ND 58.42 261.33 430.43 | S01-01-R 
Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 Bag 5 Bags -105 (2.65) —.145 (3.68) 65 (16.5) $0102R-ND 57.63 257.83 424.66 $01-02-R 
- = a 170 (4.30) 200 (5.08) -65 (16.5) $0103R-ND 60.96 272.72 449.19 $01-03-R 
FP-301 Series — Self-extinguishing .235 (5.95)  .255 (6.45) 75 (19.1) | SO104R-ND 72.53 324.49 534.45 | S01-04-R 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 149 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 4.02 407 .275 (7.00) 300 (7.60) 75 (19.1) S0105R-ND 84.20 376.68 620.41 $01-05-R 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND$ 1.04 4.15 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 FP332K-R50-ND$ 1.10 4.39 . 5 a 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 157 0.51 | FPOI8K-R75-ND$ 1.58 ~—-6.32 D-406 Series - Closed Barrel / Crimp Splice 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-NDt 1.92 7.67 Materials: « Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide 
1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FPO14K-1RO-ND$ 3.00 11.99 (nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. * Crimp L 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1R5-ND$ 4.20 16.79 Splice: Tin-plated copper alloy B OA 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 476 0.64 FP038K-1R5-ND 4.69 18.74 * Application: These parts may be used to obtain an environment-resistant @imin* . 
i 4 RE. one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size range and diameter efore 
MaseNA2:(12-70%98-10) fer aes _ EEOIZIG IBSEN 5.28 EAs restraints specified herein and having a temperature rating of not less than 85°C. shrinking 
VFP-876 Series — Self-extinguishing 
Dimensions Inch (mm) 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 VFP364-R50-ND 1.20 4.80 (AWG) Diamsiccial Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
4/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 VFP116-R50-NDt ‘1.22 4.89 Calan A(Min.)  B(Min.) L(Nom.) | PartNo. 40 50 100 | PartNo. 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 VFP332-R50-NDt 1.29 5.17 78-22 (Red) | .058(1.47) .146(3.70) 1.24 (31.5) | D4060001-ND 11.11 49.68 81.83 | D-406-0001 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 VFP018-R75-NDt 1.86 7.43 14-16 (Blue) |) .092 (2.33) .181 (4.60) 1.24 (31.5) | D4060002-ND 11.11 49.68 81.83 | D-406-0002 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 VFP316-R75-NDt 2.26 9.05 10-12 (Yellow) | .138(3.50) 255 (6.50) 1.48 (37.5) | D4060003-ND 15.07 67.41 111.02 | D-406-0003 
1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.71 VFP014-1RO-NDt 3.53 14.12 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 VFP014-1R5-NDt 4.94 19.77 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 VFP038-1R5-ND 5.52 22.08 tyco 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10; 12.70 6.35 0.71 VFP012-1R5-ND 6.23 24.91 H H 
( ———— Raychem Heat Shrink Tubing 
; : ss Electronics CIRCUIT PROTECTION 
“Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
$ FP-KIT-ND —Digi-Key® FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116K-R50-ND has 100 pieces), TAT-125 Series - Flexible, Adhesive-lined, Polyolefin 
350 total pieces. Black. Plastic box and label card included $15.95 Expanded 
ae aire ‘ eck lied 
t VFP-KIT-ND Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 + Minimum Shrink Temperature: 95°C * Minimum Full Recovery Temperature: a on 
pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included...............0. 00... ce ese ee cece sees eeeee eee eee $16.95 121°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C * Color: Black » Shrink Ratio: eS Kt 
2:1 Thin-wall, flame retardant one step electrical insulation and moisture sealing ql TW" 
for a wide variety of applications. UL Recognized file No. E85381 at 600V, 125°C Fully recovered 
after heating 
tyco _ _ 
Raychem Tubing | Expand.| Recov. | Nominal | Meltable + 
Electronics CIRCUIT PROTECTION Size D d | Recov. (W)/Recov. (W1) Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* (Min.) | (Max.) | Wall Thick) WallThick | Digi-Key Y 8 20° 48° 100° 
. . In. (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (1pe.) (2pe.) (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
Terminals and Splices 778 (3.18) | 320 | 16 68 23 | TATOI@K-ND 6.33 10.97 2425 5061 84.35 
. o 5 3/16 (4.78) | 4.70 24 ral 25 TAT316K-ND 7.69 13.33 29.49 61.55 102.58 
CWT-900X Series - Solder Sleeve Wire Splices 1/4 (6.35) | 640 | 32 74 43 «| TATO4K-ND 964 16.70 36.94 7709 12848 
‘ . 3/8 (9.52) | 9.50 47 14 13 TATO38K-ND 10.76 18.65 41.25 86.09 143.49 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked 1/2 (12.70) | 12.70 6.4 76 15 TATO12K-ND 13.38 23.19 51.28 107.01 178.35 
modified polyolefin. Transparent clear. * Solder Preform with Flux: Solder: 3/4 (19.05) | 19.1 95 89 415 TATO34K-ND 17.81 30.87 68.26 142.46 237.44 
Type CD18 per ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM per ANSI/J-STD-004 L 1(25.40) | 25.4 | 127 | 1.07 20 | TATOOIK-ND 26.63 46.16 102.09 213.06 355.10 
Application: These controlled soldering devices are designed to splice tin- Max 11/2 (38.1) | 38.1 19.1 1.19 28 TAT112K-ND 47.30 81.99 181.32 378.41 630.69 
plated or bare copper stranded wires rated for at least 85°C { } L ie ; ; er ; 5 5 ; ‘ei = 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C i Min t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 
Dimensions Inch (mm) i =i i. . ive-li 
Size (AWG) eee Daiieee Digi-Key Pricing Aachen ATUM Series - High Expansion Ratio, Adhesive-lined 
Color L (Max.) A (Min.) Part No. 10 50 100 | Part No. * Minimum Shrink Temperature: 80°C * Minimum Full Recovery Temperature: Expanded 
24-20 (Clear) | 1.025 (26.0) .065 (1.7) CWT9001-ND 9.48 42.39 69.83 | CWT-9001 125°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C » Color: Black * Shrink Ratio: 3:1 ae supplied 
18-16 (Red) 1.655(42.0) 105 (2.7) CWT9002-ND 10.37 46.41 76.44 | cWT-9002 Provides environmental sealing in a wide variety of electrical applications and has an (ee LL La, 
- : , i ; 4 : i i + internal adhesive coating that, when heated, melts and flows to form a positive seal. |i 
16-12 (Blue) 1.655 (42.0) -180 (4.5) eMTeOoSEND 10.93 48.88 80.50 | CWT-9003 Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including PVC, polyethylene, Fully ry 
rubber, and aluminum. UL Recognized file No. E85381 at 600V, 110°C after heating 
CWT-150X Series - Wire Termination to Pin, Post or Tab Expand. |Recov.| Recov. | Meltable t 
Tubing * D d (W) | Recov. (W1) Sold in 4’ Lengths Only 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation Size | (Min.) |(Max.) | WallThick| WallThick | Digi-Key 4 8 20 48° 100° 
cross-linked modified polyolefin » Solder Preform with Flux: So/der: Type 0.630 (16).., (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) Part No. (ipc.) (2pc.) (5Spe.) (12pe.) (25pe.) 
TAP GU ie teRaM ice Ga aa ee eae Bae 7) 0.225 Max. 3 3 1 1.00 50 | ATUO31K-ND 1338 23.20 51.31 107.08 17846 
Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a _D- (5.75) Max. 6 6 2 1.00 50 ATUO62K-ND 20.37 35.31 78.09 162.97 271.62) 
a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector. ple 9 9 3 1.40 61 ATUO93K-ND 2249 38.98 86.20 179.89  299.82| 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 12 12 4 1.78 76 ATU124K-ND 26.77 «= 46.40 102.62 21416 356.93 
19 19 6 2.25 16 ATUI96K-ND 37.48 = 64.96 143.66 299.81 499.68 
Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Raychem 24 24 8 2.54 1.00 ATU248K-ND 52.20 90.48 200.10 417.59 695.98 
Diameter A (Min.) Pin Diameter (Max.) Part No. 10 50 100 | Part No. 40 40 13 2.54 1.00 ATU4013K-ND 85.51 148.22 327.80 684.10 1140.16 
.060 (1.5) 025 (0.6) CWT1501-ND 5.69 25.44 41.90 | CWT-1501 t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 
.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 5.99 26.78 44.10 | CWT-1502 
110 (2.8 045 (1.2) CWT1503-ND 6.28 2811 46.31 | CWT-1503 A = * . 
8) (12) HFT5000 Series - Heat Shrinkable Fabric Tubing 
Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes ¢ Minimum Shrink Temperature: 80°C * Minimum Full Recovery Temperature: 
110°C © Operating Temperature: 3000 hours: -40°C ~ 125°C 1000 hours: -40°C ~ 
150°C * Color: Black * Shrink Ratio: 2:1 * Flammability: Meets MVSS302 horizontal 
CWT-X-W122-5 Series - Shield Terminators burn test * Warp Material: Polyester * Weft Material: Irradiated, modified polyolefin 
© Coating: Modified polyolefin. Very flexible heat-shrinkable fabric material. Heated 
Materials: * Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked above 110°C, they shrink and fit snugly and securely around the underlying substrate. 
modified polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 is Designed primarily to provide mechanical abrasion protection for components such as 
Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 * Ground Lead: Raychem cross-linked polyethyl- rubber hoses, plastic pipes and harness wiring bundles, they are also suitable for other 
ene wire, AWG22, stranded tin plated copper * Color: Green os oA applications, such as noise and rattle suppression. 
Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or i = : =r = 7 
tin-plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C Minimum Maximum a ____ | Price per Spool 
. a Supplied (D) | Recovered (d) | Digi-Key Spool Size (1 Spool Raychem 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C (mm) (mm) Part No. (Meters) per Box) Part No. 
Dimensions Inch (mm) 20 10 HFT2010-400-ND 400 976.06 HFT5000-20/10-0-SP 
Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 30 15 HFT3015-400-ND 400 1195.65 HFT5000-30/15-0-SP 
A (Min.) B (Min.) L (Max.) Part No. 10 50 100 Part No. 40 20 HFT4020-300-ND 300 1085.86 HFT5000-40/20-0-SP 
50 25 HFT5025-200-ND 200 886.59 HFT5000-50/25-0-SP 
098 (2.50) 118 (3.00) 965 (24.50) | CWT3W1225-ND 24.19 108.23 178.26 | CWT-3-W122-5 60 30 HFT6030-200-ND 200 963.84 HFT5000-60/30-0-SP 
-169 (4.30) 189 (4.80) 1.154 (29.30) | CWT5W1225-ND 24.64 110.22 181.55 | CWT-5-W122-5 70 35 HFT7035-150-ND 150 994.37 HFT5000-70/35-0-SP 
.252 (6.40) —_.287 (7.30): 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 26.63 119.15 196.25 | CWT-7-W122-5 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1680 (1063) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


tyco 
gee. Raychem 
Electronics CIRCUIT PROTECTION a=—— SW, 
D Jas stapled “a 
F , D lastiepea 
Heat Shrink Tubing (cont) 1 a —rillly recovered 


after heating 


RW-175, RNF-100, NT-MIL, Versafit Series 


RW-175 Series-Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: * Shrink Temperature: 155°C » Color: Clear * Shrink Ratio: 2:1 
Full Recovery Temperature: 175°C »* Operating Temperature: -55°C ~ 175°C 

* UL Recognized (File No. £35586 VW-1) and CSA (LR319290FT) Suitable for applications requiring high-temperature 
performance, outstanding abrasion and cut-through resistance, or superior chemical and solvent properties. The translu- 
cent polyvinylidene fluoride material permits visual inspection of covered components 


RNF-100 Series-Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: * Shrink Temperature: 95°C * Color: Black 
Shrink Ratio: 2:1 * Full Recovery Temperature: 121°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 

© UL Recognized (File No. £35586) and CSA (LR31929) High-quality, heat-shrinkable product for a wide variety of uses. 
It has become the industry standard for insulation, strain relief, wire bundling, and color-coding in both commercial and 
military applications. Excellent physical, chemical and electrical properties that meet industrial and military requirements 
for a highly reliable, general-purpose tubing. 


NT-MIL Series-Flexible, Rugged, Modified Elastomer: * Shrink Temperature: 90°C * Color: Black * Shrink Ratio: 1.75:1 
Full Recovery Temperature: 135°C * Operating Temperature: -70°C ~ 121°C. 

* Offers outstanding resistance to abrasion and physical abuse while providing flexibility and strain relief needed in many 
harnessing applications. It meets the stringent requirements of AMS-DTL-23053/1, Classes 1 and 2. 


Versafit Series-Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: * Shrink Temperature: 70°C « Color: Black 
Shrink Ratio: 2:1 * Full Recovery Temperature: 90°C » Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 

* UL Recognized (File No. £35586 VW-1) and CSA (LR319290FT) at 600V, 125°C Cost-effective for commercial and 
military applications. It is made from a specially formulated, cross-linked polyolefin to provide high flame-retardance, 
excellent flexibility, and low shrink temperature (to reduce installation time). 


Tubing | Expand. | Recov. | Nominal t 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16” 30 pcs., 1/4” 28 pcs., 3/8” 24 pes., 1/2” 20 pes., 3/4” 14 pes., 1” 10 pes., Black... 
Refill parts: 

VER316K-ND 3/16” 30 pcs., Black. . ..$8.22  VERO12K-ND 1/2” 20 pes., Black .. 
VERO14K-ND 1/4” 28 pcs., Black... ..$8.22  VERO34K-ND 3/4” 14 pes., Blac 
VERO38K-ND 3/8” 24 pes., Black..................0.. $8.22 VEROO1K-ND 1” 10 pcs., Black... 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green and Blue tubing. 
3/32” 35 pes. (5 of each color), 1/8” 28 pcs. (4 of each color), 3/16” 21 pcs. (3 of each color), 
1/4” 21 pes. (3 of each color), 3/8” 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $70.04 


VERSA4-KIT-ND 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” 18 pes. (3 pcs. of each size), Black..................000:2ee $8.22 
VERSAG-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8” 24 pes. (6 pes. of each size), Black..........0...... eee eee $8.22 
Note: All kits have 6” pieces 


DABURN 


Shrinkable Tubing Biack polyolefin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An 
irradiated flexible, flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope 
of applications. These include: harnessing, wire bundling, strain reliefs, 
or any application where components or cables must be insulated or 
packaged. * UL E-38155 *-CSA LR-31929 *-MIL-I-23053/5A *-MSFC- 
276B *-AMS 3636B 


DABURN Shrink Tubing 
Digi-Key® 
Assortment Kit 


Contains the following: 
5 ft/W181-ND 5 ft./W184-ND 
5 ft/W182-ND 5 ft./W185-ND 


© Operating Temperature: -55°C ~ 135°C ° Shrinkage Ratio: To 50% of 
supplied diameter at 121°C * Electrical Properties: Dielectric Strength: 


4 (101.6) | 101.6 | 50.8 1.40 RNFOO4K-N 94.59 163.96 362.61 756.76 1261.26 


Size (D) (d) |Recov’d (W) Sold in 4’ Lengths Only 1300 V/mil (512 kV/cm). Volume Resistivity: 10'S Q-cm. 5 ft/W183-ND 5 ft/W186-ND 
Diameter* | (Min.) | (Max.) | Wall Thick. | Digi-Key 4 Ey 20° 48 100° ji oo ae . , : : 
Inch (mm) | (mm) | (mm) (mm) Part No. (1pc.) (2pc.) Spe.) (12pc.) — (25pe.) . Physical Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/ STA-KIT-ND $10.95 
. . cm?). Ultimate Elongation: 400% nominal. 
RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer 
3/64 (1.19) 112 0.6 0.25 RW364C-ND 4.59 7.95 17.58 36.69 61.15 Minimum Maximum | Nom. Recov'd (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet)| 
1/16 (1.60)) 1.6 0.8 0.25 RW116C-ND 4.82 8.35 18.46 38.53 64.22 Supp. 1.D. | Recov.1.D. | Wall Thick. Digi-Key Price Per Length 
3/32 (2.38) | 2.4 1:2 0.25 RW332C-ND §.35 9.27 20.51 42.80 71.33 Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 5° 25° 50’ 100° 
jean] a2 |e | ap [amu ose on ze me lL cm | oom fore | wena 2” un we wa 
1463 vr 32 033 RWO14C-ND 14 Toa 73.89 3160 156 .09 (2.36) .05 (1.17) .020 (.50) W182-X-ND 2.39 10.67 19.11 — 

#4 (6.35) | 6. : ; H 45 85 ; 52.67 13(3.18) | .06(1.58) | .020(.50) | W4183-X-ND 2.55 11.39 20.40 36.71 
3/8 (9.52) 9.5 47 0.33 RW038C-ND 13.76 23.85 52.75 110.08 183.47 19 (4.75 09 (2.36 020 (50 w4e4-X-ND 3.03 13.55 24.26 43.68 
4/2 (12.70) | 12.7 64 0.33 RW012C-ND 2459 42.63 94.28 196.75 327.92 19(4.75) | 09 (2.36) | .020 (.50) , : : : 

3/4 (19.05) | 19.4 95 0.43 | RWo34C-ND 45.25 78.43 17345 361.99 603.31 25 (6.35) | .13(3.18) | .025 (.63) W185-X-ND 3.98 17.78 31.85 57.33 
7 rae * 3 m = .38 (9.53) .19 (4.75) .025 (.63) W186-X-ND 4.19 18.72 33.53 60.35 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 50 (127) 25 (6.35) “025 (.63) W487-X-ND 478 21.34 38.21 68.78 
3/64 (1.19) ) 1.2 06 040 | RNF364K-ND = 1.72 2.98 = 6.60 13.77 22.94 75(19.1) | .38(9.53) | .030 (.76) W188-X-ND 6.45 28.79 51.56 92.81 
M16 (1.60) 1.6 0.8 0.43 BNE 177 3.06 6.77 14.12 23.54 1.0(25.4) | .50(12.70) | .035 (.88) W189-X-NDt 9.89 44.19 7916 131.93 
3/32 (2.38)| 2.4 1.2 0.51 RNF332K-ND 1.86 3.23 715 14.92 24.86 3.01762 15 (38-10 050 (1.27 W192-X-ND: 43.57 195-17 995.29 
1/8 (3.18)/ 32 | 16 | 0.51 |RNFOISK-ND 200 347 7.66 15.99 26.66 0(76.2) | 1.6 (38.10) | .050 (1.27) vii : : : — 
3/16 (4.78)| 4.7 2.4 0.51 RNF316K-ND 243 421 932 19.44 32.40 4.0 (101.6) | 2.0 (50.80) .055 (1.40) W193-X-NDt 51.49 231.71 424.79 = 
1/4 (6.35) | 6.4 3.2 0.64 RN FO 4K-ND 3.05 5.28 11.67 24.36 40.61 NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key t+ Available only in listed lengths. 
3/8 (9.52) | 9.5 48 0.64 RNFO38K-ND 3.41 5.91 13.06 27.25 45.42 
1/2 (12.70)| 12.7 6.4 0.64 RNFO12K-ND 4.24 7.34 16.24 33.90 56.50 
3/4 (19.05)| 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-ND 5.68 9.84 21.76 45.41 75.68 i 1 i 
1 (25.4) | 25.4 12.7 0.89 RNFOO1K-ND 8.64 1498 3312 69.12 115.20 Irradiated Polyolefin Heat Shrink 
11/2 (38.1)) 38.1 19.1 1.02 RNF112K-ND 18.18 31.52 69.71 145.48 242.46 DAFLEX $H277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and will withstand up to 300°C (572°F) for short 
2 (50.8) | 50.8 | 25.4 1.14 RNFOO2K-ND 22.51 39.02 86.30 180.11 300.18 durations and can be hot stamped. 
3 (76.2) | 76.2 | 38.1 1.27 RNFOO3K-ND 56.76 98.38 217.57 454.05 756.75 Specifications: * Shrink Ratio: 4:1» Longitudinal Shrinkage: 10% maximum » Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
D 


* Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3 


1/16 (1.60)) 16 | 08 0.43 
3/32 (2.38)} 24 | 12 0.51 
1/8 (3.18); 32 | 16 0.51 


RNF116K-75-ND 75 19.66 
RNF332K-65-ND 65 19.66 
RNFO18K-60-ND 60 19.66 


RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK) 
RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK | 
RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 


3/16 (4.78)| 4.7 24 0.51 RNF316K-50-ND 50 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.64 RNFO14K-40-ND 40 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) 9.5 48 0.64 RNFO38K-35-ND 35 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 12.7 6.4 0.64 RNFO12K-30-ND 30 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05)) 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-25-ND 25 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 


1 (25.4) 25.4 127 0.89 RNFOO1K-15-ND 15 19.66 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 


NT-MIL Series - Flexible, Rugged, Modified Elastomer 


1/4 (6.35) 6.4 3.6 0.89 NT-MIL-1/4-0-SP 

3/8 (9.52) 9.5 5.4 1.01 NT-MIL-3/8-0-SP 

1/2 (12.70) | 12.7 73 1.21 NT-MIL-1/2-0-SP 
1 (25.4) 25.4 14.5 1.77 NT-MIL-1-0-SP 


NT014K-150-ND 150 | 176.02 
NT038K-150-ND 150 | 191.23 
NT012K-150-ND 150 | 211.56 
NT001K-100-ND 100 | 246.16 


Versafit - Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature 


3/64 (1.19)| 1.63 0.6 0.40 VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60)| 1.85 0.8 0.43 VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.79 1.2 0.51 VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) | 3.43 1.6 0.51 VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) | 5.21 24 0.51 VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) | 7.11 3.2 0.64 VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) | 10.16 48 0.64 VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 13.72 64 0.64 VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 9.5 0.76 VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 
1(25.4) | 25.53 127 0.89 VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


VER364K-100-ND 100 19.26 
VER116K-75-ND 75 19.26 
VER332K-65-ND 65 19.26 
VERO18K-60-ND 60 19.26 
VER316K-50-ND 50 19.26 
VERO14K-40-ND 40 19.26 
VERO38K-35-ND 35 19.26 
VERO12K-30-ND 30 19.26 
VERO34K-25-ND 25 19.26 
VERO01K-15-ND 15 19.26 


a fi Minimum] Maximum Nominal 
Tubing aan ara aay Spool | Price Supplied | Recovery | Recovered Sold in 4’ Lengths Only 
Diameter* | (Min.) | (Max.) | WallThick. | Digi-Key Size | Per | Raychem 1.D. 1.D. — |Wall Thickness} Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Inch (mm)| (mm) | (mm) (mm) Part No. (Feet)| Spool | PartNo. Description |Inch(mm)| Inch(mm)| Inch(mm) | PartNo. (1pe.) (2pc.) (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 1” x 4’ Black | 1.0 (25.4)| .26 (6.5) .060 (1.5) | W203-ND 62.28 83.04 186.84 373.68 674.70 
3/64 (1.19)] 12 06 0.40 RNF364K-100-ND | 100 | 19.66 | REN-100-MINI-SPL-3/64-BK 2" x4’ Black | 2.0 (50.8)| .50(12.7) | .060(1.5) | W204-ND 87.00 116.00 261.00 522.00 942.50 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as well 
as “sealed-in” protection from chemicals and oils. 


Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 * Longitudinal Shrinkage: 10% maximum ¢ Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
¢ Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C » Meets or exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 * UL VW-1, CSA OFT 
(outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum Nominal (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
1D. LD. Wall Thickness | Digi-Key Price Per Length 
Description | Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. ae 25) 50° 100° 200° 
3/16” Black | .16 (4) 04 (1) .035 (.9) W207-X-ND 9.25 39.54 67.30 114.41 212.56 
5/16” Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) W208-X-ND 15.53 66.36 112.95 192.02 356.70 
Minimum | Maximum Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery | Recovered 
1.D. 1D. Wall Thickness | Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Description | Inch(mm)| Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pe.) (2pc.)  (Spe.) (12pe.) (25pe.) 
1/2” Black AT (12) 12 (3) .051 (1.3) W206-ND 11.74 22.30 = 52.81 119.71 231.60 
3/4” Black 63 (16) -16 (4) .063 (1.6) W209-ND 13.96 26.52 62.82 142.39 275.55 
1” Black 94 (24) .24 (6) .083 (2.1) W205-ND 22.46 42.68 101.09 229.13 443.40 
11/4” Black | 1.26 (32) .31 (8) .091 (2.3) W210-ND 27.88 52.97 125.46 284.38 550.25 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1681 


DABURN Shrinkable Tubing Black Polyolefin (cont) 
Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX $1250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove the 
liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes the 
tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per mil. 


Polyolefin Heat Shrink Tubing 
Q2-Z Series 


Features: * Environmentally friendly flame retardant shrink tubing * Good flexibility and superior mechanical strength in 
such fields as electronics, communication and automobile 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Full Recovery Temperature: 100°C © Shrink Ratio: 2:1 
Approvals: UL 224: 125°C, 600V, VW-1, File No. E236137 * Material: No PBB’s, PBBO’s, PBBE’s * Cadmium Content: 
<5 ppm * Lead Content: <10 ppm ¢ Standard Color: Black * ROHS Compliant 


DAFLEX $T250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive liner. Normal Tubing Size | As Supplied (mm) After Recovered (mm) 
Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. Diameter* (Inch) Inside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | Digi-Key Price 
Shscifieations:® Operating T ture: -40°C ~ 10°C ° ULA for 100°C x Length (Feet) Minimum Maximum Minimum Part No. Each 
pecifications: * Operating Temperature: ~ pproved for 3/64 x 100 rr ‘a as 027364B-100-ND 5.91 
3/64 x 1000 Pease : . Q2Z364B-1000-ND 32.99 
Nominal Nominal Roll 
Width | Thickness | — Length Digi-Key Pricing ae bale 2.040.2 0.80 0.36 Se RR aoae 
Description | Inch(mm) | Inch (mm) Feet Part No. 1 5 10 x y 
q 3/32 x 100 Q2Z332B-100-ND 6.29 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 16 wet1-ND 14.90 67.05 124.97 Bd 50D 3120.2 1.20 0.44 027332B-500-ND 1755 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.50 38.25 70.35 18x 100 027018B-100-ND 686 
Black 1.5 (38.1) | .0195 (0.50) 8 W215-ND 10.00 45.00 85.00 1/8 : 500 3.720.3 1.60 0.44 Q27018B-500-ND 19.15 
Black 1.5 (38.1) | .0195 (0.50) 16 W216-ND 17.00 76.50 144.50 3/16 x 100 027316B-100-ND 10.29 
Black 2.0 (50.8) | .0195 (0.50) 16 w217-ND 22.76 102.42 193.46 3/16 x 500 5.2403 2.40 0.51 027316B-500-ND 98.74 
1/4 x 100 Q2Z014B-100-ND 12.18 
4/4 x 500 ae a oe 027014B-500-ND 34.05 
5/16 x 100 Q2Z516B-100-ND 14.10 
Qualtek ELECTRONICS CORP. 5/16 x 250 cee a00 088 027516B-250-ND 23.14 
- omruinnr 3/8 x 100 Q2Z038B-100-ND 14.74 
SSS aa) 
) 3/8 x 250 inane ae 0.56 022038B-250-ND 2421 
Heat Shrink Tubin 1/2x100 Q22012B-100-ND 19.94 
g 4/2 x 200 iets 640 id 022012B-200-ND 26.18 
Dual Wall, Adhesive-Lined Flexible Polyolefin Tubing 5/8 x 50 16.7204 8.00 0.69 0220588-50-ND 13.71 
‘ 5/8 x 200 Q2Z058B-200-ND 35.97 
Q5-2X and Q5-3X Series 
3/4 x 50 20.540.4 950 0.80 Q2Z034B-50-ND 17.60 
Features: * Designed to provide both insulation and sealing for protection against water and moisture of auto wires, 3/4 x 200 ecu : : Q22034B-200-ND 46.18 
shipping cables, metal tubes and bundled wires. 1x50 26.5404 12.70 0.90 Q2Z100B-50-ND 22.77 
Specifications: * Operating Temperature: -45°C ~ 125°C » Full Recovery Temperature: 125°C * Approvals: UL 224: 1x 200 _ : : 22100B-200-ND 59.79 
125°C, 600V, File No. E236137 »* Shrink Ratio: Q5-2X Series: 2:1 - Q5-3X Series: 3:1 * Color: Black * ROHS Compliant 11/4x 50 33,540.70 45.90 1.02 Q2Z114B-50-ND 24.02 
11/4x 100 ail : . Q2Z114B-100-ND 45.76 
As Supplied (mm) After Recovered (mm) 11/2x50 Q27112B-50-ND 34.08 
Tubing Inside Inside Wall | Adhesive Sold in 4’ Lengths Only 14/2x 100 41.00.80 19.10 1.02 027112B-100-ND 64.91 
Dia.* Diameter Diameter | Thickness | Thickness | Digi-Key 4y 8° 20° 
a * z 4 2x50 Q2Z200B-50-ND 44.13 
(Inch) Minimum Maximum | Nominal Nomina Part No. (1pe.) (2pe.) (5 pe.) 2x 100 52.0+1.0 25.40 1.14 Q27200B-100-ND 84.06 
9e-2X series 3x 100 82.0#1.0 38.10 1.27 027300B-100-ND 187.26 
18 42 1.60 0.70 020 Re «eh 20 4.86 4x 100 104.021.0 50.80 1.40 022400B-100-ND 237.28 
3/16 48 2.40 0.70 0.20 Q52X316B-ND 1.52 2.64 5.84 5x50 126.041.0 63.50 150 Q27500B-50-ND 321.34 
1/4 6.4 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-ND 1.86 3.23 7.13 6x50 152.0410 76.00 150 027600B-50-ND 463.92 
3/8 9.5 4.80 0.75 0.20 Q52X038B-ND 2.54 440 9.73 
1/2 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-ND 3.47 6.01 13.29 * Size before shrinking 
3/4 19.1 9.50 0.90 0.20 Q52X034B-ND 5.67 9.83 21.74 
il 25.4 12.70 1.10 0.20 Q52X100B-ND 8.38 14.52 32.11 Heat Shrink Kits 
11/2 38.1 19.00 1.10 0.20 Q52X112B-ND 13.96 24.19 53.50 i 
, Q2-Z Series 
Q5-3X Series 
Q2Z1-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 
1/8 3.0 0.60 1.00+0.10 0.50 Q53X018B-ND 1.27 = 2.20 4.86 RoHS Compliant. Includes: 180 Pieces, 6” Lengths 
3/16 48 1.50 | 1.102010] 0.50 Q53X316B-ND 152 264 5.84 3/64” (40 pes.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pes.), 1/8” (28 pcs.), 3/16” (24 pcs.), 1/4” (20 PCS.) ......eeeceeseeee $20.18 
1/4 6.0 2.00 1.20£0.10 0.50 Q53X014B-ND 1.86 3.23 7.13 0272-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 
3/8 9.0 3.00 1.3040.10 0.60 Q53X038B-ND 2.54 440 9.73 RoHS Compliant. Includes: 82 Pieces, 6” Lengths 
1/2 12.0 4.00 4.70+0.15 0.80 Q53X012B-ND 3.89 6.75 14.93 5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pcs.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pes.), 1” (8 pes.) ...... eee $27.50 
3/4 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-ND 6.17 10.70 23.67 
; a 800 220s020 | 105 ee = 87S 16.85 97.28 Modified Thin Wall Flexible Kynar® (PVDF) Heat Shrink Tubing 
11/4 30.0 10.00 2.40+0.20 1.05 Q53X114B-ND. 11.68 20.24 44.76 Q-150K Series 
11/2 40.0 13.00 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-ND. 13.63 24.12 52.44 
2 50.0 19.00 2.50+0.20 1.05 Q53X200B-ND. 19.57 3463 75.28 Features: * Excellent flame retardant heat shrinkable polyvinylidence fluoride tubing * Outstanding abrasion and cut- 
through resistance * Superior chemical and solvent resistant properties * Available in clear and black 
= Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C « Full Recovery Temperature: 175°C © Shrink Ratio: 2:1 * Appro- 
As Supplied (mm) After Recovered (mm) vals: UL 224: 150°C, 600V, File No. E245010 * RoHS Compliant 
Tubing Inside Inside Wall Adhesive 
Dia.* (Inch) Diameter Diameter | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Tubing | As Supplied (mm)| After Recovered (mm) Sold in 4’ Lengths Only 
pronutty noi Maximus AN omni ralig nom! nella Earns ec Dia.* | Inside Diameter | Inside Diameter] Wall Digi-Key ry 8° 20° 
Q5-2X Series (Inch) Minimum Maximum | Thickness | Color Part No. (1pe.) (2pe.) (5 pe.) 
1/8 x 200 3.2 1.60 0.70 0.20 Q52X018B-200M-ND 104.72 3/64 12 0.60 0.2540.05 Clear QKY364C-ND 1.30 2.26 5.00 
3/16 x 100 48 2.40 0.70 0.20 Q52X316B-100M-ND 62.83 Black QKY364B-ND 1.48 2.56 5.67 
1/4 x 100 6.4 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-100M-ND 76.80 116 16 0.80 0.2540.05 Clear QKY116C-ND 1.48 2.56 5.67 
3/8 x 50 9.5 4.80 0.75 0.20 Q52X038B-50M-ND 52.37 Black QKY116B-ND 1.65 2.86 6.33 
1/2 x 25 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-25M-ND 35.78 3/32 24 1.20 0.2720.04 Clear QkKY332C-ND 1.91 3.32 7.34 
3/4 x 25 19.1 9.50 0.90 0.20 | 052X034B-25M-ND 58.48 Black |EROKYSS2E:ND 209 362 8.00 
1x25 25.4 12.70 1.10 0.20 Q52X100B-25M-ND 86.40 1/8 32 1.60 0.27+0.04) Clear)  QKY018C-ND 2.26 392 8.67 
11/2.x25 38.1 19.00 4.10 0.20 | Q52x1128-25M-ND 144.00 Black [BCENOISEAND, ene Si _2968 
7 Clear QKY316C-ND 3.22 5.58 12.34 
5-3X Si i .! .27+0. 
1/8 x 200 3.0 0.60 . 1.00: aie 0.50 Q53X018B-200M-ND 104.72 “ = aa ules eae oY SIB AN aoe La 
x i : eae i . 14 64 3.20 0.3340.05 Clear QKY014C-ND 4.00 6.93 15.34 
3/16 x 100 48 1.50 1.10+0.10 0.50 Q53X316B-100M-ND 62.83 5 5 9920.99 | Back QKY014B-ND 4.35 754 16.67 
1/4 x 100 6.0 2.00 1.2020.10 0.50 Q53X014B-100M-ND 76.80 is ae 5 ndash bs Clear ‘OKY038¢-ND 591 1025 2267 
3/8 x 50 9.0 3.00 | 1.302010) 0.60 | Q53X038B-50M-ND 52.37 ; ‘ 3320.05 | ok! — QKYO38B-ND 661 1146 25.34 
1/2 x 25 12.0 4.00 1.70+0.15 0.80 Q53X012B-25M-ND 40.14 48 re ean yaad bs Clear QKY012C-ND 800 1387 30.68 
3/4 x 25 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-25M-ND 63.71 . . “| Black QKY012B-ND 8.87 15.38 34.02 
1x25 24.0 8.00 2.2020.20 1.05 Q53X100B-25M-ND 100.37 ale 404 ae eo Clear QKY034C-ND 42.06 21.34 46.40 
11/4x 25 30.0 10.00 2.40+0.20 1.05 Q53X114B-25M-ND 120.43 ! : - eee Black QKY034B-ND 11.87 20.65 46.46 
11/2 x25 40.0 13.00 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-25M-ND 162.32 1 254 12.70 0.4840.07 Clear QKY100C-ND 15.47 26.90 60.53 
2x25 50.0 19.00 2.50+0.20 1.05 Q53X200B-25M-ND 233.02 . : ~~" | Black QKY100B-ND 17.20 29.92 67.32 


* Size before shrinking 


1682 (to63) 


* Size before shrinking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Micro Speakers 


Features: * Thin and lightweight design * High efficiency and high fidelity sound ¢ High reliability 
Recommended Applications: * Compact AV equipment «Electronic office equipment ¢ Information and 
communication equipment 


Fig. 1 
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Outer | Input | imped-| Frequency | Sound] Net 

Dims.| (W) | ance | Range | Press.| Wot.| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm.)| Rated} (0) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 36 0.20 8 325~3500 74 8 | P9604-ND 6.88 6.19 5.50 | EAS-3P128A 
2| 20 0.2 7 ‘| FullRange | 77 | 2.5 | P10173-ND 4.29 3.82 3.17 | EAS-2P113D 
3] 36 0.5 8 | FullRange | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 


Oval Magnetic Shielded Speakers 


Features: * Low magnetic leakage flux * High tone quality 
Recommended Applications: * AV equipment 


Outer | Input |Imped-) Frequency |Sound| Net 
Dims. (W) | ance | Range Press.) Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm.) |Rated) (0) (Hz) Level) (g) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 70x40 | 1.5] 16 | FullRange| 90 | 107 | P10184-ND 3.63 3.23 2.68 | EAS-G7D504A2 
2 | 90x50 | 1.5] 16 | FullRange| 87 | 45 | P10185-ND 3.23 2.87 2.38 | EAS-G9D550B2 
3 | 90x50 3 8 | Full Range | 88.5 | 135 | P10186-ND 4.54 4.04 3.35 | EAS-G9D541A2 
4 |120x60} 3 8 | Full Range | 93.5 | 180 | P10187-ND 6.05 5.38 4.47 | EAS-G12D531E2 


Hi-Fi Mini Speaker 


Features: 
* Compact 
* High Power 


Recommended Applications: 


* Notebook type PC 


¢ DVD player 
¢ Game machine 
¢PDA 
LCD monitor 
Input 
Outer | (W) |imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | Rated | ance Range Press. |Wogt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.)| (Max) | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. ‘ 10 100 | Part No. 
30 3 8 FO to 20k 76 21 | P12055-ND 545 4.84 4.02 | EAS-3P133B6 


Balanced Dome 
Tweeter 


Features: 
¢ High efficiency 
* Compact and lightweight 


Recommended Applications: 


«Audio components *TV Car speaker 


High quality sound 


system 
Input 
Outer | (W) |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | Rated | ance Range Press. |Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.) | (Max) | (Q) (Hz) Le vel | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35 30 6 8kHz~20kHz | 80 83 | P10183-ND 19.91 17.70 14.69 | EAS-13KH11HB4-A 


Hi-Fi Micro Speaker 


Features: * Discrete edge surround, wide range reproduction * Slim design * Low magnetic leakage flux 
design Recommended Applications: * Multimedia equipment 


Outer Input ||mped-| Frequency | Sound | Net 

Dims. (W) | ance | Range | Press. | Wot.) Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.) Rated | (9) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 

40 x 30 1 16 | FullRange) 73 12 | P9613-ND 7.21 6.41 5.32 EAS-4D02C0 


Small Size General 
Purpose Speakers 


Features: 


« Wide frequency range * Apply to wide variety of 
needs » Wide range of product selection 


Recommended Applications: 
*CD-radio-cassette recorders * Information and 
communication equipment 


Outer | Input |imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims.) (W) | ance Range _|Pressure| Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. |(mm.)| Rated | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 40 0.10 8 530~3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 0.63 8 185-4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 
3 45 0.10 8 390~3000 93 24 |P9608-ND 4.50 4.05 3.60 | EAS-45P30S 
4 50 0.16 8 350~3000 93 57 |P9610-ND 3.76 3.39 3.01 | EAS-5P13S 
5 57 0.5 8 Full Range 92 75 |P10177-ND 7.21 6.41 5.32 | EAS-6P22S 
6 7 0.63 25 | Full Range 95 83 |P10178-ND 6.87 6.11 5.07 | EAS-8P36S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Gy CUI INC Ferrite Magnet Speakers 


These low cost ferrite speakers are ideal for general Diameter | Depth “D”) Impedance | Frequency Input (W) S.P.L. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
applications such as information and communi- | Fig. | Cone(mm) | (mm) (0) Range (Hz) | Norm/Max. (dB) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
cations equipment, portable audio equipment, and 
industrial use. Paper Cone Type 
Mylar cone versions offer additional protection 1 50 17.5 8 450 ~ 5.9K 0.25 0.5 87 GF0501-ND 3.05 244 214 2.04 GF0501 
in moist environments or conditions requiring 2 50 18.0 8 480 ~ 7.2K 0.25 0.5 90 GF0506-ND 310 248 217 2.07 GF0506 
enhanced weather resistance. 1 57 18.5 8 380 ~ 8.1K 0.25 0.5 86 GF0571-ND 3.05 244 214 2.04 GFO571 
1 57 27.5 8 450 ~ 20K 3.00 5.0 92 GF0573-ND 415 332 2.91 277 GF0573 
. : 2 57 18.5 8 380 ~ 8.1K 0.25 0.5 86 GF0576-ND 310 248 217 2.07 GF0576 
Fig: (== RerriteMagnet > Round Frame: Type 1 66 20.0 8 300~8k | 030 05] 86 GF0661-ND 348 278 244 232 | GFO66I 
2 66 29 8 300 ~ 20K 3.00 5.0 90 GF0668-ND 455 364 319 3.04 GF0668 
1 70 21.5 8 310 ~ 4K 050 1.0 91 GFO701-ND 360 288 252 240 GFO701 
1 7 24 8 180 ~ 10K 1.00 20 92 GFO771-ND 3.60 288 252 2.40 GFO771 
2 77 31 8 250 ~ 15K 3.00 5.0 95 GFO778-ND 459 368 3.21 3.06 GF0778B 
2 87 34 8 290 ~ 18K 3.00 5.0 99 GF0876-ND 5.00 4.00 350 3.34 GF0876 
1 92 28.5 8 300 ~ 13K 2.00 3.0 93 GF0922-ND 403 3.22 282 2.69 GF0922 
2 92 28.5 8 300 ~ 5K 2.00 3.0 93 GF0927-ND 455 364 319 3.04 GF0927 
2 102 36.5 8 145 ~ 17K 6.00 10.0 93 GF1004-ND 630 5.04 4.41 4.20 GF1004 
2 102 50.5 8 100 ~ 10K 20.00 40.0 90 GF1004H-ND 10.23 818 7.16 6.82 GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
1 40 9.6 8 136 ~ 2.8K 01 02 110 GF0401M-ND 310 248 217 2.07 GFO401M 
1 50 17.5 8 440 ~ 5.8K 0.25 0.5 86 GF0501M-ND 3.68 294 258 2.45 GFO501M 
1 57 18.5 8 480 ~ 14K 0.25 0.5 86 GF0571M-ND 3.68 294 258 2.45 GFO571M 
1 66 20 8 430 ~ 10K 05 1 88 GF0661M-ND 3.93 314 275 262 GFO661M 
2 66 19.5 8 330 ~ 10.1K 0.5 1 83 GFO666M-ND 395 316 277 2.64 GFO666M 
1 7 24 8 280 ~ 11K 1 2 90 GFO771M-ND 410 328 287 2.74 GFO771M 
2 77 24 8 360 ~11K 1 2 91 GFO776M-ND 415 332 2.91 277 GFO776M 
2 102 36.2 8 250 ~ 13K 3 5 93 GF1003M-ND 5.63 450 3.94 3.75 GF1003M 
2 102 36.5 8 230 ~ 14K 6 10 93 GF1004M-ND 690 552 483 4.60 GF1004M 
3 13 2.0 8 0 ~ 20K 02 04 80 CDMG13008L-02-ND 1.95 1.78 160 1.42 CDMG13008L-02 
3 15 28 8 0 ~ 20K 03 05 91 CDMG15008-03-ND 1.84 168 1.51 1.34 CDMG15008-03 
3 16 2.55 8 0 ~ 20K 03 05 82 CDMG16008-03-ND 1.84 168 1.51 1.34 CDMG16008-03 
Alnico Magnet Speakers 
These Alnico magnet speakers are a good choice when magnet size and weight are a concern. 
Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 
Diameter Depth “D” | Impedance Frequency Input (W) S.P.L. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Cone (mm) (mm) (0) Range (Hz) Norm/Max. (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Paper Cone Type 
2 57 20 8 360 ~ 7K 0.25 05 83 102-1175-ND 330 264 231 2.20 GA0576 
1 57 20 8 400 ~ 4K 0.25 05 88 102-1176-ND 3.30 264 231 2.20 GA0571 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
2 57 20 8 500~12K | 0.25 05 80 102-1187-ND 355 284 249 2.37 GA0576M 
a} 57 20 8 450~13K | 0.25 05 88 102-1186-ND 350 280 245 2.33 GA0571M 
1 77 26 8 300 ~ 22K 1 2 90 102-1190-ND 3.98 318 2.78 2.65 GA0771M 


N t b k S k Features: ¢ Low profile rectangular design * Light weight rugged resin frame * Wide frequency range * Low resonant frequency 
0) e oo pea ers Recommended Applications: * Notebook Computers ¢ Portable communication equipment * Multimedia equipment. 


Resonant Freq. Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +/-20% (HZ) a NOM MAX (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 600 600~ 20K 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0251K-ND 3.95 3.16 2.77 2.63 GC0251K 
2 16 x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4K 8 0.5 1.0 79x13 GC0301K-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 GC0301K 
3 16x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0351M-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 79x13 GC0351M-3-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351M-3 
5 16x 35 4.2 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1:5 7.9x1.0 GC0351N-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 GC0351N 
6 16x35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P 
£ 16x 35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-1-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P-1 
8 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND 4.73 3.78 3.31 3.15 GC0351P-3 
9 20x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x1.5 GC0401S-ND 4.83 3.86 3.38 3.22 GC0401S 
1 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x1.8 GC0401K-ND 4.83 3.86 3.38 3.22 GC0401K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1684 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Gy CUI INC Miniature Monitor Speakers 


These miniature speakers deliver high output power and full range sound in a very small Ideal for small monitors and televisions, portable sound equipment, or anywhere else you 
package. Additional magnetic shielding on the back also significantly reduces flux leakage. need powerful sound in a small space. 
Dimensions (mm) Impedance | Frequency Input Power (w) Digi-Key Pricing cul 
WwW [t alg a Range (Hz) | Nominal Maximum | SPL (dB) Part No. il 10 50 100 Part No. 
16 20 6.6 8 1050-20K 2 25 75: 102-1298-ND 4.30 34.40 150.50 286.55 CMS0201KFL-1X 
20 20 9.5 8 530-20K 2 4 80 102-1299-ND 4.65 37.20 162.75 309.88 CMS0201KLX 
23 23 10.2 8 380-20K 2 4 81 102-1300-ND 4.68 37.40 163.63 311.54 CMS0231KLX 
28 28 11.2 8 310-20K 2 4 82 102-1301-ND 4.85 38.80 169.75 323.20 CMS0281KLX 
32 32 14.5 8 250-15K 2 4 86 102-1302-ND 5.68 45.40 198.63 378.18 CMS0321KLX 
34 34 14.5 8 260-20K 2 4 84 102-1303-ND 5.78 46.20 202.13 384.85 CMS0341KLX 
36 36 14.5 8 230-20K 2 4 82 102-1304-ND 5.90 47.20 206.50 393.18 CMS0361KLX 
40.1 40.1 14.5 8 270-20K 4 6 88 102-1305-ND 7.38 59.00 258.13 491.47 CMS0401KL-1X 
40.1 40.1 14.5 8 440-20K 5 8 88 102-1306-ND 7.60 60.80 266.00 506.46 CMS0401KL-3X 


7 7 . . . . 
Panasonic Piezoelectric Ceramic Buzzer Units Example Driving Circuit 
(For Self Drive Type) 
Applications: P9948 Features: Features For All Others: P9912 P9915 = P9923 
* Drive oscillator circuitry — will run directly from * Low power consumption » Long life and no P9913 P9920 
' i z commonly used voltage source such as dry noise due to non-contact » Thin thickness buzzer P9914 P9921 
Appliances * Radio Beepers * Electronic Games  patteries * High sound level and low input voltage element * External drive type * Covering wide Q: ZTX451 or equivalent 
* Keyboard Signalers * Cameras * Telephone » Low power consumption. Wide operating range frequency range * No magnetic field is generated D: 1N4148 or equivalent 
Ringers of supply voltage: 3 ~ 20VDC. ¢ High sound pressure level 


* Smoke Detectors * Alarms * Detectors * Home 


Fig. 4 
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Sound Oscillating Cap. Current Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Freq. (@1 KHz) (12 VDC) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 

al 80dB min. @ 12VDC 3.7KHz = 15mA 3 ~ 20VDC P9948-ND 9.90 83.77 654.89 2307.50 4351.00 4061.00/M | EFB-CB37C11 
2 74dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 8500pF = 25V p-p P9900-ND 3.79 32.07 250.69 883.50 1666.00 1555.00/M | EFB-AA14D001 
3 86dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _— 7000pF = 25V p-p P9957-ND 2.53 21.37 167.06 588.50 1110.00 1036.00/M | EFB-AA40D102 
4 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9929-ND 2.59 21.95 171.57 604.50 1140.00 1064.00/M | EFB-RD22C41 
5 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF _ 30V p-p P9951-ND 2.54 21.53 168.35 593.00 1119.00 1044.00/M | EFB-RD22C413 
6 98dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9909-ND 2.68 22.69 177.38 625.00 1179.00 1100.00/M | EFB-RD22C415 
7 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) — 10000pF = 30V p-p P9910-ND 3.33 28.16 220.16 776.00 1463.00 1365.00/M | EFB-RD24C41B 
8 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 12000pF = 30V p-p P9911-ND 2.59 21.95 171.57 604.50 1140.00 1064.00/M | EFB-RC24C41 
9 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 10000pF — 30V p-p P9924-ND 2.14 18.10 141.47 498.50 940.00 877.00/M | EFB-RD24C411 
10 96dB min. @ 10VDC 3.5KHz _ = 3 ~ 20VDC P9912-ND* 4.05 34.27 267.89 944.00 1780.00 1661.00/M | EFB-RM38C13 
| 93dB min. @ 10VDC 3.5KHz _ — 3 ~ 20VDC P9913-ND* 4.05 34.27 267.89 944.00 1780.00 1661.00/M | EFB-RM38C123 
12 85dB min. @ 12VDC 2.0KHz _ = 3 ~ 20VDC P9914-ND* 3.54 29.92 233.92 824.00 1554.00 1451.00/M | EFB-RL20C102 
13 104dB min. @ 12VDC 2.8KHz = = 3 ~ 20VDC P9915-ND* 3.46 29.29 228.98 807.00 1521.00 1420.00/M | EFB-RL28C11 
14 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = = 3 ~ 20VDC P9920-ND* 3.76 31.85 248.97 877.50 1654.00 1544.00/M | EFB-RL37C20 
15 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz =_ = 3 ~ 20VDC P9921-ND* 3.76 31.85 248.97 877.50 1654.00 1544.00/M | EFB-RL37C22 
16 106dB min. @ 12VDC 3.2KHz = = 3 ~ 20VDC P9923-ND* 7.22 61.05 477.30 1682.00 3171.00 2960.00/M | EFB-BD32B21 


* Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer Typ encheeae type 
Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph type piezoelectric applications for burglar alarm systems, automatic door openers, flow rate Temperature Range: 
ceramic vibrator that is used as a sensor for transmitting and receiving detectors, and remote-control systems in TV, home appliance and toys, etc. -20°C ~ 60°C 


ultrasonics in the air. Since the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, 
it is high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. It has wide Sensors are not washable. 


Ctr Min. Sound Max. 
Freq. Band- Pressure Input Dimensions (mm) 
51.0 Width Level Volt. Physical Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (KHz) (KHz) (dB) (Vrms) | Diameter Height Length Space| Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q Transmitter 40.0 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 75 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-TQB40KS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1685 


Panasonic. Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 


¢ Burglar Alarms * Paging Systems * Smoke 
Detectors * Gas Detectors » Light and Radia- 
tion Detectors * Data Entry Terminals * Cash 
Registers *Alarm Clocks Fish Finders 
* Metal Detectors * Medical Equipment Test 
Instruments * Telephones * Movie Cameras 
«Automotive Warning Systems» Production 
Machinery ¢ Various Electronic Equipment 


Continuous Tone Intermittent Tone 
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NOT WASHABLE UNLESS NOTED! 


Rated D.C. Impe- Fre- Physical 
Input Resistance dance Sapokes quency Size Digi-Key Pricing Panasonic 
(mw) (Q) (Q) (dB/1 W/1 m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 

50 12 35 86 3.8K~4.3K 12x 8.5 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 EAF-12RF04C 


Sonalerte Audible Signal Devices (Buzzers) 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


1.13 x 24 UNS-2A Thds Locking Flats Fig.2 1.13 x 24 UNS-2A Thds ij Dimensions 
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6-32 x 1/4 
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1.0 © Pin 
Circle 


Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting res Frequency dB (A) at Two Feet Voltage (DC) Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Min. Max. @Min. (V)| @Max. (V) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
Panel 0.81 1900+300 60 75 6 28 6 23 458-1033-ND 14.18 12.81 11.36 10.68 SC628D 
Panel 0.81 2900 60 75 1 5 3 16 458-1012-ND 12.55 11.34 10.06 9.45 SC105 
Panel 0.81 2900 80 90 3 7 3 9 458-1021-ND 19.97 18.05 16.00 15.04 SC307N 
Panel 0.81 2900 68 80 4 16 4 14 458-1022-ND 12.55 11.34 10.06 9.45 SC416 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1024-ND 15.87 14.34 12.72 11.95 SC616N 
Panel 0.81 2900 68 80 6 28 3 18 458-1029-ND 12.55 11.34 10.06 9.45 SC628 
Panel 0.81 2900 80 90 6 28 6 23 458-1036-ND 13.68 12.36 10.96 10.30 SC628N 
Panel 0.81 2900 68 80 10 48 5 22 458-1040-ND 14.87 13.44 11.92 11.20 SC648 
Panel 0.81 4500 68 80 6 28 6 23 458-1034-ND 18.96 17.13 15.19 14.28 SC628H 
1B Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1026-ND 19.29 17.43 15.46 14.53 SC616NL 
Panel 1.38 1900 60 75 304 120£ 6 21 458-1014-ND 27.04 24.44 21.67 20.37 SC110D 
Panel 1.38 2000+300 75 95 6 28 3 15 458-1037-ND 18.92 17.10 15.17 14.25 SC628ND 
Panel 1.38 2900 68 80 304 1204 6 21 458-1013-ND 25.17 22.74 20.17 18.95 SC110 
2 Panel 1.38 2900 80 95 304 120$ 6 24 458-1016-ND 29.37 26.54 23.53 22.12 SC110N 
Panel 1.38 2900 68 80 60+ 250+ 5 18 458-1020-ND 28.62 25.86 22.93 21.55 SC250 
Panel 1.38 2900 68 80 6£ 28t 6 23 458-1030-ND 22.79 20.60 18.27 17.17 SC628A 
Panel 1.38 2900 80 95 6t 28 4 30 458-1031-ND 27.04 24.44 21.67 = 20.37 SC628AN 
3 | Printed Board = 2900 64 78 4 28 3 16 458-1011-ND 15.49 14.00 12.41 11.67 SBM428 
4 Snap In Panel = 2900 55 68 1 5 3 12 458-1041-ND 13.11 11.85 10.51 9.88 SNP2 
Snap In Panel = 2900 64 76 4 28 3 18 458-1042-ND 13.89 12.56 11.14 10.47 SNP428 
Intermittent Tones 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1025-NDt 21.00 18.98 16.83 15.82 SC616NJ 
Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1027-NDe 17.31 15.65 13.88 13.04 SC616NP 
Panel 1.38 2000+300 85 95 10 28 3 16 458-1038-ND* 20.14 18.20 16.14 15.17 SC628NDP 
Panel 1.38 2900 80 95 304 1204 8 24 458-1018-NDe 30.48 27.54 24.42 22.95 SC110NP 
2 Panel 1.38 2900 80 95 6t 28 4 30 458-1032-ND* 27.36 24.72 21.92 20.60 SC628ANP 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1035-NDt 24.10 21.78 19.32 18.15 SC628J 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1039-NDe 22.61 20.43 18.12 17.03 SC628P 
Panel 1.94 2900 68 80 304 120£ 6 22 458-1015-NDt 33.48 30.26 26.83 25.22 SC110J 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
2 Panel 1.38 2900 68 78 6 16 6 23 458-1023-ND 29.23 26.42 23.43 22.02 SC616CP 
Optical/Audible Signal Devices 
Panel 81 2900 80@6 95@16 6 16 40@6 60@16 458-1002-ND 32.25 29.15 25.85 24.29 LSC616N 
2 Panel 1.38 2900 88 @30 98@120 3 1204 5@30 16@120 458-1000-ND 51.14 46.22 40.98 38.52 LSC110N 
Panel 85@6 95@28 6 28+ 4@6 48@28 458-1003-ND 43.67 39.47 35.00 32.89 LSC628AN 


+AC/DC Non-Polar ¢ Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
+ Slow = Turns on and off at .5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ewer 4 NEW! Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Dim. in mm 


Fig. 5 
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Waterproof Seal 


Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption Temperature Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (KHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Magnetic Buzzer 
1 2.400 4.0~7.0Vde 5.0Vdce 90 30 -20~70 458-1049-ND 5.43 3.98 3.24 2.93 ASI301Q 
1 2.400 9.0~15Vde 12Vde 90 50 -20~70 458-1050-ND 5.43 3.98 3.24 2.93 ASI401Q 
2 2.731 2.0~5.0Vp-p 3.0Vp-p 85 80 -20~70 458-1052-ND 7.33 5.43 4.49 4.11 AST200Q 
3 2.400 1.0~2.0Vp-p 1.5Vp-p 85 50 -20~70 458-1053-ND 5.20 3.69 3.03 2.70 AST501Q 
3 2.400 4.0~7.0Vp-p 5.0Vp-p 87 50 -20~70 458-1054-ND 5.06 3.59 2.95 2.63 AST605Q 
3 2.400 8.0~16Vp-p 12Vp-p 87 50 -20~70 458-1055-ND 5.06 3.59 2.95 2.63 AST612Q 
4 2.048 1.25~2.5Vp-p 1.5Vp-p 85 40 -20~70 458-1061-ND 2.69 ALT? 1.43 1.26 PB-1220PQ 
5 2.400 4.5~5.5Vp-p 5.0Vp-p 85 50 -20~70 458-1062-ND 1.86 1.20 92 82 PB-1224PE-05Q 
6 2.300 2.0~5.0Vde 3.0Vdce 85 30 -20~70 458-1063-ND 5.62 4.11 3.35 3.03 PB-12N23P-03Q 
6 2.300 4.5~5.5Vde 5.0Vdce 85 50 -20~70 458-1064-ND 5.62 4.11 3.35 3.03 PB-12N23P-05Q 
6 2.300 9.0~15Vde 12Vde 85 50 -20~70 458-1065-ND 5.62 4.11 3.35 3.03 PB-12N23P-12Q 
i 4.100 3.0~15Vde 12Vde 83 10 -20~70 458-1066-ND 5.82 4.26 3.48 3.14 PK-12N40PQ 
Piezo Buzzer 
8 4.000 3.0~15Vp-p 5.0Vp-p 80 15 -20~70 458-1051-ND 3.51 2.42 1.98 1.76 AST100Q 
9 2.800 9.0~12Vde 12Vde 103 50 -20~90 458-1056-ND 10.47 7.97 6.83 6.15 MAS800SQ 
9 2.800 5.0~14Vde 12Vde 103 50 -20~90 458-1057-ND 11.63 9.05 7.50 6.98 MAS806Q 
9 2.800 5.0~14Vde 12Vde 103 50 -20~90 458-1058-ND 11.72 9.12 7.56 7.04 MAS806SQ 
10 2.500 3.0~20Vdce 12Vde 95 20 -20~60 458-1059-ND 7.28 5.39 4.46 4.08 MCP320B2Q 
10 2.500 3.0~24Vde 12Vde 95 25 -20~70 458-1067-ND 7.63 5.49 4.58 4.27 PK-20A25PQ 
10 3.800 3.0~24Vde 12Vde 95 15 -20~70 458-1069-ND 7.10 5.26 4.35 3.98 PK-20A38PQ 
abl 3.150 3.0~20Vdce 12Vde 74 20 -20~85 458-1060-ND 6.68 4.94 4.09 3.74 MCP320Q 
12 3.500 3.0~24Vde 12Vde 95 10 -20~70 458-1068-ND 7.43 5.50 4.55 4.16 PK-20A35EWQ 
13 3.000 3.0~24Vde 12Vde 85 18 -20~70 458-1070-ND 8.00 5.76 4.80 4.48 PK-21A31PQ 


(Continued) 
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WT ~NEW! Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers (con) 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC, 


Resonant Operating Sound Current Operating 

Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption Temperature Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (KHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Part No. 
14 3.000 1.5~30Vde 12Vde 80 12 -20~70 458-1071-ND 5.98 4.37 3.57 3.22 PK-21N30PQ 
14 3.000 3.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 5 -20~90 458-1080-ND 4.00 2.76 2.25 2.01 PT-2130PQ 
15 2.500 3.0~28Vdce 12Vde 90 8 -20~70 458-1072-ND 6.85 5.07 4.20 3.84 PK-27N26PSQ 
15 3.500 3.0~28Vdce 12Vde 90 15 -20~70 458-1073-ND 6.85 5.07 4.20 3.84 PK-27N36PSQ 
15 2.500 3.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20~70 458-1081-ND 4.06 2.80 2.29 2.03 PT-2726PQ 
16 2.500 5.0~15Vde 12Vde 100 40 -20~70 458-1074-ND 9.84 7.49 6.42 5.89 PS-562Q 
17 2.800 5.0~15Vde 12Vde 100 150 -20~70 458-1075-ND 11.57 8.90 7.46 6.94 PS-580Q 
18 4.100 3.0~20Vp-p 5.0Vp-p 80 2 -20~70 458-1076-ND 5.16 3.73 3.06 2.73 PT-1240PQ 
19 4.000 3.0~25Vp-p 5.0Vp-p 85 1.5 -20~100 458-1077-ND 2.69 1.77 1.43 1.26 PT-1540PQ 
20 4.000 3.0~30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20~90 458-1078-ND 2.44 1.65 1.28 1.13 PT-2040PQ 
21 3.000 1.5~30Vde 12Vde 80 12 -20~90 458-1079-ND 4.00 2.76 2.25 2.01 PT-2130FPQ 
22 2.800 3.0~28Vde 12Vde 85 10 -20~90 458-1082-ND 4.23 2.92 2.38 2.12 PT-2728FPQ 
23 3.500 3.0~28Vdce 12Vde 88 10 -20~90 458-1083-ND 4.00 2.76 2.25 2.01 PT-2735FPLQ 
24 3.500 3.0~28Vde 12Vde 88 10 -20~90 458-1084-ND 4.21 2.90 2.37 2.11 PT-2735FPQ 
25 3.400 3.0~28Vdce 9.0Vdc 105 12 -20~100 458-1085-ND 4.87 3.46 2.84 2.53 PT-3534FPQ 


Sonalert® Audible Signal Devices 


Features: 


Low Power Consumption *Low Cost * Compact Profile * Piezo Tone Quality 
¢ Extra Loud Sound Output * PCB Mount 


Dim. in mm 


Specifications: 
* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 
Applications: 
¢ Fire Alarm * Crime Prevention Alarm * Call Buzzer * Automotive * Clocks « P. 
O.S. Equipment ¢ Medical Instruments ¢ Electrical Instruments ¢ Industrial and 
Safety Equipment 
Min. Sound Pressure Operating Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @Min.V_ | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. al 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1006-ND 4.84 4.48 4.02 3.63 MSR516N 
1 3900 75 86 5-16 3 12 2-10 (Fast) 458-1008-ND 5.56 5.15 4.62 4.17 MSR516NP 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1009-ND 8.54 7.90 7.09 6.41 MSR516W 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1004-ND 6.70 6.20 5.57 5.03 MAS800 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1088-ND 5.03 4.65 4.18 3.78 MSR516NR 
3900 75 86 5-16 3 12 .5 - 2 (Slow) 458-1089-ND 5.71 5.29 4.74 4.29 MSR516NJR 
1 3900 75 86 5-16 3 12 2-10 (Fast) 458-1090-ND 5.78 5.35 4.80 4.34 MSR516NPR 
3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2-4 (Siren) 458-1092-ND 8.86 8.20 7.36 6.65 MSR516XR 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1091-ND 8.89 8.22 7.38 6.67 MSR516WR 
3400 75 @ 12V 3-20 3 x16 Continuous 458-1087-ND 3.17 2.94 2.64 2.39 MSR320R 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1086-ND 6.97 6.45 5.79 5.23 MAS800Q 
> ’ i 
AST DK. NEW! Audio Transducers _ 
C) Dim. in mm 


+ 017.0 >| 


—>110.0 
Resonant Sound Operating Cut Tape 
Frequency Operating Pressure Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box TDK 
Fig. (KHz) Voltage Level (dB) Range °C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 4.0 3Vp-p 70 -20~70 445-2525-1-ND .39 36 .29 445-2525-3-ND 500 107.00 PS1240P02AT 
2 2.0 5Vp-p 70 -20~70 445-2526-1-ND 58 54 43 445-2526-3-ND 350 111.65 PS1420P02AT 
3 2.0 3Vp-p 70 -20~70 445-2527-1-ND 51 47 38 445-2527-3-ND 100 28.10 PS1720P02 
4 4.0 3Vp-p 75 -20~70 445-2528-1-ND 48 44 = 445-2528-3-ND 240 62.40 PS1740P02 
5 3.3 4~15Vde 75: -20~60 445-2529-1-ND 3.98 3.63 _ 445-2529-3-ND 100 217.30 PB2130UP002A 
6 2.048 3Vp-p 80 -40~85 445-2530-1-ND 1.29 1.18 = 445-2530-3-ND 100 70.50 SD1209T3-A1 
2.048 5Vp-p 80 -40~85 445-2531-1-ND 1.30 1.19 _ 445-2531-3-ND 100 70.80 SD1209T5-A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1688 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant | Operating Sound Current 
Frequency| Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (KHz) (Maximum) Level (Maximum) Capacitance Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
al 4.0 20V p-p 76dB min. @ 4.0KHz 10mA 17,000pF -20 ~ 60 PCB Pin 102-1133-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — | CEP-1160 
a 4.0 20V p-p_ | 80dB min. @ 4.0KHz 7mA 14,000pF -20 ~ 85 PCB Pin 102-1134-ND 2.45 2.23 1.78 1.48 1.30 — | CEP-1162 
2 5.0 20V p-p_ | 82dB min. @ 5.0KHz 11mA 7,500pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1135-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1152 
3 4.0 20V p-p_ | 82dB min. @ 4.0KHz 7mA 13,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1136-ND 1.51 1.38 1.10 92 80 — | CEP-1153 
4 2.4 30V p-p__| 88dB min. @ 2.4KHz 18mA 80,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1137-ND 2.83 2.58 2.06 1.71 1.50 —_| CEP-1106 
5 4.0 30V p-p_ | 92dB min. @ 4.0KHz 11mA 21,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1138-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1112 
6 3.0 30V p-p_ | 90dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1139-ND 1.82 1.65 1.32 1.10 .96 — | CEP-1130 
ie 2.0 30V p-p_ | 93dB min. @ 2.0KHz 11mA 45,000pF -30 ~ 80 PCB Pin 102-1140-ND 2.20 2.00 1.60 1.33 1.16 — | CEP-1114 
8 2.0 30V p-p_ | 90dB min. @ 2.0KHz 8mA 28,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1141-ND 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 — | CEP-1116 
9 2.5 50V p-p__| 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ 85 PCB Pin 102-1142-ND 1.54 1.40 1.12 93 82 —_| CEP-1108 
10 2.5 50V p-p_ | 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ 85 SMD 102-1143-ND. 1.71 1.55 1.24 1.03 -90 — | CEP-1109 
11 41 30V p-p_ | 90dB min. @ 4.1KHz 12mA 21,000pF -30 ~ 85 Lead Wire 102-1144-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 — | CEP-1110 
12 2.8 30V p-p_ | 92dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ 80 Lead Wire 102-1145-ND. 1.73 1.58 1.26 1.05 92 — | CEP-1126 
13 4.0 25V p-p_ | 75dB min. @ 4.0KHz 3mA 14,000pF -30 ~ 70 SMD 102-1193-1-ND+ 1.79 1.63 1.30 1.08 _ 910.00/1,000 | CMT-1603 
14 41 25V p-p_| 70dB min. @ 4.1KHz 5mA 16,000pF -20 ~ 70 SMD 102-1195-1-ND+ 2.37 2.15 1.72 1.43 = 1204.00/1,000 | CMT-1303 
15 5.0 20V p-p_ | 88dB min. @ 5.0KHz 10mA 15,000pF -30 ~ 70 SMD 102-1194-5-ND 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 — | CMT-1261 
16 41 25V p-p_ | 70dB min. @ 4.1KHz 4.5mA 12,000pF -20 ~ 70 SMD 102-1264-1-ND+ 2.64 2.40 1.92 1.60 _— 2688.00/2,000 | CMT-1102 
17 2.8 30V p-p__| 75dB min. @ 2.8KHz 4mA 5,600pF -30 ~ 95 PCB Pin 102-1283-ND 1.53 1.33 1.02 85 77 — _| CPE-171 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption | Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUl Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Maximum) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
18 2.4 4~8V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -40 ~ 85 SMD 102-1150-ND+ 2.09 1.90 1.52 1.27 1.11 — | CD-1206 
19 2.048 1~2V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1151-ND 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(42) 
19 2.048 1~2V O-p 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1152-ND 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(50) 
19 2.048 3~5V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1153-ND we 65 52 4 38 — | CEM-1203(42) 
20 2.4 1~3V O-p 80dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1154-ND+ 83 -75 -60 50 44 — _| CEM-1201S 
20 2.4 3~8V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 45mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1155-ND+ 83 ie 60 50 44 — | CEM-1206S 
20 2.4 6~16V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1156-ND+ 83 75 60 50 44 — | CEM-1212S 
21 2.048 1~3V O-p 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1112-ND+ 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1601 
21 2.048 3~12V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 50mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1113-ND+ 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1606 
21 2.048 6~18V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1114-ND+ 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1612 
22 2.8 1~1.7V O-p 85dB min. @ 2.8KHz 40mA -30 ~ 70 PCB Pin 102-1169-ND+ 1.24 1.13 -90 75 66 — | CEM-14RO6CT 
23 2.73 2.5~4.5V O-p | 87dB min. @ 2.73KHz 100mA -30 ~ 70 SMD 102-1197-1-ND$ 2.28 2.08 1.66 1.38 = 1162.00/1,000 | CSS-73B16K 
24 3.1 3~5.0V O-p 90dB min. @ 3.1KHz 80mA -30 ~ 70 SMD 102-1198-1-ND+ 2.34 2.13 1.70 1.42 _ 1190.00/1,000 | CSS-J4D20 
25 2.4 3~8.0V O-p 87dB min. @ 2.4KHz 40mA -30 ~ 70 SMD 102-1199-1-ND+ 1.79 1.63 1.30 = = 424.13/450 | CT-1205 
25 2.4 3.0~7.0V O-p 88dB min. @ 2.4KHz 60mA -30 ~ 70 SMD 102-1266-1-ND+ 1.60 1.45 1.16 = a 269.12/320 | CT-1205H 
26 2.0 1~3V O-p 90dB min. @ 2.0KHz 90mA -20 ~ 60 Spring 102-1201-ND 1.46 1.33 1.06 .88 77 — | CSQ-706BS 
27 2.73 2~4.5V O-p 90dB min. @ 2.73KHz 80mA -20 ~ 60 Spring 102-1202-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — | CST-934AS 
28 2.73 2.5~4.5V O-p | 85dB min. @ 2.73KHz 110mA -30 ~ 70 SMD 102-1265-1-ND+ 1.82 1.65 1.32 = = 462.00/500 | CCV-084B16 
29 2.4 4.0~8.0V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 50mA -30 ~ 70 PCB Pin 102-1269-ND -80 73 58 49 43 — _| CCG-1206 
30 3.0 1.0~1.7V O-p 70dB min. @ 3.0KHz 80mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1284-ND 1.89 1.64 1.26 1.05 95 — | CC-0601 
31 2.0 2.0~4.0V O-p 85dB min. @ 2.0KHz 90mA -30 ~ 70 PCB Pin 102-1286-ND 87 76 58 49 44 — | CSQG703BP 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +Cuttape pricing + Wave solderable and washable * Feedback circuit required (Continued) 
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Resonant Sound Current 

Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Maximum) Temp. (°C) Terminal Part No. u 10 100 500 1,000 Part No. 
32 3.2 3~28VDC 74dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 85 PCB Pin 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 97 85 CEP-1123 
33 3.3 3~28VDC 81dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 80 PCB Pin 102-1147-ND* 2.12 1.93 1.54 1.28 1.12 CEP-1172 
34 2.8 3~28VDC 85dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 85 Lead Wire 102-1148-ND* 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 CEP-1136 
35 3.3 3~28VDC 82dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ 80 Lead Wire 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1173 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +Cuttape pricing + Wave solderable and washable * Feedback circuit required 
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Audio Indicators 
Sound Resonant 
Pressure Frequency Input Digi-Key Price Each Tape & Reel CUI Inc. 
Fig. Level (KHz) Current Voltage Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricing t Part No. 
Piezo Buzzers with Drive Circuits 
1 70dB min. @ 12VDC 41 7mA @ 12VDC 3~16VDC PCB Pin 102-1115-ND+ 2.64 2.40 1.92 1.60 1.40 — CEP-2242 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1116-ND 3.41 3.10 2.48 2.06 1.80 = CEP-2202A 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1117-ND+ 3.71 3.38 2.70 2.25 1.96 = CEP-2202AS 
3 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1118-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 1.85 = CEP-2272A 
4 78dB min. @ 12VDC 3.4 15mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1119-ND. 2.50 2.28 1.82 1.52 1.32 = CEP-2224 
5 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC Lead Wires | 102-1120-ND 3.27 2.98 2.38 1.98 1.73 = CEP-2260A 
6 88dB min @ 12VDC 2.5 ~3.8 17mA @ 12VDC 6~18VDC Lead Wires | 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 3.71 3.24 _— CEP-2280 
7 85dB min. @ 12VDC 3.5 6mA @ 12VDC 3~28VDC Lead Wires | 102-1122-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 2.25 = CEP-2250 
9 88dB min. @ 110VAC 2.8 7mA @ 110VAC | 30~120VAC/DC | Lead Wires | 102-1125-ND 5.45 4.95 3.96 3.29 2.88 _ CEP-4411AC 
10 83dB min. @ 12VDC 4.0 8mA @ 12VDC 3~20VDC SMD 102-1196-5-ND 3.96 3.60 2.88 2.40 2.09 = CMI-1240 
12 80dB min. @ 12VDC 5.0 35mA @ 12VDC 9~16VDC Lead Wires | 102-1281-ND* 7.38 6.40 4.92 4.09 3.69 — CPE-243 
13 85dB min. @ 12VDC 2.8 35mA @ 12VDC 6~14VDC Lead Wires | 102-1282-ND* 8.97 7.78 5.98 4.97 4.49 = CPE-267 
Magnetic Buzzer with Drive Circuits 
6 85dB min. @ 12VDC 2.3 35mA @ 12VDC 8~16VDC PCB Pin 102-1123-ND+ 2.31 2.10 1.68 1.40 1.22 = CEM-1212C 
85dB min. @ 5VDC 2.3 35mA @ 5VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1124-ND+ 2.31 2.10 1.68 1.40 1.22 = CEM-1205C: 
90dB min. @ 5VDC 2.4 30mA @ 5VDC 4~7VDC SMD 102-1200-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 = = 459.36/320 CT-1205C 
1 88dB min. @ 5VDC 2.4 30mA @ 5VDC 4~7VDC. SMD 102-1267-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 = = 645.98/450 CT-1205CL 
85dB min. @ 12VDC 2.4 30mA @ 12VDC 8~15VDC SMD 102-1268-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 = = 645.98/450 CT-1212CL 
14 80dB min. @ 5VDC 2.73 35mA @ 5VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1285-ND+ 1.98 1.72 1.32 1.10 -99 = CX-0905C 
+ Wave Solderable and Washable + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut tape pricing * Waterproof 
Piezoelectric 100 
——$— (32 AWG) 
Ceramic Buzzer Black —5.0-) 
Elements Black 32 AWG 
Resonant Resonant Electrostatic Input 
Dimensions (mm) Frequency | Impedance Capacity Voltage Digi-Key Price Each CUI Inc. 
A B Ti t (KHz) | (Maximum 0) (@ 1KHz) (Max.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Standard Type — Fig. 1 
20.00 14.60 0.43 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p 102-1126-ND 1.02 93 74 62 54 CEB-20D64 
27.00 19.80 0.53 0.25 4.6 250 16,000pF 20V p-p 102-1127-ND 1.10 1.00 -80 .67 58 CEB-27D44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p 102-1128-ND 1.43 1.30 1.04 87 76 CEB-35D26 
44.00 25.00 0.23 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p 102-1170-ND 1.62 1.48 1.18 -98 86 CEB-44D06 
Feed Back Type — Fig. 2 
20.00 15.00 0.43 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p 102-1129-ND 1.18 1.08 86 72 63 CEB-20FD64 
27.00 20.00 0.51 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p 102-1130-ND 1.21 1.10 88 74 64 CEB-27FD44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p 102-1131-ND 1.57 1.43 1.14 -95 83 CEB-35FD29 


Piezo Telephone Ringer =a 9-15VDC Buzzer 
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#28 AWG 1 40 Operates from 9- 

Sound Electrostatic Input —= 3 15VDC. Case size: 

Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. | L5.0 8 23mm(L) x 15mm(W) 

Level (@ 1KHz) (Max.) | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. - 110-1 | x 13.5mm(H) with 

| mounting hole cen- 

81dB @ | 43,000pF | 30Vp-p |102-1132-ND 1.71 1.55 1.24 = 1.03.90: | CEP-1141 eee 28igat ters at 27mm. 

TSH 140CU-ND $2.88/1; $26.40/10 
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Reflowable SMD Type — External Drive 


Potting Potting Sound Emission Hole 


Rated Operating Sound Current Operating Tape & Reel 
Frequency Voltage Pressure Consumption /Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. i 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 ~ 85 SMD 433-1000-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1000-2-ND 1463.28 ST-01AH 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1001-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1001-2-ND 1463.28 ST-01BH 
4 2.30 4-6 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1002-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 = = ST-O01CL 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1003-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1003-2-ND 1463.28 ST-01CH 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 ~ 85 SMD 433-1004-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1004-2-ND 1463.28 ST-03AH 
2.30 2-4 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1005-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1005-2-ND 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1006-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1006-2-ND 1463.28 ST-03BH 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1007-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1007-2-ND 1463.28 ST-03CH 
2.30 2-4 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1008-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1008-2-ND 1463.28 ST-04BL 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1009-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1009-2-ND 1463.28 ST-04BH 
8 3.20 2-4 87db min. @ 3.20KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1010-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1010-2-ND 1463.28 ST-04BT 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ 85 SMD 433-1011-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1011-2-ND 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1012-ND 1.27 79 58 51 GT-0915RP2 
4 2.73 2-4 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1013-ND 1.27 79 58 51 GT-0930RP2 
3.10 4-6 85db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1014-ND 1.27 79 58 51 GT-0950RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1015-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP2 
7 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1016-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1017-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP2H 
2 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1018-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP3H 
2.048 1-2 85db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1019-ND 1.08 63 44 39 GT-11P. 
rg 2.048 1.5-2 80db min. @ 2.048KHz 10 -20 ~ 60 PCB 433-1020-ND 92 54 37 32 GT-111P. 
2.73 1-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ 60 PCB 433-1021-ND 1.08 63 44 39 GT-11PB 
2.048 1-2 70db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1022-ND 1.08 63 44 39 GT-11PS 
8 2.048 1-4 70db min. @ 2.048KHz 15 -20 ~ 60 PCB 433-1023-ND 92 54 37 32 GT-111PS 
2.048 1-2 80db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1024-ND 92 54 37 32 GT-12QP-1 
2 2.73 1-2 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ 60 PCB 433-1025-ND 92 54 37 32 GT-12QP-3 
10 2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ 60 PCB 433-1026-ND -92 54 37 32 GT-12QP-9 
Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
rr 2.34.2 1-2 85db min. @ 2.3KHz 35 -30 ~ 85 PCB 433-1027-ND 87 51 35 -30 WT-1201 
2.34.2 4-6 85db min. @ 2.3KHz 40 -30 ~ 85 PCB 433-1028-ND 87 51 35 -30 WT-1205 
Washable Type — Self-Contained Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (v) DC Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
12 2.34.2 4-6 85db min. @ 2.3KHz 40 -20 ~ 60 PCB 433-1029-ND 1.81 1.18 -90 80 WST-1205S 
13 2.24.2 8-16 85db min. @ 2.2KHz 30 -20 ~ 60 PCB 433-1030-ND 2.30 1.50 1.15 1.01 WST-1612S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oaaoa Electret Condenser Microphone and Holders 


Electret condenser microphones consist of a high voltage internal electret membrane, a metal electrode and a field effect commitment to quality has earned them approval from a famous global manufacturer of mobile phones. Horn’s ECMs 
transistor (FET). They are manufactured in a quality controlled facility in China. All microphones are produced with utilize a highly efficient, low impedance design, available in omni directional, unidirectional and noise canceling versions. 
Japanese made FETs to ensure high quality and reliability. This along with 100% testing ensure a zero defect rate. Horn’s All microphones are non-washable. 


Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 


Term. 2 Term. 1 Term.2 Term. 1 Term. 2 Term. 1 Term.2 Term. 1 


kod 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (0dB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
09.7 x 6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1042-ND§ 98 14 AQ EM9765-422-G 
{ 09.7 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1047-ND§ 11 83 56 EM9745-442-G 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1008-ND 1.16 87 58 EM9465-442 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1049-ND§ 1.16 87 58 EM9465-442-G 
09.7 x 6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1043-ND§ 98 74 AQ EM9765P-422-G 
09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.45mA >60dB 359-1007-ND 1.20 90 60 EM9745P-442 
2 09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.45mA >60dB 359-1048-ND§ 1.20 90 60 EM9745P-442-G 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1009-ND 1.25 94 63 EM9465P-442 
09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1050-ND§ 1.25 94 63 EM9465P-442-G 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1011-ND 1.25 94 63 EM6050-423 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1052-ND§ 1.25 94 63 EM6050-423-G 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1012-ND 1.25 94 63 EM6050-443 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1053-ND§ 1.25 94 63 EM6050-443-G 
06.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1017-ND 3.03 2.28 1.52 EM6035-383 
06.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1058-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6035-383-G 
06.0 x 3.5 -40dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1059-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6035-403-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1019-ND 3.03 2.28 1.52 EM6027-423 
3 96.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1060-ND§ 3.03 2.28 1.52 EM6027-423-G 
96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1023-ND 1.31 94 70 EM6022-40BC010833 
06.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1063-ND§ 1.31 94 70 EM6022-40BC108&33-G 
96.0x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1027-ND 1.93 1.38 1.03 EM6015-44BC010833 
06.0x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1067-ND§ 1.93 1.38 1.03 EM6015-44BC10833-G 
06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1029-ND 1.75 1.25 93 EM6018-44BC010833 
96.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1069-ND§ 1.75 1.25 93 EM6018-44BC010833-G 
06.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1030-ND 2.06 1.47 1.09 EM6013-48BC10833 
omni 96.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1070-ND§ 2.06 1.47 1.09 EM6013-48BC108&33-G 
4 me 06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1035-ND 2.62 1.87 1.39 EM6011-46FC10&33 
directional 06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1075-ND§ 2.62 1.87 1.39 EM6011-46FC108&33-G 
06.0 x 5.0 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1013-ND 1.34 1.01 67 EM6050P-423 
4 06.0 x 5.0 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1054-ND§ 1.34 1.01 67 EM6050P-423-G 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1014-ND 1.34 1.01 67 EM6050P-443 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1055-ND§ 1.34 1.01 67 EM6050P-443-G 
06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1061-ND§ 3.34 2.51 1.67 EM6027PA-423-G 
5 06.0 x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1024-ND 1.81 1.30 96 EM6018P-46BC10&33 
06.0 x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1064-ND§ 1.81 1.30 96 EM6018P-46BC10833-G 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1025-ND 1.31 94 70 EM6022P-42BC108&33 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1065-ND§ 1.31 94 70 EM6022P-42BC10833-G 
04.5 x 3.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1021-ND 3.57 2.68 1.79 EM4530-443 
04.5 x 3.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1062-ND§ 3.30 2.48 1.65 EM4530-443-G 
04.0 x 2.0 -48dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1033-ND 2.18 1.56 1.16 EM4020-48BC10833 
04.0 x 2.0 -48dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1073-ND§ 2.18 1.56 1.16 EM4020-48BC10833-G 
6 04.0x1.1 -62dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1034-ND 2.81 2.01 1.49 EM4011-52FC108&33 
04.0x1.1 -52dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1074-ND§ 2.81 2.01 1.49 EM4011-52FC108&33-G 
04.0x 1.5 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1036-ND 2.68 1.92 1.42 EM4015-46BC10833 
04.0x 1.5 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1076-ND§ 2.68 1.92 1.42 EM4015-46B010833-G 
; 010.0x 5.0 -38dB +2dB 45V 0.50mA >600B 359-1026-ND 50 36 27 | EM1050-38 
010.0x 5.0 -38dB +2dB 4.5 0.50mA >600B 359-1066-ND§ 50 36 .27 | _EM1050-38-G 
9 06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1028-ND 1.50 1.07 80 EM6022S-42BC10&33 
96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1068-ND§ 1.50 1.07 80 EM6022S-42BC10833-G 
10 010.0x5.0 -40dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1031-ND 56 Al 30 EM1050P-40 
010.0 x 5.0 -40dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1071-ND§ 56 Al 30 EM1050P-40-G 
1 04.5x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1032-ND 2.18 1.56 1.16 EM4513-50BC0108&33 
04.5 x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1072-ND§ 2.18 1.56 1.16 EM4513-50BC010833-G 
3 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1016-ND 3.21 2.41 1.61 EM6050U-514 
96.0 x 5.0 -61dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1057-ND§ 3.21 2.41 1.61 EM6050U-514-G 
09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1003-ND 3.39 2.54 1.70 EM9752U-474 
Uni- 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1044-ND§ 2.96 2.22 1.48 EM9752U-474-G 
7 directional 09.7 x5.2 -510B +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1004-ND 3.39 2.54 4.70 | EM9752U-514 
09.7 x 5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1045-ND§ 2.96 2.22 1.48 EM9752U-514-G 
98.0 x 5.0 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1010-ND 3.39 2.54 1.70 EM8050U-514 
98.0 x 5.0 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1051-ND§ 2.96 2.22 1.48 EM8050U-514-G 
3 Noise 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1015-ND 3.21 241 1.61 EM6050N-514 
3 Cancelling 96.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1056-ND§ 3.21 2.41 1.61 EM6050N-514-G 
7 09.7 x 5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1046-ND§ 3.30 2.48 1.65 EM9752N-514-G 
12 Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone 359-1037-ND. Al 25 16 01.AE.MT.401504 
12 Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone .. 359-1078-ND§ Al .25 16 01.AE.MT.401504-G 
13 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone 359-1038-ND AL 25 16 01.AE.MT.601503 
13 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone 359-1079-ND§ Al 25 16 01.AE.MT.601503-G 
14 Microphone holder for 6.0 x 1.8mm Microphone 359-1039-ND Al 25 16 01.AE.MT.601803 
14 Microphone holder for 6.0 x 1.8mm Microphone 359-1080-ND§ Al 25 16 01.AE.MT.601803-G 
15 Microphone holder for 9.7 x 4.5mm Microphone 359-1081-ND§ 43 25 16 01.AE.MT.974501-G 
16 Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone 359-1041-ND. 43 25 16 01.AE.MT.976509 
16 Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone 359-1082-ND§ 43 25 16 01.AE.MT.976509-G 
7 Microphone holder for 9.4mm Microphone... 359-1022-ND. 43 .26 A7 01.AE.MT.946502 
7 Microphone holder for 9.4mm Microphone... 359-1077-ND§ 43 .26 A7 01.AE.MT.946502-G 


§ RoHS Compliant 
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Panasonic 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect Transistor 
(FET). Doesn't need a high-voltage bias from the outside like ordinary condenser microphones. 
Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating principle, low impedance 
(2.2kQ), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under adverse shock, 


»\ ground 
QWs 


Electret Condenser Microphone Cartridge 


vibration and environmental tests. Applications: Telephone and telephone answering devices, 
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tape recorders, intercoms, computer modems, completed microphones for recording, testing 
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microphones are non-washable. 
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Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig Type (mm) (QdB=1V/Pa)| (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | Part No. J 10 100 | Part No. 
1 06.0X1.3 | -44dB+3dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11957-NDt 2.83 2.51 2.03 | WM-63GCT 
1 Omni- 06.0X1.3 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11958-NDt 293 2.60 2.10 | WM-63GNT 
2 | directional 06.0X1.3 | -44dB+3dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB |} P11961-ND 3.36 2.99 2.42 | WM-63PRT 
3 06.0X 2.2 | -45dB+4dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9955-NDt 2.05 1.82 1.48 | WM-64C 
3 06.0X2.2 | -45dB+4dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9958-NDt 2.03 1.81 1.46 | WM-64K 
1 Omni- 06.0X 2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB} P11964-NDt 1.99 1.77 1.43 | WM-64MCT 
1 | directional 06.0X2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11965-NDt 2.01 1.79 1.45 | WM-64MNT 
4 06.0X 2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11969-NDt 2.74 2.43 1.97 | WM-64PNT 
5 Omni- 06.0X 3.4 | -35dB+4dB | 20-20k 10Vv/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >62dB | P9925-ND 1.83 1.63 1.31 | WM-61A 
6 | directional 06.0X 3.4 | -35dB+4dB | 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >62dB | P11974-ND 2.08 1.85 1.50 | WM-61B 
x4 Omni- 07.7X3.0 | -44dB+3dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11959-ND 478 4.24 3.43 | WM-63GNT330 
8 | directional 07.5X2.4 | -44dB+3dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |} P11960-ND 5.01 4.44 3.59 | WM-63GNT335 
9 07.7X4.0 | -44dB+3dB | 20-16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11966-ND 3.76 = 3.34 2.70 | WM-64MNT330A 
10 Uni- 09.7X5.0 | -47dB+4dB | 100-16k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB | P9961-ND 2.58 2.30 1.86 | WM-55A103 
10 directional 09.7X5.0 | -50dB+3dB | 100-16k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB | P9963-ND 1.86 1.66 1.34 | WM-56A103 
"1 06.0X5.0 | -50dB +4dB | 100-12k 10v/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >55dB | P9964-ND 2.08 1.85 1.50 | WM-65A103 
12 é i 09.7X5.0 | -54dB+4dB | 100-10k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB | P9897-ND 266 2.37 1.91 | WM-55D103 
anceling 
t With built-in cap 
Microphone Holders 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | PartNo. 1 10 100 500 Part No. Use With Panasonic Part No. 
1 P9950-ND 59 50 39 28 M3CA0208A4 WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
2 P9952-ND 59 50 39 28 M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 


«: nowtes Electret Condenser Microphones 


Applications: * Headsets * Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive 
accessories * General electronics 


Fig. 1 
Term. #1 Output__ 


Features: * Operating Temperature: -25° ~ 55°C * Highly efficient electrical specifications » Provide good acoustic performance and reliability 
under typical environmental conditions * Industry standard sizes * Omni, Uni, and Noise Canceling Integrated RF filtering * Multiple 
terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 


Term. #2 GND 


Fig. 2 
Term. #1 Output 


Term. #2 no) 


Fig. 3 
Term.#1 Output 
Term.#2 GND 


Fig. 4 


Fig. 5 


Physical | Sensitivity Freq. | Standard |Maximum | Max. Current Knowles 
Size @1KHz Range | Operating| Operating | Consumption| S/N Built-in Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig.} (mm) |(dBre1V/Pa)| (Hz) Voltage | Voltage (mA) Ratio | Capacitor | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Omni-Directional 

1 |06.0x2.2]| -4223 100-10K} 2.0 10 0.500 >52dB | 10pF, 33pF | 423-1017-ND 1.62 1.46 1.18 | MD6022AS-0 

1 |06.0x27]| -4243 100-10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1045-ND 1.62 1.46 1.18 | MB6027AS-1 

2 |06.0x3.0) -38 24 100-10K} 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1018-ND 1.62 1.46 1.18 | MD6030AS-1 

3 |09.7x4.5) -4143 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB 10pF 423-1024-ND 13 66 53 | MD9745APE-1 

3 |06.0x2.2) -4043 100-10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF 33pF | 423-1043-ND 1.91 1.72 1.40 | MB6022APE-0 

4 |09.7x4.5) -4442 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1023-ND 72 66 54 | MD9745AZ-F 

5 |09.7x6.5) -4224 100-10K} 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1026-ND 97 87 .70 | MD9765AS-0 

9 }06.0x1.3) -44 42 100-10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1041-ND 2.19 1.98 1.60 | MB6013ABE-2 

9 }04.0x1.5) -4242 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1048-ND 3.47 3.13 3.07 | MB4015ABE-1 

9 }04.0x1.5) -4442 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1049-ND 3.47 3.13 3.07 | MB4015ABE-2 

10 }04.0x1.5) -44 42 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1050-ND 412 3.71 3.63 | MB4015ARC-0 (Poly) 
11 }04.0x1.5) -4442 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1051-ND 3.79 3.41 3.34 | MB4015ARC-2 (Shin) 
12 |04.0x1.5} -4443 100-10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1052-ND 3.82 3.44 3.37 | MB4015ARC-1 (FPC) 
13 }04.0x1.5] -4243 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1047-ND 3.65 3.29 3.22 | MB4015AS-1 

Noise Canceling 

2 |06.0x3.0| -39+4 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1019-ND 1.46 1.32 1.07 | MD6030NSZ-0 

6 |06.0x3.0| -37 44 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1020-ND 4.28 3.86 3.09 | MD6030NSC-0 

7 |09.7x5.2| -3843 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1027-ND 2.36 2.13 1.72 | MD9752NSZ-0 

8 |06.0x2.2| -4443 100-10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1046-ND 1.73 1.56 1.26 | MB6022NSC-2R 

13 |04.0x1.5| -46 +3 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1053-ND 5.21 4.69 4.59 | MB4015NSC-3 

Unidirectional 
2 |06.0x5.2| -4243 100-10K} 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1022-ND 1.83 1.65 1.33 | MD6052USZ-1 
99.7x5.5| -44+2 100-10K} 1.5 10 0.500 >55dB None 423-1025-ND 1.65 1.49 1.20 | MD9755USZ-1 


Term.#1 Output 
Term.#2 GND ® 


Fig.6 
Term. #1 Output 


Term. #2 on 


Capacitors mounted on exterior 


Fig. 10 


~—External Contacts 
~—Rubber boot 


Microphone: 
Se MiB4015ABC-2 


Fig. 12 
# Flat Flex Contacts 


=— Rubber boot 
t 4 
__ Microphone: 
MB4015ASC-2 


Term.#1 Output 
Term.#2 GND 


Fig. 7 


Term. #1 Output. 


Term. #2 GND EDS) 


Term. 1 
Output 


_— External Contacts 


Term. 2 
Ground 


Fig. 11 


~—Microphone: 
MB4015ABC-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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High Performance 
H Sound Ports 
<€: Nowtes Audio Products . . See 5s 


Omni-Directional Electret Microphones Dim. in mm. 


EA Series: « Integral FET amplifier * Electret condenser microphone * Rugged construction to withstand severe 
environmental conditions * High resistance to mechanical shock * 3-Wire configuration 


EK Series: * Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise 
¢ 3-Wire configuration 


FG Series: * Integral FET amplifier »* Wide, flat frequency response »* Low noise performance »* High 
electroacoustic sensitivity * 3-Wire configuration 


EM Series: * Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low 
Noise * Small size 


WP Series: Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low noise * Low vibration sensitivity 
¢ Flat response down to very low frequency » Survives submersion in water * 3-Wire configuration 


Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Knowles 
(dB re (dB re DC Supply Current Noise (1KHz Impedance Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. al 10 100 Part No. 
-39 44 -59 +4 1.0-10 50 28.5 dB 3500 423-1005-ND 19.44 17.52 12.51 EA-1842 
1 -33 43 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1006-ND 15.62 14.07 10.56 EK-3024 
-33 43 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1007-ND 16.89 15.22 11.46 EK-3027 
2 -33 43 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1009-ND 15.60 14.06 12.51 EK-3133 
3 -33 +3 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1008-ND 18.01 16.23 11.59 EK-3132 
-33 43 -53 +3 1.0-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1000-ND 25.25 22.75 16.25 FG-3329 
-33 43 = 0.9 - 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1063-ND 23.07 20.78 16.38 FG-3629 
4 -33 43 = 0.9 - 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1064-NDe 29.56 26.64 19.03 FG-3629-P16 
-43 43 = 0.9- 1.6 50 30.0 dB 4400 423-1067-ND 23.07 20.78 16.38 FG-3742-C05 
-43 43 = 0.9 - 1.6 50 30.0 dB 4400 423-1068-ND* 27.45 24.73 19.49 FG-3742-D36 
5 -36 43 _ 0.9- 10 50 31.0 dB 4400 423-1061-ND 26.98 24.31 17.36 EM-3046 
-36 43 0.9- 10 50 31.0 dB 4400 423-1062-ND* 22.98 20.70 16.32 EM-3046-P16 
6 -33 43 —_ 0.9 - 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1065-ND 23.07 20.78 16.38 FG-3652-C36 
-33 +3 0.9 - 1.6 50 28.0 dB 4400 423-1066-ND* 30.23 27.23 19.45 FG-3652-P16 
Waterproof Microphone 
7 -34 43 -54 +3 1.0-10 50 28.0 dB 4400 423-1012-ND 25.29 22.79 16.28 WP-3502 
-34 43 -54 +3 1.0-10 50 28.0 dB 4400 423-1054-ND* 25.29 22.79 16.28 WP-3502-P 16 


* Has 1 inch long leads 


Noise-Canceling Close Talking Microphones 


NR Series: © Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity 


CF Series: « Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Withstands severe environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with water repellent * High 
resistance to mechanical shock 


WP Series: « Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant * Withstands explosive decompression » High resistance to mechanical shock * Small size 


Dim. in mm. 

Fig. 1 Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier | Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone | DC Supply Current Output Imp. | Digi-Key Price Each Acoustics 
4.01 A>5 a Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Configuration (Vv) Drain (uA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 

: -32 43 -62. +3 2-Wire 1.0-10 200 2500 423-1010-ND 16.86 15.19 11.02 NR-3160 
2 -42 +3 -62 +3 3-Wire 1.0-10 50 3500 423-1014-ND 25.49 22.97 16.41 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -34 43 -64 43 2-Wire 1.0-10 300 2500 423-1011-ND 25.29 22.79 16.28 WP-3501 
Piezo Ceramic, Accelerometer, Fig. 4 


Magnetic Balanced Armature Dim. in mm. 


BL Series: ¢ High sensitivity * Wide frequency range and flat response « Integral 


i" E oS 
FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 typically used for Sound Port 5.70 
instrumentation applications * 3-Wire configuration 6 = < 
BU Series: * Ceramic vibration transducer ¢ High vibration sensitivity and small size é . y ; 4.14 
Wide frequency range * Internal FET preamplifier * 2 or 3-Wire configuration ; z L St 
9.70 : L 7.92 
; Sy 


BJ Series: * Balanced armature technology * High efficiency, stability and reliability (Inside) 
* Self-shielded against external magnetic fields * Small size * Omni-directional 
© 2-Wire configuration 


Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1KHz @ 1KHz i Price Each Acoustics 
Fig. 1v/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Ohms) Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
-49 +3 -69 343 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 72.47 65.29 46.64 BL-1785 
2 -49 +3 -69 +3 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 94.84 85.19 67.64 BL-1994 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.0 +4.5 1.5-10 _— 50 _ 5200 423-1004-ND 51.26 46.18 32.99 BU-1771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -55.5 +3 -75.5 +3 = = 900 = = 3900 423-1001-ND 27.82 25.07 17.91 BJ-1590 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1694 (t063) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


High Performance Audio Products (cont) Dim. in mm. 
<: Nowtes Specialty Speakers 


CB Series: ¢ Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability » Excellent sound quality * High speech intelligibility * Suitable for PCB 
mounting * Can function as a microphone or beeper » Stainless steel enclosure * 3 Position male header attached CM Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give 
high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency enables sufficient sound output even when limited power is available * In-built static protection Lightweight, 
matt-black, plastic housing * Ergonomically designed with rounded edge to fit the concha * High-quality sound output » Tailored bandwidth for superb speech intelligibility 
« Rugged construction * 2 Position flexi-circuit attached MR Series: * Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m water * Corrosion resistant 
* Withstands explosive decompression ¢ Excellent environmental performance * High resistance to mechanical shock * 3 Wire leads attached BK Series: * Balanced-armature, 
magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability * High sensitivity * Low distortion * Self shielded for low magnetic radiation Cl Series: » High sensitivity, 
wide bandwidth response * Low distortion * Self shielded for low magnetic radiation ED Series: « Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and 
reliability * High sensitivity * Low distortion « Self shielded for low magnetic radiation 


Nominal DC] Impedance | Sound |Nominal Output@) Nominal Output @ Knowles 
Resistance @ Port 1KHz, Distance= | 1KHz, Sealed to IEC Distortion | Digi-Key Price Each Acoustics Orientation 
Fig. | (Ohms) Frequency | Location | 30cm (dB SPL) | 318 Coupler (dB SPL) | Max % @ Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. of hole 
Handset Tranceiver a not 

4.2 12@1KHz | Top Edge 73 _ 15 500 | 423-1030-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2844 

4.2 12@1KHz Face 73 - 15 500 | 423-1033-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2846 
1 11.5 24@1KHz Face 73 — 15 500 | 423-1034-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2847 

21.5 48@1KHz Face 73 _ 15 500 | 423-1035-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2848 

11.5 24@1KHz | Top Edge 73 - 15 500 | 423-1031-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2849 

21.5 48@1KHz | Top Edge 73 - 15 500 | 423-1032-ND 20.27 18.26 13.05 | CB-2850 

Headset Speaker — Flexi-Circuit 

2 65 150@1KHz - - 103 2 300 | 423-1036-ND 20.59 18.55 13.25 | CM-3152 

8.5 30@1KHz - - 103 2 300 | 423-1037-ND 20.59 18.55 13.25 | CM-8431 

Headset Speaker — Wire Lead Out 
3 10 211@KHz - - 100 5 300 | 423-1038-ND 56.21 50.65 36.18 | MR-3243 
Balanced Armature Speakers 

4 10.7 13.3@500Hz| — - _ 10 500 | 423-1055-ND 16.77 15.11 11.91 | BK-8507 

10.7 13.3@500Hz| — =- _ 10 500 | 423-1056-NDe 19.92 17.95 14.14 | BK-8507-P16 
5 20.0 45@500Hz - - - 3.5 500 | 423-1057-ND 23.35 21.04 16.58 | Cl-2955 

20.0 45@500Hz - - - 3.5 500 | 423-1058-NDs 26.85 24.19 19.07 | Cl-2955-P16 
6 3.32 10.2@500Hz| — - _ 5.0 800 | 423-1059-ND 21.70 19.55 15.41 | ED-3619 

3.32 10.2@500Hz] — - - 5.0 800 | 423-1060-NDs 24.95 22.48 17.72 | ED-3619-P16 


* Has 1 inch long leads 


SiSonic™ Silicon Microphone _ dim. inmm. 


Features: * Surface mount microphone »* Compatible with standard surface mount soldering process * Automated pick microphone placement on reverse side of PCB, while maintaining acoustic port on top side of mobile device, for clamshell 
‘n’ place using standard equipment * No off-line soldering or insertion * Highly shock resistant * Low vibration phone designs * Enables the thinnest, highest density product designs * Integrated Amplified version increases output 
sensitivity * Operation at high and low temperature Ability to integrate additional electronics into package *Omni- signal by up to 20dB SiSonic Mini: e New Mini SiSonic with a footprint less than 18mm? reduces manufacturing costs 
directional * Applications: * Cellular phones »* Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops *PDAs, and brings greater design flexibility * Rugged, solid state design process for stable acoustic performance under extreme 
MP3 players »* Automotive and automotive accessories » General electronics Sisonic Zero-Height: * SiSonic “Zero conditions such as temperature, shock and vibration « Flexible package design allows for future product enhancements and 
Height” shrinks product thickness by up to 30% * Minimizes distance between PCB and mobile device housing «Ideal for integration of additional components * Integrated Amplified version increases output signal by up to 20dB 


Fig. 1 — SiSonic Standard Fig. 2 — SiSonic Zero - Height Fig. 3 — SiSonic Mini 
Sound ee i Top View 1. Output ; 4.42 
2. No Connection . > 
(Gain Control on i " <> -_ 
SP0103 Model) a a > 
3. Ground i 378 > ca 
4. Power 
Note: No board washing after solder re-flow 
Sensitivity Maximum S/N Typical Cut Tape Knowles 
@1KHz Voltage Current Ratio Min. Operating Built-in Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
Fig.| (dB re 1V/Pa) oc Consumption @ 1KHz Temperature Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 -42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C 10pF, 33pF 423-1039-1-ND 6.00 5.28 4.40 423-1039-2-ND 1,200 3880.00/M | SPO102NC3-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C 10pF, 33pF 423-1040-1-ND 6.90 6.08 5.06 423-1040-2-ND 1,200 4462.01/M | SP0103NC3-2 
‘ -42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <55dB -40° - 100°C _ 423-1069-1-ND 4.46 3.05 2.43 423-1069-2-ND 900 1880.10 | SPO102BE3-5 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _— 423-1074-1-ND 6.50 6.08 §.22 423-1074-2-ND 900 3827.69 | SPO103BE3-5 
-42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _ 423-1070-1-ND 6.00 5.07 4.36 423-1070-2-ND 1,200 3546.00/M | SPM0102ND3-2 
3 -42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _ 423-1071-1-ND 6.50 5.57 4.79 423-1071-2-ND 1,200 3897.01/M | SPMO102NE3-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _— 423-1072-1-ND 6.50 5.57 4.79 423-1072-2-ND 1,200 3897.01/M | SPM0103ND3-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA @ 5.5VDC <59dB -40° - 100°C _ 423-1073-1-ND 6.50 6.08 §.22 423-1073-2-ND 1,200 4253.00/M | SPM0103NE3-2 
Waterproof 
Acoustical 
NEY, \S°8 Fe, , 
Transd ucers Dim. in mm. jy Orientation SD Crevaton 
MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after orhele Z an pattern not 


pattern not oe Zz fixed 
fixed ae 


immersion in 15m water * Corrosion resistant * Withstands explosive 
decompression ¢ Excellent environmental performance High 
resistance to mechanical shock * Wire leads attached 


Sensitivity @ 1 KHz oC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1KHz Condition @ 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1v/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (WA) (Ohms) Equivalent SPL) (Ohms) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
Electret Microphone 
1 -41 +4 6124 1.0 - 20 50 al 30 10K 3.5K 423-1016-ND 41.98 37.83 30.60 MR-8406 
Magnetic Microphone 
2 -67.5 43 -87.5 43 _ =_ 75.5 _ 300 300 423-1015-ND 30.49 27.47 26.31 MR-3151 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1695 


SHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 2 F Fig. 3 - Aluminum Consoles: ¢ Plain aluminum «The Fig. 5 
Snap Together Aluminum q length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the | Small Cabinets: 
Boxes: ¢ .040” (1.02mm) Plain | total depth * Finished in Grey *By 
aluminum * An ideal box for con- H Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: | removing four screws 
Ww struction where screws cannot * Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” | in bottom, cover slides 
* be used and where access to WY (1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal _*Pem nuts | off for easy access to 
the box must be quick and often. used throughout for longer life and ease of assembly | interior of enclosure * A 
Aluminum Boxes: T he catches hold the box together tightly f and disassembly * All parts are primed to protect the | housing for small instruments, amplifiers, 
* .040” (1.02mm) Plain | Crown Royal Series Chassis: « Versatile and rugged b metal against the elements and to serve as a paint base. | intercoms, public address systems, and for 
aluminum * Screw | construction * Constructed of .050” (1.27mm) alu- s Bases are finished in textured blue, covers are finished | any small or medium sized item that is being 
fastening, punched | minum, Type 3003-H14 Plain aluminum * Screws : a in semi-gloss white * The base is approximately 1/4” | prepared for the market and where price and 
and tapped included ~ Wa (6.35mm) larger than the cover dimensions appearance is a major factor 


Fig. 6 Fig. 8 Fig. 9 


UNI-PAC Universal Cap Cover Chassis: 
Die Cast Packaging System: * Cap cover construc- 
Enclosures: A quality cabinet, engineered tion enables the build- 
Easily machined 6 for versatility and value, at er to use either the 
units usefulasinstru- yy rey an affordable price. The Uni- top or the bottom of see 
ment and meter = wv Pac is constructed with .063” the chassis for con- Drawn Miniature Box: 
cases * Close-fitted LMB Perforated Box Chassi (1.60mm) aluminum, with struction * Chassis * Cold rolled steel, with mount- 
flange lids fasten to bosses in the body | *LMB perforated boxes are | .125” (3.18mm) aluminum can also be mounted ing ears * Made of steel only 
with counter sunk screws * Aluminum | adaptable wherever heat dissi- | sides and four adhesive rubber feet. The top, bottom, | on its side and construction can be on both | * Covers are soldered-in when 
alloy (380) offers excellent screening | pation is required, as well as | and sides are finished in textured blue, the front and | top and bottom at the same time * Built from | used in assembly Not fabri- 
properties. * Lid adds .156” (3.96mm) to | utmost shielding * Plain alum- | rear panels are finished in semi-gloss white. *Inter- | Aircraft quality .040” (1.02mm) aluminum, | cated (holes punched in the 


height of enclosure. inum changeable front, back, top and bottom panels Type 3003-H14 * Plain aluminum box) ¢ Plain steel 
Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing 
DxWxH Part No. i 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 ri easy sien 5.84 48.47 438.00 EigO 2 ie Caer Pnciceuse 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) L101-ND 18.18 15089 1363.50 9.68 x 1.50 x 1.06 (02.20 x 98.10 x 26.99) Eile ieeN LD) 9.08 75.36 681.00 
4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L102-ND 704 58.43 528.00 4.38 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 10.26 85.16 769.50 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) 1103-ND 756 62.75 567.00 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 16.40 136.12 1230.00 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND 10.56 87.65 792.00 7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 26.08 216.46 1956.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 14.76 722.51 1107.00 7.39 x 4.70 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77.80) L153-ND 28.12 233.40 2109.00 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 14.94 124.00 1120.50 Fig. 7 - LMB Perforated Box Chassis 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND 18.18 150.89 1363.50 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) 1164-ND 3.68 72.04 $51.00 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND 21.50 178.45 1612.50 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) eee 41.80 97.94 aes 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND 29.86 247.84 2239.50 : : . : : : : : : 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) L110-ND 32.80 272.24 2460.00 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 12.02 99.77 901.50 
Fig. 2- Aluminum Boxes (Snap-Together) 5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND 13.62 113.05 1021.50 
B75 x 2.13 X 1.63 (60.85 x 53.98 x 41.28) L111-ND 5.18 42.99 388.50 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND 19.94 165.50 1495.50 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 5.84 48.47 438.00 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND 17.18 142.59 1288.50 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND 5.18 42.99 388.50 5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND 13.16 109.23 987.00 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND 5.84 48.47 438.00 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND 17.60 146.08 1320.00 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) EaihosND) 7.06 58.60 529.50 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L175-ND 20.48 169.98 1536.00 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) SNE 7.56 62.75 567.00 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) L176-ND 24.88 206.50 1866.00 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L117-ND 10.56 87.65 792.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) 1118-ND 1476 122.51 1107.00 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 13.34 110.72 1000.50 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) 1119-ND 14.94 424.00 1120.50 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND 25.78 213.97 1933.50 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 18.18 150.89 1363.50 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND 25.58 212.31 1918.50 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 21.50 178.45 1612.50 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L180-ND 35.86 297.64 2689.50 
SBE XT SOX T SECT ISK SEO RISO OND B50 STAB 765.00 Fig. 8 - UNI-PAG Universal Packaging System 
z x1. x1. ie x iS x st I bs a! ia 
4.8 22.8 x 1.28 (107.95 x 87.15 x 31.75) Teco ad ohoe Be100 Tone Ie Coed esr ats soe core) L181-ND 81.38 675.45 6103.50 
5.50 x 3.00 x 1.25 (189.70 x 76.20 x 31.75) aR) 49.66 oe 7a pea .00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND 99.88 829.00 7491.00 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 42:09 401.43 91650 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND 116.44 966.45 8733.00 
6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L202-ND 15.36 127.49 4152.00 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) L184-ND 136.08 1129.46  10206.00 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) [203-ND 23.18 792.39 1738.50 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) L185-ND 107.26 890.26 8044.50 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L204-ND 31.26 259.46 2344.50 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) L186-ND 129.62 1075.85 9721.50 
Fig. 3 - Aluminum Consoles 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) L187-ND 152.82 1268.41 = 11461.50 
aon x au x soe 427.00 x on x 20.80; EEN ive3 aace naten 12.00 x 17.00 x 7.00 (304.80 x 431.80 x 177.80) L188-ND 155.46 1290.32  11659.50 
at x3. X2. p, x he x A ‘al A - A 
6.005 4.00225 (152.405 101.60 67.15) oaiNG iaoa jonas 525.00 14.00 x 17.00 x 7.00 SaaS L Eigen __ 186.66 1549.28 __13999.50 
7.00 x 5.00 x 2.50 (177.80 x 127.00 x 63.50) L125-ND 15.26 126.66 1144.50 BGs SEP COver Sass 
8.00 x 6.00 x 2.75 (203.20 x 152.40 x 69.85) L126-ND 20.06 166.50 1504.50 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) L190-ND 21.82 181.11 1636.50 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) 1127-ND 22.06 783.10 1654.50 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 23.50 195.05 1762.50 
10.00 x 4.50 x 2.50 (254.00 x 114.30 x 63.50) L128-ND 19.78 164.17 1483.50 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 21.02 174.47 1576.50 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND 33.02 274.07 2476.50 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) L193-ND 33.60 278.88 2520.00 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) L130-ND 44.82 372.01 3361.50 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) L194-ND 30.62 254.15 2296.50 
Hae oe ee Te OO nO pe _toe.s8 _ste1.00 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 36.08 291.16 2637.00 
‘ig. 3 - Uni-Cai Iniversal Cabine: stem 
ees TET OOS 13700 x44 45) DSS ND ae See = ante 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 37.88 314.40 2841.00 
6.00 x 6.00 x 2.78 (152.40 x 152.40 x 69.88) eeeinn 2824 517.38 5868100 .00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 38.90 322.87 2917.50 
7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) L157-ND 40.76 338.31 3057.00 Fig. 10 - Drawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 37.78 313.57 2833.50 1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x 22.23) L206-ND 1.94 16.10 145.50 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND 43.74 363.04 3280.50 2.00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) L208-ND 1.94 16.10 145.50 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) L161-ND 60.34 500.82 4525.50 2.00 x 1.75 x 1.00 (50.80 x 44.45 x 25.40) L210-ND 1.94 16.10 145.50 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x S04 60 xr) _ more ; eis 620.51 5607.00 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) L212-ND 1.94 16.10 145.50 
Ig. - Uni-Cal Iniversal abinel ‘stem = 5 ae 
SOO KADOK ZOO TIBEAD S101 60 x 50.50) L154-ND 3590 273.07 2467.50 _ Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 
10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) L160-ND 48.28 400.72 3621.00 Lid for L206-ND Box .......0..sssssceeeeeeeeeeees L205-ND 1.34 11.12 100.50 
Fig. 5 - Small Cabinets Lid for L208-ND Box . L207-ND 1.34 11.12 100.50 
5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) 1147-ND 30.00 249.00 2250.00 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.34 11.12 100.50 
6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 44.04 365.53 3303.00 Lid for L212-ND Box . L211-ND 1.34 11.12 100.50 


150.992 CERDRED MANUFACTURER 


KEYSTQNE Instrument Boxes Instrument Boxes § | GG 


«Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the 


; ; is caren ae Economical cases molded of high impact material. . 
ts Phenolic Panel: .062” thick gl black MIL-P-3115C »*Alum- ; 
num ane 0 ik S054 per D6 «one Prison mole ih | Mating coer has neocing flange on i ent Case sued Nibbler Tool 
rounded outside corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded 8} sunk holes for flush mounting. Internal grooved guides th cover B 
brass inserts in base. to hold PC boards and circuit cards from .062 to .093 ane mounting For Panels, Boxes 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts ; thick. Ideal for prototype or production usage. * Low _ A 
Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. ° cost * Sturdy construction SH 
Black Phenolic Aluminum ( 
Dimensions Case Only Panel Only Panel Only Dimensions a 
Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price | Digi-Key Price Inches (mm) Color/ Digi-Key Price Each ee 
A B C PartNo. Each | PartNo. Each | PartNo. Each A B ct Material | Part No. 1 10 100 : 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)|1.56 (39.62)| 703K-ND 3.27 |2042K-ND 1.40 | 2044K-ND 2.05 Spring loaded nibbling tool for 
2 FE SNL SET ND 2 RRS 32 BUG 28) | | eseso|erscns|s acs | usa famew cas a aor | | nga on oto 
3.75 {o835) 6.25 eee) 2.00 (boas 7O0K-ND 7.41 | *2037K-ND 3.22 | 2046K-ND 3.06 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.67) | Black ABS —/706K-ND 6.87 6.42 4.33 (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
5.25 (133.35)]6.81 (172.97)|2.31 (58.67)| 701K-ND 13.59 |*2038K-ND 4.47 | 2047K-ND 4.17 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80) | Black ABS |707K-ND 10.80 10.08 6.79 AWG staal ot -062" Atari) 
7.38 (187.45)|8.38 (212.85)|3.00 (76.20)| 702K-ND 23.67 |*2039K-ND 9.75 | 2048K-ND 9.36 if copper, brass, aluminum or plastics. 
* 093" Thick 4.33 (109.98)| 7.50 (190.50) | 2.22 (56.39) | Blue Styrene |764K-ND 8.84 8.16 4.83 GC395-ND Nibbler Tool.... $12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1696 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SERPAC R-Series Enclosures 


Features: 


* SR-RX = Flame Retardant, UV protected, 


Chemical resistant 


¢ Unbreakable light-weight 
structural resin 


© O-Ring watertight/airtight seal 
Pressure purge valve under latch 
¢ Ergonomic handle 

* Corrosion proof 


Material: SR-R Polypropylen, SR-RX PVC 


Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
Internal External Part No. 1 10 Model No- 
R-Series Case 
Without Foam Insert 
7.3 X 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-(1-ND 1748 14.57 | R-120 
9.59x 7.42 x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-L1-ND 26.84 22.37 | R-300 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-C1-ND 51.76 43.14 | R-520 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53 x 5.41 | SR-R710-L1-ND 84.56 70.50 | R-710 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53 x 7.48 | SR-R720-LI-ND 84.56 70.47 | R-720 
With Plastic Lock Without Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-PLLOI-ND 28.24 = 23.54 | R-120 PLL 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLO-ND 37.60 31.34 | R-300 PLL 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-PLLOJ-ND 62.52 52.11 | R-520 PLL 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53 x 5.41 | SR-R710-PLLC-ND 89.92 74.97 | R-710 PLL 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53 x 7.48 | SR-R720-PLLL-ND 89.92 74.94 | R-720 PLL 
With Metal Lock Without Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-MLLO-ND 32.54 27.12 | R-120 MLL 
9.59x 7.42 x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLO-ND 41.90 34.92 | R-300 MLL 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x 6.85 | SR-R520-MLLCJ-ND 66.82 55.69 | R-520 MLL 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53 x 5.41 | SR-R710-MLLO-ND 99.62 83.05 | R-710 MLL 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53 x 7.48 | SR-R720-MLLOJ-ND 99.62 83.02 | R-720 MLL 
With Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-F-ND 19.54 16.29 | R-120 FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x 4.87 | SR-R300-FLI-ND 31.56 26.31 | R-300 FOAM 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x 6.85 | SR-R520-FLJ-ND 59.12 49.27 | R-520 FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53 x 5.41 | SR-R710-FL-ND 97.88 81.60 | R-710 FOAM 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53 x 7.48 | SR-R720-FLJ-ND 97.88 81.57 | R-720 FOAM 


With Plastic Lock With Foam Insert 


Without Foam Insert 


7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-PLLFLI-ND 30.30 25.26 | R-120 PLL FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x 4.87 | SR-R300-PLLFLI-ND 42.32 35.27 | R-300 PLL FOAM 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-PLLFLI-ND 69.88 58.24 | R-520 PLL FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53 x 5.41 | SR-R710-PLLFLI-ND 108.64 = 90.57 | R-710 PLL FOAM 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53x 7.48 | SR-R720-PLLFLI-ND 108.64 90.54 | R-720 PLL FOAM 
With Metal Lock With Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-MLLFLI-ND 34.60 28.84 | R-120 MLL FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x 4.87 | SR-R300-MLLFLI-ND 46.62 38.86 | R-300 MLL FOAM 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15x6.85 | SR-R520-MLLFLI-ND 74.18 61.82 | R-520 MLL FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.53x 5.41 | SR-R710-MLLFLI-ND 112.94 94.16 | R-710 MLL FOAM 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 x 15.53x7.48 | SR-R720-MLLFLI-ND 112.94 94.12 | R-720 MLL FOAM 


RX-Series Black Case 


7.73 X5.1x3.3 
9.61 x 7.42 x 4.15 
13.72 x 10.07 x 6.14 
18.29 x 13.19 x 4.67 
18.56 x 13.39 x 6.72 


8.88 x 7.59 x 3.97 
10.90 x 9.9 x 4.92 
15.11 x 12.40 x 6.94 
20.10 x 15.80 x 5.51 
20.04 x 15.76 x 7.59 


SR-RX120-B-ND 28.96 
SR-RX300-B-ND 44.58 
SR-RX520-B-ND 82.62 
SR-RX710-B-ND 147.56 1 
SR-RX720-B-ND 135.06 1 


24.14 
37.16 
68.86 
23.02 
12.56 


RX-120 BLACK 
RX-300 BLACK 
RX-520 BLACK 
RX-710 BLACK 
RX-720 BLACK 


Note: = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange 


Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
Internal External Part No. 4) 10 | Model No. 
With Plastic Lock Without Foam Insert 
7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-PLLB-ND 39.72 33.11 | RX-120 PLL BLACK 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-PLLB-ND 55.34 46.12 | RX-300 PLL BLACK 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-PLLB-ND 93.38 77.82 | RX-520 PLL BLACK 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-PLLB-ND 145.82 121.57 | RX-710 PLL BLACK 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-PLLB-ND 145.82 121.53 | RX-720 PLL BLACK 
With Metal Lock Without Foam Insert 
7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-MLLB-ND 44.02 36.69 | RX-120 MLL BLACK 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-MLLB-ND 59.64 49.71 | RX-300 MLL BLACK 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-MLLB-ND 97.68 81.41 | RX-520 MLL BLACK 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-MLLB-ND 150.10 125.14 | RX-710 MLL BLACK 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-MLLB-ND 150.10 125.09 | RX-720 MLL BLACK 
With Foam Insert 
7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-FB-ND 32.40 27.01 | RX-120 BLACK FOAM 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-FB-ND 52.46 43.72 | RX-300 BLACK FOAM 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-FB-ND 94.40 78.67 | RX-520 BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-FB-ND 151.12 125.99 | RX-710 BLACK FOAM 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-FB-ND 151.12 125.94 | RX-720 BLACK FOAM 
With Plastic Lock With Foam Insert 
7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-PLLFB-ND 43.16 35.97 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-PLLFB-ND 63.22 52.69 | RX-300 PLL BLACK FOAM 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-PLLFB-ND 105.16 87.64 | RX-520 PLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-PLLFB-ND 161.88 134.96 | RX-710 PLL BLACK FOAM 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-PLLFB-ND 152.88 127.41 | RX-720 PLL BLACK FOAM 
With Metal Lock With Foam Insert 
7.73 X5.1X3.3 8.88 x 7.59 x 3.97 SR-RX120-MLLFB-ND 47.46 39.56 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-MLLFB-ND 67.52 56.27 | RX-300 MLL BLACK FOAM 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-MLLFB-ND 109.46 91.22 | RX-520 MLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-MLLFB-ND 166.18 138.54 | RX-710 MLL BLACK FOAM 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-MLLFB-ND 166.18 138.49 | RX-720 MLL BLACK FOAM 
Digi-Key Price Each Serpac 
Description Series Part No. 1 10 Model No. 
3-Piece Replacement Foam Sets for R and RX Series Cases 
120 SR9100-ND 15.97 12.68 9100 
Replacement 300 SR9300-ND 18.84 14.95 9300 
Foam 520 SR9500-ND 30.84 24.48 9500 
Sets 710 SR9710-ND 40.89 32.45 9710 
720 SR9700-ND 62.84 49.88 9700 
Digi-Key Price Each Serpac 
Description Series Part No. 1 10 Model No. 
“R” Series Panel Kits 
R120 SR7150T-ND 18.28 15.24 7150T 
R300 SR7350T-ND 25.92 21.61 7350T 
Top Plate R520 SR75507-ND 30.04 25.04 7550T 
R710/ R720 SR7750T-ND 39.14 32.62 7750T 
R120 SR7150B-ND 21.02 17.52 7150B 
R300 SR7350B-ND 27.64 23.04 7350B 
Bottom Plate R520 $R7550B-ND 32.80 27.34 7550B 
R710/ R720 SR7750B-ND 41.72 34.77 7750B 


Note: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


ee 


Flambeau 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 


Plastic Storage Systems 


Boxes 
Dimensions — Inch (mm) Compart-| Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L Ww D ments | PartNo. 1 10 100 Model No. 
Full 
14.50 (368.3) | 7.50 (190.5) |5.25 (133.35) | Length | 510-1000-ND 37.78 31.36 28.91 | 14800-2C 
Tray 
2 | 11 (279.40) | 6.75 (171.45)| 1.75 (44.45) 1 510-1017-ND 21.36 «17.73 16.35 | C601 
11 (279.40) | 6.75 (171.45)| 1.75 (44.45) 18 510-1018-ND 25.56 21.22 19.56 | C618 
13.13 (333.50)) 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 1 510-1019-ND 35.66 29.60 27.28 | C801 
. * 13.13 (333.50)| 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 24 510-1020-ND 39.08 32.44 29.90 | C824 
Plastic Frame Storage Cabinets 
Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall Bins 
mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy i = : 
retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. Dimensions ~ Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. [E WwW D Part No. 1 10 100 Model No. 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 3 3.88 (98.55) 4.88 (123.96) | 8.88 (225.55) | 510-1004-ND 7.64 6.35 5.85 3008C 
Fig. [E W D ments | Part No. 1 10 100 | Model No. 5.88 (149.35) 4.88 (123.96) | 12(304.8) | 510-1001-ND 11.94 991 9.14 3005C 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1013-ND 22.98 19.08 17.58 | C20P 
F 16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1015-ND 31.14 25.85 23.83 | C26P Cases 
1 ireeh i (coe) ate - a eid aa oe hs jee Features: * Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Con- 
ava a as a a ductive <10° O/in? « Anti-Static: 109 ~ 10'S O/in? * Faraday Cage Protection * Color: black 


Conductive Storage 


Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static 
charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black 


Cabinets 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L Ww D ments | Part No. 1 10 100 Model No. 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1014-ND 68.78 +=57.09 52.62 | C20P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND 91.42 75.88 69.94 | C26P-C 
1) 11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1021-ND 68.78 57.09 52.62 | U30P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 §10-1023-ND 92.32 76.63 70.63 | U45P-C 


Internal Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. [l WwW D Part No. 1 10 100 Model No. 
5.06 (128.52) 2.75 (69.85) 1 (25.4) 510-1009-ND 8.44 7.01 6.46 50019 
6.75 (171.45) 5 (127) 1.19 (30.23) | 510-1012-ND 1814 15.06 13.88 50036 
8.94 (227.08) 6.63 (168.40) | 1.25 (31.75) | 510-1005-ND 21.28 17.67 16.28 50014 
4 11.88 (301.75) | 8.19 (208.03) | 1.25 (31.75) | 510-1006-ND 24.14 20.04 18.47 50015 
12.75 (323.85) 10.5 (266.7) 1.75 (44.45) | 510-1007-ND 35.28 29.29 26.99 50016 
5 (381) 6.5 (165.1) 2 (50.8) 510-1008-ND 30.42 25.25 23.28 50017 
17.5 (444.5) 13.5 (342.9) 1.31 (33.27) | 510-1011-ND 48.20 40.01 36.88 50023 
18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) | 510-1010-ND 63.48 5269 48.57 50021 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SERPAC Plastic Electronic Fig. 1 —A Series Fig. 2— Standard Fig. 3 — Standard 
Standard with Insert Enclosure Copper Clad 
Electronic Enclosures Enclosu res oa 


Models (excluding CA Series) are available with or without 9-volt battery compartments, come with vertical card guides 
and are bossed for mounting horizontal circuit boards. Made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


CA Series Only: Features: 0 to 6 button configurations * Designed to hold 20mm coin cell batteries * Assembles with Lv > QV End Panel DB End Panel 
two or three screws. v 


Fig. 4 — Gasket Fig. 5 — QV Standard/ 9V Standard Fig. 6 — Slanted 
with Insert Pann 
~ 


Fig. 10 — H Series OV H Series Fig. 11— G10A 
Series 
ibe < . ~ 
IN Be ALS “ae UNS ae SS" mr SS 
i. ; : ‘ 2-4 Buttons Available 0-4 Buttons Available 0-5 Buttons Available 0-6 Buttons Available 
Accessories 
Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Description Part No. i 25 50 | Model No. A B c D Part No. 1 25 50 Series No. 
H-65 Series Optional End Panel, Clear SRH65-FPC-ND 293 233 2.00 | 2105CL Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 
H-65 Series Optional End Panel, Infrared SRHG65-FPI-ND 3.69 293 252 | 2105IR 2.25 (67.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40) | — SR110-IL-ND 387 3.08 265 | 110-1 
Rubber Feet 1x, SR50-ND 49 1513-1 SRSO 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) | — SR111-IC-ND 447 355 3.06 | 111-1 
Abie beck anaes sik Seeiitn Be ae api ey 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) | — $R021-IE-ND 432 343 2.95 | 021-1 
: : ; ; ; 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — $R031-IC-ND 5.20 413 3.55 | 031-1 
Rubber Fast For A Series SR52-ND 22320 | 82 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — $R131-IC-ND 5.70 453 3.90 | 131-1 
100 pe. Standoff Screws, Adhesive SR6OKIT-ND 61.93 49.15 42.27 | 6OKIT 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) = $R033-IC-ND 608 483 415 | 033 
100 pc. Standoff Posts, Adhesive SR6IKIT-ND 60.48 48.00 41.28 | 61 KIT 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 250 (63.50) | — SR133-IC-ND 643 510 439 | 1331 
Standoff with Hole SR60-ND 3830.26 | 60 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — SR151-IC-ND 6.71 5.33 4.58 | 151-1 
Standoff with Post SR61-ND 32 «25S? | Gt 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — $R153-IC-ND 7.62 6.05 5.21 | 153+1 
Glue for SR60 and SRGT SRES-ND Te9 aaa 798 | 65 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86) | — $R051-IC-ND 6.14 4.88 4.20 | 051-1 
En de 1230) | 688 (17475)| 090 (2285) | — | SROMCIND B88 708 GO? | Ort 
HO7-2Y, aft H67"AA SRGEND ace ee lel 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10) | — SR17tIC-ND 9.73 7.73 6.65 | 1711 
Battery Clip; single contact for M-6, M-8, H65-9V, H65-AA, 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | — $R072-IC-ND 10.40 825 7.10 | 072-1 
H67-9V, and H67-AA boxes SR72-ND 61 4942 | 72 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — $R172-IC-ND 10.68 848 7.29 | 172-1 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR74-ND 61 AD AZ | 74 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51) | — SR073-IL-ND 10.55 838 7.21 | 0731 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 1 49 2 | 75 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | — $R173-I-ND 11.21 890 7.66 | 173-1 
epee oe fe Sian | (SRS Sermee| - ee) te ae ie 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Seri $R6003-ND 20. 47 14 | 6003 ; 30) } 1.50 (38. = H ; ; ; A 
ae oe Tite 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50(63.50) | — | SRI93IC-ND 15.28 1213 1043 | 1931 
9V, 15-8, 9V Standoff Holes and All Bosses SR6004-ND 20.47 14 | 6004 earel on 350 (oat 30h Honda ey | = SRD feoe dno: eet lea 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits All S and SL Series $R6005-ND 20. 47 ~~14 *‘| 6005 80 (241,80) | 1.80.(48. Fik-o —slandacd Wall Mount — ; 4 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates SR6006-ND 20 47 ~~ «14 | 6006 18: beheld 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 $R6007-ND 20 47 ~~ 44 ‘| 6007 3.25 (82.58) | 4.88 (111.25) 0.91 (23.11) | — SROs WarND 649 515. 449) | 081-W 
screw a3 VE Flat THs OS anliGll SReaOaLN > 4a. eo 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) | — $R032-WLI-ND 6.96 553 4.76 | 032-W 
Crews 9/8 THA MS Usp anger z : 3 : 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) | — $R033-WLI-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-W 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — $R151-WLE-ND 8.91 7.08 6.09 | 151-W 
Dimensions — Inch (mm) Dankey Price Each Sine 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | — $R152-WLL-ND 9.61 7.63 6.56 | 152-W 
A B C D Part No. 1 25 50 | SeriesNo. | | 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — $R153-WLI-ND 10.08 8.00 6.88 | 153-W 
Fig. 1—A Series 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — $R051-WLI-ND 8.91 7.08 6.09 | 051-W 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.41 (35.81) | — $R052-WLI-ND 9.61 7.63 6.56 | 052-W 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 88 (22.36) | — SRAZOLF-ND 614 488 420) A20 i 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45) | — | SRA2ICEND 633 5.03 4.33 | A-21 3.26 (82,80) | 6.63,(143.00) | 1.91 (48.51) SROSS-WEEND 9.86 7.83 6.73 | 053-W 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50(38.10) | — SRA27L/-ND 9.23 7.33 6.30 | A-27 Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43) | — SRA31C-ND 11.72 9.30 8.00 | A-31 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11) | — $R031-WIL-ND 649 5.15 443 | 031-Wi 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) | — SRA41Z-ND 13.10 10.40 8.95 | A-d1 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) | — $R033-WIL/-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-WI 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) | — SRA42C1-ND 14.14 11.23 9.66 | A-42 3. (82.85) 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — $R151-WIC-ND 8.91 7.08 6.09 | 151-Wi 
Fa 1A Soret ies [iaiam ane] — | Sens te te oe | oy 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94) | — SRA21-9VL-ND 794 630 542] A-219V ; = “Wilt ’ : : * 
ses ee as |S ap daeey 150.3810) — SRAD7-OVEIND 12.41 +«9.85 |B | Ac279V 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00)| 1.91 (48.51) | — $R053-WICI-ND 9.86 7.83 6.73 | 053-WI 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) = SRA31-9V_J-ND 15.37 12.20 10.50 | A-319V Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — .1” (2.54mm) Grid Perfboard 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) = SRA41-9V]-ND 15.31 12.15 10.45 | A-419V For Box #s “SRx1x” $R310-ND 983 7.80 671 | 310SR 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) = SRA42-9V1-ND 16.35 12.98 11.16 | A-429V For Box #’s “SRx3x” SR330-ND 19.12 15.18 13.06 | 330SR 
Fig. 2 — Standard For Box #'s “SRX5x" $R350-ND 22.21 17.63 15.16 | 350SR 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) | — SRIT1C-ND 4473.55 3.06 | 111 For Box #'s “SRx7x SR370-ND 28.38 22.53 19.38_| 370SR 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05) = SR112L0-ND 4.79 3.80 3.27 | 112 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) _ SR113L0-ND 4.98 3.95 3.40 | 113 For Box #s “SRx1x” SR410-ND 026 7.35 633 | 410SR 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) [0.91 (23.11) | — | SROZICEND 432 3.43 2.95 | 021 ror Bax se “SR ervenila 4017, aoa 695 || 430Sh 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — $R031C-ND 5.20 413 3.55 | 031 For Box #'s “SRXBx” SR450-ND 1142 883 759 | 4508R 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — SR131-ND 570 453 3.90] 131 For Box #'s “SRX7x" $R470-ND 1418 11.25 9.68 | 470SR 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) | — $R032C-ND 5.70 453 3.90 | 032 Fig. 4 — Gaskets 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | — $R132C-ND 6.08 483 415 | 132 — =e 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) | — $R033L]-ND 6.08 483 4.15 | 033 Gasket, 3.63” x 2.27" (92.20mm x 57.66mm); fits 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | — $R133L]-ND 643 5.10 4.39 | 133 ae ween SRPS-11-ND 3.75 2.98 _2.56_| PS-11 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | — SRI51L-ND 6715.83. 458 | 151 Seat aL 190 ahem x 62 Samim i SrERSRHND a6. S40 984. | peHie 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56) | — $R052C-ND 652 518 446 | 052 Gasket S613 25" (4.0mm x BDSM TS : : : 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — $R152C-ND 7.02 558 480] 152 Nei isi 450. 1ea, and gaat ; SERED daa Bsa. aaa |ipe4s 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (48.26) | — $R053L-ND 7.02 558 480 | 053 ma eS = : : d 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — $R153C]-ND 762 6.05 5.21 | 153 Gasket G88 ee ale oom ales mm) As aaespeam fas. Abe agar | Pee 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — SRO51L-ND 614. 488 420 | 051 = - : ; : 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86) | — SRO71C-ND 888 7.05 6.07 | 071 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10) | — SRI710-ND 973 7.73 6.65 | 171 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.10) | — SR2T1L-ND 545. 433 372 | 211 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | — $R072C-ND 1040 825 7.10] 072 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) | — $R2310-ND 6.71 5.33 4.58 | 231 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — SR172C-ND 1068 848 7.29 172 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.00 (50.80) | — $R232C-ND 7.09 5.63 4.84 | 232 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51) | — SR073L-ND 1055 8.38 7.21 | 073 3.25 (82.55) ae viva 2.51 (63.75) | — $R233L]-ND 740 5.88 5.06 | 233 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | — SR173L-ND 11.21 890 7.66] 173 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — SR251C1-ND 819 6.50 5.59 | 251 
4.88 (123.95) | 14.21 (360.93) | 2.01 (51.05) | — SR1820-ND 16.44 13.05 11.23 | 182 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — $R252L-ND 873 6.93 5.96 | 252 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50 (38.10) | — SR1910-ND 14.62 11.60 9.98 | 191 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — SR253_1-ND 9.14 7.25 6.24 | 253 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50) | — SR193L1-ND 15.28 12.13 10.43 | 193 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — SR2710-ND 10.87 863 7.42 | 271 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) [0.97 (23.11) | — SROOTL-ND 1361 1080 929 091 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — SR272C-ND 11.66 9.25 7.96 | 272 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) | — $R093L-ND 14.36 11.40 9.81 | 093 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) | — SR273-ND 11.84 9.40 8.09 | 273 
Box color (_]: B = Black, G = Gray, A = Almond (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SERPAC A . Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
F4ase Plastic Electronic Enclosures (cont) 7 7 c Po cen: (es ap dentorm. 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 10 —H Series with Pocket Clip 
A B c D Part No. 1 25 50 __| Series No. 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.94 (23.88)| 9 — SRH65-PCLI-ND 954 7.58 6.52] H-65 PC 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 2.75 (89.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88)|  — SRH65-AAPCLI-ND 10.43 8.28 7.12| H-65 AA-PC 
eau fey |e eae ae eee = SEEN 3% a ne iat 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.94 (23.88)|  — SRH65-ACPCLI-ND 9.54 7.58 6.52| H-65 AC-PC 
3.5 (80.55) | 4.38 (11125) | 25106375) | Saoatie tna punt, <eaey 5 Gail Sa4 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88)|  — SRH65-QVPCLEND 10.21 810 6.97 | H-65 9V-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 151 (38.35)| $R251-IC-ND 819 650 559 | 251-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)|  — SRH67-AAPCLI-ND 10.62 8.43 7.25| H-67 AA-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — $R253-I1-ND 914 7:25 6.24 | 253-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.28 (7.11) — SRH67-ACPCLI-ND 9.70 7.70 6.63) H-67 AC-PC 
i ean ao yet nae = ee we eee ee a 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.28 (7.11) _ SRH67-PCLI-ND 9.70 7.70 6.63) H-67 PC 
4e812295)|'6 aes Detea7s)| Stet died) aab. - 2808. (oe 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51))  — SRH67-9VPCLEND 10.40 8.25 7.10 | H-67 9V-PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.57 (38.35) — $R231-WLFND 737 5.85 5.04 |231-W Fig. 1 —A Series - EMI - 9-Volt 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | — $R232-WCEND 784 6.23 5.36 | 232-W 
3.05 (82.88) | 438 (111.25) | 2.51 (6375); — $R233.WOLND mid) “GD: ies. || Saw. 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62)] 1.50 (38.10)]  — SRA27E-B-ND 13.14 10.43 8.97] A-219V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — $R251-WCEND 9.80 7.78 669 |251-W Fig. 2 — Standard 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | 9 — $R252-WCHND 1049 833 7.16 |252-W — a TG 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51(63.75)| — | SR253WCFND 1065 8.45 7.27 |253-W ee ee 4 ae He Ber a : be io ae oe a S nope 
Fig: > = 2-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top! 3.25 ne) 5.62 te a 150 oa _ [eee ads 753 648) 181-EM-BLAGK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) _ $R231-WiL-ND 7.37 5.85 5.04 ]231-Wi 25 (82.56) | 5.62 ( )) 1.50 (38.10) | — cee é : ; ee 
3.25 (82.55) | 4138 (111.25) | 251 (63.75) | — $R233-WIG-ND 819 650 559 |033-Wi 4.88 (123.95)| 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | = — SR172E-B-ND 15.21 12.08 10.39 | 172-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — $R251-WIC-ND 9.80 7.78 669 |251-Wi 6.34 (161.04)| 9.50 (241.30)| 1.50 (38.10) |  — SR191E-B-ND 20.95 16.63 14.30] 191-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — $R253-WIL-ND 10.65 845 7.27‘ | 253-WI Fig. 5 — 9-Volt Standard 
Fig./6 = Standard Slant 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14)| 1.50(38.10)| — | SR211E-B-ND 7.65 6.08 5.23 | 211-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) ] 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) | SROSSCI-ND 614 488 420 [05S . : 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) 0.97 (24.64)| SR15-SC1-ND 671 5.33 4.58 | 15-S Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) | 0.90 (22.86) SRO7SLI-ND 8.88 = 7.05 6.07 /07-S 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.50 (38.10)} = — SR231E-B-ND 9.48 7.53 6.48 | 231-I-EMI-BLACK 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10)| SR17SC-ND 973 773 6.65 |17-S ic ga Standard sian? 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount 1822 = eee ere Sar 
3.25 (62.55) | 563 (143.00) | 0.90 (22.86) [039 (8.91) | SROSSWELND 649 615 443 105 SW 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59)| SRO15E-B-ND 9.48 7.53 6.48 | 15-S-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4) | SR1SSWCI-ND 7.34 5.83 5.01 | 15-SW Fig. 9 — Remote M Series 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41)] .85 (21.59) | — SRM6E-9VB-ND 10.21 8.10 6.97 | M-6-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4) | SR25SWCEND 882 7.00 6.02 |25-SW 
Fig. 7 — 9-Volt Slanted Box color (_): B = Black, G = Gray, A = Almond 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) 10.97 (24.64) SR25-SC-ND 819 650 559 [25-9 Digi-Key Price Each sera 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10)| SR27SCI-ND 10.87 863 7.42 |27-S Deserntion seat “| ma eg. mtn: 
phe rhs Fig. 1 — A Series Optional End Panel: 
7.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 058 (1473) ) — SCR4L-ND 324 258 222 [C4 Be eee: SS Sno ranes 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)| 9 — SCR6LI-ND 3.24 258 2.22 |C-6 A20 Series End Panel $RA20-CIC-ND 227 1.80 1.55 2003 
“ mae Sonaara Te bean = ares ve oH re oe A20 Series End Panel with DB9 SR2003-DB9B-ND 186 148 1.27 |2003 DB9 BK 
230 (5842) | 325(8255) | 080 (2032) | — Sane emma yall ban A20 Series End Panel with DB25 $R2003-DB25B-ND 1.86 1.48 1.27 [2003 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00 (25.40) |  — SCR12C-ND 410 3.25 280 |c-t2 A21 Series End Panel SRA21-C1C-ND 227 1.80 1.55 |2005 
Fig. 8—C Series with Key Holder A21 QV Series Black End Panel $RA21-9VBK-ND 170 1.35 147 |2006 BK 
| et aan ie a i ree _— ean acy ce a re o A21 Series End Panel with DB9 SR2005-DB9B-ND 1.86 148 1.27 |2005 DB9 BK 
1185 (46.99) 2.40 (60.96) 0.93 (28.62) i= SCR8KHCE-ND 450 3.58 3.08 ¢-8 KH A21 Series End Panel with DB25 $R2005-DB25B-ND 1.86 1.48 1.27 | 2005 DB25 BK 
Fig. 8 — C Series with Pocket Clip A27 Series End Panel SRA27-LI-ND 2.43 1.93 1.66 |2010 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) = SCR4PCLI-ND 6.02 478 411 |C-4PC A27 QV Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND 1.83 1.45 1.25 |2011 BK 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)| 9 — SCR6PCLI-ND 6.02 478 411 |C-6PC A27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND 214 1.70 1.47 [2010 DB9 BK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62)| — SCR8PCLI-ND 6.02 478 411 |C-8PC i i -DB25B- 
ie ueao} | san czro | 100 sa) | ey a ee eT ee A27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 214 1.70 1.47 {2010 DB25 BK 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80 (20.32) | — SCR10PCLI-ND 652 518 446 |C-10PC A3t Series End Panel SRA31-CIC-ND 3.56 283 2.43 |2015 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00 (25.40) |  — SCR12PCLF-ND 6.87 5.45 469 |C-12 PC A3t QV Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND 271 2.15 1.85 |2016 BK 
Fig. 8 — CH Series A31 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 3.02 240 2.07 )2015 DB9 BK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86) | — SRCH-4C-ND 3.24 2.58 2.22 |CH-4 A31 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND 293 233 2.00 |2015 DB25 BK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755(19.18)| 9 — SRCH-6(_-ND 3.24 258 2.22 |CH-6 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50)!  — SRCH-8(_1-ND 3.24 258 2.22 |CH-B Adt Series End Panel SRA41-CIC-ND 3.34 265 2.28 |2020 
Fig. 8 — CH Series with Key Holder A41 9V Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND 243 1.93 1.66 [2021 BK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) [0.585 (14.86) — SRCH-4KHL-ND 460 365 314 |CH-4KH Ad1 Series End Panel with DB $R2020-DB9B-ND 265 210 1.81 |20200B9 BK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755 (19.18) _ SRCH-6KHL-ND 460 3.65 3.14 |CH-6 KH Ad1 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND 2.65 210 1.81 |2020DB25 BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50)!  — SRCH-8KHC-ND 4.60 3.65 3.14 |CH-8KH - 
Fig. 8—CH Series with Pocket Clip Ad2 Series End Panel SRA42-CIC-ND 3.56 283 2.43 |2024 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) [0.585 (14.86) — SRCH-4PCLIND 6.02 478 411 |CH-4PC Aa2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND 271 215 1.85 2025 BK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755 (19.18) = SRCH-6PCL-ND 6.02 4.78 4.11 |CH-6PC A42 Series End Panel with DB9 $R2024-DB9B-ND 3.02 240 2.07 |2024 DBO BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50) | _ — SRCH-8PCL-ND 6.02, 4.78 4.11 | CH-B PC Ad2 Series End Panel with DB25 $R2024-DB25B-ND 3.02 240 207 |2024 DB25 BK 
Fig. 9— M Series 
2.20 (65.88) | 2.80(71.12) | 0.71(1803) |  — SRM4C-ND 5.83 4.63 3.98 [M4 Lens color (IC) IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — SRM6LI-ND 721 5.73 4.93 |M-6 — = 5 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84) | — SRMB_]-ND 854 678 583 |M-8 Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Fig. 9 —M Series with Pocket Clip A B c Part No. 1 25 50_| Series No. 
2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 071 (18.03) | — SRM4PCLI-ND 810 643 553 |M-4PC Fig. 8 — C Series Translucent 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — SRM6PCL-ND 9.80 7.78 6.69 |M-6PC i ; 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — SRM8PCLL-ND 11.66 9.25 7.96 |M-8PC 198 (25.05) |) 2.19(64-10) | 0.58 (1473) Eee occ Common Dele 
Fig, 5 — MW Garles with External Screws 1.61 (40.89) ] 2.26(57.40) | 0.75 (19.05) | SCRETCLND 536 4.25 3.66 | C-6TR 
Tan OSE) | ATE HEAT) | Oe 5) | a 79157393 TNS ND 1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62) | SCRETCLND 536 4.25 3.66 | C-8TR 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — | SRMSINDC-ND 9.61 7.63 6.56 | M-8 IND 2.30 (68.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.92) _[BSCRICTEHAD) G27 4984.28 | CHOTR 
Fig. 11 — G10 Series — No Insert or Access Hole Fig. 9 —M Series Translucent 
4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) [0.885 (22.48) — SRG10L-ND 671 533 458 [G10 2.20 (55.88) | 2.80(7112) | 0.71 (18.03) | SRM4TC-ND 10.02 795 6.84 | M-4TR 
Fig. 11 — G10A Series with Insert and Access Hole 2.40 (60.96) 4.15 (105.41) 0.85 (21.59) | SRM6TLI-ND 12.51 9.93 8.54 | M-6TR 
438 (111.25) | 3.25 (82.55) | 0.885(22.48)| _ — SRGIOAL-ND 671533 458 |Gi0A Fig. 10 —H Series Translucent 
M Series Lenses 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRHG5TLLND 1172 930 800 | H-65TR 
Hy oe Hes : See aes ea i Tagan 2.75 (69.85) | 4.94(125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-AATCLND 13.29 10.55 9.08 | H-65AATR 
Me/8 Series Clear SRMG/B-FPCND 293 233 200 |4008CL 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-9VTC-ND 1295 10.28 8.84 | H-659V TR 
M6/8 Series Infrared SRM6/8-FPI-ND 3.69 2.93 2.52 | 4008IR Translucent Box color (1): L = Translucent Blue, G = Translucent Green, $ = Translucent Gray, R = Translucent Red 
Fig. 10 —H Series (Standard, AC, 9V, or AA) 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — SRH65CI-ND 677 5.38 463 |H-65 Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — SRH65-AALI-ND 7.65 ««6.08 «5.23: | H-65 AA Fig. ry B C Part No. 1 25 ~—-50 | Series No. 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.4 (23.88) | — SRH65-ACLI-ND 6.77 «45.38 4.63: | H-65 AC . 
2.75 (69.85) 49418 8) 0.94 (23.88) | — SRHG5-9VC-ND 743 590 5.08 |H-659V NEW! (CA ‘Series NEW! 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28(3251)| — SRH67L1-ND 6.93 550 473 |H-67 12 | 1.73 (43.94) | 2.53 (64.26) | 0.65 (16.51) | SRCA4XID-ND 3.75 298 2.56 | CA-4 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)|  — SRH67-AACI-ND 7.84 6.23 5.36 |H-67AA 13 | 1.51 (38.35) | 3.05 (77.47) | 1.05 (26.67) | SRCA6-XIC]-ND 4.22 3.35 2.89 | CA-6 
ae He . iat ee fe ie A - Sen Se tk Hey . 14 | 1.87 (47.50) | 3.32 (84.33) | 1.00 (25.40) | SRCA8-XIC-ND 463 368 3.17 | CA8 
-75 (69.85 5. 5 a 7-9V\ a 05 5. -67 15 | 2.56 (65.02) | 3.40 (86.36) | 1.02 (25.91) | SRCA10-[gC-ND 5.04 4.00 3.44 | CA-0 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) | — SRH75C-ND 8.63 6.85 5.90 |H-75 (65.02) (Res) (26.91) is 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) = SRH75-9VL-ND 9.58 7.60 6.54 |H-75 9V Number of Buttons [x]: 0 through 6 (See figures for number of buttons available per series) 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) |_ — SRH75-4AAT-ND 11.59 9.20 7.92 |H-7544A | Box color (-}: B = Black, G = Gray, A= Almond 
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Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Aluminum Chassis Fig. 2 — PlastiBOXes Fig. 3 — Grabber Fig. 4 — Utility Cabinets 


JO. 


Hh < 
ee a: 4 A P 


Welded at stress points for assured, maximum * Sturdy, all-welded body ¢ Available in .040” 
strength and rigidity »* Sides folded in at bottom for aluminum or 20 gauge steel: “AU” prefix 
additional support + Bottom plate easily attached * Nat- | * ABS plastic * UL94-HB flammability rating * Sug- | * ABS plastic in a light gray finish * UL94V-0 flam- | — aluminum alloy in natural finish; “CU” prefix 
ural finish gested service temperature -40°C ~ 60°C mability rating — steel in metallic gray finish 


Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes | Fig. 6 — Plastic NEMA Enclosures Fig. 7 — Die Cast Aluminum NEMA Boxes with or Fig. 8 — Die Cast Econobox with or without 
without Mounting Brackets Mounting Brackets 
Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 
13 Ratings Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 


Style 1: ¢ Light gray polycarbonate and 13 Ratings 


body and cover * UV stabilized * ADC-10 aluminum alloy 
¢ UL94V-2 flammability rating «Tested and listed to UL-508 


Style 2: ¢ Light gray polycarbonate ae eee (UL H 
body and clear polycarbonate ile # ) a ii 
cover * UV stabilized * UL94V-2 *Heavy duty .09” thick 
flammability rating external wall mounting bracket 
* Mounts to wall or panel with 


Style: 3:* Dark gray ABS’ body #10 size screws (not included) 


and cover * UL94-HB flammability 


* ADC-10 aluminum alloy * Heavy duty .09” thick 
external wall mounting bracket * Mounts to wall 


« Aluminum or plastic cover rating or panel with #10 size screws (not included) 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B (a Part No. 1 10 50 | Part No. Color A B (5 Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 1 — Chassis Fig. 2 — PlastiBOXes 
1.50 (38.1) | 4.00 (100.4) ] 6.00 (152.4) | 377-1000-ND 9.30 7.80 7.00] AC-1405 1.50 (38.1) | 2.25 (57.15) | 3.62 (91.95) ] 377-1161-ND 5.40 4.50 | PT-11308-G 
2.00 (50.8) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1001-ND 11.90 9.90 8.90 | AC-1413 1.50 (38.1) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) |377-1157-ND 10.30 8.60 | PBS-11327-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1002-ND 19.20 16.05 14.45] AC-1418 2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1162-ND 9.80 8.20 | PT-11388-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 23.80 19.85 17.85 | AC-1419 Gray 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 4.37 (111.00) | 377-1158-ND 4.80 4.00 | PBS-11532-G 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1004-ND 54.70 45.65 41.10 | AC-1422 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1159-ND 5.50 4.60 | PS-11543-G 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 63.00 52.60 47.35 | AC-1426 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65 | PS-11553-G 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 45.90 38.30 34.45 | AC-1427 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-ND 7.20 6.00 | PT-11557-G 
4.00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 62.30 52.00 46.80) AC-1428 Fig: a= Grabber 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1008-ND 88.20 73.65 66.30) AC-1429 cz 
3.00 (76.2) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1009-ND 53.40 44.60  40.16| AC-1430 Gray | 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) | 9.33 (236.98) | 377-1170-ND 19.00 15.85 | HH-3420 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1010-ND 62.60 52.30 47.05] AC-1431 Accessories for Grabber 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) | 377-1011-ND 10.40 8.65 7.80 | AC-402 Tilt Stand for HH-3420 . 377-1171-ND 90 75 | HH-3440-TS 
2.00 (50.8) | 5.00 (127) | 9.50 (241.3) | 377-1012-ND 12.60 10.45 9.40] AC-403 Gasket for HH-3420.... 377-1172-ND 1.00 .85 | HH-3441-G 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 10.00 (254) | 377-1013-ND 16.00 13.35 12.00) AC-404 ig. 4 — Utility Cabinets 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 7.00 (177.8) | 377-1014-ND 10.90 9.00 8.10) AC-405 Eaoa | eu TERA) | Ano (tO18) | S77A0SEND A410 1475 | AU-1008 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1015-ND 13.10 10.90 9.80 | AC-406 Natural | 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 6.00(152.4) |377-1057-ND 20.60 17.20 | AU-1039 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 15.20 12.65 11.40] AC-407 9.00 (228.6) | 6.00 (152.4) 5.00 (127) |377-1058-ND 2240 1870 | AU-1040 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1017-ND 20.20 1685 15.15) AC-408 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 16.60 13.90  12.50| AC-409 8.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 6.00(152.4) | 377-1059-ND 28.70 23.90 / CU-1098 
3.00 (76.2) | 7.00(177.8) | 15.00 (381) | 377-1019-ND 26.30 21.95 19.75] AC-411 9.00 (228.6) | 6.00 (152.4) 5.00 (127) | 377-1060-ND 31.10 25.96 | CU-1099 


12.00 (304.8) | 7.00 (177.8) 6.00 (152.4) | 377-1061-ND 46.80 39.10 | CU-1124 


3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 27.30 22.85  20.55| AC-412 Metallic | 4 99 (101.6) | 5.00 (127) 3,00 (762) | 377-1062-ND sao “ar | Ueaoa 
) | 12.00 (304.8) TRONS et, ee ee Gray 5.00(127) | 6.00(152.4) | 4.00(101.6) | 377-1063-ND 17.90 14.90 | CU-729 

3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 31.20 26.15 23.55) AC-414 : : : : : s Z 

2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 27.80 23.25 20.95 | AC-415 10.00 (254) | 8.00 (203.2) | 7.00(177.8) | 377-1064-ND 47.00 39.25 | CU-879 

3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1024-ND 32.60 27.20 24.50 AC-416 15.00 (381) | 9.00 (228.6) | 7.00(177.8) | 377-1065-ND 66.80 55.80 | CU-882 

3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 3440 28.65 «25.80 | AC-418 Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes 

2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 35.20 29.35 26.40) AC-419 Black | 8:56 (219.96) | 5.32 (135.13) ] 2.95 (74.93) |377-1164-ND* 27.30 22.75 | CU-1495 

3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 40.60 33.90 30.50 | AC-420 ACK | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 270 2.25 | CU-1874-B 


3.00 (76.2) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1028-ND 15.90 13.25 11.95 | AC-421 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1029-ND 24.20 20.20 18.20 | AC-424 


4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND 46.90 39.20 35.30 | AC-427 


( 
( ) 
Gray 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 2.70 2.25 | CU-1874-G 
4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) 2.00 (50.8) | 377-1167-ND 4.10 3.40 | CU-793 
( ) 
( ) 
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3.00 (76.2) | 10.00 (254 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


4.00 (101.6) ) 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 49.40 41.20 37.10] AC-428 re bre pee bts ba SE i ee nee 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) | 377-1032-ND 13.30 11.10 10.00 | AC-429 46 (116 84) 34 (78 74) 187 (47.50) 377-1216-ND 720 6.00 | cU-3281 
3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1033-ND 11.85 9.80 8.80 | AC-430 Black 4.6 (116.84) 4.6 (116.84) 2.37 (60.20) 377-1217-ND 760 635 | CU-3282 
2.00 (50.8) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1034-ND 9.60 8.05 7.25 | AC-431 : : : : - : 
6.1 (154.94) | 4.6 (116.84) 2.37 (60.20) | 377-1218-ND 9.20 7.70 | CU-3283 
Chassis Bottom Plates 7.6 (193.04) | 4.6 (116.84) 2.37 (60.20) | 377-1219-ND 10.60 8.85 | CU-3284 
5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) 1.59 (40.39) | 377-1220-ND 6.70 5.60 | CU-389 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. # Cover canél05 inch aluminum 
Color Fits Width | Chassis Length | Part No. ul 10 100 Part No. Pi ° 
4.00 (101.6 6.00 (152.4 377-1035-ND 4.80 4.00 3.60 BPA-1505 
6.00 fis) Sores) 377-1036-ND 6.80 5.60 5.05 | BPA-1513 NEMA Sealed Polycarbonate and ABS Enclosures 
8.00 (203.2) 10.00 (254) | 377-1037-ND 8.40 7.00 6.30 BPA-1518 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1038-ND 10.20 8.55 7.70 BPA-1519 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1039-ND 10.50 8.80 7.90 BPA-1520 A B C D Part No. 1 10 100 | Part No. 
10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1040-ND 10.20 8.55 7.70 BPA-1523 Fig. 6 — Style 1 
10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1041-ND 10.20 8.55 7.70 BPA-1524 - 
12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1042-ND 14.60 12.20 11.00 BPA-1528 1.38 (35.05)| 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) |377-1112-ND 7.40 6.15 5.55 | PN-1320 
14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1043-ND 15.40 12.85 11.55 BPA-1529 1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) ) 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) |377-1114-ND 10.30 8.60 7.75 | PN-1321 
natura |_TSC0(G8N)_| 17004918) | STTAOAEND _1880_1610_1450 | BPAISGO_| JT t551}| 458 (11806) | 956 (8982)| 15844018) [srr-IITOND 1280 1068 9.60 | PA-a2s 
pect pia Sr aD ae a ue ey 2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1122-ND 17.90 14.90 13.40] PN-1324 
5.00 (127) 9.50 (241.3) 377-1047-ND 4.80 4.00 3.60 BPA-1590 2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) )5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) /377-1125-ND 23.70 = 19.75 ~—- 17.80] PN-1325 
5.00 (127) 10.00 (254) | 377-1048-ND 4.70 3.90 3.50 BPA-1591 3.15 (80.01)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) ) 1.58 (40.13) |377-1127-ND 1940 16.15 14.55] PN-1327 
7.00 (177.8) | 7.00 (177.8) | 377-1049-ND 4.70 3.90 3.50 BPA-1592 3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1129-ND 14.90 12.40 11.15] PN-1328 
7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1050-ND 5.80 4.85 4.35 BPA-1593 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) |5.75 (146.05) ) 1.58 (40.13) |377-1131-ND 26.00 21.65 19.50] PN-1329 
7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1051-ND 6.00 5.00 450 BPA-1594 3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) |377-1134-ND 16.50 13.75 12.40] PN-1333 
7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1052-ND 6.60 5.50 4.95 BPA-1595 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) |377-1136-ND 23.40 19.50 17.55] PN-1334 
10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1053-ND 10.80 9.05 8.15 BPA-1597 3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) |377-1258-ND 38.40 32.15 26.90] PN-1335 
13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1054-ND 15.00 12.50 11.25 BPA-1598 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1700 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Enclosures (cont.) 


Bud Indust, fe, 


Fig. 9 — Extruded Aluminum Boxes Fig. 10 — Potting Boxes 


¢ One piece extruded aluminum ~ * ABS thermoplastic * UL94V-0 
housing «Individual aluminum eg flammability rating » Suggested 
end panels * ABS plastic panel service temperature -20°C ~ 
bezels «Internal PCB card 70°C + Optional close-fitting 
guides l covers available in all sizes 


Fig. 11 — Desktop Cabinet Fig. 12 — TR Series Cabinets 


¢ Top and bottom .05” aluminum; front panel .09” aluminum 
«Extruded aluminum frame ¢ Corner gussets for added 
support * Carrying handle may be used as tilting bail * Front 
panel, self-adhesive rubber feet and handle/bail included 


¢ Royal blue texture body with white frame and bail B c 


Se oe 


* Steel * Removable front panel * Hinged top opens com- 
pletely for access to components mounted on chassis 


SS 


* Sides vented for cooling * Panels 12” “Surface Shield” 
aluminum; Cover .05” aluminum 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B c D Part No. 1 10 100 | Part No. Finish L w H Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 6 — Style 2 Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1441-ND 40.10 33.40 -~—30.05 | AN-2807-B 
2.17 (55.12)] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1117-ND 11.40 9.50 8.55 | PN-1322-C Natural | 8.75 (222.25) | 5.75.(146.05) | 3.25 (82.55) SIZ NDg = 98.80 92.35 29.10 | AN-2808 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1120-ND 13.20 11.00 9.90 | PN-1323-C Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) | 377-1443-ND 45.00 37.50 33.75 | AN-2808-B 
2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)) 1.58 (40.13) | 377-1123-ND 18.50 15.40 13.85 | PN-1324-C Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1444-ND = 33.90 28.25 25.45 | AN-2809 
2.17 (55.12)| 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) | 377-1133-ND 15.70 13.10 11.80 | PN-1332-C Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1445-ND 36.80 —-30.65_—-27.60 | AN-2809-B 
1.57 (39.88)| 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) | 377-1255-ND_ 10.60 8.85 7.95 | PN-1321-C Natural | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1446-ND 38.10 31.75 28.60 | AN-2810 
2.95 (74.93)| 8.74(221.99) | 5.75 (146.05)| 1.58 (40.13) | 377-1256-ND 26.00 21.65 19.50 | PN-1329-C Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1447-ND 42.20 35.15 31.65 | AN-2810-B 
2.95 (74.93)| 7.87(199.90) | 4.72 (119.89)| 2.37 (60.20) | 377-1257-ND 23.70 19.75 17.80 | PN-1334-C Natural | 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1448-ND 1180 9.85 8.85 | AN-2811 
; Black | 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1449-ND 12.40 10.35 9.30 | AN-2811-B 
Fig. 6 — Style 3 
Natural | 3.85 (97.79) | 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) | 377-1450-ND 15.10 12.60 11.35 | AN-2812 
1.38 (35.05)| 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146)| 377-1113-ND 5.90 4.90 4.40 | PN-1320-DG Black | 3.85 (97.79) | 2.62 (64.01) | 1.35 (34.29) | 37-1451-ND 16.30 13.60 12.25 | AN-2812-B 
1.57 (39.88)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146)| 377-1115-ND 7.20 6.00 5.40 | PN-1321-DG Natural | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 377-1452-ND 1840 1535 13.80 | AN-2813 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1118-ND 810 6.75 6.10 | PN-1322-DG Black | 4.90 (12446) | 314 (79.76) | 1.59(40.39) | 377-1453-ND 20.70 1725 1558 | AN-2813-B 
2.17 (55.12)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1121-ND 980 815 7.35 | PN-1323-DG Natural | 490 (124.46) | 3.14 (7976) | 226 (6740) |377-1454-ND 20.30 1690 1520 | AN-2814 
2.17 (55.12)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 1.58 (40.13) | 377-1124-ND 14.20 11.85 10.65 | PN-1324-DG Boar ie (124.48) 4.44 (79.26) 9.96 (87-40) PTY «5000 1940 1720 |AN-2814-B 
2.17 (55.12)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05)| 1.58 (40.13) ] 377-1126-ND 19.20 16.00 14.40 | PN-1325-DG - : - : - - - - - 
3.15 (80.01)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90)| 1.58 (40.13) | 377-1128-ND 13.40 11.15 10.05 | PN-1327-DG Natural | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1456-ND = 19.60. 16.35 14.70 | AN-2815 
3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1130-ND 10.10 840 7.55 | PN-1328-DG Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1457-ND = 21.20 17.65 = 15.90 | AN-2815-B 
2.95 (74.93)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05)| 1.58 (40.13) | 377-1132-ND 16.40 13.65 12.30 | PN-1329-DG Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1458-ND 30.10 25.10 22.60 | AN-2816 
3.35 (85.09)| 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1135-ND 13.00 10.85 —_9.75 | PN-1333-DG Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1459-ND 33.40 27.85 ~—-25.05 | AN-2816-B 
2.95 (74.93)| 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89)| 2.37 (60.199)| 377-1137-ND 17.30 14.40 12.95 | PN-1334-DG Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1460-ND 32.40 27.00 24.30 | AN-2817 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93)] 7.28 (184.91)| 2.95 (74.93) | 377-1259-ND 29.10 24.35 20.36 | PN-1335-DG Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1461-ND = 35.70 29.75 26.80 | AN-2817-B 
Aluminum NEMA Boxes Econoboxes 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Finish L w H Part No. 1 10 100 | Part No. Finish L w H Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 7 — NEMA Sealed Die-Cast Enclosures Fig. 8 — Econobox Enclosures 
1.38 (35.05) | 2.28 (57.91) | 2.52 (64.01) | 377-1100-ND 6.00 5.00 4.50 | AN-1301 1.21 (30.73) | 1.50 (38.1) | 3.62 (91.95) | 377-1107-ND 690 5.75 5.20 | CU-123 
1.18 (29.97) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 377-1101-ND 870 7.25 6.55 | AN-1302 1.21 (30.73) | 2.37 (60.198) | 4.37 (177.8) | 377-1108-ND 7.20 6.05 ~—-5.45 | CU-124 
2.17 (55.12) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 377-1102-ND 1060 885 7.95 | AN-1303 Natural | 2.21 (56.13) | 3.68 (93.47) | 4.68 (118.87)|377-1109-ND 11.60 9.65 — 8.70 | CU-234 
Natura | 217 (55-12) | 3.64 (89.92) ] 4.53 (115.06) | 377-1103-ND 12.40 10.85 9.30 | AN-1304 2.21 (56.13) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71)| 377-1110-ND 19.60 16.35 14.70 | CU-247 
2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 377-1106-ND 23.80 19.85 17.85 | AN-1307 3.21 (81.53) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71)| 377-1111-ND 23.00 19.20 17.30 | CU-347 
1.18 (29.97) | 1.42 (36.07) | 3.54 (89.92) | 377-1099-ND§ 5.80 4.85 4.35 | AN-1300 Fig. 8 — Econoboxes with Mounting Brackets 
2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 377-1104-ND§ 22.20 18.50 16.65 | AN-1305 
2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 377-1105-ND§ 22.60 1885 16.95 | AN-1306 Natural | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.1) | 1.21 (30.73) |377-1462-ND 1090 9.10 8.20 | CU-4123 
1.18 (29.97) | 2.56 (65.02) |4.53 (115.06) | 377-1190-ND 14.10 11.75 10.60 | AN-1302-G Black | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.1) | 1.21 (30.78) | 377-1463-ND = 11.85 9.85 8.85 / CU-4123-B 
2.17 (65.12) | 2.56 (65.02) |453(115.06)| 377-1191-ND 1650 1375 12.40 | AN-1303-6 Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1464-ND 13.20 11.00 —-9.90 | CU-4124 
F 2.17 (65.12) | 354 (89.92) |453(115.06)| 377-1192-ND 1980 1650 1485 | AN-1304-6 Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1465-ND 14.30 11.90 10.70 | CU-4124-B 
| 595 (74.93) | 4.25 (107.95) |5.83 (148.08) | 377-1193-ND 31.80 2650 2385 | AN-1305-G Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) |377-1466-ND 17.40 14.50 13.05 | CU-4234 
2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) |6.73 (170.94) | 377-1194-ND 32.20 26.85 24.15 | AN-1306-G Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1467-ND = 19.40 16.15 14.55 | CU-4234-B 
2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 377-1195-ND 34.60 28.85 25.95 | AN-1307-G Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) |377-1468-ND 23.20 19.35 17.40 | CU-4247 
; : : 7 ‘ Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) |377-1469-ND 26.70 22.25 20.05 | CU-4247-B 
Fig. 7 — NEMA Diecast Aluminum Boxes with Mounting Brackets Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) |377-1470-ND 27.10 22.60 20.36 | cu-4347 
Natural | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1426-ND 12.10 10.10 9.10 | AN-2800 Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) |377-1471-ND 30.60 25.50 22.95 | CU-4347-B 
Black | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1427-ND 12.80 10.65 9.60 | AN-2800-B Natural | 2.00 (50.8) | 2.00 (50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1472-ND 9.90 8.25 7.45 | CU-4470 
Natural | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1428-ND 1250 1040 9.35 | AN-2801 Black | 2.00 (50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) |377-1473-ND 1060 885 7.95 | CU-4470-B 
Black | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1429-ND 13.20 11.00 ~— 9.90 | AN-2801-B Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) |377-1474-ND 14.70» 12.25 11.05 | CU-4471 
Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1430-ND 15.60 13.00 11.70 | AN-2802 Black | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) |377-1475-ND 16.50 13.75 12.40 | CU-4471-B 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1431-ND 17.00 1415 12.75 | AN-2802-B Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) | 377-1476-ND 17.10 14.25 12.85 | CU-4472 
Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1432-ND 17.80 14.85 13.35 | AN-2803 Black | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1477-ND 19.40 16.15 14.55 | CU-4472-B 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1433-ND 19.20 16.00 14.40 | AN-2803-B Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1478-ND 16.10 13.40 12.05 | CU-4473 
Natural | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1434-ND 19.40. 16.15 14.55 | AN-2804 Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1479-ND 18.10 = 15.10 13.60 | CU-4473-B 
Black | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1435-ND 21.50 17.90 16.10 | AN-2804-B Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1480-ND 21.10 17.60 15.85 | CU-4474 
Natural | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1436-ND 30.60 25.50 ~—-22.95 | AN-2805 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1481-ND 24.00 20.00 _—18.00 | CU-4474-B 
Black | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1437-ND 33.90 28.25 25.45 | AN-2805-B Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) |377-1482-ND 24.40 ~—-20.35-—«18.30 | CU-4475 
Natural | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1438-ND 31.50 26.25 23.65 | AN-2806 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) |377-1483-ND 27.30 © 22.75 —-20.50 | CU-4475-B 
Black | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1439-ND 34.60» .28.85 25.95 | AN-2806-B Natural | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) |377-1484-ND 2040 17.00 15.30 | CU-4476 
Natural | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1440-ND 34.00 28.35 ~—-25.50 | AN-2807 Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) |377-1485-ND 22.70 18.90 ‘17.00 | CU-4476-B 
§ No wall mounting holes (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Enclosures (cont.) 


Bu Industes, ne 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 14 — Slope Enclosure Fig. 15 — Mini Boxes Fig. 16 — Gasketed Enclosures 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 


- 7 . ; Ratings. 
* 04” aluminum alloy * Two sections slip together and P : 
may be joined by either built-in snap lock or sheet Indoor Version: * ABS/PC blended plastic “1 
metal screws (included) with UL94-5VB flammability rating *Clear +~ 
doors polycarbonate with UL94V-0 flam- 
mability rating * Suggested service temper- i 
ature -40°C ~ 70°C < 


Fig. 17 — Small Compucab Series Cabinets Fig. 18 — Champion Cabinets 
9.75 > 
(247.85) ~ *Dual-slope keyboard styling . 
ee T * Base and side .09” aluminum; Z : * No screws on front or rear panel ¢ Ventilation slots 
back panel and cover .05” , in bottom and rear panel * Black top and bottom; 
aluminum ¢ Rubber feet included qi white front and rear ¢ .05” aluminum * Four adhesive 
oN e : rubber feet included 
BOE 
2 Piece Design 3 Piece Design 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Finish Ut Ww H Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B C Part No. 1 5 10 | Part No. 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1486-ND 21.30 17.75 16.00 | CU-4477 Fig. 15 — Mini Boxes 
Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1487-ND 24.80 20.65 = 18.60 | CU-4477-B 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) |377-1076-ND 5.30 = 4.40 | CU-2100-B 
Natural | 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1488-ND 33.70 28.10 25.30 | CU-4478 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) |377-1077-ND 5.40 = 4.50 | CU-2101-B 
Black 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1489-ND 38.20 31.85 28.65 | CU-4478-B 1.62 (41.15) | 2.12 (63.85) | 4.00 (101.6) |377-1078-ND 5.60 _ 4.65 | CU-2102-B 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1490-ND 15.70 13.10 11.80 | CU-4479 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) /377-1079-ND 5.80 _ 4.85 | CU-2103-B 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1491-ND 16.80 14.00 12.60 | CU-4479-B 3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) ) 5.00 (127) |377-1080-ND 8.50 = 7.10 | CU-2105-B 
. Gray 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) |377-1081-ND 6.90 _ 5.70 | CU-2106-B 
Extruded Aluminum Boxes 4.00 (101.6) | 5.00 (127) | 6.00 (152.4) |377-1082-ND 1200 — 10.10 | CU-2107-B 
5 = . 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) )377-1083-ND 11.60 _ 9.70 | CU-2108-B 
Dimeastonsaunen{ im) Dinikey EricelEach Budlin 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) 377-1084-ND 2330 — 1950 |CU-2109-8 
L w H Part No. 1 10 100 | PartNo. 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) |377-1085-ND 24.70 — 20.60 | CU-2110-B 
Fig. 9 — Extruded Aluminum Boxes 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1086-ND 32.70 — 27.35 | CU-2111-B 
3.81 (96.77) 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1492-ND 13.00 10.85 9.75 EX-4500 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) |377-1087-ND 3.50 =. 2.90 | CU-3000-A 
5.38 (136.65) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1493-ND 16.50 13.75 12.40 EX-4501 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) |377-1088-ND 3.90 = 3.25 | CU-3001-A 
6.96 (176.78) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1494-ND 20.00 16.65 15.00 EX-4502 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) |377-1089-ND 4.30 _ 3.60 | CU-3002-A 
6.14 (155.96) | 5.38 (136.65) | 3.18 (80.77) | 377-1495-ND 25.00 20.85 18.75 EX-4521 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) |377-1090-ND 4.60 _ 3.80 | CU-3003-A 
6.96 (176.78) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1496-ND 30.50 25.40 22.85 EX-4522 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 5.00(127) |377-1091-ND 5.50 a 4.60 | CU-3004-A 
9.32 (236.73) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1497-ND 38.50 32.10 28.90 EX-4523 iuatiiral 3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00(127) |377-1092-ND 7.00 = 5.85 | CU-3005-A 
5.38 (136.65) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1498-ND 20.50 17.10 15.40 EX-4541 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) |377-1093-ND 5.60 = 4.60 | CU-3006-A 
6.96 (176.78) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1499-ND 25.50 21.25 19.15 EX-4542 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00 (152.4) |377-1094-ND 10.00 = 8.40 | CU-3007-A 
9.32 (236.73) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1500-ND 31.50 26.25 23.65 EX-4543 3.00 (76.2) | 5.00 (127) | 7.00(177.8) |377-1095-ND 9.00 — 7.50 | CU-3008-A 
3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1096-ND 14.10 — 11.75 | CU-3009-A 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) |377-1097-ND 17.80 — 14.85 | CU-3010-A 
Style | Color A B c Part No. 1 10 | Part No. 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1098-ND 22.50 — 18.75 | CU-3011-A 
Fig. 10 — Potting Boxes 
1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) | 1.50(38.1) | 377-1173-ND 116 97 | PB-1558 * Single knockout only — centered 
A Black 1.50 (38.1) | 3.00 (76.2) | 2.00 (50.8) 377-1176-ND 1.69 1.41 | PB-1559 
.75 (19.05) } 1.00 (25.4) | 1.00(25.4) | 377-1180-ND 68 57 | PB-1577 UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 
1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) 1.50 (38.1) 377-1175-ND 1.27. 1.06 | PB-1558-TF 
B Black 1.50 (38.1) | 3.00 (76.2) | 2.00 (50.8) 377-1178-ND 1.82 1.52 | PB-1559-TF Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
1.50 (38.1) | 3.00 (76.2) | 3.00 (76.2) 377-1179-ND 1.83 1.53 | PB-1576-TF A B c D Part No. 1 5 15 | Part No. 
1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) | 1.50 (38.1) | 377-1174-ND 1.27 1.06 | PB-1558-BF : z ; 7 
G | Black | 4'50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(508) | 377-1177-ND 182 1.52 | PB-1559-BF Fig:.46 — NBA Series'— Stainiess Steel: Hinges 
Optional Close-Fitting Covers 7.09 (180.09)] 11.80 (299.72) ) 7.85 (199.39) | 5.90 (149.86) | 377-1138-ND- 64.10 53.40 48.05 | NBA-10144 
Cover for PB-1558-BF 37741181-ND 756 | PBC-1558-c 7.09 (180.09)| 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) |5.90 (149.86)|377-1139-NDt 94.50 78.75 70.90 | NBA-10148 
Cover for PB-1558/1550-TF... 377-1182-ND 6756 | PRC-1558-CN 5.97 (151.64)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92)|377-1140-ND§ 60.90 50.75 45.70 | NBA-10162 
Cover for PB-1559-BF ... 377-1183-ND 78 65 | PBC-1559-C Fig. 16 — NBB Series - Plastic Hinges 
Cover for PB-1559/1559-TF 377-1184-ND 76 64 | PBC-1575-C 
Cover for PB-1576-TF.... 377-1185-ND ‘99 +~—--83.:'| PBC-1576-C 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1141-NDt 20.20 16.85 15.15 | NBB-10240 
COVEN TOF PBS 22 vas dacecitdsaxsaucaienstssnaessReawnacciierdeass 377-1186-ND 40.34 | PBC-1577-C 5.50 (141.35)|11.28 (286.512) 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98)| 377-1142-NDt 41.90 34.90 31.40 | NBB-10243 
7.04 (178.82)] 13.00 (330.2) ) 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84)| 377-1143-ND- 57.90 48.25 43.45 | NBB-10245 
. 6.30 (160.02)] 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) | 377-1144-ND- 58.40 48.65 43.80 | NBB-10247 
Small Cabinets 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1245-ND§ 22.10 1840 16.55 | NBB-10260 
Dinensionseinen| iim) Digi-Key Price Each Bud Ind. 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1246-NDt 22.30 18.60 16.75 | NBB-15240 
Color A B Cc Part No. 1 5 10 ‘| Part No. Fig. 16 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 
Fig. 11 — SLIMCAB™ Desktop Cabinet 5.03 (127.76)| 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) |377-1145-NDt 42.60 35.50 31.95 | NBD-10442 
Sand Text. ] 1.75 (44.45) | 8.50 (215.9) | 8.0(203.2) ]377-1187-ND 63.40 — 52.90 | CS-11221-S = s —- . 2 
= 5 Fig. 16 — NBE Series - Plastic Hinges/Aluminum Swing-out Panel 
Fig. 12 — TR Series 
Biuerwnite | 3-50 (68.9) [831 (217.07)| 10.75 (273.05)] 377-1912-ND 237.90 19865 — | TA-6100 5.50 (141.35)] 7.47 (189.79) |11.28 (286.512)| 4.33 (109.98)|377-1146-ND§ 78.80 65.80 59.20 | NBE-10563 
5.25 (133.36)| 8.31 (211.07)|13.25 (336.55)| 377-1313-ND 254.70 21265  —|TR-6101 6.30 (160.02)| 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) [5.11 (129.79)|377-1147-ND§ 103.10 86.10 77.50 | NBE-10567 
Biue/White | 7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) | 13.25 (336.5)|377-1055-ND 291.60 243.45 — TtR-6102 7.85 (199.39)| 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42)| 377-1148-ND§ 156.10 130.35 117.30 | NBE-10573 
Fig. 13 — Sloping Panel Cabinets t Solid doors § Clear doors 
6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) | 377-1066-ND 49.80 — 41.65 | C-1584 
6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) | 7.31 (185.7) | 377-1067-ND 48.00 — 40.05 | C-1585 Ss Il fey . 
6.50 (165.1) | 11.06 (280.9)| 7.31 (185.7) |377-1068-ND 53.80 — 44,90 | c-1586 mall Cabinets 
Metallic | 8.00 (203.2) | 10.06 (255.5) ) 8.00 (203.2) | 377-1069-ND 60.30 — 50.37 | C-1588 — - 
Gray | 8.00 (203.2) | 13.06 (331.7)| 8.50 (215.9) |377-1070-ND 80.30 — 67.10 | C-1892 Digi-Key Price Each Bud Ind. 
10.00 (254) | 18.06 (458.37)| 10.50 (266.7) |377-1071-ND 118.50 — 98.90 | C-1893 Description Part No. 1 5 15 Part No. 
8.00 (203.2) | 14.06 (357.1)| 8.00 (203.2) |377-1072-ND 73.20 — 61.15 | C-1894 Fig. 17 — Small Metal Enclosures - Compucab Series 
9.00 (228.6) | 18.06 (458.7) | 8.18 (207.78) | 377-1073-ND 101.90 — 85.10 | C-1896 Daalbell AFRPESND aan a 62.35 Se AaIOO 
i i ” ” 7 Pc. Design B A . i y - 
Fig. 14 — Slope Enclosures, Solid Top (.09" Base, .05" Cover with Rubber Feet) 3 pe. Design 377-1297-ND 461.60 434.90 401.41 SC-13101 
Black/Whit 4.25 (107.95)| 4.93 (125.22)| 5.00 (127) |377-1074-ND* 42.90 35.80 — | $C-12100 
ACNE) 3 95 (82.55) | 11.93 (303.02)| 10.00 (254) |377-1075-ND 77.10 64.40 — | SC-12101 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1702 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Bid Indust 


Enclosures (cont.) 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 19 — Portacab Cabinets Fig. 21 — Plasticases 


* Designed for bench or portable use 
*Louvered sides *.05” aluminum 
* Metallic gray * Handle capacity 25 
pounds ° Four plastic feet included 


PC-11402 — PC-11416: 


* Impact resistant polystyrene * UL94-HB flammability rating * Molded-in card guides 
and mounting bosses * Double-textured PC bone gray 


PC-11438: 

¢ Black ABS covers * UL94-HB flammability rating » Clear anodized aluminum front 

Fig. 20 — Converta Boxes and rear panels « Internal steel channels provide extra strength and ease of assembly 
¢ Formed guide tabs accept vertical or horizontal circuit boards 


PC-11482-A: 


¢ Dark gray ABS covers with natural finish aluminum end panels * UL94V-0 
flammability rating * Suggested service temperature -40°C ~ 80°C 


+ Welded base and two-sided cover 
*.05” aluminum ¢ Natural finish 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - 
Color A B C Part No 1 5 10 | Part No. Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Fig. 18 — Champion Series Cabinets Style | Color A B c Part No. ‘ 10 Part No. 
6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) | 377-1210-ND 77.30 — 64.50 |CS-11212-BT Fig. 21 — Plasticases 
Black | 8.00 (203.2) | 9.00 (228.6) | 8.00 (203.2) | 377-1211-ND 75.40 — 62.90 |CS-11214-BT 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) | 377-1212-ND 84.60 — 70.60 | CS-11216-BT 1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 13.30 11.10 | PC-11402 
Fig. 19 — Portacab Cabinets 1 | Gray | 2.52 (64.01) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1150-ND 20.40 17.00 | PC-11408 
2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 27.35 ‘| PC-11482-A 
8.00 (203.2) | 6.12 (155.45) | 8.00 (203.2) | 377-1315-ND 81.60 68.10 — |WA-1540 
Gray | 2:90 (228.6) | 8.12 (206.26) | 12.00 (804.8) | 377-1316-ND 112.60 94.00 — |WA-1541 Black | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) | 377-1155-ND 58.20 48.55 | PC-11438 
8.00 (203.2) | 10.12 (257.05) | 8.00 (203.2) | 377-1317-ND 95.80 80.05 — |WA-1542 
11.00 (279.4) | 11.12 (282.45) ) 18.00 (457.2) ) 377-1318-ND 153.60 128.25 — |WA-1543 3.30 (83.82) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 21.00 17.50 | PC-11410 
Fig. 20 — Converta Boxes 2 | Gray | 3:30 (63.82) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 24.30 20.30 | PC-11412 
2.00 (50.8) | 8.00(203.2) | 4.00 (101.6) | 377-1221-ND 14.40 — 12.00 | CU-482-A 4.04 (102.62) ) 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1153-ND 2210 18.45 | PC-11414 
Natural | 2.50 (63.5) | 9.50 (241.3) | 5.00(127) | 377-1222-ND 15.80 — — 13.20 | CU-592-A 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1154-ND 25.80 21.55 | PC-11416 
2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) | 377-1223-ND 20.80 — 17.34 | CU-622-A 


ValuRack 


Bud’s ValuRack — 


The Lowest Cost Welded Rack Available 
Guaranteed to Ship in 48 Hours 


or Bud Industries w 


I! PAY THE FREIGHT 


Bud Ind. Panel Overall Size Clear Inside Weight 
Part No. Space HxWxD Depth Lbs. 
VR-8924* 61.25” 66.56” x 22.00” x 26.00” 24.00” 106 
VR-8925* 70.00” 75.31” x 22.00” x 26.00” 24.00” 114 
VR-8926* 78.75" 84.06” x 22.00” x 26.00” 24.00” 121 


*Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. Call Digi-Key for further information. 


Bud’s Quick-Pick Cabinet Accessory Chart 


Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Part No. 1 10 20 Part No. 
Mounting Rail for 61.25” Panel Space (1 pr.) PMR-9452-ND 92.20 - = PMR-9452 
Mounting Rail for 70” Panel Space (1 pr.) 377-1413-ND 120.70 90.70 80.65 PMR-9453 
Mounting Rail for 78.72” Panel Space (1pr.) PMR-9454-ND 106.90 = =— PMR-9454 
¢ Lowest Cost Casters (1 pr.) 377-1264-ND 32.90 27.40 24.65 | RC-7758-PR 
e Sturdy Welded Leveler Kit for Economizer Racks 377-1267-ND 46.00 = a RL-7770 
Construction Power Strip — Rack Mounted (Front) 377-1414-ND 66.00 46.25 39.60 POS-194-S 
Shelf — Stationary and Vented 377-1307-ND 83.20 52.00 47.85 SH-2384 
Shelf — Stationary and Solid 377-1306-ND 89.30 55.80 51.35 SH-2382 
Shelf — Sliding and Vented 377-1415-ND 146.40 102.50 84.20 SH-2392 
Shelf — Sliding and Solid 377-1416-ND 144.00 100.80 82.80 SH-2388 
Fan Tray 377-1227-ND 235.50 164.85 147.21 FT-1170-MG 
Fans for Tray 377-1225-ND 46.88 28.15 26.25 FN-1280 
Blower B-60-ND 469.05 = — B-60 
Panel —1U 377-1247-ND 10.35 8.65 8.24 PA-1101-MG 
Panel — 2U 377-1248-ND 14.40 12.00 11.52 PA-1102-MG 
Bud Industries, | Panel — 2U 377-1249-ND 19.70 16.40 15.76 PA-1103-MG 


Bud Industries, Inc. 


The Right Rack for Every Cabinet Project 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1703 


Racks 


Bud Industries, Inc. : Dimensions in inch (mm) 


Fig. 1 — Open Racks Swing Frame Fig. 2 — Aluminum Open Racks Fig. 3 — Rack Mount Chassis 


*Panel holes 
#12-24 tapped 
*1,000 pounds 

load capacity 
Use 377-1404- 
ND screws 


180" 5 25 ¢ Front panel .12” thick mill finish 
¢ Left or right hand hinge * Velcro cable (381 0)” * (514.35) aluminum with “Surface Shield” protection * Side and front panels .09” aluminum; 
straps included * 75pounds load capac- ° * Side panels are punched on a .87” grid | * Panels .10” thick aluminum; chassis .05” | base, rear and top .05” aluminum «25 


ity * Use 377-1404-ND screws » Black * Handles and covers sold separately thick aluminum * Covers sold separately | Ibs. load capacity * Rack mounting 


texture brackets and rubber feet included 


Fig. 6 — Keyboard/Mouse Shelf Fig. 7 — Sliding Drawer Fig. 8 — Stationary Shelves Fig. 9 — Adjustable Shelf Fig. 10 — Equipment Shelves 


19.0 


(482.60), TaN . 


6 oe 
NU “Inside 
si dimensions 


¢ Fits 19” panel »* Mouse pad slides * Fits 19” wide panel spaces * Supports 
underneath right or left * Takes up 2-U | * Fits 19” panel * Supports heavy loads, | up to 200 pounds » Requires two pairs of | * Fits 19” panel spaces »¢ Adjustable for | * Fits 19” panel spaces »* One piece con- 
of panel space even when fully extended panel mounting rails per cabinet depth within rack * Supports 150 pounds | struction * Supports 150 pounds 
Open Racks Dimensions - Ax BxC Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. if 5 Part No. 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 5 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 
Color A B Cc Part No i 5 Part No. 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 | HC-14099 


) 
——_ - = 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6)| 377-1239-ND 188.90 157.70 | HC-14101 
Fig. 1'= Open Hacks Swing Frame'— Knockdown Assembly 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2) |19.00 (482.6) | 377-1240-ND 19470 162.60 | HC-14103 
Black | 38.00 (96.52) | 21.25 (53.98) | 18.00(45.72) | 377-1299-ND = 174.10 130.60 | SF-2194 7.00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1241-ND 204.40 170.70 | HC-14104 
( ) 
( ) 


8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 


Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each |audlinal 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00 (482.6) | 377-1243-ND 239.60 200.05 HC-14107 
Color A Panel Space Part No. 1 5 | Part No. A A 
ri 
Fig. 2 — Aluminum Open Racks CCESEDTIES 
Black | 84.00 (213.36) 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1196-ND 176.40 147.30) ARR-1272-BT Maximum Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1197-ND 165.90 138.55] ARR-1272-NF Color Width - Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 6 — Keyboard/Mouse Shelf 
Rack Mount Chassis Black 19.0 x 16.5 (48.26 x 41.91) 377-1244-ND 780.00 150.30 | KS-1785-BT 
Dimension A | Dimension B Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Inch (mm) Inch (mm) Handles Part No. ‘il 5) 10 Part No. Color A B c Part No. fl 5 Part No. 
Fig. 3 — Rack Mount Chassis Fig. 7 — Sliding Drawer (inside dimensions) 
5.25 (133.35) | 17.06 (433.32)| H-9160-8 | 377-1268-ND 6480. 5440 4870 | RM-4212 Black | 6.31 (16.03) | 16.56 (42.06) | 19.18 (48.72) | 377-1224-ND 268.50 224.20 D-1723-BT 
7.00 (177.8) | 17.06 (433.32) | H-9111-B 377-1269-ND 74.20 61.95 55.75 RM-14213 : E 
5.25 (133.35) | 22.00 (558.8) | H-9160-B | 377-1392-ND 73.00 60.95 54.85 | RM-14222 Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
7.00 (177.8) | 22.00 (558.8) H-9111-B 377-1393-ND 85.60 71.50 64.35 RM-14223 Color Width Depth Part No. 1 3 5 Part No. 
8.75 (222.25) | 22.00 (558.8) H-9112-B 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 RM-14224 Fig. 8 — Stationary Shelves-Non Ventilated 
10.50 (266.7) | 22.00 (558.8) H-9113-B 377-1395-ND 124.30 103.80 93.40 RM-14225 17.90 (45.47) | 26.50 (67.31) | 377-1306-ND 89.30 66.90 62.50 | SH-2382 
Black 17.90 (45.47) 19.25 (48.90) | 377-1188-ND 79.40 59.50 55.60 | 60-2380 
Fits Digi-Ke Price Each Bud Ind 17.90 (45.47) | 22.75 (57.79) | 377-1189-ND 83.40 62.50 58.40] 60-2381 
ae ; Ore zi 17.00 (43.18) 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt 144.00 _ 107.90) SH-2388 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. Fig. 8 — Stationary Shelves-Ventilated 
Rack Mount Chassis Covers 17.90 (45.47) | 17.75 (45.09) | 377-1307-ND 83.20 62.35 58.25 | SH-2384 
Solid Top or Bottom Cover RM-14212-13 377-1310-ND 29.60 24.75 TBC-14252 Black | 17-90 (45.47) | 21.25 (53.98) | 377-1308-ND 86.30 64.65 60.40} SH-2385 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 27.65 | TBC-14262 tee ea ey (era) i a jase 70.05 iene ate 
Solid Top or Bottom Cover RM-14229-95 377-1396-ND 33.60 28.10 TBC-14253 00 (43.18) -75 (45.08) + “ _ - 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 TBC-14263 Sliding Shelf 
Dimensions - Ax B x C Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 10 | PartNo. Color A B Part No. 1 10 50_| Part No. 


Fig. 9 — Adjustable Shelf-Open Rack 
Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) 377-1290-ND 108.90 90.90 81.81] SA-1279-BT 


Fig. 4 — Small Rack Mount Chassis 


1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) | 377-1205ND 2790 23.30 | CH-14400 Fle: 40° Egulpacnt Shelves-Open Rack NoniVentllated 
4.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 41.60 34.75 | CH-14401 qeptacs) | aso aso) MERRION 73e0 e145 S830 SAAVS0RT 
1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-ND 60.00 50.15 | CH-14402 Black | 47'g9 see 0100 oan AeCCRIN 8800 7350 6 15| SAA7S2.8T 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 2032) | 19.00 (482.6) | 377-1208-ND 61.40 51.25. | CH-14403 Fig 40 = Eaulamisat enciues onan ack-Vantieisd 
3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 = equipment saelves-Open nack-venware 

17.62 (44.75) | 15.00 (38.10) ] 377-1292ND 8040 67.15 6045] SAd751-BT 


Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1294-ND 95.40 79.65 71.70] SA-1753-BT 


Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 11 — Open Rack Shelf-Non Ventilated 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. Black | 17.62 (44.75) 19.00 (48.26) ] 377-1205-ND 9280 77.50 69.75) SA-1765-BT 
Small Rack Mount Chassis Covers 

F Wheel Dimension A Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1417-ND 9.80 8.20 C-14430 hie , 
Solid Top or Bottom Cover GH=14400 37-1420-ND 720 6.00 | C-14440 Description dnohitram) —« sari eat 2 aI i) BL Gets 

7 = a ¥ 1g. — Casters T+) im Patrs, 
ae 1p ‘t ea Gover | cH-14401, 08 eae cy een a nat Composition ] 3.25 (62.55) | 200lbs.| S77-1264-ND 32.90 27.40 21.90 | RC-7758-PR 

ONE TOP OL POHOM Laver E : Rubber with Brake} 5.13 (130.18) | 240 lbs. | 377-1265-ND 77.50 64.60 58.16 | RC-7761-PR 

Ventilated Top or Bottom Cover | oy saano og 377-1419-ND 26.40 22.05 6-14432 Rubber 5.13 (130.18) | 240 lbs. | 377-1266-ND 67.00 55.85 50.25 | RC-7762-PR 
Solid Top or Bottom Cover , 377-1422-ND 19.40 16.20 C-14442 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Racks (cont.) 


Bus Indust, ne 


Fig. 11 — Open Rack Shelf 


* Fits 19” panel spaces »* Supports 200 
pounds 


Fig. 16 — Panel Mounting Rails 


625 


(55.58) 


Fig. 12 — Casters Fig. 13 — Handles 


1.625 
(41.28) 437 
t #10-32 Tap (11:10) 


Fig. 14 — Panels 


1.625 


(41.28) 


# 8-32 Tap 
4.0 


(101.60) 


* Heavy duty, ball bearing, swivel type 
¢ Hard tread rubber 


Fig. 17 — Slides 


* 12 gauge steel » Rail mounting hardware included 


(Use 377-1403-ND screws, sold separately) * Black 


finish * Sold in pairs 


Fig. 20 — Fans and Blowers 


* Telescoping 
bearings 


¢ Zinc-plated alloy steel with ball 


Max = 27.375 
(695.325) 


FN-1280: ¢ Mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications »* Supplied with 
finger guard * UL approved, 105 CFM 
FN-1282: « Mounts in top of ventilated Economizer racks * Supplied with finger guard * UL/CSA 


rated, 5835 CFM 


¢ High quality * Designed for long wear 


¢ Designed for mounting two and three piece slides 
* Sold in pairs 


¢ 19” panel width with standard EIA notching for rack 
mounting * Motors are UL and CSA approved for 
115VAC, 50/60Hz 


Dimensions in inch (mm) 
Fig. 15 — Chassis Support Brackets 


1.70 
(43.18) 


* Attaches to panel mounting rail acces- 
sory flange * Sold in pairs 


(center to 
center) 


* Contacts open when there is a 10°F drop in temper- 
ature ¢ Prevents shut-downs caused by overheating 


Fig. 21 — Fan Tray Assemblies 


* Standard EIA 19.00” x 1-U (1.75”) panel mounting 
*115VAC 7’ long, three prong, power cord 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance | Mounting Center| Diameter Part No. 1 10 100 Part No. Inch (cm) Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 13A — Chrome Plated Handles Fig. 16 — Panel Mounting Rails (Sold in Pairs) 
1.25 (31.75) | 6.00(152.4) | .37(9.398) | 377-1228-ND* 830 695 625 | H-9110-B 70.0 (177.80) 377-1413-ND 120.70 100.80 90.70 PMR-9453 
93 (23.62) 4.00 (101.6) | .37(9.398) | 377-1229-ND* 640 530 4.75 | H-9111-B 
.93 (23.62) 6.00 (152.4) .37 (9.398) 377-1230-ND* 7.80 6.50 5.85 H-9112-B Dimensions - Inch (cm) Load Rating | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
.93 (23.62) 8.00 (203.2) .37 (9.398) 377-1231-ND 10.60 8.85 7.95 H-9113-B Slide Length Travel (per pair) Part No. 1 3 5 Part No. 
fab(aas) | 250(09) | ar(eaae) | ar7asonot 240 10s a0 | Hot0D8 Pa = Stain a taanes 2 Pies Se 
68 (3.36) 50 (88.9) aT) Teen : we : nei 12 (30.48) 8 (20.32) 140 Ibs. | 377-1199-ND 30.50 25.45 22.90 | AS-5000-A 
1.68 (3.36) | 5.25(133.35) | .37(9.398) | 377-1234-NDt 1060 890 8.00 | H-9161-B 46 (40.64) 42 (30.48) to0ibs. MeTmenOnD iio, <aa60\. “a0de | ABSOOIEA 
1.00 (25.4) ) 1.90 (48.26) | 25 (6.35) | S7/-1285-ND§ 6.00 5.00 4.50 | H-9166-8 20 (50.80) 15 (38.10) 92 Ibs. | 377-1201-ND 42.00 35.10 31.60 | AS-5002-A 
1.00 (25.4) 3.00 (76.2) -25 (6.35) | 377-1236-ND§ 5.70 4.70 4.25 | H-9168-B 26 (66.04) 19 (48.26) 70\bs. | 377-1202-ND 46.40 38.75 34.90 | AS-5004-A 
* Includes 2 - #10-32 x .37" screws. t Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4"-28 Hex nuts. 20 (50.80) 20.875 (53.02) 91 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 68.40 | AS-5042-A 
* 3 piece slide full extension 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 13B — Clear Anodized Aluminum Handle Description - Part No. - a 3 - 2 Part No. 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 9.05 8.15 | H-9174-B Fig. 18 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 22.55 BAS-5106 
* Includes 2-8.32 x .37" screws 
- ‘i arr = Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. rere 
Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Description : Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 14 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick nes 3 Fig. ae ae a Control sar 
1.75 (44.45) 377-1300-ND 9.50 7.95 7.45 SFA-1831 ormally Open; Closes on Temperature Rise... Sites = ee ad 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Rack Mount Power Outlet Strip 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 13.40 SFA-1833 15 Amps... .| 377-1414-ND 66.00 49.50 46.25 | POS-194-S 
7.00 (17.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 Mounting Hardware 
i See ee ae pes a Boe “a 10-32 X .62" Phillips Screw Truss Head........ 377-1403-ND 4.00/25 7346 
50 (266.7) : a : - : 10-32 X .62" Phillips Screw with Pilot, Black...| 377-1409-ND 7.00/25 7346B 
Fig. 14 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) 10-32 Cage Nut, Zinc-Plated .| 377-1405-ND 21.25/25 295 
1.75 (44.45) 377-1247-ND 10.35 8.65 7.80 PA-1101-MG 12-24 X 5" Phillips Screw Truss Head . .| 377-1404-ND 5.00/25 9260 
c25(iaaas) | a77tziGND = 197084) 475 | PATOBANG ria: 20 — ais id Bicoes 
7.00 (178) AON wen ae dae Ae re vitts Tubeaxial, 110V, .21 Amps .. .| 377-1225-ND 46.88 37.50 28.15 | FN-1280 
8.75 (222.25) 977-1251-ND 09.70 24.80 99.40 PA-1105-MG Exhaust, 10 inch, 115VAC... .| 37741 ahi 179.60 134.70 125.70 | FN-1282 
40.50 (268.7) 377-1250-ND 3770 31.50 98.95 PA-1106-MG Fan Tray Assembly .| 377-1227-ND 235.50 176.65 164.85 | FT-1170-MG 
12.05 (311.15) 377-1253-ND 41.40 34.50 31.05 PA-1107-MG Blower, 115VAC ... .| 377-1411-ND 642.00 481.57 449.43 | B-62 
14.00 (355.6) 377-1254-ND 46.10 38.45 34.60 PA-1108-MG Fig. 21 — Fan Tray Assemblies 
Fig. 15 — Chassis Support Brackets (Sold in Pairs) Assembly with 3 Fans, Total CFM 315.. .| 377-1423-ND 205.80 149.20 144.05 | FT-1973 
13.00 (330.2) 377-1213-ND 30.30 25.30 22.75 CSB-1352 Assembly with 6 Fans, Total CFM 630.. .| 377-1424-ND 316.60 22955 221.60 | FT-1976 
16.00 (406.4) 377-1214-ND 30.80 07:38 04.66 CSB-1353 Assembly with 9 Fans, Total CFM 945.......... 377-1425-ND 415.30 301.10 290.70 | FT-1979 
23.00 (584.2) 377-1215-ND 35.50 29.63 26.69 CSB-1354 + Fans sold separately, part number 377-1225-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND . 
MANUFACTURING. Racks and Accessories 


Desk Top Rack (Light-Duty)- RCBS 
Series - 18-gauge steel economy 19” 
table top rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes rubber feet, 2 


Desk Top Rack (Heavy-Duty) - RCHS 
Series- 18 gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both front and 
rear. Includes 2 pair of fixed accessory 
rails (for rear support of heavier 


Rack Mount/Desk Top Enclosure 
RMCS & RMCV Series- mounts 
in standard 19” rack space or can 
be used table top. Panels can be 


equipment), rubber feet, 2 lifting handles 
and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” 
larger than panel height. Finish textured; 
black, gray/beige (RAL7032) or gulf blue 
powder paint. 


removed from any of all 6 sides with 
only 4 screws. Shipped knocked 
down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished 
in textured black powder paint. 


lifting handles and 10-32 clip nuts. 
Overall width 20”, overall height 1” over 
panel space. Finish textured; black or 


gray/beige (Ral7032) powder paint. 


Rail Mount Shelf RFUS & RFVS 
Series - 14 gauge steel, 19” rack 
mount shelf available either solid 
or ventilated. Side slotted for easy 
front to back adjustment. Finished 
in textured black powder paint. 


Rack Mount Shelf RASU & RASV 
Series- 14 gauge steel, 19” relay 
rack mount shelf available either 
solid or ventilated. Finished in 
textured black powder paint. 


Dual Modem Shelf 
DNDMS Series- permits front and 
rear access to modems on 19” 
relay racks.Formed 16-gauge steel 
construction. Overall 19.5” deep. 
Finished in textured black powder 
paint finish. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color Panel H Panel W Panel D Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel W Panel D Part No. 1 3 5 Part No. 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) 17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717CG1 
3.50(89) 19.00 (483) 13.00(330) | HM624-ND 88.12 81.34 70.49 | RCBS19003138K1 22.75 (578) 19.00(483) 17.50(445) | HM665-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217CG1 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00(330) | HW625-ND 9482 87.52 75.85 | RCBS1900513BK1 28.00 (711) 19.00(483) 17.50(445) | HM666-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817CG1 
7.00(178) 19,00 (483) 13.00(380) | HM626-ND 102.53 94.65 82.03 | RcBS19007138K1 | | Gray | 10-50 (267) 19.00(483) 24.50 (622) | HMG67-ND 266.03 245.57 212.83 | RCHS1901024CG1 
8.75 (222) 19.00(483) 13.00(330) | HM627-ND 116.17 107.23 92.93 | RCBS1900813BK1 14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 280.02 258.48 224.01 | RCHS1901424CG1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00(330) | HM628-ND 121.52 112.17 97.21 | RCBS1901013BK1 17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 289.37 267.11 231.49 | RCHS1901724CG1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM629-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1901213BK1 22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM670-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224CG1 
aiace | 1400(356) 19.00 483) 13.00 (330) | HMG30-ND 165.57 152.69 132.45 | RCBS19014138Kt 28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM671-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824CG1 
5.25 (138) 19.00(483) 17.50(445) | HM631-ND 113.50 104.77 90.80 | RCBS1900517BK1 8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM672-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817GF1 
7.00(178) 19.00(483) 17.50(445) | HM632-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1900717BK1 10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM673-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017GF1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM633-ND 157.55 145.43 126.04 | RCBS1900817BK1 14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM674-ND 202.27 186.71 161.81 | RCHS1901417GF1 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM634-ND 166.90 154.06 133.52 | RCBS1901017BK1 17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) HM675-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717GF1 
12.25 (311) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM635-ND 182.93 168.86 146.35 | RCBS1901217BK1 22.75 (578) 19.00 (483) 17.50(445) | HM676-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217GF1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM636-ND 186.92 172.54 149.53 | RCBS1901417BK1 | | Blue | 28.00(711) 19.00(483) 17.50 (445) | HM677-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817GF1 
3.50 (89) 19.00 (483) 13.00(330) | HMe37-ND 88.12 81.34 70.49 | RCBS1900313CG1 10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM678-ND 266.03 245.57 212.83 | RCHS1901024GF1 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HMe3e-ND 9482 8752 75.85 | RCBS1900513C61 14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM679-ND 280.02 258.48 224.01 | RCHS1901424GF1 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00(330) | HM639-ND 102.53 94.65 82.03 | RCBSi900713Ca1 17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 289.37 267.11 231.49 | RCHS1901724GF1 
8.75 (222) 19.00(483) 13.00 (330) | HMe40-ND 116.17 107.23 92.93 | RcBst900813C61 22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM681-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224GF1 
10.50 (267) 19.00(483) 13.00(330) | HMG41-ND 121.52 112.17 97.21 | RCBS1901013¢61 28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) ] HM682-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824GF1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00(330) | HM642-ND 192.18 122.02 105.75 | RCBS1901213CG1 TREES ES, RCE ian 
Gray | 14.00 (356) 19.00(483) 13.00(330) | HM643-ND 165.57 152.83 192.45 | RCBS1901413CG1 | | Type | Panel Depth | Panel Units | PartNo. 1 3 5 | PartNo. 
5.25 (133) 19.00(483) 17.50(445) | HM644-ND 113.50 104.77 90.80 | RCBS1900517CG1 Fig. 3- RMCS & RMCV Rack Mount/Desk Top 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50(445) | HMG45-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1900717CG1 
1.75 (45) 8 (208) 1 HM736-ND 58.37 53.88 46.69 | RMCS19018BK1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HMG46-ND 157.55 145.43 126.04 | RCBS1900817CG1 
175 (45) 13 (330) 1 HM737-ND 68.67 63.38 54.93 | RMCS190113BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM647-ND 166.90 154.06 133.52 | RCBS1901017CG1 ae sits) 5 MPD coq 6099 6019 | AMCStOqaenK 
12.25 (311) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM648-ND 182.93 168.86 146.35 | RCBS1901217CG1 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 82.40 76.06 65.92 | RMCS190313BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM649-ND 186.92 172.54 149.53 | RCBS1901417CG1 
Solid | 5.25 (138) 13 (330) 3 HM740-ND 94.42 87.15 75.53 | RMCS190513BK1 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 
7.00 (178) 13(330) 4 HM741-ND 108.15 99.83 86.52 | RMCS190713BK1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM650-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817BK1 695 009) 48 at ‘ MRR 2047 40043 10437 | RMcsteosiaaKt 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM651-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017BK1 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM743-ND 144.20 133.11 115.36 | RMCS191013BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50(445) | HM652-ND 202.27 186.71 161.81 | RCHS1901417BK1 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM744-ND 142.48 131.52 113.99 | RMCS191015BK1 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717BK1 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM654-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217BK1 1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 64.20 59.26 51.36 | RMCV19018BK1 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM746-ND 75.53 69.72 60.43 | RMCV190113BK1 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HMG55-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM656-ND 266.03 245.57 212.83 | RCHS1901024BK1 00 82) Bens) a Beg 7175. 66.23 57.40 | RMCVISOS8RKI 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 280.02 258.48 224.01 | RCHS1901424BK1 3.50 (89) 13 (330) 2 Bao §690.68 (83.66 72.51 | RMCV10031 38K 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 289.37 267.11 231.49 | RCHS1901724BK1 | | Vented | 5.25 (133) 13 (380) 3 HM749-ND 103.87 95.88 83.09 | RMCV190513BK1 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM659-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224BK1 7.00 (178) 13 (330) 4 HM750-ND 118.97 109.82 95.17 | RMCV190713BK1 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824BK1 8.75 (222) 13 (330) 5 HM751-ND 143.52 132.48 114.81 | RMCV190813BK1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM661-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817CG1 10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 158.62 146.42 126.89 | RMCV191013BK1 
Gray | 10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM662-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017CG1 10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 156.73 144.68 125.39 | RMCV19015BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM663-ND 202.27 186.71 161.81 | RCHS1901417CG1 ; 
(Continued) 
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Racks and Accessories (cont) 


Fixed / Pull-Out Shelf 

RASC Series: 

18 gauge steel with 14 gauge brackets. 
Mounts to internal rails. 19” relay rack mount 
shelf available either solid or ventilated. 
Brackets are side slotted for easy front to 
back adjustment. Shelf is finished in smooth 


Rail Mount Support Angles 

RASA Series: 

14 gauge steel, 1.75” x 1.75” to support heavy 
equipment and reduce load on front panel. 
Slots allow up/down or front back adjustment. 
Finished in textured black powder paint. 


white. 


19” Aluminum Rack Panels 
PBPA: 


.125” thick, 19” rack mount panels. 
Finished in smooth black or gray/beige 
(RAL7032) powder paint and paper 
covered (one side) natural finish. 


Equipment slides 
RSLIDE Series: 


19” rack panel mount (to front and back 
panel rails). Occupies only 1U(1.75”) of 
panel height. Heavy duty, ball bearing 
mechanism. Also converts RASC slides to 
a pull out shelf. Sold in packages of 2. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel Units Part No. i 3 5 Part No. 
Fig. 4 - DNDMS Dual Modem Shelf Fig. 10 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
19.5 (495) HM754-ND 56.40 52.06 45.12 | DNDMS19BK1 1.75 (45) ’ Cee = 8.67 8.00 6.93 | PBPA19001BK2 
3.50 (89) 2 HM773-ND 12.77 11.78 10.21 | PBPA19003BK2 
Dimensions nen (aD Digi-Key EE TEE 5.25 (133) 3 HM774-ND 18.22 16.82 14.57 | PBPA19005BK2 
Type | PanelH — Shelf Depth | Panel Units | PartNo. 1 3 5 Part No. 7.00 (178) 4 HM775-ND = 22.77 21.02 18.21 | PBPA19007BK2 
Fig: 5 RASU & RASV Panel Mount Shelf 8.75 (222) 5 HM776-ND 26.95 24.88 21.56 | PBPA19008BK2 
10.50 (267) 6 HM777-ND 30.37 28.03 24.29 | PBPA19010BK2 
Solid | 5.25 (133) 15 (381) 3 HM755-ND 60.60 55.94 48.48 | RASU190515BK1 42.25 (311) 7 WROTE 642 3362 2943 | PRPALDOIZAKO 
Vented | 5.25(133) 15 (381) 3 HM756-ND 68.43 63.17 54.75 | RASV190515BK1 14.00 (356) 8 HM779-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA19014BK2 
sack 15.75 (400) 9 HM780-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015BK2 
Tmmencionseinen Digi Key METER eantLe 17.50 (445) 10 HM781-ND 50.13 46.28 40.11 | PBPA19017BK2 
Type Panel W Shelf Depth Part No. 1 3 5 | PartNo. 19.25 (489) rT HM782-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019BK2 
Fig. 6 - RFUS & RFVS Rail Shelt 21.00 (533) 12 HM783-ND 62.25 57.46 49.80 | PBPA19021BK2 
22.75 (578) 13 HM784-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022BK2 
19 (483) 18 (457) BI ANem 37.63 34.74 30.11 | AFUSIOT8BKI 24.50 (622) 14 HM785-ND 72.13 66.58 57.71 | PBPA19024BK2 
Solid 19 (483) 21 (533) HM758-ND 39.88 36.82 31.91 | RFUS1921BK1 26.25 (667) 15 HM7e6-ND 7745 71.49 61.96 | PBPAI9026BK2 
19 (483) 26 (660) HM759-ND 42.71 39.43 34.18 | _RFUS1926BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPA19028BK2 
19 (483) 18 (457) HM760-ND 37.63 34.74 30.11 | RFVS1918BK1 29.75 (756) 7 HM788-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029BK2 
Vented 19 (483) 24 (533) HM761-ND 39.88 36.82 31.91 | RFVS1921BK1 31.00 (787) 18 EAMESEND) 88.85 82.02 71.08 | PAPAIS031BK2 
19 (483) 26 (660) HM762-ND 42.71 39.43 34.18 | RFVS1926BK1 1.75 (46) : Mio §=6867 §68.00 6.03 | PAPAI9001CG2 
3.50 (89) 2 HM791-ND 12.77 11.78 10.21 | PBPA19003CG2 
rer TT an —— 7 5 5.25 (138) 3 HM792-ND 18.22 16.82 14.57 | PBPA19005CG2 
jimensions - inch (mm igi-Key rice Eacl jammon 
Panel W Shell Depth Bracket Depth Pati Fl a & | Bat. 7.00 (178) 4 HM793-ND 22.77 21.02 18.21 | PBPA19007CG2 
ii. WAGE ween aian 8.75 (222) 5 HM794-ND 26.95 24.88 21.56 | PBPA19008CG2 
paeed is ist lias 10.50 (267) 6 HM795-ND 30.37 28.03 24.29 | PBPA19010CG2 
19 (483) 11.9 (302) 13.2 (335) HM763-ND 57.75 53.31 46.20 RASC1912WH2 12.25 (311) 7 HM796-ND 36.42 33.62 29.13 PBPA19012CG2 
19 (483) 15.9 (404) 14.9 (378) HM764-ND 64.87 59.88 51.89 | RASC1916WH2 14.00 (356) 8 HM797-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA19014CG2 
19 (483) 21.9 (556) 20.9 (531) HM765-ND 73.97 68.28 59.17 | RASC1922WH2 Gray/ 15.75 (400) 9 HM798-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015¢G2 
Beige 17.50 (445) 10 HM799-ND 50.13 46.28 40.11 | PBPA19017CG2 
pinenalons each Gam) Digi-Key pIRSERET Hammon 19.25 (489) rT HMB00-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019CG2 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. 21.00 (533) 12 HMB01-ND 62.25 57.46 49.80 | PBPA19021CG2 
Fig. 8 - RASA Rack Support Angles 22.75 (578) 13 HM802-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022CG2 
24.50 (622) 14 HMB03-ND 72.13 66.58 57.71 | PBPA19024CG2 
9.97 (258) BGCENE 21.70 20.03 17.36 | RASAI2BKS 26.25 (667) 15 HM04-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA19026CG2 
14.95 (380) HM767-ND 23.67 21.85 18.93 RASA16BK3 28.00 (711) 16 HM805-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPA19028CG2 
20.95 (532) HM768-ND 26.70 24.65 21.36 | RASA22BK3 29.75 (756) 17 HMB06-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029CG2 
31.50 (787) 18 HMB07-ND 88.85 82.02 71.08 | PBPA19031CG2 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 1.75 (45) 1 HM808-ND 867 800 6.93 PBPA19001UNF 
Side Length Capacity (Pair) Part No. 1 3 5 Part No. 3.50 (89) 2 HM809-ND 12.77 11.78 10.21 | PBPA19003UNF 
Fig. 9 - RSLIDE Chassis Slide 5.25 (133) 3 HMB10-ND 18.22 16.82 14.57 | PBPA19005UNF 
12 (305) 420 Ibs. HM769-ND 54.33 50.15 43.47] — RSLIDE12 7.00 (178) 4 HM811-ND 22.77 21.02 18.21 | PBPA19007UNF 
16 (406) 130 Ibs. HM770-ND 56.63 52.28 45.31] RSLIDE16 e522) 2 ESTED 26.05 24.88 21.56 | PBPATOOGGUNE 
10.50 (267) 6 HMB13-ND 3037 28.03 24.29 | PBPA19010UNF 
22 (559) 120 Ibs. HM771-ND 60.07 55.45 48.05 | RSLIDE22 12.25 (311) 7 HM814-ND 36.42 33.62 29.13 | PBPA19012UNF 
14.00 (356) 8 HMB15-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA19014UNF 
ap Qty. Per | Digi-Key Price Each = Hammond | | | 15.75 (400) 9 HMB16-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015UNF 
Description Pack | Part No. 1 35 | PartNo. sci 17.50 (445) 10 HM817-ND 50.13 46.28 40.11 | PBPA19017UNF 
19” Rack Mount Hardware 19.25 (489) 11 HMB18-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019UNF 
= ; 21.00 (533) 12 HMB19-ND 62.25 57.46 49.80 | PBPA19021UNF 
10-32 x 0.75” Phillips oval head lastic wash 4 | HMa26-ND 260 241 208 |1421A 
a ips eval nad screw Paste Wasi 22.75 (578) 13 HM820-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022UNF 
Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head 100 | HM827-ND 15.06 13.91 12.06 | 1421A100B 24.50 (622) 14 HM821-ND 7213 66.58 57.71 PBPA19024UNF 
Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM828-ND 27.40 25.30 21.92 | 1421A100W 26.25 (667) 15 HM822-ND 77.45 71.49 61.96 | _PBPA19026UNF 
santa at ahate ico FOR as44 1056 a.90 [s42tevo0w 28.00 (711) 16 HM823-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPA19028UNF 
i ta ea ¢ : ; ; 29.75 (756) 17 HM824-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029UNF 
10-32 clip nuts for all panel rails 25 | HM830-ND 11.94 11.02 9.55 |1421N25 31.50 (787) 18 HM825-ND 88.85 82.02 71.08 | PBPA19031UNF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to63) 1707 
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Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 — Diecast Aluminum Lid Height Dimension - Inch (mm) 


Enclosures for 1590 Heavy Part No. G 


Duty Watertight 1590A i 3.0 (76) 
Diecast Aluminum 1590B 3.8 (97) 


Bo Fy 

_ (mm) = Alloy Enclosure 1590BB | 3. 4.0 (102) 
Dimension 1590C 5 4.1 (104) 

4(36) 2. i Part No. Inch (mm) 1590D . 6.8 (173) 
1(28) 3. A G 4590z100 | 05 (13) 1590DD | 4.1 (104) 6.8 (173) 
6(41) 3: tsa0zit0 | 0.5 (13) 1590E | 4.1(104) 6.8 (173) 
7(43) 3: 4907120 | 0.6 (15) 1590F | 6.8(173) 6.8 (173) 
3(58) 5 15902130 | 0.5 (13) TOSUH | 0.0128) 14188) 
e 1590) | 3.1(79) 5.1 (130) 


1.4 ( 

14 ( 

1.6( 0.5 ( 

1.7 ( 0.6 ( 

2.3 ( 0.5 ( 

3.5 (89) HSODETSS: || 220-8 (20) 1590K | 4.3(109) 4.3 (109) 
28(71) 3. Lid adds 4mm to height of box (except for hayes aaa 15901B | 1.4(36) 1.4 (36) 
1.9( 

13( 
24 ( 
2.3 ( 
3.9 ( 
3.9 ( 


Dimension 


48) J 1500Z series). For dimensions A, B, and 15902160 20) 1590P1 | 2.9 (74) 5.4 (137) 


33) i C, see charts below. 4590S 2.6 (66) 3.7 (94) 
61) i 1590T 2.5 (64) 4.1 (104) 
58) i E 1590U | 4.1(104) 4.1 (104) 
99) t 125. -=4:078, 1590V | 4.1 (104) 4.1 (104) 

i= 15906 1.3 (33) 3.3 (84) 


Lid adds 4mm to height of box. 
For dimensions A, B and C, see 
charts below. 


99) 


2 
Lr 08 Or Card Adapter 1590N1 | 1.9(48)  4.1(104) 
1590R1 | 4.0(102) 6.9 (175) 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Flame Retardant ABS (black, blue, translucent 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, flanged or 
blue, or light gray). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” (12.7mm) flat watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of rubberlike silicon around the 
head screws countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of 94V-0 at Perimeter to provide protection against dust and water. Designed to meet IP54. 

1.47mm thickness and a continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come with M3 x .5 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove” construction with a neoprene gasket provides 
x 10mm Phillips head screws, countersunk lid and integral tapped brass bushings. Both versions have protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O” rings secure lid. 
interlocking flanged lid and integral card guides to accept .062” (1.57mm) PC cards. Optional M4 x 6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B c Part No. il 10 100 | Part No. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures 
33 (85 22 (66 74 (35 HMA00-ND 342285 263 | 1591LSBK 39 (100) 2.0(50) 0.8 (21) HM878-ND 558 465 4.30 | 1591ATBU 
33 (8 29 ae 08 by HM361-ND 288 4240 222 | 1591MSBK Ice Blue} 4.4(112)  2.4(62) 1.1 (27) HM876-ND 6.06 5.05 4.67 | 1591BTBU 
39(100)  20(50) 0.8 (21) HM102-ND 318 265 245 | 1591ASBK 4.7 (120) 2.6(65) __1.4 (36) HM877-ND 6.44 5.37 4.96 | 1591CTBU 
43 (110) 3.2(82) 1.6 (41) HM109-ND 464 387 3.57 | 1591SSBK Fig. 2- PC Card Adapter 
4.4 (112) 2.4 (62) 141 (27) HM103-ND 3.44 287 2.65 | 1591BSBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 2.25 1.91 1.77 | 159126 
47 (120)  2.6(65) —-1.4 (36) HIM104-ND 3.64 3.03 2.80 | 1591CSBK Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
Black | 4.7(120)  3.2(80) —-2.2.(56) HMA110-ND 510 4.25 3.92 | 1591TSBK 2.0 (61) 2.0(51) ‘1.1 (28) HM157-ND 744 6.20 5.72 | 1590LB 
47 (120) 4.7(120) 2.2. (56) HMA 11-ND 548 457 4.22 | 1591USBK 2.1 (53) 1.5(38) 1.1 (28) HM365-ND 6.40 5.33 4.92 | 1590H 
4.7 (120) 4.7(120) 3.5 (90) HMA 12-ND 656 5.47 5.05 | 1591VSBK 3.6 (91) 1.5(38) 1.1 (28) HM150-ND 7.22 6.02 5.56 | 1590A 
48(121) 3.7(94) —-1.2.(30) HM107-ND 432 3.60 3.32 | 1591GSBK 3.9 (99) 2.0(51) 0.8 (20) HM841-ND 772 643 5.94 | 1590G 
5.9(150)  3.2(80) —‘1.8 (46) HM105-ND 542 452 4.17 | 1591DSBK 4.4 (112) 3.2(81) 1.6 (41) HM158-ND 10.88 9.07 8.37 | 1590S 
65 (165) 2.8 (74 1.0 (25) HM108-ND 4.30 358 3.31 | 1591HSBK 4.4 (112)  2.3(58) 1.1 (28) HIMM151-ND 8.24 6.87 6.34 | 1590B 
7.5(191) 4.3(110) 2.2 (56) HM106-ND 6.48 5.40 4.98 | 1591ESBK te haa Gag ie *S ee tea eH joan een 
Fig. 1 - 1591 ABS Flame Retardant Plastic Enclosures a 7 (119) 2(5 H . Sh 12 5 
PETC aS sa wick ANT SAD GAB? .A56 -7A900/ 150118 47 (119)  4.7(119) 3.5 (89) HIM161-ND 22.66 18.88 17.43 | 1590V 
“3 (85) -2 (56) 4 (35) 5 ; ; un- | 47 (119) 3.7(94) 2.1 (53) HM153-ND 12.06 10.05 9.28 | 1590C 
3.3(85) —-2.2(56) 0.8 (21) HM362-ND 432 3.60 3.32 | 1591MBK ainted| 4.7(119) 3.1 (79 2.2 (56 HM159-ND 11.22 935 8.63 | 1590T 
pi (119) (79) (56) 
3.3 (85) 22(56) 1.4 (35) HM847-ND 574 4.78 4.42 | 1591LFLBK 48 (122)  2.6(66) ‘1.4 (36) HM@42-ND {104 9.37 865 | 1590N1 
3.3 (85) -2.2(568) 0.8 (21) HM848-ND 454 3.78 3.49 | 1591MFLBK 4.9(124) 4.9(124) 3.0 (76) HM367-ND 20.60 17.17 15.85 | 1590K 
9.9 (100) 2.0(50) 0.821) RMT Ee ae cea ee 5.7(145) 3.7(94) 1.845) | — HM366-ND 12.66 1055 9.74 | 1590) 
3.9(100) 2.050) 0.8 (21) HM858-ND 534 4.45 4.11 | 1591AFLBK 6.0(152)  3.2(81) 1.8 (45) HM348-ND 14.72 12.27 11.32 | 1590P1 
43(110) 3.2482) 1.6441) HM8S2-ND) 776 GA? 5.87 | 1591SFLBK 7.4 (188) 4.7 (119) 2.1 (53) HM154-ND 19.74 16.45 15.18 | 1590D 
4.3 (110) 3.2(82) 1.6 (41) HM121-ND 740 6.17 5.69 | 1591SBK 7.4(188) 4.7(119) 3.1 (79) HM155-ND 2142 17.61 16.25 | 1590E 
4.4 (112) 24(62) 1.1 (27) HM850-ND 5.78 4.82 4.45) 1591BFLBK 7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) HM156-ND 28.38 23.65 21.83 | 1590F 
4.4(112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM115-ND 5.50 4.58 4.23 | 1591BBK 74 (188)  4.7(119) 1.3 (33) HM347-ND 17.36 14.47 13.65 | 1590DD 
ne ia 3 i Aaa Ber ee ee bees 7.6 (193) 4.4(112) 2.2 (56) HM843-ND 23.62 19.68 18.17 | 1590R1 
Black | 4.7(120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM851-ND 614 512 4.72 | 1591CFLBK oan oe Z are Li ST Biceast Aluninuns attoy Enclosures Teen ai 
47:(120)  3.2(80) -2.2.(56) eae) 858 7.15 6.60 | 1S91TFLBK 3.7 (94 1.5 (38) 1.1 (28 HM571-ND 7.94 662 6.11 | 1590AFL 
(94) (38) (28) 
48 (121)  3.7(94) 1.2. (30) HM855-ND 7.26 6.05 5.58 | 1591GFLBK 3.9 (99 20151 0:8 (20 HM879-ND 850 708 654 | 1590GFL 
(99) (51) (20) 
4.7(120)  2.6(65) 1.4 (36) HM116-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CBK 4.4 (112)  3.2(81) 1.6 (41) HM575-ND 11.96 997 9.20 | 1590SFL 
4.7 (120) 3.2(80) 2.2 (56) HIM122-ND 818 6.82 6.29 | 1591TBK 4.4 (112)  2.3(58) 1.1 (28) HM572-ND 9.06 7.55 6.97 | 1590BFL 
4.7 (120) 4.7(120) 2.2 (56) HMM123-ND 876 7.30 6.74 | 1591UBK 47 (119)  3.7(94) —-1.2(30) HM573-ND 1178 982 9.06 | 1590BBFL 
47 (120)  4.7(120) 3.5 (90) HIM124-ND 10.48 8.73 8.06 | 1591VBK 47 (119) 4.7 (119) 2.2 (56) HM580-ND 18.12 15.10 13.94 | 1590UFL 
48 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM119-ND 692 5.77 5.32 | 1591GBK un. | 47119) 4.7(119) 3.5 (89) HM583-ND 24.92 2077 19.17 | 1590VFL 
Sofie Be he is ie MSE ae i re ba painted| 4:7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM578-ND 13.26 11.05 10.20 | 1590CFL 
; ; : ; : : ; 47 (119)  3.1(79) 2.2 (56) HM579-ND 12.34 10.28 9.49 | 1590TFL 
6.5(165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM120-ND 688 5.73 5.29 | 1591HBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM881-ND 11.44 953 8.80 | 1590N1FL 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM859-ND 7.22 6.02 5.55 | 1591HFLBK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM576-ND 16.20 13.50 12.46 | 1590P1FL 
7.5(191) 4.3 (110) 2.2 (56) HM857-ND 10.31 8.83 8.15 | 1591EFLBK 74 (188)  4.7(119) 2.1 (53) HM577-ND 21.70 18.08 16.69 | 1590DFL 
7.5 (191) 4.3 (110) 2.2 (56) HM118-ND 10.38 8.65 __7.98 | 1591EBK 7.4 (188) — 7.4(188) 2.5 (64) HM581-ND 31.22 26.02 24.02 | 1590FFL 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM125-ND 546 478 442 | 1597LBU 7.4 (188)  4.7(119) 3.1 (79) HM582-ND 23.22 1935 17.86 | 1590EFL 
3.3 (85) 2.2(56) 0.8 (21) HM363-ND 4.32 3.60 3.32 | 1591MBU 7.4(188)  4.7(119) 1.3 (33) HM574-ND 1910 1592 14.69 | 1590DDFL 
3.9(100) 2.0(50) 0.8 (21) HM126-ND 5.08 4.23 3.91 | 1591ABU 7.6 (193) 4.4(112) 2.2 (56) HM880-ND 26.00 21.67 20.00 | 1590R1FL 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM134-ND 740 617 5.69 | 1591SBU Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM127-ND 5.50 4.58 4.23 | 1591BBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM584-ND 814 678 6.26 | 1590WLB 
4.7 (120) — 2.6(65) 1.4 (36) HM128-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CBU 2.1 (53) 1.5(38) 1.1 (28) HM835-ND 714 5.95 5.49 | 1590WH 
Blue 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM135-ND 818 6.82 6.29 | 1591TBU 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) HM585-ND 8.32 6.93 6.40 | 1590WA 
47(120)  4.7(120) 2.2 (56) HM136-ND 8.76 7.30 6.74 | 1591UBU 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) HM837-ND 7.72 643 5.94 | 1590WG 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HMA137-ND 10.48 8.73 8.06 | 1591VBU 4.4 (112) 3.2(81) 1.6 (41) HM589-ND 12.04 10.03 9.26 | 1590WS 
48 (121)  3.7(94) ‘1.2. (30) HM132-ND 692 5.77 5.32 | 1591GBU 44(112) 23 (58) 1.1 (28) HM586-ND 9.44 7.87 7.26 | 1590WB 
5.9(150)  3.2(80) —-1.8 (46) HMA129-ND 8.66 7.22 6.66 | 1591DBU 47(119) 3.7(94) —-1.2(30) HM587-ND 11.94 995 9.18 | 1590WBB 
65 (165)  2.8(71) 1.0 (25) HM133-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HBU 47(119) 4.7 (119) — 2.2(56) HM594-ND 1792 1493 13.78 | 1590WU 
75 (191) 4.3 (110) 2.2. (56) HM131-ND 10.38 8.65 7.98 | 1591EBU 47(119)  4.7(119) 3.5 (89) HM597-ND 24.08 20.07 18.52 | 15901 
3.3(85) -2.2(568) 1.4 (35) HM138-ND 546 455 4.20 | 1591LGY Un- ) 4.7 (119) 3.7(94) 2.1 (53) HM592-ND 13.20 11.00 10.15 | 1590wC 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM364-ND 432 3.60 3.32 | 1591MGY painted 4.7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM593-ND 12.38 10.32 9.52 | 1590WT 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM139-ND 5.08 4.23 3.91 | 1591AGY 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM840-ND 13.28 11.07 10.22 | 1590WN1 
4.3(110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM146-ND 7.40 6.17 5.69 | 1591SGY 4.9 (124) 4.9 (124) 3.0 (76) HM838-ND 22.06 18.38 16.97 | 1590WK 
4.4(112) 2.4 (62) 1.4 (27) HIM140-ND 5.50 4.58 4.23 | 1591BGY 5.7(145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM839-ND 13.86 11.55 10.66 | 1590WJ 
Light | 4:7(120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM141-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CGY 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM590-ND 16.22 13.52 12.48 | 1590WP1 
Gray | 4:7(120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM147-ND 8.18 6.82 6.29 | 1591TGY 7.4 (188) 4.7(119) 2.1 (53) HM591-ND 21.36 17.80 16.43 | 1590WD 
47(120)  4.7(120) 2.2 (56) HM148-ND 876 7.30 6.74 | 1591UGY 7.4 (188) 7.4(188) 2.5 (64) HM595-ND 30.58 25.48 23.52 | 1590WF 
4.7(120) 4.7(120) 3.5 (90) HM149-ND 10.48 8.73 8.06 | 1591VGY i (188) He ish a tea) 7 Ne36 Ao ree dee ue ia 
4.8 (121 3.7 (94 1.2 (30) HM144-ND 692 5.77 5.32 | 1591GGY . . ; H ; ; : 
39 (150) 32 a 18 {ie} HM142-ND 366 722 666 | 1Sd1DGY 7.6 (193) 4.4(112) 2.2 (56) HM833-ND 26.00 21.67 20.00 | 1590WR1 
65 (165)  2.8(71) 1.0 (25) HM145-ND 688 5.73 5.29 | 1591HGY * With mounting shelf With lid ground screw 
75 (191) 4.3 (110) 2.2 (56) HM143-ND 10.38 8.65 7.98 | 1591EGY + Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1708 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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by’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 4 - Plastic Hand Held Cases 
- 1599 Series 


Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
Boxes -1593 Series 


Fig. 3 — Plastic Instrument Cases 
-1598 Series 


10.16, 
ih 
25.4, 
3 
12.7. 


5 mm Spring Steel 
Chrome Plated 


Available in both High Impact Polystyrene 

(light gray) and Flame Retardant ABS 

(black or light gray). Both versions have 

these features: attractively styled and ergo- “+ 

nomically designed for use as a hand held Cc 

enclosure; ends sized for infra-red applica- 

tions; extra deep top and ultra shallow base; 

two piece lap joint construction; recessed 

top area ideal for membrane display; internal 

universal battery compartment; user friendly 10mm x 10mm reference 
grid is molded into the top interior; six PC board mounting bosses molded 
into both the top and the base; vertical mounting slots molded into the top 
for PC boards or optional dividers. ABS versions carry UL flammability 
rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass bushings. 
Styrene versions are secured with self-tapping screws. 


Example of Hammond 
Part #1598E 


Example of case with mounting bossas. 


optional tilt handle. 


Available in both Flame Retardant ABS (black or light gray) and High Impact Polystyrene 
(light gray). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x 
1/2” (12.7mm) self-tapping screws. 


Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
construction. ABS plastic. Unit is secured with self-tapping 
screws. 


Fig. 6 — Miniature General Purpose Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 


Enclosures - 1551 Series 


Dimensions 

Part No. E G 1 
1595C 62.2 | 21.8 | 10.2 
1595E 85.1 | 21.8 | 10.2 


Cover adds 
12mm to 
height 


Aluminum lid and rubber feet included. 


if 


For dimensions A, B and C, see charts below. 


og es 


Lol 


Two piece lap joint construction. Choice of black or 


3.0 


gray ABS plastic. Designed to meet IP54. 


— 


Available in both High Impact Polystyrene (light gray) and Flame 
Retardant ABS (black or light gray). Both versions feature lap joint 
construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust design. 


Available in Flame Retardant ABS (black or light gray) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 


sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 
rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 
card guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) stand-off bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2- 1590 Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Case with Battery Box 
0 (50) 1.8 (46) 1.0 (25) HM834-ND 8.44 7.14 6.63 | 15902060 5.1(130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM351-ND 8.96 7.47 6.89 | 1599BBKBAT 
2: 5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) HM836-ND 11.42 9.66 8.97 | 15902061 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM353-ND 10.66 888 8.20 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1(79) 1.6 (41)t HM598-ND* 16.67 14.11 13.10 | 15902100 Black | g7 (221) 4.3(109) 1.7 (43) HM863-ND 14.42 12.02 11.09 | 1599HBKBAT 
2.9 (75) 3.1(80) 1.6 (41)t HM599-ND 16.67 14.11 13.10 | 15902110 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM864-ND 15.66 13.05 12.05 | 1599KBKBAT 
3.9 (99) 2.5 (64) 1.0 (25) HM831-ND 13.49 11.42 10.60 | 15902062 5.1(130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM352-ND 914 7.62 7.03 | 1599BGYBAT 
i a er aoa be pes ND eae Si oe er p Gray | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM354-ND 10.66 888 8.20 | 1599EGYBAT 
painted 5.9(150) -25(64) 1.025) | HMB32-ND 1967 16.65 1546 | 15907063 Brot) S8(4o) Leal) | HMSPND Te Ge abe. 12081 eOOKGYERT 
63(160)  6.3(160) 2.8 (71)t HM604-ND*+ 48.69 41.20 38.27 | 15902160 Figca=.4599 Stivede Plastic Case with Battery Box 
6.9(175)  3.2(81) 1.6 (41)t HM601-ND 23.96 20.28 18.83 | 15902130 ig y y 
6.9 (175) 3.2(81) 1.6 (41)t HM602-ND¢ 24.35 20.60 19.13 | 15902135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM349-ND 6.84 5.70 5.26 | 1599BSGYBAT 
8.7(221) 4.8 (120) 2.4 (61)t HM603-ND* 44.02 37.25 34.59 | 15902150 Gray | 7 (170) 3.4 (86) 1.3 (34) HM350-ND 7.92 6.60 6.09 | 1599ESGYBAT 
7.9(201) 9.1(231) 3.6 (91) HM846-ND 106.75 90.32 83.88 | 15902231 8.7 (221) 4.3109) 1.7 (48) HM875-ND 11.94 9.95 9.18 | 1599HSGYBAT 
10.2 (259) 6.3 (160) 2.8 (71) HM844-ND. 66.11 55.94 51.94 | 15902162 8.7 (221) 5.5(140) 1.6 (41) HM874-ND 12.88 10.73 9.91 | 1599KSGYBAT 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Case Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
5.3(135) 5.3(135) 2.0 (50) HM163-ND 11.00 9.17 8.46 | 1598BBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM355-ND 2.16 1.80 1.66 | 1593KBK 
6.2 (157) 3.7 (94) 1.4 (36) HM162-ND 10.02 8.35 7.71 | 1598ABK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM860-ND 2.16 1.80 1.66 ) 1593JBK 
6.3(160)  6.3(160) 3.4 (86) HM166-ND 16.52 13.77 12.71 | 1598EBK 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM357-ND § 3.10 2.59 2.39 | 1593PBK 
7.1(180) 6.1 (155) 1.4 (36) HM368-ND 11.16 9.30 8.58 | 1598BBBK Black 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM371-ND § 2.88 2.40 2.22 | 1593SBK 
Black | 7-1(180) 6.1 (155) 2.0 (50) HM164-ND 13.76 11.47 10.58 | 1598CBK 4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) HM359-ND § 3.48 2.90 2.68 | 15930BK 
74 (180)  8.1(206) 2.5 (64) HM165-ND 16.80 14.00 12.92 | 1598DBK 4.4(112) 2.6 (66) 0.8 (20) HM372-ND § 3.28 2.73 2.52 | 1593TBK 
9.8 (249) 6.3 (160) 1.6 (41) HM167-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FBK 4.5 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) HM861-ND 3.32 2.77 2.55 | 1593DBk 
9.8 (249) 6.3(160) 3.0 (76) HM168-ND 20.68 17.23 15.91 | 1598GBK 5.5(140) __2.6 (66) 1.1 (28) HM862-ND § 4.02 3.35 3.09 | 1593YBK 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) HM169-ND 21.70 18.08 16.69 | 1598HBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM356-ND 216 1.80 1.66 | 1593KGY 
11.0 (279) _7.9(201) _-3.0 (76) HM170-ND 26.90 22.42 20.69 | 1598JBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM867-ND 216 1.80 1.66 | 1593JGY 
5.3(135) 5.3(135) 2.0 (50) HM172-ND 11.00 9.17 8.46 | 1598BGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM358-ND § 310 2.59 2.39 | 1593PGY 
6.2(157) 3.7 (94) 1.4 (36) HM171-ND 10.02 8.35 7.71 | 1598AGY 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM373-ND § 288 2.40 2.22 | 1593SGY 
74180)  6.1(155) 1.4 (36) HM369-ND 1116 9.30 8.58 | 1598BBGY Gray | 4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) HM360-ND § 3.48 2.90 2.68 | 15930GY 
74 (180)  6.1(155) 2.0 (50) HM173-ND 13.76 11.47 10.58 | 1598CGY 4.4(112) 2.6 (66) 0.8 (20) HM374-ND § 3.28 2.73 252 | 1593TGY 
Light | 7.1(180) 8.1206) 2.5 (64) HM174-ND 16.80 14.00 12.92 | 1598DGY 4.5 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) HM868-ND 3.32 277 2.55 | 1593DGY 
Gray | 6.3(160)  6.3(160) 3.4 (86) HM175-ND 16.52 13.77 12.71 | 1598EGY 5.5(140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM870-ND 4.02 3.35 3.09 | 1593XGY 
9.8(249)  6.3(160) ‘1.6 (41) HM176-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FGY 5.5 (140) _2.6 (66) 1.4 (28) HM869-ND § 4.02 3.35 3.09 | 1593YGY 
ier fen) ists) | fede St jaa at | lane nara Rawiacomont Pore fo 108 See 
‘ 5 : a a Replacement Panel for 1593D Series HM887-ND 40 34 31 | 1593DIR10 
11.0(279)__7.9(201) _3.0(76)_| _HMI79-ND____26.90_22.42 20.69 | 1598JGY Replacement Panel for 1593u, K, P, Q, Y, X Series HM888-ND ‘46 ~©=.39-~—«36 | 1593PIR10 
a 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases Replacement Panel for 1593S, T Series HM889-ND 28 24 ~—.22_ | 1593SIR10 
5.3 (135) 5.3 (135) 2.0 (50) HM246-ND 8.24 6.87 6.34 | 1598BSGY Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes 
oF (157) 3.7(94) 1.4 (36) HM245-ND 7.36 6.13 5.66 | 1598ASGY 2.0(50)  -1.4(35) ~~—~0.7 (18) HM375-ND 160 1.34 1.23 | 1551GBK 
.3(160)  6.3(160) 3.4(86) HM249-ND 1152 9.60 8.86 | 1598ESGY Black | 2.4 (60) 44 (38) 07 (18) HM376-ND 176 147 136 | 1S51HBK 
tig | 7:1(180) 81 (188) 20060) | HMB?ND 8888.05 7.43 | IS08CSY. 3.2(80) 16 (40)__07(18)_| HMG77ND__1.24 1.03 _95 | 1551kBK 
i - K = i A h 
Gray 74 180) 84 (308) 25 tea) HM248-ND 1158 9.65 8.91 | 1598DSGY Light | 2-0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) HM378-ND 1.60 1.34 1.23 | 1551GGY 
9.8(249)  63(160) 1.6 (41) HM250-ND 11.28 9.40 8.68 | 1598FSGY Gray | 2-4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) HM379-ND 1.76 1.47 1.36 | 1551HGY 
9.8 (249)  6.3(160) 3.0 (76) HM251-ND 13.22 11.02 10.17 | 1598GSGY 3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) HM380-ND 1.84 1.53 1.41 | 1551KGY 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) HM252-ND 13.20 11.00 10.15 | 1598HSGY Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes 
11.0(279) —7.9(201) __—3.0 (76) HM253-ND 15.38 12.82 11.83 | 1598JSGY 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HM221-ND 3.72 310 286 | 1594ASGY 
Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases Light 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM222-ND 3.92 3.27 3.02 | 1594BSGY 
Handle for 1598C, E, F, G Series HM255-ND 11.48 9.57 8.83 | 1598TH1 Gray | 4-1(105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM223-ND 4.28 3.57 3.29 | 1594CSGY 
Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND. 11.48 9.57 8.83 | 1598TH2 5.2(131) 2.6 (66) 1,7 (43) HM224-ND 458 3.82 3.52 | 1594DSGY 
Fig. 4- 1599 Styrene Hand Held Cases 6.6 (167) 4.2 (107) _2.1 (53) HiM225-ND 596 497 4.58 | 1594ESGY 
5.1 (130) 2.6(66) ‘1.0 (25) HIM209-ND 540 450 4.15 | 1500BSGY Fig 7:21 594 ABS Plastic Instriment. Boxes 
Gray | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM210-ND 6.08 5.07 4.68 | 1599ESGY 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HM226-ND 6.48 5.40 4.98 | 1594ABK 
8.7 (221) 4.3 (109) 1.7 (43) HM211-ND 6.98 5.82 5.37 | 1599HSGY 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM227-ND 6.78 5.65 5.22 | 1594BBK 
8.7 (221) 5.5 (140) 1.2 (30) HM873-ND 9.48 7.90 7.29 | 1599KSGY Black a U3 : 7 (fey 13 re eee ND oan a oe thee 
Fig: A589 ABS Hand Hold Cases 6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) HM230-ND 1222 1018 9.40 | 1594EBK 
5.1(130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM212-ND 740 5.92 5.46 | 1599BBK 5 158 EG a8 MaosTNT qagt 540: 4087 qeOMAGY 
Black | 6.7(170)  34(86) —-1.3(33) HM213-ND 8.64 7.20 6.65 | 1599EBK -2 (56) -2 (36) 1 (28) : : : 
: , 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM232-ND 6.78 5.65 5.22 | 1594BGY 
8.7 (221) _4.3(109) _1.7 (43) HM214-ND 10.58 8.82 8.14 | 1599HBK Light | yj 
- Gray .1(105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM233-ND 8.34 6.95 6.42 | 1594CGY 
Light | 2&1 (180) 2.6 (66) 1.0 (25) HM215-ND 710 5.92 5.46 | 1599BGY 52(131) 2.6 (66) 17 (43) HM234-ND 992 827 763 | 1s94DGY 
Gray | 6&7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM216-ND 8.64 7.20 6.65 | 1S99EGY 6.6(167)  4.2(107) 2.1 (53) HM235-ND 1222 1018 9.40 | 1594EGY 
8.7(221) 4.3(109) ‘1.7 (43) HM217-ND. 10.58 8.82 8.14 | 1599HGY - : : : : : 
Black | 8.7(221) 5.5 (140) ‘1.6 (41) HM865-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KBK = Ait iountin cat 
ig shelf + With lid ground screw 
Gray 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM866-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KGY t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 9 - Aluminum Utility Cases Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series Fig. 11 — Metal Utility Cases 


op @edee: Use with Use with Use with Use with we : 1415 Series 


Cover No.  Digi-Key# | Hammond # Cover No.  Digi-Key# © Hammond # 


: Sizes A to E are 20 
HM275-ND HM257-ND 1444-6 HM282-ND HM266-ND 1444-20 gauge 0.036” (.91mm) 
.040" (1.02mm) ne HM276-ND HM258-ND 1444-8 HM283-ND HM267-ND 1444-22 . thick steel. Sizes F to 
thick aluminum. 2 HM277-ND HM259-ND 1444-9 HM268-ND 1444-24 J are 18 gauge 0.048” 
Four self- 5 2a > HM260-ND 1444-10 HM284-ND HM269-ND 1444-26 5 = (1.22mm) thick steel. 
tapping screws 4 r HM278-ND HM261-ND 1444-12 HM270-ND 1444-28 Self-tapping screws 
included. Choice HM279-ND HM262-ND 1444-14 HM285-ND HM271-ND 1444-29 S included. ASA 61 gray 
of unpainted : K HM280-ND HM263-ND 1444-15 HM286-ND HM272-ND 1444-30 ~ es baked enamel finish 
or ASA 61 gray we : HM264-ND 1444-16 HM273-ND 1444-32 ~ A (outside only). Models 
baked enamel HM281-ND HM265-ND 1444-18 HM274-ND 1444-33 > : Ato D have 4 mounting 
finish (outside : holes. Models E to J 
only). Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes Cover sold separately. have 6 mounting holes. 
(hardware not provided). Unpainted finish. 


Fig. 12 — Ventilated Low Profile Fig. 13 — Low Profile Instrument Fig. 14 — Ventilated High Profile Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles 
Instrument Cases - Cases - 1458 Series Instrument Cases - 1401 Series - 1599 “T” Series 
1426 Series we Available in High Impact Polystyrene (light gray) which is non-Flame 
SAL 20 gauge steel case 20 gauge steel case tL Retardant and Flame Retardant ABS (light gray or black) which meets 
20 gauge steel enclosure Sy with black satin finish. MN fished ti San ane : UL94V-0 flammability tests. Flame Retardant ABS plastic versions 
finished in satin off- i 0.064” (1.63mm) thick faeries Ni |» include integral threaded brass inserts and machine screws providing 
white 0.064” (1 63mm) aluminum panels (one ‘| aluminum panel, trot L- f extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 
thick aluminum panels ? satin black and one satin see kal = : 
front and rear. Teeai white for each case). vented back finished |) Dimensions - Inch (mm) 
panel is satin black, j Symmetrical design so a aC ore feat | ; Eart.No- 7 
rear panel matches case s either end can be front. ~ 2 ae 7a Phila 5 y 1599ETSBK .72 (18) 
color. 6-32 Phillips nickel “ kel pleted | ea . Z 4599HTSBK .75 (19) 
plated screws and self- vaieal he ahha ne t : 1599KTSBK 67 (17) 
adhesive rubber feet : HOE nee : 1599KTLBK 71 (18) 
included. Both end panels 
included. : ate tecedsed 1599KTLBKBAT_.71 (18) 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) 
Light | 6.3(160) 3.8 (97) i: 3 (58) HM241-ND 10.36 863 7.73 | 1595CGY ea {is} aL es HZ TSAO see ae el ee 
Gray 8.5 (216) 5.1 (130) .0 (76) HM242-ND 12.82 10.68 9.57 | 1595EGY 7.0 (178) 5.0 (127) HM278-ND 4.01 3.39 3.15 | 1434-12 
5 0 (203) 4.0 (102) HM277-ND 3.89 3.29 3.05 | 1434-10 
Bick | G5 (216) 51 (130) 3 (75) | Hound 1282 1068 957 | 1505eBK oe | $52) 907 | hmareup 09 489.21 | aoe 
Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases painted | 12.0(305)  8.0(203) Thickness HM283-ND 866 733 6.80 | 1434-22 
12.0 (305) 10.0 (254 HM285-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-29 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) HM315-ND 5.00 416 3.84 | 1411B 13.5 (oa) 5.0 oy HM281-ND 6.55 5.54 5.14 | 1434-18 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM316-ND 5.07 4.23 3.90 | 1411C 16.0 (406) 8.0 (203) HM284-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-26 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) HM317-ND 510 4.25 3.92 | 1411D 17.0 (432) 4.0 (102) HM282-ND 6.61 5.60 5.20 | 1434-20 
4.0(102) 2.2 (56) 3.0 (76) HM318-ND 5.60 4.66 4.30 |1411F 17.0 (432) 10.0 (254) HM286-ND 918 7.77 7.21 | 1434-30 
tales 226) 2260) | Wilpae 33402 re fee ny ors 
: : - 5 
; : : 4.0(102) 4.0 (102 2.0 (61 HM305-N : y : 
5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM321-ND 618 515 4.75 | 1411K qoticD} 5.0 97 3.0 ay HreretD i180 3m at iaie8 
5.0(127)  4.0(102) 3.0 (76) HM322-ND 8.04 670 6.18 | 1411L 6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) HM307-ND 14.74 12.47 11.59 | 1415C 
Light | 5-9(127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM324-ND 657 5.48 5.05 | 1411N 6.0(152) 6.0 (152) 6.0 (152) HM308-ND 22.62 19.14 17.78 | 1415D 
Gray | ©0(152) 3.0 (76) 3.0 (76) HM323-ND 9.00 7.50 6.92 | 1411M Gra 9.0 (229) 6.0 (152) 5.0 (127) HM309-ND 24.49 20.73 19.25 | 1415E 
6.0(152)  5.0(127)  4.0(102) HM325-ND 11.27 9.39 8.67 |1411P Y | 40.0(254)  8.0(203) 7.0 (178) HM310-ND 37.05 31.36 29.12 | 1415F 
7.0(178)  5.0(127) 3.0 (76) HM326-ND 10.98 915 845 |14110 10.0 (254)  10.0(254) 8.0 (203) HM312-ND 47.71 40.38 37.49 | 1415H 
8.0(203) 6.0 (152) 3.5 (89) HM327-ND 18.00 15.00 13.85 |1411R 12.0 (305) 7.0 (178) 6.0 (152) HM311-ND 36.84 31.18 28.96 | 1415G 
8.0(203)  4.0(102) 3.076) HM328-ND 16.50 13.75 12.69 | 1411S 12.0 (305) 11.0279) —_8.0 (203) HM313-ND 53.78 45.51 42.26 | 14151 
10.0 (254) 2.2 (56) 1.6 (41) HM329-ND 18.08 15.06 13.90 | 1411T 15.0 (383) 9.0 (230) __7.0.(179) HM314-ND 52.64 44.55 41.37 | 1415J 
10.0 (254) 6.0(152) 3.5 (89) HM330-ND 21.92 18.26 16.86 | 1411U Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 
12.0 (305) 3.0 (76) 2.2 (56) HM331-ND 21.50 17.92 16.54 | 1411W 6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) HM297-ND 36.09 30.55 28.36 | 1426K 
12.0 (305) 7.0(178) 4.0 (102) HM332-ND 26.25 21.88 20.19 | 1411X 8.0(203)  6.0(152) 4.0 (102) HM298-ND 37.58 31.80 2953 | 1426M 
17.0 (432) 5.0(127) 4.0 (102) HM333-ND 28.50 23.75 21.93 | 1411Z 10.0 (254) 7.0(178) 4.0 (102) HM299-ND 42.09 35.62 33.08 | 14260 
Off- | 11.0(279) 11.7297) 5.5 (140' HM300-ND 42.09 35.62 33.08 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) HM605-ND 3.24 2.70 2.49) 1411BU White 120 (06) 6.0 Gey 4.0 (1023 HM301-ND 45.09 38.17 35.44 1268 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM606-ND 3.45 2.88 2.65 | 1411CU 12.0(305)  8.0(203) 4.0 (102) HM302-ND 45.09 38.17 35.44 | 1426V 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) HM607-ND 3.72 3.10 2.86) 1411DU 12.0 (305)  10.0(254) 4.0 (102) HM303-ND 48.11 40.71 37.80 | 1426W 
4.0(102) 2.2 (56) 3.0 (76) HM608-ND 459 3.83 3.54 | 1411FU 12.0 (305)  6.0(152) 5.5 (140) HM304-ND 45.09 38.17 35.44 | 1426Y 
4.0 (102) 2.2 (56) 1.6 (41) HM609-ND 4.02 3.35 3.09 | 1411GU Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases 
4.0(102)  2.2(58) 2.2 (56) HM610-ND 4.32 3.60 3.32 | 14110 4.0(102)  4.0(102) 3.0 (76) HM334-ND 28.64 24.23 22.50 | 1458A3 
5.0(127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM611-ND 5.36 446 4.12) 1411KU 6.0(152)  4.0(102) 4.0 (102) HM335-ND 31.75 26.86 24.95 | 1458B4 
5.0(127) 4.0 (102) 3.0 (76) HM612-ND 6.66 5.55 5.12 | 147 1LU 6.0(152)  6.0(152) 3.0 (76) HM336-ND 28.64 24.23 22.50 | 1458C3 
Un- 5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM614-ND 5.70 4.75 4.38 | 1411NU 6.0(152)  6.0(152) 4.0 (102) HM337-ND 29.59 25.04 23.25 | 1458C4 
painted} 6-0 (152) 3.0 (76) 3.0 (76) HM613-ND 7.50 6.25 5.77 | 1411MU 8.0(203) 8.0 (203) 3.0 (76) HM338-ND 34.61 29.28 27.20 | 1458D3 
6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) HM615-ND 951 7.92 7.32 |1411PU 8.0(203)  8.0(203) 4.0 (102) HM339-ND 36.52 30.90 28.70 | 1458D4 
7.0(178)  5.0(127) 3.0 (76) HM616-ND 9.09 7.58 7.00 | 1411QU Black | 8.0(203)  8.0(203) 5.0 (127) HM340-ND 39.38 33.33 30.95 | 14585, 
8.0(203)  6.0(152) 3.5 (89) HM617-ND 13.43 11.19 10.33 | 1411RU 8.0(203)  10.0(254) 3.0 (76) HM341-ND 37.47 31.71 29.44 | 1458E3 
8.0(203)  4.0(102) 3.0(76) HM618-ND 12.00 10.00 9.23 |1411SU 8.0(203)  10.0(254) 4.0 (102) HM342-ND 39.61 33.52 31.14 | 1458E4 
10.0 (254) 2.2 (56) 1.6 (41) HM619-ND 13.50 11.25 10.38 | 1411TU 8.0 (203) 10.0 (254) 5.0 (127) HM343-ND 41.77 35.34 32.82 | 1458E5 
10.0 (254) 6.0 (152) 3.5 (89) HM620-ND 16.86 14.05 12.97 | 1411UU 10.0 (254) 8.0 (203) 3.0 (76) HM344-ND 39.61 33.52 31.14 | 1458G3 
12.0 (305) 3.0 (76) 2.2 (56) HM621-ND 4650 1375 1269 |4411WU 10.0 (254) 8.0 (203) 4.0 (102) HM345-ND 42.95 36.35 33.75 | 145864 
12.0 (305)  7.0(178) 4.0 (102) HM622-ND 21.36 17.80 16.43 | 1411XU 10.0(254) 8.0 (203) _5.0 (127) _| _HM346-ND 40.57 34.33 31.89 | 145865 
17.0(432)  5.0(127) 4.0 (102) HM623-ND 24.00 20.00 18.46 | 1411ZU Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases 
Fi 10-1488 Heavy Duty Chasis Cases sates dla) Sof) | Giese Se Se So | aoe 
4.0 (102) 4.0 (102) 2.0 (51) HM257-ND 791 6.69 6.21 | 1444-6 oo ton} 10 bed aH (08) HME ND ane ates mee Mole 
a tea} a ie oo } ee ae oo bag Saher Of- | 8.0(203) 8.0 (203) 8.0 (208) HM291-ND 49.62 41.99 38.99 | 1401E 
8.0 (203) 40(102) 1.0 (25) Scot has: 745. 6a. (iaddeo White | 10.0(254) 12.0(305) 9.0 (229) HM292-ND 66.15 55.97 51.99 | 1401G 
10.0 (254) 14.0 (356) 6.5 (165) HM293-ND. 67.65 57.24 53.15 | 1401K 
8.0(203) 4.0(102) 2.0 (51) HM260-ND 8.66 7.33 6.80 | 1444-10 
12.0(305)  8.0(203) 9.0 (229) HM294-ND 70.66 59.79 55.52 | 1401M 
9.0 (229) 5.0127) 2.0 (51) HM262-ND 10.69 9.05 8.40 | 1444-14 14.0 (356)  8.0(203) 9.0 (229) HM295-ND 7216 61.06 56.70 | 1401N 
109 on ey (182) 10 (25) HEE ND oe 7.89 7.33 | 1444-15 14.0 (356) 10.0 (254) _ 5.0 (127) HM296-ND 64.65 54.70 50.80 | 1401P 
(254) -0 (152) 0 (51) a 599.81 9.11 | 1444-16 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console 
Un- | 12.0(305) 8.0(203) —-2.0 (51) HM267-ND 20.22 17.11 15.89 | 1444-22 aaa a qaiG8 BAaSSEND 
painted | 12.0(305)  8.0(203)  3.0(76) HM268-ND 20.45 17.31 16.07 | 1444-24 ase | es (6s) of Ona) 3 ( 38) eee fee ine aot Teen 
12.0 (305) too (254) 2.0 (51) HM271-ND 20.35 17.22 15.99 |1444-29 ac 3 (109) 8.7 (221) 1.8 (48) I : : 35 | 15 
135(343) 5.0(127) 2.0(81) Be) 1597-4048 oad fadda 5.5 (140) _87 (221) _ 1.6 (41) HM884-ND 14.84 12.37 11.42 | 1599KTSBK 
16.0 (408) .0 (203) 2.0 (51) HM269-ND 2039 17.25 16.02 |1444-26 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 
16.0 (406) .0 (203) 3.0 (76) HM270-ND 29427 20.54 19.07 | 1444-28 Black 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM885-ND. 14.84 12.37 11.42 | 1599KTLBK 
17.0 (432) 0 (102) 3.0 (76) HM266-ND 20.32 17.19 15.96 |1444-20 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console w/Battery Box 
17.0 (432) £0 (254) 2.0 (51) HM272-ND 23.59 19.96 18.54 | 1444-30 Black | 8.7(221) 5.5 (140) _‘1.6 (41) HM886-ND 18.54 15.45 14.26 | 1599KTLBKBAT 
17.0 (432) 10.0 (254) 3.0 (76) HM273-ND 27.61 23.37 21.70 | 1444-32 = With mounting shelf + With lid ground screw 
17.0 (432) 10.0 (254) 4.0 (102) HM274-ND 39.82 33.69 31.30 | 1444-33 + Dimension “C” does not include lid height. § Battery Compartment 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1710 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


3M Scotch® 100 Wire Tie Wraps 


Perforated Roll: 

Scotch® 100 Cable and Wire Tie Wrap incorporates flexibility, a 
thin profile, and superior strength for unique cable bundling, wire 
harnessing, and fastening system. Scotch® 100 tie wraps secure 
quickly and easily, remain locked without slipping, and can be 
re-used for maximum efficiency. These fasteners are ideal for use 
on cable and wire assemblies, fiber optic installations, or bundling 
and wrapping of most items. 

Features: 

Easy to install * Flexible * Superior Strength * Re-usable » Thin 
Construction * Cable Friendly 

Specifications: 

* Hook Type: Polypropylene (Clear) * Loop Type: Nylon * Temp. 
Rating: 100°C (212°F) 


Perforated Roll 


Shear Digi-Key Price 

Description Thickness Strength Part No. Each 
Perforated Roll (75 count roll) 

Black, 1” x 8” .84 mm (0.033 in.) 20 psi 3M53601-ND 6.35 

Blue, 1” x 8” 3M54153-ND 6.35 

Green, 1” x 8” 84mm 20 psi 3M54152-ND 6.35 

Red, 1” x 8” (0.033 in.) 3M54154-ND 6.35 

White, 1”x 8” 3M54151-ND 6.35 

Yellow,1” x 8” 3M54155-ND 6.35 

Accessory 
HHD 100 Hand Held Dispenser 3M53604-ND. 8.72 


3M Tape Foil Shielding Tape 


Scotch® EMI/RFI Copper Foil Shielding Tapes provide an easy-to-apply, time saving, cost-effective way to shield against 
EMI/RFI radiation. Foil tapes are conductive through the adhesive, and offer mechanical, electrical and thermal values to 
meet your shielding effectiveness/frequency requirements. 


3M > Bumpons? Protective Products 


Available in: White, Gray, Brown, Black. Dimensions in inches (mm). 


Fig. 1 QS Fig. 2 Ss Fig. 3 Fig. 4 
W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .81 (20.57) 
H: .12 (3.05) Ht: .14 (3.56) Ht: .23 (5.84) Ht: .30 (7.62) 
Fig. 5 O Fig. 6 © Fig. 7 Fig. 8 O 
W: .63 (16.00) W: .44 (11.18) W: .50 (12.70) W: .44 (11.18) 
Ht: .31 (7.87) Ht: .20 (5.08) Ht: .14 (3.56) Ht: .20 (5.08) 
Fig. 9 as Fig. 10 = Fig. "LD Fig. 12 es 
W: .88 (22.35) W: .81 (20.57) W: .40 (10.16) W: .75 (19.05) 
Ht: .40 (10.16) Ht: 52 (13.21) Ht: .10 (2.54) Ht: .38 (9.65) 
Digi-Key 
Fig. Part No.* Pricing 
1 $J5508-_-ND 5.88/64 50.44/640 67.25/1,024 139.21/3,072 
2 $J5012-(-ND 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 146.32/3,024 
3 $J5518-(-ND 10.17/64 87.15/640 116.20/1 024 240.53/3,072 
4 $J5523-(-ND 96/4 7.43/36 86.71/504 119.66/1,008 
5 $J5027-C-ND 9.87/40 110.03/520 126.53/1 040 597.26/5,200 
6 $J5303-7-NDt 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 135.78/3,024 
7 $J5312-7-NDt 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 146.32/3,024 
8 $J5003--ND 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 135.78/3,024 
9 $J5009--ND 9.89/24 25.44/72 148.38/504 204.76/1,008 
10 $J5514-(-ND 2.25/4 17.38/36 202.77/504 279.83/1,008 
7 $J5007-0-ND 4.61/54 39.53/540 65.88/1,080 127.28/3,024 
12 $J5017-(-ND 12.65/40 140.93/520 162.07/1,040 769.71/5,200 


* Use numbers to designate color choice : $-white, 8-gray, 1-brown, O-black, in the CJ of each part #. + Transparent. 


Scotch® 35 7-mil Vinyl Electrical Color Coding Tape 


Agile and versatile performer that stretches to conform to virtually any shape that requires color-coded insulation. Its 
excellent elongation, flexibility and strength make it easy to handle. The eight fade-resistant colors are easily distinguished 
for fast identification of electrical phases, leads, piping and safety areas. Meets requirements of UL 510 and CSA 22.2 

Features: * Aggressive pressure-sensitive, rubber-based adhesive * Excellent electrical insulating properties »* Resists 


Digi-Key Price Each weather, abrasion, corrosion, alkalies and acids * Flame retardant 
Description Part No. 1 5 
al Digi-Key Price | BL=Blue © RD=Red 
1/4” x 18 yds. (6.35mm x 16.46m) 3M1181A-ND 10.82 9.27 Description Part No. Each |GN=Green VL = Violet 
1/2” x 18 yds. (12.70mm x 16.46m) 3M1181B-ND 21.61 18.53 3/4" 66 fh (19mm x201m) GY=Gray | WH=White 
1” x 18 yds. (25.40mm x 16.46m) 3M1181C-ND 43.23 37.05 Color Designation 00 3M35-O0-ND 5.14 | OR=Orange YL = Yellow 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser — Scotch® 70 Self- Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 
BK = Black BN=Brown’ GY =Gray RD = Red WH = White © High-temperature, arc and track-resistant self-fusing tape. It's composed of long-lasting silicone rubber with an easy-tear, 
BL = Blue GN=Green OR=Orange VL = Violet YL = Yellow = easy-strip liner. Scotch 70 Tape is well-suited to protect high-voltage cable terminations against arcing and tracking. 
Operating Temperature: 180°C. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Digi-Key Price Each 
Dispenser Only STD-ND 12.06 Description Part No. 
Dispenser with 0-9 Marker Tape STD-0-9-ND 36.72 1"x 30 ft. (25.4 94 3M70-ND 43.10 37.72 
Dispenser with Colored Marker Tape STD-C-ND 36.72 a (gp. dmnmxe sim) 
Refill, 1 roll, number - CO = 0 thru 9 SDR-L-ND* 2.62 
Refill, 1 roll, colors - AU = Color Designation SDR-OID-ND* 2.62 


* Refill Rolls 8 Feet (2.44 Meters) in Length 


Scotch® Adhesive Transfer Tapes 9703 


Scotch Adhesive Transfer Tapes aren’t really “tapes” at all. They're actually thin strips of pressure sensitive adhesive pre- 
applied on special release liners. This allows you to quickly and easily apply a neat, precise strip of clean, dry adhesive 
exactly where you want it. Mounts flat, flexible circuits: Features electrical conductivity only through the adhesive thick- 
ness. Completely eliminates the need for soldering, solvents, messy cleanup. * Thickness: 0.002” (.05mm) * Adhesive: 
Acrylic A-40 Applications: » Attach EMI/RFI shields * Connect flat flexible circuits * Attach electronic components 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Width, 0.5” (12.70mm) 3M970312-ND 65.52 


Scotch® 130C-mil Linerless Rubber Splicing Tape 


3M's premier rubber-based, high-voltage insulating tape. Its thermally conductive design eliminates hot spots in splicing 
and terminating 600V to 69k V. Meets requirements of HH-I-553C, Grade A and B, and ASTM D-4388, Type III. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
3/4” x 30 ft. (19.05mm x 9.1m) 3M130C-ND 13.60 


6969 Duct Tape 


3M Highland 6969 is a 10.8-mil (0.27mm) commercial grade polyethylene coated cloth tape with rubber 
adhesive for moisture proofing plumbing, duct sealing, protecting, holding and other general purpose 
uses. It is silver colored, high tack, conformable, strong and easily torn. 6969 resists backing distortion at 
temperatures up to 150°F (65°C) for one hour. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
2” x 60 yd. roll (50.8mm x 54.8m), Black 3M69692B-ND 11.76 
2” x 60 yd. roll (50.8mm x 54.8m), Silver 3M69692S-ND 9.98 
Electrical Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Tape Super 33 Vinyl Plastic Electrical Tape, 3/4” x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) |3M33+A-ND — 5.52/Roll 


Super 88 Vinyl Plastic Electrical Tape, 3/4” x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) |3M88A-ND —_6.24/Roll 
Temflex™ Vinyl Plastic Tape, 3/4" x 60 ft. (19.05mm x 18.2m) 3M1700-ND — 1.08/Roll 
Vinyl Mastic Pad, 3-1/4 "x 4-1/2" (82.55mm x 114.30mm) 3M11008-ND 3.42/Roll 


Scotch-Mount™ 
No. 4008 and 4026 Double Coated Foam Tapes 


The foam carrier makes them flexible and conformable, great for filling space and ideal for joining 
rough and irregular surfaces. * Adhesive: Acrylic A-20 
Applications: * Bond * mirrors ¢ to walls or furniture * Bond acoustic panels to walls 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Thickness, 0.125” (3.18mm) 3M4008-ND 56.98 
Thickness, 0.062” (1.57mm) 3M4026-ND 32.95 


Scotch-Mount™ Double-Coated Foam Tape 


Urethane Foam: Soft, conformable, and high in internal strength which makes it ideal for general purpose mounting and 
joining. The excellent cold temperature properties make it suited for application on snowmobiles, freezers, etc. 

Vinyl! Foam: Designed for general purpose mounting and joining, they offer one-piece removal. Their high degree of 
conformability makes them well suited for joining rough, mis-matched surfaces and the closed-cell foam makes excellent 
water and air seal in certain applications. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Urethane 1/16” Thick, 1” x 36 yds., White (1.59mm x 25.40mm x 32.92m) 3M40161-ND 38.34 
Vinyl 1/8” Thick, 1” x 36 yds. (3.18mm x 25.40mm x 32.92m) 3M44081-ND 79.11 


3M44161B-ND 60.68 
3M44161W-ND 60.68 


Vinyl 1/16” Thick, 1” x 36 yds., Black (1.59mm x 25.40mm x 32.92m) 
Vinyl 1/16” Thick, 1” x 36 yds., White (1.59mm x 25.40mm x 32.92m) 


Scotch-Brite™ 
High Performance Cloth 2011 


2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or 
without cleaning chemicals. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5} 10 25 
Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 4.86 4.37 3.89 3.40 
Red, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011R-ND. 4.86 4.37 3.89 3.40 
White, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011W-ND 4.86 4.37 3.89 3.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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. F “if . aie 
3M Fastening Systems Adhesive iS Adjustable 
Woven Nylon Richco i i 
Scotchmate™ Hook and Loop Strip With te Kwik Klip 
Fastening Systems Loops Woven Nylon +4 sizes adjust to any holding diameter from 5/16" to 1" (7.9- rie 
: Strip With 25.4mm) * Locks securely, easily reopened for routing changes. ae y 
When the two sides of a Scotch-mate » & i a ial: bs 5 Typical Release — 
Hook and Loop Fastener are pressed Adhésive “SU] Hooks Adhesive back » Material: Nylon 6/6 * Color: Natural Tab Location L B allie a 
together, hundreds of tiny stiff hooks 
eal with a eutees a ee ODS Note: X in Part No. = Yards Dia. Dimensions 
imply press together to fasten and pul Width Digi-Ki Price Per Yard Range (mm) Digi-Key Pricing Richco 
apart to open and you can do it thou- In. fae a fine 1 at er a 50 (mm) A B Cc D Part No. 10 100 500 | Part No. 
sands of times during the life of your Plain-Backed / Black 7.87-10.16 | 25.40 19.05 2210 10.16 | RP309-ND 7.39 61.61 246.44 | AKKL-3140A-RT 
product. Depending on the application, 5/8 (15.88) | SJ340158B-X-NDt 1.04 831 12.99 15.59 11.68-14.22 | 31.75 19.05 27.69 10.16 | RP310-ND 9.24 77.03 308.10 | AKKL-4756A-RT 
select either plain-backed or adhesive- 5/8 (15.88) $J340258B-X-ND* 104 831 1299 1559 14.48-19.05 | 38.10 19.05 31.75 12.70 | RP311-ND 12.74 106.21 424.82 | AKKL-5775A-RT 
backed versions. Plain-backed versions 7 (05 40 SISHOHORSCND 4481.86 4353 0903 22.10-25.40 | 50.80 2540 44.45 12.70 | RP312-ND 14.42 120.20 480.80 | AKKL-8710A-RT 
are easily sewn or stapled in place. (25.40) Boe t é 5 : 
Adhesive-backed fasteners are available 1 (25.40) $J34021 OB-X-ND 1.48 11.86 18.53 22.23 
for bonding to bare or painted metal, Piain-Backed / White . Fig. 2 
many plastics including plasticized vinyl, 5/8 (15.88) | SJ340158W-X-NDt | 90 7.20 11.25 16.32 Tie Holders : ; 
plus wood, glass and more. 5/8 (15.88) $J340258W-X-ND* 907.20 11.25 13.50 : + Ramp feature allows ties to pass through easily » 4-way 
Plain, standard sew on: * Wash or dry 1 (25.40) $J340110W-X-NDF 748 11.86 18.53 22.23 Fig. 1 entry «Material: Nylon 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 
ee j is o 1 (25.40. $J340210W-X-ND* 1.48 11.86 18.53 22.23 ¢ Multi-directional * Material: Nylon 6/6, UV 6/6 
clean * Operating Temp.: Up to 250°F 
(121°C) continuous * Features: Tailored Adhesive-Backed Stabilized yion 6/6 Mtg hole fi 
appearance for garments 5/8 (15.88) $3527588-X-NDt 4.48 35.87 56.05 65.61 A re re AS ae ip ole for 
Pewter oa, | Seal | Mamas Aah Be Se el ate | Ee | 
¢ Features: General purpose adhesion Rolie i . . B Zig. hole for 
to most smooth surfaces ¢ Operating 1 (25.40) $J352610B-X-ND 617 49.36 77.13 82.06 il (O} al release a | LL. LAS #8 screw double adhesive tape 
Temp.: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) *Hook + Loop tab location © 3.81-2 Pls with release tab 
Digi-Key Digi-Key Dimensions (mm) Tensile 
Dual Lock™ Reclosable Fastening Systems pean ee ate aie a a ae ais a 
When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped stems AP302-ND aD an Pat anes ae ice ae 39 
interlock with one another. An audible snap announces that the fastener is locked. RP303-ND RP307-ND 33.10 38.10 10.92 7.62 2.03 ‘44.79 
Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile strength with five RP304-ND a 50.80 50.80 10.92 762 2.03 44.79 
times more holding power. Open and close hundreds of times during the life of Polyolefin<” - - - - - 
your product. Plain-backed versions can be easily sewn, stapled or ultrasonically strip ‘Liner = — = 
bonded in place. Adhesive-backed versions are available for bonding to bare or Adhesive 5 DialsRey Ericing Ricicy 
painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus wood, glass and more. P| Fig. Part No. 10 100 500 Part No. 
For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For medium ‘Adhésive Nylon 
Opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater ° 1 RP301-ND 4.02 33.48 133.92 FTH-5A-01A-RT 
holding power with limited openings, you can mate Type 250 with Type 400 or 1 RP302-ND 5.03 41.95 167.78 FTH-7-01A-RT 
mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. Plain-Backed: Sew on or staple. ; 2 2 RP303-ND 12.16 101.37 405.48 FTH-8-01A-RT 
Wash or dry clean. * Operating temp.: -20°F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) Pressure Sensitive Rubber Adhesive: General pur- 2 RP304-ND 15.14 126.20 504.80 FTH-10-01A-RT 
nose: Forde Ho most sutiaces. . Operating Temperatura, 20 f ~ 120°F ot ~ ao) comtnuous. Pressure Sensitive Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
ery High Bond Scotch™ ™ Acrylic Adhesive: High performance for aircraft, automotive, business equipment, 5 =I MATS 
electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 158°F (-29°C ~ 70°C) continuous i Rese ND eu ae a La ea AL 
" 2 RP307-ND 14.15 117.95 471.78 FTH-8-01A-RT-UVB 
Note: X in Part No. = Yards 
Width Digi-Key Price Per Yard 
In. (mm) Type Part No. 1 10 25 50 
Plain-Backed / Black L E D Spacers 
: ue) ion ot ae nee ae oe oT * Spaces LED from surface of board » Easily installed by hand ¢ Insulates and spaces leads * Slots and holes for choice 
5 hee 170 $J344212-X-ND 581 4651 7267 7731 of mount * Material for LEDS1E and LEDS2E: Nylon 6/6 * Color: Natural 
(12.70) 250 $J344010-X-ND 8.81 70.46 170.10 177.90 Fig. 1 Fig. 2 
(25.40) 400 $J344110-X-ND 8.07 64.53 100.83 128.85 9 a 508 sik on n eee P80» 
ioe. 40) 170 $344210-X-ND. 8.07 64.53 100.83 128.85 : 1.02 | | T 
Plain-Backed / Clear A G A 1.6 3.0 
5 (12.70) 250 $J346012-X-ND 6.75 54.00 84.38 89.78 | ii | 1.02 a 
1 (25.40) 250 $J346010-X-ND 11.25 89.99 140.61 149.60 gase.l 1.52 LE yt BW 
Adhesive-Backed / Black : 1.27-[|- | 0.7 
5 (12.70) 250 $J354012-X-ND 6.01 48.09 75.14 103.16 
5 (12.70) 400 $J354112-X-ND 6.68 53.42 83.46 88.80 F Dim. A Digi-Key Pricing Richco 
5 (12.70) 170 $J354212-X-ND 6.68 53.42 83.46 88.80 Fig. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
1 (25.40) 250 $J354010-X-ND 11.46 91.68 143.25 171.90 4.57 RP500-ND 3.39 28.25 113.00 LEDS1E-3-01 
1 (25.40) 400 $J354110-X-ND 11.13 89.00 139.06 147.96 6.35 RP501-ND 3.58 29.85 119.40 LEDS1E-4-01 
1 (25.40) 170 $J354210-X-ND 11.13 89.00 139.06 147.96 1 ee ea ie oa Ane ee 
VHB Adhesive Back / Black - r : a ; ae 
5 (12.70) 250 $355012-X-ND 9.79 78.33 722.39 730.22 198 Renee +8 ea ar 6h Leper 
5 (12.70) 400 $J355112-X-ND 9.79 78.33 122.39 130.22 Z F ; : Ss es 
5 (12.70) 170 $J355212-X-ND 9.79 78.33 122.39 130.22 6.35 RP506-ND 4.48 37.34 149.34 LEDS2E-4-01 
1 (25.40) 250 $J35501 0-X-ND 16.32 130.53 203.95 244.74 ee ea ne Cre epee 
1 (25.40) 400 $J355110-X-ND 16.32 130.53 203.95 208.03 1905 RP509-ND 5.01 41.75 167.00 LEDS2E-12-01 
1 (25.40) 170 $J355210-X-ND 16.32 130.53 203.95 208.03 - ~ - - 
VHB Adhesive Back / Clear 
-5 (12.70) 250 $J356012-X-ND 11.47 91.74 143.34 152.51 TS 
1 (25.40) 250 $J356010-X-ND 19.12 152.94 238.98 243.75 Hole G rom met GF . 
; : We. TYP. a 
MiniPack assorted 3M Fastening Systems that contain 4.9 yard rolls of mating fasteners. * Installs instantly Material: Flexible vinyl * Color: Black h ‘ne L 
Lp 
Digi-Key Price Each 5 5 ar Fi 7 
are Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
Deseniiton SEDs u E iW 1D P oD T Part No. 10 100 500__| Part No 
Hook and Loop 3.05 | 4.57 | 1.52 7.87 6.35 RP450-ND 148 12.30 49.20 | HG-2 
Black, 1", Sew-on MP-3401/02B-ND 18.88 16.19 14.57 aah oe 1 ou a REN ee ee pa aoa 
White, 1°, Sew-on_ BRESSDUOAMaND 16.88" 1619: 1887 533 | 7a7| 152 | to92 | 533 RP453-ND 186 ©1552 «62.08 | HG-35 
Black, 1”, Adhesive MP-3526/27B-ND 36.40 31.20 28.08 6.35 9.40 | 2.29 14.22 7.11 RP454-ND 2.05 17.10 68.38 | HG-4 
ite 1” A 1 L 9.40 | 12.70] 1.52 17.27 7.11 RP455-ND 3.42 28.49 113.94 | HG-6 
White, 1 Adhesive [Miss ee pany 3640 31.20) 28.08 14.22 | 1727 | 152 | 2210 | 457 RP456-ND 433 36.09 144.36 | HG-9 
Dual Lock 17.27 | 19.05 | 1.52 23.62 4.57 RP457-ND 4.79 39.88 159.50 | HG-11 
Black, 1”, Adhesive MP-3541/42B-ND. 54.55 46.76 42.08 
Black, 1”, High Bond | MP-3551/52B-ND 76.32 65.42 «58.88 ; . 
Fi W an Fig. 2 
Liquid Tight Grommet "* afe a 
iai * Provides dust and watertight seal * Conforms to IP67 standards D 
Rigid Backed Dual Lock ¢ Provides light strain relief * Fits a variety of cable sizes > nN 
Type 400 Dual Lock Fasteners on a rigid back with recessed mounting hole. ™ SS 
Hole Digi-Key Pricing rane! Fane rable aimecemty.. lores Bree eleee 
Si Si Part No. 1 50 400 ole ic! ize im. (mm igi-Key rice Each | Richco 
ue oe Fig.| Color] matt |(mm)| (mm) | (mm) | D LH |PartNo. 10 100 | PartNo. 
20.6 Diameter) 4.1mm RS eeoaNy oO 200! B00 1 [Black [RMS-153 | 12.5 [05-20| 30-50 [198 17.0 71|RPP40-ND 1.16 97 | LTG-199017 
14.3 Diameter | 4.1mm | $J3465-ND 40 16.00 24.00 16.0 ]1.0-4.0] 5.0-7.0 [21.0 189 62/RP741-ND 214 1.43 | LTG-39897 
ry 19.0 | 1.0-4.0) 7.0-10.0 | 23.9 19.6 6.1|RP742-ND 2.51 1.67 | LTG-34715 
36.1 Square | 4.2mm EE end 2 | Gray | RMS-125 | 939 | 110-40] 10.0140 |279 229 66|RP743-ND 3.01 201 | LTG-34716 
38.1 Square | 3.6mm | 1SU8261:ND 27.00 40.50 29.0 | 1.0-4.0 | 14.0-20.0 [35.8 24.4 6.6] RP744-ND 3.55 2.37 | LTG-43021 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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, Locking Circuit ft | Strain Relief Bushings 
Richco Board Supports * oe ae 


la (SRB-D/F/R Series) 
* Both ends lock by hand; no tools required * Bushing eliminates strain and 
* Strong, dependable grip Fits 04.75 hole Wear ou wiles alidcords Mounting Bushing Dimensions 
* Material: Nylon 6/6 3 in 1.59 nom. ¢Withstands temperatures to LD oI 
: y 150°F (65°C Holes +B 
* Color: Natural thk. bd. 50°F (65°C) —_ 
* Material: Nylon 6/6, RMS-40 C) A CO Gh. Kh 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco * Color: Black y Xo cee 
(mm) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. * UL #£40234, CSA #LR52044 StyleA Style B E+ 
4.57 RP425-ND 2.19 18.24 72.96 109.44 LCBS-3 
6.35 RP426-ND 2.33 19.41 77.62 116.43 LCBS-4 Digi-Key Approx. Wire Mntg. Hole (mm) Dimensions (mm) 
9.40 RP428-ND 2.45 20.38 81.50 122.25 LCBS-6 Part No. Size (mm) StyleA | StyleB Cc D E FF 
10.92 RP429-ND 2.54 21.20 84.78 127.17 LCBS-7 
12.70 RP430-ND 2.63 21.92 87.66 131.49 LCBS-8 RP460-ND 3.05 x 5.59 11.10 10.03 11.68 10.41 4.06 1.57 
15.75 RP431-ND 2.81 23.44 93.76 140.64 LCBS-10 279 x 5.33 
19.05 RP432-ND 3.00 24.99 99.96 149.94 LCBS-12 RP461-ND Pe) x 4.57 9.52 8.76 10.79 10.41 3.94 1.57 
25.40 RP434-ND 3.37 28.10 112.40 168.60 LCBS-16 pee 
4.09 x 7.62 13.08 
RP462-ND 381x711 12.70 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
Wire Saddle 4.08 x 9.40 
; i ing wii ical abaecWi ini i ; RP463-ND 3.81 x 8.64 14.27 13.46 15.49 15.24 610 3.30 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of the 5 5.08 x 9.40 - : bs : ss 
saddle to protect them from abrasion. The “micro” is ideal for low profile applications and takes up very little 4.57 x 8.89 
real estate. : “ 
The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for applications that 4.83 x 7.62 
require a thicker board than the standard 1/16” board. RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
4.06 x 7.62 
Micro MOFNSA 
ae 6.35 12.70 
ae ” 6.73 13.08 
| de RP465-ND 7.37 73.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
6.86 12.70 
; fy = 16.66 
2 To snap-lock in a 0.125" RP466-ND an 14.48 18.45 17.27 698 3.18 
To snap-lock (3.15) hole in a .093" (2.36) - 17.45 
in a @.070" (1.78) hole nom. thick panel 8.38 
* Maximum Panel Thickness 
Hole Dim Panel Thick. Digi-Key Pricing Richco 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Digi-Key Pricing Richco 
Standoff Micro Wire Saddle Part No. 25 100 1,000 5,000 Part No. 
070 (1.75) 062 (1.57) RP738-ND 3.12 26.01 104.04 | SMWS-1-01 RP460-ND 3.15 10.79 64.73 52.15/M SRB-D-3 
070 (1.75) .093 (2.36) RP739-ND 3.12 26.01 104.04 | SMWS1-1-01 REZ CIEND 9.42 $2.31 193.86 S677" | SHB-F2 
= = RP462-ND 4.00 13.73 82.37 66.36/M SRB-F-4 
Mini Optical Fiber Network Saddle RP463-ND 12.72 43.60 261.61 210.75/M SRB-F-5 
-125 (3.18) .093 (2.36) RP737-ND 2.49 20.77 83.06 MOFNSA-2-01 RP464-ND 3.26 11.18 67.10 54.06/M SRB-F-7 
RP465-ND 3.47 11.89 71.35 57.48/M SRB-R-5 
RP466-ND 7.70 26.41 158.44 127.63/M SRB-R-6 
1 A i RPSRPL-ND SRB PInCher MOO wisn hesendeeaicecaaa chindeenaianlelsa, 95.43/1 SRPL-2 
Twist-Lok (TL Series) : 
* Twist to secure wire bundles A 
¢ Material: Nylon 6/6, RMS-01 A |+-—B— 
* Color: Natural BY 1 C-Type Flat + uw 1.02 
: i 
“A” Overall “BY Wire Digi-Key Pricing Richco Cable Clam ps 25.40 | 76 Double” Atypical Release 
Hgt. (mm) Bundle Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. (CFCC Series) | H Adhesive Tape Rosia 
22.86 5.08-7.62 RP600-ND 2.67 9.14 54.83 TL-250 
26.16 7.62-10.16 RP601-ND. 2.85 9.77 58.64 TL-350 * Designed for routing flat ribbon cable » Serrated grip to prevent slippage * Adhesive backing for quick 
30.48 10.16-12.70 RP602-ND 3.07 10.54 63.22 TL-450 mount in any direction * Material: Noryl-White, RMS-05; PVC-Gray RMS-04 
33.78 13.97-16.51 RP603-ND 3.21 11.00 65.99 TL-600 
39.37 17.78-20.32 RP604-ND 3.73 12.78 76.68 TL-750 Digi-Key Dimensions (mm) 
43.18 Max. 25.40 RP605-ND 383 13.14 78.84 | TL-950 BersIN: A i) c Matetal 
55.63 Max. 30.23 RP606-ND 5.19 17.80 106.78 TL-1125 RP391-ND 14.27 12.45 4.57 Noryl (White) 
68.07 Max. 36.58 RP607-ND 6.18 21.18 127.08 TL-1375 RP392-ND 14.27 10.16 6.35 Noryl (White) 
74.42 Max. 39.62 RP608-ND 7.67 26.29 157.75 | TL-1500 RP393-ND 26.97 22.35 635 Noryl (White) 
87.63 Max. 45.97 RP609-ND 813 27.88 167.29 | _TL-1750 RP394-ND 26.97 22.35 6.35 Rigid PVC (Gray) 
Digi-Key Pricing Richco 
Ku rly-Lok On Part No. 25 100 1,000 Part No. 
B : A RP391-ND 11.89 40.76 244.58 CFCC-3-05A-RT 
aSé€ (KLB Series) | RP392-ND 15.09 51.73 310.39 CFCC-4-05A-RT 
‘ ‘ RP393-ND 18.83 64.56 387.36 CFCC-8-05A-RT 
* Adhesive backing, RMS-15 Typical ie a 3 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 L Release | - RP394-ND 14.53 49.80 298.80 CFCC-8-04A-RT 
* Color: Natural Double Adhesive Tape : 
“A” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco 4.37 
Height (mm) Bundle (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. Ca ble Cc la m ps (3.18 for 
27.18 7.62-10.16 RP610-ND 12.04 41.27 247.61 | KLB-350A-AT (N Series) ee 
31.24 10.16-12.70 RP611-ND 13.31 45.63 273.78 | KLB-450A-RT 3S Alatsiiale Nvlon Bloc ISG ; | 1 oj 963 
40.13 17.78-20.32 RP612-ND 13.99 47.95 287.71 | _KLB-750A-RT aterial: Nylon:6/6, i Le_l bese 
* Colors: Natural and Black : 
= ei Dim. (mm) Pricing Richco 
Wire Cord Kli P (WCK Series) Description D E 25 100 ‘1,000 | PartNo. 
Black, RMS-49 1.60 6.86 RP322-ND 1.66 5.69 34.16 N-1-BK 
* Adhesive backing for -—— A— i Hole Dimensions (mm) Black, RMS-49 3.18 8.33 RP323-ND 1.69 5.81 34.85 N-2-BK 
quick mounting vey Dia. A B c D Black, RMS-49 4.78 9.91 | RP324-ND 1.94 6.67 40.00 N-3-BK 
* Material: Nylon 6/6, | |f i] & 7p thick Double (4:52 | 16.00 15.75 7.87 4.06 Black, RMS-49 6.35 10.69 | RP325-ND 2.02 6.93 41.58 | N-4-BK 
RMS-01 | toh {Adhesive Tape with [11.43 | 25.15 25.15 11.94 7.11 Black, RMS-49 7.95 11.51 RP326-ND 2.04 7.00 42.01 N-5-BK 
* Color: Natural Release Tab 18.29 | 25.40 25.40 12.70 13.46 Black, RMS-49 9.52 12.29 | RP327-ND 2.22 760 45.58 | N-6-BK 
Black, RMS-49 11.13 11.99 RP328-ND 2.30 7.88 47.30 N-7-BK 
Digi-K Prici Rich Black, RMS-49 12.70 14.27 RP329-ND 2.33 7.98 47.88 N-8-BK 
ae oem eat) Sra Natural, RMS-01 1.60 6.86 | RP314-ND 185 633 37.98 | N-4 
Bescieuon Pome 22 ie edd. || Eeaultes Natural, RMS-01 3.18 8.33 | RP315-ND 1.88 6.46 38.74 | N-2 
4.57mm. Dia., w/Tape RP617-ND 13.31 45.65 273.89 WCK-180-01A-RT besten neo ot ines ee Boe es Bic Ne 
R atural, - E i - x | 5 - 
11.43mm. Dia., w/Tape RP618-ND 23.37 80.13 480.78 WCK-460-01A-RT Natural, RMS-01 7.95 41.51 RP318-ND 297 7.79 46.73 NS 
18.29mm. Dia., w/Tape RP619-ND 29.06 99.64 597.82 WCK-720-01A-RT Natural, RMS-01 9.52 12.29 RP319-ND 2.46 8.45 50.69 N-6.173 
: Natural, RMS-01 11.13 11.99 RP320-ND 2.56 8.77 52.60 N-7 
18.29mm. Dia., w/oTape RP622-ND 11.87 38.26 329.83 WCK-720-01 Natural, RMS-01 12.70 14.27 RP321-ND 258 8.86 53.17 N-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1713 


» Wire Tie Gun Economy Han king Ties A 

Ri I Installation Tool .25 (6.35) | 

(oy Co ¢ Wrap electrical cords for shipping and packaging (i —eeeees 

¢ Material: Polyethylene | | 
Wrap-lt-Ties * Color: Natural B 
Max. Bundle Dimension 

¢ Easy to use permanent lock * Strong, Diameter Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco 
one-piece construction * Serviceable to Inch (mm) A B Part No. 100 1,000 Part No. 
185°F (85°C) * UL recognized #£71558 REWTE:ND $48.94 .9 (22.86) | 3.2(81.28) 3.9(99.06) | RP701-ND 21.38 128.30 | HT-39 
Replace (1 with “C” for package of 100, “M” for package of 1,000. 1.4 (35.56) 5.2 (132.08) 5.9 (149.86) RP703-ND 26.87 161.24 HT-5.9 


Min. Loop 
Max. |Approx.| Tensile |Approx. Package Size . 
Bundle tanith Strength width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco Beaded Ties * Easy to install and release * Material: Nylon 6/6 * Color: Natural 
Dia. (in.) | (in.) (Lbs.) (in.) | Color | Part No. C=100 M=1000 | Part No. Fig. 1 ' Fig. 2 375 
= OO Ergepeseenpee [| UN" esa l(Sorereere 
06 | 325] 18 410 | Natural) RP101C-ND 2.89 16.52 | WIT-18SF 453 (11.51) 125 (3.18) 875 (22.23) 25 (6.35) 
06 | 325] 18 40 | Red | RP101RDC-ND — 18.07 | WIT-18SF-RD 
o7 | 45 18 410. | Natural | RP1027-ND 3.22 18.36 | WIT-18R 2.094 (2.39) 094 + ie ye oO 8) 
07 45 18 10 | Blue ) RP102BLC-ND 3.29 18.76 WIT-18R-BL m3-1=0-0-0-0-0} fO-0-0-0-0-01 (2.39)¥ | A | 
a7 | 45 18 10 | Green | RP102GNC-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-GN A 
a7 | 45 18 40 | Red | RP102RDC-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-RD AMCs) GIES Bicsinorpacings aes 
a7 | 45 18 10. | Yellow | RP102YLC-ND 3.29 18.76 | WIT-18R-YL Fig. mercer PaviNct 100 4,000 Baines 
1.3 5.75 18 10 | Natural | RP213C1-ND 3.86 22.03 WIT-18L 4.0 (101.60) RP731-ND 8.50 50.98 BT-4-01-NT 
24 8.0 18 40 | Natural | RP103C-ND 5.01 28.66 —_| WIT-18V 1 5.0 (127.00) RP732-ND 10.48 62.89 BT-5-01-NT 
24 8.0 18 10. | Green | RP103GNCI-ND 6.83 — WIT-18V-GN 6.0 (152.40) RP733-ND 14.84 89.06 BT-6-01-NT 
12 | 575 | 30 14 [Natural] RP1047-ND 6.04 34.52 | WIT-30R 5 ea eee bee oe Bend Ag} 
12 | 575 | 30 44 | Blue | RP104BLC-ND 6.17 36.24 | WIT-30R-BL 12.75 (323.85) RP736-ND 29.28 175.68 BT-12-01-NT 
12 | 575 | 30 14. | Green | RP104GNCO-ND 6.17 35.24 | WIT-30R-GIN 
12 | 575 | 30 44 | Red | RP104RDC-ND 6.17 35.24 | WIT-30R-RD 
12 | 575 | 30 14 | Yellow | RP104YLC-ND 6.17 36.24 | WIT-30R-YL 
18 | 73 30 44 | Natural | RP105C4ND 6.49 37.08 | WIT-30L Molded Nylon Insulators 
18 | 73 | 30 14 | Green | RP105GNC-ND 9.62 — | wit-3oL-6n (MNI Series) | aan’ 
18 73 30 14 | Yellow | RP105YLO-ND 7.16 — | WIT-30L-YL ; ‘ : et : 4 ( ae 
* Use as screw insulators and in many bushing applications « Light- | it 
07 45 40 14 | Natural | RP21471-ND 5.98 33.41 WIT-40S weight * High dielectric strength * Resistant to corrosion and abrasion “_g|._- __| 
12 | 575 | 40 44° | Natural | RP106C-ND 7.01 40.03 | WIT-40R * Material: Nylon 6/6, RMS-48 * Color: Natural 
12 | 575 | 40 44 | Blue | RP106BLO-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-BL inne 
12 | 575 | 40 14. | Green | RP106GNC-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-GNV Serew |VMGtE Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Riche 
12 | 575 | 40 44 | Red | RP106RDC-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-RD Size|Equv.| AB oC OD CE Part No. 25 100 1,000 _| PartNo. 
12 | 575 | 40 14 | Yellow | RP106YLC-ND 7.70 35.60 _| WIT-40R-YL 181.047 120 090 .031 | RP330-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#2-2 
1.8 73 40 14 | Natural] RP1077-ND 8.74 49.93 | WIT-40L a ye or oy a eee oe Te en bee 
TBs ees | a0 ma for Ice = Abr) | WIPAOL-BL. #2 |M22 | 481 .047 120 .090 .125 | RP333-ND 556 19.08 114.34 | MNI 42-8 
18 73 40 14° | Green | RP107GNC-ND 9.59 48.71 WIT-40L-GN 181 .047 120 .090 .187 | RP334-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI#2-12 
18 | 73 40 44 | Red | RP107RDC-ND 9.59 48.71 | WIT-40L-RD 181 .047 120 .090 .250 | RP335-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI#2-16 
a1 | 114] 40 45 | Natural | RP215C-ND 15.17 86.65 | WIT-40VL 181.047 120 .090 .375 | RP336-ND 5.56 19.06 114.34 _| MINI 42-24 
235 047 145 115.031 | RP337-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-2 
: i : Me pe a one oe anes eae 252.047 140 115 .046 | RP338-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-3 
; ; : ; 235 047 145 115 .063 | RP339-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-4 
1.5 6.0 50 19 | Red | RP108RDC-ND 7.84 — | WIT-50S-RD 252 047 140 115 .084 | RP340-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-5 
15 | 60 50 19. | Yellow | RP108YLC-ND 10.69 — | WIT-50S-YL va |g | 252 047 140 115.093. | RP341-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-6 
Sees 6 6—6—6—6lC RRC CS 252 047 tad 45 156 | RPGEOND 5892000 12002 | MNI¢4-10 
ae 8.0 50 Saal aaa 2 esha eas a a 235 047 145 115.187 RP344-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-12 
2.0 8.0 50 19 | Green | RP109GNCI-ND 8.44 48.20 | WIT-SOR-GN 252 047 140 115 .250 | RP345-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI#4-16 
20 | 80 50 19 | Red | RP109RDC1-ND 12.31 48.20 | WIT-50R-RD 235 047 145 115.375 | RP346-ND 5.83 20.00 120.02 _| MINI #4-24 
2.0 8.0 50 19. | Yellow | RP109YLC-ND 8.44 48.20 | WIT-50R-YL #5 | w3 | 370 .050 236 126 050 | RP347-ND 710 24.34 146.05 | MNI#5.3 
45 | 153 50 18 | Natural) RP110—1-ND 14.46 82.62 | WIT-5OL an Rie ths aan an eee a8 re ies NBIGe 
ar) 107°) 60 18 | Natural (BEZIER 12.47 7124 | WIT-GOR 290 .047 170 140 .093 | RP350-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI 46-6 
42 | 15.06 | 120 30__| Natural | RP111C-ND 34.07 = WIT-120R we \mag | 290 047 170 140.125 RP351-ND 5.84 20.03 += 120.20 | MNI #6-8 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use 7 290 .047 170 140 .187 RP352-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI #6-12 
300 .047 170 138 .250 | RP363-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI#6-16 
OG. | 325: ) 8 10 | Black Eee _ La Rll cies 290 .047 170 140 1375 | RP354-ND 5.84 20.03 120.20 ‘| MNI 46-24 
07 45 18 10] Black | RP202C1-ND 3.53 20.20 | WIT-18R-UVB 290.047 170 140.500 | RP355-ND 5.57 19.08 _114.48_| MNI 46-32 
a4 8.0 18 10 | Black | RP203C)-ND 5.47 31.21 WIT-18V-UVB 344 063 205 173 .031 RP356-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI #8-2 
12 | 575 | 30 14 | Black | RP204C-ND 6.68 38.20 | WIT-30R-UVB 344.063 205 173.063 | RP357-ND 613 21.02 126.11 | MNI-#8-4 
1.8 73 30 14 | Black | RP205C]-ND 7.20 4441 WIT-30L-UVB 344 063.205 173 .093 RP358-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI #8-6 
12 | 575 | 40 ‘14 | Black | RP206C-ND 847 4406 | WIT-40R-UVB vs | mg | 344 063 205.173 125 | RP35S-ND 613 21.02 126.11 | MNI-#8-8 
fe | sea ‘a 14. | Black FRESHER 553 eye wrcankclve 344.063 205 173 187 | RP360-ND 613 21.02 126.11 | MNI 48-12 
344.063 .205 173.250 | RP361-ND 613 21.02 126.11 | MNI 48-16 
1.6 6.0 50 19°) Black | RP208(1-ND 7.84 44.78 WIT-50S-UVB 344 063 .205 173 .375 | RP362-ND 613 21.02 126.11 | MNI #8-24 
2.0 8.0 50 19 | Black | RP209C-ND 8.93 51.05 | WIT-50R-UVB 344.063.205.173 500 | RP363-ND 613 21.02 _126.11_| MINI 48-32 
45 | 153 | 50 48 | Black | RP210C-ND 15.94 91.08 | WIT-50L-UVB 399 063 .260 .200 .031 | RP364-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI#10-2 
42 15.06 420 30 | Black | RP211C-ND 37.08 = WIT-120R-UVB 399 .063 .260 .200 .063 RP365-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-4 
- 399 .063 .260 .200 .093 | RP366-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-6 
Nylon 6/6, Size 10 / Screw Mount 399 .063 .260 .200 125 | RP367-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI #10-8 
15 | 675] 50 19. | Natural] RP224C)-ND = 94.00 | WITSH-10-50MS #10) MS | ‘399 1963 260 200 187 | RP368-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-12 
2 369 | 50 49 | Natural] RP225C-ND 18.55 409.08 | WITSH-10-50MRL 399 .063 .260 200 .250 | RP369-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-16 
3 | 4125! 50 19 |Natural! RP226C-ND 21.69 112.36 | WITSH-10-50MR 399 .063 .260 200 .375 | RP370-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI#10-24 
399 063.260 200 500 | RP371-ND 6.38 21.88 134.26 | MNI#10-32 
Nylon 6/6 Release Tab 513.065 .312 260 .031 | RP376-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI1/4-2 
1.25 | 5.5 40 21° | Natural] RP217C-ND 8.92 87.98 | WIT-RT-0550 513.065 .312 260 .093 | RP378-ND 7.20 24.70 148.18 | MNI1/4-6 
2 8.0 40 21. | Natural} RP218C-ND 16.97 96.98 | WIT-RT-0800 513 065 .312 260 125 | RP379-ND 6.86 2352 141.12 | MNI1/4-8 
25 | 105) 40 ‘04 | Natural! RP219>-ND 29.75 446.59 | WIT-RT-1050 1/4. | M6 | 513 065 .312 260 187 | RP380-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI1/4-12 
513.065 .312 260 .250 | RP381-ND 7.20 24.70 148.18 | MINI 1/4-16 
535 065 315 260 .375 | RP382-ND 7.20 24.70 148.18 | MINI 1/4-24 
Min. Loop 513.065 312 260 500 | RP383-ND 7.20 24.70 148.18 _| MINI 1/4-32 
Max. |Approx.| Tensile /Approx. 620 063 .360 .320 .031 | RP384-ND 747 2458 147.49 | MNI5/16-2 
Bundle |Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 620 063 .360 .320 .063 | RP385-ND 747 24.58 147.49 | MNI5/16-4 
Dia.(In.) | (In.) | (Lbs.) | (In.) | Color | PartNo. 25 100 Part No. 620 .063 .360 .320 .093 | RP386-ND 753 25.81 154.84 | MNI5/16-6 
Nylon 6/6 Release Tab (Large Size) 5/16 | M8 | .620 063 .360 .320 .125 | RP387-ND 717 24.58 147.49. | MNI5/16-8 
4] 1525] 250 | 52 | Natural] AP221-ND 40.41 138.56 | WIT-RT-1525 620 063 .360 .320 187 | RP388-ND 747 2458 147.49. | MNI5/16-12 
6 215 | 250 | 52 | Natural) RP222-ND 46.20 158.39 | WIT-RT-2150 620 .063 .360 320 .250 | RP389-ND 7.53 25.81 154.84 | MNI5/16-16 
8 | 27.75) 250 | 52 | Natural | RP223-ND 54.32 186.24 | WIT-RT-2775 620 063 .360 .320 .375 | RP390-ND 717 2458 147.49. | MNI5/16-24 
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® 
Ducts and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Ducts Features: * Made of rigid PVC + Rated for continuous use temperatures up to 50°C (122°F) * U.L. Flammability rating: V-0 How to Select a Base Number: 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number #1 = Select 2 letter code for first in Digi-Key Part No. 
Dimension represents number of inches which represents color of your choice: WH=White, 
Inch (mm) Mating Cover Digi-Key Price Per Length (Inches)* LG=Light Gray, BL=Black. 
Fig.| Width Height Part Number Part ub : 03 06 09) 12 18 24 #2 = Select 2 digit code for second in Digi-Key Part 
Paleo alte (Mia land iohtareyi£a) No. for your choice of available length. 
0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 298-C5.00-ND 298-F5X50OD-ND 2.67 3.96 5.25 6.55 9.13 11.72 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5.001-ND 298-F5X1000-ND 2.91 4.44 5.97 7.51 10.57 = 13.64 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-C75—10CIC-ND 298-F75X75C I ICIL-ND 291 4.44 5.97 751 1057 13.64 Example Part Number: 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C750O0-ND 298-F75X15L0L1-ND 3.40 5.43 7.46 9.49 13.54 17.60 
1.25 (31.8) 1.09 (27.1) 298-C10000-ND 298-F1X10000-ND 3.00 4.63 6.26 7.89 11.15 14.41 2 = F X -A- N D 
1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1000-ND 298-F1X150000-ND 3.43 5.49 7.54 9.60 13.71 17.82 98 ) ) 
1 1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C10000-ND 298-F1X2000010-ND 3.57 5.76 7.95 10.15 14.53 18.92 
1.75 (44.5) | 1.09(27.1) | 298-C15COOO-ND | 298-F15x101000-ND 324 5.10 6.96 = 8.83 12.55 = 16.28 Optional for 
1.75 (44.5) | 1.59(40.3) | 298-C1SCIOOO-ND =| 298-F15x15C10010-ND 3.62 586 810 10.34 1482 1931 Adhesive only 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-C150000-ND 298-F15X200000-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20.73 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C200001-ND 298-F2X10000-ND 3.52 5.67 7.81 9.96 14.25 18.54 #1 #2 
2.25 (57.2) | 1.59(40.3) | 298-C2010I00-ND 298-F2X15(LILIL-ND 373 6.09» 8.45 10.81 15.52 20.24 Color Available Lengths 
2.25 (57.2) | 2.09(53.0) | 298-C2010IOIC-ND 298-F2X27IIL-ND 377 6.16 8.55 10.95 15.73 20.52 (inches)* 
F Type — Adhesive Type — Light Gray (LG) WH] White 03 06 09 
0.69(17.5) | 0.56(14.2) | 298-C5CICIOICFND 298-F5X5CI-ICILJ-A-ND 3.03 4.68 633 7.98 1128 1458 LG | Light Gray 12 18 24 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5T001-ND 298-F5X1T0UIL-A-ND 3.27 5.16 7.05 8.94 12.72 16.50 BL Black 36 72 _ 
0.94 (23.9) 0.83 (21.0) 298-C7500O0-ND 298-F75X75LOIL-A-ND 3.28 5.18 7.09 8.99 12.80 16.61 _ 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C7501000-ND 298-F75X15C-IIL1-A-ND 3.75 6.12 849 1086 15.61 20.35 Length 7 
1.25 (31.8) 1.09 (27.1) 298-C10000-ND 298-F1X1001D-A-ND 3.41 5.45 7.48 9.52 13.59 17.66 Tolerance +1/8 
1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1000-ND 298-F1X15C0LID-A-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20.73 
1 1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C1000-ND 298-F1X200LIL-A-ND 3.93 6.48 9.03 11.58 16.68 = 21.78 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-C1500010-ND 298-F15X1.00010-A-ND 3.62 5.87 8.12 10.37 14.86 19.36 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C150000-ND 298-F15X15L10IL-A-ND 3.97 6.56 9.15 11.74 16.93 22.11 
1.75 (44.5) | 2.09(53.0) | 298-C1SCIICIND 298-F15X2C1CILIL-A-ND 416 6.94 9.781251 ~—18.08—23.65 aa coie (Shown 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C200000-ND 298-F2X100UID-A-ND 4.02 6.67 9.32 11.96 17.26 = 22.55 pith cover: 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-C20000-ND 298-F2X15.0LID-A-ND 4.20 7.03 9.85 12.68 18.33 23.98 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-C20000-ND 298-F2X2LIL-A-ND 4.25 7.12 10.00 12.87 18.62 24.36 
G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 298-C5LO0L-ND 298-G5X50L1-ND 2.67 3.96 5.25 6.55 9.13 11.72 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5(D01-ND 298-G5X1000L-ND 2.91 4.44 5.97 7.51 10.57 = 13.64 
0.94 (23.9) 0.83 (21.0) 298-C7500O0-ND 298-G75X75OD-ND 2.91 4.44 5.97 7.51 10.57 13.64 
0.94 (23.9) 1.09 (27.1) 298-C75000-ND 298-G75X1000100-ND 2.97 4.56 6.16 7.15 10.94 14.13 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C750000-ND 298-G75X150O0-ND 3.40 5.43 7.46 9.49 13.54 17.60 
0.94 (23.9) 2.09 (53.0) 298-C75LOL-ND 298-G75X2L0IL-ND 3.71 6.05 8.39 10.72 15.40 20.07 with cover 
1.25 (31.8) 1.09 (27.1) 298-C1000-ND 298-G1X10000-ND 3.00 4.63 6.26 7.89 11.15 14.41 
2 1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C10000-ND 298-G1X15(0DI0-ND 3.43 5.49 7.54 9.60 13.71 17.82 
1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C10000-ND 298-G1X2000-ND 3.57 5.76 7.95 10.15 14.53 18.92 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-150 000-ND 298-G15X10010-ND 3.24 5.10 6.96 8.83 12.55 16.28 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C150000-ND 298-G15X15OD-ND 3.62 5.86 8.10 10.34 14.82 19.31 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-C150000-ND 298-G15X2000100-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20.73 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C20000-ND 298-G2X1000L-ND 3.52 5.67 7.81 9.96 14.25 18.54 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-C200001-ND 298-G2X15(DID-ND 3.73 6.09 8.45 10.81 15.52 20.24 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-C20000-ND 298-G2X2010L1-ND 3.77 6.16 8.55 10.95 15.73 = 20.52 
G Type — Adhesive Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 298-C5(D01-ND 298-G5X5C.011L1-A-ND 3.03 4.68 6.33 7.98 11.28 14.58 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5(001-ND 298-G5X100001-A-ND 3.27 5.16 7.05 8.94 12.72 16.50 
0.94 (23.9) 0.83 (21.0) 298-C75000-ND 298-G75X75( DILIL-A-ND+ 3.28 5.18 7.09 8.99 12.80 16.61 
0.94 (23.9) 1.09 (27.1) 298-C7500O10-ND 298-G75X10LIL-A-ND 3.29 5.20 7.11 9.02 12.84 16.67 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C750000-ND 298-G75X15_LID-A-ND 3.75 6.12 8.49 10.86 15.61 20.35 
0.94 (23.9) | 2.09(53.0) | 298-C75~ICCIC-ND 298-G75X2CILII_/-A-ND 4.12 6.86 960 12.35 17.83 23.32 
1.25 (31.8) 1.09 (27.1) 298-C10000-ND 298-G1X100001-A-ND 3.41 5.45 7.48 9.52 13.59 17.66 
2 1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1000-ND 298-G1X15LLIL-A-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 = 20.73 
1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C1000-ND 298-G1X2C001L1-A-ND 4.00 6.63 9.25 11.88 17.13 22.38 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-C150000-ND 298-G15X100010-A-ND 3.62 5.87 8.12 10.37 14.86 19.36 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C15000-ND 298-G15X15.01D-A-ND 3.97 6.56 9.15 11.74 16.93 22.11 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-C15C0O0-ND 298-G15X2TL1L-A-ND 4.16 6.94 9.73 12.51 18.08 23.65 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C20000-ND 298-G2X10.010L1-A-ND 4.02 6.67 9.32 11.96 17.26 = 22.55 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-C20000-ND 298-G2X15(JLIL-A-ND 417 6.97 9.77 12.57 18.16 23.76 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-C20000-ND 298-G2X2000L-A-ND 4.25 712 10.00 12.87 18.62 24.36 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 
4.25 (107.95) | 4.10 (104.14) | 298-HCLIO00-ND 298-H4X400L1-ND 6.95 12.53 18.10 23.68 34.83 45.98 
+ Not available in white * Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
Covers Corners For Duct 
Height Digi-Key Price Each 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
= sone, | | (2e0 | Bau is io if 
igi- i is only in Light i i | -Q- : r : 
cee pat my a ie ise tee Se ee) af or Gray (LG) 4 | 200 (6080) 298-CSP2LG-O-ND 255 206 1.89 
u ce 3.00 (76.20) 298-CSP3LG--ND 3.29 266 = 2.44 
F and G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 4.00 (106.60) 298-CSP4LG-Q-ND 3.72 3.00 2.75 
0.69 (17.5) | 298-C50000-ND 1.79 2.21 2.63 3.05 3.89 4.73 
0.94 (23.9) | 298-C75000L-ND 1.83 2.28 2.74 3.19 4.10 5.01 
1.25 (31.8) | 298-C10000-ND 1.83 2.28 2.74 3.19 410 5.01 Joining For Duct 
1.75 (44.5) | 298-C15000-ND 1.95 2.53 3.11 3.69 4.84 6.00 & Height Digi-Key Price Each 
2.25 (57.2) | 298-C2—I0ICIC-ND 2.08 2.78 3.48 4.18 5.58 6.99 Stri ps Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 1.50 (38.10) 298-DJSP15LG-0-ND 2414 1731.59 
Available only 5 2.00 (50.80) 298-DJSP2LG-Q-ND 2.30 1.86 1.70 
4.25 (107.95) | 298-HC401C-ND 286 4.35 5.83 732 10.29 13.26 in Light Gray 3.00 (76.20) 298-DJSP3LG-0-ND 2.96 239 «(2.49 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities (LG) 4.00 (106.60) 298-DJSP4LG-Q-ND 3.35 2.70 2.48 
1 DCT: + Use to cut any Panduct duct or cover * Heavy duty steel tool incorporates a new, Digi-Ke Price Each Mto. 
Installation improved blade design which minimizes cutting force and blade wear. Provides a smooth burr- | Fig. | Description Patt No. Part No. 
Tools free cut on both wiring duct and cover. 6 _| Hand held duct and cover cutting tool 298-9901-ND 702.44 97.32 _| DCT 
DNT-100: * A heavy duty tool used to notch slotted wall wiring duct from the bottom ofa slot to |_— | Replacement blade and nylon insert for DCT 298-9902-ND 69.15 65.69 | DCT-BLD 
the base of the duct. 7 __| Hand held notching tool 298-9903-ND 124.95 118.71 DNT-100 
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| PANDUIT Wire Ties and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Standott wee 
Height 
Min. Loop Min. Loop 
Tensile Max. Bundle Tensile Max. Bundle 
Strength Length Width Diameter Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Strength Length Width Diameter Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig. (Lbs) Inch (mm) | Inch(mm) | Inch (mm) Part No. Size | Pkg. | PartNo. Fig. (Lbs) Inch (mm) | Inch(mm) | Inch (mm) Part No. Size | Pkg. | PartNo. 
PAN-TY® Clamp Tie With Mounting Hole — Nylon 50 [14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) |  298-1055-ND 700 | 54.11 |PLT4S-CO 
18 43 (109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1000-ND 3337 | PLOIM-S4C 50 |14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) 4.00 (101; 6) | 298-1056-ND ‘| 1,000 213.78 | PLT4s-mo 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25 (31.8) 298-1001-ND 33.55 | PLC1.51-S8-C 50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1362-ND 100 | 85.78 | PLTSS-CO 
-1002- a0 50 |17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1363-ND | 1,000 |341.31 | PLTSS-Mo 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) 298-1002-ND 100 | 35.15 | PLC2S-S10-C 
50 | 12.0 (304.8)| 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1003-ND 81.16 | PLC3S-S10-C 1 120° |21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) [egegl oa ND) 50) 65.48 | PLTGLH-LO 
50 | 15.0 (381.0)] 0.190 (4.8) 4.00 (101.6) | 298-1004-ND 91.74 | PLC4S-S10-C 120 /21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1365-ND 50 | 54.07 | PLT6LH-CO 
PAN TY® Clamp Tie With Mounting Hole Weather Résistant — Bleck 120 |24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) |  298-1370-ND 400 |100.41 | PLT7LH-LO 
iP 9 120 |24:7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1371-ND 100 | 82.19 | PLT7LH-Co 
18 4.3 (109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1005-ND 58.84 | PLC1M-S4-CO 120 |27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1374-ND 100 |130.46 | PLT8LH-LO 
; s Bf ee Se ie aa mee EE a 120 |27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | _ 298-1375-ND 100 | 99.33 | PLT8LH-Co 
50 | 12.0 (304.8)| 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | — 298-1008-ND 94.08 | PLC3S-S10-CO a0 aane TY cable Te. sen re wae Metal ome , aTITEG 
50 | 15.0 (381.0)| 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1009-ND 106.11 | PLC4S-S10-CO i a (reas) oat ae) tea Gay eee ea ND ja p3 ee 
PAN-TY® Cable Tie — Nylon 40 8.0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1065-ND 100 | 27.05 | BT2I-C 
12 2.8(71.4) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) 298-1016-ND 100 | 13.64 | PLT.6SM-C 40 |14.4 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) 298-1066-ND 100 | 33.35 | BT3I-c 
12 2.8(71.4) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) 298-1017-ND | 1,000 | 28.38 | PLT6SM-M 40 |14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1067-ND 100 | 47.06 | BT4I-c 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) 298-1018-ND 100 | 14.27 | PLT.7M-C 50 8.0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) 298-1068-ND 100 | 22.67 | BT2S-C 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) 298-1019-ND | 1,000 | 26.99 | PLT.7M-M 50 (14.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) 298-1069-ND 100 | 46.25 | BT3S-C 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) 298-1020-ND 400 | 15.35 | PLTIM-C 50 (14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1070-ND 100 | 52.12 |BT4s-c 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) 298-1021-ND | 1,000 | 30.83 | PLT1M-M 1 18 6.1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50 (38.1) 298-1071-ND 100 | 1999 | BT1.5M-C 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) 298-1022-ND 400 | 17.78 | PLT1.5I-C 18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) 298-1072-ND 100 | 21.59 | BT2M-C 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) 298-1023-ND | 1,000 | 47.57 | PLT1.5I-M 18 | 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND 100 | 31.47 | BT4M-c 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) 298-1024-ND 100 | 19.40 | PLT1.5M-C 120 |18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1075-ND 50 | 48.15 | BTSLH-L 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) 298-1025-ND | 1,000 | 45.20 | PLT1.5M-M 120 |21.2 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (152.4) | 298-1076-ND 50 | 58.70 | BT6LH-L 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1026-ND 400 | 26.78 | PLT2I-C 120 [24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-ND 50 | 65.78 | BT7LH-L 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1027-ND | 1,000 | 60.63 | PLT2I-M 120 |27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) |  298-1078-ND 50 | 79.66 | BT8LH-L 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) 298-1028-ND 400 | 21.37 | PLT2M-c 120 |30.7 (799.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1079-ND 50 | 80.94 | BTOLH-L 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) 298-1029-ND | 1,000 | 46.32 | PLT2M-M BARB-TY® Gable Tle — Weather Resistant Tle With Metal Clip — Black 
. 50 | 7.4(188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88(47.8) |  298-1030-ND | 100 | 22.45 | pLT2s-c SDIGNTiS = Weather. Retletent Tie With Metal elm —biae 
iar f 18 4.0 (101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) 298-1080-ND 100 | 20.15 [BTiM-CO 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) 298-1031-ND | 1,000 | 63.78 | PLT2S-M 
aoe , 40 6.1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) 298-1081-ND 100 | 22.05 |BT1.51-CO 
40 |11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) 298-1032-ND 400 | 33.03 | PLT3I-C 
Brea : 40 8.0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1082-ND 100 | 32.50 | BT2I-Co 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1033-ND 100 | 45.33 | PLT3S-C 
ard 40 |14.4 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) 298-1083-ND 100 | 44.52 | BT3I-CO 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1034-ND | 1,000 |169.31 | PLT3S-M 
30 | 14'5 (3683) 0.190 (48) | 4.00 (1016) | 298-1035-ND too | 5160 | PLT4S-C 40 |14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1084-ND 100 | 58.65 | BT4I-COo 
30 _|148 (368.3) 0:190(48) | 400 (101.6) | 298-1036-ND | 1.000 | 189.20 | pLT4s-M 50 8.0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) 298-1085-ND 100 | 24.22 | BT2S-co 
Se emaeint | onitanidate log: : ee i ; & 50 |14.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) 298-1086-ND 100 | 49.56 | BT3S-Co 
50 | 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00(127.0) |  298-1360-ND 100 | 77.42 | PLTSS-C 20/144 (9688) | 0188 (47 | 400 dors) |  2961087-ND tone sera feple. co 
50 | 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00(127.0) |  298-1361-ND —_| 1,000 |267.69 | PLTSS-M 1 a ey baron looaeioe fa Soa OTN op’ [soa aa ed chiceO 
120 | 21.9(556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) |  298-1366-ND 400 | 76.68 | PLT6LH-L 1 (154.9) (2.4) | 1.50 (38.1) ; : 
120 | 21/9 (686.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (182.0) | 298-1367-ND 100. |“s960 | PTBLESC 18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) 298-1089-ND 100 | 27.46 | BT2M-Co 
re paasint | nance loa ; nag ; i 18 | 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00(101.6) | 298-1091-ND 100 | 41.76 | BT4M-Co 
120 | 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00(178.0)|  298-1368-ND 50 | 63.87 | PLT7LH-L 120 [181 (4897) | 0278 (70) | S00 (127°) |  26-1082-ND ape | e504 [BTStHLL A 
120 | 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00(178.0)|  298-1369-ND 50 | 48.51 | PLT7LH-C Hopi oLodenaiay ove t70n | B00 tise ae naatN oy | eras | BTBLILLO 
420 |27.6(701.0)| 0.300 (7.6) | 8.00(203.0)|  298-1372-ND 50 | 77.35 | PLTSLH-L -2 (538.5) (7.0) | 6.00 (152.4) : 
120 |276 (701.0) | 0.300(76) | 800 (203.0) |  298-1373.ND foo. |dodag | BITaLG 120 [24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1094-ND 50 | 76.88 | BT7LH-LO 
CEES) | DED : : 120 |27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 | 92.53 | BT8LH-LO 
PAN-TY® Push Mount — Nylon 120 |30.7 (779.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1096-ND 50 |100.14 | BT9LH-LO 
40 6.1 (156.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) 298-1357-ND | 1,000 [157.97 ] PLP1.5I-M 7 ia 
, 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) 298-1358-ND 400 | 40.81 | PLP2S-c 7885 PAN: TY" Releasable Pee 7085 [PRIDE 
50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) 298-1359-ND ‘| 1,000 |184.58 | PLP2S-M 7.4 (188.0) 88 (47.8) -1057- . ‘ 
40 | 6.4 (156.0) | 0.135 (3.4) | 1.25(32.0) | 298-1377-ND | 100 | 36.24 | PLP1.5I-c : BO YAS 202) | 0.100048) | 300762) erecta 00 | 217 | PRIS 
PAN-TY® Wing Push Mount — Nylon ‘5 (368.3) : ( 8) = 
40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (82.0) 298-1349-ND 100 | 37.45 | PLWPT.SI-C RAN TY 2 Heleasable'Tie— Weather Resistant = (Black 
40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) 298-1350-ND | 500 |101.90 | PLWP1.5I-D 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) 298-1060-ND 43.26 | PRT2S-CO 
18 4.3 (109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) 298-1351-ND 100 | 33.08 | PLWPIM-C 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1061-ND 100 | 79.59 | PRT3S-CO 
4 18 | 4.3(109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87(22.0) | 298-1352-ND | 500 | 94.96 | PLWPiM-D 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 728871062;ND 92.33 | PRT4S-CO 
50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) 298-1353-ND 100 | 39.65 | PLWP1S-C PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Nylon 
50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) 298-1354-ND 500 |103.16 | PLWP1S-D 18 4.3 (109.2) 0.87 (22.1) 298-1010-ND 34.12 | PLFIM-C 
50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) 298-1355-ND 100 | 45.67 | PLWP2s-C 1 18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1011-ND 100 | 35.43 | PLM1M-C 
50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) 298-1356-ND 500 |110.17 | PLWP2S-D 50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) 298-1012-ND 67.01 | PLM2S-C 
3 sae a roa) Resistant — Heck ae PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Weather Resistant — Black 
8 (71.1) | 0.070 (1.8) ] 0.60 (15: -1037- 7 “68M 10134 z 
12 2.8(71.4) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) 298-1038-ND | 4,000 | 40.50 | PLT.6SM-Mo ii Peer, oar el) ae ND ee ere re 
1 18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1014-ND 100 | 46.12 | PLMiM-co 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) 298-1039-ND | 1,000 | 37.33 | PLT.7M-Mo 50 7.8 (188.0) 4.75 (45.0) 998-1015-ND 81.64 | PLM2S-Co 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) 298-1040-ND 100 | 20.13 | PLTiM-Co : - — 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) 298-1041-ND 4,000 | 48.27 | PLTiM-Mo Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie — Black 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) 298-1042-ND 100 | 21.86 | PLT1.5I-CO _ — Foot. a0.4am)) 0380 (80) 7 298-1103-ND |, p59) 1188.61 | PCSS-B-CR 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) 298-1043-ND | 1,000 | 64.31 | PLT1.51-Mo ee" 0.470 (12.0) 298-1104-ND 231.56 | PCSH-B-CR 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) 298-1044-ND 100 | 22.34 | PLT1.5M-Co le 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) 298-1045-ND | 1,000 | 64.95 | PLT1.5M-MO TAICTY® (VEECRO®:)|Easy Release And Reuse Brand Cable Tie = Black 
1046- : 50 112.0 (304.8) 075 (19.4) 3.00 (76.2) 298-1108-ND 10 | 19.12 [HLC3S-x0 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1046-ND 400 | 32.21 | PLT2I-Co 
1 ios i 50 |18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-ND 10 | 23.43 | HLC5S-x0 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1047-ND | 1,000 | 85.50 | PLT2I-Mo 
-1048- 5 50 6.0 (152.4) | 0.75 (19.1) | 1.50 (38.1) 298-1110-ND 10 | 11.52 | HLS1.5S-x0 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) 298-1048-ND 400 | 28.42 | PLT2M-Co 
-1049- f 50 |12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) 298-1111-ND 10 | 19.21 | HLS3S-x0 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) 298-1049-ND | 4,000 | 69.61 | PLT2M-Mo 1 
-1050- 50 |18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-ND 10 | 27.99 | HLS5S-x0 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) 298-1050-ND 400 | 23.98 | PLT2S-Co 
-1051- | 40 8.0 (203.2) | 0.50 (12.7) | 1.90 (48.3) 298-1113-ND 10 | 13.28 | HLT2I-Xo 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) 298-1051-ND | 4,000 | 71.21 | PLT2S-mo 
aco! d 40 |12.0 (304.8) | 0.50 (12.7) | 3.20 (81.3) 298-1114-ND 10 | 17.25 | HLT3I-Xo 
40 |11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) 298-1052-ND 100 | 44.13 | PLT3I-Co i TsTorh| OceMad | od PERTH 4 noel | dae | HLssano 
50 | 11.5 (292.1)| 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1053-ND | 100 | 48.60 | PLT3S-co 0,158 (7872) 0-75 ,(19.1). |. ‘Various alle coll LE ale 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1054-ND 1,000 [201.18 | PLT3S-Mo * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies (Continued) 
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© 
| &4 PANDUIT| Wire Ties and Accessories (cont) 
ELECTRICAL GROUP, 
Min. Loop Dim. A Material/ Mounting Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Max. Bundle Thickness| Tensile |Recommend Fig. | Inch (mm) Color Method Part No. Size Pkg. Part No. 
Diameter Length & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Twister Push Mounts 
Fig.| Inch (mm) | Inch(mm) | In. (mm) Lbs. Tools Part No. Size | Pkg. | Part No. For Circuit Boards 
Metal Locking Tie — Stainless Steel 0.79 (20.0) | Nylon, or Chassis: 298-1327-ND 25.35 | TPM20-16-C 
1.00 (25.4) | 5.0 (127.0) o10x.18 GS4MT, | 298-1100-ND 70.96 | MLT1S-CP 12 Natural (0.64 - 2.67) thick 100 
1 | 2.00 (50.8) | 7.9 (200.7) |7 05 ay 100 ST2MT or | 298-1101-ND | 100 | 72.59 | MLT2S-CP 1.18 (30.0) in a 187” (4.7) 298-1329-ND 26.47 TPM30-16-C 
4.00 (101.6) | 14.2 (360.7) (25x44) HTMT 298-1102-ND 85.19 | MLT4S-CP dia. mtg. hole 
WAVE-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties 
2.70 (70) | 10.2 (259) GS4MT 298-1330-ND 56.97 | MLT2.7WH-LP Min. #'s 
4.00 (102) | 14.2 (361) 010 x31 200 STOMT 298-1331-ND 61.33 | MLT4WH-LP Loop Tensile | Length Diameter | Hole Dia. Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
3 | 6.00 (152) | 2051521) | Oe) | iin es 298-1332-ND | 50 | 91.85 |MLT6WH-LP Fig. | Strength |Inch(mm) |Inch(mm) |Inch(mm) | Part No. Size Pkg. _|Part No. 
8.00 (203) | 26.8 (631) |“ *” : 298-1333-ND 118.47 | MLT8WH-LP Push Cable Tie Mount, STD — Natural 
40.00 (254) | 33.0 (838) HTMT | 998-1334-ND 148.09 | MLT10WH-LP ce Ll dobicl 
13 18-50 0.6 (16.0) |0.230 (5.8) | 0.25 (6.4) | 298-1143-ND 100 44.02 |PWMS-H25-C 
Fig eine fatwa) piatey He te ce Max. Bundle Dimensions Mat’l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
- Tie Holder'wt hv Adhi = Nui - - Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Size Pkg. Part No. 
ro: Holder Nit eee = Been Push Mount Wire Saddle (Vertical) 
0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 84.73 | ABMM-A-C 
1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 113.00 | ABM100-A-C A2x 1B (11X58) | .68:(147) AULD 11.03 | wS4218-C 
4 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 125.69 | ABM112-A-C 44 | 42x-40(11 x10) | .78 (19.8) | 69 45.5) | Nylon | 298-1320-ND | jo) ) 11.43 | VWS4238-C 
1.13 (28.7) 1.13 (28.7) 298-1117-ND 100 130.31 ABMS-A-C 42x.74 (11x19) | 1.14 (29) | “| Natural | 298-1321-ND 16.69 VWS4274-C 
1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 298-1119-ND 50 90.21 ABMS3H-A-L 42 x 1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 18.06 VWS42105-C 
Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit Min. #s Tie Base Base ret F i 
Fig. A B c Force |Part No. 1 50 100 | Part No. Loop Tensile | Length Width Length Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
: 5 5 Fig. Strength Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg. Part No. 
Swivel Cable Tie Mounts — Weather Resistant Black Nylon 5 7 5 
1.64 (41.66) | 0.73 (18.54) | 1.23 (31.24) | >250 Ibs. | 298-1307-ND 3.49 2.71 — | TMEH-X2-L0 penal Tie Conn een eeruras 
5 | 0.87 (22.10) | 0.62 (15.75) |0.75 (19.05) | >120 Ibs. |298-1308-ND 2.82 — 219 |TM3-x2-co | [L&4| 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) | 298-1144-ND_ | 25 | 41.63 | PLA2S-A-Q 
. 7 a " = Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 5 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. Feet (meters) Inch (mm) batt No. Size Pkg. Part No. 
Cable Clamp — Nylon Spiral Wrap — Natural 
cides 0.125 (3.2) 298-1137-ND 30.69 T2EC 
0.13 (3.2) 298-1120-ND 13.07 CCS12-S8-C 0.250 (6.4) 998-1138-ND 53.55 TO5F-C 
0.25 (6.4) 298-1121-ND 13.60 CCS25-S8-C 100 (30.48) 1 Reel 
6 0.4 (9.5) 100 0.500 (12.7) 298-1139-ND 145.96 T50F-C 
0.38 (9.7) 298-1122-ND 14.72 CCS38-S8-C 0.750 (19.4 998-1140-ND 177.78 T75F-C 
0.50 (12.7) 298-1123-ND 15.61 CCS50-S8-C -750 (19.1) = é “ 2 
Corrugated Loom Tubing — Black 
Dimension A Digi-Key Price Each Panduit 100 (30.48) fon ee ee 1 Reel | laren 
Fig. Inch Part No. al 100 500 Part No. 500 (12.7) z 
PAN-CLAMP™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps ia Wai Height Panel Thick DigkK Pk Price/ Pandull 
eng! i eig anel Thickness igi-Key g. rice, andui 
3/8 298-1299-ND 61 48 39 PC038-H25D-C0 
12 298-1300-ND ‘67 53 2 PC050-H25D-CO Feet (meters) | Inch(mm) | Inch (mm) Inches su) Part No. Size Pkg. Part No. 
5/8 298-1301-ND 7 57 46 | PCO62-H25D-CO Grommet Edging — Natural 
7 3/4 298-1302-ND 78 61 49 | PCO75-H25D-CO 0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | .026 (.7)-.036(.9) | 298-1145-ND 32.94 | GEESGF-C 
8 ate bai in 2 = Eaten 100 30.48) | 9191 (8.8) | 0.1641) | 036.8) -.062 (1.6) | 298-1146-ND | p,.,| 35.07 | GEEB2F-C 
118 SEN SATD 568, — so. | PC112+H250-C0 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - 062 (1.6) | 298-1147-ND 47.32 | GEE62FR-C 
11/4 298-1306-ND 4.00 79 63 PC125-H25D-C0 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND 60.21 GEEQQFR-C 
Max. Cable Dimension Duct External Dimensions | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit Fig. Wx H- Inch (mm) Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) Part No. 1 50 100 |Part No. Polypropylene Material - UL94V-2 Flammability Rating 
Type FCM Adhesive Mount 0.49 x 0.49 (12.5 x 12.5) ig .24(25) |298-4006-ND 5.37 4.34 3.97 | FL12X12LG-A 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray 15 0.98 x 0.98 (25 x 25) (600) -58 (14.7) |298-4007-ND 8.73 7.05 6.45 | FL25X25LG-A 
1.0 (25.4) Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) | 298-1309-ND 1.22 — — .96 | FCM1-A-C14 1.97 x 1.97 (50 x 50) 58 (14.7) x2| 298-4008-ND 15.96 12.88 11.80 | FL50X50LG-A 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) | 298-1314-ND 116 — 91 | FCM1-S6-C14 
1.2 (30.5) Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 1.51 — 1.19 | FCM1.2-A-C14 
aa | 1-2(80.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.25 — — .98 |FCM1.2-S6-C14 Min. #s Clip Base Clip 
2.0 (50.8) Adh. Foam Tape 2.22 (56.3) | 298-1311-ND 1.36 — 1.06 | FCM2-A-C14 Loop Tensile | Length Width Height Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
2.0 (50.8) #6 Screw 2.22 (56.3) | 298-1316-ND 1.29 — 1.02 | FCM2-S6-C14 Fig. | Strength Inch(mm) | Inch(mm) |Inch(mm) | Part No. Size | Pkg. Part No. 
3.25 (82.6) | Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) | 298-1312-ND 2.05 1.61 © — |FCM3.25-A-L14 ‘Adhesive Backed Cord Clips — Nylon 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) eobale WAND 1.76 1.38 — | FCM3.25-S6-L14 16 50 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 389.7) 298-1376-ND 100 71.86 JACC3B-AC 
Type FCH Adhesive Mount 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 2.11  — 1.64 | FCH2-A-C14 
8B | 2.00 (50.8) #6 Screw 2.5 (63.5) 298-1318-ND 1.91 — 1.48 | FCH2-S6-C14 
Dimension A Diameter DimensionB | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
Circuit Board Post — Nylon 
0.125 (3.2) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 24.47 | CBP12-C 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 25.10 | CBP25-C 
9 0.375 (9.5) 0.19 (4.7) 0.7 (16.6) 298-1130-ND 400 25.55 | CBP37-C 
0.500 (12.7) . . 0.8 (19.8) 298-1131-ND 26.03 | CBP50-C GS2B/GS4H/ 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 27.96 | CBP75-C GS4MT 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 30.07 | CBP100-C (f 
Lock Circuit Board Support .156” /.187” (3.96 / 4.750mm) Diameter — Nylon 
0.25 (64) | 9456/0.197 | 0.980 (24.900) | 298-1134-ND 23.16 | CBLS25-C 
10 | 050(12.7) | 960 /4.750) | 1:230(81.200) | 298-1135-ND | 100 | 26.10 | CBLS50-C Dekey Price | Panduit 
0.75 (19.1) 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 29.61 | CBLS75-C Desenntian Part No. Each | Part No. 
Tools 
Dim. A - Dia. Dim. B- Length | Hole Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit = = 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 26.39 STS2 
Wi Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 204.22 GS2B 
iro 'Standott—_ Nyion Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ib: 298-1099-ND 349.95 GS4H 
0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 298-1124-ND 36.64 | WS25-25-C —e—eE—— 
0.50 (12.7) 0.25 (6.4) 0.187 - 0.192 | 298-1125-ND 38.43 | WS25-50-C Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 19.00 HTMT 
" 0.25 (6.4) 0.48 (12.2) (4.7 to 4.9) 298-1126-ND 100 42.66 | WS50-25-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Cutoff | 298-1106-ND 333.46 ST2MT 
0.48 (12.2) 0.48 (12.2) 298-1127-ND 44.84 | WS50-50-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 648.35 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1717 


Nylon Spacers 2 


Material Specifications: 


Natural Nylon, per ASTM D 4066 PA 225, UL Rated 94V-2 O.D>7 1D. 
r Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 
Fig. 3 Size Dim. A 1D 0D Part No. 10 100 | Part No. 
Flange: 150.160 Baia Flange:O .230 320 1/16 (1.6) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1041-ND 60 3.31 | 9913-062 
(3.8) y (4-1) a ee Ce) ey 1/8 (3.2) .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1042-ND 60 3.31 | 9913-125 
OA 2c } Pra “oO ; 3/16 (4.8) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1043-ND 60 3.31 | 9913-187 
28) Ao aa= : ; i $40 da 1/4 (6.4) .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1044-ND 60 3.31 | 9913-250 
; : ‘ : 5/16 (7.9) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1045-ND 60 3.31 | 9913-312 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1046-ND 65 3.57 | 9913-375 
FEATURES: 7A6 (11.4) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1047-ND 65 3.57 | 9913-437 
PLP1 and PLP2 Series: * Protects circuits from ESD * Use with BivarOpto SM or Through-hole Series LEDs * PLP1 #2 1/2 (12.7) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1048-ND 65 3.57 | 9913-500 
Series panel light pipes press fits into panel 9/16 (14.3) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1049-ND 65 3.57 | 9913-562 
PLP5 Series: * Dual-lens geometry * Improved lighting intensity » Press fits into panel 5/8 (15.9) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1050-ND 70 3.85 | 9913-625 
3/4 (19.1) “091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1051-ND 70 3.85 | 9913-750 
Dimension X Digi-Key Price Each Bivar Opto 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1052-ND 74 4.08 | 9913-812 
Figure Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 7/8 (22.2) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1053-ND 4 4.08 | 9913-875 
PLP1 Series 15/16 (23.8) | 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1054-ND 74 4.08 | 9913-937 
125 (3.2) 492-1148-ND 73 A 30 PLP1-125 1 (25.4) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1055-ND 74 4.08 | 9913-1.000 
1 250 (6.4) 492-1149-ND 73 rt 30 | PLP1-250 1/16 (1.6) “091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1056-ND 60 3.31 | 9910-062 
500 (12.7) 492-1150-ND 73 At 30 | PLP1-500 1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1057-ND 60 3.31 | 9910-125 
750 (19.0) 492-1151-ND 73 A -30_ | PLP1-750 3/16 (4.8) 094 (2.3) 250 (6.4) 492-1058-ND 60 3.31 | 9910-187 
PLP2 Series 1/4 (6.4) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1059-ND 60 3.31 | 9910-250 
125 (3.2) 492-1152-ND 73 At 30 | PLP2-125 5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1060-ND 60 3.31 | 9910-312 
2 Pune, jo : a 8 a a0 Eto 3/8 (9.5) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1061-ND 65 3.57 | 9910-375 
; : mee ; ; ; - 716 (11.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1062-ND 65 3.57 | 9910-437 
-750 (19.0) BS2aioosND 28 al 30_|_PLP2-750 2 42(12.7) | 091 (23) 250 (6.4) | 492-1063-ND ‘65 ~~ 3.57 | 9910-500 
PLPS5 Series 9/16 (14.3) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1064-ND 65 3.57 | 9910-562 
125 (3.2) 492-1141-ND 2B A 30 | PLP5-125 5/8 (15.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1065-ND 70 3.85 | 9910-625 
250 (6.4) 492-1142-ND 23 Al 30 | PLPS-250 3/4 (19.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1066-ND 70 3.85 | 9910-750 
500 (12.7) aelesly a a gee || ee 200 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1067-ND 74 4.08 | 9910-812 
3 750 (19.0) 492-1144-ND 73 At 30 | PLPS5-750 ; ; ; : ; 
4.00 (25.4) 490-1145-ND 23 nM 30 | PLP5-1000 7/8 (22.2) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1068-ND 74 4.08 | 9910-875 
1.25 (31.8) 492-1146-ND B At 30 PLP5-1250 15/16 (23.8) .091 (2.3) -250 (6.4) 492-1069-ND 74 4.08 | 9910-937 
1.50 (38.1) 492-1147-ND 73 ‘at 30 | PLP5-1500 1 (25.4) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1070-ND 74 4.08 | 9910-1.000 
1/16 (1.6) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1071-ND 60 3.31 | 9908-062 
1/8 (3.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1072-ND 60 3.31 | 9908-125 
LED Modules 3/16 (4.8) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1073-ND 60 3.31 | 9908-187 
1/4 (6.4) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1074-ND 1.08 5.92 | 9908-250 
FEATURES: 5/16 (7.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1075-ND 60 3.31 | 9908-312 
+ Lens Appearance: Water Clear 3/8 (9.5) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1076-ND 65 3.57 | 9908-375 
+ Viewing Angle: 100° 76 (11.1) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1077-ND 65 3.57 | 9908-437 
#4 1/2 (12.7) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1078-ND 65 3.57 | 9908-500 
Dominant Electro-Optical 9/16 (14.3) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1079-ND 65 3.57 | 9908-562 
Wave Length Data @ 350mA 5/8 (15.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1080-ND 70 3.85 | 9908-625 
Ad (nm) Vi (V) [Lum Flux (Im) | Digi-Key Price Each Bivar Opto 3/4 (19.1) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1081-ND 70 3.85 | 9908-750 
Min. | Max. | Color | Typ. | Min. | Max. | PartNo. 1 10 100 | Part No. 13/16 (20.6) | .125 (3.2) 187 (4.7) 492-1082-ND 74 4.08 | 9908-812 
465 | 475 | Bue | 33 | 63 | 235 | 492-1131-ND 15.02 1263 11.54 | LK-470-001 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1083-ND 74 4.08 | 9908-875 
465 | 475 | Blue | 3.3 | 6.3 | 23.5 | 492-1136-NDt 15.02 12.63 11.54 | LK-470-001-FC 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1084-ND 74 4.08 | 9908-937 
520 | 535 | Green| 33 | 306 | 67.2 | 492-1132-ND 15.02 12.63 11.54 | LK-530-001 1 (25.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1085-ND a4 4.08 | 9908-1.000 
520 | 535 | Green| 3.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1137-NDt 15.02 1263 11.54 | LK-530-001-FC 1/16 (1.6) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1086-ND 60 3.31 | 9911-062 
585 | 595 | Amber; 23 | 306 | 67.2 | 492-1133-ND 1040 875 7.99 | LK-590-001 18 (3.2) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1087-ND 60 3.31 | 9911-125 
585 | 595 | Amber| 2.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1138-NDt 10.40 8.75 7.99 | LK-590-001-FC 3/16 (4.8) 125 (3.2) -250 (6.4) 492-1088-ND 60 3.31 | 9911-187 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1134-ND 1040 875 7.99 | LK-630-001 elieh abe ie 5 ae i pee a — Spee 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1139-NDt 10.40 8.75 —_7.99 | LK-630-001-FC BeOS are Eve aaa = Sar) oot ave 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 235 | 67.2 | 492-1135-ND 15.02 12.63 11.54 | LK-WHT-001 (2.5) sto (82) Benes) ; : 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 23.5 | 67.2 | 492-1140-NDt 15.02 12.63 11.54 | LK-WHT-001-FC TAG IMD):) | 1258: : 250 (6.4) eee 88 said eevee 
z : : ; : z #4 1/2 (12.7) 125 (3.2 250 (6.4) | 492-1093-ND 65 3.57 | 9911-500 
t Field Connect 9/16 (14.3) | 125 (3: | 250 (6.4) | 492-1094-ND 65 3.57 | 9911-562 
5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1095-ND 70 3.85 | 9911-625 
3/4 (19.1) 125 (3.2 250 (6.4 492-1096-ND 70 3.85 | 9911-750 
Molded and Self- -Retaining LED Mou nts oe 125 . 7 250 i 492-1097-ND 74 4.08 | 9911-812 
200 7/8 (22.2) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1098-ND 74 4.08 | 9911-875 
Features: 15/16 (23.8) | .125 (3.2) 250 (6.4) 492-1099-ND 74 4.08 | 9911-937 
* One universal style for both T-1 (8mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs » Internal tapered divider 1 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1100-ND 74 4.08 | 9911-1.000 
prevents leads from shorting 1/16 (1.6) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1101-ND 60 3.31 | 9905-062 
Material Specifications: 1/8 (3.2) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1102-ND 60 3.31 | 9905-125 
* UL Rated 94V-0, Color: Black, 33% GF Polyphalamide (PPA) 3/16 (4.8) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1103-ND 60 3.31 | 9905-187 
1/4 (6.4) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1104-ND 60 3.31 | 9905-250 
Dimension H Digi-Key Pricing Bivar Opto 5/16 (7.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1105-ND 60 3.31 | 9905-312 
dnchi(inen) arin? i) uo aut acs 3/8 (9.5) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1106-ND 65 3.57 | 9905-375 
15 3.8) poze O22ND 1.80 9.99 96.96) LTM-150 76 (11.4) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1107-ND 65 3.57 | 9905-437 
2 (5.1) 492-1030-ND 1.50 9.99 36.96 LTM-200 : ; ; ; : 
25 (6.4) 490-1031-ND 155 10:30 38.11 LTM-250 #6 1/2 (12.7) 147 (3.7) 250 (6. 4 492-1108-ND 65 3.57 | 9905-500 
3 (7.6) 492-1032-ND 4.55 10.30 38.11 LTM-300 9/16 (14.3) 147 (3.7) .250 (6.4 492-1109-ND 65 3.57 | 9905-562 
35 (8.9) 492-1033-ND 1.55 10.30 38.11 LTM-350 5/8 (15.9) 147 (3.7) 250 (6. : 492-1110-ND 70 3.85 | 9905-625 
sity ses oaaNe ie 108 eee ee 3/4 (19.1) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1111-ND 70 3.85 | 9905-750 
A5 (11. 1085; : ; ; ; 13/16 (20.6) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1112-ND 74 4.08 | 9905-812 
5 (12.7) eezal0iND) ae anes ASS LIM 500 718 (22.2) | 147(3.7) | .250(64) | 492-1113-ND 74 ~~ 4.08 | 9905-875 
15/16 (23.8) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1114-ND 74 4.08 | 9905-937 
1 (25.4) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1115-ND I4 4.08 | 9905-1.000 
Crystal 1/16 (1.6) 171 (43) 250 (6.4) | 492-1116-ND 60 3.31 | 9912-062 
BIVA[2Z 1/8 (3.2) ‘174 (43) 250 (6.4) | 492-1117-ND 60 3.31 | 9912-125 
Insulators 3/16 (4.8) ATI (4.3) 250 (6.4) | 492-1118-ND 60 3.31 | 9912-187 
1/4 (6.4) ATA (4.3) 250 (6.4) | 492-1119-ND 60 3.31 | 9912-250 
Material Specifications: Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 5/16 (7.9) 174 (4.3) 250 (6.4) 492-1120-ND 60 3.31 | 9912-312 
3/8 (9.5) 171 (43) 250 (6.4) | 492-1121-ND 65 3.57 | 9912-375 
Dimensions — Inch (mm) Use Digi-Key Pricing | Bivar 76 (11.1) | 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1122-ND 65 3.57 | 9912-437 
A B c D With Part No. 40 100 | Part No. #8 1/2 (12.7) ATA (4.3) 250 (6.4) | 492-1123-ND 65 3.57 | 9912-500 
—— |.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145 (3.7)  HC-80/U | 492-1037-ND 74 4.08 | Cl-148-028 SR 916 (14:8) | 171 (4.8) 250,(6.4) Sea) 85 3.57 | 9012-562 
074 (1.9) |.148 (3.8)| 325 (8.3) |.145(3.7)|  HC-80/U | 492-1038-ND «744.08 | Cl-148-028-3 SR 5/8 (15.9) | 171 (43) | 250 (6.4) ane 20) 18.05 100127028 
3/4 (19.1) 171 (43) 250 (6.4) | 492-1126-ND 70 3.85 | 9912-750 
— —|.192 (4.9)].465 (11.8)|.219 (6.6), H-18/U, 492-1039-ND 74 4.08 | Cl-192-028 SR 13/16 (20.6) | 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1127-ND 74 4.08 | 9912-812 
HC43/U, HC-49/U 7/8 (22.2) 171 (4.3) 250 (6.4) 492-1128-ND 74 4.08 | 9912-875 
HC-18/U, ee weet 15/16 (23.8) | 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1129-ND 74 4.08 | 9912-937 
096 (2.4) 192 (4.9) 465 (11.8)/.219 (5.6)| casi po-agjy] 492-1040-ND 74 4.08 | Cl-192-028-3 SR 1 (054 171 43) 25064) Coenen 4 ok be013-1 460 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1718 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Thermal Transfer Printer and Labels 


ELECTRICAL GROUP 


Handheld Thermal Transfer Printer — LS6 


LS7 Thermal Transfer Printer and Cassettes 


The LS7 Hand-Held Thermal Transfer printer is designed for fast and easy TIA/EIA-606-A 
compliant labeling. 


Features and Benefits: * High quality labels that stay where you put them and won't 
smear ¢ Fast loading cassettes and simple operation »* Label cassette includes both 
label material and ribbon » Firmware designed specifically to meet data-comm market 
needs » Advanced programming allows you to specify legend spacing » Label materials 
developed for use on textured and curved surfaces * Repeat legend function * Advanced 
alpha and numeric serialization * Store up to 10 label files * Symbol library 


Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Roll| Price/ | Panduit LS7 Printer and Accessories 
Description Part No. Size| Pkg. | Part No. Printer Kit: Includes 3/4” Non-Laminated Black/White Cassette, 
VIPER™ LS6 Printer and Accessories Hardside Carrying Case, Wrist Strap, 6 AA Alkaline Batteries, 298-1338-ND 206.75 LS7 
7 7 Label Separator Tool, and Operator's Manual 
Includes Printer, LS6-RWBLK Ribbon, Battery Pack, AC TD0VAC Adapter 98-1347-ND 79.97 LS7-ACS 
Adapter/Battery Charger, Hardside Case, Operator's Manual 298-1228-ND 1 | 821.94 | LS6-KIT Cleaning Cassie 908-1348-ND 33.31 [S7-CLN 
Wax Ribbon, Black, 2”x100’, for use with Self-Laminating : 
and Heat Shrink Markers Listed Below 298-1230-ND 1 25.14 |LS6-RWBLK Digi-Key Price Each Panduit 
Resin Ribbon, Black 2”x100’, for use with Component feat A 
Labels Listed Below 298-1229-ND 1 | 25.14 |LS6-RRBLK Anplication Wath a tar rp Ee LS 25 | aN 
Thermal Transfer Hybrid Ribbon, Black, 4.33” x 299’, a > 7 
for use with all Panduit Thermal Transfer Materials 298-4001-ND 1 | 42.79 |TTRH-BL Treen ere anak re eae ae a cele ie ue aaa 
repacement ane a avin sae aSENE ; uaa eae Faceplates, Junction | 3/8” | 26.2° | Black/White | 298-1341-ND 24.90 21.51 19.09 | LS7-38-1 
SPIACeMeL ui tap let BANBLy UTA gel : Boxes, Patch Panels | (9mm) | (8m) | Black/Clear | 298-1342-ND 24.90 21.51 19.09 | LS7-38-2 
Pan-Mark for Windows Labeling Software on CD-ROM 298-4000-ND 1 | 345.61 | PROG-WIN2CD Pathways, Racks 12" 96.2’ | BlackWhite | 298-1343-ND 24.90 21.51 19.09 | LS7-50-1 
Includes ViperLink Software (CD) and 9 Pin Serial J , : =i 7 z 7 Seni 
Cable for Connecting LS6 to PC 298-4002-ND 1 | 50.66 |LS6-PCKIT Spaces (12mm) a pone eat 4 eee 21-1 A909" | E87 5052 
L86 Cleaning Kit EOSrADOSEND a] ASST2NTESGFGEN Cables, Pathways, 3a" | 26.2" | BlackiWhite | 208-1345-ND 28.15 24.92 2158 | LS7-75NL-1 
Racks, Spaces (8m) | Black/Clear | 298-1346-ND 28.15 24.32 21.58 | LS7-75NL-2 
Thermal Transfer Labels 
Label Size Cable 0.D.| For THHN Digi-Key Roll Price/ | Panduit 
Fig.| AxBxC(In.) | Range (In.)| Cable Size | Part No. Size | Pkg. | Part No. Labels 
Self-Laminating Wire Markers - Vinyl 
0.50 x 0.75 x 0.38 012 12 AWG 298-1261-ND 500 | 31.63 | TWS-6V 
0.50 x1.00x0.38 | 0.12-0.20| 12-10AWG |  298-1259-ND 400 | 31.19 | TWS-av 
0.50x1.25x0.50 | 0.16-0.24) B8 AWG 298-1255-ND 350 | 3819 | TWS-1V 
1.00 x 0.75 x 0.38 0.12 12 AWG 298-1262-ND 250 | 2559 | TWS-7V 
1.00 x1.00x0.38 | 0.12-0.20| 12-10AWG |  298-1260-ND 250 | 3042 | TWS-5V 
1 | 1.00x1.25x0.50 | 016-024] 8 AWG 298-1256-ND 250 | 39.04 | TWS-2v 
1.00 x 2.50x 0.75 | 0.24-0.56 | 6 AWG 2/0 298-1252-ND 100 23.32 | TWS-10V Standard No. of Each | Digi-Key Price Each Panduit 
1.50 x 1.25x0.50 | 0.16-0.24 8 AWG 298-1257-ND 250 40.10 | TWS-3V Package Legend Legend Part No. 1 10 50 Part No. 
1.50x2.50x0.75 | 0.24-0.56| 6 AWG 2/0 298-1253-ND 100 | 30.29 | TWs-11Vv 7 
2.00x 150x050 | 0.16-0.32| 8-6 AWG 298-1258-ND 250 | 52.13 | TWS-4ov i Wire Marker Books SCE ER Te ea OPE ere 
1.50x4.00x 1.00 | 0.32-0.96| 4 AWG 298-4005-ND 100 | 36.19 | TWS-13V ete, 40 pat ioc iva. ized | POMBE? 
ETT 4-45 || 10 298-1271-ND 1952 1753 15.54 | PCMB-3 
Size Cable 0. D. For THHN Digi-Key Roll | Price/ | Panduit A : & 3 ® BOGIATANO 1952 17.53 15.54 | PCMB-4 
Fig. AxB(In.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Pkg. Part No. sea 4 298-1273-ND 4952 1753 1554 | PCMB-8 
Heat Shrink Wire Markers - 3:1 Flattened White Polyolefin 4 A-Z, +,-,/,0 2 , : , 
1.00 x 0.34 0.06 — 0.18 18-10 AWG | 298-1251-ND 400 | 44.51 | THSW-7 (10 pages) 1,2,3,A,B,C 5 Fok js 
2 | 1.00x0.44 0.08 - 0.25 18-8 AWG 298-1248-ND 400 | 53.92 | THSW-4 LA, L2, L3, TH, T2, 73 30 feiemieeg (O82 1753 15.84 | POMBE 
1.00 x 0.84 0.17-0.50 8-1 AWG 298-1249-ND 100 | 91.95 | THSW-5 1-30 15 298-1275-ND 19.52 17.53 15.54 | PCMB-11 
0.50 x 0.25 0.04-0.13 18-12AWG | 298-1245-ND 200 | 39.98 | THSW-1 AZ 15 
3 | 050x034 | 0.06-0.18 | 1840AWG | 298-1250-ND 200 | 44.51 | THSW-6 ea 7 eee 1952 17.53 15.54 | PCMB 12 
0.50 x 0.44 0.08 - 0.25 18-8 AWG 298-1247-ND 200 | 53.92 | THSW-3 — a0 OeaNE 135) asa PO 
1 0-9 5 
Label Size Digi-Key Roll Pricey | Panduit (12 pages) | Lt, L2, L3, T1, 12, 73 15 298-1278-ND = 19.52, 17.53 15.54 | PCMB-25 
Fig. AxB Material Color Part No. Size Pkg. Part No. — = 
Component Labels Std. Write-on Area No. of Overall Size Digi-Key Price Each Panduit 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1243-ND 750 39.24 TC-19Y Pkg. | Dim. Wx L - Inch (mm)| Markers Inch (mm) Part No. 1 10.50 | PartNo. 
rag x ne pobesier te a 2 oo ae ata Cable Marker Book for Self Laminating Wire Markers 
ee OWveSieE wer ee : 2 1.00 x 0.75 (25.4x19.1) | 60 1.00 x 3.00 (25.4x76.2)] 298-1279-ND 24.34 21.86 19.38/PSCB-3 
4 | 150x050 | Polyester White 298-1233-ND 500) 38.79 | TC-11Y 1 |1.00 x 1.00 (25.4x25.4) | 30 | 1.00 x 5.00 (25.4x127) |298-1280-ND 24.34 21.86 19.38/PSCB-5 
2.00 x 0.25 Polyester White 298-1237-ND 250 | 37.45 | TC-16Y (10 pgs.) | 0.50 x 0.63 (12.7x15.9) | 180 | 0.50 x 1.50 (12.7x38.1)| 298-1281-ND 24.34 21.86 19.38|PSCB-12 
1.00x0.50 | Vinyl Cloth White 298-1231-ND 500 46.71 | TC-10C 1.50 x 0.75 (38.1x19.1) | 40 _ | 1.50 x 3.00 (38.1x76.2) | 298-1282-ND 24.34 21.86 19.38 |PSCB-13 
4.00x0.75 | Vinyl Cloth White 298-4004-ND 250 29.49 | TC-4C 
Digi-Key Price Each Panduit 
B Fig. Description Part No. i 10 25 Part No. 
: : . - , 
Laser Printable Labels (Functions with ; ——— Mire Marke Tape Disweneare 
« A - 9 Legends in Dispenser, 8" Blac! ~ | 91 i 35 -0-9 
most Desktop Laser Printers) Ce} 4 1 Empty Dispenser 298-1294-ND 13.47 1216 11.07 ‘| PMD 
Label Size Cable 0.D. For THHN Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit aie i 7 
AXB(In.) |C-Print Area (In.) | Range (in.) | Cable Size | Part No. Size | Pkg. |Part No. Teqeadia [Ma Deserinuen Diol Key “ rival Each ae (fe emuat 
Laser Self Laminated Wire Markers - White Polyester (Box) Refill Wire Marker Tape- 8 Ft. Length 
1.00 x 1.00 0.34 0.41-0.21 | 12-10AWG | 298-1162-ND | 2,500 | 181.92 | LUSL4-Y3-2.5 0 298-1284-ND 278 219 796 | PMDR-O 
4.00 x 1.33 0.50 0.16-0.26 | 8-6AWG | 298-1163-ND | 2,500 | 216.80 | LUSL5-Y3-2.5 1 298-1285-ND 278 219 4.96 | PMDR-1 
1.00 x 3.17 0.97 0.31-0.70 | 4-4/0AWG | 298-1164-ND | 1,000 | 178.02 | LUSL6-Y3-1 2 298-1286-ND 2.78 2419 1.96 | PMDR-2 
2.00 x 3.17 1.00 0.32-0.69 | 4-4/0AWG | 298-1169-ND | 1,000 | 224.79 | LUSL8-Y3-1 3 Jets PMD Dispenser | 298-1287-ND 278 219 4.96 | PMDR-3 
0.50 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6AWG | 298-1174-ND | 5,000 | 216.80 | LUSL2-Y3-5 4 boa 904 ND 298-1288-ND 278 219 1.96 | PMDR-4 
2.00 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6AWG | 298-1175-ND | 1,000 | 219.55 | LUSL7-Y3-1 5 tah 298-1289-ND 278 2419 1.96 | PMDR-5 
6 (sold above) 298-1290-ND 278 219 1.96 PMDR-6 
Label Size Digi-Key Pkg. Pricey | Panduit i pee ea ND ae ae ree. || coors 
AxB(In.) Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 9 298-1293-ND 278 2419 196 PMDR-9 
Laser Component Labels - Polyester (Box) - : - 
1.50 x 0.25 Polyester White 298-1165-ND 40,000 | 225.68 | PLL-14-Y2-10 Std. | Digi-Key Price Each Panduit 
1.88 x 0.25 Polyester White 298-1166-ND 10,000 288.67 PLL-15-Y2-10 Fig. | Description Pkg. | Part No. 1 5 25 _| Part No. 
3.00 x 0.38 Polyester White 298-1167-ND 4,000 94.59 | PLL-19-Y2-4 Dispenser Kit and Tape 
0.80 x 0.20 Polyester White 298-1168-ND 10,000 | 184.96 | PLL-20-Y2-10 9 | With PLDR-1 Tape, Write-on Area 1"x 1.5" (25.4x38.1)] , 298-1295-ND 28.45 25.55 22.65 [PLD-1 
0.38 x 0.38 Polyester White 298-1170-ND 40,000 | 141.46 | PLL-2-v2-10 With PLDR-2 Tape, Write-on Area 1” x 3” (25.4 x 76.2) 298-1296-ND 28.45 25.55 2265 |PLD-2 
0.50 x 0.44 Polyester White 298-1172-ND 10,000 | 22376 | PLL-31-Y2-10 Refill Blank Tape — Self-Laminated 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1173-ND 10,000 | 156.95 | PLL-32-Y2-10 __ | Write-on Area 1.00 x 0.38 (25.4 x 9.5) 200/ Joan 4907. ; 
0.80 x 0.25 Polyester White 298-1176-ND | 10,000 | 184.96 | PLL-5-y2-10 Overall-1.00 x 1.50 (25.4 x 38.1) roll (eepiemeaeey (980 17.78. 15.77 | PLOR-1 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1177-ND 10,000 255.43 PLL-8-Y2-10 Write-on Area 1.00 x 0.75 (25.4 x 19.1) 100/ 
1.00 x 0.50 Polyester | White | 298-1178-ND | 10,000 | 30955 | PLL-9-Y2-10 — | Overall-1.00 x 3.00 (25.4 x 76.2) roll iedmmedieegs (9°50 17-78 15.77 |PLOR-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1719 


CITIZEN. Thermal Printers 


Fig. 1 - Line Printer 


THERMAL PRINTERS: 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished 
by using chemically treated thermal paper. Chemicals 
suspended in the paper react to heat generated by the print 
head to form dots that make up the characters or image. 
Citizen offers a thermal serial printer and a thermal line 
printer. 


The serial printer uses a moving head that prints one 
character at a time, it is most suited for character printing, 
although the high speed model does support graphics. Its 
main benefit is low cost. Line printers have a fixed print head, 
printing one line at a time. It is suited for both high speed 
character and graphic printing. Its main benefits are higher 
definition graphic printing along with fewer moving parts. 


EPL1600 Series 

* Compact size, light weight 

* High resolution (8 dots/mm), high printing speed 
* Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 

* Low current consumption 

* Semi-auto paper loading function 

Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


Fig. 3 — Miniature Line Printer 


Fig. 2 — Line Printer 


EPL1700 Series 

* Compact size, light weight 

* High resolution (8 dots/mm), high printing speed 
¢ Semi-auto paper loading function 

* Thick (label paper) paper printing possible 

Note: Available in 58,80, and 112mm paper widths 


Fig. 4 - Compact Line Printer 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user's system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls 
motor(s) and thermal head energy for optimal printing. 
Generates built in test pattern. Accepts both simplified 


Centronics or RS-232C (TTL only) interface. EFEISD2enonues 


* High speed printing 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line s Very smallisize 


of Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for 
details. 


* Very light weight (40g) 


* Low power consumption 


EPL1 


900 Series 


* Compact size 


+ Low 


weight (55g) 


* High reliability 
¢ Easy maintenance 
Note: Available with paper cutter (PT1034-ND) 


Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) line life (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
1 ine 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107ulse/50km 101 x 52 x 20 471-1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
112mm 360 dots-line/s max. 52/104 147 x 54x 20 471-1002-ND 115.53 106.54 98.93 92.71 EPL1603S4 
2 Line 112mm | 24V 5V 864 dots-line/s max. 54/108 5x107 pulse/SOkm 147 x 54x 20 471-1005-ND 128.21 118.23 109.79 102.88 | EPL1703S4 
3 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72x 32x15 471-1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
4 | Line | 5amm | sv | sv | 300dots-line/smax. | 24/36 | — 5x107 pulse/30Km | 82% 41x 15.8 | 471-1033-ND hae ae eet 8208 | EREI202820 
82x 41x25 471-1034-ND 70.37 64.90 60.27 56.47 | EPL1904S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
| Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Pep ence Interface Board for EPL1600 Series 471-1013-ND 128.36 ‘118.37 109.91 103.00 EPLR1601 
¢ Supports EPLR1600 series Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
¢ ASCII JIS C6220 character codes Centronics Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1018-ND 7.52 6.93 6.44 6.03 EPLSRDSP304. 
* Automatic loading RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
* Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 5.90 5.44 5.05 4.74 EPLSRDSP276 
*Bar code printing (UPC, JAN, EAN, EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
CODE39, ITF, NW7) EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1701 
* Operates on 5 volts EPLR1601 EPLR1601/1701 Gate-array for User Designed Interfaces 471-1025-ND 10.44 9.63 8.94 8.38 EPLASR1101 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. Thermal Paper 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm paper widths. Digi-Key Price Each Nakagawa 
SPECIFICATIONS: Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Paper core: 12mm Paper weight: 65um 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.08 1.66 1.46 1.39 EPT-58 
Paper length: 30M P li h . 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.43 1.94 1.70 1.62 EPL-60 
: rint life: greater than 5 years when i 
Outer diameter: 55mm ored in ee lacation psc on leas 80mm Thermal Panter Paper PT1030-ND 2.73 2.18 1.91 1.83 EPT-80 
End mark: red, 50cm from end of roll. 65% R.H. max. 112mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 2.93 2.34 2.05 1.96 EPL-112 
CITIZEN. Thermal Printers Features: 
r *Easy paper handling — the ° Both parallel (Centronics) and 
Specifications: presenter unit feeds the paper serial (RS-232C) interfaces 
* Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 72mm/576 dots * Dot Pitch: 8 after print and cut available : 
dots/mm » Printing Speed: 62.5mm/second {Maximum} (500 dot lines/second) * Number of — . paper auto loading * Equipped with a paper end 
Columns: 48 columns Font A: 48 columns; Font B: 64 columns «¢ Font Size: 1.25mm x 3.00mm sensor and paper near end 
(Font A: 12 x 24 dots); 0.88mm x 3.00mm (Font B: 9 x 24 dots) * Fonts: Alphanumeric, International ist Capable of loading large sensor 
characters * Bar-code Type: UPC-A, JAN (EAN) 13 col./8 col., ITF, CODE39, CODE128, CODABAR diameter roll paper (2030) * Bar-code printing PPU-231PU-2 
¢ Line Spacing: 4.23mm (1/6”) Selectable by command set (Minimum 1/203 inch) ¢ Printing Paper: 
Thermal Roll Paper: Width 80mm; External Diameter: 0203mm (with paper holder unit) Internal Digi-Key Price Each Citizen 
diameter: 025.4mm; Paper thickness: 60 to 85um; Recommended Paper: TF-50KS-E, TF-62KS-E Description Part No. 1 10 Part No. 
(Nippon Paper Industries) * Interface: Serial (RS-232C) or Parallel (Centronics) * Input Buffer: 4K 
bytes * Command: ESC/POS «* Sensors: Paper near end sensor (adjustable, for PHU series); Paper Printer, 80mm, Retractor, Parallel 471-1078-ND 528.97 487.80 PPU-231PU-2 
end sensor (for PMU series); Black mark sensor (option) * Power Source Voltage: 24Vt7% ¢ Power Printer, 80mm, Retractor, Serial 471-1079-ND 528.97 487.80 PPU-231RU-2 
Consumption: 100W * Weight: PPU; 1.6kg (incl. control PCB) »* External Dimensions (W x D x 
H): PPU: 153.7 x 160 x 172mm * Operating Temperature/Humidity: 5°C ~ 40°C; 35 ~ 85% RH (No Printer Module, 80mm 471-1077-ND 204.29 188.39 | PMU-230 
condensation) * Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C; 10 ~ 90% RH (No condensation) Presenter Retractor Module 471-1080-ND 83.28 76.80 | PRU-130-2 
* Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 30km; Auto Cutter: 300,000 cuts * Safety Standard: UL, Paper Handling Unit with one Sensor | 471-1076-ND 45.29 41.77 PHU-131P.Holder 
C-UL, FCC class A, TUV-CE marking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


CITIZEN. 


Thermal 
Printers 
MLT288/289 


Features: 

* Ultra compact design 

¢ Light weight by aluminum-diecast frame (MLT-288) 
* Low noise printing 

¢ High-speed printing 

¢ High resolution 

* High reliability 

© 5V operation 

* Removable platen model (MLT-289) 
Specifications: 

¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Total Dots: 384 dots/line * Dot Density: 8 dots/mm « Print 
Width: 48mm « Print Speed: Maximum 420 dot-line/second »* Paper Feed Pitch: 0.125mm ¢ Sensors: 
Head Temperature: Thermistor Paper Presence: Photo-interrupter Head-up: Mechanical switch 
* Voltage Range: VH: DC 4.2-8.5V Vdd: DC 4.75-5.25V »* Current Consumption: Head (VH=5V): 
Maximum Approximately 1.7A Motor (VH=5V): Maximum Approximately 0.5A * Recommended Paper: 
Width: 58mm Thickness: 60-72um (MLT-288); 65m (MLT-289) Paper (Mfg.): TFS50KS-E2C (Nippon 
Paper) ¢ Reliability: Head Pulse-Resistance: 50,000,000 pulses or more (MLT-288); 100,000,000 pulses 
or more (MLT-289) * Head Wear-Resistance: 50km or more * Environment: Operation: Temperature: 
0°C ~ 45°C / Humidity: 35~85% RH Storage: Temperature: -20°C ~ -60°C / Humidity: 10~90% RH 
¢ External Dimensions (W x D x H): 72.7 x 38 x 15mm (MT-288); 76.8 x 37 x 16mm (MLT-289) Weight: 
Approximately 45g (MLT-288); Approximately 50g (MLT-289) 


Thermal 
Printer 
LT1220/LT1320 


Features: 


¢ Simple and compact design 


* High-speed printing (Max. 80mm/sec.) 
* Thick paper up to 0.15mm 
* Curl paper path and straight paper path model 


* Easy paper loading by wide head opening space 
Specifications: 


«Printing Method: Line thermal dot printing »* Total Dots: 

432 dots/line (LT1220); 576 dots/line (LT1320) »* Dot Density: 

8 dots/mm ¢ Print Width: 54mm (LT1220); 72mm (LT1320) 

¢ Print Speed: Maximum 640 dot-line/second »* Paper Feed 
Pitch: 0.125mm_ ¢ Sensors: Head Temperature: Thermistor Paper Presence: Photo-sensor Head-up: 
Photo-sensor * Voltage Range: VH: DC 21.6-26.4V Vdd: DC 4.75-5.25V »* Current Consumption: 
Head: Maximum Approximately 5.2A Motor: Maximum Approximately 0.41A * Recommended Paper: 
Width: 58mm (LT1220); 80mm (LT1320) Thickness: 60-105um (Standard), 110-150ym (A type) Paper 
(Mfg.): TF50-KS-E2C (Nippon Paper) ¢ Reliability: Head Pulse-Resistance: 50,000,000 pulses or more 
¢ Head Wear-Resistance: 50km or more * Environment: Operation: Temperature 0°C ~ 45°C / Humidity: 
35~85% RH Storage: Temperature: -20°C ~ -60°C / Humidity: 10~90% RH * External Dimensions (W 
x D x H): 91.5 x 58 x 20mm (LT1220); 108 x 58 x 20mm (LT1320) Weight: Approximately 87g (LT1220); 


LT1320 


Thermal Printer MLT389 


Specifications: 

¢ Printing Method: Thermal dot line printing * Total Dots: 576 dot/ 
line * Dot Density: 8 dots/mm * Print Width: 72mm « Print Speed: 
244 dot lines per second @ 5V; 480 dot lines per second @ 7.2V 
¢ Paper Feed Pitch: 0.125mm _ °¢ Sensors: Head 
Temperature: Thermistor Paper Presence: Photo- 
sensor Head-up: Mechanical switch * Voltage Range: VH: 
DC 4.2~8.5V (Ni-CD or Li-lon, normally 7.2V maximum) 
VDD: DC 4.75~5.25V_ * Current Consumption: Head 
(Vp): Maximum: 1.7A Maximum VH=5V, 64 dots, 25C 
2.4A Maximum VH+7.2V, 64 dots, 25C Motor (Vp): Maximum: approximately 0.5A Mean Current: 
approximately 0.3A VH=7.2V, 840PPS »* Recommended Paper: Width: 80mm Thickness: 
65um «¢ Paper Feed Force: More than 0.49N ¢ Paper Holding Force: More than 0.78N 
¢ Print Head Life: Pulse Resistance: 100 million pulses or more (12.5% print) Wear Resistance: 50 
km or more * Environment: Operation: Temperature: 0°C ~ 45°C / Humidity: 35~85% RH Storage: 
Temperature: -20°C ~ -60°C / Humidity: 10~90% RH »* Vibration Resistance: 6G at 10-55 Hz, 3 
perpendicular axes, 1 hour * Shock Resistance: 60G 11ms, 6 directions, one impact in each direction 
¢ External Dimensions (W x D x H): 99.5 x 41 x 21mm _ Weight: Approximately 95g 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
80mm, 5V, Removable Platen 471-1038-ND 53.52 49.36 MLT389 


Thermal Printers LT1221/ 
LT1221C/ LT1321 LT1321 


Features: 

« Removable platen 

* Simple and compact design 

¢ High-speed printing (Maximum 80mm/second) 
* High reliability 

© Cutter model (LT1221C) 

Specifications: 

¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Total Dots: 432 dots/line (LT1221), (LT1221C); 576 dots/ 
line (LT1321) * Dot Density: 8 dots/mm «¢ Print Width: 54mm (LT1221), (LT1221C); 72mm; (LT1321) 
* Print Speed: Max. 640 dot-line/second * Paper Feed Pitch: 0.125mm * Sensors: Head Temperature: 
Thermistor Paper Presence: Photo-sensor Head-up: Mechanical switch »* Voltage Range: VH: DC 21.6- 
26.4V Vdd: DC 4.75-5.25V »* Current Consumption: Head: Max. Approx. 5.2A Motor: Max. Approx. 
0.41A * Recommended Paper: Width: 58mm (LT1221), (LT1221C); 80mm (LT1321) Thickness: 60- 
105ym (Standard), 110-1501m (A type) Paper (Mfg.): TF50-KS-E2C (Nippon Paper) ° Reliability: Head 
Pulse-Resistance: 50,000,000 pulses or more * Head Wear-Resistance: 50km or more * Environment: 
Operation: Temperature 0°C ~ 45°C / Humidity: 35~85% RH Storage: Temperature: -20°C ~ -60°C / 
Humidity: 10~90% RH » External Dimensions (W x D x H): 91.5 x 58 x 20mm (LT1221); 101.3 x 61.5 
x 37.2mm (LT1221C); 108 x 58 x 20mm (LT1321) Weight: Approximately 85g (LT1221); Approximately 
273g (LT1221C); Approximately 97g (LT1321) 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. il 10 Part No. 
58mm, 24V, Removable Platen 471-1040-ND 62.22 57.38 LT1221 
58mm, 24V, Removable Platen w/Cutter 471-1041-ND 99.88 92.11 L11221C 
80mm, 24V, Removable Platen 471-1043-ND 68.77 63.42 LT1321 
Control Board 471-1071-ND 122.76 113.21 BD2-1221U 


Digi-Key Price Each Citizen Approximately 99g (LT 1320) 
Description Part No. 1 10 Part No. BER THESE a 
igi-Key rice Eac! itizen 

58mm, 5V, Bent Paper Path 471-1036-ND 42.80 39.47 MLT288 Description Part No. 1 10 Part No. 
58mm, 5V, Removable Platen 471-1037-ND 42.80 39.47 MLT289 
Control Board for MLT289 471-1069-ND 93.15 85.91 BD2-2890U 80mm, 24V, 

471-1042-ND 60.57 55.86 LT1320 
Auto Cutter for MLT289 471-1073-ND 55.89 51.55 ACS-229 Bent Paper Path 

Control Board 471-1070-ND 104.86 96.70 BD2-1220U 


Mobile 
Thermal 
Printers CMP-10 


The Citizen CMP-10 is a small, lightweight mobile receipt printer that 
brings functionality and convenience to any mobile environment. 
Printing at 50mm/sec., the CMP-10 affords maximum wireless 
freedom through an infrared (IrDA) interface. Weighing less than 
12 ounces, the CMP-10 utilizes a long-life lithium-ion battery that 
supplies up to 40,000 lines of 8 dots/mm (203 dpi) thermal printing on 
a single charge. An optional integrated magnetic card reader provides 
rapid credit card processing. 

Boasting wireless capability, long battery life and dimensions that fit perfectly on a belt clip or lanyard, the 
wireless Citizen CMP-10 satisfies the anytime, anywhere demands of today’s mobile commerce. 


Features: 

¢ Wireless IrDA connectivity eliminates cumbersome cable connections. Two-way communication provides 
data integrity and is ideal for OEM integration. 

¢ Wearable built-in metal belt hook and neck/shoulder lanyard. 

* Protocol support for POS and Barcode. 

* Accessories: belt clip and lanyard. 

* Configuration options: magnetic stripe reader and 40mm paper cover. 

* Interfaces to Pocket PC and Palm OS devices 


¢ Portability 


Specifications: 


¢ Printing Method: Line thermal printing * Total Dots: 384 dots/line * Dot Density: 8 dots/mm (203 dpi) 
* Print Speed: 50mm/second (400 dot lines per second) » Print Width and Characters per Line: 48mm 
Font A: 32 characters/line; Font B: 42 characters/line * Recommended Paper: 58mm + x 50mm diameter 
optional cover for 40mm diameter »¢ Interfaces: IrDA Vers. 1.1, RS-232C, Interfaces with: Pocket PC and 
Palm OS devices ¢ Emulation: ESC/POS, Barcode: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 
39, Code 128 * Power: Rechargeable battery (Lithium-lon) »* Battery Charge Time: 3 hours maximum 
¢ Print Lines per Charge: 40,000 (fully charged) » Buffer: 64kb ° Reliability: 50km * Weight: 329 grams 
¢ Dimensions (W x D x H): 116 x 90 x 51mm 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
40mm, 
471-1064-ND 267.28 246.48 CMP-10U4 
Paper Roll, Black 
40mm, Paper Roll, Black, 
3 Track, Mag Reader 471-1065-ND 331.58 305.77 CMP-10U4M 
50mm, Paper Roll, Black, 
471-1067-ND 331.58 305.77 CMP-10U5M 
3 Track, Mag Reader 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CITIZEN. 


Thermal Line 
Printers CBM270 


Features: 
* Palm size * Compatibility (ESC/POS) 
* Lightweight * Paper near end sensor 


¢ Availability of wall mount 
* Paper auto loading 
* Bar-code printing 


* 2K bytes input buffer 


¢ Black and red printing with 
special paper (optional) 


Applications: 
*POS «Banking * Medical equipment * Coupon * Ticket * Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 

¢ Printing Method: Line thermal dot printing » Printing Width: 48mm (384 dots/line) + Printing Speed: 
Maximum 50mm/second, 400 dot-line/second (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font A: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm * Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 ¢ Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Minimum 1/203 inch) 
¢ Printing Paper: Thermal Roll Paper: 58 x 083mm (max.) Thickness: 60~75um Thermal Label Paper: 
58 x @83 (maximum) Thickness: 150m label Label Width: 56mm (maximum) Label Length: 25mm/pc 
(minimum) ¢ Interface: Parallel: Centronics, Serial: RS-232C « Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: 
DC 7.2V 2A (Peak 6A) or AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approximately 600g » External 
Dimensions (W x D x H): 106 x 184 x 110mm «* Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km ° Safety 
Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 239.14 220.53 CBM-270PF 120V 


Thermal Line 
Printers CBM1000 


Features: 

* Page mode 

* 80mm and 58mm paper width 
Availability in black, white and 


¢ 150mm/s high-speed printing 
¢ Paper drop-in style 
¢ User-installable interface card 


‘ a & gray 
* Bit map data registration *Label/Black mark function 
* Cash drawer kick out (option) 


¢ Bar-code printing 
* Compatibility (ESC/POS) 


* Cable cover (option) 
¢ Two color printing 


Applications: 


° Receipt * Coupon * Ticket * Daily Report * Kitchen * Delivery * Bar-code 

Specifications: » Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 80mm paper: 72mm/576 
dots; 58mm paper: 54mm/432 dots ¢ Dot Pitch: 8 x 8 dots/mm (203 dpi x 203 dpi) * Printing Speed: 
Maximum 150mm/second (35.4 line/sec.) * Number of Columns: 80mm paper Font A: 44/42 columns; 
Font B: 64/56 columns; 58mm paper Font A: 36/30 columns; Font B: 48/40 columns * Character Size (W 
x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots); Font B: 0.88 x 3.00mm (9 x 24 dots) * Character Table: 
Code page 437, 850, 852, 857, 860, 863, 865, 866, Katakana, Windows code ¢ Bar-code Type: UPS-A/E, 
JAN-13/8, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set 
by acommand « Paper: Thermal paper roll, 80 or 58mm (W) x 983mm » Interface: Parallel: IEEE1284 
and Centronics compliant Serial: RS-232C * Input Buffer: 4K bytes * NV Bit Map Data Area: 256K bytes 
¢ Drawer Kick-out: 2 drawers * Power Supply: AC adapter internally included * AC Adapter: Input: AC 
100-240V, 50/60Hz, 120VA Output: DC 24V, 1.9A * Weight: 2.0kg »* External Dimension (W x D x H): 
145 x 190 x 157mm »* Operating Environment: 5°C ~ 40°C, 35~85% RH »* Storage Environment: -20°C 
~ 60°C, 10~90% RH »* Reliability: Head: 100,000,000 pulses or 100km; Cutter: 500,000 cuts * Safety 
Standard: UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Black, Parallel, 120V 471-1045-ND 332.73 306.83 CBM1000-II PF 120 BLK 
White, Parallel, 120V 471-1046-ND 332.73 306.83 CBM1000-II PF 120 WHT 
Gray, Parallel, 120V 471-1047-ND 332.73 306.83 CBM1000-II PF 120 GRY 
Black, Serial, 120V 471-1048-ND 332.73 306.83 CBM1000-II RF 120 BLK 
White, Serial, 120V 471-1049-ND 332.73 306.83 CBM1000-II RF 120 WHT 


Thermal Line Printers IDP3240 


Applications: « Receipt * Coupon * Ticket * Daily Report * Kitchen * Delivery * Bar-code 
Specifications: * Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 104mm/832 dots * Dot 
Pitch: 8 x 8 dots/mm (203 dpi x 203 dpi) * Printing Speed: Maximum 80mm/second (18.9 lines/second) 
* Number of Columns: Font A: 69/60 columns; Font B: 92/80 columns * Character Size (W x H): 
Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots); Font B: 0.88 x 3.00mm (9 x 24 dots) * Character Table: Code 
page 437, 850, 852, 857, 860, 863, 865, 866, Katakana and Windows code »* Bar-code Type: UPC- 
A/E, JAN (EAN)-13/8, ITF, CODABAR, Code 39, and Code 128 »* Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), 
can be set by a command « Paper: Thermal paper roll, 112mm (W) x 683mm «* Interface: Parallel: 
IEEE1284 and Centronics compliant Serial: RS-232C «¢ Input Buffer: 64K bytes * NV Bit Map Data 
Area: 256K bytes * Drawer Kick-out: 2 Drawers * Power Supply: Main Unit: DC 24V AC Adapter: 
31AD ¢ AC Adapter: Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 120VA Output: DC 24V, 1.9A »* Weight: Main 
Unit: 1.45kg AC Adapter: 0.45kg » External Dimensions (W x D x H): 186 x 201 x 128mm * Operating 
Environment: 5°C ~ 40°C, 35~80% RH * Storage Environment: -20°C ~ 60°C, 10~90% RH » Re- 
liability: Head: 100,000,000 pulses or 100km; Cutter: 500,000 cuts »* Safety Standard: UL, C-UL, 
FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 
* High-speed printing 
* Paper auto loading 


*Compatibility (CBM, IDP, 
ESC/POS, Star) 


* 6K bytes input buffer 


* Auto cutter (iDP3551) 
* Cash drawer kick out 
¢ Pinfeed version (iDP3550P) 


* Two color printing 


Applications: 


«Receipt * Journal * Ticket * Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 

Specifications: * Printing Method: Serial dot impact * Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 
matrix * Number of Columns: 40 columns » Printing Speed: 3.6 lines/second (DP-654); 3.0 lines/second 
(DP-657) * Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) »* Character Set: 
Alphanumeric, International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code »« Line 
Spacing: 4.23mm, 1/6” (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP- 
657) * Line Feed Speed: 18 lines/second (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction 
¢ Paper: 76mm roll paper ¢ Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop ¢ Input 
Buffer: 6K bytes * Paper End Sensor: Equipped * Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut 
(iDP3551F) * Paper Winder: AW-3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers ° Ink Ribbon: Red/ 
Black, Cassette * Power Supply: AC 120V * Power Consumption: 30W * Weight: 2.8kg (iDP3550); 
3.0kg (IDP3551F) * External Dimensions (W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 
173mm (iDP3551F) * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Storage Temperature Range: -20°C 
~ 60°C ° Reliability: Printer: MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts 
(iIDP3551F) * Safety Standard: UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 

Description Part No. 1 10 Part No. 

Black, 120V, Parallel 471-1056-ND 245.69 226.57 IDP-3550PF B 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 245.69 226.57 IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF-CW 
Black, 120V, Serial 471-1059-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF B 
Cool White, 120V, Parallel Cutter 471-1060-ND 274.70 253.32 IDP-3551 PF-CW 
Black, 120V, Parallel Cutter 471-1061-ND 274.70 253.32 IDP-3551 PF B 
Cool White, 120V, Serial Cutter 471-1062-ND 274.70 253.32 IDP-3551 RF-CW 
Black, 120V, Serial Cutter 471-1063-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF B 


Impact Printer DP-614 


Features: 

¢ High-speed printing 

* High reliability 

¢ 2 color printing (black/red) 


* 76mm paper width 
* 24V operation 


Specifications: 


¢ Printing Method: Serial dot impact method » Printing Direction: Bidirectional +* Printing Speed: 
Approximately 3.0 lines/sec. * Number of Columns: 40 columns, 360 dots/line * Font: 7 x 9 matrix 
¢ Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm « Line Spacing: 1/6 inch »* Motor: Voltage: 24VDC / Peak 
Current: Maximum 21A (12V, 25°C); Average Current: Approximately 0.2A or less * Dot Pulse Sensor: 
Photo interrupter * Home Position Sensor: Photo Interrupter * Paper Feed Motor: Voltage: 24VDC 
/ Resistance: 480 (25°C) * Driving Pulse Width: 30 DP, Approximately 20ms_ » Printing Solenoi 
Voltage: 24V +1VDC / Resistance: 170 (24VDC, 25°C) »* Color Change Solenoid: Voltage: 24VDC / 
Resistance: 480 (24VDC, 25°C) * Connector Terminals: Connector 1 (MMP17R-1: Counterpart MMH17- 
1 manufactured by BURNDY); Connector 2 (MMP7R-1: Counterpart (MMH7-1 manufactured by BURNDY) 
¢ Paper Feed: Friction feed + Printing Paper: Friction Feed: 76mm roll paper x 283mm _ * Copy: 
Friction Feed: Original + 1 copy * Paper Feed Power: More than 100g (Citizen recommended paper) 
* Ink Ribbon: Two Colors (Red and Black) * Paper Feed Speed: Approximately 18 lines/second 
* External Dimensions (W x D x H): Two colors: 137 x 136 x 63.5mm_ * Weight: Approximately 690g 
* Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C »« Reliability: Printer: MCBF 4.0 million lines Head: 80 
million characters 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. J 10 Part No. 
76mm, 24V, 2 Color, Friction Feed 471-1044-ND 117.02 107.91 DP-614 DFC 
Auto Cutter, Partial Cut 471-1074-ND 45.37 41.85 AC-134 
Auto Cutter, Full Cut 471-1075-ND 45.37 41.85 AC-134F 


Features: 

¢ Cash drawer kick out 

* Compatibility (ESC/POS) 
« Page mode 

° 112mm page width 


© 64K input buffer 

* Compact design 

* High-speed line thermal 
printing 

Bit map data registration * Easy paper loading 


* 80 columns mode * Bar-code printing 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1054-ND 427.54 394.26 IDP3240PF120V 
Serial, 120V, Ivory 471-1055-ND 427.54 394.26 IDP3240RF120V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Features: Low cost, compact, manual swipe reader 
Specifications: * Low power C-Mos technology * TTL-compactible interface (clock and data) * Cable harness included on V3B Series only » Mating connector 
for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Color Interface Cover Voltage u 2 3 Part No. 1 25 50 | Part No. 
Swipe Type 
Black | TTL (Clock + Data) Yes 5 VDC = Read = Z2066-ND 29.35 26.42 23.48 | V3B-4K 
1 Ivory | TTL (Clock + Data) Yes 5 VDC = Read = Z2064-ND 26.10 23.49 20.88 | V3A-4K 
Ivory | TTL (Clock + Data) No 5 VDC Read Read = Z2065-ND 40.05 36.05 32.04 | V3A-6 
Ivory | RS232C (with cable) Yes 5 VDC Read Read Read 2Z2111-ND 198.08 178.27 158.46 |3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black | TTL (Clock + Data) No 5 VDC = Read _— Z2112-ND 43.19 38.88 34.56 |3S4YR-SBR-4N-50 
2 Black | TTL (Clock + Data) No 5 VDC = = = 2Z2113-ND 131.53 118.38 105.23 |3S4YR-SGROJ 
Black | TTL (Clock + Data) No 5 VDC Read Read Read Z2114-ND 154.54 139.09 123.64 |3S4YR-SGRIN 


Fig. 1 
Manual Swipe Card Readers 


* Compact and lightweight 
designs »* New high perform- 
ance head mechanism 


Applications: 

* Credit authorization terminals 

* Credit card telephones 

* POS terminals * Time and 

attendance terminals ¢ Banking terminals (ATM/CD) 


Specifications: 

* Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/ 
Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH »* Head Life: PCR 100 - 300K 
passes, PCR102 - 500K passes 


Manual Insertion Card Readers 

ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, ZU-1870MA5T5, ZU-1870MA4T4 

* High precision, high reliability 

Applications: 

* Credit card telephones »* Cost control for facsimiles and copiers 
* Security control systems * Time and attendance terminals 


Specifications: 

* Power Supply Voltage: 5VDC ¢ Operating Temperature/ 
Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: PCR109 - 300K 
passes, PCR106/107/113 - 500K passes 


Manual Insertion Card Readers with Built-In RS-232 Interface 
and Decoder: 

ZU-1870MA8R2: 

Applications: 

* For Outdoor use * Twin read heads for ease of use * IPX4 rated 
for moisture resistance 


Specifications: 

* Power Supply Voltage: 4.75 ~ 12V »* Operating Temperature/ 
Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH »* Head Life: 500K 
Notes: Cable is not included. Demo software is available but is not 
included. 


Fig. 2 


Manual Swipe Card Reader 
with Built-In RS-232 Inter- 
face and Decoder 

° Fully enclosed self (port) 
powered card reader fea- 
turing two track capability with 
long life heads. Shipped with 
attached 9-Pin D-Sub cable. 
Demo software is available 
but is not included 


RS-232 
Interface 


Specifications: 

* Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature 
/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH » Weight: Approximately 90g 
¢ Head Life: PCR 108 - 1M passes 


Fig. 5 


Manual Insertion Card Readers ZU-1890M 

High precision, high reliability 

Applications: 

* Credit card telephones » Cost control for facsimiles and 
copiers * Security control systems ¢ Time and attendance 
terminals 

Specifications: 

¢ Power Supply Voltage: 5VDC »* Operating Tempera- 


Fig. 3 


Manual Insertion Card 


Readers 


¢High precision, high 
reliability 


Applicat 


ions: 


* Credit card telephones 
¢Cost control for fac- 


similes 


and copiers 


* Security control systems 
¢Time and attendance 
terminals 


Specific: 


¢ Power Supply Voltage: 5VDC 


ations: 


¢ Operating Temperature/ 


Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


ture/Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


Manual Insertion Card Reader with Built-in RS-232 Interface and Decoder 


ZU-1890MR02: 
¢ For indoor applications 
Specifications: 


¢ Power Supply Voltage: 5VDC »* Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 


90%RH * Head Life: 300K passes 


Fig. 6 

Manual Insertion Card Reader 

ZU-1870MAS8R with buit in RS-232 Interface and Decoder: 
Applications: 

* For Outdoor use » Twin read heads for ease of use * IPX4 rated 
for moisture resistance 

Specifications: 


* Power Supply Voltage: 4.75 ~ 12V * Operating Temperature/ 
Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH »* Head Life: 500K 


Notes: Cable is not included. Demo software is available but is not included. 


Manual Magnetic Card Reader 

ZU-9A36B11 

Specifications: 

¢ Physical Dimensions: (W) 73mm X (H) 
12.6mm X (D) 108.5mm_ * Mass: Approx- 
imately 50g 

* POWER SOURCE: ° Voltage: DC 5.0V 
(tolerance +10%), Ripple 250mV p-p 
* Current: Maximum 15mA 

¢ INTERFACE: Magnetic card: Direct output 
of decoder IC (/RCL,/RDT) 

¢ ENVIRONMENT: « Operating Temp- 
erature/Humidity: 0°C ~ 55°C/ 10% ~ 90% 
RH (non condensing) * Storage Tempera- 
ture/Humidity: -20°C ~ 60°C/5% ~ 95% (non 
condensing) 

* SPECIFICATION OF MAGNETIC READING 
¢ Reading direction: Insertion/Ejection 
* Head Life: 300K * Core Width: 1.4mm 
* Reading Speed: 15 cm/s ~ 70 cm/s 


Card Card Feed Card Reading Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Standard Current Speed Direction Part No. 1 10 100 Part No. 

bl 1so2 3mA 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR100-ND 28.22 22.58 18.35 ZU-M1121S1 
1 1SO1/1ISO2 6mA 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 ZU-M1242S1 
2 1S01/1ISO2 14mA 10 ~ 150 cm/second RS-232, Swipe PCR108-ND 117.66 94.13 76.48 ZU-M1242L4DK 
3 1so2 10mA 10 ~ 120 cm/second Insertion PCR115-ND 44.60 35.68 28.99 ZU-M2121S21 
4 1S01/ISO2 Less than 25mA 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR113-ND 74.00 59.20 48.10 ZU-1870MA6T2 
4 Iso2 15mA 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 ZU-1852MAL5 
4 1S01/ISO2 15mA 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR107-ND 63.12 50.50 41.03 ZU-1870MA5T5 
4 1S01/ISO2 15mA 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR109-ND 61.86 49.49 40.21 ZU-1870MA4T4 
4 1S01/ISO2 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR118-ND 105.00 90.98 79.44 ZU-1870MA8R2 
5 1SO1/1ISO2 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MR02 
5 1S01/1ISO2 15mA 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR111-ND 67.50 54.00 43.88 ZU-1890M 
6 1SO1/1ISO2 Approximately 30mA 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR117-ND 125.50 100.40 81.58 ZU-1870MA8R 
vA 1SO1/1SO2/ISO3 15mA 15 ~ 70 cm/second Insertion/Ejection PCR119-ND 76.00 60.80 49.40 ZU-9A36B11 
Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with PCR100, PCR102)............0..0.cc cee cee eee ee eee eens PCR104-ND 5.26 = =. U1101M041 
Bezel for ZU-M2121 Series (Use with! PCRI15)......:0s.ceseciase danse dine dense dense dente dead dendedeaauinanenecaernn PCR116-ND 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Cable Tie Length Width Max Bundle Tensile Digi-Key Bag Qty | Price | Digi-Key Bag Qty Price 

Type Inch(mm) Inch(mm) | Dia. Inch(mm) Lb/Kg Color Part No. Size Each | Part No. Size Each 

4.0 (101.6) | .10 (2.54) 8 (20.32) 18 (8.16) | Natural | 3M101C-ND 100 2.68 | 3M101M-ND 1,000 14.04 

. 4.0 (101.6) | .10 (2.54) 8 (20.32) 18 (8.16) Black | 3M101BKC-ND 100 2.94 | 3M101BKM-ND 1,000 15.66 

Cable Ties iiniaiure 6.0 (152.4) | .10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural | 3M110C-ND 100 4.42 | 3M110M-ND 1,000 25.78 

6.0(152.4) | .10(2.54) | 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black | 3M110BKC-ND 100 5.18 | 3M110BKM-ND 1,000 29.44 

8.0 (203.2) | .10(2.54) | 2.2 (55.88) 18 (8.16) | Natural | 3M111C-ND 100 5.32 | 3M111M-ND 1,000 30.92 

8.0 (203.2) | .10(2.54) | 2.2 (55.88) 18 (8.16) Black | 3M111BKC-ND 100 6.34 | — — _ 

Intermediate | 27 (144.78) | .14 (3.56) | 1.4 (35.56) 40 (18.14) |] Natural | 3M102C-ND 100 4.85 | 3M102M-ND 1,000 28.08 

5.7 (144.78) | .14 (3.56) | _ 1.4 (35.56) 40 (18.14) | Black | 3M102BKC-ND 100 5.69 | 3M102BKM-ND 1,000 32.08 

7.5 (190.5) | .18(4.57) | 1.9 (48.26) 50 (22.68) | Natural | 3M103C-ND 100 5.85 | 3M103M-ND 1,000 34.13 

3M Cable Ties secure wire bundles 7.5 (190.5) | .18(4.57) | 1.9 (48.26) 50 (22.68) | Black | 3M103BKC-ND 100 7.02 | 3M103BKM-ND 1,000 40.10 

and harness components quickly, Sanaa 11.3 (287.02) | .18 (4.57) | 3.1 (78.74) 50 (22.68) | Natural | 3M104C-ND 100 11.16 | 3M106D-ND 1,000 69.48 

without slipping 11.3 (287.02) | .18 (4.57) | 3.1 (78.74) 50 (22.68) | Black | 3M104BKC-ND 100 12.36 | 3M106BKD-ND 1,000 75.60 

The self-locking head, with heavy 14.5 (368.3) | .18 (4.57) | 4.1 (104.14) 50 (22.68) | Natural | 3M105C-ND 100 16.14 | 3M105D-ND 500 67.20 

double teeth on the one piece lock 14.5 (368.3) | .18 (4.57) | 4.1 (104.14) 50 (22.68) | Black | 3M105BKC-ND 100 17.40 | 3M105BKD-ND 500 77.40 

mechanism. dicdu Bit 15.1 (383.54) | .30(7.62) | 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Natural | 3M107HDC-ND 100 28.38 | 3M105HDD-ND 500 140.40 

ee pte Bie nylon; oT ae yey. 15.1 (383.54) | .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Black | 3M107HDBKC-ND 100 31.50 | 3M105HDBKD-ND 500 155.40 

les are designe: io meet a wide 5 == = == 
range of temperatures from -40°F ~ 33.1 (840.74) | .34 (8.64) | 9.8(248.92) | 175 (79.38) | Natural | 3M108HDL-ND 50 51.30 

185°F (-40°C ~ 85°C). 37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 61.71 | — _ _ 

Weather resistant black nylon for | Extra Heavy Duty) 37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) | Black | 3M109HDBKL-ND 50 67.86 | — _ _ 

indoor:and' outdoor-use-and' natural 48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Natural | 3M114HDL-ND 50 94.80 | — _ _ 

nylon for indoor use only. 48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Black | 3M114HDBKL-ND 50 105.33 | — _ _ 
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KEYSTONE Terminals 


Fig.15 | Fig. 16 


Dim. Digi-Key Pricing Dim. Digi-Key Pricing 
Fig. | Description A Part No. 10 100 Fig. | Description A Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 21 | Terminal Insert 10/32 Thread, Captivated — 1202K-ND 8.51 67.75 
.110” Female, Horizontal = 3545K-ND 4.10 28.50 21 | Screw Terminal Insert 10/32 = 1299K-ND 8.51 67.75 
.110” Female, Horizontal a 3549K-ND 4.10 28.50 22 | Screw Supplied Unassembled _— 8189K-ND 4.27 24.15 
1 |.205” Female, Horizontal _ 3546K-ND 4.27 29.80 22 | Screw Installed and Captivated = 7702K-ND 4.92 26.50 
.205” Female, Horizontal _— 3550K-ND 4.27 29.80 Lockwasher Terminal Lugs 
250” Female, Horizontal = 3547K-ND 3.93 31.25 23 |.018 Brass, Tin Plate 120 908K-ND 1.09 8.05 
-110” Female, Vertical _— 3534K-ND 1.94 10.45 23 |.018 Brass, Tin Plate 140 914K-ND 1.09 8.05 
-110” Female, Vertical = 3544K-ND 1.94 10.45 23 |.018 Brass, Tin Plate 71 915K-ND 1.09 8.05 
2 |.205” Female, Vertical _— 3525K-ND 1.94 10.45 24 |.018 Brass, Tin Plate 120 910K-ND 1.14 8.30 
.250” Female, Vertical i 3528K-ND 1.94 10.45 24 |.018 Brass, Tin Plate 140 918K-ND 1.14 8.30 
-187” Female, Vertical = 3548K-ND 1.94 10.45 24 |.018 Brass, Tin Plate 171 906K-ND 1.23 8.30 
2 |.187” Female, Vertical _— 3551K-ND 1.94 10.45 25 |.018 Brass, Tin Plate 120 903K-ND 1.17 8.65 
2 |.205” Quick-Fit Vertical Terminal _ 3522K-ND 1.94 10.45 25 |.018 Brass, Tin Plate 140 904K-ND Aa? 8.65 
3 |.110” Female, 18-22 Gage = 1252K-ND 1.49 10.30 25 |.018 Brass, Tin Plate 171 905K-ND 1.17 8.65 
3 |.187” Female, 16-22 Gage _ 1264K-ND 3.58 24.90 26 |.018 Brass, Tin Plate 120 909K-ND 1.19 8.75 
3_|.205” Female, 16-20 Gage — 4469K-ND 4.31 34.35 26 |.018 Brass, Tin Plate 140 916K-ND 1.19 8.75 
3 |.250” Female, 16-20 Gage = 4470K-ND 2.72 19.05 26 |.018 Brass, Tin Plate 171 917K-ND 1.19 8.75 
4 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286K-ND .90 4.65 27 |.013 Brass, Tin Plate _ 907K-ND 2.10 14.50 
4 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1213K-ND 90 6.90 28 |.018 Brass, Tin Plate -120 7311K-ND 1.14 8.30 
5 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286-STK-ND 84 5.85 28 |.018 Brass, Tin Plate 140 7312K-ND 1.14 8.30 
5 _|.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— 1213-STK-ND 90 6.90 28 |.018 Brass, Tin Plate 171 7313K-ND 1.14 8.30 
6 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter | — 4900K-ND 1.37 9.50 29 |.018 Brass, Tin Plate 120 | _7317K-ND 1.17 8.65 
4 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1285K-ND 80 5.65 29 |.018 Brass, Tin Plate 140 | 7318K-ND 1.17 8.65 
4 |.187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1212K-ND 87 6.75 29 |.018 Brass, Tin Plate 174 7319K-ND 1.17 8.65 
5 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1285-STK-ND 84 4.35 30 |.018 Brass, Tin Plate 120 | 7314K-ND 1.19 8.75 
5 |.187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— 1212-STK-ND 87 6.75 30 |.018 Brass, Tin Plate 140 | 7315K-ND 1.19 8.75 
7 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1267K-ND 1.03 7.30 30_|.018 Brass, Tin Plate 171 | __7316K-ND 1.19 8.75 
7 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1211K-ND 1.08 7.95 Solder Terminal Lugs 
8 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 4903K-ND 2.14 14.95 31 |.015 Brass, Tin Plate 120 7328K-ND 1.13 8.35 
8 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4906K-ND 2.19 15.05 31 |.015 Brass, Tin Plate 140 7329K-ND 1.13 8.35 
8_|.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter |_— 4904K-ND. 2.05 14.30 31 |.015 Brass, Tin Plate 171 7330K-ND 1.13 8.35 
8 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4907K-ND 2.10 14.40 32 |.016 Brass, Tin Plate — 4004K-ND 1.00 6.90 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter | — 4966K-ND 1.54 8.20 33 _|.020 Brass, Tin Plate 120 7331K-ND 1.14 7.90 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1266K-ND 1.60 8.30 33 | .020 Brass, Tin Plate 140] 7332K-ND 114 7.90 
9 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter | — 1265K-ND 2.21 11.45 33 | .020 Brass, Tin Plate 171 7333K-ND 1.08 7.90 
4 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |. — 1287K-ND .99 6.90 34 |.020 Brass, Tin Plate 120 | 7325K-ND 1.08 7.90 
5_|.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_ — 1287-STK-ND 99 6.90 34 |.020 Brass, Tin Plate 140 | 7326K-ND 11 7.90 
10 |.110°/.250" Male, .032 Brass, 34 |.020 Brass, Tin Plate 171 7327K-ND 1.08 7.90 
Tin Plate, .052 Diameter _ 1282K-ND .99 6.90 Terminal Lugs 
6 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — 4901K-ND 1.37 9.50 35 |.015 Brass, Tin Plate = 680K-ND 1.32 9.50 
11 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — 4902K-ND 1.37 9.50 36 |.020 Brass, Tin Plate 500 4000K-ND 1.04 5.40 
12 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4908K-ND 2.90 20.25 36 |.020 Brass, Tin Plate 562 4001K-ND 1.04 5.75, 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1289K-ND 1.53 7.00 36 |.020 Brass, Tin Plate .750 4002K-ND 1.15 7.95 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_ — 1289-STK-ND 2.13 10.25 36_|.020 Brass, Tin Plate 1.000 4003K-ND 1.25 8.75 
14 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1281K-ND 2.47 12.80 Double Turret Series 
15 |.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Clear _— 4471K-ND 1.09 7.75 — ]TL-1 Brass, Tin Plate, .084” Length = 1593-2K-ND 1.45 10.20 
15 |.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Red = 4472K-ND 1.09 7.75 — |TL-+1 Brass, Tin Plate, .082” Length _ 1573-2K-ND 1.57 13.75 
15 |.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Blue _ 4473K-ND 1.09 7.75 — |TL-2 Brass, Tin Plate, .109” Length = 1502-2K-ND 1.91 13.95 
15 |.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow = 4474K-ND 1.09 7.75 Tubular (Hollow) Turret Series 
— |Terminal Hand Insertion Tool = 1288K-ND 34.77/1 — |TL-2 Brass, Tin Plate, .084” Length = 1562-2K-ND 2.08 18.10 
MT Screw Terminal PC Test Point Terminals 
16 | Snap-In PC Horizontal = 7690K-ND = 24.05 — ]|.020 Brass, Tin Plate, Slotted, .032” Diameter — 1031K-ND 1.53 7.75 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated _ 7692K-ND* _ 28.50 — |.025 Brass, Tin Plate, Slotted, .118” Diameter — 1040K-ND 1.34 6.65 
17 | PC Horizontal _— 8190K-ND — 22.40 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .040” Diameter = 1249K-ND 1.55 7.85 
17 | PC Horizontal, Captivated = 7700K-ND* = 24.80 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .050” Diameter = 1045K-ND 3.09 15.50 
18 | Snap-In PC Vertical _ 7691K-ND = 23.60 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .098” Diameter = 4952K-ND 1.39 9.60 
18 | Snap-In PC Vertical, Captivated _ 7693K-ND* _ 27.15 90° Quick-Fit Rivet Terminal 
19 | PC Vertical = 8191K-ND = 22.05 — |.250” Tab, .032 Brass, 3 Pairs, .130” Diameter = 1006K-ND 4.85 38.65 
19 | PC Vertical, Captivated _— 7701K-ND* — 25.50 
20 | Terminal PC Vertical, Heavy Duty = 8196K-ND = 36.75 * Screw Installed and Captivated 
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Y¥sSTONE 1.D. | For Hole | For Panel | Dim. (Inch) Digi-Key Pricing 
I CEYSTONE A(In.)| B(Inch) | C(Inch) | D E Part No. 10 100 500 
187 | 312 .062 437 | .218 | 731K-ND 1.24 8.65 37.75 
Round Clear Spacers (Non Th readed) 187 | 281 093 437 | 218 | 737K-ND 2.96 20.90 88.75 
Materials: Brass: Nickel Plate (QO-N-290) , 9 280 250 | ‘a7s | 062 | ‘S62 | ‘250 | 730KND iso 1120.47.00 
* Aluminum: Iridite Finish (MIL-C-5541) L aA 250 | _.375 .093 500 | .250 | 740K-ND 2.66 18.65 79.75 
Clearance Hole: * .120" for #4 Screw * .140 t Hole 312 562 .062 812 | .312 | 741K-ND 4.84 39.10 165.50 
for #6 Screw *.171 for #8 Screw 312 | .437 .062 .625 | .281 | 742K-ND 2.15 15.15 64.75 
312 | .437 .093 .625 | .312 | 743K-ND 3.30 23.40 99.00 
Dim. Brass Aluminum .375 | 625 .062 875 | .312 | 744K-ND 5.20 41.85 178.50 
Screw [e Spacers Pricing Spacers Pricing 375 500 062 -625 | .250 745K-ND 1.69 12.00 51.00 
(Hole) (Inch) Part No. 10 100_| Part No. 10 100 437 | 562 062 .750 | .250 | 732K-ND 2.22 14.80 64.75 
125 1909K-ND 2.64 18.55 | 2036K-ND 1.91 11.60 437 | .687 .062 .937 | .312 | 746K-ND 5.74 46.50 197.25 
.250 1454AK-ND 3.01 21.10 | 3457K-ND 2.24 11.85 500 | .812 .062 1.062| .312 | 747K-ND 5.99 46.80 199.50 
375 1454BK-ND 3.20 22.50 | 3458K-ND 266 14.10 500 | 1.250 .062 1.500] .25 | 748K-ND 7.30 58.80 250.00 
.500 1454CK-ND 3.83 26.75 | 3459K-ND 290 15.95 500 | .750 .093 .968 | .281 | 749K-ND 3.11 28.75 122.00 
#4 625 1919K-ND 4.27 30.15 | 2314K-ND 3.20 17.65 562 | .812 .062 1.062] .312 | 750K-ND 7.06 56.90 242.00 
(120) -750 1454DK-ND 3.80 30.65 | 3460K-ND 3.59 19.05 625 875 .062 1.125] .312 | 752K-ND 4.03 30.15 127.50 
875 1920K-ND 5.87 47.40 | 3402K-ND 4.04 23.80 .625 | 1.250 .062 1.500] .250 | 753K-ND 10.60 85.50 363.25 
1.000 1454EK-ND 5.61 48.31 | 3461K-ND 3.84 24.80 .750 | 1.062 .062 1.375 | .375 | 755K-ND 10.81 87.35 371.00 
1.500 1924K-ND 12.06 76.75 | 3462K-ND 8.55 50.70 .750 | 1.437 .062 1.812| .375 | 756K-ND 22.46 191.80 815.75 
2.000 1925K-ND 15.98 101.75 | 3463K-ND 10.53 67.05 875 | 1.250 .062 1.625 | .437 | 757K-ND 15.35 133.45 567.50 
125 1934K-ND 2.64 18.55 | 3403K-ND 1.91 11.60 
.250 1457AK-ND 3.01 21.10 | 3464K-ND 2.24 11.85 
375 1457BK-ND 3.20 22.50 | 3465K-ND 266 14.10 . 
500 1457CK-ND 3.83 26.75 | 3466K-ND 290 15.95 Threaded Mounting Brackets 
#6 625 1935K-ND 4.27 30.15 | 3429K-ND 3.20 17.65 
(140) .750 1457DK-ND 3.80 30.65 | 3467K-ND 359 19.05 " 
875 1936K-ND 5.87 47.40 | 3438K-ND 4.04 23.80 Fig.1 . 
1.000 1457EK-ND 5.61 48.31 | 3468K-ND 3.84 24.80 RA) 6.120 EP) 4-40 TH 
1.500 1937K-ND 12.06 76.75 | 3469K-ND 855 50.70 si a aaa sai 
2.000 1938K-ND 15.89 101.65 | 3470K-ND 10.53 67.05 s KS 
125 1942K-ND 2.64 18.55 | 4258K-ND 1.91 11.60 378} 8755] 
.250 1480K-ND 3.01 21.10 | 3471K-ND 2.24 11.85 
375 1481K-ND 3.20 22.50 | 3472K-ND 266 14.10 > 
.500 1482K-ND 3.83 26.75 | 3473K-ND 290 15.95 
#8 625 2032K-ND 4.27 30.15 | 4259K-ND 3.20 17.65 eat Ss > ) 
(171) .750 1483K-ND 3.80 30.65 | 3474K-ND 3.59 19.05 +1 ip 0.130 
875 2033K-ND 5.87 47.40 | 4260K-ND 4.04 23.80 .6-:32 Thid 0 
1.000 1484K-ND 6.04 48.60 | 3475K-ND 3.84 24.80 , x fons 
1.500 2034K-ND 12.06 76.75 | 3476K-ND 855 50.70 43.) : Kes 
2.000 2035K-ND 15.89 101.65 | 3477K-ND 10.53 67.05 oy 
Round Spacer Kits D 5 : Fig. 12 2 
Brass Nickel Plated - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with clearance holes | aise 
for #4, #6, and #8. 100 pieces of each size complete with cabinet. ; 
SPR1SKITAND  occssgsetensssuewuscecskten ine ceatnia sajuaattionaciteduay uundidendasiidendacaahadaednenets $278.12 : S <— 781 
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Nylon Spacers 


Pricing 
Hex Threaded Standoffs C= Fig. Description Part No. 10 100 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board supports. 4 i068 Steel ae ties oN a2 13:08 
: 3 .047 Brass, Tin Plate 616K-ND 3.91 31.10 
Dim. L 4-40 Thread 6-32-Thread 8-32 Thread g 4 .032 Brass, Nickel Plate 634K-ND 4.13 25.75 
(inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 5 .032 Brass, Tin Plate 614K-ND 2.25 16.90 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 4.85 28.75 7 x 
‘375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 4.97 29.45 Bee ere eas Ne A ca 
.500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.17 30.75 8 062 Steel, Nickel Plate 708K-ND 679 55.05 
1625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 451 36.40 9 “062 Steel, Tin Plate 617K-ND 3.86 30.75 
re beans Lae HeeaEING ee. eee 10__| .062 Brass, Nickel Plate 4332K-ND 6.32 57.15 
' ‘ , 10 | .062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 6.32 57.15 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 7.65 39.18 " 
"1 .037 Brass, Tin Plate 611K-ND 4.31 34.35 
. : 12 | .037 Steel, Tin Plat 631K-ND 3.77 30.05 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant __ Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating eee ene 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing P 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 Prepunched Insulating 
.250 8440AK-ND 8441AK-ND 8442AK-ND 5.37 43.30 
375 8440BK-ND 8441BK-ND 8442BK-ND 5.49 44.35 Boards 
500 8440CK-ND 8441CK-ND 8442CK-ND 5.71 45.95 
625 8440DK-ND 8441DK-ND 8442DK-ND 6.81 54.15 
.750 8440EK-ND 8441EK-ND 8442EK-ND 7.80 54.53 
875 8440FK-ND 8441FK-ND 8442FK-ND 7.05 57.05 Dimension — Inch Pricing Keystone 
1.000 8440GK-ND 8441GK-ND 8442GK-ND 7.39 59.60 Width Length 10 Part No. 
Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
Round a 2.00 4.50 3405K-ND 4.59 42.84 3405 
2.00 6.00 3406K-ND 6.00 56.00 3406 
Thru-Hole Spacers — (CC) 250 2.75 17.00 3407K-ND 18.00 168.00 3407 
Material: Nylon 6/6 3.00 4.50 3408K-ND 6.27 58.52 3408 
4.50 6.00 3409K-ND 8.76 81.76 3409 
Dim. L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing He eee be ee Toe Peer ty 
(Inch) -120 Hole Part No. | .140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 450 17.00 341 K-ND 2469 230.44 3412 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND 1.27 9.50 6.00 17:00 3413K-ND 93.04 310 24 3413 
.250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.38 10.45 : : : : 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.46 12.95 
.500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.55 14.30 Mi il bined 
625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.67 14.95 i n rdwar 
.750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 1.70 16.05 isiecmmh alesis acta 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 1.84 17.75 Digi-Key Pricing Kayatone 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 2.06 19.35 Deseription Beets i ra Been 
LED Spacer Mounts 
Rubb G t 5 Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.120°L_| 8900K-ND 15 38 | 8900 
pel Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.440"L_| 8918K-ND AZ 1.64 | 8918 
u er Grommets CO) ch Bye Self-Aligning Bi-Lead T-1, 0.140°L 7352K-ND 15 1.38 | 7352 
LY A fl Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.250°L 8318K-ND 15 1.42 | 8318 
SE I B+| Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.340°L 8323K-ND 16 1.48 | 8323 
Spacers 
LD. | ForHole | For Panel | Dim. (Inch) i-Key Pricing Aluminum Economy, #6 screw, 0.625"L 410K-ND 12 1.14 410 
A(In.)| B (Inch) | C (Inch) D E Part No. 10 100 500 Round, Swage Clear, #6 screw, 0.109"L 5064-2K-ND A6 4.03 5064-2 
Threaded Standoff 
125 | 187 062 312 | .187 |acokKND 1.14 8.10 33.75 Force-Fit, 4-40 Thread, 0.065"L 4861K-ND 63 5.54 | 4861 
125 | 250 062 343) 187 | 733K-ND 1.03 7.30 31.75 Phenolic, 6-32 Thread, 0.750"L 386K-ND 76 6.68 | 386 
125 | .437 -062 625 | .187 | 734K-ND 9.25 74.70 317.50 Round Swage, 2~56 Thread, 0.125°L 1589-2K-ND 36 3.43 | 1589-2 
125 375 093 500 | .312 | 735K-ND 3.85 27.15 115.50 Hex Swage, 6-32 Thread, 0.375”L 1622-2K-ND 49 4.28 1622-2 
187 | 312 .062 .437 | .218 | 736K-ND 1.24 8.65 37.75 PCI Computer Bracket 9203K-ND 1.92 17.70 | 9203K 
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ONE “L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 | Part No. 10 100 
2.250 1642K-ND 12.81 111.40 | 1885K-ND 12.46 108.20 
Threaded Standoffs en i One #250 2.500 1643K-ND 13.18 114.50 | 1886K-ND 12.81 111.40 
+ Brass: ASTM-B16 .250 1474AK-ND 3.16 19.80 | 1692AK-ND 3.81 30.75 
one ea OO A225 Ali? Pee 375 | 1474BK-ND 3.96 20.55 | 1692BK-ND 4.00 32.35 
+ Plating; Clear Iridite (Mil-C-5541 500 1474CK-ND 4.01 25.80 | 1692CK-ND 5.09 41.10 
625 1834K-ND 5.41 34.90 | 1887K-ND 5.83 46.90 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. 8-32 (250 750 41474DK-ND 6.19 40.75 | 1692DK-ND 6.90 55.65 
“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 875 1836K-ND 6.59 42.40 | 1888K-ND 6.60 53.45 
Thread | 0.D. (Inch) Part No. 40 100 | PartNo. 40 400 1.000 1474EK-ND 5.97 40.81 | 1692EK-ND 6.09 56.80 
‘Alunalnum iridite: Finish 1.500 1837K-ND 12.25 106.55 | 1889K-ND 11.89 103.30 
2.000 1838K-ND 12.56 109.25 | 1899K-ND 12.77. 111.15 
187 1797AK-ND 4.99 40.20 | 1801AK-ND 4.68 37.80 —_ 1452AK-ND 558 4405 (STERICTD 750 60.8 
256 | .156 250 No 886 48.15 eee «463 87.55 500 | 1452BK-ND 7.15 57.60 | 1549BK-ND 8.09 65.25 
312 Bee 887 44.05 om «(802 «40.65 8-32 | 375 625 | 1452CK-ND 9.24 74.50 | 1549CK-ND 8.90 71.95 
375 TSN 423 94.15 UCR ISND 5.80 46.80 750 | 1452DK-ND 9.96 80.40 | 1549DK-ND 9.78 78.95 
.250 1891K-ND 3.02 18.05 | 2025K-ND 2.99 17.65 1.000 1452EK-ND 11.94 102.64 | 1549EK-ND 10.30 96.03 
375 1892K-ND 3.55 21.00 | 2026K-ND 3.46 20.80 
500 4893K-ND 3.91 24.50 | 2027K-ND 3.81 22.65 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 1/4” Round Threaded Standoff Kit 
4-40 187 625 1894K-ND 4.02 26.65 | 2028K-ND 3.94 24.80 Brass - Assortment of 1500 in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Brass - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 
.750 1895K-ND 4.45 29.95 2029K-ND 4.39 28.75 and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 8- 3/4" and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 
875 1896K-ND 4.90 33.10 2030K-ND 4.81 31.00 32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
1.000 1897K-ND 5.37 43.30 | 2031K-ND 537 43.30 STH-14KIT-ND..00. 00.2... $449.97 STR-15KIT-ND...0... 0... $409.04 
Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 
-250 2201K-ND 2.92 17.75 | 3478K-ND 2.65 15.25 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes | 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes 
375 2202K-ND 3.27 19.50 | 3479K-ND 2.93 17.75 of 4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size of 4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size 
-500 2203K-ND 3.62 21.60 3480K-ND 3.30 19.15 complete with cabinet. complete with cabinet. 
625 1808K-ND 3.90 23.70 | 1839K-ND 3.58 28.15 STH-22KIT-ND....... 22... .ee cece eeeeeeeees $650.91 STR-35KIT-ND...0.. 0.0... ee eeeeeeeeeeeeeee $319.07 
4-40 .250 .750 2204K-ND 3.86 25.80 | 3481K-ND 4.02 23.70 
875 1809K-ND 4.39 35.70 | 1846K-ND 4.33 34.90 ” 
tooo | 200sKND -ag0-3970 | 34aKND 47a ages | | Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
1.500 2206K-ND 8.35 67.25 3483K-ND 8.07 65.15 ¢ Brass: ASTM-B16 25 
2.000 2207K-ND 9.63 77.85 3484K-ND 9.35 75.40 * Plating: Nickel (QQ-N-290) 
.250 2208K-ND 2.92 17.75 | 3485K-ND 2.65 15.25 + Aluminum: QQ-Q-225/3 O 
.375 | 2209K-ND 3.27 19.50 | 3486K-ND 2.93 17.75 * Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
500 2210K-ND 3.62 21.60 | 3487K-ND 3.30 19.15 
625 1813K-ND 412 24.15 1847K-ND 3.92 27.70 Length | 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
.750 2211K-ND 3.86 25.80 | 3488K-ND 4.02 23.70 (Inch) | Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 | PartNo. 10 100 
875 1816K-ND 4.41 27.35 | 1848K-ND 3.86 25.90 Aluminum (Iridite MIL-C-5441) 
6-32 .250 1.000 2212K-ND 4.90 39.70 | 3489K-ND 4.78 38.65 
1.250 1818K-ND 7.39 59.60 | 1853K-ND 7.25 58.50 -250 | 8714K-ND* 3.39 23.60 | 8717K-ND* 3.76 26.30 | — = = 
4.500 2913K-ND 8.35 67.25 | 3490K-ND 8.07 65.15 .375 | 8400K-NDt 3.85 26.75 | 8413K-NDt 3.98 27.80 | 8426K-NDt 4.61 36.65 
1.750 1819K-ND 871 70.40 | 1855K-ND 857 6925 500 | 8401K-ND 4.69 37.40 | 8414K-ND 4.03 28.05 | 8427K-ND 4.69 37.40 
625 | 8402K-ND 5.05 40.10 | 8415K-ND 4.45 35.40 | 8428K-ND 5.05 40.10 
sd Fa oo es Sees nee ss .750 | 8403K-ND 5.13 40.85 | 8416K-ND 4.49 35.80 | 8429K-ND 5.37 42.80 
DIEGO OREN joss 9445 [eee ipee. -eo8 .875 | 8404K-ND 5.57 44.40 | 8417K-ND 4.89 38.95 | 8430K-ND 5.97 47.50 
= : : z id 1.000 | 8405K-ND 5.89 46.90 | 8418K-ND 5.13 40.85 | 8431K-ND 6.33 50.40 
.250 2215K-ND 2.92 17.75 | 3492K-ND 2.65 15.25 1.125 | 8406K-ND 7.22 57.35 | 8419K-ND 5.29 42.10 | 8432K-ND 8.49 68.65 
375 2216K-ND 3.27 19.50 | 3493K-ND 2.93 17.75 1.250 | 8407K-ND 7.29 58.10 | 8420K-ND 5.65 44.95 | 8433K-ND 8.80 71.00 
500 2217K-ND 3.62 21.60 3494K-ND 3.30 19.15 1.375 |8408K-ND 8.55 69.00 | 8421K-ND 6.41 51.05 | 8434K-ND 9.50 76.65 
625 1827K-ND 3.99 28.15 | 1858K-ND 3.58 21.80 1.500 | 8409K-ND 8.74 70.50 | 8422K-ND 7.33 58.50 | 8435K-ND 9.60 77.50 
8-32 250 750 2018K-ND 3.77 30.25 | 3495K-ND 4.02 23.70 1.625 | 8410K-ND 9.00 72.65 | 8423K-ND 7.45 59.25 | 8436K-ND 9.69 78.15 
‘875 1828K-ND 468 37.70 | 1859K-ND 3.86 25.90 1.750 | 8411K-ND 9.20 74.20 | 8424K-ND 7.81 62.25 | 8437K-ND 9.79 79.05 
1.000 2019K-ND 490 39.70 | 3496K-ND 478 3865 2.000 |8412K-ND 9.50 76.65 | 8425K-ND 7.97 63.60 | 8438K-ND 9.90 79.95 
1.500 2220K-ND 8.35 67.25 | 3497K-ND 8.07 65.15 Brass 
2.000 2221K-ND 9.63 77.85 | 3498K-ND 9.35 75.40 250 18713K-ND* 394. 27.45 | B716KND* 385 2675 | — _ _ 
375 1926AK-ND 4.31 34.90 2315AK-ND 6.38 54.55 .375 | 7200K-NDt 3.81 30.25 7210K-NDt 3.93 31.35 | 7220K-NDt 4.57 36.25 
500 1926BK-ND 4.52 36.35 2315BK-ND 7.16 57.75 -500 | 1944K-ND 4.97 39.60 1952K-ND 4.29 34.15 | 1957K-ND 4.61 36.65 
8-32 375 625 1926CK-ND 5.91 47.60 | 2315CK-ND 7.72 62.25 625 |1945K-ND 5.05 40.10 | 1953K-ND 5.45 43.30 | 1958K-ND 6.41 51.05 
750 1926DK-ND 6.87 55.35 | 2315DK-ND 828 66.75 .750 | 1946K-ND 6.01 47.85 | 1954K-ND 5.73 45.65 | 1959K-ND 6.73 53.75 
1.000 4926EK-ND 774 6650 | 2315EK-ND 917 79.06 875 |7201K-ND 6.09 48.50 | 7211K-ND 6.57 52.35 | 7221K-ND 7.37 58.70 
1.000 | 1947K-ND 6.73 53.75 | 1644K-ND 6.77 54.00 | 1960K-ND 7.74 61.60 
Brass Zinc Plate 1.125 |7202K-ND 7.29 58.10 | 7212K-ND 7.22 57.35 | 7222K-ND 8.30 66.85 
1.250 | 1948K-ND 10.34 83.60 | 1955K-ND 8.54 68.00 | 1961K-ND 10.34 83.60 
— 458 aed ieeeaan me ee Peete acs ee 1.375 | 1949K-ND 10.59 85.50 | 1956K-ND 9.26 73.75 | 1962K-ND 10.59 85.50 
: ais GND 758 6130 (GOoGNt! Bie age 1.500 | 1950K-ND 11.09 89.55 | 1645K-ND 9.37 74.65 | 1963K-ND 11.09 89.55 
: : : ‘a ; 1.625 |7203K-ND 11.19 90.35 | 7214K-ND 11.19 90.35 | 7224K-ND 11.19 90.35 
S75 IGBSDSND A 7.05 56.00 RECORD 5.16 41.75 1.750 |7205K-ND 11.60 100.95 | 7215K-ND 11.60 100.95 | 7225K-ND 11.60 100.95 
250 1450K-ND 3.39 19.15 | 1547K-ND 3.40 17.65 2.000 | 1951K-ND 11.69 101.65 | 1646K-ND 11.69 101.65 | 1964K-ND 11.69 101.65 
375 1803K-ND 3.97 21.95 | 1864K-ND 3.92 26.65 -600 | 8799K-ND} 6.01 39.90 | — 
500 1656K-ND 4.07 25.95 | 1657K-ND 4.03 25.50 Nylon 6/6 
bas ag? 2625 food ND 4.95 35.00 ee ee 80:05 .250 | 4800K-ND 3.95 27.90 | 4814K-ND* 3.95 27.90 | 4828K-ND* 3.95 27.90 
.750 1656AK-ND 5.59 33.20 | 1657AK-ND 5.45 32.35 
ae REND a7 42.05 Meeceees eae. Aas .375 | 4801K-ND 4.03 28.50 | 4815K-ND 4.03 28.50 | 4829K-NDt 4.03 28.50 
500 | 4802K-ND 4.19 29.55 | 4816K-ND 4.19 29.55 | 4830K-ND 4.19 29.55 
1.000 IGSSENOm 722 «(42.05 em 715 41.15 625 | 4803K-ND 4.28 30.15 | 4817K-ND 428 30.15 | 4831K-ND 4.28 30.15 
250 1450AK-ND 3.46 17.75 | 1547AK-ND 3.65 25.70 .750 | 4804K-ND 3.82 30.75 | 4818K-ND 3.82 30.75 | 4832K-ND 3.82 30.75 
875 1450BK-ND 3.96 20.55 1547BK-ND 4.26 30.05 -875 | 4805K-ND 3.89 31.35 | 4819K-ND 3.89 31.35 | 4833K-ND 3.89 31.35 
500 1450CK-ND 4.01 25.80 | 1547CK-ND 455 36.65 1.000 | 4806K-ND 3.96 31.95 | 4820K-ND 3.96 31.95 | 4834K-ND 3.96 31.95 
4-40 250 625 1829K-ND 5.41 34.90 | 1867K-ND 514 41.45 1.125 | 4807K-ND 4.00 32.25 | 4821K-ND 4.00 32.25 | 4835K-ND 4.00 32.25 
"750 4450DK-ND 619 40.75 | 1547DK-ND 5.75 46.50 1.250 | 4808K-ND 4.03 32.50 | 4822K-ND 4.03 32.50 | 4836K-ND 4.03 32.50 
‘875 1830K-ND 659 4240 | 1876K-ND 649 52.35 1.375 |4809K-ND 410 33.10 | 4823K-ND 4.10 33.10 | 4837K-ND 4.10 33.10 
1.500 | 4810K-ND 417 33.55 | 4824K-ND 4.17 33.55 | 4838K-ND 4.17 33.55 
1-000 PASOE IND 296 10.15 een ae: Eee 1.625 | 4811K-ND 4.24 34.25 | 4825K-ND 4.24 34.25 | 4839K-ND 4.24 34.25 
1.500 1831K-ND 12.25 106.55 | 1877K-ND 11.89 103.30 
B00 seer 4258 10925 |earnin 4545. A0eRO 1.750 | 4812K-ND 4.31 34.90 | 4826K-ND 4.31 34.90 | 4840K-ND 4.31 34.90 
2.000 | 4813K-ND 4.38 35.40 | 4827K-ND 4.38 35.40 | 4841K-ND 4.38 35.40 
.250 1451AK-ND 3.16 17.75 | 1548AK-ND 3.15 16.30 600 | 4799K-ND+ 4.24 29.85 | — 
375 1451BK-ND 3.96 20.55 | 1548BK-ND 3.46 19.15 Stainless Steel 
500 1451CK-ND 4.01 25.80 | 1548CK-ND 4.03 24.80 
625 | 1451DK-ND 5.41 34.90 | 1548DK-ND 4.40 33.20 pe eee 
.750 1451EK-ND 5.31 40.34 | 1548EK-ND 4.79 39.41 Hane TOON ‘oiake R60 es 
6-32 .250 875 1833K-ND 6.59 42.40 | 1879K-ND 6.18 41.35 1250 |= a — | o126K-ND 22.93 211.70 | — = = 
1.000 1635K-ND 6.97 41.15 | 1548FK-ND 6.42 40.55 
4.250 41636K-ND 9.08 73.25 4881K-ND 8.91 71.95 * Internal Thread .130/.150 deep f Internal Thread .250 deep + PC/104 and PC/104 Plus 
1500 ISeAeely 10:49. 3:64:00 HEE) TESS: «AGS 20 Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, and 1-1/2” lengths with thread 
1.750 1638K-ND 12.41 107.90 1883K-ND 12.04 104.65 sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
2.000 1639K-ND 12.56 109.25 | 1884K-ND 12.15 105.60 STH-19KIT-ND.. $801.09 
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150.992 CERDEED Ms 


KEYSTONE 


Metric 5mm Hex 
Threaded Standoffs 


Se 


ONE 


or 

Length Digi-Key Pricing 

(mm) Part No. 10 100 
5 4390K-ND 3.80 30.75 
10 4391K-ND 4.51 36.40 
15 4392K-ND 5.01 40.40 
20 4393K-ND 5.91 47.60 
25 4394K-ND 6.48 52.35 


Metric Male/Female 
5mm Hex Threaded Standoffs 


5.0 
~8.0_, 8.04 (across fl. ts) 
acs eh 
IL - —.| M3x0.5 M3X0.5 
ot 
Length Digi-Key Pricing 
(mm) Part No. 10 100 
10 4313K-ND 5.79 46.70 
12 4314K-ND 5.94 47.85 
15 4315K-ND 6.20 50.00 
18 4316K-ND 6.69 54.15 
20 4317K-ND 6.89 55.65 
25 4318K-ND 7.59 61.30 
Ceramic Standoffs 
+ L ——+ 
eo pes (O)ee 
(@) Tm) as 
ot 
Length | D(2) | Digi-Key Pricing 
Thread 0.D. (Inch) | Depth | Part No. 10 100 
.250 .250 thru | 7710K-ND 22.32 154.45 
.250 500 156 | 7711K-ND 25.38 172.60 
375 875 156 | 7712K-ND 21.14 = 145.25 
375 500 187 | 7713K-ND 21.75 149.95 
6-32 500 -500 140 | 7714K-ND 23.58 163.55 
500 750 250 | 7715K-ND 24.78 172.60 
500 1.000 375 | 7716K-ND 26.57 181.65 
500 1.500 562 | 7717K-ND 31.40 218.10 
500 2.500 500 | 7718K-ND 37.77 277.15 
4/4-20 750 2.500 750 | 7719K-ND 52.64 395.10 
750 4.000 750 | 7720K-ND 63.56 476.90 
Hinged Standoffs 
3 &t 
a a 
pel eF 
ie 
P 
gL 
$s 
a 
Male/Female Male/Male 
T {D Dia. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing 
Thread| (Inch) | L s U M P |PartNo. 10 100 
Female/Female-Hinge 
4-40 | 187) .750 — 172 .375 .375|351K-ND 13.55 77.35 
4-40 | 187 ]1.000 — .250 .375 .625| 352K-ND 14.44 82.50 
6-32 | 250) .750 — 172 .375 .375| 353K-ND 19.32 110.10 
6-32 | .250 /1.000 — .250 .375 .625| 354K-ND 19.74 112.70 
8-32 | .250) .750 — 172 .375 .375|355K-ND 17.46 99.90 
8-32 | .250 /1.000 — .250 .375 .625| 356K-ND 18.38 105.00 
Male/Female-Hinge 
4-40 | .187 | 625 .250 172 .375 .250| 333K-ND 15.88 90.70 
4-40 | .187 | 875 .250 .250 .625 .250/ 334K-ND 16.78 95.60 
6-32 | .250 | 625 .312 172 .375 .250| 335K-ND 19.11 109.15 
6-32 | .250 | 875 .312 .250 .625 .250| 336K-ND 19.52 111.55 
Male/Male-Hinge 
4-40 | 187 | 500 250 — — .250)|357K-ND 18.22 104.20 
6-32 | .250 | 500 .312 — —_ .250| 358K-ND 18.91 107.90 
8-32 | .250 | 500 .312 —  — _ .250| 359K-ND 21.22 121.05 


Metal Cable Clamps 


Recessed Bumpers 


218 Malded-In be Molded-I be 
4h Washer ie Washer 2 $4 
L y ie é Be iy 
Cima E i <i 
rr i Fig. 2 Fig. 3 
Provides excellent traction and shock absorbing qualities. Materials: 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing Rubber, BUNA §, (fig. 1 & 2) Vinyl, (fig. 3). 
D L w H_ | PartNo. 10 100 REIS REE ail 
Steel Half Clamps 8 imensions (Inch) ere Dipl Key, neing 
1250 487 500,218 | 8140K-ND 1.47 10.45 500.250 250 125 125] #4 |720K-ND 1.98 14.00 
‘87 43700218 155 11.30 1| 625 312 250 187 .125| #4 |721K-ND 314 22.15 
250 437 500.218 | 8142K-ND 1.66 11.70 718.437.250.218 .125| #4 |722K-ND 5.51 44.50 
312 500-500-218 | 8143K-ND 179 12.65 2 [937.375 375 187.187 | #8 |723K-ND 5.28 42.80 
375531625218 | _8144K-ND 2.09 14.60 687.250 343.125 +155] #6 |724K-ND* 4.06 32.90 
437. —«502—S«2HSSCwBSY:«CBT45K-ND 2.20 15.50 875 312 406 .187 .187| #8 |725K-ND* 7.50 60.60 
500 625 625 218 | 8146K-ND 274 19.35 3 | 1062 437 468 234.200] #10 |726K-ND* 9.34 75.30 
562 687 625 218 | 8147K-ND 281 19.90 562 375 218 187 115] #4 |727K-ND 4.91 39.65 
625 750 625 218 | 8148K-ND 294 20.90 750 437 265 250 148] #6 |728K-ND 5.54 44.70 
687 812 625 218 8149K-ND 3.02 21.40 937 .625 .359 .297 .174| #8 |729K-ND 8.19 66.10 
750 812 625 218 | 8150K-ND 3.14 22.15 * Gray — all others black. 
812 875 = 625-218 | 8151K-ND 3.26 23.10 
875 «937.750 .281_'| 8152K-ND 3.56 25.10 
937 968 750 .281 | 8153K-ND 3.69 26.20 
1.000 1.000.750 ——.281_| 8154K-ND 3.83 27.00 Flat Washers 
Insulated Steel Half Clamps Fibre: ae 
187 437 500 218 8160K-ND 3.99 27.80 Commercial per ASTM a 
250 500 500 .218 | 8161K-ND 3.95 31.45 D710, Grade CH =a co 
312 531 = 625 218-| 8162K-ND 4.47 35.55 Nylon: A +f Ss 
375 «562. »=625-—S «218 | 8163K-ND 4.67 37.20 : of. 
437625625 28 _|_8164K-ND 5.27 41.85 Grade GIG Pel:s\ IM DA066 
500 687 625 218 | 8165K-ND 3.87 30.90 Dinenslonseinch 
562 750 625 218 8166K-ND 4.01 31.95 A B (rn Digi-Key Pricing 
625 812 625 218 | 8167K-ND 411 32.90 0.D. Thick 1.D. | Part No. 100 500 1,000 
687 812, 625.—S218_ | 8168K-ND 4.26 33.90 Nylon Material — # 2 Screw Size 
750.875 625218 | 8169K-ND 4.64 37.00 250 032 098 [3347K-ND 2.95 13.00 12.95 
812.937. ~—«750~—~«.281:~'| 8t70K-ND 5.84 46.50 Fibre Material — #4 Screw Size 
875 968 750 281 | 8171K-ND 6.07 48.25 350 032 190 [Si1eGND. 3.05 1350 
937 1.000 750 281 | 8172K-ND 7.14 56.80 . : : ‘ ; 
312 .032 120 |348K-ND 3.05 1350 — 
1.000 1.062.750 —.281_|_8173K-ND 6.73 53.60 375 ‘032 ‘joo |/3117K-ND 315 1350 — 
Steel Clamps 250 047 120 |3154K-ND 305 1350 — 
250 406 500 203 | 8101K-ND 1.82 12.95 312 .047 120 | 3155K-ND 3.05 13.50 13.60 
3120 437° 500.203 | 8102K-ND 1.90 13.40 375 047 120 | 3156K-ND 3.45 1450 15.50 
375 «468 = 500.203] 8103K-ND 197 14.00 250 .062 120 | 3368K-ND 3.05 13.50 13.65 
437 «500. ~S500-~—.203:'| 8104K-ND 2.05 14.50 312 062 120 |3196K-ND 3.05 13.50 16.95 
500.531 500 ~——.203_|_8105K-ND 215 15.20 375 .062 120 | 3197K-ND 3.15 13.50 16.05 
562 562 500 203 | 8106K-ND 2.26 16.05 Nylon Material — #4 Screw Size 
625 594 500 .203 8107K-ND 2.34 16.50 250 032 120 | 3348K-ND 2.95 13.00 = 
687 625 500 .203 | 8108K-ND 2.42 17.15 312 .032 120 |3359K-ND 3.55 15.00 18.05 
750 656 500 .203 | 8109K-ND 2.49 17.65 375 032 120 | 3118K-ND 3.75 1650 19.35 
812.687 500 ~——-.203_| _8110K-ND 2.57 18.05 250 047 120 |345K-ND 355 1475 — 
875718 ~—=«500~=—=«.208:~| BtT1K-ND 2.66 18.80 312 .047 120 | 3157K-ND 3.00 13.00_17.45 
937 750 500 203 | 8112KS-ND 275 19.50 375 047 120 /3158K-ND 3.00 13.00 19.25 
1.000.781 500.203 _|_8113K-ND 2.82 19.95 250 .062 120 | 3358K-ND 3.00 13.00 17.45 
Insulated Steel Clamps 312 .062 120 | 3198K-ND 3.55 15.00 23.10 
487. -406——=<500.--~«2203'*«7Y:CB TKN 341 2405 375 .062 120 | 3200K-ND 3.55 14.75 21.80 
250 437 500 203 | 8122K-ND 3.52 24.90 Fibre Material — #6 Screw Size 
312 468 500 203 | 8123K-ND 3.66 25.95 250 032 140 [3119K-ND 3.05 1350 — 
375 500 500 .203 | 8124KS-ND 3.78 26.65 312 032 140 | 3120K-ND 3.05 1350 — 
437531500 ——.203_-| _8125K-ND 3.92 27.90 ae ae Ns aay ate a a 
500.562 ~=—«500+~=—«.208 ~| 8126K-ND 4.06 28.75 : : : l , ; = 
562 594 ~«=««500.~=SO203:*| «8 127K-ND 421 29.95 312 .047 140 | 3160K-ND 3.05 13.50 13.60 
625 625 500 203 8128K-ND 3.81 30.65 375 047 140 | 3161K-ND 3.45 14.50 15.50 
687. «656. ~SsC=00~St«03«|s 81 29K-ND 391 31.55 250 .062 140 |3369K-ND 3.05 13.50 13.65 
750 687 500 + +203:'| 8130K-ND 403 3265 312 062 140 | 3370K-ND 3.05 13.50 14.80 
78800 0B KN 4a 33.35 375 .062 140_|3201K-ND 3.45 18.50 16.05 
875 750 ~=—.500-S.203:'|_ 8132K-ND 4.25 34.35 Nylon Material — #6 Screw Size 
937.781 += 500-~S.203_'| 8133K-ND 4.37 35.10 a ao Ay apa oe ae ina 
1.000 _.612_.500,_.208'_|BIAIGND Aas S025 315 “032 140 | 3123K-ND 375 1650 19.35 
250 .047 140 | 3162K-ND 2.95 13.00 14.00 
312 .047 140 | 346K-ND 3.75 15.75 17.45 
Nylon Cable Clamps 375 047 140 | 3163K-ND 3.00 13.00 19.25 
250 .062 140 | 3360K-ND 2.95 13.00 17.45 
Ideal for securing, insulating and routing cable wiring, piping, tubing, 312 062 140 | 3361K-ND 3.55 15.00 23.10 
components and fibre optics. Made of .050” thick nylon 6/6, white. 875 062 140 | 3202K-ND 3.55 14.75 21.80 
Fibre Material — #8 Screw Size 
K 312 032 171 [3124K-ND 3.05 13.50 12.20 


218 


Sead 


H 


Dimensions — Inch 
Ei WwW 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
500 


325 375 
325 375 
380.375 
380.375 
A10_ 375 


7620K-ND 
7621K-ND 
7622K-ND 
7623K-ND 
7624K-ND 


20.50 
20.50 
21.00 
21.00 
20.94 


A10° 375 
A445 375 
A45 375 
A475 375 
A75 375 


7625K-ND 
7626K-ND 
7627K-ND 
7628K-ND 
7629K-ND 


21.00 
21.75 
21.75 
22.50 
22.50 


525 375 
525 375 
550 375 
550 375 
625.500 


7630K-ND 
7631K-ND 
7632K-ND 
7633K-ND 
7634K-ND 


24.00 
24.00 
24.50 
24.50 
38.00 


660 500 
785 500 
845 500 
910 500 
970.500 
1.060.500 


7635K-ND 
7636K-ND 
7637K-ND 
7638K-ND 
7639K-ND 
7640K-ND 


39.25 
44.25 
48.00 
50.00 
71.00 
76.50 


Nylon Shoulder Washers/ 


Bushings 
Material: At 
Nylon, Grades 6/6 per | })"* 
ASTM D4066 (CY one 
Dimensions - Inch Digi-Key Pricing 
[| A B c D Part No. 100-500 
#4 Screw Size 
031.218 040115135) 3049K-ND 4.35 18.25 
047 250.082) .115 185 7681K-ND 5.65 24.50 
093.235 047) 115145 3053K-ND 8.20 34.50 
125° 23500 (047) 115145 3102K-ND 8.20 34.50 
18 23500 047115145 3103K-ND 8.20 34.50 
250.235 047115145, 340K-ND 9.25 39.25 
#6 Screw Size 
032.385.062.145) .240 7682K-ND 6.45 26.50 
032.250 = 062. «140187 7683K-ND 5.45 22.75 
032.312 062, 140187 7684K-ND 5.95 25.00 
125.290 =©.047, 140 = .170 3054K-ND 8.20 34.50 
187-290-047, —S 140170 3104K-ND 8.55 37.00 
250.290 047, 140170 341K-ND 9.25 39.25 
500.290 = .047_—.140~—170 3055K-ND 9.40 39.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BUILDING Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 
Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws Ter mae 
FASTENERS Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Melting Point is 500°F (260°C) Description | PartNo. 100 1,000 
Aluminum Rivet 
Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip-| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 3/32 x 250 So ae 60.48 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x 375 H252-ND 760 60.80 
4x3/8 |H800-ND 156 12.48 4x3/8 |H809-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253-ND 6.15 49.20 
4x1/2 |HB01-ND 240 19.20 4x1/2 |H810-ND 10.73 85.87 256x1/4 )HS30-ND 8.86 70.90 1/8x.275 | H254-ND 4.65 37.20 
4x3/4 |H802-ND 255 20.40 4x3/4 |H811-ND 13.38 107.04 2-56x1/2 |H534-ND® 9.10 72.82 8x .337 (H2SS:ND) 5.03 40.20 
1/8x.400 |H256-ND 518 41.40 
cr femme asa | fava (ieame get) | lesson (ocean oo ves] | [ieee |b eb 
x : - ; x “ : : 1/8x.650 | H258-ND 10.28 82.20 
6x3/4 |H805-ND 2.60 20.83 6x3/4 |H814-ND 9.54 76.32 440x1/4 | H542-ND@ 8.86 70.90 oe Large Flange Rivets 
8x 3/8 | H806-ND 2.10 16.80 8x3/8 | H815-ND 7.84 62.74 4-40 x 3/8 |H544-ND@ 9.00 72.00 1/8x.275 |H260-ND 865 69.20 
8x1/2 | H807-ND 2.76 22.08 8x1/2 | H816-ND 8.16 65.28 3 7 1/8x.400 |H261-ND 9.00 72.00 
8x3/4 |H808-ND 4.41 35.28 8x3/4 |H817-ND 9.95 79.63 44012 Pe S10 72.82 1/8x 525 | H262-ND 11.00 88.00 
4-40 x 5/8 | H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40x 3/4 |HS550-ND® 9.26 74.11 3/32 x.250 [H263-ND 873 69.80 
sa 3/32 x .375 |H264-ND 9.00 72.00 
Phillips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 | H554-ND® 9.26 74.11 4/8x.212 |H265-ND 414 33.08 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |H556-ND 9.43 75.46 1/8x.275 |H266-ND 4.64 37.12 
. : 1/8x.337 |H267-ND 522 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 |H560-ND® 9.51 76.08 4/8x.400 |H268-ND 5.30 42.36 
a aa 6-32x 5/8 | H564-ND 9.57 76.56 18x 526 | H269-ND_ 7.98 63.80 
rai a Digi-Key Pricing i 
Digi-Key Pricing Steel Large Flange Rivets 
inti Description | Part No. 100 1,000 6-32x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 
PIE See eeu onle alae S| |266x14 |HGO-ND 8.18 65.2 632x1 |H572ND 9.66. 77.28 vex400 |HOrIND 921 7368 
asaya Sire P5612 |HBANDt ea avis | |250XV2 |HISENDe 454 97-15 ae) a ‘78x 505 | HaTe-ND 7125 90.00 
lastic box for easy storage. eaux 5 ! | 8-32x 1/4 | H576-ND®@® 9.17 73.34 “ = “ - 
p y storag 2563/4 |H33e-ND 862 agoa | (256x9/4 |H138-ND 11.23 89.86 
4-40x1/4 [H342-NDt 298 23.81 pen eee . pe ie a82x9/8 ee ft 73.82 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 4-40x5/16 |H343-ND 1.92 15.36 | | 474 . ane (Mean sao. 4610 8-32x 1/2 | H584-ND 9.04 72.34 
and Washers vr a HeeiRe ies rer 4-40x1/2 |H146-ND%& 1.37 10.99 8-32 x 5/8 | H588-ND 9.46 75.70 HP-2©/39000 
4-40x5/8 |H348-ND 2.28 18.24 | |4-40x5/8 |HI48-ND = 1.52 12.14 8-32x3/4 |H592ND 9.42 75.36 
Descrip- Digi-Key Pricing 4-40x3/4 |H350-ND 2.13 17.04 | |4-40x3/4 |H150-ND_ 1.68 13.44 8-32x1 |H596-ND® 9.46 75.65 
tion [Part No. 100 1,000) [632x144 [H364-NDt 1.92 16.36] [O92x "4 [HIS4ND& 1.48 11.81 
Hex Mot 6-32x5/16 |H355-ND 210 1680 | | 6-32x5/16 |H155-ND 1.54 12.34 10-32x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
aetbdccia 6-32x3/8 |H356-ND@ 2.22 17.76 | |632x3/8 |HIS6-ND§ = 1.59 12.72 10-32 x 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No.2-56 |H212-NDt& 1.31 10.51] |6-32x7416]H357-ND 4.74 37.92 | [682x716 Hi57-ND = 1.65 13.20 
No. 4-40 |H216-NDt 93° 7.44 6-32x1/2 |H360-NDt 228 18.24 6-32x 1/2 |H160-ND& 1.69 13.54 10-32 x 1 H608-ND@ 10.38 83.04 
No. 6-32 |H220-ND 144 1152 | |6-32x5/8 |H364-ND® 2.34 18,72) |6-32x5/B |HIG4NDS 2.58 20.64 
onde NDOTHS 1.44 11.52) | 6 39x3/4 |H368ND® 237 18.96 | |6-32x3/4 |HIG8-ND§ 1.95 15.60 Digi-Key Pricing 
No. 8 82 JHRQEND@ tS 195 1560) |6-32x1 |HB7ZND@ 2.63 21.07 | |6-32x1__[HI72ND§__2.20 18.34 Description| PartNo. 100 1,000 The HP-2 is the largest selling hand rivet 
No. 10 - 32}H228-ND # § 1.98 15.84 8-32x 1/4 | H376-ND 2.01 16.08 8-32 x 1/4 | H176-ND 2.01 16.08 foal in the industty. ie sauare shoulder 
rT I Tooth Lock Washi 8-32x3/8 | H3B0-NDt 2.15 17.23 o32x9/8 cee 215 17.28 Nylon Hex Nuts fulcrum pin of colt formed heat-treated 
Internal Tooth Lock Washers 8-32x 1/2 |H384-ND@ 2.85 22.80 8-32x 1/2 |H184-ND§ 2.27 18.19 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 steel prevents pin rotation that can 
No. 2 H232-NDt* 741 59.28 8-32 x5/8 | H388-NDt 2.94 23.52 8-32x 5/8 |H188-ND& 2.50 19.97 4-40 H616-ND®@ 10.50 84.00 elongate the engaging holes and cause 
No. 4 H236-NDto& 97 = 7.78 8-32x3/4 | H392-ND@ 2.97 23.76 8-32 x 3/4 | H192-ND§ 271 21.70 2 | premature tool failure in imitation tools. 
8-32x1 |H396-ND@ 3.23 25.87 | |8-32x1  |H196-ND§ _3.23_-25.87 6-32 H620-ND@ 10.80 86.40 Fe BID Rand WoL tasiceste lot 
No. 6 H240-ND@t#§ 1.13 9.07 ; ; 8-32 H624-ND@ 11.06 88.46 a ee ee on eerste 
10-32 x 1/2 | H400-ND@ 3.75 30.00 10-32 x 1/2 | H200-ND§ 3.30 26.40 : g 3/16” steel rivets and comes with four 
No. 8 H244-ND@tx§ 1.20 9.60 10-32x 3/4 |H404-ND® 4.06 32.45 10-32x 3/4 |H204-ND§ 4.06 32.45 10-32 H628-ND® 11.30 90.43 mounted nosepieces (3/32”. 1/8”. 5/32” 
No. 10 H248-ND #§ 1.47 11.76 10-32x1 | H408-ND® 5.48 43.87 10-32x1  |H208-ND§ 5.48 43.87 and 3/16”) and a service wrench. 
H1001-ND.......... cece $37.70 
ane Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits Digi Key ye daraeate rie 
No.2 |H776-ND 2.70 21.60 ; ; Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 1500 pieces total 200 Kit ™/39001 
1600 pieces total. 100 pieces toe, 100 pit h The deluxe hand riveter kit includes the 
No. 6 H778-ND 7 7.78 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: of the following: HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
Rose aeety 1801031 *1600-KIT-ND (Slotted)...$17.95 | §1601-KIT-ND (Slotted) .......... $27.95 7 in popular sizes. 
No. 10 H780-ND 1.62 12.96 +1602-KIT-ND (Phillips) ... $17.95 1603-KIT-ND (Phillips) . .. $27.78  1604-KIT-ND (Phillips) ...... $53.94 H1002-ND.........---ccceceeeeeee $68.12 
i ili Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
etric Hips, 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing ee eoikey, Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description Part No. 100 1,000] | Description PartNo. 100 1,000 Description) [RariNo: 1OOTS1,000 Hax Nuis 
M2 x 5mm H738-ND§ 672 53.76 Wes Nate 2-56 x 1/4 | H700-NDe 6.87 54.96 
M2 x 8mm H739-ND§ 7.05 56.40 a x is Haine ae ree No. 2-56HexNut | H723-ND& 4.99 39.94 
M2 x 12 H740-ND: 5.90 47.23) | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 -56 x a 5 , : . 
Me - mm H7ag-NDS 580 47.25) | oMematesnet [HV6ONDe gee go72 74014 1EXGSNES 71g ago2 | | NO4-40HexNut | H724-ND& 4.13 33.02 
x 5mm § é A ; a e 4-40 x 5/16 | H704-ND*& 3.34 26.74 No. 6 - 32 Hex Nut H725-NDt 5.57 44.54 
te x “om Nae ae ae M4 MetricHex Nut [zee Oa 420 33.60 4-40 x 1/2 | H705-NDx 4.05 32.40 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
x 12mm : . ; M5 Metric Hex Nut |H764-ND 4.80 38.40 4-40 x 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M3 x20mm___|H745-ND§_11.33_90.62] | 1g Metric Hex Nut | H765-ND& 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-NDx 4.41 35.28 
M3 x 25mm H746-ND§ 11.46 91.68 = 4-40 x 3/4 | H707-ND*& 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
M4 x 5mm H747-ND& 7.20 57.60 RUE EOC’ Wasnere 6-82x4 = | oe Noe 4.08 32.64) [No a Lock Washer ] H728-ND&k 3.55 28.42 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2 Lock Washers H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND 4.39 35.09 ti : Aisek Wash Penne 4 5 490 
M4 x 12mm H749-ND* 8.76 70.08) | M3LockWashers |H772-ND§ 4.26 34.08 6-32 x 3/8 | H710-ND 4.51 36.10 0.4 Lock Washer a bi It 
M4 x 20mm H750-ND 11.55 92.40 6-32 x 1/2 | H711-NDt 4.77 38.16 | | No.6Lock Washer | H730-NDt 2.30 18.43 
M4 x 25mm H751-ND& 12.60 10080| | M4 tock Washers uci 74 97-92 6-32x5/8 | H712-ND 5.52 44.16 | | No. 8Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
* : M5 Lock Washers H774-ND 5.34 42.72 6-32 x 3/4 H713-NDt 6.33 50.64 
M5 x 6mm H752-ND 10.56 84.48 No. 10 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
M6 Lock Washers H775-NDx 6.30 50.40 6-32 x 1 H714-ND 6.64 53.09 
M5 x 8mm H753-ND 10.80 86.40 22x38 Na7AeinDe Galer 2915 
i Flat Washers x . . Flat Washers 
MS x 12mm H754-ND 12.60 100.80 832x1/2 |eaienGn 6700 sa68 
MS x 20mm H755-ND 17.70 141.60] | qo Flat washers H766-ND§ 3.30 26.40 -32x5/8 | H717-ND 733. 5866 | | No.2FlatWasher | H733-NDx 2.30 18.43 
saad eee tts ieee M3 Flat Washers H767-ND§ 3.60 28.80 es SND as oe No. 4 Flat Washer | H734-ND& 3.36 26.88 
tia 5 ; M4 Flat Washers H768-ND& 3.66 29.28 cant a 3 ; No.6 Flat Washer RRZeo NDE 266 29.28 
x 12mm H758-ND& 21.60 172.80 10-32 x 1/2 | H720-NDt 11.00 88.03 
M6 x 20mm H759-ND*x 25.80 206.40) | MS Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4 | H721-NDt 12:62 100.19 | |No-SFlatWasher RUBE Noy &20 31.20 
M6 x 25mm H760-ND* 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-ND& 4.80 38.40 10-32x1 | H722-NDt 20.46 163.68 | | No. 10 FlatWasher | H737-ND 4.74 = 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and M3. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
§1605-KIT-ND (Phillips) .. .. $59.95 | %1606-KIT-ND (Phillips) ..............0.2.. $99.95 41607-KIT-ND (Phillips) .........000..0008 $39.95 | +1608-KIT-ND (Phillips) ... ... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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150.9992 CERDEED ManUrACTURER 


GNe PC Test Points 


Features: ¢ Color keyed for visibility and quick identification 
* Economical choice for PC test point terminations * Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 
and low profile designs ¢ High profile for difficult to reach 
applications ¢ Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) & .093” (2.36mm) PC boards ¢ Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes » Plastic 


Fig. 1 Miniature 127 1D. 


T 


3.05 
eS 4 4.57 
r 1 am 


base strengthens terminal for positive holding power ° Ideal ompact 
for reliable production testing and field service troubleshooting 1.78 ILD. 
3.05 
Base Digi-Key Price Each |Keystone © a 
IFig.| Color Part No. 10 100 500 |Part No. aaa i 
Red 5000K-ND .29 .20 .18 |5000 7 
Black 5001K-ND 29.20 .18 |5001 
1 | White 5002K-ND 29.20.18 |5002 ; 
Orange|  5003K-ND (29 20 .18 |5003 Fig. 3 Multipurpose 1.78 |.p. 
Yellow 5004K-ND 29.20.18 |5004 q] 
3.05 
Red | 5005K-ND 29.20.18 [5005 Se °P 
Black 5006K-ND 29.20 .18 |5006 
2 | White 5007K-ND .29 .20 .18 |5007 
Orange 5008K-ND 29.20. .18 |5008 
Yellow 5009K-ND -29  .20_ .18 |5009 
Red 5010K-ND 29.20. .18 |5010 
Black 5011K-ND 29.20 .18 |5011 
3 | White 5012K-ND 29.20. .18 |5012 
Orange 5013K-ND 29.20. .18 |5013 
Yellow| _5014K-ND 29 20.18 |5014 ae (] 
‘4 Red 6043K-ND 1.33 .81 .79 |6043 ef 
Black 6044K-ND 1.33 .81 .79 |6044 oa 


KEYSTONE SMT Test Points 


Miniature ¢ Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area ¢ Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks « Efficient, safe, board level testing. 

Compact * Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards ¢ Ideal for use with most standard probes, clips and hooks ° Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature Fig. 2 Compact 


+105 > 
7 
040 fi 
Cut Tape Tape & Reel; 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Keystone 
Fig.|Description| Part No. 50 250 500 Part No. 1,000 Part No. 

1 [Miniature | 5015KCT-ND  .25 22 18 | 5015KTR-ND 123.70 | 5015 
2 | Compact 5016KCT-ND 23. 20 17 | 5016KTR-ND 115.05 | 5016 


150.9902 CERDEIED M 


KEYSTONE 
Binding 
Post 


Base Digi-Key Price Each Keystone 

Fig. | Description Color Part No. il 10 100 | Part No. 

i Standard Red 7004K-ND 3.96 3.70 2.62 | 7004 

1 Standard Black 7005K-ND 3.96 3.70 2.62 | 7005 

2 Economy Red 7006K-ND 4.80 448 3.17 | 7006 

2 Economy Black 7007K-ND 4.80 4.48 3.17 | 7007 

3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 11.78 11.00 7.77 | 6088 

3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 11.78 11.00 7.77 | 6089 

— | Dual Banana Plugs = 7021K-ND 10.20 9.52 6.08 | 7021 


3M Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum Complete with hose, 32” - 10 ft. (81.28cm - 3.05 meters), wand, crevice tool, crevice tool 
brush, dusting brush, needle nozzle, 3-year warranty. 


OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 


SPECIFICATIONS: Electrical: 115VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: Length: 
Si | | 17.80” (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). Weight: 
4D \ 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally protected with 
i ‘\yaes} automatic reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below FCC require- 
ql SEO” meni 

CCDS” ments). 

Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical 
applications color laser printers, color copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to 
trap unwanted toner from copiers and laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Digi-Key Price Each 3M 

Description Part No. 1 10 Part No. 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 229.61 214.31 SV-497AJM 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 9.98 9.31 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 23.68 22.11 SV-SPF1 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 13.31 12.43 SV-MPF2 

Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 
30” Hose, Stretches to Approx. 10° SCP230-ND 34.30 = SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approx. 16” SCP231-ND 62.38 = SV-SH50 


Replacement Wire 


3M Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key Price/ 
J u m per Wi re Kit In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pkg. 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND 
—Length_vy 0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND 
0.3 (7.62) | 200 Orange 923345-03-ND 
$ 0.4 (10.16) | 200 Yellow 923345-04-ND 
0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND 
6.35 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND $9.78 
1 L LI 0.7 (17.78) | 150 Violet | 923345-07-ND per 
A i 2 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND Pkg. 
* 350 wires ¢ 14 different lengths * Wire a 
is stripped * Leads bent 30° Length is 0.9 (22.86) | 150 White 923345-09-ND 
classified by color coding ¢ Wire is solid 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 
tinned 22 gauge * PVC insulation. 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 
Kit contains 25 each of 14 different 3.0 (76.20) | 75 Orange —_| 923345-30-ND 
lengths. 4.0 (101.60) | 75 Yellow 923345-40-ND 
Q23354-ND -oeeccecceccecceceee $27.24 5.0 (127.00) | 75 Green 923345-50-ND 


3M AeCeE Board™ Cr 
Solderless Breadboards 


| 
| 


FEATURES: 

* 0.1” x 0.1” (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 

and a wide variety of discrete components with lead diameters up to 4 

.032” (.81mm) * Capacities range from 610 to 5424 tie points 24.13 8—— 
* Accommodate from 6 to 54, 14 pin DIPs * Separate distribution bases TL _s —r os 


for power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 

easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire * Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total | 5-Tie 
AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding} Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points| Term.) Posts | Part No. Each 
354 54(14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) 5424 768 4 922354-ND 111.56 
345 45(14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND 100.02 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) 3648 512 4 922336-ND 72.65 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) | 2712 384 4 922327-ND 70.01 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) 1824 256 3 922318-ND 43.71 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 25.01 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 22.19 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-In Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, or 
for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


— 165.10 { 
8.13 


128 5-tie-point 
terminals; 
(64 per side) 


6 Holes for 
No. 4 screws for 
rear mounting. 


= 124.46 - 


SPECIFICATIONS 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 

2.25” x 6.50” x .32” 2.25” x 4.90” x .32” 
(57.15mm x 165.10mm x 8.138mm) | (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 
Plug-In Tie-Points: 840 610 


Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 


Size: 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Terminals Part No. Price Each Terminals Part No. Price Each 
Alloy 770 923252-ND 21.89 Alloy 923253-ND 15.44 
Gold (10m) 923748-ND 69.21 Gold (10m) 923749-ND 70.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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“i5M Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and to connectors * Pads on board and bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin I/O connector * Accepts Vector's press 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection terminals for wiring & soldering * Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick 


prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. epoxy glass material, gold/nickel contacts * Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning 
* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] on V1018 and V1029) © Ejector Hole * Plating: sheets and instructions included » Plugs into any IBM AT slot with dual connectors (AT unit only) » Pads for mounting 
Gold/Nickel * Board Material: Epoxy Glass Composite. dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header (AT unit only) 

PC/XT and AT Expansion Units: Circbords™: * .042" (1.07mm) diameter holes on 0.1° (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 


* Marked edge contact identification »* Gold plated edge contacts on 0.1" centers * Power and ground buses terminate boards » Flame retardant * Etched copper patterns are solder plated. 


Edge 16- Accessories 
Contacts Dimensions Pin Connectors 
General Purpose Spacing Inch (cm) Dip Digi-Key Price Each Solder Wire | Card Card | Vector 
PC/XT AT/ISA No. | Inch (mm) A B Cap. Part No. 1 10 25 Tail Wrap |Extender| Racks | PartNo. 
— A A General Purpose Plugboards 
+—____B $1020 
attaches here. 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1129-ND 29.03 25.52 22.65) vi062 |vi196| vio24 | vi050 | 3662-2 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 45 v1018-ND 36.04 31.68 28.12} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 3662-9 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 V1017-ND 20.00 17.59 15.61} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3662-5 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1016-ND 22.48 19.76 17.54} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3662 
aaa 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 v1023-ND 30.01 26.39 23.42 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3682-2 
A 156” — | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 v1020-ND 24.02 21.12 18.75} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 3677-2 
Circbords S100 iMultibus a ba (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 V1128-ND 38.02 33.43 29.67 | V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 4112 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 V1031-ND 30.03 26.40 23.43 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 4112-4 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 V1032-ND 28.03 24.64 21.87] V1062 |V1196} — — 4112-5 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 V1019-ND 29.03 25.52 22.65} V1062 |V1196} V1080 | V1053 | 3677 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 V1130-ND 43.81 38.52 34.18] V1062 |V1196] V1024 | V1050 | 3682-4 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 V1131-ND 36.04 31.68 28.12} V1062 |V1196| V1024 | V1050 | 3662A6 


4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 v1027-ND 27.03 23.76 21.09) $1364 |V1061 |) V1079 |V1050-52 | 3719-1 
72 100 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 v1029-ND 44.04 38.72 34.37) $1364 |V1061] V1079 |V1050-52 | 3719-6 
(2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 V1132-ND 26.01 22.87 20.30) $1364 |V1061] V1024 | V1050 | 4066-4 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 v1028-ND 30.01 26.39 23.42) $1364 |V1061] V1079 | V1053 | 3719-4 


Bare Board Pad per Hole Buses only PC/XT (Standard Bus) 


4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 V1111-ND 31.03 27.28 24.22) $2284 | — | V1115 ]V1050-52| 4610V 
56 125 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 V1112-ND 41.71 36.68 32.55) $2284 | — | V1115 |V1050-52 | 4610-1 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 V1114-ND 44.04 38.72 34.37) $2284 | — | V1115 /V1050-52 | 4610-3 


AT/ISA Expansion Units 


13.23 (33.60)| 4.20 (10.67) 84 | Vi036-ND 52.03 45.75 40.60| si314.| — | vio2s | —  |a6ta-1 
(XT) | (254) | 43.93 (33.60)| 4.20(10.67)| 91 | vio38-ND 52.03 45.75 40.60] sisi4 | — | vio2s] — | 4613-3 

d 13.25 (33.66)| 4.80 (12.19) — | Vi039-ND 78.06 68.63 60.91| — | — | vioze| —_ |asi7 

3 Hole Solder Pad jole wi Voltage/Gnd. 62/36 ae 13.25 (33.66)| 4.80(12.19)| 108] vio4o-nD 58.68 51.59 45.79) — | — | vtoze| —  |aet7-1 
Planes (AT) | (2.54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — V1041-ND 79.48 69.88 62.02) — — | vio2 | — | 4617-3 

og | 100 |18.25 (88.66)) 4.80(12.19)| 140] v1137-ND 79.48 69.88 62.02 |s1499-967/ — | — | — |aei7-4 

(2.54) |13.25 (33.66)| 4.80 (12.19) | 140] vi138-ND «90.96. 79.97 70.98 |s1490-967) — | — | —_ |ast7-5 


CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 


3.00 (7.62) | 3.50 (8.89) | — v2018-ND 5.01 440 3.91 _ - —_ — | 8022 
3.94 (10.01) | 6.30 (16.00) ) — v2017-NDO 30.03 26.40 2343) — = _ — | 8021 
s 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 V1035-ND 21.46 18.87 16.75; — - _ — |8019 
Continuous Interleaved Buses Ground Plane 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 V1044-ND 20.00 17.59 15.61 _ =— = = 8001 
Buses 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 V1045-ND 22.02 19.36 1719} — - _ —  |8002 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1046-ND 22.00 19.35 1717} — - — —  |8003 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1047-ND 24.02 21.12 1875; — - _ — | 8004 
_ - 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66)) 154 V1048-ND 47.03 41.35 36.70} — - _ — | 8006 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1049-ND 24.01 21.11 1873) — - _ —  |8007 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 V1021-ND 19.16 16.85 1496) — - _ —  |3677-6 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 V1034-ND 25.03 22.00 1953} — - —_ — | 45P80-1 
10.60 (26.92) | 10.60 (26.92)) 275 V1001-ND 63.06 55.44 49.21 - - _ —  |106P106-1 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)| — VI116-NDt 161.60 142.07 126.09} — =- _ —  |106P180-4 
12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124 V1117-ND 44.03 38.71 3435; — - — —  |8010 
11.00 (27.94) ) 9.20 (23.37) | 283 V1118-ND 64.06 56.32 4999} — - _ — |8012 


S-100 Prototyping Boards 


PC BOARD PATTERNS B2/B2 S. 10.00 (25.40)| 5.30 (13.46) | 80 V1134-ND 50.03 43.99 39.04; — - — —  |8801-6 
A _| Edgeboard Contacts Only A {50/100 ine) 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 110]  V1135-ND 50.03 43.99 39.04; — _ _ — | 8801-1 
FF ; 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46)) — | V1136-ND 60.04 52.79 46.85} — _ _ — | 8804 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses 
VME Circboard Prototyping Boards 
B2 | Pad Per Hole Only 
¢ | Buses Only Around Bare Board BI 3.94 (10.01) | 6.3(16.00) | 35} V1222-ND 18.00 15.83 14.05] — a _ — | E160-3U-1 
| oes 6.3 (16.00) | 45 | V1223-ND. 26.01 22.87 20.30} — a _ — | E160-3U-3 
D_| 3-Hole Solder Pad W/Buses Bt 3.(16.0) | 9.19 (23.34) | 100} — v1226-ND 32.01 2815 2498) — | — | — — | E160-6U-1 
E | 3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses & Ground Plane I 3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 105 V1227-ND 28.01 24.63 21.86 _— _ _ _ E160-6U-3 
F | Voltage/Gnd. Planes L .3 (16.0) | 3.94(10.01) | 20) v1224-ND 30.01 26.39 23.42) — _ _ — | 4614 
, B1 | — _ .3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 | V1225-ND 32.01 28.15 24.98] — _ _ — | 4614-3 
G | Buses Only - 2 Sides D 3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 50 | v1228-ND 36.02 3167 2811 — | — | — — | 4615 
H_| Interleaved Buses BI ee 9.19 (23.34) | 140}  V1229-ND 38.02 33.43 29.67; — _ _ — | £220-6U-1 
|_| Clearance-Hole Ground Plane C 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140}  V1230-ND 44.03 38.71 34.35) — _ _ — | £220-6U-2 
J | Voltage/Ground Planes 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168}  V1231-ND 29.03 25.52 22.65} — a _ — | £220-6U-3 
F 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68)) 348) — V1232-ND 66.05 58.07 51.54) — a — — | £280-9U-3 
K_ | Pad-Per-Hole Only 
L | 3-Hole Solder Pad t+ V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 
 V2017-ND has .05” spacing with plated-thru holes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1730 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SK¢/58) Circuit Board Accessories 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, sizes and 
hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. 
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Card Extenders 


Current rating: 5A @ 108°F temperature rise 

Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated .000010” gold over .000050” nickel 
Connector contacts: Gold inlay .000030” thick, on CA725 copper/nickel alloy base 

Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


aT 


Vector Card Extenders are specifically designed to 
provide in-system testing of functioning circuit boards. 


Install on circuit boards as an alternative to etched 
bus lines. 


Fig. 12 
Cutter Detail 


Makes insulating rings around pre- 
punched holes to insulate terminal points. 


Contacts Dimensions 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. i 10 | Part No. 
44 22 .156 (3.96) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) _ V1024-ND 42.04 36.96] 3690 
44 22 .156 (3.96) 4.5 x 11 (11.43 x 27.94) [RCA Cosmac|V1080-ND 56.33 49.52 3690-6 
36/62 | 18/31 100 (2.54) 6.7 x 5.6 (17.02x 14.22)} IBMAT |V1026-ND 80.06 70.39) 3690-26 
62 31 -100 (2.54) 3.18 x 5.7 (8.08 x 14.48)} IBMPC |V1025-ND 80.94 71.16} 3690-22 
72 36 100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21) - V1143-ND 75.33 66.23) 3690-2 
60/86 | 30/43 .1/.156 (2.54/3.96)| 12 x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! |V1095-ND 124.05 109.06) 3690-18 
188 94 .050 (1.27) 6.7 x 5.6 (17.02 x 14.22) EISA V1108-ND 279.08 245.59] 3690-32 
56 28 .125 (3.18) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) SDTI V1115-ND 49.96 43.92 | 3690-16 
100 50 — Hgt. 7.5 (19.05) S-100 V1144-ND 80.06 = 70.39 3690-12 
Prepunched =i 254 
Insulating Boards ! 
t 
2.54 


* Epoxy glass, except as noted 


Dimensions - Inch (mm) Board Digi-Key Price Each Vector 
Width x Length Thickness Part No. 1 10 25° «(| Part No. 


Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 


Pkg. Digi-Key Price Each Vector 
Fig. | Description Qty. Part No. 1 10 | Part No. 
1_| Slip-On Contacts for Tab-To-Wire Connection........... 50 V1065-ND 130.13 114.40 | 1120-1/50 
9 Lo-Profile IC Socket Pins for .055” (1.40mm) 
Dia: Holes; Wrap 'POSt ci. ccc crtciccosseseninciseceses 100 V1058-ND 24.01 21.11} R31/C 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 
3 Dig: Holes; Wrap 'POSt. si. sccccsrtviccessorne ciceaaesey 100 V1059-ND 27.14 23.86} R32/C 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 
Dia: Holes, Wrap'POSt: « ciccssccadsicsttsacanosteaaeed 1000 V1060-ND 198.20 174.24 | R32/M 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
025” (.64mm) Sq. Posts ..............00cc ee 100 Vv1071-ND 10.45 9.19] T44/C 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
2025?(:64MM) SO: POSS sce: s.ccicassctdteneeneses 1000 Vv1072-ND 60.13 52.87|T44/M 
4 | 168 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
.025” (.64mm) Sq. Posts ...............: cee 100 Vv1077-ND 9.68 8.52 | T68/C 


T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 


.025” (.64mm) Sq. Posts V1078-ND 57.09  50.20|T68/M 
T68A Series Miniwrap Terminal . V1110-ND 106.65 93.76 | T68A/M 
5A | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts V1073-ND 94.48  83.06/T46-4-9/M 
5B | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts Vv1074-ND 14.14 12.44] T46-5-9/C 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025” 
6 (64MM) SQ! POStS icici ccs wnssawettes nec cteaeeey 100 Vv1075-ND 14.54 = 12.79] T49/C 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025” 
(GA MIM) SQ! POStS csc ictctc as adie nsertenndeoenesen 1000 V1076-ND 128.40 112.88 | T49/M 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 
7 |, 042" (1.07mm) Dia. Holes, Gold.................... 1000 V1054-ND 100.10 88.00} K24A/M 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........00.. 1000 V1055-ND. 60.04 52.79| K24C/M 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
g |. .042" (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........-... eee 100 V1069-ND 9.65 8.48 | T42-1/C 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin Vv1070-ND 46.32 40.72|T42-1/M 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes 
(use with Micro-Klip) .............02... eee 100 V1171-ND 16.00 14.07) K32/C 


J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes 


(use with Micro-Klip) - | 1000 V1172-ND 140.12 123.19|K32/M 


9 | Rolled Flange Eyelet . 500 V1066-ND 30.01 26.39/T123/500 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) 
10 .062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin 100 V1067-ND 9.92 8.72 | T28/C 


Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 
.062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin .... 

11 | Bus Strips With Round Punched Holes. . a 

Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes 

12 for Copper Clad Boards ...........2....c0cceeeeeeeeeee 1 V1056-ND 55.91 49.16} P138A 

Pad Cutter Tool Shank only, .040” (1.02mm) Holes 
for Copper Clad Boards... 


V1068-ND 52.93 46.53 |128/M 
V1064-ND 9.85 8.66 |T107/10 


1 V1057-ND 67.23 59.11 | P138C 


4.5x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1005-ND# 13.07 11.49 10.20 | 169P44XXXP 
4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) .062 V1043-ND# 7.08 6.23 5.53 | 64P44XXXP 
4.5x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1004-ND 18.78 16.52 14.66 | 169P44WE 

8x 17 (203.20 x 431.80) .062 V1007-ND 29.07 25.56 22.68 | 169P79WE 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1011-ND 26.59 23.38 20.75 | 169P84WE 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1012-ND* 31.58 27.76 24.64 | 169P84WEC1 
4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) .062 V1042-ND 7.04 6.20 5.50 | 64P44WE 
4.5x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1002-NDt 12.23 10.76 9.55 | 169P44 
4.5x 17 (114.30 x 431.80) 062 V1003-ND*t 22.80 20.05 17.80 | 169P44C1 

8x 17 (203.20 x 431.80) .062 V1006-NDt 32.01 28.15 24.98 | 169P79 

8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1008-NDt 32.01 28.15 24.98 | 169P84 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) .062 V1009-ND*t 37.11 32.63 28.96 | 169P84C1 

10 x 17 (254 x 431.80) .062 V1013-NDt 39.22 34.48 30.61 | 169P99 
10 x 17 (254 x 431.80) .062 V2019-ND 39.22 34.48 30.61 | 169P99WE 

6.5 x 4.5 (165.10 x 114.30) .062 V1119-NDt 7.04 6.20 5.50 | 64P44 
4.5 x 8.5 (114.30 x 215.90) .062 V1120-ND 11.12 9.78 8.68 | 84P44WE 

6 x 17 (152.40 x 431.80) 047 V1122-ND 18.35 16.13 14.32 | 169P59-047 

6 x 17 (152.40 x 431.80) 031 V1123-ND 18.76 16.50 14.65 | 169P59-032 

6 x 17 (152.40 x 431.80) .062 V1124-ND# 14.54 12.79 11.35 | 169P59XXXP 
4.5x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1126-ND* 18.35 16.13 14.32 | 169P44WEC1 
4.5x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1127-ND** 19.20 16.88 14.99 | 169P44C2 


Vectorbords® — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 


4.8x 17 (121.92 x 431.80) .062 V1014-ND 27.79 24.44 21.69 | 170H48WE 
8.51 x 17 (216.15 x 431.80) | 062 V1015-ND 42.64 37.49 33.28 | 170H85WE 
8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) .062 V1121-ND 28.81 25.33 22.48 | 85H85WE 
4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) .062 V1125-ND 14.81 13.03 11.56 | 85SH48WE 


Vectorbords® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 


4x 6.5 (101.60 x 165.10) 037 V1140-ND 22.00 19.35 17.17 | 126M76-032 
4x 17 (101.60 x 431.80) .037 V1141-ND 20.00 17.59 15.61 | 336M76-032 
4x 17 (101.60 x 431.80) .037 V1142-ND* 20.00 17.59 15.61 | 336M76-032C1 


Vectorbords® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .079” (2mm) Grid 


3.94 x 6.3 (100 x 160) .037 V2015-ND 13.92 12.24 10.87 | 47078WE 


14 | Hand Insertion Tool for T44 V1098-ND 24.35 21.41/A13 
14 | Hand Insertion Tool for T68 ... V1099-ND 25.88 22.76 |A13-1 
15 | Hand Insertion Tool for T49 V1100-ND 72.05 63.35/P156 
16 | Hand Insertion Tool for T42-1 . V1101-ND 32.49 28.56|P149 
17 | Hand Insertion Tool for K24A, T46 . V1103-ND 68.07 59.84} P133A 
18 | Hand Insertion Tool for R31, R32 V1104-ND 115.06 101.16} P158 
— |Hand Insertion Tool for 128 V2020-ND 78.04 68.61 |P91A 
13 | Die for R32 Socket Pins V1106-ND 63.54 55.86 |D9 

— | Die for R31 Socket Pins .. V1173-ND 25.13 22.10/D10 


Material: # Phenolic. * Copper clad, 1 side. ** Copper clad, 2 side. t Epoxy Glass Composite 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1731 


SsaxeS¥i Card Racks CompactPCl® Card Racks 


=LECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Designed in accordance with EIA standard, 
these 19” (48.26cm) subracks are compatible 
with Vector prototyping boards. All racks are 
adjustable in both height and depth and can be 
used with snap-in, plastic or metal card guides. 
Available in kit form (CCK) or fully assembled 
(CCA) all models feature brushed aluminum 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electri- 
cally a superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCl 
utilizes the Eurocard form factor popularized by the VME bus. Card racks for 
CompactPCl Bus come completely assembled with card guides. Plug-in power 
supply and backplane are ordered separately. Standard 3U and 6U heights available 
with 4 or 8 slot card configurations. 


Note: Vented top and bottoms are not included. 


construction with a full line of prototyping boards, V1050, V1051 Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
extenders and backplanes available. Card racks 50, V1051, Description Width Depth Hot. Part No. il 10 25 Part No. 
include nylon snap-in card guides. and V1053 Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) 8.5 (21.59) | 3U V1176-ND 138.14 _— — | CCA26-36 
Card Rack cPCI | 9.0 (22.86) 8.5 (21.59) | 3U V1177-ND 239.80 =- — | CCA26-44 
Card Size Range Size Inch (cm) Guide Mnt.| Mat- | Digi-Key Price Each Vector Card Rack cPC! | 7.4(18.80) 12 (30.48) | 3U V1174-ND 140.12 — — | CCA27-36 
Inch (cm) WxH Width x Depth |Hgt.*| Method | erial | PartNo. 1 10 Part No. Card Rack cPCI | 9.0 (22.86) 12 (30.48) | 3U V1175-ND 140.12 123.19 109.33 | CCA27-44 
3.00-5.00 x 4.5 19.00 x 9.00 Card Rack cPCI | 19 (48.26) 10 (25.40) | 6U V1178-ND 198.20 174.24 154.64 | CCA28-84-00 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26 x 22.86) | SU | Snap-In | Nylon | V1145-ND 147.89 130.02 | CCK12S/90 Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total | V2003-ND $94. 7.86. 6.98 | HD91 
iigoriee : 143) (48-26 2 BB) 3u | snap-in | nylon | vi052-ND 147.89 130.02 | cck13s/90 Card Guides Snap-In Style for Above Racks V2008-ND 1.78 AS? 1.40 | 3250-0001-01 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1051-ND 164.27 144.42 | CCA13S/90 
5.50-7.00x45 | 19.00x9.00 Com pactPCle Backplane 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Riveted | Zinc | V1050-ND 270.27 237.60 | CCA13M/90 
5.50-7.00 x 4.5 95x 9.00 Features: * Backplane design is compliant with the CompactPCl specification 
(13.97-17.78 x 11,43)| (24.13 x 22.86) | 3U | Snap-In | Nylon | V1146-ND 178.18 156.64 | CCK13S-H/90 1.0 * CPU slot is on the right * A Drive connector for Peripheral Power is 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 provided * A 4-pin Connector is provided for 12VDC fan connection 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1147-ND 360.36 316.80 | CCK13S-16/90 
8.60-10.1 x 4.5 79.00 x 12.00 Digi-Key Price | Vector 
(21.84-25.65 x 11.43)| (48.26 x 30.48) 3U | Snap-In | Nylon | V1053-ND 192.01 168.80 | CCA14S/90 Description Part No. Each | Part No. 
i 560-1 1x8 mi nee : 1 a 5U | snap-in | Nylon | V1148-ND 208.68 181.70 |cca17s/90 Backplane for CompactPCl, 8 Slot, 6U...|V1184-ND 1299.81 |CPCIBP8-6-64 
(10.18 2186: A 25,40) (48-26 220.88) 7U | Snap-In | Nylon | V1149-ND 166.38 146.28 | CCK100S/90 
“iaaetesty | 4826x286) | 3U | pate | Alum. | v2001-ND 177.41 155.97 |ccatsc/a0 VME Card Racks 


* 8U = 5.95” -5U = 7s 7 Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on the DIN 41914 standard. Card Racks come in either 

3036.25" (15. 384em), BU = 8.750 (22.2dem), 7.1225" (31,12em) completely assembled (CCA) or kit form (CCK). Card Guides are ordered separately. Vector backplanes are designed to 
EIA Backplanes meet VME bus Spec Rev C1 and Rev D. 

ard Cage Back Plane 
Width x Length | Plugboard | Digi-Key Price Each Vector . 9 
Description Inch (cm) Series Part No. 1 10 | PartNo. SA 
F 4.35 x 7.00 — KK Ss 
8 Slot CCK13 Series Backplane (11.05 x 17.78) 4610 V1096-ND 237.87 209.12 4610-8-1A ASS < 
16 Slot CCK13 Series Backplane (11.08 85.02) 4610 | V1097-ND 318.26 279.80| 4610-16-1A = WW 


Card Rack Accessories 


Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for PCB cards to 


slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount versions (comes with Guide 
hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. Mount | Mat- | Digi-Key Price Each Vector 
aA 5 Card Size Rack Size Hgt. | Method | erial | PartNo. 1 10 Part No. 
me Length Digi-Key Price Each Vector Assembled Racks 
Description Inch (cm) _| Part No. 1 10__| Part No. 3U x 160mm 79"x9.27 | 3U | Snap-In | Nylon | Vi212-ND 177.63 156.16 | CCA160-3U 
Grab Handle w/ Hardware for Card Racks 6U x 160mm 19” x 9.27 6U | Snap-In | Nylon | V1213-ND 208.21 183.04 | CCA160-6U 
5.25” (13.340m) and 8.75” (22.23cm) height....... = VA461-ND___12.01__10.56_| HA12 3U x 220mm 19”x 11.63 | 3U | Snap-In | Nylon | V1214-ND 190.66 167.62 | CCA220-3U 

Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) .. = V1162-ND 9.59 8.44 | HA9/4 6U x 220mm 19" x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1215-ND 207.84 182.72 | CCA220-6U 
T-Strut 1° wide for Customizing Card Rack . ... | 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.83 7.76 |TS169 Kitted Racks 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack . 20.85 (52.96) | V2005-ND 9.77 8.60 |TS209 3U x 160mm 79"x9.27 3U | Snap-In | Nylon | V1216-ND 171.23 150.53 | CCK160-3U 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pcs./total, _ V2006-ND 11.76 10.34 |HD34 3U x 160mm 49" x 11.63 6U | Snap-in | Nylon | V1217-ND 185.40 163.00 | CCK160-3U 
Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pcs./bag)...... — V2007-ND 6.22 5.48 | NT4-7PA 3U x 220mm 49"x 11.63 3U | Snap-in | Nylon | V1218-ND 174.23 153.17 | CCK220-3U 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pcs./bag) -25 (.64) V2004-ND 5.61 4.93 |SC4-27/25 6U x 220mm 49" x 11.63 6U | Snap-in | Nylon | V1219-ND 189.86 166.92 | CCK220-6U 
Bracket Kit for T-Struts ...........02. ccc _ Vv2000-ND 9.81 8.63 | BRI6A - - . ; 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) ... ViiST-ND 23.73 20.87 | CG2-45P para Gulde debra Nyon Shap: ni Mounts (Rigor eT See 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) Vi153-ND 2228 19.59 |CG2-65P ard Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12)... = : 3 mall 


V1156-ND 22.66 19.92 |CG2-80P 
V1160-ND 23.02 20.24 | CG2-95P 


V1150-ND 14.40 12.66 |CG2-45S 
V1152-ND 12.69 11.16 |CG2-65S VM E/DIN Backplanes 
V1155-ND 18.66 16.40 | CG2-80S Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus Specification Rev C1 and Rev D. All termination is 
V1158-ND 16.18 14.23 | CG2-95S placed inboard of the two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19” RETMA rack. Decoupling 
V1154-ND 28.76 25.28 | CG2-65M capacitors are provided at the ends. The resulting improved power distrubution as well as signal shielding in ground 
V1157-ND 36.22 31.84 |CG2-80M i : ‘ # : 
layers creates a high performance back plane with low signal cross talks. Press-fit 96-pin DIN connectors are used. The 
“P” series which uses a 10-pin power block or “bug” and #6-32 hardware or the “M” series which uses a combination of 
power bugs and Mate-N-Lok connectors. 


( 

( 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) .... 


PCI Development Boards 


Digi-Ke Price Each Vector 
For fast development of adapter card to PCI bus. Description Part No 1 10 | Part No. 
P/N V1163-ND Features: * Multilayer board contains pad per hole patterns * Power and ground accessible throughout 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1200-ND 650.65 572.00 | VMEBPOSP11 
the board * For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1201-ND 960.96 844.80 | VMEBPO7P11 
10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1202-ND 790.79 695.20 | VMEBP10P11 
Digi-Key eons Denar 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps |V1203-ND 1199.20 1054.24 | VMEBP12P11 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 21 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1204-ND 1599.60 1406.24 | VMEBP21P11 
PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH ......| V1163-ND 261.83 230.18 204.29 | 4624-3 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power Vv1205-ND 650.65 572.00 | VMEBPOSMO00 
PCI Extender Test Card 5V for 32 or 64 Bit . V1166-ND 320.32 281.60 249.92 | 3690-34-5V 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1206-ND 760.76 668.80 | VMEBPO7P00 
PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit . V1167-ND 320.32 281.60 249.92 | 3690-34-3V 10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1207-ND 790.79 695.20 | VMEBP10M00 
PCMCIA Adapter Board Assembly ..-| V1168-ND 98.10 86.24 76.54 | 4625-1 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1208-ND 850.85 748.00 | VMEBP12M00 
PCMCIA Proto Board Kit 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs & Mate-N-Lok | V1210-ND 650.65 572.00 | VMEBP05S00 
4.5” x 6.00” (11.43cm x 15.24cm), Pad Per Hole ....| V1169-ND 172.15 151.35 134.32 | 4625-3 21 Slot VME J1, 3U Backplane V1211-ND 658.66 579.04 | VMEBP21J1 
PCMCIA Extender Test Card for Type Il or Ill Slots ....| V1170-ND 150.13 131.99 117.14 | 3690-35 


Edgeboard Connectors 


For 1/16" (1.60mm) 
Edgeboard Connectors Hie ee ae 96 Pin Din 
Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled diallyl; ‘a tele 4 
Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10 Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, aoe Connector Material: Glass filled polycarbonate 


UL-94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0 + Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper. Contact Plating: Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
.000010” gold over .000050” nickel. Test Voltage: 650VAC Rated Current: 3 Amps Type Female Part No. 1 10 25 | Part No. 
Contact Res. Drop: 30 Mv Maximum @ rated current Insulation Resistance: 5000MQ, Right Angle PC Mount Female V1233-ND 45.00. 13.19 11.71 | RES6FSR 
mon. @ 500VDC Solder-Eye Wire-Wrap Right Angle Wire Wrap Female V1250-ND 19.20 16.88 14.99 | RE96FWR 
Ch No.of | Terminati Mounti Digi-K Price Each Vect Right Angle PC Mount Male V1235-ND 10.52 9.25 8.21 | RE96MSR-062 
i nh a ie ; aaa Hon on ing a pe 4 oto ac Pe Pen Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 12.99 11.43 10.14 | RE96MSR-125 
‘OES a ii a i 7 ST rerhies ce EET: Aaae 7 Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 20.77 18.26 16.21 | RE9SMWR 
: - fap Tall enter “| . 5 5 a Straight Wire Wrap Female V1237-ND 11.99 1055 9.36 | RES6FW 
.156 (3.96) 44 Solder Eye Flush V1062-NDtt 13.09 11.51 10.21 | R644 Straight Wire Wrap Male V1238-ND 13.20 11.60 10.30 | RESEMW 
156 (3.96) | 44 Wire Wrap Flush | V1195-ND 11.63 10.23 9.08 | R644-3F Straight PC Mount Female (AutoBus) V1239-ND 19.53 17.17 15.24 | REQ6FABG 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Center | V1196-ND 11.63 10.23 9.08 | R644-3C Straight PC Mount Female V1234-ND 43.03 11.46 10.17 | REQ6FSD 
+ Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Square Straight Press-Fit Female V1240-ND 7.99 7.03 6.24 | REQGFSP 
+t-Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. Straight Press-Fit Wire Wrap Female V1241-ND 12.99 11.43 10.14 | RE96FWP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1732 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Twin SMT Adapter Boards 


Industries Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes 
on standard 0.1” x 0.1” (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components 
Solderless Bread boards can be added to evaluate performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. All 
boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is 
Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits measured in mils (thousandths of inch). 
without soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for 
high speed and low noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and QFP44-100 QFP100, 128 


debugging. In addition, there are binding posts for convenient attachment of power sources, or input and 
output signals. 


Dim. in Inches (mm) 


6.496 (165) 


6.89 (175) 
6.496 (165) 


rave O CO © 4 


Yb Ve 


Va 
TW-E41-1060 


7.28 (185) 
6.496 (165) 
‘Twin 


industries GO GO OG 


EC A GB 
GEE EE GEE ER EEE CPE GOED GE 


Digi-Key Price Each Twin Industries 
Description Part No. 1 10 Part No. 
PLCC 20, 28, 44, 64, 84 438-1031-ND 50.51 44.40 8100-SMT3 
ES SSS SEE EE SOIC Medium, Wide, Plastic, 50 mil pitch 438-1014-ND 21.84 19.20 8100-SMT4 
QFP 44-100, 160, 25 mil pitch ...... st 438-1015-ND 29.12 25.60 8100-SMT6 
QFP 100, 128, 144, 208, 240, 20 mil pitch. 438-1016-ND 41.86 36.80 8100-SMT7 
SOIC Medium, Tiny, Metric, 25 mil/S50mil .. 438-1017-ND 41.86 36.80 8100-SMT8 
- A Fs 5” 4" 22 5" 47 1G" (8) C7" 0.6" 0.8" 0.4" 0.3" 0.9" "wi TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 
* 70 piece kit contains: 5 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8’, 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. ping ta aes 2 iy e 
* 140 piece kit contains: 10 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8’, 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. (60 mil pitch); SSOP 56 (30 mil pitch) ......... cca GONG. 60:80 [E3800 SMe 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board. 438-1032-ND 40.04 35.20 8100-SMT10 
a 5 5 5 80 QFP (20 mil pitch) 6” x 4” Board. 438-1033-ND 40.04 35.20 8100-SMT11 
Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. Description Part No. ql 10 Part No. 
880 Tie-Points..............ssessesenmeneeereee 438-1045-ND 8.73 7.99 | TW-E40-1020 H 
1 
830 Tie-Points with 70 pes. Wire Kit .......... 438-1046-ND 13.44 12.29 | TW-E41-1020 General Purpose Prototyping Boards 
3 7 i ame High quality prototyping boards for use in hardware development, rapid prototyping, and wire wrapping 
2 830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit projects. Features: « FR4 glass epoxy material, 0.062” thick * Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
and Binding Post ................--.0.. 438-1047-ND 19.74 18.05 | TW-E41-102B 2.54mm) centers * Hole size .042” (.035 plated) * PTH = Plated Thru Hole * NP = Non-Plated 
3 2390 Tie-Points with 140 pcs. Wire kit 7100 Series 8000 Series 
and Binding Post .................00000000. 438-1048-ND 37.45 34.24 | TW-E41-1060 
_ 140 peso Wire Kit. ccesenncccseesunrcomase 438-1049-ND 9.98 7.99 | TW-E012-000 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders 
allow access to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. 
Models with test point allow monitoring of signal activity. 


8100 Series 4 8200 Series 


438-1000 438-1001 


Digi-Key Price Each —_| Twin Industries 

438-1004 438-1005 Description - Inch (mm) Part No. 1 10 _| Part No. 

7100 Series 
pics 4x5 (101.6 x 127) Unclad (No Copper) .... 438-1019-ND 4.73 4.16] 7100-45 
ae meena 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Unclad (No Copper) 438-1037-ND 8.37 7.36 | 7100-4565 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Unclad (No Copper) .062” Holes 438-1034-ND 8.37 7.36 | 7100-062-4565 
4.5 x 8.5 (114.3 x 216) Unclad (No Copper) .062” Holes 438-1035-ND 12.65 11.12 | 7100-062-4585 
4x 10 (101.6 x 254) Unclad (No Copper)... 438-1036-ND 10.10 8.88 | 7100-410 


10 x 10 (254 x 254) Unclad (No Copper). 
10 x 20 (254 x 508) Unclad (No Copper)... 


438-1020-ND 23.66 20.80 | 7100-1010 
-| 438-1021-ND 45.50 40.00 | 7100-1020 
8000 Series 


438-1008 4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided ....). 438-1022-ND 13.78 12.12 ] 8000-45 
4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided, 
Lead Free, Gold Plating over Copper .................020020+ 438-1051-ND 14.47 12.72 | 8000-45-LF 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Plated Thru Hole (PTH), 
SAT Double Sided sis) i .. suena Atlin ceuemree ieltens 438-1040-ND 21.84 19.20 | 8000-4565 
(cc ha 6.3 x 3.9 (160 x 100) Plated Thru Hole (PTH), 
Double Sided, 2mm pitch.............00 438-1038-ND 25.21 22.16 | 8000-2MM-3U 


4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided...) 438-1039-ND 26.39 23.20 | 8000-410 
4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided, 
Lead Free, Gold Plating over Copper 


438-1050-ND 27.76 24.40 | 8000-410-LF 


Digi-Key Price Each Twin Industries 10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided....] 438-1023-ND 61.88 54.40 | 8000-1010 
Description Part No. 1 10_| PartNo. 40 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided....|__438-1024-ND 116.48 102.40 [8000-1020 
i i is 4 iy 8100 Series 
Gompacte GLH with lest Bolts ® Om x elles peop 273.00 263.90 | 2000-EXTM 4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), GND Plane....... 438-1025-ND 73.78 12.12] 8100-45 


CompactPC! 6U with Test Points 160mm x 6U 
CompactPCl 3U x 80mm.. 
CompactPCl 6U x 80mm.. 
CompactPC! 6U x 80mm Rear 1/0 (J3-5). 


PCI, 32 Bit, 4 Layer with Test Points (3.3 or 5V) .. 


438-1001-ND 492.00 475.60 | 2000-6U-EXTM 
438-1002-ND 210.00 203.00 | 2000-3U-80EX 
438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
438-1004-ND 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR 


438-1005-ND 158.79 147.20 | 7586-5EXTM 


4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), GND Plane, 
Lead Free, Gold Plating over Copper | 488-1052-ND 14.47 12.72 | 8100-45-LF 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Plated Thru Hole (PTH) GND Plane...) 438-1042-ND 21.84 19.20 | 8100-4565 
4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH) GND Plane |  488-1041-ND 26.39 23.20 | 8100-410 
10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole (PTH), GND Plane 438-1026-ND 61.88 54.40 | 8100-1010 


: 10 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole (PTH), GND Plane e.| 438-1027-ND 116.48 102.40 [8100-1020 
PCI, 64 Bit, 4 Layer with Test Points (3.3 or 5V) 438-1006-ND 139.12 124.80 | 7564-UEXTM 8200 Series 
PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card. 438-1007-ND 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM 4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Two GND Plane..| 438-1028-ND 73.78 12.12 |8200-45 
PCI, 32 Bit, Left Angle Riser Card. 438-1008-ND 51.00 48.00 | 7586-LAEXTM 4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Two GND Plane, 
VME with Test Points for All Signals. 438-1009-ND 125.63 108.80 | 8196-6U-EXT Lead Free, Gold Plating over Copper ..................22000+ 438-1053-ND 14.47 12.72 | 8200-45-LF 
PCMCIA, 4 Layer, 2.13” x 6.35” (54mm x 161mm) 438-1010-ND 118.59 99.20 | 3300-EXTM eek EVE 165) Plated Tp tiole (Ru) POTTER 21.4 19.20 | gon0-ases 


AGP, Right Angle Riser Card. 438-1011-ND 44.16 41.60 | AGP-RAEXTM 
AGP, Left Angle Riser Card .. ..-| 438-1012-ND 44.16 41.60 | AGP-LAEXTM 
ISA, 2)LAY OP... .ccciacesacccnnsaanacacteunannrnnmanaacsene 438-1013-ND 58.29 51.20 | 7098-EXT 


4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane...| 438-1043-ND 26.39 23.20 | 8200-410 
10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane..) 438-1029-ND 61.88 54.40 | 8200-1010 
10 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane..| _438-1030-ND 116.48 102.40 | 8200-1020 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1733 
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Electronics Corp. 


Positive Coated Sensitized 
Copper Clad Boards 


Make your own professional looking 
prototype boards with trace widths as 


narrow as .005” (.13mm). 


All boards 


are FR4 material and come packaged 
individually in a black bag with blue 


header. 


CAUTION: Do not open in direct sun-light, 
open in darkroom environment only. 


Coated Copper Clad 
PC Board 


Developer and etchant solution available from Injectorall. 


Dimensions 
Inch (cm) 


Digi-Key 
Part No. 
Single Sided 


1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 


Price 
Each 


Injectorall 
Part No. 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC17P-ND 4.95 | PC17P 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC18P-C-ND 8.32 | PC18P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC18P-S-ND 9.50 | PC18P-S 
6x 9 (15.24 x 22.86) PC19P-ND 14.50 | PC19P 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC19P-T-ND 35.05 | PC19P-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC19AP-ND 52.55 | PC19AP 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC19AP-E-ND 70.94 | PC19AP-E 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9P-ND 5.71 | PC9OP 
4x6 (10.16 x 15.24) PC10P-ND 9.70 | PC10P 
6x 9 (15.24 x 22.86) PC11P-ND 20.04 | PC11P 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC11P-T-ND 41.30 | PC11P-T 


Double Sided 


1/16” (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper 


12 x 18 (30.48 x 45.72) PC77P-ND 86.62 | PC77P 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC77P-E-ND 116.92 | PC77P-E 
1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC40P-ND 6.06 | PC40P 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 8.83 | PC41P 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41P-C-ND 11.60 | PC41P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41P-S-ND 13.25 | PC41P-S 
6x 9 (15.24 x 22.86) PC42P-ND 18.75 | PC42P 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42P-T-ND 49.99 | PC42P-T 
1/16” (.159cm) Thick, 4 oz Copper 
4x6 (10.16 x 15.24) PC80P-ND 16.37 | PC80P 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC82P-E-ND 137.38 | PC82P-E 


Single Sided 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55P-ND 
4x6 (10.16 x 15.24) PC56P-ND 

4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC56P-C-ND 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC57P-ND 


Double Sided 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


4.26 
7.16 
8.51 
14.61 


PC55P 
PC56P 
PC56P-C 
PC57P 


18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC47P-E-ND 


Single Sided 


014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 


85.72 | PC47P-E 


18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC97P-E-ND 


62.19 | PC97P-E 


Positive PC Board 


Accessories P 


Use re-useable exposure guide for a 
determining your exposure time to the 
distance of the exposure lamp for your 
application. The UV exposure lamp is a 
15W lamp for exposing the presensitized 


Glass Exposure Kit 


Uncoated 


Copper 


Clad Boards 


All boards are made from FR4 material. 
1/2 oz. copper is ideal for shorter etching 


times and very fine trace lines. Use 2 oz. | 
and thicker for higher current applications 


and heatsinking. 1/16 


are standard with thinner boards offering 


board flexibility and 


inch thick boards 


reduced weight. 


Dimensions 
Inch (cm) 


Digi-Key 
Part No. 


Price 
Each 


Single Sided 


1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 


Injectorall 
Part No. 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC5-ND 3.10 | PCS 
4x6 (10.16 x 15.24) PC6-ND 4.10 | PC6 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC6-C-ND 4.46 | PC6-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC6-S-ND 5.10 | PC6-S 
6x 9 (15.24 x 22.86) PC7-ND 7.25 | PC7 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC7-T-ND 15.24 | PC7-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC8-ND 22.86 | PC8 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC8-E-ND 34.29 | PC8-E 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9-ND 3.13 | PC9 
4x6 (10.16 x 15.24) PC10-ND 4.98 | PC10 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC10-C-ND 5.81 | PC10-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC10-S-ND 6.65 | PC10-S 
6x 9 (15.24 x 22.86) PC11-ND 9.95 | PC11 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC11-T-ND 22.12 | PC11-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC12-ND 33.17 | PC12 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC12-E-ND 42.13 | PC12-E 


1/16” (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC74-ND 4.26 | PC74 

4x6 (10.16 x 15.24) PC75-ND 6.73 | PC75 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC75-C-ND 7.93 | PC75-C 

6 x 6 (15.24 x 15.24) PC75-S-ND 9.03 | PC75-S 

6x 9 (15.24 x 22.86) PC76-ND 14.31 | PC76 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC76-T-ND 24.34 | PC76-T 

1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 

3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC40-ND 3.25 |PC40 

4x6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 3.87 |PC41 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41-C-ND. 5.08 |PC41-C 

6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41-S-ND 5.80 |PC41-S 

6 x 9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 6.57 |PC42 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42-T-ND 17.50 |PC42-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC43-ND 26.27 | PC43 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC43-E-ND 39.40 | PC43-E 

1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 

3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC51-ND 4.66 |PC51 

4x6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 |PC52 

6 x 9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 PC53 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC54-ND 42.67 |PC54 


Single Sided 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5.x 7 (11.43 x 17.78) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12x 12 (30.48 x 30.48) 


Double Sided 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


PC55-ND 3.33 | PC55 
PC56-ND 4.35 |PC56 
PC56-C-ND 4.53 | PC56-C 
PC56-S-ND 5.18 |PC56-S 
PC57-ND 7.78 | PC57 
PC57-T-ND 15.59 |PC57-T 


3 x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x6 (10.16 x 15.24) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 


PC44-ND 3.10 | PC44 
PC45-ND 4.25 |PC45 
PC45-S-ND 5.17 |PC45-S 
PC46-ND 7.75 |PC46 
PC46-T-ND 17.31 |PC46-T 
PC47-ND 25.97 | PC47 


Single Sided 


014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 


board. Intended to be used with your 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC94-ND 2.33 |PC94 
fluorescent 18” bi-pin fixture. Glass exposure kit consists of two 4x6 (10.16 x 15.24) PC95-ND 4.35 |PC95 
pieces of properly sized glass with spring clips. Used to position and 6x6 (15.24 x 15.24) PC95-S-ND 5.18 |PC95-S 
hold mylar positive and board during the exposure process. 6 x9 (15.24 x 22.86) PC96-ND 7.78 |PC96 
Digi-Key Price |Injectorall 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC97-ND 23.37 | PC97 
Description Part No. Each |Part No. 
Reusable Exposure Guide Kit |PC50A-ND 2.78|PC50A 
18” Fluorescent Unclad PC Boards 
Exposure Lamp, Bi-Pin PC557F-ND 20.74|PC557F 
Glass Exposure Kit for fo {no cone) Pe rte made + FR4 fiberglass suet Ideal 
4x6” (10.16x15.24cm) for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 
and smaller, 6 Pcs. PC-GL46-ND 4.78|PC-GL46 
5 Dimensions Injectorall 
Glass Exposure Kit for ner Part Ni 
6x9" (15.24x22.86cm) neni(cm) eniNGs 
and smaller, 6 Pcs. PC-GL69-ND 7.78|PC-GL69 1/32” (.79mm) Thick 
Glass Exposure Kit for 14x18” 3 x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC55-UNCLAD-ND = 2.37) PC55-UNCLAD 
(35.56x45.72cm) 4x6 (10.16 x 15.24) |PC56-UNCLAD-ND —3.47| PC56-UNCLAD 
and smaller, 8 Pcs. PC-GL1218-ND 20.91|PC-GL1218 6x9 (15.24 x 22.86) |PC57-UNCLAD-ND _ 6.50|PC57-UNCLAD 
lear rayiar Aye OG MnO OK ree o'00 Rese 12 x 18 (30.48 x 45.72)|PC58-UNCLAD-ND 21.71] PC58-UNCLAD 
edom). 2 Sheet Pac 5 : 1/16” (3.17mm) Thick 
Clear Mylar Film, 6x9” (15.24x 
22.86cm) 2 Sheet Pack |PC37-ND 2.85|PC37 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC5-UNCLAD-ND —_—3.00/ PC5-UNCLAD 
Clear Mylar Film 4x6 (10.16 x 15.24) | PC6-UNCLAD-ND 4.66 | PC6-UNCLAD 
12x18” (30.48x45.72cm) 6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC7-UNCLAD-ND —_9.00/ PC7-UNCLAD 
2 Sheet Pack PC38-ND 6.00|PC38 12 x 18 (30.48 x 45.72) |PC8-UNCLAD-ND 23.99 | PC8-UNCLAD 


Drilled Copper Clad 
Breadboards 


Double sided copper clad boards with 
drilled holes on 
of .042” fits most components. Perfect for 
use with pad cutting tool to customize your 


-1” centers. Hole 


circuits. 1/16” thick board. 


>| 


diameter 


Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) B3426D-ND 9.05 | B3426D 
4x6 (10.16 x 15.24) B3427D-ND 13.42 | B3427D 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND 70.00 | B3429AD 


Terminal and 
Distribution Strips 


+. 6.5(165.10) —————__+ 
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Digi-Key Price 
Fig.| Description Part No. Each 
1 Terminal Strip, 
128 five-tie-point terminals ............. 923261-ND 16.92 
2 Distribution Strip, 
24 four-tie-point terminals .............. 923277-ND 6.87 
3 Terminal Strip, 
96 five-tie-point terminals. . -|923265-ND 13.99 
4 Distribution Strip, 
18 four-tie-point terminals .............. 923281-ND 6.57 
5 Terminal Strip, 
68 five-tie-point terminals............... 923269-ND 10.97 
6 Distribution Strip, 
24 four-tie-point terminals .............. 923285-ND 6.22 
7 Terminal Strip, 
128 four-tie-point terminals............. 923289-ND 15.72 
8 Terminal Strip, 54 four-tie-point 
terminals w/solder tails, vinyl backed, 
mounting screws provided ............. 923292-ND 12.80 
9 Distribution Strip, 
36 four-tie point terminals . -|923293-ND 9.05 
10 Terminal Strip, 
34 five-tie-point terminals............... 923273-ND 7.37 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Chemicals 


Uncoated Copper 
Clad Boards & ~~ 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per square 
foot. This flame retardant laminate . 
is translucent in color and made of continuous woven glass cloth 
impregnated with epoxy resin. The copper on 1 ounce board is 1.34 
mil thick (0.0341mm). The boards are made of FR4 which is a flame 
retardant version of G-10 material. Developed specifically for the circuit 
processing industries requirements. Complies with Mil-S-13949H-GFK. 
Provides ultraviolet blocking and fluorescence when using automated 
optical inspection (AOI). UL #E37002A 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
1/16" 3"x 5" toz. 473-1000-ND 3.68 
1/16” 4’x6” loz. 473-1001-ND 4.62 
1/16" 6" x6" loz. 473-1002-ND 5.68 
1/16" 6"x 9” toz. 473-1003-ND 7.96 
1/16" 8” x 10” loz. 473-1004-ND 12 
1/16" 12” x 12” toz. 473-1005-ND 15.74 
1/32” 4’xe” loz. 473-1008-ND 4.62 
1/32” 6"x 9” toz. 473-1009-ND 7.96 
1/32” 12” x 12” loz. 473-1026-ND 15.74 
1/64" 6" x 9” toz. 473-1012-ND 7.96 
Double Sided 

1/16” 6” x6” loz. 473-1006-ND 6.48 
1/16" 12”x 12” loz. 473-1007-ND 18.02 
1/32” 4’x6" loz. 473-1010-ND 5.02 
1/32” 6x9” loz. 473-1011-ND 8.36 
1/32” 12" x 12” loz. 473-1027-ND 18.02 
1/64” 6’ x9” loz. 473-1013-ND 8.36 


Positive Coated 
Presensitized Boards 


Our presensitized boards provide high 

resolution and excellent fine line control. 

They are ideal for prototypes, small 

production runs, and student training. 

White protective peel-off liner is attached 

to protect board from incident light and 

scratching. = 

We also offer a large thin (12” x 18” x 1/32 inch) cat#675 paper 
phenolic presensitized board (Easy Cutting!!), perfect for cutting into 
smaller boards with no special equipment. Perfect for the classroom. 


Chemicals 


Economical 
Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

* Air pump and tubing 

© Sparging unit 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1029-ND —_ Economical Etching System.............. $45.48 


Etching Copper Clad 
Circuits 


7 liter heavy duty polyethylene etching tank 

* Sturdy mounting bracket 

* Clear acrylic lid 

* Heavy duty air pump 

¢ Three way adjustable airline manifold 

¢ Triple line sparging unit 

* 200 watt “Over the Side” immersion 
heater with quartz element, preset/ S 
adjustable temperature control 

* Adhesive digital thermometer 

¢ Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1028-ND Kit Etching PCB with Heater and Pump. 
473-1039-ND NEW! Replacement Immersion 

Heater - 115VAC 
473-1042-ND NEW! Replacement Air Pump - 115VAC. 


NEW! Exposure Kit 


Convenient kit required to “expose” presensitized copper-clad boards. 
Includes exposure tube, clear-acrylic weight for artwork, fluorescent- 
light fixture with stand and complete instructions. 


473-1030-ND PCB Photo Exposure Kit - 115VAC 
473-1031-ND Replacement Exposure Bulb 


$46.82 


NEW! Prototyping 
Accessories 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
473-1038-ND 9.30 
473-1040-ND 2.06 
473-1041-ND 7.30 


473-1081-ND 11.98 
473-1080-ND 10.24 


Description 

Transparency Film (5 sheets), 8” x 11.5” 
Foam Brush for ethcant or developer 
Latex Disposable Gloves (10 gloves) 


Presaturated Alcohol Wipes - 90 wipes 
Presat. LCD Cleaning Wipes - 90 wipes 


NEW! Brushes 


Abrasive Brushes: Excellent utility brush. Great for cutting corrosion 
and removing oxides from connector ends. Also great for cleaning 
soldering iron tips. Burnish contacts without removing base metals. An 
excellent gold contact cleaner. 

Non Abrasive Brushes: Excellent for removing flux and general 
cleanup. Can be used dry or wet. Works well with sticky or crusty 
materials. 

Technical Cleaning Brushes: Works well for dusting, cleaning with 
fluids and general cleanup. Excellent for removing flux. 


Abrasive Cleaning Brush 


A 


Non Abrasive Cleaning Brush 


Technical Cleaning Brush 
(473-1048-ND shown) 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Abrasive Cleaning Brushes 
Stainless Steel, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1043-ND 5.96 
Brass, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1044-ND 8.64 
Non Abrasive Cleaning Brushes 
Hog Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1045-ND 5.02 
Hog Hair, Brush Face 2 1/4” x 1” 473-1046-ND 9.70 
Horse Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1047-ND 4.94 
Technical Cleaning Brushes 
Horse Hair (5 pes.), Brush Face 1/4” x 3/8”_| 473-1048-ND 3.68 
Double Ended Horse Hair, 


Description 


Brush Face 1/4” x 5/16”.................... 473-1049-ND 8.64 
Wooden Chisel Hog Hair, 
Brush Face 3/4” x 5/16”...................5 473-1050-ND 7.96 


NEW! Swabs 


PCB Digi-Key Price v i i Double Headed Cotton Swab: Low lint, 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each NEW! Desolderi n g Braid extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
Single Sided . ™ grade purified cotton bonded on a 6” white 

116" 3°x 5” Yoz. 473-1014-ND 850 Super Wick ate ea rigidness. Compatible 

1/16” 4x6" toz. 473-1015-ND 9.04 RMA type flux, Come on static dissipative spools on all sizes. No = 

1/16" 6" x6" toz. 473-1016-ND 9.98 Clean Wick (NS) offers Halide free residue that is non-corrosive and Tapered Swab: Low lint, extra absorbent 

116" 6’x9” fox: 473-1017-ND 14.94 does not require cleaning. pene Bharmacauta rata purified sea 

1/32” 4’xe" toz. 473-1020-ND 9.04 = — 5 onded on a 6 white birch shaft for extra 

4/32” 6 x 9 ies 473-1021-ND 14.94 Length | Width Digi-Key Price rigidness. Compatible with all solvents. 

x 02. __|EBSaomete - Feet | Inches Color Part No. Each 
Paper Phenolic Single Sided Fine Braid RMA Flux Foam Over Cotton Swab: Shred resistant, 
1/32” 12” x 18” 1toz. 473-1018-ND 32.08 0.025 | #1 White (SMT) | 473-1060-ND 2.34 100% urethane foam heads with 100 PPI 
Double Sided 0.050 #2 Yellow 473-1061-ND 2.34 porosity over extra absorbent U.S.P. phar- 

16" 6x6” toz. 473-1023-ND 13.86 0.075 #3 Green 473-1062-ND macelicat ara buried eotons bonded 

1/16" 6"x 9" Joz. 473-1024-ND 19.22 0.100 #4 Blue 473-1063-ND Seer canente lreh-snatt: Compatible 

1/32” 6" x9” Joz. 473-1025-ND 19.22 0.125 #5 Brown 473-1064-ND - 

4/64” 6’x9” 1oz. 473-1022-ND. 49,22 0.050 #2 Yellow 473-1065-ND Antistatic Foam Over Cotton Swab: 

Paper Phenolic Double Sided 0.075 #3 Green 473-1066-ND Antistatic, shred resistant, 100% urethane 
1/32" Bx 12” Toz: 473-1019-ND 27412 0.100 #4 Blue 473-1067-ND foam heads with 100 PPI porosity over 
0.025 | #1 White (SMT) | 473-1068-ND extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
0.050 #2 Yellow 473-1069-ND grade purified cotton. Bonded securely 
0.075 #3 Green 473-1070-ND to a 6” birch shaft. Compatible with most 
0.100 #4 Blue 473-1071-ND solvents. 
D ill Bit 0.050 #2 Yellow 473-1072-ND General Foam Swab: Shred resistant, 
: rl Its 0.075 | #3Green —_| 473-1073-ND 100% urethane foam heads with 100 PPI 
Electronics Corp. 0.100 #4 Blue 473-1074-ND porosity. Bonded securely to a 6” birch 
Fine Braid No Clean shaft. 
Diameter | Digi-Key Price Each | Injectorall oe on aaa eee Rectangular Foam Swab: Large foam head 
Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 4 bonded to sturdy handle for aggressive 
~ 0.100 #4 Blue 473-1077-ND cleaning applications 
High Speed Steel 0.075 #3 Green 473-1078-ND : 
.062” (1.57) | PC300-52-ND 1.77 1.29 | PC300-52 0.100 #4 Blue 473-1079-ND 
-052” (1.32) | PC300-55-ND 1.96 1.43 | PC300-55 ae Digi-Key Price 
.040” (1.02) | PC300-60-ND 1.96 1.43 | PC300-60 E ' Pp 7 Description Part No. Each 
.033” (.84) | PC300-66-ND 2.23 1.63 | PC300-66 N W Double Headed Cotton 
.029" (.74)_| PC300-69-ND 2.51 1.83 | PC300-69 Mai te oats [ah ng irP 100 Swabs per package 7 4 ST Sah OSIENE 3.68 
.021" (.53) | PC300-75-ND 2.51 1.83 | PC300-75 aintenance epair Pens apere 
.0135” (.34) | PC300-80-ND 2.51 1.83 | PC300-80 p Double Headed, 100 Swabs per package ZaalNeeani0 3.68 
FF 5 a Convenient micro tip pen allows for delicate spot repair and main- 

Carbide ~ All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank tenance on circuit boards. Choose from a wide range of pens. Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1053-ND 5.68 
.062” (1.57) | PC300C-52-ND 9.26 8.11 | PC300C-52 - Single Headed, 6 ease a7 oot ora 18.68 
.052” (1.32) | PC300C-55-ND 7.55 6.61 | PC300C-55 a Price eich lca bl 

8 Description 10 Swabs per package 473-1055-ND 6.62 
-040" (1.02) | PC300C-60-ND 7.55 6.61 | PC300C-60 mi 
033” (.84) | PC300C-66-ND 7.55 6.61 | PC300C-66 Etch Resistant Trace Pen 473-1032-ND General Foam 
pts . 2 Rosin Flux Pen 473-1033-ND Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1056-ND 4.34 
031" (79) [BE@S00Gs68:NU) 7.55 6.61 | PC300C-68 Flux Remover Rework Pen 473-1034-ND Single Headed, 50 Swabs per package |473-1057-ND _—‘'14.66 
.029” (.74) | PC300C-69-ND 7.55 6.61 | PC300C-69 Conductive Silver Trace Pen 473-1035-ND Rectangular Foam 
021” (.53) | PC300C-75-ND 12.01 10.51 | PC300C-75 Green Overcoat Pen (Acrylic) 473-1036-ND 10 Swabs per package 473-1058-ND 5.68 
-0135” (.34) | PC300C-80-ND 12.01 10.51 | PC300C-80 Silicone Conformal Coating Pen 473-1037-ND 50 Swabs per package 473-1059-ND 18.68 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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im TONER 
ul S a rr TR A N SF € R Make instant circuit boards using 
any laser printer or photocopier! 


SYSTEM 


Simple 3-Step Process: 

1. Print circuit layout directly to TTS paper NO DARKROOM! 

2. Iron the image to copper-clad board NO NEGATIVES! 

3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


* Detailed instructions included for making single and double sided PCB’s 
¢ Also shows how to make custom full color decals for any application 
* Sheet size: 8-1/2” x 11” (21.59cm x 27.94cm) 


182:1003-ND'(10'Sheeti Pack)’ sss ccseiwsscnndeeasseesnaulia sue ncmasesadlesandeda sta cnceaatiae’ nadeaninde'snn $14.95 


NEW! PCB Fabrication Starter Kit 


Everything that you need to make high quality single 
and double sided PCB’s in 15 minutes. 


Kit Includes: 

* 20 Sheets of TTS paper 

* Green TRF 

¢ White TRF 

*2-8x 10 x .032” Single Sided PCB’s 
*2-8x 10 x .032” Double Sided PCB's 
¢ 9" TIA Laminator - 120VAC 


182-1024-ND Complete PCB Fabrication Starter Kit for PCB’s ......................0..ceeeeee $128.56 


NEW! DecalPro “Mini” Starter Kit 


Everything to make B/W or full color decals. Perfect for adding an overlay to your box or project panel. 


Kit Includes: * 20 Sheets of TTS paper * “Carrier” TRF (15”) * 60’ Foil Samples * KK-2000 adhesive spray 
¢ 3M “Low Tack” tape ¢ 4.2 oz. Cleaner * Sample Images 


182-1025-ND DecalPro “Mini” Starter Kit for panels and box graphics .........................55 $57.12 


Toner Foils “Green TRF” 


Simple 4-Step Process: 1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 2. Iron on the Green 
TRF film 3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 4. Using an etchant soaked sponge, rub away the 
unwanted copper. (Disposable gloves required) 


¢ Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier 
copper boards » Size: 8” Wide x 15° 


ASQZAOQIND:. .cceciseacescaiseatiatansstzasTanisanstervideennabayedarcead teetiteendadieg sash deacattbeaace $8.95 


Toner Foils “White TRF” 


Use the White TRF for adding “silkscreen” artwork to your board! Simply place the white TRF paper over 
your exposed toner “silkscreen” and apply heat to transfer the white pigment onto the toner which is fused 
to your PCB. Perfect for finishing off your prototype boards and giving them a professionally silkscreened 
appearance. ¢ Size: 8” Wide x 15’ 


WS2*1O 22ND vite fesintanrennsn sein deaeteudiums yeucuibes tase onawsauls ania see Mani teasak ee telaensb alias $8.95 
Printed Circuit Boards - 2 Pack 


Copper Clad Boards 
1/2 oz. Copper 


182-1020-ND 
182-1017-ND 
182-1018-ND 


Ga FLECTROHIES 


Etching Solution Heater 


Fits in tank and heats solution up to 38°C (100°F). Used to further 
reduce etching time. Built-in adjustable thermostat controls temperature continuously to 100°F (38°C). 120V 
AC/100 W Max. 


GOI92ND eves ceeeisecsddteedstdes tianinvsiasdandpeasiatanisiantcevise dealaeideskiadiaedanradaeedbades $20.47 


PCB Double Sided, .064", "8x10", 1/2 02., 2 Panels............ 5... scceeee cence eens 
PCB Single Sided, .032", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels... 
PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 


Etch Resist Ink Pens 


Black felt tip pen for making resist circuits directly on PC boards. Dries instantly for neat, easy application. 


- $4.19 
- $4.46 


GC220-ND Standard Size - draws lines approximately 1/32” (.79mm) wide. 
GC222-ND Fine Line - draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide 


Ga FLECTAOHIES 


Professional PC Board Power 
Etching System 


A semi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype 
shops and for limited PC board production. Air pump agitates etching 
solution for fast, very even etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm 
x 25.40cm) PC boards at a time, either single or double sided. 

Kit Contains: * 1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and Reservoir Lid, 12”H x 2 1/2"W x 
10 1/2"L (30.48cm x 6.35cem x 26.67cm), (Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 
Etch-O-Matic Power Agitating Pump, 120V AC Operation * 1 Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC 
Board Holder and Handle ¢ 4 Feet (1.22 Meters) of Supply Hose 


GC394-ND .. 


.. $96.03 


Kelsi Specialty Prototyping 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC Boards 


Fig. 3 


Front \ a 


Material: FR-4 


Dimensions Digi-Key Price Each 


Fig.| Description WxLxH Part No. il 10 25 


Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
with J1 Connector,.025” holes plated thru 
Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 


3.94” x 6.3” x .062” | V1253-ND 25.03 22.00 19.53 


2 [MRR It Oe" and O42" holes plated tiny | 294°x6.3"x.062" | VI254-ND 29.03 25.52 22.65 
3 Pere Na ite 3.94” x6.3"x.062” | V1255-ND 1753 15.41 13.68 
4 etna ee ed 3.94” x 6.3" x.062” | V1256-ND 17.53 15.41 13.68 
5 CR an Dente ee 3.94" x 6.3" x 062” | V1251-ND 20.00 17.59 15.61 
g | Prototype Board, High Density 15, 26, 44, 62, 78.| 9 19» 6 9» x 062" | V1252-ND 26.01 22.87 20.30 


and 104 Pin, D-Sub, 0.39” Diameter Holes 


Prototyping Boards 


Dimensions Digi-Key Price Each Vector 
Fig.| Description WxLxH Part No. 1 10 25 =|Part No. 

Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole ‘i ji i ‘| 

1 0.25” Double Sided, PTH 3.94” x 6.3" x .062” | V2013-ND 17.53 15.41 13.68 |8017 
Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole a a i i 

2 Double Sided, PTH 3.94” x 6.3" x .062” | V2014-ND 17.49 15.38 13.65 |8018 
Prototype Board, 1mm Grid, Pad-Per-Hole a fi ii 7 

1 0.25” Double Sided, PTH 3.94” x 6.3" x .062” | V2016-ND 34.03 29.92 26.56 |8020 
Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, ‘ . 

1 Pad-Per-Hole, PTH 4.00” x 6.00” x .062” | V2009-ND 11.52 10.13 899 |8015 
Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, 3 " o 

3 Pad-Per-Hole, PTH 4.00” x 4.00" x .062” | V2010-ND 7.33 6.45 5.73 |8015-1 
Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, ‘ " . 

1 Pad-Per-Hole, PTH 6.00” x 9.00” x .062” | V2011-ND 16.93 14.88 13.21 8016 

g | Low Cost Single Sided, .100x 100" Grid. | ¢ 4». 6.00" x.062"| v2012-ND 1059 932 8.27 |8016-1 

Pad-Per-Hole, PTH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


SURFBOARDS” by 


The Surfboard Concept: The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD® models for SOICs and PLCCs provide standard mounting 
footprints for the IC and depending on the model chosen, will include a 
prototyping area for additional components or provide a direct pin-out. 
Most SURFBOARD? models feature SIP (single in line) pins that make 


TEFARMLEGIES NIL] 1 


prototyping and interfacing with other circuits easy. 

Specifications: * Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
.032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) ¢ Finish: Level 60/40 Solder 
alloy * S.I.P. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS? can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 
guidelines included). 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 
packages as well as a wide 
variety of 3 terminal devices. 


The Breadboarding Medium for Surface Mount 


A 


Trimmers 


0805, 0603, 1206 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 9000 Series for ICs ae ID 
F eat 7 i a tg.| Part No. 
Build « prototype circuits * Evaluate ICs easily * Build circuit upgrades 8 Pin SOIC 
¢ Adapt SMD to thru-hole Q081CA-ND 1.60 12.24 
= 5 9082CA-ND 4.11 31.50 
Fig. 1 - Model 9081 Fig. 2 - Model 9082 16 Pin SOIC 
Q161CA-ND 2.04 15.66 
9162CA-ND 2.16 16.56 
9163CA-ND 6.32 48.42 
a. Q164CA-ND 6.53 50.04 
For building: Q165CA-ND_ 6.89 52.74 
* Resistor Networks All 6000 Series boards Pin, .3” (7.62mm) Wide 
. ‘i are .5” (12.7mm) high 9210CA-ND 7.47 57.24 
Capacitor Networks with 1” (2.54mm) pin 20 Pin PLCC 
* R-C Networks spacing. : Fig. 3 - Model 9161 Q301CA-ND 7.47 57.24 
* Diode Arrays SURFBOARDS? with a «1.05 (26.67) 1, ‘ 10 | 9302CA-ND 7.47 57.24 
i greater pin count repeat — 
¢ Transistor Arrays the same basic pattern — ory tT = Eee=il=y] Master Asst. Kit for ICs: 
* SMD Sub-Assemblies as shown. == R/24 32 pes total (5 each of 9081, 9082, 
a _] SES 9161, 9162, and 2 each of 9163, 
= == rol 9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
No.of Digi-Key Pricing No.of Digi-Key Pricing i= 4 ———— fi MK-9000CA-ND........... $99.00 
Fig.| Pins Part No. 1 10 Fig. | Pins Part No. 1 10 
SURFBOARDS® for Discrete Components 5 pce 1.09 (14.76 Fig. 5 - Model 9163 Fig. 6 - Model 91 Fig. 7 - Model 9165 
4 6004CA-ND 1.72 13.14 7 10 ee Ne 8.08: “23:58 1.925 (48.90 
; - 15 6415CA-ND 4.23 32.40 1.60 (40.64) —» + —1.60 ( -—1.925 (48.90) —» 
7 pocccamem 204 15.66 10 | 6510CA-ND 3.08 23.58 
ts poca om 228 (17.46 4 | 20 6520CA-ND__5.17_39.60 
1 8 6008CA-ND 2.51 19.26 ‘ 8 6808CA-ND 251 19.26 
10 6010CA-ND 3.08 23.58 16 6816CA-ND 4.11 31.50 
12 6012CA-ND —_3.67__28.08 8 6908CA-ND 2.511926 
3 6103CA-ND 1.48 11.34 ° 16 6916CA-ND 4.11 31.50 
7 : een es oh SURFBOARDS: for SOT-89 Fig. 8 - Model 9210 Fig. 9 - Model 9301 Fig. 10 — Model 9302 
" . . 3 6303CA-ND 1.48 11.34 K— 2.00 (50.80) —- + 2.00 (50.80) — 
12 6112CA-ND 3.67_28.08 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 e200 (50.80) & { ) a ( ) 
15 6115CA-ND 4.23 32.40 i) 6309CA-ND 2.63 20.16 ] 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS? for discrete components. 
MK-6000CAGND 0.0 ....cicacsidcsisteenntsetaaeenensarereneisarerasiereacera sean ators sien aceaessanes $99.00 


Application-Specific Adapters 
¢ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
¢ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


Fig. 3- Model 33008 | Fig.4-Model33010 | Fig. 5-Model 33105 | Fig. 6 - Model 33108 
B B | B 
33008/SS-8 33010 7UM-10 33108/UM-8 { 


{Mt 
merrier 


Fig. 7 - Model 33113 
p=B—_- 


Fig. 8 - Model 33115 Fig. 9- Model 33117 


Fig. 12 - Model 33206 1 33623 


[Bi 


Fig. 13 - Model 33208 


-~—— B+ 


[33208/SSOP-8) 


Fig. 15 - Model 33223 
Bri 


The 33000 Series of Surfboards® are application- Dimensions — Inch (mm) SIP Digi-Key Pricing 
specific adapters that convert surface mount Fig. A B Cc D Ei Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) 1 |.400 (10.16) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND 1.01 7.74 
format. The boards feature pre-installed pins on | 2 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) | 6 | SC-70-6, SOT-363....... 33006CA-ND 2.07 15.84 
100” (2.54mm) centers making them compatible with | 3 | .400 (10.16) | .800 (20.32) .100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fairchild) 33008CA-ND 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, | 4 |-400(10.16)| 1.0 (25.4) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197 (.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim 33010CA-ND 3.22 24.66 
and sockets, The SIP toma provides ease of signal |-E E575 +6) a0 (20'3)] 100 (2.54) | 200 (5.06) | 0256 (650) | 8 | MSOP-8, TSSOP. Wicronan (Main 
“ ‘ ae : a B i . ; : 2 a 7 a -8, '-8, Micromax-t laxim), 
ae ee well i ae snag pee dea Micro-8 (Int'l Rect.), Mini SO-8 (Burr-Brown)..... 33108CA-ND 2.80 21.42 
Oops Ble saVallabis: 1O-Aceept 2. wide Tange’ o 7 |.800 (20.32) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg............. 33113CA-ND* 2.84 21.78 
surface mount semiconductors and integrated circuits. | g | g00 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .067(1.70) | 5 | 5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device . 33115CA-ND 2.37 18.18 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for | 9 |.800 (20.32) |.700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050 (1.27) | 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device .......... | 33117CA-ND 3.22 24.66 
each pad for higher current applications. Model 33213 | 10 | .400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | .100 (2.54) | .078 (1.99) 4 | SOT-143, Surface Mount Device.................. 33143CA-ND 1.53 11.70 
features large soldering pads as connection points | 11 | .400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375 (.953) | 5 Sea (raphe) Mio ee ae fi ORE 4c6 14.20 
‘ ‘1 inylogic aircnila), Microgate (/exas Inst.) ... a P * 
pees nee eae 12 | 400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .110 (2.79) | 0375 (.953) | 6 SOT-336, SOT-23-L, Sc59 6, TSOP-64, 
7 : : eee SuperSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.) .._ | 33206CA-ND. 2.07 15.84 
solder-coated 1-02. Circuit Foils that can be hand- 7377409 (49.16) | 800 (20.32)| 100 (2.54) | 300 (7.62) | .025(.650) | 8 33208CA-ND 2.80 21.42 
soldered or soldered by most conventional processes. | 44 | 195 (28.57)| .850 (21.59) .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100(2.54) | 3 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg 33213CA-ND* 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place on .100” (2.54mm) 15 | .500 (12.70) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .275 (6.98) 090 (2.28) 3 | SOT-223, Surface Mount Devic 33223CA-ND 1.27 9.72 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of | 16 | .400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | .080 (2.03) | .051 (1.3) | 4 | SOT-343. 33343CA-ND 1.53 11.70 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts {17 |-500 (12.70) | .600 (15.24) .100 (2.54) | .275 (6.98) _| .090 (2.28) |_6 | SOT-223. 33623CA-ND* 2.30 _ 17.64 


and plug in. * Higher Current Applications + Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1063) 1737 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Wire Cut and Strip Tools 


Easy and clean stripping of wires for 
wire wrapping, electronic and appliance 
applications. Strip length easily adjustable 
for your application. The hardened steel 
cutting blades and sturdy construction of 
the tool ensure long life. Biomechanically 
designed for maximum efficiency. Easy to operate: Place wire (up 
to 4) in stripping slot with ends extending beyond cutter blades, press 
tool and pull, wire is cut and stripped to proper “wire stripping” length. 


Wire Size Adjustable Strip-Off Length Digi-Key Price 
mm Inches mm Part No. Each 

26 | 0.40 | 15/16 to 111/16 | 33.33 ~ 42.86 | K501-ND 50.81 
30 | 0.25 7/8 to 11/8 22.22 ~ 28.57 | K502-ND 50.81 
22-26} .64-.40 _ = K512-ND 52.50 


K476-ND K475-ND 


(Charger) (Battery) 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker 
safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 
repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the 
portable battery powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes 


Alignment Tool Kit 


This 5 piece pocket kit contains a selection of the most popular non-conductive 
tools for aligning and adjusting components. Kit contains: Trimpot, Alignment 
2 in 1 Tool, Spudger, Orange Stick, Probe Pick. 


Tri-Color Dispenser 


© 3 Rolls of wire in one dispenser 

*3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) 
of each color 

* AWG30 (0.25 mm) KYNAR insulated wire 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Manual Wrap Tool Lexan for 
use w/ bits and sleeves above 
Manual Wrap Tool Aluminum for 
use w/ bits and sleeves above K399-ND__-146.25 
Manual Wrap Tool Insulated Version | K478-ND 154.58 


K398-ND__121.40 


K398-ND 
K399-ND 


Hobby Wrap Hand Tools 


Digi-Key Price Built-in plunger cuts wire to desired length 
Description Part No. Each * Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of insulation 
Alignment Tool K513-ND 7.00 « Refillable (for refills, see below) 
Digi-Key 
. Description Part No. 
Manual Wi re Wrap Tools Tri-Color Dispenser K227-ND 
Replacement Rolls K228-ND 


Wiss 


Utility Knife 


Retractable 


Utility Knife 
Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Retractable Utility Knife with 3 Blades WK8V-ND 4.58 


oS ES oe woanes {10 


Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” 
(0.63mm) and 22-24AWG on .030” (0.76mm) and .045” (1.14mm) Square 
Post. 


K104-ND 
K105-ND 
K107-ND 


Regular Wrap (30AWG) . $34.33 
Modified Wrap (30AWG) . . $34.35 
Regular Wrap (22-24AWG).. . $43.62 


Precision Hand Wrapping 
and Unwrapping Tools 


and K464-ND 


rOR | Slit-N-Wrap 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC Tool and Wires 


* No Pre-cutting or Pre-stripping 

¢ Fast, reliable, spool fed wire 

* Slits and opens insulation 
exposing bare wire before wire is 
wrapped on post, forming actual 
wire wrapped gas tight joint as 
tool is rotated. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes 
Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire 
Replacement Wirewrap Bit #28 
Replacement Wirewrap Bit #30 
150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Green 
150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red 


V1081-ND 201.93 
V1083-ND 65.94 
V1084-ND 57.62 
V1085-ND 22.37 
V1086-ND 21.60 


( 
the ergonomic battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for eo eon ie ei wie phe Mi PEND ae 
Continuous wire wrapping jobs. RoHS Exempt Se eTENG 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow Vi089-ND 21.60 
Digi-Key Price 
Description Tools / Guns Part No. Each Combination Hand 
: Wrap-Unwrap Tool (30AWG) 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V K471-ND 255.21 Combination Hand 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V K472-ND 263.90 Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG)... 
Cordura Tool Pouch for Battery Powered Tool K473-ND 54.77 Hand Unwrap Tool (20-26AWG).... 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun K474-ND 211.73 Universal Wire Unwrap Hand Tool ( 
Kit Unwrap Hand Tool (20-26AWG) 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, 
Charger, 2 Batteries K477-ND 346.95 
Replacement Battery / Charger i 1 i 
Replacement Battery for PTX Wire Wrap Gun K475-ND 48.86 Sing le Wi re Dispenser 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun K476-ND 84.01 © With 50 ft. (15.24 meter) roll of AWG 30 KYNAR wire-wrapping wire ATMO3-ND 
Sleeves and Bits * Built-in Plunger cuts wire to desired length 
Sleeve, 22AWG Insulated K479-ND 28.86 * Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation 
Sleeve, 24-26AWG Insulated K480-ND 28.86 + Refillable (for refills, see below) 
Sleeve, 26AWG WW Gun, .046” Max. Insul. K481-ND 48.68 — 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post K483-ND 54.78 = Digi-Key 
Bit, 28AWG for .025' sq. Post K321-ND 54.79 Description Part No. 
Sleeve for 26AWG Bit K324-ND 40.17 Blue Wire k223-ND 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, 031” Max. Insul.| __K323-ND 54.79 Yellow Wire K224-ND 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 40.16 White Wire K225-ND 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND 54.79 Red Wire : Be EIND, 
Bit, 30AWG for .025" sq. Post K320-ND 60.86 Dispenser Replacement Rolls Hemoclamp/Hemostat 
Bit/Sleeve Set for 22-24AWG KS10-ND 119.58 SOHNE Blue 90 FE (15-24 metal) Rol pee ND Professional grade hemo made of 410 A.|.S.I. stainless steel. Hand finished 
Power Unwrap Bit / Sleeve 30AWG Yellow 50 Ft. (15.24 meter) Roll eet) and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26AWG K384-ND 66.94 SOAWG White 50 Ft. (15.24 meter) Roll k231-ND ATMO1-ND § 1/2 inch ; : 
. - 30AWG Red 50 Ft. (15.24 meter) Roll K232-ND 1/2 inches $4.95 
KYNAR Wire Wrap Wire ATMO6-ND 8 inches... . $7.52 
24AWG, Blue, 100’ (30.48m) K515-ND 19.10 i. 
24AWG, Black, aera K516-ND 19.10 . ; Curved-Tip Hemoclamp/ Hemostat 
24AWG, Red, 100’ (30.48m) K517-ND 49.10 Wire Wrap Wire 4” (2.54cm) Professional grade hemo made of 410 AL.S.I. stainless steel. Hand finished 
24AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K518-ND 19.10 apAWe:Tere: Cut/Pre’ Shinged'—= 80. WiresiBack Stripped Ends and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 
24AWG, White, 100’ (30.48m) K519-ND 19.10 , Ppe Ires/Fackage ATMO2-ND 5 1/2 inche: . $4.95 
26AWG, Blue, 100" (30.48m) K327-ND 14.42 Digi Key pies ATMO7-ND 8 inches... , : . $7.52 
sew eaaiaa are eee aa Description Part No. Each Compact Electrician Ss Scisso rs 
26AWG, Yellow, 100° (30.48m) K388-ND 14.42 Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length B3-ND 7.91 Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
26AWG, White, 100° (30.48m) K389-ND 14.42 Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND 7.91 stripping ie eal pe psee Jor many telephone insta“auon and electrical 
28AWG, Blue, 100° (30.48m) K326-ND 12.50 White Wire, 3” (7.62cm) Overall Length W3-ND 7.91 aTlane Na. Heaton: Qveralh enon CUE rengtnts Tee is 
28AWG, Black, 100 (30.48m) K390-ND 12.50 Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND 7.91 Breen - $8. 
28AWG, Red, 100 (30.48m) K391-ND 12.50 Blue Wire, 4” (10.16cm) Overall Length B4-ND 7.91 Utility Scissors 
seen ween any eeahe ee Yellow Wire, 4” (10.16cm) Overall Length Y4-ND 7.91 All utility scissors are industrial strength stainless steel serrated blades, and 
30AWG. Blue, 100 oO 48m) K325-ND 147 Red Wire, 4” (10.16cm) Overall Length R4-ND 7.91 have PVC handles. Will cut paper, wire, wood, plastic, leather etc. 
: i ian : ita Wire. 4” ty ATMOS-ND: 71/20INCHES 32 ccdiat ccs racwsc sce wtindhementtrdaesissenade $5.97 
30AWG, Black, 100’ (30.48m) K394-ND 11.17 White Wire, 4” (10.16cm) Overall Length W4-ND 7.91 a 
30AWG, Red, 100° (30.48m) K395-ND 11.17 Blue Wire, 5° (12.70cm) Overall Length B5-ND 9.12 4-Piece Probe Set 
30AWG, Yellow, 100° (30.48m) K396-ND Wz Yellow Wire, 5” (12.70cm) Overall Length | Y5-ND 9.12 Forged from 420 A.I.S.I. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
SOAWG, White, 100’ (30.48m) eco 11.17 White Wire, 5°(12.70cm) Overall Length | W5-ND 9.12 (vinyl) pouch. 
Low! Strip Force KYNAR Wire Wrap Wire Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length R5-ND 9.12 ATMOS ND i223 03 insicol's sane deddadvautanseseasxbanca addvonnstudeestvane $7.88 
30AWG, Blue, 100’ (30.48m) K329-ND 21.25 Blue Wire. 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND 9412 . 
30AWG, White, 100° (30.48m) K443-ND 21.25 ue Wire, 7° (17.78cm) Overall Leng ; 7-Piece Probe Set 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K444-ND 21.25 Yellow Wire, 7° (17.78em) Overall Length | Y7-ND 9.12 Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a plastic 
30AWG, Black, 100’ (30.48m) K445-ND 21.25 White Wire, 7” (17.78cm) Overall Length | W7-ND 9.12 (vinyl) pouch. 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48) K520-ND 21.25 Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length R7-ND 9.12 ATMOA4ND cccesscsesiastts. ciaseeseniaeadttcsteancatesbhagcemonsess $15.70 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Power 
Screwdriver 


Accurate, 
High Speed, Powerful! 


FEATURES: 

« “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and clutch life by immediately 
stopping rotation once torque setting is reached * 22-stage clutch offers you 
more precise torque setting * Clutch torque accuracy is +5% »* Maximum 
600 rpm for high speed screw driving * Maximum 39 in.-Ibs. torque (in low 
gear) even with compact size * 1/4” hex quick connect chuck »* 15-minute 
charging system * Easily converts from straight to pistol form 

TECHNICAL DATA: 

© Motor Voltage: 3.6V DC * Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm 
© Max. Torque: Low: 39 in.-Ib.; High: 13 in. -Ibs. * Clutch Torque/Auto Shut- 
Off Clutch: 21 stage/2.6 to 26 in.-lb. * Size in Straight Position: 11-21/32” 
x 1-17/32" © Weight (includes battery): 1.15 lbs. * Battery Capacity: 
1.2Ah © Charging Time: 15 minutes * Working Capacity: Screw (05/32 x 
3/8): 600 screws 

INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 


P10861-ND Screwdriver (EY6225CQ)... . $159.00 
P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B). .. $39.00 


Crescent’ 


Reversible Ratcheting 
Combination Wrenches 


¢ Mirror finished chrome vanadium steel 
construction »* Narrow cross-section 
design on box and open ends allows 
access to tighter work spaces ¢ Reverses at the push of a button 
« Ratcheting end is offset 15° * Rachet feature turns fasteners with 
just a 5° swing 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each | Part No. 


4 Pc. SAE (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16") |FRR4-ND 48.50 | FRR4 
7 Pc. SAE (5/16”, 3/8”, 7/16",1/2”, 
9/16", 5/8", 3/4”). . |FRR7-ND 92.66 | FRR7 
4 Pc. Metric (10, 12, 13 and 15mm)|FRRM4-ND 48.50 | FRRM4 
7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 

and 18MM).............60..eeeeee FRRM7-ND 92.66 | FRRM7 


Pliers, Wrenches 


«Laminated and riveted “ply” 
construction 

* Box-joint design 

¢ Textured air-cushioned grips 

* Multiple positions 

Wrenches 

¢ Adjustable * Chrome finish 


Digi-Key Price Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
8” Dura-Plyers™.. . | LB8-ND 8.66 LB8& 
10” Dura-Plyers™ LB10-ND 9.74 LB10 
6” Crescent Wrench. AC16V-ND 20.81 AC16V 
8” Crescent Wrench...... | AC18V-ND 21.24 AC18V 
10” Crescent Wrench .... | AC110V-ND 27.06 AC110V 


Ratcheting Screwdriver Set 


SDMBRV-ND Includes: * 6 Screwdriver Bits: #1 Phillips®, #2 
Phillips®, 3/16" Slotted, 1/4" Slotted, #1 
Square Recess, #2 Square Recess 
SDMBR2-ND Includes: ¢ 7 Fractional 
Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16" © 7 Metric 
Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm, 9mm, 10mm, 11mm « 18 Screw- 
driver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 
5/32", 3/16" * Slotted: #1, #2, #3 Square 
Recess » Stainless Steel Bit Holder w/ 
1/4" Hex Drive: TX6, TX8, TX10, TX15, 
TX20, TX25 * Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
T Pe... SDMBRV-ND 13.96 | SDMBRV 
34 Pc. SDMBR2-ND 31.76 | SDMBR2 


4 Piece Screwdriver Set 


¢ No-slip grip handle stops slippage for higher torque Po 
¢ Extra long, rounded tri-oval shape reduces pressure ) 
points to improve comfort * Enlarged handle middle 
optimizes grip strength and turning efficiency 
to reduce fatigue ¢ Plated tool steel shafts 
specially hardened for strength and 
durability: Includes: #1 and #2 Phillips, 

1/4” x 4” Slotted, 3/16” x 3” Slotted 


Xcelite’ 


Cordless Rechargeable 
Screwdriver Kit 

Kit contains: ¢ Driver * Battery * Charger 
© 99PA adapter * 1 slotted, 2 Phillips bits 
Features: ¢ 3.6V power * 2 speeds * 1 hour 
full recharge * 8 stage torque adjustable « Easily 
converts from in-line to pistol form * Replaceable battery pack * 99PA 
adapter enables use with all Xcelite Series 99 blades 

XP1-ND 
XP1B-ND Replacement Battery. 


- $114.02 
... $26.19 


4-in-1 Screwdriver ——~ 


¢ 4 Bits in one compact tool * Changes in seconds: pull out, reverse, 
snap back ¢ 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready * Alloy 
steel, heat treated for maximum strength, precision ground and 
polished » Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 


FSD-1V-ND 


Screwdrivers 


¢ 5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch ° 5 Piece Slotted Set Includes: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 
1/4” and 5/16” Packed in Pouch ¢ 6 Piece Set Includes: 4 Round 
Blade for Slotted Screws & 2 Phillips Types, Slotted: 1/8”, 3/16”, 1/4” 
and 5/16”, Phillips: 1 & 2 Pt. Size, Packed In Pouch » 7 Piece PRO- 
SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws & 2 Phillips 
Types, Slotted: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No.) 


5 Pc. Phillips Screwdriver Set.. | SDX-22-ND 24.51 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set... | SDR-11-ND 22.53 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set SRX-33-ND 30.56 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 
Ergonomic Set 


XPE700-ND 34.71 | XPE700 


99-XTD7 Torx® 
Screwdriver Blade Kit 


* Interchangeable blades 

* Contains 6 blades (#10, 15, 20, 
25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 

4” (102.00mm) approximate 
working length 


99-XTD7-ND 


Screwdriver and Nutdriver 
Sets - Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


99PS-50 Regular Nutdrivers: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 
9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8” 


Slotted Screwdriver: 3/16”, 1/4” 
Phillips Screwdriver: No. 1, No. 2 
Extension 

Regular Handle 


PS-120 Color-coded handles. Comes with black “piggyback” torque 
amplifier handle Regular Nutdrivers: 3/32”, 1/8", 5/32”, 3/16”, 7/32”, 
1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8” 


Digi-Key Price | Xcelite 


Description Part No. Each | Part No. 


13 Pc. Screwdriver and 


Nutdriver Set 99PS50-ND 52.41 | 99PS-50 


PS120-ND 33.66 | PS120 


Precision Electronic 
Screwdriver Set == 


* Chrome-molybdenum vanadium steel blades * Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering » Precision tolerance black tips 
* No-roll handle design 

XP600-ND Includes: 1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm 
x 60mm Slotted Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 
3.0mm x 60mm Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screw- 
driver, #0 Point Size Phillips Screwdriver 

XPTX600-ND Includes: #5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. 
Standard Torx Screwdriver, #7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, 
#8pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #15pt. Tamper-proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 


Description Part No. Each | Part No. 


6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 22.20 | XP600 
6 Pc. Torx Screwdriver Set.... | XPTX600-ND 26.10 | XPTX600 


= . . 
Xcelite’ Micro Series 
Shearcutters 
General Purpose ——_—_—| 
* Low profile * Superior = 
blade by-pass shear cutting action » Better cuts with half the effort 
© Greatly reduced mechanical shock delivered to the work * 170M, 
175M feature red grips * 170D, 175D feature static-dissipative black 


grips * 175M, 175D feature safety clips * 170D, 175D especially 
hardened and plated 


mM 
A 


- $5.33 
$5.90 
$6.53 


. $7.17 
Heavy Duty 


———— 
* Heavy-duty for IC pins, = 


cables and harnesses * Maximum durability * Maximum operator 
safety * 1178M features red grips »* 1178D features static- 
dissipative black grips * 1178D especially hardened and plated 


1178M-ND. ---. $9.60 
1178D-ND. -.. $11.57 


Xcelite’ Electronic Pliers 


All pliers are furnished with coil spring 
and ESD safe cushioned grip handles. 


* Each plier is manufactured from extreme toughness and rigidity 
* Cutting edges are electronically hardened * Machining is to close 
tolerances, with individual finishing and testing for exact fit of jaws 
* All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved 
Tapered Cutter 


¢ Diagonal flush cutter * Ground down on 
back side for reaching into confined places 
© Size: 4” (102.00mm) 


MSS43U-ND............. cece ee ee eee $15.71 


Semi-Flush 
Diagonal Cutter 


* Diagonal cutter with flush ground cutting 
edges ¢ Size: 4” (102.00mm) 


MS54-ND.. .. $13.80 


Angled Flush Cutter 


* Cutting blade is flush ground and angled 
at 29° » Cutting plier is designed to give 
long wear for cutting soft wire * Size: 4” 
(102.00mm) 


Long Nose Pliers 


* Miniature very fine point for delicate 
work in very confined areas * Has 
scored jaws ¢ Size: 4” (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


* For reaching into confined places * Nose 
bent approximately 60° * Smooth jaws 
* Size: 5” (127.00mm) 


CNDAGIND as iccrcscacisdeapanaascas $16.97 


Long Nose Pliers 


* Has finely scored jaws »* Size: 5” 
(127.00mm) 


ENSACEND: cocci ssindasccasonadionse $15.11 


Needle Nose Pliers 
e¢ Has scoring on jaws ¢ Size: 5” 
(127.00mm) 


NN542-ND ................ 0c cece $17.90 


Duck Bill Pliers 


¢ Flat nose duck bill pliers with smooth 
jaws ¢ Size: 5” (127.00mm) 


DNDAGIND iiss sce scssnciodecavsansede $13.80 


Long Nose Side Cutter 


* Similar to long nose pliers but with 7/32” 
(5.56mm) cutter near joint * Size: 5” 
(127.00mm) 


Reverse Action Tweezers 


XHT412_ 4 1/2" (115mm) » Self closing, 
smooth, sharp points for holding work 


MAT4IQIND oo siccss seca eeadiseaneens $5.21 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1739 


Swanstrom 


EREM’ Tweezers Pya\NAVISE 


Tools USA 
. Straight Tapered Tip Tweezers 
Cutters and Pliers EROP 45” (114.30mm). Straight, round, tapered —————————t 
Standard or Ergonomic Handles Leontine stage 


EROP2ASA-ND $2.88 << 


Straight Precision Tip Tweezers 

EROP 4.25” (107.95mm). Straight ht 
Tweezers. For general use. 

EROP3CSA-ND 


Curved Precision Tip Tweezers 


EROP 4.5” (114.30mm). Curved precision tip 
tweezers improve visibility when used under 
magnification. 

EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 
EROP 5” (127.00mm). General use straight 
point tweezers with hardened tips. 
EROPAASA-ND.. 


Angled Cutting Tip Tweezers 
EREM 4.5” (114.30mm). Angled cutting ——— 
tweezers. Tempered carbon steel, hard but low 


rust resistance. 


Straight Soft Carbon Tip Tweezers 
EREM 5” (127.00mm). 304/305 stainless steel. 

Soft carbon tipped handling tweezers. Soft tips ———— 
minimize scratching or nicking of fragile wires 

and parts. Temp. range is 250°F ~ 300°F (121°C 


~ 149°C). Nonmagnetic and non-corrosive. nad aS 
Spartan Standard: Resistant to hydrochloric and nitric acids. = 


* High carbon, alloy forged American steel—for long 
tool life. * Alloy steel rivets—for smooth action. 
* Machined and lapped joints. * Polished finish—for 
cleanliness and rust prevention. * Double stainless 


steel leaf spring. » Soft touch static dissipative foam Diagonal Cutters 


grips—to minimize ESD & CTS. 


N Series - Magic Springs: 
* Superior to Leaf Springs Invisible, internal 


Digi-Key Price |Mfg. 


Fig. |Description Part No. Each |Part No. EREM-Magie springs provide uniform, constant 
Cutter Tapered tension and ultimate performance « Linear 
4 | Flush Standard. Size: 4" (101.60mm) |232-1010-ND 25.00 | 415 aed ane openlig ieee * High eecebe 
Flush Standard. Size: 5" (127.00mm) |232-1016-ND 27.00 |515 nter-Leck Screw: Joint System: Surfaces 
between the two halves are machine faced to 
Long Nose Serrated Shear Cut provide smooth, wobble-free operation with 
2 | Standard. Size: 6” (152.40mm) 232-1012-ND 30.00 | 351 no blade overlap 
Long Slim Nose Smooth Jaw Digi-Key 
2 Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1017-ND 22.00 | 324 Description Part No. 
Long Slim Nose Serrated Jaw “N” Series 
» | Standard. Size: 5" (127.00mm) 232-1013-ND 22.00 |325 4" (101.6mm), Oval, Semi-Flush 612N-ND 
Standard. HD. Size: 6” (152.40mm) —|232-1019-ND 24.00 | 631 4” (101.6mm), Oval, Full-Flush 622N-ND 


4.75” (120.7mm), Large Oval, Semi-Flush | 812N-ND 
4.75" (120.7mm), Large Oval, Full-Flush | 822N-ND 


Cutter Oval 


Flush Standard. Size: 4” (101.60mm) |282-1009-ND 25.00 |411 5° (127-Omm), Oval, SemrFlush ONG 
3 Flush Standard. Size: 5” (127.00mm) |232-1015-ND 27.00 [511 5° (127,0mm), Oval, Ful-Flush Beare 
Flush Standard. Size: 6” (152.40mm) |232-1018-ND 28.00 |611 ——— : hit peiecd wa 
Angle End Nipper Fig. 7 or Fig. 8 
4 | Standard. Size: 4” (101.60mm) Flush ]232-1011-ND 35.00 | 491 (sold separately). 


Super Ergonomic: j cr Digi-Key Price 
* Swedish American high chromium, alloy forged a, - - — Fig. | Description PartNo. — Each 
steel—for maximum tool life. * Electronic induction He . cision Bonae Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 1 | Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND 32.99 
hardening—for maximum cutter life. » Hard alloy reson ener eee, Converts a 502 Precision Deluxe Electronic Work Center - 
self-lubricating bearings—for perfect jaw alignment. ; c 2 : i 4 f 
* Precision machined and lapped joints. * Double A501 Standard Bate aoe 505 i - Solder wire and soldering station not included | 324PV-ND 81.99 
i i . | i ench Assem! ress. The ki 
Stainless steel leaf springs. * Soft touch static farbion ais. X 7 includes the aseemnbiy base, 3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
dissipative foam grips—to minimize ESD and CTS. for precision Ye standard platen, modified 4 | Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 53.99 
Digi-Key Price |Mig. Tne le ram, guide arm, and an allen 5 Wide Opening-Self Centering Work 
rigtDescrintian Part No. Each | Part No. Saale Station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
Cutter Tapered 6 Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide,) 
Flush Ergonomic Size: 4” opens to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND 24.99 
(101.60mm) 232-1001-ND 54.00 |S415E 7 Wide Opening Head - 1 3/4” (44.45mm) 
LV Flush Ergonomic Size: 5” wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
(127.00mm) 232-1007-ND__54.00 | S515E g_| Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4” 
Long Slim Nose Serrated Jaw (44.45mm) wide, opens to 9” (228.6mm) 376PV-ND 45.99 
. yet eset age Size: 4" PP ooo \sica 9_| Junior Universal Vise 201PV-ND 23.99 
mm -1021- t a 
pa Cee e . Circuit-Board Holder - 6” (152.40mm) 
Ergonomic Size: 6 toe — NDE 32.00 | 8825E 10 | arms, extends to 12” (304.80mm) wide 315PV-ND 32.99 
Flush Ergonomic Size: 4” 11 | Standard Base 3 3/4” (95.25mm) high 300PV-ND 20.99 
(101.60mm) 232-1000-ND 54.00 |S411E Digi-Key Price 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND 20.99 
3 | Flush Ergonomic Size: 5” ig. | Description Part No. Each 13 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
(127.00mm) ZS2A00G:NDE 54.00 |S511E Hand Press Bench Mount 502PV-ND 119.99 44 | Tay Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
Angle End Nipper Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 diameter, base mount only 312PV-ND 19.99 
4 Flush Ergonomic Size: 4” Standard IDC Card Edge Connector Base Plate | 511PV-ND 29.99 15 | Weighted Base Mount 308PV-ND 29.99 
(101.60mm) 232-1002-ND__60.00 |S491E Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 16 | Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
Crimp and Bend Cutter Standard IDC D-Sub Connector Base Plate 513PV-ND* 29.99 slit sponges, can be used for left or right hand use| 371PV-ND 11.99 
5 | Anti-Shock Shear Cut. .040” Standard Female IDC Socket Base Plate SIOPV-ND 29.99 17 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 & 305 bases |335PV-ND 18.99 
1.02 232-1022-ND 55.00 )S205B.040 i i j 4 
(1.02mm) * Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND 21.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1740 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(uit Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


© Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue * Box joint for longer tool life and endurance, mir- 
ror polished finish * Welded double leaf spring * Hardened 
and annealed high-carbon tool steel, induction hardened 


cutting edges 


on 
NA XY 


Beveled Semi-Flush 


Full-Flush Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm. 
431-1041-ND (32704) ..........0....0.. 
Small Tapered Head, Flush, 115mm 


431-1039-ND (32705) ..........0....0cee $41.58 
Slim Oval Head, Flush, 115mm. 

431-1044-ND (32712)..........00.... $41.58 
Slim Oval Head, Flush, 115mm. 

431-1035-ND (32714) ......0...0. ee $46.26 
Wide Oval Head with Wire Trapping, Flush, 115mm. 
431-1038-ND (32721)..........0.....0 $42.62 
Oblique Cutters 


Angled, 

29°, Full Flush, 115mm. 
431-1030-ND (32724) .. 
Front, Very Small Head, 40°, FI 

431-1045-ND (32728) ..........0...0ee 


End Cutters 


Extra Slim, 

Flush, 110mm 
431-1040-ND (32732) 
Wide Head, Flush, 115mm. 

431-1043-ND (32734) .......0..0.. ee $46.78 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain Nose) 
Straight, Serrated Jaws, ZZ 
120mm 


431-1031-ND (32742) .........000.. 


Long Needle Nose, 


Straight, FA 
Serrated Jaws, fr _N 
145mm Bo 


431-1042-ND (32746) .. 


Needle Nose, 
Bent 90°, 
Smooth Jaws, 
145mm 


431-1032-ND (32748) 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1033-ND (32750) 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1034-ND (32752) 


Cable Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lay-On Joint, 
Sickle Jaw, 
170mm 


431-1046-ND (32641) .. 


Diagonal Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 
140mm 


431-1052-ND (32638) 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
104 to 1060. All tweezers are made from premium stain- 
less steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND = 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) .........000.. $14.24 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) ........00 0. $18.18 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) 


Style 7a SA IND 


120mm long. 
Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 


431-1023-ND (44510) ........ 0. $23.46 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) 


$18.84 
Style PSF SA IND 


ane a 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) 


Style 7abb SA IND 


120mm long. 
Curved, extra fine with 


Pres 


3mm extended tip, non-glare finish. 
431-1026-ND (44525) .......0..... ee $28.10 


Style 8b SA IND 
120mm long. 


Micro tip 30° bend, 0.5mm g 


slot, 1mm flat, non-glare finish. 
431-1027-ND (44529) ......0..00. ee $24.88 
Style 1 SA IND 


pdines = 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) .......0...0.. ee $18.74 


Style 00 SA IND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1029-ND (44532) . $23.80 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


With finger tip control cap 


(SLOTTED: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 


PHILLIPS: 
00, 0,1 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) . ... $34.30 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


ote ) 


go Torx: T5,16,17,18, ( Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
T9,T10, T15 ® Phillips: 00,0, 1 


Flat 
| 


Tweezers: Fine 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
* Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


) 
exes =< aD 


O715,T10,T9,T8  15,14,T3 
©1720, 115, T7, T6 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 

431-1003-ND (26996) ..........0.00 ee $34.32 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 
431-1004-ND (26997) ..........00.ee $57.50 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, 
715 + 20. 


431-1005-ND (26987) ........0000.. $41.72 


ESD Safe Chip-Lifter 
———————) = —e aD 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


Driver Sets 


FD 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. Slotted: 
3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Torx® Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Tip Sizes: T6, T8, T9, T10, T15, T20 
431-1050-ND (36289) ... 


2 Piece Phillips Orbit Driver Set 
Turn Phillips screws at up to 
20° angle with full 360° rotation. 
Ergonomic handle. Patented 
swivel tip maintains full engage- 
ment. Hex bolster for additional 
torque. Phillips: 1, 2 


431-1049-ND (31199) 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, 710, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $176.78 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


@ SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 
6.5 x 150 


PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150 


Curved 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 


431-1002-ND (44590) $110.22 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


6 piece insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM harden- 
ed tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


Fingertip control cap * Narrow tapered handle 


Oo) SLOTTED: PHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 
——— 


7 piece Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) ..........0..02 ee $25.46 


7 piece Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: #0 x 75mm. 
431-1007-ND (26092) ..........0... ee $27.76 


8 piece Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) ......0... ee $27.54 


7 piece Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, .9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) .........00..c ee $25.46 


8 piece Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591) 02.0... $38.70 


8 piece Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) . --- $39.82 


Master Technicians Bench 
Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: 4000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15+, T20¢ Met- 
tic Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric 
Nut Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5. Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) 
431-1051-ND (92092) ESD Safe . 


* Available only in 431-1053-ND Set 
Available only in 431-1051-ND Set 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: 
TR8, TR10, TR15, TR20, 
TR25, TR27,TR30,TR40 YF Spanner: 4,6, 8, 10 


@ Tamper Resistant Hex: 9 Triwing:1, 2, 3, 4 
5/64, 3/32, 7/64,1/8, 
9/64, 5/32 @ Square: 1, 2,3 


@ Slotted: 6.8, 8.0 ® Torq: 6,8, 10 


® Phillips: 1,2 = 


39 piece set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ......0.. 0... $68.98 


Pozidriv: 0, 1, 2,3 


MicroBit Set 


© TORX: 
13, T4, T5,T6, T7, 
T8, T9, T10, T15 


HEX: 
050, 1/16, 5/64, 3/32, 
7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


PHILLIPS: (D SLOTTED: 
000, 00, 0, 1 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 


ESD handle. 27 piece set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 
431-1012-ND (75992)...........0. ee $51.98 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with scorn: 
Two Components emis 


AD 
= 
Comfort grip handles. 
Hardened tool steel blades. 


431-1019-ND (46094)... $25.98 


TORX Insert Bit Set 


Oo Bo 8 
T10 T9 T8T7 T6é T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


6 piece Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1°) length. 

431-1017-ND (71570) ..........00..c ee $10.60 


(toss) 1741 


Tuning Tools, Tweezers, Knives and Blades 


[VEN] Alignment Tool Kits 


Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjusting tools available. 


Ceramic blade alignment tools for zero electromagnetic induction 


Plastic static dissipative tweezers 


(<= 7 
Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
8 Ss 
9-piece Anti-Static 6 LC —— L- 
Alignment Tool Kit 243-1016-ND 8.43 13016 
25-piece Master Knife Set 
Alignment Tool Kit 243-1017-ND 35.60 13500 11 


Scalpel Handles and Blades 


These high precision knives are designed for intricate detailed work. Ideal for 


sis Sa Raita Riana i Digi-Key Price 
precision cutting in microcircuitry, photography, art and more. Blade Material: Fig Description Part No. Each 
0.015” thick Stainless Steel, Non-sterile. Use the #31 Stainless Steel metal - — - 
handles for blades #10, #11, #12 and #15. Use the #33 Stainless Steel metal : 1.7 mm Phillips Blade ZN 8.70 
handle for blade #23. 2 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 
3 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 
4 4-in-1 Reversible, (#0 and #1 Phillips, .9 mm and 1.8 mm Flat Blade) 243-1014-ND 18.70 
5 Straight, Flat, Rounded Tips 243-1001-ND 1.50 
6 Curved, Rounded Tips 243-1002-ND 1.50 
7 Very Fine, Straight Tips 243-1003-ND 1.50 
8 Very Fine, Curved Tips 243-1004-ND 1.50 
9 Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 3.75 
10 Heavy Duty Utility Knife 243-1006-ND 3.40 
1 3-Piece Knife Set (Light, Medium and Heavy Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 15.20 
12 No. 2 Medium to Heavy Blade, 5 Pc. 243-1007-ND 1.80 
13 No. 11 Precision Blade, Stainless Steel, 5 Pc. 243-1015-ND 1.85 
asker Price Avan 14 No. 24 Deburring Blade, 5 Pc. 243-1009-ND 1.85 
Fig. | Description Part No. Each Part No 
Stainless Steel Metal Handle . . 
T | Technik #31 243-1031-ND 4.00 44031 Light Knife 
2 Technik #33 243-1032-ND 4.25 44033 
Scalpel Blade (2 Per Tube) This unique patented tool features an inspection light handle. The bright Digi-Key Price ‘Aven 
3 Technik #10 243-1033-ND 1.65 44041 light allows you to focus on the work being performed and eliminates blade Aes 
4 | Technik #11 243-1034-ND 1165 44042 shadows caused by overhead lights. Ideal for fine cutting and detailing of | Description Part No. Each Part No 
5 | Technik #12 243-1035-ND 1.65 44043 electronic traces and precision parts. 
6 Technik #15 243-1036-ND 1.65 44044 *6” Aluminum Handle with Pocket Clip * Three Blades: #11, #22 and #18 Technik Light Knife 243-1038-ND 18.65 44019 
7__| Technik #23 243-1037-ND 1.65 44045 Note: Requires two AAA batteries (not included). 


Datacomm Scissors and Knife Kit 


The cable-splicing ProSnips Kit in a leather pouch is designed for cutting cable, telephone 


Paladin Tools’ Cable Stripping Tools 


Fig. 1 Cassette Dim. (mm) Fig. 2 wire and stripping insulation. Fiskars® datacomm scissors feature an ergonomic design 
— Type A B for the professional user. Leather pouch slotted to fit 2” belts. Scissor is fastened with a 
aaa Green Cassette | 7.09 5.11 solid steel rivet and have stainless steel blades to cut copper or fiber optic cables. Utility 

Ae Brown Cassette| 7.49 3.48 knife has a full-size, no-slip textured handle. 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips in cables from .100” to .315” (2.54 to AM12 Multi-level adjust- Digi-Key Price Paladin 
8mm) dia. Replacement blades and easy adjustment, make this tool the perfect choice. able cable stripper. Description Part No. Each Part No. 
— = = Knife and Scissors in Leather Pouch PAL1912.1-ND 38.99 1912.1 
Digi-Key Price Paladin 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
3 Level Coaxial Cable Stripper ‘ 
Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 88.87 7240 Probe Pick 
1 Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 88.87 1243 
_ Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 33.31 2240 Probe pick for pulling wire, slicing, stripping cable and cleaning debris off terminal panels. 
—_|_ Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 33.31 2243 Small and light weight pen-sized with clip for carrying in pocket. Spludger tip, wire hook, 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables wire stripper, slitter tooth and a non-conductive scraping tip. 
2 Cable Stripper PAL1112-ND 28.88 1112 
Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
LC CST Strippers Pocket Probe Pick PAL1915.1-ND 4.99 1915.1 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, shield braid and inner 
dielectric. Hex key makes it easy to adjust the blades to set the cutting depth. Self-regulating 
tensions. Pre-set strip lengths for most common lengths. 


Punchdown Stripper 


Strips twisted-pair UTP/STP data cables and wires and terminates wires into 110 blocks. Use 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of AWG 30-10. Works well for round voice and data cable, 
electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and coaxial cable. These strippers 
cover the most common range of insulated wire with precise, reliable action and durable steel 
craftsmanship. Strip standard insulations including PVC, rubber, polyurethane, polyethylene 
and silicone. Includes built-in safety lock, nose clamp, steel screw cutter and wire loop. 


PAL1105 is for use on Romex household wiring cable. Not for steel or armored wire and cable. 


Preset Stri Stri Cabl Digi-K Pri Paladii 
lengthy dis Ties (ere Pet ee Ha hae aH on UTP/STP data cable, multi-pair cable, hook-up wire and more. Comes in bright Paladin Tool 
0.315” Outer Jacket 2&3 Level RG58, RGS9, orange. Length: 4” (102mm) 
0.157" Inner Dielectric Adjustable RG62, AU & RG6 PADI2ES AND 16.99 | 1255.1 _ _ _ 
mn RGS59. RG & Digi-Key Price Paladin 
0.236” Outer Jacket 2-Level RGG QUAD CATV “E” PAL1257.1-ND 16.99 | 1257.1 Description Part No. Each Part No. 
Punchdown Stripper PAL1913.1-ND 3.99 1913.1 


Surepunch™ Tools 


Terminates and cuts telephone wire and data cable into a variety of termination panels including 
66, 88, 108, 109, 110, BIX™ and Krone® LSA for insulation displacement type bifurcated 
terminals. Adjustable spring-compression HI/LO impact tool. For 28-22 AWG, solid or stranded 


wire. Latch cover blade storage area in end of handle. 


Grip P-Strippers 10 and 20 


Strip 30-10 AWG-wire and cable using only two tools for the most common types: electrical 
wire, hook-up and multi-conductor. Head and handles perfectly angled to prevent awkward 
wrist bends. Rubber-imbedded, non-slip handles. Screw cutter and wire loops embedded in 


frame. Gripping jaws on front. PAL1117 works on Romex cable individual conductors. 


Digi-Key Price Paladin ae Digi-Key Price Paladin 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1105.1-ND 11.49 1105.1 SurePunch PDT Handle (no blade) PAL3570.1-ND 45.99 3570.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1106.1-ND 11.49 1106.1 SurePunch 110 Reversible Blade PAL4572.1-ND 16.99 4572.1 
SurePunch 66 Reversible Blade PAL4573.1-ND 16.99 4573.1 


Non-Impact Punchdown Tools with Fixed Blades 


Terminates and cuts telephone and data wire into various types of terminating panels including 
the 66, 88, 108, 109, 110. For insulation displacement type bifurcated terminals. 28-22 AWG. 
Performs both cut and punch functions. Perfect for small jobs. Length: 4” 


Digi-Key Price Paladin Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1117-ND 14.99 1117 110 Punchdown Tool PAL3580.1-ND 13.31 3580.1 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1118-ND 14.99 1118 66 Punchdown Tool PAL3581.1-ND 13.31 3581.1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ESD Mats 
and Hardware 


1864 Series Conductive Mat / Runner 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 ft. 
(3.0m) Ground cord with a 1 megohm resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 foot (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 foot (3.0m) 3040 Ground Cords with 1 
megohm resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. 1864 
: : -| 257.66 

(8mm) 4 x 6 ft. (1.2 x 1.8m) SerPavwN (1/8x4x6) 

Floor Runner, Black, 0.125 in. 
‘i y SCP210-ND 966.83 | 1864R 
(3mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) 8 


Dissipative Mats 


8200 Series: 

Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three-layer 
construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which 
has sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, 
yet will prevent the shorting of pins on the backs of printed circuit 
boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats includes one 15 foot (4.6m) 3040 Ground 
Cord and two 3050 Snap Fasteners (installed). 


8210 Series Table Mats includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist 
Straps must be ordered separately. 


8800 Series: 

Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rubber 
laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers are 
made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 


8810 Series Table Mats includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps must 
be ordered separately. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. SCP214-ND 142.78 | 8201 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 142.78 | 8203 
FLOOR MAT 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 142.78 | 8204 
FLOOR MAT 
Table Mats 
8211 
Vinyl, Brown, 2 x 4 ft. SCP219-ND 56.83 
TABLE MAT 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. SCP221-ND 56.83 | 8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 56.83 | 8214 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. SCP224-ND 65.29 | 8810 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. SCP225-ND 65.29 | 8811 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 

* Static-dissipative work mat with two pockets, .024 inches x 2 feet x 2 
feet (0.6mm x 61cm x 61cm) 

* Grounding cord assembly with alligator clip 

* Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as the 
full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in a 
shirt pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket 0.015 inch x 15 inches x 
20 inches (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) 

© 2204 Adjustable Wrist Band 

* Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 
ground cord, 5 feet (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 feet 
(1.52m); 3063 Work surface ground cord 5 feet (1.52m) 

* 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each _ | Part No. 
Field Service Kit SCP124-ND 63.54 | 8501 
Lightweight Field Service Kit | SCP182-ND 93.03 | 8505 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and 
runners; grounds two single = 
conductor wrist straps. 


Comes complete with ring 
connector and a 15 foot (4.6 m) 
ground cord. 


Ground cord has 1M0O resistor for mat 
connection only. 


SCP206-ND.. - $16.78 


Grounding Cord 


15 ft. (4.6 meter) Pre-installed 
male snap fastener with 
integral one megohm resistor 
on one end, solderless terminal 
on other end. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SCP114-ND 12.06 


Grounding Cord 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic 

items needed to create a static- 

safe work environment They 

include a floor mat, table mat, 

adjustable wrist strap with grounding cord and accessories to properly 
connect all of the kit components. 


Kit Includes: 

* Table Mat, 2 ft. x 4 ft. (.6m x 1.2m) 

* Floor Mat, 4 ft. x 6 ft. (1.2m x 1.8m) 

* 3M 3040 Ground Cord, 15 ft. (4.6m) 

* 3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat 
© 3M 2214 Adjustable Wrist Strap 


8020 Series Workstation Grounding Kit: 


The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 


8030 Series Workstation Grounding Kit: 


These kits contain two different types of static control mats. The table 
mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 material, 
while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive Velostat 
material. 


Digi-Key Price | 3M 


Description Part No. Each | Part No. 


Matching Table and Floor Mats 


SCP121-ND 
SCP123-ND 
SCP211-ND 


403.76 | 8021 
403.76 | 8023 
403.76 | 8024 


Brown, 3 Layer Construction 
Gray, 3 Layer Construction 
Blue, 3 Layer Construction 


Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 


SCP179-ND 
SCP180-ND 
SCP213-ND 


380.31 | 8031 
380.31 | 8033 
380.31 | 8034 


Brown, 3 Layer Table Mat 
Gray, 3 Layer Table Mat 
Blue, 3 Layer Table Mat 


i 
ac_Staticide. 
ESD Mats 


Dualmat™ Static Dissipative 
Work Surface Material 


The Dualmat is a static dissipative industrial grade elastomer designed 
for use on table and other grounded work bench surfaces. 


The material meets both the ANSI/ESD S20.20 and European IEC 
61340-5-1 specifications. 


Features: * Embossed finish * Reversible * .080 inch (2mm) 
thickness * .05 sec, decay time * Low out gassing and VOC * Low 
abrasion * No vinyl monomers, or DOP ¢ UV additives 


Benefits: * One side colored other side black, ideal for fiber 
optics ¢ Will withstand high temperature, solder, flux and harsh 
chemicals ¢ Ideal for cleanrooms and other controlled areas 


Dimensions Digi-Key Price ACL Staticide 
(Inches) Color Part No. Each Part No. 
24 x 36 $T1051-ND 63.25 | 8185GM2436 
24x 48 $T1052-ND 84.13 | 8185GM2448 
24 x 60 Greent ST1053-ND 105.13 | 8185GM2460 
24x72 ST1054-ND 126.13 | 8185GM2472 
30 x 60 ST1055-ND 131.38 | 8185GM3060 
30 x 72 ST1056-ND 157.63 | 8185GM3072 
24x 36 $T1033-ND 63.25 | 8085BM2436 
24x 48 ST1034-ND 84.13 | 8085BM2448 
24 X60 Light ST1035-ND 105.13 | 8085BM2460 
24X72 Blue ST1036-ND 126.13 | 8085BM2472 
30 X 60 ST1037-ND 131.38 | 8085BM3060 
30 x 72 ST1038-ND 157.63 | 8085BM3072 
24 x 36 ST1039-ND 63.25 | 8285RBM2436 
24x 48 ST1040-ND 84.13 | 8285RBM2448 
24x 60 Royal ST1041-ND 105.13 | 8285RBM2460 
24x72 Blue ST1042-ND 126.13 | 8285RBM2472 
30 x 60 ST1043-ND 131.38 | 8285RBM3060 
30 x 72 ST1044-ND 157.63 | 8285RBM3072 
24 x 36 ST1045-ND 63.25 | 8385DGYM2436 
24x 48 ST1046-ND 84.13 | 8385DGYM2448 
24x 60 Dark ST1047-ND_ 105.13 | 8385DGYM2460 
24x72 Gray ST1048-ND 126.13 | 8385DGYM2472 
30 x 60 ST1049-ND 131.38 | 8385DGYM3060 
30 x 72 ST1050-ND 157.63 | 8385DGYM3072 


t Green Mats can be used to designate lead free work areas 


DESCO 
ESD Mats 


and Hardware 
Statfree® T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. 

Durable rubber material, dissipative on one side and conductive on the 
other — 0.060” (1.5mm) thick. Workstation kits include mat, common 
point ground cord and universal snap kit. 

Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. 
T2 Workstation Kits 

2x3 (0.6 x 0.91) Beige 16-1096-ND 68.56 | 66030 

Blue 16-1097-ND 72.66 | 66040 

2x4 (06x12) Blue 16-1074-ND 90.21 | 66045 

Dark Grey 16-1075-ND 90.21 | 66055 

Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. 

T2 Workstation Mat Rolls 
Blue 16-1072-ND 584.06 | 66070 
2x40 (0.6122) | pa Grey |16-1073-ND 584.06 | 66080 


Statfree® Type B Vinyl Table Mats 


These tabletop kits are perfect for individual workstation ESD control. 
Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
(2.54mm) thick. Complete common point ground kit is included with 
table mat kits. 


Note: Hardware not included with rolls. 


Dim. Kit Digi-Key Price Desco 
Ft. (Meters)| Color | Includes |Part No. Each Part No. 
Type B Mat Top Kits 

2x3 Beige Bench 16-1042-ND_ 61.75 16201 

(61x .91) | Blue | Ground Kit |16-1044-ND 61.75 16213 

2x4 | Beige | Bench |16-1043-ND 74.57 | 16202 

(61x 1.22)| Blue | Ground Kit |16-1045-ND 74.57 16214 
Dim. Digi-Key Price Desco 

Ft. (Meters)} Color Part No. Each Part No. 

Type B Rolls 
2x40 Beige 16-1076-ND 434.60 ‘| 16250 
(0.6x12.2)| Blue 16-1077-ND 434.60 | 16260 
Brown 16-1078-ND 410.00 16270 
25x40 | Beige 16-1079-ND 542.72 | 16255 
(0.76 x 12.2)| Blue 16-1080-ND 542.72 | 16265 
Brown 16-1081-ND 512.00 16275 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DESCO 

ESD Mats 

and Hardware (cont.) 
Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Excellent floor mat for worker comfort and productivity. 
Durable homogeneous rubber — 0.50” (12.7mm) thick. 


Dim. Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
3x5 (0.9 x 1.5) 16-1067-ND 274.37 40935 


Ground Point for Bench Mat and Two 
Wrist Straps without Resistor 


Price | Desco 


Description Each Part No. 
10mm Socket, 10' (3.05M) Cord | 16-1050-ND 20.12 09820 
10mm Stud, 15' (4.57M) Cord 16-1051-ND 20.12 09825 


Statfree® ESD Bench Top Mat - 
Type B Plus 


ESD Grounding Mats for use along benchtops and shelving. 

These 24” wide by 40’ long bench mats are reversible single layer 
vinyl and can be easily cut to dimension — .100” thick. 

Their durability and general purpose construction make them ideal for 
benchtops, shelving and floor mats. 


Desco 
Part No, 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


24” x 40’ (60.96cm x 12.2 M) ESD Bench Mat 


Blue, Lightly Textured 16-1009-ND 498.00 | 16350 
Universal Snap Kit for Mats, 6 pc. 
(connects wrist strap to mat) 16-1012-ND 4.50 | 09864 


Push and Clinch Snaps 


16-1052-ND 3.63 | 09861 
16-1053-ND 3.63 | 09863 


Pronged 10mm Stud Snap 
Pronged 10mm Socket Snap 


Statfree® 
CV Conductive Vinyl Floor Mat 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using rolling 
chairs and carts. Durable and long lasting vinyl material; reversible — 
0.125” (3.2mm) thick. 


Ground kit is included with floor mat kits. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
CV Floor Mat Kit 
4x6 (1.2 x 1.8) 16-1071-ND 195.90 15006 


Statfree Z2™ - Dissipative 3 Layer 
Vinyl Mat Top Kits 


Statfree Z2 Material is a highly effective three-layer material. Its 
durable vinyl top layer makes it ideally suited for use as an ESD 
protective bench mat. 

Its highly conductive middle layer provides a faster discharge path to 
ground. The cushioned dissipative bottom layer provides excellent 
protection against physical damage, and makes it easier to pick up 
small parts. 


Kits include common point ground kit. 


Dimensions Digi-Key Price Desco 

Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1092-ND 66.52 42460 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1093-ND 79.50 42465 
2x3 (0.6 x 0.91) Grey 16-1094-ND 66.52 42470 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1095-ND 79.50 42475 


Statfree i™ - Conductive Ergonomic 
Rubber Interlocking Room System 

This material is designed primarily to be used as a floor runner or to 
protect an entire room. 


The unique anti-fatigue dome/support cells provide extra comfort and 
prevent the mat from shifting on the floor. 


Its interlocking strip can be easily trimmed to give clean beveled 
edges. 


Color: Black. 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2X3 (0.6 x 0.91) 16-1090-ND 108.82 40930 
3x4 (0.91 x 1.2) 16-1091-ND 216.95 40931 


Floor and Work 
Surface Ground Cord 


Screw allows ground cord to be bolted to mat to keep cord from 
disconnecting. 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static protection while 
retaining worker mobility. 

Features: 

* Increase personnel mobility * One size fits most shoes ¢ Extra long 
contact ribbon accommodates most boots 

Note: The Grounding Assemblies are not to be used in areas where 
the individual may come in contact with electrical circuitry exceeding 
250 volts. 


Digi-Key Price | 3M 


Description Part No. Each | Part No. 


With 1meg Ohm Resistor SCP163-ND 8.10 | 2051 


Without Resistor, 10mm Snap 
Stud, 15° Cord 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 
Charge-Guard™ 

Adjustable Wrist Strap 


® 


16-1063-ND 20.12 | 09814 


Flex life 1,000,000. 


Wrist straps are the front line of defense in all static control processes. 
Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard™ Series Adjustable 
Wrist Strap. 

One size adjusts to any size wrist to provide reliable, 360 degree 
protection. 


Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap 


The Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap provides cost-effective 
and reliable static protection. 


The wrist strap is suited for shipping valuable products to ensure 
protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 
Adjustable Static Control Wrist Strap 


Flex life 350,000. 

Conductive comfort band — Silver-plated, continuous monofilament 
threads establish a 360° contact zone and a reliable path to ground. 
The banding gently contacts the skin and allows it to breathe for 
extreme comfort. 

The stainless steel backplate secures the end of the band in the clasp 
and ensures reliable electrical bond. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. | SCP141-ND 17.20 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft.| SCP142-ND 23.89 


SCP144-ND 6.86 
SCP145-ND 1.17 


Replacement Wrist Bands 

Disposable Wrist Strap 

Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. 
Coiled Grounding Cord and 
Alligator Clip 

Adjustable Wrist Strap 


SCP172-ND 
SCP173-ND 


Wrist Strap Grounding System 


\j 


Wrist Strap Grounding System with two banana jacks and one 10 foot 
(3.0m) grounding cord. 


SCP115-ND - $21.22 


Charge-Guard™ 746 Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much like the 745 but it 
operates on either battery or AC power. 


Can be used in production facilities to field service locations. 


Unit comes complete with an AC adapter, lithium battery and wall 
mounting kit. 


SCPZIS ND oc ecissis census sdewesuadediievnnaseaniaysncevasis $201.07 


Wall Mount 

Wrist Strap Tester 

The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be 
wall-mounted in a production facility for daily testing of employees’ 
static control wrist straps. 


Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear “go” or “no 
go” indication. 


Comes with the base unit, output connector, wall-mounting system 
and template, cover for the wrist strap plug-in jack and the AC/DC 
transformer. 


Dimensions: 
5.43 x 7.48 x 2.09 inches (13.8 x 19.0 x 5.3cm). 


SCP204ND oi.2. 5 22cieecsincacesssasavesinedncsaacidaeciadenes $426.54 


Wrist Strap 
Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies 
the resistance of the operator and work surface ground connections. 
The monitor uses a reliable resistance method that actually includes 
the operator's skin resistance to determine if the system is operating 
properly. If the operator's resistance exceeds 10 megohms or 35 
megohms, or the wiring connections exceed 3.7 megohms, audible 
and visible alarms are triggered. The unit will also warn of potentially 
dangerous low-resistance situations. 

The monitor uses the light and compact dual conductor wrist strap. 
Dual conductors provide the resistance circuit that is monitored as 
well as provide grounding redundancy. If one conductor fails, the 
other will still function to prevent sensitive components from being 
exposed to static. 

Comes complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack 
and mounting hardware. 

Dimensions: 

6.5 inches x 3.25 inches x 1.5 inches (162mm x 82mm x 38mm) 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Workstation Monitor Kit w/HDWR |SCP226-ND 149.49 | 724 


Dual Conductor Fabric Wrist 
SCP232-ND 8.53 | 2368 
SCP233-ND 17.18 | 2360 
SCP234-ND 19.94 | 2370 


Strap Adjustable 


Dual Conductor Coiled Cord 5” 
Dual Conductor Coiled Cord 10’ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DESCO 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 
Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with 
a soft lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May 
be fitted to any size. 4mm snap. 


Speidel wrist straps are Twist-O-Flex® metal wrist straps made 
of nonallergenic stainless steel for reducing reactions and providing 
long service life. 


Use Replacement Coiled cords for wrist straps, smocks and gloves. 
4mm stainless steel contact snap to connect directly to wrist straps. 
Molded in one meg ohm series resistor at snap end to protect 
operator from line voltage. 


Hook and Loop wrist straps are one size fits all. Return loop makes 
for quick and easy adjustment. Non-reactive anti-microbial, anti- 
bacterial medical grade conductive strip; the best choice for users with 
ultra sensitive skin. 


Digi-Key Price | Desco 


Description Part No. Each | Part No. 


Elastic Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8M) Coil Cord, Blue 
With 12’ (3.66M) Coil Cord, Blue 
Straps Only (no cord) 
Replacement Strip for 09028 


16-1087-ND 23.42] 09070 
16-1086-ND 25.26] 09069 
16-1085-ND 9.32 | 09028 
16-1066-ND 4.13 | 09029 


Economy Adjustable Wrist Strap 


with 6’ (1.8M) Coiled Cord 16-1021-ND 14.14] 09039 


Speidel® Twist-O-Flex® Metal Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8M) Coiled Cord, Black | 16-1006-ND 40.06] 09085 


Strap Only (extra large, no cord) 16-1008-ND 29.28] 09042 


Replacement Coiled Cords 


6’ (1.8M) Economy Coiled Cord 


Only, Blk., 4mm Snap 16-1022-ND 16.32| 09480 


12’ (3.66M) Economy Coiled Cord 


Only, BIk., 4mm Snap 16-1023-ND  20.42| 09680 


6’ (1.8M) (Relaxed) Retraction, R/A, 
Coiled Cord Only, Blk., 4mm Snap | 16-1064-ND 15.50) 91095 


Hook and Loop Wrist Strap 


Straps Only (no cord) 16-1088-ND 11.38] 09060 


Dual ESD Ground 
Point Bench Mount 


Digi-Key Price 
Part No. Each 


16-1055-ND 21.32 09740 


Description 
With 10’ (3.05M) Cord 


Dual Operator 
Continuous Monitor 


Control Unit LEDs indicate proper grounding of two mats and two 
operators. Two Satellite Remote Monitors include monitored wrist 
strap ground, parking stud, and unmonitored ground for guest or 
equipment. 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
Dual Operator Continuous 
Monitor, 120V 16-1082-ND 220.50 19230 


Foot/Heel Grounders 


Features: 

¢ Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner scrim 
* Hook and loop fastening assembly 

¢ 8 strand nylon polyester grounding tab 

¢ Will not mark shoes 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Adjustable Hook and Loop 
Heel Strap w/1 Meg Res. 

Heel Grounder with 1 Meg 
Resistor 


16-1024-ND 11.74 | 17200 


16-1068-ND 10.15 | 07588 


Wrist Strap Tester 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single 
touch at the workstation. 


Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 800KQ - 10MQ 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Touch Tester, 9VDC 


16-1089-ND 90.13 19240 


Wrist Strap and Footwear 
Combo Tester with Stand 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single 
touch at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and 
Fail High. 

Wrist Strap Range: 750KQ - 10MO. 

Footwear Range: 750KQ - 100MQ 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Combo Tester with Stand 16-1084-ND 390.81 


Jewel® Mini Monitor 


Ensures ESD protected workstation. Provides true 100% continuous 
monitoring; cannot be fooled, no false alarms. Small size takes up 
minimal work surface area. 


Size: 2.77” x 2.07” 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Jewel® Mini Monitor, 
120V, Sapphire 


Static Control 
Shielding Bags and Labels 
Economy Static-Shielding Bags 


(1900 Series Metal-In): Use these more 
economical Static Shielding Bags for less 
demanding applications where reuse 


16-1083-ND 119.70 


and high durability are not a prime 
consideration. 


The metal-in aluminum vapor coating 
is on a thinner 0.48 mil polyester as 
opposed to the 0.92 mil polyester in 
the 2100 series. 


Economy ZipBag Static-Shielding 
Bags 


(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


Size Digi-Key Price Each | 3M 
Inch (cm) Part No. 25 100 


1900 Series Metal-In Transparent 
Shielding Bags, 3.1 mil 


3x5 (7.62 x 12.70) |SCP153-ND 10 
4x6 (10.16 x 15.24) |SCP154-ND 2 
4 x 24 (10.16 x 60.96) | SCP155-ND 31 
4 x 30 (10.16 x 76.20) | SCP156-ND 39 

5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP157-ND Bid 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | SCP158-ND 22 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP159-ND 27 
8 x 12 (20.32 x 30.48) | SCP160-ND 29 
10 x 14 (25.40 x 35.56) | SCP161-ND AL 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | SCP162-ND 56 


1900 3x5 
1900 4x6 
1900 4x24 
1900 4x30 
1900 5x8 
1900 6x10 
1900 8x10 
1900 8x12 
1900 10x14 
1900 12x16 


1910 Series Metal-In 
Shielding ZipBags, 3.1 mil 


3x5 (7.62 x 12.70) |SCP165-ND 14 
4x6 (10.16 x 15.24) |SCP166-ND 16 
5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP167-ND .23 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | SCP168-ND 29 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP169-ND 36 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | SCP170-ND AQ 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | SCP171-ND 76 


1910 3x5 
1910 4x6 
1910 5x8 
1910 6x10 
1910 8x10 
1910 10x12 
1910 12x16 


Labels 


ATTENTION 
Static-Sensitive 


LN 


Devices 

Benen ATTENTION 

eine oes SENS 
ELECTROSTATIC 

Bsns) ECTROSTA 

DEVICES 


JEDEC: 14:80! 


Size 
Fig. Inches (mm) 

1 SCP129-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP128-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP127-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 

2 SCP126-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
SCP130-ND 4x4 (101.60 x 101.60) 

Quantity | Digi-Key Price | 3M 
Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
(JEDEC-14) Oranget* 500 SCP129-ND 28.87 | 7101 
(JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 32.09 | 7102 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 500 SCP127-ND 36.51 | 7201 
(Mil. Std. 129J) Yellowt* 500 SCP126-ND 36.51 | 7202 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 250 SCP130-ND 59.12 | 7203 


t+ With Black type * Reusable * Destructible 


lonized Air Blowers OE 


The 963 neutralizes static charge on nonconductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 


120 Volts, 6 x 6 x 2.5 inches (15.24 x 15.24 x 6.35cm) 
SCP2ZOTND .....i isc ccsccccscciesceredseresserectereasenecten $398.81 


DESCO 


Static Control Shielding 
Bags, Labels and 
Desiccant Packs 
Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 


Barrier Bags 


This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 
with EMI-RFI-ESD shielding. 

Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film which is qualified 
to MIL-B-81705- Rev C Type |. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1016-ND 9.32 19.13 |13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 16.89 34.69 /13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 26.69 54.79 | 13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1020-ND 56.33 115.66 | 13832 


Statshield® ESD Shielding Bags — 
Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 


Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-PRF-81705D, 
EIA541. Superior durability at a low cost. 


Desco 
Part No. 


Size Digi-Key Pricing 
Inch (cm) Part No. 25 100 


3x 5 (7.62 x 12.70) 16-1056-ND 3.49 9.00 /|13010 


4x6 (10.16 x 15.24) 16-1057-ND 4.34 11.19 |13020 
5 x 8 (12.70 x 20.32) 16-1058-ND 5.84 15.05 /13035 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1059-ND 7.29 18.80 /13050 
8 x 10 (20.32 x 25.40) 16-1060-ND 8.73 22.48 /|13065 


8 x 12 (20.32 x 30.48) 16-1061-ND 10.23 26.24 |13070 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DESCO 


Static Control Shielding Bags, 
Labels and Desiccant Packs (cont) 


Statshield® ESD 

Shielding Bags — Metal In 

ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Meets the electrical and 


mechanical requirements of MIL-B-81705C. Superior durability at 
a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1027-ND 217 5.73 | 13405 
4x6 (10.16x 15.24) | 16-1028-ND 2.42 6.43 | 13415 
5x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.83 10.19 | 13430 
6x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.64 12.27 | 13445 
8x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 6.63 17.54 | 13460 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Features a reclosable poly- 
ethylene zipper for safe and easy opening and reclosing of bag. 
Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-B-81705C. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1032-ND 3.47 9.20 | 13605 
4x6 (10.16 x 15.24) 16-1033-ND 451 11.93 | 13615 


16-1034-ND 6.58 17.42 | 13630 
16-1035-ND 7.86 20.84 | 13645 
16-1036-ND 11.17 29.58 | 13660 


5 x 8 (12.70 x 20.32) 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 
8 x 10 (20.32 x 25.40) 


ATTENTION 


Static Label for Packaging 


Static Attention labels used for sealing Shielding sad 
Bags and marking ESD Containers. OPFOR INOLING. 
ELECTROSTATIC 
‘SENSITIVE DEVICES 


Color: Yellow/Black. 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 
500 pieces 16-1001-ND 14.64 06722 


Label for Equipment that 
Contains ESDS 


Identifies equipment that when CAUTION \ 
Fr CONTAINS PARTS AND 
opened has ESD sensitive (ESDS) ASSEMBLIES SUSCEPTIBLE TO KN 
items that are susceptible to ESD DISCHARGE (ESD) Aid 
damage. ton 087 , 
Digi-Key Price | Desco 

Description Part No. Each | Part No. 
2” x 3/4” (50.8mm x 19.05mm) 

500 pieces 16-1062-ND 7.73 06770 


Moisture Sensitive Caution Label 


Moisture sensitive labels used for marking bags that contain moisture 
sensitive devices. 


Color: Blue/White 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each Part No. 
3” x 3” (76.2mm x 76.2mm) 
250 pieces 16-1069-ND 24.40 | 06733 


Humidity Card and Desiccant Pack 


SMD - HUMITECTOR 


DESI PAK 


@@ vest 


Read at Lavender DESI PAK 
Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 


Humidity Card ESD 2” x 3” 


(50.80mm x 76.20mm)100 pes/pk | _16-1048-ND 30.20 | 13870 


Desiccant Pack 3” x 3.5” 


(76.20mm x 88.90mm) 550 pes/pk | _16-1049-ND 101.59 | 13850 


Desiccant Pack 5” x 3.5” 


(127mm x 88.90mm) 300 pes/pk 16-1065-ND 74.40 | 13852 


3M ESD Card Carriers 


Single Card Carriers 


Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price |3M 


Description Part No. Each | Part No. 


Card Carrier 10” x 8” x 1.25” 
with Hinged Lid 

Card Carrier 12” x 9" x 1.25” 
with Hinged Lid 

Card Carrier 18” x 17” x 2” 
with Hinged Lid 


Card Carrier 10” x 8" x 2” 
with Hinged Lid 


SCP237-ND 24.43 | 8520 


SCP238-ND 30.37 | 8521 


SCP239-ND 61.94 | 8522 


SCP190-ND 28.35 | 8523 


Velostat™ Single Device Carrier 


1.55” x 1.01” x 0.46” SCP131-ND 5.75/10 |5701 


aE 
ac_Staticide. 


Static Control 
Cleaning Products 
General Purpose Staticide 


(For Non-Porous Surfaces) 

Solves static related problems such as: 

* The attraction of dirt, dust and bacteria to all envir- 
onmental surfaces, products and product packaging. 

*Charge generation on surfaces of tote boxes 
and carriers used to process and store electronic 
components. 

*Damage or destruction of sensitive electronic i sale, 
components and subassemblies during their ee 
manufacture, shipping or receiving. 

¢ Data processing “glitches” ... memory loss, data errors, paper 
jams. 


$T1002-ND (quart) $10.88 


Heavy Duty Staticide 


(For Porous Surfaces) 

¢ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 

* Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 

* Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


$T1003-ND (quart) 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
40z. bottle with pump. 


$T1025-ND 


Industrial Size Wipes 


These strong, highly absorbent lint free cloths are 


for use on any surface. so. STATICIDE 


Ideal for computer screens and computer screen 
filters. 


$T1031-ND (Bundle of 75) 


$11.88 


Twice the size of a conventional wipe 11 x 8. The extra big wipe with 
muscle. 
Ideal for use in industrial, commercial and technical environments. 


ST1006-ND (Box of 50) 


Notebook / Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 
remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 
50 presaturated wipes in a handy dispenser. 


ST1020-ND 


ESD Hand Sai er 


This product provides excellent sanitization without 
the use of water or towels; contains 60% ethyl 
alcohol to prevent bacterial transfer. 

Use in place of bacterial soap where static 
conditioning of the hands are not affected. 


ST1030-ND 


CD-ROM 
Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. 

Repairs scratches and cleans fingerprints, dust and dirt. Staticide’s 
new solution combines safe and effective cleaners with special 
polymers that actually molecularly bond to the disc surface repairing 
the toughest scratches. 

Use on both old and new discs regularly to actually make them more 
durable. 

STIOIOND oo cscs es ckekicany cadiconed seddean ds dedassesecdieaaas $17.38 


Premoistened Wipes 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. 
This long lasting wipe prevents dust attraction, is bio- 
degradable, and is safe and easy to use. 

For use on all materials that are not adversely affected 
by water or alcohol. 

Wipes supplied in reclosable container. 


$T1027-ND Premoistened Staticide Wipes............. $14.88 


An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. 
Cleans and disinfects telephones, earphones, and other telecommun- 
ications equipment. 

Wipes supplied in reclosable container. 

$T1028-ND Staticide Telephone Cleaning Wipes...... $15.70 


These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans 
better and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types 
of glass and plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, 
microscopes, camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 


Wipes supplied in reclosable container. 


$T1029-ND Staticide Clean & Clear Optical Wipes .... $14.88 


Anti-Static 
Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


STIOS2ND esta ccissccacieesereaccasdesedueessreeecansedicesse $24.95 


DESCO 


Static Control 
Lotion and Cleaner 


Reztore™ ESD Hand Lotion 


Specially formulated for use in the electronic manufacturing 
environment. The moisturizing hand lotion can be used to enhance the 
effectiveness of ESD control wrist straps, particularly for individuals 
with dry skin. 

It is free of chemicals that may adversely affect solderability or cause 
corrosion of electronic components. 


Contaminants: No soap, lanolin, free-salts, silicones or mineral oil 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
ESD Hand Lotion, 
(1 quart pump) 16-1070-ND 18.60 | 81082 


Reztore™ Antistatic Cleaner 


Cleans and restores ESD mats and will not degrade surface's ability 
to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. 

Ideal for cleaning mats, electronic instrumentation, medical equipment 
and computer monitors keyboards and equipment. 


Digi-Key Pricing Desco 
Part No. 1 12 Part No. 


16-1054-ND 9.96 91.20 |10435 


Description 
Cleaner, (One Quart) 


WT YY Chemtronics 
ESD Hand Lotion 


Non-contaminating hand lotion for electronics. Con- 
tains no silicon. Non-greasy formula with a fresh natural 
fragrance in an 8 oz. (.24 liter) pump. 

Minimizes potential for static damage and build-up. Won't 
affect the solderability of components or PCBs. 


ITW Chemtronics 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 100 500 


C805-ND 7.10 642 6.00 5.46 |C805 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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i i Tip 
MX Series Rework Soldering Dimensions Digi-Key Price Metcal 
DIVISION OF OK INTERNATIONAL Inches (mm. Description Part No. Each Part No. 
Systems & Replacement Parts cS : 

.060 (1.520 Chisel 389-1076-ND 22.60 STTC-138 
Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip ( ) Pe 
cartridges sense the load and instantly adjust power .040 (1.020) Conical Sharp 389-1069-ND 22.60 STTC-107 
to quickly deliver the right amount of heat precisely 
where it is needed. Metcal systems use SmartHeat .040 (1.020) Chisel 389-1072-ND 22.60 STTC-125 
technology that is incapable of overshoot and can deliver . 
high throughput at lower temperatures. Because the .020 (0.510) Conical Sharp 389-1078-ND 22.60 STTC-144 
interchangeable SmartHeat cartridges contain a heater .016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 22.60 STTC-106 
and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat 
systems require no calibration. SmartHeat technology 016 (0.406) Conical Sharp 389-1071-ND 22.60 STTC-122 
systems need no dials or readouts, tip cartridges specify 
the temperature by series, providing continuous temp- .016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 22.60 STTC-126 
erature for fast, easy, and safe soldering. : 
Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing .016 (0.406) Conical Sharp 389-1077-ND 22.60 STTC-140 
SMD components a snap. Talon was designed with Scat i 
ergonomic, sie and superior performance in min. .016 (0.406) Bevel 389-1079-ND 22.60 STTC-145 
eveled edge tips allows rework of several differen onoas A 3 
components without changing tip cartridges. 800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 

-120 (3.050) Chisel 389-1084-ND 25.70 STTC-803 


Desoldering Tips for MX Rework Systems 


Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.025 (.635) 600 Series 389-1062-ND 37.65 STDC-002 
.025 (.635) 700 Series 389-1089-ND 37.65 STDC-102 
.030 (.762) 600 Series 389-1091-ND 37.65 STDC-003 
.030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 37.65 STDC-103 
Tips sold separatel Tips sold separate! .040 (1.020) 600 Series 389-1092-ND 37.65 STDC-004 
P parately. B parelery: 040 (1.020) 700 Series 389-1063-ND 37.65 STDC-104 
Digi-Key Prica | Metal .050 (1.27) 600 Series 389-1093-ND 37.65 STDC-005 
Fig. |(Deseription Part No. Each Part No. .050 (1.27) 700 Series 389-1094-ND 37.65 STDC-105 
1 Rework System with Dual Expansion Port,100/120VAC 389-1000-ND 485.00 | MX-500S-11 : 
SMT Solder - Desolder Tips 
2 | Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 766.00 | MX-500DS-11 
Replacement Rework Handpiece with Cord, Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
_ 389-1001-ND 87.55 | MX-RM3E 
ESD Safe, for MX Systems Cc 
Optional Talon SMT Tweezer Kit, includes Handpiece with 
3 . 389-1002-ND 334.74 | MX-TALON-01 
Cord, Workstand, Sponge, and Cartridge Removal Pad 
—_ | Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 38.48 | AC-TSTAND 
Desolder Upgrade Kit, includes Handpiece, ESD Air Hose. a 5 ai Fi 
= Panne nO geoor ue megane eres Mane 389-1088-ND 375.19 | MX-D001 Tip Dimensions Inches (mm) smD Digi-Key Price |Metcal 
Workstand, Chamber Liner & Filter Pack, Tip Cleaner A B Cc D Component Part No. Each |Part No. 
500°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Tip _ .090(2.286) .050(1.270) .070(1.778) Chip 0805 389-1015-ND 36.98 |SMTC-501 
Dimensions us Digi-Key Price Metcal — .140(3.556) .060(1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 | 389-1016-ND — 36.98/SMTC-502 
Loses Descontion Baring Esc BactNg: = .068(1.727) .100(2.540) .050(1.270) SOT-23 389-1017-ND 36.98 |SMTC-505 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — -110(2.794) .250(6.350) + .080(2.032) SOT-89 389-1018-ND 36.98 | SMTC-508 
200 (5.080 XL Chisel 389-1003-ND 29.60 stTc-517 — .070(1.778) .040(1.016) .035(0.889) Chip 0402, 0603 389-1019-ND 36.98 | SMTC-596 
-200 (6.080) me . _ .080(2.030) .050(1.270) .060(1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND 35.11 | SMTC-588 
100 (2.540) as estat) a SUTGsoae 600°F SMD Tunnel Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
.050 (1.270 Conical Chisel 389-1082-ND 22.60 STTC-541 
(1.270) maa -200(5.080) .200(5.080) .170(4.318) .090(2.286) Solc-8 389-1020-ND 42.31 |SMTC-004 
060 (1.520) Chisel 389-1007-ND 22.60 STTC-538 .200(5.080) .200(5.080) .400(10.160) .090(2.286) | SOIC-14,SOIC-16 | 389-1021-ND 42.31 | SMTC-006 
.040 (1.020) Chisel 389-1005-ND 22.60 STTC-525 .375(9.525) .375(9.525) .720(18.288) .125(3.175) SOIC-28, SOL-34 389-1022-ND 42.31 | SMTC-007 
016 (0.408) Conical Sharp 389-1004-ND 22.60 sTTC-522 -375(9.525) .375(9.525) .620(15.748) .125(3.175) SOIC-24 389-1023-ND 42.31 | SMTC-009 
-375(9.525) .375(9.525) .520(13.208) .125(3.175) SOIC-20 389-1024-ND 42.31 | SMTC-010 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND 22.60 STTC-526 
700°F Quad Tip Cartridges for QFP 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1081-ND 22.60 STTC-540 
-440(11.18) .480(12.19) .480(12.19) — .110(2.79) TQFP-44 389-1047-ND 63.01 | SMTC-1159) 
.016 (0.406) Bevel 389-1008-ND 22.60 STTC-545 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1083-ND 22.60 STTC-590 Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
200 (5.080) XL Chisel SoD 22.60 a 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 43.78 SMTC-0167 
-100 (2.540) Chisel 389-1011-ND 22.60 STTC-036 .650 x .190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 43.78 SMTC-1161 
.070 (1.780) Chisel 389-1012-ND 22.60 STTC-037 .650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 43.78 SMTC-1167 
.060 (1.520) Chisel 389-1013-ND 22.60 STTC-038 TOUIREEIE Digi Key Price Metcal 
.040 (1.020) Chisel 389-1064-ND 22.60 STTC-025 Inches (mm) Description Part No. Each* Part No. 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 22.60 STTC-022 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1065-ND 22.60 STTC-026 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 104.37 TATC-502 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1066-ND 22.60 sTtc-040 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 104.37 TATC-503 
0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 104.37 TATC-504 
-016 (0.406) Bevel SERA ERD 22.60 SITES 600°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1067-ND 22.60 STTC-090 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-ND 99.09 TATC-608 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND 99.09 TATC-601 
; 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 104.37 TATC-602 
-200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 22.60 STTC-117 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 404.37 TATC-603 
-100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 22.60 STTC-136 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 104.37 TATC-604 
070 (1-780) Chisel SEHOOHD 22.60 STTG-187 Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. * Sold in pairs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1747 


Features: 


* The PS-800 Soldering System is compact for repetitive manual 
soldering and touch-up * Utilizes SmartHeat® Technology 
¢ Requires no calibration * Uses replaceable heater tips rather 
than cartridges ¢ Perfect for lead-free hand soldering 


PS800 Soldering System includes: 


¢ Power Supply with Power Cord 


¢ Hand-Piece with Cord 


‘pn aK% | PsS-800 Soldering System 


DIVISION OF OK INTERNATIONAL 


¢ Workstand with Sponge and Cartridge Removal Pad 


Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
PS-800 Soldering System 389-1095-ND 199.00 PS-800 
PS-800 Soldering Handle with Coil Assembly 389-1096-ND 70.68 PS-HC1 
PS-800 Workstand with Sponge 389-1097-ND 32.98 PS-WSK1 
Tip Dimensions Digi-Key Price | Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
650 Series 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1098-ND 8.48 PHT-650325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1099-ND 7.54 PHT-650335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1100-ND 7.54 PHT-651355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1101-ND 9.42 PHT-651367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1102-ND 8.48 PHT-651384 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1103-ND 8.48 PHT-652017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1104-ND 8.48 PHT-652035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1105-ND 9.42 PHT-652057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1106-ND 8.48 PHT-652327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1107-ND 8.48 PHT-652335 
.04 (1.0) Conical Long 389-1108-ND 9.42 PHT-653067 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1109-ND 9.42 PHT-654607 
750 Series 
.04 (1.0) Chisel Fine 30° 389-1110-ND 8.48 PHT-750315 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1111-ND 8.48 PHT-750325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1112-ND 7.54 PHT-750335 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1113-ND 7.54 PHT-751355 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1114-ND 9.42 PHT-751367 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1115-ND 8.48 PHT-751384 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1116-ND 8.48 PHT-752017 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1117-ND 8.48 PHT-752035 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1118-ND 9.42 PHT-752057 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1119-ND 8.48 PHT-752327 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1120-ND 8.48 PHT-752335 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1121-ND 9.42 PHT-754607 


SP200 Soldering System 


Features: 


The SP200 is an ideal choice for thru-hole soldering 
and surface mount touchup. As with all Metcal 


Weller® 


(Through Hole and 
SMT Repair or Rework) 


Thermal Tweezers 


WRS3000X Soldering/Desoldering 
Station 


The WRS3000X combines all of the tools needed to cover 
most through hole and SMT repair or rework applications. The 
soldering tool is the powerful WSP80, featuring 300 watts of 
power to cover even the most difficult multi-layered applications. 
The desoldering tool is the DXV80. This tool features an inline 
design and 80 watts of power. The HAP1 Hot Air tool features 
a Static free air stream that is heated by 100 watts of power. A 
full complement of nozzles are available for fine solder reflow or 
removing PLCC packages. The system is completely ESD safe, 
U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 

Features: 


* Self-Contained * Closed loop controlled hand pieces » Digital 
display * Microprocessor control for the ultimate accuracy 

¢ Lock-out equipped * Temperature setback * Separate control 
of air flow rate, time and temperature * Three independently 
controlled channels ¢ Burn-resistant cord * F/C degree 
selector 

¢ Full range of tips for rework and repair available * Hot air 
and desoldering applications can be run without any separate 
switching 

¢ Temperature Range 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 


Note: Tweezers will also work with EC series units. 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Rework Station with Hot Air and Irons WRS3000X-ND 1669.14 WRS3000X 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 183.57 WTASOSET 
Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 14.97 WT1 
Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 14.97 WTA2 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 14.62 WTA3 
Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 27.26 WT4 
Tip, 18.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 27.26 WT5 


WMRS Soldering and Rework Station 


The Weller WMRS was specially developed for industrial 
production applications, rework and repair, and laboratory use. 
The WMRP soldering pencil has an extremely short heat-up 
time (approx. 2 seconds from standby to setpoint temperature). 
Changing soldering tips is quick, easy, and most importantly 
requires no tools. The small lightweight (just 75g) construction 
of the WMRP soldering pencil makes work both easy and 
comfortable. The built-in Stop+Go function in the safety rest 
reduces the temperature of the tip when the pencil is inserted. 
Specifications: 

* Voltage: 120V (input) 24V (output) * Footprint: 6.5 x 4.5 x 4.0 
inches (65 x 115 x 102 mm) ¢ Power Consumption: 80W 
nominal * Temperature Range: 150°F ~ 850°F (50°C ~ 450°C) 
* Accuracy of soldering pencil: +/- 9°F (+/-5°C) * Temperature 
Stability: +/- 9°F (+/-5°C) * ESD safe 


SmartHeat® systems, there is no calibration Digi-Key Price | Weller 
required. Description Part No. Each Part No. 
Replacement Handle Includes: Soldering and Rework Station WMRS-ND 465.00 | WMRS 
* Handle * Cord Tip, RT1 Needle Tip 0054460199-ND 30.00 | 0054460199 
Tips are sold separately. Tip, RT2 0.4mm Point Tip 0054460299-ND 30.00 0054460299 
= si Tip, RT3 1.3mm Chisel Tip 0054460399-ND 30.00 0054460399 
Deerintee pone! tee eae Tip, RT4 1.5mm Chisel Tip 0054460499-ND 30.00 | 0054460499 
Soldering System, 115VAC Ter "ND 268.53 SP2004 1 Tip, RTS 0.8mm Chisel Bent, 30° 0054460599-ND 30.00 0054460599 
Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 61.80 SP-HC1 Tip, RT6 1.2mm Round Bevel, 45° 0054460699-ND 30.00 | 0054460699 
Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 6.18 AC-CP2 Tip, RT7 2.2mm Knife Tip, 45° 0054460799-ND 31.50 0054460799 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. WRS1 002X Electron ical | 
500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series . y a 
125 (3.175) Hoof - Drag 389-1035-ND 25.28 SSC-539A Controlled Desolderi ng Station 
050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 25.28 SSC-567A 
.040 (1.020) Conical Sharp 389-1033-ND 15.70 SSC-501A Features: 
020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 15.70 SSC-522A : E . 
.016 (0.406) Bevel 389-1036-ND 15.70 SSC-545A * Vacuum is generated with a self-contained pump * 80 watts of 
= 5 A A power for faster heat up and better performance * A wide range of 
Soar: soldering Tip Cartridges for SP200 Series DX Series desoldering tiplets available * Digital process for exact 
-100 (2.540) Chisel 389-1040-ND 15.70 SSC-636A temperature set, you control the process » 80 watt desoldering 
ne ee Ee Searete es pean pencil with internal disposable solder collection tube 
“040 Nee Ganicat Sharp SHOE nn 1491 SSC-601A * Safely and efficiently removing through hole components from PCB's 
.040 (1.020) Chisel 389-1039-ND 15.70 SSC-625A * Vacuum delay feature prevents clogging 
020 (0.510) Sharp Bent 389-1053-ND 14.91 SSC-654A 
.020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 15.70 SSC-622A —_ - 
.016 (0.406) Bevel 389-1043-ND 15.70 SSC-645A . Digi-Key Price Weller 
.020 (0.510) Sharp Bent 389-1052-ND 14.91 SSC-626A Description Part No. Each Part No. 
700°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series Digital Desoldering Station 80W WRS1002X-ND 849.75 WRS1002X 
: Collection Tube for DXV80 0058741815-ND 6.75 0058741815 
-100 (2.540) Chisel 389-1058-ND 14.91 SSC-736A Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX110-ND 12.09 DX110 
ahs ae eae pees thet ceaeeedla Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 0.7mm DX141-ND 12.09 DX111 
‘040 (1.020) Chisel P 389-1056-ND 14.91 SSC-725A Desolder Tip, for DXV80 2.3 x 1.0mm DX112-ND 12.09 Dx112 
‘020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 14.91 SSC-722A Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 1.2mm DX113-ND 12.09 Dx113 
“020 (0.510) Sharp Bent 389-1061.ND 1491 SSC-754A Desolder Tip, for DXV80 3.3 x 1.8mm DX114-ND 12.09 DxX114 
.020 (0.510) Sharp Bent 389-1057-ND 14.91 SSC-726A. Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX115-ND 12.09 DX115 
.016 (0.406) Bevel 389-1060-ND 14.91 SSC-745A Desolder Tip, for DXV80 2.7 x 1.2mm DX116-ND 12.09 DX116 


1748 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


WES51 and WESD51 
Soldering Stations 


Features and Benefits: 


Weller® 


* Cordless temperature lockout to prevent operators from raising 
the temperatures to levels higher than specified for the board 
or component. Gives you control over the process ¢ Cordless 
Tip Temperature Calibration, which provides the user with the 
capability of resetting station temperature readings to variations 
in tip sizes and styles * Quick heat-up and temperature recovery 
allows continuous production soldering * Slim, comfortable hand 
piece reduces operator fatigue * Accuracy within 9°F (5°C) 
* Temperature Range: 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 

* ESD Safe to protect sensitive components 


¢ Uses ET Series Tips 


WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station . -$122.97 
WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station .. -$164.49 
PES51-ND Replacement Iron $36.77 
BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES50 & PES51.. $6.02 


WS System Calibration Unit 


Features: 


¢ Designed to work with WS series soldering stations * Allows user 
to calibrate tip temperature of soldering iron to outside temperature 
reference ¢ Enables timer setback mode (allows station to set back 
to 350°F (177°C) after period of inactivity) * Insert fixed temperature 
into station and turning off front panel control knob * Switching station 
display between °F or °C * Resetting station electronics to original 
factory calibration * Unit uses four “AA” alkaline batteries for power 
(included) * 3 month normal life expectancy of batteries * 16 button 
keypad « Three digit LED display * Connectors to attach to soldering 
station and iron 


WCB1-ND Calibration Unit.2.c:00csiaceaiasncciaadisawconiengiiiien ii tiabendedaceauans MiMi ens $153.47 


wbD1001 


WD1001 Includes: WD1 power unit, WMP soldering pencil, WDH20 Iron stand and sponge, NT1 supplied 
tip 

Features: ¢ 3 “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used temperature settings * Setback, lockout, 
temperature, window, F/C switching, standby, auto-off time * Large high contrast LCD display displays more 
information at a glance * Micro pencil with short tip to grip (37mm) puts you close to the work * High output 
pencil allows you to work with lead-free solder ¢ Iron stand has adjustable tilt angle in 4 positions ranging 
from 30 ~ 80 degrees * ESD safe to protect sensitive components 

* Temperature Range: 150°F ~ 850°F * Temperature Accuracy: +/- 9°F ~ +/- 5°C 

WSL2 Includes: WSL2PU power unit, WMP soldering pencil, WMPH stand and sponge, WSP80 soldering 
pencil WHP81 stand and sponge. 


Replacement Tips for WMP 


wa({ = 


= 
NT1 NT4 


NT1X NT6 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Solder Station 85 Watt with WMP. WD1001-ND 285.00 WD1001 
Dual Digital Solder Unit 160 Watt without Iron* WD2-ND 274.50 WD2 
Iron Stand with Sponge for WMP WDH20-ND 37.50 WDH20 
DualDigital 190 Watt with 2 Irons WSL2-ND 463.50 WSL2 
Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WMP-ND 104.51 WMP-ND 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Micro 0.25 7.40 NT1-ND 9.23 NT1 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.23 NT1S 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 9.23 NT4 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 11.07 NT1X 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.23 NT6 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.23 NTA 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.23 NTB 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.23 NTC 
Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 11.07 NTAX 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


Controlled-Output Soldering Station 


WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: 


* Transformer powered soldering station complete with macro style, 
low voltage, temperature controlled soldering iron * Special “closed 
loop” method of controlling maximum tip temperature to protect 
temperature sensitive components »* Power unit housing features 
impact resistant plastic for durability * Quick disconnect plug for 
soldering iron and lighted on/off switch * Separate conductor 
grounds iron tip and terminates at third pin of power cord * PT 
series soldering tips come in a variety of shapes and sizes in 
three standard 


* Temperature Ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F 
(427°C) * Uses PT series tips 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 143.58 WTCPT 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 75.39 TC201T 


Digital Soldering Stations 


WD1000 Includes: 

* WD1 power unit * WSP80 soldering pencil 
* WDH10 Iron stand and sponge * LTB Supplied 
Tip 


Features: 

* 3 “radio buttons” allows you to pre-set fre- 
quently-used temperature settings * Setback, 
lockout, temperature, window, F/C switching, 
standby, auto-off time »* Large high contrast LCD 
display, displays more information at a glance 
* High output pencil allows you to work with lead- 
free solder ¢ Iron stand has adjustable tilt angle 
in 4 positions ranging from 30 ~ 80 degrees 
* ESD safe to protect sensitive components 


* Temperature Range: 150°F ~ 850°F 
* Temperature Accuracy: +/- 9°F ~ +/- 5°C 


Replacement Tips for WSP80 


2 ol) eas sas el 


LTH LTK 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Solder Station 85 Watt with WSP80 WD1000-ND 285.00 WD1000 
Digital Solder Unit 85 Watt without Iron* WD1-ND 178.50 WD1 
Iron Stand with Sponge for WSP80 WDH10-ND 37.50 WDH10 
Replacement Solder Pencil, 80 Watt WSP80-ND 104.51 WSP80 
Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 23.75 WPH81 
Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 6.50 Wws102 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Round 0.25 10.90 LT1-ND 4.95 LT1 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND 4.95 LTH 
Round 3.2 10.90 LTCS-ND 4.95 LTCS 
Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 4.95 LTK 
Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 4.95 LTA 
Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 4.95 LTB 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


0051502699 Circuit Board Vise 


* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed 
circuit boards * Spring clamps will hold work piece in place securely 

* Rotates through 360°, allowing work performance at any convenient 
angle ¢ Adjustable features allow handling of variety of circuit 
board sizes 

* Maximum surface: 6-1/4"/160 mm x 9-1/8"/235 mm 

© 0051502699 is ESD SAFE 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 48.00 0051502699 


Vacuum Pickup Tool 


Digi-Key Price Weller Sy, 
Part No. Each Part No. 
WLSK200-ND 47.37 WLSK200 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1749 


Weller® Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Features: 


« Fixed temperature units ¢ Ideal for a wide variety of electronic tasks « Inter- 
changeable heater elements - Single handle plus three different heating elements 
gives the user a trio of irons for different jobs * Quick change knurled collar makes 
changing heater simple » Lightweight handle with cushioned grip * For additional 
safety, all irons come with 3-wire power cord * Irons use ST series iron plated tips for 


Flux and Scrub-It® Solvent Dispensers 


Flux Dispensers: * Both static safe and standard hold 2 ounces « Avoid spills and waste and 
place flux precisely where needed © Squeeze bottles dispense one drop of liquid resin, flux, 
oil solvent through stainless steel needles Static dissipative models protect static-sensitive 
components 


Scrub-Ite Solvent Dispensers: * Squeeze dispenser to distribute solvent through brush « For 
Cleaning printed circuit boards and other connections * No mess, no waste Available with 
nylon bristles or horsehair for static-safe applications * Dispenser holds 2 ounces 


long life and greater soldering efficiency * UL Listed Digi-Key Price Weller 
* Important: Use only Weller tips ¢ ST series tips Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Weller Flux Dispenser, 0.020” (51 mm) Needle FD2-ND 2.69 FD2 
Description Part No. Each Part No Scrub-It Bottle, Nylon Bristle SD74-ND 9.15 SD74 
Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt* WP25-ND 35.99 WP25 Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 9.15 SD74H 
Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt* WP30-ND 38.90 WP30 
Soldering Iron with ST3 Tip, 35 Watt* WP35-ND 45.30 WP35 ¥ : 
Soldering Iron Stand For WP Series PH60-ND 22.37 PH6O Hot Air Rework Station and Nozzles 
Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 2.91 KN60 


* Soldering Iron Stand is sold separately. 


Soldering Irons 


Specifications: 


© Specifically designed for use at electrostatic free work stations * Non-burnable silicon rubber cord »* Lightweight, 
high impact plastic handle * Blue plastic meets requirements for ESD, Electrostatic Dissipative Materials * Uses Weller 


EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and chromium plating for long life * UL listed 
NOTE: EC1503B, EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC1002. 


Features: 


* Self-contained low cost hot air station with 700 watts of heating power to handle 

most bench top rework jobs * Extremely compact size uses less space on your 

rework bench » Temperature and air flow are controlled on the front panel - allows 

you to make settings quickly and easily 

« Air flow can be activated by either a finger switch on the hand piece or via an 
optional foot switch 

Built-in hand piece holder saves bench space 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No 
\ \ \ Self-Cont. Hot Air Station, 120V WHA300-ND 791.81 WHA300 
Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 61.91 0058736814 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 77.64 0058736833 
Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 61.91 0058736839 
EC1503B: 2 EC1302B: . EC1201A: PES5O: Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 61.91 0058736804 
Tool designed for difficult | wero soloing foul * General purpose solder- | » General purpose solder- Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 61.91 0058736843 
applications such as | ® Stainless steel heater ele- | ing tool * Stainless steel | ing tool * Stainless steel a‘ , : 
multilayer boards, large | ment construction + Fine | plug-in heater element | plug-in heater element Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 61.91 0058736842 
heat output from small | tip iron for light duty | construction * General | construction »* General Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 61.91 0058736870 
tool » Large tip iron for | applications purpose iron for mid-range | purpose iron for mid- 
high wattage application applications range applications 
. Cordless Soldering 
Digi-Key Price Weller Il YO Bee H 
Description Part No. Each Part No. P Irons and Ti ps 
42W Soldering Iron with EMA Tip EC1503B-ND 123.69 EC1503A Features: 
20W Iron _ _ ey Tip d CGS) 106.35 EC1302A Patented soldering tool has a catalytic converter that provides a powerful yet safe flameless combustion * Safety cut-off 
40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 106.35 EC1201A switch when cap replaced * Two easily interchangeable screw-in tips are available 
50W Soldering Iron with ETA Tip PES50-ND 36.77 PES50 * Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 
Replacement Sponge TC205-ND 1.01 T0205 
: al 35 Watts 
i Digi-Key Price Weller 
Replacement Tips for Irons estrintion Part No. Each | Part No. 
Cordless Soldering Iron C1C-ND 13.61 cic 
Tip Dim. Digi-Key Price Weller Chisel Tip, 3.175mm C12-ND 2.01 C12 
(mm) Description Part No. Each Part No. Conical Tip, 3.175mm 013-ND 2.01 | C13 
EM Series Tips for EC1503B Iron 
1.57 Chisel Tip EMA-ND 12.45 EMA 
38 Conical Tip EMD-ND 12.45 EMD 75 Watts 
PT Series Tips for TC201T Iron Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each Part No. 
1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 4.20 PTA7 : 
1.57 Screwdriver, 800°F (427°C. PTA8-ND 4.20 PTAS Sardless Soxgeng ar 
i crewdriver, ( ) : with PPT6 Tip, 2.4mm P2C-ND 33.48 P2c 
3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 4.20 PTC7 : - 
3.18 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 4.20 PTC8 Features: Single Flat, Solder Tip, 1.0mm [aR aND 8.07 | PET 
79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 4.20 PTF? * Gives the ultimate in portable power a ee pistes lied oy, 
79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 4.20 PTF8 and convenience for all soldering jobs oe ik : 
* Provides 25 ~ 75 watts of power Double Flat, Solder Tip, 1.0mm | PPTS-ND 8.07 | PPTS 
38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 4.20 PTS7 + Adjustable temperatures up to 850°F , Ps . . 
38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 4.20 PTS8 . cae bal sours peperile ; Double Flat, Solder Tip, 2.4mm | PPT6-ND 8.07 PPT 
Unit lasts for up to an hour o ‘ta Ti r 
EPH Series Tips for EC1302B Iron cantinuaus use Hot Kafe Tip PPT10-ND 7.83 | PPTI0 
; aT 4 * Butane not included (Butane is not | Hot Air Tip PPTS-ND 7.83 PPT9 
38 Micropoint Tip rate) aa ae sold by Digi-Key) Hot Air Tip with Deflector PPT13-ND 12.54 | PPTI3 
1.57 Screwdriver Tip EPH106-ND 4.95 EPH106 
Replacement Barrel Nut Assort. for EPH Tip £C231-ND 8.16 EC231 
ET Series Tips for EC1201A 125 Watts 
1.57 Screwdriver Tip ETA-ND 4.65 ETA Digi-Key Price | Weller 
2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 4.65 ETB Description Part No. Each | PartNo. 
79 Screwdriver Tip ETH-ND 4.65 ETH Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 58.31 | PSI100C 
79 Conical Tip ETP-ND 465 ETP Single Flat, Solder Tip, 1.0mm | PSI1-ND 10.31 | Psit 
40 Single Flat Tip ETU-ND 4.65 ETU sel ’ Sele pili a ie = 
ae Features: » Self-igniting portable butane ingle Flat, Solder Tip, 3.2mm 4 5 
80 Long Conical Tip ETO-ND 4.65 ETO heat tool  Anti-static soldering * “Auto | Single Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI4-ND 10.31 | PSI4 
Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons ou eatey shut of Hom rea Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm | PSI5-ND 10.31 | PSI5 
“i ° - 
157 Screwdriver Tip ST1-ND 4.35 svi stainless-steel body provides up to 125 | Double Flat, Solder Tip, 2.4mm __| PSI6-ND 10.31 | PSI6 
‘ 7 id watts of power * Adjustable temperature | Double Flat, Solder Tip, 3.2mm PSI7-ND 10.31 | PSI7 
en ahiebelag as i pe ca up to 1.076°F Fuel level is clearly | Double lat, Solder Tip, 48mm _| PSIB-ND 10.31 | Psi 
: ingle Flat Tip - ‘ visible through a window on the body of 7 a 
‘ qi s the tool » Butane not included (Butane Hot Blower Tip PSI9-ND 10.31 PSI9 
19 Screwdriver Tip ST6-ND 4.35 ST6 is not sold by Digi-Key) Hot Knife Tip PSI10-ND 10.31 | PSI0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively 
draws solder fumes away from the 
work area. Carbon filters traps up to 
80% of the flux fumes. Compact size 
and adjustable for convenient place- 
ment near work area. Optional artic- 
ulating arm with bench mount clamp 
converts benchtop fume absorber to 
suspended fume absorber for posi- 
tioning directly over the work area. An 
inexpensive alternative to individual 
fume extraction. 


Description 
Benchtop Fume Absorber, 115V with 3 Filters 


Benchtop ESD Safe Fume Absorber, — 
115V with 3 Filters 


Articulating Arm Assembly Kit w/Bench Clamp 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pcs. 


Benchtop Fume Absorber 
with Articulating Arm, 115V 


Benchtop ESD Safe Fume Absorber — 
with Articulating Arm, 115V 


Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion resistant plastic construction and corrosion 
treated springs with uniform reset pressure and cushioned shock 
reduction. Fitted with replaceable teflon tips. 


Fig. 1 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Fig. 1 

High-Vac Desoldering Pump with Tip, Blue K412-ND 18.75 

Repl. Teflon Tip for K412-ND, K500-ND K413-ND 3.00 

ESD Safe Desoldering Pump with Tip, Black K414-ND 23.75 

Repl. ESD Safe Teflon Tip for K414-ND K415-ND 5.00 
Fig. 2 

Desoldering Pump K500-ND 11.83 


CHIP QUIK” 


SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD components 
including QFP and PLCC packages, with very low temp. (300°F). It virtually eliminates damaged 
pads and circuitry or lost boards due to heat damage. SMD1 contains everything needed for 
removing SMD components with either convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, 
SMD32, and SMD291 for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000 
kit is a complete Solder/Desolder rework kit for safely removing SMD components, cleaning the 


WECHCON 


Sys T & MS 


Air Powered Syringe Assemblies 


Air powered assemblies include syringe barrel and tip caps, air 
stoppers and end plugs for safety when transporting filled syringes. 


we 


Tip Cap 


K429-ND 30cc-35cc (pkg. of 10 assemblies) ................ $16.66 


Dispensing Tips 


These tips are molded in high density polyethylene with color coding 
indicating tip inside diameter. 


063” (1.60mm) ID Tan Color (pkg. of 50) 
.047” (1.19mm) ID Grey Color (pkg. of 50)... 
-033” (.84mm) ID Green Color (pkg. of 50) 
024” (.61mm) ID Pink Color (pkg. of 50). 
.016" (.41mm) ID Blue Color (pkg. of 50) 


Paladin Tools’ 


Desoldering Pump 


Desoldering tool removes solder with simple push-button oper- 
ation. A conductive tool for anti-static operation. Replaceable tips 
available. 


PAL1700-ND _Desoldering Pump 
PAL2712-ND Replacement Tip 


Instructions included 
with-all kits. 


pads, placing component and reapplying solder safely with low operating temperatures Approved 
by many top industry PC board manufacturers for reworking faulty components, without the need for specialized solder equipment. 


CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards that were manufactured with lead and no-lead solders with 
excellent results on both. It has also been successfully tested for SMD removal on all the major no-lead solders that are presently available in the 


industry. 


SMD2000 Contents (In durable plastic case): * CHIP QUIK Removal Alloy SMD 4.5 with instructions * Solder Paste: No clean 63/37 
rework solder paste with flux in 1cc syringe with nozzle and cap (trial size) * Solder: 3 feet 63/27 2% silver .031 inches »* Chip Quik Paste 
Flux: No clean flux in 1cc syringe with nozzle and cap used for solder/desolder »* Liquid Flux Remover/Cleaner: 5cc container with applicator 
(non-flammable) ¢ Probe Kit: 4 stainless steel dental picks for SMD removal and placement * Solder Wick: No clean, 5 feet * Handi Vac: SMD 
pick and place tool with tips * Acid Brush: Quantity 2 * Precision Tweezers: For SMD removal and placement * Cleaning Wipes: Tight weave / 
low lint 4" x 4", Quantity 6 (for cleaning PC board) * Swabs: Double ended, Quantity 10 (for cleaning PC board) * Alcohol Pads: Quantity 6 (for 


cleaning PC board) * CHIP QUIK SMD removal and clean up instructions. 


Digi-Key Price CHIP QUIK 

Description Part No. Each Part No. 
Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 16' SMD16-ND 82.50 SMD16 
Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 16' SMD16NL-ND 97.50 SMD16NL 
Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 32' SMD32-ND 150.00 SMD32 
Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 32' SMD32NL-ND 172.50 SMD32NL 
No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 14.63 SMD291 

SMD Removal Kits 
For 8-10 SMDs SMD1-ND 15.00 SMD1 
Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 SMD2000 


Scotch” No. 854 
Polyester Tape 


An opaque, cream-colored polyester tape with excellent chemical 
resistance in precious metal plating, especially gold 


General Information: ¢ Polyester film backing imparts excellent 
chemical and thermal stability * Remains flexible at -60°F (-50°C) and 
retains dimensional stability up to 300°F (149°C) 


* Construction: * Backing: Polyester * Adhesive: Rubber ¢ Color: 
Cream » Standard Roll Length: 72 yards (66m) »* Elongation at 
Break: 123% * Backing Thickness: 1 mil (.02mm) * Total Tape 
Thickness: 2.7 mils (.065mm) ¢ Water Vapor Transmission Rate: 
1.6 gms H,0/100 square inches/24 hours (24.8 g/m*/24 hours) 
¢ Resists many solvents found in photographic, electroplating and 
chemical milling processes. Hot caustics will weaken the backing 
after prolonged immersion 


Application Ideas: * Excellent chemical resistance in precious metal 
plating, especially gold »* Excellent results in sodium hydroxide etching 
of aluminum * Chemical milling * General splicing 


3M85402-ND 
3M85401-ND 


Polyester Tape, 2” (50.8mm) wide.......... $33.35 
Polyester Tape, 1” (25.4mm) wide.......... $15.79 


Scotch” No. 5414 Water 
Soluble Tape 


Get reliable protection for your circuit boards during wave soldering 
with this water soluble tape »* Saves time and clean-up costs by 
completely dissolving during in-line, aqueous cleaning operations 
* Biodegradable, non-toxic tape has a neutral pH and leaves no 
residue ¢ Eliminates static and labor usually associated with tape 
removal * Packaged in a moisture impervious bag which ensures 
long term storage stability under extreme humidity 


Construction: ¢ Backing: PVA film »* Adhesive: Water soluble 
synthetic adhesive « Liner: Kraft paper * Color: Hazy, transparent 
¢ Standard Roll Length: 36 yards (33m) ¢ Tensile Strength: 6.2 
pounds/inch width (115.6 N/100mm) » Total Thickness: 2.5 mils 
(.06mm) »¢ Dissolution Time: 40 seconds at 140° with agitation 


3M541434-ND 
3M541412-ND 


0.75” (19.05mm) wide 
0.5” (12.70mm) wide. . 


. $21.94 
- $24.38 


Scotch” No. 5413 Polyimide 
Film Tape 


Increase your productivity with 
this superior performing Kapton™ 
polyimide film tape * Chemical 
and radiation resistant polyimide 
film is dimensionally stable at 
high temperatures, and flame 
retardant ¢ Strong, heat resistant 
silicone adhesive resists adhesive 
transfer at elevated tempera- 
tures, providing higher produc- 
tivity * Rated for continuous use 
at 500°F and intermittent use at 700°F, Scotch™ brand 

No. 5413 provides an excellent mask for high temperature powder 
coating * Color: Amber ¢ Roll Length: 36 yards (33m) »* Total Tape 
Thickness: 2.7 mils (.07mm) * Temperature Use Range: -100°F ~ 
500°F (-73°C ~ 270°C) 


3M541334-ND 
3M541312-ND 


0.75” (19.05mm) wide 
0.5" (12:70MIM) WIdG ..:0..0000-cccte screen 


Scotch” No. 5419 Low Static 
Polyimide Film Tape 


A translucent, polyimide film-backed silicone adhesive tape with 
unique and extremely low electrostatic discharge properties. For gold 
tab protection during wave soldering of printed circuit boards. 


General Information: * 5419 tape employs a proprietary technology 
that results in extremely low electrostatic discharge at unwind and 
removal from the PWB »* Polyimide film does not soften at elevated 
temperatures, thus, the film provides an excellent release surface at 
elevated temperatures. 


Construction: ¢ Backing: Polyimide * Adhesive: Silicone * Color: 
Gold ¢ Standard Roll Length: 36 yards (33m) * Tensile Strength: 33 
pounds/inch width (578N/100mm) « Total Tape Thickness: 2.7 mils 
(.07mm) * Temperature Use Range: -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) 
* Insulation Resistance: >1*108 0 


Applications: Mask for printed circuit boards during wave solder 
or solder dip process; used as release surface in fabrication of parts 
cured at elevated temperatures 


0.75” (19.05mm) wide 
0.5” (12.70mm) wide... 


3M591934-ND 
3M591912-ND 


. $39.37 
. $25.07 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ITV Chemtronics 


Desoldering Braid 


Presaturated Wipes 


Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly D ipti poaeey ee ae pas 
removes solder. Use Chem-Wik® or Soder-Wick® to remove components, SMDs, SscuR Hen 7 - a 2 PENG: 
ICs, blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these Optic Prep High Quality Optical 
Requirements: * Mil-F-14256F Type R * NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Cleaning and Polishing Pads (50 Pes.) _| CP410-ND 20.45 18.48 | CP410 
Quality Assurance publication * NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections Chempad General Purpose, Lint-free, 
* NASA NPG200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pes.) _| CP400-ND 22.51 20.34 | CP400 
Handbook 263 * Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision » Mil-Std-2000A Electro-Wash® Mx Plastic-Safe Cleaner 
8” x 10” (25 Pcs.) CP421-ND NEW! 41.28 37.16 | CP421 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 24.14 21.81 | CSP20 
Chem-Wik Desoldering Braid 
-030 (.76) 5 (1.52) White CW2-5-ND 2.82 2.54 2.05} 2-5L . 
030 (.76) 25 (7.62) White | CW2-25-ND 12.26 11.04 8.89] 2-25L Unsaturated Wi pes 
050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 12.26 11.04 8.89) 5-25L 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green | CW7-25-ND 12.74 11.47 9.24) 7-25L Digi-Key Pree Each | Ghemironies 
.100 (2.54) | 25 (7.62) Blue | CW10-25-ND 13.60 12.24 9.86] 10-25L Description Part No. 1 25 | Part No. 
.030 (.76) 100 (30.48) Gray 2-100L-ND 48.94 44.05 35.49) 2-100L Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) | 6209-ND 53.19  48.06| 6209 
sory | tootnas} | volow RSM 1994 or 3546) Smt PayestorCaloe Bon, Nonrover Wes 
075 (1.91) (30.48) reen ; P ; 4" x 4” (1200 Pes.) 6704CH-ND 27.82 25.14] 6704 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 54.42 48.98 39.46] 10-100L - 
= : - Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
Soder-Wick Desoldering Braid 9” x 9” (300 Pcs.) 6709CH-ND 27.82 25.14] 6709 
.030 (.76) 5 (1.52) White 3.20 2.88 2.32) 80-1-5 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.20 2.88 2.32) 80-2-5 12” x 13” (50 Pcs.) 6713-ND NEW! 9.52 8.57 | 6713 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.44 3.10 2.50] 80-3-5 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 370 3.33 269) 80-4-5 Bsc BOP AOUENTD 44295" 40188'| “axeCE 
445 (3.68) 5 (1.52) Brown 410 3.69 298| 80-5-5 XE(G0.Res:) : i 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 432 389 3.14] 80-65 
030 (.76) 25 (7.62) White 14.00 12.60 10.15] 50-1-25 
.060 (1.52) 25 (7.62) Yellow 14.00 12.60 10.15| 50-2-25 Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 
-080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 14.40 12.96 10.44] 50-3-25 ‘ . 7 . 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 15.90 14.31 11.53] 50-4-25 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 17.82 16.04 12.92] 50-5-25 premoistened towels are ready to use for your hard working hands. The citrus based 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 18.94 17.05 13.74] 50-6-25 formula combined with an absorbent, non-scratching towel will loosen, dissolve, and 
absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your skin, 
‘oo tyes he (oe) pas au OO ND Ee ae es oreo and will leave your hands conditioned and protected while you clean. Residue free. 
‘110 (2.79) | 100 (30.48) Blue | 50-4-100-ND 62.44 56.20 45.27| 50-4-100 Quickly Removes: + Adhesives * Caulk * Dirt * Epoxy * Grease * Grime 
a = = ¢ Lubricants * Ink and Dye * Sealants * Tar * Urethane * Wax ¢ Asphalt 
No-Clean Soder-Wick Desoldering Braid ¢ Polyurethane » Paint « Oils 
030 (.76) 5 (1.52) White 3.44 3.10 2.50} 60-1-5 For More Than Just Hands: « Tools * Plastics * Vinyl * Painted Surfaces 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.44 3.10 2.50} 60-2-5 * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites * Workbenches 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.58 3.23 2.60| 60-35 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 4.10 3.69 2.98) 60-4-5 A2272-ND: 72) Towels (1O:5" X 12:28") a inss scsisn a laidseialgaelaitasicinidaelaida gikai’p Siaids scald y Seale edad peace’ 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 450 4.05 3.27| 60-5-5 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 486 4.38 3.53] 60-6-5 
-030 (.76) 10 (3.04) White 6.24 5.62 4.53] 60-1-10 i pasra 
.060 (1.52) 10 (3.04) Yellow 6.24 5.62 4.53] 60-2-10 Swabs and Fig.1 Chamois Tip, 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green | 60-3-10-ND 6.64 5.98 4.82| 60-3-10 A | . t ABS Handle 
110 (2.79) | 10 (3.04) Blue | 60-4-10-ND 7.42 668 5.38) 60-4-10 pplicators Fig. 2 Cotton Tip 
-145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 8.16 7.35 5.92) 60-5-10 Wood Handle 
‘ . . For general purpose cleaning of . a 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid risehotic heats, video heads and | Fi9-3 Cotton Tip, 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter).........0...0..c cece cece cece eee eee $4.57 optical pickups. Double Ended 
80-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter).................c ccc e cece cece e nsec eee ee eee $4.13 f 


Lead-Free SD Desoldering Braid 


Soder-Wick® Lead-Free is the state of the art in desoldering technology. It is specially designed 


for removal of today’s high temperature lead-free solders. 


Features: « Fastest wicking and heat transfer * Halide free, no corrosive residues * Minimizes 
risk of heat damage to pads, components and PBCs * Can be used with Tin/Lead solders Specifications: 
ANSI/IPC J STD-004; MIL-F-14256 F No-Clean Flux Specifications: MIL-STD-883B; Bellcore TR-NWT- 


000078; ANSI/IPC J SF818 


Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. 
-060 (1.5) 5 (1.52) Yellow 40-2-5-ND 3.46 3.12 2.51 | 40-2-5 
-060 (1.5) 10 (3.04) Yellow 40-2-10-ND 6.24 5.62 4.53 | 40-2-10 
-080 (2.0) 5 (1.52) Green 40-3-5-ND 3.62 3.26 2.63 | 40-3-5 
-080 (2.0) 10 (3.04) Green 40-3-10-ND 6.62 5.96 4.80 | 40-3-10 
-110 (2.8) 5 (1.52) Blue 40-4-5-ND 4.06 3.66 2.95 | 40-4-5 
-110 (2.8) 10 (3.04) Blue 40-4-10-ND 7.24 6.52 5.25 | 40-4-10 


Lead-Free Pocket Solder 


Lead-Free pocket solder is the high purity pocket-sized solder in a convenient dispenser for 


rework and repair. 


Specifications: * Diameter 0.04” (1mm) * RMA Flux Core: 3% * Solder Composition: (Sn) 


96.5% (Ag) 3.0% (Cu) 0.5% »* Melting Point: 419° ~ 424°F (215° ~ 219°C) 
$200-ND 125” (3.18m) 


Clean Room Products 
Swabs and Applicators 


Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 50 3.25 (82.55) CC50-ND 34.45 31.13 29.05 CC50 
2 100 6.00 (152.40) CT100-ND 3.42 3.09 2.89 CT100 
3 100 6.00 (152.40) CT200-ND 3.65 3.30 3.08 cT200 
1000 6.00 (152.40) CT2000-ND 29.37 26.54 24.77 CT2000 
_— 25 5.00 (127) CS25-ND 28.24 25.52 23.82 CS25 


Prototyping and Rework 
Dispensing Pens 


30 a 


Digi-Key Price Each |Chemtronics 

Description Part No. if 25 |Part No. 
Conformal Coating Remover Pen for PCBs (.32 Oz.) | CW3500-ND 11.49 10.38 |CW3500 
Lead-Free No-Clean Flux Dispensing Pen (.32 Oz.) CW8400-ND 6.76 6.11 |CW8400 
Lead-Free Flux Remover Pen (.32 Oz.) CWw9400-ND 8.53 7.71 |CW9400 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CW9100-ND 8.90 8.04 |CwW9100 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) Cw9200-ND 8.53 7.71 |CW9200 
Conductive Trace Pen, 

Std. Tip for Repairing PCBs....................0...6. CW2200STP-ND 19.57 17.69 |CW2200STP 
Conductive Trace Pen, 

Micro Tip for Repairing PCBs ........................ CW2200MTP-ND 19.57 17.69 |CW2200MTP. 
Overcoat Pen for Protecting 

Conductive Trace on PCB...............20200eceee eee CW3300G-ND 14.89 13.46 |CW3300G 
Conductive Silver Grease for Relays and Connectors | CW7100-ND 20.20 18.26 |CW7100 
Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 13.43 12.14 |CW2605 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Description Description Part No. 1 25 100 Part No. 

500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 94.67 85.55 79.85 | 31040ESD 

1 500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 41.95 37.91 35.38 | 41050 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 85.27 77.06 71.92 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 45.83 41.42 38.66 | 44070 

2 500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft .11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 85.27 77.06 71.92 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Fluoride Tip CM502-ND 29.98 27.09 25.29 | CM502 

3 500 6.00 (152.40) .09” (2.29mm) Width Wood Shaft -47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 119.12 107.64 100.47 | 23110 

4 25 6.30 (160.02) -12” (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft -26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 13.28 12.00 11.20 | 52121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ Flux-Core Solders 


STANDARD STANDARD STANDARD 
NO.66 NO.58 
REGULAR MEDIUM 
©) oO) © 
SOLDER SOLDER SOLDER 
3.3% 2.2% 1.0%, 1.1% 


“44” RA Solders 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable 
production line soldering. Gold Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 5 10 
RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. Ae kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1100-ND 11.20 10.08 8.96 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1108-ND 11.60 10.44 9.28 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1101-ND 11.60 10.44 9.28 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1102-ND 10.80 9.72 8.64 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1109-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1103-ND 19.60 17.64 15.68 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) di KE1110-ND 25.40 22.86 20.32 
RA Solder “44”, 63/37, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) di KE1111-ND 9.75 8.78 7.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) di KE1112-ND 10.63 9.57 8.50 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1113-ND 18.05 16.25 14.44 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. ee kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1104-ND 11.00 9.90 8.80 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1115-ND 11.40 10.26 9.12 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1105-ND 12.20 10.98 9.76 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1106-ND 10.80 9.72 8.64 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1116-ND 14.60 13.14 11.68 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.61mm) di KE1107-ND 19.60 17.64 15.68 
RA Solder “44”, 60/40, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 

21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) di KE1117-ND 8.88 7.99 7.10 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1118-ND 9.38 8.44 7.50 


NEW! “48” RA Lead Free Solder 


[Om] 


Kester “48” activated rosin flux for cored solder wire was developed for lead-free 
applications to enable soldering of most common metals. Performance characteristics 
far exceed standard RA fluxes. Kester “48” builds on the performance of its predecessor 
Kester “44” with “instant-action” wetting to provide fast and reliable solder joints. Kester 
“48” is classified as ROL1 per J-STD-004. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 5 10 
$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1125-ND 33.58 30.22 26.86 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia KE1124-ND 34.13 30.72 27.30 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia KE1123-ND 35.20 31.68 28.16 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia KE1122-ND 37.35 33.62 29.88 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia KE1121-ND 53.30 47.97 42.64 


“405” No-Clean Cored Solder Rosin-Free Flux 


Kester “405” Rosin-Free low residue flux for cored solder wire was developed to 
completely eliminate R-42 sensitizers commonly found in rosin-based fluxes. The 
“405” flux has performance characteristics far exceeding standard No-Clean fluxes 
without any of the sensitizer issues. The Kester “405” is classified as type RELO per 
IPC ANSI/J-STD-004. 1.0% flux per weight of solder wire. 


Kester "275" No-Clean Flux for cored solder wire was developed to provide superior 
wetting performance for hand soldering in the electronics industry. The use of “275” No- 
Clean Flux results in an extremely clear post-soldering residue without cleaning. The 
unique chemistry in Kester “275” was also designed to reduce spattering common to 


most core fluxes. Kester “275 is Classified as ROLO per J-STD-004. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) di KE1406-ND 16.38 1474 13.10 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. . KE1407-ND 18.08 16.27 14.46 
No-Clean Solder “245”, 63/37 4 Lb. (.45 kg) Spool 
Melting 21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. . KE1408-ND 16.75 15.08 13.40 
Alloy Range (°F) 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. . KE1409-ND 24.75 22.28 19.80 
Sn63Pb37 361 No-Clean Solder “245”, 63/37 4 Lb. (.45 kg) Spool 
Sn60Pb40 361-374 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, 031” (.79mm) dia. ..................... KE1410-ND 16.75 15.08 13.40 
Sn62Pb36Ag02 354-372 
Sn43Pb43Bi14 291-325 
Sn96.5Ag9.0Cu0.5 | __428 NEW! “275” No-Clean Lead-Free Solder | @ssiis 
n99.3Cud. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) di Ces KE1134-ND 33.58 30.22 = 26.86 
18 Gauge Solder, 2.2% Flux, .050” (1.27mm) d KE1133-ND 34.13 30.72 = 27.30 
21 Guage Solder, 2.2% Flux, .031” (0.79mm) dia KE1137-ND 35.20 31.68 28.16 
23 Gauge Solder, 2.2% Flux, .025” (0.64.mm) dia. KE1132-ND 37.35 33.62 29.88 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. ... KE1131-ND 42.65 38.39 34.12 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 
assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. il 5 10 
RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia. we KE1199-ND 11.20 10.08 8.96 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1200-ND 13.40 12.06 10.72 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1201-ND 19.80 17.82 15.84 
28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1203-ND 31.75 28.58 25.40 


“331” Organic Water Soluble Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 


ANSI/J-STD-004. Red Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. il 5 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1299-ND 12.38 11.14 9.90 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1300-ND 13.75 12.38 11.00 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1302-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1301-ND 17.65 15.89 14.12 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1303-ND 31.75 28.58 25.40 
Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1304-ND 13.88 12.49 11.10 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, 031 (.79mm) dia... KE1305-ND 14.38 12.94 11.50 


NEW! “331” Organic Water Soluble 


Lead-Free Solder 


classified as ORH1 per J-STD-004. 


[Om] 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
The flux is more heat stable than most organic fluxes, resulting in minimal smoke and 
odor. The residue can be completely removed with a simple water rinse. Kester “331” is 


Performance Characteristics: * Nearly colorless translucent residues * Improves Digi-Key Price Each 
wetting performance « Excellent solderability and fast wetting to a variety of surface Description Part No. 5 10 
finishes * Eliminates the need and expense of cleaning * Low smoke ¢ Low odor ‘Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
= - 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. ~ | KET130-ND 33.58 30.22 26.86 
ne Digi-Key Price Each 18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) di KE1129-ND 3413 30.72 27.30 
Description Part No. 1 5 10 21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia. KE1128-ND 35.20 31.68 28.16 
No Clean Solder “405”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia. KE1127-ND 37.35 33.62 29.88 
16 Gauge Solder, 1.0% Flux, .062” (1.57mm) dia: KE1517-ND 1400-1260 «17.20 25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia. KE1126-ND. 4265 38.39 34.12 
18 Gauge Solder, 1.0% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1518-ND 1450 13.05 11.60 
19 Gauge Solder, 1.0% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1519-ND 15.25 13.73 = 12.20 
21 Gauge Solder, 1.0% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1520-ND 13.50 1215 10.80 : 
23 Gauge Solder, 1.0% Flux, 025” (63mm) dia. KES21-ND 1850 1665 +1420 | | Specialty Solders and 
25 Gauge Solder, 1.0% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1522-ND 2450 22.05 19.60 i 
28 Gauge Solder, 1.0% Flux, .015” (.38mm) d KE1523-ND 31.75 28.58 25.40 Accessories 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1524-ND 13.50 1215 10.80 a 7 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020" (51mm) dia, KE1525-ND 2450 2205 19.60 Teas Biot Key : Price/Eaeh be 
Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
“ ” 16 Gauge Solder 63/37, .062” (1.57mm) dia. KE1603-ND 1238 9 11.14 9.90 
245” No-Clean Solders 21 Gauge Solder 63/37, 031” (.79mm) dia. KE1606-ND 1263 11.37 10.10 
pgen ‘ ’ 21 Gauge Solder 60/40, .031” (.79mm) dia. KE1604-ND 1263 11.37 10.10 
Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations " 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 25 Gauge Solder 60/40, .020" (.51mm) dia. KE1G05:ND 17.65 15.89 Male 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. Specialty Solders, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Soldering quality and efficiency is comparable to that of a RMA flux. 1.1% flux standard, 21 AWG Low Temp Solder, 43/43/14, No-Clean................ KE1353-ND 19.63 17.67 15.70 
2.2% and 3.3% for faster wetting action. Cream label. Bar Solder 
— ~ Lead Free Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1.6 Lbs. (.73 kg) KE1135-ND¢ NEW! 40.28 = 336.25 = 32.22 
ae Digi-Key Price Each Lead Free Sn99.3Cu0.7, 1.6 Lbs. (.73 kg). KE1136-ND¢ NEW! 1943 1749 15.54 
Description Part No. 5 10 Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1 Lb. (.4 KE1600-ND 10.90 981 872 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1 Lb. (.45 kg) . KE1601-ND 10.63 9.57 8.50 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1399-ND 12.38 11.14 9.90 Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1402-ND 14.50 13.05 11.60 69/37. AIDS: (023: KQ)) <cosneesnnetederessneniens DORR es KE1602-ND 18.33 1650 14.66 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1403-ND 15.50 13.95 12.40 Boxed Solder 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) di KE1400-ND 13.75 12.38 = 11.00 = 5 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (63mm) di KE1404-ND 18.50 16.65 14.80 Pocket Pak Solder, No-Clean 21 Gauge 60/40................... KE1801-ND 1.70 1.53 1.36 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020" (51mm) di KE1401-ND 17.65 15.89. 14.12 Elec. Silver Solder, RA Flux, 24 Gauge .350z. (9.92g) Tube ..... KE1802-ND 67 61 54 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1405-ND 31.75 28.58 25.40 + RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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4) Flux-Core Solders (con) 


Solder Paste 


Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs and components. All pastes 
are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 (25 to 40 microns) and come in 35gm syringes for hand 
dispensing. R276 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. R500 Water Soluble solder paste is 


Paste Fluxand e& 
Liquid Flux Pens 


Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of 
flux while preventing the flux inside from drying out. Tacky Solder Flux is a 
No-Clean paste flux that maintains its characteristics for up to 8 hours after 
dispensing and can be used in a wide range of temperature and humidity 
conditions. Can reflow in both air and nitrogen environments. SP244 is a 
mildly activated rosin paste flux designed to be used as a No-Clean formula 
for rework applications. 


Flux - Pen 


aggressive enough to remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. Pastes Digi-Key Price Each 
should be refrigerated to preserve their usable life. Note: To ensure customer satisfaction and product Description Part No. 1 5 10 
integrity, pastes must be shipped overnight or 2nd Day Air only. Tips are not included. SP44 Activated Rosin Paste Flux, 2 oz (56.70g) Can KE1700-ND 1.28 4.15 1.02 
SP44 Activated Rosin Paste Flux, 1 Lb. (.45 kg) Can KE1701-ND 6.72 6.05 5.38 
Digi-Key Price Each Flux Pen - Formula 186 RMA KE1803-ND 3.70 3.33 2.96 
Description Part No. 1 5 10 Flux Pen - Formula 951 No-Clean KE1804-ND 3.70 3.33 2.96 
Plunger for 35gm Syringe KE1505-ND 1.10 99 88 Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble KE1808-ND 3.70 3.33 2.96 
No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) . KE1507-ND 42.00 37.80 33.60 Tacky Solder Flux No-Clean, 10gm Syringe KE1806-ND 19.25 17.33 15.40 
Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) - KE1512-ND 42.00 37.80 33.60 Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe KE1807-ND 57.75 51.98 46.20 
- . . 
(©) EasyBraid Co. Desoldering Braid Solder Sponges 
25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R, Mil STD. 2000 and Size Digi-Key Price Each 
in compliance with DOD Standard 1686A. Also meets the requirements of Bellcore Type (Inch) Replacements Part No. 1 25 50 
spec. TR-T5Y-000078 and Ipc Test Method III. Easy Braid numbers ending in AS are 
antistatic bobbins. One Hole 1.2x2.7 OK Ind. 45803S EB1001-ND 89 76 69 
Wa en mai DigtKey RSERA ee One Hole 1.55 x 2.55 | Ungar 9901 EB1002-ND .93 80 72 
Inch (mm) Ft. (Meter) Color Part No. 1 25 Part No. Slits 2x26 Weller MP EB1003-ND 1.05 -90 81 
Quick Braid a . 
“025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1020-ND 221 188 | QAS One Hole Boxee || WelenDS 100: Rea1000; 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1022-ND 2.21 1.88 Q-B-5 EC-2000 EB1004-ND 1.25 1.07 96 
075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1024-ND 2.28 1.94 Q-C-5 - EC- . 
100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1026-ND 251 214 | QD-5 Multiple Holes | 2.6 x 2.6 Welle WICP: EG s000: 
125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1028-ND 266 2.26 | Q-E-5 EC-4000; TC205 EBI005-ND 1.25 1.07 96 
025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1084-ND 242 2.06 | Q-A-5SAS One Hole 2.4x3.2 | EDSYN Models EB1010-ND 1.25 1.07 .96 
-050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1087-ND 2.42 2.06 Q-B-5AS 
-075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1090-ND 2.47 2.10 Q-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1093-ND 2.68 2.28 Q-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1096-ND. 2.89 2.46 Q-E-5AS W = 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1085-ND. 3.71 3.16 Q-A-10 - — 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1088-ND 3.71 3.16 Q-B-10 I pes 1 00 P re satu rated 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1091-ND 3.81 3.24 Q-C-10 . 
100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1094-ND 4.18 356 | Q-D-10 Hand Cleaner Wipes: ; ; ' 
.125 (3.18) 10 (3.04) Brown —B1097-ND 4.47 3.80 Q-E-10 * Hands are cleaned quickly and effectively » Pleasant, citrus scent » Very effective 
025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1021-ND 9.64 8.20 Q-A-25 on stains such as solders, greases, and glues ° Ideal for production line use 
-050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1023-ND 9.64 8.20 Q-B-25 
‘075 (1.91) 25 (7.62) | Green EB1025-ND 989 842 | QC-25 IPA/DI Wipes 
.100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1027-ND 11.68 9.94 Q-D-25 * 70% Isopropyl alcohol, 30% de-ionized water * General-purpose sterile cleaner 
.125 (3.18) 25 (7.62) Brown EB1029-ND 11.91 10.14 Q-E-25 that can be used through entire production process » Leaves surfaces free of 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1086-ND 34.05 28.98 Q-A-100 contamination » Evaporates quickly after cleaning has been completed 
.050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1089-ND 34.05 28.98 Q-B-100 Stencil Cleaner Wipes 
-075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1092-ND 35.11 29.88 Q-C-100 P 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1095-ND 38.87 33.08 Q-D-100 * Formulated for the removal of stencil contaminants » Evaporates quickly to leave surfaces clean and dry 
125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1098-ND 43.71 37.20 Q-E-100 * Odor-free * Removes contaminants cleanly and without scratching the stencil surface 
One Step (RMA No-Clean) 
.025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1050-ND. 2.59 2.20 OS-A-5 a = 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1052-ND 259 2.20 OS-B-5 Digi-Key Price Each Easy Braid 
-075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1054-ND 2.66 2.26 OS-D-5 Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
eel aieh Be} —_|l‘ierea Se eena see. eee | pees Hand Cleaner Wipes | EB1185-ND 26.98» -22.96--20.67_—S«'18.37 | __ EBHC 100 
025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1099-ND 2.77. 2.36 | OS-A-5AS ; e 
050 (1.27) 5 (1.52) Gold £B1102-ND 277 236 OS-B-5AS IPA/DI Wipes EB1186-ND 26.98 22.96 20.67 18.37 EBIPA 100 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1105-ND 2.91 2.48 OS-C-5AS Stencil Cleaner Wipes EB1187-ND 27.92 23.76 21.39 19.01 EBSC 100 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1108-ND 3.27 2.78 OS-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1111-ND 3.81 3.24 OS-E-5AS 
.025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1051-ND 11.66 9.92 OS-A-25 
.050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1053-ND. 11.66 9.92 OS-B-25 
-075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1055-ND 12.01 10.22 OS-C-25 TACO 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1057-ND 13.40 11.40 OS-D-25 . 
125 (7.62) 25 (7.62) Brown EB1059-ND 15.32 13.04 __| OS-E-25 [E ERGY Variable AC Tran sformers 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1100-ND. 4.21 3.58 OS-A-10 pRObvETS-co= 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1103-ND 4.23 3.60 OS-B-10 ~ 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1106-ND 4.32 3.68 OS-C-10 Fig. 2 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1109-ND 4.84 4.12 OS-D-10 Cased plug-in models feature a 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1112-ND 5.33 4.54 OS-E-10 ventilated steel case, input line cord 
NEW! One Step Lead-Free (RMA No-Clean) NEW! and plug, fused NEMA rated output 
.025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1188-ND 3.36 2.86 LF-A-5AS receptacle, and an illuminated on/off 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1189-ND 3.36 2.86 LF-B-5AS switch. They are connected for output 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1190-ND 3.53 3.00 LF-C-5AS voltage increase with a clockwise 
100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1191-ND 3.97 3.38 LF-D-5AS rotation, and the dials are graduated 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1192-ND. 4.65 3.96 LF-E-5AS from 0-100% of the voltage setting. 
One Step (RMA No-Clean) 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1101-ND 43.97 37.42 OS-A-100 
.050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1104-ND 43.97 37.42 | OS-B-100 Input Output Net 
075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1107-ND 45.33 38.58 OS-C-100 Digi-Key Input Frequency Output Constant Current Load Weight 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1110-ND 50.67 43.12 OS-D-100 Fig. | Part No. Voltage (Hz) Voltage Max. (A) Max. (KVA) (Lbs.) 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1113-ND 58.30 49.62 OS-E-100 
One Step 2 (Low Residue Synthetic Rosin No-Clean) { 452-1000-ND 120 60 0-132 25 33 5 
075 (1.91) 700 (30.48) | Green EB1128-ND 56.55 48.13 | OS2-C-100 452-1001-ND 120 50/60 0-140 5.0* 70 7 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1133-ND 63.25 53.83 OS2-D-100 
SEA BRAID (unfluxed) 452-1003-ND 120 50/60 0-140 10* 1.4 10 1/4 
A oy : i 2) oer He HONG BG poe 2 | 452-1004-NDt | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 
1075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1176-ND 247 2.40 452-1005-ND 240 50/60 0-280 3.5* 98 10 1/4 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1179-ND 2.68 2.28 ae , , 
.125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1182-ND 2.89 2.46 * Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1171-ND 3.71 3.16 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1174-ND 3.71 3.16 Digi-Key Price Each Staco 
-075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1177-ND 3.81 3.24 Part No. a 5 10 15 Part No. 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1180-ND 4.18 3.56 
125 (3.18) 10 (3.04) Brown —B1183-ND 4.47 3.80 452-1000-ND 204.30 190.68 183.87 177.06 3PN221B 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1172-ND 34.05 28.98 452-1001-ND 220.50 205.80 198.45 191.10 3PN501B 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1175-ND. 34.05 28.98 
‘075 (1.91) 100 (30.48) Green —B1178-ND 35.11 29.88 452-1003-ND 234.00 218.40 210.60 202.80 3PN1010B 
.100 (2.54) 100 (30.48) Blue —B1181-ND 38.87 33.08 452-1004-ND 393.30 367.08 353.97 340.86 3PN1010BV 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1184-ND 43.71 37.20 452-1005-ND 279.90 261.24 251.91 242.58 3PN1020B 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Function Generators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: Wave- 
forms: Sine, Square, Triangle, +Pulse, +Ramp. 
Variable DC Offset and Duty Cycle. Sweep LIN 
& LOG: 100:1. Frequency Counter Accuracy: 
Time Base +1 count. General: Power: 120- 
230VAC +10% 50/60Hz Internal jumper 
selectable. Accessories: BNC to Alligator 
Cable, Instruction Manuel. 2 Year Warranty. 


Model BK4001A: Sweep/Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz ~ 
4MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.83 x 3.6 x 11.8”. 


Model BK4010A: 7 Ranges from 0.2Hz ~ 2MHz Range. Coarse Tuning. 
Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


BK 


Model BK4040 


Model BK4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz ~ 5MHz Range. Variable Duty Cycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 
8 Ranges from 0.1Hz ~ 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended 
Sweep/Modulation Input: 0 ~ 10V. Dimensions: 4.49 x 11.73 x 10.39”. 


Model BK4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 
Digit LED Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.2Hz ~ 20MHz 
Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 
0 ~ 10V. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


BK4001A-ND 4MHz Sweep/Function Generator ...................2.. $199.00 
BK4010A-ND 2MHz Function Generator. .. $250.00 
BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display .. ... $315.00 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 

Digital DISDAY: siccereosrstcates aeseetesresateabnisees $399.00 
BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display................. $599.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For all models except BK4001A) ...................02ee $90.00 


Function and Arbitrary Waveform 
Generator 


Model BK4070A: Function and Arbitrary Waveform Generator. 


Operating Modes: Basic Sinewave (CW) Mode: OHz ~ 21.5MHz, .01Hz 
steps. Frequency Modulation (FM) Mode and Phase Modulation (PM) 
Mode: Internal modulation frequency: OHz ~ 10kHz. External modulation 
frequency: DC to 35kHz. Voltage Controlled Oscillator Mode (VCO): Endpoint 
frequency: OHz ~ 21.5MHz, .01Hz steps. Burst Mode: Continuous or Triggered 
via Front Panes, RS232, or Ext. TTL. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) 
Generate Mode: Dialing digits generated: 0 to 9, #, *, A, B, C, D. Dual Tone 
Generation Mode: Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10kHz, 1Hz steps. Sweep 
Mode: Start/Stop frequency: OHz ~ 21.5MHz. Function Generator Mode: 
Waveforms: Positive/Negative Ramp, Triangle, Exponentials, Noise, Sine 
Repetition rate: OHz ~ 2MHz in 1Hz steps. Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
Mode. Amplitude Modulation (AM) Mode. Single Sideband (SSB) Mode. 
Frequency Shift Keying (FSK) Mode. Data Modulation Mode. Power and 
Voltage Measurement Mode. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Detect 
Mode. Arbitrary Waveform Generation Mode: Vertical Resolution: 12 bits, 
Sample update rate: DC-40 MHz in .01Hz steps. Sample buffer depth: 32,768 
points. Pulse Generator Mode: Frequency: 0Hz ~ 2MHz in 1Hz steps. Duty 
cycle: 0% ~ 100% in 1% steps. Main Output: Frequency: DC to 21.5MHz, 
.01Hz steps. Level: 4mVp-p to 10Vp-p. External Modulation Input. RS232 
port. Sync Output. Ext. Trigger/Gating/FSK/BPSK input. 


General: Power: 100 ~ 240 VAC, 47-63Hz, 30W. Display: 2 line x 40 Character, 
LCD backlit. Weight: Approximately 3.5 Ibs (1.6kg). Dimensions: 5.5 x 11.75 
x 10.38” Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) ambient. 


BK4070A-ND Waveform Generator ..................ccccceeeee ee $1525.00 


Frequency Counter 


. BB BBBBBBE 


Model 1856D: 

3.5GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize) Benchtop with 
-56 inch high 9-Digit LED Display. Frequency: 0.1Hz ~ 3.5GHz Period 
Characteristics: Range: 10ns ~ 10s Input Characteristics: Impedance: 50 
 +5% Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard TTL Levels Time 
Base Characteristics: Standard Type: TCO Frequency: 10MHz Stability: 
+1ppm +10% line voltage variation Temperature Stability: +5ppm 0°C ~ 50°C 
Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” Power: 115VAC +10% 50/60Hz Accessories 
Included: Instruction Manual 


BK1856D-ND 3.5GHz Benchtop Multifunction Counter ........... $499.00 


Oscilloscopes 


Demodulator Probe for 
Oscilloscopes 
<P 


All purpose demodulator/detector probe with BNC (= 
Connector, usable with most oscilloscopes. Features 

include lightweight design and 1.2m coaxial cable. Probe 

bodies are constructed of rugged plastic and shielded. Ergonomically designed 
handle. Input Voltage: 200V Max. HF Voltage: 50Veff. Max. Band Width: 
100kHz ~ 950MHz. Input Impedance: 5pF. 

PR-32A-ND ... 


30, 60, 100 MHz Dual Trace Oscilloscope 


General Specifications: Power Source: 
115/230VAC +10%, 50/60Hz Accessories 
Supplied: Two 10:1 Probes, Power Cord, 
Instruction Manual. 


Model BK2120B: 30MHz Dual-Trace 
operation. 1 mV/div. sensitivity. AUTO- 
NORM triggered sweep operation with AC, 
TVH, TVV, line coupling and DC. Calibrated 23 step timebase with x10 magnifier. 
Approx. 40W. Dimensions: 14.5 x 7 x 17.3". 2 Year Warranty. 


Model BK2160A: 60MHz Dual-Trace 1 mV/div sensitivity. Sweep to 5 nS/div. 
Main Time Base: 23 calibrated ranges. Delayed Time Base: 19 calibrated 
ranges. Signal delay line. V-mode displays two signals unrelated in frequency. 
Component tester. Z-axis input. Single sweep. Beam finder. Dimensions: 5.3 x 
13 x 16”. 3 Year Warranty. 


Model BK2190B: 100MHz Dual-Trace Dual Time Base Oscilloscope. 1mV/ 
div sensitivity. Sweeps to 5nS/division. Main Time Base: 22 calibrated ranges. 
Delayed Time Base: 19 calibrated ranges. Calibrated delay time multiplier. 
Signal Delay Line: 15kV accelerating voltage. Channel 1 output: Output 
Voltage: Approx. 100mV/division open circuit. Approx. 50mV/division into 500. 
Output Impedance: Approximately 500. Approx. 60W. Dimensions: 5.5 x 12.6 
x 16.9”. 3 Year Warranty. 


BK2120B-ND 9 30MHZ.......... 0.000. c cece cece eee cena teeees $549.00 


Model BK2160A 


BK2160A-ND 60MHz.. . $1099.00 
BK2190B-ND 100MHz $1599.00 
LC-210A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For models BK2120B and BK2190B only).......... $99.00 


Oscilloscope Probes 


Mode! BKPR33A: Bandwidth: 90MHz (15MHz) Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1MQ). Input C: 15pF (45pF). Compensation: 15 ~ 35pF. Max 
Voltage: 600V (200V). Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Three 
month warranty. 


Model BKPR-37AR: Bandwidth: 150MHz (6MHz). Division Ratio: x10 
(x1). Input R: 10MQ (1MQ). Input C: 15pF (100pF). Compensation: 15 
- 35pF. Max Voltage: GO0V. Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. 
Six month warranty. 


Model BKPR100A: Bandwidth: 250MHz. Division Ratio: x100. Input R: 
100MQ. Input C: 6.5pF. Compensation: 10 ~ 35pF. Max Voltage: 1200V. 
Length: 1.37 meters approx. Connector: BNC. Six month warranty. 

NOTE: Specifications in (_) refer to x1 position. 


BKPR-33A-ND ...... sccc:-sscccccssasestncewoantanngncciamancscicwananssy 
BKPR-37AR-ND.. 
BKPR-100A-ND 


C Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supply 


Models BK1689, BK1690: Overload protection, High RFI stability, Multiple 
DC output terminals. Features: Output Voltage: DC 1 ~ 15V Variable. Output 
Current: 28A (at 13.8V). Ripple and Noise: SmV (peak to peak). Line 
Regulation: 5mV (+ 2% Load). Load Regulation: 50mV (0 ~ 100% Load). 


BK1689-ND Precision Analog. ... $275.00 
BK1690-ND Digital LED... . $349.00 


High Current Linear Power Supply 


Model BK1791: Current, limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit 
Features: Output Voltage: 0 ~ 64V. Output Current: 10A. Metering: LED. 


BKATSTEND§. 6255 cdencits dev sbdactiiccedeansindsebssacnelicrereancai nats $1350.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, 
reverse polarity protection, thermal protection, 
and current limiting. CV and CC operation, 
0.02% +2mV line and 0.04%+2mV load 
regulation (zero to full load), adjustable current 
limits (five to 100%), low ripple (simVrms), 
fast recovery time (<100uS), and operate from 
120VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15”. Test Lead Set TL-5A and 
TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 

Model BK1746B: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0-16V +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 11A, Low Range = 0 ~ 2.2A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 380W. 

Model BK1740B: Single 0 ~ GOV, 0-4A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 64V +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 4.4A, Low Range = 0 ~ 1.1A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 450W. 

Model BK1743B: Single 0 ~ 35V, 0 ~ 6A output. Two 4-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 9 digits). Ammeter: High Range 
= 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 9 digits). Power Consumption: 
420W. 
BK1746B-ND 
BK1740B-ND 
BK1743B-ND.. 


Single Output Power Supply 


Short circuit protection, overload protection, reverse 
polarity protection, thermal protection, and current limiting. 
CV and CC operation, 0.01% +3mV line and load regulation 
(zero to full load), adjustable current limits (5 to 100%), 
low ripple (<1mVrms), fast recovery time (<100S), and 
operate from 120 VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 6.2 x 5.5 
Leese’ x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 
Model BK1730A = 2 Year Warranty. 


Model BK1710A: Single 0 ~ 30V, 0-1A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 1.04A, Low range = 0 ~ 
0.26A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 70W. 


Model BK1711A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0 ~ 64 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 2.2A, Low range = 0 ~ 
0.55A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 210W. 


Model BK1715A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two 4-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: Range = 0 ~ 
9.99A (red), Accuracy = (0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 210W. 


Model BK1730A: Single 0 ~ 30V, 0-3A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0 ~ 32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0 ~ 3.2A, Low range = 0 ~ 
0.53A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 180W. 


Model BK1735A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V +0.5%. Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A, Accuracy = 
+0.5%. Power Consumption: 180W. 


BK1710A-ND. .. $239.00 
BK1711A-ND. .. $320.00 
BK1715A-ND. .. $399.00 
BK1730A-ND. .. $325.00 
BK1735A-ND. .. $399.00 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND —_ 5A Power Supply Leads .. 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads. 


Triple Output Power Supply 


Two Main sections capable of independent or 
tracking operation (Master and Slave). One fixed 
section. Switchable series/parallel operation 
and adjustable current limit controls for Main 
sections. Two displays: one reads volts or amps 
of “slave” supply; one reads volts or amps of 
“master” supply or fixed supply. Constant current 
and voltage indicators for Main sections. Power 
Source: 120VAC, +10% 60Hz. Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction 
Manual, Power Cord. Test Lead Set TL-5A is sold separately. 


Model BK1760A: Two 0 ~ 30VDC, 2A sections; One 4 ~ 6.5VDC 5A 
section. Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15”. 2 Year Warranty. 


Model BK1651A: Two 0 ~ 24VDC 500mA sections; One S5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975”. 1 Year Warranty. 


Model BK1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 
3A, #2=12VDC @ 500mA and #3=5VDC @ 500mA. Two 3-Digit LED Displays. 
Dimensions: 5.5 x 5.9 x 9.45”. 1 Year Warranty. 


O60 C06 0%6 


Model BK1760 


IBKATGOASNDY ssc utee tear encircle sele dau re tala os $650.00 
BK1651A-ND ... .. $435.00 
BK1670A-ND ... -. $189.00 


Programmable Power Supplies 


Model BK1770 


Standard GPIB Interface: Greater flexibility 
interfacing with a number of third party GPIB 
cards, computers and controllers. Load Effect: 
0.001% +1mV; 1mA current. Parallel and Series 
Operation: One power supply satisfies a greater 
number of applications. Front Panel Keypad: 
Easy entry to set voltage, current, overvoltage 
and over-current. Remote Sensing: Maintains set voltage regardless of lead 
loss. Backlit LCD Display: Vital output information, voltage, current and 
operating mode. True RMS Reading Metering: Reliable means of comparing 
dissimilar waveforms. 50k MTBF: High reliability with no downtime. 


General Specifications: Programming Accuracy: Voltage: 0.05% +2LSB; 
Current: 0.15% +5LSB. PARD: Voltage: 01mVrms/10m Vp-p; Current: 
1mArms. AC Input: 115/220 VAC. Operating Temperature Ratings: 0°C ~ 
50°C. Storage Temperature Ratings: -40°C ~ 70°C. GPIB Interface Capability: 
SH1, AH1, T6, TED, L4, LED, AL1 SRD, DC1, DTD, CO, E1. Weight: 1770: 18 
Ibs. (8.1kg); 1775: 20 Ibs (9 kg). Dimensions: 8.4 x 5.2 x 15.7”. 3 Year 
Warranty. 


Model BK1770: 0 ~ 17.5V; 0 ~ 35V, 0 ~ 6A; 0 ~ 3A DC output » Program- 
ming Resolution: 10mV, 2mA, 200mV DVP. 


BRATION .ccticis waccstdavvncietancesesceactebchaeneiddaesaaaccedaschs $950.00 


Model BK1770 


Models BK1785B, BK1786B, BK1787B 


Ripple and Noise (RMS): 1mV. Line Regulation: <0.01% +3mV. Load 
Regulation: <0.01% +3mV. PC Interface (included): Computer serial 
interface. Operating Voltage: 120 VAC, 60Hz. Dimensions: 10 x 4.16 x 
15”. Accessories Supplied: User manual, serial cable, Windows™ and 
DOS software. Weight: Approximately 14.8 Ibs. (6.7 kgs). Display: 3 Digit 
LED voltmeter and ampmeter. 


BK1785B-ND 0-18V, 5A DC Output...........000. eee $375.00 
BK1786B-ND 0-32V, 3A DC Output... .. $375.00 
BK1787B-ND 0-72V, 1.5A DC Output .. $375.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Clamp-on Multimeters 


BK 


Specifications: 


Power Requirements: One 9V battery Jaw Opening: 
2.24” (56.9mm) for Models 312A, 330B, 350B, and 369B; 
1.75” (44.45mm) for Model 367 Accessories Included: 
Battery, Test leads, Instruction manual, Carrying case 


Model BK330B: AC Current: 200A to 1000A, 2 Ranges, 
Accuracy, 1200A overload protection AC Voltage: 750V, 
+(1.2% rdg +5D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 4.5MQ Input Impedance DC Voltage: 1000V, 
+(0.5% rdg + 1D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 10MQ Input Impedance Resistance: 2000 
to 2000MQ, 14 Ranges Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7” 
Weight: 17 oz. (481.9gm) Features: Continuity * Diode 
* 2000 Count Resolution *Data hold »* Max. hold 
UL Listed 


Model BK350B: AC Current: 32A to 1000A, 3 Ranges, +(1.5% rdg + 5D) 
Accuracy, 1200A overload protection AC Voltage: 320mV to 1000V, 5 Ranges, 
+(1.5% rdg + 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ 
overload protection DC Voltage: 320mV to 1000V, 5 Ranges, +(0.5% 
rdg + 1D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input 
Impedance Resistance: 3200 to 2000MO, 14 Ranges Frequency: 320Hz to 
32kHz, 3 Ranges, +(1% rdg + 2D) Accuracy, 500V DC/AC RMS _ Dimensions: 
10.8 x 3.6 x 1.7" Weight: 17 0z. (481.99m) Features: * Continuity * Diode 
* 3200 Count Resolution *Bargraph *Data hold »* Peak hold * Range 
hold * UL Listed 


Model BK367A: AC and DC Current: 400A to 2000A, 2 Ranges, + (1.5% 
rdg + 4D) Accuracy, 1000A overload protection AC Voltage: 750V, + (0.5% 
rdg + 4D) Accuracy, 1000V overload protection, 10MQ Input Impedance DC 
Voltage: 200V, + (1% rdg + 2D) Accuracy. 500V overload protection. 10MQ 
Input Impedance Resistance: 40MOQ Dimensions: 10.8" x 3.6" x 1.7" (275mm 
x 90mm x 43mm) Weight: 18.30z. (519g) Features: * Diode » 4000 Count 
Resolution * Data hold * Peak hold Capacitance Range: 40uF 


Model BK369B: AC and DC Current: 400A to 1000A, 2 Ranges, +(1.5% 
rdg + 5D) Accuracy, 1200A overload protection AC Voltage: 400mV to 
1000V, 5 Ranges, +(1.5% rdg + 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 10MQ Input Impedance DC Voltage: 400mV to 1000V, 5 Ranges, 
0.5% Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input 
Impedance Resistance: 4000 to 40MQ Frequency: 100Hz to 400kHz, 5 
Ranges Capacitance: 4nF to 40uF Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7” Weight: 
18.3 oz. (518.8gm) Features: * True RMS * Continuity * Diode » 4000 Count 
Resolution *Bargraph * Data hold »* Peak hold * Range hold * Max/Min 
* Relative * UL Listed 


BK330B-ND 200/1000A...........0. 0.0 cee eee eer eee $95.00 
BK350B-ND 32/320/1000A...............0. cece cee cece cece eee eee $155.00 
BK367A-ND 400A/2000A............00. 00 cece e cece cece eee eee $209.00 
BKS69BND: “400MQ00A co xsiscvscossnsiiomiencssnagczssesaneniieeess $189.00 
LC-33-ND — Carrying Case (1 Year Warranty)..............2......008. $25.95 


Bench DMM True RMS 


‘sacar ie 
~, 108ga8 = 


Model BK5492 


Model BK5492: 


5-1/2 Digit Dual Display Bench DMM with 0.012% Basic Accuracy * Select- 
able Count Resolutions of 120,000, 40,000 and 4,000 count » Selectable 2 
Wire and 4 Wire Resistance * Measures Frequency to 1MHz with 0.01Hz Best 
Resolution * RS-232 Interface Includes: One set of TL 36 Test Leads and AC 
01 caps for TL 36 


Model 2831D: 


4-1/2 LED Digit Display Bench with 0.05% Basic Accuracy * Measures diode, 
frequency and continuity in addition to basic current, voltage and resistance 


Specifications: DC Voltage: 1200V max range, best accuracy +0.05% 
+ 5D: AC Voltage: 1000V range max, best accuracy +0.75%+10d: AC/DC 
Current: 20A max, best accuracy +0.75% + 5D: Resistance: 20MOQ max, best 
accuracy +0.2% +5D: Frequency: 200 KHZ max, best accuracy +1.0% +5D 
Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.3” 


BKSAG22ND ssiccccticasanaccsssaceauhsdetes adannateshnadandiererden $695.00 
BK2891 D ND iiicscccccsiinwntidanisie cedmemsbieaioenescoiiae $299.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .................::02e $90.00 


Analog Multimeter 


Model BK114B: 


20,000/Volt Multimeter. 28 ranges. 88.90mm mirrored 
scale. Tests batteries under load. Test transistors. 


Power Source: Two 1.5 volt batteries and one 9V battery. 
Size: 5.7 x 3.9x 1.4” 


Accessories Supplied: Batteries, test leads, transistor 
test leads, instruction manual. 


Pocket Size Multimeter 


Measures DC and AC Voltage: 
50/250/500VAC, 10/50/250/S00VDC scales with 
+5% accuracy (full scale). 20000/V. 
Measures DC current: 

25/250mA with +5% accuracy (full scale). 
Measures resistance: 

0-10k/1MQ, +5% degree arc of scale length. 
Measures decibel: 

+4dB to +56dB on AC voltage ranges. 
Battery Test Range: 1.5V/9V. 

Power Supply: One 1.5V, AA battery. 
Dimensions: 3.1 x 4.7 x 1.2”. 

Accessories Supplied: Battery, test leads, and instruction manual. 


BK117B-ND... 


.. $19.95 


Mini-pro Multimeter 


Specifications: 

Digits: 2000. Ranging: Manual. VDC: 100m\V- 
600V. VAC: 100mV-600V. DC Current: 0.1 mA-10A. 
AC Current: 0.1 mA-10A. Resistance: 2000 - 20MQ. 


Features: 


* Diode test * Continuity test * Non-contact voltage 
indicator » Data hold * MAX hold 


- $45.00 
LC-24-ND Carrying Case (1 Year Warranty) ..... $15.00 


Pocket DMM. Analog bar graph with 32 segments. 
3200 count LCD display. Auto power off. Low 
battery indicator. Range hold. Data hold. Integral 
test leads. 


Power: Two 1.5V button type batteries 


Dimensions: 4.4 x 2.2 x .4” 


Accessories Supplied: Batteries, instruction 
manual, case. 


BK2700-ND :.2...siiaisincsswscicsanocnscadsnarabanacansernudanchenassaid $35.00 


3% Digit Ruggedized DMM 


The Survivor™. High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 

Audible Continuity: 20 Amp range. 

Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 
1500VDC, 1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery. 

Auto Power Off: approx. 30 minute 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5”. 


Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 


5 Year Warranty. 


BK2860A-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


.. $99.00 


Premium DMM 


All Models: 

*50,000 count * True RMS, AC or AC + DC *Cap- 
acitance to 50,000 uF *Splashproof sealed case 
* 1EC1010, class 2 safety compliance 


° 3 Year Warranty 


Model BK-5390: 


0.025% DCV *0.07% *100KHz AC response » Auto- 
ranging, bargraph with zoom » Frequency: Duty cycle, pulse 
width *dB Across: 19 to 10k » Power Across: 10 to 
10kQ « Disturbance indicator » Min./Max./Avg. 


BKS390-ND .........0.c000s2cccccassaseeccasnainn $289.00 


“Tool Kit” Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7” (17.78mm) 
LCD, 1999 counts. Sampling: 3 times/sec. (nominal). 
0.5%DCV accuracy. Operating Temperature: 0°C 
~ 50°C, 0% to 70% RH. Power Requirements: 9V 
battery. 

Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, 
test leads, and instruction manual. 

1 Year Warranty. 


Model BK2708: 


DC Volts: 1000V Max. AC Volts: 750V Max. 
DC Current: 10A Max. AC Current: 10A Max. 
Resistance: 0.19-43MQ 

Features: « Auto Ranging * Logic probe 


Model BK-2704B 


Model BK2707A: 

DMM, component tester, frequency counter, and logic probe. Voltage Range: 
200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC frequency counter. Current Range: 
200uA to 10A. Resistance: 0.19 to 200MQ. Capacitance: to 20pF. Frequency: 
2kHz to 5MHz. Logic Probe Function: (TTL). Transistor Gain Measure: (hFE). 
Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2706A: 

DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 200A to 10A. Resistance: 
0.10 to 20MQ. Capacitance: to 20yF. Frequency: 10Hz to 15MHz. Transistor 
Gain Measure: (hFE). Temperature: 0°C ~ 750°C. Thermocouple probe 
included. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2704B: 

DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV 
to 750VAC. Current Range: 200A to 10A. Frequency: 2kHz to 15MHz. 
Resistance: 0.10 to 20MQ. Capacitance: to 20y/F. Transistor Gain Measure: 
(hFE). Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2703B: 

DMM, Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC. Current 
Range: 200/A to 10A. Resistance: 0.19 to 20MQ. Dimensions: 5.9 x 3.1 
x13", 


BK2708-ND is iicccc2issiacasativeessaecieiisiscetestaanuensedtessamaedss 
BK2707A-ND. 
BK2706A-ND. 
BK2704B-ND. 
BK2703B-ND. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). . 


“Test Bench” Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in 
a drop resistant case. Resistance and frequency 
measurement. Diode check. Auto power off. All 
current ranges fused. Power Requirements: Single 
9V battery. Dimensions: 7.8 x 3.5 x 1.5”. 
Accessories Supplied: 9V battery, test leads, 
instruction manual, rubber boot. 

3 Year Warranty. 


Model BK388B-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 
400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/ 
AC Current: 400A to 10A. Resistance: 4000 to 

Model BK388B 40MOQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type 
Capacitance: 4nF to 40yF. Frequency: 4kHz to 4MHz. Logic level measure 
(TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 


Model BK390A-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400pA 
to 10A. Resistance: 4000 to 40MO. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. 
type Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Temperature 
Range: -50°C ~ 1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Minimum/Maximum hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. 
Thermocouple Probe included. 


Model BK389A-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400A to 
10A. Resistance: 4000 to 40MQ. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model BK391A-ND: 


4-1/2 Digit LCD Display (20,000 count). DC Volts: 200mV to 1000V. AC Volts: 
200mV to 750V. DC/AC Current: 400/A to 10A True RMS reading. Resistance: 
2000 to 20MO. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type Frequency: 2kHz 
to 200kHz. Duty Cycle: .0 to 90% (0.1% resolution). Data hold. Logic level 
measure (TTL). 


9.0.9.9 
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BKSBBB2ND i353 25 5..2.cds2escnsin caves vsencibesvoalasaddsseyasaneddeneg 
BK SOOARND 3) totes k uieraneee olinel aber eattgamecven cei stees 
BK389A-ND.. 
BK391A-ND.. - 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)..............0....:0008- $18.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Accessories 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit 
under test. Measures to 400A DC or AC. Outputs 1 
mV per Amp., operates on 2V range of any DMM. 
Power Requirements: 9V battery. Operating 
Temp.: 0° ~ 50°C, <70% RH. Dimensions: 7 x 
2.8 x 1.3”. Accessories Included: Battery and 
instruction manual. 


BKGP-B-ND 2: ccccicsccccasserdd sakesebanssaecciaabaracebandearnaancss $92.00 


BK 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type K Bead Thermocouple Probe...................0220005 $9.95 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set....................0.ccccceceee eens $8.95 
TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 

1EC61010-2-031 1,000V CATIII.........0.... ee $21.95 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded 


TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 and TL-2A .. 


High-Voltage Probes 


Model PR-28A: Accessory for DMM's 
Multiplies instrument ranges by 1000 
(40V becomes 40,000V). PR-28 for 
use with any high impedance (10MQ or 
greater) voltmeter. Voltage Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz). Freq. 
Range: DC-8Hz 20kVAC max. 60Hz. Impedance: 600MOQ accuracy: +3% plus 
instrument accuracy. Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV. Size: 
14” long; 2.25” diameter (max.); 48” cord. Connector: Dual banana. 


Model HV-44A: Built in meter for stand-alone operation (No DMM 
required). Measures voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV 
(+2% accuracy); full scale 3% accuracy. Conventional round needle type tip 
and flat spring type tip for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2”. 
Color: Black and Red. Positive Polarity Only — Vot for microwave ovens. 


PR°28AND is sisiisaacscevactnestorananessssssviinnsenansaanngeaseendendiie $64.00 
HV-44A-ND . $109.00 
LC-32A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . .. $34.00 


High Intensity LED Flashlight with 
AC Voltage Detector 


Features: 

«AC Voltage Detection (detects AC voltage from 
40VAC to 300VAC) »* Water Resistant » Alkaline 
AAA Battery Included «If there is a AC voltage 
present, the red LED will shine brightly 
BKSENSELITE-ND 0.2.0. .0.ccccccccccceccceeseeeseceeeseetevetrees 


Logic Probes 


20MHz and 50MHz 
Logic Probes 


Model DP-21: (20MHz Logic Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS 
and MOS. Displays pulse presence and logic states. Memory mode "freezes" 
pulse display. Catches pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1MQ input 
impedance. Operating Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5-15V. 
Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


Model BKDP52: (50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC 


to 50MHz. Detects 10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input imped- 
ance. Operating Supply Volt. Range: 4-18VDC. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


DPT ND a xece pete ticartoeadecetia anata onstrated $35.00 
BHOPS2ND ttc scattas cevnasiegetecstasneaedsaeeneiederactans $45.00 
Pulser 


Probe 


For TTL and CMOS. Produces 10uS pulse signal at 100mA. External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC. Sync 
Input Impedance: 1MQ. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


DPSSTAGND i i cdessaccnivensniinnaieersesdaasedansslgiaaeiietaesstdantss $35.00 


Dual-Display 

Auto Ranging LCR Meter 
Measures inductance, resistance and capacitance. 4"/2 digit 
LCD display. Tests at 120Hz or 1kHz. Relative mode. Tolerance 
mode. Basic accuracy +0.1%. Dimensions: 1.6 x 3.4 x 7.2”. 
Accessories Included: DC 9V battery, user manual. 
BK878A-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


$245.00 
.- $18.95 


In-Circuit Testers 


Model 881 — In-Circuit ESR and DCR Capacitor Tester 
Specifications: * Open circuit probe voltage: 15mV pp © Output test frequency: 
100KHz sine wave Measures ESR: ESR range ohms: 0.1-30 (25 segment 
LED bar scale) * Beeps from 1 to 5 beeps depending on ESR of capacitor 
Measures DCR: DCR range ohms: 0.5-30 flashing the LED Power: One 9V 
battery or an external AC adapter (9V DC 100mA 5.5mm x 2.1mm center pin+) 
Dimensions: 1.5” x 3.8” x 5.7” 


Model 885 — LCR/ESR Meter 

* Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 * Test conditions: 
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms *0.5% basic 
accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount tweezer probe included 
Fully auto/manual selection * DC resistance measurement » Rechargeable 
battery/AC powered 


BK881-ND . ..- $199.00 
BK885-ND . . $549.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) -. $18.95 


LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF 
+1%), resistance (2-20MQ +1%), and inductance 
(200H-200mH +1%). 3-1/2 digit LCD display. Low 
battery and overload indicator. Power: Single standard 
QV battery. Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5”. Accessories 
Included: Test leads, battery, instruction manual. 


Auto Ranging 
Capacitance Meter 


Nine ranges 0.1pF to 50mF. 0.1pF resolution. 4 digit LCD 
display. Dual display. RS-232 Output to PC. Data hold. Auto 
power off. Display zeroing. Audible alert mode (for sorting). 
High/Low limit sorting capability. Power Source: One 9V 
battery. Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6”. Accessories Included: 
Protective holster, alligator clips, 9V battery, instruction 
manual. 


BK890-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


. $129.00 
$18.95 


Capacitance Meter 


3-1/2 digit LCD display. Nine ranges from 200pF to 20mF. Low 
battery and over-range indicator. Power Source: One 9V battery. 
Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6”. Accessories Included: Test leads, 
battery, and manual. 


IC Testers 


Identify, test and verify unknown ICs, quickly and reliably. 
Batteries and operation manual included. 


Model 570 — Linear IC Tester 

«Tests all common analog ICs » Auto identification of 
unmarked/house-coded devices lists possible replacements 
* Conditional/unconditional loop testing modes »* Functional 
test emulates passive circuitry to implement a comprehensive 
test in a variety of configurations * Displays diagnostic 
information down to individual component pins »* Rugged, 
handheld, ergonomically designed case incorporates built-in Model BK-570 
membrane keypad, 2 x 16 dot matrix alpha-numeric, LCD 

and high quality 16-pin ZIF socket * Battery operated (2 x 9V) with low power 
design. 

Model 575 — Digital IC Tester 

¢ 40-pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, CMOS, Memory, 
LSI, Interface and other devices (NAND gates to CPUs) * Identifies unmarked 
and house-coded devices * Detects intermittent and temperature related faults 
* Displays diagnostic information for individual pins * Battery operated (4 x 
1.5AA batteries) 

Model 898A — SIMM and DIMM Tester 

Key Features: SIMM 72-pin, 32/36 bits (socket included). Error Detection and 
Identification: * Single data bits * Power and noise related failures * Solder 
opens and shorts Timing related failures Data retention errors  Inter- 
mittent failures. User Configuration Test Modes: Walking bits Os » Walking bit 
1s *Marching up *Checkerboard ¢ Inversed checkerboard. Basic Technical 
Specifications: Power Consumption: * 898A 12VAC, 1.5A * Wall AC/AC 
adapter * Input: 120VAC @ 60Hz, 40W (USA) * Output: 12VAC, 2.0A * Dimen- 
sions: 7 x 6 x 2.5”. Environmental: * Operating temperature: 10°C ~ 50°C 
Relative humidity: 20% to 80% noncondensing 


BK570-NDLinear IC Tester . 
BK575-NDDigital IC Tester . 
BK898A-NDSIMM and DIMM Tester . 


... $995.00 
$895.00 
$1295.00 


NTSC Generator 
Model BK1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator ...................cceceeceeceeeeeeeeeneene $199.00 


Cable/Harness Tester 


A compact, stand-alone unit that can be used for any type of wired assembly. 
Opens, shorts and miswires are detected immediately. A universal adapter card 
offers outstanding flexibility and convenience, ready to accept any of industry's 
most popular 22 connector styles. A crisp, easy-to-read LCD instantly indicates 
good or faulty connections and simplifies troubleshooting. 

Connect Test Threshold: Resistance: Shorts <1300 +10%; Opens 1300 +10%; 
Capacitance: Shorts >0.6yf +10%; Opens <0.6y1f +10%. Test Conditions: 5 
volts at 6mA. Max. Multiple Connection Display: Up to 16 test points. Test 
Cycle Time: <0.5 sec. Test Point Capacity: Max. 128 points (64 connections). 
Program Storage: Lithium battery backs up memory for 50 cables. Probe: 
Single wire test probe with standard .175” (4.45mm) banana jack. Display: 2 
line x 16 character LCD; 2 LEDs (green/red) for “PASS” or “FAIL” conditions. 
Printer Port: Standard Centronics type parallel interface. Power: DC 12V-14V, 
500mA AC adapter. Dimensions: 2.1 x 13.8 x 9”. Weight: 6 Ibs. (2.72kg). 


Accepts These Connectors 

Interface Spacing/ Connector Max. 

Qty. Each Style Type Pins 
8 0.1" (2.54mm) Dual-Row 64 
2 “D" Submini Dual-Row 37 
2 Delta Centronics 80 
2 0.6” (15.24mm) DIP 40 
2 RJ11 Phone Plug 6 
2 RJ45 Phone Plug 8 
2 0.156” (3.96mm) Header Single-Row 20 
2 0.1” (2.54mm) Header Single-Row 32 

BKQOS-ND 2:22.55 scchadssdrcs jaca lacezbsannd saps racndeeaatase dudes $995.00 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: + Tests 10 BaseT, 100 Base2, RU45, RJ11,356A, TIA-568A, 
TIA-568B, and token ring cables » Detects open, short, cross, and continuity 
Tests Point-to-Point, rather than Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or 
patch panel up to 1000 ft. away with the remote kit * Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester.....................00000008 $79.00 


EPROM Eraser 


Model BK850: « Timer setting: 15 minutes » Supply voltage: 12VDC/500mA 
(AC/DC adapter included) * UV light source: 4 watt bulb * UV bulb life: > 4000 
hours * Dimensions: 6.2 x 2.72 x 1.45” 

BK850-ND 


... $95.00 


Deluxe EPROM Eraser 


Model BK851: Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 
twenty-four pin EPROMs. Features a 60 minute timer. 
BBS 12ND. sisccscna.sintcoaiise gpa secsssssasmneeaeseeiessasescnbabead $169.00 


Power Supply Leakage Tester 


Model 1655A: « Variable isolated output—0-150VAC +3 amp continuous, 
4 amp intermittent output » Built-in soldering iron temperature control 
«Expanded leakage scale Circuit breaker overload protection » Displays 
volts, amps, VA, leakage 

BKAGSSAGND Ys ciccccocicnceucire sansscassescamnismacsieaussaausannubes $529.00 


3% Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF—20mF. Tests resistance 
from 0.109—20M0O. Tests transistors, SCRs, diodes 
and LEDs. Tests batteries under actual loaded 
conditions. 


Power: One 9V transistor battery. Dimensions: 
6.9 x 3.6 x 1.3”. Accessories Included: Test leads, 
spare fuse, battery, instruction manual. 


BK815-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


... $99.00 
$18.95 


Video Monitor Testers 


Model 1280A: Fully featured 
bench-top design to test both Mac 
and PC monitors. All patterns can 
be manually selected or placed in 
Auto for automatic cycling of each 
available pattern. Designed to test 
(burn-in) one to four monitors, the 
1280A can also be used as a display 
generator. Full Color: green, blue, red, 
black and white. Features: * PC and 
Mac patterns * 16 monitor types/ 
resolution selections * Color bar, 
cross hatch, dot, raster, Windows™ selection * VGA, SVGA, RGB, HV, V and 
Four DB-15 (rear panel) for multiple monitor burn-in * AC adapter included 
« Available patterns: PC — 1280 x 1024, 1024 x 768, 8514A, SVGA, VGA, EGA, 
CGA, MDA; Mac — 1280 x 1024, 1152 x 870, 1024 x 768, 832 x 624, 640 x 
480 (3 types), 512 x 384 

Model 1275: Handheld unit to test PC and Mac monitors. Generates 
crosshatch, dots, color bars and raster patterns in green, blue, red, black 
and white. Features: * CGA, VGA, SVGA * Standard DB9, DB-15 and DB-15 
Hi-res mini connectors *9VDC battery * Available Patterns: PC — 1280 x 
1024, 1024 x 768, 8514A, SVGA, VGA, EGA, CGA; Mac — 640 x 480 


BK1280A-ND Bench-top Video Generator 
BK1275-ND Handheld Video Monitor Tester .. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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High-Performance Oscilloscope Probes 


4,000 Count True 


Oscilloscope 


s Bandwidth 1MHz 
: RMS DMM with Sample Rate 20 Megasamples 
IEC 1010 Category | or Category Il Compliance per Second Single Shot 
1MHz Waveform Channels Single 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency iti Glitch Capture Yes 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you're using a 100 Capabilities Trend Mode Yes 
MHz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100MHz. To achieve —_ F P Auto Set Continuous 
atin performance choose a probe with more than twice the bandwidth Versatile 6 Instruments-in-1 Waveform Memory | 8 locations 
of the oscilloscope. Features: Set-up Memory 8 locations 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, + Autoranging 4,000 Count\True Viewing Area 160 x 240 pixels 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC RMS DMM »« 1MHz » Trend Contrast Adjustable 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and non- Mode »* Component Test » Logic DMM 
switchable versions. Ae | Faeaueney Sou Ts True RMS Yes 
5 ase Button » Continuous Auto- Basic DC Accurac\ 0.3% 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable set * RS232 Option Available ela y << 
probes in 60, 100, and 250MHz bandwidth. . DOVEAGN, Upto 1,000 volts 
Includes: DCA/ ACA Up to 10 amps 
Cable Input Max Input V Insulated test leads with alligator Ohms _ Up to 40MQ 
Band- |Atten- | Length} Impedance DC +Peak | Rise | Compen-| Read-| Digi-Key Price | TPI clips, power supply, NiCad Capacitance Up to 400yF 
width | uation | Meters R c AC Range | Time| sation | out | PartNo. Each | Part No. battery and user manual. Frequency Up to 2MHz 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category II 
x1 1Meg 200pF _ ws 7 Digi-Key Price TPI 
60MHz x10 1.5 10 Meg 22pF 600V 6ns | 20-45pF} NA |290-1055-ND 49.95 | IPO60 Description Part No. Each Part No. 
xt 1 Meg 200pF TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440 290-1440-ND 299.95 TPI 440 
250MHZ | 4g | 15 | 49 Meg 22pF 600V | 1.5ns| 10-60pF) NA |290-1057-ND 59.95 | IP250 Software for TP! 440........ 290-1075-ND 59.95, A402 
7 77 Battery Charger for TP! 440 290-1441-ND 17.52 TPI A401 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category | Carrying Case for TPI 440 . 290-1900-ND 19.95 TP! A900 
some |X | 12 ame cited coov | 5.8ns| 10-35pF| NA |290-1003-ND 34.95 | SP60B Rubber Boot for TPI 440 ... 290-1123-ND 19.95 A403 
xt 1Meg 47pF 
100MHz 1.2 600V 3.5ns | 10-35pF} NA |290-1004-ND 39.95 |SP100B 
x10 10 Meg 16pF . . . 
7 ogc ; — Nano-Clips and Micro-Clips 
150MHz 1.2 600V 2.3ns | 10-35pF} NA |290-1005-ND 44.95 |SP150B 
2 1a Med ie NANO-CLIP SPECIFICATIONS: 
x leg p w re 4 Accessible Lead Pitch: 0.3mm minimum Clip Retention: 50g 
200MHz x10 1.2 10 Meg 15pF 600V 1.8ns | 10-35pF} NA |290-1006-ND 49.95 | SP200B minimum Stroke: 165mm Operating Force: 3009 maximum 
asomite | x | 12 Wie she 600v | 1.4ns| 10-35pF| NA |290-1007-ND 54.95 | SP250B RANGeLPEEAHGES. 
* Gold-plated hook and tact * Fluori ited b | extensi 
soomiiz| 1, | 12 ee He 600V | 1.1ns| 10-35pF| NA |290-1008-ND 59.95 SP300B “iceoenpepechicafigngs’ 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I aaa Lead ae peat A lA sale seed irae 3.0mm Operating 
15MHz | x1 | 1.2 | 1Meg 47pF|  600V | 23ns| — | NA |290-1000-ND 29.95 |1P20B TEE ee nN eee ane ideas coats 
TOOMHz | x10 | 1.2 [10Meg 16pF |  600V | 3.5ns/ 10-35pF| NA |290-1001-ND 34.95 | P100B Digi-Key Price | TPI 
100MHz | x10 1.2 | 10Meg 16pF 600V 3.5ns | 10-35pF | Yes |290-1050-ND 39.95 | P100BR Description | Package Includes Part No. Each Part No. 
200MHz | x10 1.2 | 10Meg 15pF 600V 1.8ns | 10-35pF | NA |290-1002-ND 39.95 | P200B Nano-Clip .3mm 
250MHz | x100 | 1.2 |100 Meg 6.5pF 1200V 1.4ns | 10-35pF | NA |290-1051-ND 44.95 | P250 Black, Red 2 Clips, 2 Lead Sets 
250MHz | x100 | 1.2 |100Meg 6.5pF|  1200V | 1.4ns| 10-35pF| Yes |290-1052-ND 49.95 | P250R — ane Ground ead Pre eeeeeEeeeeeeee ee 290-1096-ND 47.95 _| NC2BR 
250MHz| x10 | 1.2 |10Meg 14pF 600V | 1.4ns|10-35pF| NA |290-1053-ND 44.95 |P250B lack, Re ips, 3 Lead Sets, 
and Ground Lead...................... 290-1097-ND 99.95 NC6BR 
250MHz | x10 1.2 | 10Meg 14pF 600V 1.4ns | 10-35pF} Yes |290-1054-ND 49.95 | P250BR Red 6 Clips, 3 Lead Sets, 
and Ground Lead...................... 290-1098-ND 99.95 NC6R 
D | Ch | Black 6 Clips, 3 Lead Sets, 
VERTICAL and Ground Lead...................... 290-1099-ND 99.95 NC6B 
ua annel, Bandwidth 20MH7z with SP6OB 10:1 Probe Yellow 6 Clips, 3 Lead Sets, 
20MHz 10MHz with Shielded Test Leads and Ground Lead...........000seeeeee 290-1100-ND 99.95 _| NC6Y 
(e} ill aes 25 Megasamples per Second up to 2MHz Blue Gclips,.S Lead Sets: 
dG 1D LOAM) ...ccsiessersvnienses 290-1101-ND 99.95 NC6CBLUE 
Sci oscope Equivalent Time 500 Megasamples per Second > 2MHz Green 6 Slips Sead Ss g 
with True RMS Digital Cara SOmv to 200Vidlv 1.2.6 Sequence and Ground Lead -......:s:sssssssesee+ 290-1102-ND 99.95 _| NC6G 
Multimeter Resolution B bits Gray 6 Clips, 3 Lead Sets, 
Accuracy +3% + 0.05 rangeldiv and Ground Lead... sss: 290-1104-ND 99.95 | NC6GY 
Portable Oscilloscope HORIZONTAL Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets, 
Modes Single, Normal, Auto and Ground Lead ...................665 290-1105-ND 175.95 NC12 
and Dual Input DMM — - 
36 Readout Samples per Division | 25_ : : : Black 1 Clip.. 290-1106-ND 9.95 NC1B 
‘ursor Readou Accuracy Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div Gray 1 Clip 290-1107-ND 9.95 NC1GY 
+ Pre-Post Triggering Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div Red 1 Clip 290-1108-ND. 9.95 NC1R 
* Decibel TRIGGER Yellow 1 Clip 290-1109-ND 9.95 | NCIY 
Measurement Source Internal Green 1 Clip 290-1110-ND 9.95 NC1G 
Modes _ Free Run, Normal Blue 1 Clip... 290-1111-ND 9.95 NC1BLUE 
= trang Nae Sensitivity Equivalent Time: 3-dlvisions or more Ground T Lead... 290-1112-ND 4.25 | NCGROUND 
* Real Time Sample Real Time: 2 divisions or more Hot 1 Lead. 290-1113-ND 3.50 | NCHOT 
Rate = a Dual Lead | 1 Lead. 290-1114-ND 6.38 | NCDUAL 
+ Bright LCD at ae nl oa no url iy Lead Out Use with 24-28 AWG 
Backlight Nene ype Mavi Min Selectable Contact Wire (Solder-Type) .....-..:+-+eseses00: 290-1115-ND 2.97 _| Loss 
. Lead Out Needs Crimp Tool for 
* Continuous Autoset TRUE RMS DMM ‘4 4 " 
» RS232 Option DCV (CHT, CH2) Z0OmV, 4, 40, 400, 600V Contact Nano-Clip and Mero-C aan 290-1116-ND 2.40 LC65 
: Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits icro-Clip 1.27mm 
Available ACV (CHT, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Black AiGlipt snasehiliee alike tdirwaa hats 290-1118-ND 6.38 | MC1B 
Basic Accuracy: + 1% +10 digits Gray i 290-1119-ND 6.38 MC1GY 
Includes: Frequency (CH1, CH2) | 1Hz ~ 20MHz Red 290-1121-ND 6.38 MC1R 
. Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead.. | 290-1117-ND 46.95 | MC6 
Two test leads, two banana to BNC adapters, | Ohm (CHT only) 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M 
one DC-60MHz X1 X10 passive oscilloscope Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits 
probe, power supply and user manual. Continuity (CH1 only) | Sounds < 0.1k0, + 2% +5 digits 


Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
Handheld Oscilloscope 460................ 290-1460-ND 895.95 460 
Carry Case for 460 290-1905-ND 39.95 A905 
Software and RS232 Cable for 460. 290-1404-ND 69.95 A404 


Test Leads and Accessories 


Right angle end 
Figures 1-5 


Differential 


Probe 


1758 (to63) 


This high-voltage differential probe allows conventional grounded oscillo- 
scopes to be used for display and measurement of multiple floating 
signals with high common mode voltages. IEC 1010 approved for safety. 
FUNCTION: Bandwidth: DC - 25MHz (-3dB) Accuracy: + 2% Risetime: 


for 


14nS Input Impedance: 4M/10pF each side to ground, 8M/5pF between oe Digi-Key Price Each 
inputs Input Voltage: +140VDC Inc.Pk AC@ Maximum Differential: 20:1 or Fig. | Description = Part No. 1 10 
100V RMS, + 1,400VDC Inc. Pk AC, 200:1 or 1,000V RMS Output Voltage: 1_| Test Lead Set Standard 46 290-1059-ND 875 7.40 
+7 minimum 2K load Offset (typical): <+ 5mV -14°F ~ 74°C (-10°C ~ 40°C) 2 Test Lead Set Deluxe Extended 290-1060-ND 15.73 13.29 
Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, or 1,000V RMS Noise (typical): 3__| Test Lead Set Large Clip 9” Pigtail 290-1061-ND 6.05 5.12 
1.5/2mV Output Source Impedance: 1 @ 1kHz. 8 @1MHz Operating 4 | Test Lead Set Small Clip 9” Pigtail 290-1062-ND 4.48 3.79 
Temperature: -14°F ~ 74°C (-10°C ~ 40°C) Power Requirements: 4 AA cell 5_| Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1065-ND 6.73 5.69 
or 6V main adapters: DC/600mA or DC/800mA Input Leads: 45cm double 6 Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 6.73 5.69 
insulated PVC terminated in 44mm safety plugs 6 Probe Tip Set Short; Dimension A = .5” 290-1063-ND 6.50 5.50 
6_| Probe Tip Set Long; Dimension A = 2.44” 290-1064-ND 7.85 6.64 
290-1076-ND ADF25 .............0.. 000 cceceeeeeeee eens $272.95 — | Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 29.95 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Digital Multimeters 


0 | protective rubber feet. 


communication function. 


* TPI 190 series digital multimeters feature 50,000-count triple display with analog bar graph and backlight, separate fuse 


* TPI digital multimeters feature auto ranging, min./max. record function, 4,000-count display, and 


*The 183 offers a triple display with backlight, frequency and capacitance ranges, and RS-232 


and battery compartment, CAT IV rated test leads with screw on alligator clips, and protective rubber feet. 
Includes: Batteries, Test Leads, Protective Boot, and Instruction Manual with 3-year Limited Warranty 


IR Non-Contact and Contact 


Temperature Testers 


*Easy to use single button operation °0.1/1 
degree auto resolution for best reading » Last 
reading hold » Soft holster pouch included * 8:1 
distance to spot ratio (381F: 6:1) * Large, easy to 
read display *°C and °F selectable * Non-contact 
temperature instrument 

Applications: * Automotive: AC systems, brakes, 
catalytic converters, diesel maintenance, electrical 


NEW! Models 
380, 381, 381F, 
383, and 384 


systems, engines, and radiators Electrical: 
Cables, circuit breakers, connections, machinery, 
motors, and transformers * HVACR: Compressor 
heads, vents, hot and cold areas in insulation, 
leaks around cooler or frozen doors, leaks around 
windows, steam traps, and registers » Food: 
Grill and surface temperatures, holding cabinets, 
serving temperatures, and storage temperatures 


FUNCTION 380 381 381F 383 384 
-4°F ~ 572°F -4°F ~ 572°F -31°F ~ 572°F 31°F ~ 999°F | -31°F ~ 1,832°F 

Temperature Range | 29 ~300°c_| -20°C ~ 300°C _| -35°C ~ 300°C _| _-35°C ~ 560°C _| -35°C ~ 1!000°C 

Laser Sighting No Yes Yes Yes Yes 

Accuracy @ 25°C and e . é 0 0) 9 9 0] y 0] 

0.95 Emissivity +2% / +3.5°F +2% / +3.5°F +2% / +3.5°F +2% | +3.5°F +2% / +3.5°F 

126 NEW! 192, 194, and 196 A251, A256 (0-400 Amps) Response Time 500ms 500ms 500ms 500ms 500ms 

Special Response 7-14um 7-14um 7-14um 7-14um 8-14um 

FUNCTION 126 153 183 192 194 196 Emissivity 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 

Display Count 4,000 4,000 4,000 50,000 50,000 50,000 Battery Type QV alkaline 9V alkaline 9V alkaline QV alkaline 9V alkaline 

AC Volts 600 750 750 750 750 750 . 

DC Volts 600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 _ estes contact eas ol sy Cuuaee ee or dre ea - 

i 9 9 % 9 9 % eatures: * Combination non-contact IR and contact (K-type thermocouple) * Laser pointer * Record function » Display 
ck Accuracy te oe oe ote on a owes data hold function, * Backlight * Trigger switch » 8:1 distance to spot ratio * Selectable °C/°F » Gun-type compact design 
imps im * Operation lock function * Soft pouch included « Three-year limited warranty 

Te RMS NA NA Yes Yes Yes No Order optional K-type thermocouples for contact applications at the bottom of this page. 

Resistance 40MQ 40M0 40M0. 50MQ 50MQ 50MQ 

Capacitance NA NA 10,000)F 100yF 20,000)F NA FUNCTION 376 377 

Frequency NA NA 200KHz 500KHz 500KHz NA Temperature Range: -58°F ~ 950°F (-50°C ~ 510°C) O°F ~ 1,832°F (-18°C ~ 1,000°C) 

Analog Bar Graph NA NA Yes Yes Yes Yes Accuracy @ 23°C and +2% of reading or +3.5°F, +2% of reading or +3.5°F, 

Auto Range Yes Yes Yes Yes Yes Yes 0.95 Emissivity whichever is greater whichever is greater 

Data Hold Yes Yes Yes Yes Yes Yes Response Time 500ms 500ms 

Min./Max. Record Yes Yes Yes Yes Yes Yes Special Response 7-14um 7-14um 

Sleep Mode NA NA Yes Yes Yes Yes Emissivity 0.3 ~ 99 adjustable 0.3 ~ 99 adjustable 

Auto Power Off Yes Yes NA Yes Yes Yes Display Resolution 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C 

RS232 (cable : : ; ; Operating Temperature 32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) 32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) 

and software) NA NA Optional A108 | Optional A191 | Optional A191 | Optional A191 K-Type Probe Range ~40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) | -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) 
Dimensions - Inch 6x3x2 7.75 xX3.75 7.75 X 3.75 8.0x4.5 8.0x4.5 8.0x4.5 K-Type Probe Accuracy +5% of reading 3°F +5% of reading 3°F 
(with boot) x 2.25 x 2.25 x2.0 x 2.0 x2.0 
Digi-Key Price | TPI 
Digi-Key Price TPI Description Part No. Each | PartNo. 
Description Part No. Each Part No. Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/ Soft Pouch | 290-1376-ND 199.95 | 376 
Multimeters Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/ Soft Pouch | 290-1377-ND 189.95 | 377 

Pocket Auto Range, Compact Size . 290-1126-ND 59.95 126 Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch, without Laser 290-1426-ND NEW! 64.95 | 380 

4 Digit, Large Display . 290-1153-ND 70.83 | 153 Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch and Laser 290-1427-ND NEW! 74.95 | 381 

4 Digit, Triple Display. 290-1183-ND 159.95 | 183 High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1418-ND NEW! 99.95 | 381F 

5 Digit, CAT Ill. 290-1423-ND NEW! 219.95 | 192 High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1419-ND NEW! 99.95 | 383 

5 Digit, CAT IV. 290-1424-ND NEW! 299.95 | 194 High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1420-ND NEW! 129.95 | 384 

5 Digit, Process Control! .| 290-1425-ND NEW! 399.95 | 196 

Adapters for DMM 

Temp. Adapter with Probe, -40°F ~ 500°F (-40°C ~ 260°C) 290-1124-ND 44.95 | A301 Close Focus, Pocket-Size Infrared Thermometer 

AC Clamp-On, 1mV/Amp Output 290-1079-ND 52.95 | A251 . 

AC/DC Clamp-On................ .| 290-1080-ND 84.95 | A256 Features: * Compact-Easily fits in your pocket * Selectable Fahrenheit or — 

7, Centigrade temperature range: -7°F ~ 248°F (-22°C ~ 120°C) * Auto Data 
r Accessories for DMM Hold » Min./Max. functions 8 samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 

DMM Boot Hook for Standard Size...................:seeeeeeeeee 290-1103-ND 8.70 | A103 368 into scan mode to continuously scan surface temperatures in real 
time. Automatically powers off after 60 seconds. NOTE: Close focus 
IR thermometers should be held a distance 0.5 ~ 2” from surface to be 

v pe measured to obtain an accurate reading (spot size 0.35”). 
NEW! Digital Specifications: * Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) 
Clamp-On Meter * Accuracy: 2% of reading or +3.5°F, whichever is greater 290-1901-ND 368... - $24.95 
Measure AC/DC volts, AC amps, DC microamps, resistance, continuity, temperature, capacitance, 
frequency, and diodes. Other features include: non-contact voltage detection, high voltage indication, 7 = VKF300M: Reliable K-type thermocouple, low-battery indicator, 
and the ability to capture in-rush current with peak hold mode. NEW! Kk: Type Contact and oa) ee FS RNa NKAURIte von Accuracy 
at 23°C is +0.5 or 0.9% °F. Use the (0 verify accuracy 

290-1421-ND 270... ~ $119.95 Thermometers of K-type thermometers and calibrate the 343. 

FUNCTION 34302 343C2: Water-resistant _ testers 

Min. Fak. Aecord ves accept K-type thermocouple probes. 

H electable Res. eS The 343C2 features dual inputs 

Test Lead Kits C/F Selectable Yes displays temperature differential, 
— . Ti, 12 AT Yes and has min./max. record. Protective 

ay Digi-Key Price TPI Auto Off _ves__ boot (A304) included. Size: 1.6” x 6” 

Description Part No. Each Part No. Range K-Type oer - ee x 3” Weight: 278g with boot 

Deluxe Test Lead Kit IEC1010 . 290-1041-ND 35.00 TLS2000B Basic Accuract 03% “Perform ice bath calibration to 

R/A Deluxe Test Lead Kit IEC10 290-1042-ND 29.78 TLS2000RB Battery y OV = achieve +1°F within the 30°F ~ 120°F 

Economy Test Lead Kit IEC1010. 290-1043-ND 17.50 TL1000B temperature range. Calibration is an 

R/A Economy Test Lead Kit IEC101 290-1044-ND 17.50 TL1000RB 2001416-ND 34302 easy two-step process performed 

Test Lead Set STD.......... 290-1125-ND 6.95 | A040 290-1417-ND VKFSOOM Ssioa.gg | Osh Hie fevped’ and. doss:not 

Test Lead Set STD with Clip 290-1127-ND 9.95 ‘A050 require the use of tools. 

Test Lead Sprung Hook Red... 290-1128-ND 5.75 123502R 

Test Lead Sprung Hook Black . 290-1129-ND 5.75 123502B 

Lead 10 Ft. Red... 290-1130-ND 10.00 123501R/10' Thermocouple Temperature Probes 

Lead 10 Ft. Black. 290-1131-ND 10.00 123501B/10' (Use with any K-Type instruments) 

Lead 5 Ft. Red. 290-1132-ND 9.00 123501R/5' 

Lead 5 Ft. Black 290-1134-ND 9.00 423501B/5' Model CK11M:  K-type surface probe * Ribbon sensor to contact uneven surfaces * 45 degree angle stem to 
to contact uneven surfaces ¢4 inch stem, 4 inch handle measure hard to reach surfaces *3 foot coiled lead for 
for easy control and safe clearances *3 foot coiled lead durability and long reach * Exposed junction for fast 

eas for durability and long reach * Exposed junction for fast response 
Pocket Digital Contact Thermometers response Model FK14M: + K-type general purpose probe *8 inch 
Model CK13M: * Heavy duty K-type surface probe sealed stem for immersion into liquids, gels, and semi- 
Range: -58°F ~ 300°F or -50°C a 150°C Resolution: 0.1°F or °C * Spring sensor to maintain pressure on surface being solids *3 foot coiled lead for durability and long reach 
Accuracy: +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 sec. Battery: 1.5V button measured * Ceramic insert to help hold heat near sensor * Stem sealed to protect sensing area 
Features: * Data hold for hard to reach areas * Auto power off for accurate measurements +4 inch stem, 4 inch handle Model GK11M and Model GJ11M: ¢ Standard K-type and 
310: * Reversible LCD head * Turns for best viewing * Easy-to-read tor easy control and safe clearances *3 foot coiled lead _J-type thermocouple probes *4 foot fiberglass covered 
LCD * 4.9” stem for durability and long reach » Exposed junction for fast lead * Exposed junction for fast response 
, F F F response 
312: « Water resistant for an wet enviranments * Quick response & Model CK16M: + Heavy duty K-type surface probe 290-1906-ND CK11M... .. $39.95 
+ Easy insertion into Petes” plugs “49 stem : * Spring sensor to maintain pressure on surface being mea-  299-1907-ND CK13M... .. $42.95 
315: * Rugged design * Water resistant *3.1mm diameter stem for sured * Ceramic insert to help hold heat near sensor for 290-1908-ND CKi6M $29.95 
“Pete's” plugs 28 i ; -1908- te -. $29. 
plug: accurate measurements * 8 inch stem and 4 inch handle 290-1909-ND CK17M 39.9 
for measurements where longer reaches are required *3 ‘ i 7 $39.95 
290-1310-ND 310... . $12.95 foot coiled lead for durability and long reach * Exposed 290-1910-ND FK14M .. $29.95 
290-1312-ND 312. . $15.95 junction for fast response 290-1911-ND GK11M (K-Type). .. $14.95 
290-1422-ND NEW! 315... _ $17.95 NEW! 315 Model CK17M: + K-type surface probe * Ribbon sensor 290-1912-ND GJ11M (J-Type)... .. $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Pomona. test Equipment 


Adapters 


Dimensions: Inches (mm) 


AT (11,94) 


.225 (5.72) 
egies 7 
©.505 @.50 
(12.83) (12.7) 
= 7 


¥ 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 

Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 

1_| BNC Feed-Thru Termination, 500. 501-1036-ND 33.53 30.30 | 4119-50 44 | BNC “T” (Female-Female-Female) .. 501-1133-ND 12.83 11.60 | 3284 

BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle 501-1037-ND 3.02 2.73 | 3778 BNC Foie Mae Fe eat a =“ 

BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground, 12 emale-Male-remae)... 501-1134- 5! 5. 5 

2 | “Teflon, 750 OD ae saa grad BNC (Female-Male-Female) 750... 501-1149-ND 3.45 3.12 | 6739 

BNC Female Bulkhead Receptacle, 750 501-1153-ND 2.16 1.95 [6745 13 EN ee ae oa +58 | os 

Adapter, Isolated Ground BNC Female-Female. 501-1038-ND 7.45 6.74 | 3846 14 | BNC (Female-Male) Right Angl 501-1136-ND 3.30 750 | 3534 

Hermetic Sealed BNC Female-Female ~ | 501-1139-ND  1849—=—« 16.71 | 3847 tec SMA Roce nN ae SENIOR) Rao) <2yce:| aon 

3 | Isolated BNC Female to Female Panel..................... 501-1142-ND 13.36 12.08 | 6705 16 | SMA Male to BNC Female. 501-1141-ND 8.25 7.46 | 4290 

BNC (Female-Female) Panel Mount, Hermetically 17 | BNC Female to Tini-Plug.. 501-1138-ND 13.30 12.02 | 3837 

Sealed, 750... cccccccsecesecsesssceseseeesetscesees 501-1152-ND 3.00 2.72 | 6744 18 | F Type Bulkhead to Panel Feed Through 501-1143-ND 1.39 1.26 | 6706 

4 | BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter. 501-1039-ND 12.83 11.60 | 4896 19 | F Type Female-Male Push-On Adapter . 501-1144-ND 2.22 2.01 | 6713 

ENG Female:Panel Recestacle 501-1040-ND 578 509 | 2451 20 | BNC Male Panel Mount, 750........ 501-1145-ND 2.91 2.63 | 6735 

Bs ani eens Para Rete ce BG 21 | BNC (Female-Male-Female) In-Line, 750. 501-1154-ND 3.45 3.12 | 6754 

ptacle, 75 SOLSLIAGAND, ene 2th G736 22 | BNC (Male) / F (Female), 750 501-1155-ND 3.22 2.91 | 679 

6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male ... 501-1096-ND 17.56 15.87 | 4054 23 | BNC (Female) / F (Female) 750 501-1156-ND 319 2.88 | 6780 

7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug 501-1099-ND 6.42 5.81 | 5319 24 | BNC (Female) / F (Mal 750 501-1157-ND 3.22 2.91 | 6781 

8. | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapter . 501-1100-ND 1484 13.44 | 6700 aa SNe Meee, oan Sareea aos Sot bere? 

9 | BNC (Female) to Std. 1/4” Two Conductor Phone Plug....| 501-1128-ND 11.89 10.74 | 1297 26 F ((Male-Female) Right Angle, 750 501-1159-ND 2.09 2.01 | 6800 

410 | BNC Female-Female 501-1132-ND 442 3.99 | 3283 27 | F (Male-Female) In-Line, 750...... 501-1160-ND 1.20 1.08 | 6801 

BNC Female-Female, 750. 501-1147-ND 2.44 2.21 | 6737 28 | RCA (Female-Male-Female), 750 . 501-1161-ND 1.20 1.08 | 6882 
Probes Adapter Kits 


Model 6723: Features: * Test probe has a Stainless Steel 
sharp tip wit 8/32 threaded base « Alligator clip screws onto 
probe tip ¢ Test leads fit all standard DMM with safety style 
banana jacks Kit Includes: « A set of red and black test leads 
«A set of red and black medium alligator test clips 


Model 6341: Features: * Gold plated pogo pin tip keeps 
constant pressure on test point for consistent readings 
* Replaceable probe tips * Right angle DMM plug fits most 
digital multimeters Kit Includes: * One red probe * One 
black probe with a set of all tip styles, which include: Sharp 
Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel 
Tip, Triple Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Quad Point Gold 


Fig. 1 


Cable Length: 
43.858 (1114) 


Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 2 = 
War 

Cable Length: ¥ 

39.4(1001) 7 

a ke 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: * Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and 
Female * SMA Male and Female * Coupling Adapter * Double Banana Plug * Double Binding Post 
OTS TOSAIND: 5 ox couse scares tars das pare tne dene stacings oxep se chant andnaubs chs Siac advee esatubyoar ys taar ees $172.44 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) Includes: * Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male 
and Female * SMA Male and Female * Coupling Nut * Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF Male and 
Female * RCA Phono Male and Female « Type “F” Male and Female * Unidapt Signal Sampler 


501-1035-ND $277.34 


7/6 DIN type “N” Adapter Kit (Model 6254) Includes: * Type “N” (male) to DIN (male) »* Type “N” (female) to DIN 
(male) * Type “N” (male) to DIN (female) » Type “N” (female) to DIN (female) » DIN (female to female) * Right Angle 
(male to female) 


Plated Pogo Pin Tip and 3” (76.19mm) Long Sharp Point 501-1121-ND $496.89 
Stainless Steel TID PR aa RRM (TERA), BUIMTIIEND asstnssssesescsanveceessa ths eanindeneeeennns te eennneeasbatees esc occcrnhn bade ; 
Model 6731: Features: * Allows user to safely make floating 
high voltage measurements while using general purpose i Features: « All Probes meet IEC1010-2-031, 300V, CAT | Probes Includes: « Retract- 
oscilloscopes * Max. differential voltage up to 1000V « Dif- Oscilloscope able Hook Tip * BNC Adapter * IC Adapter * Insulating Tip * Trimmer Tool « 6” 
ferential amplifier converts and scales floating input signal to Probes (152.40mm) Ground Lead with Alligator Clip 
a low-voltage signal referenced to earth ground » The probe Z 
can be used on circuits associated with electronic high- 7 TH 5 
power converters, motor speed controllers, switching power Erol Sven Fantama L ate a ney fue fark Ponon 
supplies, and other high voltage circuits requiring isolation 7h oe ength (M) Elia tl: 
* Switchable attenuation settings Kit Includes: * Large Jaw : p~ Z 4 
Alligator Clips (one red and one black) * Pin-Grabber Test 10:1 60 a2 SNORE 40.08 36.20 | 6266 

i . i 5 ~ 453 
Clips (one red and one black) » 9V Alkaline Battery rY a a 12 501-1007-ND 57.72 52.16 | 4550B 

Digi-Key Price Each Pomona TA Up ~ 20° 

Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 10:4 200 12 501-1008-ND 65.97 59.61 | 5806A 

1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Tip .. 501-1101-ND 33.18 29.99] 6723 100:1 200 2.0 501-1010-ND 106.02 95.81 | 5827A 

2 | Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe 501-1003-ND 34.48 31.16] 6341 10:1 250 12 501-1011-ND 61.27 55.37 | 6069A 

3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND 612.66 553.61] 6731 10:1 300 1.2 501-1009-ND 111.92 101.13 | 5812A 

— | Power Adapter for Model 6731 .................0.ceeeeeeeeeees 501-1006-ND 106.11 95.88) 6732 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Pomona. test Equipment (cont) 
PELecTRoONICcS | 


Test Leads 


Kit Features: Model 5677B — Kit Includes (17 red and 1 black of each): « Flexible Test Lead Set * Extra Large Alligator Clip Set » Test 
A ‘ : i i i . A Lead Coupler Set » Retractable Tip Set * Spade Lug Adapter Set * IC Test Probe Tip Adapter Set * Minigrabber Test Clip 
* Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with hand held digital multimeter * Test accessories ; ; bs sat : - . 
conveniently store in the four-fold nylon pouch * Compatible with most multimeters that accepts safety style sheath banana a es Beapeual Probe Tip Set * Replacement Modular Test Probe Set * Minipincer Test Clip Set + Medium 
plugs * CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for hand held accessories gator Clip sé 
Deluxe Electrical DMM: 


Electrical DMM: Model 5904 — Kit Includes (1 red and 7 black of each): * Modular Probe Set * Maxigrabber Test Clip Set with Hook 
Model 5673B — Kit Includes (7 red and 7 black of each): * Modular Probe Set » Extended Fine Point * Extra Large Tip * Maxigrabber Test Clip Set with Pincer Tip Extra Large Alligator Clip Set » Flexible Test Lead Set »* Maxigrabber Test 
Alligator Clip Set * Medium Alligator Clip Set * Flexible Test Lead Set * Insulated Spade Lug Set Clip Set with Jaws 
Digi-Key Price Each Pomona Dimensions: Inches (mm) 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 
s iH - 5.54 (140.72) oh ee) 
1 IEC 1010 Compliant Replacement Test Leads for Sheathed f= (1219}-}- (46.74) —_ 
Style DMIM's, Includes: One Red and One Black ... 501-1004-ND 12.95 11.70 | 5519A — . mae 
2 Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black.... 501-1102-ND 115.44 104.31 6730 
Electrical DMM 
__ | Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B ..................224 501-1002-ND 55.21 49.89 5673B menial | 
Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677B....... 501-1000-ND 114.04 103.05 5677B (100) =o 
7 Retractable Sheath 
Deluxe Electrical DMM \¥ Banana Plug] 
— | Deluxe Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5904............... 501-1118-ND 100.98 91.25 5904/POM 
Cable Assemblies Dimensions: Inches (mm) 


7.0 (177.8) 2X5.0 
2X ©.166 2X56 (127.0) 
(24.22) 14.22) ~| Vertical | 


In-line Stackup Stackup 


2X 0.166 
(04.22) ~ 


rr 810 (127) 158.42) 


1.37 
34.8) 


| mal ail 


Red 


Model 2249: Materials: * Body: Brass, Tarnish resistant plating » Dielectric: PTFE »* Center contact: Gold Plated j init i 
Brass Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: * Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC Fig. Descripti Col pas pit Had aie aa ce 
maximum, Inner Conductor/Shield: SOOVRMS maximum * Operating Temperature: 50°C (122°F) maximum IL esen ven olor (inch) s|RartiNo: an: 
Model 3788: Minigrabber® test clip hooks attach to terminal sizes up to .060” diameter nee c eee 2] i ae Be 
Dim. A] Digi-Key BricelEachiaal Punic 2 Black | 24 |501-1056-ND 5.51 4.98 | 3782-24-0 
Fig.| Description Color | (Inch) | Part No. 1 410 | Part No. 6 Minigrabber Test Clip Red 24 | 501-1057-ND 5.51 4.98 | 3782-24-2 
Black | 12 |501-1013ND 14.24  12.87| 2249-0-12 to Stacking Banana Plug Bak | 3 eee ot he are 
Black | 24 |501-1016-ND 14.24 12.87 | 2249-C-24 : ; 
Black 48 | 501-1060-ND 5.51 4.98 | 3782-48-0 
Black | 36 | 501-1018-ND 14.24 12.87 | 2249-C-36 Red 48 | 501-1061-ND 554 4.98 | 372-48-2 
Black | 48 | 501-1019-ND 17.80 16.08 | 2249-C-48 z 5 . 7 7490 
BNC Male to BNC Male, Black 60 | 601-1020-ND 1720 16.08 | 2249-0-60 Black 12 | 501-1062-ND 4.30 3.89 | 3781-12-0 
RGS8C/U, 500 ae : : Red | 12 | 501-1063-ND 4.30 3.89 | 3781-12-2 
Black | 72 |501-1021-ND 17.80 16.08 | 2249-C-72 7 ; Black | 24 |s0t-1064-ND 4.30 3.89 | 3781-24-0 
Black | 120 |501-1014-ND 21.35 ~— 19.29 | 2249-¢-120] | 7 |Minigrabber Test Clip Patch Cord Red | 24 |501-1065-ND 4.30 3.89 | 3781-24-2 
1 Black | 180 | 501-1015-ND 25.68 23.21 | 2249-C-180 Black 36 | 501-1066-ND 4.30 3.89 | 3781-36-0 
Black | 300 | 501-1017-ND 35.01 31.64 | 2249-C-300 Red 36 | 501-1067-ND 4.30 3.89 | 3781-36-2 
Black 12 | 501-1022-ND 15.17 13.71 | 2249-E-12 7_| Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* - 24 | 501-1068-ND 40.39 36.50 | 5523 
Black | 24 | 501-1024-ND 15.17 13.71 | 2249-E-24 8 | BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U - 48 | 501-1116-ND 43.18 39.02 | 4935-BB-48 
Black | 36 | 501-1025-ND 15.17 13.71 | 2249-E-36 9 | BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs |Red/Blk} — | 501-1117-ND 9.63 8.70 | 3073 


BNC Male to BNC Male, 


Black | 48 |501-1026-ND 17.86 —16.14 | 2249-£-48 Double Banana Plug to Single 
RGSSB/U, 750 Black | 60 |501-1027-ND 1786 —16.14| 2249-€-60 | | 1°] Banana Plug Breakouts Red/Blk) 36 |SQUIN2sNDW 25.68 = 23.21) 1368-4-36 
Black | 72 |501-1028-ND 17.86 —16.14 | 2249-£-72 ; 24¢ | 501-1162-ND 2510 22.68 | 5804-K-24 
Black | 120 |501-1023-ND 21.46 19.40 | 2249-c-120| | 17 | BNC Male to SMD Grabber® Test Clips Red/Blk) 36+ |501-1163-ND 25.10 22.68 | 5304-K-36 
2 [BNC Female to Minigrabber Test Clip Breakout | — | — |501-1029-ND 9.93 8.97 | 3788 Black | 12 |S501-1164-ND 7.42 6.71 | 5302-12-0 
3 | BNC (Female) to 20AWG Leads — | — |[501-1030-ND 6.71 6.06 | 4969 Red | 12 |501-1165-ND 7.42 6.71 | 5302-12-2 
4 | BNC (Male) to 20AWG Leads — | — [501-1031-Nb 9.35 8.45 | 4970 i Black | 24 | 501-1166-ND 7.42 6.71 | 5302-24-0 
Sack | a EE _ ai] B20 12 | SMD Grabber® to Stacking Banana Plug Red 24 | 501-1167-ND 742 6.71 | 5302-24-2 
on ee Red. | 36 [soit60ND 742 671 | sa0a-a6-2 
Black | 18 |501-1043-ND 4.61 4.17 | B-18-0 alll : - sls 
fad 18 | 501-1044-ND 4.61 4.17 | B-18-2 13 | BNC Male to Minigrabber Test Clip Breakout_ |Red/Blk|_ — __| 501-1137-ND 12.25 11.07 | 3789 
aa | = [ouinem ts; tulena | (i loumiuata age fuel — lannmaa os — ent 
Red | 24 |501-1046-ND 4.61 4.17 | B-24-2 u = BUI : E 
ice ac Black) 38 eee Oe flees Accepts Cable Size 1 ee cry cS oh 9.61 8.69 | 4408/POM 
Red | 36 |501-1048-ND 4.61 4.17 | B-36-2 CEPTS abe Oe LypES aon | ee ; ; 
Bick | ae FSREORSMIGM = sto aenl eae 16 | Accepts Cable Size Types RG 213&RG214 | Blue | — |501-1114-ND 11.75 10.62 2708 
: . Accepts Cable Size Types RG 58 & RG 142 Orange} — _ | 501-1053-ND 11.75 10.62 | 1508/POM 


Red 48 | 501-1050-ND 5.10 4.61 | B-48-2 
Black | 72 | 501-1051-ND 5.10 4.61 | B-72-0 
Red 72 | 501-1052-ND 5.10 4.61 | B-72-2 


* Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, Brown, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, 
Gray and White) T Overall length (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1761 


Pomona. Test Equipment (Cont) 


ELECTRONICS 


Test Enclosures 
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Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 6 
225 (67.15) 


Fig. 12 
1.75 (44.45) 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig.| Description Part No. a 10 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 | PartNo. 
Die Cast Aluminum - Blue 7 | Size “B” Box Shield with Cover . 501-1107-ND 8.25 7.46 | 2417 
1 ] Miniature Size Box, BNC Female to BNC Male with Cover . 501-1103-ND 28.85 26.07 | 3752 f ae ie Hox. tyne Ni Maem with Cover BuF Seay Be qa a 
2 | Miniature Size Box, BNC Female/Female with C 501-1104-ND 30.63 27.68 | 3751 MIN GOVEL: vies s inka z 5 i 
| |-Stas tA Bi BNG bantale/Pomnale anti Govek: Pamosene 5.93 23.49 | 2990 10 | Size “D” Shielded Housing, BNC Female Both Ends with Gover .... | 501-1111-ND 3416 30.87 | 3602 
4 | Size “A” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1070-ND 28.29 25.56 | 2391 Electrical Grade Phenolic - Black 
5 | Size “B” Box, BNC Female/Female with Cover 501-1105-ND 24.68 22.31 | 3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover.. | 501-1110-ND 27.90 25.22 | 2259 
6 | Size “B” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1106-ND 29.80 26.93 | 3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover ... | 501-1109-ND 18.61 16.82 | 2098 


Accessories 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 Part No. Fig. | Description Part No. 1 Part No. 
1__| Adapter-Binding Posts to BNC Receptacle (one red, one blk) .. | 501-1122-ND 10.86 9.81 | 1452 7__| Panel Mount Jack, White (Pkg. of 10) .........00...0 501-1087-ND 11.09 10.02 | 1581-9 
Binding Posts 8 Miniature Insulated Jack, (one red, one black), Plate: Black... | 501-1124-ND 3.78 3.42 | 2143-0 
9 Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black... 501-1088-ND 19.84 17.93 | 4995-0 9 Minigrabber® with Banana Jack, Black 501-1097-ND 6.11 4.62 | 4723-0 
Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Red. 501-1089-ND 19.84 17.93 | 4995-2 Minigrabber® with Banana Jack, Red.. 501-1098-ND 5.11 4.62 | 4723-2 
3 Standard, Tin Plated Brass, Black. 501-1094-ND 3.02 2.73 | 3760-0 
Standard, Tin Plated Brass, Red.. 501-1095-ND 3.02 2.73 | 3760-2 10 | Miniature Tip Plug with Shorting Bar, Black .................-- 501-1090-ND 5.15 4.65 | 3452-0 
4 | Standard, Uninsulated, Nickel Plate 501-1115-ND 10.51 9.50 | 3267 Banana 
5 | Double Binding Post Assembly, Black . 501-1126-ND 6.32 5.72 | 4243-0 11_| BNC (Female) to Double Stacking Banana Plugs .............. 501-1032-ND 6.92 6.26 | 1269 
serena Jacks Stackable Double with Cable Guide, Black. . 501-1071-ND 2.64 2.39 | MDP-0 
6 _| BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack............ 501-1033-ND 12.95 11.70 | 1296 12 | stackable Double with Cable Guide. Red . 501-1072-ND 264 2.39 | MDP-2 
Insulated Pin Tip, Gold Plated, Black (Pkg. of 10)... 501-1091-ND 16.33 ‘14.76 | 3542-0 73] Double with Shorting Wire, Black... 5OT-A07S-ND 4273.86 TMDP-S-O 
Insulated Pin Tip, Gold Plated, Red (Pkg. of 10)... SO1-1092-ND___16.33___—14.76 | 3542-2 14 | Solderless Stackable Type for St, Nickel, Black (Pkg. of 0).. [5011074-ND 15.17 18.71 | 1325-0 
Banana Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red (Pkg. of 10) .. | 501-1075-ND 15.17 13.71 | 1325-2 
Panel Mount Jack, Black (Pkg. of 10) .... 501-1078-ND = 11.09 10.02 | 1581-0 Solderless Stackup with Safety Collar, Black (Pkg. of 10) ..... |501-1076-ND 15.17 13.71 | 1825-0 
Panel Mount Jack, Brown (Pkg. of 10) 501-1079-ND 11.09 10.02 | 1581-1 15 A = as 3 
Solderless Stackup with Safety Collar, Red (Pkg. of 10). 501-1077-ND 15.17 13.71 | 1825-2 
Panel Mount Jack, Red (Pkg. of 10). 501-1080-ND 11.09 10.02 | 1581-2 ae 
ie 4 . 16 | Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black..... 501-1093-ND. 11.64 10.52 | 5165-0 
7 Panel Mount Jack, Orange (Pkg. of 10) 501-1081-ND 11.09 10.02 | 1581-3 - - 
Panel Mount Jack, Yellow (Pkg. of 10) 501-1082-ND 41.09 40.02 | 1581-4 17 Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black... | 501-1119-ND 4.43 4.01 | 122505A 
Panel Mount Jack, Green (Pkg. of 10). 501-1083-ND 11.09 10.02 | 1581-5 Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red. 501-1120-ND 4.43 4.01 | 122506A 
Panel Mount Jack, Blue (Pkg. of 10). 501-1084-ND 11.09 10.02 | 1581-6 18 | Miniature Shorting Bar Plug, Black. 501-1125-ND 5.54 5.01 | 2035-0 
Panel Mount Jack, Violet (Pkg. of 10) . 501-1085-ND 11.09 10.02 | 1581-7 19 | BNC (Male) to Double Stacking .... 501-1127-ND 10.14 9.17 | 1270 
Panel Mount Jack, Gray (Pkg. of 10) .. 501-1086-ND 11.09 10.02 | 1581-8 20 | Phono Jack to Double Banana Plug 501-1129-ND 13.86 12.53 | 1442 
Ronee ene ieee Pin/Socket — Size Color/Length Pieces/ | Recommended Digi-Key Price 
tion strips, test clips, miniature 8-pin Inch mm Assortment Pack | Applications : Part No. Per Pack 
connectors and .025” (.64mm) square Pin Plug to Pin Plug 
wrap posts. 019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 48.48 
Ideal for breadboarding and trou .030 76 Assortment A 20 Breadboard 924962-ND 48.48 
Dleshiooting. * Incorporate #26 AWG 019/.028 48/.71 Assortment A 20 | ecanonke ir al Pin Plug 924963-ND 91.42 
stranded wire with PVC insulation ead sea a As % 
* Rugged, integral strain relief .028/.035 71/89 Assortment A 20 i TC to TC, TC to .025” (.64mm) Square Post 924964-ND 106.00 
* Choices of two pin sizes — .019” Pin Plug to Socket 
and .030” (.48mm and .76mm), and two socket sizes — .019”-.028" and .028"- .019 (.019/.028) 48(.48 / 71) Assortment A 20 IC Socket to .019” (.48mm) Pin Plug 924965-ND 71.08 
.035” (.48mm-.71mm and .71mm-.89mm) and E-Z Hook terminations .030 (.028/.035) -76 (.71/ 89) Assortment A 20 Breadboard to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 71.84 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4” Pin Plug to E-Z Hook 
(101 .60mm) long blue, 3 pieces 6” (152.40mm) long red, 2 pieces 9” (228.60mm) 019 48 Assortment B 10 IC Socket to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. 924967-ND 72.00 
long black. .030 76 Assortment B 10 Breadboard to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924968-ND 45.84 
7 ; ‘1 . ‘1 Socket to E-Z Hook 
ASSORTMENT B (10 Pi —5 15” (381 | d, 6 15 
CMe ee ee -028/.035 717.89 | AssorimentB | 10 | TC, .025” Posto TC, .025" (64mm) Post, etc. 924970-ND 51.90 


1762 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Model BU-48/BU-48C shown 


Jaw Opening | Current Connection Digi-Key i Mueller 
Fig| Description A Cc D Ei Inch (mm) Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 ai 11) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND .34 | BU-30 
4, [Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 7/6(11.11) | 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND 42 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND 56 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp 314-1018-ND 64 | BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND 34 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND 43 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND .84 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) | 5/8 (15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4(19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND ‘51 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND 79 | BU-60X 
3 Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) ate (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1039-ND 63 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND ‘1.16 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) 7/16 (11.11) 1-1/8 (28.57) = 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND .99 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND 1.23 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND 2.25 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND 92 | BU-27 
4 | General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND 1.21 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND 62 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) | 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND 93 | BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND 81 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) | 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND 98 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-718 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND 1.14 | BU-46A-0 
5 |Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) — 2 (50.80) _ 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND 1.14 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) —_ 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1025-ND 1.73 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND ‘1.73 | BU-46C-2 
Use with Digi-Key Price Mueller 
I n su lato rs Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price | Mueller Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Black BU-34/34C 314-1019-ND 26 | BU-36-0 
Description Color Series Part No. Each Part No. fee. ee a aes 
ive Vi Black BU-24APN/ 314-1004-ND 1.14 BU-26-0 Durable, Flexible Vinyl Insulator at BU-45/45C eee : athe 
Protoctlve inv nsalatce Red 25/250 314-1005-ND _1.14_| _BU-26-2 y Red 314-1028-ND _.34_|_BU-47-2 
aie Black 314-1008-ND 73 BU-29-0 ible Vi Black ie 314-1031-ND 66 BU-49-0 
Flexible Vinyl Insulator Red BU-27/27C 314-1009-ND 3 Bu29.2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Red BU-48B/48C 314-1032-ND 66 BU-49-2 
ree Black 314-1013-ND 26 BU-31-0 Ath Black BU-60/60CS/ 314-1037-ND 29 BU-62-0 
Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30BL 314-1014-ND 6 BU312 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red 60/S/60X 314-1038-ND 39 BU-62-2 
inti i fi Black 314-1015-ND 26 BU-32-0 i j Black 5 314-1041-ND A4 BU-87-0 
Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30/30C 314-1016-ND 36 BU-32-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-85/85C 314-1042-ND “Ad BU-87-2 
Digi-Key Price Mueller 
MUELLE Description Part No. Each Part No. 
Test Leads and Kits 
All kits feature Mueller’s IEC General Purpose Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1043-ND 21.98 400001 
Test Lead and 1010 Compliant test leads Unshrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1050-ND 1158 110003 
. and accessories. Shrouded Right Angle Banana Plug Pair of Leads 314-1055-ND 10.43 110009 
P rod Kits Shrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1051-ND 11.58 110004 
Unshrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1056-ND 9.40 110011 
Kit 400001 - General Purpose Kit: Includes: * Insulated test lead prod-to-banana, 1 red, 1 black (1000V) » Insulated Unshrouded Banana Plug Kit 314-1052-ND 11.58 110005 
plunger-hook, 1 red, 1 black (1000V) « Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* * Mueller's Shrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1054-ND 8.45 110007 
most popular threaded alligator clip with insulators, 1 red, 1 black* Shrouded Banana Plug Kit 314-1053-ND 11.58 110006 
Unshrouded Banana Plug, Pair of Leads Needle Point 314-1057-ND 10.78 110012 


Part numbers 110003 through 110006 include one pair of multiple feature test prods and the following accessories: Insulator, 
Tip Extender, Threaded Alligator, Threaded Spade Lug and Threaded Plunger. 


* IEC 1010 standard and @) does not apply 


Guu INC Alligator Clips 


Electronic Specifications: Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination. Body: Nylon. 3M new series of Probe-It™ plunger-actuated 

3M Specialty clips make test connections to individual component leads faster and easier. Simply press cap to extend the hook contact, place on 
Products component lead or wire under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. When removed from the lead the 

hook contact retracts into the plastic tip to minimize the possibility of shorting components. Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, 


Probe-It Tinned copper wire. 


Digi-Key Price / 
Description Color Part No. Pkg. 
Red 923830-RD-ND 8.04 
7 : Black 923830-BK-ND 8.04 
Fig. 3 — Large w/ Screw Connector | Fig. 4 - Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 8.04 
Zax Green 923830-GN-ND 8.04 
—) Yellow 923830-YL-ND 8.04 
+ *60.45 White 923830-WT-ND 8.04 
Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder ig. cx Red 923835-RD-ND 7.76 
Connector Jf SS % Black 923835-BK-ND 7.76 
Mini Probe-It Green 923835-GN-ND 7.76 
STANDARD: Yellow | 923835-YL-ND 7.76 
White 923835-WT-ND 7.76 
Digi-Key Price Each Standard Probe-It* a Sseeeenn en 
Fig. | Description Color | Size | PartNo. 1 10 100 Red 903845-RD-ND 9.30 

1 | Without Cover —_| 27mm | CP-2400-ND 36 .30 .23 Maxi Probe-It* Black 923845-BK-ND _13.00 

1 | Without Cover — | 35mm | CP-2401-ND 36 30.23 Micro Probe-ltAssort. + | of each | 923848-ND 13.67 

1 | Without Gover — | 44mm (Geese ND) 36 30 28 Mini Probe-It Assort. + tofeach | 923850-ND 14.17 

2 | Without Cover — | 50mm | CP-2403-ND .40 .33  .25 

3 | With Wire Terminals | — | 50mm | CP-2404-ND 44 36 .28 * 2perpackage + 6 per package 

1 | With Screw — | 44mm | CP-2405-ND 44 36 .28 

4 | With Cover Black | 27mm | CP-2406-ND .44 .36 .28 

4 | With Cover Red | 27mm | CP-2407-ND 44 36.28 ti Handy test leads with insulated alligator clips attached to each end. Each 
With Cover Black | 35mm | CP-2408-ND 44 36 28 FLECTIONIGS package contains black, red, white, green and yellow jumpers. 

With Cover Red | 35mm | CP-2409-ND .44 .36 .28 a — 

5 | With Cover Black | 44mm | CP-2410-ND 52 43 .33 ete Dlulxey eS 
With Cover Red | 44mm | CP-2411-ND 52 43 33 1 escription ‘art No. rice 
With Screw & Cover| Black | 44mm | CP-2412-ND 60 49 38 Jumper Wire Standard Test Leads, 2 Each, 15° 
With Screw & Cover} Red | 44mm | CP-2413-ND 60 .49 38 (38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) GC396-ND 6.44 

Black CP-2414-ND 52 43.33 Test Leads Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
6 | With Handle Red | 50mm | ¢p-2415-ND .52 .43  .33 (55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) GC397-ND 6.91 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1763 


EZ HOOK Electronic Test Accessories ee 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Dim: Inches 
HooksS (set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) birnsinekee Fig. 1 ~Mini-Banana Fig, 2 - Jack to Alligator Fig. 3~Tip Jack to 
e ; Jack to Alligator Banana Plug 
Fig. 1 - Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 — Pico-Hook Tip 0 0375 
.104 Socket .45 DP. Reis 9.175 
I<———— 1.420 —_____+ 9.163 2.08 = 
Banana Socket a Socket all 53 
i_—— -— 15 —| .60 DP. 1.61 +| 
oo 
l_—_g25 —+| a Fig. 4 - Banana Jack Fig. 5 - BNC to Fig. 6 — Double Banana 
“<— .025 Sq. Pin to .080 Tip Pin Double Banana Plug Jack to Plug 
I-—— 1.911 ————+| X .200 Long 
9.375 g.08 
Fig. 4 —- Double Micro-Hook Cae 4 a 
Ps 1.5 il 
1.250 
Fig. 7 — Hook to Banana Jack Fig. 8 — Banana Jack to Flexible Pin o 
L—1.6—I 25 
167 19.163 
=== odl- Banana Socket Marking 
Fig. 5 — Mini-Hook Fig. 6 — Macro-Hook 
Bau Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
X100W and XR |} 2.25 ———__- 44 Fig. |Description Color | PartNo. 1 100 250 | Part No. 
— | 1.66XH _| 3 has ji Red/Black 
F i 3.80 XHL 1 |Miniature Banana Jack to Miniature Alligator 461-1281-ND 39.67 35.85 31.79 | 8048-S 
[9.150 g 525 XH Set/10 
XL C =I 5.40 XHL 9 Standard Tip Jack to Standard Alligator Clip Red/Black} 461-1207-ND 3.95 3.57 3.17 | 8014R/B 
Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip |Red/Black| 461-1208-ND 1.49 1.35 1.20 | 8016 R/B 
Fig. 8 - Insulation Piercing 3 _|Tip Jack in Standard Banana Plug Red/Black} 461-1205-ND 5.68 5.13 4.55 | 8012 R/B 
5.680 4 |Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black} 461-1206-ND 3.62 3.27 2.90 | 8018R/B 
° 455 5 BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 6.51 5.88 5.22 | 9225 
BNC Male to Standard Double Banana Plug Black | 461-1279-ND 7.20 6.51 5.78 | 9248 
b4 6 |Stacking Double Banana Plug Black | 461-1237-ND 3.92 3.54 3.14 | DB750BLK 
1.66 XJ i\ \ 


L— a'30xXuL—1 eS: \ Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black} 461-1218-ND 8.23 7.44 6.60 | 8036 R/B 
SE ee 150° \\ 7 |Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1219-ND_ 8.90 8.04 7.13 | 8037 R/B 
eed 5.40 XJL Banana Socket |] | Mini-Hook XL w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1220-ND 12.52 11.31 10.03 | 8038 R/B 

© .163 X .720 Deep [L 


E-Z-Flex™ Test Banana socket end is brass tin plated. All other contact ends are gold plated. 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook : Contact Type Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description Color | Part No. 1100 250 | PartNo. Lift om are rot a a 7 _ Ae a mort 
i a ‘ ‘ockel er - -| i : 
1 | 006” Dia. Wire Double Hook, 025” Spacing oa fet DOG ND i 3 ee oe 22 030 Pin Red 461-1229-ND 3.90 3.53 3.13 | 9338 RED 
: - - 22 030 Socket Black | 461-1222-ND 516 4.67 4.14 | 9334 BLK 
>| Pico-Hook with 025" Square Pin Black | 461-1002-ND 3.05 2.76 2.45 | P25 BLK 7 “030 Pin Bick \RiomeartNi 3:90 363 ata | aga aLk 
Gold Plated Red [AGISIOUSND 3.05_2.76 _2.45 | P25 RED 20 “040 Socket Red | 461-1223-ND 3.90 3.53 3.13 | 9335 RED 
: Black | 461-1004-ND 1.74 1.58 1.40 | XM BLK 20 .040 Pin Red 461-1231-ND 4.30 3.89 3.45 | 9339 RED 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.74 1.58 1.40 | XM RED 20 040 Socket Black 461-1224-ND 3.90 3.53 3.13 | 9335 BLK 
3 Set/10| 461-1006-ND 17.43 15.75 13.97 | XM-S ri 20 .040 Pin Black | 461-1232-ND —4.30—-3.89 3.45 | 9339 BLK 
a 7 : f Black | 461-1007-ND 3.04 2.75 2.44 | XM25 BLK 16 062 Socket Red 461-1225-ND 4.30 3.89 3.45 | 9336 RED 
Micro-Hook with 025” Square Pin Red | 461-1008-ND 3.04. 2.75 2.44 | XM25 RED 16 ‘062 Pin Red | 461-1233-ND 352 318 2.82 | 9340 RED 
Black | 461-1009-ND 252 2.28 2.03 | XKMBLK 16 .062 Socket Black | 461-1226-ND 4.30 3.89 3.45 | 9336 BLK 
“4 | EPaieroboubie’ Gee Red | 461-1010-ND 2.52 2.28 2.03 | XKM RED 16 062 Pin Black | 461-1234-ND 3.523.418 2.82 | 9340 BLK 
eee MCTOOUDIE NPPEE Gray | 461-1011-ND 252 2.28 2.03 | XKM GRAY 12 094 Socket Red 461-1227-ND 6.66 6.02 5.34 | 9337 RED 
Set/10| 461-1012-ND 25.23 22.80 20.22 | XKM-S 12 094 Pin Red 461-1235-ND 3.52 318 2.82 | 9341 RED 
Black | 461-1013-ND 1.64 1.49 1.32 | X100W BLK 12 094 Socket Black 461-1228-ND 6.66 6.02 5.34 | 9337 BLK 
Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014-ND 1.64 1.49 1.32 | X100W RED 12 094 Pin Black _| 461-1236-ND 3.52318 2.82 | 9341 BLK 
Set/10| 461-1015-ND 16.58 14.99 13.29 | X100W-S 
5 | sane Black | 461-1016-ND 3.32 3.00 2.66 | XL1 BLK 
Mink Hook Test Connectoy Extended Red | 461-1017-ND 3.32 3.00 2.66 | XL1 RED Connectors 
FA Black | 461-1018-ND 1.98 1.79 1.59] XRBLK 
Mini-Hook XR, Heavy Duty Hook Red | 461-1019-ND 1.98 1.79 1.59 | XR RED (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) _ 
issn Noor ie Gannctor Black | 461-1020-ND 5.21 4.71 4.18 | XHBLK Dimzinenss 
6 at ae zt a “a hee Fig. 1 — Shrouded Banana Plug Fig. 2 — Banana Plug 
Macro-Hook Connector, Extended Red | 461-1023-ND 5.54 5.01 4.45 | XHL RED 
isan lloclé Barsina Cannel Black | 461-1024-ND 624 564 5.01 | XJBLK 
; BOOK SENT RONNEN OE Red | 461-1025-ND 6.24 5.64 5.01 | XJ RED oa eg 
am Black | 461-1026-ND 6.94 6.27 5.56 | XJL BLK sais 
Macro-Hook Piercing Connector, Extended Red | 461-1027-ND 694 627 556|XJLRED 
a ieautaiion Blerel Black | 461-1028-ND 11.16 10.08 8.94 | XEL BLK 
nsulation Piercing Test Connector Red | 461-1029-ND 11.16 10.08 8.94 | XELRED 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description Color Part No. i 100 250 | PartNo. 
1_ [Shrouded Right Angle Std. Banana Plug | Red/Black | 461-1204-ND 817 7.38 6.55 | 9302 R/B 
Panel Mounts cae : Red/Black | 461-1214-ND 262 237 211 | 9202R/B 
2 [Standard Banana Plug Set/10 | 461-1213-ND 11.89 10.74 9.53 | 9202-8 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 7 el z Z 3 
Dim: Inches 
Fig. 1 —- Banana Jack Fig. 2 — Double Banana Jack 
Probes _ 
oor 155 —} A 
Features: : = 
906 —» 9.328 + Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) 36 0.175 
ree 25 3 T.C-Flexible PVC insulation. een It 
433 I | 7 S © Dim: Inches 
t 6.328 I-75 Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
te8-l L718—| Mounting Hole Mounting Holes Description (Inches) | Color _| Part No. 1100 250 | Part No. 
Pin Tip Probe —__| Red/Black | 461-1209-ND 5.74 5.19 4.61/30R/B 
Pin Tip with Standard Banana Jack = Red/Black | 461-1210-ND 7.04 6.36 5.64 | 31R/B 
Needle Tip Probe —__| Red/Black | 461-1211-ND 5.74 5.19 4.61|/34R/B 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook Needle Tip with Standard Banana Jack = Red/Black | 461-1212-ND 7.04 6.36 5.64 | 35R/B 
Fig.| Description Color PartNo! 1 400 250 | Part No. Test Probe to Standard Banana Plug 36 Red/Black | 461-1183-ND 12.15 10.98 9.74 | 658-36 R/B 
Standard Banana Jack Red/Black |461-1215-ND 2.62 237 2.11 | 9284R/B Test Probe to Shrouded _ Banal Plug 36 Red/Black | 461-1184-ND 14.44 13.05 11.58 | 666-36 R/B 
1 Test Probe to Standard Alligator Clip 36 Red/Black | 461-1185-ND 12.25 11.07 9.82 | 669-36 R/B 
Standard Banana Jack Set/10 [461-1216-ND 11.89 10.74 9.53 | 9284-5 Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug | 36 | Red/Black | 461-1186-ND 14.44 13.05 11.58 | 63334-36 R/B 
2 | Double Standard Banana Jack with Binding Post] Red/Black |461-1217-ND 6.52 5.90 5.23 | 9406 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EX HOOK Electronic Test Accessories (cont.) Patch Cords | tinned copper with tlexible PVC insulation. 


Test Leads Tinned copper with flexible PVC insulation Dim: Inches (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


7 . . fi " " Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) a 
(Set/5R: 1 each of: Red, Blue, White, Purple, Gray) (Set/SB: 1 each of : Black, Brown, Green, Yellow, Orange) Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100250 | Part No. 
Black | 18 | 461-1068-ND 359 3.24 2.88 | 9105-18 BLK 
Fig. = Pleo-Hook Fig d = WMicro Hele Standard Banana Plug to 22 Red 18 | 461-1069-ND 3.59 324 288 |9105-18 RED 
ii We sage a abe aioe Standard Banana Plug (65x40) | Black | 36 | 461-1070-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-36 BLK 
Red 36 | 461-1071-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-36 RED 
= Black 8 | 461-1123-ND 5.94 5.37 4.77 [9111-8 BLK 
Red 8 | 461-1122-ND 5.94 537 4.77 |9111-8 RED 
ME sevi0 | 8 | 461-1124-ND 58.10 52.50 46.55 | 9111-8-S 
x.200 Long Black | 12 | 461-1126-ND 5.94 5.37 4.77 | 9111-12 BLK 
- = Red 12 | 461-1125-ND 594 537 4.77 |9111-12RED 
Fig. 3 Mini-Hook Set/10 | 12 | 461-1127-ND 58.10 52.50 46.55 | 9111-12-S 
Black | 18 | 461-1072-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-18 BLK 
; Red 18 | 461-1073-ND 6.03 545 4.83 |9111-18 RED 
X100W and XR - - Black | 24 | 461-1129-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-24 BLK 
TTF] Fig. 5 - Standard Alligator Red 24 | 461-1128-ND 6.03 545 4.83 | 9111-24 RED 
Stacking Banana Plug iS set/10 | 24 | 461-1130-ND 59.76 54.00 47.88 | 9111-24-S 
with Heavy Wire to (65x36) | Black | 36 | 461-1074-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-36 BLK 


Stacking Banana Plug Red 36 461-1075-ND 6.03 5.45 4.83 | 9111-36 RED 


Set/10 36 461-1131-ND 59.76 54.00 47.88 |9111-36- 


= . Black | 48 | 461-1133-ND 644 5.82 5.17 |9111-48 BLK 
Fig. Deseripton awe_| color | (Inces) |PartNoy 1-100." 250 | PartNo. fed, | 48 |astaigenD 644 502 5:17 |orrs-4eReD 
Hook Test Leads = : : 
E-Z Pico-Hook to 28 | Black | 12 |461-1042-ND 5.00 452 4.01] P704-12BLK aa a ean an au ot aes 
Pico-Hook (19x 40)| Red 12 | 461-1043-ND 5.00 4.52 _4.01 | P704-12 RED et als 4d 5.82 5.17 : 
; set/10 | 60 | 461-1137-ND 63.08 57.00 50.54 | 9111-60-S 
| Pigo-Hook to 28 | Sev/2| 12 |461-1165-ND 860 7.77 6.89] P703-12R/B sick | 72 WGRERSGNGM sea 600 532 [9111-72 BLK 
025” Square Socket _|(19x 40)| Set/10 | 12 | 461-1166-ND 4299 38.85 34.45 | P703-12-S Rei | 72 (SMR Ged 600 S20 |o111-72RED 
Pico-Hook to 28 | Sev2| 12 |461-1167-ND 6.11 552 4.90| P713-12R/B setio | 72 | 461-1140-ND 6857 59.25 5254 |9111-72-8 
Lead Only (19x40) Set/10| 12 | 461-1168-ND 30.54 27.60 24.48 | P713-12-S =e : 
Black | 12 | 461-1036-ND 4.30 3.89 3.45 | 204XM-12 BLK <I Black | 12 Reiger ag 400 8.62 3.21 | 9860-12 BLK 
Te Re ee ae oeacta RED 030” Diameter Socket to 22 Red 12 | 461-1077-ND 4.00 3.62 3.21 | 9860-12 RED 
e ae ; ; 45 F 030" Diameter Socket (65x40) | Black | 24 | 461-1078-ND 4.00 3.62 3.21 | 9860-24 BLK 
Micro-Hook to 22 | Sev10) 12 | 461-1038-ND 42.99 38.85 34.45 | 204XM-12-S Red | o4 \eUaeeiNTM 4:00 362 3.21 | 9860-24 RED 
Micro-Hook (65x40)| Black | 24 |461-1039-ND 4.30 3.89 3.45] 204XM-24 BLK Se 
Red | 24 |461-1040-ND 430 389 3451 204XM-24 RED a Black | 24 | 461-1080-ND 3.74 3.38 3.00 | 9861-24 BLK 
setvi0| 24 | 461-1041-ND 4299 3885 3445| 204xm-04- 030” Diameter Socket to 22 Red | 24 | 461-1081-ND 374 3.38 3.00 | 9861-24 RED 


Black 18 461-1044-ND 395. 357 3.17 BXM-18 BLK Standard Banana Plug (65 x 40) Black 24 461-1084-ND 4.22 3.81 3.38 | 9863-24 BLK 


2 Rei | ie [WOME] 30s 37 347 | AXM-IaRED Red 24 | 461-1085-ND 4.22 3.81 3.38 | 9863-24 RED 
Set/2 18 461-1046-ND 790 7.14 6.34] BXM-18R/B 030” Diamater Socket to 22 Black 24 461-1086-ND 3.69 3.33 2.96 | 9864-24 BLK 
Micro-Hook to Std. 22 | Sev10) 18 | 461-1149-ND 39.51 35.70 31.66 | BXM-18-S Mini Alligator Clip (65x40) | Red 24 | 461-1087-ND 3.69 3.33 2.96 | 864-24 RED 
Banana Plug (65x 40)} Black | 36 | 461-1047-ND 3.95 3.57 3.17| BXM-BLK 030” Diamater Socket to 22 Black | 24 | 461-1090-ND 4.80 4.34 3.85 | 9867-24 BLK 
et . aoe a a ay poy Stacking Banana Plug (65x40) | Red 24 | 461-1091-ND 4.80 4.34 3.85 | 9867-24 RED 
el -1049- 790 7. ; | ; 
030” Diamater Socket to 22 Black | 24 | 461-1092-ND 3.88 3.51 3.12 | 9868-24 BLK 
se 3 Sarna ot of a“ STERN Standard Alligator Clip (65x40) | Red | 24 | 461-1093-ND 3.88 3.51 3.12 | 9868-24 RED 
acl = | I # i = 
red | 12 (AeMHORTNY 403 365 3.24| 204-12W RED Black | 12 | 461-1094-ND 3.37 3.05 2.70 | 9110-12 BLK 
Setvi0| 12 | 461-1032-ND 40.34 36.45 32.32) 204-12W-S se is ee aon an xe aoe 
Mick EaRtS op | Black | 24 | 461-1033-ND 4.03 3.65 3.24 204-24W BLK 025” to 025” Square 22 et alls 120 30,00" 26: gies 
McLee (esx40| Red | 24 | 461-1034-ND 4.03 3.65 3.24] 204-24 RED Socket Gold Plated (65x40) | Black | 24 | 461-1096-ND 337 305 2.70 ]9110-24 BLK 
sev10 | 24 | 461-1035-ND 40.34 36.45 32.32| 204-24w-S Red 24 | 461-1097-ND 337 3.05 2.70 | 9110-24 RED 
Black | 36 | 461-1147-ND 4.03 365 3.24| 204-36W BLK set/10 | 24 | 461-1142-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-24-S 
Red 36 461-1146-ND = 4.03 3.65 3.24] 204-36W RED .025” Square Socket to 22 Black 24 | 461-1098-ND 3.83 3.47 3.08 | 9163-24 BLK 
Set/10 |__36_—| 461-1148-ND 40.34 36.45 32.32 | 204-36W-S Standard Banana Socket | (65x40) | Red 24 | 461-1099-ND 3.83 3.47 3.08 | 9163-24 RED 
Ha Te RE ee ate CEN 025” Square Socket to 2 Black | 24 | 461-1100-ND 3.59 3.24 2.88 | 9166-24 BLK 
ao | ia SHOEI «coe hen onl eiwcinaa Standard Banana Plug (65x40) | Red 24 | 461-1101-ND 3.59 3.24 2.88 | 9166-24 RED 
Mini-Hook to Std. 2 | sevio) 18 | 46t-1151-ND 3818 3450 3059| BXIW-18- 025" Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1102-ND 3.45 3.12 277 | 9167-24 BLK 
Banana Plug (65x40)| Black | 36 | 461-1053-ND 387 350 310| BXIW-BLK 080" Pin Plug (65x40) | Red 24 | 461-1103-ND 3.45 3.12 2.77 | 9167-24 RED 
Red | 36 | 461-1054-ND 387 3.50 3.10] BX1W-RED 025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1104-ND 3.75 3.39 3.01 | 9169-24 BLK 
Sev2 | 36 | 461-1055-ND 7.74 699 6.20| BX1W-R/B Stacking Banana Plug (65x40) | Red 24 | 461-1105-ND 3.75 3.39 3.01 | 9169-24 RED 
Sev/10 | __36__—| 461-1152-ND 38.18 34.50 30.59 | BX1W-S 025” Square Socket to 22 Black | 24 | 461-1108-ND 3.37 3.05 2.70 |9172-24 BLK 
Black 18 =| 461-1056-ND 5.33 4.82 4.27) 601W-18 BLK Standard Alligator Clip (65x40) | Red 24 461-1109-ND 3.37 3.05 2.70 | 9172-24 RED 
| it BOER Ghee oss gaelegimioney “025” Square Socket to 22 | Black | 24 | 461-1110-ND 3.37 3.05 2.70 | 9173-24BLK 
; ; ' Mini Alligator Clip (65x40) | Red 24 | 461-1111-ND 3.37 3.05 2.70 | 9173-24 RED 


3 | Mini-Hook to Stacking 18 Set/10 18 461-1153-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-18-S 
Banana Plug (65 x 36)} Black 36 461-1059-ND 5.33 482 4.27] 601W-36 BLK 
Red 36 461-1060-ND 5.33 4.82 4.27] 601W-36 RED 
Set/2 36 461-1061-ND 10.66 9.63 8.54) 601W-36 R/B 
Set/10 36 461-1154-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-S 
Black 36 461-1062-ND 5.40 488 4.33] 633W-36 BLK 
Red 36 461-1063-ND 5.40 4.88 4.33 | 633W-36 RED 


Flexible Test Lead Wires 


Features: * PVC Insulated * 100 Feet Length * Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) * Tinned copper 


Min Hook toShrouded) 48 _| sev2 | 36 | 461-1064-ND 10.79 9.75 8.65) 633W-36 R/B Insulation Nom. 
ont Angle standard (65x 36)| Black | 48 | 461-1065-ND 6.26 5.66 5.02| 633W-48 BLK Thickness | WV | 0.D. | Digi-Key Price Each _| E-Z-Hook 
Banana Plug Red 48 461-1066-ND 626 5.66 5.02] 633W-48 RED Description AWG (Inches) DC | (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Set/2_ | 48 | 461-1067-ND__12.52_ 11.31 10.03 | 633W-48 R/B sb Saies 22 aie 1000 | g7q | 461-1114-ND 29.47 26.63 28.61 |9504-100FT BLK 
Black | 18 | 461-1156-ND 546 4.94 4.38] 601XR-18 BLK (65x40) |” (300UL) |” 461-1115-ND 29.47 26.63 23.61 |9504-100FT RED 
XR Heavy Duty Red | 18 | 461-1155-ND 546 4.94 4.38 | 601XR-18 RED 1164 : 
Mini-Hook to Stacking |/gq',q,| SeV5B| 18 | 461-1157-ND 27.31 24.68 21.88) 601XR-18 58 500 Series tits go) | 020 | 1000 | .080 eens ae eee cas Se a 
Banana Plug (65x36)! seven | 18 | 461-1158-ND 27.31 24.68 21.88 | 601XR-18 5R Slee 
Set/10 | 18 | 461-1159-ND 54.61 49.35 43.76 | 601XR-18-S 600 Series 18 045 5000 | 144 | 461-1118-ND 37.35 33.75 29.93 | 9506-100FT BLK 
Black | 48 WEGIEGHENEN <6.9a° 4.80 4.271 GO4XR-1BPLK (65 x 36) 461-1119-ND 37.35 33.75 29.93 |9506-100FT RED 
XR Heavy Duty tg | Red | 18 |461-1160-ND 5.33 4.82 4.27 604XR-18 RED oa erie 28 ae 00 | 047 | 451-1112-ND 19.92 18.00 15.96] 9501-100FT BLK 
Mini-Hook to (e5x36)| S°5B] 18 | 461-1162-ND 26.64 24.08 21.35) G604XR-18 5B (19x40) |” : 461-1113-ND 19.92 18.00 15.96 |9501-100FT RED 
XR Mini-Hook sev5R| 18 | 461-1163-ND 26.64 24.08 21.35 | G04XR-18 5R 
Setv/10 | 18 | 461-1164-ND 53.29 48.15 42.70 | 604XR-18-S 
Alligator Clip Test Leads Test Cable 13 Slot Bracket 2 Dim: Inches 
os ; sev2 | 12 | 461-1169-ND 654 5.91 5.25] 284M-12 R/B 
F Dare 22 | Set10| 12 | 461-1170-ND 32.70 29.55 26.21| 284M-12- Wall Brackets 
Ci inter (65x 40)} Sev/2 | 36 |461-1171-ND 6.54 5.91 5.25| 284M-36 R/B 
Setv10 | 36 | 461-1172-ND 32.70 29.55 26.21 | 284M-36-S Features: 


Std. Alligator Clip to 18 Set/2 36 461-1173-ND 9.69 8.76 7.77] 681 R/B 
Stacking Banana Clip _|(65 x 36)| Set/10 36 461-1174-ND_ 48.14 43.50 38.57 | 681-S 
Set/2 12 461-1175-ND 8.20 741 6.58) 684-12 R/B 
Set/10 12 461-1176-ND 41.00 37.05 32.86) 684-12-S 


* Material: Steel 


+ Finish: Blue Powder Coat 


5 Set/2 24 461-1177-ND = 8.20) 7.41 6.58 | 684-24 R/B Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Std. Alligator Clip to 18 Set/10 24 461-1178-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-24-S Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Std. Alligator Jumper |(65 x 36)} Set/2 36 461-1179-ND 820 7.41 6.58} 684-36 R/B 6 Slot Bracket 461-1120-ND 7.89 7.13 6.32 WB6 
Set/10 36 461-1180-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-36-S 
Set/2 60 461-1181-ND 986 891 791) 684-60R/B 13 Slot Bracket 461-1121-ND 10.79 9.75 8.65 WB14 
Set/10 60 461-1182-ND 49.30 44.55 39.51 | 684-60-S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T063) 1765 


EZHOOK Electronic Test Accessories (cont, 


Coaxial Test Cables 


[| | 


Red XM center 


= 


Black XM ground 


Red center 


Black ground 


Red center 


Black ground 


Male Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 
Female Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated berylium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Dim: Inches 


1025 Series Shown 


tL 
om 


Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. Description Cable Center Ground (Inches) Part No. 1 100 250 Part No. 
1 Stacking Double Banana to XM Hook RG58C/U XM XM 36 461-1193-ND 14.94 13.50 11.97 1050XM-36 
BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana Stacking Banana 18 461-1203-ND 15.77 14.25 12.64 1224-18 
BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 461-1189-ND 14.94 13.50 11.97 1020-30 
2 BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 60 461-1190-ND 16.19 14.63 12.97 1020-60 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 461-1191-ND 14.94 13.50 11.97 1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 36 461-1192-ND 15.36 13.88 12.31 1020XR-36 
3 BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 461-1187-ND 10.99 9.93 8.81 1001 
BNC Breakout Female to Stacking Banana Plug 18AWG (65 x 36) Stacking Banana Stacking Banana 4/4 461-1188-ND 12.85 11.61 10.30 1002 
BNC Male to BNC Male _ - 18 461-1194-ND 13.73 12.41 11.00 1026-18 
. " RG58C/U _ _ 36 461-1195-ND 14.33 12.95 11.48 1026-36 
with Strain Relief Boots 
_ = 60 461-1196-ND 15.12 13.67 12.12 1026-60 
4 BNC Female to BNC Male _ _ 18 461-1197-ND 18.68 16.88 14.97 1025-18 
with Strain Relief Boots RG58C/U = = 36 461-1198-ND 19.34 17.48 15.50 1025-36 
_ _ 60 461-1199-ND 20.34 18.38 16.30 1025-60 
BNC Female to BNC Female with Strain Relief Boots RG58C/U _ = 60 461-1202-ND 20.34 18.38 16.30 1024-60 


Microscopes 


NEW! Pocket Microscope 
with Built-in Light 


Perfect “Carry With” Microscope with a built in light source. 
(requires two AA batteries-not included). 
Specifications: 

* Magnification: 40x 

* Field of View: 4.4mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 

* Maximum Measurement: 4mm 


QASAOATAND: i... cicieciespaccasoecdnaeedbaeeiagersdennas eee $49.95 


NEW! Pocket Microscope 


“Pen Size” powerful direct measuring pocket scope for quick close 
examination. Comes with a measuring metric glass reticle. Scope 
has an aluminum case with a satin finish and pocket clip. 
Specifications: 

* Magnification: 25x 

¢ Field of View: 3.24mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 

* Measurement Range: 0-3mm 


ZASTOAGND oii s co scsinnateadaaepnuihanaa sonadarsravedaasanen’ $49.95 


Magnifiers 


with Ring Light 


on a pole stand with a built in fluorescent ring 


Specifications: 


* Incident Light: Fluorescent 9W lamp 
+ Field of View: 23x 


* Limited Lifetime Warranty 


MM 7 a 


( 


24321 OAGAND: 2. cccniedansecnadindeasedncdadenns 


with Dual Scale Reticle 


(requires two AA batteries - not included). 
Specifications: 
* Magnification: 40x or 100x 
* Objective Lenses: 4x or 10x 
* Focusable Eyepiece: 10x with scale 
¢ Working Distance: 15mm or 5.5mm 


Double Clamp with Stand and Magnifier: 
* Allows for close observation of work during soldering 
operations * Adjustable 2.5” diameter magnifying glass 


Magnifier with Tweezer Tip, 3x: 
* Excellent for working on small parts that require magnification 


* Magnifying glass mounted onto a stainless steel, anti-acid, 
anti-magnetic tweezers 


NEW! Siereo Zoom Microscope 


Model DSZ-44PF Series 44 Stereo Zoom Microscope mounted 


¢ Magnification: 10x to 44x zoom-90mm working distance 


* Coarse focusing knobs with tension control ring 


NEW! Lighted Shop Microscope 


Includes a fully adjustable battery operated illuminator. 


light 


seasteans $966.00 


Inspection Eye Loupe: 
* Optical quality glass lens * Rests comfortably in the eye 
socket ¢ Lightweight, yet sturdy ¢ Plastic mount, 1” lens 


10x Stand Magnifier: 
* Clear acrylic base permits ambient light to illuminate subject 


for clear bright viewing » Fixed focus 10x magnifier, features 
a 1” diameter lens 


Zoom/ Diameter Digi-Key Price Aven 
Fig. | Description Magnification | Color | Nom. (Inches) | Part No. Each Part No. 
1 Double Clamp with Stand and Magnifier 2x _ 25 243-1018-ND 10.50 26000 
9 Magnifier with Curved Tweezer Tip 3x Natural 1.25 243-1019-ND 9.50 26030 
Magnifier with Straight Tweezer 3x Natural 1.25 243-1020-ND 9.50 26031 
4 Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1” 10x Black 1 243-1021-ND 1.80 26034 
10x Stand Magnifier 10x Clear 1 243-1024-ND 4.75 26051 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Magnifying Lamps 


ProVue Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° distortion-free viewing mounted 
in metal housing. 


A 22W fluorescent bulb provides shadow-free light 
around the object being magnified. 


Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm that 
stays set in any position and features a tension control 


knob at the arm. 


Complete with mounting clamp and 5-foot, 2-wire cord. 


One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price Aven 
Description Color Part No. Each Part No. 
5” Diameter, 3 Diopter Ivory 243-1025-ND 80.50 26501-SIV 
5” Diameter, 3 Diopter Copper 243-1044-ND NEW! 80.50 26501-SCP 
5” Diameter, 3 Diopter Silver 243-1045-ND NEW! 80.50 26501-SSL 


NEW! Provue Deluxe 


A 3 Diopter 5” diameter crystal-clear lens for 360° distortion-free 


viewing mounted. 


Features: 


¢ Heavy duty industrial grade arm with internal springs 


¢ Brushed silver metal housing 

¢ Arm Reach 35” 

* C-mount clamp. 

* One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price Aven 
Part No. Each Part No. 
243-1043-ND 125.00 26501-DSG 


(LUXO) Lamps and Accessories 


Wave + Plus Series Magnifiers 


3.5-DIOPTER LENS 


Independently switched improved light output uses two 13W 
compact fluorescent lamps. Magnification 3/4x: Focal length: 13” 


(33.02cm); Viewing area: 634” (17.15cm). 
ABS molded housing. 
UL listed (18W PL Compact Bulb) 


Arm Digi-Key Price Luxo 
Inch (cm) Mount Part No. Each Part No. 
45 (114.30) Clamp Bracket L845LG-ND 429.18 17845LG 
30 (76.20) Weighted Base L847LG-ND 504.25 17847LG 
45 (114.30) Clamp Bracket L841LG-ND 619.37 17841LG 
30 (76.20) Clamp Bracket L842LG-ND 619.37 17842LG 
45 (114.30) Clamp Bracket L9O0BK-ND 654.40 17900BK 
30 (76.20) Clamp Bracket L902BK-ND 654.40 17902BK 
30 (76.20) Weighted Base L904BK-ND 729.48 17904BK 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price Luxo 
Description Part No. Each Part No. 
22 Watt T-9 Bulb for KFM/LC/FM Series L540-ND 16.90 31640 
15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 13.76 31641 
13 Watt Fluorescent Bulb L5205-ND 16.90 36205 
1.5" 10 Diopter Lens L50206-ND 116.37 50206 


60 Watt Incandescent Lamp - Less Bulb 


33” reach clamp-on magnifier light, 3 Diopter lens. 


Mounts with a black clamp bracket. 


Digi-Key Price Aven 
Part No. Each Part No. 
L296BK-ND 93.84 L296 


Hand Held UV Magnifier 


Provides both ultra-violet and standard white fluorescent lighting. 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
4" x 2" Viewing Area, 
5D (2.25x lens) L16401-ND 303.19 16401 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for distortion-free viewing with both eyes to 
reduce fatigue and strain. Has twin side-mounted fluorescent 
tubes, 9 watts each that can be switched on and off independently 
for controlling or eliminating glare and shadows. Mar-resistant 
engineered plastic housing is mounted to an internal spring- 
balanced maintenance-free arm with a 35” reach that will set in 
any position. Comes complete with mounting clamp and 5-foot, 
2-wire cord. Color: Ivory. Five year warranty (except bulbs). 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
Extra Large 6”x 7” Rectangular, 3 Diopter 243-1027-ND 120.00 26505-SIV 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted in mar-resistant engineered 
plastic housing. A 32W fluorescent bulb provides shadow- 
free light around the object being magnified. 


Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm that 
stays set in any position and features a tension control 
knob at the arm. Complete with mounting clamp and 5- 
foot, 2-wire cord. 


Color: Ivory. 


One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
Large 7” Diameter, 3 Diopter 243-1026-ND 98.75 26503-SIV 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price Aven 

Description Part No. Each Part No. 

22 Watt Replacement Bulb 243-1039-ND 9.00 26501B 

32 Watt Replacement Bulb 243-1040-ND 14.00 26503B 

9 Watt Replacement Bulb 243-1041-ND 9.00 26505B 


KFM Series Magnifiers 


The 5” (12.7cm) diameter lenses are mounted in a die-cast 
aluminum housing. An internal spring arm offers perfect balance 
and full adjustability. Comes with a 22W T-9 energy-efficient fluor- 


escent bulb. 
Lens | “K” Arm Digi-Key Price Luxo 
Type | Inch (cm) Color Mount Part No. Each Part No. 
5D | 45 (114.30) | _ Black Clamp L230B-ND 294.04 17115BK 
Light Gray Clamp L230LG-ND 294.04 17115LG 
30 | 30(76.20) |. Black Weighted L235B-ND 356.61 17253BK 
Light Gray Weighted L235LG-ND 356.61 17253LG 
Additional Lenses 
Diameter Digi-Key Price Luxo 
Inches Description Part No. Each Part No. 
4" 4 Diopter L50201-ND 53.80 50201 
31/8" 8 Diopter L50202-ND 58.81 50202 


Ledu Task Master Series 


IM12D Series 


Clamp-on 22W fluorescent lamp, 3-conductor cord set. 


Arm length Inch (mm): 42 (106.68) 
Color: White 


Lens Luxo Digi-Key Price Luxo 

Type Mount Series Part No. Each Part No. 
3D L712WT-ND 171.42 L712WT 
5D Gane Mi2D L7125WT-ND 183.93 L7125WT 


Clamp Bracket 


For edge mounting on 
horizontal surfaces. 


Wall Bracket 


For permanent 
mounting on vertical 
surface. 


L501BK-ND Black 
L501LG-ND Light Gray 
$13.76 


L503BK-ND Black 
L503LG-ND Light Gray 
$13.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Internet Office® Ultra-Compact 
Standby UPS Systems 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


Internet Office Ultra-Compact UPS Systems provide complete power protection 
for your entire computer set-up, even power hungry peripherals. Built-in tel/ 
DSL jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment. USB 
communication port works with FREE PowerAlert Software (web download) for Ter! 
unattended system shutdown. $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


SmartPro® Intelligent 
UPS Systems 


Tripp Lite’s SmartPro UPS Systems provide intelligent, line-interactive battery backup for networks and 
servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. 
Tripp Lite’s PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand 
of UPS on your network, from every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (US and 
Canada only). No warranty cards required for coverage! 


Digi-Key Price | Tripp Lite <— Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 

6 Outlets, 350VA, 180W .. TL302-ND 42.00 | INTERNET350SER Smart Pro Rackmount UPS Systems 

8 Outlets, 350VA, 180W .. TL303-ND 45.00 | INTERNET350U 6 Outlets, 500VA, 300W TL309-ND 189.00 | SMART500RT1U 

8 Outlets, 550VA, 300W .. TL352-ND 56.29 INTERNET550U 6 Outlets, 750VA, 450W TL289-ND 405.00 SMART750RM1U 

8 Outlets, 750VA, 450W .. Lees 99.95 | INTERNET7S0U 6 Outlets, 1000VA, 640W TL243-ND 532.00 | SMART1000RM1U 

8 Outlets, 1500VA, 1000W TL308-ND 792.00 SMART1500RMXL2UA 
8 Outlets, 2200VA, 1600W . TL288-ND 1079.00 SMART2200RMXL2U 

U PS Systems 9 Outlets, 3000VA, 2250W ...............0065 TL239-ND 1219.00 SMART3000RM2U 
BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery 14 Outlets, SOOOVA, 4000W...............2. TL317-ND 3509.00 | SMARTS5000RT3U 
backup for home and small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network Si Pro Net UPS S 
workstations and hubs and feature a communication port and PowerAlert Software for mart Pro Net ystems 
unattended system shutdown. BCPRO600. features built-in RJ11 jacks for modem/fax 6 Outlets, 700VA, 450W.. TL158-ND 269.00 SMART700 
surge protection. Diagnostic LEDs alert you to potential power problems before damaging 
connected equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and 6 Outlets, 1050VA, 680W TL159-ND 454.35 SMART1050 
equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL approved 6 Outlets, 1500VA, 980W ................000. TL290-ND 371.97 SMART1500 
pl sepia unas ’ - a P 6 Outlets, 2200VA, 1700W.. TL279-ND 879.00 | SMART2200NET 
Interne’ ice andby provides complete power protection for your entire computer 
set-up, even power hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging 8 Outlets, 3000VA, 2400W .. TL280-ND 1199.00 SMARTS3OOONET 
your modem/fax equipment on up to 2 lines simultaneously. Communication port that works with PowerAlert 
Software for unattended system shutdown is available on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance 
protects both backup and equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL 
Approved + 2-year warranty True On-Line UPS Systems 7 A 
OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” . 4 —— 
incoming voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions with Zero Transfer Time pear —— 
without draining battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system U JRE ha 


shutdown and network power management. Select models feature built-in RJ11 jacks for modem/fax surge 
protection. $50,000 Ultimate Lifetime Insurance covers connected equipment. * UL/cUL Approved » 2-year 
warranty 

VS Series Line-Interactive UPS Systems provide basic line-interactive operation at cost effective pricing. 
¢ Use the VS series to protect and support PCs, workstations and servers. * All VS UPS Systems feature 
automatic voltage regulation (AVR), which correct brownouts without draining battery power. ¢ During 
blackouts, VS models provide reliable battery backup support. » All VS models include built-in surge 


Tripp Lite gives you the benefits of zero transfer time 
rackmount UPS protection at an affordable price. 
These units provide full brownout and blackout protection and a fully regulated output, as each unit 
continuously conditions all power to your equipment. Full spike and surge protection as well as noise filtering 
provided by Tripp Lite’s double conversion on-line power. $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


suppression and line noise filtering as well as Ultimate Lifetime Insurance (which covers connected ae Digi-Key Price Tripp Lite 
equipment against surge damage for life). * A USB port and FREE PowerAlert Software (web download) Description Part No. Each Part No. 
provide automatic unattended system shutdown. * UL/cUL approved * 2 year warranty 6 Outlets, 1000VA, 800W TL216-ND 659.00 SU1000RTXL2U 
= s = 6 Outlets, 1000VA, 800W. TL342-ND 549.00 SU1000XL 
Wy Digi-Key Price Tripp Lite 6 Outlets, 1000VA, 800W TL354-ND NEW! 716.31 SU1000RTXL2UA 
BSscupuony entNG? Ei | 7 Outlets, 1500VA, 1200W . TL291-ND 863.00 SU1500RTXL2U 
BC Personal Standby 6 Outlets, 1500VA, 1200W . TL355-ND NEW! 938.04 SU1500RTXL2UA 
3 Outlets, 300VA, 175W. TL196-ND 67.00 | BCPERS300 7 Outlets, 2200VA, 1600W . TL356-ND NEW! 1375.00 SU2200RTXL2UA 
3 Outlets, 450VA, 280W . a TL197-ND 99.00 | BCPERS450 9 Outlets, 3000VA, 2400W . TL316-ND 1853.00 SU3000RTXL3U 
BC PRO Standby Tower Kit with 2 Base Stands, 
@ Outlets, 600VA, 345W. TL198-ND 736.00 | BCPROGOO Expandable from 2U to 9U ...........2.-+ TL944-ND 77.00 2-9USTAND 


6 Outlets, 1050VA, 705W. TL128-ND 372.00 | BCPRO1050 
6 Outlets, 1400VA, 940W a8 TL129-ND 537.00 | BCPRO1400 
Internet Office Standby 
6 Outlets, 700VA, 425W . é TL202-ND 139.00 | INTERNETOFFICE700 
Omnismart Line-Interactive 

3 Outlets, 300VA, 180W . TL204-ND 135.00 | OMNISMART300 

6 Outlets, 500VA, 300W . TL175-ND 179.00 | OMNISMARTS500 

6 Outlets, 7OOVA, 425W . TL174-ND 257.00 | OMNISMART700 


VS Series Line-Interactive 


TL353-ND NEW! 
TL306-ND 
TL307-ND 
TL357-ND NEW! 


133.89 | OMNIVS800 
140.84 | OMNIVS1000 
231.56 | OMNIVS1500XL 
779.00 | SMART2200VS 


7 Outlets, 800VA, 475W, RJ-11.. 
8 Outlets, 1000VA, 50OW, Ru-11. 
8 Outlets, 1500VA, 940W, Ru-45. 
9 Outlets, 2200VA 1600W 


KVM Switches 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play 
setup. Offers full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. 
Features: * Adapters allow you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch 
* Simple to use switches and adapters require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two TL346-ND Cables... TL343-ND 79.99 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable . ne TL345-ND 99.99 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6’ TL346-ND 29.99 P774-006 
2 Port Desktop USB with Built-in Cables . TL349-ND 74.99 B034-002-R 
4 Port Desktop USB without Cables a TL350-ND 219.99 B006-004-R 
Cable for USB KVM Switch, 6’.....................66 TL351-ND 13.99 P758-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without 
using emergency power such as UPS systems. Line conditioners automatically adjust 
under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC power meeting ANSI 
C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic 
voltages coming into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning 
strikes) and a full 2-year product warranty on all line conditioners. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 
6 Outlets, (00W TL283-ND 135.00 LS606M 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
6 Outlets, 2400W .. TLO44-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount TLO28-ND 499.00 LCR2400 


Medical-Grade UPS Systems 
and Isolation Transformers 


Protect healthcare equipment and computers. Models include built-in isolation transformers 
to reduce cumulative leakage of all connected equipment to less than 300uA. UL2601-1 
listed for use in patient care areas. UPS systems offer automatic voltage regulation and up 
to 2 communication ports. Isolation transformers reduce line and common mode noise. All 
models include hospital-grade plug and receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
UPS Systems 
4 Outlets, 7OOVA, 450W ....... 0... cece e eee eee eee es TL310-ND 661.00 | SMART700HG 


4 Outlets, 1 DB9 Port and 1 USB Port, 1000VA......... 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA ... 


TL252-ND 
TL253-ND 


849.00 | SMART1200XLHG 
442.00 | OMNISMART350HG 


Isolation Transformers 


2 Outlets, 6’ Cord, 250W. . TL257-ND 163.00 | IS250HG 
4 Outlets, 6’ Cord, SOOW. . xe TL256-ND 238.00 | ISSOOHG 
4 Outlets, 6’ Cord, 1000W .............ceeesee eee ee ee eee TL255-ND 343.00 | IS1000HG 


Power Strips and Surge Suppressors with 
Hospital-Grade Receptacles and Plug 


Features: 

* Ideal choice where durability and reliability are required * Rugged 
all-metal housing * Mounting keyhole slots/flanges 

Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 


Description Part No. Each | Part No. 


Surge Suppressors 


6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing... TL258-ND 70.00 | SPS-615-HG 
6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing... TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 


Power Strips 


4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 15A . TL311-ND 49.00 | PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A . TL312-ND 52.50 | PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic ...... TL260-ND 57.00 | PS-615-HG 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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wee (120V Power Strips s= SOG 


- i 
TRIPP LITE Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which 


POWER PROTECTION multiple AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power 

= 9 strips are ideal for mounting inside rack enclosures or on walls, workbenches 
and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or 
factory environments. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each | Part No. 
Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip, 120V . TL206-ND 64.99 | PS2408 
12 Outlets, 36" Power Outlet Strip, 120V TL207-ND 74.99 | PS3612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120V TL208-ND 75.99 |PS4816 
20 Outlets, 60” Power Outlet Strip, 120V TL318-ND 93.99 | PS6020 
24 Outlets, 72” Power Outlet Strip, Surge, i Gray .. TL319-ND. 58.09 |SS7619-15 
Rackmount Power Strips 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 120V. TL213-ND 57.50 |RS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00 |DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V....... TL265-ND 59.99 | RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacle: TL266-ND 45.43 | RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules, 120V TL274-ND 58.18 |SS7415-15 
PDU Series Rackmount — Power Distribution Strips 

13 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plug..... TL297-ND 225.00 |PDU1220T 
14 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V ..... TL270-ND 245.00 | PDU12IEC 


ISOBAR® Premium Surge Suppressors 


ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive 
isolated filter banks eliminate interference between connected equipment. Only ISOBAR 
provides: * Superior RFI/EMI noise suppression » “Cascade Circuitry” to increase 
protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes 
« Rackmount model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications * Up to 24 
active filtering components * Meets IEEE 587 A and B Specifications * Less than 5 
nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 

2 Outlets;/6':(1:83m) Cord « cssccrcssscseticstsracternasseeceiesias TLOO3-ND 59.95 IBAR2-6 

6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax, 2 Line Coax. ...) TL205-ND 119.95 ISOBAR6DBS 

4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED . TLO76-ND 89.95 ISOBAR4ULTRA 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED . TLO77-ND 104.95 ISOBAR6ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED.. TLO78-ND 116.95 ISOBAR8ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch TLO50-ND 129.50 ISOBAR8RM 

4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Modem/Fax TLOO9-ND 99.95 ISOTEL 


ISOBAR® Rackmount fim OG 
Surge Suppressors 6S & 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space-saving rackmount configurations. Exclusive isolated 
filter banks eliminate interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase protection for more 
sensitive devices. Complete surge, spike and line noise protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 

12 Outlets, 15’ Cord, 750 Joules... TLO27-ND 169.00 IBAR12 

12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules TL227-ND 159.00 IBAR12ULTRA 

12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A TL282-ND 199.00 IBAR12/20ULTRA 
Economy Surge Suppressors 

Protect all com- igi i aaa 

Digi-Key Price |Tripp Lite 

pale and home Description Part No. Each [Part No. 
auainet: carnaditg Protect It!™ Surge Suppressors 
surges, spikes and 4 Outlets, 390 Joules, 4° Cord. TL313-ND 5.99 |TLP404 
iiié-ncléa. Salact 6 Outlets, 250 Joules, 2’ Cord. TL229-ND 7.99 |TLP602 
Protect It!" Surge 6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord. TL264-ND 8.99 |TLP6O4 
Suppressors offer 7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord. TLO83-ND 11.99 STRIKER 
space saving right 7 Outlets, 1000 Joules, 12’ Cord. TL263-ND___ 16.99 {TLP712 
angle plugs, transformer friendly [7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord .. TLO85-ND 27.99 |SUPER7 
designs and up to 2350 joules of _|8 Outlets, 1900 Joules, 8° Cord .| TL275-ND 27.99 |TLP808 
surge absorption. Up to $75,000 | Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules, 6' Cord...) TLO26-ND 24.95 |STIK 
Ultimate Lifetime Insurance. Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8'Cord....|__ TLO11-ND 44.95 _|SK6-6 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers 


and home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. 2 

The Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any Pe | 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 Ce 

joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. \ 

Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each | Part No. 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs... TLOO8-ND 25.95 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs . TL276-ND 59.95 | ULTRABLOK428 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules TLOO2-ND 48.00 | ISOBLOK2-0 
Isobar, 20A Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs . TL277-ND 79.95 |ULTRACOPY 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RU11 Jack. TLO80-ND 69.95 | ULTRAFAX 
Direct Plug-In, 3 Stage Modem/Fax Protection TLO15-ND 59.95 |TSB 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects 1/0 and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 
Protected Type Part No. Each Part No. 
1-8 RJ45 TL320-ND 29.95 DNET1 
4,5 and 3,6 RJ11/RJ45, TL154-ND 32.50 DTEL2 


Modem/Fax and Multimedia Surge Suppressors 


Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment against damaging 
surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, transformer friendly designs up to 
3690 joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime 
Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each | Part No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RU11.... TL230-ND 11.99 | TLP604TEL 
7 Outlets, 1680 Joules, 6’ Cord, 2 In/2 Out Coax, 

1 In/1 Out RJ11 TL348-ND 37.51 _|HT706TSAT 
7 Outlets, 1080 Joules, 6’ Cord, 1 In/1Out Coax TL347-ND 35.99 |HT706TV 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11. TL105-ND 35.99 | SUPER7TEL 
7 Outlets, 1270 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11. TL299-ND 21.99 |TLP707TEL 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11. TL232-ND 39.99 | TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./Ethernet TL234-ND 63.50 |TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL300-ND 44.99 |TLP1008TEL 


PowerVerter® DC-to-AC Inverters 


Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette 
lighter plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models 
are able to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high 
start-up current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power 
tools and microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully 
regulated output. These units automatically sense and switch AC between line power and 
battery power. A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes 
available. Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 
Ultra-Compact Inverters 
150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.65” x 3.6” x 5.6” TL295-ND 42.00 PV150 
375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75” x 4.5" x 6”. TL296-ND 65.00 PV375 
1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6” x 12.5”. TL225-ND 285.00 PV1000HF 
1800W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 10” x 10.5” ms TL226-ND 395.00 PV1800HF 
Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
500W, 2 Outlets, 7”x 7" x 10"... TL146-ND 255.00 PV500FC 
2000W, 2 Outlets, 6.5” x 8.5” x 12 = TL148-ND 529.00 PV2000FC 
APS Premium Inverters with Charger 

1500W, Hardwire Output, 24VDC, w/Charger, 7.2” x 8.5" x 16.5”... TL251-ND 760.00 APS1524 
T5OW, 2:Outlet, 72X70" X10" cccssst was ovscsurancsiccedssaanscsea see TL103-ND 439.00 APS750 
1250W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 8.75" xX 9"... eee TL104-ND 475.00 APS1250 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models * Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value » High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 
continuous use and long life of the unit. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Application Part No. Each Part No. 

13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players . TL185-ND 33.50 PR3 

13.8VDC, 4.5A CBs, Car Tape Players . TL195-ND 39.00 PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band CBs, Car Stereos. TL186-ND 55.00 PR7 

13.8VDC, 10A 30W Transmitters, 2-Way Radios TL187-ND 79.00 PR10 
13.8VDC, 12A 40W Transmitters, 2-Way Radios .. TL188-ND 85.00 PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios... TL272-ND 125.00 PR20 
13.8VDC, 25A 75-100W Ham, Commercial Radios TL190-ND 165.00 PR25 
13.8VDC, 30A 125W Ham, Commercial Radios . TL273-ND 172.00 PR30 
13.8VDC, 40A 150-200W Ham, Commercial Radio: TL191-ND 211.00 PR40 
13.8VDC, 50A 225W Ham, Commercial Radios . TL192-ND 262.00 PR50 
13.8VDC, 60A 250-300W Ham, Commercial Radio: TL241-ND 309.00 PR60 


WABER - TRiPP-LitE 2 


Power Strips ala 


Features: * Economical outlet strips wherever you need them « Variety of models for home office/small office computers 
and other electronic equipment * Seamless steel case with baked-on finish on select models 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Part No. Each | Part No. 
TL322-ND 19.05 | 3SP 
TL337-ND 20.86 | UL603CB-6 
TL323-ND 13.59 | 4SPDX 
TL321-ND 14.49 | 602 
TL324-ND 19.04 | 602-15 
TL333-ND 8.13 | PS6 
TL326-ND 19.95 | 6SP 
TL325-ND 8.64 | 6NX6 


Description 
3 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs .... 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs . 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs... 
5 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs . 
5 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs 
6 Outlets, 4’ Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs. . 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs . 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tab: 


6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs.... TL327-ND 14.10 | 6SPDX 

6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs .... TL328-ND 18.13 | 6SPDX-15 

6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL335-ND 30.86 | UL24CB-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... TL336-ND 32.68 | UL24RA-15 
6 (20A) Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs . TL338-ND 75.40 | UL620-15 

9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... TL334-ND 34.50 | UL17CB-15 
10 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... TL339-ND 49.09 | UL800CB-15 


Surge Suppressors 


Features: * Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and 
line noise * Variety of models for home office/small office computers and other electronic 
equipment * Seamless steel case with baked-on finish 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs ..... 7TL331-ND 21.36 PM6NS 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs . | 7L832-ND 14.10 PM6SN1 
6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs ..... TL329-ND 40.86 DG115-SI 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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DIGI-KEY® PARTS KI 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces).............0.......008 P900-KIT-ND 34.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces)... M-KIT-ND 69.95 
NHG-Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) NHG-KIT-ND 69.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces)...................0.006 P835-KIT-ND 29.95 
Panasonic Stacked Metal Film 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ... P4542-KIT-ND 49.95 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces)... P4700-KIT-ND 49.95 
Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces) ...................00.05 P4650-KIT-ND 59.95 
Panasonic Metallized Polyester 
E-Series - 10 each of 14 popular values 
and 30 pieces of #£2104 (170 total pieces)...................csceeeeeceeeeeeeeeeeeees E-KIT-ND 59.95 
Panasonic Polyester 
B-Series - Various quantities of 12 popular values (300 total pieces)................ P4550-KIT-ND 29.95 
Panasonic Polyester Foil 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces) .. M200-KIT-ND 29.95 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces) .. M400-KIT-ND 29.95 
Panasonic Polypropylene 
P-Series - 10 each of 15 popular values (150 total pieces) ..............0....00008 P3100-KIT-ND 69.95 
Panasonic SMT Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip 
CD/UD/UE/S Series - 15 each of 12 popular 
values (180 total pieces) .........000.. 0. ce keeeeesenteren ee saceneeesendeneeeeeeees SP2-KIT-ND 34.99 
Panasonic 0402 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces) .. PCC13-KIT-ND 49.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .. PCC14-KIT-ND 45.95 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC9-KIT-ND. 29.95 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces). PCC15-KIT-ND 29.95 
Panasonic 0805 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .. PCC7-KIT-ND. 29.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .. PCC16-KIT-ND 29.95 
Panasonic 1206 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) ..................0008. PCC17-KIT-ND 89.95 
NEW! Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor 
X5R Series - 20 each of 20 popular values (400 total pieces) ROHS Compliant... | PCC18B-KIT-ND 49.95 
Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces) ... PCC19-KIT-ND 59.00 
0402/High-Q Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces) ... PCC20-KIT-ND 59.00 
= .- - 
Digi-Key® Serial EEPROM Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Microchip Serial EEPROM Kits 
Low-Density — 3 pieces each of parts 24AA01-I/PDK, 25AA040-I/P and 
Q3AA46B-I/P (9 total pieces)................2ccceee eee ce eee eeseeeeeeeesaeree renee es SEEPROM1-KIT-ND 17.95 
Mid-Density — 3 pieces each of parts 24AA16-I/P, 25AA080B-I/P and 
Q3AAG6C-I/P (9 total pieCes)........0cc0c 0c. ceeeeie ee ce eee tease ce enebdaesn canes SEEPROM2-KIT-ND 17.95 
High-Density — 3 pieces each of parts 24AA512-1/P, 25AA640-I/P and 
93AA86C-I/P (9 total pieces). SEEPROMS-KIT-ND 19.95 
Combo Kit — Contains everything in the Low-Density, Mid-Density and 
High-Density Kits (27 total pieces)...............2.::2cceceeeeeseeceeeeeteeeeeeeeeeeee SEEPROM4-KIT-ND 29.95 
= .- 
Digi-Key® Fuse Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 
10 each of 14 fuses (140 total pieces) ............. eee cee eee cere eee 467-KIT-ND 99.95 
Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 
10 each 15 fuses (150 total pieces) . 466-KIT-ND 89.95 
Littelfuse 154 Series Nano2 SMT Fast/Slo-Blo® Fuses 
Seach 18 fuses (90 total ploces) ...0...000....cccc eee enena eee ronan 154-KIT-ND 149.95 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
NEW! Littelfuse 2511/4731 Series PICO II Fast/Slo-Blo® Axial Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant............................. 251L-473L-KIT-ND 99.96 
NEW! Littelfuse 216P Series Fast Acting Hi-Breaking 5x20mm Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant............................- 216P-KIT-ND 159.97 
NEW! Littelfuse 217P Series Fuse Fast Acting 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant........................ 217P-KIT-ND 39.95 
NEW! Littelfuse 218P Series Fuse Slo-Blo® 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant........................ 218P-KIT-ND 89.95 
Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces).................cceceeceeeneceeceeeeeteecereeeeeeee 257-297-KIT-ND 33.95 
NEW! Littelfuse 312P Series Fast Acting 3AG Fuses 
5 each 28 fuses and 10 each 2 fuse clips (160 total pieces) ROHS Compliant... | 312P-KIT-ND 109.96 
NEW! Littelfuse 313P Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
5 each 34 fuses and 10 each 2 fuse clips (190 total pieces) 
ROHS Compliant ................0.... 00000... ccccc cece cece ene e teen neeeeeeee 313P-KIT-ND 89.95 
NEW’ Littelfuse 225P Fast-Acting Fuses and Littelfuse 229P Slo-Blo® 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ROHS Compliant ........................... 225P-229P-KIT-ND 39.96 
Wickman Fuses 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces)............ WKO0113-KIT-ND 74.95 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces).. WKO0116-KIT-ND 79.95 
10 each of 17 popular fuses and 20 of TES Fuseholder (190 total pieces) ... WKO0117-KIT-ND 79.95 
= .- 
Digi-Key® Inductor Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Panasonic SMT Inductors 
RE Type (2% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces). PCD4-KIT-ND 79.95 
RE Type (5% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces). PCD1-KIT-ND 69.95 
ND Type - 10 each of 25 inductors (PCD1185CT-ND not included) (250 total pcs.)..| PCD2-KIT-ND 99.95 
RF Type - 10 each of 20 inductors (200 total pieces) .............0...... cee PCD3-KIT-ND. 69.95 
AVX Thin Film Inductors 
20 each of 12 inductors (240 total pieces)............ 0.0... eee 478-2948-ND 166.25 
=e .- .- 
Digi-Key” Potentiometer Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Bourns 3/4" (19.05mm) Rectangular 15-Turn 
10 each of 15 popular values (150 total pieces) ................ eee 3006P-KIT-ND 159.00 
Bourns 3/8" (9.52mm) Square 25-Turn 
3296P Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) .... 3296P-KIT-ND 139.00 
3296W Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3296W-KIT-ND 139.00 
3296X Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) .... 3296X-KIT-ND 139.00 
3296Y Series - 5 each of 15values (75 total pieces) .. 3296Y-KIT-ND 139.00 
3296Z Series - 5 each of 15 values (75 total pieces).. 3296Z-KIT-ND 139.00 
Bourns 3/8" (9.52mm) Square Single-Turn 
3386C Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) . 3386C-KIT-ND 65.95 
3386F Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) 3386F-KIT-ND 65.95 
3386P Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) . 3386P-KIT-ND 65.95 
3386R Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) . 3386R-KIT-ND 65.95 
3386X Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) .... 3386X-KIT-ND 65.95 
Bourns 1/2" (12.70mm) Square 25-Turn 
5 each of 18 popular values (90 total pieces) ............... 0. cee eeeeeceec eee eeeeeeee 3252-KIT-ND 599.00 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet 12-Turn 
3266W Series - 5 each of 17 values (85 total pieces)... 3266W-KIT-ND. 199.00 
3266X Series - 5 each of 17 values (85 total pieces) .... 3266X-KIT-ND 199.00 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet Single-Turn 
3362H Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces).. 3362H-KIT-ND 89.95 
3362M Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) . 3362M-KIT-ND 89.95 
3362R Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces).. 3362R-KIT-ND 89.95 
3362U Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces 3362U-KIT-ND 89.95 
3362X Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces).. 3362X-KIT-ND 89.95 
Bourns 9mm Round Cermet Single-Turn 
10 each of values (180 total pieces)............ 00... cee cec eee eec eee eet eects eee eeee 3309-KIT-ND. 69.95 
Bourns 1/4" (6.35mm) Round Cermet Single-Turn 
3329H Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3329H-KIT-ND 129.95 
3329P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3329P-KIT-ND. 129.95 
33298 Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3329S-KIT-ND. 129.95 
3329W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces). 3329W-KIT-ND 129.95 
3329X Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3329X-KIT-ND. 129.95 
Bourns 5/16" (7.95mm) Round Cermet 4-Turn 
3339P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3339P-KIT-ND 269.00 
3339W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces). 3339W-KIT-ND 269.00 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ee = we Digi-Key Price 
Digi-Key® Potentiometer Kits (cont) Description Part No. Each 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
for easy storage and quick access. 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) ................c eee RSM1FA-ND 129.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) . RSM1F-ND 299.00 
Digi-Key Price 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) ..... RSM2FA-ND 129.95 
Description Part No. Each 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . RSM2F-ND 299.00 
= i 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces). RSM3FA-ND 119.95 
Bourns 3/8"(8-52mm) Round Germet Single-Turn: 200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces RSM3F-ND 299.00 
3352E Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces). . ... | 8352E-KIT-ND 49.95 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 piece s) RSM4FA-ND 129.95 
3352H Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) . 3352H-KIT-ND. 49.95 200 each of values 10 0K to 97 6K (19 200 ieces) RSIM4F-ND 299.00 
3352P Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) . 3352P-KIT-ND 49.95 50 each of val 100K t { oom 4 850 aa a RSMSFA-ND 129.95 
3352T Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces). . 3352T-KIT-ND 49.95 each of Valles: 1O0KGto 100M (A e50lplaces) : ; 
7 : 200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces). . RSMSF-ND 299.00 
3352W Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces)... 3352W-KIT-ND 49.95 
a a a Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
saree el tag et ee a Sareea 180°98 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces)............... CRIA-KIT-ND 79.95 
a : 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) .. ... | CR1-KIT-ND 129.00 
Bourns SMD 4mm Square Cermet Single-Turn Open Frame 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR2A-KIT-ND 79.95 
5 each of 11 popular values (55 total pieces) ................eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 3364W-KIT-ND 35.95 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) . . CR2-KIT-ND 129.00 
CTS 1/4 Watt Carbon Linear Taper Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-A-KIT-ND 109.95 10 each of values 470 ~ 8.2KO (150 pieces) ....... 0.0... cece cece e cece tence eee RRO306PD-1-KIT-ND 9.95 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) . 270-B-KIT-ND 89.95 Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 
CTS 1/4 Watt Carbon Logarithmic Taper 10 each of values 100 ~ 820 (190 pieces)... RRO510RD-1-KIT-ND 4.95 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces)....................... 270-C-KIT-ND 109.95 10 each of values 1000 ~ 4.3KQ (400 pieces RRO510PD-1-KIT-ND 9.95 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ................... 270-D-KIT-ND 89.95 10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ (330 pieces). RRO510PD-2-KIT-ND 7.95 
CTS 1/8 Watt Carbon Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 
296 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .. 296U-KIT-ND 59.95 10 each of values .100 ~ 470 (330 pieces) ......... 000.0 eee eee e eee RP1005SF-1-KIT-ND 59.95 
296 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) . 296X-KIT-ND 59.95 : 
Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt 
CTS 5 Watt Wirewound 10 each of values 470 ~ 7500 (300 pieces) ........ 00... cee cence eee RG1608NW-1-KIT-ND 175.95 
026 Series - 5 each of 7 values (35 total pieces) ..................c0e cee eeeeeeeee ees 26-KIT-ND 99.95 10 each of values 8200 ~ 13KQ (300 pieces)... RG1608NW-2-KIT-ND 175.95 
10 each of values 15KQ ~ 270KQ (310 pieces) . RG1608NW-3-KIT-ND 175.95 
CTS 1/4 Watt Trimmer 
201 Series, Top Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) 201U-KIT-ND 29.95 Susumu 0603 .1% SMD Resistor, 1/16 Watt 
201 Series, Side Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) ... 201X-KIT-ND 29.95 10 each of values 1000 ~ 1.0K (500 pieces) .......... 000. eee RRO816PB-1-KIT-ND 59.95 
CTS .15 Watt Trimmer 10 each of values 1.05KQ ~ 3.9KQ (500 pieces) .. RRO816PB-2-KIT-ND 59.95 
262 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) U262-KIT-ND 27.95 4 ~ 7 pe Sate i Sige eeneag Rens ate 
262 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) ... X262-KIT-ND 27.95 ‘Qieach of valuen 76.8KO ~ 332KQ (370 pieces) : RRO816PB-5-KIT-ND 49.95 
Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 
10 each of 14 popular values (140 pieces)............. 00. .cceeeeeceee eee eeeeee eee eeee DXA-KIT-ND 29.95 10 each of values 100 ~ 910 (440 pieces)... RRO816QD-1-KIT-ND 13.95 
Panasonic SMT Trimmer 10 each of values 1009 ~ 8069 (500 pieces) RRO816PD-1-KIT-ND 15.95 
P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pie ces) . P1D-KIT-ND. 43.95 10 each of values 8200 ~ 4.75KO (500 pieces). RRO816PD-2-KIT-ND 15.95 
P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) .. P1E-KIT-ND 43.95 10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ (500 pieces). RRO816PD-3-KIT-ND 15.95 
10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) RRO816PD-4-KIT-ND 15.95 
oe = a 10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ (390 pieces) . RRO816PD-5-KIT-ND 12.95 
Digi-Key® Resistor Kits Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt 
Conveniently packaged 10 each of values .100 ~ 680 (350 pieces) ......... 0... eects RP1608SF-1-KIT-ND 49.95 
into bags per value. Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt 
a a 10 each of values 470 ~ 9100 (320 pieces) .... RG2012NW-1-KIT-ND 199.95 
eh Digi-Key Price 10 each of values 1.0KQ ~ 20KM (320 pieces) .. ... | RG2012NW-2-KIT-ND 199.95 
Description Part No. Each 10 each of values 22K ~ 470KO (330 pieces) ............ccccccseeveesvseseseseseees RG2012NW-3-KIT-ND 199.95 
Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Susumu 0805 .1% SMD Resistor, 1/10 Watt 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces).............c0ccccccceeseseseseeee RSMAL-ND 189.00 10 each of values 1000 ~ 1.02KQ (500 pieces)... RR1220PB-1-KIT-ND 59.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . RSM2L-ND 189.00 10 each of values 1.05KQ ~ 4.75KQ (500 pieces). RR1220PB-2-KIT-ND 59.95 
se aK 3 7 ee). oo ERS ea nea 2s 
Bolsa coe ee eee as 10 each of values 90.9KN ~ 1.0M (370 pieces) ... RR1220PB-6-KIT-ND 49.95 
each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) . RSM5L-ND 189.00 
a : ‘ Susumu 0805 .5% SMD Resistor, 1/10 Watt 
Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values 100 ~ 919 (390 pieces)... RR1220QD-1-KIT-ND 12.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces). . . CR7A-KIT-ND 89.95 10 each of values 1000 ~ 1.6K (500 pieces RR1220PD-1-KIT-ND 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) CR7-KIT-ND. 169.00 10 each of values 1.65K0 ~ 5.9KO (500 pieces) RR1220PD-2-KIT-ND 15.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces). . ... | CR8A-KIT-ND 89.95 10 each of values 6.04KO ~ 24.3KQ (500 pieces). RR1220PD-3-KIT-ND 15.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) ............ CR8-KIT-ND. 169.00 10 each of values 24.9KO ~ 110KO (500 pieces) . RR1220PD-4-KIT-ND 15.95 
10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ (310 pieces) . RR1220PD-5-KIT-ND 9.95 
Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces).............0..::cseeeeeeeeeeeees RSM1H-ND 129.00 Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . RSM2H-ND 129.00 10 each of values .100 ~10.00 (500 pieces). RL1220SF-1-KIT-ND 19.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) . RSM3H-ND 129.00 Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) rs ... | RSM4H-ND 129.00 10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces) . RP2012SF-1-KIT-ND 13.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ...............0.. eee RSM5H-ND 129.00 10 each of values .100 ~ 100 (250 pieces)... RP2012TF-1-KIT-ND 29.95 
Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces). CRSA-KIT-ND 85.95 10 each of values 0220 ~ 100 (300 pieces).........0.. 000... eee eee ee RL1220SG-1-KIT-ND 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) CR5-KIT-ND 129.00 Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt 
: ly 2 
ete ada : _ ' : ae pan cite Gaaineed ae SNe ee 5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MO (365 total pieces) .. RS112-ND 16.96 
enh : ik eee : 5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910k) (360 total pieces) RS212-ND 16.99 
Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 200 each of all 161 standard values 1.09 - 4.7MQ (32,200 total pieces) ... RSE200-ND 409.00 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces)...............0.. ccs RSM1CA-ND 119.95 Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt 
200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces). RSM1C-ND 299.00 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) . RS125-ND 14.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) ... RSM2CA-ND 119.95 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910kQ (360 total pieces) RS225-ND 14.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) RSM2C-ND 299.00 200 ea. of all 169 standard values 1.09 - 10MO (33,800 total pieces). RSQ200-ND 239.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) .... RSM3CA-ND 119.95 7 
200 each of values 1.0K to 9.76K (19,200 pieces’ RSM3C-ND 299,00 | | Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt 
Sei 4 pe) > ES edesteeterecmmmm ieee 
Pare ees eee Rei Laat ness *). ; ee ne tee 200 ea. of all 161 standard values 1.00 - 4.7MO (32,200 total pieces) .. RSH200-ND 335.00 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces)... RSM5C-ND 299.00 Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt 
: : 7 5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces). . RS1X-ND 29.95 
Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) . RS2X-ND 29.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces). . ... | CR3A-KIT-ND 79.95 5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) ... RS3X-ND 29.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces’ CR3-KIT-ND. 129.00 5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) RS4X-ND 29.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces). . CR4A-KIT-ND 79.95 5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) .. RS5X-ND 99.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces. CR4-KIT-ND. 129.00 ; 
(Continued) 
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Digi-Key® Resistor Kits (con) Digi-Key® Miscellaneous Kits 
Conveniently packaged Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
into bags per value. for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
bee He al oh Hades 56 ohm (255 total pi RS101-ND 26.95 oy Nese rea seas 
Gacnor values 0.47 ohm to o6:onm otal pieces, 4 : FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces)....... FP-KIT-ND 15.95 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces). RS201-ND 26.95 i Kage A A A KITS 
5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) .... RS301-ND 26.95 \VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) ..... VFP-KIT-ND 16.95 
3M Colored Heatshrinkable Tubing 
Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt Sania : : : ary 
5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) RS102-ND 09.95 FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces)....... FPC-KIT-ND 62.95 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) . RS202-ND 29.95 CW Industries Switches 
5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) ... RS302-ND 29.95 Various quantities of 14 switches (130 total pieces) ................ccc00ee SW-KIT-ND 69.95 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt : Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 
5 each of values 0.30 ohm to 0.91 ohm (60 pieces) .............eceeeeeeeee RS105-ND 23.95 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing)..............0c:cceeeeeeeeee STA-KIT-ND 10.95 
4 each of values 1.0 ohm to 9.1 ohm (96 pieces). RS205-ND 32.95 ~ ~ - 
4 each of values 10 ohm to 91 ohm (96 pieces) RS305-ND 32.95 Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
3 each of values 100 ohm to 2.0K (96 pieces) .... RS405-ND 32.95 10 each of 18 popular diodes (180 total pieces) ............00.0 eee BZX2-KIT-ND 23.79 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt ECS, Inc. Crystals | 
2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces)...............0cccccccceeceee RS110-ND 72.95 3 each of 27 popular crystals (81 total pieces)............-....::::ceeeeeeee XC-KIT-ND 169.00 
, Bases: : "i Hamlin Magnetic Switches 
Yageo America 0402 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt . ei F 7 
50 each of values 1.00 ohm to 75.0 ohm (850 total pieces) PHL1-KIT-ND 20.95 Various quantities of 18 switches (22 total pieces) HEA-KIT-ND 89.95 
50 each of values 100 ohm to 910 ohm (1,100 pieces)... PHL2-KIT-ND 25.95 1 each of 18 switches (18 total pieces) HE2-KIT-ND 49.95 
aah : bees aioe sa bi ae sa pet es ee ae Building Fasteners Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 
. : 2 : iy Dae lock washers in each of the following kits: 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (1,600 pieces). PHL5-KIT-ND 39.95 Slotted - (1,600 total pieces)... 4600-KIT-ND 17.95 
Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt Slotted - (1,600 total pieces 1601-KIT-ND 27.95 
50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,100 total pieces) . PHH1-KIT-ND. 19.95 Phillips - (1,600 total pieces) . 1602-KIT-ND 17.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,650 total pieces) . PHH2-KIT-ND 79.95 Phillips - (1,600 total pieces) . 1603-KIT-ND 27.78 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces)... PHH3-KIT-ND 79.95 Nylon - (1,500 total pieces) .... 1604-KIT-ND 53.94 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHH4-KIT-ND. 79.95 an A e A KITE 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces) PHHS-KIT-ND 79.95 et aie pee : pe oon ey 2 ea oe 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) ... PHH6-KIT-ND. 79.95 ps, (1, pleces).. z 
Y, America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Building Fasteners Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, 
‘ageo America % Thick Film Chip Resistor Assortments, al lock wash d flat washers in each of the following kits: 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) ... PHC1A-KIT-ND 79.95 Se tae eee ene ane ne 
a Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) . 1605-KIT-ND 59.95 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces). PHC1-KIT-ND 169.95 Schad . é 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) . PHC2A-KIT-ND 79.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) . 1606-KIT-ND 99.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces). PHC2-KIT-ND 169.95 Johnson Components Plugs and Jacks 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces)... PHC3A-KIT-ND 79.95 10 each of 15 lar pl d jacks (150 total pi J100-KIT-ND 76.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) PHC3-KIT-ND 169.95 sath of 16 popular plugs and Jacks (150 total places) ...-:as017+.assst+00 ; 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) ... PHC4A-KIT-ND 79.95 On-Semiconductor Zener Regulator Diodes Design Kit 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces). PHC4-KIT-ND 169.95 180 pieces of 18 popular values .............2.:.ceeceeceeceeeeeeeecereeeeeeee ZENREGA-KIT-ND 18.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) ... PHC5A-KIT-ND 79.95 On-Semicondi ‘Analog Switches Logie Design Ki 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces). PHCS5-KIT-ND 169.95 n-Semiconductor Analog Switches Logic Design Kit 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .... PHC6A-KIT-ND 79.95 180 pieces of 18 popular values ................:..ccceeseeceeeeeseeeeeeeeeeeee ANLGSWITCHA-KIT-ND. 75.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces). PHC6-KIT-ND 169.95 On-Semiconductor Bipolar Power Transistors Design Kit 
Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 44 pieces of 18 popular values. . BIPAUDIOA-KIT-ND 525.00 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) ............0......000 PHF1A-KIT-ND 125.95 On-Semiconductor ESD Protection Devices Design Kit 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces). PHF1-KIT-ND 239.95 180 pieces of 18 popular values ...........0.ccccceceseeseeeeeseesteeeeeeees ZENESDA-KIT-ND 25.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) . PHF2A-KIT-ND 125.95 - a = 7 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces). PHF2-KIT-ND 239.95 On-Semiconductor MiniGate™ Logic Design Kit 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces). . . PHFSA-KIT-ND 425.95 180 pieces of 18 popular values ........... 02... ..eceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee MINIGATEA-KIT-ND 38.99 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) PHF3-KIT-ND 239.95 ear ra 7 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHF4A-KIT-ND 125.95 | | 1-Semiconductor Schottky Rectifier SMD Sample Kit 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces). PHF4-KIT-ND 239.95 227 pieces of 30 popular values ... SCHOTTRECA-KIT-ND 149.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) ... PHF5A-KIT-ND 125.95 On-Semiconductor Small Signal BRT Design Kit 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 tatal pieces). stale LAeLTD 239.95 180 pieces of 18 popular valUeS .............ccsccseeecusseeteseseseeeeeeees SMSIGBRTA-KIT-ND 39.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) ... PHF6A-KIT-ND 125.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces). PHF6-KIT-ND 239.95 On-Semiconductor Small Signal Diodes Design Kit 
180 pi f 18 ! WWOS ie Seiuth toe vita hess Ue tadatdeereiidatguasese SMSIGDIODEA-KIT-ND 31.95 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt peo rT DORE Va 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) ...... PHJ1A-KIT-ND 45.95 On-Semiconductor Thyristor SCR Design Kit 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces)... | PHJ1-KIT-ND 85.95 84 pieces of 18 popular values. . SCRA-KIT-ND 119.95 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) . PHJ2A-KIT-ND 45.95 On-Semicondi Thyristor TRIAC Design Ki 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces) .... PHJ2-KIT-ND 85.95 n-Semiconductor Thyristar esign Kit 
72 pieces of 18 popular valueS.................0.c0sceecneeeeseeeueeeeseeeeeeee TRIACA-KIT-ND 125.95 
Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt = aa Res 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ...... PHG1A-KIT-ND 49.95 | | On-Semiconductor 10-220 Rectifier Design Kit 
200 each of values 1.0, 1 1.8 ohmete. to 910K ohm (14,400 total pieces). PHG1-KIT-ND 89.95 68 pieces of 17 popular valueS................. 00. cccceceee eee eeeeeeeeeeeeeenee RECTO220A-KIT-ND 185.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) . PHG2A-KIT-ND 49.95 On-Semiconductor TVS Design Kit 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces) .... PHG2-KIT-ND. 89.95 180 pieces of 18 popular values ... TVSA-KIT-ND 49.95 
Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt On-Semiconductor Ultrafast Surface Mount Rectifier Design Kit 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) ...... PHA1A-KIT-ND 59.95 ‘ KIT 
200 each of values 1.0, 4 4.8 ohm etc. to 1.0M ohm (14,600 total pieces). PHA(-KIT-ND 409.95 131 pieces of 18 popular values ..............2.-.c0eceecceceeeeereecereeereeee ULTRAFSTRECA-KIT-ND 99.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) . PHA2A-KIT-ND 59.95 ST Microelectronics R/R Low Power Operational Amplifiers 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (14,400 pieces)... PHA2-KIT-ND 109.95 5 each of 16 popular values (80 total pieces) ...........0....c0ceecseeeeeeee 497-8000-KIT-ND 120.00 
Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt ST Microelectronics 74V/74LX SMD IC’s 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ...... PHEAA-KIT-ND 59.95 10 each of 19 popular values (190 total pieces).............0..:::::ccceeeee 497-8001-KIT-ND 45.95 
200 each of values 1.0, 1 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces). PHE1-KIT-ND 109.95 - 5 a 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) . PHE2A-KIT-ND 59.95 | | ST Microelectronics Mosfet/Driver ; 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces) ..... PHE2-KIT-ND. 109.95 5 each of 14 popular values (70 total pieces) ..................ceceeeeeeeeee ee 497-8003-KIT-ND 100.00 
ST Microelectronics Mosfet Thru Hole 
= .- .- F 
Digi-Key® Thermistor Kits 5 each of 9 popular values (45 total pieces).............000::cccceeeeeeeeeeeee 497-8004-KIT-ND 100.00 
ST Microelectronics NPN/PNP Transistor 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 5 each of 22 popular values (110 total pieces) ..................:eeeeeeeeeeeee 497-8005-KIT-ND 79.95 
for easy storage and quick access. ST Microelectronics Schottky Diodes 
Digi-Key Price 5 each of 9 popular values (45 total pieces) ..................0c cee eeeeeeeee eee 497-8006A-KIT-ND 6.95 
Description Part No. Each ST Miroelectronics Schottky Diodes 
Keystone Thermistors 5 each of 11 popular values (55 total pieces) ..................cecseeeeeeeee ee 497-8006B-KIT-ND 44.95 
PTC - 2 each of 6 popular thermistors (12 total pieces) .. KCPTC1-KIT-ND 24.18 ST Microelectronics Switching SMD IC’s 
NTC - 2 each of 15 popular thermistors (30 total pieces) . KCNTC-KIT-ND 39.96 10 each of 11 popular values (110 total pieces).............00.eeeeeeee 497-8007-KIT-ND 93.95 
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Sealed Lead-Acid Batteries (Valve Regulated) 
® 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

¢ Sealed Construction: BB unique construction and sealing technique ensures 
that no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are 
classified as “Non-Spillable” and meet all requirements of the International Air 
Transport Association (I.A.T.A.) and D.O.T. 

¢ Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte 
suspension system consisting of a glass fibre separator material. This sus- 
pension system helps to achieve maximum service life, by fully retaining the 
electrolyte and preventing its escape from the separator material. No silica gels 
or other contaminants are used. 

¢ Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need 
to check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions for 
such maintenance functions to be carried out. 

© Operation In Any Orientation: The combination of sealed construction and 
BB’s electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any 
orientation, but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its 
capacity, electrolyte, or service life under any orientation. 

« Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low 
pressure venting system, which is designed to release excess gas and reseal 


automatically in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable 
level. This low pressure venting system, coupled with the significantly high 
recombination efficiency, make BB batteries one of the safest valve regulated lead 
acid batteries available. 

© Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries 
provide an extra margin of performance and service life in both float and cyclic 
applications, even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before 
use and intermittently during storage. 

© U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that 
the equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Digi-Key® is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 
EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic 


Terminal Adapters 
T1-T2 T2-T1 


eS 
ea 


Terminal Adapters 


Description 


0.187 Terminal ~ 0.250 Terminal 
0.250 Terminal ~ 0.187 Terminal 
Nut/Bolt Terminal ~ 0.250 Terminal 


Digi-Key Price | BB 

Part No. Each | PartNo. 
522-1019-ND 30 T1-T2 
§22-1020-ND 30 T2-T1 
§22-1021-ND 30 B1-T2 


Cap. 
20h BB Replacement 
Rate Dimensions — Inch (mm) Terminal | Weight* Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V) | (Ah) LxWxH Type (Inch)| Ibs. (kg) Part No. 1 10 Carton | Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
1.2 | 3.82 x 0.98 x 2.01 (97x 25x51) | .187 spade | 0.66 (.30) §22-1000-ND 5.27 46.80 = 225.23/55 | BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-RO61R3P, LCR6V1.3P 
3.0 | 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) |.187 spade | 1.43 (.65) §22-1001-ND 5.67 = 90.72/18 |BP3-6-T1 : CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; C-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 | 2.76 x 1.89 x 4.02 (70 x 48 x 102) |.187 spade | 2.09 (.95) §22-1002-ND 6.55 = 86.14/16 |BP5-6-T1 : CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-RO64R2P, LCR6V4P 
6 | 7.0 | 5.94x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) |.187 spade | 2.87 (1.3) §22-1003-ND 9.02 = 89.02/12 |BP7-6-T1 : CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34 x94) |.250 spade | 2.87 (1.3) §22-1004-ND 9.83 = 97.01/12 |BP7-6-T2 : CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0) 5.94x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) |.187 spade }4.52 (2.05)| 522-1005-ND 11.84 _ 77.85/8 |BP12-6-T1 : CF-6V12(A); YU: NP12-6( S: PS-6100F1; CS: GP6120F1; PA: LC-R0612P, LCR6V12P 
12.0) 5.94x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) |.250 spade }4.52 (2.05)| 522-1006-ND 12.89 _ 84.80/8 |BP12-6-T2 : CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-R0612P1, LCR6V12P1 
1.2 | 3.82 x 1.77 x 2.09 (97x 45x53) | .187 spade | 1.30 (.59) §22-1007-ND 8.06 66.23 187.95/30 |BP1.2-12-T1 EP: CF-12V/1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V1.3P 
2.3 | 7.01 x 1.34 x 2.36 (178 x 34 x 60) |.187 spade | 2.07 (.94) §22-1008-ND 9.32 —  137.86/18 |BP2.3-12-T1 EP: CF-12V/2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 | 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) |.187 spade |2.87 (1.30)) 522-1009-ND 11.27 _ 92.69/10 |BP3-12-T1 EP: CF-12V/3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90x 70x 102) |.187 spade }4.10 (1.86)) 522-1022-ND 11.68 = 76.81/8 |BP5-12-T1 EP: CF-12V/4.5(A); YU: NP5-12(A); PS: PS-1250F1; CS: GP1245F1; PA: LC-R125P, LCR12V5P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90x 70x 102) |.250 spade |4.10 (1.86)| 522-1010-ND 11.68 = 76.81/8 |BP5-12-T2 EP: CF-12\/4.5(C); YU: NP5-12(D); PS: PS-1250F2; CS: GP1245F2; PA: LC-R125P1, LCR12V5P1 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) |.187 spade |5.73 (2.60)) 522-1011-ND 14.81 _ 73.04/6 |BP7-12-T1 EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1; CS: GP1272F1; PA: LC-R127R2P, LCR12V7.2P 
12 7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) |.250 spade |5.73 (2.60)) 522-1012-ND 16.13 = 79.59/6 |BP7-12-T2 EP: CF-12V/7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2; CS: GP1272F2; PA: LC-R127R2P1, LCR12V7.2P1 
8.0f| 5.94 x 2.56 x 3.70 (151 x65 x94) /.250 spade |6.06 (2.75)) 522-1023-ND 23.49 = 115.88/6 |HR9-12-T2 YU: NPX-L35; PS: PSH-1280F2; CS: HR1234WF2; PA: UP-RW1245P1, LC-R129P1, LCR129CH1 
12 | 5.94 x 3.86 x 3.70 (151 x 98x 94) |.250 spade |8.89 (4.03)} 522-1013-ND 23.67 _ 77.85/4 |BP12-12-T2 EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120; CS: GP12120; PA: LC-RA1212P1, LCR12V12PF 
17_| 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt [13.6 (6.15)| 522-1014-ND 26.92 230.70 — |BP17-12-B1 EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180; CS: GP12170; PA: LC-RD1217P, LCR12V17 
28 |6.89 x 6.54 x 4.92 (175 x 166 x 125) nut/bolt | 21.2 (9.6) §22-1015-ND 40.46 346.80 — |BP28-12-B1 EP: CF-12V/26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 | 7.68 x 5.08 x 7.05 (195 x 129x179) | nut/bolt |24.8(11.3)| 522-1016-ND 48.83 418.50 — |BP33-12S-B7 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 |7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)| nut/bolt |31.5 (14.3)} 522-1017-ND 62.35 534.45 — |BP40-12-B2 EP: CFR-12V38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; PA: LC-X1242P 
65 13.78 x 6.54 x 6.85 (350 x 166 x 174)) nut/bolt |54.0 (24.5)| 522-1018-ND 91.89 787.65 — |BP65-12-B2-2 | EP: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


tT Capacity at 10h rate (Ah) 


Panasonic _ Sealed Lead-Acid Batteries (valve Regulated) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


« Easy Maintenance: There is no need to check the specific 


overcharged. It further requires that the equipment and battery 


¢ High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable 
and reliable capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, 
and seals. And all vents are 100% visually inspected during the 
final assembly process. 

© High Power Density: These batteries save installation space, 
while providing full and reliable power for the equipment, and 
many have been designed for rapid recharge, or for high power 
output. 

 Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an absorbed 
electrolyte system. The LCR batteries have exceptional leak 
resistance, and can be used in any position. 

Long Service Life; Float or Cyclic: The LCR battery has long 
life in float or cyclic service. 


gravity of the electrolyte or to add water during the service life. 
Totally sealed, and needs only charging for maintenance. 

* No Corrosive Gas Generation: There is no corrosive gas 
generation during normal use. 

« Exceptional Deep Discharge Recovery: LCR batteries have 
exceptional deep discharge recovery and charge acceptance, 
even after deep or prolonged discharge. 

¢ D.O.T and 1.A.T.A. Approval: Transportation; The SLA 
batteries should be handled as common cargoes for both air 
and boat shipping. 

¢ U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition 
under UL1989, requires that the battery safely vent when 


be submitted together for formal UL approval. (UL Component 
Recognition does NOT remove this requirement for complete 
package testing). The manufacturer suggests peak charging 
all sealed lead acid batteries before use and intermittently 
during storage. 


Digi-Key® is not approved by any state or federal agency as 
an authorized supplier of product for medical, life support or 
life sustaining devices or systems. 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 


EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; PA = 
Panasonic 


Battery Charger/ 
Maintainer 


INTELITENDER MopELs 150 & 300 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions - Inch (mm) Terminal | Weight* | Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference Dim. in Inch + #150: 5.0 (127) 
(v)| (Ah) LxWxH Type (Inch)| tbs. (kg) | Part No. 1 10 Carton PartNo. —_|(see above for mfg. abbreviations) #300: 7.0 (178) 
13 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24x50) _|.187 spade | 0.66 (.30) |P128-ND 9.02 80.20 280.70/40 |LC-RO61R3P JEP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 
34 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34x60) |.187 spade | 1.37 (.62) |P166-ND 17.51 155.60 326.76/24 |LC-RO63R4P JEP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630 
5| 45 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48 x 102) |.187 spade | 1.59 (.72) |P141-ND 9.19 83.50  180.36/24 |LC-ROG4R5P |EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 
72 5.95 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) _|.187 spade |2.78 (1.26) /PO74-ND 14.58 — __143.86/12 |LC-RO67R2P |EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 : 
12.0 | 5.95x1.97x3.70(151 x 50x94) |.187 spade |4.30 (1.95) |PO75-ND 17.48 —  172.49/12 |LC-RO612P EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 3.50 (89) 
12.0 | 5.95x1.97x3.70(151x50x94) |.250 spade |4.30 (1.95) |P165-ND 17.48 — __172.49/12 |LC-RO612P1_|EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2| | The InteliTender brings the battery to full 
13 3.82 x 1.87 x 1.97 (97 x 47.5 x50) |.187 spade | 1.30 (.59) |P264-ND 19.04 169.20 —-296.10/20 |LC-R121R3P JEP: CF-12V/1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 optimum charge. Then, under the control of 
its computer, monitors the batteries voltage, 
2.2 6.97 x 1.34 x 2.36 (177 x 34x60) |.187 spade | 1.76 (.80) /P171-ND 21.92 194.80 409.08/24 |LC-R122R2P |EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 supplying only what is needed to maintain the 
34 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67x60) |.187 spade |2.65 (1.20)/P172-ND 28.17 —  262.92/12 |LC-R123R4P EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 ideal charge. 
7.2 | 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) |.187 spade |5.45 (2.47)/PO78-ND 22.12 — _ 172.03/10 |LC-R127R2P EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 Model 300 charges 2 batteries. 
to |_ 7.2 _| 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) |.250 spade |5.45 (2.47) |P218-ND 22.12 — __ 172,03/10 |LC-R127R2P1|EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 aE nas 
12 5.95 x 3.86 x 3.70 (151 x 98x94) |.250 spade | 8.41 (3.8) P230-ND 34.34 = 160.23/6 |LC-RA1212P1|EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 Volt Modell Part No. Each 
17 | 7.43x2.99 x 6.58 (181 x 76x 167) | nut/bolt | 14.3 (6.5) |P174-ND 40.67 _ 139.44/4 |LC-RD1217P |EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180 Chargers 
20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76x 167) | nut/bolt | 14.6 (6.6) |P231-ND 47.36 _ 162.36/4 |LC-X1220P_|— PATC-O2-ND* 69.93 
28 —|6.50x 4.92 x 7.07 (165 x 125 x 179.5)| nut/bolt | 24.3(11) |PO49-ND 61.78 529.50 —|LC-X1228P PA: LCXB1228P PATC-01-NDf 69.93 
33 |7.70x5.12x 7.09 (195.6 x 130 x 180)| nut/bolt | 26.5(12) |P259-ND 63.32 542.70 —|Lc-R1233P__ EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 ERR RONI Ee 
PATC-08-ND{ 124.88 
Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement Cable (Must Order Separately) 
(V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (Inch) Lbs. (kg) Part No. 1 Carton | Part No. Battery Cross Reference Battery Hook-up, 
Spring Clamp PATC-07-ND 749 
Wait-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) Motorcycle Hook-up, 
20W 5.51x1.52x3.70 (140x38.5x94) | .250spade | 2.98(1.35) | P210-ND 20.48 — 202.02/12 | UP-RW1220P1 | — ne a EATGSOENDM 5.00 
PA; LC-R129P1 Ring Lugs "P _|parc-05-ND 5.00 
45w 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x64.5x94) | .250spade | 5.62 (2.55) | P225-ND 25.43 209.05/10 | UP-RW1245P1 Jn’ ops pacny i - 
J ecommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. 


+ Recommended for 4.0 Ah & above batteries. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: * Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity compared with Panasonic's standard Ni- 
Cad batteries * High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride 
batteries can be repeatedly charged and discharged up to approximate 500 
cycles (under ideal conditions). 


Because a specially designed charger will be necessary, please consult 
the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge 
system ° Flat trickle charge cannot be used * Excellent Discharge 
Characteristics: Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries 
is low, continuous high-rate discharge up to 3C (10C for 4/5SC, SC) is 
possible in the same way as for Ni-Cad batteries. »* Excellent Reliability: 
Self-discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium 
batteries. In addition, charging batteries after extended storage restores 
original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified 


Caution for Safety: Improper usage may cause battery liquid leakage, heat 
generation or explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not 
disassemble or rework the battery * Do not solder the battery directly * Do 
not use new batteries together with old batteries, or different type batteries 
mixed together * Follow the specified charge conditions. 


Note: * Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from 
Texas Instrument. 


Note: * Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement 
for Ni-Cad batteries. 


It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
encountered during use, and in conformance with existing standards and 
requirements. 


through testing under a wide range of conditions of use. 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 


Applications: * Communication * Office Automation * Audio Visual supplier of product for medical, life support or life sustaining devices P001-ND NIMH Technical Handboo! 
Equipment ¢ Other High-Tech Products. or systems. 
Capacity| Dimensions Std. Chg | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
cis Inch (mm) Weight | @ 16hrs | Quick Charge | Digi-Key Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (V) | (mAh) Dia. x Height Oz. (gram)| (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA | 1.2 700 -41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.46 (13) 70 650 1.2 P213-ND: 2.13 19.13 1759.50/1380 P213T-ND 2.43 21.83 2007.90/1380 | HHR-70AAAB8 
AAA | 1.2 700 -A1 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 70 450 1.7 P008-ND 2.48 22.28 2049.30/1380 PoOsT-ND 2.93 26.33 2421.90/1380 | HHR-75AAA 
L-AAA | 1.2 750 -A1 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.53 (15) 75 750 1.2 P216-ND: 2.70 24.30 777.60/480 P216T-ND 3.00 27.00 2298.24/1440 | HHR-75TA 
4/5 AA | 1.2] 1150 | .57 x 1.69 (14.5 x 43.0) 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-ND: 2.45 22.05 1176.00/800 P013T-ND 2.75 24.75 1320.00/800 HHR-120AA, 
AA 1.2| 1500 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 150 1500 1.2 P015-ND: 2.48 22.28 1188.00/800 PO15T-ND 2.78 24.98 1332.00/800 HHR-150AA, 
AA 1.2| 1550 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.95 (27) 155 1500 1.2 PO60-ND. 2.80 25.20 1344.00/800 PO60T-ND 3.23 29.03 1548.00/800 HHR-160AA, 
AA 1.2} 2000 | .57x 1.99 (14.5 x 50.5) 1.02 (29) 200 1200 2 P220-ND 3.13 28.13 1500.00/800 P220T-ND 3.43 30.83 1644.00/800 HHR-210AA. 
4/5A | 1.2] 2000 | .67x 1.71 (17.0 x 43.5) 1.20 (34) 200 2000 1.2 P010-ND: 3.68 33.08 1190.70/540 PO10T-ND 3.98 35.78 1287.90/540 HHR-200A 
A 1.2| 2100 | .67x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.34 (38) 210 2100 1.2 P017-ND: 4.35 39.15 1879.20/720 P017T-ND 4.65 41.85 2008.80/720 HHR-210A 
4/3A | 1.2] 3700 | .67 x 2.64 (17.0 x 67.0) 1.87 (53) 370 2000 t P018-ND: 5.13 46.13 1107.00/360 P018T-ND 5.43 48.83 1171.80/360 HHR-380A, 
4/3A | 1.2] 4200 | .72 x 2.64 (18.2 x 67.0) 2.12(60) 420 2000 t P214-ND: 7.45 67.05 1788.00/300 P214T-ND 7.75 69.75 1860.00/300 HHR-450A, 
4/5 SC | 1.2] 2000 | .91 x 1.34 (23.0 x 34.0) 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-ND: 4.93 44.33 1418.40/480 PO20T-ND 6.05 54.45 1742.40/480 HHR-20SCPY14 
sc 1.2| 3000 | .91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.94 (55) 300 3000 1.2 P021-ND: 6.50 58.50 1872.00/480 P021T-ND 6.80 61.20 1958.40/480 HHR-30SCPY20 
D 1.2| 6500 | 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 P019-ND: 18.75 168.75 1500.00/100 PO19T-ND 19.05 171.45 1524.00/100 HHR-650D 


t+ Non-extending positive terminals. * See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Use dT/dt charge termination method. 


Panasonic Nickel Cadmium Batteries 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed nickel-cadmium 
alkaline cell. 


Special Purpose Batteries: 


Super High Capacity and Rapid Charge “S” Type: Super high capacity and 
rapid charge “S” type batteries are ideal for today’s high capacity needs. They 
feature increased capacity and rapid charging within approximate 1 hour. The 
high-density positive base material of foam nickel is combined with the pasted 
negative plate to produce a capacity approximately 40% greater than that of the 
rapid-charge “R” type battery of the same size. 


Features: 


¢ Long life * Excellent discharge characteristics * Long shelf life * High-rate 
charging * Wide temperature range *¢ Reliable, self-resealing vent * Sealed, 
strong, leakproof construction 


} 


WoISAUE 


Applications: nae P 
Rapid Charge “R” Type: The “R” type cell has a specially improved negative plate 


with increased gas absorption characteristics. It can be subjected to controlled 
charging at the 1C rate and rapid-charge in 1 to 1.5 hours is possible. 


For Cyclic Use: 
* Consumer applications * Office equipment * Tools * Photography * Toys 
and Hobby 


For Trickle or Float Charge Use: 
¢ Emergency devices * Memory back-up 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Std. Chg Quick 
cis Inch (mm) Weight+ @ 16hrs Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
High Capacity and Rapid Charge “S” Type 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P252-ND 2.36 21.20 75.36/40 1002.29/800 P-100AASJ 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092-NDt 2.21 19.85 61.74/40 917.28/800 P-100AASJ/FT 
4/5A 1.2 1200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 PO94-NDt 1.94 17.46 244.44/180 726.34/720 P-120AS/FT 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (33) 140 1400 1.5 PO95-NDt 2.42 21.76 304.61/180 905.11/720 P-140AS/FT 
4/5SC 1.2 1200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200-NDt 2.99 26.89 250.95/120 745.68/480 P-120SCJS/FT 
sc 1.2 1300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1.5 P162-NDt 1.76 15.86 148.05/120 439.92/480 P-130SCS/FT 
sc 1.2 1500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175-NDt 1.86 16.76 156.45/120 464.88/480 P-150SCS/FT 
sc 1.2 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180-NDt 2.31 20.81 194.25/120 577.20/480 P-170SCS/FT 
NEW! Rapid Charge “R” Type NEW! 
Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P282-ND 5.84 52.58 347.63/85 774.72/255 P-280CS/A03 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.11 (145) 500 5000 1.5 P283-ND 11.81 106.27 462.85/56 1031.50/168 P-500DS/A03 


+t Non-extending positive terminals. * See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1774 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic __ Nickel Cadmium Batteries — solder Tabbed Version (Cont) 


Capacity Dimensions Std. Chg Quick 
cis Inch (mm) Weight« @ 16hrs Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA)  (hrs.) Part No. if] 10 Pkg. Carton Part No. 


High Capacity and Rapid Charge “S” Type (Solder Tabbed) 


AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 Po92T-ND 2.51 22.55 70.14/40 1042.08/800 P-100AASJ/AQ 
4/5AF 1.2 1200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 Po94T-ND 2.24 20.16 322.56/180 967.68/720 P-120AS/A22 

A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (32) 140 1400 1.5 PO95T-ND 2.72 24.46 342.41/180 1017.43/720 P-140AS/A16 
4/5SC 1.2 1200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200T-ND 3.29 29.59 276.15/120 820.56/480 P-120SCJS/A02 

SC 1.2 1300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1.5 P162T-ND 2.06 18.56 173.25/120 514.80/480 P-130SCS/A06 

Sc 1.2 1500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175T-ND 2.16 19.46 181.65/120 539.76/480 P-150SCS/A02 

Sc 1.2 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180T-ND 2.61 23.51 219.45/120 652.08/480 P-170SCS/A02 


NEW! Rapid Charge “R” Type (Solder Tabbed) NEW! 


Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P282T-ND 6.14 55.28 365.48/85 814.50/255 P-280CS/A03 


D a2: 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.11 (145) 500 5000 1.5 P283T-ND 12.11 108.97 474.61/56 1057.71/168 P-500DS/A03 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Battery Packs HOW TO ORDER: 


For Memory Backup, Power Tools, . 
Radio Controlled and Other Endless Applications Using: Panasonic Cells: P 


All battery packs are made using our suppliers’ high quality cells. Shown are standard Energizer Cells: N ] 
configurations. If you have a special need or a configuration that you do not see, 
give us a call for further information. Packs are available in nearly all sizes of Nickel- | | 
Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 


Call for pricing on any standard Select Digi-Key Part Select Style of 
or custom battery pack No. of any Cylinder Battery Pack From 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized Type Battery Chart 


supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


Style Voltst | Cells Configurations Diagram Style Voltst | Cells Configurations Diagram 
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* Styles L021, L031, L041 and 
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nickel-metal hydride batteries. 


Lo2z2 | 48 | 4 Ga 


Loz | 72 | 6 oom mp me) 


F101 | 120 | 10) 6@SSS5SRSD Los2 | 120 | 10, Og sy=y=F 


F022 48 | 4 GB Lo23 | 7.2 | 6 °C omE, 
Bet. | ae | 8 esee Lo2a | 96 | 8 Cece ™ 


F024 | 96 | 8 
see L025 | 12.0 | 10 OT 


Fo25 | 12.0 | 10 SS 
t+ Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1775 


Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

* High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is 
unnecessary. 

¢ Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

* Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C ~ 85°C 
is standard (-40°C ~ 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C ~ 70°C for Camera 
Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 
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¢ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

¢ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

¢ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

* Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of prod- 
uct for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


e075. 


Bee 107205 


Loi0.2 
3.9 


LS 
18-4 H1.8 


11.45+0.5 


O_ Ol 
17.81 + 


Fig. 8 (with PVC Cover) 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt.* Std. Digi-Key Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) _ |Dia. x Height (g) (mA) Part No. i 10 Pkg. Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 3 48 0.8 0.03 P191-ND 1.70 15.30 163.20/120 1085.28/1,200 BR1225-1HC 
2 3 48 0.8 0.03 P192-ND 1.70 15.30 272.00/200 612.00/600 BR1225-1VC 
3 3 120 See 1.6 0.03 P299-ND 1.70 15.30 204.00/150 2170.56/2,400 BR1632-1HF 
4 Coin 3 190 Figure 25 0.03 P223-ND 1.73 15.53 220.80/160 1468.32/1,600 BR2032-1F2 
5 3 190 ABE 2.5 0.03 P196-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1HE 
6 3 190 25 0.03 P197-ND 1.73 15.53 165.60/120 621.00/600 BR2032-1VB 
7 3 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HB 
8 3 165 3.2 0.03 P202-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HC 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Lithium Batteries (cont) 
PCB Terminal Type (Ccont.) 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wi.* Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) | Dia. x Height (g) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
9 3 165 3.2 0.03 P193-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HG 
10 3 165 3.2 0.03 P194-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VC 
"1 3 165 See 3.2 0.03 P195-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VG 
12 Coin 6 165 Figure 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 113.60/40 852.00/400 BR2325-2HC 
13 3 255 Previous 3.2 0.03 P198-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1HE 
14 3 255 Page 3.2 0.03 P199-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1VC 
15 3 90 1.6 0.1 P222-ND 1.08 9.68 258.00/300 1644.75/3,000 CR2016-1F2 
16 3 1000 10.5 0.2 P126-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C to 125°C) 
17 3 48 0.8 0.03 P290-ND 1.98 17.78 790.00/500 4029.00/4,000 BR1225A/FA 
18 3 48 1.0 0.03 P061-ND 1.98 17.78 189.60/120 1260.84/1,200 BR1225A/HB 
19 3 120 1.5 0.03 P022-ND 1.93 17.33 369.60/240 4712.40/4,800 BR1632A/FA 
20 3 120 15 0.03 P291-ND 1.93 17.33 231.00/150 2457.84/2,400 BR1632A/GA 
21 3 120 1.5 0.03 P023-ND 1.93 17.33 616.00/400 2457.84/2,400 BR1632A/HA 
22 3 120 See 1.5 0.03 P024-ND 1.93 17.33 616.00/400 3927.00/4,000 BR1632A/VA 
23 Coin 3 255 Figure 3.2 0.03 P025-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/FA 
24 3 255 Previous 3.2 0.03 P026-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/HD 
25 3 255 Page 3.2 0.03 P027-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/VA 
29 3 255 3.2 0.03 P224-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/GAE 
26 3 1000 8.0 0.03 P028-ND 3.68 33.08 176.40/60 1323.00/600 BR2477A/FB 
27 3 1000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/HB 
28 3 1000 8.0 0.03 P030-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/VA 
30 3 1000 8.0 0.03 P228-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/GAE 
Pin Type 
7 Pin 3 25 4.2 x 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 780.00/300 4972.50/3,000 BR425 
= 3 50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 786.00/300 5010.75/3,000 BR435 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt* Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
Computer-Type 
Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 2.5 P204-ND 12.63 113.63 1454.40/144 2181.60/288 BR-P2PE 
Pack with 6.8KQ resistor 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = P203-ND 16.55 148.95 662.00/50 993.00/100 BR-E3C3BCA 
Camera-Type 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND 4.50 40.50 360.00/100 2872.80/1,200 CR-2PA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 CR-2PA/1BOEM 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND 2.88 25.88 230.00/100 1529.50/1,000 CR-123APA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 CR-123APA/1B 
Pack (Retail pkg.) 3 3000 29.0 x 14.5 x 52.0 39.0 200 P212-ND 12.34 = 132.00/12 2376.00/288 CR-V3A/1BOEM 
Pack (Retail pkg.) 6 1400 17.0 x 34.0 x 45.0 38.0 20 P073-ND 12.30 110.70 118.08/12 2125.44/288 2CR-5MPA/1BOEM 
Pack (Retail pkg.) 6 1400 19.5 x 35.0 x 36.0 37.0 20 P205-ND 12.30 _ 132.84/12 2833.92/288 CR-P2PA/1BOEM 
Standard Type 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362-ND 11.30 101.70 180.80/20 3390.00/500 BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362T-ND 11.60 104.40 185.60/20 3480.00/500 BR-AG-T 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267-ND 9.55 85.95 764.00/100 5080.60/1,000 BR-A 
Awith Tabs 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267T-ND 9.85 88.65 788.00/100 5240.20/1,000 BR-A-T 
2/3 A 3 1450 17.0 x 33.5 13.5 25 P361-ND 5.35 48.15 1712.00/400 4553.92/1,600 BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361T-ND 5.65 50.85 1808.00/400 4809.28/1,600 BR-2/3AG-T 
2/3 A 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P133-ND 4.70 42.30 75.20/20 2256.00/800 BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P201-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AT-2SP 
2/3 A w/2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P226-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AE5SP 
2/3 A w/3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P270-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
35 12.5 x 2.0 0.7 0.03 P342-ND 1.33 11.93 212.00/200 2703.00/4,000 BR1220 
48 12.5x 2.5 0.8 0.03 P183-ND 1.23 11.03 392.00/400 2499.00/4,000 BR1225 
48 16.0x 1.6 1.0 0.03 P184-ND 1.33 11.93 212.00/200 1409.80/2,000 BR1616 
190 20.0 x 3.2 2.5 0.03 P186-ND 1.15 10.35 184.00/200 1223.60/2,000 BR2032 
165 23.0 x 2.5 3.2 0.03 P135-ND 1.48 12.98 236.00/200 1569.40/2,000 BR2325 
255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.83 16.43 292.00/200 1941.80/2,000 BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 BR3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1025 
25 12.5 x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1216 
35 12.5 x 2.0 1.2 0.1 P033-ND 95 8.55 304.00/400 1938.00/4,000 CR1220 
Coin 3 40 16.0 x1.2 0.8 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 CR1612 
55 16.0x 1.6 1.2 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 0.1 PO35-ND 93 8.33 296.00/400 1887.00/4,000 CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 0.1 PO36-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 0.1 P037-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 CR2012 
90 20.0 x 1.6 17 0.1 P138-ND .38 3.38 60.00/200 239.40/1,200 CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5 0.2 P188-ND -38 3.38 60.00/200 765.00/4,000 CR2025 
225 20.0 x 3.2 3.1 0.2 P189-ND .38 3.38 60.00/200 765.00/4,000 CR2032 
265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.63 14.63 130.00/100 864.50/1,000 CR2354 
100 24.5x 1.2 2.0 0.2 P042-ND 3.10 27.90 496.00/200 1488.00/800 CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 0.2 P340-ND 1.13 10.13 90.00/100 675.00/1,000 CR2450 
1000 24.5x 7.7 10.5 0.2 P120-ND 2.85 25.65 228.00/100 1516.20/1,000 CR2477 
500 30.0 x 3.2 7A 0.2 P121-ND 2.45 22.05 392.00/200 2606.80/2,000 CR3032 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: * Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 
* Charging at voltage levels even under 3V. In order to support the current trend in ICs toward lower _3.2V voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 

voltages, these batteries can be charged at a 3 +0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 

charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. * Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
¢ Large capacity for hour-after-hour back-up. cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


[0.15 


Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Pricing Panasonic 
Fig. Type | (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) 1 10 Pkg. Carton Part No. 

1 3.4 6.8 1.45 0.17 0.01 P297-ND 2.03 18.23 810.00/500 5163.75/5,000 ML614S/FOF 

2 Coin 3 2.9 6.8 1.55 0.20 0.01 P043-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML616S/F9D 

3 5.0 6.8 2.05 0.30 0.01 P044-ND 2.03 18.23 648.00/400 4131.00/4,000 ML621S/F9D 

4 11.0 9.5 2.05 0.50 0.03 P296-ND 2.25 20.25 720.00/400 4590.00/4,000 ML920S/F9D 

5 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P295-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/F1A 

6 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P294-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/V1A 

vg Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P045-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/V1A. 

8 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P046-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/G1A 

9 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P047-ND 2.68 — 144.45/60 6548.40/4,800 ML2020/H1C. 
Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 

Features: Applications: 
Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can be charged Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs (personal digital 
+ [72.55 ane’ Sischerged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging voltage is 2.5 assistants), portable communication devices, and other handheld applications. 
Voltage Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. —_ Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 2.13 1.92 1.70 NBL621/F9D 

Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 
Features: Applications: 


* One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost-effective 3V battery does the work of three 1.2V * Memory Backup: Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, 
Ni-Cd or two capacitors. * Months of continuous use as a backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which translates into sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory cards, 
10,000 hours with a microprocessor load of 10 pA. tuners. 


Fig. 5 
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Dimensions Standard Charge 
Capacity (mm) Weight Drain Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) 3.4 + 0.15V Part No. al 10 Pkg. Carton Part No. 

al 1.5 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 5 12.5 2.0 = 0.7 0.03 <0.5 mA P219-ND 3.75 33.75 750.00/250 9562.50/5,000 VL1216-1F5U 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
4 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P080-ND 4.45 40.05 890.00/250 5918.50/2,500 VL1220-1VC 
5 20 20.0 2.0 — 2.2 0.07 <1.5 mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
6 20 20.0 2.0 2.7 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1VC 
rf 30 23.0 2.0 _ 2.8 0.10 <2.0 mA P221-ND 5.85 52.65 561.60/120 3734.64/1,200 VL2320-1F2 
8 Coin 3 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0 mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
6 30 23.0 2.0 2.7 2.8 0.10 <2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 468.00/100 2106.00/600 VL2320-1VC 
8 50 23.0 3.0 _ 3.7 0.10 <2.0 mA P085-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
6 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0 mA P086-ND 7.38 66.38 590.00/100 2655.00/600 VL2330-1VC 
9 Coin 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P087-ND 9.00 81.00 720.00/100 3240.00/600 VL3032-1GUF 
10 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P088-ND 9.00 81.00 1440.00/200 3240.00/600 VL3032-1F2 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
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€@TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 

Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are a superior 

power source, combining the highest energy density and voltage, longest service 

life, lowest self-discharge, plus the widest temperature range of any battery comm- 

ercially available. 

These cells are ideally suited to provide long lasting power solutions for critical 

applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even 

state-of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer 

than conventional cells, making them ideal for remote, portable, or seldom used 

equipment. Non-rechargeable. 

TL-51XX MBU Series: 

Very low self discharge rate 

* Suited for long-term operation at low current levels with long stands 

¢ Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current 
exceeds the active current level 

TL-2XXX XTRA™ Series: 

¢ Excellent shelf life (10 years) 

¢ Very low self-discharge 

¢ Major improvement of voltage delay at the start of discharge at medium current 
levels (TMV) 

¢ Intermittent discharge at medium current levels 


Fig. 1 — Standard 


Fig. 2 — Axial Pins 


TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: 

* High capacity batteries for long term applications at low currents 

* For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, toll tags for toll road pricing, 
etc. 


Applications: 

The following list represents actual applications where Tadiran Lithium cells and 
batteries are already being used as a main or backup source of energy: 

¢ Utility meters and A.M.R. equipment 

* PC computers and data loggers 

* CMOS memory and RTC backup 

* Toll tags and RFID transponders 

¢ Programmable logic controllers 

* Wireless alarm sensors 

* Sea buoys and remote monitoring systems 


UL Approval: 


Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells and batteries are UL recognized. UL File No. 


MH12193. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier 
of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Fig. 3 — Solder Tabs 


Connector Type 


Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


Jt 
eta 


Dim. in mm 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


Nominal 
Discharge 
Cap. Dim. (mm) Weight* Current Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. i 10 Carton Part No. 
MBU Series 

a! 1/2AA 36 950 14.5 x 25.2 9 05 439-1002-ND 4.50 41.63 1631.25/500 TL-5101/S 
2 1/2AA with Leads 439-1003-ND 4.80 44.40 1044.00/300 TL-5101/P 
1 AA 36 2,100 14.5x 50.5 17.4 20 439-1012-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5104/S 
2 AA with Leads 439-1013-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-5104/P 
4 1/10D 3.6 1,000 See Figure 16.8 0.5 439-1023-ND 5.90 54.58 2994.25/700 TL-5134/P 
5 1/6D 3.6 1,700 See Figure 21.5 0.5 439-1024-ND 6.50 60.13 2639.00/560 TL-5135/P 

6 BEL 3.6 400 See Figure 5.3 0.3 439-1025-ND 4.20 38.85 1522.50/500 TL-5186 

XTRA™ Series 
1 1/2AA 36 1,000 14.5 x 25.2 9 1.0 439-1000-ND 4.70 43.48 1703.75/500 TL-2150/S 
2 1/2AA with Leads 439-1001-ND 5.00 46.25 1087.50/300 TL-2150/P 
AA 36 2,100 14.5x 50.5 174 20 439-1010-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-2100/S 
2 AA with Leads 439-1011-ND 6.10 56.43 2211.25/500 TL-2100/P 
XTRA™ High Capacity Series 
1 1/2AA 439-1004-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5902/S 
2 1/2AA with Leads 3.6 1,200 14.5 x 25.2 9.2 1.0 439-1005-ND 5.80 53.65 1261.50/300 TL-5902/P 
3 1/2AA with Tabs 439-1006-ND 5.80 53.65 1051.25/250 TL-5902/T 
1 2/3AA 439-1007-ND 6.20 57.35 2247.50/500 TL-5955/S 
2 2/3AA with Leads 3.6 1,650 14.5 x 33.5 11.8 1.3 439-1008-ND 6.50 60.13 2356.25/500 TL-5955/P 
3 2/3AA with Tabs 439-1009-ND 6.50 60.13 1178.13/250 TL-5955/T 
1 AA 439-1014-ND 6.90 63.83 2501.25/500 TL-5903/S 
2 AA with Leads 3.6 2,400 14.5 x 50.5 17.6 2.0 439-1015-ND 7.20 66.60 2610.00/500 TL-5903/P 
3 AA with Tabs 439-1016-ND 7.20 66.60 1152.00/200 TL-5903/T 
Standard Battery Packs with Connectors 

7 MBU - AA 3.6 2,100 See Figure 27 2.0 439-1026-ND 10.00 92.50 2175.00/300 TL-5242/W 
8 XTRA™ - 1/2AA 3.6 1,000 16.8 x 28.6 12.5 1.0 439-1027-ND 7.90 73.08 3264.68/570 TL-5276/W 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide for the positive- 
activating substance, zinc powder for the negative-activating substance, and caustic 
alkali for the electrolyte. 

Features: 

¢ Large Current and Large Capacity for an Excellent Performance 

° Stable Voltage and Current 

¢ Unsurpassed Resistance to Leakage 

¢ Excellent Storage Life 

Applications: 


99% MERCURY FREE: © Headphone stereo, radio-cassette recorders, strobes, 
cameras, electronic calculators, 8 mm cameras, electric shavers, tape recorders, 
high-power flashlights, toys and other cordless products. Also available in tabbed 
version of D, C, and AA cell batteries; denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 


Industrial Alkaline and OxyRide™ Batteries 


OxyRide is the result of a two-way breakthrough in materials and manufacturing 
technology exclusive to Panasonic. The Oxyride battery uses newly developed 
oxyhydroxide which releases a higher initial voltage than traditional alkaline 
batteries, while a new vacuum-pouring technology allows a higher quantity of 
electrolytes to be inserted into the battery. As a result of these innovations, the 
Oxyride battery offers more power and longer-lasting energy. 

OxyRide Recommended Applications: 

* Digital Cameras * High Current Drain Devices * Applications of >500mW or 
>500mA 

OxyRide batteries are NOT recommended for use in flashlights (except LED 
flashlights) or any product with bulbs 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 
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Voltage Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Part No. Each Package Carton Part No. 
Alkaline 

D 1.5 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 4.76 (135) 1200 hrs. (1000 cont.) P105-ND 1.68 13.44/12 141.12/144 AM-1PIX 

Cc 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (100 cont.) P106-ND 1.26 20.16/24 157.25/288 AM-2PIX 

AA 15 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (1000 cont.) P107-ND 54 14.40/40 140.40/600 AM-3PIX/2S, 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (100 cont.) P146-ND 54 18.00/50 117.00/500 AM-4PIX/2S 

N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (1000 cont.) P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 AM5X 

ov 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (100 cont. to 5.4V) P145-ND 2.13 17.04/12 265.82/288 6AM-6PIX/1S 

D 1.5 Tabbed Version ... P105T-ND 2.04 16.32/12 171.36/144 AM-1PIX 

c 1.5 Tabbed Version ... P106T-ND 1.62 25.92/24 202.18/288 AM-2PIX 

AA 1.5 Tabbed VOPSION.awriadssnsirsnadsedsarsnadsadad pe dads ediabdsansadiavedansediogs Yandeddayedan P107T-ND 90 24.00/40 234.00/600 AM-3PIX/2S 

NEW! OxyRide NEW! 

AA 1.5¢ 0.551 (14.0) 1.969 (50.0) 0.84 (23) 2800 mWh @100 mW P277-ND 1.20 40.00/50 520.00/1000 ZR-6XA/BOEM 

AAA 1.5¢ 0.402 (10.2) 1.736 (44.1) 0.42 (12) 1300 mWh @50 mW P278-ND 1.20 40.00/50 300.00/500 ZR-03XA/BOEM 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic 


t Made in Japan. 


@ Initial Voltage 1.7V 


Extra / Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty batteries are composed of: manganese dioxide 
for the positive-activating substance, zinc for the negative-activating substance, and 
an aqueous solution of neutral salts such as zinc chloride and ammonium chloride 
for the electrolyte. 


Features: Leakage Resistant * Discharge Characteristics for general Applications 
* Good Storage Life 

Applications: * Radios, clocks and various other electronic products 

* Flashlights 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Voltage Dimensions — Inch (mm) Weight* Pricing Panasonic 
Size (Vv) Diameter Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Each Pkg. Carton Part No. 
D 1.5 1.339 (34.0) 2.421 (61.5) 3.53 (100) 700 hrs. (100 cont.) P113-ND 66 10.56/24 46.20/120 UM1NPA 
Cc 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 1.82 (51.5) 310 hrs. (1000 cont.) P114-ND 60 9.60/24 42.00/120 UM2NPA 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1000 cont.) P103-ND 30 12.00/60 78.00/600 UM-3NX 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (1000 cont.) P265-ND 27 9.00/50 70.20/600 RO3NPA/BK 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1009 cont.) P266-ND 33 11.00/50 264.00/2000 UM-5NX 
QV 9 1.91 x 1.04x 0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) 2.5 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P104-ND ALT? 11.80/10 206.50/200 OO6PNX 
Lantern ¢ 6 2-11/16" x 2-11/16" x 4-1/16" (68.26 x 68.26 x 103.19)} 20.0 (567) Heavy duty type battery P206-ND 4.20 45.36/12 45.36/12 W4FDPA 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic Flashlights 


Features: 


* Powerful Krypton bulb for brighter and whiter light * Heavy-Duty switch « Lifetime warranty on flashlight 


and switch (on manufacturer defects only) 
Specifications: 
BF-310BPA/K: 


(Fig. 1) * Weight: 8.53 oz. * Batteries: 2 Heavy-Duty “AA” size (Included) »* Brightness: Light output 


of over 50 candles at 5 feet (1.52 meters) 
BF-110PAB/K: 


(Fig. 2) * Weight: 1.16 lbs. * Batteries: 2 Heavy-Duty “D” size (Included) »* Brightness: Light output 


of over 100 candles at 5 feet (1.52 meters) 


BF-796PA/K: 
(Fig. 3) * Weight: 1.82 Ibs. 
output of 2500 lux 


BF-187PA/K: 


¢ Batteries: 4 Heavy-Duty “D” size (Included) 


(Fig. 4) Head Light Features: * Powerful hands-free operation * Designed for comfort with wide, adjustable 
elastic headband and padded headrest « Pivoting lamp has high intensity bulb with hands-free operation for 
any job indoors or out »* Lightweight 5.7 oz. (161.59 grams) »* Operates on two heavy duty “AA” batteries, 


included 


® 
ac. Staticide. PowerPen 


A battery contact cleaner that inhibits and removes oxidation on all types of batteries and terminals of battery 
powered products. This means you will spend less money on batteries because PowerPen will maximize 


your batteries performance. 


+ Spring top type. 


Digi-Key Price Panasonic 
* Brightness: Light Fig. | Description Part No. Each Part No. 
1 Flashlight P056-ND. 6.42 BF-310BPA/KOEM 
2 Flashlight P057-ND. 7.81 BF-110BPA/KOEM 
3 Lantern Flashlight P062-ND 9.60 BF-796PA/KOEM 
4 Head Light P059-ND. 11.95 BF-187PA/KOEM 


product life. 
$T1026-ND . 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1780 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344- 


4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


In addition, using PowerPen as directed will protect all terminals from corrosion, therefore extending the 


$6.13 


ENEIGIZEr Industrial Alkaline Batteries 


Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long-lasting power found in Energizer 


able Communication * Cameras * Audio Devices » High-Powered Flashlights » Pag- O) = 


Max® alkaline batteries with a design enhanced for today’s heavy current or continuous ers * TV Remote Controls » Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 
use applications. Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
Features: * No mercury added « Excellent shelf life Applications: * Telemetry * Port- product for medical, life support or life sustaining devices or systems. Be 
Average Cut-Off Dimensions 
Capacity | Voltage Rated Inch (mm) Weight Pricing Energizer 
Size (Vv) (mAh) (Vv) Drain/Load Diameter Height Oz. (g) Each Pkg. Carton Part No. 
D 1.5 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.38 11.04/12 57.96/72 EN95 
Cc 1.5 8,350 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.23 9.84/12 51.66/72 EN93 
AA 1.5 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND 63 10.08/24 52.92/144 EN91 
AAA 1.5 1,250 0.8 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND 63 10.08/24 52.92/144 EN92 
N 1.5 1,000 0.8 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND 99 15.84/24 247.10/576 E90VP 
ov 9.0 625 4.8 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.34 18.72/12 98.28/72 EN22 
6V Lantern 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 10.68 51.24/6 448.35/60 EN529 
D Solder Tabbed Version of above .. N105T-ND 1.71 13.68/12 71.82/72 EN95T 
Cc Solder Tabbed Version of above N106T-ND 1.56 12.48/12 65.52/72 EN93T 
AA Solder Tabbed Version of above .. Z N107T-ND 96 15.36/24 80.64/144 EN91T 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Button 1.5 150 0.9 7.5kQ. 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND 57 9.12/24 228.00/1,000 A76VP. 
Cylinder 12 40 6.0 20kQ 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 1.11 17.76/24 888.00/2,000 A23CVP 


Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Eveready® Super Heavy Duty batteries offer power for a wide range of needs, without 


draining your wallet. Features: * Suitable for moderate current drains or regular use Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
* No mercury added Applications: * Barricades » Portable Audio Devices * Smoke product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Detectors ¢ Flashlights and Lanterns * Warning Flashers and more 


Average Cut-Off Dimensions 
Capacity | Voltage Rated Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) (mAh) (V) Drain Diameter Height Oz. (g) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
D 1.5 8,000 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 3.1 (89) N113-ND 63 5.04/12 70.56/192 1250 
Cc 1.5 3,800 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 1.6 (45) N114-ND 57 4.56/12 63.84/192 1235 
AA 1.5 1,100 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.5 (15) N103-ND 48 3.84/12 53.76/192 1215 
AAA 15 540 0.8 16mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.31 (9.7) N265-ND 48 7.68/24 13.44/48 1212 
ov 9.0 400 4.8 5mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.3 (37) N104-ND 1.53 12.24/12 64.26/72 1222 
6V Lantern 6.0 11,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 21.2 (600) N206-ND 3.13 30.00/12 131.25/60 1209 


Lithium Batteries 


Features: ¢ Lithium batteries substantially outlast alkaline batteries and supply energy at 
a constant voltage over a wide range of discharge conditions. * Lithium batteries have 
an estimated shelf life of up to 10 years. * The L91 AA is the world’s longest lasting AA 
battery in high—drain applications, based on industry—standard testing. * 9 volt type for 
telemetry and other applications. * Energizer @2® Photo Lithium batteries provide the 


ideal power source for today’s photographic devices, with advanced lithium technology 
for exceptional power in digital devices. * Coin types for keyless entry and other 
electronic applications. 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Average Cut-Off Dimensions 
Capacity Voltage Rated (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Type (V) (mAh) (V) Drain/Load Diameter Height (g) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
AA 1.5 3,000 1.0 200mA 14.5 50.5 14.5 N602-ND 3.70 33.30/10 2480.18/1260 L91VP 
9 Volt 9 1,200 5.4 9000 26.5 x 17.5 x 49 36.4 N601-ND 11.13 100.13/10 890.00/100 L522MJ 

Camera 3 1,500 2.0 1000 17 34.5 16.8 N151-ND 3.30 29.70/10 2106.72/1200 EL123APVP. 

Camera 3 800 2.0 1000 15.6 27 11.0 N157-ND 4.50 48.60/12 86.40/24 EL1CR2BP. 

Camera Pack 6 1,500 3.5 2000 34x 17x 45 39.5 NO73-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL2CR5BP. 
Camera Pack 6 1,400 4.0 2000 35 x 19.5 x 36 37.0 N205-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL223APBP. 
Camera Pack (x2) 3 2,900 2.0 200mA 28.2 x 14x 51.6 32 N212-ND* 23.08 124.61/6 443.04/24 ELCRV3BP2 
Coin, 10MM 3 30 2.0 45kQ 10 2.5 0.7 NO31-ND 1.05 11.34/12 60.48/72 ECR1025BP 
Coin, 12.5MM 3 29 2.0 45kQ 12.5 1.6 0.7 N032-ND 1.08 11.61/12 61.92/72 ECR1216BP 

Coin, 12.5MM 3 40 2.0 45kQ 12.5 2 0.76 NO33-ND -90 8.10/10 718.20/1500 CR1220VP 

Coin, 16MM 3 55 2.0 30kQ 16 1.6 1.2 NO34-ND 1.00 9.00/10 532.00/1000 CR1616VP 

Coin, 16MM 3 79 2.0 30kQ 16 2 1.4 NO35-ND 93 8.33/10 1887.00/4000 CR1620VP 

Coin, 16MM 3 130 2.0 15kO. 16 3.2 1.8 NO36-ND 1.13 10.13/10 1197.00/2000 CR1632VP 

Coin, 20MM 3 58 2.0 30kQ 20 1.2 1.3 NO37-ND 1.10 9.90/10 2244.00/4000 CR2012VP 

Coin, 20MM 3 80 2.0 30kQ 20 1.6 1.9 N138-ND 33 2.93/10 172.90/1000 CR2016VP 

Coin, 20MM 3 170 2.0 15kQ. 20 25: 2.8 N188-ND 38 3.38/10 199.50/1000 CR2025VP 

Coin, 20MM 3 225 2.0 10kQ. 20 3.2 3.3 N189-ND 33 2.93/10 172.90/1000 CR2032VP 

Coin, 24.5MM 3 290 2.0 10k. 24.5 3 4.6 N603-ND 1.35 12.15/10 1077.30/1500 CR2430VP 

Coin, 24.5MM 3 575 2.0 5.1kQ. 24.5 5 6.9 N340-ND 1.35 12.15/10 718.20/1000 CR2450VP 


*One piece = package of two battery packs. 


Flashlights 


Fig.2 
TUF2D1 = 10.256 ~ 
TUF4AA1 


7] 


—“TUF2D1 = 3.307 
TUF4AA1 = 2.718 


UF2D1 = 3.748 
TUF4AA1 = 3.031 


Dimensions in inches 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Energizer® Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. 


TUF4D1: * Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens * Survives a 15 Foot Drop 
* Built-In Two Position Stand * Super Krypton Bulb 

TUF2D1: * Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens * Survives a 15 Foot Drop 
* Krypton Bulb 

TUF4AA1: « Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens ¢ Survives a 20 Foot Drop 
* Krypton Bulb 

TUF2AA1: « Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Water Resistant * Survives a 30 Foot Drop * 50 Hour Runtime 
HD33A1EN: * 2 White LEDs * 1 Red LED-Night Vision * Hands Free Headlight * Swivel and Tilt Directional Light * 50 
Hour Runtime 

F420: * Hands-Free Headlight » Swivel and Tilt Directional Light * Krypton Bulb 

IN421: * Swivel Head Rotates 180° * Belt Clip * Trigger Switch * Soft Ergonomic Grip * Krypton Bulb 

4250: * Heavy Duty Rubber Flashlight * Impact Resistant * Krypton Bulb 

K220: * Rugged, Impact Resistant Housing * Rubber Grip * Waterproof and Floats * Krypton Bulb » Lanyard Included 
P211: © Strong, Lightweight Aluminum ¢ Pocket Clip * Twist On/Off 


Weight 

Power Lamp Without Digi-Key Price Energizer 
Fig. | Description Source Output Batteries Part No. Each Part No. 
1 Hard Case Lantern 4D 84 Lumens 42.4 oz. N501-ND 21.50 TUF4D1H 
2 Hard Case 2D 16.5 Lumens 17.7 oz. N502-ND 19.99 TUF2D1H 
2 Hard Case 4AA 16.5 Lumens 11.9 oz. N503-ND 16.99 TUF4AA1H 
3 LED Hard Case 2 AA* 5.6 Candela 4.1 oz. N504-ND 15.36 TUF2AA1E 
4 LED Head Beam 3 AAA* 5.6 Candela 1.6 oz. N505-ND 18.30 HD33A1EN 
5 Head Beam 4 AA* 51 Lumens 9.9 oz. N506-ND 14.30 F420WB-A 
6 Swivel head 4 AA* 16.5 Lumens 6.4 oz. N507-ND 11.08 IN421WB-E 
7 Industrial Rubber 2D 16.5 Lumens 5.3 oz. N508-ND 8.10 4250IND 
8 Contractor 2 AA* 7 Lumens 4.0 oz. N509-ND 7.52 K220WB-E 
9 Pen Light 2 AAA* 5.5 Lumens 0.3 oz. N510-ND 4.20 P211-1ACS 

* Batteries included 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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EYSTONE Battery Clips, Contacts and Holders 


Fig. 11 Fig. 12 


Uses 


CR2032 “1 
Coin Cell Fe: ain 


i) 1 ak 
Lithium .—. 1.256 —+| Z . Zone for optional 102 


Batteries adhesive fixation 


b.38-) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Part No. ul 10 100 Fig.| Description Part No. ul 10 100 Fig.| Description Part No. il 10 100 
“N” Cell Holders* 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders “AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Contact 
1 1 Cell 154K-ND 1.88 1.75 1.00 22 1 Cell 105K-ND 1.47 1.37 85 35 = 238K-NDe 32/2 16 uk] 
2 2 Cell 155K-ND 3.33 3.11 2.06 22 1 Cell 1025-7K-ND 1.62 1.51 .93 9 Volt “PC” Snap-On Battery (on board battery mount) 
3 3 Cell 156K-ND 6.90 6.44 4.10 23 2 Cell 1025K-ND 1.62 1.51 93 36 Male 593K-ND 44 42 23 
“AAA” Cell Holders* 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 37 Female 594K-ND -50 44 28 
4 1 Cell 137K-ND 2.13 1.97 1.22 22 1 Cell 106K-ND 1.47 1.37 85 9 Volt Battery Straps 
2 2 Cell 138K-ND 3.48 3.26 2.23 22 1 Cell 103K-ND 1.47 1.37 85 38 Single 72K-ND 1.17 1.09 63 
3 3 Cell 169K-ND 5.10 4.76 3.02 23 2 Cell 1026K-ND 162 1.51 93 39 Dual 227K-ND 257 2.38 1.47 
4 4 Cell, | 170K-ND 6.96 6.50 4.15 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
‘AAA” Cell Holders - PC Mount? t 22 1 Cell 407K-ND 147 1.37.85 40 Single, 4” 2238K-ND 59 52 42 
5 1 Cell 2466K-ND 1.02 -90 7 23 2 Cell 1027K-ND 1.62 1.51 93 40 Single, 6” 2239K-ND 61 54 43 
° Seek ASCE, ioe ise a 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 40 Single, 8” 2240K-ND 63 56.44 
e ze ! 2 . 22 1 Cell 500K-ND 1.19 1.04 65 Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
8 sCell—— PSSICNDIS 1.36 _1.27 _1.09 | | 93 2Cell 501K-ND 1.87 1.74 1.51 | [41] Single, 4” 2241K-ND 63 56 44 
5 , AAA Coll Eo oo Wire, Feads tt — 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 41] Single, 6” 2242K-ND 65 57 46 
el - A i i 4 a 
22 1 Cell 502KE-ND 1.47 1.37 85 At Single, 8 2243K-ND 67 59 AT 
¢ - ba Fae ve ie ie 20mm Coin Cell Holder Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
8 4 Sail 2482K-ND 1.36 1.27 1.09 24 1 Cell 1066K-ND 1.47 1.37 85 40 Single, 4” 232K-ND 42 40 28 
“AA” Gell Holders* = = Vertical 20mm Coin Cell Holder 40 Single, 6” 233K-ND 43 Al 29 
| Tel 139K-ND 7491.39 79 25 1 Cell 1067K-ND 164 153 1.03 40 Single, 8” 234K-ND 44 A 29 
: e : 26 1 Cell 1065K-ND 164 153 1.03 Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
2 2 Cell 140K-ND 2.79 2.58 1.60 ~ = 7 5 
Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts 4 Single, 4’ 235K-ND 45 43 30 
3 3 Cell 171K-ND 4.09 3.82 2.42 5 a 
4 27 12mm 3000K-ND 51 45 26 4 Single, 6 236K-ND 44 39 31 
4 4 Cell 182K-ND 5.80 5.42 3.60 . a 
9 2 Cell 189K-ND 235 217 1.39 | | 27 20mm 3002K-ND 52 4627 | | 41| __ Single, 8 PSTIGND) te 0 
40 4 Cell 492K-ND 3.93 3.68 2.30 27 23mm 3004K-ND. 53 7 27 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
ah 1 Cell 2222K-ND 1.87 1.74 1.06 27 24mm 3006K-ND 57 51 28 42 Single, 4” 84-4K-ND 46 At 33 
12 2 Cell 2223K-ND 2.96 274 1.78 Surface Mount Coin Cell Retainer Contact 42 Single, 6” 84-6K-ND A8 42 34 
“AA” Cell Holders - PC Mountff - Cut Tape 42 Single, 8” 84-8K-ND 49 43 34 
73 1 Cell 2460K-ND 7.02 90 71 27 | 1Cell, 20mm 3002KCT-ND .60 35 31 _Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
14 2 Cell 2462K-ND 1.06 93 74 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts 42 Single, 4” 81-4K-ND 46 At 33 
15 3 Cell 2464K-ND 1.24 1.16 .99 - Tape & Reel 42 Single, 6” 81-6K-ND 48 42 34 
16 4 Cell 2477K-ND 1.36 1.27. 1.09 27 | 1 Cell, 20mm 3002KTR-ND 186.00/500 42 Single, 8" 81-8K-ND A9 43 34 
“AA” Cell Holders - 6” Wire Leadsf ft Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts Vertical “9V” PC Snap-On Connector 
13 1 Cell 2461K-ND 1.02 -90 71 28 12mm 3001K-ND 51 45 26 43 = 968K-ND 77 67 56 
14 2 Cell 2463K-ND 1.06 93 74 28 20mm 3003K-ND 52 46 .27 Single “AA” Cell Contacts 
15 3 Cell 2465K-ND 1.24 1.16 .99 28 23mm 3005K-ND 53 AT 27 44 = 209K-NDe 47/2 23 16 
16 4 Cell 2478K-ND 1.36 1.27. 1.09 28 23mm 3011K-ND 56 49 29 Dual “AA” Cell Contacts 
“AA” Cell Holders - with Snap-On Connectorf ft 28 24mm 3007K-ND 57 51 28 45 = 210K-NDe 71/2 84 23 
17 2 Cell 2474K-ND 1.06 93 74 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk “AAA” Snap-On Contacts 
18 3 Cell 2475K-ND 1.24 1.16 99 29 | 1 Cell, 20mm 1060K-ND 1.47 1.37 85 44 = 204K-NDe 47/2 23 16 
L 19 4 Cell |___2476K-ND 136 (1.27 1.09 30 | 1 Cell, 20mm 1061K-ND 184 1.70 1.14 45 = 202K-ND* 71/2 B34 23 
Cell Lithium Holders - PC Mountftt 30 | 2Cell, 20mm 1062K-ND 1.84 1.70 1.14 “A”, “AA” “9V” Spring Contacts 
20B 172 AA 108KK-ND 144 134 ~.73 | | 30 | 1Cell, 23mm 1071K-ND 1.84 1.70 1.14 | = 5209K-ND = 40.32 
20B AA 1028K-ND 1.44 1.34 73 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel 7A”. “AA” - - 
‘A”, “AA” Battery Contacts 
20B 2/3.A __1029K-ND _ 144 1.34 73 | [29 | 1 Cell, 20mm 7060KTR-ND 443.00/500 47] Dual whabs 5211K-ND — 32 23 
Cell Lithium Retaining Coverff 30 | 1 Cell, 20mm 1061KTR-ND 251.90/200 48 Dual 5212K-ND _ 39228 
20A 1/2 AA 108CK-ND A3 41 39 30 | 2Cell, 20mm 1062KTR-ND 251.90/200 49 (+) Button 5224K-ND = 43 ‘09 
20A AA 1028CK-ND 64 57 45 30 | 1 Cell, 23mm 1071KTR-ND 251.90/200 50 (-) Spring 5202K-ND = “04 47 
21 2/3 A 1029CK-ND. 61 5448 9 Volt Holders 51 |(+) Button witabs|  5223K-ND — 413 09 
Gr ¥ 5 A 
c” Cell Holders*t 31 1 Cell 1294K-NDtt 1.68 1.57 91 | | 52/() Spring witabs|___5201K-ND = at 8 
1 1 Cell 173K-ND 1.83 1.70 97 32 41 Cell 1295K-NDtt 1.62 1.51 87 “AAA”, “AAAA”, “N” Battery Contacts 
2 2 Cell 174K-ND 2.96 2.73 1.69 Insulated Polarizing Washers 5 = 
3 3 Cell 187K-ND 6.17 463 3.62 49) (+) Button 5225K-ND 09.07 
. : R 33 Red 59K-ND _ At .07 50 (-) Spring 5203K-ND — 32 23 
9 2 Cell 185K-ND 2.60 2.40 1.49 4 = 
10 4 Cell 496K-ND 457 427 292 33 Black 60K-ND : a] .07 51 |(+) Button w/tabs 5226K-ND — 13 .09 
: z ; “AAA” Snap-in PC Battery Clip 52 | (-) Spring w/tabs 5204K-ND — 21 5 
a vo BaaNN) 191 1.78 1.02 | [34 82K-ND* 60/229 15 | | 53) Dual Left Sid 214K-ND 29°24 
12 2 Cell 2225K-ND* 317 2.93 1.82 = g Bolte : : 5S | dual Cet Side peas Se : 
=D” Cell Holders*t “AA” Snap-iIn PC Battery Clip 54 | Dual Rt. Side 5213K-ND = .29 21 
7 7 Cell 775K-ND 7.96 7.82 140 34 1 Cell 92K-NDe 60/2 29 15 “A” PC Contacts 
2 2 Cell 476K-ND 345 319 197 “AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip 55 (+) Button 595K-ND _ -16 12 
3 3 Cell 490-ND 699 653 4t6 | | 34 1 Cell 55KCT-ND 55.3228 | | 56| _(-) Spring 628K-ND = 73 39 
9 2 Cell 486K-ND 2.96 273 1.69 “AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip “AA”, “AAA”, “N” PC Contacts 
10 4 Cell 200K-ND 552 516 3.57 ~Tape & Reel 55 | (+) Button 637K-ND = AS AT 
44 1 Cell 2226K-ND 245 227 139 | [34 1 Cell 55KTR-ND 78.00/300 56 | _(-) Spring 629K-ND — 73 ~.39 
12 2 Cell 2227K-ND 3.58 3.35 2.22 * Cell Holders are Aluminum tt Cell Holders are Plastic + “C” and “D” cell holders are dual clips only @ Figs. 34, 35, 44 & 45 sold by the pair 
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(i Memory Protection Devices 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig.| Cells | Description Part No. a 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. il 10 100 
“1/3N” Cell Holders 4 3 6” (152.40mm) Wire Leads, 
1 1 PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND 86 78 66 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH3AA-W-ND. 2.39 216 1.80 
“N” Cell Holders 5 4 6" (152.40mm) Wire Leads, 
2 | 2 | PC Mount, Solder Legs BHON-ND 194. 175 160 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH4AA-W-ND 2.59 2.34 1.95 
“AAA” Cell Holders Computer Clock Battery Replacement / “AA” Cell Holder 
3 | 2  ]PC Mount, Solder Legs BH2AAA-PC-ND 135 1.22 1.01| | 11] 3 | 9” (228.60mm) Wire Leads with Connector, 
4 | 3 | PC Mount, Solder Legs BH3AAA-PC-ND 224 202 168 Velcro Pads Included = = BH3AA-211-ND 3.19 2.88 2.84 
3 | > | 6" (152.40mm) Wire Leads, N/2AA@ Cell: Holders 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH2AAA-W-ND 135 1.22 1.01 8 | 1 | PC Mount, Solder Legs a - BH1/2AA-2-ND 70 64__—=58 
F A 6” (152.40mm) Wire Leads, ‘2/3A” or “123A” Cell Holders 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH3AAA-W-ND 2.24 2.02 1.68 7 PC Mount, Solder Legs BC2/3AE-ND 1331.23 77 
: F 6” (152.40mm) Wire Leads, _ 1 Cover for BC2/3AE BC2/3AC-ND 42 39 = 26 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH4AAA-W-ND 249 2.25 1.88 | -= Cover for BH2/3A-2 BH2/3AC-ND 59 ___.53_45 
7 : “C” Cell Holders 
|| 6, | Oe nee 12 | 1 | PC Mount, Solder L BHC-ND 2.02 1.82 1.76 
Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover SBH-431A-ND 83.75 63 ount, Solder Legs : : ef 
“AA” Cell Holders Lantern Battery Replacement — “D” Cell Holders 
3 | 2 ] PC Mount, Solder Legs BH2AA-PG-ND 742128 107 | [13] 4 | Uses Four UM-1 or D Cells BA4D-S-ND 270 2.44 2.35 
4 | 3 | PC Mount, Solder Legs BH3AA-PC-ND 2.39 216 1.80 Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter 
§ 4 PC Mount, Solder Legs BH4AA-PC-ND. 259 2.34 1.95 14 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH401-ND 98 89 77 
9 3 Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire Coin Cell Holders — 12.5mm Cell Diameter 
Leads and Switch with Belt Clip SBC331AS-GRN-ND 1.80 1.62 1.50 14 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH501-ND 1.04 87.80 
10 9 Battery Case for 2 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 15 1 SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-CT-ND 45 38 = 30 
Leads and Switch SBH-321AS-ND 12 65 60 SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-TR-ND 213.33/800 
10 3 Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter 
Leads and Switch SBH-331AS-ND 1.03 93.86 16 | , | PC Mount, Solder Legs, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BH600-ND 92 83 70 
10 4 Battery Case for 4 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 17 SMT, Temperature Range -40°C ~ 245°C BH600SM-ND. 1.13 1.02.85 
Leads and Switch SBH-341AS-ND 1.08 98 90 Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter 
3 | 2 | 8"(152.40mm) Wire Leads, 18 | 2 [PC Mount, Solder Legs 2.5 ~ 3.2mm Cell Height BH800S-ND 60 5554 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH2AA-W-ND 142 1.28 1.07 (Continued) 
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tb Memory Protection Devices (con, 


Battery Holders (con) 


Cigarette Lighter Auto Power 


*21 mm (Inside Diameter) * Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) 


2 No. of ae Digi-Key Price Each ¢ The length of the cord shown in each item is measured from the welding point 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
19 1 PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND. 97 73.62 Digi-Key Price Each 
20 1 Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND 74 67 56 Fig.| Description Part No. 1 10 100 
21 1 Horizontal, for BR, CR2032 Battery BS-3-ND 77 10 .58 ‘Auto Power Plu 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, EJ 
231 1 | cRo032 or BR2032 BS-7-ND 68 462—C52 ABS Fused Auto Plug with LED, Black APP-001-ND 2.25 2.03 2.00 
22 |, | PC Mount, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032-ND 1.03.70 62 |_| 37 | ABS Fused Auto Plug with LED, Gray APP-002-ND 2.25 2.03 2.00 
24 SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032SM-ND 1.03.70 62 ABS Fused Auto Plug with No LED, Black APP-003-ND 2.07 1.86 1.84 
15 1 SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-CT-ND A5 38 © 30 38 | Auto Locking Plug with LED, Black AP121-ND 3.73 3.36 2.95 
SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-TR-ND 126.00/450 39 | Auto Locking Socket, Black (use with AP121-ND) AS212-ND 2.96 2.67 2.46 
2 | 1 | Suter 20s Gl Bv20e2 SMHOGTR-ND 20804400 ee 
seta tro Mont for 030 Goa ESE Sag ag | | 49) Cigarette Intine Socket, Plasto ZA2010-ND 1131.02 ‘1.00 
ORI eTivee, 88 i : i! é Red Rubber Cap for Sockets 7A2081-R-ND 56 51 50 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter 12’ (3.66 meters) Coil Cord Assembly 
18 2 PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height BH906S-ND 1.01 92 77 4 with 5A Fused Plug with LED 7A5070-ND 5.84 5.26 5.19 
19 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3.2mm Cell Height BH908T-C-ND. 97 13 62 - 9 - - - 
ts] | SMT.2~ 3mm Cell Height BK-884-CT-ND 45 38.30 | | 42 | 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly 
SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-884-TR-ND 126.00/450 with 10A Fused Plug with LED ZA5071-ND 6.48 5.84 5.76 
Coin Cell Holders — 24-25mm Cell Diameter 43 | 8° (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 
27], | PG Mount, Solder Legs, 2 ~ 3mm Cell Height BH24307-C-ND 698170 with 10A Fused Plug with LED 2A5072-ND 6.20 5.58 5.51 
28 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Height BH1000-G-ND 1.22 113 95 | | 44 | 6 (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug 
15 1 SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-886-CT-ND AS 38 ~~ «30 with 5A Fused Plug with LED ZA5073-ND 3.85 3.47 3.42 
SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-886-TR-ND 126.00/450 44 6’ (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.5mm x 5.5mm DC Plug 
Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter with 5A Fused Plug with LED ZA5073-2.5-ND 5.09 4.63 3.25 
29 1 PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height BH3000-ND 1.22 01.13 95 45 12’ (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, 
9-Volt Cell Holders / Snaps with 5A Fused Plug with LED ZA5074-ND 6.11 5.50 5.42 
30 1 PC Mount, Solder Legs BH9V-PC-ND 117 1.06 .90 46 1’ (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
6” (152.40mm) Wire Leads BHOV-W-ND 88 80.79 with 2A Fused Plug with LED 7A5076-ND 4.32 3.89 3.84 
31 | 1 | 8(152.40mm) Battery Snap Cable BS6I-ND 300.27 25 47 | © (1.83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Rt. Angle DC Plug 
Ese ion pets Sia aaa EES = a = with 3A Fused Plug with LED ZA5077-ND 385 3473.42 
40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable -HD-| : : : j 
32 1 a 6’ (1.83 meters) Cord, Rotary Plug, 
-HD- i 48 
12 (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS12I-HD-24AWG-ND 35 32 30 with Lighted Switch and 5A Fuse BK-5072-ND 8.04 5.50 5.20 
33 1 6” (152.40mm) |-Style Molded Case 3 an 
Battery Snap Cable BS6I-MC-ND 39 «= 385Sts« 4g | 8" (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
gal 1 | 12"(@04.8mm) [Style Molded Case 2.1mm x 5.5mm DC Plug 7A5350-ND 2.91 2.63 2.59 
Battery Snap Cable BS12I-MC-ND AN 38 34 49 | 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector | _ZA5350-B-ND 2.54 2.29 2.25 
34 1 PC Mount, Printed Circuit Board Type with Contacts BC9VPC-ND 141. 113 1.02 50 Panel Mount, Power Socket, Insert Lock ZA2070-ND 3.36 3.00 271 
Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) Panel Mount, Power Socket, Screw Lock ZA2060-ND 2.60 2.32 2.10 
35 | —_ | 9-Volt Female Snap-on BSPCF-ND .24 22 «15 54 Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle 
36 | — _ | 9-Volt Male Snap-on BSPCM-ND 19 18 12 Sockets with LED ZA5018-ND 6.08 5.50 5.40 


“Budget Balancers” Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each INo. of Digi-Key Price Each 
Fig.| Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig.| Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. |Cells | Description Part No. il 10 100 
“N” Cell Holders 14) 2 Solder Tabs BC22AAL-ND 58 52 48 “C” Cell Holders 
114 | Soldertabs | BHNL-ND 58. 628 8| 3 | SolderTabs | BC3AAL-ND 53 84 78| [4s] 4 | sSouertabs [BRCleNn Ge se as 
2} 2 | SolderTabs | BH2NL-ND 62 56 82 9) 4 | SolderTabs (Hee $2 8378 | | 46] 2 | Soldertabs | BH2CL-ND 124 142 1.03 
“AAA” Cell Holders 10) 4 | Solder'Tabs HE ein 8 7 | | 47) 4 | Soldertabs | BH24CL-ND 1371.24 1.45 
a] 2 | Sowertabs RBCOSERIENG mse | | it] 4 | Solder Tas eam 165 60 | | ag} 4 | solder tabs | BHACL-ND 163 147 1.36 
12| 6 | SolderTabs | BH26AAL-ND 1.20 1.08 1.00 
4 4 Solder Tabs BC4AAAL-ND 1.46 4.32 1.22 13/ 8 Solder Tabs BHABAAL-ND 146 192 129 19) 4 Solder Tabs BH22CL-ND 1.75 1.58 1.46 
5 {4 | Solder Tabs _/BBSEERBA SED 9988 82 | aT > | er Wire Leads | BC22AAW-ND* 59540 SDE Cell Holders 
3) 2 | 6" Wire Leads: HEC aoe 69-638 8| 3. | 6’WireLeads | BC3AAW-ND* 6 87 80 | | 20] 1 | Soldertabs | BHDL-ND 7 65 ~=—«60 
4) 4 | G'Wire Leads eee oO 185 124 9| 4 | 6" Wire Leads | BC4AAW-ND* 100 91 84] | 21] 2 | SolderTabs | BH2DL-ND 137 1.24 1.45 
5 (4 | 6’ Wire Leads (BRASS ND) 100 281.84 10| 4 | 6” WireLeads | BH24aAW-ND* 93 84 78 | | 22] 3 | SolderTabs | BH3DL-ND 171 1.54 1.42 
“AA” Cell Holders 11] 4 | 6" Wire Leads | BH14AAW-ND* 77 70 64 23} 4 | Solder Tabs | BH24DL-ND 1.71 1.54 1.42 
1 | Solder Tabs | BCAAL-ND 5449 AB 12| 6 | 6" WireLeads | BH26AAW-ND* 126 1.14 1.06] | 24] 4 | Soldertabs | BH4DL-ND 212 191 177 
7) 2 | SolderTabs | BC12AAL-ND 60 54 50 13| 8 | 6” Wire Leads | BH48AAW-ND* 1.49 1.35 1.24 | *Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) 
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Panasonic 
AC Axial Fans 


NMB-MAT 


NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a “funnel” type pattern, and are 
ideal when cooling a specific area such as a power supply that is surrounded by numerous components with 


minimum ventilation available. 


Size Input Power | Air Flow Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
(mm) Bearing | Voltage (W) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. i 5) 10 Part No. Guard Each 
60x30 Ball 115 4.0 9.18 29 22AWG, 300mm Leads P12871-ND 16.50 14.19 12.21 2412PS12WB30A00 | CR221-ND 57 
80x25 Ball 115 5.0 19.77 33 22AWG, 300mm Leads P12872-ND 16.50 14.19 12.21 3110PS12WB30A00 § CR229-ND 65 
115 4.0 18.0 31 -110 Terminal P12988-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12TBOOAOO CR229-ND 65 

115 4.0 19.4 25 22AWG, 300mm Leads P12993-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12WB10A00 § CR229-ND 65 

230 6.5 20.0 35 -110 Terminal P12875-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23TB10A00 CR229-ND 65 

230 6.5 20.0 35 22AWG, 300mm Leads P12879-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23WB10A00 CR229-ND 65 

115 6.0 22.0 36 -110 Terminal P12873-ND 16.65 14.32 12.33 3115FS12TB10A00 CR229-ND 65 

115 6.0 22.0 36 22AWG, 300mm Leads P12877-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12WB10A00 CR229-ND 65 

230 5.0 22.0 26 22AWG, 300mm Leads P12997-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS23WB10A00 § CR229-ND 65 

115 4.5 24.0 32 22AWG, 300mm Leads P12994-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12WB20A00 | CR229-ND 65 

230 6.0 26.0 34 -110 Terminal P12995-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS23TB20A00 CR229-ND 65 

230 6.0 26.0 34 22AWG, 300mm Leads P12998-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS23WB20A00 § CR229-ND 65 

80x38 Ball 115 7.0 27.0 40 -110 Terminal P12989-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12TB20A00 CR229-ND 65 
115 7.0 27.0 40 22AWG, 300mm Leads P12990-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12WB20A00 CR229-ND 65 

230 7.5 28.0 40 -110 Terminal P12991-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23TB20A00 CR229-ND 65 

230 7.5 28.0 40 22AWG, 300mm Leads P12992-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23WB20A00 CR229-ND 65 

115 7.0 31.77 38 -110 Terminal P12881-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12TB30A00 CR229-ND 65 

115 8.5 32.0 44 -110 Terminal P12874-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12TB30A00 CR229-ND 65 

115 8.5 32.0 44 22AWG, 300mm Leads P12878-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12WB30A00 CR229-ND 65 

115 7.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12882-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12WB30A00 § CR229-ND 65 

230 8.0 32.0 38 -110 Terminal P12996-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS23TB30A00 CR229-ND 65 

230 8.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12999-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS23WB30A00 | CR229-ND 65 

230 8.0 33.0 44 -110 Terminal P12876-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23TB30A00 CR229-ND 65 

230 8.0 33.0 44 22AWG, 300mm Leads P12880-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23WB30A00 CR229-ND 65 

115 6.0 20.0 25 -110 Terminal P13100-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12TB10A00 CR220-ND 68 

115 6.0 20.0 25 22AWG, 300mm Leads P13102-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12WB10A00 § CR220-ND 68 

230 6.0 20.0 26 -110 Terminal P13103-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23TB10A00 CR220-ND 68 

115 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13101-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12TB20A00 CR220-ND 68 

92x25 Ball 230 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13104-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23TB20A00 CR220-ND 68 
115 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads P12884-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12WB30A00 § CR220-ND 68 

230 10.0 34.5 39 22AWG, 300mm Leads P12886-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23WB30A00 § CR220-ND 68 

115 9.0 34.6 38 -110 Terminal P12883-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12TB30A00 CR220-ND 68 

230 10.0 34.6 39 -110 Terminal P12885-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23TB30A00 CR220-ND 68 

115 7.0 53.0 30 -110 Terminal P12887-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS12TB20A00 CR224-ND 81 

119x25 Ball 230 8.0 53.0 30 -110 Terminal P12889-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS23TB20A00 CR224-ND 81 
115 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12888-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS12TB30A00 CR224-ND 81 

230 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12890-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS23TB30A00 CR224-ND 81 

115 5.5 49.4 28 -110 Terminal P12891-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB10A00 CR224-ND 81 

230 7.5 67.09 30 -110 Terminal P13110-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS23TB20A00 CR224-ND 81 

115 7.0 67.1 30 -110 Terminal P12892-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB20A00 CR224-ND 81 

115 10.0 70.0 33 -110 Terminal P12895-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB10D00 CR224-ND 81 

230 9.0 70.0 70 -110 Terminal P12897-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS23TB10D00 CR224-ND 81 

115 9.8 80.0 36 -110 Terminal P13105-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB20D00 CR224-ND 81 

230 11.0 88.28 37 -110 Terminal P13111-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS23TB30A00 CR224-ND 81 

419x38 Ball 115 14.5 102 4 -110 Terminal P12893-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB50A00 CR224-ND 81 
115 14.5 90.0 39 -110 Terminal P13106-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB30D00 CR224-ND 81 

115 13.0 95.34 39 -110 Terminal P13109-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB40A00 CR224-ND 81 

230 13.0 95.34 39 -110 Terminal P13112-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS23TB40A00 CR224-ND 81 

115 14.0 100.0 42 -110 Terminal P13107-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB40D00 CR224-ND 81 

230 14.0 100.0 100 -110 Terminal P13108-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS23TB40D00 CR224-ND 81 

230 14.0 102.4 41 -110 Terminal P12894-ND 16.88 14.52 12.49 4715MS23TB50A00 CR224-ND 81 

115 14.4 110 45 -110 Terminal P12896-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB50D00 CR224-ND 81 

230 14.0 110 110 -110 Terminal P12898-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS23TB50D00 CR224-ND 81 

115 32.0 21.2 56 -110 Terminal P12899-ND 50.00 43.00 37.00 5915PC12TB30A00 CR191-ND 2.28 

150x172x38 Ball 230 35.0 21.2 56 -110 Terminal P12900-ND 50.00 43.00 37.00 5915PC23TB30A00 CR191-ND 2.28 
230 18.0 102.4 38 -110 Terminal P13113-ND 50.00 43.00 37.00 5915PC23TB10A00 CR191-ND 2.28 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1785 


Panasonic NMB-MAT 
DC Fans FBL Series 


Features: 
¢ Louvered design increases air flow and decreases turbulent noise at standard rating conditions * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured with a UL94V-0 plastic (flammability) 
¢ Hydro-Wave Bearing Technology 


TOV 


* Noise Data: The noise data is measured at 1 meter from the air intake side of the fan suspended in a semi- 


Specifications: anechoic chamber (background noise 13dB-A maximum) 


* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (65%RH) * Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. Lead 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Length Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. | Range Sq.-xThk. (WwW) (CFM) (mmH,0) (dB-A) (mm) 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P10893-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1A CR221-ND 57 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11091-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1BS § CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P10892-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12H1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12M1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P10890-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12L1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24U1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P11016-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24H1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P11015-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24M1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P11014-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24L1A CR221-ND 57 
12 7-13.5 80 x 25.5 4.32 35.31 47 42.0 300 P11082-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO8A12U1BX § CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12U1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12H1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12M1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 1.20 17.30 11 26.0 300 P10894-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12L1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 4.32 35.30 4.0 42.0 300 P11021-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24U1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 3.00 30.00 2.9 39.0 300 P11020-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24H1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24M1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.20 17.30 11 26.0 300 P11018-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24L1A CR180-ND 85 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12H1A CR220-ND 68 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 295 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A12H1BX § CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 6.60 54.72 4.4 47.0 295 P10901-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12U1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12M1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P10898-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12L1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11025-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24U1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11092-ND 9.00 7.74 6.66 5.98 5.40 FBLO9A24U1BX § CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P11024-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24H1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24M1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P11022-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24L1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 280 P10905-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G12U1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P10903-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12M1A_ § CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P10902-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12L1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 280 P11029-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G24U1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A_ § CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND 1.79 
Manufacturer Part Number Ending Code: BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
FCC-000-ND Lead Wire: Assembly, 3' Conductors \.....c.0cdcieescraesctadacrsacsarecrmacsasecsaiacsaacsa ncsseesraadsramesnen Aoaaaesaebaene sia erase siaaediaad sieaessaansneasenaanonensdcaanaliena sineaeaieas $1.72/1; $38.70/25 
P11031-ND Lead Wire: Assembly::2 Conductors 1s sanded cane snade fash wsnsed ciate sinnale sheath olnculesaan verse anita bana aawen less cdgaidanin Suse ide nbinaniNeeace he bantnra aadieamadlesesass ernauleiamuaitenibetla sleek wine altah armaielee $.63/1; $13.44/25 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
DC Fans UDQ Series | Fig. 1 - Flat Unidirectional (Cooler Chip) Fig. 2 - 


Vertical (Axial) 


SPECIFICATIONS: 


¢ Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
¢ Operating Humidity: <85 Rh% 


Note: Not for New Design 
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Dimensions Operating Current | Speed Max Air Flow Max Air Pressure Life Noise 
(mm) Voltage (VDC) | @ 60°C | @ 60°C @ 60°C @ 60°C Expectancy @ 1M | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | A B c Nom. | Range (mA) (r/min) | (m3/min.) | (CFM) | (Pa) (in H20) | (Hrs.@ 60°C) dBA Part No. i EI] 10 50 100 | Part No. 
1 44.5 | 44.5 | 7.5 5 45~6 150 4,800 0.022 0.78 24.5 0.10 30,000 26 P9770-ND* 28.13 24.19 18.75 = 17.31 16.08 | UDQFC4E07-PI 
25 25 10 5 3.1~5.5 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 30,000 17 P11093-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFMO1CP1 
2 30 30 10 5 3.1~5.5 90 8,500 0.10 3.60 35 0.14 30,000 26 P11085-ND+ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFHBBO1-P1 
30 30 10 5 3.1~5.5 50 6,000 0.065 2.29 17 0.07 30,000 18 P11094-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFMO01P1 


* Thermal Sensor 10K@ 25°C + Ball Bearings 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1786 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic /) wus-mat DC Axial Fans 


NMB-MAT combines the Panasonic Panaflo and NMB fan product lines. Rib Mount Flange Mount 
NMB-MAT offers a comprehensive line of cooling products, including AC and DC axial fans and blowers ranging Type: Type: 
from 25mm to 172mm in diameter. NMB-MAT leverages its expertise to develop and produce superior cooling 6, A 
fans and blowers. "4 6 TUV 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60/70°C by model (65%RH) 
Features: * Aerodynamic blade and venturi design * They are ideal when cooling a specific area that is @ 
surrounded by numerous components with minimum ventilation available. 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. ond 
Dim. Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
(mm) Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sq.xThk. Nom. Range (W) (CFM) (mm H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. it 5 10 Part No. Guards Each 
5 4.5-5.5 0.625 2.0 20 25.0 200 Ball _ Rib | P12806-ND 12.75 10.97 9.44 | 1004KL01WB50B00 CR181-ND 63 
25x10 12 8-13.8 0.72 2.0 20 25.0 200 Ball _ Rib | P12807-ND 12.75 10.97 9.44 | 1004KLO4WB50B00 CR181-ND 63 
12 8-13.8 0.72 2.0 20 25.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13383-ND NEW! 13.38 11.51 9.90 | 1004KL04WB59B00 CR181-ND 63 
5 4.5-5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball _— Rib | P12808-ND 13.75 11.83 10.18 | 1204KL01WB50B00 CR181-ND 63 
5 4.5-5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor} Rib | P13384-ND NEW! 14.38 12.37 10.64 | 1204KL01WB59B00 CR181-ND 63 
30x10 12 6-13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball _ Rib | P12809-ND 13.75 11.83 10.18 | 1204KL04WB50B00 CR181-ND 63 
12 6-13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13385-ND NEW! 14.38 12.37 10.64 | 1204KL04WB59B00 CR181-ND 63 
5 4.5-5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib | P12810-ND 13.00 11.18 9.62 | 1404KL01WB50B00 CR378-ND 63 
5 4.5-5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball Tac Rib | P13386-ND NEW! 13.88 11.94 10.27 | 1404KL01WB59B50 CR378-ND 63 
a 12 8-13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball - Rib | P12811-ND 13.00 11.18 9.62 | 1404KLO4WB50B00 CR378-ND 63 
12 8-13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13387-ND NEW! 13.88 11.94 10.27 | 1404KL04WB59B00 CR378-ND 63 
5 4.5-5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball _ Rib | P12812-ND 11.25 9.68 8.33 | 1604KL01WB50B00 CR230-ND A8 
5 4.5-5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor} Rib | P13388-ND NEW! 11.88 10.22 8.79 | 1604KL01WB59B00 CR230-ND 8 
40x10 12 10.2-13.8 | 0.876 5.3 136 25.0 200 Ball _ Rib | P12813-ND 11.25 9.68 8.33 | 1604KLO4WB40B00 CR230-ND 48 
12 10.2-13.8 | 0.876 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13389-ND NEW! 11.88 10.22 8.79 | 1604KL04WB59B00 CR230-ND 48 
5 4.5-5.5 0.600 6.0 3.70 28.0 200 Ball _— Rib | P12814-ND 11.50 9.89 8.51 | 1606KLO1WB30L00 CR230-ND 48 
5 4.5-5.5 1.20 8.12 6.40 34.0 200 Ball _ Rib | P12815-ND 11.50 9.89 8.51 | 1606KLO1WB50L00 CR230-ND 48 
5 4.5-5.5 1.20 8.1 .250 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13390-ND NEW! 12.13 10.43 8.98 | 1606KLO1WB59L00 CR230-ND 8 
40x15 12 10.2-13.8 | 0.804 6.0 3.70 28.0 200 Ball _ Rib | P12816-ND 11.50 9.89 8.51 | 1606KLO4WB30L00 CR230-ND A8 
12 10.2-13.8 | 1.02 8.12 6.40 34.0 200 Ball _— Rib | P12817-ND 11.50 9.89 8.51 | 1606KLO4WB50L00 CR230-ND A8 
12 10.2-13.8 | 1.02 8.1 .250 34.0 200 Ball Lock Rotor} Rib | P13391-ND NEW! 12.13 10.43 8.98 | 1606KLO4WB59L00 CR230-ND 8 
24 22.0-25.2 | 1.488 84 .250 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13392-ND NEW! 12.13 10.43 8.98 | 1606KLOS5WB59L00 CR230-ND 8 
§ 4.5-5.5 0.35 49 08 20.0 200 Ball _ Rib | P12818-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLO1WB10L00 CR230-ND 8 
5 4.5-5.5 1.90 95 28 33.0 200 Ball _ Rib | P12819-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLO1WB50L00 CR230-ND 8 
5 4.5-5.5 1.90 95 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13393-ND NEW! 12.25 10.54 9.07 | 1608KL01WB59L00 CR230-ND A8 
5 4.5-6.0 0.60 3.9 2.50 24.0 300 Ball _ Rib | P9700-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4FO5L CR230-ND 48 
5 4.5-6.0 1.40 67 6.60 33.0 300 Ball _ Rib | P9701-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4FO5H CR230-ND 8 
12 7.0-13.8 1.80 67 6.60 32.0 300 Ball Lock Rotor} Rib | P11081-ND 15.25 13.12 11.29 | FBKO4F12HS CR230-ND 8 
12 7.0-13.8 2.04 9.2 12.00 42.0 300 Ball _ Rib | P9723-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F12U CR230-ND A8 
12 7.0-13.8 2.04 9.2 12.00 42.0 300 Ball Lock Rotor | Rib | P9994-ND 14.88 12.80 11.01 | FBKO4F12US CR230-ND A8 
40x20 12 7.0-13.8 1.80 67 6.60 32.0 300 Ball - Rib | P9703-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F12H CR230-ND 8 
12 7.0-13.8 0.90 3.9 2.50 23.0 300 Ball _ Rib | P9702-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F12L CR230-ND A8 
12 10.2-13.8 | 0.48 49 08 20.0 200 Ball _ Rib | P12820-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLO4WB10L00 CR230-ND 48 
12 10.2-13.8 | 1.32 95 28 33.0 200 Ball _ Rib | P12821-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLO4WB50L00 CR230-ND 48 
12 10.2-13.8 | 1.32 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13394-ND NEW! 12.25 10.54 9.07 | 1608KLO4WB59L00 CR230-ND 8 
24 14.0-27.6 | 2.40 9.2 12.00 42.0 300 Ball _ Rib | P9762-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F24U CR230-ND 8 
24 14.0-27.6 | 2.21 67 6.60 33.0 300 Ball _ Rib | P9704-ND 15.00 12.90 11.10 | FBKO4F24H CR230-ND 8 
24 20.0-25.2 | 0.96 49 08 20.0 200 Ball - Rib | P12822-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLO5WB10L00 CR230-ND 48 
24 20.0-25.2 | 1.92 95 28 33.0 200 Ball _ Rib | P12823-ND 11.63 10.00 8.61 | 1608KLOS5WB50L00 CR230-ND A8 
24 20.0-25.2 | 1.92 95 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13395-ND NEW! 12.25 10.54 9.07 | 1608KLOS5WB59L00 CR230-ND 8 
5 4.5-6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball _— Rib | P12824-ND 11.00 9.46 8.14 | 2004KL01WB50B00 CR379-ND 1.03 
5 4.5-6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13396-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 | 2004KL01WB59B00 CR379-ND 1.03 
SOxI0 12 10.2-13.8 | 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball _ Rib | P12825-ND 11.00 9.46 8.14 | 2004KL04WB50B00 CR379-ND 1.03 
12 10.2-13.8 | 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13397-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 | 2004KL04WB59B00 CR379-ND 1.03 
52x15 12 10.2-13.0 | 1.56 1441 14 30.0 200 Ball _ Rib | P12826-ND 11.00 9.46 8.14 | 2106KLO4WB50L00 CR388-ND 69 
12 10.2-13.0 | 1.56 141 14 30.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13398-ND NEW! 11.75 10.11 8.70 | 2106KLO4WB59L00 CR388-ND 69 
12 7.0-13.8 0.48 67 03 19.0 200 Ball _ Rib | P12827-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KL04WB10L00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 1.92 18.3 20 34.0 200 Ball _ Rib | P12828-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KLO4WB50L00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 1.92 18.3 20 34.0 200 Ball Lock Rotor} Rib | P13399-ND NEW! 11.75 10.11 8.70 | 2406KLO4WB59L00 CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.74 16.6 475 32.0 325 | Hydrowave _ Rib | P9725-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAOQ6T12H CR221-ND 57 
60x15 12 7-13.8 1.74 16.6 4.75 32.0 325 | Hydrowave | Lock Rotor} Rib | P9996-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO6T12HS CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.06 12.0 2.80 24.0 325 | Hydrowave _ Rib | P9724-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO6T12L CR221-ND 57 
24 10.0-27.6 | 2.40 18.3 20 34.0 200 Ball - Rib | P12829-ND 11.13 9.57 8.24 | 2406KLOS5WB50L00 CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.99 16.6 475 32.0 325 | Hydrowave _ Rib | P9727-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ6T24H CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.34 12.0 2.80 24.0 325 | Hydrowave _ Rib | P9726-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO6T24L CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 0.60 10.9 07 22.5 300 Ball _ Rib | P12830-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NL04WB10L00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball _ Rib | P12831-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NLO4WBS50L00 CR221-ND 7 
60x20 12 6.0-13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib | P13400-ND NEW! 11.88 10.22 8.79 | 2408NLO04WB59L00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13402-ND NEW! 11.88 10.22 8.79 | 2408NLO4WB59P00 CR221-ND 57 
24 15.0-27.6 | 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball _ Rib | P12832-ND 11.25 9.68 8.33 | 2408NLO5WB40L00 CR221-ND 57 
24 15.0-27.6 | 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib | P13401-ND NEW! 11.88 10.22 8.79 | 2408NLO5WB59L00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 0.90 13.7 08 23.0 300 Ball - Rib | P12833-ND 10.88 9.36 8.05 | 2410MLO4WB10B00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 2.04 21.5 20 33.5 300 Ball _ Rib | P12834-ND 10.88 9.36 8.05 | 2410MLO4WB40B00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 1.80 24.0 20 33.5 300 Ball Lock Rotor} Rib | P13403-ND NEW! 8.38 7.24 6.20 | 2410RLO04WB59C00 CR221-ND 57 
60x25 12 6.0-13.8 3.24 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib | P13404-ND NEW! 8.38 7.24 6.20 | 2410RLO04WB79C00 CR221-ND 57 
12 6.0-13.2 6.20 37.0 7 46.0 300 Ball Tac Flange | P13406-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 | 2410MLO4WB89E50 CR221-ND 57 
24 10.0-27.6 | 2.40 23.3 25 36.5 300 Ball _ Rib | P12835-ND 10.88 9.36 8.05 | 2410MLOSWB50B00 CR221-ND 57 
24 10.0-27.6 | 4.80 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib | P13405-ND NEW! 8.38 7.24 6.20 | 2410RLO5WB79C00 CR221-ND 57 
24 10.0-26.4 | 6.24 37.0 12.24 50.0 300 Ball Tac Flange | P13407-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 | 2410MLOSWB89E50 CR221-ND 57 
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Panasonic “A wwus-matT DC Axial Fans (com) 


Dim. Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
(mm) Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sq.xThk. Nom. Range (W) (CFM) (mm H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 7-13.8 2.52 20.5 6.0 37.0 315 Hydrowave — Flange | P9758-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12U1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.52 20.5 6.0 37.0 315 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9995-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12U1BS CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.04 19.1 5.20 32.0 315 Hydrowave —_ Flange | P9729-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12H1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.04 19.1 5.20 32.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11033-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ6A12H1BX CR221-ND 57 
60x25.5 12 7-13.8 1.56 16.6 3.95 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9767-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12M1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.32 144 3.10 24.0 315 Hydrowave _ Flange | P9728-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12L1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.32 14.4 3.10 24.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11034-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAQ6A12L1BX CR221-ND ST 
24 14-27.6 2.52 19.1 5.20 32.0 315 Hydrowave _ Flange | P9731-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24H1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 2.16 16.6 3.95 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9768-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24M1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.68 144 3.10 24.0 315 Hydrowave _ Flange | P9730-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24L1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.40 33.5 3.20 34.0 325 Hydrowave - Rib P9733-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ8T12H CR180-ND 85 
12 7-13.8 2.40 33.5 3.20 34.0 325 Hydrowave Tac Rib P11095-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ8T12HS CR180-ND 85 
80x15 12 7-13.8 0.95 21.9 1.55 23.0 325 Hydrowave _ Rib P9732-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO8T12L CR180-ND 85 
24 14-27.6 2.64 33.5 3.20 34.0 325 Hydrowave _ Rib P9735-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAQ8T24H CR180-ND 85 
24 14-27.6 1.13 21.9 1.55 23.0 325 Hydrowave — Rib P9734-ND 10.00 8.60 7.40 | FBAO8T24L CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 1.08 26.5 08 26.0 300 Ball _ Flange | P12836-ND 12.38 10.65 9.16 | 3108NL04WB10P00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 3.36 44.0 20 42.0 300 Ball _ Flange | P12837-ND 12.38 10.65 9.16 | 3108NLO4WB50P00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13408-ND NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3108NLO04WB59L00 CR180-ND 85 
a 24 15.0-27.6 1.30 26.5 08 26.0 300 Ball _ Flange | P12838-ND 12.38 10.65 9.16 | 3108NLO5WB10P00 CR180-ND 85 
24 15.0-27.6 3.60 44.0 20 42.0 300 Ball _ Flange | P12839-ND 12.38 10.65 9.16 | 3108NLO5WB50P00 CR180-ND 85 
24 15.0-27.6 3.60 44.0 20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13409-ND NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3108NLO5WB59P00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball _ Flange | P12840-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KLO4WB10P00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 2.04 31.8 10 28.0 300 Ball _ Flange | P12841-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KLO4WB30P00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 2.76 38.8 15 34.0 300 Ball _ Flange | P12842-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KLO4WB50P00 CR180-ND 85 
80x25 12 6.0-13.8 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13410-ND NEW! 11.75 10.11 8.70 | 3110KLO4WB69L00 CR180-ND 85 
24 10.0-27.6 1.44 24.7 07 22.0 300 Ball - Flange | P12843-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KLO5WB10P00 CR180-ND 85 
24 10.0-27.6 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball _ Flange | P12844-ND 11.13 9.57 8.24 | 3110KLOSWB50P00 CR180-ND 85 
24 10.0-26.4 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13411-ND NEW! 11.75 10.11 8.70 | 3110KLOS5WB69L00 CR180-ND 85 
12 7-13.8 3.24 46.9 4.80 38.2 300 Hydrowave _ Flange | P9759-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12U1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 3.24 46.9 4.80 38.2 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9997-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12U1BS, CR180-ND 85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave - Flange | P9738-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12H1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave _ Rib P11035-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12H1AZ CR180-ND 85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11036-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ8A12H1BS CR180-ND 85 
12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave _ Flange | P9737-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12M1A CR180-ND 85 
80x25.5 12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11038-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12M1BS CR180-ND 85 
12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11039-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO8A12M1BX CR180-ND 85 
12 7-13.8 0.82 24.0 1.57 21.0 300 Hydrowave _ Flange | P9736-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12L1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 0.82 24.0 1.57 21.0 300 Hydrowave _ Rib P11037-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12L1AZ CR180-ND 85 
24 14-27.6 2.52 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave _ Flange | P9741-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24H1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 2.52 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11097-ND 11.50 10.07 8.63 | FBAO8A24H1CX CR180-ND 85 
24 14-27.6 1.70 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave =_ Flange | P9740-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24M1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 1.30 24.0 1.57 21.0 300 Hydrowave =_ Flange | P9739-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24L1A CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball — Flange | P12845-ND 12.38 10.65 9.16 | 3112KL04WB40E00 CR180-ND 85 
80x32 12 6.0-12.6 5.40 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13412-ND NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3112KLO4WB69E00 CR180-ND 85 
24 10.0-27.6 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball _ Flange | P12846-ND 12.38 10.65 9.16 | 3112KLOS5WB40E00 CR180-ND 85 
24 10.0-25.2 5.04 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13413-ND NEW! 13.00 11.18 9.62 | 3112KLO5WB69E00 CR180-ND 85 
12 6.0-13.8 0.876 26.5 06 25.0 300 Ball _ Flange | P13415-ND NEW! 14.38 12.37 10.64 | 3610KLO4WB10P00 CR220-ND 68 
12 6.0-13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball _ Flange | P12847-ND 14.25 12.26 10.55 | 3610KLO4WB40D00 CR220-ND 68 
S255 12 6.0-13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13414-ND NEW! 14.88 12.80 11.01 3610KLO04WB49G00 CR220-ND 68 
24 10.0-25.0 3.84 54.7 19 41.0 300 Ball _ Rib P12848-ND 14.25 12.26 10.55 | 3610KLOS5WB50D00 CR220-ND 68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave _ Flange | P9760-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12U1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11044-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A12U1BO CR220-ND 68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave Tac Flange | P9975-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A12U1BX CR220-ND 68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P9744-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P11040-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1AZ CR220-ND 68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11041-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A12H1BO CR220-ND 68 
12 7-13.8 2.70 56.8 16 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P13481-ND NEW! 4.80 4.13 3.56 | FBAO9A12H1BQ CR220-ND 68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11042-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12H1BX CR220-ND 68 
12 7-13.8 1.80 48.0 3.00 30.0 295 Hydrowave _ Flange | P9743-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12M1A CR220-ND 68 
92x25.5 12 7-13.8 1.32 42.7 2.30 27.0 295 Hydrowave _ Flange | P9742-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12L1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 1.32 427 10 27.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P13482-ND NEW! 4.80 4.13 3.56 | FBAO9A12L1BS CR220-ND 68 
12 7-13.8 1.32 427 2.30 27.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11043-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12L1BX CR220-ND 68 
24 12-27.6 7.2 68.8 46 47.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11096-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A24U1BX CR220-ND 68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P9747-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24H1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave _ Rib P11045-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24H1AZ CR220-ND 68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11046-ND 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A24H1BS CR220-ND 68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11047-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A24H1BX CR220-ND 68 
24 14-27.6 2.64 48.0 3.00 30.0 295 Hydrowave _ Flange | P9746-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24M1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 1.92 427 2.30 27.0 295 Hydrowave - Flange | P9745-ND 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24L1A CR220-ND 68 
12 7.0-13.2 4.08 68.5 29 44.0 300 Ball —_ Flange | P12849-ND 20.38 17.53 15.08 | 3615KLO4WB40P00 CR220-ND 68 
12 7.0-12.6 5.52 76.5 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13416-ND NEW! 21.00 18.06 15.54 | 3615KLO4WB59P00 CR220-ND 68 
92488 24 12.0-25.2 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball _ Flange | P12850-ND 20.38 17.53 15.08 | 3615KLOSWB50P00 CR220-ND 68 
24 12.0-25.2 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13417-ND NEW! 21.00 18.06 15.54 | 3615KLOSWB59P00 CR220-ND 68 
12 6.0-13.8 1.44 63.5 07 27.0 300 Ball _ Rib P13418-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 | 4710KLO4WB10L00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.0 6.60 114.7 20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13420-ND NEW! 18.13 15.59 13.42 | 4710KLO4WB59E00 CR210-ND 1.79 
419x25 12 6.0-13.0 6.60 114.7 20 41.5 300 Ball _ Flange | P13448-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 | 4710KLO4WB50E00 CR210-ND 1.79 
24 10.0-27.6 1.92 63.5 07 27.0 300 Ball _ Flange | P13449-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 | 4710KLO5WB10E00 CR210-ND 1.79 
24 10.0-26.0 6.96 114.7 20 41.5 300 Ball - Flange | P13447-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 | 4710KLOS5WB50E00 CR210-ND 1.79 
24 10.0-26.0 6.96 114.7 20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13419-ND NEW! 18.13 15.59 13.42 | 4710KLOSWB59E00 CR210-ND 1.79 
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Panasonic 4A wus-matT DC Axial Fans (on. 


Dim. Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
(mm) Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sq.xThk. Nom. Range (W) (CFM) (mmH,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 6.0-13.8 1.92 56.1 09 29.0 300 Ball _— Flange | P12854-ND 21.38 18.39 15.82 | 4712KL04WB10P00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball _ Flange | P12855-ND 21.38 18.39 15.82 | 4712KLO4WBS50P00 CR210-ND 1.79 
119x32 12 6.0-13.8 8.28 3.40 93 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13421-ND NEW! 22.00 18.92 16.28 | 4712KLO4WB59P00 CR210-ND 1.79 
24 12.0-27.6 | 8.16 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13422-ND NEW! 22.00 18.92 16.28 | 4712KLO5WB49P00 CR210-ND 1.79 
48 28.0-55.2 | 10.08 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13423-ND NEW! 22.00 18.92 16.28 | 4712KLO7WB49P00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 6.60 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange | P12857-ND 19.00 16.34 14.06 | 4715KLO4WB30P00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12858-ND 19.00 16.34 14.06 | 4715KLO4WB40P00 CR210-ND 1.79 
12 8.0-13.2 | 17.50 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12862-ND 57.50 49.45 42.55 | 4715SLO4WB50D00 CR210-ND 1.79 
12 9.5-12.6 12.0 129.9 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13424-ND NEW! 19.63 16.88 14.53 | 4715KLO4WB59P00 CR210-ND 1.79 
12 8.0-12.9 23.0 181.0 85 59.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13427-ND NEW! 58.13 49.99 43.02 | 4715SLO4WB69D00 CR210-ND 1.79 
12 8.0-12.6 38.4 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13428-ND NEW! 58.13 49.99 43.02 | 4715SLO4WB79D00 CR210-ND 1.79 
419x38 24 10.0-27.6 | 7.44 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange | P12859-ND 19.00 16.34 14.06 | 4715KLO5WB30P00 CR210-ND 1.79 
24 10.0-27.6 | 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12860-ND 19.00 16.34 14.06 | 4715KLO5WB40P00 CR210-ND 1.79 
24 15.0-27.6 | 17.80 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12863-ND 57.50 49.45 42.55 | 4715SLO5WB50D00 CR210-ND 1.79 
24 18.0-25.0 | 12.0 130.0 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13425-ND NEW! 19.63 16.88 14.53 | 4715KLO5WB59P00 CR210-ND 1.79 
24 15.0-25.2 | 36.0 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13429-ND NEW! 58.13 49.99 43.02 | 4715SLO5WB79D00 CR210-ND 1.79 
48 25.0-55.2 | 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange | P12861-ND 19.00 16.34 14.06 | 4715KLO7WB30P00 CR210-ND 1.79 
48 25.0-55.2 | 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13426-ND NEW! 19.63 16.88 14.53 | 4715KLO7WB39P00 CR210-ND 1.79 
48 30.0-50.4 | 39.84 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13430-ND NEW! 58.13 49.99 43.02 | 4715SLO7WB79D00 CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 7.80 114.7 8.0 45.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9761-ND 18.13 15.59 13.42 | FBAI2G12U1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 415 280 | Hydrowave _ Flange | P9750-ND 18.13 15.59 13.42 | FBAI2G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 AVS 280 | Hydrowave _ Rib | P11048-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12H1AZ CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 415 280 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11049-ND 18.38 15.81 13.60 | FBA12G12H1BS CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 415 280 | Hydrowave Tac Flange | P11050-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G12H1BX CR210-ND 1.79 
120x38 12 7-13.8 4.08 86.5 4.80 35.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9749-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12M1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 2.16 68.9 3.30 30.0 280 | Hydrowave _ Flange | P9748-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12L1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 5.52 103.8 6.80 415 280 | Hydrowave _ Flange | P9753-ND 18.13 15.59 13.42 | FBAI2G24H1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 5.52 103.8 6.80 415 280 | Hydrowave Tac Flange | P11080-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G24H1BX CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 3.84 86.5 4.80 35.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9752-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G24M1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 4.80 103.8 26 415 280 | Hydrowave _ Flange | P13480-ND NEW! 17.88 15.38 13.23 | FBAI2G24U1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 2.64 68.9 3.30 30.0 280 | Hydrowave _ Flange | P9751-ND 18.13 15.59 13.42 | FBA12G24L1A CR210-ND 1.79 
12 6.0-18.0 24.7 250 65 62.5 400 Ball _ Rib | P12864-ND 75.63 65.04 55.97 | 5910PLO4WB50L00 CR191-ND 2.28 
450x172x25 24 12.0-30.0 | 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball _— Rib | P12865-ND 75.63 65.04 55.97 | 5910PLO5WB50L00 CR191-ND 2.28 
24 12.0-30.0 | 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball Tac Rib | P13431-ND NEW! 76.25 65.58 56.43 | 5910PLO5WB59L50 CR191-ND 2.28 
48 25.0-60.0 | 35.5 290.0 89 65.4 400 Ball Lock Rotor | Rib | P13432-ND NEW! 76.25 65.58 56.43 | 5910PLO7WB79L00 CR191-ND 2.28 
12 6.0-18.0 | 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12866-ND 72.50 62.35 53.65 | 5920PL04WB40D00 CR191-ND 2.28 
12 6.0-18.0 | 17.28 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13433-ND NEW! 73.13 62.89 54.12 | 5920PLO4WB49D50 CR191-ND 2.28 
150x172x50 24 12.0-30.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12867-ND 72.50 62.35 53.65 | 5920PLO5WB40D00 CR191-ND 2.28 
24 12.0-30.0 | 15.84 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13434-ND NEW! 73.13 62.89 54.12 | 5920PLO5WB49D50 CR191-ND 2.28 
48 25.0-60.0 | 24.48 300.0 90 63.2 300 Ball Tac Flange | P13435-ND NEW! 73.13 62.89 54.12 | 5920PLO7WB79D50 CR191-ND 2.28 
12 6.0-18.0 | 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12868-ND 72.50 62.35 53.65 | 6820PL04WB40D00 CR196-ND 3.06 
47x50 24 12.0-30.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12869-ND 72.50 62.35 53.65 | 6820PLO5WB40D00 CR196-ND 3.06 
24 12.0-30.0 | 25.92 300.0 90 63.2 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13436-ND NEW! 73.13 62.89 54.12 | 6820PLO5WB79D00 CR196-ND 3.06 
48 25.0-60.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12870-ND 72.50 62.35 53.65 | 6820PLO7WB40D00 CR196-ND 3.06 
NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
D B lowers enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C » Storage Temperature: -40°C ~ 75°C + Blowers with Hydro-Wave and Ball Bearing 
Technology 


Fig. 1 
+ B+ Operating Input Air Static 
i) Volt. (VDC) |Current | Power} Flow | Pressure Digi-Key Price Each Panasonic 
ima) Fig | Nom.] Range | (mA) (W) | CFM In H20 Noise | Part No. 1 5 10 Part No. 
q 12 | 7-138 | 500 | 6.00 | 22.97 0.71 45 | P9754-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LH 
T , | 12 | 7-138 | 280 | 3.36 | 18.73 0.44 40 | P9755-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LL 
24 |14-27.6) 295 | 7.08 | 23.7 0.78 45 | P9763-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LH 
stot ot C 24 [1427.6] 155 | 3.72 | 18.7 0.45 40 | P9764-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LL 
Hection {LJ 12 | 7-138 | 210 | 252 | 10.60 | 0.41 35 | P9756-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LH 
; | 12 | 7-138) 145 | 1.74 | 8.83 0.24 29 | P9757-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LL 
———$—$$$$$ 24 |14276) 150 | 3.50 | 9.18 0.28 40 | P9765-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LH 
Fig. 2 24 |1427.6| 100 | 240 | 7.06 0.16 37.5 | P9766-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LL 
5 | 45-6 | 320 | 160 | 3.17 0.24 34 | P9772-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3FOSLL 
B 5 | 45-6 | 570 | 285 | 4.24 0.39 40 | P9773-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3FOSLH 
ear 1 | 12 | 7-138} 170 | 2.04 | 3.17 0.24 34 | P9774-ND 21.25 18.28 15.73 | FALSF12LL 
u 12 | 7-138 | 270 | 3.24 | 4.24 0.39 40 | P9775-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LH 
E Ee 24 | 1427.6] 150 | 3.60 | 4.24 0.39 40 | P9776-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3F24LH 
=| > | 12 10.2138] 120 | 1.44 | 3.5 0.48 35 | P12901-ND 1250 10.75 9.25 | BM511504WB40L00 
12 |10.2-13.8| 180 | 216 | 35 80 42 | P13437-ND* NEW! 13.13 11.29 9.72 | BM511504WBS59L00 
Aw 12 |10.2-13.8] 130 | 1.56 | 53 34 34 | P12902-ND 1250 10.75 9.25 | BM512504WB40L00 
* 2 | 12 /10.2-13.8) 240 | 288 | 67 64 41 | P12903-ND 12.50 10.75 9.25 | BM512504WBS50L00 
12 |10.2-13.8| 240 | 288 | 67 64 41 | P13438-ND NEW! 13.13 11.29 9.72 | BM512504WBS59L00 
Dimensions (mm) 2 | 12 [9-126 | 220 | 264 | 42 68 42__| P13439-ND* NEW! 12.63 10.86 9.35 | BM601504WB59L00 
Model 12 | 6-138 | 190 | 228 | 847 50 41 | P12904-ND 14.38 12.37 10.64 | BG0702B044000T0 
Type A| B/C D EU F G UH | 2] 12 | 6138] 250 | 300 | 95 61 43 | P13440-ND NEW! 15.00 12.90 11.10 | BG0702B04500L00 
FAL-6F | 65.8| 28.1 | 55711114] 607 |1071| 76 | 99 | 97 24 | 10-276] 140 | 3.36 | 9.50 61 43 | P12905-ND 14.38 12.37 10.64 | BG0702B05500000 
Fasr | 501 28 | 371761 411 76 | 47 | 68 | 6e 12 | 6-130 | 290 | 348 | 106 11.22 | 385 | P12906-ND 14.38 12.37 10.64 | BG0703B04400000 
2 | 12 | 613.0] 290 | 348 | 106 A4 38.5 | P13441-ND NEW! 15.00 12.90 11.10 | BG0703B04400L00 
FAL-3F_| 33.2| 20 | 26.8 | 50 | 26.8| 50 | 29.6 | 43 | 43 24 |10-26.0| 150 | 360 | 10.6 11.22 | 38.5 | P12907-ND 14.38 12.37 _ 10.64 | _BG0703B05400000 
BM5115| 32 | 15 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — 12 | 8-128 | 1030 | 12.40 | 286 14 54.5 | P12908-ND 19.88 17.10 14.71 | BG0903B04400000 
posi25| 32 | 25 | o7 | 51 | 20] 51 | — | a3 | — > | 12 /10.8-12.6| 1600 | 19.2 | 38.1 1.9 — | P13442-ND NEW! 20.50 17.63 15.17 | BG0903B04700S00 
24 |10-25.0] 490 | 11.80 | 28.6 1.4 54.5 | P12909-ND 19.88 17.10 14.71 | BG0903B05400000 
BM6O1S| — | 15 | 32 | 60 | 30 | 60 | ~ | 23 | — 24 | 10-25 | 490 | 118 | 286 1.4 54.5 | P13443-ND NEW! 20.50 17.63 _ 15.17 | _BG0903B05400L00 
BGO702 | — | 25 | 39.9 | 757 | 39.9 | 757 | — | 67.1 | — 12 | 6-13.8 650 7.80 | 28.2 .70 52 | P12910-ND 22.00 18.92 16.28 | BG1203B04400000 
Bgo7vos| — | 30 | 399 | 7571 399/757/ — leva] — ; | 12 | 613.8) 650 7.8 | 28.2 70 52 | P13444-ND NEW! 22.63 19.46 16.75 | BG1203B04400L00 
Beooog || a3} es oa] sal ey) = 1a | 12 | 6-138 | 930 | 11.16] 33.2 1.04 55 | P13445-ND NEW! 22.63 19.46 16.75 | BG1203B04500S00 
: 24 | 12-252) 480 | 11.52 | 33.2 1.04 55 | P12911-ND 22.00 18.92 16.28 | BG1203B05500000 
Bai203| — | 32 | 55 | 120] 61 | 120; — | 105 | 90 | | 
Locked Rotor Sensor 
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ebmpapst Fans 


UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041 


Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage] Range | Bearing | Watts @o” dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Fans 
40x10 12 10~14 Sleeve 0.8 5.3 26 28 AWG 12.2” Leads 381-1081-ND 12.46 9.54 8.75 7.69 412FH 
40x10 24 20~28 Sleeve 0.8 4.7 22 28 AWG 12.2” Leads 381-1082-ND 12.81 9.81 9.00 7.91 414F 
40 x 20 12 10~14 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1069-ND 13.63 10.44 9.57 8.41 412 
40 x 20 24 20~28 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1070-ND 14.10 10.80 9.90 8.70 414 
40x25 12 8~14 Ball 3.3 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND 34.43 26.37 24.18 21.25 412JHH 
40x25 24 18~27 Ball 3.6 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1126-ND 34.43 26.37 24.18 21.25 414JHH 
60 x 25 12 6~15 Ball 25 24 40 22 AWG 12.2” Leads 381-1071-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612 
60 x 25 12 8~15 Ball 3.0 27 41 22 AWG 12.2” Leads 381-1135-ND 27.50 21.06 19.31 16.97 612NHH 
60 x 25 24 12~30 Ball 2.5 24 40 22 AWG 12.2” Leads 381-1072-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614 
60 x 25 24 12~27 Ball 3.4 27 44 22 AWG 12.2” Leads 381-1097-ND 28.91 22.14 20.30 17.84 614H 
60 x 25 24 18~26 Sintec 3.8 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1136-ND 21.03 16.11 14.77 12.98 614NGHH 
60 x 25 12 6~15 Ball 1.3 18 33 22 AWG 12.2” Leads 381-1000-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612M 
60 x 25 12 6~15 Ball 0.7 12 26 22 AWG 12.2” Leads 381-1038-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612L 
60 x 25 24 12~30 Ball 0.8 12 26 22 AWG 12.2” Leads 381-1039-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614L 
60 x 25 24 12~30 Ball 1.4 18 33 22 AWG 12.2” Leads 381-1040-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614M 
70x15 12 8~13.8 Sintec A? 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1128-ND 29.26 22.41 20.55 18.06 712F 
70x15 24 12~30 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1127-ND 29.26 22.41 20.55 18.06 714F 
80 x 25 12 7~15 Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2” Leads 381-1101-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412L 
80 x 25 12 7~15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1049-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412M 
80 x 25 12 7~15 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1010-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412 
80 x 25 24 12~28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1050-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414M 
80 x 25 24 12~28 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1011-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414 
80 x 32 12 6~15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2” Leads 381-1048-ND 30.79 23.58 21.62 19.00 8312M 
80 x 32 12 6~15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1008-ND 30.79 23.58 21.62 19.00 8312 
80 x 32 12 6~15 Ball 4 39 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1133-ND 39.25 30.06 27.56 24.22 8312HL 
80 x 32 48 36~56 Ball 2.6 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1077-ND 29.96 22.95 21.04 18.49 8318 
80 x 38 12 8~16 Sleeve 3 35 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1099-ND 58.05 44.46 40.76 35.82 8112G 
80 x 38 12 8~16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1100-ND 55.83 48.24 44.37 37.68 8112K 
80 x 38 24 18~30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1047-ND 62.98 48.24 44.22 38.86 8124K 
92 x 25 12 7~15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2” Leads 381-1080-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412L 
92 x 25 12 7~15 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1012-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412M 
92 x 25 24 12~28 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1013-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3414M 
1 92 x 25 24 12~28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2” Leads 381-1001-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3414 
92 x 32 12 6~15 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1073-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 3312 
92 x 32 24 12~28 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1074-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 3314 
92 x 38 12 7~13.8 Ball 75 76.5 51 24 AWG 12.2” Leads 381-1141-ND 48.18 36.90 33.83 29.73 3212J/2N 
119 x25 12 7~14 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1024-ND 28.67 21.96 20.13 17.69 4412FM 
119 x 25 24 12~28 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1025-ND 30.20 23.13 21.21 18.64 4414FM 
119 x 32 12 6~15 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1021-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4312M 
119 x 32 12 6~15 Ball 5 100 45 Leads, Hall Effect 381-1088-ND 33.14 25.38 23.27 20.45 4312S 
119 x 32 12 6~15 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1002-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4312 
119 x 32 24 12~28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1023-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4314M 
119 x 32 24 12~28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1003-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4314 
119 x 32 48 36~53 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1004-ND 34.55 26.46 24.26 21.32 4318 
119 x 38 12 7~14.5 Ball 1.2 51 29 22 AWG 12.2” Leads 381-1016-ND 39.36 30.15 27.64 24.29 4212L 
119 x 38 12 7~14.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1017-ND 39.36 30.15 27.64 24.29 4212M 
119 x 38 12 7~15 Ball 4.5 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1014-ND 51.58 39.51 36.22 31.83 4182NX 
119 x 38 12 7~14.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1084-ND 42.30 32.40 29.70 26.10 4212H 
119 x 38 12 7~15 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1142-ND 96.50 84.44 77.20 67.55 DV4112/2NP-3021 
119 x 38 24 12~28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1085-ND 42.30 32.40 29.70 26.10 4214H 
119 x 38 24 12~29 Ball 4.5 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1015-ND 51.58 39.51 36.22 31.83 4184NX 
119 x 38 24 12~25 Ball 11 140 59 22 AWG 12.2” Leads 381-1139-ND 54.17 41.49 38.04 33.43 4114NXH 
119 x 38 24 12~25 Ball 11 140 59 -110” x .02” Terminals 381-1134-ND 58.28 44.64 40.92 35.96 4184NXH 
119 x 38 24 16~30 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1143-ND 96.50 84.44 77.20 67.55 DV4114/2N-900 
119 x 38 48 36~56 Ball 5.6 108 49 -110 x .02” Terminals 381-1087-ND 46.88 35.91 32.92 28.93 4298H 
119 x 38 48 36~56 Ball 16 157 63 22 AWG 10.6” Leads 381-1138-ND* 135.70 118.74 108.56 94.99 W1G110-AGO07-06 
119 x 38 48 36~60 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1144-ND 91.20 79.80 72.96 63.84 DV4118/2NP-30183 
119 x 38 48 44~52 Ball 15 159 64 22 AWG 12.2” Leads 381-1140-ND 63.92 48.96 44.88 39.44 4118N/2HH-00187 
127 x 38 12 8~16 Ball 4.5 118 44 -110” x .02” Terminals 381-1115-ND 64.16 49.14 45.05 39.59 W2G115-AD15-13 
127 x 38 12 7~14 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1131-ND 47.59 36.45 33.42 29.37 5212NN 
127 x 38 12 11~13 Ball 20 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1145-ND 108.60 95.03 86.88 76.02 DV5212/2N-40184 
127 x 38 24 12~28 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1132-ND 47.59 36.45 33.42 29.37 5214NN 
127 x 38 24 16~28 Ball 12 160 52 -110" x .02” Terminals 381-1068-ND 82.02 62.82 57.59 50.61 W2G115-AG71-12 
127 x 38 24 22~26 Ball 20 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1146-ND 104.60 91.53 83.68 73.22 DV5214/2N-40185 
127 x 38 48 43~53 Ball 22 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1147-ND 109.80 96.08 87.84 76.86 DV5218/2NP-40182 
172x 51 24 12~28 Ball 18 241 57 -118" x .02” Terminals 381-1005-ND 82.96 63.54 58.25 51.19 6424 
172x 51 24 12~28 Ball 26 283 61 -118” x .02” Terminals 381-1043-ND 99.41 76.14 69.80 61.34 6224NH 
2 172x 51 24 12~28 Ball 26 283 63 -118” x .02” Terminals 381-1046-ND 102.93 78.84 72.27 63.51 6424H 
172x 51 24 16~30 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1156-ND 115.40 100.98 92.32 80.78 DV6224 
172x 51 48 28~60 Ball 17 241 55 -118” x .02” Terminals 381-1045-ND 82.96 63.54 58.25 51.19 6248N 
172x 51 48 40~60 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1157-ND 115.40 100.98 92.32 80.78 DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76x27 12 8~13.5 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1148-ND 40.54 31.05 28.47 25.02 RL48-19/12 
76 x27 24 18~26.4 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1149-ND 40.54 31.05 28.47 25.02 RL48-19/14 
97x93.5x33} 12 8~12 Ball 12.5 32.4 62 26 AWG 12.2” Leads 381-1150-ND 49.12 37.62 34.49 30.31 RL65-21/12/2 
3 121 x 37 12 7~15 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1059-ND 59.93 45.90 42.08 36.98 RL90-18/12N 
121 x 37 24 12~28 Ball co] 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1060-ND 59.93 45.90 42.08 36.98 RL90-18/14N 
127 x25 12 8~15 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1151-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/12 
127 x25 24 6~30 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1152-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/14 
127 x25 48 36~60 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1153-ND 75.00 65.63 60.00 52.50 RLF100-11/18/2HP 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. * Requires Mating Housing Connector H10117 & Contacts H10119 (Continued) 
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ebmpapst Fans (con; 


Size Voltage CFM Impeller Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Range @o” dBA Watts Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Motorized Impellers 
5 102 x 52 12 11~13 90 69 13.5 Plastic 381-1129-ND 117.27 89.82 82.34 72.36 RER101-36/12/12P 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @o” dBA Inches (mm) Capacitor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers 
5 220x71 115 96 500 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 R2E220-AA44-23 
220x71 230 100 530 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 R2E220-AA40-23 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @o” dBA Inches (mm) Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Backward Curved Motorized Impellers 
133x 91 24 28 212 63 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1154-ND 180.00 157.50 144.00 126.00 R1G133-AA17-02 
5 133 x 91 48 28 212 63 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1155-ND 180.00 157.50 144.00 126.00 R1G133-AA65-02 
175 x69 24 36 330 65 6.9” (175) x 2.72” (69) Plastic 381-1158-ND 184.50 161.44 147.60 129.15 R1G175-AB63-02 
175 x69 48 36 330 65 6.9” (175) x 2.72” (69) Plastic 381-1159-ND 184.50 161.44 147.60 129.15 R1G175-AB41-02 
Size Input CFM Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Bearing | Voltage| Watts @o" dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Tubeaxial Fans 
80 x 38 Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND 33.96 26.01 23.85 20.96 8830N 
80 x 38 Sleeve 115 1 28 28 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND 33.96 26.01 23.85 20.96 8800N 
80 x 38 Sleeve 115 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 30.20 23.13 21.21 18.64 8500N 
80 x 38 Sleeve 115 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 38.31 29.34 26.90 23.64 8500DP 
80 x 38 Sleeve 230 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 32.67 25.02 22.94 20.16 8550N 
80 x 38 Ball 115 11 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND 41.71 31.95 29.29 25.74 8506N 
80 x 38 Sleeve 115 1 34 41 -110"x.02" Terminals 381-1051-ND 33.72 25.83 23.68 20.81 8500A 
80 x 38 Sleeve 115 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND 32.99 28.53 26.22 22.29 8500VW 
80 x 38 Ball 115 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND 40.84 35.28 32.44 27.58 8506VW 
80 x 38 Ball 230 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1055-ND 41.17 35.64 32.68 27.84 8556VW 
92x 25 Ball 115 9 41 40 -110"x.02" Terminals 381-1076-ND 37.84 28.98 26.57 23.35 3906 
92 x 38 Ball 115 11 52 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND 46.30 35.46 32.51 28.57 3606 
119 x 25 Ball 115 8 59 35 -110"x.02" Terminals 381-1107-ND 40.89 31.32 28.71 25.23 9906L 
119 x 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02" Terminals 381-1078-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 9906 
119 x 25 Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 40.89 31.32 28.71 25.23 9956 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1089-ND 29.02 22.23 20.38 17.91 4600N 
1 119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1090-ND 29.02 22.23 20.38 17.91 4600X 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1093-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1094-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650X 
119 x 38 Ball 115 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1091-ND 40.66 31.14 28.55 25.09 4606N 
119 x 38 Ball 230 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1095-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4656X 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 -118"x.02" Terminals 381-1030-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606VX 
119 x 38 Ball 230 18 106 45 -118"x.02" Terminals 381-1034-ND 60.40 46.26 42.41 37.27 4656VX-817 
119 x 38 Sleeve 115 12 71 32 -110"x.02" Terminals 381-1026-ND 35.13 26.91 24.67 21.68 4530Z 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1029-ND 28.32 21.69 19.89 17.48 4600Z 
119 x 38 Sleeve 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1033-ND 33.49 25.65 23.52 20.67 4650Z 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1031-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606Z 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606ZW 
119 x 38 Ball 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1035-ND 44.65 34.20 31.35 27.55 4656Z 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1119-ND 49.82 38.16 34.98 30.74 5908-105 
127 x 38 Sleeve 115 A: 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1120-ND 43.36 33.21 30.45 26.76 5900-505 
135 x 38 Ball 230 26 159 50 -110"x.02" Terminals 381-1096-ND 78.84 60.39 55.36 48.65 5656S 
150 x 55 Ball 115 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-AA25-01 
150 x 55 Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-BM15-01 
150 x 55 Ball 230 46 250 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-BM03-01 
2 172x 51 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 100.11 76.68 70.29 61.77 W2E143-AA15-01 
172x 51 Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND 100.11 76.68 70.29 61.77 W2E143-AB09-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 28 230 57 0.11" Terminals 381-1062-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 W2E142-BB01-01 
172 x 150 x 38 Ball 115 24 230 57 0.11" Terminals 381-1063-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 W2E142-BB05-01 
4 225 x 80 Ball 115 80 607 61 Terminal Block 381-1114-ND 127.10 111.22 101.68 88.97 W2E200-HH86-01 
AC Flatpak Blowers 
121 x 37 Sleeve 115 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 52.41 40.14 36.80 32.34 RL90-18/00 
3 
121 x 37 Sleeve 230 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 59.69 45.72 41.91 36.83 RL90-18/50 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
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OSUNON Thin Cooling Fans and Blowers ‘eine 


General 

Motor: Patented brushless DC motor design Fan Housing: Injection 
molded non-flammable black thermoplastic UL 94V-0O rating Blower 
Housing: See Below Impeller: Injection molded non-flammable black 
thermoplastic UL 94V-O rating Bearing: Precision, life-lubricated ball 
bearing system; Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing 
system. Insulation: Class E integral ground system rated @ 100°C Insu- 
lation Resistance: More than 500M ohm between internal stator and 
lead wire (+) measured by DC 500V Dielectric Strength: 500VAC for one 
minute Safety Protection: Electronic locked rotor protected Operating 
Temperature: -10°C ~ 70°C for sleeve bearing version; -10°C ~ 70°C for 
ball bearing version (fans); 0°C ~ 70°C (blowers) Storage Temperature: 
-40°C ~ 70°C (fans); -20°C ~ 70°C (blowers) Operating Voltage: Rated 
voltage +15% Life Expectancy: 30,000 hours 

Blower Features 


* Exceptional cooling performance, radiating blower with one directional 
exhaust * Low noise via highly efficient fan blade design * Low power 
consumption and high motor efficiency through radial gap type motor 
design 


Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of Current Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type Poles (A) (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm—-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40x48 12 5-13.8 Ball 4 1.40 16.8 | 14500/9500 | 27 1.97 61 259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB1-A 
071 8.5 | 11500/8000 | 21.2 1.11 57 259-1302-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB3-A 
40 x 56 12 5-13.8 Ball 4 1.40 16.8 | 14500/9500 | 26.5 1.73 59 259-1303-ND 31.75 24.43 22.88 21.52 | PMD1204PPB1-A(2) 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless DC Fans 
17x8 5 4-6 Ball 8 0.09 0.60 12000 0.80 0.12 25 259-1116-ND 19.24 14.52 13.60 12.79 | KDE0517PDB2-8(2)V 
20x8 5 46 Ball 8 0.11 1.0 15000 1.90 0.18 29 259-1081-ND 19.61 14.52 13.60 12.79 | KDE0501PDB1-8(2)V 
0.09 0.60 12000 1.6 0.15 26.5 259-1117-ND 19.61 14.52 13.60 12.79 | KDE0501PDB2-8(2)V 
25 x6 5 36 Ball 8 0.16 0.8 13000 3.0 0.22 31 259-1189-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 | KDE0502PEB1-8(MS.N) 
0.11 0.6 11500 27 0.18 26 259-1187-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 | KDE0502PEB2-8(MS.N) 
4-6 0.11 0.90 9500 4.90 0.15 25 259-1119-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 | KDE0503PEB1-8(MS.N) 
30x6 5 3-6 Ball 8 0.15 0.75 7500 4.3 0.08 24.5 259-1190-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 | KDEQ503PEB2-8(MS.N) 
3.5-6 0.07 0.35 5500 2.4 0.06 16.5 259-1191-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 | KDE0503PEB3-8(MS.N) 
0.21 1.0 7000 5.9 0.10 32 259-1192-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 | KDE0504PEB1-8(MS) 
40 x6 5 3-6 Ball 8 0.11 0.55 6000 5.3 0.07 28 259-1184-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 | KDE0504PEB2-8(MS) 
0.09 0.45 5000 45 0.06 23 259-1186-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 | KDEQ504PEB3-8(MS) 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless DC Fans 
20x10 5 4-6 Ball 8 0.12 0.6 10000 1.45 0.15 22 259-1125-ND 18.20 13.42 12.55 11.80 | KDE0501PFB2-8.N(2)(V) 
3-6 Vapo 8 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 259-1265-ND 18.82 14.49 13.56 12.76 | GMO0502PFV1-8M 
5 0.12 0.9 10000 24 0.16 24 259-1012-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDEQ502PFB1-8V 
4-6 Ball 8 0.12 0.6 10000 2.0 0.16 24 259-1062-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDEQ502PFB2-8V 
25x10 0.06 0.3 7000 1.3 0.09 23 259-1013-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDEQ502PFB3-8V 
0.10 1.0 10000 34 0.16 24 259-1014-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1202PFB1-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.10 #2, 10000 2.0 0.16 24 259-1063-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1202PFB2-8V 
0.08 0.5 7000 13 0.09 23 259-1015-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1202PFB3-8V 
5 4-6 Ball 8 0.18 0.9 9500 3.5 0.14 22.5 259-1016-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDEQ503PFB1-8V 
30x10 0.13 0.9 9500 5.1 0.14 22.5 259-1018-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1203PFB1-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.12 07 8000 4.2 0.11 20.5 259-1065-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1203PFB2-8V 
0.08 0.6 5500 3.15 0.07 18 259-1019-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 | KDE1203PFB3-8V 
0.20 1.0 7500 6.5 0.12 25.5 259-1185-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE0535PFB1-8(MS)OC 
5 3.5-6 Ball 8 0.14 07 6000 5.2 0.08 val 259-1188-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE0535PFB2-8(MS)OC 
35 x10 0.07 0.35 4500 3.8 0.05 18 259-1182-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE0535PFB3-8(MS)OC 
0.08 07 7500 6.5 0.12 25.5 259-1183-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE1235PFB1-8(MS) 
12 5-13.8 Ball 8 0.06 07 6000 5.2 0.08 19.5 259-1181-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE1235PFB2-8(MS) 
0.06 07 4500 3.8 0.05 18 259-1180-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 | KDE1235PFB3-8(MS) 
3.5-6 Ball 4 0.20 1.0 7500 1: 0.17 28 259-1267-ND 8.24 5.90 5.60 5.22 | KDO504PFB1 OC 
3-6 0.16 0.8 7400 7.3 0.18 31 259-1271-ND* 9.36 6.70 6.37 5.94 | KDEQ504PFB1 MS.M 
5 0.15 07 7000 6.6 0.17 25 259-1132-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 | KDEQSO4PFS1-8 
4-6 Sleeve 8 0.11 0.6 6000 5.6 0.13 24 259-1133-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 | KDEQS04PFS2-8 
0.08 0.4 4500 45 0.09 22.8 259-1134-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 | KDEQ504PFS3-8 
40x10 5-13.8 Ball 0.12 14 8400 8.3 0.19 34.4 259-1193-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 | KD1204PFB1H 
5-13.8 Ball 0.08 1.0 7400 7.3 0.18 31 259-1266-ND* 9.36 6.70 6.37 5.94 | KDE1204PFB1 MS.M 
12 5-13.8 Ball 4 0.09 ast 6600 6.5 0.15 27 259-1205-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 | KD1204PFB2 H 
5-13.8 Sleeve 0.12 14 7400 7.3 0.17 30.3 259-1199-ND 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS1 H 
5-13.8 Ball 0.05 0.6 5200 47 0.10 24 259-1198-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 | KD1204PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.06 07 4200 42 0.08 22 259-1200-ND 6.01 4.24 4.05 371 KD1204PFS3 H 
40 x 20 12 5-13.8 Sleeve 4 0.07 0.8 6200 77 0.16 21 259-1280-ND 4.67 3.60 3.37 3.17 | KD1204PKS2 H 
40 x 28 12 10.2-13.8 Ball 4 0.33 4.0 11000 19 0.78 45 259-1268-ND 17.29 13.31 12.46 11.72 | PMD1204PQB1-A(2) 
3.5-6 Ball 4 0.21 1.0 7000 95 0.16 32 259-1287-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 | KDO545PFB1 OC 
5 3.5-6 Ball 4 0.17 0.9 5900 8.0 0.13 29 259-1288-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 | KDO545PFB2 OC 
45x10 4-6 Sleeve 8 0.12 0.6 5200 7 0.11 27 259-1144-ND 7.01 4.95 4.63 4.35 | KDEQ545PFS2-8 
5-13.8 Ball 4 0.09 Ast 5900 8 0.13 29 259-1207-ND 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB2 H 
12 5-13.8 Ball 0.09 | 5900 8.0 0.13 29 259-1196-ND 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.10 1.2 5300 7A 0.12 25.2 259-1202-ND 6.29 4.44 4.16 3.91 KD1245PFS2 H 
5 46 Ball 8 0.17 0.9 5400 10.2 0.11 31.5 259-1281-ND 8.80 6.31 6.00 5.58 | KDEQSO5PFB1-8 
Sleeve 0.13 0.6 4300 8 0.09 29 259-1259-ND 7.27 5.13 4.80 451 KDEQS505PFS2-8 
50x10 12 5-138 Ball 4 0.13 1.6 6000 11.4 0.12 34.7 259-1195-ND 7.73 5.54 5.27 4.91 KD1205PFB1 H 
0.10 1.2 5000 9.5 0.10 28.9 259-1201-ND 7.73 5.54 5.27 4.91 KD1205PFB2 H 
12 5-13.8 Ball 4 0.07 0.8 4200 8.0 0.08 24.3 259-1194-ND 7.34 5.24 4.99 4.65 | KD1205PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.09 14 4500 8.5 0.09 26 259-1206-ND 157 5.34 5.00 470 | KD1205PFS2 H 
52x15 5 4-6 Ball 4 0.38 1.9 5300 127 0.16 27.8 259-1161-ND 9.39 6.93 6.59 6.14 | KDEQ505PHB2 
50 x 15 12 8-13.8 Ball 4 0.06 07 3700 10.2 0.12 22.5 259-1204-ND 8.15 6.02 5.72 5.33 | KD1205PHB3 H 


* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) t+ Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) *TAC Sensor A Frequency Generator Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1792 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


QO S U N 0 N Thin Cooling Fans and Blowers (cont) 


Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of Current Input Speed Flow (@1" or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (vDCc) (vpc) Type Poles (A) (w) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
60x15 12 5-13.8 Ball 4 0.15 18 4300 21 0.18 87.5 259-1282-ND 7.22 5.56 5.20 4.90 KD1206PHB1 H 
Ball 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1284-ND 7.09 5.46 5.11 4.81 KD1206PTB1 H 
60 x 25 12 5-13.8 Ball 4 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1285-NDe 8.24 6.34 5.94 5.59 KD1206PTB1 H.M 
Sleeve 0.16 1.9 4300 22.5 0.20 33.5 259-1286-ND 4.54 3.50 3.28 3.08 KD1206PTS1 H 
259-1273-ND 9.95 7.66 7A7 6.74 KD1208PHB1-A H 
ad v a a y _ 28 a 7 OMe aad 259-1274-NDA 10.33 7.95 7.45 7.00 KD1208PHB1-A H.F 
80 x 38 12 10.2-13.8 Ball 4 0.76 94 5700 84.1 0.74 §5.2 259-1276-ND 20.02 15.41 14.43 13.57 PMD1208PMB1-A (2) 
12 10.2-13.8 Ball 6 0.63 76 3150 120 0.34 46.5 259-1261-NDA 18.44 14.19 13.29 12.50 KD1212PMBX-6A (F) 
420 x38 12 10.2-13.8 Ball 4 17 21 4000 190 0.72 63 259-1262-ND 27.57 21.22 19.87 18.68 PSD1212PMB1 (2) 
12 10.2-13.8 Ball 4 17 21 4000 190 0.70 63 259-1263-NDA 29.48 22.69 21.25 19.98 PSD1212PMB1 (2) F 
48 20-55 Ball 6 0.19 91 3000 136 0.30 47 259-1264-ND 16.52 12.72 11.91 11.20 KD4812PMB1-6A 
Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage | Voltage | Bearing No. of Current Input Speed Flow (@1" or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxBxc | (vDC) | (vDC) Type Poles (A) (Ww) (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 3 — Ultra-Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.16 0.8 9500 Ae 0.33 30 259-1087-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ACB1-8 OC 
SOAs RSE , 46 Bal : 0.07 0.35 7500 0.95 0.22 24 259-1088-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ACB2-8 OC 
35 x35x6 5 4-6 Ball 8 0.12 0.6 8500 14 0.32 31 259-1089-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB1-8 OC 
0.08 0.4 7000 1.15 0.22 25 259-1090-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB2-8 OC 
35 x35x7 5 4-6 Ball 8 0.12 0.6 8000 1.6 0.31 33 259-1091-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ADB1-8 OC 
0.08 0.4 6500 1.3 0.22 25 259-1092-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ADB2-8 OC 
Fig. 3 — Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.125 0.60 10000 07 0.23 24 259-1165-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0502PFB2-8(MS) 
25 x 25 x 10 5 4-6 Ball 8 0.2 0.9 7000 0.90 0.37 25 259-1166-ND 13.75 10.31 9.80 9.13 B0502AFB1-8(MS) 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1167-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 B0502AFB2-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1168-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0503PFB2-8(MS) 
30 x 30 x 10 § 4-6 Ball 8 0.22 0.95 7000 1.20 0.38 22.5 259-1169-ND 13.75 10.31 9.80 9.13 B0503AFB1-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1170-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 BO503AFB2-8(MS) 
40x 40x9 6 3-6 Vapo 8 0.06 0.30 6500 18 0.30 30 259-1289-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GBO504AFV1-8 
45x 45x9 5 3-6 Vapo 8 0.07 0.35 5500 2.2 0.26 29 259-1290-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GBO545AFV1-8 
50 x 50 x 15 12 5-13.8 Vapo 8 0.06 0.7 4000 3.0 0.40 33.4 259-1292-ND 14.41 10.83 10.13 9.51 GB1205PHV2-8AY 
0.12 14 5200 5 0.66 35 259-1293-ND 14.93 11.22 10.50 9.86 GB1205PKV1-8AY 
eo eO ey | We ASASe | vane 0.09 11_| 4400 48 0.46 30 259-1294-ND 1493 11.22 10.50 «9. 86._|_GBI205PKV3-8AY 
75x75 x30 12 10.2-13.8 Ball 4 0.30 3.6 3400 13.6 0.60 43.5 259-1295-ND 16.38 12.30 11.51 10.81 PMB1275PNB1-AY(2) 
6-13.8 0.13 1.6 2400 9.6 0.27 33.9 259-1296-ND 16.38 12.30 11.51 10.81 PMB1275PNB3-AY (2) 
97 x 94x 33 12 10.2-13.8 Ball 4 0.30 3.6 2700 22.4 0.43 50 259-1298-ND 21.22 15.94 14.91 14.01 PMB1297PYB3-AY(2) 
420% 120% 32 42 6-13.8 Ball 4 0.82 9.8 2500 35.9 0.89 53.8 259-1299-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB2-A(2) 
10.2-13.8 0.45 5.4 2100 31.4 0.64 49.6 259-1300-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB3-A(2) 
* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) + Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) *TAC Sensor A Frequency Generator Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL 94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. 
SUNON AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated 
sintered sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 


Features: »* Frame: Die cast aluminum « Insulation: Class B integral ground system rated at 
120°C * Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC » Operating Temperature: 
-10° ~ 70°C 

Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, Packing 
Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection Rated Power Current Dimensions Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Bearing Voltage (Watts) Amp RPM CFM (mm) Wt.(g) Part No. 1 10 25 Part No. 
Terminal Ball 115 11/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 mm 550 259-1095-ND 14.15 11.82 11.07 SP103A-1123LBT 
Terminal Sleeve 115 11/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120 x 38 mm 550 259-1098-ND 11.16 9.32 8.73 SP103A-1123LST 
1 Lead Wires Ball 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2400/2850 24/31 80 x 38 mm 340 259-1101-ND 14.69 1227 11.49 SF23080A-2083HBL 
Lead Wires Sleeve 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2300/2750 23/30 80 x 38 mm 340 259-1102-ND 11.91 9.95 9.32 SF23080A-2083HSL 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92 x 25mm 280 259-1103-ND 14.69 12.27 11.49 SF11592A-1092HBL 
Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92 x 25 mm 280 259-1104-ND 11.82 9.87 9.25 SF11592A-1092HSL 
Terminal Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172 x 150 x 51 mm 908 259-1105-ND 60.66 35.01 32.78 A1175-HBT-TC 
2 Lead Wires Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172 x 150 x 51 mm 908 259-1106-ND 60.66 35.01 32.78 A1175-HBL-TC 
Lead Wires Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172 x 150 x 51 mm 908 259-1107-ND 60.66 35.01 32.78 A2175-HBL-TC 
Terminal Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172 x 150 x 51 mm 908 259-1108-ND 60.66 35.01 32.78 A2175-HBT-TC 
Terminal Ball 230 56/60 0.24/0.27 2100/1900 850/770 254 x 89 mm 2000 259-1279-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-HBT-TC 
Lead Wires Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1109-ND 103.22 79.43 74.38 A1259-MBL-TC 
3 Terminal Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1110-ND 103.22 79.43 74.38 A1259-MBT-TC 
Lead Wires Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1111-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBL-TC 
Terminal Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBT-TC 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


Chip Cooler 


Designed for the Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub Chip Set. 
Dimensions: 38 x 38 x 8 mm 


Operating Motor Air | Static Pressure | Noise 
Voltage | Voltage | Bearing | No. of | Current | Input | Speed | Flow (@ 1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
(voc) | (VDC) | Type | Poles} (A) | (W) | (RPM)|(CFM)| 25.4mm—-H20)| (dBA) |Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
12 6-13.8 Ball 8 0.10 | 1.2 | 8800 | 6.0 0.16 32 | 259-1304-ND 16.58 12.76 11.95 11.24 | GC123506BH-8DA.05.N.B515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1793 


NEW! Aneta 


DC Axial Fans 
and Blowers 


Broad product range covers axial fans from 25mm to 172mm and blowers from 30mm to 159mm. 
Features: ¢ Distinctive blade designs * Brushless * TS16949 accredited * |SO-9001 certified * Ball bearings * Lead wires 


Rated 
Operating | Rated | Input 
Dimensions | Rated | Voltage | Current | Power) Speed Noise Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Voltage| Range (mA) (W) | (RPM) | CFM | (Db) Sensors Part No. il 10 100 Part No. Guards Each 
Axial Fans 
1 25x 25x10 12 7.0 ~ 13.2 -080 0.96 | 13000 | 2.40 | 28.0 = 603-1000-ND 12.06 7.97 6.60 AFB02512HHA CR181-ND 63 
1 35 x 35x10 12 9.5 ~ 13.8 -090 1.08 7000 5.50 | 22.0 — 603-1001-ND 12.06 7.97 6.60 AFB03512HA CR378-ND 63 
1 40x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 -060 v2 5000 5.90 | 24.5 —= 603-1002-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0412MA CR230-ND 48 
1 40x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 -080 .96 6000 6.92 28.5 = 603-1003-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0412HA CR230-ND 48 
1 40x 40x 10 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 7000 8.09 33.0 = 603-1004-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0412HHA CR230-ND 48 
1 40x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 -130 1.56 8300 11.48 | 32.0 _— 603-1005-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0412HHB CR230-ND 48 
1 40x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 | 11000 | 14.83 | 41.5 = 603-1006-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0412SHB CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 20 5 4.5~5.5 -250 1.25 7600 8.54 | 28.5 _— 603-1007-ND 10.60 7.00 5.80 EFBO0405HD CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 20 5 4.5~5.5 -320 1.60 9000 10.10 | 32.5 Tac 603-1008-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0405VHD-FOO CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -080 0.96 7600 8.54 | 28.5 = 603-1009-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0412HD CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 120 1.44 9000 10.10 | 32.5 _— 603-1010-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0412VHD CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 20 24 14.0~ 27.6] .040 0.96 5000 5.54 | 22.0 _ 603-1011-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0424LD CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.8 .070 0.84 6500 10.59 | 32.1 Tac 603-1012-ND 12.46 8.23 6.82 FFB0412HN-FOO CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.0 ~ 13.8 -500 6.00 | 13000 | 24.00 | 51.5 Tac 603-1013-ND 14.84 9.80 8.12 FFB0412SHN-FOO CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 _ 603-1014-ND 11.93 7.88 6.53 FFB0412VHN CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 603-1015-ND 12.32 8.14 6.75 FFB0412VHN-B CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 Tac 603-1016-ND 12.46 8.23 6.82 FFB0412VHN-FOO CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 9500 15.79 | 41.9 | Locked Rotor | 603-1017-ND 12.46 8.23 6.82 FFB0412VHN-ROO CR230-ND 48 
1 40 x 40 x 28 24 14.0 ~ 26.4] .100 2.40 9500 15.79 | 41.9 = 603-1018-ND 11.26 7.44 6.17 FFB0424VHN CR230-ND 48 
2 40 x 40 x 48 12 7.0 ~ 13.2 -850 10.20 | 12000 | 24.00 | 60.0 Tac 603-1019-ND 26.63 17.59 14.58 GFB0412SHG-FOO CR230-ND 48 
2 40 x 40 x 56 12 7.0 ~ 13.2 1.25 15.00 | 15000 | 27.30 | 59.5 Tac 603-1020-ND 27.16 17.94 14.87 GFB0412EHS-FOO CR230-ND 48 
1 45x 45x10 12 7.0 ~ 13.8 -110 1.32 5000 9.85 30.0 = 603-1021-ND 10.60 7.00 5.80 AFB04512MA = = 
1 50 x 50x 10 5 4.5~5.5 -130 0.65 4500 9.21 25.0 Tac 603-1022-ND 11.13 7.35 6.09 EFBO505MA-F0O CR379-ND 1.03 
1 50x 50x 10 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 5500 11.4 30.0 = 603-1023-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0512HA CR379-ND 1.03 
1 50x 50x15 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 5600 14.13 | 32.0 = 603-1024-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0512HB CR379-ND 1.03 
1 50 x 50 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 7000 20.30 | 40.5 = 603-1025-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0512VHD CR379-ND 1.03 
1 60 x 60 x 10 12 7.0 ~ 13.8 -180 2.16 4800 21.19 | 36.5 = 603-1026-ND 10.60 7.00 5.80 EFB0612HHA CR221-ND 57 
1 60 x 60x 15 5 4.0 ~ 6.0 -300 1.50 4000 15.36 | 32.0 = 603-1027-ND 10.60 7.00 5.80 AFBO605HB CR221-ND 57 
1 60 x 60x 15 24 14.0 ~ 27.6] .080 1.92 4000 15.36 | 32.0 = 603-1028-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0624HB CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -150 1.80 4400 18.36 | 31.0 = 603-1029-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0612HHD CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 -080 0.96 3100 16.81 | 26.5 _ 603-1030-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0612L-A CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 140 1.68 4250 23.38 | 34.0 = 603-1031-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0612H-A CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 170 2.04 5000 27.55 | 40.0 = 603-1032-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0612HH-A CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 .270 3.24 6000 34.15 | 44.5 Tac 603-1033-ND 12.46 8.23 6.82 AFB0612SH-ABFOO | CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 .270 3.24 6000 34.15 | 44.5 Tac 603-1034-ND 12.19 8.05 6.67 AFB0612SH-AFOO CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 -380 4.56 6800 38.35 | 46.5 Tac 603-1035-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0612EH-ABFOO | CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 24 14.0 ~ 27.6] .090 2.16 4250 23.38 | 34.0 — 603-1036-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0624H-A CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 25.4 24 14.0~ 27.6] .110 2.64 5000 27.55 | 40.0 = 603-1037-ND 11.66 7.70 6.38 AFB0624HH-A CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 340 4.08 6000 36.73 | 46.5 = 603-1038-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0612VHE CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 550 6.60 7000 | 43.44 | 50.5 _— 603-1039-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0612SHE CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 -800 9.60 8000 50.15 | 54.5 _— 603-1040-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0612EHE CR221-ND 57 
1 60 x 60 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -680 8.16 9000 49.54 | 54.0 = 603-1041-ND 19.61 12.95 10.73 AFB0612VHE-A CR221-ND 57 
2 60 x 60 x 50.8 12 7.0 ~ 13.8 -430 5.16 5000 32.14 | 50.5 _— 603-1042-ND 28.89 19.08 15.81 GFB0612HHG CR221-ND 57 
1 70 x 70 x 20 12 5.0 ~ 13.8 -250 3.00 4400 40.43 | 40.5 = 603-1043-ND 10.60 7.00 5.80 AFBO712HHD = = 
1 70 x 70 x 25.4 12 5.0 ~ 12.6 -440 5.28 5500 51.97 | 47.5 = 603-1044-ND 10.60 7.00 5.80 AFBO712VH-A — = 
1 70 x 70 x 25.4 12 5.0 ~ 13.8 -650 7.80 6300 61.05 | 50.5 _ 603-1045-ND 15.24 10.07 8.34 AFBO712SH-A = _— 
1 70 x 70 x 25.4 24 14.0 ~ 26.4] .090 2.16 3100 28.85 | 31.5 = 603-1046-ND 11.13 7.35 6.09 AFBO0724M-A = = 
1 80x 80x15 12 7.0 ~ 13.8 -190 2.28 3700 39.2 39.5 Tac 603-1047-ND 11.13 7.35 6.09 AFB0812VHB-FOO CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 20 12 | 70~138 | .220 | 264 | 4000 | 48.2 | 41.0 = 603-1048-ND 10.60 7.00 5.80 | AFBO812SHD CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 5 45~5.5 -430 2.15 3000 35.31 | 31.0 = 603-1049-ND 11.93 7.88 6.53 AFBO0805H CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 3000 35.31 | 31.0 _— 603-1050-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0812H CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 3250 37.43 | 34.0 _ 603-1051-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0812HH CR180-ND 85 
(Continued) 
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NEw! A@neura DC Axial Fans and Blowers (cont) 


Rated 
Operating | Rated | Input 

Dimensions | Rated | Voltage | Current | Power) Speed Noise Price Each Delta Finger Price 

Fig. (mm) Voltage} Range (mA) (W) | (RPM) | CFM | (Db) Sensors 1 10 100 Part No. Guards Each 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 3250 37.43 | 34.0 Tac 603-1052-ND 11.13 7.35 6.09 AFB0812HH-FOO CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 .260 3.12 3500 | 47.22 | 41.7 = 603-1053-ND 20.14 13.30 11.02 FFB0812HH CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -340 4.08 4000 | 46.62 | 40.0 Tac 603-1054-ND 11.13 7.35 6.09 AFB0812SH-FOO CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 -500 6.00 4500 67.02 | 48.6 =_ 603-1055-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0812SH CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -380 4.56 4200 57.21 | 44.5 = 603-1056-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0812VHE CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -580 6.96 4900 68.51 | 48.5 = 603-1057-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0812SHE CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -900 10.80 | 5700 80.16 | 52.5 Tac 603-1058-ND 14.84 9.80 8.12 FFB0812EHE-FOO CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1:45 13.80 | 6600 89.95 | 59.8 = 603-1059-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0812GHE CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 7500 | 102.02 | 62.2 _— 603-1060-ND 22.92 15.14 12.55 FFB0812UHE CR180-ND 85 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 2.75 33.00 | 9000 | 132.56) 65.0 _— 603-1061-ND 29.02 19.17 15.88 PFB0812DHE CR180-ND 85 
2 80 x 80 x 50.8 12 7.0 ~ 13.2 -730 8.76 4200 68.58 | 53.0 Tac 603-1062-ND 29.55 19.52 16.17 GFB0812SHG-FOO CR180-ND 85 
1 92 x 92 x 20 24 14.0 ~ 27.6] .100 2.40 2700 54.6 35.0 _— 603-1063-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0924HD CR220-ND 68 
1 92x 92x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 2850 51.21 | 34.0 _— 603-1064-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0912H CR220-ND 68 
1 92x 92x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 3200 57.92 | 38.0 _— 603-1065-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0912HH CR220-ND 68 
1 92x92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -600 7.20 3700 81.97 | 48.2 _ 603-1066-ND 14.31 9.45 7.83 FFB0912VH CR220-ND 68 
1 92x92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -400 4.80 3800 67.80 | 45.0 _ 603-1067-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0912VH CR220-ND 68 
1 92x92 x 25.4 24 14.0 ~ 27.6] .080 1.92 2450 43.79 | 30.0 _ 603-1068-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0924M CR220-ND 68 
1 92x92 x 25.4 24 14.0 ~ 27.6] .100 2.40 2850 51.21 | 34.0 _ 603-1069-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0924H CR220-ND 68 
1 92x 92x 25.4 24 14.0~ 27.6] .220 5.28 3800 67.80 | 45.0 _— 603-1070-ND 10.60 7.00 5.80 AFB0924VH CR220-ND 68 
1 92 x 92 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.22 14.64 | 6000 | 129.31 | 60.5 _ 603-1071-ND 32.33 21.35 17.69 PFB0912GHE CR220-ND 68 
1 92 x 92x 38 24 14.0 ~ 27.6] .280 6.72 3800 85.46 | 47.5 _ 603-1072-ND 15.11 9.98 8.27 FFB0924VHE CR220-ND 68 
1 92 x 92 x 38 48 28.0~53.0| .200 9.60 4400 | 100.29) 52.5 _ 603-1073-ND 28.09 18.55 15.37 FFBO948SHE CR220-ND 68 
1 100 x 100 x 38 12 7.0 ~ 12.6 2.20 26.40 | 5000 | 143.09) 62.0 _ 603-1074-ND 28.09 18.55 15.37 FFB1012EHE = _— 
1 | 120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 .230 2.76 2500 82.67 | 38.5 = 603-1075-ND 13.65 9.02 747 AFB1212H CR210-ND 1.79 
1 | 120x120x25.4) 12 7.0 ~ 13.8 -330 3.96 2800 95.14 | 41.5 = 603-1076-ND 13.65 9.02 7.47 AFB1212HH CR210-ND 1.79 
1 | 120x120x25.4) 24 14.0 ~ 27.6] .280 6.72 3400 | 113.11) 46.5 = 603-1077-ND 14.44 9.54 7.91 AFB1224SH CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 -600 7.20 3200 | 129.96 | 48.0 Tac 603-1078-ND 16.30 10.77 8.92 AFB1212VHE-FOO CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 -480 5.76 3200 | 123.95) 47.5 = 603-1079-ND 15.77 10.42 8.63 EFB1212VHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.00 12.00 | 3200 | 151.85 | 53.0 = 603-1080-ND 28.09 18.55 15.37 FFB1212VHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 3600 | 170.92 | 56.5 Tac 603-1081-ND 29.28 19.34 16.03 FFB1212SHE-FOO CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 1.05 12.60 | 3700 | 151.85 | 53.0 _— 603-1082-ND 15.77 10.42 8.63 AFB1212SHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 2.00 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1083-ND 28.62 18.90 15.66 FFB1212EHE-FOO CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 2.70 32.40 | 4800 | 217.80) 64.0 _— 603-1084-ND 38.16 25.20 20.88 PFB1212GHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 240 5.76 2600 | 105.94) 41.0 = 603-1085-ND 16.56 10.94 9.07 AFB1224HE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 -380 9.12 3200 | 129.96 | 48.0 = 603-1086-ND 16.56 10.94 9.07 AFB1224VHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 -440 10.56 | 3700 | 141.96 | 52.5 = 603-1087-ND 16.56 10.94 9.07 EFB1224SHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 24 14.0 ~ 26.4] 1.00 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 = 603-1088-ND 29.68 19.60 16.24 FFB1224EHE CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 48 28.0~53.0] .500 24.00 | 4000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1089-ND 34.32 22.67 18.78 FFB1248EHE-FOO CR210-ND 1.79 
1 120 x 120 x 38 48 32.0 ~ 80.0| .910 43.68 | 5300 | 223.22) 68.0 _ 603-1090-ND 73.54 48.57 40.24 FHB1248UHE CR210-ND 1.79 
2 | 120 x 120 x 50.8 12 7.0 ~ 13.2 2.82 33.84 | 3400 | 184.45) 65.0 _ 603-1091-ND 57.64 38.07 31.54 GFB1212VHG CR210-ND 1.79 
2 |120x120x50.8) 24 14.0 ~ 26.4] 1.80 43.20 | 3700 | 203.41 | 67.6 = 603-1092-ND 57.64 38.07 31.54 GFB1224SHG CR210-ND 1.79 
2 | 120x120 x 76.2 12 7.0 ~ 13.2 2.65 31.80 | 3550 | 220.29) 59.0 _ 603-1093-ND 54.99 36.32 30.09 GFB1212VHW CR210-ND 1.79 
1 127 x 127 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.85 22.20 | 3450 | 180.00] 56.5 _ 603-1094-ND 37.76 24.94 20.67 FFB1312SHE CR200-ND 2.03 
1 127 x 127 x 38 12 8.5 ~ 13.2 2.74 32.88 | 3850 | 200.02 | 59.5 = 603-1095-ND 36.97 24.42 20.23 FFB1312EHE CR200-ND 2.03 
1 127 x 127 x 38 24 14.0 ~ 26.4] .840 20.16 | 3450 | 180.00] 56.5 = 603-1096-ND 39.09 25.82 21.39 FFB1324SHE-B CR200-ND 2.03 
3 | 140x140x50.8| 48 28.0 ~53.0| .770 36.96 | 3600 | 273.09) 61.7 Tac 603-1097-ND 68.77 45.42 37.63 FFB1448SHG-FOO CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x25.4| 12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3000 | 202.54} 52.0 = 603-1126-ND 54.99 36.32 30.09 AFB1512H-A CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x25.4) 12 6.0 ~ 14.0 TAZ 14.04 | 3200 | 214.85 | 53.5 = 603-1099-ND 76.19 50.32 41.69 AFB1512HH-A CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x25.4| 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 2400 | 160.77) 46.0 _— 603-1125-ND 54.99 36.32 30.09 AFB1524L-A CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x25.4| 48 32.0 ~ 80.0| .520 24.96 | 4000 | 271.05) 61.0 _— 603-1101-ND 76.19 50.32 41.69 AHB1548EH CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x50.8) 24 |12.0~28.0] .560 | 13.44] 3350 | 251.79] 55.0 = 603-1102-ND 65.59 43.32 35.89 EFB1524HG CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x50.8| 24 12.0 ~ 28.0] .970 23.28 | 4000 | 302.29) 60.0 _ 603-1103-ND 62.94 41.57 34.44 EFB1524VHG CR196-ND 3.06 
3 | 172x150x50.8| 48 24.0~60.0| .310 14.88 | 3350 | 251.79 | 55.0 Tac 603-1104-ND 66.12 43.67 36.18 EFB1548HG-FOO CR196-ND 3.06 
4 172 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3000 | 202.54} 52.0 _— 603-1105-ND 54.99 36.32 30.09 AFB1712H-A CR206-ND 2.72 
4 172 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 1.17 14.04 | 3200 | 214.85 | 53.5 = 603-1106-ND 76.19 50.32 41.69 AFB1712HH-A CR206-ND 2.72 
4 172 x 25.4 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 2400 | 160.77) 46.0 = 603-1107-ND 54.99 36.32 30.09 AFB1724L-A CR206-ND 2.72 
4 172 x 25.4 48 24.0 ~60.0| .270 12.96 | 3000 | 202.54} 52.0 = 603-1127-ND 65.59 43.32 35.89 AFB1748H-A CR206-ND 2.72 
4 172 x 50.8 12 8.0 ~ 14.0 1:79 21.48 | 3700 | 279.69 55.0 = 603-1109-ND 60.29 39.82 32.99 EFB1712HHG CR206-ND 2.72 
4 172 x 50.8 24 12.0 ~ 28.0] 1.17 28.08 | 4300 | 325.00) 59.0 = 603-1110-ND 62.94 41.57 34.44 EFB1724SHG CR206-ND 2.72 
4 172 x 50.8 48 26.0~54.0| 1.90 91.20 | 4600 | 432.77) 72.0 = 603-1111-ND 70.89 46.82 38.79 FFB1748VHG CR206-ND 2.72 

Blowers 

5 30 x 30x 10 12 7.0 ~ 13.2 -070 0.84 7500 1.45 29.0 = 603-1112-ND 12.06 7.97 6.60 BFBO312HA = = 
5 40x 40x10 5 4.0 ~ 6.0 .220 1.10 8500 3.00 34.5 _ 603-1113-ND 12.85 8.49 7.04 BFBO405HHA-A = = 
6 51x51x15 12 10.0~ 13.8] .160 1.92 5500 3.88 38.0 | Locked Rotor | 603-1114-ND 13.38 8.84 7.33 BFB0512H-ROO = = 
6 51x51x15 12 10.0~ 13.8] .210 2.52 6500 4.59 | 45.0 Tac 603-1115-ND 13.38 8.84 7.33 BFBO512HH-FOO = = 
6 51x51x15 24 14.0~ 27.6] .110 2.64 6500 4.59 | 45.0 = 603-1116-ND 12.85 8.49 7.04 BFBO524HH = = 
6 60 x 60 x 25 12 5.0 ~ 13.8 -180 2.16 3200 6.71 34.0 _ 603-1117-ND 12.85 8.49 7.04 BFBO612H = oe 
6 75 x 75 x 30 12 7.0 ~ 13.8 .220 2.64 2900 11.30 | 38.0 _ 603-1118-ND 16.83 11.12 9.21 BFBO712H = = 
6 97x 94x 33 12 4.0 ~ 13.8 -800 9.60 3600 25.43 | 52.0 Tac 603-1119-ND 20.41 13.48 11.17 BFB1012H-FOO = = 
6 97x 94x 33 24 7.0 ~ 27.6 -400 9.60 3600 25.43 | 52.0 Tac 603-1120-ND 20.41 13.48 11.17 BFB1024H-FOO = = 
6 | 120x120x32 | 12 | 40~138 | .400 | 4.80 | 2100 | 24.70 | 47.0 Tac 603-1121-ND 22.66 14.97 12.40 | BFB1212L-FOO = — 
6 | 120x120x32| 48 |28.0~560| .220 | 10.56] 2800 | 35.31 | 54.0 _ 603-1122-ND 23.45 15.49 12.84 | BFB1248HH = a 
6 159 x 165 x 40 12 7.0 ~ 13.2 1.43 17.16 | 2200 61.80 | 56.5 = 603-1123-ND 60.29 39.82 32.99 BFB1612H = = 
6 159 x 165 x 40 24 14.0 ~ 26.4] .560 13.44 | 2000 55.09 | 54.5 = 603-1124-ND 60.29 39.82 32.99 BFB1624M = = 
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DC Brushless 
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DC Fans - Motor: 


Brushless electronic commutation provided by dependable solid-state circuitry. 
100% dielectric tested at 600 VAC/1 second/500 microamps maximum leakage. 


Polarity protected. 


DC and Tachometer Output DC Fans 


and Tachometer Fans 


Model Venturi Propeller EMI (See Right) EMI APPROVALS 
Flight LT Series PPS Plastic, black glass-filled, meets UL94V-0 | PBT Plastic, black reinforced glass, meets UL94V-0 A 1. UL yellow card recognized, file 
Flight II Series PBT with glass, black, meets UL94V-0 PBT, black, meets UL94V-0 B A Meets EMI standards per FCC part No. E31293. 
Sprint Glass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 B 15, subpart J of Docket 20780, — 2. CSA certified, file No. L52898. 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 Cc Class A or B radiated and conducted 3. CSA certified, file No. LR52898. 
Muffin Glass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 = emissions. 4. CSA certified, file No. UL £31293. 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 c B Meets EMI standards per FCC part 5. CSA certified, file No. LR701980. 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 c 15. subpart J of Docket 20780 6. CSA certified, file No. LR70190. 
Muffin XP Plastic, Black, UL94V-0 Plastic, Black, UL94V-0 — Cl a A p WB tadietediandiconduch d 7. TUV certified, file No. EN60950. 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B ass FOr + ae EM eu Gal 8. TUV approved to IEC 950, VDE 
Galaxy One-piece die-cast zinc alloy, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc omnis one eels Stanuai us: 0730: License R97229. , 
Patriot Qui Oje-piace dies lumi black Polycarb black UL94V-0 B per VDE specification 0871/6.78 for 
atriot Quiet ine-piece die-cast aluminum, blac olycarbonate, black, meets category A and B requirements. 9. TUV approved to IEC 950, VDE 
Major Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc 0730; License R97152 and 
Falcon One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B C Per MILSTD 461, Meets EMI R97188. 
Maltese One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B standards per FCC part 15, 10. Complies with FCC Part 15 Class 
Tarzan Plastic, black, meets UL94V-0 Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B subpart J of Docket 20780, Class B of EN55022 - 1994 Class B 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B A or B radiated and conducted Conducted Emissions. 
Whiffet Blower Glass-filled polyester, black, meets UL94V-0 | Polyester, black, meets UL94V-0 B emissions. Meets EMI standards 11. Complies with FCC Part 15 Class 
Biscuit Blower Mineral-filled nylon, black, meets UL94V-0 Polypropylene, black, meets UL94V-0 = per VDE specification 0871/6.78 for B of EN55022 ~ 1995 Class B 
Viking Blower Glass-filled polyester, black, meets UL94V-0 —_| Polypropylene, black, meets UL94V-0 = category A and B requirements. Radiated Emissions. — 
Spinnaker One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B 12. Environmental Protection Type 2 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing) Nom. Range | (Watts)| Current | RPM| CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
Lead Wires Ball 12 6/14 0.8 70mA | 10000} 1.40 25x10 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CRO11-ND 17.08 14.73 CR0212LB-G50 — _ 
; Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 6000 | 6.80 40x10 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CRO15-ND 11.89 10.25 CR0412HB-G70 CR230-ND A8 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.4 130mA | 8500}10.80} 40x20 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CRO16-ND 11.89 10.25 CR0412HB-C50 CR230-ND 48 
25,40,52 Lead Wires Ball 24 = 21.6/26.4) 1.8 75mA | 8500} 10.8 40x20 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR360-ND 11.89 10.25 CR0424HB-C50 CR230-ND 48 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 4600}12.00} 52x15 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR022-ND 12.33 10.63 CRO512HB-D71 _ al 
Lead Wires Ball 12 6/14 25 210mA | 5000] 18 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CROO1-ND 33.21 26.34 FS12B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 5000} 18 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO02-ND 33.21 26.34 FS24B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 84mA | 3500] 12 60x25 60,000 hrs. @ 40°C A270 CRO03-ND 33.21 26.34 FS12H3 CR221-ND 57 
Flight II Lead Wires Ball 24 12/28 Aa 46mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO04-ND 34.08 27.03 FS24H3 CR221-ND 57 
60 Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.0 400mA | 5000] 18 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CR346-ND 23.67 20.39 FS05B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 1.0 190mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CR347-ND 21.15 18.22 FSO5H3 CR221-ND oF 
Lead Wires Ball 48 24/56 4.0 80mA | 5930} 23 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CR348-ND 26.55 22.87 FS48K3 CR221-ND 57 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 4500/1660} 60x15 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR023-ND 12.73 10.98 CRO612HB-D71GL | CR221-ND 57 
60 Lead Wires Ball 12 6/14 28 230mA | 4500 | 23.20) 60x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR024-ND 12.73 10.98 CRO612HB-A70GL | CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.6 150mA | 4500} 23.20} 60x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR0O26-ND 12.73 10.98 CRO624HB-A70GL | CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 2.0 165mA | 3600] 37 80x25 60,000 hrs. @ 25°C 12,7 CRO05-ND 33.79 26.80 FE12B3 CR180-ND 85 
Flight II Lead Wires Ball 24 12/28 2.0 87mA | 3600| 37 80x25 60,000 hrs. @ 25°C T2V7 CROO6-ND 33.79 26.80 FE24B3 CR180-ND 85 
80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 89mA | 2700} 27 80x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO07-ND 34.80 27.60 FE12H3 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 12 48mA | 2700} 27 80x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO08-ND 34.80 27.60 FE24H3 CR180-ND 85 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3010 | 38.60) 80x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CRO30-ND 13.08 11.28 CRO812HB-A70GL | CR180-ND 85 
80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.8 150mA | 2440} 31.40} 80x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CRO31-ND 13.08 11.28 CRO812MB-A70GL | CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.8 160mA | 3010}38.60} 80x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR032-ND 13.08 11.28 CRO824HB-A70GL | CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 3.4 280mA | 3400] 33 80x32 55,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CROO9-ND 17.55 15.12 ST12A3 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 3.3 140mA | 3400} 33 80x32 55,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CRO12-ND 17.01 14.65 ST24A3 CR180-ND 85 
Sprint Lead Wires Ball 12 6/14 3.4 280mA | 3400] 33 80x32 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CRO14-ND 19.35 16.67 ST12B3 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.3 140mA_ | 3400} 33 80x32 78,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CRO17-ND 19.35 16.67 ST24B3 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.3 460mA | 3400] 33 80x32 78,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CR353-ND 27.45 23.64 STO5B3 CR180-ND 85 
1 Lead Wires Ball 12 6/14 6.2 520mA | 4700] 45 80x32 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CR354-ND 24.75 21.32 $T12Z3 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500] 35 80x42 80,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CRO19-ND 26.69 23.26 $D12B1 CR180-ND 85 
Terminal Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500] 35 80x42 80,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR027-ND 27.65 24.10 SD12B2 CR180-ND 85 
Sprite Lead Wires Ball 24 12/28 3.0 130mA | 3500} 35 80x42 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR0O20-ND 27.04 23.57 SD24B1 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500} 35 80x42 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CRO21-ND 27.65 24.10 SD48B1 CR180-ND 85 
Terminal Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500} 35 80x42 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR236-ND 27.65 24.10 SD48B2 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 202mA | 2800] 45 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CRO34-ND 36.98 29.33 FN12B3 CR220-ND 68 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.5 124mA_ | 2350] 37 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CRO36-ND 36.98 29.33 FN12C3 CR220-ND 68 
Flight II Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2800} 45 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CR237-ND 24.80 20.46 FN24B3 CR220-ND 68 
90 Lead Wires Ball 12 6/14 51 423mA | 3850] 60 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CR349-ND. 24.30 20.93 FN12K3 CR220-ND 68 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3800] 60 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CR359-ND 24.30 20.93 FN24K3 CR220-ND 68 
Lead Wires Ball 48 24/56 29 65mA | 2800} 45 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7, 10,11 CR350-ND. 22.32 19.22 FN48B3 CR220-ND 68 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 3000 | 48.40) 92x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CRO35-ND 13.60 11.73 CRO912HB-A70GL | CR220-ND 68 
90 Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 3000 | 48.40) 92x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR037-ND 13.60 11.73 CRO924HB-A70GL | CR220-ND 68 
Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 2950] 86 120x25 | 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO38-ND 36.98 29.33 FT12B3 CR210-ND 1.79 
Flight II Lead Wires Ball 24 12/28 43 180mA | 2950] 86 120x25 | 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO39-ND 35.35 28.04 FT24B3 CR210-ND 1.79 
120 Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 2000} 61 120x25 | 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CRO40-ND 35.09 27.83 FT12M3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 2000] 61 120x25 | 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CR041-ND 35.09 27.83 FT24M3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 | 79 | 660mA | 3700] 102 | 120x32 | 50,000hrs.@40°C | 1,3,7,10,11 | CRO42-ND 18.72 16.12 | MC12A3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 | 67 | 280mA | 3700| 102 | 120x32 | 50,000 hrs.@ 40°C | 1,3,7,10,11 | CRO46-ND 18.72 16.12 | MC24A3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 2.2 180mA | 2150} 58 120x32 | 50,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CR043-ND 19.35 16.67 MC12E3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 24 85mA | 2150] 58 120x32 | 50,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CR047-ND 19.35 16.67 MC24E3 CR210-ND 1.79 
Muti Lead Wires Ball 12 6/14 79 660mA | 3700] 102 120x32 | 75,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CRO51-ND 21.33 18.37 MC12B3 CR210-ND 1.79 
mn Lead Wires Ball 24 12/28 55 230mA | 3700] 102 120x32 | 75,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CRO55-ND 21.33 18.37 MC24B3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 48 22/56 8.4 180mA | 3700} 102 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CR240-ND 21.33 18.37 MC48B3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 2850] 80 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7, 10,11 CR241-ND 21.33 18.37 MC24H3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 10.6 | 440mA | 4200} 118 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CR351-ND 23.13 19.92 MC24K3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 10.6 | 220mA | 4100} 118 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7, 10,11 CR352-ND. 23.13 19.92 MC48K3 CR210-ND 1.79 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig.| Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts); Current | RPM | CFM (mm) Expectancy (See Above) | PartNo. 1 25 Model No. Guards Each 
Lead Wires Ball 24° 12/28 6.0 | 250mA | 3100 | 110} 119x39 | 83,000 hrs.@ 40°C | 1,3,7,10,11 CRO70-ND: 43.51 39.51 MD24B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 6.0 | 500mA | 3100 | 110} 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7,10,11 CRO72-ND: 43.51 39.51 MD12B2 CR210-ND 1.79 
Muffin XL Terminal Ball 24 12/28 6.0 | 250mA | 3100 | 110} 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7,10,11 CRO73-ND: 43.51 39.51 MD24B2 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 48 = 24/56 6.0 | 125mA | 3100] 110] 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7,10,11 CRO74-ND: 43.51 39.51 MD48B2 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 | 500mA | 3100] 110} 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7, 10,11 CRO69-ND: 43.51 39.51 MD12B1 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 6.0 | 125mA | 3100 | 110 | 119x39 | 83,000 hrs.@ 40°C | 1,3,7, 10,11 CRO71-ND: 43.51 39.51 MD48B1 CR210-ND 1.79 
! Lead Wires Ball 12 6/14 24 | 200mA | 2230] 75 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7 CR262-ND: 45.50 37.54 WD12C3 CR210-ND 1.79 
Whisper Lead Wires Ball 24° 12/28 24 | 100mA | 2230] 75 119x39 | 83,000 hrs.@ 40°C | 1,3,7 CR263-ND: 45.50 37.54 wD24C3 CR210-ND 1.79 
XL Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 | 100mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 1,3,7 CR264-ND: 45.50 37.54 WD12M3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.2 52mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C | 1,3,7 CR265-ND: 46.50 38.37 WD24M3 CR210-ND 1.79 
Muttin XP Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 7.0 | 290mA | 3000} 110) 120x38 | 78,000hrs.@ 40°C | 10,11 CR342-ND 24.03 20.70 MS24B3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 74 | 150mA | 3000 | 110 | 120x38 | 78,000hrs.@40°C | 10,11 CR343-ND 24.03 20.70 MS48B3 CR210-ND 1.79 
5 | Diplomat Lead Wires Ball 24 12/28 26.0 1.1A | 3400 | 170 | 133x91 | 35,000hrs.@ 50°C | 1,2,7 CR289-ND 71.82 61.85 DDF24B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 15.0 |1250mA | 3250} 150 | 127x38 | 82,500hrs.@50°C | 1,3,7 CR266-ND: 51.00 42.08 GL12B4 CR200-ND 2.03 
1 Galaxy Terminal Ball 24 12/28 15.0 | 625mA | 3250} 150] 127x38 | 82,500hrs.@50°C | 1,3,7 CR267-ND: 53.60 44.22 GL24B4 CR200-ND 2.03 
Terminal Ball 48 24/56 15.0 | 310mA | 3250 | 150 | 127x38 | 82,000hrs.@50°C | 1,3,7 CR268-ND: 53.60 44.22 GL48B4 CR200-ND 2.03 
, Patriot Terminal Ball 24° 12/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 | 172x51 | 62,000hrs.@50°C | 1,3,7 CR242-ND: 70.00 57.75 PQ24B4 CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 48 24/56 20.1 | 420mA | 3500 | 235 | 172x51 | 62,000hrs.@50°C | 1,3,7 CR243-ND: 70.00 57.75 PQ48B4 CR206-ND 2.72 
Major Terminal Ball 2412/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 |172x150x51 | 62,000 hrs. @ 50°C | 1,3,7 CR291-ND: 68.13 58.67 JQ24B4 CR196-ND 3.06 
3 Quiet Terminal Ball 48 = 24/56 20.1 | 420mA | 3500 | 235 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @ 50°C | 1,3,7 CR292-ND: 68.13 58.67 JQ48B4 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball 12 6/14 14.6 |1215mA | 3000 | 200 |172x150x51 | 62,000 hrs. @ 50°C | 1,3,7 CR293-ND: 69.75 60.07 JQ1204 CR196-ND 3.06 
2 Falcon Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 | 172x55 | 62,000hrs.@50°C | 1,2,7 CR295-ND: 95.31 82.08 FD24B3 CR196-ND 3.06 
Lead Wires Ball 12 6/14 39.6 3A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs.@ 50°C | 1,2,7 CR297-ND: 95.31 82.08 MT12B3 CR196-ND 3.06 
3 Maltese Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs.@ 50°C | 1,2,7 CR298-ND: 95.31 82.08 MT24B3 CR196-ND 3.06 
Lead Wires Ball 48 24/56 34.5 .72A_| 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @ 50°C | 1,2,7 CR299-ND: 95.31 82.08 MT48B3 CR196-ND 3.06 
2 éaravel Lead Wires Ball 2412/28 29.0 1.2A | 1650) 550 | 254x89 | 60,000hrs.@50°C | 1,2,7 CR302-ND: 86.94 74.87 CD24B3 CR182-ND 1.89 
Lead Wires Ball 48 24/56 30.2 63A | 1650 | 550 | 254x89 | 60,000hrs.@50°C | 1,2,7 CR303-ND: 89.01 76.65 CD48B3 CR182-ND 1.89 
Whiffet Lead Wires Ball 12 6/14 5.1 420mA | 4050] 15 80x32 | 80,000hrs.@ 25°C | 1,4,7 CR304-ND 34.02 29.30 WT12B3 _ _ 
Blower Lead Wires Ball 24 12/28 51 200mA | 4050 | 15 80x32__| 80,000 hrs. @ 25°C | 1,4,7 CR305-ND 34.02 29.30 WT24B3 = _- 
Lead Wires | Sleeve | 12 9/14 11.0 | 900mA | 3050 | 25 121x31 | 50,000hrs.@ 40°C | 1,3,7 CRO85-ND 35.50 29.29 BD12A3 —_ _ 
Biscuit Lead Wires | Sleeve | 24 18/28 11.0 | 480mA | 3050 | 25 121x31 | 50,000hrs.@ 40°C | 1,3,7 CRO86-ND 35.50 29.29 BD24A3 = _ 
4 Blower Lead Wires Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 3050 | 25 121x31 | 78,000hrs.@ 40°C | 1,3,7 CR247-ND 41.00 33.83 BD12B3 _ - 
Lead Wires Ball 24 12/28 11.0 | 480mA | 3050 | 25 121x31__| 78,000 hrs. @ 40°C | 1,3,7 CR248-ND 39.90 32.92 BD24B3 = _ 
Viking Lead Wires Ball 12 6/14 20.0 |1670mA | 4000 | 33 127x41 | 83,000 hrs. @ 40°C | — CR306-ND 34.65 29.84 VK12B3 =— - 
Lead Wires Ball 24 12/28 20.0 | 830mA | 4000 | 33 127x41__| 83,000 hrs. @ 40°C | — CR307-ND 33.57 28.91 VK24B3 = = 
Spinnaker Lead Wires Ball 2412/28 30.0 |1300mA | 2500 | 60 162x41 | 62,000hrs.@ 50°C | 1,3,7 CR249-ND 73.70 60.81 SPD24B1 = _ 
Tachometer Output DC Fans 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 79 | 660mA | 3700} 102) 120x32 | 78,000hrs.@40°C | 10,11 CR339-ND 22.05 18.99 MC12B7 CR210-ND 1.79 
1 Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 | 230mA | 3700 | 102 | 120x32 | 78,000hrs.@ 40°C | 10,11 CR340-ND 24.39 21.01 MC24B7 CR210-ND 1.79 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 | 500mA | 3100] 110) 119x39 | 83,000hrs.@ 40°C | 10,11 CR344-NDt 39.15 33.72 MD12B5 CR210-ND 1.79 
XL Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 | 250mA | 3100] 110) 119x39 | 83,000 hrs.@ 40°C | 10,11 CR345-NDt 38.07 32.79 MD24B5 CR210-ND 1.79 
+ Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
Brushless DC Motorized Impellers Diplomat Series 
Features: * 12” Leadwires * TTL Tach Output » Ball Bearings 
Voltage Power Running Dimensions Noise Digi-Key Price Each Comair 
AWG Model Nom. (VDC) (Watts) Current RPM CFM (mm) (dBA) Part No. if 25 Part No. 
20 DD523624K1A 24 32 1.330A 3900 200 133 x 91 65.9 CR382-ND 93.60 80.60 039833 
DD523648K1A 48 31 -675A 3900 200 133 x 91 65.9 CR383-ND 93.60 80.60 039834 
22 DD752724K1A 24 42.6 1.780A 2400 300 192 x 69 57.6 CR384-ND 135.00 116.25 039860 
DD752748K1A 48 42.6 -890A 2400 300 192 x 69 57.6 CR385-ND 135.00 116.25 039861 
orron ThermaPro-V (TPV) DC Fans - 
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Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will automatically 
adjust its speed to optimize the airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, the fan operates 
at half speed, providing a minimal amount of CFM to those components still in need of cooling. This reduction in speed results in a significant 
reduction in noise and power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. The fan senses this increase 
and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C ~ 
45°C. Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the fan RPM changes linearly with temperature. 
Over 45°C, the fan will maintain full speed operation. 


Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, 
heatsinks, transformers, etc., or can be placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 


A. Meets EMI standards per FCC 
part 15, subpart J of Docket 
20780, Class A or B radiated 
and conducted emissions. 
Meets EMI standards per VDE 
specification 0871/6.78 for 
category A and B requirements. 


APPROVALS 
1. UL yellow card recognized, file 
No. E31293. 
2. CSA certified, file No. L52898. 


Model Venturi Propeller EMI (See Right) 8 eo ee Ee pou NDE 
Muffin TPV Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black _— 4. TUV approved to IEC 950, VDE 
Sprint TPV One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A tle ated R97152 and 
Patriot TPV One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 _— . 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts)| Current | RPM| CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 Muffin TPV | Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 2.8 | 230mA | 1700) 47 120x32 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR269-ND 36.50 30.12 MC12T3H CR210-ND 1.79 
Sprint TPV | Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 29 60mA | 2100) 20 80x32 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR274-ND 33.00 27.23 ST48T3H CR180-ND 85 
2 | Patriot TPV Terminal Ball 48 24/56 10.0 | 210mA | 1700] 113 ] 127x51 62,000 hrs. @ 50°C 1,2,4 CR277-ND 74.34 61.34 PD48T2H CR206-ND 2.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AC Fans - Motor: 


AC Fans 


Two-pole shaded pole induction motor. 

All 50/60Hz, impedance or thermally protected. 

100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 
microamps max. leakage. 


Model Venturi Propeller 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A A Meets EMI standards per FCC part 15, subpart J of Docket 
Whisper Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black - 20780,Class A or B radiated and conducted emissions. Meets EMI 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 _ standards per VDE specification 0871/6.78 for category A and B 
Muffin Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black - requirements. 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 = APPROVALS 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 1. UL yellow card recognized, file No. E31293. 
Falcon One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 2. CSA certified, file No. LR52898. 
Maltese One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 3. TUV certified, file No. EN60950. 
Major One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 =_ 4. TUV approval pending. 
Patriot One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 5. VDE Marks license No. 1126. 
Tarzan Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polycarbonate, black - 6. VDE Marks license No. 1354. 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 7. TUV approved, file No. R97229. 
Biscuit Blower Black, meets UL94V-0 Polypropylene, black, meets UL94V-2 _- 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range |(Watts)| Current RPM CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No.| Guards Each 
AC Fans 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 7/6 .08/.07A | 2200/2600 23/27 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CRO93-ND 26.20 21.62 | SU2E1 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 — 13/11 19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C A235 CRO97-ND 25.90 21.37 | SU2A5 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 13/11 19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 4,:2;:5 CRO91-ND 24.80 20.46 | SU2A1 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 115 = 13/11 19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @ 40°C 45:2;:5 CR103-ND 29.00 23.93 | SU2B1 CR180-ND 85 
Terminal Ball 115 = 13/11 19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @ 40°C 4,2;5 CR105-ND 29.00 23.93 | SU2B5 CR180-ND 85 
Sprite Lead Wires | Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1700/1950 15/18 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,255 CR108-ND* 26.80 22.11 | SU2C7 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C A255 CR250-ND* 25.40 20.96 | SU3A1 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 4,:2;:5 CR251-ND* 27.50 22.69 | SU2C1 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR252-ND* 26.40 21.78 | SU3A5 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 — 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR253-ND* 26.70 22.03 | SU2C5 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C A255 CR255-ND* 31.50 25.99 | SU3B1 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 = 77 .07/.06A | 1640/1660 55/57 120x38 55,000 hrs. @ 40°C 1,2 CR113-ND 27.00 22.28 | WR2A1 CR210-ND 1.79 
Whisper Terminal Sleeve | 115 — 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 70/80 120x38 55,000 hrs. @ 40°C Age CR114-ND 27.00 22.28 | WR2H1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 12/12 | .07/.07A | 1590/2000 53/62 120x38 55,000 hrs. @ 40°C aie CR116-ND 29.50 24.34 | WR3A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 — 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,255 CR117-ND: 27.40 22.61 | WX2A1 CR210-ND 1.79 
1 | Whisper XL Terminal Sleeve | 115 _ 10/9 11/.10A | 1900/2000 65/70 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,25 CR119-ND: 27.40 22.61 | WxX2M1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 15/13 | .19/.15A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 4,:2;5 CR118-ND: 27.40 22.61. | WX2H1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @ 40°C A255 CR256-ND: 27.40 22.61__| WX3H1 CR210-ND. 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @ 40°C a2 CR122-ND 24.30 20.05 | MU2A1 CR210-ND 1.79 
Mutfin Terminal Ball 115 = 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @ 40°C Ap2 CR124-ND 35.90 29.62 | MU2B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @ 40°C 4,32 CR123-ND 24.30 20.05 | MU3A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball —__ 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @ 40°C Ae, CR125-ND 35.90 29.62 | MU3B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 55,000 hrs. @ 40°C A,i2;:5 CR128-NDt* 27.50 22.69 | MX2A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 83,000 hrs. @ 40°C A,/2;'5 CR132-NDt* 37.80 31.19 | MX2B1 CR210-ND 1.79 
Muttin XL Terminal Sleeve | 115 _ 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 4,:2,:5 CR126-ND: 25.60 21.12 | MX2A3 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 —_ 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 83,000 hrs. @ 40°C A255 CR130-ND: 37.80 31.19 | MX2B3 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR257-ND: 28.00 23.10 | MX3A3 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,2; CR258-ND: 37.80 31.19 | MX3B3 CR210-ND 1.79 
2 Diplomat Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | .13/.20A | 2850/3350 | 150/170 133x91 50,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR314-ND. 66.15 56.97 | DAF77B2 = — 
3 Falcon Terminal Ball 115 — 414 .36A 3400 300 172x55 40,000 hrs. @ 50°C 4,:2,:3 CR309-ND: 72.90 62.78 | FA2B3 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 |_ 41.4 -18A 3400 300 172x55 40,000 hrs. @ 50°C 1,2,3 CR310-ND: 72.90 62.78 | FA77B3 CR196-ND. 3.06 
Maltese Terminal Ball 115 = 414 36A 3400 300 172x150x55 | 40,000 hrs. @ 50°C A230 CR311-ND: 72.90 62.78 | MA2B3 CR196-ND 3.06 
4 Terminal Ball — 220/230 |_ 41.4 -18A 3400 300 172x150x55_| 40,000 hrs. @ 50°C Apert: CR312-ND: 72.90 62.78 | MA77B3_| CR196-ND 3.06 
Major Terminal Ball 115 _ 30/31 .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5 yrs. @ 25°C 1,2,6 CR134-ND: 60.90 50.25 | MR2B3 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5 yrs. @ 25°C i, 2516: CR135-ND: 61.20 50.49 | MR77B3_| CR196-ND 3.06 
3 Patriot Terminal Ball 115 — 30/31 .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 172x51 5 yrs. @ 25°C A152): CR136-ND: 60.90 50.25 | PT2B3 CR206-ND 2.72 
Terminal Ball —___ 220/230 | 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 172x51 53,000 hrs. @ 40°C 1,2,6 CR137-ND: 61.20 50.49 | PT77B3__| CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 115 —_ 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @ 40°C 1,2,4 CR140-ND 89.20 73.59 | TNE2A CR179-ND 6.56 
1 Tarzan Terminal Ball — 220/230 | 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @ 40°C 1,2,4 CR141-ND 89.20 73.59 | TNESA CR179-ND 6.56 
Leadwire Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @ 40°C 1,2,4 CR259-ND 88.20 72.77_| TNE2C CR179-ND 6.56 
Lead Wires Ball 115 _ 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40°C 1,:2;.3 CR144-ND: 57.75 50.33 | CLE2L2 CR182-ND 1.89 
3 Caravel Terminal Ball 115 — 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR145-ND: 59.50 51.85 | CLE2T2 CR182-ND 1.89 
Terminal Ball — 220/230 |_ 55 -24/.25A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR147-ND: 59.50 51.85 | CLE3T2 CR182-ND. 1.89 
5 Biscuit Terminal Sleeve | 115 _ 17/16 | .19/.17A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @ 40°C a2 CR148-ND 34.00 28.05 | BT2A1 = _ 
Blower Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @ 40°C Age: CR149-ND 34.00 28.05 | BT3A1 = = 
L + Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 
momon Fan Accessories 
/ 
Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
A Thick Size (mm) Dim. (mm) Rings Material Part No. 1 25 50 
Finger Guards 
222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND 6.56 5.65 5.19 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size (mm) Part No. 1 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 16.59 12.64 11.46 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND 17 als 14 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 12 11 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. Fan Accessories 


Fig. 2 ig. Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.[ A B Thick | Size(mm) | Dim.(mm) | Rings | Material | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
0.76 Thick Finger Guards 
steel plate 109.47 | 104.78 | 483 | 120Sq. 57 open 3 Metal | CR178-ND 1.00 84 76 | 08146 
We: NN % Si 1 76.96 | 71.37 | 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal CR180-ND 85 ral 65 | 08153 
ZK dy = \\ \\ 209.55 | 173.99 | 8.38 | 254 Dia. 102 open 5 Metal CR182-ND 1.89 1.71 1.53 | 08154 
)\ \BA ¢ <— | 9 158.75 | 161.92 | 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.72 2.29 2.07 | 08152 
} WAX 158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal CR196-ND 3.06 2.58 2.33 | 08151 
3 | 124.46 | 113.28 | 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal CR200-ND 2.03 1.71 1.55 | 08150 
4 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND 90 716 69 | 09120-G 
5 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 32 solid 5 Plastic CR315-ND 78 66 60 | 09122-G 
6 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 1.05 89 80 | 09121-G 
7 4117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal CR210-ND 1.79 1.51 1.36 | 08141 
89.41 | 82.42 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND 68 58 52 | 08174 
53.10 | 50.04 | 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal CR221-ND 57 8 44 | 08147 
222.25 | 173.99 | 6.35 | 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.05 2.56 2.32 | 08127 
B—+| 115.6 | 104.8 | 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND 81 68 62 | 08170 
©118.364 8 76.20 | 71.37 | 4.95 80 Dia. 17.4 open 5 Metal CR229-ND 65 55 50 | 08172 
32.00 | 29.21 | 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND A8 Al .37 | 08149 
24.00 21.8 | 4.80 30 Sq. 9 open 2 Metal CR377-ND NEW! = 59 54 48 | 08346 
29.00 | 27.00 | 4.00 35 Sq. 14.2 open 2 Metal CR378-ND NEW! = 63 57 51 | 08347 
40.00 | 41.06 | 4.80 50 Sq. 14.2 open 3 Metal CR379-ND NEW! = 1.03 94 84 | 08248 
42.00 | 41.00 | 4.80 52 Sq. 14.2 open 3 Metal CR388-ND NEW! = 69 63 57 | 08148 
9 39.88 | 32.00 | 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 29 25 .22 | 09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic CR225-ND 35 29 .27 | 09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 53 AS 40 | 09325-G 
10 79.76 | 71.37 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic CR282-ND AG 39 .35 | 09080-G 
91.95 | 82.55 | 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND 85 72 65 | 09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND 86 13 66 | 09450-G 
12 | 24.2 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal CR181-ND 63 53 48 | 08245 
14 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic CR190-ND 80 68 61 | 09252-G 
15 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic CR191-ND 2.28 1.92 1.73 | 09651-G 
Dim. (mm) Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 32.00 40 Sq. CR286-ND 67 57 51 | 09150-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 32.00 40 Sq. CR287-ND 67 57 51 | 09150-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 40 Sq. CR324-ND 14 62 .57 |09150-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 40 Sq. CR325-ND 74 62 .57 | 09150-M/45 
9. | Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 | 50.04 | 60Sq. | CR263-ND 82.69.62 [09250-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 50.04 60 Sq. CR284-ND 82 69 62. | 09250-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = — 60 Sq. CR326-ND 66 56 .51 | 09250-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 60 Sq. CR327-ND 66 56 51 | 09250-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. CR212-ND 1.27, 1.07 .97 | 09325-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. CR214-ND 1.27. 1.07 .97 | 09325-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 80 Sq. CR213-ND 1.15 97 .88 | 09325-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = _ 80 Sq. CR215-ND 1.15 97 .88 | 09325-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 82.55 92 Sq. CR328-ND 1.30 1.10 .99 | 09362-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 82.55 92 Sq. CR329-ND 2.43 2.04 1.85 | 09362-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 92 Sq. CR330-ND 1.30 1.10 .99 | 09362-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 92 Sq. CR331-ND 1.30 9 1.10 .99 | 09362-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 104.9 CR216-ND 2.08 1.75 1.58 | 09450-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 104.9 | 119 & 120 CR218-ND 2.08 1.75 1.58 | 09450-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — — Square CR217-ND 1.79 1.51 1.36 | 09450-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 | = — _ CR219-ND 179 1:51 1.36 |09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. CR373-ND 5.38 4.87 4.36 |06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 71.37 80 Sq. CR233-ND 3.10 2.81 2.51 | 06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 71.37 80 Sq. CR374-ND 5.52 5.00 4.48 | 06325-SS 
11_‘| Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. CR234-ND 3.00 2.72 2.43 | 06362-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. CR375-ND 5.69 5.15 4.61 |06362-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 | 120 Sq. CR235-ND 415 3.76 3.36 | 06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 | 120 Sq. CR376-ND 8.53 = 7.72 6.91 |06450-SS 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PP!) 176.0 161.5 | 150 Sq. CR183-ND 3.73 3.13 2.84 | 09650-F/30 
43 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 161.5 | 150 Sq. CR185-ND 3.73 3.13 2.84 | 09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PP!) 176.0 161.5 | 150 Sq. CR186-ND 3.40 3.08 2.76 | 09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 161.5 | 150 Sq. CR189-ND 3.40 3.08 2.76 | 09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, CR197-ND 88 715 68 |07100-24 
16A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, CR198-ND 1.01 85 77 |07100-36 
Straight On Plug and Cord - 50” (127.00cm) Tarzan, Caravel, and CR199-ND 449 1.00 91 |07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 148 1.24 1.13 |07100-SP024 
16B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR362-ND 1.62 = 1.36 1.23 |07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections CR363-ND 2.08 1.75 1.59 |07100-SP072 
474 |45° Angle Plug and Cord - 24” (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND 88.7568 *[07145-24 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR319-ND 1.01 85 77 |07145-36 
17B | 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR365-ND 162 1.36 1.23 |07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR366-ND 2.08 1.75 1.59 |07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits all CR320-ND 77 65 59 |07190-12 
18A | 90° Angle Plug and Cord ~ 24” (60.96cm) AC Fans CR321-ND 88 75 ~—«.68:|07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with CR322-ND 1.01 85 77 |07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal CR367-ND 148 = 1.24 1.13 |07190-SP024 
18B | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR368-ND 162 1.36 1.23 |07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR369-ND 2.08 1.75 1.59 |07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits CR323-ND 93 78 71 |07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 24” (60.96cm) all CR170-ND 88 §©.75 ~—«.68-:|07199-24 
19A | 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) AC Fans CR175-ND 1.01 85 77 |07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 72” (182.88cm) with CR337-ND 1.61 1.36 1.23 |07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 96” (243.84cm) Terminal CR338-ND 191 1.61 1.46 |07199-96 
198 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR371-ND 1.80 1.52 1.37 |07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR372-ND 2.38 2.00 1.81 |07199-SP072 
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aAKOae Low Power 120VAC Transformers Class B 


Electrical Specifications: * Input Voltage: 120VAC, 60Hz * Temperature Rise: 30°C typical * Insulation Resistance: 100MOQ min.@500VDC, Primary to Secondary, Primary to Core, Secondary to Core, Hi-Pot: 2,500Vrms 
(1 minute, Primary to Secondary), 1500Vrms (1 minute, Primary to Core), 500Vrms (1 minute, Secondary to Core) * Agency Approvals: Designed to meet EN60950, CSA22.2, UL60950, UL1411 and UL1585 for Class II 
Approvals Pending. Insulation System approval to UL class A and B insulation rating. File E69939 (Note: Electrical specifications are tested at 25°C) 


G AW 


SB28xx Series SB35xx Series Mig. | VA Dim. ~ Inch (mm) 
197 Number | Size| A B Cc 
+} =(6.0) 1.30 | 144 | 1.12 
it Plates Primary Secondary nme Seoandary $B2812 | 1.2 (80 iD “ 
o—+ 40, so 5 =. D s . Fe ‘ 
(22.50) pot tzoy (NC)3 0 | = $ ach tov (NCIS 0 | c: 7 SB2816 | 1.6 | (33 0) | (33.0) | (28.5) 
a) 295 HZ (NC)2 © 2 (NC)2 0 09 138 | 1.26 | 1.40 
. ‘ i750) os tot IES 8 oa) o> to MIE f, SB3512 | 2.0 | (35 9) | (32.0) | (35.5) 
-148 (3.75).| |. -3 Places -3 Places 1.38 142 1.40 
$B3516 | 3.0 | (35 0) | (36.0) | (35.5) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 

VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 

(Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. (Size) VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
1.2 2.0 @ 0.60 4.0 @ 0.300 MT7249-ND 265 2.39 212 1.86 1.59 | $B2812-1204 f.2 9.0 @ 0.13 18.0@ 0.065 | MT7269-ND 265 2.39 2.12 1.86 1.59 | SB2812-1218 
1.6 2.0 @ 0.80 4.0 @ 0.400 MT7250-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1604 1.6 9.0 @ 0.18 18.0@ 0.090 | MT7270-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1618 
2.0 2.0 @ 1.00 4.0 @ 0.500 M17251-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2004 2.0 9.0 @ 0.22 18.0@0.110 | MT7271-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 — 2.04 | SB3512-2018 
3.0 2.0 @ 1.50 4.0 @ 0.750 MT7252-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3004 3.0 9.0 @ 0.33 18.0@0.165 | M17272-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | $B3516-3018 
1.2 3.0 @ 0.40 6.0 @ 0.200 MT7253-ND 265 2.39 212 1.86 1.59 | $B2812-1206 1.2 | 11.0@0.11 | 22.0@0.055 | MT7273-ND 2.65 2.39 2.12 1.86 1.59 | SB2812-1222 
1.6 3.0 @ 0.53 6.0 @ 0.265 MT7254-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1606 1.6 | 11.0@0.15 | 22.0@0.075 | MT7274-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1622 
2.0 3.0 @ 0.67 6.0 @ 0.335 MT7255-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2006 2.0 | 11.0@0.18 | 22.0@0.090 | M17275-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2022 
3.0 3.0 @ 1.0 6.0 @ 0.500 MT7256-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3006 3.0 | 11.0@0.27 | 22.0@0.135 | MT7276-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | $B3516-3022 
12 5.0 @ 0.24 10.0@0.120 | MT7257-ND 265 2.39 212 1.86 1.59 | $B2812-1210 1.2 | 12.0@0.10 | 24.0@0.050 | MT7277-ND 265 2.39 2.12 1.86 1.59 | SB2812-1224 
1.6 5.0 @ 0.32 10.0@ 0.160 | MT7258-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1610 1.6 | 12.0@0.13 | 24.0@0.065 | MT7278-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1624 
2.0 5.0 @ 0.40 10.0 @0.200 | MT7259-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2010 2.0 | 12.0@0.17 | 24.0@0.085 | MT7279-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2024 
3.0 5.0 @ 0.60 10.0 @ 0.300 | MT7260-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3010 3.0 | 12.0@0.25 | 24.0@0.125 | MT7280-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | $B3516-3024 
1.2 7.0@0.17 14.0@ 0.085 | MT7261-ND 265 2.39 2.12 1.86 1.59 | $B2812-1214 1.2 | 13.0@0.09 | 26.0@0.045 | MT7281-ND 2.65 2.39 2:12: 1.86 1.59 | SB2812-1226 
1.6 7.0 @ 0.23 14.0@0.115 | MT7262-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1614 1.6 | 13.0@0.12 | 26.0@0.060 | MT7282-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1626 
2.0 7.0 @ 0.29 14.0@0.145 | MT7263-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | $B3512-2014 2.0 | 13.0@0.15 | 26.0@0.075 | M17283-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2026 
3.0 7.0 @ 0.43 14.0@ 0.215 | MT7264-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3014 3.0 | 13.0@0.23 | 26.0@0.115 | MT7284-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3026 
1.2 8.0@0.15 16.0@0.075 | MT7265-ND 265 2.39 2.12 1.86 1.59 | $B2812-1216 1.2 | 15.0@0.08 | 30.0@0.040 | MT7285-ND 2.65 2.39 2.12 1.86 1.59 | SB2812-1230 
1.6 8.0@ 0.20 16.0@0.100 | MT7266-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1616 1.6 | 15.0@0.11 | 30.0@0.055 | MT7286-ND 2.98 2.68 2.38 2.09 1.79 | SB2816-1630 
2.0 8.0@0.25 16.0@0.125 | MT7267-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2016 2.0 | 15.0@0.13 | 30.0@0.065 | M17287-ND 3.40 3.06 2.72 2.38 2.04 | SB3512-2030 
3.0 8.0 @ 0.38 16.0@0.190 | MT7268-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3016 3.0 | 15.0@0.20 | 30.0@0.100 | MT7288-ND 3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 | SB3516-3030 


SPLITFORM® Power Transformers 


For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications 


File #’s 
GB tR7s078, 
LR69808 


UL 1585 Class 2 &3 - File #'s E96720, 95844 


130B - File #92957 


@ WAR UL 506- File #'s £79781, £91239 


°115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary “ Split Bobbin Construction: = Center flange insulation barrier — High isolation for low 3F(X) | VA Dimensions - Inch (mm) Weight 
pases ans an cee eae mies ee and daa meee praia — hi-pot * Precision spaced | series! Size L W H Mc ry B © | Lbs. (kg) 
erminals lass B insulation system * Terminal numbers are molded on bobbin * Non-Inherently limite | > lta) 2 | 128 | 4.00 = 550° [550 | aa00| 047, 
e—e5 4 ‘ 8 aI A ry A a -ase (36.58) |(31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48)| (.077) 
j F , 3 f | £. a oeasee aL | | II 3 loa) 144 | 123: [126 | _ | 250 | 250 | 1.200] 0.25 
115V 6 11e7B30V 6 4 it 5 6lly 3 w iT | . ~~ | (36.58) |(31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48)| (.113) 
50/60 Hz) 1/@*7 se ee” | oR i | ee a | 6 | 169 | 139 | 136 | 1.063 | .250 | .360 | 7.280] 0.44 
u F 3 as Ht im 4 1 (42.93) |(35.31) | (34.54) | (27.00) (6.35) | (8.89) | (32.51) (.200) 
8 _ = e . 5 | 42 | 1:97 | 1.63 | 1.50 | 1.250 | .300 | .400 | 1.410) 0.70 
115V Single Primary — 115V//250V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (50.04) |(41.40) | (88.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) |(85.81)| (318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) | VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. (Size)|_ VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
11 | 50@0.220 | 10.0@0.110 | M12201-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-210 14 | 5.0@0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND 6.61 5.70 479 411 3.42 | 3FD-210 
24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-310 24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2097-ND 7.83 6.75 5.67 486 4.05 | 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | M12203-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-410 6 5.0@ 1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND 847 = 7.30 6.14 5.26 4.38 | 3FD-410 
12_| 50@2.400 | 10.0@1.200 | M1T2204-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-510 12 | 50@2400 | 10.0@1.200 | MT2099-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 | 3FD-510 
1.1 | 63@0.180 | 126@0.090 | MT2205-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-212 114 | 63@0.180 | 12.6@0.090 | MT2101-ND 513 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-212 
24 | 63@0.400 | 12.6@0.200 | MT2206-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-312 24 | 6.3@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | M12207-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-412 6.0 | 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2103-ND 6.57 5.84 4.97 4.38 3.80 | 3FD-412 
12_| 63@2.000 | 126@1.000 | M12208-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-512 12 | 63@2000 | 126@1.000 | M12104-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-512 
1.1 | 80@0.140 | 16.0@0.070 | MT2209-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-216 1.1 | 8.0@0.140 | 16.0@0.070 | MT2105-ND 5.13 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-216 
24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2210-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-316 24 | 80@0.300 | 16.0@0.150 | MT2106-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-316 
6 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | M12211-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-416 6.0 | 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2107-ND 6.57 5.84 4.97 438 3.80 | 3FD-416 
12_| 80@1.600 | 16.0@0.800 | M12212-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-516 12_| 8.0@1.600 | 16.0@0.800 |_MT2108-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-516 
11 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2213-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-220 14 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2109-ND 513 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-220 
24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2214-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2110-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-320 
6 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2215-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND 6.57 5.84 4.97 438 3.80 | 3FD-420 
12_| 10.0@1.200 | 20.0@0.600 |_M12216-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-520 12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 |_M12112-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-520 
1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2217-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-224 11 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND 5.13 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-224 
24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2218-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-324 24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2114-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-324 
6 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-424 6.0 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2115-ND 6.57 5.84 4.97 4.38 3.80 | 3FD-424 
12_| 12.0@1.000 | 24.0@0.500 |_M12220-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-524 12 _| 12.0@1.000 | 24.0@0.500 |_M12116-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-524 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-228 1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | M12117-ND 5.13 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-228 
24 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2222-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-328 24 | 140@0170| 28.0@0.085 | MT2118-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-328 
6 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | M12223-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-428 6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2119-ND 6.57 5.84 4.97 4.38 3.80 | 3FD-428 
12_| 14.0@0.840 | 28.0@0.420 |_M12224-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-528 12_| 14.0@0.840 | 28.0@0.420 |__MT2120-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-528 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | M12225-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-236 11 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND 5.13 4.56 3.88 3.42 2.97 | 3FD-236 
24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2226-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-336 24 | 18.0@0.130 |) 36.0@0.065 | MT2122-ND 6.08 5.40 4.59 405 3.51 3FD-336 
6 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | M12227-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-436 6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2123-ND 6.57 5.84 4.97 4.38 3.80 | 3FD-436 
12_| 18.0@0.700 | 36.0@0.350 |_M12228-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-536 12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | _M12124-ND 8.35 7.42 6.31 5.57 4.83 | 3FD-536 
1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-248 11 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND 6.61 5.70 479 411 3.42 | 3FD-248 
24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-348 24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2126-ND 7.83 6.75 5.67 486 4.05 | 3FD-348 
6 | 24.0@0.250 | 48.0@0.125 | MT2231-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-448 6 | 24.0@0.250 |] 48.0@0.125 | MT2127-ND 8.47 7.30 6.14 5.26 4.38 | 3FD-448 
12_| 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | _M12232-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 | 3FS-548 12_| 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | M12128-ND__10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 | 3FD-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2233-ND 6.44 5.55 4.67 4.00 3.33 | 3FS-256 1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND 6.61 5.70 479 411 3.42 | 3FD-256 
24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2234-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-356 24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2130-ND 7.83 6.75 5.67 486 4.05 | 3FD-356 
6 | 28.0@0.220 | 56.0@0.110 | MT2235-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 | 3FS-456 6 | 28.0@0.220] 56.0@0.110 | MT2131-ND 8.47 7.30 6.14 5.26 4.38 | 3FD-456 
12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | M12236-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-556 12 | 28.0@0.440| 56.0@0.220 | MT2132-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 | 3FD-556 


Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on 120V nominal input. 


1800 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ZT Worldtranse Power Transformers 


TAAAW 2A For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications 


* Meets U.S. and International Safety Standards — UL, VDE, IEC, CSA Secondary RMS Rating 
* 3,500V RMS hipot test — Dual non-concentric bobbins and insulating shroud VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
provide high isolation and reduced capacitance Fig. | (Size) | VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 _| Part No. 
a PL Series — Dual Output Low Profile 
*115/280V S0/60Hi2 primary’ 25 5@05 | 10@0.25 | MT3101-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-10-130B 
* 130°C insulation system — Insulating materials meet UL 94V-0 flammability 5.0 5@1.0 10@0.5 MT3102-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-10-130B 
requirements. 4 | 10.0 5@20 10@1.0 | MT3103-ND 9.47 842 7.16 | PL10-10-130B 
é Nor-iniierentiy limita 20.0 5@40 10@2.0 | MT3104-ND 11.41 10.14 ~— 8.62. | PL20-10-130B 
30.0 5@60 10@3.0 | MT3105-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-10-130B 
—<— 56.0 | 5@11.2 10@5.6 | MT3106-ND _‘18.14 16.12 13.71 _| PL56-10-130B 
Olean |? T 25 | 63@04 | 126@02 | MT3107-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-12-130B 
| —— c w 5.0 | 63@08 | 126@04 | MT3108-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-12-130B 
1, | PL&PLTSERIES q D 4 | 100 | 63@1.6 | 126@08 | MT3109-ND 9.47 842 7.16 | PL10-12-130B 
PRIMARY 20.0 | 63@3.2 | 126@16 | MT3110-ND 11.41 1014 8.62 | PL20-12-130B 
| == roy mer talked 30.0 | 63@48 | 126@24 | MT3111-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-12-130B 
HH 56.0 | 63@88 | 126@44 | MT3112ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-12-130B 
suse 2.5 8@03 16@0.15 | MT3113-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-16-130B 
G File #LR69222: File #LR69223 5.0 | 8@062 | 16@0.31 | MT3114-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-16-130B 
4 [100 | 8@125 | 16@062 | MT3115-ND 9.47 842 7.16 | PL10-16-130B 
20.0 8@25 16@1.25 | MT3116-ND 11.41 10.14 — 8.62. | PL20-16-130B 
30.0 8@38 16@1.9 | MT3117-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-16-130B 
| 56.0 8@7.0 16@3.5 | MT3118-ND 18.14 16.12 13.71 _| PL56-16-130B 
dH 25 | 10@024 | 20@0.12 | MT3119-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-20-130B 
: 5.0 10@05 | 20@0.25 | MT3120-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-20-130B 
PL SERIES 10.0 10 @ 1.0 20@0.5 | MT3121-ND 9.47 842 7.16 | PL10-20-130B 
SECONDARY 1 | 20.0 10 @ 2.0 20@1.0 | MT3122-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-20-130B 
— 30.0 10 @ 3.0 20@1.5 | MT3123-ND 1352 12.02 10.22 | PL30-20-130B 
56.0 10 @ 5.6 20@2.8 | MT3124-ND 18.14 1612 13.71 | PL56-20-130B 
€ TUVE6-8 10/89. Bi1/88: IEC:aB0'ENGOdEO File #E79781; UL506 2.5 12@02 24@0.1 | MT3125-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-24-130B 
: : 138028; UL1411 5.0 | 12@042 | 24@0.21 | MT3126-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-24-130B 
4 | 10.0 | 12@084 | 24@0.42 | MT3127-ND 9.47 842 7.16 | PL10-24-130B 
20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 | MT3128-ND 11.41 1014 8.62 | PL20-24-130B 
30.0 12@25 | 24@1.25 | MT3129-ND 1352 12.02 10.22 | PL30-24-130B 
4 56.0 | 12@4.66 | 24@233 | MT3130-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-24-130B 
115/230V 25 | 14@0.18 | 28@0.09 | MT3131-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-28-130B 
S0/60HZ 5.0 | 14@0.36 | 28@0.18 | MT3132-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-28-130B 
PLT SERIES 4 | 10.0 | 14@072 | 28@0.36 | MT3133-ND 9.47 842 7.16 | PL10-28-130B 
— 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 | MT3134-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-28-130B 
=I 30.0 | 14@212 | 28@1.06 | MT3135-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-28-130B 
Meera TET ULES 56.0 14@ 40 28@2.0 | MT3136-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-28-130B 
€ TUV File 810/89, 811/89; IEC 380 EN60950 ow Fiaaone, ULA44 i 25 | 18@014 | 36@0.07 | MT3137-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-36-130B 
; 5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 | MT3138-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-36-130B 
4 | 10.0 | 18@056 | 36@0.28 | MT3139-ND 9.47 842 7.16 | PL10-36-130B 
Dinvenston = beh (im) 20.0 | 18@1.12 | 36@0.56 | MT3140-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-36-130B 
vA Mtg. |Pin Square | Wt. 30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 | MT3141-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-36-130B 
Size L W Hl At B C D [Screw | In. (mm) | Lbs. (kg) 56.0 | 18@312 | 36@1.56 | MT3142-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-36-130B 
25 | 1625 4.28) | 1.319 (88.35 | 1.125 (2858)| 200 6.08) | 250,635) | 1.000 2540] — | 2x#4 | 025(64) | 25(11)| lpg Ger eG tl Eveecra el pernee Sree Ber are | Ramer 
5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.375 (34.93)| .200 (6.08) |.400 (10.16) | 1.000 (25.40) — | 2x#4 | .025(.64) | .37 (417) PLT Series — Triple Output 
40.0 | 1.875 (47.63) | 1.563 (39.70) | 1.375 (34.93)] 200 (6.08) |.400 (10.16) | 1.140(28.96)| — | 2x#4 | .036 (91) | 53 (24) 20.0 | 9.3@1.5 | 27.5@.22 | MT3143-NDt 13.61 12.10 10.29 | PLT20-32-130B 
20.0 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28)].400 (10.16) | 400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | 2x#4 | .036(.91) | .90 (41) a a aan. aoe : ee He oat atl jes ; oer Bree es cee 
30.0 | 2.625 (66.68) | 2.188 (55.58) | 1.563 (39.70)|.550 (13.97) | 275 (6.98) | 1.680 (42.67) |55 (13.97) | 4x#6 |.045 (1.14) [1.15(52)] ote. 75 obtain cirtoid voltage; load curtentimuistibe met, fatings based on 120V nominal input 
56.0 | 3.000 (76.20) | 2.500 (63:50) | 1.813 (46.05)|.600 (15.24) | 3007.62) | 1.900 (48.26) | 60 (15.24) [4x #6 |.045 (1.14) |4.70(77)| 4 intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC and +12VDC. 


+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. 


* Call for price on quantities of 50 or more. 


® i Secondary RMS Rating 
F LAT STAC K Low P rofi le VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
TA A A y 2A Fig. | (Size) | VAC@A | VCT@A | PartNo. 1 10 25__| Part No. 
Y Power Transformers 25 | 5.0@05 | 10@0.25 | MT1101-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL10-250 
: 2 1 | 60 | 50@12 10@0.6 MT1102-ND 9.63 856 7.28 | 3FL10-600 
For low height PC Board Solid-State Power, Control, 120 | 50@24 | 10@1.2 | MT1103ND 1238 11.00 9.35 | 3FL10-1200) 
and Instrumentation 24.0 | 50@48 10 @ 24 MT1104-ND 13.73. 12.20 10.37 | PF24-10 
25 | 63@04 | 126@0.2 | MT1105-ND 8.78 780 6.63 | 3FL12-200 
Split Bobbin: 1 | 60 | 63@0.9 | 12.6 @0.45 | MT1106-ND 9.63 856 7.28 | 3FL12-475 
* Primaries and secondaries wound side by side 12.0 | 63@1.9 |12.6@0.95 | MT1107-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL12-950 
Sih ieolall tate 24.0 | 63@38 | 126@1.9 | MT1108-ND 13.73. 12.20 10.37 | PF24-12 
igh isolation for low leakage applications 1,500Vrms 
(Pri: Sec) hi-pot 25 8@03 16@0.15 | MT1109-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL16-150 
: F eee at : 6.0 8@07 16 @0.35 | MT1110-ND 9.63 856 7.28 | 3FL16-350 
«Low capacity coupling minimizes line noise and false g imi) 1 120 8@15 16 @075 MT1444-ND 12.38 1100 9.35 | 3FL16-700 
triggering. ay, i ; q Ly i 24.0 8 @ 3.0 16@1.5 MT1112-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-16 
+ Hum-bucking semi-toroidal construction i 25 | 10@0.25 |20@0.125 | MT1113-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL20-125 
+ Non-Inherently limited 1 6.0 10 @0.6 20 @ 0.3 MT1114-ND 9.65 8.58 7.30 | 3FL20-300 
* Dual primaries: 115/230V, 50/60Hz ieee ena 12.0 10@1.2 20 @ 0.6 MT1115-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL20-600 
* No load to Full Regulation: 30%; 12VA, 20% Pin dimensions: 0.091” x 0.2" (2.31mm x 61mm) 240 | 10@24 | 20@12 | MTI11eND 1373 1220 1037 |PF24-20 
; . + : 25 12@02 24 @ 0.1 MT1117-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL24-100 
Meee” eee sa Bi sr upto iavasze | 4 | 80 | 12@05 | 2@o25 | MTIt1END 963 8587.28 | sFL24-250 
i : 12.0 12@1.0 24 @ 0.5 MT1119-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL24-500 
24.0 12@20 24 @ 1.0 MT1120-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-24 
Fig. 1 25 | 15@0.17 | 30@0.085 | MT1121-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL30-85 
iB 1 | 60 15@04 30 @ 0.2 MT1122-ND 9.63 856 7.28 | 3FL30-200 
Bt* 12.0 15@08 30 @ 0.4 MT1123-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL30-400 
Peon 2 24.0 15 @16 30 @ 0.8 MT1124-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-30 
115/230V 
3FLPF 450 50/60 Hz pie Boea ta 25 | 17@015 | 34@.075 | MT1125-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL34-75 
Single Output) | (e365) 4 Output 250 4 1 | 60 | 17@0.34 | 34@0.17 | MT1126-ND 9.63 856 7.28 | 3FL34-170 
Secondary (635 Secondary (6.35) 12.0 17@0.7 | 34@0.35 | MT1127-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL34-340 
‘ REF. 3 24.0 17@ 1.4 34 @ 0.7 MT1128-ND 13.73 12.20 10.37 _| PF24-34 
VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size) | VCT@A | VCT@A Part No. 1 10 25 _| Part No. 
Dimensions inch PFT Series — Triple Output 
VA Weight 6.0 | 17.5 @ .155 ] 31.5@ .065 | MT1129-NDft 9.90 880 7.48 | PFT6-32 
(Size) L w H A B Bi* c Oz. (Gram) 6.0 | 17.5 @ .155 | 37.5 @ .060 | MT1130-NDt 9.90 880 7.48 | PFT6-38 
12.0 | 16@.36 | 28@.187 | MT1132-NDt 1249 11.10 9.44 | PFT12-28 
25 | 1.87 1.56 0.65 1.6 375 = 187 | 5 (141.75) 2 | 420] 1¢@ 36 | 35@.150 | MT1131-ND¢ 1249 11:10 9.44 | PFT12-35 
6 1.875 1.56 0.85 16 375 = 187 | 7 (198.44) 24.0 | 16@.72 | 28@.375 | MT1134-ND¢ 13.84 12.30 10.46 | PFT24-28 
24.0 | 16@.72 | 35@.300 | MT1133-ND¢t 15.38 12.30 10.46 | PFT24-35 
12 25 2.0 1.065 2.0 500 -_ 250 | 11 (311.84) 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
2A 207 2.25 1.25 1.9 530 600 300 15 (425.24) Tt Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC, and x 12VDC or + 15VDC. 


B1*: For PF Series only. * Call for price on quantities of 50 or more. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1801 


Z7) 


Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
TANAY?A 


Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 


Features: 
i 7 B Matchin Max. 
* FCC Part 68 Models avallable + ° Dielectric impedance Primary §| Power @ Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Strength: 1kVrms_* Operating Temperature: Primary : Secondary (maDC) | 300Hz (mW) Primary Secondary Part No. i 10 25 Part No. 
<105°C * Frequency Response: +2dB, 200kCT : 1kCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND 14.58 12.96 11.02 | MET-01 
-3=100kHz. 25KCT : 1kKCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND 16.45 14.62 12.43 MET-05 
1OKCT : 10kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND 10.94 9.72 8.27 | MET-09 
10KCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND 12.85 11.42 9.71 MET-11 
10kCT : 500CT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND 16.45 14.62 12.43 | MET-17 
1.6KCT : 3.2 2.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND 13.73 12.20 10.37 | MET-23 
1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND 12.56 11.16 9.49 | MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND¢ 15.01 13.34 11.34 | MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND¢ 13.73 12.20 10.37 | MET-31 
600 : 600CTt 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4151-ND 11.97 10.64 9.05 | MET-32 
f 600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND 12.98 11.54 9.81 MET-35 
(51) | l 500 : SOOCTt 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4154-ND 11.00 9.78 8.32 | MET-38 
500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND 10.08 8.96 7.62 | MET-39 
aon 150: 12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 13.57 12.06 10.26 | MET-42 
(7-62) sa be 600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-NDt 12.17 10.82 9.20 | MET-46 
(2.54) 600 : 600CT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-NDA 14.63 13.00 11.05 | MET-59 
MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Cam ........ccsccccccceceseeceseeseeeeesutseetsesusetttnes MT4157-ND 6.39 5.68 4.83 | METC-99 


Physical pin locations vary,see chart. t+ CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. 


§ PRI maDC-Primary maximum rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


A Has special pinout 
+ Meets FCC part 68 (hi-pot 1.5kV or 1.0kV). 


UL1950 3rd Edition Safety Approval**: This product meets the UL 1950 
standard in telecom agency safety ratings, this implies that they meet new 
creepage and clearance distance requirements of the telecommunication 
industry and safety agencies. .AS UL #E208555 


Note: Drawings show maximum number of pins, actual parts may have fewer pins 


UL 1459 Safety Approval: UL1459 is a trusted safety standard for 
interconnecting data/ voice communication lines and other isolation designs. 
* Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance Matching: +10% 
2 WS UL1459, FFC part 68, File #138028 


Telephone Coupling 
Transformers 
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Fig. 7 Fig. 10 Fig. 11 - Surface Mount 


Dimensions 
Inch (mm): 
D H 
69 61 55 
(17.5) (15.5) (14.0) 
51 53 42 
(13.0) (13.4) (10.7) 


A92 (12.5) >< 378 (9-6) 


3 *, 
Ca (7.6) 


164 (4.17) 


906. UN 
ay (é33)> 
MT4139-ND 
(TTC-167) 
MT4140-ND 
(TTC-170) 


472 
(11°99) 


A a 
-55 (13.97) 4.45 (11.43) 


** Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications 


t+ Cut Tape 


1802 (to63) 


+ Insertion Loss is tested @ 2KHz 


+ Ha: 


is. a 4-pin configuration 


Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, OdBm and 1kHz 


Impedance () IDC Bias | Insertion | Sche- Pinout Dielectric Stength | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | Tamura . 
Fig. | Primary _ Secondary | (mA) |Loss (dB) | matic| Primary |Secondary| Vrms (Pri./Sec.) | Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | Pricing | Part No. Schematic A 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
600 348 0 3.25 A 1*-3 4-6" 1,875 MT7231-ND 3.73 298 2.39 = _ — | TTC-5014 
600 392 0 2.20 A 1*-3 4-6" 1,875 MT7232-ND 3.73 298 2.39 = _ — | TTC-5015 
1 600 560 0 1.50 A 1*-3 4-6" 1,875 MT7233-ND 3.73 298 2.39 = _ — | TTC-5016 
600 600 0 1.50 A 1*-3 4-6" 1,875 MT7207-ND 3.73 298 2.39 = — — | TTC-5017 PRI SEC 
600 600CT 0 1.20 C 1*-3 4-5* -6* 1,850 MT7205-ND 5.63 4.50 3.60 = = —__| 110-294 
2 600 600 0 1.00 A 1-3* 4*-6 1,875 MT7213-ND 3.53 2.82 2.26 _ = —__| TTC-5029 
600 287 0 3.80 A 1-2* 3” -4 1,875 MT7240CT-NDt¢ 3.19 2.94 2.45 | MT7240TR-ND 800 | 1254.40 | TTC-511 
3 600 287 0 3.85 A 1-2* 3” -4 1,875 MT7208CT-ND¢ 4.52 417 3.48 | MT7208TR-ND 800 | 1779.20 | TTC-5021 
600 510 0 1.25 A 1*-2 3" -4 1,875 MT7241CT-NDt 3.25 3.00 2.50 | MT7241TR-ND | 800 | 1280.00 | TTC-512 
600 260 50 4.00 A 1-2* 3” -4 1,875 MT7235-ND 1.15 92 74 _ _ — | TTC-5019 
600 301 0 3.25 A 1*-2 3-4" 1,875 MT7220-ND 3.00 240 1.92 — = —_ | TTC-5000 Schematic B 
600 301 65 3.50 A 1-2* 3" -4 1,875 MT7230-ND 5.18 414 3.32 = _ — | TTC-5013 
600 301 65 3.75 A 1*-2 3-4" 1,875 MT7236-ND 3.00 240 1.92 _ _ —_ | TTC-5020 
4 600 374 0 2.00 A 1-2* 3” -4 1,875 MT7237-ND 3.60 288 2.31 _ _ — | TTC-5022 
600 374 0 2.50 A 1-2 3-4" 1,875 MT7227-ND 3.00 240 1.92 = _ — | TTC-5008 
600 470 30 2.50 A 1<2* 3*-4 1,875 MT7212-ND 1.25 1.00 80 = _ — | TTC-5028 CT CT 
600 530 0 1.00 A 1-2 3-4" 1,875 MT7228-ND 3.00 240 1.92 = _ — | TTC-5009 PRI SEC 
600 600 0 0.75 A 1*-2 3-4" 1,875 MT7234-ND 3.00 240 1.92 = = —__| TTC-5018 | | 
600 301 0 3.25 A 1*-2 3-4" 3,750 MT7221-ND 3.25 260 2.08 _ _ — | TTC-5001 
600 301 65 3.75 A 1*-2 3-4" 3,750 MT7206-ND 345 2.76 2.21 - _ — | TTC-5010 
5 600 374 0 2.50 A 1*-2 3-4" 3,750 MT7225-ND 3.25 260 2.08 = _ — | TTC-5006 
600 530 0 1.00 A 1*-2 3-4" 3,750 MT7226-ND 3.25 260 2.08 _- _ — | TTC-5007 
600 600 0 0.75 A 1*-2 3-4" 3,750 MT7229-ND 3.25 2.60 2.08 = = —__| T1C-5012 5 
600 320 0 3.20 A 1*-4 7-10" 1,875 MT7222CT-ND 4.84 447 3.73 | MT7222TR-ND | 250 596.00 | TTC-5003 Schematic C 
6 600 392 0 2.20 A 1*-4 7-10" 1,875 MT7223CT-ND 4.84 447 3.73 | MT7223TR-ND | 250 596.00 | TTC-5004 
600 625 0 1.60 A 1*-4 7-10" 1,875 MT7224CT-ND 4.84 447 3.73 | MT7224TR-ND | 200 476.80 | TTC-5005 
600 490CT 0 1.50 D_{1*-4/2*-5 | 6-8*-10* 1,875 MT7210CT-ND 4.84 447 3.73 | MT7210TR-ND | 250 596.00 | TTC-5026 
600 287 0 4.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7218CT-ND 3.84 3.54 2.95 | MT7218TR-ND | 400 755.20 | TTC-5036 
600 330 0 3.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7239CT-ND 3.38 3.12 2.60 | MT7239TR-ND | 400 665.60 | TTC-5024 of oD 
600 346 0 3.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7217CT-ND 3.84 3.54 2.95 | MT7217TR-ND | 400 755.20 | TTC-5035 85 38 
600 430 0 3.50+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7209CT-ND 3.84 3.54 2.95 | MT7209TR-ND | 400 755.20 | TTC-5025 
7 600 530 0 2.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7219CT-ND 3.84 3.54 2.95 | MT7219TR-ND | 400 755.20 | TTC-5037 
600 470 0 2.50+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7214CT-ND 3.84 354 2.95 | MT7214TR-ND | 400 755.20 | TTC-5032 
600 600 0 2.00+ A 1*-3 4-6* 3,000 MT7238CT-ND 3.38 3.12 2.60 | MT7238TR-ND | 400 665.60 | TTC-5023 
10K 10K 0 0.88+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7215CT-ND 3.84 354 2.95 | MT7215TR-ND | 400 755.20 | TTC-5033 
20K 20K 0 0.92+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7216CT-ND 3.84 3.54 2.95 | MT7216TR-ND | 400 755.20 | TTC-5034 
30K 30K 0 1.06+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7211CT-ND 4.84 447 3.73 | MT7211TR-ND_| 400 953.60 | TTC-5027 Schematic D 
UL1459 Safety Approval 
8 600 600 0 1.0 A 1-3* 4-6* 1,500 MT4112-ND 5.60 4.98 4.24 = — — | 11104 PRI 
600 600 0 1.2 A 1-3 4-6* 1,500 MT4133-ND 2.16 1.92 1.64 = = —_ | T1c-02 SEC 
600 600 90 2.0 A 1-3* 4-6* 1,500 MT4134-NDt 2.16 1.92 1.64 _ _ — | TTC-105 3 
9 600 600CT 90 2.0 C 1-3 4-5CT-6* 1,500 MT4135-NDt 2.27 2.02 1.72 — _— — | TTC-105-1 > 
600CT 600CT 0 1.2 B_ | 1*-2CT-3_| 4*-5CT-6 1,500 MT4136-ND 149 1.32 1.13 = = —__| TTC-108 
10 600 470 100 2.5 A 1-2* 3*-4 1,500 MT4123-ND 1.51 1.34 1.14 = ol —__| TTC-264 
int 600 346 0 2.75 A 1*-3 4-6* 1,000 MT4122-ND 12.35 10.98 9.34 = = —__| TTC-203SL 
12 10K 10K 0 1.4 A 1-3* 4-6* 1,000 MT4139-NDt 5.11 454 3.86 _ _ —_ | TTC-167 
600 600 0 ef A 1-3* 4-6* 1,500 MT4140-NDt 2.70 240 2.04 = = —_ _| 11-170 


* Denotes start of a winding 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TAAAY?A Wall Mount Transformers 2.1mm 1.D. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: * Cord Length: 1830 +150/-0.0mm 


pass ; fi Size Ratings Digi-Key Price Each Tamura 
5.5mm O.D. x 12.50mm Barrel length, Right Angle [Code | Wott. | mA | PartNo. 1__10 _25 _100_| PartNo. 
(molded) Female Barrel Connector/Nickel Plated DC Output 
¢ Load Regulation: None ° Electrical Specifications: 1 320 MT7133-ND 5.88 5.39 441 3.83 212AS03032 
Diceetahinee Scion i Cue 2 3vDC 1A MT7134-ND 833 7.65 626 5.41 | 318AS03100 
pc Polarity | -20°C ~ 85°C * Humidity: 0 to 95% without 4 1.754 | MT7161-ND 1257 1069 9.43 8.17 | 830AS03175 
O-C—-® condensation * Withstand Voltage: 1500Vrms 1 1 250 MT7135-ND 5.74 5.26 430 3.74 | 2124804025 
a mc Ng gg ea 700 | MT7136-ND 685 627 5.13 4.46 | 318As04070 
. 3 : 1A MT7137-ND 8.77 8.06 660 5.71 | 420AS04100 
aoe Dimensions mm (Inch) Pamura 4 1.5A MT7162-ND 13.36 11.36 10.03 8.69 | 830AS04150 
Code A B c Series 1 200 MT7138-ND 5.73 526 430 3.74 | 212AS06020 
1 35.50+1.0 (1.398+0.039) | 63.50+1.0 (2.50+0.039) | 40.00+1.0 (1.575+0.039) | 212AS 2 eine 500 MT7139-ND 6.60 6.05 4.95 4.30 | 318AS06050 
2 43.00+1.0 (1.69+0.039) | 70.00+1.0 (2.756+0.039) | 46.00+1.0 (1.811+0.039) | 318AS 3 900 MT7140-ND 8.70 7.98 6.53 5.65 | 420AS06090 
3 46.5021.0 (1.830.039) | 72.00:1.0 (2.83520.039) | 52.00+1.0 (2.04720.039) | 420AS 4 1.254 |_MT7163-ND 13.12 11.16 9.84 8.53 | 830AS06125 
4 52.50+1.0 (2.067+0.039) | 91.00+1.0 (3.580.039) 58.00+1.0 (2.280.039) 830AS 1 125 MT7141-ND 5.61 5.15 4.21 3.65 | 2124809012 
5 62.00 (2.441)NOM 103.00 (4.055) 62.00 (2.441) 835AS 2 350 ane) 659 6.05 4.95 4.29 | 318AS09035 
3 9VDC 600 MT7143-ND 7.66 7.04 576 4.99 | 420AS09060 
Size | Ratings BRCSESch TAO 4 1A MT7164-ND 1143 972 8.58 7.43 | 830AS09100 
Gaus Volt. Kan 1 10 25 100 | Part No. 5 1.4A MT7144-ND 16.00 1469 12.02 10.41 | 8354S09140 
AC Output 1 100 MT7145-ND 5.65 5.20 4.26 3.68 | 212AS12010 
1 125 MT7117-ND 5.66 4.82 3.94 3.68 | 212AS12012 2 300 MT7146-ND 6.41 5.89 4.82 4.17 | 318AS12030 
2 375 MT7118-ND 6.26 5.28 4.32 4.08 | 318AS12037 3 12VDC 500 MT7147-ND 7.94 7.29 5.97 5.16 | 420AS12050 
3 12VAC 750 MT7119-ND 655 641 5.25 4.26 | 420AS12075 4 800 MT7165-ND 11.49 9.77 8.62 7.47 | 830AS12080 
4 1A MT7166-ND 995 846 747 647 | 830AS12100 5 1A MT7148-ND 14.05 12.90 10.56 9.14 | 8354S12100 
5 1.5A MT7120-ND 1297 11.91 9.75 8.43 | 835AS12150 1 75 MT7149-ND 5.72 5.20 4.26 3.73 | 212AS15007 
1 100 MT7121-ND 5.85 4.73 387 3.81 | 212AS16010 2 250 MT7150-ND 6.53 5.78 4.73 4.25 | 318AS15025 
2 300 MT7122-ND 572 528 432 3.72 | 318AS16030 3 15VDC 400 MT7151-ND 7.89 7.24 592 5.00 | 420AS15040 
3 16VAC 560 | MT7123-ND 7.05 647 5.29 3.84 | 420AS16056 4 700 ea ern TOOK Bier Jeee 18.3), Sa0n ol eg70 
i enn na END Gi “seus. Sass ‘se.4as'NeaoASteooo. 5 800 MT7152-ND 13.98 12.82 10.49 9.09 | 8354S15080 
5 1.125A | MT7124-ND 11.82 10.84 887 6.97 | 835AS16112 1 60 MT7153-ND 5.79 531 4.35 3.44 | 2124818006 
1 75 MT7125-ND 516 4.73 387 3.36 | 2124S20007 2 200 MT7154-ND 649 5.97 4.89 4.22 | 318AS18020 
3 oe acre Baa eden age aeae sai aasangse 3 18VDC 350 MT7155-ND 8.46 7.76 635 4.80 | 420AS18035 
3 | 20vac 450 | MT7127-ND 699 641 525 3.82 | 420AS20045 4 600 ee TAA” 980) B88" 77.26; 1 8308518060 
- San RAZ EOMTD Gaia. deied’ ibd S-ceieer [SesoASBOnaD: 5 700 MT7156-ND 14.07 12.90 10.56 9.15 | 8354S18070 
5 900 MT7128-ND 11.88 10.89 8.91 7.03 | 8354S20090 1 50 MT7157-ND 6.00 5.50 450 3.43 | 212AS24005 
; 00 ye 47s sar sas | aiznszwoos | | S| sane | oso (MMMM re 090 S72 S70 | asonscance 
3 | zwvac | ors [MMMM cso aay sto aso | ammasoanr | | 4 450 | MI7I71ND 1084 8977.92 6.86 | sanasza04s 
5 500 MT7160-ND 13.23 1213 9.93 8.60 | 8354S24050 
4 700 MT7172-ND 9.98 849 7.49 6.49 | 830AS24070 
5 750 MT7132-ND 11.88 10.89 8.91 7.03 | 835AS24075 Note: Output voltage shown is at full load current. 


Encapsulated SCR and Triac Trigger Transformers 


13 
Designed for isolation in half and full wave SCR or TRIAC control circuits. Pass 2600V rms dielectric breakdown testing. Mex \ eTe 
Sche- Turns Primary E.T. Schematic 1 
matic Ratio mH V pSec Digi-Key Price Each Tamura “Min. 
No. (+5%) (min.) (min.) Part No. 1 10 25 Part No. 
2 Aras 1.0 90 MT4304-ND 18.45 16.40 13.94 STT-104 ee 
1 204 1.0 90 MT4307-ND 15.98 14.20 12.07 STT-107 
968 135 
1 254 10.0 280 MT4309-ND 11.79 10.48 8.91 STT-109 -600 (24.6) x 2A 
(15.24) 
2 Ve ea 1.0 90 MT4310-ND 11.54 10.26 8.73 STT-110 ¢ ¢ —t Schematic 2 
2 ye aa | 5.0 200 MT4311-ND 11.79 10.48 8.91 STT-111 
2 ree aa | 10.0 280 MT4312-ND 11.79 10.48 8.91 STT-112 ( (Bottom View) 246 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW = Dissipation Rating: 150mW » Peak Pulse Voltage: 100V » Dielectric Strength: DCS00V 1 
minute ¢ Insulation Resistance: DCSOOV 10000MO minimum 


Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (+5%) Digi-Key Price Each Tamura 

MH (min.)* | V uS(min.) | ns (max.) Primary Secondary Tertiary | Pri: Sec: Ter | PartNo. 1 10 25 Part No. 
5.00 25.0 10.5 1,2 3,4 5; (6 eet MT4201-ND 4.88 4.34 3.69 | G500 
0.50 8.5 5.3 1,2 3,4 5,6 Tetet MT4203-ND 3.11 2.76 2.35 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 Prise MT4204-ND 297 2.64 2.25 | G503 White Dot(#1) 
0.05 5.2 5.6 1,2 3,4 5,6 Teed MT4205-ND 2.97 2.64 2.25 | G504 
5.00 25.0 16.0 1,2 3,4 5,6 Qt MT4210-ND 6.57 5.84 4.97 | G505 —F 
2.00 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 Qe aeat MT4211-ND 5.78 5.14 4.37 | G506 -374(9.5) 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 5,6 gm ea MT4212-ND 3.04 2.70 2.30 | G507 jt. 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, Act, 6 = tet: 1ct MT4207-ND 3.22 2.86 2.44 | G508 aaa 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = Act: 1ct MT4208-ND 3.11 2.76 2.35 | G509 Hi 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, Act, 6 = 2ct : 1ct MT4213-ND 3.44 3.06 2.61 | G512 | 
1.20 10.0 5.3 1,2 3,4 5,6 aie MT4206-ND 3.44 3.06 2.61 | G513 “Bottom 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = 2ct: 1ct MT4214-ND 3.78 3.36 2.86 | G515 View) 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 = 1:1.3 MT4209-ND 4.64 4.12 3.51 | G516 


* Primary Inductance is typical primary open circuit inductance. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a 
TNs efe Encapsulated Power Transformers 


@ Electronics Inc. 


Encapsulated transformers have added advantages : roe : = = a = = = = ea : ars 
over non-encapsulated transformers. Reduced winding Fig. 1 - Mini Line Series Fig. 2 - Print Line Series Fig. 3 - Low Profile Series Dual Winding Connection Possibilities 
temperature differential due to heat transfer capability of 230 V Input 115 V Input 
the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which results 
in cooler and/or smaller transformers. Increased insulation ‘ f 
reliability due to use of epoxy in place of tape/paper Pa ck Fl 
insulation. Encapsulation also increases shock/vibration 4 + 
and humidity/moisture resistance of the part. 

Electrical Parameters: * Temperature: 70°C »* Short 
Circuit Proof (unless otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV 
primary to secondary * Frequency: 50/60Hz 


Additional Agency Approvals (See chart below) 


Series Connection Parallel Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each TransERA 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) (VAC @ mA) Approvals L WwW H Part No. u 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1000-ND 5.42 5.16 4.58 BV020-5470.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 4.63 417 3.71 BV020-5411.0 
1 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5370.0 
2 il 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 4.28 3.86 3.43 BV030-7221.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 4.31 3.88 3.45 BV030-7151.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 5.08 4.58 4.07 BV030-7329.0 
2 2.8 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 6.02 5.42 4.82 BV030-7597.0 
1 0.08 115 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1001-ND 5.72 5.16 4.58 BV020-5472.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 4.63 417 3.71 BV020-5413.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5372.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 4.28 3.86 3.43 BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 4.31 3.88 3.45 BV030-7136.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 4.63 417 3.71 BV020-5416.0 
1 0.50 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1015-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5375.0 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1002-ND 5.72 5.16 4.58 BV020-5480.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 4.63 417 3.71 BV020-5423.0 
1 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5382.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 4.28 3.86 3.43 BV030-7233.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 4.31 3.88 3.45 BV030-7162.0 
2 2 9 @ 222 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1034-5-ND* 4.68 4.22 3.75 BV030-7305.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1038-5-ND* 5.08 4.58 4.07 BV030-7341.0 
2 2.8 230 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 6.02 5.42 4.82 BV030-7585.0 
2 5 9 @ 556 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1046-ND* 8.53 7.68 6.83 BV042-5190.0 
1 0.08 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1003-ND 5.72 5.16 4.58 BV020-5482.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 4.63 4.17 3.71 BV020-5425.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5384.0 
2 1 230 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 4.28 3.86 3.43 BV030-7234.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 4.28 3.86 3.43 BV030-7270.0 
2 2.3 12 @ 192 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 5.08 4.58 4.07 BV030-7342.0 
2.8 12 @ 233 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1041-5-ND* 6.02 5.42 4.82 BV030-7586.0 
5 12 @ 417 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1043-ND* 8.53 7.68 6.83 BV042-5193.0 
2 5 230 15 @ 334 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1045-ND* 8.53 7.68 6.83 BV042-5196.0 
2 18@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1033-5-ND* 4.68 4.22 3.75 BV030-7308.0 
18 @ 278 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1044-ND* 8.53 7.68 6.83 BV042-5199.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1012-ND 4.63 417 3.71 BV020-5428.0 
1 0.50 230 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1021-ND 4.92 4.43 3.94 BV020-5387.0 
2 2.3 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 5.08 4.58 4.07 BV030-7345.0 
Single Primary / Dual Secondary 
0.35 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 5.27 4.75 4.22 BV020-5417.0 
0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5376.0 
1 0.35 115 12 @ 28.0 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1008-ND 5.27 4.75 4.22 BV020-5419.0 
0.50 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1017-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5378.0 
0.35 24 @ 14.0 48 @7.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1009-ND 5.27 4.75 4.22 BV020-5422.0 
0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1018-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5381.0 
1 0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5388.0 
2 2.3 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 5.72 5.16 4.58 BV030-7347.0 
1 0.50 230 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5390.0 
2 10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 2.00 (50.5) 1.67 (42.5) 1.36 (34.5) 567-1047-ND* 10.46 9.42 8.37 BV048-5216.0 
1 0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 5.56 5.01 4.46 BV020-5393.0 
Dual Primary / Dual Secondary 
6 9 @ 666 18 @ 333 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.87 (22) 567-1048-ND* 11.56 10.40 9.25 BV030-7007.0 
4 12 @ 332 24 @ 166 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.75 (19) 567-1050-ND* 10.89 9.80 8.71 BV030-6941.0 
10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND* 13.32 11.99 10.66 BV030-7079.0 
3 14 115/230 12 @ 1.166A 24 @ 583 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 0.95 (24) 567-1051-ND* 16.69 15.03 13.36 BV039-5101.0 
24 12 @2A 24@1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.22 (31) 567-1052-ND* 19.63 17.68 15.71 BV039-5239.0 
30 12 @2.5A 24 @ 1.25A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1054-ND* 20.76 18.69 16.61 BV039-5308.0 
30 15 @2A 30 @ 1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND* 20.76 18.69 16.61 BV039-5311.0 
* Not Short Circuit Proof + Temperature rating is 40°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘ops powaremurs transformer UL File #£122978 | PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced _1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 


rin AMVECO “Mini” Toroidal ww | Toroidal Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 

* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - Mp through hole, 

between primary and secondary * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, 954 Lp at 

Ambient operating temperature: 60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and E138299) * VDE 0805, IEC 950, EN 60950 »* UL and VDE nw 

meets all requirements of Class E (125°C). certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V between | 5.08 
Epoxy potted center with Primary Secondary primary and secondary (VDE0550) »* Maximum ambient temperature 


through hole for M4 Bolt of 60°C for 1.6VA-25VA, 40°C for 35VA and 50VA models 


a 


01 


cos) 


Bs ano een Recognized for insulation Class A (105°C) and rh 23 
bik Aer meets all requirements of Class E (125°C). AL seep actteseeeecuaveey —_ 
Red Brown — 2.54 Bottom View 
he? | Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Wiles Blue (Pin Length 5mm)| Pattern | Weight | Reg. Excitation| 230V Reg. 230V 
Power LxWxH XY Total | AV/Sec| At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec| At | Eff. | Fuse* 
Dimensions Weight | Re No | 230v on TE ae ma an mm _| 9 em Ob BB 
Power| OD xIDxH Total. | AV/Sec | at | eft. | Load | Fuse* aviSec | at | Eft. | Fuse* 1.6 |39.6x39.6x185/ 35.56 | 82 | 29 | 10/77 | 1.0 32_|20| 60 | 30|60| 22 
VA mm g % °C | % | mA | mA [VA] % | °C | %/| mA 3.2 | 44.7x44.7x19.5| 40.64 | 110 | 43 |20| 70] 15 32. [3.7] 80 | 40} 50 | 50 
Tey | S75 xr0xd7.0 [7 20 SY ADE fee tf 82 = [2201] 6077 1805 | 60" | 82 5.0 |497x497x195| 45.72| 144 | 40 |29| 68] 20 50 |55| 80 |40|50| 63 
ae ae a a as a ie = 2 a < a a 7.0 | 49.7x49.7x 23.1] 45.72 | 174 | 34 | 25] 74] 30 63 |7.5| 70 | 40} 60 | 80 
7.0 47.0x6.0x 21.5 145 34 25 | 74 3 63 | 75 70 40 | 60 | 80 10.0 | 55.0 x 55.0 x 26.0} 50.80 252 20 | 24 | 82 3.0 80 |12.0) 60 45 | 60 | 100 
10.0 | 53.5x6.8x 23.5 216 20 24 | 82] 3 80 | 12 [ 60 | 45 | 60 | 100 15.0 | 60.0 x 60.0x 26.3] 55.88 | 304 | 23 |27| 80| 4.0 100 |16.0/ 60 | 40|65 | 125 
woo ae xe a ae 6 7 3 : - 16 | 60 | 40 | 65 | 125 25.0 |60.0x60.0x375| 5588) 435 | 19 |28/a3| 50 | tc |—| — J—]—] — 
yh .0 X 13.8 X 34. 
30 1 720x170x335 1453 Tat as 7) 00 Po OT 35.0 | 72.0x72.0x 37.5] 66.04 | 525 | 177 | 31] 81] 7.0 200 |—| — |—|—| — 
50.0 | 78.0x22.5x 35.0 670 15.5 30 | 86 8 315 | — =f, Se 50.0 | 82.4 x 82.4x 37.5} 76.02 | 685 | 15.5 | 30) 86 8.0 316 |—| — |j—|—| — 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Power | Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
VA | VAC@A VCT@A_ | PartNo. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC @A | VCT@A | PartNo. 1 10 25 50 Part No. 
7 @ 228 14@.114 | TE62000-ND 13.68 1216 10.64 9.73} 62000 7@ .228 | 14@.114 | TE70000-ND 9.34 830 7.27 6.64 | 70000 
9 @ 178 18 @ .089 | TE62001-ND 13.68 1216 10.64 9.73| 62001 9@.178 | 18 @.089 | TE70001-ND 9.34 830 7.27 6.64 | 70001 
te | 12@-134 | 24@.067 | TE62002-ND 13.68 1216 10.64 9.73} 62002 16 12 @ 134 | 24 @ .067 | TE70002-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 | 70002 
15 @ 106 30 @ .053 | TE62003-ND 13.68 1216 1064 9.73] 62003 15 @ .106 | 30 @.053 | TE70003-ND 9.34 830 7.27 6.64 | 70003 
18 @ .088 36 @ .044 | TE62004-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62004 18 @ .088 | 36 @ .044 | TE70004-ND 9.34 830 7.27 6.64 | 70004 
22 @ .072 44 @ .036 | TE62005-ND. 13.68 1216 10.64 9.73} 62005 22 @ .072 | 44 @ .036 | TE70005-ND 9.34 830 7.27 6.64 | 70005 
7 @ 458 14@ 229 | TE62010-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62010 7@ 458 | 14 @ .229 | TE70010-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70010 
9 @ .356 18@.178 | TE62011-ND 13.68 1216 10.64 9.73| 62011 9@.356 | 18 @.178 | TE70011-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70011 
32 | 12@.266 | 24@.133 | TE62012-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62012 32 12 @ .266 | 24 @ 133 | TE70012-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70012 
15 @ 214 | 30@.107 | TE62013-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62013 15 @ 214 | 30 @.107 | TE70013-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70013 
18 @ 178 36 @ .089 | TE62014-ND 13.68 1216 1064 9.73] 62014 18 @ 178 | 36 @ .089 | TE70014-ND 10.76 9.56 837 7.65 | 70014 
22 @ 146 44 @ 073 | TE62015-ND 13.68 1216 10.64 9.73} 62015 22 @ 146 | 44 @ .073 | TE70015-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70015 
7@.714 14 @ 357 | TE62020-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62020 7@.714 | 14 @.357 | TE70020-ND 11.41 10.14 888 812 | 70020 
9 @ .556 18 @ .278 | TE62021-ND 13.68 1216 10.64 9.73) 62021 9@.556 | 18 @.278 | TE70021-ND 11.41 10.14 888 8.12 | 70021 
50 | 12@-416 | 24@.208 | TE62022-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62022 50 12@ 416 | 24@ .208 | TE70022-ND 11.41 10.14 888 8.12 | 70022 
15 @ 334 | 30@.167 | TE62023-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62023 15 @ .334 | 30 @.167 | TE70023-ND 11.41 10.14 888 812 | 70023 
18 @ 278 | 36@.139 | TE62024-ND 13.68 1216 10.64 9.73] 62024 18 @ .278 | 36 @ 139 | TE70024-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 | 70024 
22 @.228 | 44@.114 | TE62025-ND 13.68 1216 10.64 9.73 | 62025 22 @ .228 | 44@.114 | TE70025-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 | 70025 
7@1.0 14@.500 | TE62030-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62030 7@10 14 @ 500 | TE70030-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70030 
9 @ .778 18 @ .389 | TE62031-ND 14.24 1266 11.08 10.13] 62031 9@.778 | 18 @ .389 | TE70031-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70031 
79 | 12@-584 | 24@.202 | TE62032-ND 14.24 1266 11.08 10.13] 62032 76 12 @ 584 | 24 @ .292 | TE70032-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70032 
15 @ 466 | 30@.233 | TE62033-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62033 15 @ 466 | 30 @ .233 | TE70033-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70033 
18 @ 388 | 36@.194 | TE62034-ND 14.24 1266 11.08 10.13] 62034 18 @ 388 | 36 @.194 | TE70034-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70034 
22 @.318 | 44@.159 | TE62035-ND 14.24. 12.66 11.08 10.13 62035 22 @ 318 | 44 @ 159 | TE70035-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70035 
7@1.428 | 14@.714 | TE62040-ND 15.48 13.76 12.04 11.01} 62040 7@ 1.428 | 14@.714 | TE70040-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 | 70040 
9@1112 | 18@.556 | TE62041-ND 15.48 13.76 12.04 11.01| 62041 9@1.112 | 18 @ .556 | TE70041-ND 14.45 1284 11.24 10.28 | 70041 
joo | 12@-834 | 24@.417 | TE62042-ND 15.48 13.76 12.04 11.01| 62042 too | 12@-834 | 24@ 417 | TE70042.ND 14.45 12.84 11.24 10.28 | 70042 
15 @ 666 | 30@.333 | TE62043-ND 15.48 13.76 12.04 11.01| 62043 15 @ .666 | 30 @ 333 | TE70043-ND 14.45 1284 11.24 10.28 | 70043 
18@.556 | 36@.278 | TE62044-ND 15.48 13.76 12.04 11.01| 62044 18 @ 556 | 36 @.278 | TE70044-ND 14.45 1284 11.24 10.28 | 70044 
22@ 454 | 44@ 227 | TE62045-ND 15.48 13.76 12.04 11.01 | 62045 22 @ 454 | 44 @ .227 | TE70045-ND 14.45 1284 11.24 10.28 | 70045 
7@2142 | 14@1.071 | TE62050-ND 16.25 1444 12.64 11.56] 62050 7 @ 2.142 | 14 @ 1.071 | TE70050-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70050 
9@ 1.666 | 18@.833 | TE62051-ND 16.25 1444 12.64 11.56] 62051 9@ 1.666 | 18 @ .833 | TE70051-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70051 
459 | 12@1.250 | 24@.625 | TE62052-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62052 15.9 | 12@1250| 24@ 625 | TE70052-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70052 
15 @ 1.000 | 30@.500 | TE62053-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62053 15 @ 1.000 | 30 @ .500 | TE70053-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70053 
18 @ 834 | 36@.417 | TE62054-ND 16.25 1444 12.64 11.56| 62054 18 @ .834 | 36 @.417 | TE70054-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70054 
22 @ 682 | 44@ 341 | TE62055-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62055 22 @ 682 | 44 @ .341 | TE70055-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70055 
7@3570 | 14@1.785 | TE62060-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62060 7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 | TE70060-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70060 
9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE62061-ND 16.25 1444 1264 11.56] 62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE70061-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70061 
25.0 | 12 @ 2.082 | 24@ 1.041 | TE62062-ND 16.25 1444 12.64 11.56] 62062 25,9 | 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE70062-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70062 
15 @ 1.664 | 30@.832 | TE62063-ND 16.25 1444 12.64 11.56| 62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 | TE70063-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70063 
18 @ 1.388 | 36 @.694 | TE62064-ND 16.25 1444 1264 11.56] 62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 | TE70064-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70064 
22 @ 1.136 | 44 @.568 | TE62065-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62065 22 @ 1.136 | 44 @ 568 | TE70065-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70065 
7@5.000 | 14@2.500 | TE62070-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62070 7 @5,000 | 14 @ 2.500 | TE70070-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70070 
9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE62071-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70071 
45.0 | 12@2.916 | 24@ 1.458 | TE62072-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62072 35.0 | 12 @ 2.916 | 24 @ 1.458 | TE70072-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70072 
15 @ 2.332 | 30@ 1.166 | TE62073-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70073 
18 @ 1.944 | 36@.972 | TE62074-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62074 18 @ 1.944 | 36 @ .972 | TE70074-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70074 
22 @ 1.590 | 44 @.795 | TE62075-ND 16.83 14.96 13.09 11.97| 62075 22 @ 1.590 | 44 @.795 | TE70075-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70075 
7@7.142 | 14@3.571 | TE62080-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62080 7@7.142 | 14 @ 3.571 | TE70080-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70080 
9 @ 5.554 | 18@2.777 | TE62081-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE70081-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70081 
50.0 | 12@ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE62082-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62082 50.0 | 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE70082-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70082 
15 @ 3.332 | 30@ 1.666 | TE62083-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62083 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70083 
18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE62084-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70084 
22 @ 2.272 | 44@1.136 | TE62085-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE70085-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Medical Grade Power and 


TANT AMVECO 
: Metal disk 
moirwamos iSOlation Transformers Features: 
¢ Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, Rubber gasket 
220V, 240V ~ 50/60Hz * Mounting hardware: metal 
Nominal | Secondary Secondary disk, (2) rubber gaskets (100VA - 750VA); potted ne Mounting Hardware 
P Cc it @ Cc it @ Digi-K Price Each A center, (1) foam gasket (1000VA ~ 3000VA) * UL \\] varies with VA rating. 
ower uren urren! porney Meade stab 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 * 10” J) (See Features) 
VA 120VAC (A) | 240VAC (A) | Part No. 1 10 25 50 Part No. color coded wire leads Ne 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 127.50 106.88 105.00 99.38 | MTO230DS Nominal Diametsrx j ) panera 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 136.00 114.00 110.00 106.00 | MTO0400DS Power Thickness Weight 
600 5.00 2.50 TE0600DS-ND 158.40 136.80 132.00 127.20 | MTos00DS (va) (in) (tb) Green gy 
750 6.25 3.12 TE0750D8-ND 161.70 139.65 134.75 129.85 | MTO750DS 230 46x24 52 Semone! 
400 55x25 8 Biwi oe 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 193.97 166.60 160.65 154.70 | MT1000DS _ rere 13 OY range - oy : 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 248.00 217.00 205.38 197.63 | MT1500DS 750 6.6x3.1 14 Primary 2 witap Bue poy 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 325.50 288.75 273.00 262.50 | MT3000DS 1000 69x35 20 100V eel 
jue 
: _ — - : _ 1500 8.2x 4.0 28 120V 
Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key 3000 10.0x43 47 Green/Yellow 
Technical® department for additional hook-up information. eds Shield 0.005 thick 
Tra n sfo rm ers AL @ Nom. Secondary Ratings 
cd Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
pectic’ VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 Part No. 
* Lifetime warranty * 2 x 117V/50-60Hz ‘isjatdek 8s 9 @ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND 67.59 56.33 53.51 52.57 | AA50952-009 
primaries * Class A (105°C) * Disk mount- elalicist 12 @ 7.80 24 @ 3.90 TE50952012-ND 68.40 57.00 54.15 53.20 | AA50952-012 
ing hardware: metal disk, (2) rubber gaskets 
* 10" color coded wire leads ) Rubber gasket 18 @ 7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 69.30 57.75 54.87 53.90 | AA51402-018 
140 24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND 71.10 59.25 56.29 55.30 | AA51402-024 
ov Brown Green 117 @ 1.20 234 @ 0.60 TE51402117-ND 75.25 64.50 60.20 58.05 | AA51402-117 
Pane Serongarys1 i/ eR 240 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND 75.69 64.88 60.55 58.39 | AA52402-015 
e e ANT 
ae Orange Brown FN) | oY 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 76.13 65.25 60.90 59.82 | AA53002-015 
Primary 2” TSacondani® Aub - 300 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND 76.13 65.25 60.90 59.82 | AA53002-024 
e 
t17vYellow Blue y a aa 117 @ 2.60 234 @ 1.30 7E53002117-ND 79.19 67.88 65.62 61.09 | AA53002-117 
digo 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 97.31 81.57 78.75 75.94 | AA54602-030 
Nominal Diameter x 117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 99.04 83.02 80.15 77.29 | AA54602-117 
eel ae bh pete 24 @ 26.00 48 @ 13.00 TE56252024-ND 103.80 87.00 84.00 81.00 | AAS6252-024 
% x5 + 5 5 WF 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 TE56252030-ND 103.80 87.00 84.00 81.00 | AA56252-030 
.9X 1. x 
440 Say io 3 1a" 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND 109.86 92.08 88.90 85.73 | AA56252-117 
240 45x24 48 1/4" 
800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 124.10 105.85 102.20 96.73 | AA58002-024 
300 4.6x2.6 5.7 1/4" u 
460 5.4x2.6 79 1/4" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND 121.55 103.68 100.10 94.74 | AA59902-024 
eee Boke Foie nie 990 55 @ 18.00 110 @ 9.00 TE59902055-ND 125.80 107.30 103.60 98.05 | AA59902-055 
990 65x30 152 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 TE59902117-ND 128.35 107.59 105.70 100.04 | AA59902-117 
HAMMOND Fi i i % i 5 , 
MANUFACTURING. Schematic Drawing for “Open Fig. 1 Open Style Fig. 2- High Current - Open 


bb’ 


and “High Current-Open 
Frame” styles. 


* Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, channel bracket, two hole 


Frame 


* Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, 4 hole frame chassis mount 


BLK GRN chassis mount * Minimum 6” mS e 
Fi > = | (15.240m) leads * Dual bobbin * Minimum 6” (15.24cm) leads 
ilament and Low g GRN/ 2 ane facet + Dual bobbin design - no electro- 
£ YEL § design - no electrostatic shield static shield required * Class 
Volta e Rectifier ® _ crn ® required * Class A insulation A insulation (105°C) * Hi-Pot test 
g (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V of 2,000V RMS « CSA certified 
U T f RMS * CSA certified (#LR3902) (#LR3902) & UL listed (#£50394) 
se Transformers € @® and UL listed (#250394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. AC_ | Amps A B c [F G Part No. i 5 10 25 Part No. 
6.3 0.6 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) — 2.00 (50.80) _ = 0.187 (4.75) HM505-ND. 14.98 14.42 14.09 13.19 | 166G6 
6.3 4.0 | 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) — — 0.187 (4.75) HM508-ND 17.22 16.58 16.19 15.16 | 166N6 
8.5 2.0 3.25 (82.55) 1.63(41.40)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM510-ND 16.73 16.10 15.73 14.72 | 166L8 
9.0 0.5 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND. 14.98 14.42 14.09 13.19 | 166G9 
10.0 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ = 0.187 (4.75) HM513-ND. 16.29 15.68 15.32 14.34 | 166J10 
10.0 2.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM514-ND 16.89 16.26 15.88 14.87 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55)  2.00(50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) _ = 0.187 (4.75) HM515-ND. 17.44 16.79 16.39 15.35 | 166M10 
12.6 0.3 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) _ = 0.187 (4.75) HM517-ND 15.04 14.48 14.14 13.24 | 166F12 
12.6 0.5 2.81 (71.37) 1.50 (38.10) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND 15.95 15.35 14.99 14.04 | 166G12 
12.6 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND. 16.51 15.89 15.52 14.53 | 166J12 
12.6 2.5 3.25 (82.55) 2.00(50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND 18.31 17.63 17.22 16.12 | 166L12 
12.6 4.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) _— _— 0.187 (4.75) HM521-ND. 21.20 20.41 19.93 18.66 | 166N12 
12.6 6.0 4.03 (102.36) 2.25(57.15)  2.63(66.60) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND 26.49 25.50 24.91 23.32 | 166Q12 
12.6 8.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM523-ND 29.38 28.28 27.62 25.86 | 166R12 
2 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25) 3.63 (92.20) _3.13(79.50) 3.13 (79.50) 3.25 (82.55) 4.00 (101.60) _.22x .56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND 57.15 55.01 53.72 50.29 | 165Vi2 
14.0 2.0 3.25 (82.55)  2.00(50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) _ = 0.187 (4.75) HM529-ND. 17.29 16.65 16.26 15.22 | 166L14 
16.0 2.2 3.25 (82.55)  2.00(50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM533-ND 17.76 17.10 16.70 15.64 | 166L16 
16.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) _— = 0.187 (4.75) HM534-ND. 21.16 20.37 19.90 18.63 | 166M16 
1 18.0 1.5 3.25 (82.50) 1.75(44.45)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM535-ND. 17.33 16.68 16.29 15.25 | 166K18 
18.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND 24.35 23.44 22.89 21.43 | 166M18 
18.0 5.0 4.03 (102.36) 2.50(63.50) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) _ = 0.187 (4.75) HM537-ND 28.29 27.23 26.60 24.90 | 166P18 
20.0 2.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (56.67) 3.13 (79.50) — = 0.187 (4.75) HM543-ND 23.04 22.18 21.66 20.28 | 166L20 
2 | 22.0 | 12.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) 28x .56(7.11 x 14.22) | HM544-ND 58.13 55.95 54.64. 51.16 | 165122 
24.0 085 2.06 (52.32) — 1.38 (35.05) 1.19 (30.23) 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND. 17.25 16.61 16.22 15.19 | 166C24 
24.0 2.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM547-ND. 20.58 19.81 19.35 18.12 | 166L24 
24.0 4.0 4.50 (114.30) 2.50(63.50)  2.88(73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM548-ND 28.67 27.60 26.96 25.24 | 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ _— 0.187 (4.75) HM552-ND. 16.25 15.65 15.28 14.31 166G25 
25.0 | 1.0 | 3.25(82.55) 1.75 (44.45) _2.00 (50.80) __2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND 17.25 16.61 16.22 15.19 | 166J25 
25.0 | 1.5 | 3.69(93.73)  1.88(47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM554-ND 20.16 19.41 18.96 17.75 | 166K25 
25.0 3.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.80) _3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM556-ND. 25.76 24.80 24.22 22.68 | 166M25 
2 | 25.0 | 10.0 | 3.75 (95.25) 3.63(92.20) _3.13(79.50) 3.13 (79.50) 3.25 (82.55) 4.00 (101.60) _.22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND 54.82 52.77 51.53 48.24 | 165S25 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) —-2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM560-ND. 17.27 16.63 16.24 15.20 | 166J28 
> | 30.0 | 5.0 | 3.00(76.20) 3.25 (82.55) 2.56 (65.02) 2.50 (63.50) 3.25 (82.55) 4.00 (107.60) 22x 66 (6.59.x 14.22) | HMS61-ND 44.22 42.56 41.57 38.92 | 165P30 
30.0 | 10.0 | 4.50(114.30) 3.88(98.55) _ 3.75 (95.25) _ 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) .28 x .56(7.11.x 14.22) | HMS562-ND 59.87 57.63 56.29 52.69 | 165S30 
36.0 | 0.5 | 3.25 (82.55) 1.63(41.40) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) — — 0.187 (4.75) HM566-ND 16.56 15.95 15.57 14.58 | 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) _— = 0.187 (4.75) HM567-ND. 20.18 19.43 18.98 17.76 | 166J36 
44.0 1.0 3.69 (93.73) 2.00(50.80) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM568-ND 21.04 20.25 19.78 18.52 | 166344 
80.0 0.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM569-ND 20.58 19.81 19.35 18.12 | 166G80 


+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 


1806 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


TRIAD Control Transformer — UL1585, Class 2, Energy Limited 4 w & 


Input Voltage Fig. 2 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect 
120 237-1239-ND 9.60 7.38 6.56 5.95 5.05 | TCT40-01E07AB 
240 237-1241-ND 9.60 7.38 6.56 5.95 5.05 | TCT40-02E07AB 
120 / 208 / 240 237-1243-ND 10.05 7.74 6.88 6.24 5.29 | TCT40-05E07AB 
120/240 237-1245-ND 9.75 751 6.68 6.05 5.13 | TCT40-06E07AB Wire Leaded 
208 / 240 237-1247-ND 9.75 7.51 6.68 6.05 5.13 | TCT40-09E07AB Version Shown 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND 9.60 7.38 656 5.95 5.05 | TCT40-01E07K Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket 
240 237-1242-ND 9.60 7.38 6.56 5.95 5.05 | TCT40-02E07K welded to the bottom of the transformer for ease of mounting. Universal interchangeability with other 
_ i K ‘ " manufactures. Applications are Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment, HVAC Equipment. 
120/208 / 240 237-1244-ND 10.05 774 6.88 6.24 5.29 | TCT40-05E07K Since these products are energy limited, no secondary fusing is required. 
120/240 237-1246-ND 9.75 7.51 6.68 6.05 5.13 | TCT40-06E07K Electrical Specifications: * Maximum Power: 40VA_ » Weight boxed unit: 1.5 pounds * Output Voltage: 
208 / 240 237-1248-ND 9.75 7.51 6.68 6.05 5.13 | TCT40-09E07K 24VAC @1.67A Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C 


World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect 


Triad chassis mount World Series _ Fig. 1 Fig. 2 3 _ 
Transformers are designed to meet Dimensions ~ Inches 
fase 7a =o” “> | “we | “HW 
po, and: |ntstationallstandalds 115/230 Pi Width | Contact Overall | Depth | Flange | Height | Weight 
N\ ower | Wi Pi ry 9 a 
ineluding GSA, IEG, VOG"and De P 50/60 Hz Max. | (typ.) | Length (typ.) | (typ.) | width | (typ.) | (Ibs.) 
requirements. The transformers AC 6 12 
consist of a dual bobbin design, Z 25VA 2.00 0.313 1.938 | 2.813 | 2.313 1.25 
Insulahg shieud)anchiconsttucied : cm ava | 2313 | 0318 2000 | 3.125 | 2688 | 1.60 
with UL high temperature material. Z 3 8 
; Bova | 2.50 0.313 2313 | 278 | 300 | 280 
mpecications: < 1o9l<_07 taova | 2813 | 0375 | 2813] 300 | 3.375 | 4.10 
* Voltage:115/230V, 50/60Hz 
« HisPot tastadiat 4000 Vitns 175VA | 3.125 0.375 2938 | 300 | 375 | 550 
Contact Contact 
VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series Size | Digi-Key Price Each Triad 
Fig.|(Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 ‘| PartNo. Fig.| (Size) | VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
1/25 | 5@50 | 10@25 | 0187" |237-1251-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS10-2500 1] 2 |12@20 | 24@10 | 0187" | 237-1274-ND 1541 11.24 9.99 9.05 | VPS24-1000 
1] 43 | 5@86 | 10@43 | 0.187” |237-1252-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS10-4300 1} 43 |12@36 | 24@1.8 | 0.187" | 237-1275-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS24-1800 
2} 80 | 5@160 | 10@80 0.187" | 237-1253-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS10-8000 2] 80 | 12@66 | 24@33 | 0.187" | 237-1276-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS24-3300 
2] 130 | 5@26.0 | 10@13.0 | 0.250” |237-1249-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS10-13000 2 | 130 ]12@108) 24@54 | 0.250" | 237-1277-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS24-5400 
2| 175 | 5@35.0 | 10@175 | 0.250” |237-1250-ND 40.79 29.74 26.44 23.96] vesio-17500 | [2 | 175 |12@146| 24@7.3 | 0.250" | 237-1278-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS24-7300 
1| 25 | 63@40 |] 126@20 | 0.187" |237-1256-ND 15.41 11.24 999 9.05 | vPSt2-2000 1) 25 | 14@18 | 28@09 | 0.187" Pesmiecsby 15.41 11.24 9.99 — 9.05. | VP528-800 
1| 43 |63@68| 126@34 | 0187" |237-1257-ND 1965 1433 1274 11.55|vpsiz-a400 | |1 | 43 | 14@30) 26@15 | 0.187" | 237-1279-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 / VPS26-1500 
2| 80 |63@126| 126@63 | 0.187" |237-+1258-ND 2684 1957 17.40 15.77|vpste-6300 | [2 | 80 | 14@56 | 28@28 | 0.187" | 237-1280-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS28-2800 
2| 130 |63@20.6| 126@103 | 0.250" |237-1254-ND 35.53 2591 23.03 20.87 | vPSt2-10300 : oh barre pare ened pour ae ae cae pie So 
2| 175 |63@28.0| 126@14.0 | 0.250" |237-1255-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | vPSt2-14000 
1| 25 |18@14) 36@07 | 0.187" | 237-1288-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS36-700 
1) 25 | 8@32 | 1661.6 | 0167" Begone 5.41 11.24 9.99 9.05) VPS16-1600 1 | 43 |18@24| 36@12 | 0.187" | 237-1284-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS36-1200 
1) 43) 8@54 | 16@27 | 0.187" (Ba7EI2GGND) 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS16-2700 2} 80 |18@44 | 36@22 | 0.187" | 237-1285-ND 26.84 1957 17.40 15.7 | VPS36-2200 
2) 80 | 8@100 | 16@5.0 | 0.187" /237-1262-ND 26.64 19.57 17.40 15.77) VPS16-5000 | | > | 430 | 18@7.2 | 36@36 | 0.250" | 237-1286-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS36-3600 
2] 130 | 8@162 | 16@81 | 0.250" |297-1263-ND 35.53 2591 23.03 20.87 | vPS16-8100 2 | 175 |18@96 | 36@48 | 0.250" | 237-1287-ND 4079 2974 2644 23.96 | vPS36-4a00 
2/175 | 8@220 | 16@11.0 | 0.250" |297-1259-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | vPSt6-11000 
1 | 25 |115@0.22) 230@0.11 | 0.187" | 237-1269-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS230-110 
1) 25 | 10@25 | 20@1.25 | 0.187" |237-1264-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS20-1250 1 | 43 |115@0.38) 230@0.19 | 0.187" | 237-1270-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS230-190 
1] 43 | 10@44 | 20@22 | 0.187” |297-1265-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS20-2200 2} 80 |115@07]| 230@0.35 | 0.187" | 237-1271-ND 26.84 1957 17.40 15.7 | VPS230-350 
2] 80 | 10@80 | 20@40 | 0.187" |297-1266-ND 26.84 1957 17.40 15.77 | vPS20-4000 2 | 130 /115@1.14} 230@0.57 | 0.250" | 237-1272-ND 35.53 2591 23.03 20.87 | VPS230-570 
2] 130 | 10@130) 20@65 | 0.250" |297-1267-ND 35.53 2591 23.03 20.87 | vPs20-6500 2 | 175 /115@1.52] 230@0.76 | 0.250" | 237-1273-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS230-760 
2| 175 | 10@176 | 20@88 | 0.250" |237-1268-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS20-8800_| CT = Center Tap 
World Series™ Power Transformers — PC Mount WG 
* World Series dual bobbin 12 VA Dimensions — Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H W D A B Cc Dim. Kg 
meet U.S. and interna- 4 Pe 2.5. | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25 (.11) 
tional standards including + isib35y sl hen 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
nee ana ee 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.98) | 1.875 (47.68) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140 (28.96) |.036 (.914)| .53 (.24) 
Sia caves : i 7 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.036 (.914)| .90 (.41) 
j ails 30.0 |1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) |2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14)| 1.15 (.52) 
rere 50/60 1 7 56.0 | 1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | 300 (7.62) | 1.900 (48.26) | .045 (1.14) 1.70 (.77) 
VA | Parallel} Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC @ A |VCT* @ A | Part No. 1 10 25 |PartNo. | (Size) VAC@A \VCT* @A| Part No. 1 10 25 |PartNo. | |(Size)\VAC@A |vcT* @A| Part No. 1 10 25 | PartNo. 


2.5) 5@0.5 | 10@0.25 | 237-1060-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP10-250 10.0 | 8@1.25 | 16 @0.62| 237-1055-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP16-620 30.0 |12 @ 2.50 | 24 @ 1.25] 237-1078-ND 16.22 14.56 12.66 | VPP24-1250 
5.0] 5@1.0 | 10@0.5 | 237-1081-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP10-500 20.0} 8@2.5 |16@1.25|237-1069-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP16-1250] | 56.0 |12 @ 4.66 | 24 @ 2.33) 237-1092-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP24-2330 
10.0) 5@2.0 | 10@1.0 | 237-1053-ND 11.60 10.19 8.86] VPP10-1000] | 30.0} 8@3.8 | 16@1.9 | 237-1076-ND 16.22 14.56 12.66 | VPP16-1900) 2.5 |14 @ 0.18 | 28 @ 0.09) 237-1065-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP28-090 
20.0} 5@4.0 | 10@2.0 | 237-1067-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP10-2000) | 56.0; 8@7.0 | 16@3.5 | 237-1090-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP16-3500 5.0 |14 @ 0.36 | 28 @ 0.18] 237-1086-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP28-180 
30.0| 5@6.0 | 10 @3.0 |237-1074-ND 16.22 14.56 12.66 | VPP10-3000 25110 @ 0.24] 20 @0.12| 237-1063-ND 9.62 856 7.44 | VPP20-120 10.0 |14 @ 0.72 | 28 @ 0.36] 237-1058-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP28-360 
56.015@11.2| 10@5.6 |237-1088-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP10-5600 5.01 10 @0.5 | 20 @ 0.251 237-1084-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP20-250 20.0 |14 @ 1.44 | 28 @ 0.72) 237-1072-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP28-720 
2.5/6.3 @0.4| 12.6 @0.2|237-1061-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP12-200 10.0 | 10@1.0 | 20@0.5 | 237-1056-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP20-500 30.0, /14 @ 2.12) 28 @ 1.06 aa) 16.22 14.66 12.66:) VPP26-1060 
5.0 | 6.3 @ 0.8 | 12.6 @ 0.4] 237-1082-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP12-400 20.0 | 10 @ 2.0 | 20@1.0 | 237-1070-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP20-1000| 56.0 14@ 4.0 | 28@2.0 FEIAIOSEEND] 19.84 15.27 18.57 | VPP28-2000 
10.0/6.3@1.6]126@0.8| 237-1054-ND 11.60 1019 8.86 /vPP12-800 | |30.0|10@3.0| 20@15 | 237-107-ND 16.22 14.56 12.66 |vPP20-1500| | 29 |18@0.14)36@0.07) 237-1066-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP36-070 
20.0 | 6.3 @ 3.2| 12.6 @ 1.6) 237-1068-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP12-1600} | 56.0|10@5.6 | 20@2.8 | 237-1091-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP20-2800| 5.0 /18.@0.28/36.@ 0.14 BEN 10.96 9.25 8.04 VPP36-140 
30.0 | 6.3 @ 4.8] 12.6 @ 2.4) 237-1075-ND 16.22 14.56 12.66 | VPP12-2400 25)]12@0.2 | 24@0.1 | 237-1064-ND 9.62 8.56 7.44 | VPP24-100 10.0 118 @ 0.56) 26 @ 0.28 Feige ‘1-60 10.19 8.86.) VPP3G-280 

: : : i i i 20.0 |18 @ 1.12 | 36 @ 0.56) 237-1073-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP36-560 
56.0 | 6.3 @ 8.8 | 12.6 @ 4.4 | 237-1089-ND 19.84 15.27 13.57 | VPP12-4400 5.0 |12 @ 0.42| 24 @ 0.21 | 237-1085-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP24-210 30.0 18 @ 1.64/36 @ 0.82| 237-1080-ND 1622 14.56 12.66 | VPP36-820 
25| 8@03 | 16@0.15|237-1062-ND 9.62 856 7.44|VPP16-150 | | 10.0|12@0.84] 24 @0.42| 237-1057-ND 11.60 10.19 8.86 | VPP24-420 | | 56.9 18@3.12|36@ 1.56) 237-1095-ND 1984 15.27 13.57 | VPP36-1560 
5.0] 8 @ 0.62 | 16 @0.31 | 237-1083-ND 10.36 9.25 8.04 | VPP16-310 20.0 |12 @ 1.66 | 24 @ 0.83] 237-1071-ND 14.11 12.29 10.68 | VPP24-830 *CT = Center Tap 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1807 


TRIAD Power Transformers 


H T™ 
PC Mount - Pack Power Transformers PC Mount - Split Pack™ Power Transformers 
Designed to meet the needs of low clearance PC board and solid state power designs. * Hi-Pot Test: 2,000 VRMS « Pri- * Split Pack split bobbin transformer for PC board applications. * Hi-Pot Test: 2,500 VRMS « Primary: 115/230V, 50/60 
mary: 115/230V, 50/60 Hz * Class B UL Recognized, UL File E53148 Hz *Class B UL Recognized, UL File sages 1 a 
le L > af . 
oe 1 A (( 2 6 
L a 5 ( 115/230V pp) BEG 
Se ; | A 5 gq 50/60 Hz 
H es 115/230V . Wd qt 4 » 
L Seal 50/60 Hz PRI SEC : F - 
IS 4 8 <4 
~ - “Se W aad 8 PIN 
<< w 3° 7 
SEN W A VA Dimensions — Inch (mm) Wt. 
Size H w L A B ¢ Lbs. (Kg) 
— 11 | 9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) |.250 (6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .17 (.08) 
hb P “ ee Inch (mm) 7 : ; i 2.5 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250(6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .25(.11) 
ze 2. (Gram) 6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | .250(6.35) | 350 (8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
2.5 | 0.650(16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 5 (141.75) 12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40(10.16) | 1.410 (35.81) | 70 (.32) 


( ( 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) | 7 (198.44) 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500(12.70) | 11 (311.84) 


VA | Parallel Series Digi-Key Price Each Triad 

(Size)) VAC@A | VCT*@A | PartNo. 1 10 25 50 100 | Part No. 
VA | Parallel Series Digi-Key Price Each Triad 6.3@0.18 | 126@0.09 | 237-1024-ND 871 710 639 551 4.73 |FS12-090 
Ea WACOn || War@n | betlo. i 10 2) OOO Lar Ne: 8@014 | 16@0.07 | 237-1025-ND 871 710 639 551 4.73 |FS16-070 
5@05 10 @ 0.25 937-1008-ND 10.76 9.37 8.14 713 6.23 | FP10-250 44 |10@011 | 20@0.055 | 237-1026-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS20-055 
6.3@0.4 | 126@0.2 | 237-1009-ND 10.76 9.37 814 7.13 6.23 | FP12-200 12@0.09 | 24@0.045 | 237-1028-ND 871 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS24-045 
8@03 16@0.15 237-1010-ND 10.76 9.37 8.14 713 6.23 | FP16-150 14@0.08 | 28@0.04 237-1029-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS28-040 
a5 | 10@0.25 | 20@0.125 | 237-1011-ND 10.76 9.37 814 7.413 6.23 | FP20-125 18@0.06 | 36@0.03 | 237-1030-ND_ 871 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS36-030 
12@02 | 24@01 237-1012-ND 10.76 9.37 814 7.13 6.23 | FP24-100 5@05 | 10@0.25 | 237-1031-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS10-250 
15@0.16 | 30@0.08 | 237-1013-ND 1076 9.7 814 7.13 6.23 | FP30-85 6.3@0.4 | 126@0.2 | 237-1032-ND 9.00 7.26 654 563 4.83 |FS12-200 
17@0.15 | 34@0.075 | 237-1014-ND 1076 9.7 814 7.13 6.23 | FP34-75 8@03 | 16@0.15 | 237-1033-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS16-150 
28@0.09 | 56@0.045 | 237-1015-ND 10.76 9.37 814 7.13 6.23 | FP56-45 25 |10@0.24 | 20@012 | 237-1034-ND 9.00 7.26 654 563 4.83 |FS20-120 


12@0.2 24@0.1 237-1035-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS24-100 
14@017 | 28@0.085 | 237-1036-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS28-85 
18@0.13 | 36@0.065 | 237-1037-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 _| FS36-65 
5@12 10@0.6 237-1038-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS10-600 
6.3@ 1.0 12.6@0.5 | 237-1039-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS12-500 


5@12 10@0.6 237-1016-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP10-600 
6.3@ 0.95 | 12.6@0.475 | 237-1017-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP12-475 
8@0.75 | 16@0.375 | 237-1018-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP16-375 
60 | 10@06 20@0.3 237-1019-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP20-300 
12@05 24 @ 0.25 237-1020-ND 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP24-250 


15@04 | 30@0.2 | 237-1021-ND 1200 1061 929 818 7.21 | FP30-200 Beog | 1e@04 Pema 200 6 7.840 67.06 6.08 5.22 | F516-400 
17@0.34 | 34@0.17 | 237-1022-ND 12.00 1061 929 818 7.21 | FP34-170 60) 10@06 | 20603 Pamibegibm 960 (7.84 67.06 = 608 = 5.22 | FS20-800 
28@0.2 | 56@0.1 | 237-1023-ND 12.00 1061 9.29 818 7.21 |FP56-100 1205 | 24@0.25 eiieom 260 7.84 7.06 = 6.08 5.22 | F824-250 
14@04 | 28@0.2 | 237-1043-ND 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS28-200 
5@24 10@1.2 237-1000-ND 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP10-1200 18 @ 0.34 36 @ 0.17 237-1044-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.29 | FS36-170 

63019 | 126@095 | 237-1001-ND 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP12-950 5@24 | 10@12 | 23741045ND 1100. 8948.05 693 5.98 |FS10-1200 

8G15 | 1600.75 (eee 1400 11-28 1016 8757.51 | FPI6-750 6.3@20 | 126@1.0 | 237-1046-ND 11.00 894 805 6.93 5.95 | FS12-1000 
129 | 10@12 | 20606 esmIOONn) 14.00 11.28 1016 875 = 7.51 | FP20-600 8.0@1.6 | 16@08 | 237-1047-ND 11.00 894 805 6.93 5.95 | FS16-800 
1201.0 | 4@05 esmooeNo) 1400 1128 10.16 8.75 7.51 | FP24-500 120 | 10@12 | 20@0.6 | 237-1048-ND 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS20-600 
15@08 | 30@04 | 237-1005-ND 14.00 1128 10.16 875 7.51 | FP30-400 12@10 | 24@05 | 237-1050-ND 1100 894 805 693 5.95 |FS24-500 
17@068 | 34@034 | 237-1006-ND 14.00 11.28 1016 8.75 7.51 | FP34-340 14@084 | 23@042 [MOMENI 11.00 894 805 693 595 | FS28-420 
28@04 | 56@0.2 | 237-1007-ND 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP56-200 13@07 | 36@025 WEMROONRIN i100 894. as 693 5.95. |FS3e-a0 

*CT = Center Tap *CT = Center Tap 


Toroidal Inductors 


DESCRIPTION: TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current 
waveform providing a more stable current supply. 


Switchmode / High Frequency Inductors 
Rod Core Inductors 


DESCRIPTION: TECHNICAL NOTES: * Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum 


rating. * Biased inductance measured at rated DC amps. 


TRIAD high current rod core inductors provide cost effective energy 
storage. By conditioning the output signal, the inductor smoothes out 


the current waveform to provide a more stable current. These low Min. Induct. (wH)| Rated DC | Max. DCR} Dims. - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Triad 
cost inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. No Bias) AtBias | Amps | (mQ) LxWxH Part No. 1 10. 25 ~=—-50 | Part No. 
installation. 18.85 | 12.72 | 28 44.8 237-1178-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-1 
14.75 | 982 | 34 30.7 | .625x.350x.700 |237-1179-ND 196 159 1.41 1.28 | FIT44-2 

Fay a ‘| Max DC alec none Fane ae 1230 | 7.75 | 40 23.4 | (15.88 x 8.89 x 17.78) |237-1180-ND 1.96 159 141 1.28 | FIT44-3 

Fig.|  wH curren ftmmonme)) MIRGR' (Raa) Pence 1 Apne zs meetso el parc Noe 8.06 | 5.22 | 48 15.9 237-1181-ND 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-4 
Viian Garant Hid Cote induators 47.40 | 29.00 | 28 78.9 237-1182-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-1 

g 35.48 | 23.77 | 34 57.8 237-1183-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-2 

2.54 11.60A 5.50 |.050 (1.27) | 237-1158-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-1 27.16 | 16.13 | 4.0 40.1 .700x.475x.750 |237-1184-ND 231 188 1.67 1.51 | FIT50-3 

3.05 9.70A 7.30 |.045 (1.14) | 237-1159-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-2 21.65 | 12.27 | 48 29.2 |(17.78 x 12.06 x 19.05)|237-1185-ND 2.31 188 1.67 1.51 | FIT50-4 

1 3.60 8.10A 9.95 |.040 (1.02) | 237-1160-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-3 16.76 | 950 | 57 20.0 237-1186-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-5 
5.00 6.80A | 14.10 | .036(.91) | 237-1161-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-4 12.50 | 675 | 68 14.0 237-1187-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-6 

5.90 5.70A | 18.50 | .032(.81) | 237-1162-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-5 8.86 | 4.80 | 84 11.0 237-1188-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-7 

7.22 4.80A | 26.10 | .028(.71) | 237-1163-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-6 g050 | 5799 | 28 | 1080 237-1189-ND 280 227 202 1.83 | FIT6a-1 

71.10 | 41.59 | 34 86.1 237-1190-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-2 

De. | +15%pc| Lead 54.81 | 33.05 | 4.0 59.9 | .875x.475x.950 |237-1191-ND 280 227 202 1.83 | FIT68-3 

10% Rated Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 43.30 | 26.63 48 42.4 |(22.23 x 12.06 x 24.13)|237-1192-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-4 

Fig.| Induct. | Current | (Ohms) |Inch(mm)| Part No. il 10 25 50 | PartNo. 33.15 | 18.79 | 57 28.8 237-1193-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-5 
Rod Core Inductors 24.31 | 13.56 | 68 20.2 237-1194-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-6 

18.64 | 10.23 | 8.1 14.8 237-1195-ND 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-7 

7 ae bees a eo ae ee He 128.00 | 74.04 | 4.0 95.2 237-1196-ND 3.47 281 250 2.27 | FIT80-1 

pirat:| |. apna, {| 2 3.480 BAN 571 590 196 177 | ROS 107.50 | 58.05 | 48 67.9 237-1197-ND 3.47 2.81 250 2.27 | FIT80-2 

deri) — ang |l| sao Re 571 500 198 177 | RCA 80.75 | 42.00 | 5.7 44.8 | 975x.625x1100 |237-1198-ND 3.47 2.81 2.50 2.27 | FIT80-3 
crsout | 62s | 1000 zarsisond 271 220 196 trr|mcs | | [S504 | 3160 | Ge | 928 feazrxtsapx27o4)z071190ND 347 281 260 227 |BO- 

2 | 560.0uH 800A 600 | .032(.81)| 237-1170-ND 271 220 196 1.77 | RC-6 sie a 97 ae 937-1201-ND oe oa ao ee fran 
ier ea an ea as aa eee i. is ang 253.00 | 153.00 | 4.0 | 139.0 237-1202-ND 4.31 3.50 341 2.82 | FIT106-1 
200.0nH | 1.600A 180 O37-1173-ND 271 220 196 177 | RC-9 197.00 | 113.00 | 4.8 | 106.0 237-1203-ND 4.31 3.50 3.141 2.82 | FIT106-2 
100.0uH | 2.000A ‘98 O37-1175-ND 271 220 196 177 | RC-10 154.00 | 84.00 | 57 74.0 | 1.300x.725x 1.400 |237-1205-ND 4.31 350 341 2.82 | FIT106-3 
75.0uH | 25004 ‘070 O37-1176ND 271 220 196 177 | RC-11 116.00 | 61.90 | 68 48.5 |(33.02 x 18.42 x 35.56)|237-1206-ND 4.31 3.50 3.411 2.82 | FIT106-4 
93.00 | 48.00 | 8.1 39.1 237-1207-ND 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-5 
237-1164-ND (FIRCH-KIT) 6 piece kit - one of each High Current Rod Core Inductors. gta | [70-05 | 35:30 | 97 | 240 BSI 491 850 3.11 2.82 | FITI06-6 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor .. $27.78 237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Inductor.............0. 0002s eee ceee eee eee cence eee eeee $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1808 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TRIAD Audio Transformers Audio PC Mount Transformers 


MK 18 OM DESCRIPTION: 
H . Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and driver applications. 
Data/Voice Coupling Transformers pean 
SPECIFICATIONS: Designed to meet FCC Part 68. Freq. Response Ranges: 200 - 15,000Hz 


Longitudinal Balance: (FCC68.310): 60dB minimum 200-1000 HZ, 45 dB mn. 1000-4000 HZ. 
Dielectric Strength: (FCC 68.304): 1500V. 
Freq. Range: Data/Voice = 300 - 3500 HZ, Data = 800 - 3500 HZ 


Schematic A 


TY-305P PRI 2, 3; SEC 6, 7 
TY-307P, TY-310P PRI 1, 3; SEC 4, 6 
TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 
Ty-402P DC Unbal. 
Matching Impedance in Pri. Digi-Key Price Each Triad 
Fig. Pri. Sec. Max (mA) | Part No. 1 10 25 50 100 |Part No. 
Schematic B Schematic C Schematic E 
1 | 10,000 CT* 10,000 CT* 4mA 237-1118-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-141P 
2 1 | 10,000 CT* 2,000 CT* 4mA 237-1119-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-142P 
1 60002 1 | 15,000 CT* 15,000 CT* 4mA 237-1120-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-144P 
ee 5, 2 wire 1 600 CT* 600 CT* 15mA | 237-1121-ND 389 3.15 2.80 2.54 2.16 |TY-145P 
4 wire 3° 6002 2 | 600 CT/150§ 600 CT/150§ _ 237-1122-ND 7.22 5.85 5.20 4.72 4.00 |TY-146P 


Bal. net 
4 


*CT = Center Tap § Split Winding 


Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: 

TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry from the line- 
connected switches such as with power supplies. The windings are interleaved for the 
lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage Inductance: 2.5 1H. 
Features operating frequencies up to 200 kHz. 

TECHNICAL NOTES: 

 Hi-Pot tested: 3,750 VRMS. » Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual 
Gate = Pins 3, 4; 5, 6. 


187 (4.75) 


oS 


Max. Max. Turns Min. Digi-Key Price Each Triad 
DCR Gate | ET Product Ratio Inductance | Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
.350 Ohms | 540 VySec | 1:1 680 mH | 237-1111-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 |GDE25-1 
a rae pclae Gsnun oa aE aa .650 Ohms | 540 Sec | 1:1:1 | .680mH | 237-1112-ND* 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 | GDE25-2 
» ALS || eee xs nsertiont BUIGIRGY rice Eac) nal .350 Ohms | 840 VuSec | 15:1 | 1.50mH |237-1113-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 | GDE25-3 
Elgy male (BE: Sec. (m8) mp Coss (uB) Meant Na: ye) Ei “650 Ohms | 840 VuSec 150mH |237-1114-ND* 15.56 12.60 11.20 1015 861 |GDE25-4 
Data/Voice Coupling Transformers .875 Ohms | 540 VpSec 680 mH =| 237-1115-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 )GDE25-5 
1+) a | 600 600 too | 15 | 237-1128ND 1094. 886 788 744|TY-305P 1.75 Ohms | 540 VuSec .680 mH | 237-1116-ND* 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 | GDE25-6 
1 | B | 600Split 600 75 1.5 | 237-1129-ND 10.94 8.86 _—7.88_7.14 | TY-306P aid eeseadany tae 
2[ A | 600 600 0 1.0 | 237-1130-ND 6.41 «5.19 4.61 4.18 | TY-307P y 
3/ A | 600 600 0 1.0 237-1132-ND: 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-311P 237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6-piece kit (one Of each) .......... 0. eee e eee e cece eee ee eee eeteeeeee en eeeees $88.89 
3] C | 600CT*  600CT* 0 1.0 | 287-1127-ND 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-304P 
3] A | 600 900 0 1.0 | 237-1124-ND 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-301P ‘ * 
3|_a | 4000 600 0 | 10 | 237-1126-ND 5.56 4.50 4,003.63 | TY-303P. Switchmode / High Frequency Inductors 
6] A | 600 600 90 1.75 | 237-1133-ND$ 8.34 6.75 6.00 5.44 | TY-400P 
6| cC | 6oocT* soocT* | 90 | 175 | 237-1134-ND 8.34 6.75 6.00 _5.44 | TY-401P, Common Mode Inductors 
4] A | 600 600 90 1.75 | 237-1135-ND$ 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-402P 
4|_D | 600 600 Split} 90 1.75 | 237-1136-ND 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-403P DESCRIPTION: = 7 : , ; 
Data/Voice Dual Transformer Hybrids * TRIAD common mode EMI Suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines. * Meeting VDE, IEC, UL and 
CSA requirements. * Constructed with UL rated 130°C materials. * Hi-Pot Tested: 2,500 VRMS. 
3} E | 600(4W) 00/600 | 0 80 | 237-1123-NDt 5.56 4.50 4.00 3.3 | TY-300P 
5| E | 600(4w) 600/600 | 0 65 | 237-1125-NDt 8.33 6.75 6.00 5.44 | TY-302P 


*CT = Center Tap + Four-pin configuration 
{Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. 


MIL-T-27E Audio Transformers 


DESCRIPTION: The line of Red Spec audio transformers is designed and constructed to meet the rigid requirements of 
MIL-T-27E. 


SPECIFICATIONS: Freq. Response Ranges: 300 Hz to 150 kHz 
TECHNICAL NOTES: « HI-Pot Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150VDC 


Induct. Max DC Pin-Out 
mH | Amps.| Resist. | Min. | Winding} Winding | Digi-Key Price Each Triad 
Pinout Fig.) min. | R.M.S} (Ohms) |Leakage 1 iT] Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
Primary Secondary E-Core Inductors 
(ne 4.40] 5.500] .049 | 45.0uH 237-1210-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-1 
4201 3 6.90] 4.400) .077 | 70.0uH 237-1211-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-2 
12 109 | 3.500} 122 |125.0yH 237-1212-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-3 
178 | 2700} 196 | 180.0nH 237-1213-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-4 
1 | 286 | 2200} .316 |300.0uH} 1&6 | 7812 | 237-1214-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-5 
, TUSSINEE 43.6 | 1.750) .489 | 440.00H 237-1215-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-6 
aay Matching Impedance a ane Digi-Key aut an 70.3 | 1.380) .785 | 720.0H 237-1216-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-7 
inmW| Pri. Sac Maxima) | # | Part No. 1 TO mos MLGOUN IPSTTNG! 111.6 | 1.100} 1.240 | 1.1m 237-1217-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-8 
10: [20000001 “L000cT" m7 3 WSVHAGTNI 2199 1795 45823 1290 1sp-4 176.1 | 0.870} 1.980 | 1.8mH 237-1218-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 |CME375-9 
10,000 CT* 2,000 CT* 1.0 3 [237-1141-ND 21.21 17.19 15.28 13.85 | SP-21 Encapsulated Toroidal Inductors 
1,000 50 3.0 1 | 237-1144-ND 17.25 13.97 12.42 11.26 | SP-33 2.00] 7.50 | .020 | 25.0uH 237-1230-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-V1 
150 CT* 12 10.0 2 ]237-1145-ND 15.51 12.57 11.17 10.13 | SP-42 9 | 400) 5.20 | .040 | 45.0uH] 595 | gg 4 |287-1231-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-V2 
50 | 7,500 CT* 12 1.0 2 ]237-1146-ND 18.39 14.89 13.24 12.00 | SP-48 8.00] 3.20 | .120 | 90.0uH 237-1232-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-V3 
900 CT* 600 4.0 2 )237-1149-ND 1912 15.48 13.76 12.47 | SP-51 16.00} 2.60 | .160 | 180.0nH 237-1233-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-v4 
10,000CT*  10,000CT* | 1.0 3 |237-1151-ND 1693 13.72 12.20 11.05 |SP-66 200/750 | 020 | 25.0uH BAO 4.78 287 344 3.42 \CMToORA 
800 CT* 600 CT* 3.0 | 3 emo ea 18.64 15.11 13.43 12.17 | SP-67 4.00| 5.20 | .040 | 45.0uH 237-1235-ND 4.78 3.87 3.44 3.12 |CMT908-H2 
600 BOO CTHSO§) 3.0 | 4 [2B7EIISAND) 18.56 15.03 13.36 12.11 | SP-69 3 | go) 320 | 120 | soon] 1®* | 2&4 | o37-1036-nD 4.78 387 3.44 3.12 |CMT9O8-H9 
600 600 3.0 1 (ESHEIN) 17.48 14.17 12.60 11.42 | SP-70 16.00} 260 | .160 | 180.0uH 237-1237-ND 4.78 387 3.44 3.12 \CMT90B-H4 
= = Shield Only | — — [287-1157-ND 341 276 245 2.22 [SP-310 
237-1219-ND (CME375-KIT) 9 piece kit - one of each E-Core Inductor Series CME375................ . $55.56 
*CT = Center Tap § Split Secondary 237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908... ..-- $33.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1809 


NEW! 


Specifications: 


wrap around shroud material meet UL 94V0 
Agency Standards: 


SQUARE PC 
TERMINALS 


Signal Transformer One-4-All™ International Transformers 
'IIMLILILLF Printed Circuit Mount 


* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot * Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability: Bobbin and 


\ 


12 49 
109 


* UL recognized to UL 506 (File #63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE certified to VDE 0805 ssatnan 
/ EN 60950 (File #1446) * VDE certified to IEC 950 ‘ 
VA Dimensions — Inch (mm) Sq. Pin Wot. 
Size L Ww H A B c Dimensions Lbs. (Kg) 
25 | 1.62 (41.3) ] 1.43 (36.5) | 1.12 (28.6) ] 0.200(5.08) ] 0.250(6.35) | 1.000(25.4) |0.025 (0.635) | 0.25 (0.113) Pils 
5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.200 (5.08) | 0.400(10.16) | 1.000 (25.4) | 0.025 (0.635) | 0.37 (0.168) ee @ 5 
10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (34.9) | 0.200(5.08) | 0.400(10.16) | 1.140(29.0) | 0.038 (0.965) | 0.53 (0.240) 
20 | 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62 (41.3) | 0.400 (10.2) | 0.400 (10.16) | 1.460 (37.1) | 0.038 (0.965) | 0.90 (0.41) : 
30 | 2.62 (66.7) | 2.18(55.5) | 1.56 (39.7) | 0.550(13.9) | 0.275 (7.0) 1.680 (42.7) | 0.045 (1.14) | 1.15 (0.52) : he aera 
56 | 3.00(76.2) | 2.50(63.5) | 1.81 (46.0) | 0.600(15.2) | 0.300(7.6) 1.900 (48.3) | 0.045 (1.14) | 1.70 (0.77) C € qi aN 25! Ite. O 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
25 | 126@020 6.3 @ 0.40 595-1000-ND 1012 894 7.75 | 14A-25R-12 25 | 24@0.10 12@ 0.20 595-1018-ND 10.12 894 7.75 | 14A-2.5R-24 
5 | 12.6@0.40 6.3 @ 0.80 595-1001-ND 10.94 9.66 8.37 | 14A-5.0R-12 5 24 @ 0.21 12@0.42 595-1019-ND 1094 9.66 837 | 14A-5.0R-24 
10 12.6 @ 0.80 6.3 @ 1.60 595-1002-ND 12.04 10.62 9.21 14A-10R-12 10 24 @ 0.42 12 @ 0.84 595-1020-ND 12.04 10.62 9.21 14A-10R-24 
20 | 126016 63 @ 3.2 595-1003-ND 14.52, 12.82 11.11 | 14-20-12 20 | 24@083 12@1.66 | 595-1021-ND 1452 1282 11.11 | 14A-20-24 
30 | 126@24 63@48 595-1004-ND 17.21 15.19 13.17 | 14A-30-12 30 | 24@125 12@250 595-1022-ND 1721 1519 1317 | 14-30-24 
56 | 126@4.4 6.3 @ 8.8 S95-1005-ND 21.61 19.07 16.53 | 14A-56-12 56 | 24@2.33 12@4.66 | 595-1023-ND 21.61 19.07 16.53 | 14A-56-24 
25 | 16@0.15 860.30 esa 10-12 8.04 7.75 | 14A-2SR-6 25 | 28@0.09 14@018 | 595-1024-ND 1012 894 7.75 | 144-2.5R-28 
5 16@0.31 8@ 0.62 595-1007-ND 10.94 9.66 8.37 | 14A-5.0R-16 
10 | 28@0.36 14@0.72 595-1025-ND 1204 10.62 9.21 | 14A-10R-28 
10 | 16@0.62 8@ 1.25 595-1008-ND 12.04 10.62 9.21 | 14A-10R-16 
ape geste Aen SCM 1452 128 1141 | t4a20-16 20 | 28@0.72 14@ 1.44 595-1026-ND 1452 1282 11.11 | 14A-20-28 
30 16@19 8@38 SOS1010-ND 1721 1519 1317 | 14A-30-16 30 | 28@1.06 14@ 2.12 595-1027-ND 17.21 15.19 1317 | 14A-30-28 
56 16@35 8@70 595-1011-ND 2161 19.07 1653 | 14-56-16 56 28 @ 2.0 14@4.0 595-1028-ND 21.61 19.07 16.53 | 14A-56-28 
25 | 20@012 10@0.24 | 595-1012-ND 1012 894 7.75 | 14A-25R-20 25 | 36@0.07 18@0.14 | 995-1029-ND = 10.12 8.94 7.75 | 14A-2.5R-36 
5 20 @ 0.25 10@0.50 595-1013-ND 10.94 9.66 8.37 | 14A-5.0R-20 5 36 @ 0.14 18 @ 0.28 595-1030-ND 10.94 9.66 8.37 | 14A-5.0R-36 
10 20 @ 0.50 10 @ 1.00 595-1014-ND 12.04 1062 9.21 | 14A-10R-20 10 36 @ 0.28 18 @ 0.56 595-1031-ND 12.04 10.62 = 9.21 | 14A-10R-36 
20 20@ 1.0 10@2.0 SO5-1015-ND 1452 12.82 11.11 | 14A-20-20 20 | 36@0.56 18@ 1.12 595-1032-ND 1452 12.82 11.11 | 14A-20R-36 
30 20@1.5 10@ 3.0 595-1016-ND 17.21 15.19 13.17 | 14A-30-20 30 | 36@0.82 18 @ 1.64 595-1033-ND 17.21 15.19 1317 | 14A-30R-36 
56 20 @ 28 10@ 5.6 595-1017-ND 21.61 19.07 ‘16.53 ‘| 14A-56-20 56 | 36@1.56 18 @ 3.12 595-1034-ND 21.61 19.07 __—*16.53 | 14A-56R-36 
Two-4-One™ Power Transformers Chassis Mount @, -~AS Seconciny 
3 ae i a s a TERMINALS 
Split Bobbin with High Isolation Bincninches — 
Specifications: .375 rH W 7] PaIMARY 
* Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot * Terminals: Solder lug / quick-connect RoHS aol TERMINAL: TERMINALS 
type terminals ¢ Insulation: Class B (130°C) UL 1446 E66312 @ 497 250 ——. 
Agency Standards: | 
¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File —=] Y om : 
(Dual Primary Shown) 
#221070) = TS 
094 Ton ie 
Dimensions — Inch (mm) Wot. -—L : -156 
Size | VA L w H A ML (typ.) | Lbs. (Kg) ML A DUAL PRIMARY SINGLE PRIMARY 
4 | 6 | 237 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 2.00 (50.8)| 0.44 (0.20) CY A 
5 | 12 | 2.81 (71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 2.37 (60.3)| 0.7 (0.32) 115/230V $2 115V 
6 | 30 | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.3) | 2.81 (71.4)] 1.1 (0.50) ia 0.188 50/60 Hz 50/60 Hz 
7 | 56 | 3.68 (93.7) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 3.13(79.4)] 1.7 (0.77) Mounting ncaa a on C.T. 
8 | 100 | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.67 (67.7) | 3.08 (78.2) | 3.63 (92.0)| 2.75 (1.25) ot ou Holes(2) like polarity @——* 
Secondary Secondary 
RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | VA VCT@A Part No. 1 10 25 _| PartNo. 
Single Primary 115V Dual Primary 115V / 230V 
4 6 10 @ 0.60 595-1035-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-4-10 4 6 10 @ 0.60 595-1069-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-10 
5 12 10@12 595-1036-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-10 5 12 10@ 1.2 595-1070-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-10 
6 30 10@30 595-1037-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-10 6 30 10@3.0 595-1071-ND —-16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-10 
7 56 10@50 595-1038-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-10 7 56 10@5.0 595-1072-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-10 
8 100 10 @ 10 595-1039-ND_ 27.17 23.98 20.78 | 241-8-10 8 100 10 @ 10 595-1073-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-10 
q 6 726 @050 595-1040-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-412 q 6 726 @0.50 595-1074-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-12 
5 12 126@10 595-1041-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-12 5 12 126@1.0 595-1075-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-12 
6 30 126@25 595-1042-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-12 6 30 126@25 595-1076-ND ‘16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-12 
7 56 126@40 595-1043-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-12 7 56 126@4.0 595-1077-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-12 
8 100 12.6@8.0 595-1044-ND_ 27.17 23.98 20.78 | 241-8-12 8 100 12.6 @8.0 595-1078-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-12 
q 6 16 @ 0.40 595-1045-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-416 q 6 6 @ 0.40 595-1079-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-16 
5 12 16 @ 0.80 595-1046-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-16 5 12 16 @ 0.80 595-1080-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-16 
6 30 16@20 595-1047-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-16 6 30 16@20 595-1081-ND 16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-16 
7 56 16@35 595-1048-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-16 7 56 16@35 595-1082-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-16 
8 100 16 @ 6.25 595-1049-ND 27.17 23.98 20.78 | 241-8-16 8 100 16 @ 6.25 595-1083-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-16 
q 6 20@ 0.30 595-1050-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-420 q 6 20 @0.30 595-1084-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-20 
5 12 20 @ 0.60 595-1051-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-20 5 12 20 @ 0.60 595-1085-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-20 
6 30 20@15 595-1052-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-20 6 30 20@15 595-1086-ND ‘16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-20 
r 56 20@ 28 595-1053-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-20 7 56 20@28 595-1087-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-20 
8 100 20 @5.0 595-1054-ND 27.17 23.98 20.78 | 241-8-20 8 100 20@5.0 595-1088-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-20 
q 6 24@ 0.25 595-1055-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-424 q 6 24 @0.25 595-1089-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-24 
5 12 24@0.50 595-1056-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-24 5 12 24@ 0.50 595-1090-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-24 
6 30 24 @ 1.25 595-1057-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-24 6 30 24@ 1.25 595-1091-ND 16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-24 
7 56 24@ 24 595-1058-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-24 7 56 24@2.4 595-1092-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-24 
8 100 24@4.0 595-1059-ND 27.17 23.98 20.78 | 241-8-24 8 100 24@ 4.0 595-1093-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-24 
5 12 28@ 0.42 595-1060-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-28 5 2 28 @ 042 595-1094-ND 12.88 1.37 9.86 | DP-241-5-28 
6 30 28@14 595-1061-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-28 6 30 28@14 595-1095-ND 16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-28 
7 56 28@ 2.0 595-1062-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-28 7 56 28 @2.0 595-1096-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-28 
8 100 28 @ 3.6 595-1063-ND 27.17 23.98 20.78 | 241-8-28 8 100 28 @3.6 595-1097-ND _—-28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-28 
4 6 36 @0.17 595-1064-ND 9.62 8.50 7.37 | 241-4-36 q 6 36 @0.17 595-1098-ND ‘11.72 10.35 8.96 | DP-241-4-36 
5 12 36 @ 0.35 595-1065-ND 10.62 9.38 8.13 | 241-5-36 5 12 36 @ 0.35 595-1099-ND 12.88 11.37 9.86 | DP-241-5-36 
6 30 36 @ 0.85 595-1066-ND 14.68 12.96 11.24 | 241-6-36 6 30 36 @ 0.85 595-1100-ND 16.67 14.71 12.75 | DP-241-6-36 
7 56 36@15 595-1067-ND 20.13 17.77 15.39 | 241-7-36 T 56 36@15 595-1101-ND 20.68 18.25 15.81 | DP-241-7-36 
8 100 36 @ 28 595-1068-ND 27.17 23.98 20.78 | 241-8-36 8 100 36 @ 28 595-1102-ND 28.54 25.19 21.83 | DP-241-8-36 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1810 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


NEW! 


Signal Transformer Flat Head™ Low Profile Transformers 
'IIMILIIILILIA Printed Circuit Mount 


Specifications: + Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) Primary 
Agency Standards: « UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 115/230V 
50/60 Hz 
VA Dimensions — Inch (mm) Wot. @ © 
(Size) A B c L w H N oz. (kg) ‘ 
2 | 1.60(40.6) | 0.375(9.5) | 0.375(95) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.650 (16.5) - 5 (0.14) ‘ 
6 | 1.60(40.6) | 0.375(9.5) | 0.375(95) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.850 (21.6) - 7 (0.20) @ 8 
12 | 2.00(50.8) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 2.50(63.5) | 2.00(50.8) | 1.065 (27.1) - 11 (0.31) ° 
24 | 1.90(48.3) | 0.60(15.2) | 053(13.5) | 2.87(729) | 2.25 (57.2) | 1.250 (31.8) | 2.41 (61.2) | 15 (0.43) ‘ © 
48 | 218(55.4) | 0.60(152) | 0.66(168) | 3.12(79.2) | 250(63.5) | 1.375 (34.9) | 2.62 (66.5) | 21 (0.60) ; : : 
* Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
2 10 @ 250 5@05 595-1308-ND 1312 984 853 | LP-10-250 2 24 @ 100 12@0.2 595-1327-ND 1312 9.84 853 | LP-24-100 
6 10 @ 600 5@12 595-1309-ND 14.44 1083 9.38 | LP-10-600 6 24 @ 250 12@05 595-1328-ND 1444 10.83 9.38 | LP-24-250 
12 10 @ 1200 5@24 595-1310-ND 18.50 13.89 12.03 | LP-10-1200 12 24 @ 500 12@1.0 595-1329-ND 18.50 13.89. 12.03 | LP-24-500 
24 10 @ 2400 5@48 595-1311-ND 20.52 15.40 13.34 LP-10-2400 24 24 @ 1000 12@2.0 595-1330-ND 20.52 15.40 13.34 LP-24-1000 
43 | 10@4800 5@96 595-1312-ND 2503 1877 16.28 | LP-10-4800 48 | 24@2000 12@4.0 595-1331-ND 25.03 18.77 16.28 | LP-24-2000 
2 | 126@200 63@04 | 595-1313-ND 1312 9.84 853 | LP-12-200 2 30 @ 85 W@017 | 595-1332ND 13.12 9.84 8.53] LP-30-85 
6 | 126@450 63@09 | 595-1314-ND 1444 1083 9.38 | LP-12-450 6 30 @ 200 18@04 = /5951933-ND') 14.44 10.83 9.38 | LP-80-200 
12 | 126@900 63@18 | 595-1315-ND 1850 1389 12.03 | LP-12-900 Me BH : ae 7 c be one ae a te a 
24 | 12.6@ 1900 6.3@3.8 595-1316-ND 20.52 15.40 13.34 | LP-12-1900 . Dasa : : : oa 
48 | 30@ 1600 15@3.2 595-1336-ND 25.03 18.77 _—*'16.28 | LP-30-1600 
48 | 12.6 @ 3800 63@7.6 | 595-1317-ND 25.03 «18.77 ~—«16.28_-|_LP-12-3800 . ak O75 e018 WESe=RaeNNN 1342 gaa asa) P3475 
a, He ; be ; 7 Hd ean He Pa er a a 6 | 34@170 17@034 | 595-133¢-ND 14.44 10.88 +938 _|_LP-34-170 
a Sie) 2 ; ; ; pea 12 | 34@340 17@0.68 | 595-1339-ND 1850 13.89 12.03 | LP-34-340 
12 ||) 16 @:700) Bei4 eee 1850 (13.89 12.03 | LP-16-700 24 | 34@700 17@1.4 | 595-1340-ND 2052 15.40 13.34 | LP-34-700 
24 | 16@ 1500 8O30 — SabsSATNDR) 20.52 15.40 13.34 | LP-16-1500 48 | 34@ 1400 17@28 | 595-1341-ND _25.0318.77_—*16.28 | _LP-34-1400 
48 | 16@ 3000 8@6.0 595-1322-ND (25.03 18.77 _—*16.28 | LP-16-3000 2 40 @ 60 20@012 | 5954342ND-1312.~-~<9.84.~-«8.53| LP-40-60 
2 20@ 125 10@0.25 | 595-1323-ND 13.12, 9.84 8.53 | LP-20-125 6 40 @ 150 20@0.3 595-1343-ND 1444 10.83 9.38 | LP-40-150 
12 20 @ 600 10@1.2 595-1324-ND 18.50 13.89 12.03 | LP-20-600 12 40 @ 300 20@06 595-1344-ND 1850 13.89 12.03 | LP-40-300 
24 | 20@ 1200 10@ 24 595-1325-ND 2052 15.40 13.34 | LP-20-1200 24 40 @ 600 20@ 1.2 595-1345-ND 2052 15.40 13.34 | LP-40-600 
48 | 20@2400 10@48 595-1326-ND 25.03 18.77 16.28 | LP-20-2400 48 | 40@ 1200 20@ 2.4 595-1346-ND 25.03 18.77 16.28 | LP-40-1200 


Miniature Low Power Transformers 


Signal’s PC low power transformers are designed to operate between 50 and 500Hz without any degradation in output voltage. 
Specifications: ¢ Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot ¢ Insulation: Class B insulation (130°C) 
Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Single 115V Primary 


Type PC 6 Pins 


@ .w 


Dual 115/230V Primary 
Type DPC 8 Pins 


VA Dimensions - Inch (mm) Wot. TVEEPe, TYEEDRG =—© : ° . . 
Size 3 Ww H A (6-Pin) A (8-Pin) B oz. (kg) > = saunas 
1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.312 (7.92) | 0.200 (5.08) | 1.030 (26.2) } 3 (0.08) P avis 7 @ @ 
44 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.130 (28.7) | 5 (0.14) a i ° . . 
10. | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.330 (38.8) | 9 (0.23) © “—- Hz é 
24 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 2.130 (54.1) | 12 (0.34) * Indicates like polarity « Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@mA Part No. il 10 25 Part No. (Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type PC Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DPC 
1.2 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1103-ND 7.87 6.95 6.02 PC-12-100 1.2 12.6 @ 100 6.3 @ 200 §95-1131-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-12-100 
44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 595-1104-ND 9.23 8.15 7.07 PC-12-350 44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 §95-1132-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-12-350 
10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 595-1105-ND 10.69 9.43 8.19 PC-12-800 10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 §95-1133-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-12-800 
24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1106-ND 14.96 13.20 11.44 PC-12-2000 24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 §95-1134-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-12-2000 
1.2 16@75 8@ 150 595-1107-ND 7.87 6.95 6.02 PC-16-75 1.2 16@75 8@ 150 §95-1135-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-16-75 
44 16 @ 260 8 @520 595-1108-ND 9.23 8.15 7.07 PC-16-260 44 16 @ 260 8@520 §95-1136-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-16-260 
10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1109-ND 10.69 9.43 8.19 PC-16-640 10 16 @ 640 8 @ 1280 §95-1137-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-16-640 
24 16 @ 1500 8 @ 3000 595-1110-ND 14.96 13.20 11.44 PC-16-1500 24 16 @ 1500 8 @ 3000 §95-1138-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-16-1500 
12 20 @ 60 10 @ 120 595-1111-ND 7.87 6.95 6.02 PC-20-60 1.2 20 @ 60 10 @ 120 §95-1139-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-20-60 
4.4 20 @ 220 10 @ 440 595-1112-ND 9.23 8.15 7.07 PC-20-220 44 20 @ 220 10 @ 440 595-1140-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-20-220 
10 20 @ 500 10 @ 1000 595-1113-ND 10.69 9.43 8.19 PC-20-500 10 20 @ 500 10 @ 1000 595-1141-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-20-500 
24 20 @ 1200 10 @ 2400 595-1114-ND 14.96 13.20 11.44 PC-20-1200 24 20 @ 1200 10 @ 2400 595-1142-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-20-1200 
1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1115-ND 7.87 6.95 6.02 PC-24-50 1.2 24 @50 12 @ 100 595-1143-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-24-50 
4.4 24 @ 180 12 @ 360 595-1116-ND 9.23 8.15 7.07 PC-24-180 44 24 @ 180 12 @ 360 595-1144-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-24-180 
10 24 @ 450 12 @ 900 595-1117-ND 10.69 9.43 8.19 PC-24-450 10 24 @ 450 12 @ 900 §95-1145-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-24-450 
24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1118-ND 14.96 13.20 11.44 PC-24-1000 24 24 @ 1000 12 @ 2000 §95-1146-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-24-1000 
1.2 28 @ 40 14@ 80 595-1119-ND 7.87 6.95 6.02 PC-28-40 1.2 28 @ 40 14 @ 80 595-1147-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-28-40 
44 28 @ 160 14 @ 320 595-1120-ND 9.23 8.15 7.07 PC-28-160 44 28 @ 160 14 @ 320 595-1148-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-28-160 
10 28 @ 360 14@720 595-1121-ND 10.69 9.43 8.19 PC-28-360 10 28 @ 360 14@720 595-1149-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-28-360 
24 28 @ 800 14 @ 1600 §95-1122-ND 14.96 13.20 11.44 PC-28-800 24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1150-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-28-800 
42 34 @ 35 17@70 595-1123-ND 7.87 6.95 6.02 PC-34-35 1.2 34 @ 35 17@70 §95-1151-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-34-35 
44 34 @ 125 17 @ 250 595-1124-ND 9.23 8.15 7.07 PC-34-125 44 34 @ 125 17 @ 250 §95-1152-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-34-125 
10 34 @ 300 17 @ 600 595-1125-ND 10.69 9.43 8.19 PC-34-300 10 34 @ 300 17 @ 600 §95-1153-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-34-300 
24 34 @ 700 17 @ 1400 595-1126-ND 14.96 13.20 11.44 PC-34-700 24 34 @ 700 17 @ 1400 §95-1154-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-34-700 
1.2 40 @ 30 20 @ 60 595-1127-ND 7.87 6.95 6.02 PC-40-30 1.2 40 @ 30 20 @ 60 §95-1155-ND 9.14 8.07 6.99 DPC-40-30 
4.4 40 @ 110 20 @ 220 595-1129-ND 9.23 8.15 7.07 PC-40-110 44 40 @ 110 20 @ 220 §95-1156-ND 10.69 9.43 8.19 DPC-40-110 
10 40 @ 250 20 @ 500 595-1130-ND 10.69 9.43 8.19 PC-40-250 10 40 @ 250 20 @ 500 §95-1157-ND 12.45 10.98 9.52 DPC-40-250 
24 40 @ 600 20 @ 1200 595-1128-ND 14.96 13.20 11.44 PC-40-600 24 40 @ 600 20 @ 1200 §95-1158-ND 16.44 14.50 12.58 DPC-40-600 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1811 


NEW! 


Signal Transformer Split/Tran™ Low Power Transformers 


WIMIIIIILSEE Split Bobbin with High Isolation 


Signal’s ST and DST transformers use a split bobbin that provides superior islolation and low capacitive 


coupling. 


Specifications: ¢ Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot » Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: * UL 1446 (E66312) * UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 
#66 (File #221070) 
Dimensions — Inch (mm) Optional Mtg. Wot. 
Size| VA L Ww H ML A B c Screw & Nut Ibs. (kg) TYPE ST TYPE DST 
2 | 1.1 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 0.97 (24.6) - 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) None 0.17 (0.08) Single Primary Dual eamery 
3 | 2.4 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.21 (30.8) - 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) 0.25 (0.11) é TA > © © =—© 
4 | 6 | 1.62 (41.3) | 1.31 (33.3) | 1.31 (33.3) | 1.06 (26.9) | 0.250 (6.4) | 0.350 (8.9) | 1.250 (32.5) | ,_ . | 0.44 (0.20) & —_ 4B f 3 f 
5 | 12 | 1.91 (48.4) | 1.59 (40.4) | 1.45 (36.9) | 1.25 (31.8) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.410 (35.8) aces ouny 0.70 (0.32) Si fim TA eev © © ©@— © 
6 | 20 | 2.25 (57.2) | 1.88 (47.8) | 1.45 (36.9) | 1.50 (38.1) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.600 (40.6) ; 0.80 (0.36) Foor @—* . © jen 3 
7 | 36 | 2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.59 (40.4) fi 0.400 (10.2) | 0.400 (10.2) | 1.850 (47.0) t 1.1 (0.50) hota ba ae © 50/60 Hz F © 
t Size 7 has 4 Mtg. holes on 2.18 x 1.75 centers for a #6 screw. Need not be nylon. on single primary versions * Indicates like polarity * Indicates like polarity 
Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type ST Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DST 
2 1.1 | 12.6@0.09 | 63@0.18 | 595-1159-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-12 2 11 | 12.6@0.09 | 63@0.18 | 595-1194-ND 9.73 8.59 745 | DST-2-12 
3 24 | 126@02 | 63@04 | 595-1160-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-12 3 24 | 126@0.2 | 63@04 | 595-1195-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-12 
4 6 126@0.5 | 63@1.0 | 595-1161-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-12 4 6 126@0.5 | 63@1.0 | 595-1196-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-12 
5 12 | 126@1.0 | 63@2.0 | 595-1162-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-12 5 12 | 126@1.0 | 63@2.0 | 595-1197-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-12 
6 20 | 126@16 | 63@32 | 595-1163-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-12 6 20 | 126@16 | 63@32 | 595-1198-ND 14.96 13.20 11.44 | DST-6-12 
2 1.1 | 16@0.07 8@0.14 595-1164-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-16 2 1.1 | 16@0.07 8@0.14 595-1199-ND 9.73 8.59 7.45 | DST-2-16 
3 24 | 16@0.15 8@03 595-1165-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-16 3 24 | 16@015 8@03 595-1200-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-16 
4 6 16@04 8@08 595-1166-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-16 4 6 16@04 8@08 595-1201-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-16 
5 12 16@0.8 8@16 595-1167-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-16 5 12 16@0.8 8@16 595-1202-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-16 
6 20 | 16@1.25 8@25 595-1168-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-16 6 20 | 16@1.25 8@25 595-1203-ND 14.96 13.20 11.44 | DST-6-16 
7 36 | 16@2.25 8@45 595-1169-ND 15.96 14.08 12.21 | ST-7-16 7 36 | 16@2.25 8@45 595-1204-ND 17.87 15.78 13.67 | DST-7-16 
2 1.1 | 20@0.055 | 10@0.11 | 595-1170-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-20 2 1.1 | 20@0.055 | 10@0.11 | 595-1205-ND 9.73 8.59 7.45 | DST-2-20 
3 24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1171-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-20 3 24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1206-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-20 
4 6 20@0.3 10@06 595-1172-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-20 4 6 20@0.3 10@06 595-1207-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-20 
5 12 20@ 0.6 10@1.2 595-1173-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-20 5 12 20 @ 0.6 10@1.2 595-1208-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-20 
6 20 20@ 1.0 10@2.0 595-1174-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-20 6 20 20@1.0 10@2.0 595-1209-ND 14.96 13.20 11.44 | DST-6-20 
7 36 20@18 10@3.6 595-1175-ND 15.96 14.08 12.21 | ST-7-20 7 36 20@1.8 10@3.6 595-1210-ND 17.87 15.78 13.67 | DST-7-20 
2 1.1 | 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1176-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-24 2 1.1 | 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1211-ND 9.73 8.59 7.45 | DST-2-24 
3 24 24@01 12@02 595-1177-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-24 3 24 24@0.1 12@02 595-1212-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-24 
4 6 24 @ 0.25 12@05 595-1178-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-24 4 6 24 @ 0.25 12@05 595-1213-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-24 
5 12 24@0.5 12@1.0 595-1179-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-24 5 12 24@0.5 12@1.0 595-1214-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-24 
6 20 24@08 12@16 595-1180-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-24 6 20 24@08 12@16 595-1215-ND 14.96 13.20 11.44 | DST-6-24 
7 36 24@15 12@3.0 595-1181-ND 15.96 14.08 12.21 | ST-7-24 7 36 24@1.5 12@3.0 595-1216-ND 17.87 15.78 13.67 | DST-7-24 
2 11 | 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1182-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-28 2 1.1 | 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1217-ND 9.73 8.59 745 | DST-2-28 
3 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1183-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-28 3 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1218-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-28 
4 6 28 @ 0.2 14@04 595-1184-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-28 4 6 28 @0.2 14@04 595-1219-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-28 
5 12 | 28@042 | 14@0.84 | 595-1185-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-28 5 12 | 28@042 | 14@0.84 | 595-1220-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-28 
6 20 28 @ 0.7 14@14 595-1186-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-28 6 20 28 @0.7 14@14 595-1221-ND 14.96 13.20 11.44 | DST-6-28 
7 36 28 @1.3 14@26 595-1187-ND 15.96 14.08 12.21 | ST-7-28 7 36 28 @13 14@26 595-1222-ND 17.87 15.78 13.67 | DST-7-28 
2 1.1 | 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1188-ND 8.37 7.39 6.40 | ST-2-36 2 1.1 | 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1223-ND 9.73 8.59 7.45 | DST-2-36 
3 24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1189-ND 8.41 7.42 6.44 | ST-3-36 3 24 | 36@0.065 | 18@013 | 595-1224-ND 9.85 8.69 7.54 | DST-3-36 
4 6 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1190-ND 9.69 8.55 7.41 | ST-4-36 4 6 36@017 | 18@0.34 | 595-1225-ND 10.69 9.43 8.19 | DST-4-36 
5 12 | 36@0.35 18@07 595-1191-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-5-36 5 12 | 36@0.35 18@07 595-1226-ND 12.27 10.83 9.38 | DST-5-36 
6 20 | 36@0.55 18@14 595-1192-ND 10.94 9.66 8.37 | ST-6-36 6 20 | 36@0.55 18@14 595-1227-ND 14.96 13.20. 11.44 | DST-6-36 
7 36 36@1.0 18@20 595-1193-ND 15.96 14.08 12.21 | ST-7-36 7 36 36 @1.0 18@20 595-1228-ND 17.87 15.78 13.67 | DST-7-36 
All-4-One™ International Transformers Chassis Mount Ce @, .AS 
a oT — 
Specifications: 5068 Hz 
*¢ Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot ¢ Primaries: Dual primaries (115/230V — 50/60Hz) = © 
¢ Leakage: Current meets UL 60601-1, IEC/EN 60601-1 * Insulation: Class F insulation 415V . 
(155°C) * Flammability Rating: Bobbin and shroud material meet UL 94VO 50/60 Hz é > ike poten 


Agency Standards: UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE 


certified to VDE 0805 / EN 60950 (File #1448) 


MOUNTING STYLE B 


MOUNTING STYLE C 


VA | Mtg. Dimensions - Inch (mm) Mtg. Wot. pened Quick- BOT OMviENC 
Size | Style L w H c ML Terminals |Screw| _ Ibs. (kg) connect Fi i 
25 | C | 281(714) | 2.14 (54.4) | 2.31 (68.7) | 0.31(7.9) | 2.37 (60.3) | 0.187(4.75)| #6 | 1.25 (0.57) solder lug f rir 
43 | C | 3.12(79.4) | 2.14 (54.4) | 2.68 (68.2) | 0.31(7.9) | 2.81 (71.4) | 0.187 (4.75) | #6 | 1.6 (0.73) terminals yy . 
80 | B | 2.50(63.5) | 2.52 (64.3) | 3.00 (76.2) | 0.31(7.9) | 2.00 (50.8) | 0.187 (4.75) | #6 2.8 (1.27) | ; 
130 | B | 2.81 (71.4) | 3.00 (76.2) | 3.37 (85.7) | 0.37 (9.5) | 2.25 (57.2) | 0.25(6.35) | #8 | 4.1 (1.86) ML aa rary eee | (Mounting Style C Shown) 
175 | B | 3.12(79.4) | 3.14(79.7) | 3.75 (95.3) | 0.37 (9.5) | 2.50 (63.5) | 0.25 (6.35) | #8 5.5 (2.49) Ll I |, — 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A Part No. il 10 25 Part No. (Size) VCT@A V@A Part No. ‘ 10 25 Part No. 
43 12.6 @ 3.4 6.3 @6.8 §95-1274-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-12 130 24@54 12 @10.8 595-1291-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-24 
80 12.6 @6.3 6.3 @ 12.6 §95-1275-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-12 175 24@73 12 @ 14.6 595-1292-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-24 
130 12.6 @ 10.3 6.3 @ 20.6 §95-1276-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-12 25 28 @0.9 14 @ 1.86 595-1293-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-28 
175 12.6 @ 14.0 6.3 @ 28.0 §95-1277-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-12 43 28 @1.5 14@3.0 595-1294-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-28 
25 16@1.6 8@3.2 §95-1278-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-16 80 28 @ 2.8 14@56 595-1295-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-28 
43 16 @27 8@54 595-1279-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-16 130 28 @ 4.6 14@9.2 595-1296-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-28 
80 16@5.0 8@10.0 §95-1280-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-16 175 28 @ 6.25 14 @ 12.5 595-1297-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-28 
130 16@81 8@16.2 §95-1281-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-16 25 36 @ 07 18@14 595-1298-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-36 
175 16 @ 11.0 8 @ 22.0 §95-1282-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-16 43 36 @ 1.2 18@24 595-1299-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-36 
25 20 @ 1.25 10@25 §95-1283-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-20 80 36 @ 2.2 18@44 595-1300-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-36 
43 20 @ 2.2 10@4.4 §95-1284-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-20 130 36 @ 3.6 18@7.2 595-1301-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-36 
80 20 @ 4.0 10 @8.0 §95-1285-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-20 175 36 @ 4.8 18 @ 9.6 595-1302-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-36 
130 20@6.5 10 @ 13.0 §95-1286-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-20 25 230 @ 0.11 115 @ 0.22 595-1303-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-230 
175 20 @ 8.8 10 @ 17.6 §95-1287-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-20 43 230 @ 0.19 115 @ 0.38 595-1304-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-230 
25 24@1.0 12@2.0 §95-1288-ND 16.44 14.50 12.58 A41-25-24 80 230 @ 0.35 115 @0.7 595-1305-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-230 
43 24@18 12@3.6 595-1289-ND 21.18 18.69 16.20 A41-43-24 130 230 @ 0.57 115 @ 1.14 595-1306-ND 38.71 34.16 29.61 A41-130-230 
80 24 @3.3 12@6.6 595-1290-ND 28.93 25.53 22.12 A41-80-24 175 230 @ 0.76 115 @ 1.52 595-1307-ND 44.57 39.33 34.09 A41-175-230 
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wi TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators 


Texas Instruments manufactures the industry's smallest, most efficient and easy to use Integrated Switching 
Regulators (ISRs). Using a unique, proprietary design which employs 1 MHz switching technology to produce 
state-of-the-art power densities, these ISRs let you select the product performance that exactly matches your 


Plug 


application. Features: » Easy to use — just plug them in. In most cases, only one external component is required, 

if any * Output voltages are laser-trimmed for accuracy » High efficiencies and low component counts combine 

to yield MTBFs in excess of 1,000,000 hours oe : F 
Additional drawings on the following pages. 
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DC Maximum |Minimum| DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient} Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection| tection) Adj. | Controlt| Sense | Response} Range (°C) Part No. 1 25 100 
Variable Output ISR’s 
1000)F/IN, 330uF/OUT, _ _ 7 a 
8 ELA 1.3 ~ 3.5 (s) 13.00 10(a) | 4.5~5.5 Horz. 40k/Power Good X | X(t) | Stnby x 40(d) ~ 85 (e) | PT6701A-ND 31.80 29.68 27.56 
1000)F/IN, 330yF/OUT, = _ 7 % 
8 ELC 1.3 ~ 3.5 (s) 13.00 10(a) | 4.5~5.5 | Horz. SMD 40k/Power Good X | X(t) | Stnby x 40(d) ~ 85 (e) | PT6701C-ND 31.80 29.68 27.56 
1OQ0UF/IN, 330yF/OUT, _ _ 7 4 
8 ELD 1.3 ~ 3.5 (s) 13.00 10(a) | 4.5~55 Vert. 40k/Power Good X | X(t) | Stnby x 40(d) ~ 85 (e) | PT6701N-ND 31.80 29.68 27.56 
1000)F/IN, 330yF/OUT, 
8 ELA 1.3 ~ 3.5 (s) 14.00 10 (a) | 10.8 ~ 13.2 Horz. 40k/Power Good - X | X(t) | Stnby x _ -40(d) ~ 85 (e) | PT6721A-ND 31.80 29.68 27.56 
1OQ0)F/IN, 330yF/OUT, 
8 ELC 1.3 ~ 3.5 (s) 14.00 10 (a) | 10.8 ~ 13.2 | Horz. SMD 40k/Power Good - X | X(t) | Stnby x _— -40(d) ~ 85 (e) | PT6721C-ND 31.80 29.68 27.56 
10 ENF 13~35 20.00 (I) | .10(a) | 4.5~5.5 Horz. 1500)F/IN, 330F/OUT _ X | X(t) | Stnby | X(r) - -40 ~ 85 (d,e) | PT7711A-ND 53.61 50.04 46.47 
10 ENG 1.3~3.5 20.00 (I) | .10(a) | 4.5~5.5 |Horz.SMD | 1500F/IN, 330yF/OUT _— X | X(t)} Stnby | X(r) - -40 ~ 85 (d,e) | PT7711C-ND 53.61 50.04 46.47 
1500uF/IN, 660 or - d 
"1 EKF 1.3 ~ 3.5 (t) 30.00 10 (a) | 10.8 ~ 13.2 Horz. 1200uF/OUT (p) x X | X(t) | Stnby x x 40 ~ 85 (de) | PT8121A-ND 71.63 66.85 62.08 
EFL 1.2 3.00 0.10 (a) | 31~55 Horz. 100uF/OUT (n) =- x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d,e)_ | PT5506A-ND 18.05 16.85 15.64 
EFL 1.2 5.50-6.00(m)} 0.0 3.1 ~5.5 Horz. 100uF (n) x x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d) PT5406A-ND 17.78 1659 15.41 
6 EFL 1.5 3.00 0.10 (a) | 31~55 Horz. 100uF/OUT (n) - x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d,e) | PT5505A-ND 18.05 16.85 15.64 
EFL 1.5 5.50-6.00(m)} 0.0 3.1~5.5 Horz. 100uF (n) x x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d) PT5405A-ND 17.78 1659 15.41 
EFL 1.8 3.00 0.10 (a) | 3.1~55 Horz. 100uF/OUT (n) - x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d,e) | PT5504A-ND 18.05 16.85 15.64 
6 EFL 25 3.00 0.10 (a) | 3.1~55 Horz. 100uF/OUT (n) =_ x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (d,e)_| PT5502A-ND 18.05 16.85 15.64 
6 EFL 25 5.50-6.00(m)} 0.0 45~5.5 Horz. 100uF (n) x x X | Inhibit - = -40 ~ 85 (d) PT5402A-ND 17.78 1659 15.41 
1 EAA 3.3 1.00 10 (a) 9~26 Horz. 100)F (n) x x - - =- - -20 ~ 80 (b) PT5103A-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAC 3.3 1.00 10 (a) 9~26 | Horz. SMD 100)F (n) x x - - ad ad -20 ~ 80 (b) PT5103C-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAD 3.3 1.00 10 (a) 9~26 Vert. 100)F (n) x x - - ad - -20 ~ 80 (b) PT5103N-ND 12.25 11.03 9.78 
2 EBA 3.3 (f) 1.00 10 (a) 9~26 Horz. 100)F (n) x x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (b) PT6102A-ND 1258 11.33 10.05 
2 EBC 3.3 (f) 1.00 10 (a) 9~26 | Horz. SMD 100)F (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) PT6102C-ND 1258 11.33 10.05 
2 EBD 3.3 (f) 1.00 10 (a) 9~ 26 Vert. 100)F (n) xX xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) PT6102N-ND 12.58 11.33 10.05 
EFD 6.0 1.50 10 (a) 10 ~ 38 Vert. 100)F (n) x x - = x -40 ~ 80 (b) PT78ST106V-ND 1441 12.98 11.51 
EFA 3.3 1.50 10 (a) 7~26 Horz. 100)IF (n) x xX - - _ x -40 ~ 80(b) | 78ST133HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFC 3.3 1.50 10 (a) 7~26 | Horz. SMD 100)F (n) x x - - - x -40 ~80(b) | 78ST133SC-ND 18.05 16.85 15.64 
EFD 3.3 1.50 10 (a) 7~26 Vert. 100)F (n) x x - - _ x -40 ~80(b) | 78ST133VC-ND 18.05 16.85 15.64 
EFA 3.3 1.50 10 (a) 9~ 26 Horz. 100)F (n) xX xX - _— _ x -40 ~ 80 (b) PT78ST133H-ND 14.41 12.98 11.51 
EFC 3.3 1.50 10 (a) 9~26 | Horz. SMD 100)F (n) x x - - _ x -40 ~ 80 (b) PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFD 3.3 1.50 10 (a) 9~ 26 Vert. 100)IF (n) xX x - _ _ x -40 ~ 80 (b) PT78ST133V-ND 14.41 12.98 11.51 
EFA 3.3 2.00 10 (a) 7~15 Horz. 100)IF (n) xX x - - _ x -40 ~85(b) | 78HT233HC-ND 21.62 20.18 18.74 
EFD 3.3 2.00 10 (a) 7~15 Vert. 100)F (n) xX xX - - _ x -40 ~85(b) | 78HT233VC-ND 21.62 20.18 18.74 
2 EBA 3.3 2.00 10 (a) 7~26 Horz. 100)1F (n) xX xX X | Inhibit _ _ -40 ~ 85 (b) PT6203A-ND 17.66 16.48 15.31 
2 EBD 3.3 2.00 10 (a) 7~26 Vert. 100)F (n) xX x X | Inhibit - _ -40 ~ 85 (b) PT6203N-ND 17.66 16.48 15.31 
5 EFA 3.3 2.00 10 (a) 9~15 Horz. 100)F (n) x xX — - _ x -40 ~ 85 (b) PT78HT233H-ND 16.20 15.12 14.04 
5 EFC 3.3 2.00 10 (a) 9~15 | Horz. SMD 100)IF (n) xX x _ _- _ x -40 ~ 85 (b) PT78HT233S-ND 16.20 15.12 14.04 
2 EBA 3.3 2.00 10 (a) 9~ 26 Horz. 100)F (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) PT6213D-ND 15.90 14.84 13.78 
2 EBC 3.3 2.00 10 (a) 9~26 | Horz. SMD 100)F (n) x x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (b) PT6213E-ND 15.90 14.84 13.78 
2 EBD 3.3 2.00 10 (a) 9~ 26 Vert. 100)F (n) x x X | Inhibit _ _ -40 ~ 85 (b) PT6213P-ND 15.90 14.84 13.78 
3 ECA 3.3 3.00 10(a) | 4.5~5.5 Horz. 2/1 00uF (n) xX xX 0 ~ 70 (b) PT6405D-ND 23.40 21.84 20.28 
3 ECC 3.3 3.00 10(a) | 4.5~5.5 | Horz. SMD 2/100uF (n) x xX 0 ~ 70 (b) PT6405E-ND 23.40 21.84 20.28 
3 ECD 3.3 3.00 10(a) | 4.5~5.5 Vert. 2/1 00uF (n) xX xX 0 ~ 70 (b) PT6405P-ND 23.40 21.84 20.28 
6 EFL 3.3 3.00 10(a) | 4.5~5.5 Horz. 100)F (n) - x X | Inhibit _ _ -40 ~ 85 (b,d) | PT5501A-ND 18.05 16.85 15.64 
6 EFM 3.3 3.00 10(a) | 4.5~5.5 | Horz. SMD 100)IF (n) =- x X | Inhibit - = -40 ~ 85 (b,d) | PT5501C-ND 18.05 16.85 15.64 
6 EFK 3.3 3.00 10(a) | 45~55 Vert. 100)F (n) - x X | Inhibit - = -40 ~ 85 (b,d) | PT5501N-ND 18.05 16.85 15.64 
2 EBA 3.3 3.00 10 (a) 9~ 26 Horz. 100)F (n) x x X | Inhibit _ _ -40 ~ 85 (b) PT6303A-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBC 3.3 3.00 10 (a) 9~26 | Horz. SMD 100)F (n) x x X | Inhibit - - -40 ~ 85 (b) PT6303C-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBD 3.3 3.00 10 (a) 9~ 26 Vert. 100)F (n) x x X | Inhibit - = -40 ~ 85 (b) PT6303N-ND 17.85 16.66 15.47 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
Tt Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 yA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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Fig. 4 Package Style EE(x) (14 Pin SIP) Fig. 5 Package Style EF(x) Fig. 6 Package Style EF(x) (5 Pin SIP) 
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oc Maximum | Minimum} DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient | Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection|tection| Adj. |Controlt} Sense | Response Range(°C) Part No. 1 25 100 
Single Output ISR's (cont.) 
2 EBC 3.3 3.00 (h) 30 45~9 Horz. SMD 100)F (0) x x xX ad - - 0 ~ 70 (b) PT6305C-ND 23.40 21.84 20.28 
6 EED 3.3 5.00(e) -10(a) 9~28 Vert. 560uF/IN(p), 330uF/OUT(o) | — > x Stnby xX =- -40 ~ 85(e) | PT6651P-ND 28.50 26.60 24.70 
6 EFL 3.3 5.50-6.00 (m) 0.0 45~5.5 Horz. 100uF (n) x Xx X | Inhibit _ - -40 ~ 85 (d) | PT5401A-ND 17.78 1659 15.41 
4 EEA 3.3 8.00 -10 (a) 45~5.5 Horz. 2/330uF (p) _ xX x Stnby xX - -40 ~ 85 (b,d) | PT6521D-ND 31.88 29.75 27.63 
4 EED 3.3 8.00 -10 (a) 45~55 Vert. 2/330uF (p) _ xX x Stnby xX - -40 ~ 85 (b,d) | PT6521P-ND 31.88 29.75 27.63 
4 EEA 3.3 7.00 - 9.00 (e) | .10 (a) 45~6 Horz. 2/330uF (p) x _ x Stnby xX - -40 ~ 85 (d,e) | PT6601D-ND 29.21 27.26 = 25.32 
4 EEC 3.3 7.00 - 9.00 (e) | .10 (a) 45~6 Horz. SMD 2/330uF (p) x _ x Stnby xX - -40 ~ 85 (d,e) | PT6601E-ND 29.21 27.26 25.32 
4 EED 3.3 7.00 - 9.00 (e) | .10 (a) 45~6 Vert. 2/330uF (p) x _ x Stnby xX - -40 ~ 85 (d,e) | PT6601P-ND 29.21 27.26 = 25.32 
2 EBA 5.0 (f) 1.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Horz. 100uF (n) x xX X | Inhibit - = -40 ~ 85 (b,f) | PT6101A-ND. 12.58 11.33 10.05 
2 EBC 5.0 (f) 1.00 -10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100uF (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 85 (b) | PT6101C-ND 1258 11.33 10.05 
2 EBD 5.0 (f) 1.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Vert. 100uF (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 85(b) | PT6101N-ND 12.58 11.33 10.05 
1 EAA 5.0 1.00 -10 (a) 9 ~38 Horz. 100uF (n) x Xx _ — - - -20 ~ 80 (b) | PT5101A-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAC 5.0 1.00 -10 (a) 9 ~ 38 Horz. SMD 100pF (n) x Xx _— _— - - -20 ~ 80 (b) | PT5101C-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAD 5.0 1.00 -10 (a) 9 ~38 Vert. 100,F (n) x xX _ _ - - -20 ~ 80(b) | PT5101N-ND 12.25 11.03 9.78 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 7~30 Horz. None x x _ _ - - -40 ~ 80(b) | 78SR105HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFC 5.0 1.50 -10 (a) 7~30 Horz. SMD None x Xx — — - - -40 ~ 80 (b) | 78SR105SC-ND 18.05 1685 15.64 
5 EFD 5.0 1.50 -10 (a) 7~30 Vert. None x xX — —_ - =_ -40 ~ 80 (b) | 78SR105VC-ND 18.05 1685 15.64 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 7~30 Horz. 100pF (n) x x — aad - xX -40 ~ 80 (b) | 78ST105HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFD 5.0 1.50 -10 (a) 7~30 Vert. 100,F (n) x xX _ ad - xX -40 ~ 80(b) | 78ST105VC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 9 ~38 Horz. 100uF (n) x X — _— _ xX -40 ~ 80 (b) | PT78ST105H-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFC 5.0 1.50 -10 (a) 9 ~ 38 Horz. SMD 100uF (n) x X — — - xX -40 ~ 80 (b) | PT78ST105S-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFD 5.0 1.50 -10 (a) 9 ~38 Vert. 100,F (n) x xX _ — - xX -40 ~ 80 (b) | PT78ST105V-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) Vo 2 ~ 28 Horz. 100UF (n) x x _ _ - xX -40 ~ 85 (b) | 78HT205HC-ND 21.62 20.18 18.74 
5 EFD 5.0 2.00 -10 (a) Vo 2 ~ 28 Vert. 100,F (n) x x _ _ - xX -40 ~ 85(b) | 78HT205VC-ND 21.62 20.18 18.74 
2 EBA 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 ~ 30 Horz. 100uF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~60(b) | PT6202A-ND 17.66 1648 15.31 
2 EBD 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 ~ 30 Vert. 100UF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~60(b) | PT6202N-ND 17.66 1648 15.31 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) 8 ~20 Horz. 100pF (n) x Xx — — - xX -40 ~ 85(b) | 78ST205HC-ND 21.62 20.18 18.74 
5 EFD 5.0 2.00 -10 (a) 8 ~20 Vert. 100uF (n) x xX - =_ od xX -40 ~ 85(b) | 78ST205VC-ND 21.62 20.18 18.74 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) 9 ~ 28 Horz. 100uF (n) x xX —_ _ _ xX -40 ~ 85(b) | PT78HT205H-ND 16.20 15.12 14.04 
5 EFC 5.0 2.00 -10 (a) 9 ~ 28 Horz. SMD 100uF (n) x Xx _ _ - xX -40 ~ 85(b) | PT78HT205S-ND 16.20 15.12 14.04 
5 EFD 5.0 2.00 -10 (a) 9~28 Vert. 100)F (n) x xX _ =_ = xX -40 ~ 85(b) | PT78HT205V-ND 16.20 15.12 14.04 
2 EBA 5.0 2.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Horz. 100,F (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 85(b) | PT6212D-ND 15.90 1484 13.78 
2 EBC 5.0 2.00 -10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100uF (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 85(b) | PT6212E-ND 15.90 1484 13.78 
2 EBD 5.0 2.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Vert. 100uF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85(b) | PT6212P-ND 15.90 1484 13.78 
7 ‘| EFH(q) 5.0 3.00 -10 (a) 8 ~20 Horz. 100uF (n) x Xx — —_— - x -40~70(b) | 78ST305HC-ND 26.40 24.64 22.88 
7 ‘| EFF (q) 5.0 3.00 -10 (a) 8 ~20 Vert. 100uF (n) x x _ _ - xX -40~70(b) | 78ST305VC-ND 26.40 24.64 22.88 
7 ‘| EFH(q) 5.0 3.00 -10 (a) Vo 3 ~ 28 Horz. 100,F (n) x x _ _ - xX -40 ~70(b) | 78HT305HC-ND 26.40 24.64 22.88 
7 ‘| EFF (q) 5.0 3.00 -10 (a) Vo 3 ~ 28 Vert. 100uF (n) x x _ =— - xX -40~70(b) | 78HT305VC-ND 26.40 24.64 22.88 
2 EBA 5.0 3.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Horz. 100uF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85(b) | PT6302A-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBC 5.0 3.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100uF (n) x xX X | Inhibit - =- -40 ~ 85(b) | PT6302C-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBD 5.0 3.00 .10 (a) | 9 ~ 30/38 (c) Vert. 100,F (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 85(b) | PT6302N-ND 17.85 16.66 15.47 
4 EEA 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9~28 Horz. S60uF/IN, 330uF/OUT (p) | — - x Stnby xX - -40 ~ 85 PT6653D-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EEC 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9 ~ 28 Horz. SMD | S60uF/IN, 330uF/OUT (p) | — - x Stnby xX - -40 ~ 85 PT6653E-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EED 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9 ~ 28 Vert. S60uUF/IN, 330uF/OUT (p) | — - x Stnby xX - -40 ~ 85 PT6653P-ND 28.50 26.60 24.70 
14 EPA 5.0 5.00 0.10 (a) 18 ~ 36 Horz. S6OQuF/IN, 330uF/OUT (0) | ~— - x Stnby xX =- -40 ~ 85 (d) | PT6883A-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EEA 5.0 6.00 -10 (a) 9~16 Horz. 2/330uF (0) x - x Stnby xX - -40 ~ 85 (e) | PT6625D-ND 31.88 29.75 27.63 
4 EEC 5.0 6.00 -10 (a) 9~16 Horz. SMD 2/330uF (0) x - x Stnby xX - -40 ~ 85 (e) | PT6625E-ND 31.88 29.75 27.63 
4 EED 5.0 6.00 -10 (a) 9~16 Vert. 2/330uF (0) x _ X | Stnby xX - -40 ~ 85 (e) | PT6625P-ND 31.88 29.75 27.63 
13 EPJ 5.0 6.00 0.10 (a) | 10.8 ~ 13.2 Horz. 100uF/IN, 330uF/OUT (n) | — xX X | Inhibit _ - -40 ~ 85 (dje) | PT6341A-ND 27.15 25.34 23.53 
5 EFA 6.0 1.50 -10 (a) 8 ~ 30 Horz. None x x _ _ - =- -40 ~ 80 (b) | 78SR106HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFA 8.0 1.50 -10 (a) 10~30 Horz. None x x _ _ - => -40 ~ 80(b) | 78SR108HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFA 9.0 1.50 -10 (a) 13 ~ 38 Horz. 100uF (n) x Xx — —_ _ xX -40 ~ 80(b) | PT78ST109H-ND 14.41 12.98 11.51 
1 EAA 12.0 1.00 10 (a) | 4.75 ~Vo-1 Horz. 100uF (n) x -20~70(e) | PT5041A-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAC 12.0 1.00 10 (a) | 4.75 ~Vo-1 | Horz. SMD 100,F (n) x -20~70(e) | PT5041C-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAD 12.0 1.00 10(a) | 4.75 ~Vo-1 Vert. 100uF (n) x -20~70(e) | PT5041N-ND 15.83 14.25 12.64 
2 EBA | 12.0 (f) 1.00 -10 (a) | 16 ~ 30/38 (c)} — Horz. 100uF (n) x xX X | Inhibit - - -40 ~ 80 (b) | PT6103A-ND 1258 11.33 10.05 
2 EBC 12.0 (f) 1.00 -10 (a) | 16 ~ 30/38 (c)| Horz. SMD 100uF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 80 (b) | PT6103C-ND 12.58 11.33 10.05 
2 EBD | 12.0 (f) 1.00 .10 (a) | 16 ~ 30/38 (c)} Vert. 100uF (n) x xX X | Inhibit _ - -40 ~ 80 (b) | PT6103N-ND 12.58 11.33 10.05 
1 EAA 12.0 1.00 -10 (a) 16 ~ 38 Horz. 100)F (n) x x _ _ - =- -20 ~ 80 (b) | PT5102A-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAC 12.0 1.00 -10 (a) 16 ~ 38 Horz. SMD 100)F (n) x x _ _ - - -20 ~ 80 (b) | PT5102C-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAD 12.0 1.00 -10 (a) 16 ~ 38 Vert. 100pF (n) x xX _— —_— - =- -20 ~ 80(b) | PT5102N-ND 12.25 11.03 9.78 
12 EMF 12.0 1.50 -10(a) 7~16 Horz. 100UF/IN, 100UF/OUT (n) | — — |X/(UVLO)| Stnby _ - -40 ~ 85 (d,e) | PT5071A-ND 31.80 29.68 27.56 
5 EFA 12.0 1.50 -10 (a) 16 ~ 38 Horz. 100uF (n) x Xx — —_ - x -40 ~ 80(b) | PT78ST112H-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFC 12.0 1.50 -10 (a) 16 ~ 38 Horz. SMD 100,F (n) x xX _ _ - xX -40 ~ 80 (b) | PT78ST112S-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFD 12.0 1.50 -10 (a) 16 ~ 38 Vert. 100uF (n) x xX — — - xX -40 ~ 80 (b) | PT78ST112V-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFA 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. None x X _ — - - -40 ~ 80(b) | 78SR112HC-ND 18.05 1685 15.64 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 uA. Standby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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Su TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 


Additional drawings on the previous and following pages. 


Fig. 7 Package Style EF(x) Fig. 8 Package Style EL(x) (23 Pin SIP) Fig. 9 Package Style EL(x) (23 Pin SIP) 
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DC Maximum | Minimum DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- Vout On/Off | Remote | Transient | Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection |tection) Adj. | Controlt/ Sense | Response} Range (°C) | PartNo. 1 25 100 
Single Output ISR's (cont.) 

5 EFC 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. SMD None xX x - = - - -40 ~ 80(b) | 78SR112SC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFD 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Vert. None x x ad - - - -40 ~ 80(b) | 78SR112VC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFA 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. 100pF (n) xX x _ _ _ xX -40 ~ 80(b) | 78ST112HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFC 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. SMD 100pF (n) x x - - _ x -40 ~ 80(b) | 78ST112SC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFD 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Vert. 100pF (n) x x _ - - xX -40 ~ 80(b) | 78ST112VC-ND 18.05 16.85 15.64 
4 EEA 12.0 2.00 10 (a) 45~5.5 Horz. 2/560uF (0) - _- x - x - -40 ~65(m) | PT6674D-ND 28.50 26.60 24.70 
T EFH 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 28 Horz. 100pF (n) x x _ _ _ x -40 ~55(b) | 78ST212HC-ND 27.80 25.95 24.09 
7 EFF 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 28 Vert. 100pF (n) x Xx - _ _ x -40 ~55(b) | 78ST212VC-ND 27.80 25.95 24.09 
2 EBA 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. 100pF (n) x xX x Inhibit - - -40 ~60(b) | PT6204A-ND 17.66 1648 15.31 
2 EBD 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 30 Vert. 100pF (n) xX x X Inhibit _ - -40 ~ 60 (b) | PT6204N-ND 17.66 16.48 15.31 
7 =| EFF(q) | 12.0 2.00 10 (a) 16 ~ 28 Vert. 100pF (n) xX x - _ - - -40 ~55(b) | PT78ST212V-ND 24.45 2282 21.19 
2 EBA 12.0 2.00 10 (a) | 16 ~ 30/38 (c) Horz. 100pF (n) xX xX Xx Inhibit _ - -40 ~ 85(b) | PT6214D-ND 15.90 14.84 13.78 
2 EBC 12.0 2.00 10 (a) | 16 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) x xX x Inhibit - - -40 ~ 85 (b) | PT6214E-ND 15.90 14.84 13.78 
2 EBD 12.0 2.00 10 (a) | 16 ~ 30/38 (c) Vert. 100pF (n) xX x xX Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) | PT6214P-ND 15.90 14.84 13.78 
2 EBA 12.0 3.00 10 (a) | 16 ~ 30/38 (c) Horz. 100pF (n) x Xx x Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) | PT6304A-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBC 12.0 3.00 10(a) | 16 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) x x Xx Inhibit - - -40 ~ 85 (b) | PT6304C-ND 17.85 16.66 15.47 
2 EBD 12.0 3.00 10 (a) | 16 ~ 30/38 (c) Vert. 100pF (n) x xX x Inhibit _ - -40 ~ 85 (b) | PT6304N-ND 17.85 16.66 15.47 
4 EEA 12.0 5.00 (e) | .10 (a) Vo3 ~ 28 Horz. | 560uF/IN, 330uF/OUT (p) | — - x Stnby x - -40 ~ 85(e) | PT6656D-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EED 12.0 5.00 (e) | .10 (a) Vo3 ~ 28 Vert. | S60U!F/IN, 330F/OUT (p) | + — - Xx Stnby X - -40 ~ 85(e) | PT6656P-ND 28.50 26.60 24.70 
14) EPA 12.0 4.00 0.10 (a) 18 ~ 36 Horz. | 560uF/IN, 330uF/OUT (0) | — - x Stnby x =- -40 ~85(d) | PT6886A-ND 28.50 26.60 24.70 
14 | EPC 12.0 4.00 0.10 (a) 18 ~ 36 Horz. SMD | 560uF/IN, 330uF/OUT (0) | 1 — - X Stnby Xx - -40 ~ 85 (d) | PT6886C-ND 28.50 26.60 24.70 
1 EAA 15.0 0.75 10 (a) 4.75 ~Vo-1 Vert. 100uF (n) x -20 ~ 85(e) | PT5042A-ND 15.83 14.25 12.64 
EFA 15.0 1.50 10 (a) 11 ~38 Horz. 100uF/OUT (n) x x _ - _ xX -40 ~ 80 PT78ST115H-ND 14.41 12.98 11.51 

5 EFA 15.0 1.50 10 (a) 18.5 ~ 30 Horz. None x x - - _ =- -40 ~ 80(b) | 78SR115HC-ND 18.05 16.85 15.64 
5 EFD 15.0 1.50 10 (a) 18.5 ~ 30 Vert. None x x - - - =- -40 ~ 80(b) | 78SR115VC-ND 18.05 16.85 15.64 
14) EPA 15.0 4.00 0.10 (a) 18 ~ 36 Horz. | 560uF/IN, 330uF/OUT (0) | — _ x Stnby xX - -40 ~85(d) | PT6885A-ND 28.50 26.60 24.70 
1 EAA 20.0 0.50 10 (a) 4.75 ~ 14 Vert. 100uF (n) x -20 ~ 85(e) | PT5049A-ND 15.83 14.25 12.64 

Negative Output ISR’S 
5 EFA -5.0 -1.00 -.05 (a) 7~25 Horz. 2/100pF (p) x x = = = xX -40 ~ 85 (b) | PT78NR105H-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFC -5.0 -1.00 -.05 (a) 7~25 Horz. SMD 2/100uF (p) x x - - - x -40 ~ 85(b) | PT78NR105S-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFD -5.0 -1.00 -.05 (a) 7~25 Vert. 2/100pF (p) x x _ = = xX -40 ~ 85(b) | PT78NR105V-ND 14.41 12.98 11.51 
1 EAA -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 ~7 (j) Horz. 100pF (n) -20~65(e) | PT5022A-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAC -5.0 -1.00 -.25 (a) 475~7(j) | Horz. SMD 100pF (n) -20~65(e) | PT5022C-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAD -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 ~7 (j) Vert. 100pF (n) -20~65(e) | PT5022N-ND 15.83 14.25 12.64 
5 EFA -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 ~ -30 Horz. 1N5339B x x _ - _ - -40 ~ 60(b) | PT79SR105H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 EFC -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 ~ -30 Horz. SMD 1N5339B x x _ - _ - -40 ~ 60(b) | PT79SR105S-ND 16.95 15.82 14.69 
5 EFD -5.0 -1.50 -.10 (a) -9~ -30 Vert. 1N5339B x x - - - -40 ~ 60 (b) | PT79SR105V-ND 16.20 1512 14.04 
4 EEA -5.0 -4.00 -10 8~25 Horz. | 560F/IN, 330yF/OUT (0) | — - Xx _ Xx - -40 ~ 85(e) | PT6642D-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EED -5.0 -4.00 -10 8~25 Vert. | S60UIF/IN, 330F/OUT (0) | ~— - x - x - -40 ~ 85 (e) | PT6642P-ND 28.50 26.60 24.70 
5 EFA -12.0 -0.40 -.05 (a) 7~18 Horz. 2/100pF (p) x x _ = = x -40 ~ 85 (b) | PT78NR112H-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFC -12.0 -0.40 -.05 (a) 7~18 Horz. SMD 2/100UF (p) x x ad - _ x -40 ~ 85(b) | PT78NR112S-ND 1441 12.98 11.51 
5 EFD -12.0 -0.40 -.05 (a) 7~18 Vert. 2/100pF (p) x x _ = = xX -40 ~ 85(b) | PT78NR112V-ND 14.41 12.98 11.51 
1 EAA -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 ~7 (j) Horz. 100pF (n) -20 ~65(e) | PT5024A-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAC -12.0 -0.50 -.10 (a) 475~7(j) | Horz. SMD 100pF (n) -20 ~65(e) | PT5024C-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAD -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 ~7 (j) Vert. 100pF (n) -20~65(e) | PT5024N-ND 15.83 14.25 12.64 
5 EFA -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 ~ -30 Horz. 1N5351B x x _ _ _ - -40 ~ 60 (b) | PT79SR112H-ND 16.95 15.82 14.69 
5 EFD -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 ~ -30 Vert. 1N5351B x x - - - - -40 ~ 60 (b) | PT79SR112V-ND 16.20 15.12 14.04 
4 EED -12.0 -2.00 -10 8~18 Vert. | S6OuF/IN, 330F/OUT (0) | — - X - Xx - -40 ~ 85 (e) | PT6643P-ND 28.50 26.60 24.70 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 

Tt Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Standby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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a TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 


Fig. 12 Package Style EM(x) 
(14 Pin SIP) 


Horizontal (F) 


Fig. 13 Package Style EP(x) (12 Pin SIP) 


| 


is 
a 01 


Horizontal (J) 


00 
54) 


Fig. 14 Package Style EP(x) (18 Pin SIP) 


Horizontal (A) 


Additional drawings on the previous pages. 


Horizontal SMD (C) 


DC Voltage Output Maximum Amp Minimum DC Input External Short Recommended 

Pkg. (Vout) Output (lout) Amp Output} Voltage Range Components Circuit On/Off | Remote | Operating Temp.| Digi-Key Price Each 

Style} Vo1 Vo2 Vo1 Vo2 (lout) (Vin) Required Protection | VoutAdj | Control | Sense Range (°C) Part No. 1 25) 100 

ELH| 33 | 1.5/1.2(i)) 6.00 | 1.45/1.20(m)| 0.10(ak) | 4.5~5.5 Horz. SMD | 2/330uF (p) Xx = 2(m) | STNBY 2 -40 ~ 85 (d,e) | PT6932C-ND 39.38 36.75 34.13 
9 | ELG 3.3 1.8/1.2 (i) | 6.00 | 1.75/1.20 (m)} 0.10 (a,k) 45~5.5 Horz. 2/330uF (0) x = X(v) | STNBY 2 -40 ~ 85 (de) | PT6931A-ND 39.38 36.75 34.13 

ELF 3.3 2.5/1.8 (i) | 6.00 | 2.20/1.75 (m)} 0.10 (a,k) 45~5.5 Vert. 2/330uF (p) xX = 2(m) | STNBY 2 -40 ~ 85 (d,e) | PT6931C-ND 39.38 36.75 34.13 

ECA | +12.0 12.0 | +0.50 -0.25 .05(9) 4.75 ~ +Vo -1 Horz. 100uF (n) xX _ X _ _ 0 ~ 65 (e) PT5061A-ND 16.20 15.12 14.04 
3 ECC | +12.0 12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75 ~+Vo-1 | Horz.SMD | 100uF (n) x _ xX _— _ 0 ~ 65 (e) PT5061C-ND 16.20 15.12 14.04 

ECD | +12.0 12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75 ~ +Vo -1 Vert. 100uF (n) x _ xX _ _ 0 ~ 65 (e) PT5061N-ND 16.20 15.12 14.04 

ECA | +15.0 -15.0 | +0.40 -0.20 0.05(u) 4.75 ~ +Vo -1 Horz. 100uF (n) _ _ xX — - 0~ 85 PT5062A-ND 16.20 15.12 14.04 


* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. 


(a) ISR will operate down to no load with reduced specification. 

(b) See thermal derating chart. 

(c) Input voltage cannot exceed 30V when the inhibit function is used. 

(d) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors. 

(e) See manufacturer's safe operating area curves for appropriate 
derating. 

(f) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data 
sheet. 

(g) Do not operate below minimum load. 

(h) PT6305 series can easily be paralleled to provide output current 
in multiples of 3 Amps. Please contact Texas Instrument/Plug In 
Power Solutions for application note. 

(i) With pin 23 open, V2out = First voltage shown is on the output. With 
pin 23 shorted to pin 22, V2out = Second voltage shown in chart. 


(j) For applications with input voltages greater than 7VDC, Use the 
PT78NR100 series. 

(k) lo min. current of .10A can be divided between both outputs, V1 or 
v2. 

(l) This series can be paralleled with a current booster slave to increase 
output currents in specific increments — see manufacturer's data 
sheet. 

(m) Please refer to manufacturer's data sheet for further explanation of 
ratings. 

(n) An electrolytic or tantalum capacitor on the output is required for 
proper operation. 

(0) Only use an electrolytic capacitor for proper operation. 

(p) Please use Panasonic low ESR, FC series capacitors for proper 


operation — see manufacturer's data sheet. 

(q) Heat sink or tab orientation - see manufacturer's data sheet. 

(r) Remote sense ground not used, pin 12 must be connected to pin 13 
for optimum output voltage accuracy. 

(s) Has an (OVP) over voltage protection drive output. 

(t) Processor compatible voltage output adjustment — see 
manufacturer's data sheet. 

(u) Do NOT operate the negative output rail of this ISR below the 
minimum load. 

(v) Vo 1 and Vo2 Adjust can be pin-strapped to an alternative lower 
bus voltage. Consult the voltage adjustment application note 
information. 


wy TEXAS INSTRUMENTS. Isolated DC-DC Converters 
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These isolated DC-DC converters are state-of-the-art in board-mounted converters, employing high frequency technology 
with surface mount construction to form high efficiency with un-paralleled flexibility. They are designed for Telecom, 
Industrial, Computer, Medical, and other distributed power applications that require input-to-output isolation. Very few 
external components required and in some cases no external components required to make these converters perform, this 
makes design-in a snap even while saving valuable board space using TI/Plug In Power Solutions patent pending package 
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Fig. 3 Package Style EP(x) 
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Fig. 4 Package Style EG(x) (9 Pin) 


Horizontal (F) Horizontal (K) 


840 aloe 


ioe) 21.33) 


© PT4120/4140 Series: UL1950 Recognized, CSA 22.2 950 Certified, EN60950 Approved * PT4240 Series: UL 60950, 
CSA 22.2 60950 * PT4310 Series: Safety Approvals Pending »* PT4580 Series: UL 60950 Recognized, CSA 22.2 950 
Certified, EN60950 Approved, VDE Licensed, meets FCC Class A Radiated Limits * PT4840 Series: UL 60950, CSA 22.2 


designs. 950, VDE EN60950 
Over- Under- Short- Over- Over- Under- Short- Over- 
Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp voltage Circuit Voltage Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp voltage Circuit Voltage 
Series Adjust On/Off Limit Protection Lockout | Protection Protection Series Adjust On/Off Limit Protection Lockout | Protection Protection 
PT4120 Series xX xX — X X X — PT4310 Series x xX 
PT4140 Series X xX _ X X X _ PT4580 Series x Xx xX xX xX xX =— 
PT4240 Series X x x - x x =- PT4840 Series x xX xX xX xX X — 
Maximum Minimum Operating 
oc Amp Amp DC Input DC Input Circuit Temperature 
Package Vout Output Output Bus Voltage Voltage Board Range Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vo1 Vo2 Vo3 (lout) (lout) Vin Range (Vin) Orientation (b) Part No. 1 25 100 
Single Output DC-DC Converters 
1 EGD 3.3 — _— 5.00 0.00 24 18 ~ 40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4141A-ND 48.68 45.43 42.19 
3 EPF 5.0 _ _ 2.00 -10(d) 24 18 ~ 36 Horizontal -40°C ~ 85°C (a) PT4243A-ND 40.35 37.66 34.97 
1 EGD 5.0 _ _— 4.00 0.00 24 18 ~ 40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4142A-ND 48.68 45.43 42.19 
1 EGD 5.0 _ — 4.00 0.00 24 18 ~ 40 Horizontal SMD -40°C ~ 85°C PT4142C-ND 48.68 45.43 42.19 
1 EGE 5.0 _ _ 4.00 0.00 48 36 ~ 75 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4122A-ND 48.68 45.43 42.19 
2 ENA 5.0(c) _ _ 6.00 .25(d) 24 18 ~ 60 Horizontal -40°C ~ 85°C (a) PT4582A-ND 57.83 53.97 50.12 
1 EGD 12.0 _ _— 1.60 0.00 24 18 ~ 40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4143A-ND 48.68 45.43 42.19 
1 EGE 12.0 _ _— 1.60 0.00 48 36 ~ 75 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4123A-ND 48.68 45.43 42.19 
4 EGK +5.0 “5.0 _— 1.00 .20(e) 48 38 ~ 75 Horizontal -40°C ~ 85°C (a) PT4311A-ND 28.13 26.25 24.38 


(a) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors (b) See safe operating area curves for appropriate derating (c) An electrolytic or tantalum capacitor is required for proper operation (d) DC/DC converter will operate at no load with 
reduced specifications (e) DC/DC converter will operate at no load with reduced specifications 
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Function Function 
vOut f vo 
Trim t Trim 
GND GND 
VIN a Sequence 
On/Off i , VIN 
On/Off 
SMT Series Pin | Function 
Cut Tape ; 8.10 
1Out} Input On/Off | Remote Dim. A Digi-Key Price Each Tape & Reel | Tyco Electronics 3 (320) 
Fig.| V Out (A) | Volt. (V) | Logic Sense | mm (Inch) | PartNo. 1 10 100 Pricing* Part No. 4 Max. 
0.75-3.3 | 3 | 2.4-5.5 | Negative _ 7.27 (.286) | 555-1053-1-ND 7.14 6.30 5.63 | 1971.00/400 | AXHOO3A0X-SRZ 5 
0.75-3.3 | 3 | 2.4-5.5 | Positive _ 7.27 (.286 | 555-1054-1-ND 7.26 6.41 5.73 | 2003.40/400 | AXHOO3A0X4-SRZ 6 64 ¢ 
1 0.75-3.63| 5 | 3.0-5.5 | Negative = 5.97 (.235) | 555-1059-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 3982.50/500 | AXHOOSAOX-SRZ Pa (025) J | 
0.75-5.0 | 5 10-14 | Negative _ 5.97 (.235) ) 555-1057-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 3186.00/400 | AXAOO5A0X-SRZ 8 ise] 
0.75-5.0 | 3 | 83-14 | Negative} — | 7.27(.286) | 555-1049-1-ND 7.58 + 6.68 -~—«5.95 | 2079.00/400 | AXAOO3AOX-SRZ B_ | Sequence 6.95 (.273) 
0.75-5.0 | 3 8.3-14 | Positive _ 7.27 (.286) | 555-1050-1-ND 7.70 6.78 6.04 | 2111.40/400 | AXAOO3A0X4-SRZ 9 TRIM 
0.75-3.3 | 6 | 2.4-5.5 | Negative = — §55-1073-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATHOO6AOX-SRZ 10 | ON/OFF 
9 0.75-3.3 | 6 | 2.4-5.5 | Positive _ = 555-1074-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATHOO6A0X4-SRZ 
0.75-5.0 | 6 8.3-14 | Negative = = 555-1069-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATAOO6AOX-SRZ 
0.75-5.0 | 6 8.3-14 | Positive = = 555-1070-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATAOO6A0X4-SRZ 
0.75-3.3 | 10 | 3.0-5.5 | Negative Yes = 555-1063-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 2902.50/250 | AXHO10A0X3-SRZ 
3A 0.75-3.63 | 16 | 3.0-5.5 | Negative Yes _ 555-1067-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 3442.50/250 | AXHO16A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 10 10-14 | Negative Yes = 555-1061-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 2902.50/250 | AXA010A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 16 10-14 | Negative Yes = 555-1065-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 3442.50/250 | AXA016A0X3-SRZ 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 | Negative Yes — 555-1081-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATHO10A0X3-SRZ 1 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 | Positive Yes _ 555-1082-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATHO10A0X43-SRZ 6 
0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 | Negative Yes = 555-1089-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATHO16A0X3-SRZ Sah L 
gp | 075-33 | 16 | 24-55 | Positive | Yes = 555-1090-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATHO16A0X43-SRZ oN |-—— 48.26 (1.90) —— 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Negative Yes = §55-1077-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATAO10A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Positive Yes = 555-1078-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 3071.25/250 | ATAO10A0X43-SRZ 
0.75-5.0 | 16 | 8.3-14 | Negative Yes = 555-1085-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATAO16A0X3-SRZ 
0.75-5.0 | 16 | 8.3-14 | Positive Yes = 555-1086-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATAO16A0X43-SRZ 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
SIP Series i 
1Out | Input On/Off | Remote Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2.54 (.100) 
Fig. V Out (A) | Volt. (V) Logic Sense | mm (Inch) Part No. 1 10 100 | Part No. 7.62 (.300 
0.75-3.3 3 2.4-5.5 | Negative — 6.63 (.261) 555-1055-ND 7.14 6.30 5.63 | AXHOO3A0XZ 12.70 (.500 48.26 (1.90) _| 
0.75-3.3 3 2.4-5.5 Positive _ 6.63 (.261) 555-1056-ND 7.26 6.40 5.72 | AXHOOSA0X4Z 
4 0.75-3.63 | 5 3.0-5.5 | Negative cl 5.41 (.213) 555-1060-ND 12.10 10.40 9.00 | AXHOOSA0XZ 
0.75-5.0 3 8.3-14 | Negative _ 6.63 (.261) §55-1051-ND 7.58 6.68 5.95 | AXAOO3A0XZ 
0.75-5.0 3 8.3-14 Positive _ 6.63 (.261) §55-1052-ND 7.70 6.78 6.04 | AXA003A0X4Z 
0.75-5.0 5 10-14 Negative = 5.41 (.213) 555-1058-ND 12.10 10.40 9.00 | AXAOOSA0XZ 
0.75-3.3 6 2.4-5.5 | Negative _ _ 555-1075-ND 13.80 11.60 9.50 | ATHOO6AOXZ in | Function 
5 0.75-3.3 6 2.4-5.5 Positive _ _ 555-1076-ND 13.80 11.60 9.50 | ATHOO6A0X4Z 1 
0.75-5.0 6 8.3-14 | Negative _ =_ §55-1071-ND 13.80 11.60 9.50 | ATAOO6AOXZ 2 
0.75-5.0 6 8.3-14 Positive - - 555-1072-ND 13.80 11.60 9.50 | ATAOO6A0X4Z 3 
0.75-3.3 | 10 | 3.0-5.5 | Negative Yes =_ 555-1064-ND 15.80 13.90 12.20 | AXHO10A0X3Z 4 
6A 0.75-3.63] 16 | 3.0-5.5 | Negative Yes _ 555-1068-ND 18.40 16.30 14.60 | AXHO16A0X3Z : 
0.75-5.0 | 10 10-14 Negative Yes _ 555-1062-ND 15.80 13.90 12.20 | AXAO10A0X3Z 7 
0.75-5.0 | 16 10-14 Negative Yes =- 555-1066-ND 18.40 16.30 14.60 | AXAO16A0X3Z 8 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 | Negative Yes _ 555-1083-ND 16.90 14.80 12.90 | ATHO10A0X3Z 9 
0.75-3.3 | 10 | 2.4-5.5 Positive Yes _ 555-1084-ND 16.90 14.80 12.90 | ATHO10A0X43Z 
0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 | Negative Yes _ 555-1091-ND 19.90 17.50 15.60 | ATHO16A0X3Z 
6B 0.75-3.3 | 16 | 2.4-5.5 Positive Yes _ §55-1092-ND 19.90 17.50 15.60 | ATHO16A0X43Z 
0.75-5.0 | 10 | 83-14 | Negative Yes om 555-1079-ND 16.90 14.80 12.90 | ATAQ10A0X3Z On/OFF 
0.75-5.0 | 10 | 83-14 Positive Yes _ 555-1080-ND 16.90 14.80 12.90 | ATAQ10A0X43Z 
0.75-5.0 | 16 | 83-14 | Negative Yes _ 555-1087-ND 19.90 17.50 15.60 | ATAQ16A0X3Z *| 
0.75-5.0 | 16 | 8.3-14 | Positive | Yes = 555-1088-ND 19.90 17.50 __15.60_| ATA016A0X43Z 48.26 33.02 12.70 0.00 
0.8-3.63 | 25 | 4.5-5.5 | Negative | Yes = 555-1093-ND 26.35 23.25 20.54 | ATHO25A0X3Z (1.90) (1.30) (0.50) (0.00) 
0.8-5.0 25 | 6.0-14 | Negative Yes =_ 555-1095-ND 23.46 20.70 18.29 | ATSO25A0X3Z 
7 0.8-3.63 | 30 | 4.5-5.5 | Negative Yes _ 555-1094-ND 23.46 20.70 18.29 | ATHO30A0X3Z * Pin 6 is added in ATHO30A0X3Z version. 
0.8-3.63 | 30 | 4.5-5.5 | Negative | Yes — 555-1096-ND 25.35 22.48 19.97 | ATHO30A0X3-PZ Note: ATHO25A0X3-PZ and ATHO30A0X3-PZ have extra GND 
0.8-5.0 | 25 | 60-14 | Negative | Yes = 555-1097-ND 25.35 22.48 19.97 | ATSO25A0X3-PZ and Share Pin. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1817 
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Fig. 1 
ATHO6 Series — 33W Single Output: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Point-of-Load Alliance product 
Non Isolated * SMT 


DC-DC Converters 


Fig. 2 
ATH10 Series — 55W Single Output: 

© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Point-of-Load Alliance product 
Non Isolated * SMT 


Fig. 3 
ATH15 Series — 66W Single Output: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Point-of-Load Alliance product 
Non Isolated * SMT 
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Fig. 4 
ALO25 Series — 66W Single Output: 


. Vo Adjust 
. Vo Sense 


Margin Down 
0. Margin Up 


4. Vo Adjust 
5. Vo Sense 


9. Margin Down 
10. Margin Up 


* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * 1/8 Brick * Negative Logic * No Load Reg. 


ALO40 Series — 120W Single Output: 


* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » 1/8 Brick » Negative Logic * No Load Reg. 
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Fig. 6 
ATH22 Series — 99W Single Output: 
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* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Point-of-Load Alliance product * Non Isolated * SMT 
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Fig. 5 


AEO25 Series — 66W Single Output: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C © 1/8 Brick * Negative Logic 
AE040 Series — 120W Single Output: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * 1/8 Brick » Negative Logic 


Fig. 7 


ATH30 Series — 143W Single Output: 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Point-of-Load Alliance product * Non Isolated * SMT 
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Vin Digi-Key Price | Astec Vin Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each Part No. Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each | PartNo. 
ATHO6 Series — Single Output, POLA 4 1.5V 40A 36-75V 454-1182-ND 96.20 | ALO4OM48N 
0.8-2.5V 6A 3-3.6V 454-1107-ND 16.92 | ATHO6TO33-98J ead 40a —— cence 96.20 | ALO4OK4BN 
1 0.8-3.6V 6A 4.5-5.5V 454-1108-ND. 12.00 | ATHO6TO5-9SJ NEW! AEO25 Series — Baseplate Construction, Single Output NEW! 
1.2-5.5V 6A 10.8-13.2V 454-1109-ND 12.00 | ATHOGK12-9SJ 12V 4A 36-75V 454-1184-ND 85.10 | AEOO4B48N 
ATH10 Series — Single Output, POLA 5V 12A 36-75V 454-1185-ND 85.10 | AEO12A48N 
3.3V 20A 36-75V 454-1186-ND 85.10 | AEO20F48N 
; E -1110- , 5 
ae lL ir | aa | err | Sen | tan 
= poe d 1.5V 25A 36-75V 454-1188-ND 85.10 | AEO25M48N 
ATH15 Series — Single Output, POLA 1.2V 25A 36-75V 454-1189-ND 85.10 | AEO25K48N 
1.2-5.5V 12A 10.8-13.2V 454-1113-ND 24.70 | ATH12K12-9SJ NEW! AEO40 Series — Baseplate Construction, Single Output NEW! 
3 0.8-2.5V 15A 3-3.6V 454-1114-ND 24.70 | ATH15T033-9SJ tv TOA 36-75V ZEAA190ND 10175 | AEO1OB4aN 
0.8-3.6V 15A 4.5-5.5V 454-1115-ND 24.70 | ATH15T05-9SJ 5V o0A 36-75V 454-1191-ND 101.75 | AEO20A4eN 
NEW! ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, Single Output NEW! 5 3.3V 30A 36-75V 454-1192-ND 101.75 | AEO30F48N 
tov 4A 36-75V A54-1172-ND 79.55 | ALOO4B4EN 1.8V 40A 36-75V 454-1193-ND 101.75 | AEO40Y48N 
5V 424 36-75 454-1173-ND 5051 | ALO12A48N 1.5V 40A 36-75V 454-1194-ND 101.75 | AEO4OM48N 
; 3.3V 0A 36-75V AGC ERE eal 1.2V 40A 36-75V 454-1195-ND 101.75 | AEO4OK48N 
1.8V 25A 36-75V 454-1175-ND 79.55 | ALO25Y48N ATH22 Series — Single Output, POLA 
1.5V 25A 36-75V 454-1176-ND 79.55 | ALO25M48N 1.2-5.5V 18A 10.8-13.2V 454-1116-ND 32.88 | ATH18K12-9SJ 
1.2V 25A 36-75V 454-1177-ND 79.55 | ALO25K48N 6 0.8-2.5V 22 3-3.6V 454-1117-ND 32.88 | ATH22T033-9SJ 
NEW! ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, Single Output NEW! 0.8-3.6V 22A 4.5-5.5V 454-1118-ND 25.00 | ATH22T05-9SJ 
12V 10A 36-75V 454-1178-ND 96.20 | ALO10B48N ATH30 Series — Single Output, POLA 
4 5V 20A 36-75V 454-1179-ND 58.28 | ALO20A48N 1.2-5.5V 26A 10.8-13.2V 454-1119-ND 42.57 | ATH26K12-9SJ 
3.3V 30A 36-75V 454-1180-ND 58.28 | ALO30F48N 7 0.8-2.5V 30A 3-3.6V 454-1120-ND 42.57 | ATH30T033-9SJ 
1.8V 40A 36-75V 454-1181-ND 96.20 | ALO40Y48N 0.8-3.6V 30A 4.5-5.5V 454-1121-ND 42.57 | ATH30T05-9SJ 


1818 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ASTEC Switching AC-DC Power Supplies = 


Astec’s LP Series of low power switches offer outstanding performance, price and reliability as well as the latest in high technology performance. These switchers range from 25 ~ 


350W of power and come ina wide variety of configurations. Available as a single or multiple output with many different output voltage combinations, these compact models are ideally 
suited to a wide variety of applications in telecommunications, computers, computer peripheral, test and industrial equipment, medical instrumentation and business machines. 
Single Outputs 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts il Load LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LPS40 Series — Single Outputs 
5V@8A 0A 454-1073-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS42 
12V @ 3.3A 0A 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1070-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS43 
40°50 24V @ 1.6A 0A (127.0 x 76.2 x 29.0) WMetzs Wwet126 Wests 454-1071-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS45 
48V @ 0.9 0A 454-1072-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS48 
NEW! LPS5O Series — Single Outputs NEW! 
55 5V@11A 0A 454-1161-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS52 
60 12V @5A 0A 4.0x2.0x 1.30 454-1162-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS53 
60 15V @ 4A 0A (101 60 . 50 80 z 33.0) WM2123 WM2126 WM2313 454-1163-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS54 
60 24V @2.5A 0A : . : 454-1164-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS55 
60 48V @ 1.25A 0A 454-1165-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS58 
NEW! LPS60 Series — Single Outputs NEW! 
15V @ 4A 0A 5.0x3.0x 1.65 454-1196-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS64 
60 24V @2.5A 0A a 7 Ox 76 2 XA 9) WM2123 WM2126 WM2313 454-1197-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS65 
48V @ 1.3A 0A . . 454-1198-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS68 
NEW! LPS250 Series — Single Outputs NEW! 
5V @50A 1.50A 454-1204-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS252-C 
5V @50A 1.50A 454-1205-ND 511.50 275.43 260.67 250.84 LPS252-CEF 
5V @50A 1.50A 454-1206-ND 298.93 261.57 247.55 238.21 LPS252-CF 
12V @21A 0.63A 454-1207-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS253-C 
12V @21A 0.63A 454-1208-ND 315.09 275.71 260.94 251.09 LPS253-CEF 
250 12V @21A 0.63A 9.0x5.0x 2.0 _ — _ 454-1209-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS253-CF 
15V @ 16.7A 0.50A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1210-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS254-C 
15V @16.7A 0.50A 454-1211-ND 315.09 275.71 260.94 251.09 LPS254-CEF 
15V @ 16.7A 0.50A 454-1212-ND 298.93 261.57 247.55 238.21 LPS254-CF 
24V @ 10.4A 0.32A 454-1213-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS255-C 
24V @ 10.4A 0.32A 454-1214-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS255-CEF 
24V @ 10.4A 0.32A 454-1215-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS255-CF 
Connector Kit for LPS250'SenlGS:....nccessencsedadssnnnanterdanhonadas sare secicdhamhedsonintiakssdinaldgons de duced sad sguneaioenesasaamaessdadey 454-1241-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-005 
NEW! LPS350 Series — Single Outputs NEW! 
5V @70A 0A 454-1220-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS352-C 
5V @70A 0A 454-1221-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS352-CEF 
5V @70A 0A 454-1222-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS352-CF 
12V @ 29.2A 0A 454-1223-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS353-C 
12V @ 29.2A 0A 454-1224-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CEF 
350 12V @ 29.2A 0A 9.0x5.0x2.5 = = = 454-1225-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CF 
15V @ 23.3A 0A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1226-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS354-C 
15V @ 23.3A 0A 454-1227-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CEF 
15V @ 23.3A 0A 454-1228-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CF 
24V @ 14.6A 0A 454-1229-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS355-C 
24V @ 14.6A 0A 454-1230-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CEF 
24V @ 14.6A 0A 454-1231-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CF 
Connector Kit for LPS350 Series : 454-1242-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-011 
NEW! NTS350 Series — Single Outputs NEW! 
12V @ 16.6A 0A 454-1168-ND 356.50 310.50 299.00 287.50 NTS353 
12V @ 29.2A 0A 7.0x4.0x 1.5 454-1169-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS353-CF 
ot 48V @ 4.2A 0A (177.8 x 101.6 x 38.1) Wet2s W037 Wests 454-1170-ND 356.50 310.50 299.00 287.50 NTS358 
48V @7.3A 0A 454-1171-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS358-CF 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


Multiple Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power a] v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
LPT25 Series — Triple Outputs 
i 5V @ 0.3A/3A 12V @0.1A/1.5A | -12V @ OA/0.5A = 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1078-ND 40.70 34.10 31.90 30.80 | LPT22 
pedo 5V @ 0.3A/3A 12V @ 0.1A/1.5A -5V @ 0A/0.5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WMe123 | WM2126 | WMO31S 454-1079-ND 44.40 37.20 34.80 33.60 | LPT24 
LPT40 Series — Triple Outputs 
3.3V @ 0.5A/4A 5V @ 0A/1.5A 12V @ OA/0.5A = 454-1077-ND 55.50 46.50 43.50 42.00 | LPT41 
5V @ 0.4A/4A 12V @ 0.2A/2A -12V @ OA/ 0.5A = 454-1075-ND 42.55 35.65 33.35 32.20 | LPT42 
" 5V @ 0.5A/6A 12V @ 0A/0.5A -12V @ 0A/ 0.5A = 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1076-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT43 
Ate0 5V @ 0.4A/4A 12V @ 0.2A/2A -5V @ 0A/0.5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WMeted: WMcT26:| WM2a1S 454-1080-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT44 
5V @ 0.4A/4A 15V @ 0.2A/2A -15V @ 0A/ 0.5A — 454-1081-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT45 
5V @ 0.4A/4A 24V @ 0.2A/1A -12V @ 0A/ 0.5A = 454-1074-ND 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT47 
NEW! LPT60 Series — Triple Outputs NEW! 
3.3V @ 0.7A/5A 5V @ 0A/2.5A 12V @ 0A/0.5A = 454-1199-ND 72.41 60.67 56.76 54.80 | LPT61 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A = 5.0x3.0x1.65 454-1200-ND 55.26 46.30 43.32 41.82 | LPT62 
60 5V @0.7A/7A 15V @ 0.3A/2.8A | -15V @0A/0.7A = (127 ox 76 9 x44 9) WM2123 | WM2104 | WM2313 | 454-1201-ND 64.79 64.29 50.78 49.03 | LPT63 
5V @ 0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -5V @ 0A/0.7A — : : : 454-1202-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT64 
5V @ 0.7A/7A 24V @ 0.1A/1.5A 12V @ 0A/0.7A =< 454-1203-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT65 
NEW! NTQ160 Series — Quad Outputs NEW! 
3.3V @ 2A/15A 5V @ OA/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A 85x4.25x15 454-1238-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ162 
50-165 | 5V @ 2A/15A 3.3V @ OA/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A (21 60 X 408 ox 38 1) = = = 454-1239-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ163 
3.3V @ 2A/15A 2.5V @ OA/10A 5V @ OA/2A 12V @ OA/2A : . . 454-1240-ND 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ165 
Connector KitforiNTQ160 Seles. iii... c0s saceesceveuncianiecansndnmese nepsiaalenanate dacauhs se aWcliiGen ses santa aaveadnanterhesumaedé puileipeckid ees ahemate ges dalle 454-1243-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-014 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1819 


Switching AC-DC Power Supplies bd 


ASTEC Multiple Outputs (cont) oes 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Vv v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Astec 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
NEW! NTQ123 Series — Quad Outputs NEW! 
70-120 | 3.3V @ 0A/14A 5V @ 2A/12.5A 12V @ OA/IA -12V @ OA/0.5A | 7.0x4.0x1.5 (177.8x101.6x38.1) | WM2125 | A25834 | WM2313 | 454-1237-ND 163.35 = 141.08 = 136.13 131.18 | NTQ123 
NEW! AA20140 Series — Quad Outputs NEW! 
70 3.3V @ OA/BA 5V @ 1A/10A 12V @0.2A/1A -12V @ OA/0.5A | 6.5x3.75x1.6 (165.1x95.25x40.64) | WM2123 |WM21362| WM2313 | 454-1236-ND 136.00 114.00 110.00 106.00 | AA20140 
NEW! LPT80 Series — Triple Outputs NEW! 
55 3.3V @ 0.7A/8A 5V @ 0.3A/4A 12V @ 0A/0.7A = 5.0 x 3.0 x 1.29 454-1166-ND 99.90 83.70 78.30 75.60 | LPT81 
WM2123 | WM8037 | WM2313 
60 5V @ 0.7A/8A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A = (127.0 x 76.2 x 32.8) 454-1167-ND 99.90 83.70 78.30 75.60 | LPT82 
LPQ250 Series — Quad Outputs 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/GA +5-25V@0A/6A 454-1084-ND 280.98 244.73 232.95 226.60 | LPQ252-C 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/GA +5-25V@0A/6A 454-1216-ND NEW! 328.88 291.75 275.84 270.53 | LPQ252-CEF 
250 5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 9.0 x5.0x 2.0 es = = 454-1082-ND 312.91 272.54 259.42 252.35 | LPQ252-CF 
5V @ 3A/35A 15V @ 0A/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1217-ND NEW! 290.05 253.80 240.20 231.14 | LPQ253-C 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ 0A/6A +5-25V@0A/6A 454-1218-ND NEW! 328.88 291.75 275.84 265.23 | LPQ253-CEF 
5V @ 3A/35A 15V @ 0A/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1219-ND NEW! 312.91 277.59 262.45 252.35 | LPQ253-CF 
Connector Kit for LPQ250 Series 454-1241-ND NEW! 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-005 
LPQ350 Series — Quad Outputs 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 454-1085-ND 383.16 333.72 317.66 309.00 | LPQ352-C 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/GA 3.3-24V@1A/6A 454-1232-ND NEW! 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ352-CEF 
350 5V @ 5A/50A 12V @ 0A/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0 x 5.0 x 2.5 _ _ _ 454-1083-ND 415.09 361.53 344.13 334.75 | LPQ352-CF 
5V @ 5A/50A 15V @ 0A/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1233-ND NEW! 383.16 333.72 321.36 309.00 | LPQ353-C 
5V @ 5A/50A 15V @ 0A/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 454-1234-ND NEW! 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ353-CEF 
5V @ 5A/50A 15V @ 0A/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 454-1235-ND NEW! 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ353-CF 
Connector Kit for LPQ350) Series... -.:..00racccwrsiaseicaseennsamenendedancckcacenttnawcananawannedsecaaiie doen bataneitcnseanhsmmenenbnahnes dcvcenthmadoenanaeanng 454-1242-ND NEW! 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-011 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


TRIAD NEW! Universal Input Switch Mode AC/DC Power Supply 


ALS Series: 

The ALS Series provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance 
specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage 
directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. 

Features: * Over Current Protection: Shutdown, O.C.P Point >120%, recycle AC supply to recover * Over Voltage 
Protection: >105% Zener across output * Short Circuit Protection: Unit shutdown, recycle AC supply to recover 
Specifications: * Input Voltage: 110/120VAC (90-260VAC, 120-370VDC) * Input Frequency Range: 47-63Hz 
¢ Line Regulation: 1.0% » Load Regulation: 2.0% »* Adjustable Output Voltage Range: +10% » Operating 
Temperature: Convection cooling 0°C ~ 50°C: 100%; 60°C: 70% * Cooling: Convection cooling 

Warranty: 2 years @ 40°C, 100% Load 

Safety Standards: * UL1950 (E204980) * TUV EN60950 (50070245) » Built to meet CSA 22.2 » Dielectric 
Strength: I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2.5kVAC, <10mA, 1 minute » Isolation Resistance: O/P-FG: 500VDC >100MQ 


ALS Series AWSP Series 


AWSP Series: 

The AWSP Series power supply is designed for a wide variety of applications where high reliability is desired, 
including applications for the industrial and telecommunications markets. Excellent performance specifications are 
provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and Low Voltage 
directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. 

Features: * Over Current Protection: At Load >120% 115/230VAC, auto recovery * Over Voltage Protection: Zener clamping at Vo>110%, non auto recovery * Short Circuit Protection: Short circuit protection available. Avoid 
short circuit >30 seconds. Specifications: ¢ Input Voltage: 85-264VAC « Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: +0.5% * Load Regulation: +1.0% *Adjustable Output Range: +10% »* Operating Temperature: 
-10°C ~ 60°C * Cooling: Natural Convection Warranty: 2 years Safety Standards: * UL60950 (UL File No: E204980) * TUV EN60950 (TUV No: 50058679) * Dielectric Strength: I/P-O/P: 3kVAC; I/P-FG: 2.5kVAC; O/P-FG: 
0.5kVAC 1 minute * Isolation Resistance: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100MQ. 


ALS Series (Open Frame) 


Output Dimensions Mating Connections 
Output Current Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Triad 
Wattage Voltage (A) LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3.3 9.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1289-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-3.3 
5.0 9.0 5.0 x 3.0 x 1.42 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1290-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-5 
a 12.0 4.2 (127.0 x 76.2 x 35.6) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1291-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-12 
24.0 21 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1292-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-24 
3.3 12.0 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1293-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-3.3 
5.0 12.0 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1294-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-5 
io 12.0 6.2 (127.0 x 76.2 x 42.0) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1295-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-12 
24.0 3.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1296-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-24 
AWSP Series (Enclosed Frame) 
Output Dimensions 
Output Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Triad 
Wattage Voltage (A) LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5.0 76 237-1297-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-5 
40 12.0 3.3 5.08 x 3.86 x 1.50 (129.0 x 98.0 x 38.0) 237-1298-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-12 
24.0 1.7 237-1299-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-24 
5.0 12.0 237-1300-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-5 
60 12.0 5.0 6.30 x 3.86 x 1.50 (160.0 x 98.0 x 38.0) 237-1301-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-12 
24.0 2.5 237-1302-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-24 
5.0 20.0 237-1303-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-5 
100 12.0 8.4 7.80 x 3.86 x 1.65 (198.0 x 98.0 x 42.0) 237-1304-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-12 
24.0 4.2 237-1305-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-24 
5.0 30.0 237-1306-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-5 
150 12.0 12.5 7.83 x 3.86 x 1.97 (199.0 x 98.0 x 50.0) 237-1307-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-12 
24.0 6.3 237-1308-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1820 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


=CONDOR 


Medical Single Output — GXM60 Series 


Features: 

¢ Universal Input * Medically approved to UL2601-1, CSA 22.2 No. 
601.1-M90, EN60601-1, and CB certified to IEC601-1 * 2 year warranty 
Specifications: AC Input: 90-264VAC, 47-63Hz single phase. Input power 
is less than 75W when output power is less than 60W, 230VAC in. Meets 
EN61000-3-2 harmonics standard. Minimum Load: No minimum load 
required. EMI / EMC Compliance: All models include built-in EMI filtering. 
* Conducted Emissions: EN55011, Class B; FCC Class B »* Static Dis- 


charge: EN61000-4-2, 6kV contact 8kV air ¢ RF Field Susceptibility: 
EN61000-4-3, 3V/meter 
2kV, 5kHz 
* Conducted RF Susceptibi! 
Surges: EN61000-4-11 
Medical Safety Agency: All models are approved to UL2601, CSA 22.2 Wy 
No. 601.1-M90, IEC 601-1 (1988), EN 60601-1 

Note: Ships without the power cord (Suggested Cord: Q132-ND). 


¢ Fast Transients / Bursts: EN61000-4-4, 
* Surge Susceptibility: EN61000-4-5, 1kV diff., 2kV com 
‘yy: EN61000-4-6, 3V * Voltage Sags & 


Total Dimensions 
Power Output LxWxH Output Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Inch (mm) Plug Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V @11A Molex Mini-Fit 271-2221-ND 109.21 103.75 98.29 92.83 GXM60-5A11 
60 12V @ 5.0A 5.34 x 3.05 x 1.8 2.1 mm Barrel 271-2222-ND 109.21 103.75 98.29 92.83 GXM60-12A01 
24V @ 2.5A (135.64 x 77.47 x 45.72) 2.1 mm Barrel 271-2224-ND 109.21 103.75 98.29 92.83 GXM60-24A01 
28V @ 2.2A 2.1 mm Barrel 271-2225-ND 109.21 103.75 98.29 92.83 GXM60-28A01 


Medical Global Switchers 


FEATURES: 

¢ Wide range input (85-264V) * Approval to IEC601-1, UL2601 and CSA 601.1 
(GNT30 Series approved to EN60601-1) * Conducted Emissions to FCC and 
VDC Class B ° 2-Year Warranty * Models from 28-225W Input Protection: 
Internal AC fuse provided on all units. This fuse only blows if a catastrophic 
failure occurs in the unit — it does not blow on overload or short circuit. AC 
input protected against line transients by metal oxide varistors on all medical 
units. Output Noise and Ripple: 0.5% RMS, 1% Pk-Pk maximum on all 
outputs (20MHz bandwidth on GSM7, GSM11 & GSM28 series. Temperature 
Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


¢ AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase » Safety Specifications: 
All medical models are approved to UL544/UL2601, IEC601-1, CSA234L3, 
VDE0750 and CE9LVD * Overload Protection: Fully protected against 


Single Output Medical 


short circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on 
Outputs #1 and#2; foldback type on Outputs #3 and #4. Recovery after fault 
is automatic. * Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated load * Minimum 
Load: Single output units require no minimum load except for GSM28 
(GSM28 = +5%). Multiple output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, 
GPM80 = 1A. * EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet 
or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B 
(FCC Class B, CISPR 11 Class B and EN5522 Class B for GSM7 & GSM28 
Series) * Voltage Adjustment: Outputs adjustable +5% minimum via built-in 
potentiometer (Factory set for GSM7, GSM11 & GSM28 Series) »* Remote 
Sense: Provided as a standard feature on the +5V output of the GPM130 
and on all single output units, GLD150, GLM65, GPFM250 single and primary 
output GPM130 « Reverse Voltage Protection: All outputs protected against 
inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the 
reversed output * GNT30 series is a small footprint 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts ul Load LxWxH Input Output Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSM Series 
5.0V @ 1.4A _— 271-1100-ND 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM7-5 
7 12V @ .58A = 2.00 x 2.28 x 50 271-1101-ND 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM7-12 
15V @ 47A =— (60. 80 x 57. 94 x12 70) 271-1102-ND 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM7-15 
28V @ .25A _- : “ 271-1104-ND 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM7-28 
3.3v @2.2A = 271-2240-ND0 NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-3AAG 
5.1V @2.2A — 271-2241-NDO NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-5AAG 
12V @ .92A — 2.00 x 2.28 x .56 as = 271-2242-ND0 NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-12AAG 
7 15v @ .73A _ ( 50.80 x 57.91 x 14.22) Mga WMil673 whe 271-2243-ND0 NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-15AAG 
24V @ 46A _ 271-2244-NDO NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-24AAG 
28V @ .39A = 271-2245-NDO NEW! 31.90 30.31 28.72 27.12 | GSM11-28AAG 
5.1V @5.5A +5% 259x 4.00 x .92 271-1121-ND 56.78 53.95 $1.11 48.27 | GSM28-5 
28 12V @ 2.3A 15% 65 79 401 60 03. 37 WM2125 WM2124 WM17403 _— _ 271-1122-ND 56.78 53.95 51.11 48.27 | GSM28-12 
24V @ 1.2A +5% (65.79 x 101.60 x 23.37) 271-1123-ND 56.78 53.95 61.11 48.27 | GSM28-24 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mmM xX 38.86MM) ...........0.ccccee nese eee eeeeeeeee eee eteeseeeeeeeeneeeee 271-1128-ND 13.62 _ _— — | 08-30466-0028 
GNT30 Series 
5V @4.0A _— 271-2230-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-5 
12V @ 2.5A _ 271-2231-ND 61.65 60.42 59.21 62.11 | GNT30-12 
30 15V @ 2.0A — 1.97 x 3.15 x .98 31018 A31019 A9982 271-2232-ND 61.65 60.42 9.21 62.11 | GNT30-15 
24V @ 1.25A _— (50.04 x 80.01 x 24.89) (Tool) =— _— 271-2233-ND 61.65 60.42 59.21 52.11 | GNT30-24 
28V @ 1.07A — 271-2234-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-28 
48V @ 0.625A = 271-2235-ND 59.28 58.09 56.93 50.10 | GNT30-48 
GPM41 Series 
5.1V @6.0A 0.15 4.00 x2.00x 1.50 271-2227-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM41-5 
41 12V @ 3.3A 0.03 40160 . 50. oy 38.10 A19950 A19952 A19993CT _ — 271-2228-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM 41-12 
24V @1.7A 0.01 (101.60 x 50.80 x 38.10) 271-2229-ND 65.52 62.25 58.97 55.70 | GPM41-24 
GPM Series 
12V @ 3.3A _— 271-1019-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-12 
15V @2.7A =— 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-15 
40 24V @ 1.7A (2.1pk) =— 716 20 427 00 30 51 WM2123 WM2104 WM17403 _ =— 271-1021-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-24 
28V @ 1.4A (2.1pk) — | (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1022-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-28 
+5V @ 8.0A _ 271-1023-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 | GPM40-5 
* 12V @6.7A — 7.00 x 4.25 x 1.86 a _ 271-1027-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80-12 
sohg 24V @ 3.4A _ (177.80 x 107.95 x 47.24) mee We? ee 271-1029-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80-24 
GLM Series 
3.3V @ 8A — 271-2196-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-3.3 
5.1V @ 8A — 271-2198-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-5 
50 12V @ 4.2A _ 4.25 x 2.50 x 1.25 271-2192-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-12 
15V @ 3.3A _ (107.95 x 63.50 x 31.75) A19951 A19954 A19990 _— — 271-2193-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-15 
24V @ 2.1A _ 271-2194-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-24 
28V @ 1.8A - 271-2195-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 | GLM50-28 
12V @ 5.5A _ 271-2159-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 | GLM65-12 
15V @ 4.3A _— 5.00 x 3.00 x 1.00 A19951 A19954 A19990 _— _ 271-2160-ND 80.81 76.78 72.73 68.70 | GLM65-15 
65 24V @ 2.7A — (1 27.00 . 76. 0x 25 40) 271-2161-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 | GLM65-24 
28V @ 2.3A — : ‘ : 271-2162-ND 80.81 76.78 72.73 68.15 | GLM65-28 
48V @ 1.35A _— 271-2164-ND 80.81 76.78 72.73 68.70 | GLM65-48 
GPFM Series 
5.1V @ 12A _ 271-2158-ND 120.23 114.22 = 108.23 91.10 | GPFM115-5 
12V @6.7A =— 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2153-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-12 
7 15V @ 5.3A _ (133.35 x 83.82 x 38.10) a Meee? a A1s492 bay 271-2154-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-15 
24V @ 3.3A =— 271-2155-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-24 
( RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1821 


=CONDOR Medical Global Switchers con) 


Single Output Medical (cont) 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Housing Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
28V @ 2.9A _ 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2156-ND 120.23 114.22 108.23 91.10 | GPFM115-28 
me 48V @17A — | (133.35 x 83.82 x 38.10) | 419953 | 19956 A19990 Atg9492 | A19520 | 974.0157-ND 120.23 11422 108.23 91.10 | GPFM115-48 
12V @21A _ 271-2147-ND 297.09 282.24 = 267.39 252.53 | GPFM250-12 
15V @17A _ 8.00 x5.00x 1.75 271-2148-ND 297.09 282.24 267.39 252.53 | GPFM250-15 
250 24V @11A _ 203.20 or i “48.45 A19953 A19956 A19990 _ _ 271-2149-ND 297.09 282.24 267.39 252.53 | GPFM250-24 
28V @ 9.5A _ (208.20 x 127.00 x 44.45) 271-2150-ND 297.09 282.24 = 267.39 252.53 | GPFM250-28 
48V @ 5.2/6.1At =< 271-2151-ND 297.09 282.24 267.39 252.53 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00” x 5.00” x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97mm)... 271-1138-ND 19.20 - — — | 09-250CF 
GLD Series 
12V @ 10.8A _— 7.00 x 4.50 x 1.70 271-2172-ND 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-12 
150 15V @8.7A _ (177. 80 x 114.30 x 43 18) WM18436 WM3703 WM5959 A19494 A19490 | 271-2173-ND 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-15 
24V @ 5.7A _ ‘ = : 271-2174-ND 230.35 218.83 207.32 195.81 | GLD150-24 
GPMP Series 
24V @ 25A _ 271-2236-ND 478.86 442.47 = 427.10 409.30 | GPMP600-24 
600 28V @ 21.5A _ 13.26 x 4.85 x 2.48 271-2237-ND 615.68 568.89 549.12 526.24 | GPMP600-28 
36V @ 17A _ (336.80 x 123.19 x 62.99) 271-2238-ND 592.00 547.01 528.00 506.00 | GPMP600-36 
48V @ 14A - 271-2239-ND 615.68 568.89 549.12 526.24 | GPMP700-48 
Triple Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts if 2 3 LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
40 +5V @ 4.0A +12V @ 2.0A (3pk) -12V @ 0.4A 3.00 x 5.00 x 1.28 wm2123 wm2104 WM17403 271-1039-ND 81.76 = 77.68 73.60 69.50 GPM40A, 
+5V @ 4.0A +15V @ 2.0A (3pk) -15V @ 0.4A (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1040-ND 81.76 77.68 73.60 69.50 GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A 4.25x250x 1.25 271-2199-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 GLMS50A 
50 +5.1V @ 4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A (1 07.95 63 50 x 31 75) A19951 A19954 A19990 271-2200-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 GLMS50B 
+5.1V @ 4A +24V @ 1.5A -12V @ 0.2A : : 3 271-2201-ND 67.19 65.62 63.24 59.66 GLMS0D 
Quad Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) +12V @1.0A -12V @ 1.0A 271-1041-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 | GPM55A 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) -12V @ 1.0A -5V @1.0A 6.30 x 3.94 x 1.68 271-1042-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 | GPM55B 
55 +5V @ 6.0A +15V @ 3.0A (5pk) -15V @ 1.0A -5V @1.0A (160 02 x 100 08 x42 67) wm17401 | WM17402 | WM17403 ) 271-1043-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 | GPM55C 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) +12V @1.0A -12V @ 1.0A . if . 271-1044-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 | GPM55D 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) +15V @1.0A -15V @ 1.0A 271-1045-ND 109.02 103.57 98.12 92.67 | GPM55E 
80/110* +5V @ 12.0A +12V @ 3.0A (5pk) -12V @ 1.0A +12V @1.0A 271-1046-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80A 
80/110* +5V @ 12.0A +12V @ 3.0A (5pk) -15V @ 1.0A +15V @ 1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 WM2103 wmtg10 wmt7403 | 271-1048-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80C 
80/110* +5V @ 12.0A +24V @ 2.0A (4pk) -15V @ 1.0A +15V @1.0A (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1050-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80E 
80/110* +5V @ 12.0A +24V @ 3.5A (4.5pk) | -12V@1.0A +12V @ 2.0A 271-1051-ND 149.91 142.41 134.92 127.42 | GPM80P 


0 RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


FEATURES: « 19 Models (single, dual and triple output) * Approved to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 * 3 power levels (5 to 92 watts) * Medical leakage current does not exceed 10yA * 8-Hour burn-in with cycling 
¢ Full 3-year warranty 

World Wide AC Input Ranges: « AC Input: 110/120/220/240VAC, 47-63Hz * OVP on all 5V outputs * Meets EMI per FCC/VDE B 

Industry Standard Packaging: * Hermetically sealed power transistors and ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 


Single Output 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 46.50 45.11 44.19 43.96 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB5-3-OV-A. 
5V @6.0A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1012-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC5-6-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB12-1.7-A 
12V@3.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1009-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC12-3.4-A 
15V@0.4A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1017-ND 46.50 45.11 44.19 43.96 ML15-0.4-A 
15V@1.5A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1003-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB15-1.5-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 71.55 69.41 67.98 64.40 MC24-2.4-A 
24V @4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 110.91 107.58 105.36 99.81 MD24-4.8-A 
28V@1.0A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1005-ND 56.05 54.37 53.25 50.44 MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V @1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A = 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 63.22 61.32 60.05 56.81 MAA15-0.8-A 
+12/15V @1.7/1.5A —12/15V @1.7/1.5A = 7.00 x 4.88 x 2.95 (177.80 x 123.95 x 74.93) 271-1008-ND 81.10 78.67 77.04 72.99 MBB15-1.5-A 
+12/15V @3.4/3.0A —12/15V @3.4/3.0A _ 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 121.63 118.00 115.57 109.47 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V @1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 104.95 101.79 99.70 94.46 MBAA4OW-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1822 (063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


=CONDOR Linear Power Supplies 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


FEATURES: 


* Worldwide AC input ranges and safety standards Industry 
standard packages * UL/CSA TUV/IEC approved - 68 
models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified 
to IEC950 * Capacitors have highest CV & ripple current 
ratings »* MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D 
(most units) *¢ All electrolytic caps rated at 105°C * Trans- 
former insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC 
and CISPR22 Class B conducted emissions * CE marked 
to LVD 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


¢ AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: 
+12%, -11%; 47 ~ 63Hz. Tolerance for 230VAC operation is 
+15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz operation 
¢ DC Output: Adjustment range +5% minimum except HA 
series ¢ Line Regulation: +0.05% for a 10% change 
¢ Load Regulation: +0.05% for a 50% load change + Out- 
put Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak 
maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 3mV +0.2% 
peak to peak maximum 


¢ Transient Response: <50 microseconds for 50% load 
change ¢ Short Circuit Protection: Automatic current 
limit/foldback * Overvoltage Protection: Built-in on all 
5V models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional 
over voltage protection »* Stabi +0.05% for 24 hours 
after warmup * Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full 
rated, derated linearly to 40% at 70°C * Temperature 
Coefficient: +0.01%/°C maximum »* Logic Inhibit and 
Current-Share: F Models 


International+ Series Single Output 


Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. al 10 2a 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2007-ND 37.92 34.64 33.97 32.30 30.64 HA5-1.5-OV-A+ 
5V@3A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2019-ND 40.45 39.25 38.47 36.55 34.73 HB5-3-OV-A+ 
5V@6A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2029-ND 65.49 63.56 61.13 57.92 54.69 HC5-6-OV-A+ 
5V@9A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2052-ND 89.34 86.69 83.78 79.38 74.97 HN5-9-OV-A+ 
5V@18A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2047-ND* 148.14 143.88 141.04 132.86 124.90 HE5-18-OV-A+ 
12V@1.7A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2014-ND 40.45 39.24 38.46 36.55 34.73 HB12-1.7-A+ 
12V@3.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2025-ND 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC12-3.4-A+ 
12V@5.1A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2048-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN12-5.1-A+ 
12V@6.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2034-ND 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD12-6.8-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2043-ND* 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE12-10.2-A+ 
15V@0.9A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2005-ND 35.86 34.64 33.97 32.30 30.64 HA15-0.9-A+ 
15V@3A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2026-ND 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC15-3-A+ 
15V@4.5A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2049-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN15-4.5-A+ 
15V@6A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2035-ND 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD15-6-A+ 
15V@15A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2054-ND* 201.98 196.45 190.56 186.76 175.56 F15-15-A+ 
24V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2006-ND 37.92 34.64 33.97 32.30 30.64 HA24-0.5-A+ 
24V@2.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2027-ND 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC24-2.4-A+ 
24V@3.6A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2050-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN24-3.6-A+ 
24V@4.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2036-ND 95.31 92.48 89.44 85.90 80.03 HD24-4.8-A+ 
24V @7.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2045-ND* 130.48 126.60 124.01 117.56 109.93 HE24-7.2-A+ 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2055-ND* 201.98 196.45 190.56 186.76 175.56 F24-12-A+ 
28V @2A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2028-ND 59.53 57.76 55.46 52.55 49.62 HC28-2-A+ 
28V @3A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2051-ND 83.38 80.92 78.12 74.01 69.89 HN28-3-A+ 
28V@4A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2037-ND 95.34 92.48 89.44 85.90 80.03 HD28-4-A+ 
48V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2018-ND 46.27 44.89 44.00 41.37 39.31 HB48-0.5-A+ 
48V@3A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2038-ND* 100.12 97.13 95.11 90.11 85.10 HD48-3-A+ 
48V@4A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2046-ND* 142.40 138.16 135.34 128.28 120.07 HE48-4-A+ 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2056-ND* 218.48 211.96 205.60 201.49 189.41 F48-6-A+ 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2010-ND 57.55 54.45 53.32 50.53 HAAS-1.5-OV-A+ 
5V@2A QV ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.18) 271-2011-ND 59.53 56.56 55.46 52.55 HAA512-A+ 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2023-ND 71.50 69.35 67.92 64.36 HBB512-A+ 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2033-ND* 113.19 109.83 106.44 100.84 HCC512-A+ 
5V@3A 18V ~ 24V@0.8A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2024-ND 72.59 70.46 68.35 64.94 HBB524-A+ 
12V@0.4A -12V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2012-ND 44.26 43.24 41.29 39.14 HAD12-0.4-A+ 
15V@0.4A -15V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2013-ND 44.26 43.24 41.29 39.14 HAD15-0.4-A+ 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2021-ND 65.53 63.57 62.25 58.98 HBB15-1.5-A+ 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2032-ND 104.83 101.72 99.67 93.33 HCC15-3-A+ 
12V ~ 15V@5A -12V ~ -15V@5 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2042-ND* 154.33 149.73 146.77 139.01 HDD15-5-A+ 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V @0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2009-ND 50.02 48.54 47.53 45.04 HAA24-0.6-A+ 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. al 10 25 50 Part No. 
5V@2A 12V ~ 15V@0.4/0.4A -12V ~ -15V @0.4/0.4A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2053-NDt 65.49 63.56 61.13 57.83 HTAA-16W-A+ 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 (2.27) 271-2020-NDt 90.53 87.85 84.91 80.46 HBAA4OW-A+ 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2030-NDt 107.22 104.05 101.91 95.80 HCAA60W-A+ 
5V@6A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 (3.63) 271-2031-NDt 123.74 120.20 115.39 109.63 HCBB75W-A+ 
5V@9A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V @1.7/1.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-NDt 143.00 138.75 135.91 127.68 CP131-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V @1.7/1.5A 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 (4.99) 271-2040-NDt* 160.89 156.10 151.75 143.77 HDBB105W-A+ 
5V@6A 24V @3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2003-ND 153.18 148.59 145.53 137.87 CP379-A+ 


* Requires fan cooling. + No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1823 


=CONDOR Switch Mode DC Power Supplies 


The standard version power supply for data processing, control, etc., applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source * 2 -Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection. 


Safety Specifications: * Conform with the applicable requirements of EN60950 following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC. Approved to 


UL1950, CSA22.2 No. 234 Level 3, IEC950, EN60950, VDE 0805 and CSA950 


General Specifications: * AC Input: 90-264VAC, 47-63 Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85-264VAC, 47-63 Hz single phase) 
¢ Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated output power * EMI Compliance: 
All models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in compliance 
to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage Protection: All outputs protected against inadvertent 


application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-) Volt-| Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC 20 Series — Commercial Switcher 
+12 0 1.7A = = WM17405 | WM17405| WM17406 = = 271-1030-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 GSC20-12 
20 +24 0 0.85A = = 2.00 x 3.50 x 0.68 WM17405 | WM17405| WM17406 = = 271-1032-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 GSC20-24 
+28 0 0.7A = = (50.80 x 88.90 x 17.27) | WM17405 | WM17405| WM17406 = = 271-1033-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 GSC20-28 
+5 0 3.8A = _ WM17405 | WM17405| WM17406 _ = 271-1034-ND 52.42 49.80 47.18 44.56 GSC20-5 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92MM)............ cece cece eee eee eee eee eee e eee 271-1131-ND 13.62 _ _ _ 08-30466-020W 
Triple Output - GSC25 Series 
+5.1V} 0.25A 2.5A 4.25 x25 x.86 
25 | +12V (0) 1.54 _ = (107.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 = = 271-1105-ND 55.69 52.91 50.13 47.35 GSC25A 
“12 0 0.2A 
+5.1V| 0.25A 2.5A 4.25 x25 x.86 
25 | +24V 0 1.0A = = (107.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 = = 271-1106-ND 55.69 52.91 50.13 47.35 GSC25D 
“12 0 0.2A 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00 x 2.90 x 1.50 (127.00mm x 73.66mm X 38.10MM)............ ccc cece eee eee eee eee teens 271-1127-ND 13.62 _— _— _ 08-30466-0025 
Single Output - GPC41 Series 
30 5.1V | 0.15 6.0A = = 4.00 x 2.00 x 1.5 A19950 A19952 A19990 = = 271-1124-ND 54.60 51.88 49.14 46.42 GPC41-5 
40 12V | 0.03 3.3A = = (101.60 x 50.80 x 38.10) | A19950 A19952 A19990 = = 271-1125-ND 54.60 51.88 49.14 46.42 GPC41-12 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.33mm x 50.29MM xX 42.16MM) ...... 2... c ccc e eee e eee cece ee eee ee teens teens teens tee eeenes 271-1129-ND 13.62 = _ _ 08-30466-1041 
Single Output - GLC50 Series 
3.3V 0 8A = = WM2123 | WM2126 | WM17403 _ = 271-1109-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLC50-3.3 
5.1V 0 8A = _ 4.25 x2.5 x 1.10 WM2123 | WM2126 | WM17403 = = 271-1110-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLC50-5 
50 12V 0 4.20 = = (107.95 x 63.50 x 27.94) | WM2123 | WM2126 | WM17403 = = 271-1111-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLC50-12 
24V 0 241A — = WM2123 | WM2126 | WM17403 = _ 271-1112-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLC50-24 
Triple Output - GLC50 Series 
oy 4 4.25 x25 x1.10 
50 | +12V| 0.8A 2.5A = = (107.95 x 63.50 x 27.94) WM2123 | WM2126 | WM17403 = = 271-1107-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLCS50A 
-12V 0.2A 
any aA 4.25 x25 x 1.10 
50 | +24V) 0.8A 1.54 = = (107.95 x 63.50 x 27.94) WM2123 | WM2126 | WM17403 = = 271-1108-ND 58.43 57.06 54.99 51.88 GLC50D 
-12V 0.2A 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00 x 2.90 x 1.50 (127.00mm x 73.66mm xX 38.1MM) .............c cc eee cece eee eee eee eee ee eee 271-1130-ND 13.62 _ _— _ 08-30466-0050 
GLC65 Series 
+5.1V} 0 WA = ares A19951 A19954 A19990 oc = 271-2171-ND 76.71 72.89 69.05 65.21 GLC65-5 
+12V 0 5.5A = = A19951 A19954 A19990 = _ 271-2166-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 GLC65-12 
65 +15V 0 4.3A = = 5.00 x 3.00 x 1.00 A19951 A19954 A19990 = = 271-2167-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 GLC65-15 
+24V 0 2.7A = = (127.00 x 76.20 x 25.40) | A19951 A19954 A19990 _ = 271-2168-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 GLC65-24 
+28V 0 2.3A = = A19951 A19954 A19990 — = 271-2169-ND 75.15 71.40 67.65 64.29 GLC65-28 
+48V 0 1.35A = = A19951 A19954 A19990 _ = 271-2170-ND 76.71 72.89 69.05 65.21 GLC65-48 
+3.3V 5A 
65 | +5.0v]) — | 4a 7 — | $00 x3.00 x1.25 | wisio1 | wmeto4| w2sis| 9 — _ 271-2214-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC6SH 
412V 25A (127.00 x 76.20 x 31.75) 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
75 12V 6.3A 941A 9.1A 5.75 x 3.40 x 1.56 WM2125 | WM2129 | WM17403 => = 271-1114-ND 71.58 68.01 64.43 61.34 GLC75-12 
24V 3.4A 4.6A 4.6A | (146.05 x 86.36 x 39.70) | wma2i25 | WM2129 | WM1 7403 = = 271-1115-ND 71.58 68.01 64.43 61.34 | GLC75-24 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90 x 3.75 x 1.98 (149.86mm x 95.25mm x 50.29MM).............60eeeeeee ee eee ees 271-1132-ND 13.84 _ _ _ 08-30466-2075 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+5.1V| 1A 8A 10A 12A 
+12V| 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 ov; — 1A 1A 1.24 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404| WM17403 = = 271-1116-ND 76.92 73.09 69.24 65.38 | GLC75A 
12v*¥| — 2.5A 3A 4A 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 


75W. ¢ Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


=CONDOR switch Mode DC Power Supplies (cont, 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt-| Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
+5.1V| 1A 8A 10A 120 
+24V| 0.5A | 2.5A 3A 4A 7.00 x 4.25 x 1.30 
7 | poy | — a an 4.24 |(177.80 x 107.95 x 33.02)| “M2125 | WM17404 | wMi17403 - - 271-1117-ND 76.92 73.09 69.24 65.38 | GLC75D 
jave] — 2.5A 3A 4A 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
410 | 12V] 0 6.3A 9.1A 9.5A 7.00 z 4.25 x 1.30 A19953 | A28761 | A19990 - - 271-2203-ND 76.58 72.74 68.93 65.09 | GLC110-12 
+15V| 0 5A 7.3A 7.7A_| (177.80 x 107.95x 33.02) | A19953 | A28761 | A19990 — — 271-2204-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 | GLC110-15 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
410 | *12V) 0 | GSA | BIA | 985A | 7.00% 4.25 x 1.30 Aig953 | A28761 | At9990 = — | 274-2205-ND 82.34 7822 74.10 69.99 | GLC110-212 
-12V| 0 2.5A 3A 4A | (177.80 x 107.95 x 33.02) 
ao |FtEM) TAS | GBAr | O7BAC | TPA.) 700x425 :1.80 atg953 | A28761 | A19990 = — | 271-2206-ND 82.34 7822 74.10 69.99 | GLC110-215 
-15V| 0 2.5A 3A 4A | (177.80 x 107.95 x 33.02) 
AO. | FAAN| VAs | Bie | AGA ae Ce Sraaiualaes: atg953 | A28761 | A19990 = — | 271-2208-ND 82.34 7822 74.10 69.99 | GLC110-524 
+5V | 0 1.5A 2A 2.5A | (177.80 x 107.95 x 33.02) 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30 x 4.50 x 2.10 (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-1137-ND 13.84 = = — | 08-30466-2175 
Single Output - GPFC110 Series 
+5.1V) — 12A - 20A A19953 | A19957 | A19990 - - 271-2180-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-5 
+12V) — 6.7A - 10A A19953 | A19957 | A19990 - - 271-2175-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-12 
to | +18) — 5.3A - 8A 6.3 x 3.75 x 1.62 A19953 | A19957 | A19990 — - 271-2176-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-15 
424V) — 3.4A - 5A | (160.02 x 95.25 x 41.15) | A19953 | A19957 | A19990 - - 271-2177-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-24 
+28V| — 2.98 - 4.34 A19953 | A19957 | A19990 - - 271-2178-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-28 
+48V| — 1.70 - 2.5A A19953 | A19957 | A19990 - - 271-2179-ND 104.55 99.32 94.10 79.22 | GPFC110-48 
Cover for GPFC110 Series, 6.30 x 3.75 x 1.75 (160.02mm x 95.25mm x 44.45MM)........0.ccccccccceeeeeeceeeeeeeeeeeeestseeeeeetteeeeees 271-1133-ND 13.84 - =- — | 08-30466-2110 
GPFC125 Series ¢ 
+5V 9A 16A 
dag | FIP | PAHV2) AA a - 6:00;x 3:8000-1:50 wm2125 |WM17404 | wM17403 - - 271-2215-ND 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125A 
12V+t |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
42g | FIA /PAHV4) 4A ue - 6:00;x 3:60%-1:50 wm2125 |WM17404 | WM17403 - - 271-2216-ND 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125B 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-5V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 | *24V)2A+V4) SA aon = 6.00x3.50x1.50 | wrjo125 |wmi7404| wMi7403| 9 — — | 274-2217-ND 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125D 
12V+¢ |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 |*3:9V)2Aev4) 7A as = 6.00x3.50x1.50 | wrjo125 |wmi7404| wMi7403| 9 — — | 274-2218-ND 184.68 175.44 166.22 156.98 | GPFC125G 
12V+ |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
Cover for GPFC125.........ccccceccccceeeceeeeeeeeceeeeeeceeeeeeseaeeeseeeaeeeeeeeaeeeeeseeseeseeeeeeeseteeeecneeseesettaeeeseeteeeeeesea 271-2220-ND 13.84 - - — | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series 
5AV] — 26A - - ane aoe wm2125 |WM17400 | wM17403 | WM2013 |wM2200 | 271-1118-ND 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-5 
160 | 12v) — | 11.7A - — Jar - ol rh - aa ga)| WM2125 | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200 | 271-1119-ND 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-12 
2av | — 5.8A - - wm2125 |WM17400 | wM17403 | WM2013 |WM2200 | 271-1120-ND 189.23 179.77 170.32 160.86 | GPFC160-24 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00 x 4.50 x 1.75 (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) 271-1134-ND 19.20 = = — | 09-160CF 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
¢ Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 


t Output 3 is isolated. Can be connected as + or - output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 


[a TOKO Power Supplies sw Series 


FEATURES: ° Very low profile and small size * Wide Variation: 7 type 94 part number »* Worldwide Input 
Voltage: all type 85VAC ~ 264VAC (cont.) * High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output 
* Safety Standards: Designed to meet UL1950(D3). 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


¢ Frequency Range: 47-63 Hz 
¢ Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A Input Price 


Volt. Output Output Dim. (mm) Digi-Ke' Each Toko 
* Ripple Voltage (max.): 5V-12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: (Vac) volt (s) Caren ae at a) a re . ay lea 
* Overall Output Req.: 3% 


Output Power — 
* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery 30 Watts — Open Frame 


* Dielectric Strength: 2.0KVAC for 1 minute applied between input/output 

¢ Insulation Resistance: 100m between output/frame and input/output, measured with a 500 VDC tester 
¢ Operating Temp.: 0°C ~ 60°C 

* Operating Humidity: 30% ~ 85% RH 

¢ Weight: SW30: 250g; SW50: 400g; SW100: 600g 


85-264 24V 1.33A 97x 114x 25.4 |TS9996-ND 56.11 50.51 | SW30-24F 


Output Power — 
100 Watts — Enclosed Frame 


85-264 5V 20.0A 97x 194x35 TS9864-ND 164.77 — | SW100-05C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1825 
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NEW! DC-DC Converters 


Features: * Compact size * No tantalum capacitor and no aluminum electrolytic capacitor are used * Output voltage tolerance +3% at single output, +5% at dual output units * PWB halogen-free « Input 
fuse * No external components required * 5-sided metal shielded * SOOVAC input to output isolation * UL60950-1, C-UL CSA 60950-1 and EN60950-1 approved 


A; DIP Type B; SMD Type A; DIP Type 
rc 
. Max 
é 2.54 : 
3 inert Crees Ly 22.86 r 
oo Side View 
©, aaa; 7-0.3x0.6 
-— 16.51 —| > Side View 
Side View Side View 
Bottom View 
ual Output ingle Output Dual Output Bottom View Single Output 
Function Function Pin Function Pin | Function 
+Vin ees +Vin +Vin +Vin 
2015 ) 1 2-01.5 
RC TE? (Land 2.5)? RC RC (land 2.5) RC 
-Vin 2 le -Vin -Vin -Vin 
-Vout 8 So 7.910 6 NC -Vout 7-01.0 NC 
Common Out % 40-(Land 02.0)? -Vout Common Out ~~ (Land 2.0) -Vout 
TRM prem FP ecco TRM TRM TRM 
+Vout Board Layout +Vout Board Layout Board Layout +Vout Board Layout 
A; DIP Type B; SMD Type 
. b= 25.4 —~45.08 
_ ails 8 11 4 
ae : oy? 5 
jax. 5.56 ire 
L 7-0.3x0.6 S| /7-0.910.6 6 
d 22.86 ' /, Side View TH 40 g? 
Side View 
Side View Bottom View Bottom View 
ual Output Single Output Dual Output Single Output 
Function Pin | Function Pin | Function Pin | Function 
+Vin +Vin +Vin +Vin 
RC RC RC RC 2-01. 
-Vin -Vin Vin -Vin (Land @2.5) 
Vout NG. -Vout NC 24 7.01.0 
Common Out “Vou! Common Out -Vout on 4 
aM as TRM TRM cane) 
+Vout Board Layout +Vout +Vout Board Layout 
7.0 
Max. | 38.1—— 
in CC25 - Series 
Function yr bh o5 4 LS Function Function 
71 3.0+3765—-1© 7 
2 End View 50 ii A 
4 4 S 
5 5 wT. 
6 32.1 6 -—44.9__. x 
z 0.3 7 Bt 
9 Side View Top View 9 Side View Top View 
Input Output | Output | Output Input Output | Output | Output 
Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK 
Fig.|  (V) (v) (A) (W) | PartNo. 1 25 ‘| Part No. Fig.|  (V) (Vv) (A) (W) | PartNo. 1 10 25. | Part No. 
CC1R5 Series — Single Output CC6 Series — Single Output 
45~9 3.3 4 445-2444-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-0503SF-E 45~9 3.3 1.2 445-2478-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-0503SF-E 
45~9 5 3 15 445-2446-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-0505SF-E 45~9 5 1.0 6.0 445-2480-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-0505SF-E 
45-9 | 12 | 125 445-2448-ND 9.70 9.22-—-8.73 | CC1R5-0512SF-E 45-9 | 12 5 es 2s82:ND 16.08 14.88 13.58 | CC6-05125F-€ 
9-18 33 4 445-2450-ND 9.70 9.22 8.73 | CCIR5-1203SF-E 9~18 3.3 1.2 445-2484-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-1203SF-E 
a 4 a 7 3A 9~18 5 1.2 6.0 445-2486-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-1205SF-E 
1A 9~18 § 3 15 445-2452-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-1205SF-E 9-18 12 5 445-2489-ND 15.08 1433 1358 | CC6-1212SF-E 
9~18 12 125 445-2455-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-1212SF-E iasae - 7 7 Tae Tar aa135 aca CCE oIpaSRE 
18-36 | 33°) 4 445-2456-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1RS-2403SF-E 18-36 | 5 12 | 60 | 445-2491-ND 15.08 14.33 13.58 | CC6-2405SF-E 
18 ~ 36 5 3 1.6 445-2457-ND 9.70 9.22 8.73 | CC1R5-2405SF-E 18 ~36 12 5 445-2493-ND 45.08 14.33 13.58 | CC6-2412SF-E 
W888 | oe 18 eee ly See =. OS: COINS ALAS E 45-9 | 33 12 60 | 445:2479-ND 15.26 1450 13.74 | CC6-0503SR-E 
45~9 3.3 4 15 445-2445-ND 9.80 9.31 8.82 | CC1R5-0503SR-E 3B 45~9 12 5 i‘ 445-2483-ND 15.26 14.50 13.74 | CC6-0512SR-E 
1p 45-9 | 12 | 125 445-2449-ND 9.80 9.31 8.82 | CCIRS-0512SR-E 9-18 | 33 | 12 | g, | 445-2485-ND 1526. 1450 13,74 | CC6-1203SR-E 
9~18 3.3 A 15 445-2451-ND 9.80 9.31 8.82 | CC1R5-1203SR-E 9~18 5 1.2 : 445-2487-ND 15.26 14.50 13.74 | CC6-1205SR-E 
9~18 5 3 ; 445-2453-ND 980 931 8.82 | CC1R5-1205SR-E CC6 Series — Dual Output 
CC1R5 Series — Dual Output 45~9 +12 .250 445-2481-ND 15.36 14.60 13.83 | CC6-0512DF-E 
45-9 ] a2) 6 745-2447-ND 986. 937 888 /cCIRS-Os12pRE| | 34 | 9~18 | +12 | 250 | 6.0 | 445-2488-ND 15.36 14.60 13.83 | CC6-1212DF-E 
1a | 9-18 | 212 | 6 15 | 445-2454-ND 9.86 9.37 _—«8.88 | CC1R5-1212DF-E 18 G00 sel] 1250 ene AN) 15.86 14,60 19.88 | CGb2412DF-E 
18 ~ 36 #12 6 445-2458-ND 9.86 9.37 8.88 | CC1R5-2412DF-E CC10 Series — Single Output 
CC3 Series — Single Output 45~9 ] 33 25 445-2430-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0503SF-E 
45~9 5 2.0 10 445-2431-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0505SF-E 
iz : : i : 6 Fesaentte a ae ae Se epreke 45-9 | 12 8 445-2433-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-0512SF-E 
45 : 9 12 250 . 445-2466-ND 11.44 10.87 10.30 CC3-0512SF-E 9~18 3.3 2.5 445-2434-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-1203SF-E 
“ ss “ = s 4 9~18 5 2.0 10 445-2435-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-1205SF-E 
9~18 3.3 8 445-2468-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-1203SF-E 9~18 12 1.0 445-2437-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-1212SF-E 
2A 9~18 5 6 3.0 445-2470-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-1205SF-E 
18 ~ 36 3.3 2.5 445-2438-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-2403SF-E 
9-18 | 12 | 250 Geel) 1144 10.87 10.30 | CC3-12128F£ 18~36 | 5 2.0 to | 445-2439-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-2405SF-E 
18 ~ 36 33 8 445-2474-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2403SF-E 18 ~ 36 12 1.0 445-2441-ND 22.92 21.78 20.63 | CC10-2412SF-E 
18 ~ 36 5 6 3.0 445-2475-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2405SF-E CC10 Series — Dual Output 
18 ~ 36 12 .250 445-2477-ND 11.44 10.87 10.30 | CC3-2412SF-E 4529 HD r 745-0432-ND 33.30 3916 30.99 | 6C10-0512DR-E 
45~9 3.3 8 3.0 445-2463-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-0503SR-E 4 9~18 +12 450 10 445-2436-ND 23.32 22.16 20.99 | CC10-1212DF-E 
B 45~9 12 .250 ; 445-2467-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-0512SR-E 18 ~ 36 +12 450 445-2440-ND 23.32 22.16 20.99 | CC10-2412DF-E 
9~18 3.3 8 3.0 445-2469-ND 11.58 11.01 10.43 | CC3-1203SR-E CC15 Series 
9~18 5 6 : 445-2471-ND 11.58 14.01 10.43 | CC3-1205SR-E 5 | 18-36] 33 45 6 445-2442-ND 33.68 32.00 30.32 | CC15-2403SF-E 
C3 Series — Dual Output 18~36 | 5 3.0 445-2443-ND 33.68 32.00 30.32 | CC15-2405SF-E 
45-9 | #12 | 125 445-2465-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-0512DF-E C25 Series 
2A 9~18 #12 125 3.0 445-2472-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-1212DF-E 6 18 ~ 36 3.3 75 95 445-2460-ND 33.96 32.27 30.57 | CC25-2403SF-E 
18 ~ 36 #12 125 445-2476-ND 11.64 11.06 10.48 | CC3-2412DF-E 18 ~ 36 5 5.0 445-2461-ND 33.96 32.27 30.57 | CC25-2405SF-E 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


140 Watt Isolated POL DC/DC Converters 
Cimarron Series — Industry Standard Eighth-Brick Package 


These converters are intended to provide isolation and step down to generate an 
intermediate bus for the purpose of powering non-isolated Point of Load (POL) 
converters. 

The down stream POL converters will provide the precise regulation required by 


POWER PRODUCTS 


Features: * Remote On/Off * Over Current Protection * Short Circuit 
Protection * Under Voltage Lockout * 1500V Isolation 
Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Remote 


On/Off: Active Low = OV to 0.8V + Load Regulation: 07CR-18S08LG = 0.5V, 


the load. 07CR-12S12LG = 0.7V 
Output Output 
Voltage Current max. Input Voltage Digi-Key Price Each Bel 
(V out)* (A out) (vDC) Part No. 1 10 25 Part No. 
8 18 36 - 60 507-1120-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-18S08LG 
12 12 36 - 60 507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-12812LG 


* Unregulated output will track input voltage with a 6:1 (O7CR-18S08LG) or 4:1 (07CR-12S12LG) ratio 


S7Bx Series Non- Dimensions - Inch (mm) No. of 
Bel Part No. L WwW H Pins H 
Isol ated POL DC/ DC S7BA-O6F2ALG 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.235 (5.98) 6 
S7BA-06A2ALG 
Conve rte rs S7RALOEESALG 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.251 (6.38) 6 “7 a 
S7BC - Series 1.30 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8.00) 7 NLT 
Electrical Specifications: Input 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C : ; Output Output Voltage Over Temp. 
* Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with Voltage Current max. | Range Remote Protection Digi-Key Price Each Bel 
use of a resistor (see data sheet) (V out) (A out) (Vin) Sense (OTP) Part No. 1 10 25 Part No. 
Features: 6 2.4-5.5 = x 507-1157-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06F2ALG 
+ Input Under Voltage Lockout (UVLO) 10 2.4-5.5 x x 507-1158-ND 15.00 13.88 13.13 | S7BC-10F2ALG 
* Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 0.75 - 3.63 10 45-14 x x 507-1159-ND 15.00 13.88 1313 | S7BC-10E2ALG 
* Remote On/Off 16 2.4-5.5 Xx x 507-1160-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16F2ALG 
* Output Voltage Sequencing. These modules include 16 45-14 x x 507-1161-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16E2ALG 
a sequencing feature that enables users to implement 6 45-14 _— _— 507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
various types of output voltage sequencing in an 6 83-14 — x 507-1163-ND 11.70 10.88 10.24 | S7BA-O6A2ALG 
application. This is accomplished via an additional 0.75 - 5.0 10 83-14 x a 507-1164-ND 45.00 13.88 13.13 S7BC-10A2ALG 
sequencing pin. When the sequencing feature is not . : . 
used, tie the SEQ pin to the input voltage. 16 8.3-14 xX x 507-1165-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16A2ALG 
Input Input 
Output Output Voltage Under Voltage Over Voltage 
Voltage | Current max. Range Remote Lockout Protection Digi-Key Price Each Bel 
(V out) (A out) (V in) On/Off (UVLO) (OVP) Part No. 1 10 25) Part No. 
Single Output Voltage 
12 12 3.0-55 x x = 507-1139-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1200 
1.5 12 3.0 -5.5 x x = 507-1140-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1500 
1.8 12 3.0 -5.5 x x = 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1800 
25) 12 3.6 - 5.5 x x = 507-1142-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F2500 
3.3 12 4.5-5.5 x x _ 507-1143-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F3300 
5.0 15 3.0 - 3.6 = = xX 507-1144-5-ND + 11.70 10.83 10.24 V7AH-02C50B0 
12 0.8 3.0 - 3.6 = = xX 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX200 
15 0.6 3.0 - 3.6 = = Xx 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX500 
Electrical Specifications: Adjustable Output Voltage 
* Operating Temperature: 0.9-2.5 ra 3.0 - 3.6 x x _ 507-1147-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-07C1A00 
-40°C ~ 85°C 0.9-3.3 8 4.5-5.5 x x _ 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-08B1A00 
* Output Voltage Trim: Voltage | 0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 Xx x - 507-1149-5-ND 6.70 6.20 5.87 V7AH-02A1A00 
set-point adjustment with use |_0-9 - 3.63 7 10.0 - 14.0 Xx Xx __ = 507-1150-5-ND 15.70 14.53 13.74 V7AH-07A1A00 
of a resistor (see data sheet) Wide Range Input Voltage 
Feat . 1.2 3 4.5 - 32.0 x x = 507-1151-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1200 
Eatules: te, 15 3 4.5 - 32.0 x x —- 507-1152-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1500 
* Over Current/Short Circuit 1.8 3 4.5 - 32.0 x x _ 507-1153-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1800 
Protection (OCP/SCP) 25 3 4.5 - 32.0 x x = 507-1154-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H2500 
Note: All specifications are 3.3 3 4.5 - 32.0 x x - 507-1155-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H3300 
typical at 25°C unless otherwise 5.0 3 8.0- 32.0 x x = 507-1156-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H5000 


stated 


+ Burst/skip mode disabled 


S7AH Series Non-lsolated POL DC/DC Converters 


Features: * Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 


Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point 


adjustment with use of a resistor (see data sheet) 


Note: All specifications are typical at 25°C unless otherwise stated 


Input Over Input 

Output Output Voltage Voltage | Under Voltage Cut Tape 

Voltage |Current max.) Range Remote | Protection Lockout Price Each i-Key Tape and Reel Bel 

(V out) (A out) (V in) On/Oft (OVP) (UVLO) il 10 25 | Part No. Size Pricing | Part No. 

Single Output Voltage 
1.2 12 3.0 -5.5 xX _— x 507-1122-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — _— — | S7AH-12F1200 
1.5 12 3.0-5.5 x _ x 507-1123-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — _— — | S7AH-12F1500 
1.8 12 3.0-5.5 xX _ Xx 507-1124-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F1800 
2.5 12 3.6 - 5.5 xX = x 507-1125-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F2500 
3.3 12 45-55 xX = x 507-1126-5-ND 15.30 14.16 13.39 | — = — | S7AH-12F3300 
5.0 1.5 3.0 - 3.6 = x = 507-1127-1-ND t+ 11.70 10.83 10.24 | 507-1127-2-ND +} 200 1755.00 | S7AH-02C50BR 
12 0.8 3.0 - 3.6 = x = 507-1128-5-ND 12.50 11.57 10.94 | — = — | S7AH-01CX200 
15 0.6 3.0 - 3.6 = x _ 507-1129-5-ND 12.50 11.57 10.94 | — = —_ | S7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 

0.9-2.5 Fa 3.0-3.6 x — x 507-1130-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1130-2-ND | 200 | 2085.00 | S7AH-07C1A0R 

0.9-3.3 8 4.5-5.5 x — x 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1131-2-ND | 200 | 2085.00 | S7AH-08B1A0R 

0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 xX — Xx 507-1132-5-ND 6.70 6.20 5.87 | — = — | S7AH-02A1A00 

0.9 - 3.63 ea 10.0 - 14.0 Xx = x 507-1132-1-ND 15.70 14.53 13.74 | 507-1132-2-ND 200 2355.00 _| S7AH-07A1A0R 

Wide Range Input Voltage 

1.2 3 4.5 - 32.0 xX = x 507-1133-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — — — | S7AH-03H1200 
1.5 3 4.5 - 32.0 xX = x 507-1134-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — = — | S7AH-03H1500 
1.8 3 4.5 - 32.0 xX = x 507-1135-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — = — | S7AH-03H1800 
2.5 3 4.5 - 32.0 xX = Xx 507-1136-5-ND 13.90 12.86 12.17 | — = — | S7AH-03H2500 
3.3 3 4.5 - 32.0 xX = x 507-1137-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1137-2-ND 200 2085.00 | S7AH-03H330R 
5.0 3 8.0 - 32.0 Xx — Xx 507-1138-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1138-2-ND 200 2085.00 | S7AH-03H500R 

Burst/skip mode disabled 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Universal Input Switch Mode 


Power Supplies 


NLP150L Series—Single and Triple Outputs 
110-150 Watt AC/DC 


Specifications: 
¢ Dimensions (L x W x H): 6.8” x 3.8” x 1.26” (172.72mm x 96.52mm x 32.00mm) 
* Input Voltage: 90 ~ 264VAC * Harmonic Corrected 


Output Output Output 
Voltage | Current | Voltage | Current |Voltage/ Current | Digi-Key Price | Artesyn 
i Min/Max. 2 Min/Max.| 3 Min./Max. | Part No. Each | Part No. 
5.1 1.5A/22A 393-1043-ND = 113.78 | NLP150L-96S5 
12V |0.6A/9.2A| +5.1V | O.5A/6A | +24V | OA/2.0A | 393-1044-ND = 113.78 | NLP150L-96T658 
NLP65 Series— 
Single, Dual, and Triple Outputs 
65 to 75 Watt AC/DC 


Specifications: 
¢ Dimensions (L x W x H): 5" x 3" x 1.26" (127.00mm x 76.20mm x 32.00mm) 
¢ Mating Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2104-ND; Contacts: WM2302-ND 


BXB100 Series—Single Output 66-100 watt Wide Input 
Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches) 

Features: 

Adjustable output voltage 

* Separate case ground pin 

* No minimum load required 

¢ UL, VDE and CSA safety approvals 


+ 1.9 (48.26) >| 19 (4.83) .20 (5.08) 
{ 1 =| fe 
50 (12.69) é F | 
FF abl | Vi YO) ; 70 20 7] 
14 1 9 crosel | case STF (10.16) 17.77) asd) 14 608) 7] | 240 
(35.56) (25:4) '- trim (35°56) > | 6096 
. on/off +sen i | = (60.96) 
7x@.04 (1.02) 2X © .08 (2.03) 
19 (4.83) | 4AXM3x05 + |-.50(12.70) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-36VDC 12V 8.33A 393-1010-ND 151.24 BXB100-24S12FLT 


Typhoon™ SMT12F Series 


The SMT12F series is a new range of ultra-compact non-isolated point-of-load converters for space-critical 
applications. A key advantage of the SMT12F is that it only needs the addition of five 22uF ceramic output 
capacitors to provide a complete full-specification, high efficiency POL solution with transient response 
capabilities that extend up to 300A/us. The total board space required for the module and capacitors is a 
mere 300mm‘, facilitating easy co-location with the load. 


¢ Input Voltage: 85 ~ 264VAC Sa @ 
ot = 
on o = 
Output Output Output 0.312 [a = ¥ = = 
Voltage] Current | Voltage) Current |Voltage| Current Digi-Key Price | Artesyn 7 93 63 8 8 0.520 
1 [Min/Max.| 2 | Min/Max.| 3 | Min/Max. | Part No. Each | Part No. (7.28)max: ao ? (13.46) 
Installed Seating | 8 9 10 
4+5V_ |0.2A/10.0A| 393-1027-ND 62.88 | NLP65-7605 Height >— — Plane Dc = 0.455 (11.56) 
+24V | 0.14/2.7A 393-1029-ND 62.88 | NLP65-7624 mee —lH 
+5V |0.20/7.5A| +12V | 0A/2.5A | -12V | OA/0.65A | 393-1030-ND 62.88 | NLP65-7608 Apes DATOS S) 
+5V |0.24/7.5A| +15V | 0A/2.2A | -15V | OA/0.65A | 393-1031-ND 62.88 | NLP65-7610 (1.26) — 0.065 (1.65) 
1 Trim: A 1% 6 V sense - 0.000 —— —————— 
+5V |0.2A/7.0A| +12V | OA/25A | — - 393-1032-ND 62.88 | NLP65-7629 2 Margins 7 4Vout (6.00) 6543214 t 
3 Remote ON/OFF 8 Ground Oe | aN ee 
4 Margin- 9 +Vin 8 x 3 8 q ¢ 0.630 
e 5 V sense + 10 Power Good NVYLVK A (16.00) 
NLP150L Series—Quad Output — " 882855 
ey Ts ITN 
Scoot 
110-150 Watt AC/DC oo 
Specifications: 
7 i, a " 0 Output 
* Dimensions (L x W x H): 7.8” x 3.8” x 1.26” (198.12mm x 96.52mm x 32.00mm) Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
¢ Input Voltage: 90 ~ 264VAC Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
citarmonie Corrected 3.0~55V | 0.9~3.3V 124 393-1147-ND 27.58 | SMT12F-05w3v3 
Output Output Output Output 
Volt.) Current | Volt. | Current | Volt.) Current | Volt. | Current |Digi-Key Price | Artesyn 
1 |Min.Max.| 2 |Min./Max.) 3 | Min./Max.) 4 — | Min./Max. |Part No. Each | Part No. Typhoon™ SMT15F Series 
5.1V) 1.5A/200 | +3.3V | O.GA/OA | +12V) OA/0.65A |12V iso) OW/2.0A |BSEIDAENE) 113.78 | NLP1SOL-9605966 The SMT15F-12 series are non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving 
designers a cost effective solution for conversion from a 12V source. The SMT15F-12 has an input range 
of 10.8V ~ 13.2V and offers an output voltage range from 1.0V ~ 1.8V with a 15A load, which allows for 
maximum design flexibility and a pathway for future upgrades. 
DC-DC Converters 
. 0.039 (1.00)—>||-- 
CXA10 Series— = a 
536 ia to (AUOR—F Ald 
Single and Dual to 8) a0 0.530 0.088 0.190 
(18-6) (2.54) 7 fe + (13.46) (]} (1.00) 
ro .! (10.16) - : (4.83)(3 ples.) 
Output 304 |. i ) (OOO o 0.310 sett ale 450.297 
10 Watt (10) Lan (50.8) k——_ 1.300 (33.02) ——| (7.87) 234 5 (7.54) 
}o—e—o 
; ; P T1304 °=«5 0.430 0.405 
Delivers single and dual output voltages 80 10.92 (10.29) 
covering 3.3V, SV, 12V, +5V, and +12V. k= (20.32) 0.298 (7.57) lee Ve 
‘7 12 6 Installed Height 
Features: ‘0 See a | 1 jade o 4 ons 
ara : 048 _j|, 0.07 
¢ Fully compliant with ETS 300 386-1 | Fro40 (18.24) | 4 I > Seating (1.22) | (1.91) 
. Seas eae” UL1950, CSA (1.02) “40 = lap 1.30 Connector (6 pics.) Plane ; 
ene =t.020 (10.16)| (6.08) _|(7.62) Width: 0.112 (2.84) Apu. 2b atveense 
i iabili i a 1.0 (25.4)! 
* High demonstrated reliability with con (0.50) (25.4) Length: 0.062 (1.57) avout ON/OFF 
servative component deratings ‘ 
4 Trim 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn Output 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-75VDC 3.3V 2.0A 393-1018-ND 43.60 CXA10-48S3V3 
10.8 ~ 13.2V 1.0V 15A 393-1148-ND 34.48 SMT15F-12S1V0 
18-75VDC 12V 0.83A 393-1020-ND 43.60 CXA10-48S12 
10.8 ~ 13.2V 1.2V 15A 393-1149-ND 34.48 SMT15F-12S1V2 
eee ON 1.08 EAN g1:28; || “GXAIOED0e 10.8 ~ 13.2V 1.5V 15A 393-1150-ND 34.48 | SMT15F-12S1V5 
18-75VDC +12V O0.41A 393-1022-ND 47.96 CXA10-48D12 : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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_ ART ESY N’ DC-DC Converters (Cont.) 
SIL15C and SIL20C Series 


The SIL15C and SIL20C Series are a new high density open frame non-isolated converters for space- 
sensitive applications. Each model has a wide input range (4.5V ~ 5.5V or 10.2V ~ 13.8V) and offer a wide 


Typhoon™ Eighth-Brick Series 


This is a new high efficiency, open-frame, low profile, single board, isolated DC/DC converter series in an 
industry standard eight-brick footprint that provides up to 100W of output. The series delivers very high 
output current at low voltages, and excellent useable power for today’s high performance applications. Full 
international safety approval including EN60950 VDE and UL/cUL60950, reduces compliance costs and 
time to market. The remote ON/OFF logic is negative. 


0.9V ~ 3.3V/5V output voltage range with a 15A/20A load. 2.30 (58.4 1 Vin+ 5 Sense- 
An external resistor adjusts the output voltage from its pre-set value of 0.9V to any value up to the maximum 30 (58.4) 0.040 2 ON/OFF 6 Sense+ 
allowed value for that model. 0.300 | |*— 2.00 (50.80) —+| | (1.02) 6 ples. 3 Vin- 7 Vout+ 
(7.62) »| | 0.145 (3.68) 0.150 4 Vout- 8 Vout+ 
(3.81) 
Oo 0.90 : 0.340 
ba (22.9) 4 0.070 (8.64), 
= i + oso 478) 1 
A 0.050 0.45 4 ena 20.082 (3.81) SME A AAA f 
0.100 FAR (1.27) (11-4) 760 ; } 
Brio (2.54) _ (7.62) (1.57) 2 ples. 0.188 
0.062 te 9 ples. 0.150 #8) 
(1.57) (3.81) 
1.050 | Output 
(26.67) Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
36 ~ 75V 1.2V 25A 393-1120-ND 83.25 LES25A48-1V2RE 
36 ~ 75V 1.5V 25A 393-1122-ND 83.25 LES25A48-1V5RE 
0.02 36 ~ 75V 1.8V 25A 393-1124-ND 83.25 LES25A48-1V8RE 
en i 36 ~ 75V 2.5V 20A 393-1126-ND 83.25 LES20A48-2V5RE 
0.050 | (0.64) SIL15C SIL20C n 11 { 36 ~ 75V 3.3V 20A 393-1129-ND 83.25 LES20A48-3V3RE 
(1.27) 0 A__{0.40(10.186) _{0.45(11.4) 0.05 36 ~ 75V 5.0V 10A 393-1132-ND 83.25 | LES10A48-5VORE 
. B_ | 0.075(1.91) 0.10(2.5) 0.025 l|_ qd 27) 36 ~ 75V 1.2V 50A 393-1121-ND 96.81 LES50A48-1V2RE 
C_ | 0.26(6.704) 0.29(7.4) (0.64) 36 ~ 75V 1.5V 40A 393-1123-ND 96.81 LES40A48-1V5RE 
36 ~ 75V 1.8V 40A 393-1125-ND 96.81 LES40A48-1V8RE 
36 ~ 75V 2.5V 25A 393-1127-ND 96.81 LES25A48-2V5RE 
36 ~ 75V 2.5V 40A 393-1128-ND 109.15 LES40A48-2V5RE 
1 Vout 6 Power Good 36 ~ 75V 3.3V 30A 393-1131-ND 109.15 LES30A48-3V3RE 
2 Vout 7 Ground 36 ~ 75V 5.0V 20A 393-1134-ND 109.15 LES20A48-5VORE 
3 Vout 8 Ground 
4 Trim 9 Reserved 
5 Remote 10 Vin A . 
ONOFE™= 2 44eVin Typhoon™ Quarter-Brick Series 
Specifications: Dual Output: « Input voltage range: 48V nominal, 36 ~ 75VDC Narrow Input IBC: * Quarter- 
Output Brick, isolated, intermediate bus converter (IBC) * Input voltage range: Nominal 48VDC, +10%VDC Wide 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn peer ae is a Quarter Brick, wide-input intermediate bus converter (IBC) * Input voltage 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. ao 
4.5 ~5.5V 0.9 ~ 3.3V 15A 393-1140-ND 15.70 SIL15C-O5SADJ-V 
10.2~13.8V | 0.9~5.0V 15A 393-1141-ND 15.70 | SIL15C-12SADJ-V 2.30 (58.4) 
45~55V | 0.9~3.3V]  20A 393-1142-ND 18.40 | SIL20C-05SADJ-V j- 2:00 (50.80) 
0.145 (3.68) 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5.0V 20A 393-1143-ND 18.40 SIL20C-12SADJ-V i 
1 


SIL30C and SIL40C-Series 


The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL0C-12SADJ 
or SIL40C-12SADJ series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 
different output voltages. 

The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V ~ 5.0V. When the SIL30C-12SADJ or SIL40C- 
12SADJ series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default voltage of 0.9V. 


+Vin 5 O/P RTN 
ON/OFF 6 Trim 
-Vin 7 O/P2 
o/P 1 


++ 2.280 (57.90) ——+ 
0.52 (13.20) (87.90) 
0.09 1 TRIM 11. SIL40C Series: 
2.4) 2 No Pin Remote Sense + 
( 0.062 3 Ground 12 Vin Oo 
(1.57) 4 Power Good 13. Vin avi ooo00 
5 Not Connected 14 Vin 2 Remote oo000 
0.140 0.140 o eurent Share aes ON/OFF ; 0.140 (3.60) 
roun fou 3 -Vin 
(3.56) (3.56) 8 Ground 17 Ground -Vout P—— 2000(20:80)—— 
+ 9 Remote ON/OFF 18 Vout Vout 
—ae 10 SIL30C Series: 19 Ground 
0.050 Remote Sense 20 Vout 
127 0.019 (GND) 21 “Ground J-2.15 (54.49) 
(1.27) I-48) 10 SIL40C Series: 22 Vout Alas aes) 
0.025 : Remote Sense - 23 Ground - - 
0 64 0.26 11 SIL30C Series: 24 Vout 
(0.64) 6 591) Remote Sense(O/P) 


Qlearance to | i 0.35 ( -00) max. 


components 0 is in. Installed Height 


0 0.04 (de 
w/ Mountin tle Pins (2x) © 0.06 (1.57) 
© 0.07 (1.83) w/ Mounting Shoulder 


9 (2.38) 
Output Voltage Output 
Nominal Input Current Digi-Key Price | Artesyn 
1 7 Voltage (Max.) Part No. Each | Part No. 
Dual Output — Fig. 1 
1.2V 3.3V 36 ~ 75V 15A/15A 393-1136-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-1V2RE 
1.5V 3.3V 36 ~ 75V 15A/15A 393-1137-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-1V5RE 
1.8V 3.3V 36 ~ 75V 15A/15A 393-1138-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-1V8RE 
Output 2.5V 3.3V 36 ~ 75V 15A/15A 393-1139-ND 145.58 | LQD30A48-3V3-2V5RE 
Input Output Current Price Artesyn 3.3V 5.0V 36 ~ 75V 15A/10A Seal soND. 145.58 | LQD25A48-5V0-3V3RE 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. Narrow Input IBC — Fig. 2 
12V = 43.2 ~ 52.8V 20A 393-1152-ND 72.93 | TQN20A48S12-R 
10.2~13.8V | 0.9~5V 30A 393-1145-ND 27.60 | SIL30C-12SADJ-V NAV 2s SA 52 BY. 25A BessIeGNDE 72.93 | TON25A48S12-R 
Wide Input IBC — Fig. 3 
10.2 ~ 13.8V 0.9 ~ 5V 40A 393-1146-ND 28.90 SIL40C-12SADJ-V 12V — 36 ~ 75V 14A 393-1154-ND 90.84 | TQW14A-48S12-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ARTESYN' = DC-DC Converters _ single Output 


Dimensions in Inches (mm) 


0.16(4.06) ; SMTO5E and SMT15E Series 


2 ples. r 
pibeaaiecmi Vin Ly | Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective 
. Ground 0.235 1] (1.57; : 5 : : : a ae : 
Trim (5.97) t solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. 
: ; Vout q Connector (5 ples) 7 The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase 
Width: 0.09 (2.29 a variety of modules in order to cover different output voltages. 
Le 1 5 . Remote ON/OFF {isin ‘ ere a ty pl 9 
L— 0.8 (20.32) —+| 10: SMTxxE-12W3V3: 
: ¢ Trim range: 0.8-3.63V * Set at default voltage of 0.8V 
0. pete) : SMTO5E-05W3V3: 
bak ie ale (4: . Remote ON/OFF ¢ Trim range: 0.75-3.63V * Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout can be adjusted 
Arse 72) . Vout i from 0.75-3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75-2.75V 
Ti . z 
i 7 eee T SMT15E-05W3V3: 
Ll 5 1 _+Vin wanes ts (5 ples) ¢ Trim range: 0.8-3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin = 4.5V, then Vout can be adjusted 
Ta oo : reat 0088 (157) from 0.8-3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8-2.75V 
Input Output Output Output 
or 0.323(8.21) Voltage Voltage Current Power Price | Artesyn 
HOg9(1-0)+) ; ‘ . Remote ON/OFF installed Height siete Fig.| (VDC) (v) (A) Max. | (W)Max. | Part No. Each | Part No. 
0.099(1-0) I 7. ene Senses ; Min. Clearance 1 | 10-14 | 0.8-3.63 5 16.5 | 393-1053-ND 17.14 | SMTOSE-12W3V3 
sea ols CaVout ap Metre ny tmem— Seating Plane} 1 5 | 3.0.5.5 | 0.75-3.63 5 18.15 | 393-1089-ND _17.14 | SMTOSE-o5w3v3 
aaa i ; . Ground mci 10-14 | 0.8-3.63 15 49.5 393-1056-ND 27.60 | SMT15E-12W3V3 
i! Width: 0.112 (2.84 
. Vin ee a oesieey) 3| 30-55 2.5 15 41.25 | 393-1087-ND 27.60 | SMT15E-05S2V5 
4.5-5.5 3.3 15 54.45 393-1088-ND 27.60 | SMT15E-05S3V3 
PTH Series The next generation series of non-isolated DC/DC converters offering some of the most advanced POL features available in the industry. 


The primary new feature provides for sequencing between multiple modules, a function, which is becoming a necessity for powering 


advanced silicon including DSP’s, FPGA’s and ASIC's requiring controlled power-up and power-down. Dimensions in Inches (mm) 


+1 0.14(3.55) 
*After solder reflow |= 0.14(3.55) 


@0.04(1.02' 0.354 , *After solder reflow 
L + ap0402) | on customer board 20,04(1.02) LAS Oy] on custorner board 


1q—______1.37(34.8) ______» Php: Solder Ball [+ 1.498(37.97) ———+| + max. Sa Ball 


0.125 0.07(1.78 0.04(1.02) .125(3.18)0) “L. [¢ 9-125(3-18) aaa 
(3.18) nese) : eae) Shoulder) “F410 Ples. O88; ( | L O07 7B en rene 
eal 0.625(15.88)-»| Lowest Component : [b.s12 7) 0.625(15.88)| 


$1 1009080 Born (0-2) $1 19696 48 76 


Bottom side clearance Lowest Component 
> 0.01 min, (0.25) 


Bottom side clearance 
-+|0.354(9.0) max. i UJ SMT 
: 0.354(9.0) max. 


304050 


- Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down 4. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down 


1 
2.Vin 6. Vout 10. Margin Up 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 
3. Inhibit 7. Ground 3. Inhibitt 7. Ground 
A 470UF electrolytic input capacitor is 4. Vo Adjust 8. Track A 1000pF electrolytic input capacitor is required 4. Vo Adjust 8. Track 

required for proper operation (560uF on + Denotes negative logic: Open = Normal for proper operation (S60uF on PTH12020 + Denotes negative logic: Open = Normal 
PTH12010 series). operation Ground = Function active series). operation Ground = Function active 


(0.14(3.55) + 0.354(9.0) max.* 
t 20) oa. 02) *After solder reflow ew 
0. 


|. 0.335 _,| *After solder reflow 
8.G4(1.02) [(8.5) max.*| 0n customer board 
. = 
0.87(22.1) ——+|9 i $64 Ider Ball 
pl older Bal 
0.06(1.52)+| |. 0.75(19.06) ——-| |' j > Lowest Component oat. 


[5 0.01 min. (0.25) 
tot 66 F Bottom side clearance fp °* 


F 13 Ples. | + on customer board 


Lowest Component Bo oar 32) ) 


0.01 min. (0.25) 
Bottom side clearance 


0.07(1.78) 

(Standoff Shoulder) 0.1254 loo 
(3.18) 

3 plesz—++-03 


0.07 (1-78), 
(Standoff Shoulder) 
0.335(8.5) max. 


[| SMT ‘i 5 
-+10.354(9.0) max. Le ca 


1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 

2. Vin 7. Ground 12. Margin Down . Ground 

3. Ground 8. Vout 13. Margin Up . Track . aa 
4. Inhibitt 9. Vout a nay at Vin t Denotes negative logic: 
A 1500uF electrolytic input capacitor is 5. Vo Adjust 40. Ground A 100pF electrolytic input capacitor is . Inhibit Open = Normal operation 


i i ired for proper operation. : = 7 i: 
required for proper operation (560uF on : ah _ requires Proper opt Vo Adjust | Ground = Function active 
PTH12030 series). t Denotes negative logic: Open = Normal 


operation Ground = Function active . Vout 


}-—— 0.995(25.27) ——+| | -0.14(3.55) 


le Saha . Ground 6. Vout -+|0-354(9.0))_ *After solder reflow 
0.06(1.52)-+} |- 0:3. 75 35) | | 0.06(1.52) . Vin 7. Ground t * 7 on customer boar 
ac e) 5)| [9-9 *Innibitt a eee 7-0.04(1.02) 5 Ples. 4 Solder Ball 


61 10696 aS 70 . Vo Adjust 9. Margin Down 0.07(1.78) FO OK 4.02) 


H (Standoff Shoulder) 
. Vo Sense 10. Margin Up Lowest Gamnponent 
; ee 0.01 min. (0.25) 
+ Denotes negative logic: Bottom sige clgarance 
Open = Normal operation ? 


02 304050 60} Ground = Function active 


A 330uF electrolytic input capacitor is required for proper —+10.354(9.0) max. 
operation (560uF on PTH12060 series). 


Input Output Output Output Input Output Output Output 
Voltage Voltage Current Power Digi-Key Price | Artesyn Voltage Voltage Current Power Digi-Key Price | Artesyn 
Fig.| (VDC) (V) (A) Max. (W) Max. | Part No. Each | Part No. Fig.| (VDC) (Vv) (A) Max. (W) Max. | Part No. Each | Part No. 
2.95-3.65 | 0.8-2.5 15 37.5 393-1094-ND 23.12 | PTHO3010WAH 2.95-3.65 | 0.8-2.5 6 15 393-1091-ND 13.10 | PTHO3050WAS 
1 4.5-5.5 0.8-3.6 15 54 393-1104-ND 22.00 | PTHO5010WAH 4 4.5-5.5 0.8-3.6 6 21.6 393-1101-ND 13.10 | PTHO5050WAS 
10.8-13.2 1.2-5.5 12 66 393-1114-ND 22.00 | PTH12010WAH 10.8-13.2 1.2-5.5 6 33 393-1111-ND 13.10 | PTH12050WAS 
2.95-3.65 | 0.8-2.5 20 55 393-1096-ND 31.88 | PTHO3020WAH 2.95-3.65 | 0.8-2.5 10 25 393-1092-ND 18.60 | PTHO3060WAH 
2 393-1097-ND 31.88 | PTHO3020WAS 393-1093-ND 18.60 | PTHO3060WAS 
4.5-5.5 22 79.2 393-1107-ND 31.88 | PTHO5020WAS 5 455.5 0.8-3.6 10 36 393-1102-ND 18.60 | PTHO5060WAH 
e Hy 393-1103-ND 18.60 | PTHO5060WAS 
2.95-3.65 | 0.8-2.5 30 75 393-1098-ND 42.72 | PTHO3030WAH 
3 393-1099-ND 42.72 | PTHO3030WAS 10.8-13.2 1.255 10 55 393-1112-ND 18.60 | PTH12060WAH 
4.5-5.5 0.8-3.6 30 108 393-1109-ND 42.72 | PTHO5030WAS 393-1113-ND 18.60 | PTH12060WAS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output 


Fig. 1 

NV Series: Low profile, single and dual output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. 
The product provides on-board conversion for a wide range of standard telecom and datacom input voltages to isolated 
low output voltages. Features: * Wide input range * Wide output range * Operating temperature to 110°C * Extremely 
small footprint 
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Fig. 2 

DSP1N5S Series: * Up to 1 watt unregulated output power * Single in-line package » Four terminal operation « Effi- 

ciencies to 75% * 350KHz fixed frequency operation * 700V isolation * -25°C ~ 85°C operation 
Front View . +Input 

. -Input 

. -Out 

. Out 


Rt. Side View 


-40 (10.16) — .27 (6.86) 0.00 (0.00) 


0.00 (6.00) = 
eae) l| 02 x .01 
ee _|— (.51 x .25) 
Length: 


Output filtering 
is required for 


| 
09 


(2.29) 


0.15 (3.81) 


operation 10pf min. 


Fig. 5 

SISO3V Series: Thru-hole mount, low cost, non-isolated single output DC/DC converters. Provide point of load 
conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 3A of output current. Remote 
ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical mounting option 
make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 1 Vou 


2 Vo+ 
(mE: o 3 Vo+ sense (option) 
0 4 Vo+ 
5 Gnd 
vy vit 6 Gnd 
.025 sal 7 Vin+ 
(.64) . 8 Vin+ 
1.90 (48.26) ——| R 9 No pin 
2.50 (63.5 10: trim 
(63.5) 11 On/Off 


RDS Series: * Low Profile SMT design »* Input/output isolation: 1500Vdc » High current density * Operating 
temperature to 100°C » Output voltage trim adjust, positive, or negative * 8.5mm height 


-+Vout 10.NC 
--Vout 11. Shutdown 
Trim = 12.NC 
NC 13. NC 
NC 14.NC 
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Fig. 3 

RNS Series: Industry standard, 2” x 1” size, low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement 
and reflow soldering. Provides on-board conversion of a wide range of input voltages to isolated low output voltages 
without the need for any additional cooling. Features: * Synchronization function » Low profile — 8.5 mm height 
* Input/output isolation: 1500VDC * Wide input range * Output overcurrent protection * Output voltage trim adjust, 
positive or negative Top View 
| ad eae 


2.9 
10.114) 


45.6 (1.795) ————| 


1.+Vout 10.TOA 
2.-Vout 11.RC 
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8.Trim 17.-Vin 
9.NOR 18.+Vin 
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Le 
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Fig. 7 : NC 

RFS Series: Low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement - Shutdown 
and reflow soldering. The product provides on-board conversion of standard telecom and - eNG 
datacom input voltages to isolated low output voltages Features: * Low profile SMT design i NC 
* Input/output isolation: 1500VDC * Operating temperature to 100°C * Output voltage - - NC 
trim adjust, positive or negative * Provides on-board conversion of standard telecom and ‘ aa 
datacom input voltages to isolated low output voltages Vin 
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E24) fe) | eee 
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[ee 
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NDS Series: * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Remote shutdown (primary | Fig. 8 
referenced) » Output voltage trim adjust, positive or negative * Small PCB footprint SISO7V: Thru-hole mount, low-cost, non isolated single-output DC/DC converters. The products provide point of 
Highest Comp 8.5 Shutdown 13. +Vout load conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 7A of output current. 
(0.3346) "Vin 14. -Vout The converters also feature remote ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and 
— St 15.NC board-saving vertical mounting option make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power 
25.61 (1.0083) 16.NC architecture. 
17. No Pin 
18.No Pin Eo 
(6.5055) 19. No Pin 2 oi f q : Nee . ae 
Highest Comp 20. No Pin 2 Vo+ 7 Vine 
21. No Pin v elvy Vvit4 3 Vo+ sense 8 Vins 
22. NC 100 .025 sq. (option) 9 No pin 
IT 23. Vin k- (2.64) (64) we 4 Vo+ 10 Trim 
1) 1.5 (0.0591) 42. Trim 24.NC ay (48.26) ——| 5 Gnd 11 On/Off 
33.0 (1.2992)}—! : 2.50 (63.5) 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out 1Out(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 =| Part No. Fig.) V Out 1Out(A) | Range | PartNo. 1 10 25 50 |Part No. 
Single Output 7 2.50 6.0 36-75 | 179-2202-ND 66.00 60.00 55.00 50.00 /RFSO6ZD-M6 
3.30 0.9 9-36 |179-2188-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 |NVSO.9CE-M6 3.30 6.0 36-75 | 179-2203-ND 66.00 60.00 55.00 50.00 |RFSO6ZE-M6 
1 3.30 0.9 18-75 | 179-2187-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 /NVSO.9EE-M6 1.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2198-ND 27.00 24.00 = 22.00 ~=21.00 |SISO7VA 
5.0 0.7 18-75 | 179-2189-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 |NVSO.7EG-M6 8 1.80 7.0 4.5-5.5 | 179-2199-ND 27.00 24.00 922.00 =. 21.00 |SISO7VB 
5 0.15 45-55 |179-1068-ND 16.50 16.00 15.50 14.25|/DSP1NS5S5 2.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2200-ND 27.00 24.00 22.00 21.00}SISO7VD 
7 0.14 4.5-5.5 | 179-1069-ND 16.50 16.00 15.50  14.25|DSP1N5S7 3.30 7.0 4.5-5.5 | 179-2201-ND 27.00 24.00 22.00 ~— 21.00 |SISO7VE 
9 12 0.08 4.5-5.5 | 179-1070-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 /DSP1N5S12 5 1 9-27 | 179-1005-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U12S5 
14 0.07 4.5-5.5 | 179-1071-ND 16.50 16.00 15.50 14.25/DSP1N5S14 5 1 20-60 | 179-1008-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U48S5 
15 0.065 4.5-5.5 | 179-1072-ND 16.50 16.00 15.50 14.25/DSP1N5S15 9 12 0.5 9-27 | 179-1006-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U12S12 
17 0.06 4.5-5.5 | 179-1073-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5S17 12 0.5 20-60 | 179-1009-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U48S12 
3.30 15 18-72 | 179-2209-ND 44.00 41.00 37.00 34.00)/RNSO1EE-M6 15 0.4 9-27 | 179-1007-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 |DFA6U12515 
3 3.30 3.0 38-75 | 179-2210-ND 44.00 41.00 37.00 34.00 |RNSO3ZE-M6 5 1:2: 3.5-16 | 179-1001-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S5 
5.0 2.0 38-75 | 179-2211-ND 44.00 41.00 37.00 —_ 34.00 |RNS02ZG-M6 40 5.2 1:2: 3.5-16 | 179-1002-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S5.2 
2.50 3.0 36-75 | 179-2192-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 |NDS03ZD-M6 12 0.5 3.5-16 | 179-1003-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S12 
4 3.30 3.0 36-75 | 179-2191-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 |NDS03ZE-M6 15 0.4 3.5-16 | 179-1004-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 |DFC6U5S15 
5.0 2.0 36-75 | 179-2190-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 |NDS02ZG-M6 5 2: 9-18 | 179-1011-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E12S5 
1.20 3.0 4.5-5.5 | 179-2197-ND 27.00 24.00 22.00 21.00|SISO3VY 5 2 18-36 | 179-1012-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E24S5 
5 1.50 3.0 4.5-5.5 | 179-2193-ND 25.00 22.00 20.00 19.00)/SISO3VA 11 12 0.9 9-18 | 179-1014-ND 71.50 69.93 68.35 66.77 |DFC10E12S12 
2.50 3.0 4.5-5.5 | 179-2195-ND 25.00 22.00 20.00 19.00|SISO3VD 12 0.9 18-36 | 179-1016-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E24S12 
3.30 3.0 4.5-5.5 | 179-2196-ND 25.00 =. 22.00 = 20.00 ~—:19.00 | SISO3VE 15 07 9-18 | 179-1015-ND 71.50 69.93 68.35 66.77 |DFC10E12S15 
3.30 5.0 36-75 |179-2206-ND 44.00 41.00 37.00 34.00 |RDSO5ZE-M6 15 07 18-36 | 179-1017-ND_— 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFC10E24S15 
8 | 50 4.0 36-75 |179-2204-ND 44.00 41.00 37.00 _34.00 |RDSO4ZG-M6 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 9 
DFAGUxxS Series: * Up to 6 watts of output power * Overcurrent protection » Efficiencies to 83% »* Low input to 
output capacitance * 700V Isolation, input to output * Ultra-wide input range (3:1) 


Bottom view 
| 2.12 (53.85) 2 
{63 


Side view 
G.040 (G1.02)-4 ples. 


1. +Input 
2. — Input 
3. +Out 
4.—Out 


Fig. 10 


DFC6U5S Series: * Ultra-wide 3.5-16 volt input range * Input filtered * 6 watts of output power « Efficiencies to 77% 
© 700V Isolation * Low input to output capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 


Bottom view 
I 2.00 (50.80) 1 


Side view 
@.040 (@1.02) - 4 ples. 
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DFC10E Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm) « Efficiencies to 83% (lower 
for 3.3V) * Low input to output capacitance » 700V Isolation (1544V for 48V converters) * Continuous overcurrent 
protection » Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) DFC10U Series: * High power density, 
up to 11 watts per cubic inch « Efficiencies to 79% « Fully isolated, fully filtered design »* Greater than 700V 
Isolation * Overcurrent protection * Five-sided shielded copper case * Ultra-wide range input (4:1) 


DFC10E Series 

Bottom view Side view 1. +Input 
[-— 2.02 (51.31) —| @.040 (@1.02) 2. —Input 
{63 3. +Out 
4. 
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Fig. 12 


Fig. 13 

QLS Series: Highly efficient, cost effective, low profile, single-output DC/DC converters in an industry standard, quarter- 
brick footprint. Applications: * Distributed power architectures * Telecommunications equipment * LAN/WAN «» Data 
processing Features: * Low profile — 0.390” (9.9 mm)  Input/output isolation: 1500VDC, basic insulation 
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Fig. 14 
QHS Series: » Low Profile — 12.7mm height * Negative logic » Output voltage trim adjust 


2X 90.06 
(1.52) 24 


Mounting Inserts 4S] 
M3X0.5 Through 4PL ao Ne 


018 | iL 
+— 0.815 (20.7) (4.6) 


10.6 (15.24) 
[9-45.(11,43) 
( 

5 ( 


|+ _—— 2.28 (57.9) 


to Bottom View }— 0.3 (7.62) 
10.15 (3.81) 


3 +—0 


©) | 0.215 (5.46) 


— 0.425 (10.8 
0.07 (1.78) Eiens (10.8) 


1.93 (49.02) 


. +Sense 
- +Vout 


Fig. 15 


DFC15U48S Series: » High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm8) * Efficiencies to 83% 
(lower for 3.3V) * Low input to output capacitance »* 700V Isolation (1544V for 48V converters) » Continuous over- 
Current protection * 3.3 Volt output available » Five-sided shielded copper case » Extended input range (2:1) 
DFC15U48D Series: * Remote On/Off and Trim » Overcurrent and overtemperature protected » Water washable case 
* Efficiencies to 82% * 1544V Isolation » Ultra-wide range input (>3:1) 


DFC15U48S Series 


Bottom view .+input 5. +Output 
QBC Series: High density bus converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC to a 12V bus at 11A. Lh 2.02 (51.31) —.| -cInput 6. Output 
Features: * Low profile — 11mm height »* Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection » Output 4 ] ‘ panto 7. Trim 
overvoltage protection * Remote Sense * Remote on/off (primary referenced), positive or negative logic 5 ge DFC15U48D Series 
6 at Sideview .+Input 5. Common 
}+———._ 2.28 (57.9) ———+| x .-Input = 6. —Output 
(57.9) ; 7 | G.040 (@1.02) - 7 ples. OnOf 7 Tam 
OHot iS : pee 
. +Vin a 
. -Vout s 
. “Sense 2 
Trim 
. +Sense 
0.42 (10.8) Nout 
.0 (50.8) 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1QOut(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 [Part No. Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 {Part No. 
1 5 2 36-72 |179-1013-ND 71.50 70.00 68.25 ~—_ 66.75 |DFC10E48S5 5 3 18-36 | 179-2124-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 /LESO15YG 
12 | 12.0 11.0 36-75 | 179-2223-ND 48.00 47.00 46.00 45.00 |QBC11ZH-NT 5 3 36-75 | 179-2130-ND 67.00 63.75 = 60.50 57.25 |LES0152G-3 
7.50 30.0 36-75 | 179-2228-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |OLS30ZA-NT i} 2 3 36-75 | 179-2131-ND 67.00 63.75 60.50 97.25 |LESO15ZG-3N 
. # ti e 12 1.25 18-36 | 179-2126-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 /LESO15YH 
1.80 30.0 36-75 | 179-2229-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |QLS30ZB-NT 12 15 36-75 |179-2132-ND 6700 6375 6050 57.25 |LESO15ZH-3 
13 2.50 15.0 36-75 | 179-2225-ND 80.00 71.00 66.00 61.01 /QLS15ZD-NT 15 1 48-36_| 179-2128-ND 66.00 62.75 59.50 56.0 ESO15 
3.30 15.0 36-75 | 179-2226-ND 72.00 66.00 60.00 55.00 /QLS15ZE-NT 33 4 36-72 | 179-2135-ND 7250 6925 65.00 62.01 [IESO13ZE-A 
5.0 12.0 36-75 | 179-2224-ND 80.00 71.00 66.00 61.01 /QLS12ZG-NT 
5.0 200 36-75 |179-2227-ND 107.00 101.00 9501 9201 laLs20zG-NT 19 5 4 18-36 | 179-2134-ND 72.50 69.25 65.00 62.01 |IESO20YG-A 
4 : i peels : : : : u 5 4 36-72 | 179-2136-ND 72.50 69.25 65.00 _ 62.01 | IFS020ZG-A 
1.50 50.0 36-75 | 179-2234-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 )QHS50ZA-NT 5 6 18-36 | 179-2137-ND 83.00 80.50 78.25  74.75|HASO30YG-AN 
14 1.80 40.0 36-75 | 179-2231-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 )QHS40ZB-NT 20 5 10 18-36 | 179-2139-ND 100.25 97.75 94.51 88.75 /HASOSOYG-AN 
2.50 40.0 36-75 | 179-2232-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 )QHS40ZD-NT 12 42 18-36 | 179-2140-ND 100.25 97.75 94.51 _ 88.75 |HASOS0YH-AN 
3.30 40.0 36-75 | 179-2233-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZE-NT 1.80 40.0 36-75 | 179-2249-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |HLS40ZB-N’ 
5 2 3-16 | 179-1053-ND 85.50 8200 78.75 75.50 /DGP12U5S5 21 2.50 30.0 36-75 | 179-2246-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |HLS30ZD-NT 
5 4 9-18 | 179-1033-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E12S5 3.30 30.0 36-75 | 179-2247-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |HLS30ZE-NT 
5 4 18-36 | 179-1037-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E24S5 5.0 30.0 36-75 | 179-2248-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |HLS30ZG-NT 
16 12 1 3-16 | 179-1054-ND 85.50 82.00 78.75 75.50 |DGP12U5S12 22| 12.0 42.0 36-75 | 179-2251-ND 123.00 121.00 119.00 116.01 |FBC42ZH-NT 
12 17 9-18 | 179-1034-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E12512 1.50 30.0 36-75 | 179-2218-ND 86.50 85.00 83.00 81.50 |Q48T30015-NBBO 
15 1.4 9-18 | 179-1035-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E12S15 23 1.80 30.0 36-75 | 179-2219-ND 86.50 85.00 83.00 81.50 |Q48T30018-NBBO 
15 1.4 18-36 | 179-1039-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E24S15 2.50 30.0 36-75 | 179-2220-ND 86.50 85.00 83.00 81.50 |Q48T30025-NBBO 
15 5 3 20-60 |179-1027-ND 97.75 93.50 989.76 86.25 |DFC15U48S5 3.30 30.0 36-75 | 179-2221-ND 86.50 85.00 83.00 81.50 |Q48T30033-NBBO 
18 3.3 18-36 | 179-2122-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 |LESO10YE (Continued) 
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DC-DC Converters (cont) 


Fig. 16 


DFA20ExxS Series: * Remote On/Off and Trim * Overcurrent protection and thermal shutdown ° Efficiencies to 83% 
* 700V Isolation up to 1544V on 48V converters * Power density up to 11 watts per cubic inch « Five-sided shielded 
case * Extended range input (2:1) 

DFA20ExxD Series: * Remote On/Off and Trim * Water washable case * Overcurrent protection and thermal shutdown 
* Efficiencies to 85% * Low input to output capacitance * 700V to 1544V isolation * 5-sided shielded case * Extended 
range input (2:1) 

DGP12U5S Series: » Up to 12 watts output power « Five-sided shielded isolated copper case  Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt 
input range * Efficiencies to 82% * Fully isolated and filtered * 700V isolation * Remote On/Off and Trim 

DGP12U5D Series: * Remote On/Off and Trim * Five-sided shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% 
* Fully isolated and filtered * 700V isolation * Ultra-wide range input (4:1) 


Side view 
9.040 (G1.02) - 7 ples. 


— 


Bottom view 
| 2.02 (51.31) __ 


| 


b— 2.02 (51.31) —| 


0.25 (6.35) — 


DFA20ExxS and DGP12U5S Series 
3. On/Off 5. +Output 
4. No Pin 6. —Output 
DFA20ExxD and DGP12U5D Series 
3. On/Off 5. Common 
4. +Output 6. —Output 


. +Input 7. Trim 


2. -Input 
. +Input 7. Trim 
2. -Input 


Fig. 17 

HWD Series: Onboard conversion of standard telecom and datacom input voltages into two isolated low-voltage 
outputs. Features: * Ouput overcurrent protection (self restart) * Output overvoltage protection (self restart) * Over 
temperature protection (self restart) * Output voltage trim adjust, independent for each output 

HHD Series: * Output voltage tracking * Output overcurrent protection »* Output overvoltage protection » Over 
temperature protection 


18 (4.6) 


0. 
Mounting Inserts 
M83X.5 Through 4PL|-—— 2.28 (57.9) ——+ | 


1.7 (43.2) RO! 
1.4 (35.6) he] 
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Fig. 18 


LES Series - 15W Single Output: Up to 1500VDC isolation * Short circuit and over temp. protection * Six-sided 
shielding » Available with optional enable and voltage trim pins * Water washable * Remote shutdown * 24V and 48V 
inputs * Industry standard pkg. * +10% minimum amperage output current * +10% voltage trim range 


Fig. 19 
IES Series - 13-20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation » Output voltages of 5V and below and up 
to 20W output power * Remote shutdown On board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage 
lock-out (UVLO) * 24V and 48V input * Output current 10% min. * Open frame pkg or 6-sided case * Water washable 

18 
tit | (4.6) 
56789 Fr 


.20 (5.08) ie | 
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Bottom (1.02) U1 . Shutdown 
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12/34 - Trim 
re gly e . No Pin 
20 J |. No Pin 
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Fig. 20 
HAS Series - 20-30W Single Output: * Up to 30W of output power * +10% output volt. trim range * Remote shutdown 
« Advanced open frame technology * Water washable * UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) case temp., operating range -40°C ~ 100°C 

Mtg. Inserts M3x .5 

through 4 pl. 18 
- (4.6) 
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Fig. 21 

HLS Series: * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection * Overtemperature protection * Remote 
on/off (primary referenced), positve logic 

HHS Series: * Low profile (12.7mm) © Output overcurrent protection * Output overvoltage protection »* Over 
temperature protection * Remote On/Off (primary referenced), positive logic 


Mounting Inserts 
BePB STS) Peas Through 4PL 


— 1.4 (35.56) 


.-Vin 
. Case Pin 


|-1.0 (25.4) otal 


|-0.7 (17.78) "Vo 
t—0.4 (10.16) . “Sense 
. Trim 
. +Sense 
. +Vo 


1.91(48.26) 


FBC Series: High density Bus Converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 ~ 75VDC 
to a 12V bus at 42A. The output is ideal for powering non-isolated, point-of-load converters such as 
synchronous buck converters used commonly in Intermediate Bus Architectures. 


4.60 (116.8) 


Mounting Inserts 


Bétor |1-0(25.4) -4ViIn M83 X .5 through 4 ples. 
View 6 5 Vin 1.450 (36.83) 1.500 (38.10) 
0 4 . No Pin 1.150 (29.21) 
. +V Out -950 (24.13) .900 (22.86) 
. No Pin .650 (16.51) 
.550 (13.97) 
80 (20.3) 5 . -V Out Bottom View 250 (6.35) 5,6,7 Vout 
-150 (3.81) : : 8,9,10 -Vout 
1.40 (35.6) — 0 11 -Sense 
0 | | 1.90 (22.9) .250 (6.35) A 
30(7.6) || 80 (20.3) L ..| -550 (13.97) ia tim 
(12.7) .40(10.2) 75 (19.0) - Pinte of 
0 (5.1) 4.200 (106.68) 15 PGood 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 

Fig.) V Out | Out (A) Range | Part No. ‘il 10 25 50 {Part No. Fig.) V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 

24] 1.20 30.0 36-75 | 179-2222-ND 109.40 107.50 104.98 103.08 |QL48T30012-NBBO 5 30 18-36 | 179-2156-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 /HBS150YG-AN 
1.20 15.0 36-75 |179-2217-ND 64.00 62.50 61.00 60.00 |SQ48T15012-NBBO 27) 12 12.50 18-36 | 179-2157-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 /HBS150YH-AN 
1.50 15.0 36-75 | 179-2213-ND 64.00 6250 61.00 60.00 |SQ48T15015-NBBO 12 8.30 34-75 | 179-2155-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 |HBS100ZH-ANT 

95 | 1-80 15.0 36-75 | 179-2214-ND 64.00 62.50 61.00 60.00 |SQ48T15018-NBBO 33 15 18-36 |479-2162-ND 148.50 14050 130.00 122.01 |QESOSOYE-A 
2.50 15.0 36-75 |179-2215-ND 64.00 62.50 61.00 60.00 |SQ48T15025-NBBO 33 15 36-75 | 179-2163-ND 148.50 14050 130.00 122.01 |QESOSOZE-A 
on Ha a. eee Das oe ae Re Seales 28| 33 15 36-75 | 179-2164-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | GESOSOZE-ANT 
: : : : - - 33 20 36-75 | 179-2165-ND 169.25 143.75 131.25 122.00 |QESO66ZE-A 
33 15 34-75 | 179-2143-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |HBSOSOZE-ANT 33 20 36-75 | 179-2166-ND 169.25 14375 131.25 122.00 | QESOB6ZE-ANT 
33 30 34-75 | 179-2153-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 |HBS100ZE-ANT = : = - - 

f 3b 19-36 |179-2150-ND 13350 13125 129.01 126.50 HBS100YG-ANT 25 15 36-75 | 179-2168-ND 129.00 123.25 115.00 103.50 |QBS038ZD-ANT 

| 5 10 34-75 | 179-2144-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |HBSO50ZG-ANT 3.3 15 36-75 | 179-2170-ND 109.25 104.75 97.76 88.76 | QBSOSOZE-ANT 
5 20 34-75 |179-2154-ND 133.50 131.25 129.01 126.50/HBS100ZG-ANT 29) 5 15 18-36 | 179-2171-ND 123.25 117.50 110.50 102.50 |QBSO75YG-A 
12 8.30 18-36 | 179-2151-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 |HBS100YH-AN 5 20 36-75 | 179-2173-ND 124.25 116.25 107.01 99.00 | QBS100ZG-ANT 
12 25.0 36-75 | 179-2239-ND 83.00 81.00 79.00 77.01 }HBC25ZH-NT 12 8.33 18-36 | 179-2172-ND 124.25 116.25 107.01 99.00|QBS100YH-A 
15 33 18-36 | 179-2141-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |HBSOSOYJ-AN (Continued) 
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Fig. 23 -4Vin 
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Q48T300XX Series: Through-hole mounted DC/DC converter. In telecommunications applications “Vin 
the Q Family 30A Converters provide thermal performance that far exceeds all quarter bricks and is _ -Vout 
comparable even to existing half-bricks _-Sense 
. Trim 

. +Sense 
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Fig. 24 


QL48T30012 Series: * Delivers up to 30A * High efficiency: 81% at 30A, 83% at 15A * No minimum load required 
¢ No heatsink required 
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Fig. 25 

$048 Series: SemiQ Family of DC/DC converters from di/dt provides a high efficiency single output 
in a size that is only 60% of industry-standard quarter bricks, while preserving the same pinout and 
functionality. With a standard pinout and trim equations, the SQ48 Series converters are perfect drop- 
in replacements for existing quarter brick designs. Features: * Industry-standard quarter brick pinout 
* Extremely small footprint: 0.896" x 2.30” (2.06 in?) » High efficiency — no heatsink required * No 
minimum load required 
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Fig. 26 


QD48T Series: Dual output through-hole mounted DC/DC converter offers unprecedented performance in a quarter 
brick package by providing two independently regulated high current outputs. No minimum load required 
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Fig. 27 


HBS Series - 33W-150W Single Output: * High efficiency * Open frame design * Water washable * Remote shutdown 
¢+10% output voltage trim range *+10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C ~ 100°C 
* UL1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Current can be drawn from any single 
output to its maximum rated value, or from both to a combined total of 15A 

HBC Series: « High efficiency up to 94% »* Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Out- 
put overvoltage protection » Overtemperature protection 
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Fig. 28 


QES Series - 66W Single Output: * Industry standard, quarter-brick package * Optional trim and enable * Case temp. 
operating range -40 ~ 100°C * Wide range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology * Units are water-washable and compatible with commercial spray or immersion * 1500V isolation 
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9.04 9.06 
201 Ti1.0) (6) hi 48 


Mex 
through 2 pl. (51.1) ¥(4.6) 


Mig. Inserts 


-—V in 
On/Off 
+V In 
-V Out 
—Sense 
Trim 
+Sense 
+V Out 


9 995 (7.5) 
“425 (10.8) 


20 
io) (60.8) 
Le 2.28 (67.9) —- 


SNOOhOD = 


Fig. 29 


QBS Series - 120W Single Output: » Quarter-brick footprint * High power density up to 120W » Open-frame packaging 
* 100°C baseplate operation * Outputs from 2.5V ~ 15V » 1500V isolation * Water washable * Positive or negative 
enable logic * Voltage trim range +10 »* Switching frequency at 400kHz * UL, CUL, TUV safety 


Mig. Inserts | —— 2.28 (57.9) 
Max 5 
through 4 pl. 
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Fig. 30 


SIP302/305 Series - 15W-20W Single Output: * Non-isolated step-up * High efficiency » Excellent transient response 
+ Perfect tool to augment 3.3V circuit boards with 5V * Open-frame construction ¢ Vertical mounting * Water washable 


SIP302 
. +V Out 1 
. +V Out 2 
- No Pin 3. +V Out 
.+V Out 4. -V Out 
. Ground 5. -V Out 
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. +V In . +V In 

. No Pin 9. +V In 
10. Trim 10. +V In 
11. Remote 11.4+V In 


-+|/4.11 (2.8) 
25 (6.4) 


Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out | Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 | Part No. Fig.) V Out | Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
1.80 60.0 36-75 | 179-2243-ND 133.00 132.00 131.01 128.00) HHS60ZB-NT +5 +1.0 3.5-16 | 179-1056-ND 85.50 82.00 78.75  75.50/DGP12U5D5 
21] 2.50 60.0 36-75 | 179-2244-ND 133.00 132.00 131.01 128.00) HHS60ZD-NT +5 +17 9-18 | 179-1044-ND 105.50 101.50 96.00 91.00)DFA20E12D5 
3.30 60.0 36-75 | 179-2245-ND 133.00 132.00 131.01 128.00} HHS60ZE-NT +5 +17 18-36 | 179-1047-ND 105.50 101.50 96.00 91.00|DFA20E24D5 
30 2.5 6.2 3.0-3.6 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00 39.00) SIP302.5LT +12 40.5 3.5-16 | 179-1057-ND 85.50 82.00 7875  75.50|DGP12U5D12 
5 4 3.0-4.0 | 179-2185-ND 44.00 42.00 40.00 ~—_ 37.00] SIP305 16} +12 +0.85 9-18 | 179-1045-ND 105.50 101.50 96.00 91.00|DFA20E12D12 
21 6 4.5-5.5 | 179-2182-ND 44.00 42.00 40.00 37.00 SIP502.1LT +12 40.85 18-36 | 179-1048-ND 105.50 101.50 96.00 91.00)DFA20E24D12 
32 25 6 4.5-5.5 | 179-2183-ND 44.00 42.00 40.00  37.00/SIP502.5LT 415 40.4 3.5-16 | 179-1058-ND 85.50 82.00 78.75  75.50|DGP12U5D15 
3.3 6 4.5-5.5 | 179-2184-ND_ 44.00 42.00 40.00 ~—_:37.00| SIP503.3LT +15 +0.7 9-18 | 179-1046-ND 105.50 101.50 96.00 91.00|DFA20E12D15 
Double Output #15 40.7 18-36 | 179-1049-ND 105.50 101.50 96.00 _91.00| DFA20E24D15 
31 ]2:275.20| 1.0.0] 38-75 | 179-2208-ND 44.00 41.00 37.00 34.00] RNDOZZGE-M6 15| #15 20.5 | 20-72 | 179-1031-ND 97.75 93.50 89.76 __86.25 | DFC1SU48D15 
+12 0.42 36-75 | 179-2207-ND 44.00 41.00 37.00 ~—_ 34.00] RNDO.8ZHH-M6 +5 +#0.075 4.5-5.5 | 179-1074-ND 16.50 16.00 15.50  14.25}DSP1N5D5 
+5 40.85 9-36 | 179-1021-ND. 71.50. 70.00 69.25  66.75|DFC10U24D5 +7 +0.07 4.5-5.5 | 179-1075-ND 16.50 16.00 15.50 14.25}DSP1N5D7 
+5 +0.8 18-72 | 179-1024-ND 71.50 70.00 68.25  66.75|DFC10U48D5 33 +12 +0.04 4.5-5.5 | 179-1076-ND 16.50 16.00 15.50 14.25)DSP1N5D12 
#12 +0.4 9-36 | 179-1022-ND 71.50 70.00 68.25  66.75|DFC10U24D12 414 +£0.035 4.5-5.5 | 179-1077-ND 16.50 16.00 15.50 14.25)DSP1N5D14 
" +12 +0.415 18-72 | 179-1025-ND 71.50 70.00 68.25  66.75|DFC10U48D12 #15 +0.033 4.5-5.5 | 179-1078-ND 16.50 16.00 15.50 = 14.25) DSP1N5D15 
+15 £0.32 9-36 | 179-1023-ND 71.50 70.00 68.25 66.75] DFC10U24D15 +17 +0.030 4.5-5.5 | 179-1079-ND 16.50 16.00 15.50 14.25) DSP1N5D17 
+15 20.33 | 18-72 | 179-1026-ND 71.50 70.00 68.25 66.75| DFC10U48D15 (Continued) 
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Fig. 31 
RND Series: * Sychronization function * Low profile — 8.5mm height * Input/output isolation: 1500VDC » Low 
conducted and radiated EMI » Output overcurrent protection » Wide output voltage trim adjust, positive or negative 
* Operating temperature to 110°C * Industry standard, 2” x 1” size, low profile, dual output, DC/DC converters intended 
for SMT placement and reflow soldering 
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Fig. 32 
SIP/SIE 500 Series - Single Output: * Non-isolated * High efficiency topology * Excellent transient response » Voltage 
range input 5VDC nominal * Sense and power OK * Surface mount construction » Voltage trim » Water washable 
Vertical mounting * Negative logic remote shutdown 
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DSP1NS5D Series: * Up to 1 watt unregulated output power Single in-line package * Four terminal operation « Effi- 
ciencies to 70% » Output voltages: 5V, 7V, 12V, 14V, 15V, 17V * 500V isolation * -25°C ~ 85°C operation 
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Fig. 34 

HBD Series - 40-60W Dual Output: * High efficiency * High density * Independent +5 and +3.3 outputs * Remote 
shutdown * 10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C ~ 100°C * UL1950, CSA22.2- 
950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable * Open frame technology 


Mtg. Inserts M3x .5 
through 4 pl. y— 


1.-Vin 

2. Case 

3. On/Off 

4.4V In 

5. -V Out 2 (3.3V) 
6. -V Out 2 (3.3V) 
i; 
8. 
9. 
1 


. Trim 2 
J . +V Out 1 (5V) 
(64)-F . -V Out 1 (-5V) 
50(12.7) 0. Trim 1 
2.28(57.9) 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.} V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 = ‘|Part No. 
3.3/1.8 25/20 36-72 | 179-2242-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 /HHD25ZEB-N 
17 3.3/2.5 25/20 36-72 |179-2241-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 )HHD25ZED-N 
5.0/3.3 15/15 18-60 | 179-2250-ND 156.40 138.00 122.36 112.70 |HWDO75DGE-A 
5.0/3.3 20/20 36-72 | 179-2240-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 |HHD20ZGE-N 
+5.0/+3.3 8/12 18-36 | 179-2158-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 |HBDO40YGE-A 
34 +5.0/+3.3 12/15 18-36 | 179-2160-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 |HBDOGOYGE-A 
+5.0/+3.3 8/12 34-75 |179-2159-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 /HBDO40ZGE-A 
+5.0/+3.3 12/15 34-75 |179-2161-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 |HBDO60ZGE-A 
1.80/2.50 15.0 36-75 | 179-2237-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |QD48T018025-NBBO 
6 1.80/3.30 15.0 36-75 | 179-2236-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |QD48T018033-NBBO 
2.50/3.30 15.0 36-75 | 179-2235-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |QD48T025033-NBBO 
3.30.5.0 15.0 36-75 | 179-2238-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |QD48T033050-NBBO 
4+3.3/+2.5 25/25 36-72 |179-2174-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 |TQD085ZED-A 
35 +3.3/+2.5 25/25 36-72 |179-2175-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 )TQD085ZED-AN 
+5.0/+3.3 20/25 36-72 |179-2176-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 |TQD100ZGE-A 
+5.0/+3.3 20/25 36-72 |179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 |TQD100ZGE-AN 
Triple Output 
5212 2.5+0.310 | 9-18 | 179-1059-ND* 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E12T5/12 
36 5212 2.5 +0.310 | 18-36 | 179-1061-ND+ 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E24T5/12 
5215 2.5 +0.250 | 9-18 | 179-1060-NDt¢ 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E12T5/15 
5215 2.5 +0.250 | 18-36 | 179-1062-ND* 107.00 103.00 98.75 93.50 |DGP20E24T5/15 


*600 mA, +75 mA, +60 mA= Minimum Current Load Note: “N” in suffix of part number denotes Negative 
Logic;“3” in suffix of part number denotes Trim and Enable 


Fig. 35 
TQD Series - 100W Dual Output: » Independent dual outputs * Flexible load sharing * Open frame design « Inde- 


pendent trims for each output * 1500VDC isolation * Baseplate operation 100°C » Input reverse voltage protection, 
shunt diode Positive logic remote shutdown » Switching freq. is 250KHz * UL, CSA, EN60950 safety 
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Fig. 36 


DGP20ExxT Series - Triple Outputs » Five-sided shielded case * Remote On/Off « Efficiencies to 84% * -40°C ~ 85°C 
operation * 700V isolation * Extended range input (2:1) 
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Fig. 37 


UPM-EA Series - 45W Programmable, Non-Isolated: This DC/DC converter is a high efficiency, step-down converter 
« Excellent transient response * Power good signal * Surface-mount construction » Short circuit protection * Low 
profile * Water washable * Open-frame design 


— 2.0 (50.8) 


Side Vi 
.025 (0.6 sq.) nee 


10. Ground 
11. Power Ground 


Programmable DC-DC Converter 


This programmable DC/DC converter is a high efficiency, step-down converter. It incorporates a 5-bit DAC 
output voltage control which is compliant with standard VRM VID protocol. It provides up to 45 watts of output 
at 13A output current, and at output voltages from 1.30 to 3.50V. 


Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out | Out (A) Vin Range | PartNo. il 10 25 50 Part No. 
37 | 1.3-3.5 13 4.5-4.5 179-2186-ND 100.80 92.40 84.00 75.60 UPM-EA 


CompactPCl® Power Supply 


Fully compliant to the PICMG® 2.11 power interface Specification using a standard Positronic 47-pin 
connector. Patented EDGE™ Technology provides very high output current capacities. At 50°C the 3U units 
deliver 40 amps on both the +5 and +3.3 volt outputs. 


Output | Power Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage | Watts | Current | Vin Range | PartNo. 1 10 25 50 Part No. 
43.3 40A 

1 | 250 | AOR | 0-264 | 179-2263-ND 414.75 393.78 378.00 357.00 | CPAZ50-4530 
+12 2A 

43.3 40A 

8 250 a 36-75 179-2264-ND 414.75 393.75 378.00 357.00 | CPD250-4530 
12 2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toes) 1835 
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Changing the Shape of Power 


Features: * Worldwide AC input Capabilities International Series Single Output 


* Meets domestic and foreign safety 


Voltage/ Case | Digi-Key Price Each Power-One 
standards: UL, CSA, IEC, VDE, BPO, ECMA, a 
CE «Low output ripple * Two hour burn-in Current Size | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
* Made in U.S.A. 5V @ 1.5A* 179-2061-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 | HAS-1.5/OVP-A 
Overvoltage Protection Options: Optional 5V @ 3At* 179-2035-ND 36.50 35.50 34.75 33.00 HB5-3/OVP-A 
overvoltage protection modules are offered, 5V @ 6AT* 179-2040-ND 57.50 55.75 55.00 51.75 HC5-6/OVP-A 
each is user adjustable from 6.4V ~ 34V. 5V @ 9At* 179-2056-ND 78.50 76.00 74.50 70.50 HN5-9/OVP-A 
Note: Outputs with factory built-in OVP are 5V @ 12At* 179-2046-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 HD5-12/OVP-A 
indicated in the Voltage/Current Rating Chart 5V @ 18At* 179-2051-ND = 131.00 127.25 124.50 118.01 HES5-18/OVP-A 
for each model. 5V @ 25At* 179-2026-ND__184.50 179.00 175.50 166.25 F5-25/OVP-A 
General Specifications: * AC Input: 12V @ 0.9A** 179-2027-ND 32.13 31.25 30.50 29.00 HA15-0.9-A 
100/120/220/240VAC +10%, -13%. 47-63 Hz. 12V @ 1.7A 179-2029-ND 34.50 33.50 32.75 31.25 HB12-1.7-A 
Tolerance for 230VAC operation is +15%, 12V @ 3.4A 179-2036-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 | HC12-3.4-A 
-10%. Factory wired for 120V operation * DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non- 12V @ 5.1A 179-2052-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN12-5.1-A 
adjustable on “3 terminal regulator” outputs * Line Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: 12V @ 6.8A 179-2041-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD12-6.8-A 
+.01% for F, G case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators” * Load Regulation: 412V @ 10.2At 179-2047-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 HE12-10.2-A 


+.05% for a 50% load change. Exceptions: +.02% for F, G case models, +0.5% for all other outputs 12V @ 16At** 
using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V through 15V models: 5.0 mV PK-PK maximum. (3.0 mV 15V @ 1.54 
PK-PK maximum for F, G case models). 24V through 250V models: 3.0 mV PK-PK plus .02% of output 15V @ 3At 
voltage, maximum. All “3 terminal regulator” outputs: 0.2% PK-PK maximum * Overvoltage Protection: 15V @ 4.54 
Provided on 5V outputs where indicated. Set at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage E 


179-2024-ND___ 184.50 179.00 175.50 166.25 F15-15-A 
179-2030-ND 35.75 34.75 34.00 32.26 HB15-1.5-A 
179-2037-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC15-3-A 
179-2053-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN15-4.5-A 


MODVZODNMOZOVIMoOZoOOMmMoZ0097MI0Z000 


protectors OVP12 and OVP24. « Operating Temperature: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 40% at 1SV @ GAT: ISAO ND meee ele fo30 las noiee 
‘ sie ‘ 15V @ 9At 179-2048-ND__115.00 111.50 109.25 103.51 HE15-9-A 
70°C. ¢ Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V and 15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs — 60% DAV @ 0.5A™ 179-2028-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 HA24-0.5-A 
* Master/Slave Operation: Provided on F, G models only. For parallel operation of up to 6 units. Safety OAV @ 12, 479-2032-ND 36.50 35.25 34.75 32.76 HB24-1.2-A 
Specifications: All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to Ground av @ 24h 179-2038-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC24. 24. ‘a 
(maximum): 0.05 mA ¢ Dielectric Withstand Voltage (minimum): Input to Ground — 3750VRMS, Input to 5 fe < : 7 . E tae 
Outputs — 3750VRMS, Outputs to Ground — 500VDC * 2 year warranty 24V @ 3.6A 179-2054-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN24-3.6-A 
24V @ 4.8A 179-2043-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD24-4.8-A 
Overvoltage Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC 24V @ 7.24 179-2049-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 | HE24-7.2-A 
Protecti Maximum Current Rating 24V @ 12At* 179-2025-ND 184.50 _(179.00 _—*175.50 _—*166.25 | F24-12-A 
rotection Modal Intermittent Continuous 2BV @ 1At 179-2033-ND 36.50. 35.25. ~~«<34.75~—«32.76 | HB26-1-A 
OVP-12 12.0A 8.0A 28V @ 2At 179-2039-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC28-2-A 
OVP-24 30.0A 20.0A 28V @ 3AtT 179-2055-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN28-3-A 
7 7 28V @ 4AtT 179-2044-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD28-4-A 
ee = _ 48V @ 0.5A 179-2034-ND 42.00 40.75 39.75 37.75 | HB48-0.5-A 
Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each Power-One 48V @ 3At 179-2045-ND — 89.00 86.25 84.50 80.00 | HD48-3-A 
Height x Width x Thickness Part No. 1 10 25 | Part No. 48V @ 4At 179-2050-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 | HE48-4-A 
1.50 x 1.55 x 0.56 (38.10 x 39.37 x 14.22) 179-2057-ND 9.75 9.50 9.25 | OVP-12 * Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4V. ** Adjustable outputs: F15-15-A: 12-15V, F24-12-A: 24- 
2.00 x 2.75 x 0.77 (50.80 x 69.85 x 19.56) 179-2058-ND 16.25 15.71 15.50 | OVP-24 28V, HA24-0.5-A: 24-28V + Remote sense provided 
OVP SELECTION GUIDE Case Size 
Model Case Size OVP Modules Required 
Single B.C.N,D (1) OVP-12 Case Overall Size — In. (mm) Weight Case Overall Size — In. (mm) Weight 
Output Ald (1) OVP-24 CBB | 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) | 8 Lbs BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) | 4.4 Lbs 
iE D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 Lbs 
Dual AA, B, BB, CC 1) OVP-12 protects both output: BAA 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 Lbs 
oe ee (1) OVP-12 protects both outputs DBB | 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) | 11 Lbs ( ) 
Output E (1) OVP-24 protects both outputs Cc 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 Lbs 
7 DCC 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) | 12 Lbs 
Triple AA, BAA, D, CBB | (1) OVP-12 protects both 12V E 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 Lbs cc 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 Lbs 
Output 131, DBB, DCC _| through 15V outputs F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 Lbs N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Peak Current pWOdes:ND (1) OVP-12 protects any output AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) | 2.5Lbs CP131 | 11.00 x 4.87 x 3.20 (279.40 x 123.70 x 81.28) | 9Lbs 
Models not provided with built-in OVP B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) | 2.2Lbs | |NRG275| 9.00 x 5.00 x 2.50 (228.60 x 127.00 x 63.50) | 3Lbs 
International Series Dual Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2065-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 HAD12-0.4-A 
+15 @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2066-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 
+12V @ 1A or+15V @ 0.8At -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT AA 179-2062-ND 45.00 43.75 42.75 40.51 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2068-ND 57.50 55.75 55.00 51.76 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At cc 179-2073-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 
+12V or 15V @ SAT (-)12V or 15V @ 5At E 179-2078-ND 136.00 131.75 129.01 122.25 
+18-20V @ 0.4A or +24V @ 0.6A (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 48.46 47.00 46.25 43.76 
+18-20V @ 0.9A or +24V @ 1.2A (-)18-20V @ 0.9A or -24V @ 1.2A BB 179-2069-ND 63.00 62.00 61.01 57.01 
+18-20V @ 1.8A or +24V @ 2.4At (-)18-20V @ 1.8A or -24V @ 2.4At cc 179-2074-ND 101.00 98.00 96.00 91.00 
5V @ 2A*t 9-15V @ 0.5A AA 179-2064-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HAA512-A 
5V @ 3A*tT 12-15V @ 1.25At BB 179-2070-ND 62.75 61.00 59.50 56.50 HBB512-A 
5V @ 6A*tT 12-15V @ 2.5At cc 179-2075-ND 99.25 96.25 94.25 89.50 HCC512-A 
+5V @ 2A* +12V @ 4A N 179-2060-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 CP323-A 
* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or -. § Non-adjustable 3 terminal regulator. 
International Series Triple Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V @ 2A*t +12 to 15V @ 0.4A (-)12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2079-ND 57.50 55.75 54.75 51.76 HTAA-16W-A 
5V @ 3A*tt +12V @ 1A or +15V @ 0.8At (-)12 @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2067-ND 79.50 77.00 75.50 71.51 HBAA-40W-A 
+5V @ GA*T +12 to 15V @1.0A (-)12 to 15V @ 1A or -5V @ 0.4A D 179-2071-ND 94.00 91.25 89.50 84.75 HCAA-60W-A 
5V @ 6A*TE +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT CBB 179-2072-ND 109.75 106.50 104.25 98.76 HCBB-75W-A 
5V @ BA*TE +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT 131 179-2059-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 CP131-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT DBB 179-2076-ND 148.07 143.63 140.67 133.27 HDBB-105W-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 3.4A or +15V @ 3AT -12V @ 3.4A or -15V @ 3AT DCC 179-2077-ND 162.00 157.25 154.00 145.75 HDCC-150W-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules - FC100 Series 
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FC100 industry standard series of input filter modules provide up to 


30dB of common mode and differential mode filtering at S0OKHz. The Dest: Insertion Fees. en CeS ivpicel s 

FC100 series are available in 10A, and 20A versions and are optimized , Curr. Differential Mode | Common Mode |Resistance Price Each Power-One 
for operation with IPD’s converters. The filters can be operated with up| Fig. | (Amps) (dB) (dB) (mOhms) | _ Part No. 1 10 25 50 Part No. 

tO MOONE eourpe andl Have LOQOY DG or ineclauon: 1 10A 31 28 17 179-2179-ND 17.50 17.00 1625 15.50] FC100V10A 


Features: ¢ Meet class B conducted limits * PCB mountable * CM 


and DM filtering * Industry standard pinout * -40°C ~ 100°C case | 2 20A 26 32 6.6 179-2180-ND 31.50 29.40 27.30 25.20] FC100V20A 
operation ¢ Input frequency 100 Hz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1836 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Changing the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: 

Safety agency approved: UL recognized, CSA certified, 
and TUV Essen certified. * Power Fail Warning Signal. 
100% test, inspection and burn-in. * Overload Protection 
© Overvoltage Protection * Overtemperature Protection AC 
Input: Automatic selecting: 90-264VAC, 47-63 Hz single 


FEATURES: « Industry Standard 3” x 5” footprint * CE 
marked to Low Voltage Directive »* Main Output Remote 
Sense 

MPU150 - 150 Watts with PFC 

The MPU150 is the first product in this power range 
incorporating PFC in a low profile package that meets 1U 


Feet per Minute (LFM) airflow is required. 

FEATURES: ¢ Active power factor correction meets 
EN61000-3-2 * Low profile height fits 1U height constraints 
* Dual main outputs provide 3.3V and 5V for mixed logic 
applications *CE Marked to the LVD » Autoranging AC 
input, 85-264VAC « Isolated V3 and V4 can be used as plus 


phase Temperature Rating: 0°C ~ 50°C * Two Year _ height constraints. or minus outputs 
Warranty All models feature remote sense on V1 and V2 to provide MPB80 - 80 Watts with PFC 
BLP40/55 Series independent compensation of power cable losses. Power- | FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 300 


The BLP40/55 Series’ economical and compact con- 
struction provides single or three-output ac-dc power 
conversion to meet the requirements of networking and 
data communications systems, as well as commercial and 


One's unique dual-converter architecture combines high 
reliability, achieved through reduced component stresses, 
with exceptional regulation. Other standard features 
include CE Marking, current sharing on V1 and V2, thermal 


LFM forced air * Power factor correction meets EN61000-3- 
2 © High 3.3V and 5V current capabilities available » CE 
Marked to the LVD »Autoranging AC input, 85-264VAC 
* Overvoltage protection on the main output * Isolated V3 


Board Only 


industrial configurations. shutdown, and remote inhibit. Additionally, only 300 Linear can be used as a plus or minus output. 9222B-ND Power One 
BLP/MAP SERIES Single Output ene es me 
Nom. Output | Power Min. Input Output Dimensions Config- Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) | Current | Load Housing Housing Contacts Inches (mm) uration Part No. 1 10 25 Part No. 
NEW! BLP Series — RoHS Compliant NEW! 
5V 25 5A _ 179-2271-ND 33.00 30.00 28.00 | BLP40-1005G 
12V 25 241A = WM2123-ND | WM2126-ND | WM2313-ND 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2270-ND 33.00 30.00 28.00 | BLP40-1012G 
24V 25 1.4A = 179-2272-ND 33.00 30.00 28.00 _| BLP40-1024G 
5V 40 8A = 179-2266-ND 35.00 32.00 30.00 | BLP55-1005G 
12V 40 3.3A = WM2123-ND | WM2126-ND | WM2313-ND 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2265-ND 35.00 32.00 30.00 | BLP55-1012G 
24V 40 1.6A = 179-2267-ND 35.00 32.00 30.00 _| BLP55-1024G 
MAP Series 
5V 40 8A = 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel | 179-2020-ND 113.00 98.00 88.50 | MAP40-1005 
5V 40 8A = 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2001-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1005 
12V-15V 40 3.4A = WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2002-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1012 
24V-28V 40 1.4A = 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only | 179-2003-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 5.0A — 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel_| 179-2081-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1012 
24V-28VT 55 2.5A = 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel | 179-2082-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1024 
5.1V 110t 16A = WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2006-ND 154.50 144.25 134.01 | MAP110-1005 
12V-15Vt 130 12A = 8.50 x 4.50 x 2.00 (215.90 x 114.30 x 50.80) U-Channel_| 179-2080-ND 245.75 218.75 197.25 | MAP130-1012 
12V-15Vt 140t en = WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2009-ND 195.00 184.00 173.25 | MAP140-1012 
24V-28VT 140t ace — WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only | 179-2010-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1024 
48V 140T 2.3A = WM2103-ND | WM2108-ND_| WM2300-ND 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only _| 179-2011-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1048 
t Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage. tf 200LFM force-air cooling 
Triple Output 
Nom. Output) Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) | Current | Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
NEW! BLP Series — RoHS Compliant NEW! 
5V 5A 3A Board Only 
12V 25 3A AA WM2123-ND | WM2126-ND | WM2313-ND 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2273-ND 37.00 33.00 31.00 29.00 | BLP40-3000G 
-12V 1A _- (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
5V 7A 4A Board Only 
12V 40 4A 2A WM2123-ND | WM2126-ND | WM2313-ND 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2269-ND 38.00 35.00 33.00 31.00 | BLP55-3000G 
-12V 1A _- (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
3.3V 7A 5A Board Only 
5V 25 4A = WM2123-ND | WM2126-ND | WM2313-ND 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2268-ND 38.00 35.00 33.00 31.00 | BLP55-3300G 
12V 1A _ (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
MAP Series 
5V 3A 1A Board Only 
24V 40 1A .25A WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 83.00 74.00 68.00 61.00 | MAP40-3101 
-12V 3A _- (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3A 1A Board Only 
12V 40 2A .25A WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND. 69.00 63.00 57.00 52.00 | MAP40-3105 
-5V A - (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3A 5A Board Only 
12V 40 2A 3A WM2123-ND | WM2126-ND | WM2300-ND 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2095-ND 78.00 71.00 64.00 57.75 | MAP40-3000 
-12V 3A _- (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 20A 2A Board Only 
12V 80 4A = WM2103-ND | WM2108-ND | WM2300-ND 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2012-ND 211.25 200.50 186.25 171.01] MAP140-3000P 
-12V 1A _ (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
Quad Output 
Nom. Output] Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) | Current | Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V 6A 5A U-Channel 
1av 55 3A Zn A19953-ND A19958-ND A31396-ND 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2096-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4000 
$V SAY = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A _ 
SV 6A 5A U-Channel 
eay 55 1.54 | — | atg953-ND | A19958-ND | A31396-ND 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2097-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4001 
av SAY = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A = 
5V 6A 5A U-Channel 
12v 55 3A, _ A19953-ND A19958-ND A31396-ND 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2098-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4002 
av SAY _ (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A — 
SV 6A 5A U-Channel 
15 55 2.54 as A19953-ND A19958-ND A31396-ND 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 125.00 108.00 98.01 95.01 | MAP55-4003 
$V SAY = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-15V 5A == 
5V 140 1A U-Channel 
12v 80 4A = A19953-ND A24126-ND A31396-ND 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2100-ND 196.00 185.00 168.00 163.01 | MAP80-4000 
12V 1A — (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-5V 1A = 
SV 14 1A U-Channel 
24v 80 2A = A19953-ND A24126-ND A31396-ND 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 200.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4001 
12v 1A — (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A = 
5V 14A 1A U-Channel 
ey 80 an — | atg9s3-nD | 424126-ND | A31396-ND 7.20” x 4.20" x 1.80” 179-2102-ND 207.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4002 
12v 1A _ (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A = 
5V 4A 1A U-Channel 
18V 80 3.5A — | Atges3-np | 424126-ND | A31396-ND 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2103-ND 204.50 192.00 173.01 167.01 | MAP80-4003 
5V 1A = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-15V 1A = 
* Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1837 
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Chonging the Shape of Power 


Switching Power Supplies Quad Output (Cont. 


Nom. Output] Power Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) | Current | Load Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V 12A 1A Board Only 
12v 80 5A = A19953-ND A28761-ND A31396-ND 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2007-ND 162.50 151.50 141.00 131.01 | MAP110-4011 
“12 1A = (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
24V 1A = 
3.3V T2A TA Board Only 
py. 80 BA — | Atg9s3-ND | A28761-ND | A31396-ND 7.00" x 4.25” x 1.80” 179-2008-ND Sore FE0;00!: a1 882904 188:00" || MAR 10200 
“12 1A — (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
12V 1A = 
5V 20A 3A U-Channel 
12V 130 5A = A19953-ND A24127-ND A31396-ND 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 245.75 218.75 197.25 191.75 | MAP130-4000 
“12 1A a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-5V 1A = 
5V 20A Sh U-Channel 
24v 130 3.58 = A19953-ND A24127-ND A31396-ND 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2019-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4001 
“12 1A = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
12V 1A — 
5V 20A 3A U-Channel 
tev 130 5A = A19953-ND A24127-ND A31396-ND 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4002 
12Vv 1A = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-12V 1A = 
Cover for MAP55 and MAP40-1005 Series 179-2021-ND 11.43 = = = 412-59584 
Cover for MAP80 Series 179-2022-ND 14.25 _ = _ 412-59585 
Cover for MAP130 Series 179-2023-ND 10.50 za _ = 412-59586 
* Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. 
MPB 80 Series 
Nom. Output Min. Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current | Load Housing Housing Contacts Inches (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts)* — Board Only 
5V WA 1.54 5.00 x 3.00 x 1.40 
WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 5 4 s 
12v ‘BA ai (127.00 x 76.20 x 33.02) 179-2013-ND 99.75 90.00 83.00 75.01 MPB80-2000 
oN aE. 5.00 x 3.00 x 1.40 
12V 2.58 | — | WM2101-ND | WM2105-ND | WM2300-ND (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2014-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3000 
12V 0.3A = : : : 
3.3V A vA 5.00 x 3.00 x 1.40 
BV 34 | — | WM2101-ND | WM2105-ND | WM2300-ND (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2015-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3300 
12V 0.4A = ‘i i a 
Caution: * 80 Watt with 300LFM force-air cooling. 
MPB 125 Series Features: * High power density in an industry standard 3” x 5” footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * MTBF 
in excess of 1M hours based upon field data * Optional remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 
Max. Output Dimensions Mating Connectors 
Output | Current (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, V1 | Signal Signal | Housing, V2 | Contacts, V2| Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input | DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output | Part No. 1 10 25 Part No. 
Standard Model 
ie a BOXSO R129 WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 WM2200 | 179-2253-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2012 
12 0.5 (127.0 X 76.2 X 31.75)| 
bs ba B.OX80 X125 WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 WM2200_ | 179-2254-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2015 
12 0.5 (127.0 X 76.2 X 31.75)| 
48 26 BOX 804125 WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 WM2200_ | 179-2256-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-2048 
12 0.5 (127.0 X 76.2 X 31.75)| 
2 166 5.0x 3.0.x 1.25 
12 5 (127 ox 97 x 31 75) WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 WM2001 WM2200_ | 179-2257-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-3000 
-12 0.5 . ° 
2.5 12 
5 18 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 WM2001 WM2200_ ‘| 179-2258-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-4250 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) 
-12 0.5 
With Remote On/Off and Standby Output 
s 165 5.0x3.8x 1.25 
12 5 (127 ox 97 x 31 75) WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 wM2001 WM2200_ ‘| 179-2260-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-3000R 
-12 0.5 . : 
2.5 12 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 wmM2001 WM2200_ ‘| 179-2261-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4250R 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) 
-12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 wmM2001 WM2200_ ‘| 179-2262-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4350R 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) 
-12 0.5 
MPU 150 Series Configuration: 179-2016-ND, 179-2017-ND and 179-2018-ND: U-Channel 7.40” x 4.20” 1.50” (187.96mm x 106.68mm x 38.10mm) Caution: * 150 Watt with 300LFM force-air cooling. 
Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. il 10 25 50 Part No. 
150 - Power (Watts)* 
3.3V 35A 3.15 ~ 3.8V 6% 1.5% 
5V 20A 5.0 ~ 5.5V 4% 3% 179-2016-ND 241.50 220.50 210.01 194.26 MPU150-3300 
12V 2A 10.8 ~ 13.2V A% 3% 
5.1V 30A 5.0 ~ 5.5V A% 1% 
12V 8A 10.8 ~ 13.2V A% 1% 
5V 3A 5.0~5.5V “4% 1% 179-2017-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4000 
12V 2A 10.8 ~ 13.2V A% 1% 
5.1V 30A 5.0 ~ 5.5V A% 1% 
3.3V 15A 3.15 ~ 3.6V 6% 1.5% 
42 3At 10.8~132V A% 7% 179-2018-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4530 
12V 3At 10.8 ~ 13.2V 4% 7% 


t Total not to exceed 5A. 


1838 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmuller 3 


Features: 


* TS35 DIN Rail Mounted 

* AC or DC Input 

* Wide AC Input Voltage 
Range 

* Interference suppressed 

¢ Electronic short circuit 
regulation on output 

* CSA, UL, CE 

© 26-12 AWG input/output 
conductor size 


DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


BS, 
i! 


Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmiiller 

Fig. VAC voc Lx WXH (mm) Voltage Output (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 85 - 265V 120 - 300V 112.5 x 18 x 90 24V. 0.5 281-2002-ND 109.98 100.55 78.56 9918840024 
5V 2.0 281-1556-ND 75.25 68.81 53.76 9928890005 
12V 1.5 281-1557-ND« 75.25 68.81 53.76 9928890012 
2 85 - 265V 120 - 300V 62.5 x 2 x 90.5 15V 15 281-1558-ND 75.25 68.81 53.76 9928890015 
24V 1.0 281-1563-ND« 75.25 68.81 53.76 9928890024 
28V. 1.0 281-1559-ND 75.25 68.81 53.76 9928890028 
24V - 28V 2.3 281-2005-ND* 162.75 148.80 116.25 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 167.86 153.48 119.91 9927480048 
g | 88-266v. | 120-300V 181x57'x 98 12V = 15V 3.0 281-2004-ND+ 167.86 153.48 119.91 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 167.86 153.48 119.91 9927480005 
306 - 550V = 160 x 60 x 108 24 2.3 281-2009-NDt 196.80 179.94 140.58 9917790324 
4 85 - 138V 275-375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 6.5 281-2007-ND*« 294.00 268.80 210.00 9925340024 
5 86 - 265V 100 - 200V 155 x 240 x 101 24V 12.5 281-2019-ND 506.05 462.68 361.47 9916250024 


+ 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 


DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 


The CP-DCDC 50W is 


Specifications: Temp range: -10°C ~ 50°C Wire Size: 26-12AWG Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.3A Slow Blow 


a compact 50W DIN Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmiiller 
rail mounted DC to DC Current Volt/Current | Adj. Range LxWxH (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
family ee 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
input versions and 4 out- 4.53A 5V@BA 4.6V -5.6V 281-2010-ND« 239.63 21568 207.69 203.69 9919371205 
put versions,-making it 3.88A 12V@3A 10.5V-14.6V | gp cr say 281-2011-ND» 239.63 215.68 207.69 + ~—- 203.69 9919371212 
~ very versatile. 4.70A 15V@3A 13V - 18V 281-2012-ND« 239.63 21568 207.69 + ~—- 203.69 9919371215 
- ca biSend 4.96A 24V@2A 20.5V - 29.5V 281-2013-ND» 239.63 215.68 207.69 ~—=—203.69 9919371224 
bay input anaes 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
*5V, 12V, 15V and 24V 2.30 5V@BA 4.6V -5.6V 281-2014-ND» 239.63 21568 207.69 203.69 9919372405 
output variations * User adjustable output voltage 1.93A 12V@3A 10.5V-14.5V | op any 494 281-2015-ND« 238.14 214.33» -206.39-»S 202.42 9919372412 
Input and output plug-socket connectors * Output 2.37A 15V@3A 13V - 18V 281-2016-ND» 239.63 21568 207.69 203.69 9919372415 
status LED * DIN rail (TS35) mountable * Chassis 2.490 24V@2A 20.5V - 29.5V 281-2017-ND« 239.63 215.68 ~—.207.69~—203.69 9919372424 
mountable with optional hardware *Just 57mm |_Chassis Mounting Kit . 281-2018-ND 8.13 6.26 5.01 = 7920560000 


(2.24”) wide * Robust metal housing 


* Class 1 Division 2 approved 


PHCENIX 
CONTACT 


Features: 


* Universal voltage input 

* Maximum space-saving design 

* Power factor correction 

* POWER BOOST output up to 50% 

¢ Electronic overload protection 

¢ High MTBF rating >500,000 hours 

* DC OK signal and DC OK dry contact 


* Parallel and series connection 


DIN-Rail Mounted Quint 
Generation 2 Primary Switched-Mode Power Supplies 


Input Voltage Range Dimensions Output Current Digi-Key Price Each Phoenix 
Fig. VAC voc LxWXH (mm) Voltage Output Part No. 1 10 100 Part No. 
125 x 55 x 130 2.5A 277-1660-ND 176.40 161.28 126.00 2938578 
A. || -526aV 90-350V 125 x 55 x 130 ads 5A 27-1661-ND 264.60 241.92 189.00 2938581 
130 x 85 x 130 12VDC 10A 277-1865-ND¢ NEW! 380.36 347.76 271.69 2938811 
2 85-264V 90-350V 125 x 85 x 130 24VDC 10A 277-1662-ND 380.36 347.76 271.69 2938604 
125 x 85 x 130 48VDC 5A 277-1866-ND{ NEW! 435.49 398.16 311.07 2866255 
3 85-264V. 90-350V 125 x 157 x 130 24VDC 20A. 277-1663-ND 633.94 579.60 452.82 2938620 

+ RoHS Compliant 


DIN-Rail Mounted Mini 
Power Universal Power 
Supplies 


Features: 


* Universal voltage input * Maximum space-saving design 
* Power factor correction * POWER BOOST output up 
to 100% »* Electronic overload protection * High MTBF 
rating >500,000 hours * Pluggable COMBICON connections 
* Parallel and series connection * Derating starts @ >60° C 


Input Voltage Range Dimensions Output Current | Digi-Key Price Each Phoenix 
Fig. VAC VDC LxWXH (mm) Voltage Output | PartNo. i 10 100 Part No. 
5VDC 3A 277-1664-ND 113.56 103.83 81.12 2938714 
1 | 85-264V | 90-350V | 114.5x22.5x99 | save 1A_|_277-1668-ND 105.84 96.77 75.60 | 2938840 
114.5x 45x99 | 10-15VDC 2A 277-1863-NDt NEW! 144.43 132.05 103.17 2938756 
2 | g85-264v | 90-350V 114.5 x 67.5 x 99 | 10-15VDC 8A 277-1864-NDt NEW! 194.04 177.41 138.60 2866297 
114.5 x 45 x 99 24VDC 2A 277-1666-ND 132.30 120.96 94.50 2938730 
114.5 x 67.5 x 99 24VDC 3.8A 277-1862-NDt NEW! 175.30 160.28 125.22 2866336 

+ RoHS Compliant 


NEW! Filter Surge 
Protection 


DIN rail module with device surge protection type 3 and 
mains suppression filter against high frequency interference 
voltages. Integrated power display switches off automa- 
tically when there is 
a malfunction due to 
overload. 

Mounting on NS 35. 


oo 


Specifications: 


* 120V Nominal 
Voltage 


* 20A Nominal Current 
* UL1449 
* UL1283 


277-1867-ND (2856702)..........ccscesessesesseseeneseeneseeneed $382.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1839 


OMRON. Switching Power Supplies 
S8VS Series Switching Power Supplies 


. Ultra-compact size with built-in din rail Output | Output Dimensions 
mounting * Approved by UL, cUL, UL508 Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
listed, Class 2 output (60W only) *SEMI |watts| (VDC) | (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 |Part No. 
F47 approved *CE marked » Three year 5 2.0 sacle aos eo Z2289-ND* 64.83 60.03 56.03 52.03 |S8VS-01505 
warranty 15 12 1.2 eee: Standard Z2290-ND 64.83 60.03 56.03 52.03 |S8VS-01512 
Specifications: 24 | 0.65 | (85x225x96.4) 22291-ND 6483 60.03 56.03 _52.03 |S8VS-01524 
* Efficiency (typical): 60W: 78% minimum; 5 4.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2292-ND§ 83.62 77.43 72.27 67.11 |S8VS-03005 
Q9OW: 80% minimum Input Voltage: 100 ~ 30 12 2.5 (85 x 225% 96.4) Standard Z2293-ND 83.62 77.43 72.27 67.11 |S8VS-03012 
240VAC (85 ~ 264VAC) »* Power Factor 24 1.3 Z2294-ND 83.62 77.43 72.27 67.11 |S8VS-03024 
Correction: Conforms to EN61000-3-2 A- 3.74x 1.58 x 4.26 ; ; Standard - Z1663-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 |S8VS-06024 
14 »Overvoltage Protection: Yes »* Output 60 24 2.5 (95 x 40 x 108.3) with Maintenance Forcast Monitor Z1665-ND 122.41 113.34 105.79 98.23 |S8VS-06024A 
Indicator: Yes, green »* Electromagnetic : with Total Run Time Monitor Z1667-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 | S8VS-06024B 
Interference: Conforms to FCC Class A, 4.53 x 1.97 x 4.77 Standard Z1664-ND 155.03 143.55 133.98 124.41 |S8VS-09024 
EN50081-2 90 24 3.75 (115 x 50 - 421 3) with Maintenance Forcast Monitor Z1666-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 |S8VS-09024A 
° with Total Run Time Monitor Z1668-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 |S8VS-09024B 
4.53 x 1.97x 4.77 Standard Z2295-ND 186.04 172.26 160.78 149.30 |S8VS-12024 
120 24 5.0 (115 x50 x 124 3) with Maintenance Forcast Monitor Z2296-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 |S8VS-12024A 
i with Total Run Time Monitor Z2297-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 |S8VS-12024B 
4.53 x 2.95 x 4.93 Standard Z2298-ND 248.99 230.55 215.18 199.81 /S8VS-18024 
180 24 75 (115 a 75 7 425, 3) with Maintenance Forcast Monitor Z2299-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 )S8VS-18024A 
® with Total Run Time Monitor Z2300-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 |S8VS-18024B 
c us —— 4.53 x 3.94 x 4.93 Standard Z2301-ND 272.48 252.30 235.48 218.66 |S8VS-24024 
240 24 10.0 (145 = 400 7 125 3) with Maintenance Forcast Monitor Z2302-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 )S8VS-24024A 
ctu C € 7 with Total Run Time Monitor Z2303-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 |S8VS-24024B 


LISTED 


S82K DIN Rail/ 
Chassis Mount 
Switching 


* The output capacity of the Z2289-ND is 10 Watts. 


§ The output capacity of the Z2292-ND is 20 Watts. 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output connections and enclosed circuit board make this supply 
extremely safe for open access areas. For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 
Specifications: * Input Frequency: 47 ~ 450Hz * Leakage Current: 100V input 0.5mA maximum «° Efficiency: (typical) 60% ~ 80% * Overload Protection: 105% ~ 
160% of rated load current (typical) * Life Expectancy: 8 years minimum * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C «Input Voltage: 120VAC (85 ~ 132VAC) or 
240VAC (170 ~ 264VAC) selectable * Ambient Humidity: Operating 25% ~ 85% * Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B 
* Output Voltage Adjustment Range: +10% 


Su lies Input Output | Output Dimensions 
pp Voltage Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
VAC Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 | Part No. 
3 5 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1177-ND 48.39 44.81 41.82 | S82K-00305 
3 12 0.25 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1178-ND 48.39 44.81 41.82 | S82K-00312 
3 24 0.13 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1179-ND 48.39 44.81 41.82 | S82K-00324 
7.5 5 1.5 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1180-ND 53.32 49.38 46.09 | S82K-00705 
85-264 7.5 12 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1181-ND 53.32 49.38 46.09 | S82K-00712 
7.5 24 0.3 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) | DIN-Rail Z1182-ND 53.32 49.38 46.09 | S82K-00724 
15 24 0.6 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND 80.10 74.17 69.23 | S82K-01524 
30 24 1.3 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND 108.05 100.05 93.38 | S82K-03024 
50 24 2.1 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND 124.03 114.84 107.19 | S82K-05024 
15 5 2.5 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2435-ND 80.11 74.18 69.23 | S82K-01505 
100-240 15 12 1.2 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2361-ND 80.10 74.17 69.23 | S82K-01512 
@ C € 30 5 5.0 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2436-ND 108.05 100.05 93.38 | S82K-03005 
30 12 2.5 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2437-ND 108.05 100.05 93.38 | S82K-03012 
90 24 3.75 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) | DIN-Rail Z2438-ND 163.49 151.38 141.29 | S82K-09024 
ow 120/240 | 400 | 24 4.2 | 2.95x5.71x3.78 (75x 145 x96) | DIN-Rail | __Z2360-ND 172.89 160.08 _149.41 | S82K-10024 
Enclosed Case— Si ng le and Multi ple Output S8E Economical Enclosed Switching Supplies 2A G 
Compact and economical power Output Output Dimensions 
supplies with vented cover Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
for industrial applica- Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
vos: Screw Bails 10 5 2.0 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed | Z1151-ND 52.15 48.29 45.07 41.85 | S8E1-01005D 
of connecting to sup- 10 24 0.5 1.10 x 2.72 x 3.35 (28x 69x85) | Enclosed | Z1152-ND 62.15 48.29 45.07 41.85 | S8E1-01024D 
ply. Specifications: 85-132 15 24 07 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed | Z1154-ND 62.01 57.42 53.60 49.77 | S8E1-01524D 
¢ Input Voltage: 85 ~ 25 24 1 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed Z1156-ND 77.99 72.21 67.40 62.59 | S8E1-02524D 
132V_ * Overvoltage 50 24 2.2 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1158-ND 108.99 100.92 94.20 87.47 | S8E1-05024D 
Protection: Yes (5-V 5 5V/5 
output models only) ¢ Efficiency: 73% ~ 7 . a . 
83% * Ambient Humidity: ‘Opsraling: 25% ~ 85-132 50 Ere aiog 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) | Open-framed | Z1160-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 | S8E3-05031A 
85% *Leakage Current (with rated I/O): a 
0.5mA max. * Operating Temperature: 5 5V/3 
0°C ~ 40°C; Open-framed 0°C ~ 50°C * Out- 85-132 30 12 12V/1.2 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Enclosed Z1161-ND 94.90 87.87 82.02 76.16 | S8E3-03031D 
put Indicator: Green LED * Noise Filter: Yes -12 -12V/0.3 
¢ Electromagnetic Interference: Conforms to 5 5V/5 
ea ee Sueticatue ong Ae SOUPS || 18541808: 80 12 12V/1.5 | 1.3x2.71x7.62 (33x69x 193.5) | Enclosed | Z1162-ND 114.63 106.14 99.07 _—91.99 | S8E3-05031D 
‘oltage Adjustment Range: +5% 42 12V/0.5 
° Life Expectancy: 8 years min. : 


S8PS Series Enclosed 


DIN Rail Mount 
Supplies 


S$82J Open Switching 


Power Supplies 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. For mounting track, use Z840-ND 
or Z841-ND 


Specifications: * Input Frequency: 47 ~ 63Hz 


* Overvoltage Protection: 


Yes 


¢ Efficiency: (typical) 74% to 80% 


* Operating Temperature: 0°C ~ 


50°C Life Expectancy: 10 years minimum ¢ Output indicator: Yes (green) »* Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 
* Leakage Current: 0.5 or 1.0mA maximum * Voltage Adjustment Range: -5% ~ 10% * Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hours minimum 
Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 25 50 100 Part No. 
50 5 10 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05005CD 
85-264 50 12 4.2 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05012CD 
50 24 21 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1175-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05024CD 
100 24 4.5 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) | Enclosed Z1176-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 | S8PS-10024CD 


Open frame switching power supply with wide input voltages for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 
Specifications: ¢ Efficiency: (typical) 78% ~ 85% * Voltage Adjustment Range: +10% * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Overload Protection: 105% minimum of 
rated load current * Frequency: 47 ~ 450Hz » Life Expectancy: 8 years minimum ¢ Leakage Current: 0.5mA maximum »* Ambient Humidity: Operating: 25% to 85% 
¢ Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A, EN55011 Gr1 class A: EN50081-2 


Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. il 25 50 100 | Part No. 
85-132 50 5 10 1.57 x 3.82 x 6.34 (40 x 97 x 161) | Open-framed | Z1167-ND 82.22 76.13 71.05 65.98 | S82J-05005A 
85-264 50 24 21 3.8 x 1.6 x 6.34 (97 x 40 x 161) Open-framed | Z1168-ND 79.40 73.52 68.62 63.72 | S82J-05024A 


1840 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic DC-DC Power Modules _ FD-Series 


The FD Series are DC-DC converters especially Applications: * Power Good Signal (POK) 
designed for Telecommunication equipment (i.e.,  » RF Power Amplifier for Base Station * Thermal protection 
Base Station RF Power Amplifier, Private Branch * Private Branch Exchange (PBX) * Over voltage and over current protection 
Exchange (PBX). FD Series involves newly developed * Case ground (Base Plate) pin 
“Partial Resonant Zero Voltage Switching Converter’, Features: « Remote sense 
“High Thermal Conductive Composite Board” and _ » Parallel operation with forced load sharing * UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 
“Low Profile Inductors” to achieve high density, high * Remote ON/OFF (primary side referenced) * CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
efficiency and low EMI noise * Adjustable output voltage * Mounting Inserts: M3 X 0.5 
VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. | Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) | Reg.(%) | Reg.(%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 


Output Power - 500 Watts 


-40°C ~ 85°C @ 500W 
19 | 24 36 12 420 19-36 150 0.5 0.5 85 40°C ~ 100°C @ 425W P12730-ND 395.01 EUMFD50V12A 


Output Power - 600 Watts 


-40°C ~ 85°C @ 560W 


19 | 24 | 36 28 | 215A | 19-36 100 0.7 0.5 87.5 Seo tte b pw P12731-ND 395.01 | EUMFD60V28A 

36 | 48 72 12 50A 36-72 80 0.5 0.5 89 BRO eb ove P12732-ND 395.01 | EUMFD60Y12A 

ae | 48 | 72 28 | 215A | 36-72 100 0.75 0.5 4 SG e tae! a Slew P12733-ND 395.01 | EUMFDé0y28A 
P12734-ND Power Choke For FD Series LO=2.54H @ OA, L1=1.75yH @ 25A, DCR=2.2MOWMS........cseessessesssesseessessecsvesseceusssscssssrecsussvessusssssressnesiasssessssessuessicerssieesstiessesreseneseeeeeees $10.01 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is Features: ¢ With over current protector. 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier Recommended Applications: * Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 
circuit they can be connected directly to AC. of household electric equipment. 


Function . | Function 
OUT 


a A 
Typical r ae = 
marking Lil 
may not = 
reflect L1-2 
all part = 
numbers 
085. f - 205 
qd i) wa 


*EHD-RD3363 Pins 3 & 5 Reversed 


Forming of Leads* 
Pins 1 & 10 


* Does not include 
EHD-RD3306 


=| 2 
S[O}ooNJ oon] s/co]ro/] S 


40.0 max 
38.6 typ 


Function | No. 


30.5 max 


Function . | Function 


Function . | Function 


Function Fig. 8 NEW! 


_30.5max__ 
[128.2 typ) 


Function . | Function 


[J 


10.0 [t2. 70 [5:08] P/5:08 5.08 | PP 
@ 


7.62 5.08-3 pics. 


Input Output Output Dimensions Price 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Digi-Key Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ.) (Max.) (Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 5.35, 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303, 
113 141 170 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P11448-ND 7.52 5.51 5.16 EHD-RD3324 
113 141 190 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P13450-ND NEW! 6.75 4.94 4.62 EHD-RD3324Y 
113 141 195 18.5 20 21.5 200mA 4.3 6.0 P13454-ND NEW! 9.07 6.64 6.21 EHD-RD3357 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
2 113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P13452-ND NEW! 8.16 5.97 5.59 EHD-RD3362B 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -250mA 4.3 7.0 P13453-ND NEW! 10.81 7.91 7AL EHD-RD3376 
-113 -141 -170 -31.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 -141 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 -141 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180mA 4.3 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 4.5 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 EHD-RD3326 
4 -113 -141 -170 -4.75 -6.10 -5.35 -30mA = = P11455-ND 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306 
90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA _ 10.0 P11456-ND 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
5 113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 47 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364A 
8 113 141 170 18.5 20 21.5 80mA 7.2 10 P13451-ND NEW! 17.45 12.77 11.95 EHD-RD3356 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1841 


@ KAGA ELECTRONICS (USA) 


SXU SERIES 


Features: * AC (AC85-132V) * Safety Approvals: UL, CSA * EMI: FCC Class “B", CISPR-B, VCCI-2 * Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating 
Temperature: 0°C ~ 50°C * Metal Chassis with Cover * Compact, Low-Profile Packages * Three Year Factory Warranty 


Enclosed Switching Power Supplies 


Derating Temperature: 


General Specifications: * Input Frequency: 50/60Hz (47~63 Hz) * Output Adjust Range: +10% » Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Shutdown: for 50, 100 100% 
and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% (Automatic Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% /°C * Rise Time: 100 mS maximum (at 25°C nominal 50% 
input/output) & 300 mS maximum for 100 & 150 Models * Hold-Up Time: 20mS (typical) * Storage Temperature: Temperature: -20°C ~ 85°C »* Humidity: 20-85% RH E: g 
(Non Condensing) * Dielectric Withstanding Voltage: Models 15W, 30W & SOW: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, Primary Case: AC 2000V / 1 minute, eal aS 
Secondary Case: AC 500V / 1 minute. Models 100W & 150W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: AC Ee J ie} 50 60 
be 
500V / 1 minute * Leakage Current: 0.5 mA maximum » Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum » Shock Test Procedures: .020” (0.5mm) width, 10-55 KY Temp.° (C) 
Hz/1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes 20G (3 directions each 3 times). 
Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions KAGA 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. il] 10 25) 50 Part No. 
SX15U — 15 Watts 
0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 62-1001-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-05S 
85 - 132 0.3 10 12 1.3 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1002-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-12S 
0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 62-1003-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-15S 
0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 62-1004-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-24S 
SX30U — 30 Watts 
85 - 132 0.7 20 12 2.6 76% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4,09 (34 x 69 x 104) 62-1006-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-12S 
0.7 20 24 1.4 79% 30 60 150 62-1008-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-24S 
SX50U — 50 Watts 
14 28 12 4.2 78% 40 120 150 62-1010-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | SX50U-12S 
85 - 132 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 
TA 28 15 3.4 78% 40 120 150 62-1011-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | SX50U-15S 
SP and SPN SERIES Universal Input 
Features: 


¢ Universal Input (AC85-264V) «International Safety Approvals including: IEC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-Il, CE * Built-in 
Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C * Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover *3 Year Factory 
Warranty 


General Specifications: 


Derating Temperature: 


100% 
50% 


et 
* Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% »* Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz 8 
* Over Voltage Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature Coefficient: 0.02% /°C maximum ° Rise 0 50 60 
Time: 1600 mS maximum * Storage Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C. Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) ¢ Dielectric 0 40 50 = pest 50 
Withstanding Voltage: Primary - Secondary: AC 3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: AC 500V / 1 minute * Leakage Temp.’ (C) mounted 
Current (100 / 230VAC): 0.5 / 0.75 mA maximum =» Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum « Shock Test Procedures: Vibration: .020” 
(0.5mm) width, 10-50 Hz/ 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 times) 
Single Output 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions KAGA 
Input Current Time Current Volt. @115V@230V Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Price Each ELECTRONICS 
Voltage A(typ) mS(typ) | A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD 1 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts 
85-264 | 0.28-0.17 | 20-100 12-24 3.3 3.0 3.6 70% 20 40 1.30 x 2.95 x 4.21 (33x 75x 107) | 62-1021-ND 59.50 54.40 45.66 44.20 | SP15U-03S 
SP30U — 30 Watts 
85-264 | 0.5-0.33 | 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) | 62-1027-ND 70.00 64.00 53.79 52.07 | SP30U-03S 
SP50U — 50 Watts 
85-264 | 0.8-0.52 | 35-210 18-45 3.3 10.0 12.0 70% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) | 62-1033-ND 89.60 81.20 75.41 72.98 | SP50U-03S 
SPN15 — 15 Watts 
“1.3 50 13-31 5 3.0 3.6 75% 10 40 62-1060-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-05S 
“1.3 50 13-31 12 1.25 1.5 78% 10 40 62-1061-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-12S 
85-264 1.3 50 13-31 15 1.0 1.2 79% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71x 86.5) | 62-1062-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-15S 
“1.3 50 13-31 24 0.65 0.8 80% 20 80 62-1063-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-24S 
“1.3 50 13-31 48 0.3 0.4 80% 40 160 62-1064-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-48S 
SPN30 — 30 Watts 
3 50 13-31 5 6.0 6.0 75% 10 40 62-1065-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-05S 
“1.3 50 13-31 12 2.6 3.0 78% 10 40 62-1066-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-12S 
85-264 1.3 50 13-31 15 21 2.5 79% 10 40 | 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75 x 111.5) | 62-1067-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-15S 
“1.3 50 13-31 24 1.4 1.5 80% 20 80 62-1068-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-24S 
1.3 50 13-31 48 0.7 0.8 80% 40 160 62-1069-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-48S 
SPN50 — 50 Watts 
1.3 50 13-31 5 10 10 75% 10 40 62-1070-ND 71A7 65.08 61.01 52.88 | SPN50-05S 
“1.3 50 13-31 12 4.2 5 78% 10 40 62-1071-ND 7117 65.08 61.01 52.88 | SPN50-12S 
85-264 | 143 50 13-31 24 21 25 80% | 20 | ao | 146%917%5:29 (87x 80x 194.5) | 6) 79 ND 7117 65.08 +~—61.01 52.88. | SPNS0-24S 
“1.3 50 13-31 48 11 11 80% 40 160 62-1073-ND 71A7 65.08 61.01 52.88 | SPN50-48S 
SPN75 — 75 Watts 
0.55-1.0 40-50 16-39 5 15.0 15.0 78% 10 40 62-1040-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 | SPN75-05S 
0.55-1.0 40-50 16-39 12 6.5 6.5 82% 10 20 62-1041-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 | SPN75-12S 
85-264 | 9551.0 | 40-50 | 1639 | 24 32 3.2 83% | 20 | 40 | 192% 847%7.00 (89x 88x 178) | 65 1 949.ND 89.08 84.24 80.00 75.75_ | SPN75-24S 
0.55-1.0 40-50 16-39 48 1.6 1.6 83% 20 40 62-1043-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 | SPN75-48S 
SPN100 — 100 Watts 
0.66-1.3 50 15-25 5 20.0 20.0 79% 10 20 62-1044-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-05S 
0.66-1.3 50 15-25 12 8.6 8.6 83% 10 20 62-1045-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-12S 
85-264 | 0.66-1.3 50 15-25 15 7.0 7.0 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) | 62-1046-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-15S 
0.66-1.3 50 15-25 24 44 4.4 83% 20 40 62-1047-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-24S 
0.66-1.3 50 15-25 48 2.2 2.2 84% 20 40 62-1048-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-48S 
SPN150 — 150 Watts 
1.00-1.3 50 13-31 5 30.0 30.0 78% 10 20 62-1049-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 | SPN150-05S 
1.00-1.3 50 13-31 12 13.0 13.0 82% 10 20 62-1050-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 | SPN150-12S 
85-264 | J o0-1.3 | 50 13-31 | 24 65 665. | 83% | 20 | ao | 177%421x85(45x 107x216) feo ost ND = 44249 134.74 = 127.95 121.17 | SPN150-248 
1.00-1.3 50 13-31 48 3.3 3.3 83% 20 40 62-1052-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 | SPN150-48S 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1842 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


@ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Enclosed Switching Power Supplies (con) 


Triple Output (no minimum load required) 


Hold-Up Output Output Line Load Ripple Dimensions KAGA 
Input Time Voltage Current | Reg. Reg Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage Ms(typ) (VDC) (A) (mV) (mV) (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts 
20 5V 2.0 40 100 150 
85-264 20 12V 50 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0522T 
20 -12V 50 40 100 150 
20 5V 2 40 100 150 
85-264 20 15V 45 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0533T 
20 -15V A5 40 100 150 
SP30U — 30 Watts 
20 5V 4.0 40 100 150 
85-264 20 12V 1.2 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0522T 
20 -12V 60 40 100 150 
20 5V 4 40 100 150 
85-264 20 15V 4 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0533T 
20 -15V 5 40 100 150 
SP50U — 50 Watts 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 12V 2.0 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0522T 
20 -12V 1.0 40 200 150 
SP80U — 80 Watts 
20 5V 10 40 200 150 
85-264 20 15V 2.8 40 200 150 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1077-ND 176.17 161.08 143.80 139.82 | SP80U-0533T 
20 -15V 1.2 40 200 150 


Open Frame Power Supplies 


Features: 

* Universal Input (AC85-264V) « International Safety Approvals including: 
IEC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-IIl, CE ¢ Built-in 
Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 10°C ~ 70°C 
¢ Lightweight Construction » Metal Chassis with Cover (optional on KLT series 
only) * 3 Year Factory Warranty 


KRS10F Series 
PC Mount — Footprint 1.26” x 2.56”(32mm x 65.02mm) 


KLT Series 


General Specifications: 
* Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% on KLT 
series (no adjustment on KRS series) * Output Ripple (100/230VAC, Full load): 


150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz ¢ Over Voltage Protection: Zener 
Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature 
Coefficient: 0.02%/ °C maximum «Rise Time: 1600 mS maximum » Storage 
Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 20-85% 
RH (Non Condensing) » Dielectric Withstanding Voltage: Primary - Secondary: 
AC 3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: 
AC 500V / 1 minute * Leakage Current (100 / 230 VAC): 0.5 / 0.75 mA 
maximum * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum » Shock 
Test Procedures: Vibration: .020" (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 minute cycle, 3 


(Bottom View) 
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directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 times) 


KRS10F SERIES (PC Mount) — 


094 


032 (.80) 


Single Output 
Output Output Line Load Dimensions KAGA 
Input Voltage Current Reg. Reg. Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage (VDC) (A) (mV) (mV) WxLxD Part No. 25 50 Part No. 
5 2.00 20 50 62-1078-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-05 
12 0.84 20 50 62-1079-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-12 
85-264 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 
15 0.65 20 50 62-1080-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-15 
24 0.42 20 50 62-1081-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-24 
Triple Output 
Output Output | Line | Load Dimensions KAGA 
Input Voltage | Current | Reg. | Reg Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage (VDC) (A) (mV) | (mv) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
15 Watt 
By 20; | 80: | 100 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 50 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND |455-1902-ND | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1082-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0522 
-12V 50 50 120 
ey 20 (| 80. |) 100 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 15V A5 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND |455-1902-ND | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1083-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0533 
-15V A5 50 | 120 : 
Cover for KET SIR OWGr SUPPNO@S sindcddsanencdinaciedcraadaadanaanda gdh Ganagaadibieedaueadigeaanaasaithadanus tibvasnatardasesaaden uae acedanaedanmed 62-1084-ND 8.80 7.98 _ _ KLT15 COVER 
30 Watt 
ey eo | (28. i) 100 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 1.2 50 120 | 455-1186-ND | 455-1313-1-ND |455-1187-ND | 455-1313-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1085-ND 50.35 45.64 44.96 43.71 | KLT30F-0522 
-12V 50 50 120 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 * Cord Lengths are 6 feet (1.83 meters); Medical Supplies have 4 feet (1.2 meter) 
Fy c U I | N Cc Wall Transformers and Power Supplies cords Fall tianetoamere are UL listed and most are also CSA approved * T856 


through T858 are 1 meter long * For Mating product see Connector Section 


Fig. 1 — Multi-Plug 
FEATURES: 


* Interchangeable AC plug * Universal Input: 90~264VAC * Continuous short 
circuit protection * Conductive EMI meets CISPR/FCC Class B ¢ High Efficiency: 
75% typical * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


Safety Requirements: 


(1) UL60950 3rd edition (The blade configuration was evaluated to the Standard 
for Attachment Plugs and Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, No. 60950 
(3) TUV, EN60950:2000 (4) CE 


Additional plug options NOW AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without ¢ Lead-Time: 2 weeks 
large minimum orders and long lead times! Straight or right angle gyjLD YoUR PART NUMBER: DPS120125- 


plugs are available in the following sizes: P1, P5, P6, P7 or P13. *Non-Standard plug 
wae . . : Choose an In stock CUI Power Supply barrel lengths are 

For additional plug and polarity options available, please Z: special over molding code available upon 

call Digi-Key and request technical assistance to build your Choose P1, P5, P6, P7 or P13 plug options request 

custom part number. If applicable: R-Right angle 


(Overmolding Service not available on Medical Switching Power P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative ° Minimum Order: 100 
Supplies.) pieces 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) P-6 (2.5mm Female) P-7 (1.3mm Female) P-13 (1.7mm Female) 


Tip is Positive, Polarization 
Sleeve is Negative .083 098 5 1374 
9 @.11)4 Tc ra ar : ; ® 2-8 95) 


Polarization =I logs "ites aes) fe} L 
4 i O17 eo DO A 9.5mm Long Plugs Polarization er Polarization : 187 067 
3, (6.51) @ 12mm Long Plugs @>-O 55 om E sr) (1.7) 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 
1A 3.3VDC 1600 +4% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5& T360-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS033160-P5-IC 
24VDC 400 +2% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5& T365-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS240040-P5-IC 
5VDC 2600 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) P-5@ T371-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS050260-P5P-SZ 
1B 6VDC 2500 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) P-5@ T372-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS060250-P5P-SZ 
24VDC 630 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) P-5@ 1376-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS240063-P5P-SZ 
5VDC 5000 +6% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5& T366-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS050500-P5P-IC 
9VDC 3300 +3% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5& T367-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS090330-P5P-IC 
1c 12VDC 2500 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5& T368-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 
15VDC 2000 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5& T369-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS150200-P5P-IC 
24VDC 1250 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5& T370-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS240125-P5P-IC 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
3VDC 400 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 7207-P7P-ND 5.43 4.34 3.80 3.61 DPD030040-P7P-TK 
4.5VDC 300 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T208-P7P-ND 5.43 4.34 3.80 3.61 DPD045030-P7P-TK 
6VDC 250 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T209-P7P-ND 5.45 4.36 3.82 3.62 DPD060025-P7P-TK 
9VDC 150 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T210-P7P-ND 5.35 4.28 3.75 3.56 DPD090015-P7P-TK 
12VDC 100 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 7211-P7P-ND 5.43 4.34 3.80 3.61 DPD120010-P7P-TK 
550 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.5) P-13 T313-P13P-ND 6.15 4.92 4.31 4.09 DPD050055-P13P-TK 
5VDC 300 5% 2.50 x 1.72 x 1.72 (63.60 x 43.70 x 38.80) P-6 T314-P6P-ND 7.38 5.90 5.17 4.90 DPR050030-P6P-SZ 
1500 5% 4.72 x 3.07 x 2.48 (119.89 x 77.98 x 62.99) P-5@ T311-P5P-NDe 37.42 32.75 31.06 27.13 DTRO50150-P5P 
200 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-5@ T415-P5P-ND 5.45 4.36 3.82 3.62 DPD090020-P5P-TK 
200 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-1 T416-P1P-ND 5.45 4.36 3.82 3.62 DPD090020-P1P-TK 
300 No 1.35 x 1.50 x 2.53 (34.20 x 38 x 64.20) P-1 7417-P1P-ND 5.53 4.42 3.87 3.67 DPD090030-P1P-TK 
500 No 2.52 x 1.77 x 1.56 (64 x 45 x 39.5) P-1 T418-P1P-ND 6.43 5.14 4.50 4.27 DPDO90050-P1P-TK 
9VDC 500 No 2.52 x 1.77 x 1.56 (64 x 45 x 39.10) P-5@ T419-P5P-ND 6.43 5.14 4.50 4.27 DPDO90050-P5P-TK 
650 No 2.59 x 1.96 x 1.59 (66 x 50 x 40.50) P-5& T514-P5P-ND 6.58 5.26 4.61 4.37 DPDO90065-P5P-SZ 
2 800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.60 x 58.70 x 49.10) P-5@ 7435-P5P-ND 12.03 9.62 8.42 7.99 DPR090080-P5P-SZ 
1000 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-1 T420-P1P-ND 8.53 6.82 5.97 5.67 DPD090100-P1P-TK 
1000 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-5@ T421-P5P-ND 8.53 6.82 5.97 5.67 DPD090100-P5P-TK 
50 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T508-P1P-ND 3.78 3.59 3.14 3.03 DPD120005-P1P-SZ 
200 No 2.45 x 1.50 x 1.35 (62.20 x 38 x 34.20) P-1 T422-P1P-ND 5.53 4.42 3.87 3.67 DPD120020-P1P-TK 
300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T501-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 2.95 DPD120030-P1P 
300 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) P-5@ T424-P5P-ND 6.25 5.00 4.38 4.15 DPD120030-P5P-TK 
12VDC 300 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) P-13 T423-P13P-ND 6.25 5.00 4.38 4.15 DPD120030-P13P-TK 
500 No 2.72 x 1.77 x 1.54 (69 x 45 x 39.10) P-1 7425-P1P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120050-P1P-TK 
500 No 2.72 x 1.77 x 1.54 (69 x 45 x 39.10) P-5@ 1426-P5P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120050-P5P-TK 
800 No 3.35 x 2.19 x 1.77 (85 x 55.60 x 45) P-1 7428-P1P-ND 7.98 6.38 5.59 5.30 DPD120080-P1P-TK 
800 No 3.25 x 2.19 x 1.77 (82.60 x 55.60 x 45) P-5@ T427-P5P-ND 7.98 6.38 5.59 5.30 DPD120080-P5P-TK 
24VDC 400 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-1 T432-P1P-ND 8.53 6.82 5.97 5.67 DPD240040-P1P-TK 
400 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-6 T431-P6P-ND 8.53 6.82 5.97 5.67 DPD240040-P6P-TK 
9VAC 600 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) S/T 7703-NDt 5.85 4.68 4.10 3.89 DPA090060-S/T-TK 
12VAC 300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T601-NDt 3.30 2.89 2.74 2.48 DPA120030-S/T-SZ 


*Table Top Style “S/T” =Stripped/Tinned § Center Tapped &9.5mmLongPlugs 12mm Long Plugs * Output Min. Current: 0.1A 
* For additional plug options available, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 
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Ze! IMS Wall Transformers and Power Supplies (cont) 


Fig. 2 — US/Canada Transformer Fig. 3 — European Transformer Fig. 4 — Switching Wall-Mount Power Supply 


SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS: 
* Safety Requirements: TUV Approved * AC Input Voltage Range: 90VAC to 264VAC Universal (T921-P5P-ND 100VAC to 
120VAC) 
¢ AC Input Frequency: 50Hz to 60Hz 


* Protection Type: Over current, over voltage and short circuit protection 
(T921-P5P-ND have short circuit protection only) 


* Hold up time: 10ms after loss of nominal AC input under full load condition 

* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 

¢ Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition (2) CUL * Output: No Min. Load 
¢ EMI Requirement: (1) FCC class B (2) EN55022 class B 


Fig. 5 — POWER PUP Fig. 6 — 12 Watt Power Strip Type 
Thin, Low-Profile Case Wall Transformer 


SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS: 

¢ AC Input Voltage: 120VAC/60Hz * Input Voltage: AC90V-264V 

* Operating Temperature: -10°C ~ 40°C t * Frequency: 50Hz to 60Hz 

*Hi-Pot Test - imA for 1 Minute: 1,500VAC Primary to u * Min. Load Current: 0A 
Secondary and Primary to Core, 1,000VAC Secondary NEA * Load Regulation: 5% 


to Core im 


¢ Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and 


¢ Protection Type: Thermal Ww % Auto Restart 
¢ Safety Requirements: (1) UL/cUL Approvals ¢ Safety Requirements: (1) UL (2) CUL 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Plug Part No. al 10 50 100 Part No. 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
1000 No 2.86 x 2.19 x 1.77 (72.60 x 55.60 x 45) S/T T623-NDt 6.45 5.16 4.52 4.29 DPA120100-S/T-TK 
1500 No 3.20 x 2.21 x 1.89 (81.28 x 56.13 x 48.01) S/T 7613-NDt 13.38 10.70 9.37 8.89 DPA120150-S/T 
2 12VAC 3300 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T605-ND§t 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA120333C-S/T 
600 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) P-1 7621-P1P-ND. 6.05 4.84 4.24 4.02 DPA120060-P1-TK 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) P-1 T609-P1P-ND. 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 
European Transformer 230VAC/50Hz Input 
3 12VDC 800 No 3.46 x 2.50 x 2.06 (88 x 63.60 x 52.20) P-5@ T430-P5P-ND 10.05 8.04 7.04 6.68 DPD120080E-P5P-TK 
Switching Wall-Mount Power Supply 
5VDC 4000 +7% 3.66 x 1.85 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5@ T940-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS050400U-P5P-TK 
6VDC 4000 +7% 3.66 x 1.85 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5@ 7941-P5P-ND. 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS060400U-P5P-TK 
5VDC 3000 46% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5@ T935-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS050300U-P5P-TK 
6VDC 2500 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5@ T936-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS060250U-P5P-TK 
4 9VDC 2750 5% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5@ 7942-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS090275U-P5P-TK 
9VDC 1670 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5@ T937-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS090167U-P5P-TK 
12VDC 1250 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5@ T938-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS120125U-P5P-TK 
12VDC 2000 45% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5@ T939-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS120200U-P5P-TK 
15VDC 1000 45% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5@ T943-P5P-ND 13.63 10.90 9.54 9.05 DPS150100U-P5P-TK 
24VDC 1000 45% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5@ 7944-P5P-ND 17.13 13.70 11.99 11.38 DPS240100U-P5P-TK 
POWER PUP 
5 9VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-5@ 7413-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPDO090050-P5P-TC 
12 Watt Power Strip Type 
5VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-54 T450-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS050200UPS-P5P-SZ 
6VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-54 7451-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS060200UPS-P5P-SZ 
6 9VDC 1300 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-54 T460-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS090130UPS-P5P-SZ 
12VDC 1000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-54 7461-P5P-ND. 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS120100UPS-P5P-SZ 
18VDC 660 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-54 T462-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS180066UPS-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P54 T455-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS240050UPS-P5P-SZ 
12 Watt Small Desk-Top 
5VDC 2500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-54 T850-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS050250SUDC-P5P-SZ 
6VDC 2000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-54 7851-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS060200SUDC-P5P-SZ 
8 9VDC 1330 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-54 T852-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS090133SUDC-P5P-SZ 
12VDC 1000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P54 T853-P5P-ND. 19.18 15.34 13.43 12:79 DTS120100SUDC-P5P-SZ 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-54 T854-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS180067SUDC-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-54 T855-P5P-ND. 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS240050SUDC-P5P-SZ 
15 Watt Two-Prong Inlet Type 
8 6VDC 2500 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-54 7551-P5P-ND. 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS060250UDC-P5P. 
24VDC 620 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-54 T554-P5P-ND 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS240062UDC-P5P. 
25 Watt Desk-Top Series 
5VDC 4000 +7% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ T566-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS050400UDC-P5P-TK 
7 6VDC 4000 47% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ T567-P5P-ND. 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS060400UDC-P5P-TK 
9VDC 2750 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ T568-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS090275UDC-P5P-TK 


«Table Top Style + “S/T"=Stripped/Tinned § Center Tapped &9.5mmLongPlugs 12mm Long Plugs * Output Min. Current: 0.1A 
* For additional plug options available, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1845 


eS 
Gu INC Wall Transformers and Power Supplies (Cont.) 


Fig. 7 — Desk-Top Series Fig. 8 — Small Desk-Top Series 


SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS: 
¢ Input Voltage Range: AC90V-264V \ ¢ Input Voltage Range: AC90V-264V 
* Frequency: 50Hz to 60Hz * Frequency: 50Hz to 60Hz 
Load Regulation: Check Model information ¢ Load Regulation: 5% 
below : * Min. Load Current: 0A 


* Min. Load Current: 0A , * Short Circuit and Over-current Protection: 
* Short Circuit and Over-current Protection: > Shutoff and Auto Restart 
Shutoff and Auto Restart ¢ Safety Requirements: 


* Safety Requirements: (1) UL (2) CUL (3) TUV (4) CE 
(1) UL (2) cUL (3) TUV (4) CE 


Fig. 9 — 50 Watt Desk-Top Series Fig. 10 — 60 Watt Desk -Top Series 


SPECIFICATIONS: SPECIFICATIONS: 

¢ Input Voltage Range: AC90V-264V 

¢ Frequency: 50Hz to 60Hz 

¢ Load Regulation: 5% 

¢ Min. Load Current: 0A 

¢ EMI Requirement: ¢ Short Circuit and Overcurrent Protection: 


(1) Meet FCC; Class B, CE, VCCI-II Shutoff and Auto Restart 
° Safety Requirements: 
(1) UL (2) cUL (8) TUV (4) CE (5) DEMKO 
(6) FIMKO (7) SMEKO (8) NEMCO (9) LPS 


¢ Rated Input Voltage: AC100V-240V 


° Safety Requirements: 
(1) UL (2) CUL (3) ITS/GS (4) CE 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12VDC 2000 45% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ T569-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS120200UDC-P5P-TK 
7 15VDC 1600 45% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ 1570-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS150160UDC-P5P-TK 
24VDC 1000 45% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) P-5@ 7571-P5P-ND 19.88 15.90 13.92 13.20 DTS240100UDC-P5P-TK 


50 Watt Desk-Top Series 


5VDC 6500 7% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ T856-P5P-ND* 34.75 27.80 24.33 23.08 DTSOS50650UTC-P5P-SZ 

6VDC 6000 7% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ 7857-P5P-ND* 34.75 27.80 24.33 23.08 DTSO60600UTC-P5P-SZ 
9 9VDC 5000 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ T858-P5P-ND 27.80 25.72 24.33 22.24 DTSO90500UTC-P5P-SZ 

12VDC 4200 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ T859-P5P-ND 34.75 27.80 24.33 23.08 DTS120420UTC-P5P-SZ 

24VDC 2100 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ T861-P5P-ND 34.75 27.80 24.33 23.08 DTS240210UTC-P5P-SZ 

60 Watt Desk-Top Series 

15VDC 4000 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5a T825-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS150400UC-P5-ET 
10 18VDC 3300 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5a T826-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS180330UC-P5-ET 

24VDC 2500 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5a 7827-P5P-ND 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS240250UC-P5-ET 


¢Table Top Style + “S/T’=Stripped/Tinned § Center Tapped &9.5mmLong Plugs 12mm Long Plugs * Output Min. Current: 0.1A 


* For additional plug options available, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


4, V-INFINITY itchi i 
‘s~ 
Ww°iNFINIT Y Open Frame Switching Power Supplies A \\a 
‘SY A CUI INC. COMPANY 
Features: Output Output Output Mating Connectors 
B paiversal Input vonage: 2 * eatery ais ae Power Voltage Current | Housing | Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 
* Internal ilter * Input Surge current, over voltage ; r 
and over load protection * Power factor correction (Maximum) (VDC) (Typical) Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
* Power fail detect (optional) * Class | Insulation * Two Fig. 1 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
Year Warranty * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 5.0 22A 102-1267-ND 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-5 
12 10A 102-1264-ND 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-12 
720 24 5.0A WME 104) MUMS OF WIM2s00 102-1265-ND 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-24 
48 2.5A 102-1266-ND 87.01 81.89 76.77 71.66 VSBU-120-48 
Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0/12 15/6.0A 102-1268-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 VSBU-120-D512 
120 5.0/24 15/3.5A Mee | MANOS e200 102-1270-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 VSBU-120-D524A 
Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
420W 3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A wme2104 | wi7404 wm2300 102-1271-ND 94.16 88.63 83.09 77.55 VSBU-120-T3512B 
5.0/12/-12 | 15/6.0/0.8A 102-1272-ND 94.16 88.63 83.09 77.55 VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0 22A 102-1276-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-5 
420w 12 10A wme2104 | wmi7404 Wwm2300 102-1273-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-12 
24 5.0A 102-1274-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-24 
48 2.5A 102-1275-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0/12 15/6.0A 102-1277-ND 98.94 93.13 87.30 81.48 VSUU-120-D512 
120W WM2104 | WM17404 WM2300 
5.0/24 15/3.5A 102-1278-ND 98.94 93.12 87.30 81.48 VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.54”) 
3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A 102-1279-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T3512B 
120W WM2104 | WM17404 WM2300 
5.0/12/-12 | 15/6.0/0.8A 102-1280-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T512A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1846 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DC-DC Converters 


PTK1 0 Series Pin Assignments Input | Output | Output 
Single Output | Dual Output Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: ge Culp! “up (VDC) | (VDC) | (Max.) | Part No. 1 10 25 50 _| Part No. 
i 2 : 1.4+Vin 1.4Vin Single Output 
* Industry Standard Pin Out * Wide 4:1 Input Range ° Fully Isolated 2. -Vin 2. -Vin ingle Qutpu' 
* Over-Current Protection * Over-Voltage Protection * Six-Sided EMI . : 3.3 24A | 102-1070-ND 37.78 = 36.84 = 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S3 
Shielding * Constant Switching Frequency * High Efficiency * Com- 3. +Vout 3. +Vout 1036 5 2.0A | 102-1071-ND 37.78 + 36.84. © 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S5 
pact Size (2.0" x 1.0" x 0.4") «3 Year Warranty * Agency Standards: 4. No pin 4. Com 12 0.9A | 102-1072-ND 37.78 36.84» 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S12 
Designed to meet, UL1950, EN60950, CISPR22, CE 5. -Vout 5. -Vout 15 0.7A__| 102-1230-ND__ 37.78 —_—-36.84_—- 35.90 __34.01 | PTK10-Q24-S15 
, ‘ , ‘ 3.3 2.4A | 102-1073-ND 37.78 36.84. 35.90 = 34.01 | PTK10-Q48-S3 
oe 5 2.0A | 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S5 
Soe 12 0.9A | 102-1075-ND 37.78 36.84 += 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S12 
* 20480:8) x 15 0.7A | 102-1234-ND__ 37.78 36.84 35.90 __34.01 | PTK10-048-S15 
30—_ 0.4 Dual Output 
= (10:16) 1.0 { 0.4 +5 1.0A | 1021231-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D5 
t > 40——TF 04 ; (10.16) 10-36 | +12 | 0.45A | 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D12 
02 (10.16) +15 | 0.35A | 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 ~—-35.32_ | PTK10-Q24-D15 
(5.08) fa | 0.04 +5 1.0A_ | 102-1235-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D5 
1k (1.0) 20-72 | +12 | 045A | 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
08 082) 5-20.05 (1.3) +15 | 0.35A | 102-1237-ND 39.24 ~—- 38.26 ~—37.28 35.32 | PTK10-Q48-D15 
PTK15 Series and PTK25 Series Input) Output | Output | a 
Voltage | Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: (VDC) (VDC) | (Maximum) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Pin Assignment 
* Industry Standard Pin Out * Fully Isolated * Output Voltage de ate Woe Midels iUnpuriangs, 
Trimmable * Output On/Off Control » Over-Current Protection Single Dual Triple Single Output 
pageney ee ae ee ee eee oa Output Output Output 3.3 4.0A 102-1076-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-024-S3 
Shielding’ * Constant Switching Frequency * High Efficiency 1. +Vin 1.+Vin 1.+Vin 10-36 3 Soe Peers a ee ae oa eh sor 
* Compact Size 2.0" x 2.0" x 0.4" * 3 Year Warranty 2. -Vin 2. -Vin 2. -Vin 5 a ‘ 7 
. : , 15 1.00 102-1209-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-024-S15 
Input: 3. No pin 3. No pin 3. No pin 
eee ; a 4. CNT 4. CNT 4. CNT 5 3.0A 102-1086-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S5 
SOMES ORE eee ete: Nominate le nc Bonk} boecavaus 20-72 12 1.250 102-1087-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S12 
ponte Pemorninel: i Bony 'seccann Bao 15 1.0A 102-1203-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-048-S15 
Output: . . By wel nti 7. Vout 7. -Vout 7.Com Dual Output 
Fe eee Ce a | eatin! |. 26. Tin 8. -Vaux 5 1.5A 10241079-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-D5 
aoe ene 10-36 +12 0.6254 102-1080-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-D12 
| 2.0 (50.8) +} #15 0.5A 102-1210-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-D15 
0.1 (2.54) | 18 (45.72) —>| oo72 | #2 0.625A 102-1089-ND 4958 48.35 47.11 44.63 | PTK15-048-D12 
ry f { 846) +15 0.5A 102-1204-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-048-D15 
(5%) (5%) 5041 04 0.4 Triple Output 
| : i (10:16) li10:16) to-a6 | 5/12 | 1.5/0.31A | 102-1082-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-1512 
+ 4 lo4 “TE 846) [ 5/415 | 1.5A/0.25A | _102-1084-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-024-T515 
113 Toto 4 0.04 20-72 | 5/12 | 1.5A/0.31A |  102-1091-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-048-1512 
oo) gates - Lf (18:46) wit (1.0) Chassis Kit for PTK15 Series 102-1296-ND 11.50 11.22 10.93 10.35 | UF224836 
(10:16 ~ 7-00.05 PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range 
(61.3) Single Output 
5 5.0A 102-1095-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D24-S5 
i I i 18-36 12 2.0A 102-1096-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D24-S12 
PTK25 Series with Screw Terminals 15 1.68 102-1205-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D24-S15 
Features: 1.13. 36-72 15 1.6A 102-1207-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PTK25-D48-S15 
* U-Frame with Screw-Terminals * Wide 2:1 Input Range 6 or cE al bese Dual Output 
* Fully Isolated * Output Voltage Trimmable * Output 5 | @ |(|U) © | 18-36 1.0A 102-1098-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PTK25-D24-D12 
On/Off Control * Over-Current Protection »* Six-Sided 0.8A 102-1206-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PTK25-D24-D15 
EMI Shielding * 3 Year Warranty 36-72 + 0.8A 102-1208-ND 74.78 72.92 71.05 _ 67.31 | PTK25-D48-D15 
Triple Output 
18-36 | 5/415 | 3.5A/0.25A | 102-1102-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PTK25-D24-T515 
3.0 Chassis Kit for PTK25 Series 102-1297-ND 11.50 11.22 10.93 10.35 | UF224S75 
t t 2g 4 PTK25 Series — with Screw Terminals 
fe : 
0.63 : 0.67 = s 5 8 2 s 5 g Single Output 
{|e = - i Sissel SBS 18-36 5 5.0A 102-1160-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D24-S5-T 
225 i @ 12 2.0A 102-1161-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D24-S12-T 
oosll N aap 5 5.0A 102-1162-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D48-S5-T 
12 2.0A 102-1163-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 | PTK25-D48-S12-T 


POL (Point of Load) Series 


Pin 
Assignments 
1. +Output 


2. Trim 

3. Common 
4. +V Input 
5. On/Off 


cy 
0.100 (2.54)-+| 
0.200 (5.08) 


These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and 
mobile telecommunications and computing market, employing economical 
distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output voltage 
range from 0.75V to 5VDC over a wide range of input voltage and can 
operate over an ambient temperature range of -40°C ~ 85°C. Ultra- 
high efficiency operation is achieved through the use of synchronous 
rectification and drive control techniques. The modules are fully protected 
against short circuit and over-temperature conditions. 


Features: 

* Cost efficient open frame design * No minimum load requirement 
(Stable at all loads) * Remote On/Off * Continuous short-circuit 
protection and over current protection * Over-temperature protection 
(OTP) * UL/IEC/EN60950 Certified 


Bottom View 


| 2.00 (50.8) ———+| 


oo 
TT 


$ 
i 


: al [TUT 0.0285 


Pin Assignments 


val 


1. +Output 
2. +Output 
3. +Sense 
4. +Output 


5. Common 
6. Common 
7. +V Input 
8. +V Input 


9. No Pin 

10. Trim 

11. On/Off 
Control 


u 


7 
Inductor 


+Vin 


Surface 
Mount 
Contact 


On/Off 
i: 


Com[] 
+Vout []} 
Trim] 
+Sense[] 


{423 (0.190) 


{4.83 (0.190) 
{4.83 (0.190) 


l 7.54 
(0.297) 


4 
( 


1.94 
ie 075) 


3.46 _.| 
0°530) 


10.29 
(0.405) 
Bottom View 


Input Output Output 
Voltage | Voltage |Current} Digi-Key Price Each Tape & Reel V-Infinity 
Fig.|_ (VDC) (vDC) (Max.) | Part No. i 10 25 50 Size Pricing Part No. 

3.0 ~ 5.5 | 0.75 ~ 3.63 5A 102-1287-ND. 14.60 13.51 13.14 12.78 _ — | VPOLS5A-5-SIP 
1 3.0 ~ 5.5 | 0.75 ~ 3.63 5A 102-1288-1-NDt 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 | VPOL5A-5-SMT 

8.3~14 | 0.75 ~5.0 5A 102-1289-ND 14.60 13.51 13.14 12.78 —= — | VPOLSA-12-SIP 

8.3~14 | 0.75~5.0 5A 102-1290-1-NDt 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 | VPOL5A-12-SMT 
2 |3.0~5.5 | 0.9 ~ 3.63 15A | 102-1291-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 —= — | VPOL15A-5-SIP 
3 | 3.0~5.5 | 0.9~3.63 15A | 102-1292-1-NDt 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 | VPOL15A-5-SMT 
2 | 9.0~14 | 0.75 ~5.0 16A_ | 102-1293-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 = — | VPOL16A-12-SIP 
3 | 9.0~14 | 0.75~5.0 16A | 102-1294-1-NDt 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 | VPOL16A-12-SMT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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7 V-INFINITY pc-pc converters (Cont.) 


A CUI INC. COMPANY 


VBED1 5 Series 0.20 (5.1) Input | Output | Output 
0.30 (7.6) = 0.49 Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Eechufen? eee ( S ) (vpc) | (vpc) | (Max.) | Part No. 1 10. 25 ~—-50_ | Part No. 
* 15W Isolated Output » Efficiency to 83% »* 2:1 G83) Single Output 
Input Range * Compact Size (2.0” x 1.0” x 0.4”) NH 
"ino Son Cut Btsign «ome pte ofa) = | ee 2 SS See 
On/Off Control * Output Trim on Single Output 200 0.80 . 5 -1247- 5. ° 85 5s 5-D12-S5- 
Models 20.04 (50.8) (20.3) 12 1.25A_ | 102-1248-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S12-1A 
(1.0) 5 4 3 ele 3.3 3A 102-1250-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S3R3-1A 
Pin Assignments S cer 18-36 5 3A |102-1251-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S5-1A 
5 12 1.25A | 102-1252-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S12-1A 
1. +V Input 4. Trim/Common 0.40] 0.40 
2. -V Input 5. -V Output (10.2)(10.2) Dual Output 
3. +V Output 6. Remote* ba e+ (3012) [ce 9-18 +12 | +.625A | 102-1249-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D12-D12-1 
. a 1.00 
*Common on dual output models only. I~ (25.4) | 18-36 +12 +.625A | 102-1253-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D24-D12-1 
VBS20 Series 
0.20 (5.1)-} fe 
Features: 0.30 (7.6)>| I | 0.40 (10.2) Input Output | Output 
* 6A Non-Isolated Output * Efficiency to 88% * Over i Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Current Protection * Regulated Outputs * Compact 83) (VDC) (VDC) | (Max.) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Size (2.0” x 1.0” x 0.4”) * Output Voltage Adjustable — ye, ee Ep 
¢ Remote On/Off Control 6 21 t Single Output 
@0.04 2.0 0.80 
(1.0) (50.8) (20.3) 1.2 6A | 102-1242-ND 35.90 35.01 34.11 32.31 | VBS20-S5-1R2 
Pin Assignments = 5 4 3] | 
on dn 24 6A 102-1243-ND 35.90 35.01 34.11 32.31 | VBS20-S5-2R1 
1. +Input 4. Trim ey + f+ asalnda 4.5-5.5 
2. -Input 5. -Output (10.2\10.2 25 6A 102-1244-ND 35.90 35.01 34.11 32.31 | VBS20-S5-2R5 
“lo.4or— a 
3. +Output 6. Remote On/Off (939) [5.00 (25.4) | 3.3 6A | 102-1245-ND 35.90 35.01 34.11 32.31 | VBS20-S5-3R3 
VCD30 Series 20,04 
+ (1,02) 0.40 
Features: ala LM) (10.2) 
eatures: 0b2 f Input | Output | Output 
a 9 : i 
* 25-30W Isolated Output ° Efficiency to B5% © 2:1 (5.6) : Voltage | Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Input Range ° Six-Sided Shield »* Compact Size (voc) | (voc) (Max.) Part No 1 10 25 50 Part No 
(2.0” x 2.0” x 0.4”) * Remote On/Off Control * Output 0.40 - 4 ples. " ‘3 i 
Trimming + | | | (10.16) Single Output 
“Tee ee 
Pin Assignments +80 3.3 5A 102-1238-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S3R3 
Single Output Dual Output (45.72) 9-18 5 5A 102-1239-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S5 
1. Remote on/off control | 1. Remote on/off control 
2.00 & d # E 
2. No pin 2. No pin ‘ena 12 2.58 102-1240-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S12 
3. -Vin 3. -Vin 
4.+Vin 4. +Vin 43214 Dual Output 
aye ae See 9-18 12 | 41.254] 102-1241-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | VCD30-D12-D12 
eve & aoe 0.90 | || |0.20 - 3 ples. Z * oe aieohn : : : : seta 
B Nagin eas (22.86) 20 (8.98) Chassis Kit for VCD30 Series | 102-1295-ND 11.50 11.22 10.93 10.35 | UF224818 
Single Output Half Brick — VHB75 Series 
Features: Input | Output] Output 
* 37.5W-75W Isolated Output ¢ Efficiency to 85% » 300KHz Switching Frequency »* 2:1 Input Range » Reg- Voltage] Voltage| Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
ulated Outputs * Continuous Short Circuit Protection » Industry Standard Half-Brick Package ¢ Five-Sided (VDC) | (VDC) |(Maximum)| Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Metal Case 
Single Output 
Pin Assignment : 2.5 15A 102-1254-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S2R5 
Mounting Inserts 
Single Output 0.18 (4.6)+1 |e M3 0.5 through 4 ples. 3.3 15A | 102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91) VHB75-D12-S3R3 
1. avin 0.08 , 2R1.50 14 (35.56) i ! P : 9-18 5 15A 102-1256-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S5 
2. ON/OFF (2.03) *==+ TI ' 12 6.254 |102-1257-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S12 
3. CASE 2 ples. 2.0 060 T°? 1 6elo4 24 3.13A | 102-1258-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S24 
4. Vi 90.04 . E 
5 ae (1.02) te ! 2.5 15A 102-1259-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S2R5 
6. -Sense 7 ples. 4 ! 3.3 15A | 102-1260-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S3R3 
7. Trim H 18-36 5 15A 102-1261-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S5 
8. +Sense 0.50 (12.7 b+ 1.9 (48.25) —+| 12 625A |102-1262-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S12 
(12.7) 
Set Vout Ir 2.28 (57.9) ~1 24 313A | 102-1263-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S24 
AC-DC Converters — FSK15 Series 
Features: Input 62 
¢ Encapsulated, Compact Case « Industry Standard Pin Out ¢ Universal Input * HI-POT Tested ¢ Inrush Current Voltage (__ t 
Limiting * Over-Load Protection * Over-Temperature Protection * Built-in EMI Filter * Fixed Switching Frequency Min. Max. 15 1 al 19! 
* High Efficiency * 2 Year Warranty bel ae 604.9 u 
AC 85 264 4 s2[28 eau : 
=p23 4}. + be 
Output Output Output pC 110 340 pas TF 
Power Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity 8-013 
(Maximum) | (VDC) |(Maximum)| Part No. 1 10 25 50 Part No. Pin Assignment TOP VIEW 
Single Output Single Output — — 
15.0W 5 3.0A 102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-5U 1.FG 5. +Vout 15 PT | _ is 
15.6W 12 1.3A 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-12U 2. AC(N) 6. No Pin t bo IN OUT : 45 C3 
15.0W 15 1.0A 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-15U 3. AC(L) 7. -Vout 21 5 3 
15.6W 24 0.65A 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-24U. 4. No Pin 8. No Pin BS. 4 | am 


1848 (1063) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ajf= ELPAC POWER SYSTEMS External Power Supplies 


Wide Range Input Series - Switching OUTPUT PIN Regulated Wallmounts 
Regulated Tabletops CONFIGURATION: FROIN Features: * UL 1310 and UL 1950 listed, 


Single Output Model CSA Approved * One year warranty 
Features: * IEC input connector * One year warranty. Specifications: * Output Ripple: 20 
General Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 85°C MODEL! = }PINET: |-BIN2: BINS? EIN millivolts (p-p) * Operating Temperature: 
Hi) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C WRI3012 | COM | COM | 12V | COM 0°C ~ 40°C * Combined Regulation: +5% 
Hi Output Specifications: * Line Regulation: +0.2% maximum | WRI4212 | COM | COM | 12V | COM + Fusing: Internal and non-replaceable 
AUT) is a feguiat ao ral 60% ee ee output #2 | wRi4214 | COM | COM | 24V | COM Cottons: en output cable . : 
* Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the maximum ption: Shielded cable wit! groun 
voltage change on auxiliary outputs when the +5V output load cur- WRI 215: | GON] (COM) GOV: |GOM tied to outer ring of DIN connector (Not 
rent is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full Dual Output Model to be used as safety ground) 
rated * Set Point: +2% at 60% load on main input * Ripple and Noise: |qyODEL | PIN1 | PIN2] PIN3 | PIN4 Connector Type: DIN 
+1% maximum * Overload Protection: All outputs protected against UL and CSA Approved 
overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of wrl3021 | COM | COM | 5V_| COM pp 
overload conditions * Overvoltage Protection: Provided on main output Triple Output Model 
only and set at 115-135% » Output Overshoot: No overshoot on turn-on 
or turn-off * Transient Response: For all outputs, recovery to within 


DIN PINOUT MATRIX 
MODEL _| PIN | PIN2 | PIN3 | PIN4 MODEL | PIN’ | PIN2 | PINS 


1% of nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% to 100% | WRI2731 | COM | COM) SV | -lav wmoe3|/ com | NC 5V 


load step. Maximum excursion is 6% from initial voltage setpoint | wRI3031 | COM | COM | 5V | -12V 
FCC IEC * Hold-Up Time: 25msec minimum at full rated load and nominal AC weri4231 | com |} com | sv_| -12v WMO7S | COM NIC sv 


ide ri its { i ini - Thi WM113}| COM | N/C 5V 
Note: Outside ring on all units is an EMI earth input voltage * Minimum Load: Third quarter down to zero load. 
ground (Not to be used asa safety ground). © Approved by all major regulatory agencies WRI4232 | COM | COM | 5V_ | -12V wMi44| COM | NC | 12V 


Regulated Switching see O) 
Tabletops ANT MIADA Series 


Sa Mii . aa 
DIN PINOUT MATRIX ui (Notebook Style) or 


‘Switchcraft 760 Plug) 
MODEL PIN1 PIN2 PIN3 PIN 4 PINS 


a “ Input Specifications: 
ies con a a ay ao + A/C Input: 95-250VAC, 47/63Hz via IEC input connector Input Protection: Input line fuse provided » Inrush Current: 
WM220-1 COM NC 5V -12V 42) ‘ Internally limited by thermistor. Cold start, peak current at 250VAC, 25 amps maximum 
Output Specifications: 
* Line Regulation: +.2% over 90-132 or 180-250 * Load Regulation: +5% for +40% load variation (60% nominal) 
¢ Minimum load: 0 watts » Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum » Overload Protection: Automatic Recovery 


Features: * UL 1310 listed, CSA Approved » One year warranty 


Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined * Overvoltage Protection: 115-140% 
Regulation: 5% Fusing: Internal and non-replaceable General Specifications: 
Options: * Shielded output cable - § Option: Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN * Storage Temperature: -55°C ~ 85°C» Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * EMI: FCC B/VDE B » Input Connector: IEC 
connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. 320 Series 
UL and CSA Approved * CSA Approved Only UL, CSA and TUV Approved € ® TUV 
AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 2.5A _- - 30t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS107-ND 110.00 99.00 91.30 WRI3012-D5 
12V, 3.5 =- =_ 42t 6.3 Xx 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
24V, 1.75A _ - 42+ 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 WRI4214-D5 
30V, 1.75A _- — 52t 6.3 Xx 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS117-ND 180.00 162.00 149.40 WRI5215-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* _ 30 6.3 Xx 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 WRI3021-D5 
. 5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 WRI2731-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS111-ND 124.00 111.60 102.92 WRI3031-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4231-D5 
5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
5V, 600mA +12V, 180mMA -12V, 160mA 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 WM063-1950-D5 
5V, 1.5A _ — 75 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 WM075-1950-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA. -12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS126-ND 48.00 43.20 39.84 WM113-D5 
5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS127-ND 51.00 45.90 42.33 WM113-S 
12V, 1.2A =— — 14.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 WM144-1950-S 
Regulated Tabletops 
5V, 1.0A -5V, 1.0A — 10 2.66 x 3.82 x 6.30 (67.56 x 97.03 x 160.02) EPS130-ND 66.00 59.40 54.78 WM100-S 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA +12V, 300mMA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 56.00 50.40 46.48 WM113TT 
5V, 2.0A -12V, 500mMA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 WM220-1 
MIADA Series 
12V, 217A _ _ 26 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS101-ND 90.00 81.00 74.70 MI2612-760 
95-250VAC, 47/63Hz 15V, 1.94 = _ 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS102-ND 90.00 81.00 74.70 MI2815-760 
24V, 1.17A _ - 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS104-ND 90.00 81.00 74.70 MI2824-760 


t+ Minimum load on models=8 Watts tt Minimum load on models=2 Watts * Maximum Peak 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Features: 
«Isolated outputs for positive or negative operation » Full rated output from 0°C ~ 40°C * Selectable input terminations * Standard Input: 105/115/125VAC, 47-440 Hz * Warranty: 5 years 


Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 
Vde Amps Watts (V) (V) LxWxH (Ibs) Part No. 1 a 10 Part No. 
24 2.4 60 34.5 26.5 6.3 x 3x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) Cy EPS300-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS60-24 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-12 
24 75 200 32.2 27.3 8.1 x 3.9x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS305-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-24 
24 20 500 29.2 24.6 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-24 
48 10 500 56.6 48.4 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS307-ND 302.00 271.80 250.66 | BFS500-48 
Domestic 


WP12 Series: » A/C Input: 90-132VAC « Input Protection: Internal input line fuse * Overload Protection: Output protected against overload and short circuit * Minimum Load: 0 Watts » Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive * Two-Year Warranty * Agency Approvals: NRTL 
(UL) and CSA * EMI: FCC Class B 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac Zaow 


WP12 Series 


Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. SS 
Wall Mount - Domestic Power Supply 
5V @2.4A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 WP1205-760 
12V @1A 12W (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 WP1212-760 
24V @ 0.5A 12W EPS164-ND 82.80 74.52 68.73 WP1224-760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1849 


f= ELPAC POWER SYSTEMS AC Adapters — Medical Grade 


MSM SERIES pc Mating Connectors 
Features: AC Outputs Max. | Housing | Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
« Wide range « Si Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 | PartNo. 
AC input Fully Internal; MSM20, MSM28, MSM40, MSM60 and MSM65 Series Single Output 
regulated output SAVO@1AA 7 EPS342-ND NEW! 30.20 27.18 25.07] MSMO705 
* Medical grade 12V @ 0.6A 7 EPS343-ND MEW! 30.20 27.18 25.07 | MSMO712 
approval * 5 ee 15V @ 0.5A 7 |wwie74) ww18e73 | wMt7406 eran xeon +) EPS344-ND NEW! 30.20 2718 25.07 | MSMO715 
Year Warranty * Meets FCC class B, CISPR 11 24V @ 0.3A 7 ‘ 3 y EPS345-ND NEW! 30.20 27.18 25.07 | MSM0724 
class B * EMC per ENG0601-1-2 28V @ 0.3A 7 EPS346-ND NEW! 30.20 27.18 25.07 | MSM0728 
Output Specifications: 100-240VAC, ve et a0 | aor 8.0" = as4x2t6xo71  |ErSSoB-ND joe, Soar S68 | Memon? 
* Line Regulations: +0.5% (typical) * Load | 50-60Hz 24V @ 0.84A 2g | Leads | Leads (90.00 x 55.00 x 18.00) | Epgato-nD 43.95 39.57 _ 36.49 | MSM2024 
Regulations: +2% (typical) * Short Circuit Pro- 12V @ 2.3A 28 EPS311-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2812 
tection: Pulsing mode, auto recovery * Ripple/ | 100-240VAC, 15V @ 1.98 28 | aiggs3 | atgos2 | aigggact |, 400%260%1.00 | |epeato.up 48.60 43.76 40.36 | MSM2815 
noise (VP-P): 1% (20MHz bandwidth) 50-60Hz 24V @ 1.28 28 (101.60 x 66.15 x 25.40) | Fo9343.np 48.60 43.76 _40.36 | MSM2824 
Sarety Annrovalss 90-264VAC 15v@ 2A 40 5.00 x 3.00 x 1.06 EPSB1S.ND 84.90 2.48 oor MSM015 
. @ " - F k .00 x 3.00 x 1. | : i i 
Se eenics nea 47-63Hz 18V@22A 4o | 419951 | A19954 | A19993CT | (47°99 x 76.20 x 26.90) | EPS316-ND 64.90 6248 59.27 | MSM4018 
24V @ 1.670 40 EPS317-ND 64.90 62.48 59.27 | MSM4o24 
700-240VAC, 2V @5.0A 60 5.00x3.00x1.30 | EPS318-ND 61.19 58.76 56.92 | MSMG012 
50-60Hz 24V @ 2.58 go_| WM2101 | WM2102 | WM2300CT | (49799 x 76.20 x 33.00) | EPS319-ND 61.19 5876 56.92 | MSM6024 
72V@54A 65 EPS320-ND 71.91 71.19 65.66 | MSM6512 
ere 15V @ 4.38 65 | Atg9st | a1g954 | aigogscr | |, 900X300 1.10 | epsazi-ND 71.91 71.19 65.66 | MSM6515 
‘i 24V @ 2.70 65 (127.00 x 76.20 x 28.00) | Epga99-np 71.91 71.19 65.66 | MSM6524 
2V@6.3A 75 EPS347-ND NEW! 65.92 59.33 54.72 | MSM7512 
90-264VAC, 15V @5.0A 73 || aagoea:,| adgpey || lNaoees 5.75x3.40x 1.66 |EPS354-ND NEW! 65.92 59.33 54.72 | MSM7515 
47-63Hz 24V @ 3.1A 75 (146.05 x 86.36 x 42.24) |EPS348-ND MEW! 65.92 59.33 54.72 | MSM7524 
| 28V @27A 75 EPS349-ND MEW! 65.92 59.33 54.72 | MSM7528 
com—@—+v NEW! MSM40 Series Multiple Output NEW! 
MW SERIES: g5-264vAC, | > V@4A, 12V@2A, -12V@0-4A] 40 5.00x3.00x138  )EPS839-ND 71.40 64.26 59.27) MSM40A 
Features: Tahir” | DIV@4A, 15V@2A,-15V@0.44 | 40 | A19951 | A19954 | A31398CT | 409'°0) * Seog. gn og) | EPS340-ND 7140 64.26 59.27 | MSM40B 
* 3-pin IEC 320 inlet * Wide range AC input “OSH? | 5 1V@4A, 24V@1A, -12V@0.4A | 40 (127.00 x 76.20 x 35.05) | eos3a4-nD 71.40 64.26 59.27 | MSM4oD 
° Fully regulated output * 5 Year Warranty External; MW12, MW24, MW40, MW65 and MWP90 Series (requires power cord Q132 or Q133) 
+ White in color * Meets FCC class B, CISPR 11 | 100-240VAC, 12V @ 1.00 12 = = = 3.35 x 1.97% 1.30] EPS323-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-WH 
class B * Input Connector (P1): IEC 60320 | 50-60Hz 24V @ 0.5A 12 (85.00 x 50.00 x 33.00) | EPS324-ND 36.78 32.21 29.70 | MW1224-760-NC-WH 
inlet plug * Output Connector (P2): Barrel 12V @2.0A 24 EPS325-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2412-760-NC-WH 
type (5.5 mm x 2.5mm x 9.5mm), Switchcraft | 100-240VAC, 15V @ 1.6A 24 4.25 x2.50x1.30 | EPS326-ND 43.50 3915 36.11 | MW2415-760-NC-WH 
PIN760 (MW65: DIN-5 pin circular connector, | 47-63Hz 18V @ 1.33A 24 = _ — | (408.00 x 64.50 x 33.00) | EPS327-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2418-760-NC-WH 
MWP90: DIN-8 pin circular connector) 24V @ 1.0A 24 EPS328-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
* Requires cord Q132 or Q133 « Level B EMI 12V@3.3A 40 EPS180-ND 51.08 45.98 42.40 | Mw4012-760-NC-WH 
filter 400-240VAC, 15V @2.6A 40 5.00x3.00x1.30 | EPS181-ND 51.08 45.98 42.40 | MW4015-760-NC-WH 
initainSuasliitaiinae: 50/60Hz 18V @2.2A 40 = = — | (427.00 x 76.20 x 33.02) | EPS182-ND 51.08 45.98 42.40 | MWw4018-760-NC-WH 
: Tine Regulation: 2 1% (typical) Load 24V @ 1.67A 40 EPS183-ND 51.08 45.98 42.40 | MW4024-760-NC-WH 
Regulation: +5% (typical) * Short circuit pro- | 100-240VAC, aan 8 | 2: _ _ 5.07x3.06x1.35 | Ereseo-ND ee ee errata 
tected: Pulsing mode, auto recovery * Ripple | 50-60Hz 24V @ 2.78 65 (128.80 x 77.72 x 34.80) | Epg331-ND 79.33 71.39 _ 65.84 | MW6524-D5-NC-WH 
and Noise (VP-P): +1% (20MHZ Bandwidth) 72V@7.5A 90 EPS350-ND NEW! 163.90 147.51 136.04 | MWP9012-D8-NO-BK 
Safety Approvals: 90-264VAC, 15V @ 6.0A 90 _ _ _ 5.90x3.33x1.50 | EPS351-ND NEW! 166.84 150.16 138.48 | MWP9015-D8-NC-BK 
*UR/CUR * UL2601-1 47-63Hz 18V @5.0A 90 (149.86 x 84.58 x 38.10) |EPS352-ND MEW! 169.78 152.81 140.92 | MWP9018-D8-NC-BK 
CE marked *CSA601 © IEC 601-1 24V @ 3.75A 90 EPS353-ND NEW! 163.90 147.51 136.04 | MWP9024-D8-NC-BK 


International 


Approvals: * UL1012 Listed * CSA Certified to 22.2 No. 223 » TUV Licensed, IEC 950 » CE Certified * FCC/VDE Class B Emissions 


DIN PINOUT MATRIX 


Features: * 95-250VAC; 47-63Hz Input * IEC 320 Input connector for worldwide use Input protected VIA internal line fuse * Ripple & Noise: +1% PK-PK maximum * Overload Protection: All outputs protected- 
auto recovery * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C » Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm /OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside positive) or 5-pin DIN as shown » Two-year warranty Agency 


POLARITY|PIN 1/PIN 2]PIN 3[PIN 4 
w4221 [COM] COM +5V |COM 
wa4231 |com) com] +5V |-12v 
wa4232 |com| com | +5v |-12v 
DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Desk Mount - International Power Supply 
i BV @25A = = Taw 3.30 x 2.00 x 1.30 EPS165-ND 42.80 36.52 35.53 | W1505-760 
12V @ 1.250 = = 15W (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS166-ND 42.80 38.52 35.53 | W1512-760 
5 12V @ 4.0A = = aw 4.10 x 2.20 x 1.20 EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 | W4012-760 
24V @ 2.18 = = 50w (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS169-ND» 82.80 74.52 68.73 | w4024-760 
5V @ 48A T2V@15A = 4oW 580 1990x450 EPS170-ND 138.00 124.20 114.54 | W4221-D5 
3 5V @ 3.0A 12V @ 2.5A -12V @0.5A 4ow +80 X-3.90 x1, EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 | w4231-D5 
5V@48A 12V@15A -12V @ 0.5A 42W (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS172-ND 138.00 124.20 114.54 | _w4232-D5 
4 12V@1.7A = = 20W 30 x 2.50 x 1.50 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 | _M42012-760 
5 12 @6.0A = = 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 EPS175-ND 100.00 30.00 83.00 | W72t2-D5 
24V @ 3.0A = = 72W (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS176-ND 100.00 90.00 83.00 | w7224-D5 
* Minimum load of 2 watts required to fully regulated 
FW Series DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Features: FW18 Series 
* Wide range AC input. 5V@3A 15W EPS262-ND 33.08 29.78 27.46 | FW1805-760 
+ Fully enclosed plastic case. 5V@3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS332-ND* NEW! 34.74 31.27 28.84 | FW1805-760F 
+ Fully regulated output. 12V @1.5A 18W (85.0 x 50.0 x 33 .0) EPS333-ND* NEW! 27.42 24.68 22.76 | FW1812-760F 
* High efficiency. 24V @ 0.75A 18Ww EPS334-ND* NEW! 28.24 25.42 23.44 | FW1824-760F 
« Five year Warranty. FW30 Series 
* Operating Temperature: 12V @2.5A 30w EPS265-ND 46.80 42.12 38.85 | FW3012-760 
0° ~ 40°C 12V @2.5A 30w EPS355-ND* NEW! 49.60 44.64 41.17 | FW3012-760F 
* Storage Temperature: 15V @2.0A 30w 4.25 x 2.50 x 1.30 EPS356-ND* NEW! 49.60 44.64 41.17 | FW3015-760F 
“55° ~ 85°C 24V @ 1.250 30w (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS267-ND 46.80 42.12 38.85 | Fw3024-760 
sat: 700.Plug 24V @ 1.25A 30W EPS357-ND* NEW! 49,60 44.64 41.17_ | FW3024-760F 
NEW! FW50 Series NEW! 
Meets FOG class): CISER 22 clase: 12V @4.15A 50w 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS358-ND* 57.24 51.52 47.51 | FW5012-760F 
Safety: 24V @ 2.100 50w (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS359-ND* 57.24 51.52 47.51__| FW5024-760F 
* UL1950 CSA22.2 No. 950 *CE Marked —5-pin DIN NEW! FW60 Series - 5 Pin DIN NEW! 
12V @5.0A Gow 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS335-ND* 73.74 66.37 61.21 | FW6012-D5F 
Series: FW18, 30, and 50 center conductor positive. 24V @2.5A 6ow (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS336-ND* 73.74 66.37 61.21_| Fw6024-D5F 
FW72 Series - 5 Pin DIN 
12V @6.0A 72W EPS270-ND 70.82 63.74 58.79 | FW7212-D5 
PIN EINOUL MATRIX 12V @6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS337-ND* NEW! 74.36 66.93 61.72 | FW7212-D5F 
POLARITY PIN’ | PIN2 | PIN3 | PIN4 | PINS 24V @ 3.0A 72W EPS338-ND* NEW! 74.36 66.93 61.72 | FW7224-D5F 
FW60. FW100 Series - 5 Pin DIN 
; com | com] +v | com] ww 24V @4.0A 96w 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS273-ND 72.78 65.51 60.41 | FW10024-D5 
FW72, FW100 - 
* RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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precast opaque housing. 


OPI1264 Series: Optically coupled isolators, each consisting of an infrared OPI155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC comprised of 


emitting diode coupled to an NPN silicon phototransistor and sealed ina a photodiode and DC amplifier driving an open collector output Schottky 


transistor. 
Forward DC | Reverse 
Isolation Current DC DC Current | Digi-Key Price Each TT Electronics 

Fig. | Voltage (mA) Voltage | Transfer Ratio | Part No. 1 100 250 | Part No. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 2.83 2.06 1.91 |OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 2.89 2.10 1.95 | OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 2.94 2.14 1.98 | OPI1264¢ 

2 +50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 69.52 50.56 46.77 [OPI155 


Fig. 10 
16 15 14 13 12 11 
LIL TILL 
aa Me a Zero 
i i i Crossing 
aman lanl Circuit 
7 Tel 5 5 T 
Isola- Current Typ. Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (ysec.)| Type | Part No. u 10 100 Part No Fig.| Volt. | Min. | Max. |(Max.)| (sec.)| Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
2500 | 20% - | 30 | 3.0/0] DIP | 160-1300-5-ND 32 25 19 | N25 4 [5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1345-5-ND 06 28 21 | Liv-8148 
2500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] SMT | 160-1301-5-ND 34 26 20 | 4N25S 3 | 0000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1346-5-ND 70 53 40 | LIv-824 
1500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0) DIP | 160-1302-5-ND 32 25 19 | 4N26 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1347-5-ND 72 54 A1__| LTV-8248 
1500 | 20% = - 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1303-5-ND 34 26 20 | 4N26S 19 | 2000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1348-5-ND 1.40 1.05 79 | LIV-844 
3550 |100%  ~ 30_| 3.0/3.0 | DIP | 160-1304-5-ND 32 25 A9__| 4N35 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1349-5-ND 1.42 1.07 80 | LTV-844S 
3550 | 100% = - 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1305-5-ND 32 25 19 | 4N35S 4 | 3000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1350-5-ND 40 30 23 | LIV-814H 
en ee 2 ee er of eee a os oH pee 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1351-5-ND 42 32 24 | LTV-814HS 
1 % 0/3. -1307-5- : : : & [5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1352-5-ND 80 60 45 _| LIV-824H 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.05.0) DIP (RIGIECESHDy 82 26 19 | CNYIT-1 7 | 8000 [600% 7500%| 35 | 60/53 | DIP | 160-1356-5-ND 63 —~—SAB_SSSC3G | CL TV-8141 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160:1309-5-ND"_.34 26 _.20_| CNY17-1§ 5000 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1357-5-ND__—.64 49 _37_| LTV-81418, 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0 DIP | 160-1310-5-ND 44 33 25 | CNY17-2 5 | 9000 f600% —7500%}~35 | 60/53 | DIP] 160-1358-5-ND 32 oa 381 EV-815 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1311-5-ND 50 38.29 | <CNY17-28 5000 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1359-5-ND _—_.33 25 19 | LTv-815s 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1312-5-ND 32 25 19 | CNY17-3 5000 1 50% 600% 1 8O 148.01 DIP] 16041360-5-ND OS 79 15 VBI6 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1313-5-ND 34 26 20 | CNY17-38 6 | S000 | 50% 00% | 80 | 40/301 SMT | 1e0-4361-5ND 26 “00 a5 «| LTvetes 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1314-5-ND 32 25 19 | CNY17-4 B000 | 50% 600% 1-801 40801 DIP|te0aa62-5-ND 50 8 39 LTVR36 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1315-5-ND _.34 26 20 | CNY17-48 9 | S000 | so% e00% | 80 | 400| SMT RONGESENTIIN “so a0 30 | Lrveaces 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1316-5-ND 32 25 “19_| CNYi7F-1 e007 50% 0% -80 | Faro DIP Renee TO 5 57 1 LTV-846 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1317-5-ND 34 26 20 | CNYI7F1S| | 41] Zoo} so% eoo% | 80 | 4om0| SMT NBORSBREINDIN 1.00 oo ‘ea | (rvenaes 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1318-5-ND 32 25 19 | CNY17F-2 7 : as : : : 
5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1306-5-ND 25 19 15 | LIV-817 
» | 5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1319-5-ND 34 26 20 | GNYI7F25) | 6 | oy | soe coon | a5 | 4o0| sm REQUREERIBIN on oa i aie 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1320-5-ND__.33 25 .19_| CNYI7E-3 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3. al /e0s : ; a al 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1321-5-ND 34 26.20 | CNYI7ea5| |g | 2000 | 50% G00% | 35 | 4.0/8.0) DIP [giGOsIs68-5NDI 50 SB 20 | LiVeRe7 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1322-5-ND 32 25 19 | CNYI7F-4 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160:1369-5-ND!" 64 48 __.36_| ('Tv-8278 
5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1323-5-ND__—_.34 26 .20_| CNYI7F-45| | 44 | 2000 | 50% G00% | 35 | 4.0/8.0) DIP [giG0sIS705:NDigy 1.00 fh BT | LING7 
50001 50% 130-1 2.8451 DIP] 160-1324-5-ND 32 35 59 THAI 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1371-5-ND 1.02 a 58 | LTV-8478 
5000 | 50%  - | 30 | 2.8/4.5] SMT | 160-1325-5-ND 34 26 20 | HI1A1S *Tape and Reel Part No. 
+ | 000 | 20% > | 30 | 2ams| sur | tooctzorsnD 3 28 20 | us | Triac Output Optoisolat 
5 % 8/45 |-1327-5- ’ / : 
5000 | 20% - | 300 | 5.0/5.0] DIP | 160-1328-5-ND 76 57 43 | HI1D1 rac Vurpu ptorsolators 
5000 | 20% - | 300 | 5.0/5.0| SMT | 160-1329-5-ND__.78 59 44__| Ht1DIS Max. IF | Min. | Max. 
3 3750 |1000%  — 300 | 100/20] SMT | 160-1331-1-ND 51 43 35 LTV-352T Isolation | Trigger | Blocking | IR |Package Digi-Key Price Each Lite-On 
3750 |1000% - | 300 | 100/20| SMT | 160-1331-2-ND* 192.38/750 LTV-352T Fig. | Voltage | (mA) | Voltage | (uA) | Type Part No. 110 100 | PartNo. 
4 | 3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1333-1-ND 30 25 20 | LIV-354T 5000 | 30 | 400V | 10 | DIP 160-1372-5-ND 63 48.36 | MOC3020 
3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1333-2-ND* 112.50/750 LIV-354T 5000 | 30 | 400V | 10 | SMT 160-1373-5-ND 64 49 37 | MOC3020S 
5 | 3750 [600% 7500%|~35 | 60/53 | SMT | 160-1335-1-ND 23 19 15 | Liv-355T 5000 | 15 | 400V | 10 | DIP 160-1374-5-ND 63 48 36 | MOC3021 
3750 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND* 96.75/750 LIV-335T to | 5000 | 15 | 400v | 10 | smT 160-1375-5-ND 64 49 37 | MOC3021S 
3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] SMT | 160-1337-1-ND 23 19 “15 | LIV-356T 5000 | 10 | 400v_| 10 | DIP 160-1376-5-ND 6348 36 | MOC3022 
g | 3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1337-2-ND* 84.38/750 LTV-356T 5000 | 10 | 400V | 10 | SMT 160-1377-5-ND 64.49.37 | MOC30225 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1339-1-ND 28 19 15 | LIV-357T 5000 5 4oov | 10 | DIP 160-1378-5-ND 63 48 36 | MOC3023 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1339-2-ND* 84.38/750 LIV-357T 5000 5 4oov_| 10 | SMT 160-1379-5-ND 64.49 37 | MOC3023S 
5 | 9000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0} DIP | 160-1340-5-ND 32 25 19 | LIV-702F 5000 5 6o0v. | 10 | DIP 160-1722-5-ND 58.49 39 | MOC3063 
5000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0| SMT | 160-1341-5-ND__.34 26 20 | LIV-702FS 13 | 5000 5 6oov | 10 | SMT 160-1723-1-ND 60 51 41 | MOC3063S-TA1 
T [5000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0| DIP | 160-1342-5-ND 32 25 19 | LIv-702V 5000 5 eoov | to | SMT 160-1723-2-ND* 301.50/1,000 | MOC3063S-TAt 
4 {5000 | 20% 300% | 95 | 4.0/3.0] DIP | 160-1344-5-ND 36 27 20__| LIV-814 *Tape and Reel Part No. 


Lao : 
4uMEX’ Optolinks 


084 Specifications: Isolation Voltage: 5000 * VCEO (Max.): 60V * Typical tr/tf: 5 ps/4 ps 
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Optoisolators with Photo-Transistor Output 


Current Length 
‘Transfer Ratio L Digi-Key Price Each Tape and Reel | Lumex 
Fig.| _Min-Max. (mm) _|Package| Part No. 1 10 Pricing$ Part No. 
60-600% 4.60 DIP 67-1560-5-ND. 51 43 — | OCP-PCT114/E 
60-600% 4.60 SMT__| 67-1613-1-ND 51 43 564.40/2,000 | OCP-PCT114/E-TR 
60-600% 9.68 DIP 67-1561-5-ND. 7.05 88 — | OCP-PCT218/E 
60-600% 9.68 SMT__| 67-1614-1-ND 1.05 88 581.00/1,000 | OCP-PCT218/E-TR 
60-600% 19.84 DIP 67-1562-5-ND_ 1.83 1.53 — | OCP-PCT4116/E 
60-600% 19.84 SMT_| 67-1618-5-ND 1.83 1.53 —_ | _OCP-PCT4116/E-TR 
60-600% 7.30 DIP 67-1563-5-ND_ 39 233 — | OCP-PCTBI16/E 
60-600% 7.30 SMT__| 67-1615-1-ND 39 33 215.80/1,000 | OCP-PCTB116/E-TR 
60-600% 4.60 DIP 67-1564-5-ND. 63 53 — | OCP-PCT124/A 
60-600% 4.60 SMT __| 67-1616-1-ND 63 53 697.20/2,000_| OCP-PCT124/A-TR 
60-600% 19.84 DIP 67-1565-5-ND 2.89 241 — | OCP-PCT4216/A 
60-600% 19.84 SMT | 67-1619-5-ND 2.89 2.41 — | OCP-PCT4216/A-TR 
toisolators with Photo-IC Output 
Prop Delay| Length Tape and Reel 

Isolation | tpHL/tPLH iE Digi-Key Price Each Pricing Lumex 
Voltage (uS) (mm) | Pkg. | PartNo. 1 10 1,0004 Part No. 

7 5000 5/3 7.3 DIP | 67-1566-5-ND 1.64 1.37 — __|OCP-PCP116 
5000 5/3 7.3 SMT_| 67-1617-1-ND 1.64 1.37 904.70 |OCP-PCP116-TR 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Current Typ. 
Isolation Transfer VCEO ton/toft Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage | Ratio- Typ. | (Max.) | (sec.) Pkg. Part No. 1 10 = 100 Part No. Size | Pricing 
1 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2501-1A-NDt 42 35 30 = _ 
2 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2501-2A-NDt 1.13 94 80 = _ 
3 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2501-4-ND 146 1.22 = 1.03 = 
3 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2501-4A-NDt 147° 1.23 1.04 = 
1 5000 50-400% 70 5/7 Dip PS2501A-1-A-NDt 36 30 26 = 
1 5000 50-400% 70 5/7 SMT PS2501AL-1-ND§t 42 35 30 PS2501AL-1TR-NDt 
1 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2501L-1A-NDt 51 43 36 = 
2 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2501L-2A-NDt 1.23 1.03 87 =— 
3 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2501L-4A-NDt 1.92 160 1.36 = 
4 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2502-1-ND 72 60 Al = 
4 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2502-1A-NDt 74 62 52 = 
5 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2502-2A-NDt 1.77) 148 = 1.25 - 
6 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2502-4A-NDt 215 1.94 1.65 = 
7 5000 100-400% 40 20/30 Dip PS2503-1-A-NDt 93 18 66 = 
8 5000 100-400% 40 20/30 Dip PS2503-2-A-NDt 1.87 1.56 1.32 - 
9 5000 100-400% 40 20/30 Dip PS2503-4-A-NDt 2.85 257 2.19 — 
7 5000 100-400% 40 20/30 SMT PS2503L-1A-ND§t 99 83 70 PS2503L-1ATR-NDt 
8 5000 100-400% 40 20/30 SMT PS2503L-2-A-NDt 1.93 1.61 1.36 = 
9 5000 100-400% 40 20/30 SMT PS2503L-4-A-NDt 290 261 2.23 = 
10 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2505-1A-NDt 60 50 A3 = 
"1 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2505-2A-NDt 1.40 147 99 = 
12 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2505-4-ND 235 1.96 1.66 = 
12 5000 80-600% 80 3/5 Dip PS2505-4A-NDt 270 2.25 1.90 = 
10 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2505L-1A-ND: 60 50 A3 - 
a 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2505L-2A-ND: 1.58 1.32 1.12 _ 
12 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2505L-4-ND 2.00 1.80 1.54 = 
12 5000 80-600% 80 3/5 SMT PS2505L-4A-ND: 213° 1.92 1.63 = 
13 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2506-1A-NDt 99 83 70 - 
14 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2506-2A-NDt 1.97 1.65 1.39 - 
15 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2506-4A-NDt 2.60 2.34 2.00 = 
1 5000 50-200% 120 5/25 Dip PS2513-1-A-ND ral 59 50 = = 
1 5000 50-200% 120 6/25 SMT PS2513L-1-ND§ 76 64 54 PS2513L-1TR-NDt 373.50/M 
il 5000 20-80% 80 3/5 Dip PS2521-1-A-ND 1.09 Al 17 — _ 
if 5000 20-80% 80 3/5 SMT PS2521L-1CT-NDt 1.17 98 83 PS2521L-1TR-NDt 600.00 
2 5000 20-80% 80 3/5 SMT PS2521L-2-NDt 2.30 1.92 1.62 = 
10 5000 20-80% 80 3/5 Dip PS2525-1-A-ND 1.31 1.10 93 = 
16 5000 1500-6500% | 300 100/100 Dip PS2532-1A-NDt 98 82 70 =— 
18 5000 1500-6500% | 300 100/100 Dip PS2532-4A-NDt 275 248 2.11 - 
16 5000 1500-6500% | 300 100/100 SMT PS2532L-1A-ND: 1.04 87 13 = 
18 5000 1500-6500% | 300 100/100 SMT PS2532L-4A-ND: 3.55 3.20 2.73 - 
1 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2561-1A-NDt 57 48 At - 
1 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2561-1-VA-NDtf 57 48 At = 
3 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2561-4-V-ND: 2.65 2.39 2.04 = 
1 5000 50-300% 70 5/7 Dip PS2561A-1-A-NDt AS 38 32 = 
1 5000 50-300% 70 5/7 SMT PS2561AL-1CT-ND§t 48 AN 34 PS2561AL-1TR-NDt 
1 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2561L-1A-ND: 63 53 AB = 
1 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2561L-1-V-NDt 54 46 39 = 
1 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2561L-1-VA-ND+t 63 53 A5 = 
2 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2561L-2A-ND: 1.23 1.03 87 = 
1 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2561L1-1-VA-ND«+t} 63 53 AB = 
1 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2561L2-1-V-ND»+ 55 46 39 — 
4 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2562-1-A-ND 1.02 85 72 = 
4 5000 200-2000% 40 100/100 SMT PS2562L-1-ND§ 89 14 63 PS2562L-1TR-NDt 
10 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2565-1A-NDt 69 58 AQ = 
10 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2565-1-V-ND: 63 53 AB = 
10 5000 80-400% 80 3/5 Dip PS2565-1-VA-NDtt 69 58 AQ = 
10 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2565L-1A-ND: 72 60 51 = 
10 5000 80-400% 80 3/5 SMT PS2565L-1-VA-ND+t 72 60 iY = 
13 5000 200-2000% 40 100/100 Dip PS2566-1-A-ND 1.02 85 72 — 
13 5000 200-2000% 40 100/100 SMT PS2566L-1-ND§ 1.07 89 5 PS2566L-1TR-ND: 499.50/M 
il 3750 50-300% 40 3/5 SOP PS2701-1A-ND 56 AT 0 PS2701-1ATR-ND: 204.00/M 
1 3750 50-300% 70 5/7 SOP PS2701A-1-ND§ 48 40 34 PS2701A-1TR-ND 240.00/M 
4 3750 200-2000+% 40 200/200 SOP PS2702-1A-ND 98 82 69 PS2702-1ATR-ND: 450.00/M 
1 3750 50-400% 120 10/10 SOP PS2703-1A-ND 66 08 AT PS2703-1ATR-ND: 282.00/M 
2 3750 50-400% 120 10/10 SOP PS2703-2-ND 144 1.20 1.02 = = 
10 3750 50-300% 40 3/5 SOP PS2705-1-ND 69 58 AQ PS2705-1TR-ND 383.00/M 
10 3750 50-300% 40 3/5 SOP PS2705-1A-ND 69 58 AQ PS2705-1ATR-ND: 345.00/M 
10 3750 50-300% 70 5/7 SOP PS2705A-1-ND§t 51 43 36 PS2705A-1TR-ND 255.00/M 
13 3750 200-2000% 40 200/200 SOP PS2706-1-ND§ 1.05 88 74 PS2706-1TR-NDt 457.50/M 
16 2500 1500-4000% | 300 100/100 SOP PS2732-1-ND§ 1.31 1.10 93 PS2732-1TR-NDt 540.00/M 
16 2500 1500-4000% | 350 100/100 SOP PS2733-1A-ND§t 1.570 1.31 1.11 PS2733-1ATR-ND: 813.00/M 
1 3750 50-400+% 40 4/5 SOP PS2761-1ACT-NDt 74 62 52 PS2761-1ATR-ND: 367.50/M 
10 3750 50-400% 40 4/5 SOP PS2765-1A-ND§t 89 15 63 PS2765-1ATR-ND: 403.50/M 
1 2500 80-600% 80 3/5 SSOP PS2801-1ACT-ND§t 1.50 1.25 1.06 PS2801-1ATR-ND: 375.00/M 
§ Cut Tape pricing * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") $VDEApproved ROHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) 
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§ Cut Tape pricing t+ RoHS Compliant 


Current Typ. 
Isolation Transfer VCEO ton/toft Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage | Ratio-Typ. | (Max.) | (sec.) Pkg. Part No. 1 10 100 Part No. Size| Pricing 
3 2500 80-600% 80 3/5 SSOP PS2801-4A-ND 310 2.79 2.38 PS2801-4ATR-ND: 2,500} 1495.00/M 
1 2500 50-400% 70 5/7 SSOP PS2801A-1-ND§t 63 53 AS PS2801A-1TR-ND 3,500} +315.00/M 
4 | 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | ssoP |  PS2802-1ACT-ND§t 1.65 1.38 117) — PS2802-1ATR-ND 3,500] 544.50/M) | Quad Photo Darlington Output 
6 2500 200-2000% 40 200/200 SsoP PS2802-4A-ND: 3.93 3.54 3.01 PS2802-4ATR-ND: 2,500] 1443.00/M Dip or SMT 
10 2500 80-600% 80 3/5 SSOP PS2805-1ACT-ND§t O 76 64 PS2805-1 ATR-ND: 3,500} 454.50/M 
12 2500 80-600% 80 3/5 SSOP PS2805-4A-ND 4.98 448 3.82 = _ —_ 
10 2500 50-400% 70 5/7 SSOP PS2805A-1-ND§t 15 63 53 PS2805A-1TR-ND 3,500] 375.00/M 
12 2500 50-400% 70 5/7 SSOP PS2805A-4-A-NDt 3.38 3.04 2.59 = _ om 
13 2500 200-2000% 40 200/200 SOP PS2806-1ACT-NDt 1.50 1.25 = 1.06 PS2806-1 ATR-ND: 3,500] 679.50/M 
15 2500 200-2000% 40 200/200 SsoP PS2806-4-ND 450 4.05 3.45 = _ = 
15 2500 200-2000% 40 200/200 SSOP PS2806-4A-ND 5.68 5.11 4.36 PS2806-4ATR-ND: 2,500} 2951.00/M 
1 2500 100-400% 40 4/5 SSOP PS2811-1CT-ND§ 58 49 Al = = = 
1 2500 100-400% 40 4/5 SSOP PS2811-1ACT-ND§t 7 60 1 PS2811-1ATR-ND: 3,500] +357.00/M : 
3 2500 100-400% 40 4/5 SSOP PS2811-4A-ND 3.05 2.75 2.34 PS2811-4ATR-ND: 2,500} 1612.00/M Photo tanetor Output 
12 2500 100-400% 40 4/5 SSOP PS2815-4A-ND 3.28 2.95 2.52 PS2815-4ATR-ND: 2,500} 1729.00/M 
16 2500 400-2000% 300 100/100 SSOP PS2832-1CT-ND§ 147° 1.23 1.04 PS2832-1TR-ND 3,500} +735.00/M 
18 3750 400-2000% 300 100/100 SSOP PS2832-4-ND 490 441 3.76 PS2832-4TR-ND 2,500} 2587.00/M Fig. 22 
18 3750 400-2000% 300 100/100 SSOP PS2832-4A-ND 5.03 453 3.86 = — = 
16 2500 400-4500% 350 20/5 SsoP PS2833-1A-ND§ 2.01 1.68 1.42 PS2833-1 ATR-ND: 3,500} +972.00/M 
18 2500 | 400-4500% | 350 20/5 SSOP PS2833-4-ND§ 4.25 3.83 3.26| PS2833-4TR-NDt 2,500} 2223.00/M Sighal proceeeing cireut 
ig a) 
19 2000 100-600% 70 20/110 SSOP PS2841-4A-ND§- 408 367 3.13 PS2841-4ATR-ND: 2,500} 1963.00/M nb 1] 
20 2000 100-600% 70 20/110 SSOP PS2841-4B-ND§- 3.75 3.38 2.88 PS2841-4BTR-ND 2,500} 1911.00/M q 
24 2000 100-600% 70 20/110 SSOP PS2845-4AA-ND§} 478 430 3.67 PS2845-4AATR-NDt 2,500} 2457.00/M a Hs 
vg 2500 50-400% 40 4/5 SsoP PS2865-1A-ND§: 89 75 63 PS2865-1ATR-ND: 3,500} +445.50/M DIP and 
1 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat PS2911-1ACT-ND§t 96 80 68 PS2911-1ATR-ND: 3,500} +480.00/M iia 
1 2500 50-100% 120 5/50 Mini-Flat PS2913-1-ND§t 139° 1.16 98 PS2913-1TR-NDt 3,500} +661.50/M 
10 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat PS2915-1CT-ND§ 1.19 99 84 PS2915-1TR-ND 3,500] 675.00/M 
10 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat PS2915-1ACT-ND§t 1.52 1.27 1.08 PS2915-1 ATR-ND: 3,500} 760.50/M 
16 2500 400-4500% 300 20/5 Mini-Flat PS2932-1A-ND§- 1.99 166 1.41 PS2932-1 ATR-ND: 3,500} 1023.00/M 
16 2500 400-4500% 350 20/5 Mini-Flat PS2933-1-ND§t 2.08 1.74 147 PS2933-1TR-NDt 3,500} 1006.50/M 
§ Cut Tape pricing * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") $VDEApproved RoHS Compliant 
Coupler For IGBT Driver 
Isolation Prop Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage Delay Package Part No. 10 100 
22 5000 3s Dip PS9634-ND 1.86 1.55 1.31 
22 5000 3s Dip PS9634-A-NDt 1.86 1.55 1.31 
22 5000 3s SMT PS9634L-ND 1.86 1.55 1.31 
t RoHS Compliant 
High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) 
Isolation Transfer Gain Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) (for Vec=15V, If=2-10mA) Part No. 1 10 100 
23 1500 .733-1.072 <1% PS8741-A-NDt 4.10 3.69 3.15 
+ RoHS Compliant peer 
High Speed Analog Output Optoisolators 
Typical 
Isolation Vec Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage CTR (Max.) Delay (yc) | Package Part No. 10 100 Part No. Size Pricing 
24) 2500 | 15%-35% | 35 0.5/0.6 sop | PS8101-NDt 231 193 1.63 | PS8101TR-NDt 2,500 | 1170.00/M 
24 | 2500 | 20%~35% | 35 0.5/0.6 SOP PS8101-K-A-NDt 2.31 1.93 1.63 = — — 
24 | 2500 | 10%~30% | 15 1/2 SOP PS8103-NDt 1.95 1.63 1.38 PS8103TR-NDt 2,500 960.00/M 
25 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8601-A-NDt 2.02 1.69 1.43 = — — Oban 
25 | 5000 | >15% | 35 0.5/0.3 SMT_| __PS8601L-A-NDt 207173 146 | — = = Gaitecto 
26 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8602-A-NDt 2.47 2.06 1.74 = _ — Output 
26 | 2500 | 15%~35% | 35 0.3/0.6 SSOP PS8802-1CT-ND§t 1.97 1.78 1.51 PS8802-1TR-NDt 1,500 | 1023.10/M 
27 | 2500 | 15%~35% | 35 0.3/0.6 SSOP PS8802-2CT-ND§t 3.73 3.36 2.86 PS8802-2TR-NDt 1,500 | 1937.00/M 
§ Cut Tape pricing t+ RoHS Compliant 
High Speed Digital Photocouplers 
Output | Isolation) Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | Voltage | tPHL tPLH | Package Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
28 oc 2500 | 250ns 520ns soP PS9113-NDt 3.58 3.22 2.18 PS9113TR-NDt 2,500 1833.00/M 
28 oc 2500 | 54ns 51ns soP PS9114-NDt 3.60 3.24 2.76 PS9114TR-NDt 2,500 1755.00/M 
29 TP 2500 | 33ns  40ns soP PS9115-NDt 3.60 3.24 2.76 PS9115TR-NDt 2,500 1846.00/M 
28 oc 2500 | 40ns 45ns SMT PS9121-NDt 2.93 2.64 2.25 PS9121TR-NDt 2,500 1482.00/M 
30 oc 5000 | 250ns_ _520ns Dip PS9613-ND 2.12 1.91 1.63 _- = = 
30 oc 5000 | 250ns 520ns Dip PS9613-A-NDt 2.33 2.10 1.79 _ _ _ 
31 oc 3750 | 75ns 75ns Dip PS9614-A-NDt 241 217 1.85 - _ _ 
31 oc 3750 | 6ins 5ins SMT PS9614L-NDt 2.45 2.21 1.88 PS9614LTR-NDTt 1,000 1183.00 
32 | CMOS | 3750 | 20ns 23ns Dip PS9661-A-NDt 7.88 7.09 6.04 - =_ — 
32 oc 2500 | 54ns 51ns SSOP PS9814-1CT-ND§t 1.97 1.78 1.51 PS9814-1TR-NDt 1,500 1023.10/M 
30 oc 2500 | 54ns 51ns SSOP PS9814-2CT-ND§t 3.04 2.74 2.33 PS$9814-2TR-NDt 1,500 1677.00/M 
31 oc 2500 | 40ns = 45ns. SSOP PS9817-1-NDt 2.40 217 1.85 PS9817-1TR-NDt 1,500 1023.10/M 
33 oc 2500 | 40ns = 45ns SSOP PS9817-2-NDt 3.15 2.84 2.42 PS9817-2TR-NDt 1,500 1638.00/M 
32 0c 2500 | 45ns 50ns SSOP PS$9821-1-NDt 2.10 1.89 1.61 PS9821-1TR-NDt 1,500 1090.70/M 
33 oc 2500 | 45ns 50ns SSOP PS9821-2-NDt 3.45 3.11 2.65 PS$9821-2TR-NDt 1,500 2275.00/M 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1853 


TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 


Current Transfer Ratio Collector | Isolation Fig. 2 
Min. | Max. | @IF ] VCE |Breakdown| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (ma) | (V) V(BR) | (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 1 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP331-ND 108 90 72 |— _ _ y 
Dip | 100 | 1200 i 0.5 55 5000 | TLP331F-NDA NEW! 108 90 72 |— —_ _ 2q 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP631-ND 1 63 50 |— — — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP631GB-ND 775 63 50 |— =— _ 3q 
1 |_Dip 20 = 10 10 30 2500 _| 4N25ASHORT-ND 60.45 34 |— = = ayer 
Dip | 20 | — | 10 10 30 2500 | 4N25SHORT-ND 48.36.27 |— = = No Base Connection 
Dip 20 — 10 10 30 2500 | 4N25SHORTF-NDA NEW! 56 42 32 |— _ _ 
Dip | 100 | — 10 10 30 2500 | 4N35SHORT-ND 48 «3600.27 |— al — 
Dip 10 _ 10 10 80 2500__| 4N38SHORT-ND 64 49 387 |— = = 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP332-ND 108 90 72 |— — — 
9 Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP332F-NDA NEW! 108 90 72 |— — _— 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP632-ND 107 89 71 |— _ _ 
Dip(.4)|_ 50 600 5 5 80 4000 | TLP732D4-GR-LF2-ND 1.14.95 76 _|— = = 
3 | Dip | 100 | 600 5 0.5 55 5000 _| TLP630GB-TAIE-ND. 15 63 50 [= = = 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP124-ND 88 66 50 |— = = 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP124FCT-NDA NEW! 88 66 50 | TLP124FTR-NDA NEW! 3,000} 286.00/M 
SMD | 200 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP124BV-ND 92 69 52 |= = =_ 
SMD | 200 | 1200 i 0.5 80 3750 | TLP124BVFCT-NDtA NEW! 92 69 .52 | TLP124BVFTR-NDA NEW! 3,000} 299.00/M 
4 SMD _| 50 600 5 5 80 3750_| TLP181-ND AB 36.27 |= = = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBF-ND A NEW! 4802360 27 = — _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GB-ND A8 36.27 |— _ _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBCT-NDt AB 36 27 |— = _— 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBFCT-NDtA NEW! 48 36 .27 | TLP181GBFTR-NDA NEW! 3,000} 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3750_| TLP181GRFCT-NDtA NEW! 48.36 .27_ | TLP181GRFTR-NDA NEW! 3,000 | _156.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP131-ND 90 75 60 |= _ _ 
5 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP131GB-ND 90 75 60 |— _ _ 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP137-ND 84.70.56 |— - = 
Dip 50 600 5 _ 55 5000 | TLP621-ND 69 52 39 |= = _ 
Dip | 200 | 600 5 _ 55 5000 | TLP621BLT-ND 56 42 32 |— — _ 
Dip | 200 | 600 5 _ 55 5000 | TLP621BLTF-NDA NEW! 56 42 32 |— - _ 
SMD | 50 600 5 5 55 5000 | TLP621D4-TP1CT-ND*t 5 63 50 |— al _ 
Dip(.4)|_ 50 150 5 5 55 5000_| TLP621D4-Y-LF2-ND* 60.45 34 |— = = 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 | TLP621D4-Y-LF2T-ND* 56 42 = 32 |— — — 
Dip | 100 | 600 5 _ 55 5000 | TLP621GBT-ND 52 39 «9.30 |— _ — 
Dip | 100 | 600 5 — 55 5000 | TLP621GBTF-NDA NEW! 52 39 30 |— _ — 
Dip | 100 | 300 5 _ 55 5000 | TLP621GRT-ND 52 39 8.30 |— _ _ 
Dip 50 600 5 = 55 5000__| TLP621-2-ND 1.38 116.93 |— = = 
6 Dip | 100 | 600 5 _ 55 5000 | TLP621-2GB-ND 1.05 88 70 |— — _ 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 | TLP621-2GRT-ND 1.05 88 70 |— _ _— 
SMD | 50 600 5 0.5 55 5000 | TLP621LF1T-ND 92 69 52 |— al _ 
Dip 50 600 5 _ 55 5000 | TLP621-4-ND 2.13 1.70 1.28 |— al _ 
Dip | 100 | 600 5 - 55 5000 _| TLP621-4GB-ND 2131.70 1.28 |— = = 
SMD | 100 | 1200 il 0.5 55 5000 | TLP624LF1-ND 15 63 50 = 
Dip | 100 | 1200 if — 55 5000 | TLP624-ND 96 72 54 |— — _ 
Dip | 100 | 1200 1 _ 55 5000 | TLP624F-NDA NEW! 96 72 54 |— _ _— 
Dip | 100 | 1200 1 _ 55 5000 | TLP624-2-ND 1.25 100 76 |= — _— 
Dip | 100 | 1200 1 = 55 5000 _| TLP624-4-ND 2.25 1.80 1.40 |— = = 
Dip | 100 |1200 ) #1 _ 55 5000 | TLP626-ND 1.05 88 70 |— — _— 
Dip_| 200 | 1200 1 0.5 55 5000_| TLP626BV-ND 95.76.57 |— col = 
Dip 50 600 +5 _ 55 5000 | TLP620-ND 72 54 AL J— — _ 
Dip 50 600 +5 = 55 5000 | TLP620F-NDA NEW! 60 45 34 |— — _ 
Dip | 100 | 600 +5 = 55 5000 | TLP620GB-ND 84 63 48 |— _- _ 
Dip | 100 | 300 +5 = 55 5000 | TLP620GR-ND 18 59 52 |= - _ 
7 Dip 50 600 +5 = 55 5000_| TLP620-2-ND 1.26 1.05.84 |— - _ 
Dip | 100 | 600 +5 _ 55 5000 | TLP620-2GB-ND 146 1.22 98 |— — _ 
Dip 50 600 +5 _ 55 5000 | TLP620-4-ND 2.32 1.86 1.39 |— al _ 
Dip | 100 | 600 +5 _ 55 5000 | TLP620-4GB-ND 1.68 1.34 1.01 |— 
Dip | 100 |1200 ) #1 _ 55 5000 | TLP626-2-ND 1.75 140 1.05 |= _ — 
Dip | 100 |1200 | +1 = 55 5000_| TLP626-4-ND 3.38 2.70 2.10 |— = = 
8 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 _| TLP280-4GB-ND 2.13 1.70 1.28 | TLP280-4GBTR-ND 2,500 | 1100.80/M 
9 | SMD _| 100 | 600 5 5 80 2500__| TLP280GB-ND 88.66 —.50_| TLP280GBTR-ND 2,500 | _286.00/M 
49 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281-4GB-ND 1.75 140 1.05 |— - _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 _| TLP281-4GBFCT-NDA NEW! 1.75 1.40 1.05 |TLP281-4GBFTR-NDA NEW! | 2,500| 896.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281GB-ND 72 54 AL J = _— 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 | TLP281GBFCT-NDtA NEW! 72 54 41‘ | TLP281GBFTR-NDA NEW! 2,500} 234.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 2500 | TLP281GR-ND 72 54 AL J— — _ 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 | TLP283-ND 80 60 45 |— - _ 
11 |_Dip | 100 | 300 5 5 55 4000 _|TLP721D4-GRLT-ND* 64 48 36 |— = _ 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GR-ND 50 40 30 |— — — 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GRTP1CT-NDt 55 44 33 | TLP421GRTP1TR-ND 1,500} 154.00/M 
Dip 50 600 60 _ 80 5000 | TLP421-ND AQ 39 «30 |— _— _ 
Dip | 200 | 600 60 _ 80 5000 _| TLP421BL-ND 49 40.30 |— = _ 
42 Dip 50 600 5 55 2500 | TLP504A-ND 1.26 1.05 84 |— — _— 
Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504AGB-ND 1.26 1.05 84 |— = = 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 | TLP283-4-ND 1.88 1.50 113 |— — — 
43 Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504A-2-ND 2.10 1.68 1.26 |— =— _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2500_| TLP504A-2GB-ND 2.10 1.68 1.26 |— = = 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP180CT-NDt 80 60 45 |— — _— 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP180FCT-ND{A NEW! 80 60 .45 | TLP180FTR-NDA NEW! 3,000} 260.00/M 
14 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP180GB-ND 80 60 .45 | TLP180GBTPLTR-ND 3,000} 260.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 |TLP180GBTPLFCT-NDtA NEW! 80 60 45 |TLP180GBTPLTR-NDA NEW! | 3,000} 260.00/M 
SMD | 100 [1200 | +1 0.5 80 3750 | TLP126-ND 90.75.60 |— - = 
75 [SMD | t00 [600 | +5 | 5 80 3750 | TLP130GB-ND 113.9475 [— = =] *VDE Approved +Cut Tape A RoHS Compliant 


Current Collector 
Transfer Ratio | Saturation Voltage | Break- | Iso- 
Min. | @IF | VCE| Max. /@IC |@IF | down lation) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (%) |(ma) | (V) | (V) |(ma)|(ma) | V(BR) | Volt. | Part No. t 10 100 | Part No. Size | Pricing 
Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500} 4N29ASHORT-ND 72 54 AL |— _— _ 
Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500} 4N29SHORT-ND 64 48 36 |— — _ 
{ Dip | 500 | 10 | 10 1 2 8 30 2500} 4N32SHORT-ND 72 54 AL | — _ _ 
Dip | 500 | 10 | 10 1 2 8 30 2500} 4N33SHORT-ND 72 54 AL |— _ - 
Dip | 1000} 1 if 1.2 | 100} 10 300 | 5000) TLP371-ND 81 68 = .54 | — _ _ 
Dip |1000| 1 1 1.2 | 100 | 10 300__| 5000| TLP371F-NDA NEW! 81.6854 | — = = 
2 _|SMD|1000| 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000] TLP371TP1CT-NDt 87.73.58 | TLP371TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 
3 | Dip |1000| 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000| TLP372-ND $0.75 60 [= = = 
Dip | 1000} 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000) TLP627F-NDA NEW! 80 60 45 |— _ _ 
4 Dip | 1000} 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000) TLP627-2-ND 1.30 1.04 .78 |— _ _ 
Dip | 1000} 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000) TLP627-2F-NDA NEW! 1.44 1.20 96 |— _ - 
Dip |1000| 1 it 1.2 | 100 | 10 300 | 5000| TLP627-4-ND 2.25 1.80 1.35 |— _ _ 
SMD] 1000] 1 1 1.2 ]100 | 10 300 | 2500) TLP127-ND 84.70 = 56 | — = = 
5 | SMD] 1000) 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 2500) TLP127CT-NDt 84 70.56 | TLP127TR-ND 3,000} 364.00/M 
SMD| 1000} 1 il 1.2 | 100 | 10 300 | 2500] TLP127FCT-NDtTA NEW! 84 70 _.56 | TLP127FTR-NDA NEW! |3,000| 364.00/M 
No Base Connection 


t Cut Tape A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1854 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA Thyristor Output Optoisolators 


LED Trigger| dv/dt 
Current | Typical | Blocking Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | Max. (mA) | (V/uS) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Dip 10 10 600 4000 TLP741JTAIE-ND$ 1.13 95 76 _ _ _ 
{ Dip 10 10 400 4000 TLP741GD4-TAIE-ND*$ 1.13 95 76 = _— _ 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GN-ND 1.50 1.20 90 = = = vowa 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIEN-ND 1.03 86 69 _ _- = zo 
SMD 10 500 400 2500 TLP160G-ND 1.02 85 68 — = = 2q 
SMD 10 500 600 2500 TLP160J-ND 1.05 88 70 TLP160JTR-ND 3,000 468.00/M *Pin 3 for TL 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022S-ND 88 66 50 — _ _ 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023SF-NDA NEW! 92 69 52 = _ _ 
SMD 10 500 400 2500 TLP160GCT-NDt 1.02 85 68 TLP160GTR-ND. 3,000 442.00/M 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4N-ND* 1.05 88 70 = = = 
SOP 10 500 600 3000 TLP260J-ND 90 16 60 TLP260JTPRTR-ND 3,000 390.00/M 
SMD 5 500 400 5000 TLP3023TP1SCT-NDt 96 72 54 TLP3023TP1STR-ND 1,500 319.20/M 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052S-ND 15 63 50 = _ — 
2 | Dip 10 500 600 5000 TLP3052SF-NDA NEW! 75 63 50 = c= — 
SMD 10 500 400 2500 TLP161G-ND 90 15 60 = _ _ 
SMD 10 500 400 2500 TLP161GF-ND A NEW! 90 75 60 = = = 
SMD 10 500 600 2500 TLP161J-ND 90 15 60 TLP161JTR-ND 3,000 390.00/M 
SMD 10 500 600 2500 TLP161JF-NDA NEW! 90 15 60 = _ _ 
SMD 10 500 600 2500 TLP161JFCT-ND¢A NEW! 90 15 60 TLP161JFTR-NDA NEW! 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042SF-ND#A NEW! 92 69 52 — _ = 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043S-ND# 96 he 54 _ =- _ 
Dip § 500 400 5000 TLP3043SF-ND#A NEW! 96 72 54 = _ _ 
Dip 10 500 600 5000 TLP3062SF-ND# A NEW! 78 65 252: = = = 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063SF-ND# A NEW! 81 68 54 = = _ 
SMD 3 500 600 2500 TLP168JCT-NDt 1.29 1.08 86 _ = = 
3 | SMD 3 500 600 2500 TLP168JFCT-NDtA NEW! 1.29 1.08 86 TLP168JFTR-NDA NEW! 3,000 559.00/M 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SCT-NDt 84 70 56 _ - _ 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SFCT-NDtA NEW! 84 70 56 TLP3063TP1SFTR-NDA NEW! | 1,500 372.40/M 
Dip 10 500 600 4000 TLP763JD4-ND* 96 80 64 = - _ 
4 | SMD 10 10 400 2500 TLP141G-ND. 1.35 1.13 90 = = = 
Dip 10 500 400 2500 TLP525G-ND 90 75 60 = = _ *VDEA # Zero Crossi 
5 | Dip 10 500 400 2500 TLP525G-2-ND 1.50 1.20 9 |— — — pproved eo Urossing 
Dip 10 500 600 5000 TLP360J-ND 81 68 54 = — | tCut Tape SCR Output 
Dip 10 500 600 5000 _| TLP361J-ND# 87 73 58 |= = — | RoHS Compliant 
High Speed Output Optoisolators 
Data ) Max. | |Isola- 
Output Current | Rate | Supply | tion 
Min. | @IF J@VO | Typical |Voltage| Volt. |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. | (ma) | (ma) | (V) | (bit/s) | (V) |(Vrms)/Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 | Dip 142) 16 | 04] 1M 15 | 2500 |TLP2530-ND 2.70 2.16 1.68 [= — = 
3.04/ 16 | 04 | 1M 15 | 2500 |TLP2531F-NDA NEW! 2.70 2.16 1.68 |= _ _- 
Dip | 13 5 | 06] 10M 5 2500 |TLP2630-ND 2.25 1.80 140 [= = — 
2 | Dip | 13 5 | 06) 10M 5 2500 |TLP2631F-NDA NEW! 2.25 1.80 140 | — _ = 
SMD |_ 13 5 |06/ 10M 5 2500 |TLP2631TP1CT-NDt 2.36 1.89 1.47_|_TLP2631TP1TR-ND 1,500_| 1338.76/M 
16) 16 | 04) 1M 15 | 2500 |TLP112-ND 1.61 1.29 97 | TLP112TR-ND 3,000 | 825.60/M 
3 |/SMD} 16] 16 | 04] 1M 15 | 2500 |TLP112FCT-NDf{ ANEW! = 1.61 1.29 97 | TLP112FTR-NDA NEW! | 3,000 | 825.60/M 
3.2 | 16 | 0.4 | 1M 15 | 2500 |TLP112A-ND 1.61 1.29 .97__|_TLP112ATR-ND. 3,000 | 921.60/M 
13 | 10 | 04] 10M 5 2500 |TLP113CT-NDT 1.75 1.40 1.05 | TLP113TR-ND 3,000 | 896.00/M 
4 |/smp| 13 | 10 | 0.4) 10M 5 2500 |— _ = — | TLP115TR-ND 3,000 | 1544.76/M 
13 | 10 | 04} 10M 5 2500 |TLP115FCT-NDt{ ANEW! 2.76 2.21 1.72 | TLP115FTR-NDA NEW! | 3,000 | 1544.76/M 
13 5 [04 | 10M 6 2500 |TLP115A-ND 3.15 2.52 1.96 | TLP115ATR-ND. 3,000 | 1815.66/M 
5 | Dip | 16 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 |TLP550-ND 1.38 1.10 83) = = 
6 | Dip | 3.2 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 |TLP559-ND 1.75 1.40 1.05 [i = = 
1.12] 16 | 04] 1M 15 | 2500 |6N135TF-NDA NEW! 1.20 1.00 80 = = _ 
7 | Dip | 3.04) 16 | 04] 1M 15 | 2500 |6N136T-ND 96 80 64 | = _— _ 
3.04| 16 | 04 | 1M 15 | 2500 |6N136TF-NDA NEW! 96 80 64 _ = 
Dip | 13 5 | 06] 10M 5 2500 )6N137T-ND 96 80 64 | _ =_ 
Dip | 13 5 | 06) 10M 5 2500 |6N137TF-NDA NEW! 96 80 64 | = _— _ 
8 | Dip | 13 5 | 06) 10M 5.5 | 2500 |TLP2601-ND 2.00 1.60 1.20 | — — _ 
Dip | 13 5 | 06) 10M 5.5 | 2500 |TLP2601F-NDA NEW! 2.00 1.60 1.20 |= = _ 
SMD | 13 5 [06 / 10M 5 2500 |TLP2601TP1CT-NDt 2.25 1.80 1.40__| TLP2601TP1TR-ND 1,500 _| 1275.00/M 
48 | 1.6 | 0.4] 100K 7 2500 /6N138T-ND 1.08 90 2 = = _ 
9 | Dip 48 | 1.6 | 0.4 | 100K 7 2500 |6N138TF-NDA NEW! 1.08 90 72 = _ _ 
2 | 0.5 | 0.4] 100K 18 | 2500 |6N139T-ND 96 80 64 | = _ =_ 
2 | 0.5 | 0.4 | 100K 18 | 2500 |6N139TF-NDA NEW! 96 80 64 | — = _ 
10 | din | 84) F8[ 24) sm | 20. | 2500 |rLPss8-no 360 288 224 | — — a 
vip | 4] 9.) 22] sm | 20 | 2600 |rLP2200-no 248 198 154 | — _ _ Shield 
11 ; i : 
SMD 64) 0 | 05 5M 20 | 2500 |TLP2200CT-NDt 2.64 2.11 1.65 | TLP2200TR-ND 1,500 | 1494.30/M : 
-2.6 | 1.6 | 24 +CutTape A RoHS Compliant 
Short Current | Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | @IF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg.| (uA) (ma) (V) Ton(ms) | T off(ms) (VRMS) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
SMD] 12 10 8 0.2 2 2500 =| TLP190B-ND 2.70 216 1.68 |— _ — 
1 SMD| 12 10 8 0.2 2 2500 | TLP190BF-NDA NEW! 2.70 216 1.68 |— _ _ 
SMD| 12 10 8 0.2 2. 2500 =| TLP190BCT-NDt 2.70 216 1.68 |— _ _ 
SMD] 12 10 8 0.2 2 2500 | TLP190BUCFCT-NDtA NEW! 2.70 2.16 1.68 | TLP190BUCFTR-NDA NEW! | 3,000 | 1512.00/M 
SMD| 24 20 8 0.2 2 2500 =| TLP191B-ND 2.93 2.34 1.82 |— — — 
2 |SMD| 24 20 8 0.2 2 2500 =| TLP191BF-ND ANEW! 2.93 2.34 1.82 |— _ = 
+Cut Tape A RoHS Compliant smp| 24 | 20 8 0.2 2 2500_| TLP191BFCT-NDTANEW! 2.93 2.34 1.82 |TLP191BFTR-NDANEW! | 3,000 | 1638.00/M 
i i Input Current 
Ind ustri al Optoisol ators ww Tae } pan Min. Max. | Forward | Operating Operating Digi-Key Price Each Toshiba 
Features: * Power supply on 7 &:Catioge Pkg. (uA) (ma) | Voltage | Frequency | Temperature Part No. il 10 100 Part No. 
voltage: 10V ~ 30V * Isolation actl >| LAs sexo smD | 75 | 10 | 1.60 50Khz | -40°C~ 100°C | TLP350TP1F-NDA NEW! 2.38 4.90 143 | TLP350TP1,F) 
Voltage: 3750 Vrms an As 8¥9 Dip 75 | 10 | 1.55 25Khz | -40°C~ 100°C | TLP351-ND 1.50 1.20 90 | TLP351 
A RoHS Compliant i. Ves Dip 75 | 10 | 155 25Khz_|-40°C ~ 100°C | TLP351F-ND A NEW! 1.50 1.20 90 _| TLP3SiF 
Power Output Current | Propagation | Maximum | Isolation Tape and Reel 
10 @IF | Delay Typical) Supply Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
H Fig. | Pkg. (A) | (ma) (us) Voltage (V)| (VRMS) Part No. 4 10 100 Part No. 1,500 
Tra nsistor 1_| Dip 0.25 5 1 16 2500 TLP557-ND 1.80 1.44 1.08 - - 
Dip | 20.5 5 0.2 35 2500 TLP250-ND 1.88 1.50 1.13 = = 
0 utp uts 5 | dip | 205 | 5 02 35 2500 | TLP250F-NDANEW! 1.88 150 1.13 = = 
SMD |} 21.5 5 0.15 @ 8mA 35 2500 TLP250CT-NDt 2.25 1.80 1.35 TLP250TR-ND 1170.00/M 
+Cut Tape A RoHS Compliant smD | #04 | 5 |025@8mA| 35 2500 | TLP251CT-NDt 1881.50 1.13 TLP251TR-ND 975.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Very High Dual Very High AC Line Bilateral 
Speed TTL, Speed TTL, 5V Monitor Analog 
5V CMOS Output CMOS Output TTL Output FET Output 
i i Current Transfer Typ. 
Photo Transistor Output Optoisolators ae eee es ee aa eae ane 
Current Transfer Typ. Fig.) Volt. |(Min. Typ. Max.) |(Max.)) (ysec.) | Type Part No. al 10 100 
Iso. | Ratio - Typ. (%) | VCEO | ton/tott Pkg. Digi-Key Price Each 7 |5300| 200 — _ 25 _— DIP H11G3-ND 70 53 40 
Fig Volt. |(Min. Typ. Max.) |(Max.)| (usec.) | Type Part No. 1 10 100) (3/2500, 1227S tev | 4573 | DIP HCPL250307-ND 84.7056 
53001 20.50 — 1 30 120201 DIP 7FN25FS-ND 36453 2500/ 19 27 50 | — | — | SOIC HCPLO453R1CT-ND 768 1.34 1.01 
5300/ 20 70 — | 30 Bae SMT 4N25SM-ND 524} 2500] 19 27 50 | — | — |Solc HCPLO453R1TR-ND* 452.25/500 
5300/ 20 70 — | 30 | 20201 DIP A4N25MFS-ND 524232 2500] 7 27 50 | — | — |Ssolc HCPLO530R1CT-ND 284 227 177 
5300 20 50 — | 30 | 20/201 DIP AN26FS-ND 56445 «~S34| | 8 | 2500) 7 27 50) — | — |sorc HCPLOS30R1TR-ND* 819.00/500 
— ey : : : 2500] 19 27 50 | — | — |solc HCPLO531R1CT-ND 347 254 1.98 
1] 5300) 20 70 30 | 2.0/2.0 | DIP 4N26MFS-ND 52 42 32 s 
= i 2500] 19 27 50 | — | — |Solc HCPLO531R1TR-ND 916.50/500 
300) 20-60 30) 2.0/2.0. |) DIE ye aND 00. 30) 04 2500/ 15 30 — | — | — |soic|  HcPLOS34R1CT-ND 349 279 2.17 
5300) 10 50 — | 30 | 2.0/2.0) DIP 4N27MFS-ND 52 4232 24 || = in : ; : 
2500| 15 30 Solc HCPLO534R17TR-ND 1007.50/500 
5300/ 20 50 — | 30 | 2.0/2.0/ DIP 4N28-ND 564534 = ee . 
2500/15 50 SOIC FODOSOLRICT-ND T40 112 84 
5300; 100 — — | 30 | 5.0/40 | DIP 4N29-ND 55 42~—~«32 = iN ee cane 
2500) 15 50 SOIC FODOSOLR1TR-ND 378.00/500 
5300) 100 — — | 30 | 5.0/40 | DIP 4N30-ND 55 4232 ~ } i 
5000] 19 27 50 DIP HCPL4503M-ND§ 1.26 1.05 84 
2/5300) 500 — — | 30 /5.0/100) DIP peenn 8 A282 5000] 19 27 50 | — | — | SMT] — HCPL4503SM-ND§ 1.28 1.07 85 
5300/ 500 — — | 30 | 5.0/100) SMT ANS2S:ND 55 4282) | g [5000/19 27 50 | — | — | DIP | HCPL4503TM-ND§ 1.28 1.07.85 
5300] 500 — __— | 30 _| 5.0/100 | DIP 4N33-ND 35 A232 5000) 19 27 50 | — | — | DIP HCPL4503SDMCT-ND 7.29 1.08 86 
5300] 100 300 =— | 30 | 2.0/2.0) DIP 4NSSFS-ND 56 4534 5000] 19 27 50 | — | — | DIP HCPL4503SDMTR-ND* 571.90/1,000 
5300} 100 — — 30 | 2.0/2.0 ) SMT 4N35SFS-ND 56 45 (34 5000] 15 — 50 = — DIP FOD250LSDCT-ND 140 142 84 
5300} 100 300 — 30 | 2.0/2.0 | SMT 4N35SM-ND 52 42° 32 5000) 15 50 = = DIP FOD250LSDTR-ND* 728.00/1,000 
5300} 100 300 — | 30 | 2.0/2.0) DIP 4N35MFS-ND 52 42 32 2500; 15. — 50 | — | — | Soc FODOS3LR1CT-ND 261 2.09 1.63 
1 [5300] 100 — — J 30 | 2.0/2.0} DIP 4N35300-NDt 56 4534) | 92500) 15 — 50 | — | — | sol FODOS3LR1TR-ND* 754.00/500 
5300| 100 300 — | 30 | 2.0/2.0] DIP 4N36-ND 56 4534 2500] 16 18 — | — | 45/5 | DIP HCPL2530-ND 194 156 147 
5300} 100 300 — | 30 | 2.0/2.0) DIP 4N36M-ND 52 4232 2500/ 19 27, — | — | 45/3 | DIP HCPL2531-ND 1.63 1.30.98 
5300) 100 300 30 | 2.0/2.0 | DIP 4N37FS-ND 56 4534) [{ 5/2500; 300 — | _7V | 20/85 | DIP HCPL273001-ND 763 1.30 98 
5300} 100 300 — | 30 | 2.0/2.0) DIP 4N37MFS-ND 52 4232 2500| 400 — — | 18v | 2/10 | DIP HCPL2731QT-ND 1871.50 1.13 
5300| 20 — — | 80 | — | DIP 4N38-ND 91 69 52 2500/ 20 60 — | 30 | 55 | DIP MCT2E-ND 51 .39—~«29 
32500] 7 18 «80 | SV PTS] DIP 6N1350T-ND 92 77 ~.62 2500] 20 70 — | 30) 5/5 | DIP MCT2-ND 51.39.29 
2500| 19 2750 | 15v | 8/8 | DIP 6N136QT-ND 92 77 _.62| | 1] 2500] 120 225 — | 30 | 6/19 | DIP MCT5201-ND 87 «6650 
4 | 2900] 300 1300 —" | 7V | 10/85] DIP 6N138Q7T-ND 90 75 60 2500] 70 400 — | 30 | 10/12 | DIP MCT5210-ND 87 «6650 
2500| 400 1100 — | 18v| 1/7 | DIP 6N139QT-ND 9277 62 2500| 150 350 — | 30 | 20/20 | DIP MCT5211-ND 94 7154 
5300; 40 — 80 | 70 | 5.0/34 | DIP CNY171FS-ND 7 | 2500] 50 — = — | 30 | 24/15 | DIP MCT61-ND ST AB 
5300) 40 60 80 | 70 | 5.0/34 | DIP CNY171MFS-ND 52 4232) | 44/2500] 100 — — | 30 | 24/15 | DIP MCT62-ND 80 605 
5300} 63 100 125 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY172M-ND 52 4232 a 10 = = at ae pl Merete AD 60 _ 
5300} 100 150 200 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY173M-ND 52 42 32 = : i : : : 
53001 40 60 80 | 70 e and DIP CNY171300-NDt 54. ati | (12/2500; 50 — 600 | 55 | 2.4/2.4] DIP MCT9001-ND 96.7254 
1|5300| 63 100 125 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY172FS-ND 544i 31] (1 [5900] 100300 — [70 | 100 | DIP een END 06.43.82 
5300| 63 100 125 | 70 | 8.039 | DIP CNY172300-NDt 54 at 3t| | 18[ 5800] 30045030 5.5785 | DIP | MOCTIOND a as ae 
3000, 40. 60 80 | 70 | 3.0/2.8) SMT MOC205M-ND 71 54 40 
5300} 100 150 200 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY173FS-ND 540 At 3000/63. 294 425.1 70 | 30e8| Sur WaragaN a: 80, aS 
5300} 100 150 200 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY173300-NDt 5400 AL ee ; : : 
5300/ 160 — 320 | 70 | ao | IP CNY174ES-ND OAL 3000] 100 150 200 | 70 | 3.0/2.8) SMT MOC207M-ND 80 60 45 
: ; : : 3000] 40 80 125 | 70 | 3.0/2.8) SMT MOC208M-ND 80 60 45 
5300/ 160 — 320 | 70 | 8.0/39 | DIP CNY174300-NDt 54413 i ‘ 
14| 3000] 20 65 30_| 7.5/5.7 | SMT MOC211M-ND 80.60.45 
5300) 50 120 — | 70) — | OP PVA See 560 AG 34 3000; 5090 — | 30 | 7.5/5.7 | SMT | MOC2T2M-ND 80.6045 
; | 5300] 50 120 — | 30 | 2.0/2.0) sm H11A1SM-ND 56 «4534 3000/ 100 140 — | 30 |75/57| SMT MOC213M-ND 71 «540 
5300) 50 120 — | 30 | 2.0/2.0) DIP H11A1300-NDt 56 «4534 a OA 1 : ; : 
3000) 20 30 | 4.0/4.0 | SMT MOC215M-ND 80 60 45 
5300, 20 — — | 70 | — | DIP H11A2FS-ND. 564534 = | 
3000| 100 30 | 4.0/4.0 | SMT MOC217M-ND 1 54 40 
5300| 20 — — | 30 | — | DIP HITAA1300-NDT i456 42) 7573000; 500 fo00 — | 30 | 3.5/5 | SMT | MOC223M-ND. 68D 
g | 2900) 10 — — | 30 | 2.0/2.0) DIP H11AA2-ND 78 59.44) 46 73000/ 20 150 — | 30 | — | SMT MOC256M-ND 83.70.56 
2500) 50 — — | 30 | 2.0/2.0) DIP H11AA3-ND 78 59 Ad 5300] 500 — — | 50 | 35/95 | DIP MOC8020-ND 64 48 
2500/ 100 — — | 30 | 2.0/2.0 | DIP H11AA4-ND 79 60 45 5300/1000 — — | 50 | 35/95 | DIP MOC8021-ND 64 48 36 
4000] 300 — _ 30 | 5.0/5.0 | DIP H11AG1-ND 87 66 -50 13 5300/ 300 — = 50 | 3.5/95 | DIP MoC8030-ND 72 54 A 
1/5300} 100 — 300 70 |15.0/15.0) DIP H11AV1AM-NDA 66 50 37 5300| 500 — = 50 | 3.5/95 | DIP MOC8050-ND 76 57 43 
5300| 100 — 300 | 70 |15.0/15.0| DIP H14AV1M-ND. 665037) (115300; 50 100 — | 30 [20.0/20.0| DIP MOC8100M-ND 54 Att 
5300] 500 — — | 2] — | OP HT1B1-ND 59 4438 5300; 50 65 80 | 30 | 7.5/5.7] DIP MOC8101-ND 52.39.30 
2/5300} 200 — — | 2 | — | DIP H11B2-ND 59 4433 5300] 50 — 150 | 70 | 7.5/5.7] DIP MOC8106-ND 52 39.30 
5300/ 100 — — | 55 |25.0/18.0| DIP H11B255-ND 59.4433) | 5|5300/ 20 — — | 70 | 6.055] DIP MOC8111-ND 58 46.35 
5300] 20 — — | 300/ — | DIP HT1D1FS-ND 76 64 51 5300] 50 — — | 70 | 6.0/5.5) DIP MOC8112-ND 58 4635 
1/5300) 20 — — | 300} — | DIP H11D2-ND 76 64 51 5300| 100 — — | 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8113-ND 58 46.35 
5300) 20 — — | 300 | 5.0/5.0) DIP H11D2300-NDt 76 64 51 2500} 100 150 200 | 70 | 3.0/2.8 | SMT MOCD207M-ND 95 «80.64 
5300/ 20 — — | 200/ — | oP H11D3-ND 96 72 54 2500] 40 — 125 | 70 | 3.0/2.8) SMT MOCD208M-ND 1.03 86 69 
4000| 1000 — — | 100) 5/00 | DIP HI1G1-ND ‘90. 68.51] | 12/2500] 20 65 — | 30 | 7.5/5.7) SMT MOCD211M-ND 90 75 60 
7 | 5300) 500 — — | 100 | 5.0/100) SMT H11G1S-ND 90 68 51 2500] 100 — — | 70 | 3.0/2.8 | SMT MOCD213M-ND 99 8366 
4000/1000_— = 80 5/100_| DIP H11G2-ND 90 68 5 + VDE approval A .4” Lead Spacing * Tape and Reel Part No. § Bulk (Continued) 
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[eS Maxip | Min. 
FAIRGHILD Optoisolators (Cont.) Iso. | Trigger |Blocking} Max. | Pkg. Digi-Key Price Each 
SEMICONDUCTOR® Fig.| Volt. | (mA) | Voltage IDRM Type Part No. 1 10 100 
3750} 10 | 250V | 100nA | MFP FODM3011R3VTR-ND* 157.50/500 
Current Transfer Typ. 3750 5 250V | 100nA | MFP FODM3012R3VCT-ND aL 64 51 
Iso. | Ratio- Typ. (%) | VCEO | ton/toft | Pkg. Digi-Key Price Each 3750] 5 250V | 100nA | MFP FODM3012R3VTR-ND* 178.50/500 
Fig Volt.|(Min. Typ. Max.) |(Max.)| (ytsec.) | Type Part No. 1 10 100 3750} 15 | 400V | 100nA | MFP FODM3021R3VCT-ND 86 72 57 
72125001 100 130. — | 30 | 7.5/5.7 | SMT MOCD217M-ND 9.8165 3750] 15 | 400V | 100nA | MFP FODM3021R3VTR-ND* 199.50/500 
17 |2500| 500 1000 — | 30 | 3.5/95 | SMT |  MOCD223M-ND 207560 3750) 10 | 400V | 100nA ) MFP FODM3022R3VCT-ND 95 79 63 
37501 20 — 50 1 — | — | MeP FODM452R1VCT-ND 14314486 3750} 10 | 400V | 100nA | MFP FODM3022R3VTR-ND 220.50/500 
3750, 00 — 50 | — | — | wep FODM459R1VTR-ND* 984.75/500 26/3750) 5 400V | 100nA | MFP FODM3023R3VCT-ND 99 83 66 
20 _ || = : : 3750] 5 400V | 100nA | MFP FODM3023R3VTR-ND* 231.00/500 
S780 120 os fie LODMAS SE NCLND UB ABs 80 3750] 15 | 600V | 100nA | MFP FODM3051R3VCT-ND 1.04 87 69 
3750} 20 _—_80_| — | _—_| MFP Sees S08.25/500 3750} 15 | 600V 700A MFP FODMG051RAVTR-ND® oa 50500 
2500) 100 - | BO | Oe Eee TN eae aa 3750) 10 | 600V | 100nA | MFP FODM3052R3VCT-ND 1139475 
2500] 100 75 BGA FODB100VTR-ND 1443.00/3,000 ‘ 
2600/ 100 — — | 7s | — | pea FODB101VCT-ND 141 9374 3750} 10 | 600V | 100nA | MFP FODM3052R3VTR-ND 262.50/500 
278 a — tase 3750] 5 600V | 100nA | MFP FODM3053R3VCT-ND 1.22 1.02 81 
Seooiauy & BGA Oe TREN 1443.00/3,000 3750| 5 | 60ov | 100na | MEP FODM3053R3VTR-ND* 283.50/500 
2500] 100 — — | 75 | — | BGA FODB102VCT-ND 141.9374 : 
2500| 100 — = 75 = BGA FODB102VTR-ND* 1443.00/3,000 + VDE approval A.4” Lead Spacing * Tape and Reel Part No. 
2500] 300 — 5000] — | — | SoIc HCPLO730R1CT-ND 284 227 177 ‘ 
ot [2500] 300 — 5000} — | — |soic} — HCPLO730R1TR-ND* 819.00/500 4-Pin Couplers 
2500] 500 — 5000] — | — |solc HCPLO731R1CT-ND 347 254 1.98 - — = 
2500! 500 — 5000} — = solc HCPLO731R1TR-ND* 916.50/500 5 Isolation Current Transfer VCEO | Typ. ton/toft | Pkg. | Digi-Key Price Each 
2500} 400 — 7000| — | — | SOIC]  FODO7OLRICT-ND 153 1.22 92| |Fig. | Voltage iat oan Cx )) (5 cr) a Tyne aartiNG i yf) 
2500| 400 — 7000! — | — |soic FODO7OLRITR-ND* 411.75/500 o7a| 5300 20-300% 35 2.4/2.4 | DIP | H11AA814-ND 49 38 28 
59 |2500| 400 — 700} — | — |sorc FODO73LRICT-ND 324 260 202 5300 50-150% 35 2.4/2.4 | DIP | H11AA814A-ND 49 38 28 
2500/ 400 — 7000; — — |solc FODO73LR1TR-ND* 936.00/500 5300 50-600% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817-ND 45 36 27 
5000! 400 — 7000; — =. DIP FOD270LSDCT-ND 140 142 84 5300 80-160% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817A-ND AQ 39 30 
5000! 400 — 7000; — = DIP FOD270LSDTR-ND* 728.00/1,000 27B) 5300 130-260% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817B-ND A9 39 30 
50001 50. 100 | 70 | — | DIP FOD2743ASDVCT-ND Bi «68~SC«S 5300 200-400% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817C-ND 49 39 30 
5000, 60 — 100) 70 | — | oP FOD2743ASDVTR-ND* 359.10/1,000 5300 300-600% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817D-ND 49 38 28 
3/9000) 50 — 100) 70 | — | DIP FOD2743BSDVCT-ND 7 65 52 5 5 
5000) 50 — 100 | 70 | — | DIP)  FoD2743BSDvTR-ND* 345.80/1,000 | Logic Output Optoisolators 
5000] 50 — 100 | 70 | — | DIP FOD2743CSDVCT-ND 7 63 50 
5000| 50 — 100 | 70 | — | DIP FOD2743CSDVTR-ND* 332.50/1,000 Input: ) 15M Baud Rt. a ; 
2500, 100 — 200 | 30 | — | SOIC]  FOD2712RIVCT-NDt ar ee | Bute Waitt (beckene)| msc) ie Leta 
2500! 100 — 200 30 = SOIC FOD2712R1VTR-NDt* 224.00/500 Fig. | Function | Output | Configuration Type Part No. ‘l 10 100 
5000! 100 — 200 | 30 = DIP FOD2741ASDVCT-ND 81 68 = 54 08 Buff. TTL Totem Pole DIP 740L6000-ND 2.61 2.09 1.63 
5000! 100 — 200 | 30 = DIP FOD2741ASDVTR-ND+* 359.10/1,000 Buff. TIL Totem Pole SMT 740L6000S-ND 2.61 2.09 1.63 
5000! 100 — 200 | 30 = DIP FOD2741BSDVCT-ND: 78 65 52 29 Inv. TTL Totem Pole DIP. 740L6001-ND 2.61 2.09 1.63 
5000) 100 200130 | — | DIP FOD2741BSDVTR-ND}* 345 80/1,000 30 | Buff. [CMOS | Open Collect. [DIP 740L6010-ND 2.61 2.09 1.63 
4 |9000| 100 — 200] 30) — | oP FOD2741CSDVCT-ND 7s 63.-~«50| [31 |_Inv. [| CMOS | OpenCollect. | DIP 740L6011-ND 2.61 2.09 1.63 
5000] 100 — 200] 30 | — | DIP FOD2741CSDVTR-NDt* 332.50/1,000 
2500] 100 140 200 | 70 | — | solc FOD2742AR1VCT-ND 87 735 Hon Oper. Tape & Reel 
2500| 100 140 200 70 = SOIC FOD2742AR1VTR-ND{* 385.70/1,000 Isol. | Current | ICCL | Voltage | Pkg. Digi-Key Price Each Pricing 
2500] 100 140 200 | 70 — | soic FOD2742BR1VCT-ND 81 68 54] |_Fig.| Volt. |(Max.) mA|(Max.)| (Max.) | Type| Part No. 1 10100 1,000¢ 
2500] 100 140 200 | 70 | — | solc FOD2742BR1VTR-ND{* 359.10/1,000 5300] 1.6 5 | tev [SMT] ATILISN-ND 96 ~2~OB0StC«S — 
2500] 100 140 200 | 70 | — | solc FOD2742CR1VCT-ND 7 63 50 5300} 1.6 5 | 16V | DIP} — H11L1-MQT-ND a7 65 52 = 
2500| 100 140 200 | 70 | — | solic FOD2742CR1VTR-NDt* 332.50/1,000 230 ‘e 3 ty Oe HU MOEN al - 2 ie 
25 oi SS SSS aE OS RIN are A 7500| 60 5 | tev | DIP| _Hi4L3M-ND 397560. = 
ae 5300; 3.2 10 | tev | DIP | H11N1-MaT-ND 2.28 182 1.37 = 
+ VDE approval A.4”Lead Spacing * Tape and Reel Part No. § Bulk 5300 10 10 16V | DIP H11N3-MQT-ND 2.01 1.61 1.21 =. 
7500; 1.6 5 | 15V | DIP]  H11L1M-ND 89 «67560 — 
f : 7500; 60 5 | 15V | DIP| H11L1SR2MCT-ND |) 394.21 
SCR and Triac Output Optoisolators yo (7500, 16 | 5 | tev_|sMo| HriLisnammorno 95a e5 | _az03 
Max ip | Min. 7500; 1.6 5 | 15V [SMD] HT1L1SVM-NDt ‘96. 80 64 = 
Iso. | Trigger /Blocking) Max. | Pkg. Digi-Key Price Each 7500; 1.6 5 15V | DIP H11L1TM-ND 96 80 = 64 = 
Fig.| Volt. | (mA) | Voltage | 'DRM | Type Part No. 1 10 100 i 1 : 1 at Hee ene a a oa => 
5300; 15 | 250V | 100 | DIP MOC3010M-ND 79 60 45 7500| 10.0 5 | isv_| pip) Ht1L2M-ND 39 ~«O75 80 _ 
5300} 10 | 250V | 100 | DIP MOC3011M-ND 79 60 45 7500] 10.0 5 | 15V_|SMD| _ H11L2SM-ND ‘89.75 ~S~CO = 
5300; 5 250V | 100 | DIP MOC3012M-ND 79 60 45 7500) 10.0 5 | 15V |/SMD|  H11L2SR2MCT-ND 92 77 62 406.98 
7500} 10.0 5 | 15V |SMD| — H11L2SVM-NDt 90 75 60 — 
so] sae | ee s 8) feel we 3 | iv ioe] tna =) 
é : ! : 7500| 10.0 5 | 15V | DIP| _H11L2VM-NDt 90 75 60 - 
18/5300] 15 | 400v | 100 | DIP MOC3021MFS-ND 77 5844) ‘gFor-Tape and Reel change CT-ND to TR-ND. VDE approval 
5300} 10 | 400V | .100 | DIP MOC3022MFS-ND at 58 (AA 
5300} 10 | 400V | 100 | DIP MOC3022VM-NDt 7 58 (AA Max. Prop.| Typ. 
5300; 5 4o0v | 100 | SMT MOC3023SM-ND 84 63 AT Isol.| Delay cMR | 'F | Pkg. | Digi-Key Price Each 
5300| 5 4oov | 100 | DIP MOC3023MFS-ND 84 63 47 | |_Fig. | Volt. (nS) Wusec. | (mA) | Type | PartNo. 1 100 
5300] 15 250V | .100 DIP MO0C3031M-ND 89 75 60 33 2500 75 10,000 5 DIP HCPL2601QT-ND 1.31 1.05 19 
i 2500 5 10,000 | 5 | DIP | HCPL2611-ND 1.50 1.20 90 
S80) J | eee 2100: |) DIE See be 75 80) Fy 2500 75 | 10,000 | 5 | DIP | HCPL26300T-ND 243. «+195 «1.46 
1g} 9300} 5 |) 250V ) 100 | DIP MOC3033M-ND 7 8165 2500 5 10,000 | 5 | DIP | _HCPL26310T-ND 2.36 1.89 1.47 
5300; 15 | 400V | 100 | DIP MOC3041M-ND 89 75.60) [-33_[-2500 75 10.000 | 5 | DIP | 6N13/QT-ND 96 81 65 
5300; 10 | 400V | 100 | DIP MOC3042M-ND 89 7 60} | a0 i ea : eo HGR 0630: ND a ou i 
5300 | 5 | 400v | 100 | DIP lesa Ly) 89 fo =00 3750 75 | 28,000 | 5 | Solc | HCPLO661-ND 526 421 3.56 
4g | 5800) 15 | 600V | 100 | DIP MOC3051M-ND 89 75 60 3750 90 25,000 | 5 | SOIC | FODOGOL-ND 1.88 1.50 1.13 
5300| 10 | 600v | 100 | DIP MOC3052M-ND 89 75.60) | 36 | 3750 90 25,000 | 5 | SOIC) FODO63L-ND 5.70 4.56 3.85 
5300; 15 | 600v | 500 | DIP MOC3061M-ND 93 78 «62 5000 90 25,000 | 5 | DIP | FOD260L-ND 1.54 1.23 93 
5300} 10 | 600V | .500 | DIP MOC3062M-ND 96 72 54 
5300; 5 60ov | .500 | DIP MOC3063M-ND 93 78 62 _ | Isolation | BVCEO | Typ. ton/toff | Package | Digi-Key Price Each 
5300} 5 | 6oov | 500 | DIP MOC3063TM-NDA 95 80 64) | Fig. | Voltage | (Min.) (usec.) Type _| Part No. 1 100 
19/5300] 15 | soov | 500 | IP MOC3081M-ND 1.31 1.05 79) LS? [| 2500 SV 1A DIP __|BMID#00:Nb} 2.88 2.30 1.78 
5300; 10 | 800V | 500 | DIP MOC3082M-ND 1.35 1.08 «81 
5300; 5 g0ov | .500 | DIP MOC3083M-ND 1.42 11485 FET Outputs 
5300| 5 oov | .100 | DIP MOC3163M-ND 1.58 1.26 95 Isolation | RdsON |  Vbr | Typ. ton/loff | Package] Digi-Key Price Each 
3750; 15 | 250V |100nA | MFP FODM3010R3VCT-ND 84 63 ~—48 | ‘| Fig. uals (a) en) stk ne eat a A. uD 
ee 5 5/25 - k 5 ; 
ae ee a ee a ee en ee ee 
: : : 5300 470 15 25/25 DIP H11F3-ND 1.88 1.50 1.13 
_ . 
Panasonic Optoisolators 
Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
Min. Max.|@ IF] VCE Voltage Digi-Key Price Each 
Fig.) (%) | (%) |(ma)| (V) |YCEO| (Vrms) | — Part No. 1 10 100 
= 1. Anode 
AC Input Type, SMD, 16-Pin 2. Cathode 
1 | 100} 600] +50] 0.2] 80 | 2500 CNC7HO01CT-ND 2.10 1.68 1.26 3. Emitter 
4. Collector 
DC Input Type, HD4-1 Package 
2} 50 | 600/ 50 | 02] 80 | 5000 CNC1$171-ND 7” 54 40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1857 


SHARP Photocoupler 


Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VceEo Ic Min. Max. @lr @Vce | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. u 10 100 | Part No. 
Tube 
35 20 10 100 20 5 5000 4-Dip | 425-1406-5-ND* 2.18 1.74 1.44 | PC512 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-Dip | 425-1472-5-ND 1.28 1.02 .85 | PC818 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-SMD | 425-1473-5-ND 1.02 85 .68 | PC8181 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4-Dip | 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 | PC818Y Fig. 4 
35 50 20 200 1 5 5000 8-Dip | 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 | PC823 
35 50 50 600 5 5 5000 4-SMD | 425-1455-5-ND 8 33 .24 | PC817XI BE GLD 
35 50 60 120 1 0.4 5000 4-SMD | 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 | PC810Al QA Gd 
35 50 60 200 1 0.4 5000 6-Dip | 425-1434-5-ND 1.35 1.13 -90 | PC810 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4-SMD | 425-1436-5-ND 1.43 1.14 .95 | PC8101 
35 50 80 160 5 5 5000 4-Dip | 425-2185-5-ND& 48 33 -24 | PC817X1JO00F 
35 50 80 160 5 § 5000 4-SMD | 425-1470-5-ND 52 36 -26 | PC817XI1 
35 50 80 160 5 5 5000 4-SMD | 425-2191-5-NDA 52 36 -26 | PC817XI1J00F 
35 50 130 260 5 § 5000 4-SMD | 425-2192-5-ND& 52 36 -26 | PC817X12J00F 
35 50 200 400 5 5 5000 4-Dip | 425-1467-5-ND 8 33 .24 | PC817X3 
35 50 200 600 5 § 5000 4-Dip _| 425-1469-5-ND 52 36 -26 | PC817X7 
1 35 50 300 600 5 § 5000 4-Dip | 425-1468-5-ND 8 33 -24 | PC817X4 
70 50 50 150 0.5 § 5000 4-Dip | 425-1311-5-ND 68 AT -34 | PC123A 
70 50 50 150 5 5 5000 4-Dip | 425-1318-5-ND* 80 55 -40 | PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 § 5000 4-Dip | 425-1310-5-ND 12 50 -36 | PC12311NSZ : 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4-Dip | 425-1309-5-ND 68 AT -34 | PC12310NSZ Fig. 8 
70 50 50 400 5 § 5000 4-Dip | 425-1308-5-ND 60 42 -30 | PC123 
70 50 50 400 5 5 5000 4-Dip | 425-1317-5-ND* 76 53 .38 | PC123Y ee ot a 
70 50 100 200 0.5 § 5000 4-Dip | 425-1316-5-ND 76 53 .38 | PC123S Q 
70 50 100 200 § 5 5000 4-Dip | 425-1320-5-ND* 84 58 42 | PC123YS 
70 50 100 250 0.5 § 5000 4-Dip | 425-1312-5-ND 68 AT -34 | PC123B 
70 50 100 250 § 5 5000 4-Dip | 425-1319-5-ND* 80 55 40 | PC123Y2 
70 50 100 600 5 § 5000 4-Dip | 425-1456-5-ND 64 44 -32 | PC81710NSZ 
70 50 120 300 5 5 5000 4-Dip | 425-1458-5-ND 64 44 -32 | PC81711NSZ 
70 50 160 400 5 § 5000 4-Dip | 425-1460-5-ND 64 44 .32 | PC81712NSZ 
70 50 200 500 5 5 5000 4-Dip | 425-1462-5-ND 64 44 -32 | PC81713NSZ 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4-Dip | 425-1503-5-ND 80 55 -40 | PC851X 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4-SMD_| 425-1504-5-ND 88 61 -44 | PC851XI 
35 50 130 600 5 5 5000 8-Dip | 425-1484-5-ND 87 73 -58 | PC827BD 
2 35 50 200 600 5 5 5000 8-Dip | 425-1485-5-ND 90 5 -60 | PC827CD 
80 50 1000 - 1 5 5000 4-Dip | 425-1509-5-ND 16 53 -38 | PC866 
3 35 50 50 600 5 5 5000 12-Dip | 425-1492-5-ND* 1.55 1.24 1.03 | PC837Y 
4 70 50 50 600 5 5 5000 16-Dip | 425-1499-5-ND 1.35 1.13 -90 | PC847X 
300 50 40 80 Typ. 5 5 5000 16-Dip | 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 | PC8Q51 
35 80 600 7500 1 2 5000 4-Dip | 425-1450-5-ND# 93 78 .62 | PC815 
5 35 80 600 7500 1 2 5000 4-SMD | 425-1454-5-ND*# 1.29 1.08 -86 | PC815Y 
35 80 600 12000 Ei] 2 5000 4-Dip | 425-1451-5-ND# 96 66 -48 | PC81510NSZ 
6 35 80 600 7500 1 2 5000 8-Dip | 425-1479-5-ND# 1.43 1.14 .95 | PC825 
35 80 600 7500 1 2 5000 8-Dip | 425-1480-5-ND*# 1.83 1.46 1.21 | PC825Y 
7 35 80 600 7500 1 2 5000 12-Dip | 425-1488-5-ND# 2.20 1.76 1.46 | PC835 
35 80 600 7500 1 2 5000 12-Dip | 425-1489-5-ND*# 2.54 2.10 1.70 | PC835Y 
35 50 20 300 1 5 5000 4-Dip | 425-1446-5-NDt 56 39 .28 | PC814X 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4-Dip | 425-1447-5-NDt 60 42 -30 | PC814X1 
70 50 50 400 5 5 5000 4-Dip | 425-1444-5-NDt 80 55. -40 | PC81410NSZ 
70 50 100 300 5 5 5000 4-Dip | 425-1445-5-NDt 88 61 -44 | PC81411NSZ 
10 35 50 20 300 1 5 5000 8-Dip | 425-1477-5-NDt 1.32 1.10 .88 | PC824 
35 50 50 150 1 i] 5000 8-Dip | 425-1478-5-NDt 1.08 -90 -72 | PC824A 
i 35 50 150 300 1 5 5000 16-Dip | 425-1495-5-ND 1.48 1.18 -98 | PC844X1 
350 150 1000 | 15000 1 2: 5000 4-Dip | 425-1773-5-ND# 88 61 -44 | PC852X 
42 350 150 1000 | 15000 1 2 5000 4-SMD | 425-1505-5-ND#0 96 66 -48 | PC852XI 
350 150 1000 | 15000 1 2 5000 4-Dip | 425-1506-5-ND# 92 64 -46 | PC853X 
350 150 1000 | 15000 1 2 5000 4-SMD_| 425-1507-5-ND#0 1.00 69 -50 | PC853XI 
35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip | 425-1418-5-ND 76 53 .38 | PC714VONSZX 
13 35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip | 425-1419-5-ND* 84 58 -42 | PC714V0YSZX 
35 80 20 80 100 2 5000 6-Dip _| 425-1426-5-ND* 88 61 -44 | PC724VONSZX 
14 35 200 1000 | 15000 1 2 5000 6-Dip _| 425-1423-5-ND* 4 84 70 -56 | PC716VOYSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip | 425-1416-5-ND 80 55 -40 | PC713VONSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 6-Dip | 425-1417-5-ND* 84 58 -42 | PC713V0YSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 6-Dip | 425-1411-5-ND 88 61 -44 | PC702VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 6-Dip | 425-1412-5-ND* 96 66 -48 | PC702V0YSZX 
8 70 50 40 320 10 5 5000 6-SMD_| 425-1413-5-ND 92 64 -46 | PC703VONIZX 
70 50 40 320 10 5 5000 6-Dip | 425-1414-5-ND 88 61 -44 | PC703VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 6-Dip | 425-1415-5-ND* 92 64 -46 | PC703V0YSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 6-Dip | 425-1424-5-ND 96 66 -48 | PC723VONSZX 
35 50 15 300 1 5 5000 6-Dip | 425-1431-5-NDt 1.35 1.08 -90 | PC733 
7 35 80 20 80 100 2 5000 6-Dip | 425-1432-5-NDt 1.53 1.22 1.01 | PC733H 
18 300 150 1000 | 15000 1 2 5000 6-Dip _| 425-1429-5-ND* 1.20 1.00 -80 | PC725V0YSZX 
70 30 50 400 5 5] 5000 4-Dip | 425-1437-5-ND 84 58 -42 | PC81100NSZ 
70 30 60 120 5 5 5000 4-Dip | 425-1438-5-ND 88 61 -44 | PC81101NSZ 
70 30 60 200 5 5 5000 4-Dip | 425-1441-5-ND 84 58 -42 | PC81105NSZ 
19 70 30 60 300 5 5 5000 4-Dip | 425-1443-5-ND 84 58 42 | PC81108NSZ 
70 30 100 200 5 ] 5000 4-Dip | 425-1439-5-ND 88 61 -44 | PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5000 4-Dip | 425-1442-5-ND 84 58 -42 | PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5000 4-Dip | 425-1440-5-ND 88 61 -44 | PC81103NSZ 
20 7VCC 20 300 _ 1.6 4.5 2500 8-Dip | 425-1800-5-ND 1.98 1.58 1.31 | PC6N138X 
+ AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 % Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853xI: 320 A RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP Photocoupler (Cont.) 


MICROELECTRONICS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @ Vce| Voltage | Package i-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.| (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape & Reel 
35 50 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-1328-1-ND 48 40 32 | 425-1328-2-ND 3,000 224.00/M PC357N 
35 50 50 600 5 5 3750 4-SMD 425-1334-1-ND 51 43 34 | 425-1334-2-ND 750 178.50 PC357NT 
35 50 80 160 5 5 3750 4-SMD 425-1330-1-ND 51 43 -34 | 425-1330-2-ND 3,000 238.00/M PC357N1 
35 50 80 600 5 5 3750 4-SMD 425-1329-1-ND 51 43 -34 | 425-1329-2-ND 3,000 238.00/M PC357NO 
35 50 130 260 5 5 3750 4-SMD 51 43 -34 | 425-1331-2-ND 3,000 238.00/M PC357N2 
35 50 130 260 5 5 3750 4-SMD 51 43 -34 | 425-2091-2-ND& 3,000 238.00/M PC357N2JO00F 
35 50 200 400 5 5 3750 4-SMD 425-1332-1-ND 51 43 34 | — = = PC357N3 
35 50 200 400 5 5 3750 4-SMD 425-2092-1-ND& 51 43 -34 | 425-2092-2-ND& 3,000 238.00/M PC357N3JO00F 
35 50 300 600 5 5 3750 4-SMD 425-1333- 51 43 34 | — = — PC357N4, 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 51 43 -34 | 425-1341-2-NDT 3,000 238.00/M PC3H4 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 51 43 -34 | 425-2105-2-ND& 3,000 238.00/M PC3H4JO0000F 
70 50 20 400 1 5 2500 4-SMD 45 .38 -30 | 425-1347-2-ND 3,000 210.00/M PC3H7 
70 50 20 400 d 5 2500 4-SMD 45 .38 -30 | 425-2116-2-ND& 3,000 210.00/M PC3H7JOOO000F 
70 50 35 70 dl 5 2500 4-SMD 48 40 32 | 425-1352-2-ND 3,000 224.00/M PC3H7A 
70 50 50 100 1 5 2500 4-SMD 51 43 34 | 425-1353-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7B 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4-SMD 48 40 -32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
1 70 50 50 400 5 5 5000 4-SMD 48 40 -32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123ZY2 
70 50 80 160 1 5 2500 4-SMD 425-1354-1-ND 51 43 -34 | 425-1354-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7C 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4-SMD 425-1315-1-ND* 72 60 48 | 425-1315-2-ND* 2,000 336.00/M PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4-SMD 425-1314-1-ND 51 43 -34 | 425-1314-2-ND 2,000 238.00/M PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3750 4-SMD 51 A3 -34 | 425-2101-2-ND& 3,000 238.00/M PC367NJOOO0F 
70 50 150 300 0.5 5 3750 4-SMD 425-2099-1-ND& 57 57 -38 | 425-2099-2-ND& 3,000 266.00/M PC367N1JOOOF 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4-SMD 425-1383-1-ND 57 48 -38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4-SMD 425-2176- 57 48 -38 | 425-2176-2-ND& 2,000 266.00/M PC81710NIPOF 
70 50 100 700 0.5 5 2500 4-SMD 54 A5 36 | — = = PC3H710NIP 
70 50 100 700 0.5 5 2500 4-SMD 54 A5 36 | 425-2108-2-ND& 3,000 252.00/M PC3H710NIPOF 
70 50 120 300 0.5 5 5000 4-SMD -60 50 40 | 425-1457-2-ND 2,000 280.00/M PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 5 2500 4-SMD -60 50 40 | — = = PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2500 4-SMD -60 50 40 | 425-1351-2-ND 3,000 280.00/M PC3H715NIP 
70 50 160 400 0.5 5 5000 4-SMD -60 -50 40__| 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
70 50 200 400 0.5 5 3750 4-SMD 54 45 -36 | 425-1340-2-ND 3,000 252.00/M PC367N2 
70 50 200 500 0.5 5 2500 4-SMD 425-1350-1-ND -60 50 40 | 425-1350-2-ND 3,000 280.00/M PC3H712NIP 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4-SMD 425-1461-1-ND 57 48 -38 | 425-1461-2-ND 2,000 266.00/M PC81713NIP 
350 50 40 | 80 Typ. 5 5 3750 4-SMD 425-1525-1-ND -99 83 .66__| 425-1525-2-ND 3,000 429.00/M PC451 
4 35 50 50 600 5 5 2500 16-SMD_| 425-1360-1-ND 2.10 1.84 1.47__| 425-1360-2-ND 1,000 1329.30 PC3Q67 
35 80 600 7500 1.0 2 3750 72 60 48 | 425-1326-2-ND# 3,000 336.00/M PC355N 
5 35 80 600 | 12000} 0.5 2 3750 -60 50 40 | 425-1337-2-ND# 3,000 280.00/M PC365N 
35 80 600 12000| 0.5 2 2500 -69 58 6 | 425-2106-2-ND#& 3,000 322.00/M PC3H510NIPOF 
8 35 80 600 12000| 0.5 2 2500 2.26 1.98 1.59 | 425-1357-2-ND# 1,000 1430.58 PC3Q510NIP. 
35 50 20 300 1 5 5000 63 53 42 | 425-1448-2-NDT 2,000 294.00/M PC814XP 
35 50 20 400 1.0 5 3750 51 43 -34 | 425-1324-2-NDT 3,000 238.00/M PC354N 
35 50 50 150 1.0 5 3750 72 60 48 | 425-1325-2-NDT 3,000 336.00/M PC354N1 
9 35 50 50 150 d 5 5000 4-SMD 425-1449-1-ND 63 53 42 | — = = PC814XP1 
70 50 50 400 0.5 5 3750 4-SMD 425-1335-1-NDt -69 58 6 | 425-1335-2-NDT 3,000 322.00/M PC364N 
70 50 50 400 0.5 5 2500 4-SMD 425-1342-1-NDt 69 58 6 | 425-1342-2-NDT 3,000 322.00/M PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3750 4-SMD 425-1336-1-NDt 72 60 48 | 425-1336-2-NDT 3,000 336.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2500 4-SMD 425-1343- 69 58 6 | 425-1343-2-NDT 3,000 322.00/M PC3H411NIP 
35 50 20 400 1 5 2500 16-SMD | 425-1358-1-NDt 2.54 2.23 1.78 | 425-1358-2-NDt 1,000 1607.82 PC3Q64 
ait 70 50 50 150 1 5 2500 4-SMD 425-1344-1-NDt 54 A5 36 | 425-1344-2-NDT 3,000 252.00/M PC3H4A 
70 50 50 400 0.5 5 2500 16-SMD_| _425-1356-1-NDt 2.54 2.23 1.78 [= = = PC3Q410NIP. 
12 300 150 1000 = 1 2 3750 4-SMD 425-1526-1-ND 1.17 98 .78 | 425-1526-2-ND 3,000 507.00/M PC452 
350 120 1000 | 12000 1 2 2500 4-SMD 425-1379-1-ND 78 65 52 | 425-1379-2-ND 3,000 338.00/M PC4H520NIP 
13 35 80 20 80 100 2 5000 6-SMD 425-1382-1-ND 78 65 52 (ES = = PC724VONIPX 
16 80 50 50 600 5 5 3750 5-SMD 425-1323-1-ND 93 .78 62 | 425-1323-2-ND 750 302.25 PC353TV 
t+ AC Input # Darlington Output *Din/VDE 0884 A RoHS Compliant 


OPIC™ Photocoupler 


Fig. 2 
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Vec Prop Delay Isolation Tube 
Max. H-L L-H Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (Vv) (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
1 vA 048 05 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1533-5-ND 1.92 1.54 1:27 PC910LONSZ 
7 .048 05 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZ 
2 30 1 1 5000 9.66 6.5 2.54 8-SMD 425-1542-5-ND 1.68 1.34 5 Pl PC924XI 
13 2 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1545-5-ND 1.20 1.00 -80 PC942 
3 30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1546-5-ND 1.33 1.06 88 PC957LONSZ 
30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZ 
15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1529-5-ND 7 98 .78 PC9OOVONIZX 
4 15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1530-5-ND# 87 73 58 PC900VONSZX 
15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1531-5-ND* alr .98 .78 PC900VOYSZX 
15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1532-5-NDf¢ 1.20 1.00 80 PC901VONSZX 
5 30 1 1 4000 9.22 6.5 1.27 14-SMD 425-1543-5-ND 2.50 2.06 1.67 PC928 
Prop Delay | Isolation Cut Tape 
Vec H-L L-H | Voltage Dimensions- mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. (us) Typ. (Vrms) | Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape & Reel 
1 2 425-1520-1-ND 1.70 136 1.02 | 425-1520-2-ND 3,000 867.00/M | PC400 
6 15 2 1 3750 3.6 44 1.27 | 6-SMD 1.70 1.36 1.02 | 425-1521-2-ND 3,000 867.00/M | PC401 
2 ‘ll 425-2143-1-ND& 1.70 1.36 1.02 | 425-2143-2-NDA& 3,000 867.00/M PC401JOO000F 
425-2141-1-ND& 1.75 1.40 1.05 | 425-2141-2-NDA& 3,000 892.50/M PC410LONIPOF 
t f EE: <200F | 28120 sos 44 | 127 | SSMD | 495-1593-1-ND* 2.27 1.82 1.37 | 425-1523-2-ND* 3,000 | 1158.60/M_| PC410LOYIP 
8 30 2 6 3750 3.6 44 1.27 6-SMD 425-1528-1-ND* 1.65 1.32 .99 | 425-1528-2-ND* 3,000 841.50/M PC457L0YIP 


* Din/VDE 0884 


# Output, IccH (typ.): 1.0 


t Output, IccH (typ.): 2.7 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1859 


SHARP ph 


otocoupler - Thyristor Output 


MICROELECTRONICS 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage | Min. Max.| VorRm | IT(RMS) | Current Max. Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
10 50 400 100 3.5 5000 6-Dip 425-1322-5-ND# 81 68 54 PC2SD11NTZA 
5 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1363-5-ND 93 78 62 PC3SD11NTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1364-5-ND 99 83 66 PC3SD11NXZC 
7 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1362-5-ND 93 78 62 PC3SD11NTZB 
: 1 v4 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1365-5-ND .96 80 64 PC3SD11NXZB 
10 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1366-5-ND 87 73 58 PC3SD12NTZA 
10 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1367-5-ND 90 75 60 PC3SD12NXZA 
10 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1772-5-NDt 1.40 1.12 93 S21MD3YY 
3 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1370-5-ND* 1.08 90 72 PC3SD21NTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1373-5-ND* ft 1.11 93 74 PC3SD21YTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1375-5-ND* ft 1.14 .95 76 PC3SD21YXZD 
5 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1369-5-ND* .96 80 64 PC3SD21NTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1371-5-ND* .99 83 66 PC3SD21NXZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1372-5-ND*t .99 83 66 PC3SD21YTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1374-5-ND* ft 1.02 85 68 PC3SD21YXZC 
5 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1300-5-NDt .96 80 64 S2S3LY 
5 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1306-5-ND*t 1.05 88 .70 S2S4LY 
7 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1368-5-ND* 93 78 62 PC3SD21NTZB 
7 50 600 100 3.5 5000 6-Dip 425-1271-5-NDO 1.58 1.26 1.04 S21ME3 
5 ps 7 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1301-5-NDt 93 78 62 S2S3RY 
10 50 600 100 3.5 5000 4-Dip 425-1283-5-ND*# 1.47 1.23 98 S21ME6F 
10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD 425-1285-5-ND*t 1.43 1.14 95 S21ME6IY 
10 50 600 100 3.5 5000 4-Dip 425-1292-5-ND* 1.11 93 74 S21MT2 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1297-5-ND 84 70 56 S283 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1302-5-NDt 78 65 52 S2S3Y 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1303-5-ND* 1.05 88 .70 S284 
3 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1405-5-ND* 1.41 1.18 94 PC4SD21NTZD 
3.0 15 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1288-5-ND*#t 2.38 1.90 1.57 S21ME8FY 
3.0 15 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1289-5-ND*t 2.48 1.98 1.64 S21ME8Y 
5 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1403-5-ND 1.26 1.05 84 PC4SD11NTZC 
5 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1404-5-ND* 1.32 1.10 88 PC4SD21NTZC 
7 50 800 100 3.5 5000 6-Dip 425-1402-5-ND 117 .98 .78 PC4SD11NTZB 
3 12 10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1376-5-ND 1.40 1.12 93 PC3SG11YIZ 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1377-5-ND* 1.53 1.22 1.01 PC3SG21YIZ 
4 12 10 50 400 100 3.5 5000 4-Dip 425-1230-5-ND 1.44 1.20 96 S11ME5 
10 50 600 100 3.5 5000 4-Dip 425-1291-5-ND 93 78 62 S21MT1 
10 50 400 200 1.0 4000 6-Dip 425-1239-5-NDt# 1.70 1.36 1.13 S12ME1FY 
5 12 15 50 400 200 1.0 5000 8-Dip 425-1238-5-ND 2.41 1.98 1.61 $12MD3 
10 50 600 200 1.0 2500 8-Dip 425-1296-5-ND 2.43 2.00 1.62 S22MD3 
6 1:2 8 50 600 200 1.0 5000 8-Dip 425-1295-5-ND 4.57 3.76 3.05 S22MD2 
Cut Tape 
te 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1273-1-ND 1.85 1.48 1.11 S21ME3P. 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2417-1-ND& 84 70 56 S2S3BO0F 
2 1.2 5 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1299-1-ND 87 _ 58 S2S3LB 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2422-1-ND& 1.05 88 .70 S2S4BO0F 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1305-1-ND* + 1.05 = .70 S2S4BY 
4 1.2 10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD 425-1381-1-NDt 1.44 1.20 96 S21ME5PY 
Input Output Isolation 
Current Voltage Current Holding Voltage 
Voltage | Min. Max. VDRM IT (RMS) | Current Max. Package Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. Size Pricing Part No. 
Tape & Reel 
7 50 600 100 3.5 5000 6-SMD 425-1273-2-ND 1,000 943.50 S21ME3P. 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1297-2-ND 750 273.00 S$2S3B 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2417-2-ND& 750 273.00 S2S3BO0F 
2 1.2 5 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1299-2-ND 3,000 377.00/M S2S3LB 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1303-2-ND* 750 341.25 S2S4B 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-2422-2-ND& 750 341.25 S2S4BO0F 
10 50 600 50 3.5 3750 4-SMD 425-1305-2-ND*t 3,000 455.00/M S2S4BY 
4 1.2 10 50 600 100 3.5 5000 4-SMD 425-1381-2-NDt 2,000 624.00/M S21ME5PY 
* Built-in zero cross circuit # Wide format + Din/VDE 0884 VDE 68328 A RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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NVE CORPORATION 
lsoLoop® digital isolators from NVE are superior performance alternatives to traditional opto-couplers or 
optoisolators. These highly integrated devices deliver up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse 
Width Distortion. They are available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop® bus isolators 
offer the designer highly compact, isolated RS 485 and RS 422 compliant devices. These high-speed products 
are ideal for many industrial communication applications, including PROFIBUS. 


Features: 


IL260 and IL261: * 3.3V/5V CMOS/TTL Compatible * 110Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
¢ 2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 
1L3185E AND IL3122E: * 5Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 10ns Typical Propagation Delay 
1L3285E AND IL3222E: * 1Mbps Data Rate *5ns Pulse Skew * 2500Vrms Isolation (1 minute) »* 40ns 
Typical Propagation Delay * 20k/Vus Typical Transient Immunity 

IL3485E AND IL3422E: * 20Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 10ns Typical Propagation Delay 
1L422: * 2500Vrms Isolation (1 minute) *25ns Propagation Delay *25MBd Data Rate * 1ns Pulse Skew 


soLoop® High Performance Digital Isolators 


¢ +60mA Driver Output Capability * Thermal Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A 
and ITU Recommendation VII * UL 1577 Approval (pending) 

IL485 and IL485W: * 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

IL610, IL611, IL612, 1L613, IL613E, IL614 AND IL614E: * 40Mbps Data Rate * Open Drain or CMOS 
Outputs * Low Power Dissipation ¢ Failsafe Output (Logic high output for zero coil current) 

IL610A, IL611A, IL612A: * 10Mbps Data Rate * Open Drain or CMOS Outputs »* Low Power Dissipation 
* Failsafe Output (Logic high output for zero coil current) 

1L710, IL710T, 1L711, 1L711T, IL712, IL712T: * 100-110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width Distortion 
* 10ns Typical Propagation Delay * 30kV/us Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L715, IL715T, 1L716, IL716T, IL717 and IL717T: * 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate » 2ns 
Typical Pulse Width Distortion *10ns Typical Propagation Delay »* 30kV/us Transient Immunity; T-Series: 
30kV/ys Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

IL3585: * 40Mbps Data Rate *5ns Pulse Skew *20ns Propagation Delay * 20kV/us Transient Immunity 
© 2500Vrms Isolation (1 minute) 


IL485, IL485-3V IL485w 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 


IL610A 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 
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1L711, 1L711T 1L712, IL712T 
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1L717, 1L717T 
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1L715, IL715T 


Galvanic Isolation 


IL3585 
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Supply Package | Temperature Digi-Key Price Each NVE Supply Package | Temperature Digi-Key Price Each NVE 
Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
3.3/5.0V | 16-SOICW 390-1050-5-ND 1026. 821 730 633 |IL260 4.5/5.5 | 16-SOICW | -40°C ~ 85°C | _390-1073-5-ND 8858.27 7.24 (6.27 | IL485WE 
5.0V | 16-SolcW | -40°C~ 85°C | 390-1051-5-ND 9.74 780 694 6.01 /IL260B 8-MSOP 390-1075-5-ND 380 3.55 3.11 2.70 | IL610-1E 
8-DIP 390-1076-5-ND 365 341 298 2.59 | 1L610-2E 
5.0V__| 16-SOIC 390-1053-5-ND 9.74 7.80 6.94 _ 6.04 | 1260-38 a pains See. “Sd “Sons lo e0clIIBIO3E 
5.0V | 16-SOIC | -40%C~ 85°C | 390-1032-5-ND 9.74 7.80 6.93 6.01 |1L261B 3.3/5.0V | ginggp | ~40°C~85°C | 390-1078-5-ND 328 «3.05 «267 «2.31 | IL610A-1E 
4.5/5.5V_| 16-SOICW | -40°C ~ 85°C 390-1000-ND 8.85 8.27 7.24 6.27 | 1L422 8-DIP 390-1079-5-ND 3.10 2.90 954 9.20 | IL610A-2E 
3.3/5.0V | 16-S0IC | ayo gece | 390-1018-5-ND 8.62 8.05 7.05 6.11 | 1L485-3V 8-SOIC 390-1080-5-ND 310 290 2.54 2.20 | IL610A-3E 
4.5/5.5V_| 16-SOICW. 390-1002-ND 8.90 8.24 7.18 (6.18 | IL485W 8-MSOP 390-1081-5-ND 6.05 566 4.95 4.29 | IL611-1E 
3.3/5.0 8-PDIP 40°C » 85°C 390-1020-5-ND 276 2.241 1.87 1.66 | IL610-2 8-DIP 390-1082-5-ND 5.90 5.51 4.83 4.18 | 1L611-2E 
3/5. ai 390-1023-5-ND 276 221 187 166 | IL610A-2 3.3/5.0 | 8S0IC | -4g2¢- eee |  390-1083-5-ND 590 551 4.83 4.18 | 1L611-3E 
3.3/5.0V | 8-PDIP_ | -40°C~ 85°C | 390-1029-5-ND 3643.37 2.79 2.95 | IL611A-2 aad Cea tee Geb tee ae lierikoe 
3.3/5.0V | 8-PDIP_ | -40°C~85°C | _390-1042-5-ND 3.64 3.37 2.79 2.35 [1L612-2 4 ae ; : ? : fs 
” t 8-SOIC 390-1086-5-ND 473442 3.87 3.36 | IL611A-3E 
8-DIP | -40°C~ 100°C | 390-1003-ND 340 315 274 2.36 /IL710-2 DIP 390-1087-5:ND 500 SST 48s 418 TILBTD-DE 
3.3/5.0V | 8-SOIC | -40°C ~ 100°C 390-1004-ND 3.40 3.15 2.74 2.36 | 1L710-3 8-SOIC 5 5 390-1088-5-ND 5.90 5.51 4.83 4.18 | 1L612-3E 
8-SOIC | -40°C ~ 125°C | _390-1035-5-ND 5.98 479 4.27 3.70 |IL710T-3 3.3/5.0V | “gipip | “40°C ~ 85°C | 300.4089-5-ND 473 442 3.87 3.36 | IL612A-2E 
33%.0v | &SOIC |-40°~ 100°C | 390-1006-ND 5.78 5.35 466 4.01 JIL711-3 8-SOIC 390-1090-5-ND 473442 3.87 3.36 | 1L612A-3E 
sah 8-SOIC | -40°C ~ 125°C | __390-1036-5-ND 1016 8137.70 _ 6.68 | IL711T-3 3.9/5.0 | SOICW | soo¢ gg | 390-1091-5-ND 675 631 552 4.79 /ILG13E 
8-DIP | -40°C~ 100°C | 390-1007-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 JIL712-2 16-SOIC 390-1092-5-ND 6.91 6.45 5.65 __4.90 | 1L613-3E 
3.3/5.0v | 8-soic | -40°c ~ 100°¢ | 390-1008-ND 578 5.35 4.67 4.02 JIL712-3 a.gjs.ov | '@SOIGW | aoeg . gee | SB0-1088-5-ND ae a tes 
8-SOIC | -40°C ~ 125°C | __390-1037-5-ND 1016 813 7.25 6.28 | IL712T-3 DIP SACRE AD 357 33h 300 ESTILO 
16-SOICW | -40°C ~ 100°C | 390-1009-ND 746 691 602 5.18 [IL715 3.35.0V | genic | -40°C~100°C| 360-4957-5-ND Begs saad. - pion ~ oes: HIGHOae 
3.3/5.0V 16-SOIC | -40°C ~ 100°C 390-1012-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 | 1L715-3 3.3/5.0V 8-DIP 40 ~400°C 390-1058-5-ND 5.82 5.44 4.76 4.13 | 1L711-2E 
9 | 46-SOICW | -40°C ~ 125°C | 390-1038-5-ND 1344 1052 935 8.40 JIL715T 3/5. a-soic_| “40°C ~ 390-1059-5-ND 582 544 476 4.43 | IL711-3E 
16-SOIC_| -40°C ~ 125°C |__390-1039-5-ND 13.44 1052 9.35 8.40 | IL715T-3 3a60v) SDP | age ~100%¢ | 390-1060-5-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 /IL712-2E 
aaysoy | 16S0IC ]-40°C~ 100°C | 390-1013-ND 746 691 602 5.18 /IL716-3 pie 8-SOIC 390-1061-5-ND 5.78 535 4.66 4.01 | 1L712-3E 
ee [16-Soicw | -40°C ~ 125°C | _390-1040-5-ND 13.14 1052 9.35 8.10 | IL716T 3.35.0v | 16-SOICW | joog _ 499e¢ | 390-1062-5-ND 768 7.18 6.29) 5.45 | IL715E 
16-SOIC | -40°C~ 100°C | 390-1014-ND 746 691 6.02 5.18 JIL717-3 1G SOC eevalcoasa 6B 716 26.20) 585 IR IS-SE 
3.3/5.0V , i 76-SOICW | _,.. “| 390-1064-5-ND 768 718 629 5.45 |IL716E 
16-SOICW | -40°C ~ 125°C | __390-1041-5-ND 13.14 1052 9.35 8.10 | IL717T 3.3/5.0 -40°C ~ 100°C 
aaeov Tiesolew | a0 735°C eeu Rad 698 B10 58 TIL 16-SOIC 390-1065-5-ND 8.04 7.44 6.49 __‘5.59 | IL716-3E 
3/5; : aces elOsozoy d EASES 5 ae 3a.ov | WSOICW | aoc aqq2q | _ 390-1066-5-ND 7.68 7.18 6.29 5.45 |IL7I7E 
NEW! RoHS Compliant NEW! 3/5.0V | 46-SOIC = 390-1067-5-ND 8.04 7.44 6.49 5.59 | IL717-3E 
T6-SOICW | joo. ron |  390-1068-5-ND 916 856 749 6.20 JIL260E 3.9/5.0v | 1e-Soicw | -40°c- asc | 390-1096-5-ND 5.36 5.00 438 3.80 /IL3122E 
3:3/5.0V | s6-soic | 40C~85°C | 390-1069-5-ND 916 856 7.49 6.20 | 1L260-3E —e a 200 aa a wt 
16-SOICW | yoo. pro. | 390-1070-5-ND 9.16 856 7.49 6.20 |IL261E 3.3 | 16-SOICW | -40°C ~ 85°C glee ; ; ; : 
3.3/5.0V -40°C ~ 85°C 390-1097-5-ND 6.36 595 5.21 4.51 | IL3285E 
16-SOIC 390-1071-5-ND 9.20 7.36 6.55 5.68 | 1L261-3E aE 
—— 3aov biesoicw | arc aere | 390-1100-5-ND 699 653 572 4.95 | IL3422E 
4.5/5.5V | 16-SOICW | -40°C ~ 86°C | _390-1074-5-ND 8.69 812 741 (6.16 | IL422E 3/5. ~ 390-1099-5-ND 699 653 572 4.95 | IL3495E 
4.5/5.5V | 16-SOICW | -40°C ~ 85°C | 390-1072-5-ND 8.38 7.83 6.86 5.94 [IL485E 3.3/5.0V | 16-SOICW | -40°C~ 85°C | _390-1101-5-ND 8.23 7.69 673 5.83 | IL3585E 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TECHNOLOGIES 


Phototransistor Optocouplers 


CTR Rise/Fall Isolated Digi-Key Pricing ais Avago 
Fig. |Package| Range (%) Vceo Time (us) Voltage Part No. 1 10 100 3,000* Part No. 
1 6-DIP 40/80 70V 5/5 5,000 516-1002-5-ND 40 2.75 20.00 =_ CNY17-1 
RoHS Compliant 
20/- 30V 3/3 2,500 516-1556-5-ND 40 2.75 20.00 _ 4N25-000E 
100/- 30V 3/3 3,550 516-1557-5-ND 40 2.75 20.00 _ 4N35-000E 
; bie 40/80 70V 5/5 5,000 516-1574-5-ND 40 2.75 20.00 _ CNY17-1-000E 
63/125 70V 5/5 5,000 516-1575-5-ND 40 2.75 20.00 _ CNY17-2-000E 
100/200 70V 5/5 5,000 516-1576-5-ND 40 2.75 20.00 _ CNY17-3-000E 
160/320 70V 5/5 5,000 516-1577-5-ND 40 2.75 20.00 = CNY17-4-000E 
> | 4SMD 80/600 80V 4/3 3,500 516-1646-1-ND 33 2.75 22.00 154.00/M HCPL-181-000E 
4-DIP 50/600 35V 4/3 5,000 516-1585-5-ND 36 248 18.00 _ HCPL-817-000E 
Optocouplers - Low Input Current, High Gain Nea Y 
Anode 2 [ 
T&R Cathode 3 [} 
CTR Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago Nc4Q 
Fig. Package (Typical) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
3 8-DIP 400% @0.5mA 18 3,750 516-1009-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N139 
8-SOIC 400% @0.5mA 18 3,750 516-1010-5-ND 1.65 13.20. 108.90 — | HCPL-0701 Fig. 4 
5-SOIC 1600%@1.6mA 18 3,750 516-1012-5-ND 1.95 15.60 128.70 — | HCPL-M701 
8-SOIC 3500% @40pA 18 3,750 516-1013-5-ND 2.39 19.61 159.00 — | HCPL-070A Anode 1 
8-DIP 300% @1.6mA 7 3,750 516-1014-5-ND 2.36 19.43 157.50 — | HCPL-2730 
8-SOIC 300% @1.6mA 7 3,750 516-1015-5-ND 3.35 27.57 223.50 — | HCPL-0730 
7 8-DIP 400% @0.5mA 18 3,750 516-1016-5-ND 2.48 20.35 165.00 — | HCPL-2731 Cathode 3 
7 6-DIP 1200%@1.0mA 7 3,750 516-1021-5-ND 2.03 16.20 133.65 — | 4N45 
6-DIP 1500%@1.0mA 20 3,750 516-1022-5-ND 2.43 19.40 160.05 — | 4N46 
RoHS Compliant Fig. 5 
8-DIP 300% @1.6mA 7 3,750 516-1600-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N138-000E 
8-SOIC 300% @1.6mA 7 3,750 516-1636-5-ND 1.48 11.80 97.35 — | HCPL-0700-000E Anodes 1 Ls 
8-DIP 400% @0.5mA 18 3,750 516-1601-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N139-000E Cathode; 2 [} 
3 8-SOIC 400% @0.5mA 18 3,750 516-1637-5-ND 1.65 13.20 108.90 — | HCPL-0701-000E Cathodeg 3 [ 
8-SOIC 400% @0.5mA 18 3,750 516-1488-1-ND 1.70 13.60 112.20 884.00/M_ | HCPL-0701-500E Anodes 4 
8-DIP(W) 400% @0.5mA 18 5,000 516-1612-5-ND 2.41 19.80 160.50 — | HCNW139-000E 
8-SMD 400% @0.5mA 18 5,000 516-1613-5-ND 2.45 20.17 163.50 — | HCNW139-300E 
8-SOIC 3500% @40pA 18 3,750 516-1638-5-ND 2.39 19.61 159.00 — | HCPL-070A-000E Fig. 6 
5 8-DIP 3500% @40nA 18 3,750 516-1681-5-ND 4.86 39.96 324.00 — | HCPL-4731-000E 
8-SOIC 3500% @40pA 18 3,750 516-1643-5-ND 6.50 53.47 433.50 — | HCPL-073A-000E Anode; 1 [hse 
8-SOIC 1300%@0.5mA 3.3 3,750 516-1644-5-ND 3.60 29.60 240.00 — | HCPL-073L-000E Cathode; 2 Lf 
8-DIP 300% @1.6mA 7 3,750 516-1542-5-ND 2.36 19.43 157.50 — | HCPL-2730-000E Cathodes 3 Tf 
5 8-SOIC 300% @1.6mA 7 3,750 516-1641-5-ND 3.35 27.57 223.50 — | HCPL-0730-000E Anodes 4 a 
8-DIP 400% @0.5mA 18 3,750 516-1543-5-ND 2.48 20.35 165.00 — | HCPL-2731-000E 
8-SOIC 400% @0.5mA 18 3,750 516-1642-5-ND 3.74 30.71 249.00 — | HCPL-0731-000E 
8-SOIC 400% @0.5mA 18 3,750 516-1535-1-ND 3.36 29.40 235.20 2126.88/M | HCPL-0731-500E Fig. 7 
7 6-DIP 1500%@1.0mA 20 3,750 516-1596-5-ND 2.43 19.40 160.05 — | 4N46-000E 
Anode 1 [] 
Optocouplers Cathode 2 0 
CTR T&R 3qQ 
Range Supply | Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. Package (%) Voltage | Voltage | Part No. al 10 100 1,500* Part No. 
8-SOIC 7~50 30 3,750 | 516-1024-5-ND 1.30 10.40 85.80 — | HCPL-0500 
8-DIP(W) 7~50 30 5,000 | 516-1025-5-ND 1.90 15.20 125.40 — | HCNW135 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1030-5-ND 1.43 11.40 94.05 — | HCPL-0452 ne 1 
8-DIP 19-50 30 3,750 | 516-1029-5-ND 1.47 12.25 98.00 — | HCPL-4502 Anode 2 
5 8-DIP(W) 19-50 30 5,000 | 516-1031-5-ND 2.00 16.00 132.00 — | HCNW4502 seas ; 
8-DIP 19-50 30 3,750 | 516-1032-5-ND 1.88 15.00 123.75 — | HCPL-4503 
8-SOIC 19-50 30 3,750 | 516-1033-5-ND 2.05 16.40 135.30 — | HCPL-0453 
8-DIP(W) 19~50 30 5,000 | 516-1034-5-ND 2.41 19.80 160.50 — | HCNW4503 
$ 8-DIP 26~65 30 3,750 | 516-1035-5-ND 2.10 16.80 138.60 — | HCPL-4504 weid 
8-DIP(W) 25~65 30 5,000 | 516-1037-5-ND 2.68 22.02 178.50 — | HCNW4504 ‘Anede> Tl 
8-SMD 44~90 30 3,750 | 516-1039-5-ND 2.38 19.00 156.75 — | HCPL-4506#300 Cathode 3 Gf 
10 8-SOIC 44~90 30 3,750 | 516-1040-5-ND 2.86 23.50 190.50 — | HCPL-0466 no4q 
8-DIP(W) 44~90 30 5,000 | 516-1041-5-ND 2.75 22.57 183.00 — | HCNW4506 
8-DIP 7~50 30 3,750 | 516-1042-5-ND 2.10 16.80 138.60 — | HCPL-2530 Fig. 10 
8-SOIC 7~50 30 3,750 | 516-1043-5-ND 3.04 24.98 202.50 — | HCPL-0530 
8-DIP 19~50 30 3,750 | 516-1044-5-ND 2.20 17.60 145.20 — | HCPL-2531 Net ( 
44 8-SMD 19-50 30 3,750 | 516-1045-5-ND 2.25 18.00 148.50 — | HCPL-2531#300 Anode 2 [Y 
8-SOIC 19-50 30 3,750 | 516-1046-5-ND 3.15 25.90 210.00 — | HCPL-0531 Cathode 3] 
8-SOIC 19-50 30 3,750 | 516-1047-5-ND 4.79 39.44 319.50 — | HCPL-0534 Nea 
8-SOIC 15~50 3.3 3,750 | 516-1048-5-ND 3.42 28.12 228.00 — | HCPL-053L 
+8MBd 4DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) (Continued) 
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TECHNOLOGIES 
Optocouplers (Cont.) 
CTR T&R 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. Package (%) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP 7~50 15 3,750 516-1597-5-ND 1.35 11.25 90.00 = 6N135-000E 
8-SOIC 7-50 30 3,750 516-1630-5-ND 1.30 10.40 85.80 — | HCPL-0500-000E 
8-DIP(W) 7~50 30 5,000 516-1610-5-ND 1.90 15.20 125.40 = HCNW135-000E 
8-DIP 19~50 15 3,750 516-1520-5-ND 1.13 9.00 74.25 — | 6N136-000E 
8-SMD 19~50 15 3,750 516-1598-5-ND 1.41 11.75. 94.00 = 6N136-300E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1529-1-ND 1.50 12.00 90.00 765.00/M HCPL-0501-500E 
8-DIP(W) 19~50 30 5,000 516-1524-5-ND 2.00 16.00 132.00 — | HCNW136-000E 

8 8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1628-5-ND 1.48 11.80 97.35 = HCPL-0452-000E 

8-DIP 19~50 30 3,750 516-1678-5-ND 1.47 12.25 98.00 = HCPL-4502-000E 
8-DIP(W) 19~50 30 5,000 516-1525-5-ND 2.00 16.00 132.00 = HCNW4502-000E 
8-DIP 19~50 30 3,750 516-1548-5-ND 1.88 15.00 123.75 _ HCPL-4503-000E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1528-5-ND 2.05 16.40 135.30 = HCPL-0453-000E 
8-DIP(W) 19~50 30 5,000 516-1620-5-ND 2.41 19.80 160.50 = HCNW4503-000E 
8-SMD(W) 19~50 30 5,000 516-1621-5-ND 2.45 20.17 163.50 = HCNW4503-300E 
8-DIP 15~22 30 3,750 516-1658-5-ND 1.98 15.80 130.35 = HCPL-2502-000E 
8-DIP 26~65 30 3,750 516-1479-5-ND 2.10 16.80 138.60 = HCPL-4504-000E 

9 8-SOIC 26~65 30 3,750 516-1629-5-ND 2.30 18.40 151.80 = HCPL-0454-000E 

8-SMD(W) 23~25 30 5,000 516-1622-5-ND 2.72 22.39 181.50 = HCNW4504-300E 
8-DIP 44~90 30 3,750 516-1549-5-ND 2.33 18.60 153.45 _— HCPL-4506-000E 

10 8-DIP(W) 44~90 30 5,000 516-1623-5-ND 2.75 22.57 183.00 = HCNW4506-000E 

8-SMD(W) 44~90 30 5,000 516-1624-5-ND 2.79 22.94 186.00 _ HCNW4506-300E 
8-DIP 7~50 30 3,750 516-1659-5-ND 2.10 16.80 138.60 = HCPL-2530-000E 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1631-5-ND 3.04 24.98 202.50 _— HCPL-0530-000E 
8-DIP 19~50 30 3,750 516-1474-5-ND 2.20 17.60 145.20 = HCPL-2531-000E 

Tl 8-SMD 19~50 30 3,750 516-1660-5-ND 2.25 18.00 148.50 — | HCPL-2531-300E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1484-1-ND 2.84 24.85 198.80 1846.00/M HCPL-0531-500E 
8-SOIC 19~50 30 3,750 516-1530-5-ND 3.15 25.90 210.00 = HCPL-0531-000E 
8-SOIC 15~50 3.6 3,750 516-1632-5-ND 3.42 28.12 228.00 = HCPL-053L-000E 

High Bandwidth Analog/Video Optocouplers 
CTR Bandwidth Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package % (Typ.) MHz (Typ.) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
8-DIP(W) 52 9 30V 5,000 516-1050-5-ND 2.72 22.39 181.50 HCNW4562 
8 8-SMD(W) 52 9 30V 5,000 516-1051-5-ND 2.77 22.76 184.50 HCNW4562#300 
8-DIP 45 17 30V 3,750 516-1052-5-ND 2.32 19.06 154.50 HCPL-4562 
RoHS Compliant 
8 8-DIP 45 i7 30V 3,750 516-1679-5-ND 2.32 19.06 154.50 HCPL-4562-000E 
Logic Gate Optocouplers - 5MBd, 8MBd 
Common 
Mode Supply] Isolated Digi-Key Pricing Tape and Reel* Avago 

Fig. Package Rejection _|Voltage| Voltage Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 

12 8-SMD 1,000V/ys 20 3,750 516-1054-5-ND 2.54 20.91 169.50 = — | HCPL-2200#300 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-2-ND = = — | 1,500 1560.00/M | HCPL-0201#500 
8-SOIC 1,000V/ys 20 3,750 516-1055-5-ND 2.66 21.83 177.00 — | HCPL-0201 
8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1056-2-ND = = — | 1,500 1794.00/M | HCPL-0211#500 

13 8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1056-5-ND 3.06 25.16 204.00 _ — | HCPL-0211 
8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1057-5-ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2201 

8-DIP(W) 5,000V/~s 20 5,000 516-1065-5-ND 3.15 25.90 210.00 — — | HCNW2211 
8-SMD(W) 5,000V/us 20 5,000 3.20 26.27 213.00 = — | HCNW2211#300 

14 8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1058-5-ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2202 

15 8-DIP 5,000V/Us 20 3,750 516-1063-5-ND 8.21 67.53 547.50 = — | HCPL-2232 

16 8-DIP 100V/ys 5 3,750 516-1068-5-NDt 4.50 37.00 300.00 = — | HCPL-2300 
8-SMD 100V/us 5 3,750 516-1069-5-NDt 4.55 37.37 303.00 = — | HCPL-2300#300 

RoHS Compliant 

12 8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1647-5-ND 2.50 20.54 166.50 = — | HCPL-2200-000E 
8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1648-1-ND 2.54 20.91 169.50 | 1,000 1431.00 | HCPL-2200-500E 
8-SOIC 1,000V/ys 20 3,750 516-1483-1-ND 2.40 21.00 168.00 | 1,500 1560.00/M | HCPL-0201-500E 
8-SOIC 1,000V/ys 20 3,750 516-1704-5-ND 2.66 21.83 177.00 = — | HCPL-0201-000E 
8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1625-5-ND 3.06 25.16 204.00 = — | HCPL-0211-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 2.84 24.85 198.80 | 1,500 1747.08/M | HCPL-0211-500E 

13 8-DIP 1,000V/ys 20 3,750 516-1649-5-ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2201-000E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1537-5-ND 2.75 22.57 183.00 = — | HCPL-2211-000E 

8-SOIC(W) 1,000V/us 20 3,750 516-1614-5-ND 2.90 23.87 193.50 = — | HCNW2201-000E 
8-DIP(W) 5,000V/ys 20 5,000 516-1615-5-ND 3.15 25.90 210.00 = — | HCNW2211-000E 
8-SMD(W) 5,000V/ys 20 5,000 516-1616-5-ND 3.20 26.27 213.00 = — | HCNW2211-300E 

id 8-DIP 1,000V/us 20 | 3,750 516-1650-5-ND 2.43 19.98 162.00 _ — | HCPL-2202-000E 
8-DIP 5,000V/us 20 | 3,750 516-1651-5-ND 2.75 22.57 183.00 = — | HCPL-2212-000E 
8-DIP 1,000V/y1s 20 3,750 516-1582-5-ND 6.35 52.17 423.00 at — | HCPL-2231-000E 

15 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1652-5-ND 6.39 52.54 426.00 = — | HCPL-2231-300E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1473-5-ND 8.21 67.53 547.50 = — | HCPL-2232-000E 
8-SMD 5,000V/ys 20 3,750 516-1653-5-ND 8.26 67.90 550.50 =. — | HCPL-2232-300E 
8-SOIC 100V/s 5 3,750 516-1626-5-NDt 5.78 47.55 385.50 = — | HCPL-0300-000E 

16 8-DIP 100V/ps 5 3,750 4.50 37.00 300.00 = — | HCPL-2300-000E 
8-SMD 100V/ps 5 3,750 516-1654-5-NDt 4.55 37.37 303.00 _ — | HCPL-2300-300E 

Logic Gate Optocouplers - 10MBd 
Common Sup- T&R 
Mode ply |lsolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Package Rejection Volt. | Voltage Part No. il 10 100 1,500* Part No. 
Yes 8-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1071-2-ND _ a _— 936.00/M HCPL-0600#500 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1075-2-ND = = = 936.00/M HCPL-0601#500 
17 | Yes 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1076-5-ND 1.68 13.40 110.55 = HCPL-2601 
Yes 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1077-5-ND 1.73 13.80 113.85 = HCPL-2601#300 
Yes 8-SMD 15,000 V/us 5 3,750 516-1079-5-ND 1.73 14.25 115.50 = HCPL-2611#300 


+ 8MBd_ + Dual Channel 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 
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Logic Gate Optocouplers - 10MBd (Cont) 


Common Sup- T&R 
Mode ply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Package Rejection Volt. | Voltage Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
Yes 8-SOIC 15,000 V/s 5 3,750 516-1080-2-ND = = = 1196.00/M HCPL-0611#500 
17 | Yes 8-SOIC 15,000 V/ys 5 3,750 516-1080-5-ND 2.03 16.65 135.00 = HCPL-0611 
Yes 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1085-5-ND 2.48 20.35 165.00 = HCPL-061N 
No 8-SOIC 10,000 V/ps 5 3,750 516-1088-5-ND 4.10 33.67 273.00 = HCPL-0630 
No 8-DIP 10,000 V/ps 5 3,750 516-1089-5-ND 3.04 24.98 202.50 = HCPL-2631 
No 8-SMD 10,000 V/ps 5 3,750 516-1090-5-ND 3.08 25.35 205.50 = HCPL-2631#300 
18 No 8-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1091-2-ND = = = 2392.00/M HCPL-0631#500 
No 8-SOIC 15,000 V/ps 5 3,750 516-1093-5-ND 6.75 55.50 450.00 = HCPL-0661 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1095-2-ND = = = 3081.00/M HCPL-063A#500 
No 8-DIP 25,000 V/us 5 5,000 516-1096-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-263N 
20 No 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1098-5-ND 2.70 22.20 180.00 = HCPL-760 
No 8-DIP 15,000 V/us 5 3,750 516-1099-5-ND 2.90 23.87 193.50 = HCPL-7611 
RoHS Compliant 
Yes 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1521-5-ND 1.25 10.00 82.50 = 6N137-000E 
Yes 8-SMD 10,000 V/ps 5 3,750 516-1599-5-ND 1.30 10.40 85.80 = 6N137-300E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1485-1-ND 1.80 14.40 118.80 936.00/M HCPL-0600-500E 
Yes | 8-DIP(W) 10,000 V/us 5 5,000 516-1611-5-ND 2.35 18.80 155.10 = HCNW137-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1471-5-ND 1.75 14.00 115.50 = HCPL-0601-000E 
Yes 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1540-5-ND 1.68 13.40 110.55 _ HCPL-2601-000E 
Yes 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1661-5-ND 1.73 13.80 113.85 = HCPL-2601-300E 
17 | Yes 8-DIP 15,000 V/us 5 3,750 516-1663-5-ND 1.88 15.00 123.75 _ HCPL-2611-000E 
Yes 8-SOIC 15,000 V/us 5 3,750 516-1634-5-ND 2.03 16.65 135.00 = HCPL-0611-000E 
Yes 8-SOIC 15,000 V/us 5 3,750 516-1486-1-ND 1.84 16.10 128.80 1196.00/M HCPL-0611-500E 
Yes | 8DIP(W) 5,000 V/s if 3,750 516-1617-5-ND 2.50 20.54 166.50 — HCNW2601-000E 
Yes | 8-DIP(W) 15,000 V/us 5 5,000 516-1618-5-ND 2.70 22.20 180.00 — HCNW2611-000E 
Yes | 8-SMD(W) 15,000 V/us 5 5,000 516-1619-5-ND 2.75 22.57 183.00 = HCNW2611-300E 
Yes 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1635-5-ND 2.32 19.06 154.50 = HCPL-061A-000E 
Yes 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1579-5-ND 2.48 20.35 165.00 = HCPL-061N-000E 
No 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1475-5-ND 2.81 23.13 187.50 _— HCPL-2630-000E 
No 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1665-5-ND 2.86 23.50 190.50 = HCPL-2630-300E 
No 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1487-1-ND 3.68 32.20 257.60 2392.00/M HCPL-0630-500E 
No 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1541-5-ND 3.04 24.98 202.50 — HCPL-2631-000E 
No 8-SMD 10,000 V/us 5 3,750 516-1666-5-ND 3.08 25.35 205.50 = HCPL-2631-300E 
No 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1580-1-ND 5.52 46.00 368.00 2392.00/M HCPL-0631-500E 
18 No 8-SOIC 10,000 V/ps 5 3,750 516-1472-5-ND 4.10 33.67 273.00 _— HCPL-0631-000E 
No 8-DIP 15,000 V/us 5 3,750 516-1680-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-4661-000E 
No 8-SOIC 15,000 V/us 5 3,750 516-1533-5-ND 6.75 55.50 450.00 _— HCPL-0661-000E 
No 8-DIP 5,000 V/s 5 1,000 516-1667-5-ND 4.39 36.08 292.50 = HCPL-263A-000E 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1531-5-ND 5.29 43.48 352.50 _— HCPL-063A-000E 
No 8-DIP 25,000 V/us 5 5,000 516-1669-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-263N-000E 
No 8-SOIC 25,000 V/us 5 3,750 516-1532-5-ND 6.98 57.35 465.00 = HCPL-063N-000E 
19 No 5-SOIC 10,000 V/us 7 3,750 516-1692-5-ND 1.88 15.00 123.75 — HCPL-M600-000E 
No 5-SOIC 15,000 V/us 5 3,750 516-1554-5-ND 2.38 19.00 156.75 = HCPL-M611-000E 
20 No 8-DIP 5,000 V/us 7 3,750 516-1687-5-ND 2.70 22.20 180.00 = HCPL-7601-000E 
Optocouplers - 15MBd 
Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE Package Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
17 Yes 8-DIP 90ns; 75ns 3.3 3,750 516-1101-5-ND 2.15 17.20 141.90 HCPL-260L 
18 No 8-DIP 90ns; 75ns 3.3 3,750 516-1102-5-ND 3.60 29.60 240.00 HCPL-263L 
RoHS Compliant 
17 Yes 8-SOIC 90ns; 75ns 3.3 15,000 516-1633-5-ND 2.00 16.00 132.00 HCPL-060L-000E 
18 No 8-DIP 90ns; 75ns 3.3 15,000 516-1668-5-ND 3.60 29.60 240.00 HCPL-263L-000E 
No 8-SOIC 90ns; 75ns 3.3 3,750 516-1581-5-ND 4.59 37.74 306.00 HCPL-063L-000E 
21 _ 8-SOIC 52ns; 44ns A 560 516-1602-5-ND 4.05 33.30 270.00 ACSL-6210-00RE 
22 = 16SOIC 52ns; 44ns ir 560 516-1603-5-ND 7.20 59.20 480.00 ACSL-6400-00TE 
Optocouplers - 20MBd 
Delay Supply Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE Package Time Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
23 Yes 8-DIP 60ns 5 3,750 516-1104-5-ND 5.99 49.21 399.00 | HCPL-2400 
24 No 8-SMD 60ns 5 3,750 516-1107-5-ND 12.02 98.79 801.00 | HCPL-2430#300 
RoHS Compliant 
23 Yes 8-DIP 60ns 5 3,750 516-1655-5-ND 5.99 49.21 399.00 | HCPL-2400-000E 
Yes 8-SMD 60ns 5 3,750 516-1656-5-ND 6.03 49.58 402.00 | HCPL-2400-300E 
24 No 8-DIP 60ns 5 3,750 516-1539-5-ND 12.06 99.16 804.00 | HCPL-2430-000E 
No 8-SMD 60ns 5 3,750 516-1657-5-ND 12.02 98.79 801.00 | HCPL-2430-300E 
High Speed CMOS Optocouplers 
Transfer Delay T&R 
Rate Time Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | Package (Mb/s) (ns) Voltage | Voltage Part No. ‘ll 10 100 1,500* Part No. 
8-SOIC 25 40 3,750 516-1113-5-ND 5.40 44.40 360.00 —J| HCPL-0720 
25 8-SMD 12.5 40 3,750 516-1115-5-ND 4.32 35.52 288.00 —| HCPL-7710#300 
8-SOIC 12.5 40 5 3,750 516-1116-2-ND _— _— — 2756.00/M | HCPL-0710#500 


+ 8MBd_ + Dual Channel 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 
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(Cont.) 
TECHNOLOGIES 
High Speed CMOS Optocouplers (Cont.) 
Transfer Delay T&R 
Rate Time Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | Package (Mb/s) (ns) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500* Part No. 
26 8-SOIC 15 60 5 3,750 516-1117-5-ND¢ 7.43 61.05 495.00 — | HCPL-0738 
RoHS Compliant 
8-SOIC 50 22 5 3,750 516-1640-5-ND 6.68 54.95 445.50 —| HCPL-0723-000E 
8-DIP 25 40 5 3,750 516-1550-5-ND 5.72 46.99 381.00 —| HCPL-7721-000E 
8-SOIC 25 40 5 3,750 516-1639-5-ND 6.08 49.95 405.00 —| HCPL-0721-000E 
8-DIP 25 40 5 3,750 516-1689-5-ND 4.95 40.70 330.00 — | HCPL-7720-000E 
25 8-SOIC 25 40 5 3,750 516-1534-5-ND 5.49 45.14 366.00 — | HCPL-0720-000E 
8-DIP 12.5 40 5 3,750 516-1480-5-ND 4.37 35.89 291.00 —| HCPL-7710-000E 
8-SMD 12.5 40 5 3,750 516-1688-5-ND 4.32 35.52 288.00 —| HCPL-7710-300E 
8-SOIC 12.5 40 5 3,750 516-1705-5-ND 4.82 39.59 321.00 —J| HCPL-0710-000E 
8-SOIC 12.5 40 5 3,750 516-1489-1-ND 4.32 37.80 302.40 2808.00/M | HCPL-0710-500E 
26 8-SOIC 15 60 5 3,750 516-1536-5-ND 7.52 61.79 501.00 —| HCPL-0738-000E 
Integrated Driver Optocouplers 
Input Output Supply |Isolated| Delay Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Current Current Voltage | Voltage; Time Part No. 1 10 100 Part No. 
27 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 5.00yus 516-1118-5-ND 2.13 17.00 140.25 HCPL-3000 
28 8-DIP 12mA 0.1A 24 5,000 | 2.00us 516-1119-5-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3100 
30 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1123-5-ND 3.04 24.98 202.50 HCPL-J312 
30 8-DIP 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50yus 516-1125-5-ND 2.43 19.98 162.00 HCPL-3150 
32 16-SOIC. 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50yus 516-1129-5-ND$ 5.36 44.03 357.00 HCPL-315J 
34 16-SOIC. 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1128-5-ND$ 2.70 22.20 180.00 HCPL-314J 
RoHS Compliant 
27 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 5.00us 516-1670-5-ND 2.13 17.00 140.25 HCPL-3000-000E 
28 8-DIP 12mA 0.1A 35 5,000 | 2.00yus 516-1671-5-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3100-000E 
29 8-DIP 8mA 0.1A 35 5,000 | 0.50us 516-1672-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-3101-000E 
30 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50us 516-1476-5-ND 2.45 19.60 161.70 HCPL-3120-000E 
30 8-SMD 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1544-5-ND 2.25 18.50 150.00 HCPL-3120-300E 
31 8-DIP(W) 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1470-5-ND 3.49 28.68 232.50 HCNW83120-000E 
30 8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50us 516-1584-1-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3150-500E 
30 8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50us 516-1584-2-ND 1430.00/1,000 HCPL-3150-500E 
30 8-DIP 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20us 516-1674-5-ND 2.81 23.13 187.50 HCPL-3180-000E 
30 8-SMD 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20us 516-1675-5-ND 2.86 23.50 190.50 HCPL-3180-300E 
33 8-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1527-5-ND 1.88 15.00 123.75 HCPL-0314-000E 
32 8-DIP 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1583-5-ND 1.80 14.40 118.80 HCPL-3140-000E 
32 16-SOIC. 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50us 516-1673-5-ND 5.36 44.03 357.00 HCPL-315J-000E 
34 16-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70us 516-1477-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-314J-000E 
= 16-SOIC. 1pA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus 516-1478-5-ND 4.61 37.93 307.50 HCPL-316J-000E 
AC/DC Logic Interface Optocouplers 
Hysteresis Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package (Typ.) Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
35 8-SMD 1.2mA 40us 18 3,750 516-1132-5-ND 3.24 26.64 216.00 HCPL-3700#300 
8-SMD 0.6mA 40us 18 3,750 516-1134-5-ND 5.04 41.44 336.00 HCPL-3760#300 
RoHS Compliant 
8-SOIC 1.2mA 40us 18 3,750 516-1627-ND 3.22 26.46 214.50 HCPL-0370-000E 
35 8-DIP 1.2mA 40us 18 3,750 516-1545-5-ND 3.20 26.27 213.00 HCPL-3700-000E 
8-SMD 1.2mA 40us 18 3,750 516-1676-5-ND 3.24 26.64 216.00 HCPL-3700-300E 
8-DIP 0.6mA 40us 18 3,750 516-1677-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-3760-000E 
High Linearity Analog Optocouplers 
Current 
Transfer Reverse Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Ratio (%) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP(W) 0.25 ~ 0.75 “15 5,000 516-1522-5-ND 2.99 24.61 199.50 | HCNR200-000E 
36 8-DIP(W) 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1523-5-ND 3.98 32.75 265.50 | HCNR201-000E 
8-SMD 0.25 ~ 0.75 -15 5,000 516-1608-5-ND 3.04 24.98 202.50 | HCNR200-300E 
8-SMD 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1609-5-ND 4.03 33.12 268.50 | HCNR201-300E 
Miniature Analog Isolation Amplifiers 
Gain Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Tol. + Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
37 8-SMD 5% 9.90us 6 3,750 516-1138-5-ND 3.87 31.82 258.00 HCPL-7520-300 
RoHS Compliant 
8-DIP 3% 9.90us 6 3,750 516-1682-5-ND 4.16 34.23 277.50 HCPL-7510-000E 
8-SMD 3% 9.90us 6 3,750 516-1683-5-ND 4.21 34.60 280.50 HCPL-7510-300E 
8-DIP 5% 9.90us 6 3,750 516-1684-5-ND 3.83 31.45 255.00 HCPL-7520-000E 
8-DIP 3% 9.90us 5 3,750 516-1481-5-ND 8.44 69.38 562.50 HCPL-7800-000E 
37 8-SMD 3% 9.9018 5 3,750 516-1551-5-ND 8.48 69.75 565.50 | HCPL-7800-300E 
8-DIP 1% 9.90us 5 3,750 516-1552-5-ND 10.98 90.28 732.00 HCPL-7800A-000E 
8-SMD 1% 9.90us 5 3,750 516-1553-5-ND 11.03 90.65 735.00 HCPL-7800A-300E 
8-DIP 5% 9.90us 5 3,750 516-1482-5-ND 4.95 40.70 330.00 HCPL-7840-000E 
8-SMD 5% 9.90us 5 3,750 516-1690-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-7840-300E 
= 16-SOIC. 5% 20.00us 5 3,750 516-1691-5-ND 6.68 54.95 445.50 HCPL-788J-000E 


+ 8MBd_ + Dual Channel 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 
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& 118 Vpp2 
TECHNOLOGIES FH 117 OUT, 
3 é [16 OUTp 
Line Receivers &|  Hsenp, 
Delay Output Supply Isolated Digi-Key Pricing Avago 7 
Fig. | Package| Time Current Voltage Voltage Part No. i 10 100 Part No. : B ie one 
38 8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1146-5-ND 5.72 46.99 381.00 | HCPL-2602 O14 our, 
RoHS Compliant {1 13 OUT: 
38 8-DIP | 100ns 50mA 5 3,750 516-1662-5-ND 5.72 46.99 381.00 | HCPL-2602-000E b " cae 
38 8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1664-5-ND 9.00 74.00 600.00 | HCPL-2612-000E HioNc . 
[19 GNDp 
20mA Loop Transmitters/Receivers 
1116 Vpp2 
Supply Delay Isolated Digi-Key Pricing Avago [115 GND 
Fig. Package Voltage Time Voltage Part No. u 10 100 Part No. 5 (14 OUT; 
$t4>1113 ouT, 
RoHS Compliant 2 112 OUT3 
39 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60us 3,750 516-1546-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4100-000E & F111 Ng 
1110 NC 
40 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60us 3,750 516-1547-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4200-000E [9 GND2 


Digital Isolators 


CONFIG. 
Transfer INTER- | con. 
N er An FACE IvERSION 
jo. of Rate Supply Digi-Key Pricing Avago INTER- 
Fig. Package Circuits (Bits, Bytes) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. cir | FACE 
4 8-SOIC 1 100Mb/s 3~5.5 516-1150-5-ND 4.05 33.30 270.00 | HCPL-0900 THRESH 
42 8-SOIC 2 100Mb/s 3~5.5 516-1151-5-ND 5.85 48.10 390.00 | HCPL-0930 Tose 
43 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~55 516-1152-5-ND 8.51 69.93 567.00 | HCPL-090J 
44 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~55 516-1153-5-ND 8.51 69.93 567.00 | HCPL-092J ig. Isolation 
joundary 
RoHS Compliant t 
i 
45 16-SOIC _ _ 45~55 516-1645-ND 4.07 33.49 271.50 | HCPL-0872-000E IS 
SiGMa | 
46 8-DIP _ _ 45~55 516-1685-ND 7.72 63.46 514.50 | HCPL-7560-000E [pecan 
46 8-SMD _ _ 45~5.5 516-1686-ND 7.72 63.46 514.50 | HCPL-7560-300E i 


+ 8MBd +DualChannel *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 


ANALOG 
DEVICES iCoupler® Digital Isolators 


iCoupler® isolation technology combines the dec isolation properties of microtransformers with semiconductor processing techniques to provide performance, power and integration benefits superior to those offered by 
traditional optocoupler technology. iCoupler® components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode transient immunity and operate at lower power levels than optocouplers. They 
operate over wider temperature and supply voltage ranges than their optical competition. The iCoupler® technology rescues modern designs from the poorly controlled, temperature sensitive and time-dependent current 
transfer characteristics of standard optocouplers. 


Supply Package Max. Data Rate Digi-Key Price Each Fig. 1 
Fig. Voltage Type Mbps Part No. 1 25 100 S- 
Single Channel Vpp1 
25 ADUM1100ARZ-ND: 4.10 3.28 2.55 V4 
25 ADUM1100AR-RL7CT-ND 4.10 3.28 2.55 (Data in) 
! es0y ple 25 ADUM1100AR-RL7TR-NDt 2321 .00/1,000 ppt [i> 
100 ADUM1100BRZ-ND: 4.68 3.75 2.92 (Data out) 
Dual Channel GND Update aichdog 
1 ADUM1200ARZ-ND: 3.08 2.47 1.92 
10 ADUM1200BRZ-ND: 4.48 3.59 2.79 
2 2.7/5.5V 8-SOIC 10 ADUM1200BR-RL7CT-ND 4.48 3.59 2.79 : 
10 ADUM1200BR-RL7TR-NDt 2537.00/1,000 Fig. 3 
25 ADUM1200CRZ-ND: 5.52 4.42 3.73 
1 ADUM1201ARZ-ND: 3.08 2.47 1.92 
: elPay eeole 10 ADUM1201BRZ-ND: 4.48 3.59 2.79 
Triple Channel 
1 ADUM1300ARW-ND 4.10 3.28 2.55 
1 ADUM1300ARWZ-ND: 4.10 3.28 2.55 
10 ADUM1300BRW-ND 5.46 4.37 3.69 
4 eUeaY Teepe 10 ADUM1300BRWZ-ND: 5.46 4.37 3.69 
90 ADUM1300CRW-ND 8.24 6.60 5.57 
90 ADUM1300CRWZ-ND: 8.24 6.60 5.57 
1 ADUM1301ARW-ND 4.10 3.28 2.55 
5 3.0/5.0V 16-SOIC 1 ADUM1301ARWZ-ND: 4.10 3.28 2.55 
10 ADUM1301BRWZ-ND: 5.46 4.37 3.69 
90 ADUM1301CRWZ-ND: 8.24 6.60 5.57 
Quad Channel 
1 ADUM1400ARW-ND 4.86 3.89 3.29 
6 3.0/5.0V 16-SOIC 1 ADUM1400ARWZ-ND: 4.86 3.89 3.29 
10 ADUM1400BRWZ-ND: 7.28 5.83 4.92 
90 ADUM1400CRWZ-ND: 9.76 7.81 6.59 
1 ADUM1401ARW-ND 4.86 3.89 3.29 
1 ADUM1401ARWZ-ND: 4.86 3.89 3.29 
7 3.0/5.0V 16-SOIC 10 ADUM1401BRWZ-ND: 7.28 5.83 4.92 
90 ADUM1401CRW-ND 8.13 7.32 6.50 
90 ADUM1401CRWZ-ND: 8.13 7.32 6.50 
1 ADUM1402ARW-ND 4.86 3.89 3.29 
1 ADUM1402ARWZ-ND: 4.86 3.89 3.29 
10 ADUM1402BRW-ND 7.28 5.83 4.92 
: saalaad tes0le 10 ADUM1402BRWZ-ND: 7.28 5.83 4.92 
90 ADUM1402CRW-ND 8.13 7.32 6.50 
90 ADUM1402CRWZ-ND: 8.13 7.32 6.50 
t Tape and Reel Part Number RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP OPIC™ Photointerrupter 


microgtecrronics PhoOtointerru pter 


See below for JST 
Mating Connector 


Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall |Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max. | (us) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3/4 4.2 PCB | 425-1058-5-ND 1.14 95  .76 |GP1S59 
35 20 35/35 1.6 PCB | 425-1062-5-ND 1.23 1.03.82 |GP1S95 
38/48 2.0 PCB | 425-1056-5-ND 99 83 66 | GP1S56T 
50/50 1.0 PCB | 425-1041-5-ND 56 39 28 | GP1SO96HCZ oe 
Constant voltage circuit 
1 35 20 50/50 2.0 PCB | 425-1039-5-ND* 56 39 28 | GP1S093HCZ Fiala pa lege 
50/50 2.0 PCB | 425-1042-5-ND 56 39 = .28 | GP1S097HCZ 
50/50 3.0 PCB | 425-1040-5-ND 56 39 = .28 | GP1SO94HCZ 
20 50/50 3.0 PCB | 425-1964-5-ND& 56 39 .28 |GP1SO94HCZOF i 
35 40 80/70 | 5.0 | PCB | 425-1035-5-ND 1.02 .85 68 |GPIL53V Biniamim 
40 130/100 10 PCB | 425-1036-5-ND 1.75 1.40 1.16 |GP1L57 
425-1038-1-NDt 54 45 36 Detector Sensing Tube 
2 35 20 50/50 20 | SMD 425-1038-2-ND# 504.00/2,000 GPISOSZHCPI vec Icc Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
—— Fig. | (V) Typ. |(mA) Max.) (mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
3 35 40 80/70 3.0 PCB | 425-1034-5-ND 1.14 95 .76 |GP1L52V 
1 5 20 3.4 PCB 425-1064-NDt 6.37 5.24 4.25 | GPIA35RV 
4 35 20 50/50 1.5 PCB | 425-1046-5-ND 1.33 1.06 88 |GP1S39 
2 5 30 5.0 Connector | 425-1071-5-ND 3.71 3.06 2.48 | GP1A23LC 
5 35 20 3/4 30 PCB 425-1048-5-ND 1.02 85 68 |GP1S51V 
425-1970-5-NDA 1.05 .88  .70 |GP1S51VJOOOF 3 5 16.5 5.0 Connector | 425-1771-5-ND§ 1.17 98 .78 | GP1A073LCS 
6 35 20 3/4 3.0 PCB | 425-1053-5-ND 99 83.66 |GP1S561 4 5 50 3.0 PCB 425-1073-5-ND 1.28 = 1.02 .85 | GP1ASOHR 
7 35 20 3/4 3.0 | PCB | 425-1055-5-ND 81.68.54 | GP1S563 5 5 20 — | Connector | 425-1072-5-ND* 2.48 2.04 1.65 | GP1A44E1 
* Low profile +CutTape — # Tape and Reel & RoHS Compliant 2.0 1.2 PCB 425-1085-5-ND) 1.02 85 .68 | GP1A9ILR 
P 7 20 5.0 PCB 425-1079-5-ND 1.55 1.24 1.03 | GP1A58HR 
50 3.0 PCB 425-1075-5-ND 1.50 1.25 1.00 | GP1A52HR 
50 3.0 PCB 425-1076-5-ND# 1.50 1.25 1.00 | GP1A52LR 
7 5 16.5 5.0 Connector | 425-1081-5-ND 1.35 1.08 .90 | GP1A73A 
8 5 20 3~7 Connector | 425-1912-NDt 3.69 3.04 2.46 | GP2A231LRSA 


+ Tray (not tube) 


JST Mating Connector, 
Contact and Crimp Tool 


§ Inverted * With actuator QInternal 15K resistor —_ # Inverted type of the HR 


Digi-Key Pricing T&R JST 
Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
3Pos., 2.5mm, Disconnectable Crimp | ass 4o0-ND 635.24 20.97 —) H3P-SHF-AA 
Style NH Connector 
22-26AWG, Tin-Plated Phosphor Bronze | 455 s4o44.ND* — 5.48 24.19 | 130.00/5,000/ SHF-001T-0.88s| 
Crimp Contact 
Detector Sensing |Term- Tube Crimp Tool w/Die for 22-28AWG Contacts /455-1122-ND 367.01/1 —| WC-122 
; Vceo Ic Rise/Fall| Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max.| (us) Typ.| (mm) | Type | Part No. if 10 100 | Part No. 
1 7 VCC 30 1000 5~15 | PCB | 425-1086-5-ND 4.66 3.83 3.11 | GP2A200LCS 
20 | 2020 | 6~.8 | Pc |425-1093-5-ND 847056 |GP2s24 SHARP 
2 36 20 50/50 |1.5~6.5} PCB | 425-1096-5-ND 1.60 1.28 1.06 | GP2S40 MICROELECTRONICS 
3 35 50 80/70 6 ~.8 | SMD | 425-1092-5-ND* 11 93 .74 | GP2L26 H 
Tilt Sensor 
4] 35 20 | 20720 | 6-8 |smp [420 1091NDE = 111 9874 bogort 
a aie 425-1094-2-ND# 481.00/1,000 Features: * Subminiature * 2-phase output type ¢ Able to 
- - detect the tilt direction of both side (+90°) by the position of 
5 35 20 20/30 6 PCB | 425-1095-5-ND 1.28 1.02 -85 | GP2S28 rolling ball * High reliability due to non-contact structure 
B -4- Applications: » Digital cameras * Camcorders 
6 | 35 20 | 2020 | 1 |smp[4261097-1-ND= = 514834 Gog gg : 
425-1097-2-ND# 476.00/2,000 Deleon Tube 
425-1913-1-ND+ 117 98 78 Vceo Ic Rise/Fall | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
7 35 20 20/20 | 1.2~5.5) SMD ERGOT Perth GP2S700HCP (V) Max. | (mA) Max. | (us) Typ. | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
* Darlington Cut Tape __ # Tape and Reel 35 20 50/50 PCB 425-1045-5-ND 1.95 1.56 1.29 | GP1S36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1867 


SHARP. IR Emitters, Photo Transistors Blue Sensitive Photodiodes 
MICROELECTRONICS and Diodes Features: 


+ Lead Free/RoHS Compliant * Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye 


7 = = * Compact flat package * Low dark current « Infrared light cut-off type 
Fig.3 <> Fig.4 <> Fig. 5 Applications: 
| ] + AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for cameras * Strobo- 
ry ry scopes * Precise optical instruments 
Short Cir.| Dark Peak Reverse 
Te T= Current | Current | Sensitivity | Voltage Active Tube 


Is Typ. | Id Typ. | Wavelength Vr Area Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. 6 Fig. 7 (WA) (A) Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0.16 3x10712 560 10 1.55 | 425-2429-5-ND 1.95 1.56 1.29 | BS120E0F 
yy a C t Features: * Compact, thin type * Low dissipation current (Icc: Maximum 20mA) « Single-shot 
0 m p a C detection of house dust Applications: « Air conditioners Air cleaner 
IR Emitters Dust Vec| Dimensions Digi-Key Price Each Sharp 
(V) (mm) Part No. al 25 50 | Part No. 
Optical Peak Sensor 42 | 58x38x207 | 425-1169-ND 15.75 1260 11.03 | GP2Y1001AU 
Forward) Forward | Power Beam Wave- Tube 5 46 x 30 x 17.6 425-1917-ND 11.38 9.10 7.97 | GP2Y1010AU 
Volt. | Current Output Angle length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.) (V) Typ. |(mA) Max. |(mW) Max. |(2x Theta) |(nm) Typ. | Part No. 1 10 100 |Part No. 


425-1022-1-ND¢ 36 30 24 


1.2 50 3.0 20 940 - 2. GL1O0OMNOMP . . 
' a a a JST mating connector, contact and Crimp Too! 


1.2 50 6.0 20 940 | 495-1003-2-ND# -§04,00/2,000  |SL10OMN1MP 
3 1.2 50 2.0 180 950 425-1024-5-NDt 56 39 ~—.28 |GL4100 Digi-Key Pricing Tape & Reel* | JST 
4 1.2 50 3.0 60 950 425-1026-5-ND* 48 33 24 |GL4800 Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
. F F 6-Pos., 1.5mm, Di: table Cri 
Cut Tape #Tapeand Reel + Pale red transparent resin * Pink transparent resin style ZH Cortese able GIMP | 455-1129-ND 76 6.33 25.31 — |ZHR-6 
i 26-28AWG, Tin-Plated Phosphor rans _ anor 
Photo Transistors ronda Crimp Contact 455-1130-1-ND 2.19 9.66 | 130.00/13,000 | $ZH-002T-PO.5 
Peak Grima Tool with Die for 26-26AWG = ESET SEND 367.01/1 — | we-491 
Vceo| Ic | Sensitivity |Rise/Fall| Beam Tube 
Max. |Max.|Wavelength| Typ. Angle Digi-Key Price Each Sharp * i 7 
Fig. | (v) |(mA)| (nm) Typ. (us) |(2xTheta)| Part No. 1 10 100 | Part No. For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
36 | 20 | 900 | 5060 | 30 | dastons-2nbs se6.0/.000. | PTI0OMCOMP 
425-1006-1-ND+O 36.30.24 1 H 
1 [95 | 20] 910 | 5060} 30 | 4oe-to06-2-NDE 336.00/2,000 | PT100MFOMP TO Ss al | BA IIlumination Sensors Dim in mm 
425-1007-1-ND£O 36.30.24 rine A ‘ fs : ee 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1007-2-ND# 252.00/1,500 PT100MFOMP1 SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit Features: 
0 300 30/35 70 425-1009-5-ND 48 33 24 | PT4800 «Small SMD package » Suitable for lead-free soldering and reflow soldering * Low supply voltage: VCC = 2.7V to 5.5V 
20 860 3.0/3.5 70 425-1010-5-NDO 56 39 .28 | PT4800F 
4 35 | 20 860 3.0/3.5 70 425-2378-5-NDOA 56 39.28 | PT4800FEOO0F 
50 800 80/70 70 425-1014-5-ND*§ 60 42  .30 | PT4810 
50 860 80/70 70 425-1015-5-ND*0 60.42.30 | PT4810F 
20 800 3.0/3.5 26 425-1008-5-ND 48 33 24 | PT480 
20 860 3.0/3.5 26 425-1012-5-NDO 52 36 = .26 | PT480F . 
5 35 | 20 860 3.0/3.5 26 425-2380-5-NDOA 52 36 .26 | PT480FEOOO0F lad 
50 800 80/70 26 425-1013-5-ND§ 52 36 = .26 | PT481 0.15 ¥0.70 
50 860 80/70 26 425-1016-5-NDO 60 42 _.30 | PT481F F 40:75 bax :500.50| 
20 800 2/3 12 425-1019-5-ND 2.43 2.00 1.62 | PT510 1.60 —— 
6 35 | 100 800 350/300 12 425-1020-5-ND 8.57 7.05 5.72 | PT550 
10 800 10/10 12 425-1017-5-ND 2.38 1.90 1.57 | PT501 Tape & Reel* 
7 | 4 | 80 800 10/10 12 425-1018-5-ND 213 1.70 1.41 | PTS01A Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing Toshiba 
8 | 35 | 100 800 350/300 | 100 425-1021-5-NDO 7.43 6.11 4.95 | PT550F Fig. | Sensitivity Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
1 52uA TPS851CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
tCutTape #TapeandReel §Transparentblueresin  ¢ Visible Light cut-off resin, black 2 40H TPS852CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 


* Darlington A RoHS Compliant 


Photo Diodes 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Short Dark . . 
Ciront |curent| Peak |Rise/ SHARP. Distance Measuring Sensors 
Vr | Current Id Sensitivity | Fall Beam Tube MICROELECTRONICS 
Max. Is Max. |Wavelength| Typ. Angle | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) | (WA) Typ.| (nA) | (nm) Typ. | (ns) | (2x Theta)| Part No. 1. 10 100 )Part No. 
2 | 9 | 10 820 | 10 | 4p | 426-1027-1-NDE 3630-24 | Bo oomcomP 
P 425-1027-2-ND# 336.00/2,000 
20 6 10 850 10 go | 425-1028-1-ND¥0 363024 len gomromP 
425-1028-2-ND#0 __336.00/2,000 
2|30| 92 | 20 940 5 —__| 425-1030-5-ND 4.11.93 74 |PD3122F Distance | Diff. of | Output 
= = = 3 re Measuring | Output | Current Tray 
3 45 | 1.0 820 425-1029-5-ND 1.14 95 _.76 |PD101SCOSS Vee itaneaes Volta) | aicc i | oatpetl | Mig Key Price Each {Sharp 
9 | 32 5 30 960 | — 115 | 425-1033-5-NDO 1.05 88 .70 |PD481PI Fig.| (V) | (om) Typ. |(V) Typ. |(mA) Typ.| Type | Part No. 1 25 50 |Part No. 
+CutTape #Tapeand Reel 0 Visible Light cut-off resin, black se00 2.25 33 Analog (g25q162:N0) 1218 9.74 __ 8.53 /GP2D120 
tls 15 = 33 425-1164-5-NDt 1218 974 8.53/GP2D150A 
24 - 33 | Digital | 425-1163-ND 1218 974 8.53/GP2D15 
™ 1; 24 = 30 425-1168-ND 10.00 8.00 7.00 |GP2v0D21YK 
OPIC Light Detectors Dintninin 2/5 80 = 33 [Digital |425-1167-ND 15.63 12.50 10.94 |GP2YODO2VK 
3/5 40 = 28 | Digital | 425-1810-ND 8.03 6.42 _5.33|GP2Y0D340K 
4-30 | 16 425-2498-ND NEW! 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A001KOF 
4|5 | 20-150) 16 30 Analog | 425-2499-ND NEW! 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A002KOF 
Voltage Regulator Syne. Detector Circuit 40-300 | 1.2 425-2500-ND NEW! 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A003KOF 
Comparator 01 - 
Ls t Tube (nota tray) See below for JST Mating Connector 
= Demodulator 
oacicuit 
Plog : ‘ 
JST Mating Connector, Contact and Crimp Tool 
Output | Rise/ Peak Digi-Key Pricing T&R* | UST 
7 Current Fall Beam waves ata ee ' ay Description Part No. 10 100 500 Pricing _| Part No. 
cc jax. yp. ingle eng igi-Key rice Eac! arp a ; 7 
Fig.) (V) | (mA) | (us) |(2xTheta)| (nm) Typ.| Part No. 4 10 100 | Part No. Cane ee 455-1126ND 42 353 14.11 — | PHRS 
425-1178-5-ND* 272 224 1.82 |ISA7IF a 
1) 45-16) 50° | 400/400) 110 940 | 425-2089-5-ND*A 2.72 2.24 1.82 | IS471FE Bare Crnncatect Phosphor 455-1127-1-ND — 3.43 15.1 |128.00/8,000 | SPH-002T-P0.5S 
2a] 27] 01A06"] 30 900__|RA2SanT eI sSAND) 52" 64 AG 18480 Crimp Tool w/Die for 24-30AWG Contacts | 455-1128-ND 367.01 — | we-240 
* Visible light cut-off resin, black A RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1868 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


aaa ST 
FAIRCHILD 
ere 


SEMICONDUCTOR® 


Semiconductor Interrupter Modules 


Ic (on)| Test Slot Lead 
Output | (mA) Conditions Width | Spacing Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. lfNce (mm) (mm) Part No. 1 10 100 500 
B Transistor | 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVA11134-ND 1.11 93 74 52 
B Transistor | 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A1-ND 93 78 62 A4 
1 B Transistor | 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A2-ND 93 78 62 A4 
B Transistor | 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A3-ND 93 78 62 A4 
A Darlington | 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 98 82 65 6 
2 B Transistor | 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVB11134-ND 1.11 93 74 52 
3 Cc Transistor | 0.5 20mA @ 5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 1.14 95 76 54 
B Transistor | 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A1-ND 96 80 64 A5 
4 B Transistor | 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A2-ND 96 80 64 5 
B Transistor | 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.08 90 72 51 
A Darlington | 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 1.08 90 a4 51 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vcc Current (mA) | (ns) Part No. 1 10 100 500 
K T.P. BUFF 4.5-16.0 50 70 H21LTB-ND 117 98 78 55 
5 L TP. INV 4.5-16.0 50 70 H21LTI-ND 117 98 78 55 
M 0.C. BUFF 4.5-16.0 50 70 H21LOB-ND 117 98 78 55 
N 0.C. INV 4.5-16.0 50 70 H21LOI-ND 1.17 98 18 55 
K T.P. BUFF 4.5-16.0 50 70 H22LTB-ND 1.14 95 76 54 
6 iL TP. INV 4.5-16.0 50 70 H22LTI-ND 1.417 98 78 56 
M 0.C. BUFF 4.5-16.0 50 70 H22LOB-ND 1.17 98 78 55 
N 0.C. INV 4.5-16.0 50 70 H22LOI-ND 1.17 98 18 55 
Semiconductor Infrared Photo Detectors 
Min. Reception Peak 
BVcEO| Ic @5Vce| Rise/Fall| Angle | Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit)  (V) (mA) (nsec) +/- Sensitivity | Part No. 1 10 100 500 
F 45 6 8/7 _ 880 BPW36-ND 1.72 1.38 1.04 93 
F 45 6 8/7 _ 880 L14G1-ND 1.72 1.38 1.04 93 
F 45 3 8/7 _ 880 L14G2-ND 1.68 1.35 1.01 91 
F 45 12 8/7 =_ 880 L14G3-ND 1.76 1.41 1.06 95 
7 F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND 1.80 1.44 1.08 97 
F 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND 1.87 1.50 1.13 1.01 
E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND 1.83 1.47 1.10 99 
E 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND 1.77 1.42 1.07 96 
E 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND 1.68 1.35 1.01 91 
F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.80 1.44 1.08 97 
8 F 50 0.5 5/5 60 880 L14C2-ND 1.72 1.38 1.04 93 
F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND 1.76 1.41 1.06 95 
F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.87 1.50 1.13 1.01 
D 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND 50 Al 28 A7 
9 D 30 2 5/5 8 880 QSC113-ND 50 AM .28 A7 
D 30 4 5/5 8 880 QSC114-ND A5 36 27 15 
D 30 1.6 7/7 12 880 QSD122-ND 52 42 31 18 
10 D 30 3.2 77 12 880 QSD123-ND 58 AT 35 .20 
D 30 7.5 77 12 880 QSD124-ND 51 39 29 18 
1 D 30 12 8/8 12 880 QSD722-ND 52 42 31 18 
D 30 3 8/8 12 880 QSD723-ND 58 AT 35 20 
12 D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND AQ 39 30 A7 
D 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND 53 42 32 18 
Logic Detectors 
Peak 
Output Isink ||source| Rise/Fall | Reception | Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vec |(mA) | (mA) (ns) Angle +/- Sensitivity Part No. 1 10 100 500 
G T.P.BUFF | 45-16) 50) 10 70 25 935 QSE156-ND 90 68 51 32 
13 | TP. INV. 45-16} 50} 10 70 25 935 QSE157-ND 90 68 51 32 
H 0.C. BUFF | 45-16] 50 | — 100 25 935 QSE158-ND 90 68 51 32 
J O.C.INV. | 45-16} 50 | — 100 25 935 QSE159-ND 90 68 51 32 
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Infrared Emitting Diodes, 


Photodetectors and Photodiodes 


Features of Infrared Emitting Diodes: * Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges »* Low cost plastic end 
looking package » Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 


Features of Photodetectors and Photodiodes: * Lensed for high sensitivity * Low cost plastic package 


Flat denotes 
Cathode 


(Collector for 160-1031-ND) 


Flat denotes Cathode 


Radiant 


sensitive area 


Infrared Emitting Diodes 


i} Ipk Viewing | Digi-Key Pricing 
Fig. | Vf | Vr | (ma) | amps Angle Part No. 1 10 100 
1 1.2 |. § 50 3 20° 160-1028-ND 24 2.00 16.00 
12°) § 50 3 20° 160-1029-ND 24 2.00 16.00 
2 | 12 5 50 3 40° 160-1061-ND .24 2.00 16.00 
1.3 | 7.2 | 150 3 35° 160-1062-ND 30 2.50 20.00 
a [12 | 5 50 3 40° 160-1063-ND 24 2.00 16.00 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall Digi-Key Pricing 
Fig. | Vce | Vec 1 (ma) (us) Part No. 1 10 100 
1 30 5 2 5 160-1030-ND 15 1.25 10.00 
2 30 § 2 5 160-1031-ND 23 1.88 15.00 
3 30 5 i § 160-1065-ND 23 1.88 15.00 
Photodiodes 
Digi-Key Pricing 
Fig. Description Part No. il 10 100 
4 Black Plastic Diode 160-1032-ND AT 3.88 31.00 
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, = 940nm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Forward Radiant Peak Tape & Reel 
Dim. in mm Voltage If Intensity | Beam| Length} Digi-Key Price Each Pricing | Avago 
Fig.| (V@mA) |(mA)| _m/W/sr__| Angle| (nm) | PartNo. 10 100 1,500 Part No. 
1 | 1.15@20 | 100 | 4@20mA 50° 940 516-1260-ND 1.14 95 16 — | HEMT-3301 
1.50@50 | 100 | 76@100mA | 30° 875 516-1261-ND 15 63 50 — | HSDL-4220 
2 | 1.50@50 | 100 |150@100mA}| 17° 875 516-1262-ND I 63 50 — | HSDL-4230 
1.40@20 | 100 | 36@20mA | 52° 870 516-1706-ND 33 25 21 — | HSDL-4261 
| 1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° 875 516-1263-ND 66 55 A4 — | HSDL-4420 
2.0 3 | 1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° 875 516-1264-1-ND* 69 58 46} —322.00/M | HSDL-4420#011 
1.50@50 | 100 | 32@100mA | 24° 875 516-1265-1-ND* 69 58 46 | 322.00/M | HSDL-4420#031 
(10.67-both a 
= IR Detectors 
Output|Dark) Peak Forward Tape & Reel 
Cur. | Cur. |Sensitivity|Volt.@1mA| Viewing | Digi-Key Price Each Pricing Avago 
Fig.| (WA) |(nA)| (nm) (Typ.) Angle | Part No. il 10 100 1,500 Part No. 
4/16 1 875 0.8V 110° _| 516-1266-ND 68 AT 34 —|_HSDL-5400 
5 | 6.0 1 875 0.8V 28° | 516-1267-ND 68 AT 34 —|_HSDL-5420 
6 | 6.0 1 875 0.8V 28° | 516-1268-1-ND* 54 45 36 252.00/M | HSDL-5420#031 
Ambient Light Photo Sensor 
Supply|Supply| Peak |Viewing) Digi-Key Price Each Tape and Reel Avago 
Fig.| Volt. | Cur. |Sensitivity; Angle Part No. i 10 100 | Size Pricing | Part No. 
7 | 3.3V_| 33pA | 550nm 120° 516-1269-1-ND. 1.75 1.40 1.05] 1,500 892.50/M | HSDL-9000 
8 | 30v | — 550nm = 516-1703-1-ND 13 58 -44| 2,500 370.00/M | HSDL-9001 
Surface Mount Proximity Sensor 
For- Supply | Photo | Dark Tape & Reel 
ward| If Volt. | Cur. | Cur. | Digi-Key Price Each Pricing Avago 
Fig.| Volt. |(Max.)| (Max.) | (Typ.) | (Max.)| Part No. 1 10 100 2,500 Part No. 
9 [1.5V[50mA | 1.3V_ [| .1mA | 10nA | 516-1555-1-ND* 1.83 1.46 1.10 930.76/M | HSDL-9100-021 
Photointerrupter 
Supply | Photo | Dark 
Forward | If Volt. Cur. | Cur. Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Volt. | (Typ.)| (Max.) | (Typ.) | (Typ.) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
to| 1 72v [50mA] 7V" [125nA | 50pA | 516-1270-ND 38.75 31.00 — 23.25] HEDS-1500 
1.6V_|[50mA | 20V_ | 250nA | SpA 516-1604-5-NDt 36.88 — 29.50 25.82} HBCS-1100 


Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects (1-2mm dia.). Use both 


indoors or outdoors for detecting where small body size is desired. Perfect for security, conveyor 
detection as well as emergency stop detection and limit control and more. Sensor not affected by 


ambient light. Comes standard with 2 meter molded cords attached. Terminal Type: 2m Cable. 


Amplified Mini Optical Sensors 
* with Pin Point Beam 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tube 


Amplified Optical Sensors 


EE-SPX74/84 series of 
optical sensors feature a 
snap in connector which 
provides excellent shock 
and vibration resistance 
and prevents accidental 
disconnection of the 


9297B-ND Omron Industrial Opto Sensor, Data Book ... .. $2.00 sensor. 
Sensing Mounting Dist. (Max.) Digi-Key Price Each Omron __ | Sensing | Sensing | Output Digi-Key Price Each Omron 
Method Type/Features |Inches (M/mm)| Part No. 25 100 | Part No. Fig. | Method | Distance | Type Output Part No. 1 25 50 Part No. 
Thrauahce Side/Light-On [39.37 (1M) OR591-ND 108.08 97.28 91.87 | E3T-ST11 1 Slot 3.6mm | nen | Dark-On | ORGIS-ND 8235 74.12 65.88 | EE-SPX740 
Fougn-Beam | side/Dark-On | 39.37 (1M) OR592-ND 108.08 97.28 _91.87 | E3T-ST12 Light-On | OR616-ND 82.35 74.12 65.88_| EE-SPX840 
Reflect. Retro | Side/Light-On | 7.87 (200mm)|— OR593-ND 101.36 91.23 86.16 | ET-SR11 2 | stot | 36mm | nen | Dark-On | OR6I7-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX742 
” Side/Dark-On_| 7.87 (200mm) OR594-ND 101.36 91.23 86.16 | E3T-SR12 i Light-On OR618-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX842 
C B Light-On 59 (15mm) Z1104-ND 67.13 62.16 53.88 | E3T-SL11 3 Slot 3.6mm NPN Dark-On OR619-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX743 
onvergent Beam) Dark-On | 59 (15mm) | _Z1105-ND 67.13 62.16 53.88 | E3T-SL12 : Light-On__| OR620-ND_ 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX843 
Optional Flat Reflector for distances of 10-100 mm 22429-ND 6.25 5.79 5.02 | E39-R37 4 Slot 36 NPN Dark-On OR621-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX741 
e ee Light-On__| OR622-ND 82.35 74.12 65.88 _| EE-SPX841 
Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series. ...| OR623-ND 5.81 5.23 4.65 | EE-1013 
Amplified Optical Sensors 
© One meter sensing distance Y, 4 3h - ifi 
Supply voltage of 5~24 VDC for easy oy Y a Mate) N on Am plified 
interface with TTL circuits, relays @ H 
and programmable controllers & E Optical 
Z/ 


* IP60 sealability rating. Comes with 
two — 2m cables with connectors 


Sensor Side View 


1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on.. OR544-ND 102.60 EE-SPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on . OR545-ND 102.60 EE-SPW411 


Long Distance Amplified Optical Sensors 


These general purpose optical sensors are small DC Sensors (10- 
30VDC Input) available in both a transmitter-receiver pair or a 
reflected beam type with sensing distances of 23 feet (7 meters). 
Ideal for conveyor systems and doorway sensing with direct interface 


to PLC’s. Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. 


sensors include separate transmitter and receiver. Reflective sensors 


include transceiver and E39-R1 reflector. Horizontal 


include mounting bracket. All sensors include mounting hardware. 


Through-beam 


mount sensors. 


Fig.1 — 
Horizontal 


Fig. 2 — Vertical 


Sensors 
Sensing | Sensing Terminal Switch | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Method | Distance Type Time (MS)| Part No. 1 25 50 | Part No. 
mm OR627-ND 1.75 1.58 1.40 | EE-SX1081 
2mm OR624-ND 175 158 140 | EE-SX1018 
5mm OR625-ND 163 147 1.30 | EE-Sx1041 
1) Slot | 34mm | PC Board 4/4 | OR626-ND 1.75 «1.58 1.40 | EE-SX1071 
3mm OR631-ND 175 158 1.40 | EE-SX198 
3mm OR632-ND 1.75 158 1.40 _| EE-SX199 
mm OR633-ND 1281.15 1.02 | EE-SX1103 
2] Slot | 2mm | PCBoard | 10/10 | OR634-ND 1.28 1.15 1.02 | EE-SX1105 
3mm OR635-ND 1.28 115 1.02 _| EE-SX1106 
AMP Connect OR629-ND 3.78 340 3.02 | EE-SX4009-P1 
3 | Slot | 5mm [Molex Connect| 3KH2 | OR630-ND 4.68 ~—«4.21 3.74 _| EE-SX4009-Pt0 


Non-Amplified Optical Sensors SMT 


9297B-ND Omron Industrial Opto Sensor, Data Book ........ $2.00 
am TIE Dist. (Max.)] Terminal ]ighK PHRSER 7 SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with restricted space. Dual 
ensing jounting ist. (Max.) | Terminal | Digi-Key rice Eac mron = isi icati 
Fig. Method Type/Features | Ft. (M) Tyne _|Part No. 1 25 100 Part No. channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 
Through-Beam ; 22.97 (7) OR584-ND 236.60 212.94 170.36 | E3S-AT11 
1 | Reflective | “orzontal | 'g5¢ (a) | 2mCable |orsgs.np 203.00 182.70 146.16 | E3S-AR11 Cut Tape 
9 Through-Beam Vertical 22.97 (7) om Cable OR586-ND 189.28 170.36 160.89 | E3S-AT61 Sensing | Sensing | Term.| Type | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Omron 
Reflective 6.56 (2) OR587-ND 203.00 182.70 146.16 | E3S-AR61 Method Dist. | Type | On/Off | Part No. i 25 50 | PartNo. Size | Pricing | Part No. 
Mounting Bracket for Vertical Sensors Slot (Dual) | 2mm__| SMT | 10/10 | OR628CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR628TR-ND| 2,000 |637.50/M | EE-SX1131 
_ (2 required for Through-Beam Type) ...........-.--+e-0e OR588-ND 6.72 6.05 4.84 | E39-L59 imm OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND| 2,500 |637.50/M | EE-SX1107 
Light Reflector for Confirming Optical Slot 2mm_ | SMT | 10/10 |OR637CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND| 2,000 | 637.50/M | EE-SX1108 
— [| Alignment during Setup (Clips onto Receiver)............ OR589-ND 15.90 14.32 13.52 | E39-R5 3mm OR638CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR638TR-ND| 1,000] 637.50 | EE-SX1109 
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= Photo Detectors 
= Active |Short Circuit} Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
=f Area |Current (Isc) |Current (Id)| Wavelength (nm) | Capacitance) RL=1KQ Angle Digi-Key Price Each Tape and Reelt 


Advanced Photonix, Inc: Fig.|(mm sq)| (uA) Typ. | (nA) Max |Min. Peak Max.| (pF) Typ. | (nS) Typ. |(2xTheta)| Part No. 1 25 100 | Size | Pricing 
Previously Photonle Detectors Blue Enhanced PhotoConductive Detectors, Curve Line B 
ane 1] 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134-ND 219 130 1.09) — = 
Silicon Detectors and 1) 410 150 30 18 50 59 PDB-C142-ND 330 204 180) — - 
2 2) 410 67 30 400 950 1100 18 50 61 PDB-C139-ND 3.30 204 1.80) — - 
3 | 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158-ND 3.37 2.00 1.68) — _ 
Emitters 4 | 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156-ND 3.37 2.00 1.68) — - 
zs - E 7 5 | 17.74 235 50 100 20 120 PDB-C107-ND 1245 806 7.55) — - 
Fig. 1— Fig. 2 - Fig. 3 — Fig. 4— 5 | 7.95 110 30 60 16 120 PDB-C113-ND 816 528 495) — - 
Plastic Pkg. | Flat Top Plastic Plastic 6 | 7.95 110 10 350 950 1100 60 100 _ PDB-C165-ND 10.98 7.11 666) — _ 
Sidelooker | Sidelooker 5 | 29.02 400 25 200 18 120 PDB-C140-ND 11.29 806 7.74) — - 
7 | 100 1300 30 300 25 120 PDB-C110-ND 60.49 46.08 43.89) — - 
8 | 0.74 10 10 400 950 1100 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND 2.37 140 1.18] 3,000] 956.76/M 
9 | 210 25 4 10 - PDB-C154SMCT-ND 250 1.48 — 1.25 | 2,000} 1013.04/M 
10| 7.67 90 30 400 900 1100 15 20 - PDB-C171SMCT-ND 3.13 1.85 1.56] 1,000] 1266.30 
Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line D 
1] 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134F-ND 219° 130 1.09) — _ 
7 S 5 yi 1} 410 150 30 18 50 40 PDB-C142F-ND 3.30 2.04 1.80) — - 
Fig. 5 - Ceramic, - Fig. 7 — 2) 410 67 30 700 950 1100 18 50 61 PDB-C139F-ND 3.30 204 1.80) — = 
Epoxy Glob Ceramic, Epoxy 3 | 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158F-ND 3.37 2.00 1.68) — - 
4 | 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156F-ND 3.37 2.00 1.68) — - 
9] 210 25 10 700 950 1100 4 10 - PDB-C154SMFCT-ND 250 148 1.25) — = 
) Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
5 | 17.74 200 0.8 2000 1000 PDB-V107-ND 997 646 605) — =- 
pe Epoxy Glob 4 5 | 7.95 80 0.5 350 950 1100 800 750 120 PDB-V113-ND 11.56 748 7.01) — _ 
areetere a cenoles 7 | 100.00 1200 0.333 10000 2000 PDB-V110-ND 58.18 44.33 42.21) — - 
U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A 
41] 2:98 40 0.01 490 — 1100 340 450 65 PDU-V104-ND 11.09 7.91 760) — - 
17.63 230 0.05 2000 900 63 PDU-V114-ND 35.95 25.64 2464) — - 
Blue Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
12] 42.4 545 75 240 30 PDB-C609-2-ND 10.91 7.06 661) — _ 
12| 86.4 1000 180 350 50 PDB-C613-2-ND 1434 972 930) — - 
13] 14.5 185 35 350 940 1100 125 25 _ PDB-C607-2-ND 11.03 714 669) — _ 
13] 68.7 900 150 300 45 PDB-C612-2-ND 17.37) 11.77) 11.26) — - 
13 | 232.7 2800 700 775 150 PDB-C615-2-ND 27.94 19.93 19.15) — - 
13 | 62.91 650 135 285 40 PDB-V617-2-ND 17.35 11.22 10.52} — - 
Fig. 11 - Flat Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
Window Solderable Solderable 14] 1.47* 11 15 30 200 — PDB-C232-ND 195.96 160.80 155.16) — — 
15} 2.31* 28 5.0 40 800 = PDB-C216-ND 64.65 49.25 46.90) — - 
Phote.Cell Photo Call 16| 323* | 75 29 [880 950 1100; 45 8 72 PDB-C201-ND § 20.94 1494 1436) — = 
17 | 1.61* 50 1.0 8 7 71 PDB-C203-ND 30.08 21.45 20.62} — - 
Silicon Carbide (SiC) U.V. Photodiode, Curve Line C 
Cathode , 16 | 0.08 0.04 | 1.0 [200 280 400 24 5 87 PDU-S101-ND 20.17 13.67 13.08] — | - 
| | A GaAlAs IR. Photodiode, Curve Line E 
1 22 30 PDI-G104-ND 467 3.03 284) — - 
16| 0.77 6.0 2.0 840 880 940 90 1000 65 PDI-G103-ND 21.49 15.33 14.74) — - 
Fig. 14-32 Element Array | Fig. 15-16 Element 18 22 40 PDI-G103L-ND 23.65 16.02 15.33 | — i 
Array Photo Conductive Silicon Photodiodes 
euuseuauEEEouCuES 19] 29 38 1 400 950 1100 60 100 PDB-C168-ND 859 556 5.21) — - 
19| 81 102 30 400 950 1100 25 50 PDB-C169-ND 859 656 5.21) — _ 
VARIAN 19] 17 27 6 400 950 1100 30 100 - PDB-C170-ND 859 556 5.21) — - 
OC 10| 7.67 85 30 840 900 1050 15 20 PDI-C172SMFCT-ND 3.13 1.85 1.56|1,000} 1266.30 
SST TTTTTT TT TTT LAWL 10| 7.67 90 30 600 900 1050 15 20 PDV-C173SMCT-ND 3.13 1.85 1.56 |1,000} 1266.30 


* Per Element §bi-cell quad + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Oximeter Components 


Fig. 18 — Lens 


Window 661nm 905/940nm 
Forward] Reverse Peak Spectral | Rise/Fall] Forward] Reverse Peak Spectral | Rise/Fall 
Voltage | Breakdown| Wavelength| Bandwidth) Time | Voltage | Breakdown| Wavelength| Bandwidth} Time | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (WS) Typ.| (V) Typ. (Vv) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ.| Part No. a 25 100 250 
Cathod 20 18 5 661 25 0.8/0.8 1.2 5 905 50 0.8/0.8 | PDI-E832-ND 1063 688 645 6.17 
eae 1.8 5 661 25 0.8/0.8 1.3 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E835-ND 11.26 7.29 683 6.53 
High Power Infrared Emitters 
Forward Voltage | Forward Current | Output Power | Beam Angle Peak Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
24 40 PDI-E802-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
24 8 PDI-E803-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
ie i 100 32 80 880 PDI-E804-ND 962 © 6.23 583 5.58 
24 5 PDI-E805-ND. 14.68 9.95 9.52 9.15 
hl 1.5 100 22 80 880 PDI-E801-ND. 15.27 10.35 9.90 9.52 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistance * Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
Curve Graph (mm) Min. (KO) Max. (KQ) Min. (MQ) SEC (nm) Typ. (ms) Typ. Part No. 1 25 100 250 
Fig. 21, Curve Line F 
07 8 16 03 PDV-P5001-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
aw 11.00 12 30 0.5 10 520 65/25 PDV-P5002-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
= 06 : 12 58 1 PDV-P5003-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
fo5 3 11 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
E 40 120 1 60/25 PDV-P8005-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
= 04 5.10 80 240 5 10 520 60/25 PDV-P8006-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
203 ‘ 4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
2° 02 9 20 0.3 60/25 PDV-P8102-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
QQ” 80 240 20 60/25 PDV-P8107-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
a 01 4 11 0.3 PDV-P9001-ND 1.77 1.05 89 84 
0 a 9 20 0.5 PDV-P9002-ND 1.77 1.05 89 84 
1 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.77 1.05 89 84 
190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 33 4 PDV-P9003-ND 177 1.05 89 84 
WAVELENGTH (nm) 23 33 1 PDV-P9003-1-ND 177 1.05 89 84 
A(~) U.V, Enhanced Silicon Detectors z or oe Eo veeouanNe i ee 
B(-) Blue Enhanced Silicon Detectors 4.20 ; : : ; ‘ 
(-) 3 : 48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 1.77 1.05 89 84 
C(. .) Silicon Carbide U.V. Detectors 80 200 5 PDV-P9006-ND 1.77 1.05 89 84 
D(*) Daylight Filter Detectors 10 100 1 PDV-P9007-ND 1.77 1.05 89 Bd 
E(-) GaAlAs Photodiodes 10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 1.77 1.05 89 84 
‘ 20 45 1 60/25 PDV-P9103-ND 1.77 1.05 89 84 
ECs) ve Photoconductive: Cells 10 50 5 10 520 70/15 | PDV-P9200-ND 177 «105 = 89S 
(relative responsivity) 5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 1771.05 898d 


* Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 
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TDK. NEW! Visible Radiant Optical Sensors 


These photodiodes use an amorphous silicone semiconductor on the glass substrate. They are the most 
suitable for brightness adjustment and control of lighting systems. Features: * Highly receptive to visible light 


Specifications: * Operating Temperature: -20 to 85°C * Spectral Sensitivity Area: 350 to 750 nm « Peak of 
sensitivity: 580nm +20 Application: Brightness control for LCD, EL, and CRT « Brightness control for keypads 


but not receptive to infrared light (close to human eye visibility) * Accurate illumination measurement can be 
taken without the use of an infrared filter 


Photodiodes 


(e.g. mobile phones) *¢ Positioning scanline for rear projection TV * Exposure adjust for compact camera 
* Subexposure adjust for digital camera 


Dimensions in (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
Max. Output Max. Max. Dark : Sex Cut Tape = Polarity 125 
Current Reverse |Current (pA)| ADim. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel | TDK bp 
Fig.| (WR=5V) | Bias Volt. (V)| VR=.05V (mm) | Part No. il 10 | Part No. Size Pricing | Part No. 
1 0.16 10 10 0.6 |445-2589-1-ND 3.62 2.50 |445-2589-2-ND | 4,000 | 1654.00/M | BCS2015G1 
0.13 6 10 -25 |445-2591-1-ND 3.62 2.50 |445-2591-2-ND |4,000 | 1654.00/M | BCS2015H1 
2 0.55 6 100 = 445-2590-1-ND 6.24 4.75 |445-2590-2-ND | 3,000 | 3371.00/M | BCS5030G1 
Photo IC 
Max. Max. Dark Cut Tape 
Max. Output | Operating | Current (nA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK 
Fig.| Current (uA)| Voltage (V) VDD=3V Part No. 10 100 | Part No. Size | Pricing Part No. Polarity 
3 3.7 5 4 445-2907-1-ND 7.24 5.00 4.07 | 445-2907-2-ND | 4,000} 3308.00/M | BCS1210A1L 
OSRAM Opicelectronics Pin Photodiodes 
Opto Semiconductors Dimensions in (mm) Fwd. | Photo | Dark | PeakSen. | Rise/Fall View Cut Tape 
Volt. | Cur. Cur. Wave- Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. | (V) (WA) (nA) | length (nm) (ns) (deg.) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1.3 80 2 850 20 120 475-1070-ND+ 1.08 90 72 | BPW34 
1 1.3 50 2 950 20 120 475-1071-ND+ 1.08 90 72 | BPW34F 
1.3 50 2 880 20 120 475-1072-ND+ 1.08 90 72 | BPW34FA 
Ded -— 28 — 9 1.3 50 1 900 5 40 475-1075-ND+ 99 83 67 | SFH203FA 
a} 1.3 135 1 850 § 20 475-1077-ND+ 92 AE 62 | SFH213 
spacing 
3 1.3 80 2 850 20 120 475-1076-ND+ 1.417 98 79 | SFH206K 
Fig. 5 1.3 28 05 860 10 34 475-1078-ND+ 74 62 50 | SFH229 
‘ ' 4 1.3 20 05 900 10 34 475-1079-ND+ 74 62 50 | SFH229FA 
43.9 2.54" = Seis + Bulk 
epee O54 Phototransistors 
49 Collector | Photo Cur. | Dark | Peak Sen. | Rise/Fall | View Cut Tape 
2.54 Emitter | Emit. to Col. | Cur. | Wavelength | Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
spacing | (my 47 Fig. | (V) Max. | (mA) Typ. | (nA) (nm) (us) Typ. | (deg.) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
L 13.5 +6 15.8 2 70 7.5 3 870 1 20 | 475-1080-ND+ 5 38 .30_| SFH313FA 
— 28 3] 6.1 5 50 3 20 880 15/18 30 | 475-1074-ND+ 1.50 1.26 1.01 | BPX43-4/5 
7 70 1.9 3 850 ant 80 | 475-1081-ND+ A5 38 30 | SFH314 
8 20 19 3 850 25 120 | 475-1082-1-ND 18 65 52__| SFH3400 
9 35 an 3 860 21 26 | 475-1085-1-ND 57 48 .38 | SFH3505FA 
+ Bulk 
2.54, [-28.5—| . 
<——+ Infrared Emitters 
Fwd.| Forward Optical Peak Beam Cut Tape 
Volt.) Current | Power Output |Wavelength| Angle| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |Osram 
Fig.) (V) (mA) Max.| (mW/sr)+ (nm) (deg.)| Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 
13 100 25 min. 950 34 |475-1088-ND: 33.28.22) — — — | SFH415 
15 100 110 typ. 950 14 |475-1102-ND: 61 51 AL) — — — | SFH4501 
rw. : 15 100 60 typ. 950 36 |475-1103-ND: 61 51 A) — _ — | SFH4502 
4.6, & > 2:54.45 21/15 100 250 typ. 950 8 |475-1104-ND: 61 51 Al J — | SFH4503 
spacing 7 j 1.5| 100 180 typ. 850 6 |475-1200-ND¢A NEW! 54 45 .36| — = — | SFH4550 
ae 15 100 100 typ. 880 16 |475-1111-ND: 48 AL 33 | — — — | SFH484 
15 100 60 typ. 880 40 |475-1112-ND: 48 AL 33 | = _ — |SFH485 
=. =| 1.3 100 6.3 min. 950 40 |475-1086-ND: 56 A738) — _ — |SFH409 
15 100 4 min. 880 120 |475-1098-1-ND 63.53 42 | 475-1098-2-ND | 2,000 | 315.00/M | SFH4281 
2544 1.5 100 85 typ. 950 20 |475-1105-1-ND 66 55 44} 475-1105-2-ND | 1,000 330.00 | SFH4505 
spacingt 9) 13 100 50 typ. 950 28 |475-1107-1-ND 45 38 ~— 30 | 475-1107-2-ND | 1,000 225.00 | SFH4515 
15 100 25 min. 880 30 |475-1109-1-ND 60 50 40 | 475-1109-2-ND | 1,000 300.00 | SFH4585 
10} 1.2 60 2.5 min. 950 18 |475-1087-ND: 43.87.29 | — _ — |SFH4110 
1.3 100 2.5 min. 950 120 |475-1089-1-ND 48 40  .32 | 475-1089-2-ND | 2,000 | 240.00/M | SFH420 
1) 15 100 10.5 typ. 950 120 |475-1090-1-ND 99 .83  .66 | 475-1090-2-ND | 2,000 | 495.00/M | SFH4200 
1.3 100 2.5 min. 950 120 |475-1095-1-ND 57 48 38 | — =_ — |SFH4211 
12] 1.5 100 10.5 typ. 950 120 |475-1092-1-ND 53 44.35) — - — |SFH4205 
4.0 13 | 1.5 100 8 typ. 950 130 |475-1091-1-ND 96.80 64 | 475-1091-2-ND | 3,000 | 480.00/M | SFH4203 
sa ty 14] 15 100 24 typ. 950 50 |475-1093-1-ND 99 83.66) — - — |SFH4209 
12.54 15} 1.5 200 40 min. 880 12 |475-1110-ND+ 1.43 119 96) — _ — | SFH480 
Spacing 15| 100 85 typ. 950 20 |475-1101-1-ND 66 55 44] 475-1101-2-ND| 1,000 | 330.00 | SFH4500 
+—3.6—| 16} 1.3 100 50 typ. 950 28 |475-1106-1-ND 45 38 ~— 30 | 475-1106-2-ND | 1,000 225.00 | SFH4510 
1.5 100 25 min. 880 30 |475-1108-1-ND 60.50 40 | 475-1108-2-ND | 1,000 300.00 | SFH4580 
emitting area * At IF = 100mA, tp = 20ms + Bulk A ROHS Compliant 
Typ.: 1.5 X 1.0 s . 
Schmitt-Trigger Photo Detector 
_—_t 2.54 2 Supply | Output | Rise/Fall | View Angle | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Osram 
—[sdacing Fig. | Volt. (V) | Cur. (mA) | Time (ns) (deg.) Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 
8 4-18 16 100 120 475-1113-1-ND 1.05 88 70 | 475-1113-2-ND | 2,000 | 525.00/M| SFH5440 
Schmitt-Trigger Reflective Interrupter 
spacing + Forward | Forward Supply Output Cut Tape 
42 Voltage Current | Voltage Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram 
74 Fig. (V) (mA) Max. (V) (mA) Max. | Part No. 10 100 | Part No. Size | Pricing | PartNo. 
17 1.25 50 4-18 16 475-1115-1-ND 1.44 1.20 96 | 475-1115-2-ND | 1,000 | 720.00 | SFH9240 
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Non-Amplified Optical Sensors 


Omron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection of components and objects, cam-timer 
switching-control and robotic control. Available in two types: nonamplified optical sensors are low cost, fast response 
optical sensors used mainly in design-in processes. Amplified optical sensors are ideal for plug and play applications 
where external light does not affect performance and wide input voltages can be applied. 


OMRON. Amplified Optical Sensors 


Light Source/ 
Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver Sensing Distance | 


{|} Co |} | _Cot {oo 


Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Dual 
Channel 


Typical 
Sensing Sensing | Terminal | ton/off | Digi-Key Price Each Omron 
Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each | Omron Fig. Method Distance Type (usec.) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. 1 25 | Part No. 1 Reflective 5mm Solder 30/30 OR500-ND 4.78 4.30 3.44 | EE-SB5 
1 |Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 16.34 14.71] EE-SB5V Reflective 5mm_| PC Board | 30/30 OR501-ND 4.78 4.30 3.44 | EE-SB5-B 
1 |Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On OR507-ND 16.34 14.71] EE-SB5VC 9 Reflective 5mm Solder 30/30 OR502-ND 4.70 4.23 3.39 | EE-SF5 
1 |Reflective (General Purpose) 19mm Light-On OR519-ND 22.83 20.55) EE-SB5V-E Reflective 5mm | PC Board | 30/30 OR503-ND 4.70 4.23 3.39 | EE-SF5-B 
1 |Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On OR535-ND* 44.21 39.80) EE-SPY311 5 x 
1 |Reflective (Side Detecting) 5mm | Light-On | OR536-ND* 44.21 39.80| EE-SPY411 at aon eae ua oRso4 Ne - = Be oe 
1 Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On | OR572-ND* 44.21 39.80] EE-SPY312 3 Slot 34 Sold Ald 0R714-ND 492 444 3.55 | EE-SV3 
1 |Reflective (Top Detecting) 5mm | Light-On | OR573-ND* 44.21 39.80] EE-SPY412 sit «=| aamm | Poaoard | 44 |MOReRIMI sos 4se ser | cesxa0s 
1 |Reflective (Side Detecting) 5mm | Light/Dark-On | OR531-NDt 26.45 23.81] EE-SY671 Slot 3.6mm | PC Board 44 OR505-ND 3.58 322 258 | EE-SG3-B 
1 {Reflective (Top Detecting) 5mm | Light/Dark-On | OR532-NDt 26.46 23.82) EE-SY672 = = : = 
i f -ND* 2 Reflective dmm | PC Board | 35/25 OR520-ND 1.90 1.71 1.37 | EE-SY124 
2_ |Wide Slot (13mm Slot) 13mm Dark-On OR533-ND 47.25 42.53] EE-SPX303 4 Reflecti 1 SMT 35/25 ORS557-ND 190 71 437 | EE-Sy125 
2 |Wide Slot (13mm Slot) amm | Light-On | OR534-ND* 47.25 42.53) EE-SPX403 erecis _ : : : 
3. | Slot (Dust Proof Slit) 5mm _ | Light/Dark-On | OR528-ND 22.01 19.81] EE-SX670 Slot 5mm | PC Board | 4/4 | OR518-ND 1.68 1.51 1.21 | EE-SX1042 
3. |Slot (Dust Proof Slit) 5mm | Light/Dark-On | OR611-ND 22.01 19.81] EE-SX670A 5 Slot 4.6mm | PC Board | 500Hz | ORS56-ND 195 1.76 1.41 | EE-SX1061 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm_ | Light/Dark-On | 0R529-ND 22.41 20.17] EE-SX671 Slot 3mm_| PC Board | 70/70 | OR601-ND 1.95 1.76 1.41 | EE-SX298 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) 5mm__| Light/Dark-On | OR612-ND 22.41 20.17| EE-SX671A Reflective 5mm | PC Board | 50Hz OR525-ND 3.45 3.11 2.49 | EE-SY310 
5 | Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR530-ND 22.68 20.42| EE-SX672 g | Reflective | Smm | PC Board | 50Hz | OR526-ND 345 3.11 2.49 | EE-SY410 
5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) 5mm | Light/Dark-On | OR613-ND 22.68 20.42) EE-SX672A Reflective 4.4mm | PC Board | 3/20 OR603-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY313 
6 |Slot (Close Mounting Style) 5mm__| Light/Dark-On | OR549-ND 23.49 21.15) EE-SX673 Reflective 4.4mm | PC Board | 3/20 OR604-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY413 
6 |Slot (Close Mounting Style) 5mm__| Light/Dark-On | OR614-ND 23.49 21.15) EE-SX673A 7 Slot 3.4mm | PC Board 4/4 OR523-ND 4.08 3.67 2.94 | EE-SX1031 
7_|Slot (Close Mount) Smm_| Light/Dark-On | OR597-ND 24.17 21.75] EE-SX674 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR716-ND 245 221 1.77 | EE-SX3070 
8 |Reflective (Long Distance) 200mm Dark-On OR538-ND* 59.40 53.46) EE-SPZ301A 8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz OR524-ND 1.93 1.74 1.39 | EE-SXx4070 
8 Reflective (Long Distance) 200mm Light-On OR539-ND* 59.40 53.46] EE-SPZ401A Slot 8 PC Board | 3KH OR571-ND 1.68 1.51 1.21 | EE-SX1070 
9 |Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm | Dark-On | OR541-ND* 67.50 60.75) EE-SPX302-W2A Gaitieal Slot 11:3 4mm l6tem wheel 44 ELE 7.08 ea7 S10: | EES0aasw 
9 |Slot (Right Mount with 1M Cable)| 3.6mm Dark-On OR542-ND* 72.90 65.61) EE-SPX304-W2A 9 Horizontal Slot 3.4mm 61cm Wires| 4/4 OR563-ND 668 6.01 481 EE-SX1096-W1 
10 |Slot (Top Mount with 1M Cable) | 3.6mm Dark-On OR543-ND* 75.60 68.04] EE-SPX305-W2A ReflectVert Asian PC Board | 30/30 ORS64.ND 1050 945 756 FE-SY190 
10 | Slot (Top Mount with 1M Cable 5mm Light-On 22357-ND 48.99 45.36] EE-SPX405-W2A 10 / i ‘ : 7 | 
11 |Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Dark-On | OR546-ND* 175.50 157.95] EE-SPW321 Reflect/Horz_| 4.5mm | PC Board | 30/30_| ORS65-ND_ 10.50 _9.45__7.56_| EE-SY191 
11 | Slot (Wide Sensing Distance) 300mm | Light-On | OR547-ND* 175.50 157.95| EE-SPW421 Slot 3.4mm ) PC Board ) 4/4 ORS69-ND 3.18 2.86 2.29 | EE-SJ3-D 
12 |Fiber (19” Optical Fiber) 30mm | Dark-On | OR552-ND* 81.34 73.21] EE-SPZ301W-01 11 Slot 2.8mm | PC Board | 4/4 | OR598-ND 2.03 1.83 1.46 | EE-SX1025 
12 | Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On OR553-ND* 81.34 73.21] EE-SPZ401W-01 Slot 5.2mm _| PC Board 4/4 OR599-ND 2.13 1.92 1.53 | EE-SX1035 
13 |Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Dark-On OR554-ND* 85.05 76.55] EE-SPZ301Y-01 12 Slot 3mm_ | PC Board 4/4 OR570-ND 2.90 2.61 2.09 | EE-SX1046 
13 | Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Light-On OR555-ND* 85.05 76.55) EE-SPZ401Y-01 Slot 2mm_| PC Board | 3/20 OR600-ND 2.93 2.64 2.11 | EE-SX493 
14 |Reflective (External A-D Needed) | 7.5mm 10 Bit A/D | OR548-ND 53.71 48.34) Z4D-A01 13 Reflective 4mm | PC Board | 180/60 | OR578-ND 3.53 3.18 2.54 | EE-SY201 
15 | Inductive (Detects Ferrous Metal)| 5mm N/O Output | OR560-ND 29.36 26.43) E2R-A01 5 = 
16 |Slot (General Purpose) 3.6mm | Dark-On | OR574-ND* 45.56 41.01] EE-SPX301 Ta erie em pede eee oc mer p emmys icy Hay 
16 |Slot (General Purpose) 3.6mm Light-On OR575-ND* 45.56 41.01) EE-SPX401 7 z z 
17 |Slotted Liquid Level Detector | 6-13mm | Dark/Light-On | OR579-ND* 129.86 116.88) EE-SPX613 2 r Slot a ee au a os a 28 ae ee = ae 8 
18 |Reflective (General Purpose) 11mm | Dark-On | ORS580-ND* 15.83 14.25] EE-SPY415 ctuator ontact oard | — 7124 B zi : “SA105 
19 | Slot Type with 2M Cable 5mm Dark-On OR605-ND* 29.36 26.43) EE-SX770 
19 |Slot Type with 2M Cable 5mm Light-On OR606-ND* 29.36 26.43] EE-SX870 
20 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR607-ND* 31.05 27.95] EE-SX771 i 
20 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Light-On OR608-ND* 31.05 27.95] EE-SX871 D6A Air Flow Sensor 
21 |T-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR609-ND* 32.40 29.16) EE-SX772 ‘ 5: 7 A A F i 
Zi |rShapt wna abe | Sm | Cgneen | Sreemp- Sean _oreleessara | | Teint ta OG te earn «mops wth a oi ating at 
— |IR Reflector for Fig. 8 above, 60 x 40mm ORS40-ND 16.10 14.49) £39-R1 If the sensor indicates it is not, then the user knows the filter is clogged. With its sensing 
— |3 Pin Connector with 1 Meter Cable for Fig. 15 above ORS61-ND 7.85 7.07} £22-01 capabilities, the D6A provides reliability protection, ensuring the dependability of continued 
— Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors ORS50-ND 29.03 26.13) EE-2001 operation of expensive equipment. This clogged filter sensor is excellent for servers, high end 
— |Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors ORS51-ND 29.03 26.13) EE-2002 routers and network devices. Other applications include uninterruptible power supplies, cash 
— |4 Pin Connector for Fig. 1-6 above _ ORS27-ND 2.97 __ 2.68) EE-1001 registers and other types of machines that use a filter fan. 
= baal Gir Haller Cig fe ORBSe-ND Fig. 1-6 above ORES ND be ee ae ane Specifications: * Supply Voltage: DC12V * Current Consumption: 60mA (Maximum) 
— |3 Pin Connector for 8, 12, 13 and 16 above OR537-ND 4.70 4.23] EE-1002 ae = 
— |3 Pin Connector with 2 Meter Cable for 4, 12 and 13 above | OR558-ND 5.27 4.74] EE-1003 a Digi-Key Price Each Omron 
— |Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 1.62 1.46] EE-1003A Desoription Part No. 1 25 50__| PartNo. 
* Sensors not influenced by external light. + Built-in sensitivity adjuster. Air Flow Sensor - .5-1.5M/1 Second 22002-ND 57.90 45.90 44.11 | DGA-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to6s3) 1873 


OmRON. D6F Gas Flow Sensor 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both 
gas velocity and direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking at 
low pressure medical gases, boiler emissions, and HVAC system airflow. It is 
suitable for measuring the amount of oxygen and nitrogen dioxide, consumed 
from a respiratory apparatus in surgery. It can also be used for monitoring air 
circulation in a building and thus improving the performance and efficiency of air 
conditioning and building comfort systems. The extreme sensitivity is achieved 
with a tiny heating element, associated with temperature sensors on both sides. 
The deviation is temperature measured by the two sensors and used to calculate the gas flow and direction, 
generating a non-linear analogue output in the range of 1V ~ 5V. 


Case Suitable Flow Price Each Omron 
Material Gas Range 1 25 50 Part No. 

PPS Air 0-1Liter/minute | Z1671-ND 169.44 137.89 131.32 | D6F-01A1-110 

PPS Air 0-2Liter/minute | Z1672-ND 245.00 220.50 196.00] D6F-02A1-110 
Aluminum LNG* 0-5Liter/minute | Z1673-NDt 201.68 165.49 159.69} D6F-05N2-000 


* Liquid Natural Gas 


D6F Air Flow 
Sensor 


Omron’s mass flow sensor will detect flows of 1 ~ 
10 Liters per minute up to a 1 ~ 50 Liter per minute 
version. They use a wide supply voltage range of 
10.8 ~ 26.4VDC and will output an analog voltage 
of 1 ~ 5VDC. Perfect for medical apparatus, fuel 
cell monitoring and measuring instruments. 


+ D6F-05 is a 1/4’ pipe thread version using British Taper (Rc) standard. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Flow Sensor 0-10 Liters per minute Z2206-ND 337.50 303.75 270.00 | D6F-10A5-000 
Flow Sensor 0-20 Liters per minute Z2207-ND 337.50 303.75 270.00 | D6F-20A5-000 
Flow Sensor 0-50 Liters per minute Z2208-ND 337.50 303.75 270.00 | D6F-50A5-000 
Cable for Air Flow Sensors Z2209-ND 11.75 10.58 9.40 | D6F-CABLE1 


D8M 
Pressure 
Sensors 


D8M pressure sensors are 
precise detecting change of 
air pressure sensors with out- 
puts of either Analog or Dig- 
ital signals. Perfect for water 
level monitoring, liquid level monitoring and HVAC changes in the air flow. Features: * High Noise Immunity 
« Pressure Range: D8M-D1 = 0 - 5.88kPa, D8M-A1 = 0 to 4.9Pa * Current Consumption: D8M-D1 = 150mA 
at output 3VDC, D8M-A1 = 2.5mA * Temperature Range: -30° ~ 70°C « Protection Structure: IP 40 Char- 
acteristics: ¢ Output Resolution: 0.01kPa/1 pulse * Output Frequency: 150 ~ 450kHz 


Pressure Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Range Output Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 Gauge 0 ~ 4.9kPa Analog Z2013-ND 55.47 43.97 42.26] D8M-A1 
2 Gauge 0 ~ 5.88kPa Digital Z2014-ND 83.15 63.35 60.33 | D8M-D1 
Gauge 0 ~ 196.13Pa | Frequency | Z2017-ND 112.85 91.84 87.47) D8M-R1 


D7A/D7E Vibration Sensors 


These vibration sensors are perfect for quick 
detection of movements that could cause dam- 
age to equipment or can be used to safely shut 
down critical operations. Sensors are auto- 
resettable and require no manual resetting. 
D7A is a horizontal keeping vibration sensor 
that is PC mounted. D7E vibration sensors are 
low cost sealed vibration sensors with various 
sensitivities. Use these sensors for industrial 
equipment, cranes, forklifts, industrial manu- 
facturing and boilers. Use in natural gas meter 
shutoffs, vending machines, conveyor systems, 
earthquake sensors or any circuits that require safety shutoff during a period of vibration or tilting. 
Specifications: * Various sensitivities »* Contact Capacity: (D7A) 5uA - 1mA@3VDC; (D7E) 100mA@5- 
30VDC »* Contact Form: (D7A) SPST-NO; (D7E) SPST-NC ¢ Operating Temperature: (D7A) -30°C ~ 70°C, 
(D7E) -25°C ~ 60°C * Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 


Vertical 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. 

90-170 gal. Vertical Switch, 1mA Z2004-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-1 

1 90-170 gal. Horizontal Switch, 1mA Z2005-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-2 
90-170 gal. Chassis Mount Switch, 1mA Z2006-ND 26.86 22.25 21.29 | D7A-3 
130-200 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2007-ND 9.01 6.90 6.52 | D7E-1 

2 100-170 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2008-ND 6.72 3.88 3.66 | D7E-2 
50-80° Tilt Switch, 0.1A Z2009-ND 9.87 6.77 6.39 | D7E-3 


D7H Equipment 
Vibration Sensors 


These vibration switches feature a highly durable stainless 
steel diaphragm that allows detection of very small move- 
ments. Used to prevent secondary damage after earth- 
quakes and to replace mercury with a simple mechanical 
system. Manually resettable, vertically mounted sensor in 
either an enclosed case or open sensor. 

Specification: 100-170 gallon, 10A 125VAC, .1A 
30VDC * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 | Enclosed Vibration Detection Switch - 10A Z2010-ND 166.21 135.26 128.82 | D7H-A1 
2 | Open Cased Vibration Detection Switch - 10A | Z2011-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B1 
— | Open Cased Vibration Detection Switch - 10A | Z2012-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B2 


D6B Tilt Switch 


oo 
Ideal for equipment tilt detection. Will give you a separate output when tilted ¥« 

left or right. Perfect for signaling a screen to rotate from portrait to landscape 

view in keeping with product orientation. Can be used in space heaters. 5S 
Specifications: * Output Current: 1mA »* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 
Characteristics: * Supply Voltage: 2.7V ~ 3.3V_ * Output High Voltage: 
Vdd — 0.5V minimum * Output Low Voltage: 0.5V maximum * Current Con- 
sumption: 20UA maximum »¢ Operation Angle: 45° ~ 75° 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2003-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-1 
Micro SMD Tilt Switch - ROHS Compliant | Z2205-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-2 


Inductive Proximity Sensors 


Onmron's line of inductive sensors are designed for detecting the presence or absence of ferrous metal close to the sensor and 
provide an output when detected. Because inductive sensors use electromagnetic fields, they excel over photo type sensors 
in environments containing water, oil, dust and dirt. Shielded sensors are made with a shielding plate around the ferrite core 
to focus ferrous metal sensing at the sensors head. It also allows the sensor to be located or mounted close to surrounding 


metals. 
Sensing 
Distance Terminal Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Maximum Description Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Prox, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN Z1651-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-CR8C1 
1mm M65, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1652-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-X1C1 
1mm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1653-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-C1C1 
1.5mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X1R5E1 
1.5mm MB, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1063-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X1R5Y1 
2mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1064-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X2D1-N 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1065-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1066-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X2Y1-US 
3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1067-ND 59.88 55.44 51.75 E2E-X3D1-N 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1068-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X5E1 
1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1069-ND 72.58 67.20 62.72 E2E-X5Y1-US. 
7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 61.69 57.12 53.32 E2E-X7D1-N 
10mm M30, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1654-ND 62.60 57.96 54.10 E2E-X10E1 
10mm M30, Short Barrel AC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1655-ND 771 71.40 66.64 E2E-X10Y1-US 
1.5mm MB, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1075-ND 55.34 51.24 47.83 E2F-X1R5E1 
1.5mm MB, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X1R5Y1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND 53.52 49.56 46.26 E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X2Y1 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 E2F-X5Y1-US 
10mm M80, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1077-ND 65.36 60.53 56.49 E2F-X10E1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1082-ND 48.54 44.94 41.95 TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 48.54 44.94 41.95 TL-W1R5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 51.48 47.67 44.50 TL-W3MC1 
2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1189-ND 51.48 47.67 44.50 TL-W3MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP. Z1085-ND 44.00 40.74 38.03 TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 44.00 40.74 38.03 TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1660-ND 72.12 66.78 62.33 TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors. Z1656-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors Z1657-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors . Z1658-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Electric Works PIR Motion Sensor 
The new name for Aromat otion sensors 


MP motion sensors are passive infrared sensors which detect changes in infrared rays when there is movement from a 
person or object. Intended as human body and animal detection with the world’s smallest built-in amplifier design and 
small size. Perfect for connecting directly into a microprocessor. 

Sensor Types: * Standard Detection for most general purpose movement detection » Slight Detection for movements as 
low as 7.8” © Spot Detection for detecting movements in a much smaller area or focused spot. * 10 Meter Detection for 
long distance, wide area movement detection 

Output Types: ¢ Digital for automated On-Off controls, energy saving for vending machines, ATM's, video games and theme 
parks » Analog for fine motion detection, slight movements and small detection 


TOS metal package 9.8 X 9.0 


Quad type Amplifier 
PiRelement — Circuit 64 Zones 104 Zones 24 Zones 80 Zones 


Honeywell 


Optical Sensors 
Sensing and Control P 


Fig. 4 
— Emitter 
Emitter 
Tab 


Collector 


Sensor Detection Output Lens | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Distance Type Color | Part No. 1 25 | Part No. 
Digital - 5V White | 255-1812-ND 35.28 32.40 |AMIN1112 
Standard : Digital - 3V Low Power | Black | 255-1808-ND 35.28 32.40 | AMIN41121 
1] Detection | 16-4’ Max Analog Black | 255-1815-ND 35.28 32.40 | AMN21111 
Analog White | 255-1805-ND 35.28 32.40 | AMN21112 
Digital - 5V White | 255-1813-ND 38.98 35.80 |AMINI2112 
Slight ; Digital - 3V Low Power | Black | 255-1809-ND 35.28 32.40 | AMIN42121 
2 | Detection | 6-56 Max Analog Black | 255-1816-ND 38.98 35.80 | AMN22111 
Analog White | 255-1806-ND 38.98 35.80 | AMIN22112 
Digital - 5V White | 255-1814-ND 35.28 32.40 |AMINT3112 
Spot ; Digital - 3V Low Power | Black | 255-1810-ND 35.28 32.40 | AMIN43121 
3) Detection | 16-4’ Max Analog Black | 255-1804-ND 35.28 32.40 | AMN23111 
Analog White | 255-1807-ND 35.28 32.40 | AMN23112 
Digital - 5V White | 255-1803-ND 38.54 35.40 |AMINI4112 
10 meter . Digital - 3V Low Power | Black | 255-1811-ND 38.54 35.40 | AMN44121 
4 | Detection | 32.8’ Max Analog Black | 255-1817-ND 38.54 35.40 | AMN24111 
Analog White | 255-1818-ND 38.54 35.40 | AMN24112 


Infrared Light Emitting Diodes Max. Output | Rise/ 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
Peak Fig. | Type (V) (mA) (ns) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Style) | VCEO | IC | Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell 8. |. Th 12 18 60/15 | 480-1960-ND_ 2.19 ~=—1.82 —«*1.58 | SDP8600-001 
Fig. Pkg. (Vv) (mA) | Wavelength | Part No. 1 100 250 | Part No. Open-Collector Output 
AlGaAs 9 | TL 12 15 Z 480-1950-ND_ 3.04 2.53 «2.19 | SDP8314-301 
1 | sitevew | {7 | 50 | saonm | asotagend 149124 __to7_| sePava6-003 
i nm ri a if ls a | i 
2 TA 17 50 880nm 480-1965-ND 149 1.24 1.07 _| SEP8705-003 Slotted Optoschmitt Sensors 
@.-| sSidawiew. || ee 50 880nm 480-1966-ND 1.14 95 82 | SEP8706-002 Max. Output | Rise/ 
17 50 880nm 480-1967-ND 1.22 1.01 88 _| SEP8706-003 Output Vec | Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
wer 18 50 880nm 480-1977-ND 426 3.20 3.16 | SE1470-003L Fig Type (v) |__ (ma) (ns) _| Part No. 1 100 250 | Part No. 
18 50 880nm 480-1978-ND 437 3.28 3.24 _| SE1470-004L Transmiasive 
5 | Min-pill | 18 5 880nm 480-1980-ND 235 177 1.74 | SE2470-002 10 Diode 7 15 70 | 480-1945-ND 5.98538 4.65 | HOAG900-T51 
19 100 | 880nm 480-1981-ND 3.60 270 2.67 | SE3470-003 Transistor | 10 10 60/15 | 480-1933-ND 3.57 3.22. 2.90 | HOAO961-N5T 
6 70-46 1.9 100 880nm 480-1983-ND 3.43 2.58 2.54 | SE5470-003 in Transistor 10 10 60/15 | 480-1934-ND 3.57 3.22 2.90 | HOAQ971-N51 
19 100_| _880nm 480-1984-ND 3.49 2.62 2.59 _| SE5470-004 Open Collector | 12 15 70__| 480-1943-ND_ «4.49 4.04 _—3.64 _|_HOAGQGI-T51 
GaAs {2_|Schmitt Trigger | 12 12 60/15 | 480-1941-ND 4.34 «3.91 —3.52 | HOA2004-001 
2 TY 15 50 935nm 480-1961-ND 7.35142 _.97 | SEP8505-002 13 | Transistor | 12 12 60/6 | 480-1942-ND_ 7.45 —~«6.71_—~6.04 | HOA2005-001 
15 50 935nm 480-1962-ND 95 79 68 | SEP8506-001 44 | TotemPoe | 15 70 | 480-1944-ND 3.73 3.36 3.03 ) HOAG972-N55 
3 | Side-view | 1.5 50 935nm 480-1963-ND 1.07 90 78 | SEP8506-002 12 15 70__| 480-1946-ND__5.91__—=5.32___—4.80_|_HOAG991-T55 
15 50 935nm 480-1964-ND 114 95 _.82_| SEP8506-003 Connectorized Transmissive 
4 Coaxial 16 50 935nm 480-1976-ND 3.88 2.91 2.88 | SE1450-003L 14 Totem Pole 5.5 40 70 480-1947-ND 771 6.94 6.25 | HOA7720-M22 
5 [| Mini-pill | 1.6 75 935nm 480-1979-ND 2.06 1.55 1.53 _| SE2460-003 _ : Encoder Detector 
6 | 10-46 17 400 | 935nm 480-1982-ND 306. 230 227 | SE5455-003 15 _|Inverting Logic | 5.5 7 100 | 480-1949-ND 3.30 2.74 2.38 | HLC2701-001 
NPN Silicon Phototransistors Reflective Object Sensors 
Max. Output) Rise/ Max. Output} Rise/ 2: ; 
Output Vcc Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell ‘ Output Vcc | Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Type v) (mA) (us) Part No. 1 100 250 | Part No. Fig. Type (v) | (ma) (us)_| Part No. 1 100 250 | Part No. 
Silicon 16 | Transistor | 30 30 15 | 480-1928-ND_ 3.21 «2.89 2.61 _| HOAQ149-001 
; 30 100 1 780-1957-ND 122 1 $a] SpPe436-000 47 | Transistor [30 30 15 | 480-1935-ND 3.21 2.89 261 | HOA1397-002 
1 | Transistor i | i Darlington 15 30 75 480-1936-ND 3.27 2.94 2.65 | HOA1397-032 
30 175 15 480-1958-ND 1.22 1.01 .88_| SDP8436-003 : 
8 | Transistor | 30 30 15 | 480-1948-ND 2.56 2.13 ~‘1.85 | HLC1395-001 
30 14 15 480-1951-ND 1.26 1.05 91) SDP8405-002 19 | Transistor | 30 30 15 | 480-1985-ND 11.78 10.61 9.56 | HOA1180-002 
, 30 24 15 480-1952-ND 1.35 1.12 97 | SDP8405-003 7 1986. E 
| Transistor 20 | Transistor__[ 30 30 15 | 480-1986-ND__-9.84 «8.86 7.98 _| HOA1404-002 
30 0.92 15 480-1953-ND 141 117 1.02 | SDP8405-013 . 30 02 15] 480-1987-ND 3.63327 94 | HOATAO5-00T 
30 1.85 15 480-1954-ND 1.26 1.05 .91 | SDP8405-014 2 Transistor 30 08 15 | 480-1988-ND 367 3.31 2.98 | HOA1405-002 
3 | transistor | 29 3.60 15 480-1955-ND 9 79 68 | SDP8406-002 Transmissive 
30 6.50 15 480-1956-ND 979 68_| SDP8406-003 22 | Transistor | 30 30 15 | 480-1989-ND 7.24 652 5.88 | HOA1877-001 
4 | Transistor | 30 3.0 15 480-1970-ND 349 262 259 | $D1440-003L 7 
a | wesnietor | 20 40 15 430-1971-ND 197 148 1.46 | $D2440-003 Slotted Optical Sensors 
30 7.0 15 480-1972-ND 2.02 152 150 | $D2440-004 Max. Ouiput) Rise/ 
7_[ Transistor | 30 8.0 a 480-1973-ND 3.33250 2.47 | SD5497-004 Output VCCI Caront Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
Low Light Rejection Fig. Type (V) (mA) (us) Part No. 100 250 | Part No. 
3 | Transistor 30 6.0 15 480-1959-ND 1.07 90 78 | SDP8476-201 40 Transist 30 15 15 480-1939-ND 5.05 455 410 | HOA1881-012 
TANSISIOE: [1230 30 15 | 480-1931-ND__—4.54_—4.09~—-3.69 | HOAO890-L51 
Optoschmitt Detectors 11 | Transistor 30 30 15 480-1938-ND 4.03 3.63 3.27_| HOA1879-015 
44 | Transistor | 20 30 15 | 480-1929-ND 270 244 2.19 | HOA0866-T55 
Max. Output] Rise/ 30 30 15 | 480-1930-ND 316 285 2.57 | HOA0875-N51 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 24 Transistor 30 82 15 480-1940-ND 2.40 2.16 1.95 | HOA1882-012 
Fig.| Type (Vv) (mA) (ns) Part No. 1 100250 _| PartNo. 25 | Transistor | 30 30 15 | 480-1937-ND 6.23 5.61 5.05 | HOA1870-031 
7 TL 16 18 60/15 480-1974-ND 3.85 2.89 2.85 | SD5600-001 Transmissive Encoder 
16 18 60/15 480-1975-ND 3.80 285 2.82 | $D5620-001 23 TIL 55 12 20us | 480-1932-ND 6.90 6.22 5.60 | HOA0902-011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Electric Works 
The new name for Aromat 


NEW! Light Sensor — NaPiCa 


FEATURES: ¢ Built-in optical filter for spectral response similar to that of the human eye ¢ Photocurrent is proportional to illumination (linear output) * Uses environmentally 
friendly silicon chips * operates on 1.5 to 6V DC, which is suitable for battery operation. APPLICATIONS: « Brightness detection for LCD backlight control for LCD devices (mobile 
phones, LCD TV’s, Car navigation systems, mobile PC’s and PDAs) *¢ Brightness detection for circuits in household lighting, crime prevention lighting and automatic lighting for 
bicycle * Brightness detection for surveillance cameras (night switching) RATINGS: « Photocurrent: 5mA * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Reverse Voltage: Min. 
1.5V, Max. 6V ¢ Dark Current: .3A @ 5V. 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Description Part Number 1 25 50 Part No. 3,000 Part No. 
Cadmium Free Light Sensor with Spectral Response, 4SOP SMT 255-1848-1-ND 2.13 1.96 1.74 255-1848-2-ND 1218.00/M_}| AMS104Y 
® Switches 
OPTEK Technology 
Slot Lead 
Output Width Spacing | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Type Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Slotted Optical 
1 Transistor _|.200 (5.08) | .325 (8.26) | 365-1008-ND 1.62 118 1.10 | OPB620 
2 Transistor _|.160 (4.06) | .310 (7.87) | 365-1017-ND 2.04 1.48 1.37 | OPB804 
3 Transistor -20 (5.08) _ 365-1018-ND 7.01 5.10 4.72 | OPB817 
4 Transistor —_|.210 (5.33) | .410 (10.41) | 365-1019-ND 245 1.78 1.65 | OPB818 
5 Transistor 1.26 (32) _— 365-1020-ND 9.79 7.12 6.59 | OPB819 
6 Transistor |.210 (5.33) | .310 (7.87) | 365-1021-ND 217 1.58 1.47 | OPB848 
8 Transistor _|.125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1234-NDt NEW! 8.94 6.50 6.02 | OPB941W51Z 
Photologic | .200 (5.08) | .320 (8.13) | 365-1090-ND 1.95 142 1.32 | OPB625 
9 Photologic 125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1111-ND 454 3.30 3.06 | OPB970N11 
Photologic —_|.125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1113-ND 3.80 2.76 2.56 | OPB973N51 
10 | Photologic | .125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1087-ND 3.69 268 2.48 | OPB460L11 
11 | Phototransistor |.125 (3.18) _ 365-1107-ND 6.71 4.88 4.52 | OPB880P51 
Photologic | .130 (3.30) _ 365-1114-ND 7.81 5.68 5.26 | OPB990T55 
12 | Photologic | .130 (3.30) _ 365-1246-NDt NEW! 5.86 4.26 3.95 | OPB990T55Z 
Phototransistor | .125 (3.18) - 365-1235-NDt NEW! 6.68 4.86 4.50 | OPB891T51Z 
13 | Phototransistor | .205 (5.21) | .380 (9.65) | 365-1105-ND 2.50 1.82 1.69 | OPB855 
Phototransistor |.125 (3.18) _- 365-1100-ND 7.23 5.26 4.87 | OPB830W55 
44 | Phototransistor ).125 (3.18) _ 365-1102-ND 9.24 6.72 6.22 | OPB840W11 
Phototransistor |.125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1101-ND 3.80 2.76 2.56 )OPB840L11 
Phototransistor | .125 (3.18) _ 365-1103-ND 7.26 5.28 4.89 | OPB841W55 
15 | Phototransistor |.130 (3.300 | .225 (5.72) | 365-1106-ND 4.02 292 2.71 | OPB865N11 
16 | Phototransistor |.160 (4.06) | .300 (7.62) | 365-1099-ND 2.04 1.48 1.37 | OPB825 
17 | Phototransistor | .160 (4.06) | .280(7.12) | 365-1089-ND 1.62 118 1.10 | OPB610 
19 | Photologic | .125 (3.18) | 320 (8.13) | 365-1112-ND 3.69 268 2.48 | OPB970T55 
Slotted Optical Flag 
i Transistor | .090 (2.16) | .280 (7.11) | 365-1009-ND 2.94 214 1.98 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
4g | Phototransistor |.375 (9.53) _ 365-1096-ND 7.12 5.18 4.80 | OPB810W51 
Phototransistor | .375 (9.53) _- 365-1098-ND 6.79 4.94 4.57 | OPB811W55 
Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1094-ND 3.05 2.22 2.06 | OPB800L55 
19 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1095-ND 3.14 2.28 2.11 | OPB810L51 
Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1097-ND 3.00 218 2.02 | OPB811L55 
Reflective Object Sensors 
99 | Photodarlington - _ 365-1093-ND 3.47 252 2.34 | OPB707A 
Phototransistor - _ 365-1092-ND 270 1.96 1.82 | OPB706A 
21 | Phototransistor - - 365-1091-ND 3.41 2.48 2.30 | OPB704 
22 | Phototransistor - _ 365-1088-ND 1.62 118 1.10 | OPB606A 
t RoHS Compliant 
Reflective Object Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)ECO Min. Lead il 
Forward Curr. DC Voltage Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. 1 100 ©250/| Part No. 
1 100 2.0 5.0 4.0” (101.6) | 365-1010-ND 1356 9.86 9.13) OPB700 
100 2.0 5.0 18.0" (457.2) | 365-1011-ND 18.01 13.10 12.12) OPB701AL 
2 50 3.0 5.0 = 365-1012-ND 7.89 5.74 5.31] OPB710 
3 40 2.0 5.0 =- 365-1014-ND* 297 216 2.00) OPB742 
40 2.0 5.0 _ 365-1015-ND* 3.71 2.70 2.50] OPB745 


* Collector Emitter Voltage 30V - OPB742 and 15V - OPB745 
Photologic® Reflective Object Sensors 


Operating Min. Lead 
Fig. 6 — Fig. 7— DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT Electronics 
N Package NEW! T Package NEW! Fig. Voltage Inch (mm) Part No. i 100 250 | Part No. 
4 4.75 - 5.25 18.0" (457.2) 365-1013-ND 11.77 8.56 7.92 | OPB716 
5 4.75 - 5.25 12.0” (304.8) 365-1016-ND 12.29 8.94 8.27 | OPB770T 
NEW! Liquid Tube Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)ECO | Min. Lead TT 
Forward Curr. DC Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. if 100 250 | Part No. 
50 2.0 30 .330" (8.38) | 365-1236-ND 6.55 4.76 4.41 | OPB350 
6 50 2.0 25 .330” (8.38) | 365-1237-ND 6.99 5.08 4.70 | OPB350L187 
50 2.0 25 .330” (8.38) | 365-1238-ND 6.99 5.08 4.70 | OPB350L250 
7 50 2.0 25 .945” (24) 365-1239-ND 9.13 6.64 6.15 | OPB350W187Z 
50 2.0 25 .945” (24) 365-1240-ND 9.13 6.64 6.15 | OPB350W250Z 


1876 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Pulse Optical Peak TT 


Style/ | Forward Power Emission |Beam| Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. Current Output Wavelength | Angle| Part No. 1 100 250 |Part No. 
SMT Plastic 


365-1147-1-ND*0 42 28.25 [OP200 
365-1147-2-ND* + ___575.40/3,000 _ |0P200 
365-1148-1-ND*0 45 30 27 |OP250 
365-1148-2-ND* + __411.60/2,000 _|0P250 
10 | 1206 | 50mA |0.3mW/cem2 | ssonm | 105° Seana goniaed a aneobr |peoet 
T_ | Axial_| 50mA [1.5mWicm2 | 880nm | 25° | 365-1150-ND* 51 30.29 |OP270 
12 |GullWing] soma | 4.5mW/cm2 | s8onm | 25° oe anies Sean ane Lapa 
365-1152-1-ND*0 51 30.29 |0P272 
365-1152-2-ND* + 239.40/1,000 _ |0P272 
365-1153-1-ND*0 51 30 20 |0P273 
365-1153-2-ND+ + 239.40/1,000 _|0P273 
15 | PLcc | 50mA |o0.5mW/cem2 | ssonm | 100° ee anne SC gon an [opoen 


Hermetically Sealed 


8 0805 50mA | 0.2mW/cm2 880nm 150° 


9 1206 50mA | 0.2mW/cm2 880nm 150° 


13 | Yoke | 50mA | 1.5mW/cem2 | 880nm | 25° 


Fenn] soma | 1.5miwem2 | agonm | 25° 


16 PC Mount} 1.0A |1.00mW/cm2 | 935nm 24° | 365-1040-ND 1.89 1.141 1.05}0P124 
PC Mount| 1.0A |3.50mW/cm2 | 890nm 24° | 365-1050-ND 2.22 1.30 1.23|0P224 
17 TO-46 | 10.0A 4.0mW 935nm 18° | 365-1041-ND 2.61 1.53  1.45|0P132 
TO-46 | 10.0A 5.0mW. 935nm 18°_| 365-1042-ND 2.61 1.53 1.45 |0P133 

18 | TO-46 | 10.0A | 5.0mW/cm2 890nm 50° | 365-1051-ND 2.94 1.72 1.63/0P233W 


© RoHS Compliant 9 Cut Tape + Tape and Reel 


PIN Silicon Photodiode 


Peak 1T 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. VR Wavelength tritt Part No. il 100 250 Part No. 
TH 60V 935nm 5ns 365-1084-ND 68 56 52 OP906 
19 | 1-13/4 60V 890nm 5ns 365-1086-ND 84 69 63 OP999 
20 | Side-View | 60V 935nm 5ns 365-1085-ND 70 58 53 OP950 


Infrared NPN Phototransistors 


Peak TT 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Pkg. Vceo) Ic Wavelength | Part No. 1 100 250 | Part No. 
SMT Phototransistor 
365-1155-1-ND*> 42 28 25 | OP520 
9 | 1206 | 30V | O5mA | 935mm | 365-1155-2-ND» 386.40/2,000 0P520 
365-1156-1-ND*) 42 28 25 | OP521 
9 | 1206 | 30V | O.5mA | 935mm | 365-1156-2-ND» 386.40/2,000 0P521 
365-1157-1-ND*) 42 28 25 | OP522 
10) 1206 | 30V | 1.0mA | 985mm | _365-1157-2-ND> 386.40/2,000 0522 
TT [_ Axial 30V_[ 5.0mA | 935nm_ | 365-1158-NDs 49 29 27_| 0P570 
; 365-1159-1-ND*) 49 29 27 | OP571 
12 | Gull Wing | 30V | 5.0mA | 935mm | 365-4159-2-NDs 226.80/1,000 oP571 
365-1160-1-ND* 49 29 27 | OP572 
18] Yoke =| 30V | 5.0mA | 935mm | _365+4160-2-NDs 226.80/1,000 0P572 
Rev. Gull 365-1161-1-ND*) 49 29 27 | OP573 
14] wing | 90V | 5.0mA | 985nm | 365-1161-2-ND* 226.80/1,000 0P573 
365-1162-1-ND*) 57 38 “34 | OP580 
15] PLCC | 30V | 15mA | 935mm | 36541162-2-ND> 520.80/2,000 OP580 
Phototransistor 
1[ 1134 [ 30V | 2.35mA [| 890nm | 365-1077-ND 68 56 52_| OP599A 
TA 30V | 4.30mA | 935nm | 365-1066-ND 62 51 AT | OP505A 
a TY 30V | 2.15mA | 935nm | 365-1067-ND 62 51 A7 | OP505B 
TA 30V | 4.30mA | 935nm | 365-1068-ND 77 63 58 | OP506A 
TA 30v_| 2.15mA | 935nm | _365-1069-ND a 63 58 | OP506B 
Side-View | 30V | 2.55mA | 935nm | 365-1070-ND 70 58 53 | OP550A 
22) Side-View | 30V | 1.30mA | 935nm | 365-1071-ND 70 58 53 | OP550B 
Side-View | 30V_| 0.25mA | 935nm__|_365-1072-ND 70 58 53_| OP550C 
TO-18 | 30V | 3.0mA | 890nm | 365-1074-ND 70 58 53 | OP593A 
23) TO-18 | 30V | 7.5mA | 890nm | 365-1075-ND 70 58 53 | OP598A 
To-18 | 30V_| 5.0mA | 890nm | _365-1076-ND 70 58 53_| OP598B 
24[ PCMount | 25V | 7.0mA | 890nm | 365-1078-ND 1.61 1.32 1.21 | OP644SL 
TO-18 | 30V | 05mA | 890nm | 365-1079-ND 1.96 1.61 1.47 | OP801WSL 
25|_To-18 | 30v | 25mA | 890nm | 365-1080-ND 1.96 1.61 1.47 _| OP802WSL 
To-18 | 30V | 7.0mA | 890nm | 365-1081-ND 2.22 1.82 1.67 | OP804SL 
26/ 10-18 | 30V | 15.0mA | 890nm | 365-1082-ND 2.22 1.82 1.67 | OP805SL 
Photodarlington 
20 | Side-View | 15V | 11mA [| 935nm | 365-1073-ND 1.25 1.03 .95 | OP560C 
25/ 10-18 | 15V | 4mA 890nm | 365-1083-ND 2.38 1.95 1.79 | OP830WSL 
Infrared Light Emitting Diodes © ROHS Compliant CutTape t+ Tape and Reel 
Pulse Optical Peak TT Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT Electronics 
Style/ | Forward} Power Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics| |Fig.| Pkg. Output Wavelength Part No. 1 100250 | PartNo. 
Fig.| Pkg. Current Output Wavelength} Angle| Part No. 1 100 250 | Part No. Photologic 
Plastic Side-View | TTL/LSTTL 935nm 365-1115-ND 198 144 1.34 | OPL550 
27 | Side-View | TTL/LSTTL 935nm 365-1116-ND 2.09 152 1.41 | OPL550-OCA 
T-13/4 | 5.0A | 44mW/cm2 | 890nm | 20° | 365-1061-ND 1.08 63 .60 | OP295A 
T-13/4 | 5.0A | 77mW/cm2 | 890nm | 20° | 365-1062-ND 1.08 63.60 | OP295B Infrared Light-Emitting Diodes + Reverse Voltage: 2.0V « Rise/Fall Time: 10ns 
T-13/4 | 1.0A |0.70mW/cem2] 890nm | 20° | 365-1063-ND 1.08 63 .60 | OP297A 
T-1 3/4 5.0A | 210mW/cm2 890nm 50° | 365-1056-ND 1.08 63.60 | OP290A Continuous Peak | Apertured Irrad. TT 
1 | 7-13/4 | 5.0A | 16mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1057-ND 1.08 63 .60 | OP291A F eae (Forward oe Emission ae /Max. nol eey ? price Each oe Electronics 
2 
To-46 | 2.0A | 16mWiom2 | 890nm | 60° | 365-1058-ND 96.56.54 | OP293A | eaten ltemtucniins) | (Um) iivcie) [fer SNO: 
70-46 | 20 | 13mwem2 | gsgonm | coe | 365-1059-ND ‘96 «5654 | OPeoaB 28 | Side View 50 850 107.90 [365-1005-ND_ 2.52 1.47 ‘1.40 | OP245PS 
" 21 -goonm | 25° |RReRoeManT See see ee lhapscaa 29 TA 50 850 0557.55 |[365-1006-ND 2.04 1.19 1.13 | OP245PS 
TO-46 | 2.0A | 3.0mW/em : 56 30 | End-Looking 50 850 107.90 _[365-1007-ND 1.95 1.14 1.08 | OP268FPS 
TO-46 | 2.0A | 2.4mW/cem2 | 890nm | 25° | 365-1065-ND 96 56 54 | OP298B 
TH 3.0A |270mW/cm2| 890nm | 18° | 365-1054-ND 129.7672 | op265A_| VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
Side-View | 3.0A |0.60mW/cem2| 890nm | 40° | 365-1052-ND 1.02 60 57 | OP240A | Cae FSee Ean 7 
‘de-Vi 2 ° 1053+ 
2 Side View 3.0A Daal a a ea Saar lisoH ly 1.08 63° 60 | OP245A Style/ Current | Power Emission | Diver-| Digi-Key Price Each Electronics 
Side-View | _3.0A Aor Wen 935nm_| 40° | 365-1043-ND 1.02 .60__57_| OP140A Fig. Package Forward| Output Wavelength| gence | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Side-View | 3.0A [0.30mW/cem2| 935nm | 40° | 365-1044-ND 1.02.60 57 | OP140B : , 
Side-Vew | 2.08 10.40mWwiem2|Sa5nm | 40° ISESOZERID 106 — 6050 | OPTABA 24] Pill Pack Flat 20mA | 1.5mW | 860nm = 365-1141-ND 5.96 4.10 3.73 | OPV320 
7 30A 11.95mW/em2) o36nm | a> | 365-1046-ND 44-67 68 lopiesA 28| Lateral Convex | 20mA | 1.5mW | 850nm | 6° |365-1146-ND* 6.00 4.13 3.75 | OPV382 
5 TA 3.0A | 0.85mW/cm2 935nm 18° | 365-1047-ND 1.14 67 ~~«.64_| OP165C 31 SOT-23 Flat 30mA | 1.1mW 850nm 12° |365-1122-ND 15.75 13.92 13.62 | OPV240 
ial 3.0A_|1.95mW/cm2| _935nm_| 18° | 365-1049-ND 1.29 76.72 _| OP166A 32| Plastic Lateral Flat | 30mA /1.4~4.5mW) 850nm | 12° |365-1123-ND 7.58 5.22 4.74 | OPV280 
6 MW 3.0A 0.50mW 935nm | 90° | 365-1048-ND 126 74.70 _| OP165W Lateral Flat 20mA | 1.5mW | 850nm | 20° |365-1145-ND* 5.82 4.01 3.64 | OPV380 
7[ 74 3.0A | 1.00mW 890nm | 90° | 365-1055-ND 1.29.76 _.72 | OP266W_| © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1877 
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LED Peak Oper. Typ. 
Dia. Wave- Lens | Curr. | Forward | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | (mm) | Length Color | (mA) | Voltage | PartNo. al 10 100 | PartNo. 
1 3 940 nm Clear 60 1.2 67-1000-ND 25 23 .20 OED-EL-8L 
2 5 940 nm Clear | 100 1.5 67-1001-ND 27 25 222) OED-EL-1L2 


Panasonic 


Photo Interrupter 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is 
used as the light emitting element, and a high sensitivity phototransistor is used as the light detecting element. The two 
elements are arranged so as to face each other, and objects passing between them are detected. 


Sensing | Sensing | Terminal | Typ. ‘on/off | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Method | Distance] Type (usec.) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 Slot 3mm_ | PC Board 5/5 CNZ1021-ND 1.39 116 .93 | CNZ1021 
2 Slot 3mm_ | PC Board 5/5 CNZ1023-ND 1.33 1.07.80 | CNZ1023 
Slot 0.9mm | PC Board 35/35 CNZ1002-ND 87 73.59 | CNZ1002 
3 Slot 1.2mm | PC Board 35/35 CNA1303K-ND 87 73.59 | CNA1303K 
Slot 2mm_ | PC Board 35/35 CNA1302K-ND 87 73.59 | CNA1302K 
4 Slot 5mm_ | PC Board 6/6 CNZ1111-ND 2.65 2.12 1.65 | CNZ1111 
5 Slot 5mm_ | PC Board 6/6 CNZ1112-ND 2.02 1.62 1.22 | CNZ1112 
6 Slot 10mm | PC Board 6/6 CNZ1120-ND 1.86 149 112 | CNZ1120 
Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND 1.04 87.70 | CNA1311KOTLC 
7 Slot 2.0mm | PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND 98 82.66 | CNA1312KOTLC 


Optical Interrupters Phototransistors 
Slot Response | Max. Output Max. Peak 
Output | Width | Time (tr/tf) Current Digi-Key Pricing Rohm Output | Sensitivity 
Fig.| Type (mm) (us) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Output | Style/ | Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
Fig.| Type Pkg. (mA) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
NPN 1.0 10/10 30 511-1336-ND 1.41 871 63.72 | RPI-121 to| NPN SMT 20 800 511-1355-1-ND* 1.06 6.21 42.50 | RPM-012PBT87F 
Penna nine : NPN | SMT 20 800 511-1355-2-ND* 317.00/1,000 RPM-012PBT87F 
NPN |) 0 || "1000 ee REED 12h 7284958 APIA | NPA | SMT] 10 600 | S1T-1356-1-ND 1.06 6.21 42.50 | RPM-O75PTT86 
1] wen | 20 10/10 30 511-1347-ND* 118 6.90 47.22 |RPI-221A NPN | SMT 10 600 511-1356-2-ND 909.00/3,000 RPM-O75PTT86 
12 |_NPN_| Side View |__30 800 611-1353-ND* 65 3.80 25.97 | RPM-20PBF 
NPN | 2.0 10/10 30 511-1348-ND 118 6.90 47.22 | RPI-222 13 [NPN_| Side View [30 800 511-1354-ND* 7 414 28.33 [RPM-22PBF 
NPN | 4.0 10/10 30 511-1341-ND 118 690 47.22 |RPI-411¢1 NPN) Top 30 800 511-1357-ND« 65 3.80 25.97 | RPT-34PB3FF 
d 14 NPN TH 30 800 511-1358-ND* 83 4.83 33.05 | RPT-37PB3FF 
2 | NPN 8 10/10 30 511-1337-ND* 141 871 63.72 | RPI-122F NPN TH 30 800 511-1359-ND* 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3FF 
NPN | 42 10/10 30 511-1339-ND 141 871 63.72 |RPI-131 : 
3 Infrared Emitters 
NPN] 20 10/10 30 511-1349-ND 113 6.97 50.98 | RPI-243 
4 | npn | 20 10/10 30 511-1350-ND 1.24 7.25 ~~ 49.58 | RPI-246 a 
f : 
5 | NPN | 30 10/10 30 511-1340-ND 97 5.69 38.96 | RPI-303 Style/ | Max. length | Digi-Key Pricing Rohm 
6 | NPN | 30 10/10 30 511-1351-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-352 Fig.|__Pkg. | (mA)| We(V) | (nm) | PartNo. 1 10 100_| Part No. 
10 | Diode |SMT| 40 | 950 | 511-1360--ND* 1.08 6.31 43.21 _| SIM-012STT87 
7 {NPN | 50 10/10 30 511-1352-ND« 1.69 10.45 76.47 [RPI-S76A | | 49 | SideView | 50 | 13 | 950 | 511-1361-ND* 89 5.18 35.41 | SIM-20STF 
8 |Photolc] 14 5/.05 10 511-1342-ND 2.00 1299 99.42 |RPI-1133 | [13 | Side View| 50 | 1.3 | 950 | 511-1362-ND» 89 5.18 35.41 | SIM-22STF 
T 100} 13 | 950 | 511-1363-ND~ 57 3.20 20.78 | SIR-34ST3FF 
T13/4 | 100) 13 | 950 | 511-1364-ND* 57 3.20 20.78 | SIR-S6ST3FF 
Photoreflectors TM 75 | 12 | 940 | 511-1343-ND* 1.06 6.21 42.50 | SIR-320ST3FF 
Maman Emitting 4)on 75 | 13 | 940 | 511-1344-ND* 89 5.18 35.41 | SIR-341ST3FF 
re a T13/4 | 100 | 1.38 | 950 | 511-1345-ND* 7 4.49 30.69 | SIR-505STA47F 
styl Output Wave- | Digi-K P Roh 
Fs die Pete hae Heaieal bee i Fae fanless 13/4 | 100 | 134 | 940 | 511-1365-ND» ‘50 280 18.18 | SIR-S63ST3EF 
Soe ! 9 : : 13/4 | 100 | 16 | 850 | 511-1346-ND* —1.96 12.73 97.43 | SIR-S68ST3FF 
9 | Top 30 1.34 | 800 | 511-1366-ND 232 15.07 115.32[RPR220 |< Rows compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Microelectronic Integrated Systems 


r\-y4t-4 Hall Effect Sensor ICs — US Series 


Features: * Maximum Output Current: 50mA * Chopper stabilized amplifier stage * miniature package/thin, high reliability package 


UA-92 (Flat) 


Front View 


Temperature Suffix: E: -40°C ~ 85°C (Commercial), L: -40°C ~ 150°C (Automotive) 
Operating Point Release Point Tape & Reel * 
Supply (mT) (mT) Output Oper.t Temperature | Digi-Key Price Each Pricing 
Package Voltage | Min. | Typ. | Max.| Min.| Typ. | Max.| Type Type Range Part No. i 10 25 50 100 3,000 
TSOT-3L e ‘ US1881ESECT-ND) NEW! = 1.51 1.18 91 70 54 405.00/M 
: Open Ae BOC UstB8tEUA-ND 130 1.01 78 «60 AT 
UA-S2(flat) | 35-24] 1.0 | 5.0 | 9.0 |-9.0 |-5.0 | -1.0 Bidirectional : r60)_ = 
$0T-23 Collector “are -1s0°¢ | USt881LSOCT-ND 466 «129 «1.00 «#77 ~©«.60| + 443.90/M 
UA-92(flat) US1881LUA-ND 1.44 1.12 87 67 52 — 
SOT-23 -40°C ~ 85°C US2881ESOCT-ND 1.94 1.52 1.17 90 70 521.10/M 
UA-92(flat) 35-2105 | 20] 45 1-45) -2 |-05 Open Bidirectional US2881EUA-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 =- 
SOT-23 Collector -40°C ~ 150°C US2881LSOCT-ND 2.09 1.63 1.26 97 15 559.70/M 
UA-92(flat) US2881LUA-ND 1.87 1.46 1.13 87 67 ad 
SOT-23 -A0°C ~ 85°C US2882ESOCT-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 463.20/M 
UA-92(flat) 35-24 /-20 | 20) 60 |-6.0|-20| 20 Open Bidirectional US2882EUA-ND 1.51 1.18 91 70 54 _ 
SOT-23 Collector -40°C ~ 150°C US2882LSOCT-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 463.20/M 
UA-92(flat) US2882LUA-ND 1.66 1.29 1.00 17 60 = 
a 5 (2. 
uA-g2(flat) | 22~18)05 | 20 | 45 |-45) -2 |-05 | © | Bidirectional | “40°C ~ 85°C | US4B81EUA-ND 1731850104802 _ 
Collector -40°C ~ 150°C US4881LUA-ND 1.87 1.46 1.13 87 67 — 
SOT-23 -40°C ~ 85°C US5881ESOCT-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 463.20/M 
UA-92(flat) 35~24 | 15 25 30 | 95 | 20 | 28 Open Unidirectional US5881EUA-ND 1.51 1.18 91 70 54 _ 
SOT-23 Collector -40°C ~ 150°C US5881LSOCT-ND 1.87 1.46 1.13 87 67 501.80/M 
UA-92(flat) US5881LUA-ND 1.66 1.29 1.00 17 60 _ 
* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant t Unidirectional is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bidirectional is sensitive to alternating 
magnetic fields of both north and south poles. 
Programmable Linear Hall Effect ICs 
Features: 


* Quad switched/chopper stabilized »* Ratiometric output for A/D interface * Adjustable quiescent voltage (VoQ) * Very low quiescent voltage temperature drift 


* Adjustable sensitivity * Adjustable temperature compensation of sensitivity 


Temperature Suffix: 
E: -40°C ~ 85°C (Commercial), 
L: -40°C ~ 150°C (Automotive) 


Top View 


75)3.80 


1: VDD 
3: GND 


2: Test/Readback 
4: Output 


Temperature Digi-Key Price Each 
Description Range Package Part No. 1 10 25 50 
Precision Programmable Linear Hall IC 40°C ~ 85°C 4-SIP(VA) MLX90215EVA-ND 8.60 6.61 5.10 3.93 
Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND 10.17 7.81 6.03 4.64 
Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-BC03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V -40°C ~ 150°C 4-SIP(VA) MLX90215LVA-CC03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-GC03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V MLX90215LVA-LA03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-LC03-ND. 11.05 8.62 6.86 6.70 
Output Output Supply 
oe Output | Output Rise Fall Current ons 
OPTEK Technology Current] DC Typ./ Time Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
* .® Fig. | (mA) | Voltage Max. Typ./ Max. (mA) Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Hallogic Hall 2| 25 | 25 | 0.21/1.00us | 0.25/1.00us 47 | 365-1002-ND 693 4.05 3.84 | OHB900 
Effect Sensors i 
Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT =a - - 
Min. / Typ. /Max. |Min. / Typ. / Max.| Typ. / Max. | Typ. / Max.| Digi-Key Price Each Electronics Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. | ; Ww. 
Fig.) (Gauss - B) (Gauss-B) |(Gauss-B)| (mA) | PartNo. 1 100 250 | PartNo. Fe Hee bee a be ‘ ee Typ./ bis cot sya cos 
0/90/180 ~100/65/100 | 25/100 6/9 | 365-1001-ND 210 1.23 1.17 | OHO90U HS (Gas Bi [ENC Gauss = 8) AC Gass eB) | (mn) ae Hart NO: a 
1 70/—/200 50/—/180 i 4/7 365-1003-ND 2.37 1.39 1.32 | OHS3140U 1 25/170 -170/-25 100 AIT 365-1039-ND 2.40 1.40 1.33)0HS3175U 
235/300/465 120/235/325 65/200 6/9 365-1036-ND 1.80 1.05 1.00 | OH360U 
70/—/350 50/—/330 4/7 | 365-1037-ND 1.50 88.83 | OHN3120U| * south pole facing symbolized surtace. 


HAMLIN 


Hall Effect 
Sensors 


Hamlin’s Hall Effect Sensor technology 
offers unique design benefits. In 
applications where high speed switching 
is required, speeds of up to 10 KHz can 
be reached. The component package 
is small compared with other sensing 
technologies and the sensors can be 
specified with either a digital or ana- 
logue output. (Fig.1 has a robust stain- 
less steel barrel and comes with two 
retaining nuts.) 


Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


M12-1 thread 


Fig. 4 


1.338 
(34.0) 


Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Hamlin 

Fig. Voltage Current Type Features Part No. 1 10 50 100 Part No 
1 4.75-25.2 VDC 20mA 24AWG Wires Geartooth 55075-00-02-A-ND 21.20 17.74 14.46 11.96 | 55075-00-02-A 
2 3.8-24 VDC 20mA PC Mount Ferrous Vane 55085-3M-00-0-ND 6.73 5.70 477 3.89 | 55085-3M-00-0 
3 3.8-24 VDC 10mA 24AWG Wires Mini PNL MNT 55100-3H-02-A-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 | 55100-3H-02-A 
4 3.8-24 VDC 10mA 24AWG Wires LED PNL MNT 55110-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 4.17 | 55110-3H-02-A 
§ 3.8-24 VDC 20mA 24AWG Wires Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 5.33 4.51 3.78 3.08 | 55140-3H-02-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Honeywell 


Sensing and Control 
Sensors 


Hall Effect Sensors 


Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T & R Pricing * Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Type Polarity Part No. i] 50 100 1,000 Part No. 
1 3.8 VDC ~ 30 VDC 10 mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND 5.95 5.06 4.47 = SR16C-J6 
2 4.5 VDC ~ 24 VDC 40 mA Sink Lead Wires _ 480-1990-ND 22.85 19.43 17.14 = 4AV16F 
3 3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND 4.50 3.83 3.38 = SR13C-A1 
4 3.8 VDC ~ 30 VDC 40 mA Sink Lead Wires = 480-1993-ND 5.90 5.02 4.43 _ SR17C-J6 
5 4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink SOT89 Bipolar 480-2010-1-ND 2.60 2.24 1.86 1190.00 SS51T 
6 4.5 VDC ~ 24 VDC 40 mA Sink Lead Wires — 480-2021-ND 24.00 20.40 18.00 = 1GT101DC 
8 VDC ~ 16 VDC 10 mA Source Ratiometric Linear 480-2007-ND 11.20 9.52 8.40 = 91SS12-2 
v4 6.6 VDC ~ 12.6 VDC 1mA Sink/Source PC Board Ratiometric 480-2008-ND 14.25 12.12 10.69 = SS94A1 
6.6 VDC ~ 12.6 VDC 1mA Sink/Source Ratiometric 480-2009-ND 16.65 14.16 12.49 = SS94A1F 
3.8 VDC ~ 30 VDC Sink Bipolar 480-2011-1-ND 3.17 2.73 2.27 1451.00 SS511AT 
5 3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink SOT89 Unipolar 480-2012-1-ND 3.17 2.73 2.27 1451.00 SS541AT 
3.8 VDC ~ 30 VDC Sink Bipolar Latch 480-2013-1-ND 3.17 2.73 2.27 1451.00 SS561AT 
4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-1998-ND 1.12 96 84 = SS40A 
4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-1999-ND 1.45 1.24 1.09 = SS41 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-2000-ND 1.85 1.58 1.39 = SS411A 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Unipolar 480-2001-ND 1.85 1.58 1.39 = SS441A 
8 3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink PC Board Unipolar 480-2002-ND 1.55 1.32 aA? = SS443A 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Bipolar Latch 480-2003-ND 1.85 1.58 1.39 _ SS461A 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Bipolar Latch 480-2004-ND 1.60 1.36 1.20 = SS466A 
4.5 VDC ~ 10.5 VDC 1.5mA Sink/Source Ratiometric 480-2005-ND 2.60 2.21 1.95 = SS495A 
3 VDC ~ 6.5 VDC 1.5mA Source Analog 480-2006-ND 1.55 1.32 1.17 = SS49E 
9 4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND 21.75 18.49 16.32 _ 103SR13A-1 
* For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 
Magnet 
Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. mm (Inch) Part No. 1 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 17.0 (0.67) 480-2015-ND 7.40 6.29 5.55 102MG11 
Current Sensor 
Supply Output Output Terminal Sensor Current | Response Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Type Polarity Type Type Time 1 50 100 Part No. 
11_[5.4 VDC ~ 13.2 VDC = Voltage PCB = Open Loop Linear_| AC or DC 3us 480-1994-ND 14.65 12.46 10.99 CSLA2CD 
12 |45 VDC ~10.5 VDC | 1.5mA Voltage PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 6.35 5.40 4.77 CSLH3A45 
13 |4.75 VDC ~ 5.25 VDC | 12.5 mA Current PCB = Closed Loop Linear | AC or DC <0.2us 480-1996-ND 21.10 17.94 15.83 CSNX25 
Switch 
Supply Output Output Transistor Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type State 1 50 100 Part No. 
480-2018-ND 7.60 6.46 5.70 VX10 
14 4.5 VDC ~ 24.0 VDC 10 mA Sink Normally Off 480-2019-ND 7.60 6.46 5.70 VX80 
480-2020-ND 10.90 9.27 8.18 VX80-C1 
MR 
Supply Output Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Polarity Point Point @25°C Part No. 1 50 100 Part No. 
15 3.8 VDC ~ 30.0 VDC 20 mA Sink Omnipolar 1.5 mT 1.1 mT 480-1997-ND 2.30 1.96 1.73 2SS52M 
Temperature 
Supply Supply Temp. Sensing Packaging Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Range Length (Inch) | Termination Type Part No. 1 50 100 Part No. 
9 10.0 VDC 1mA = 1.6 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A 480-2016-ND 28.10 23.89 21.08 TD4A 
8 10.0 VDC 1mA -40°C ~ 150°C = SIP. Plastic Case 480-2017-ND 3.60 3.06 2.70 TD5A 


Panasonic Hall Effect Sensor ICs 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, 
Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature compensator 
integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies 
Hall element output at the amplifier, converts into a digital signal through 
the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. 


Features: ¢ Stable temperature characteristics due to the additional 
temperature compensator * TTL and MOS ICs directly driveable 
by output * Semipermanent service life due to no contact parts * Small 
change of the operating flux density against mechanical stress * Pro- 
vided with the output pull-up resistors (typ 27kQ or open collector output 


(see chart) * Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (-40°C ~ 85°C for 
DN6851 - DN6853) * Supply Current Maximum: 6mA Output Circuit 
Maximum: 20mA 

Applications: * Speed Sensors ¢ Position Sensors * Rotation Sensors 
* Keyboard Switches »* Microswitches 


Oper.** 
Supply Flux Density 

Voltage (Gauss) Output* Oper.t Digi-Key Price Each 
Fig.|Range (V) | (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. | Part No. al 10 100 
1 | 45-16 | -175 175 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip | DN6847SE-ND 1.68 1.35 1.01 
2 | 45-16 § 220 0c Unidirectional 3-Sip ) DN6848-ND 1.04 87 70 
3 | 45-16 5 220 0c Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VCT-ND 90 75 60 

3 | 45-16 5 220 0c Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VTR-ND 362.00/1000 
! | 2) 45-16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip | DN6849-ND 1.69 1.36 © 1.02 
3 | 45-16 | -175 175 ve Bidirectional | SOH-4D | DN6849S-ND 1.69 1.36 © 1.02 
1 | 45-16 | -175 175 oc Bidirectional 3-Sip | DN6849SE-ND 1.69 1.36 1.02 
2 | 3.6-16 | -200 200 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip | DN6851-A-ND 90 76 61 
“Gnd 1: Vee 3: Output 2 | 36-16 | 100 450 0c Unidirectional 3-Sip | DN6852-A-ND 1.04 87 70 
3: Output 2:Gnd 4: Gnd 9 | 45-16 | -120 120 | Pull-up | Bidirectional | 3-Sip |DN8897-ND 169 136 ©1002 
45-16 | -120 120 0c Bidirectional 3-Sip | DN8899-ND 1.69 1.36 1.02 


* Output Type: Pull-up Resistors = 27K Internal; OC = Open Collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
t Unidirectional and is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic _ infrared Photosensors 


*LNA2702L= 
Long Leads 


Infrared Light Emitting Diode NPN Photo Transistor 
Pulse | Optical Peak Peak 
Style/ Forward} Power Emission | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic Style/ Sensitivity Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pkg. Current | Output | Wavelength | Angle |Part No. al 10 100 | Part No. Fig, Pkg. Vceo) 'c Wavelength| trtf_| Part No. 1 10 400 | Part No. 
See rae pl — A ee a on a 18] Side View | 20v |10mA] 900nm gus | PNA1605F-ND 1.51 1210 90.72 |PNA1605F 
op View : m' nm i - i .! , 
3 | Sideview | 24 | 42mw | soonm | 715° IURCSBAeSIN ‘iii ‘ada7’ 49e84| LNITS 8 Aaa 20V |20mA] 800nm | 2.5/3.5us| PNZ12700S-ND 1.20 9.99 79.92 |PNZ12700S 
4) 1713/4 | 1.58 | 10mW/sr | 950nm | 20° |LNA2904L-ND 89 7.42 59.33 |LNA2904L | | 1 | Side View | 20V |20mA) 800nm | 4yis | PNZ154-ND 1.39 11.61 92.88 |PNZ154 
5 | 10-18 2A | 3-6mW | 950nm 8°__|LNSL-ND. 3.63 29.02 225.70 | LNS1L 5 | 10-18 | 30V |50mA} 800nm 3us | PNA1401L-ND 3.56 28.46 221.32 |PNA1401L 
6 /T0-18Small} 2A | 3.5-6mW | 950nm | 100° )LN52-ND 3.05 24.38 189.59 | LN5S2 19| 0-18 Flat | 30V |50mA| 800nm 3us | PNA1401LF-ND 3.56 28.46 221.32 |PNA1401LF 
7 | Side View | 1A /1.8-3.5mW] 950nm | 35° |LN55-ND 78 653 52.26 | LN55 
8] Axial 1A | 3-4.5mW | 950nm | 18° |LNA2WOIL-ND 1.35 11.29 90.28 | LNA2WOIL} |20) 10-18 | 40Vt/50mA}  800nm 3us | PNZ102-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ102 
9 | Side View | 1A /1.8-3.5mW] 950nm | 35° |LN58-ND 97 8.06 64.49 | LNS8 21 | TO-18 Flat | 30Vt/50mA} —800nm 3us | PNZ102F-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ102F 
7 Tern nl ar an 7 a aR oe -_ ee Trea 20/ 10-18 | 30Vt/30mA) 900nm | 5/éus | PNZ108-ND 3.56 28.46 221.32 /PNZ108 
ide View x .6m nm i e Fi x H 
10|Side View x2) 1A |4.2mw/sr) o4onm | 23° |LNAZ701L-ND 1.32 10.96 87.70 | LNaavoiL.| |22|70-18Small| 30Vt)20mA) 900m | 5/6ys | PNZ108CL-ND erg) bes oO 185.91) BNIDECL 
4 T-1 3/4 1.54 | 9mW/sr 950nm 25° |LNA2903L-ND 45 3.61 27.08 | LNA2903L | | 21] TO-18 Flat | 30V+/30mA} 900nm 8/9us | PNZ109F-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ109F 
4 YW 1A | 25-5mW | 950nm | 20° |LNA2802L-ND 45 3.61 27.08 | LNA2802L 
9 | Sida view | 1A. | etomw | agonm | doe |NQRAnn Ag 077: <apaao |iN7e 22 |TO-18 Small] 30Vt]20mA} 900nm | 5/6ys | PNZ109CL-ND 2.99 23.90 185.91 |PNZ109CL 
4 TA 1a | 6mWsr | 940nm | 45° ILNA2801L-ND 675.03. 3773 |LNA2G01L| [20] 10-18 | 30Vt|30mA} 900nm | 5/6us | PNZ109L-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ109L 
3] Side View | 154 | 3-6mW | 940nm | 80° |LNA2603F-ND 1.27 10.12 75.90} LNA2603F) | 8] Axial | 20V|20mA) 800nm | 3-10ys | PNZ147-ND 1.58 1265 94.85 |PNZ147 
7 | Side View | 1.54 /4.3-5.5mW] 950nm | 35° |LN65S-ND 1.29 10.34 77.52 | LN6S 7 | Side View | 20V }20mA} 800nm | 4-1Oys | PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82 |PNZ150 
6 |T0-18Small) 1.54 | S-10mW | ‘950nm | 90° [EMIS2IND ASS SVTTA: VAST | INIS2 23] Side View | 20v |20mA| s0onm | 4us | PNA16O8L-ND 1.06 8.85 70.82 |PNA1608L 
Pin Photo Diode 3| Side View | 20v |10mA) 800nm | 4ys_ | PNZ155-ND 1.25 1043 83.47 |PNZ155 
Peak 9 | Side View | 20V }20mA} 800nm | 4-1Oys | PNZ158-ND 1.06 8.85 70.82 |PNZ158 
5 Niel Vp eSensitteys ae Beaty Digi-Key P Enielag Aah Panascnle 24) Side View | 20V |20mA) 850nm 4us | PNZ163NC-ND 1.06 885 70.82 |PNZ163NC 
eT Sidstiew | 30V] 60m |stns) 70 WENZSSa SN oT 756 6048 PNZ303B | |25| Side View | 20v |20ma| 850nm | 4us | PNAIGO1M-ND 1.06 8.85 70.82 |PNATG01M 
12] Top View | 50V} 900nm | 2ns| 70° | PNZ334-ND 1.46 12.15 97.20] PNZ334 7 | Side View | 20v |30mA} 800nm | 100us | PNA2602M-ND+ 114 9.49 75.88 /PNA2602M 
6 |TO-18 Small] 30V) 850nm | 2ns | 70° | PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ330CL 
3] Side View | 30V} 850mm | 2ns | 70° | PNZ335-ND 1.26 10.12 75.88] PNZ335 8 | Axial | 20V )30mA} 800nm | 200s | PNA2WO1M-NDE 99 821 65.67 |PNA2WO1M 
te) toa tage} Saga fans) Soo Set tT ENZ30Y —| | 9| side view | 2ov [soma) so0nm | tooys | pNAg6o3L-ND+ 114 9.49 75.88 |PNAZ6O3L 
15; 10-18 | 30V} 900nm | 2ns| 70° | PNZ331CL-ND 3.66 29.31 227.95 PNZ331CL | |26]  T-1 20V |10mA] 800nm | 4/1.3ys | PNZ121SOR-ND 1.20 10.03 80.27 |PNZ121SOR 
16; 10-18 | 30V} 900nm | — | 40° | PNZ331F-ND 7.11 56.85 479.68 | PNZ331F 
17| Side View | 30V 960nm_ _|50ns| 65° _| PNZ313B-ND 1.65 13.18 98.82 | PNZ313B + VCBO (This device has signal mixing capability using the base pin.) + Darlington 
Reflective Reflective Photosensors consist of a high | FEATURES: 
efficiency GaAs infrared light emitting diode — * Reflow-compatible reflective photosensor » Ultraminiature thin type: 2.7 x 3.4 mm (height: 1.5 mm) ° Visible light 
Ph t which is integrated with a high sensitivity cutoff resin is used *CNB10010RL and CNB13020R have Si phototransistor »* Reflective Sensing method; 1mm 
(e) osensors phototransistor in a single resin package. Sensing distance 
Typ. Cut Tape Tape & Reel 
t on/t off Input Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Rank | IC (uA) | (usec.) | YR 'F Ic YCEO | Part No. 1 410 100 500 | PartNo. 1,000 
1 R_| 41-90 | 30/40__| 6V_50mA | 20mA_35V_| CNB10010RLCT-ND 99 83 66 46 | CNB10010RLTR-ND 437.00 
2 R_ |180-440] 20/20 | 3V 50mA| 20mA 30V | CNB13020R-ND 95 72 54 34 | — = 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


FEATURES: 

PNA4602M/PNA4701M Series (For infrared remote control 
systems.) 

¢ Extension distance is 8 m or more »¢ External parts not 
required » Adoption of visible light cutoff resin 

PNA4611M Series (For infrared remote control systems.) 

* High sensitivity (extension distance is 11 m or more) * Ext- 
ernal parts not required * Resin to cutoff visible light is used 
PNA4603H Series (For brightness control systems.) 

¢ Wavelength characteristics close to human visual sensitivity 
¢ External parts not required * Good output voltage linearity 
with respect to incident illuminance 


PNA4603H Series Main Characteristics Operating Current | Max. Recep. | Carrier 
Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Pricing Panasonic 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit Fig.| Typ. (V) Typ. (mA) | min. Typ. | Typ. (kHz) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Operating Supply Voltage vec - 45 | 5.0 5.5 Vv 1 5.0 24 8 10 38.0 PNA4602M-ND 1.28 10.21 76.58 | PNA4602M 
Current Consumption Icc VCC = 5.25V 0.5 | 1.0 1.5 | mA 3.3 0.8 7.0 _ 36.7 PNA4701M-ND 1.47 11.75 88.13 | PNA4701M 
VOFF L=0lx, VCC = 5.0V 0.1 0.5 0.8 Vv 5.0 24 1 16 36.7 PNA4611MOOYB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4611MO0YB 
Output Voltage Vor | L=10kvec=5.0v* | 20 | 27 | 34] V 5 5.0 24 1 16 38.0 | PNA4612MO0YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4612MO0YB 
vo2 L = 800 Ix, VCC = 5.0V* 3.9 | 44 49 Vv 5.0 24 1 16 40.0 PNA4613MO0YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4613M00YB 
n V01-VOFF, VCC = 5.0V 1.65 | 1.9 49 Vv 5.0 2.4 11 16 56.9 PNA4614MO0YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4614M00YB 
Output Impedance Zz = = 10 = kQ 3 5.0 24 1 16 36.7 PNA4611MO0XD-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4611MO0XD 
Peak Sensitivity Wavelength Ap _ — | 540 _ nm 5.0 24 11 16 38.0 PNA4612MO0XD-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4612M00XD 
* Halogen lamp light source. 4 | See PNA4603A Main Characteristics Chart PNA4603H-ND 3.16 25.31 196.86 | PNA4603H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1881 


Honeywell 


Sensing and Control SenSym ICT 
Solid State P ressu re Sen sors For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals and pressure instrumentation, process and flow control. 
Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2 — SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail Fig. 5 — Button Sensor 
. 2.03 Hole |+13.97-+| oF 5.08 
ressure Ports FT fel —, 5.33 (D2) sed LSI 4 02 
ies hei a 6.48 (A2,G2)) 5 +} -02.29 oor ont Gauge Port 
3 
See as —- : Ae [983 
yt! ene 23f |] 7 og SO 6.35-+1 [+ 
02.29,7.82 Ce ae 
7 : J-1g 24217 
at F ; Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
t ql conductors shielded with drain 
wire 24” (61cm) long. Boel eee 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 287-1002-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 287-1003-ND 55.47 48.68 41.60 ASCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 287-1008-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 287-1009-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 287-1010-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX30AN 
1 | 0-30 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V SIP 45~16 100uSec “25°C ~ 105°C 287-1011-ND 55.47 48.68 41.60 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 287-1004-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 287-1005-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 287-1006-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 287-1007-ND 55.47 48.68 41.60 ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1017-ND 79.61 63.69 47.77 SCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1018-ND 57.37 40.69 32.22 SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1023-ND 57.37 40.69 32.22 SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1024-ND 57.37 40.69 32.22 SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1025-ND 78.86 55.93 44.29 SCX30AN 
| 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mMV SIP 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1026-ND 57.37 40.69 32.22 SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1019-ND 69.94 46.25 39.12 SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1020-ND 69.94 46.25 39.12 SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1021-ND 69.94 46.25 39.12 SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1022-ND 69.94 46.25 39.12 SCX150DN 
0-4” H20 wc Ratio 18 500uSec arc ~ 70°C 287-1027-ND 77.58 57.95 41.18 SCXLOO4DN 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1028-ND 32.88 30.27 24.66 SDX01D4 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1030-ND 32.88 30.27 24.66 SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1037-ND 32.88 30.27 24.66 SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1038-ND 32.88 30.27 24.66 SDX15D4 
2 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1041-ND 32.88 30.27 24.66 SDX30A4 
0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV H -40°C ~ 85°C 287-1042-ND 32.88 30.27 24.66 SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1033-ND 32.88 30.27 24.66 SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1034-ND 32.88 30.27 24.66 SDX100D4 
0-5” H2O0 Wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1125-ND 52.59 48.42 39.45 SDXO05IND4. 
0-10" H20 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1126-ND 44.81 41.26 33.61 SDX010IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV 287-1029-ND 32.88 30.27 24.66 SDx01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV 287-1031-ND 32.88 30.27 24.66 SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1036-ND 32.88 30.27 24.66 SDX15A2 
0-15 PSIG Gage 0-90mV 287-1039-ND 32.88 30.27 24.66 SDX15G2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV Dip 20 100ySec “40°C ~ 85°C 287-1040-ND 32.88 30.27 24.66 | SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV 287-1043-ND 32.88 30.27 24.66 SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1032-ND 32.88 30.27 24.66 SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV 287-1035-ND 32.88 30.27 24.66 SDX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG 1-5VDC 12 ~ 30 287-1090-ND 133.13 108.54 92.61 SPT4VO005PG5Wwo02 
0-15 PSIG 1-5VDC 12 ~ 30 287-1091-ND 133.13 108.54 92.61 SPT4V0015PG5wo02 
0-30 PSIG 1-5VDC 12 ~ 30 287-1092-ND 133.13 108.54 92.61 SPT4VO030PG5W02 
0-100 PSIG 1-5VDC Steel 12 ~ 30 287-1093-ND 133.13 108.56 92.62 SPT4V0100PG5wo02 
0-300 PSIG 1-5VDC 1/4” 12 ~ 30 287-1094-ND 133.11 108.54 92.60 SPT4VO300PG5W02 
4 0-500 PSIG aaa 1-5VDC (6.35mm) 12 ~ 30 5 ms -40°C ~ 125°C 287-1095-ND 133.13 108.56 92.62 SPT4VO500PG5W02 
0-5 PSIG 9 4-20mA 18NPT 12.5 ~ 30 287-1096-ND 133.13 108.56 92.62 SPTMAOO05PG5W02 
0-15 PSIG 4-20mA (Male) 12.5 ~ 30 287-1097-ND 133.13 108.56 92.62 SPTMA0015PG5W02 
0-30 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1098-ND 133.13 108.56 92.62 SPTMAO030PG5W02 
0-100 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1099-ND 133.13 108.56 92.62 SPTMA0100PG5W02 
0-500 PSIG 4-20mA 12.5 ~ 30 287-1101-ND 133.13 108.56 92.62 SPTMAO500PG5W02 
0-5 PSIG 2” (61cm) 287-1102-ND 113.45 108.53 75.26 SPTMVOO05PG5W02 
4 0-30 PSIG Pigtail 287-1104-ND 113.45 108.53 75.26 SPTMVO030PG5W02 
0-100 PSIG Gage 0-100mV ee oeel 15 100pSec -40°C ~ 125°C 287-1105-ND 113.45 108.53 75.26 SPTMV0100PG5W02 
0-300 PSIG Connection 287-1106-ND 113.45 108.53 75.26 SPTMVO300PG5W02 
0-500 PSIG 287-1107-ND 113.45 108.53 75.26 SPTMVO500PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1065-ND 24.50 22.56 18.38 SX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1068-ND 24.50 22.89 18.38 SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1080-ND 19.88 18.31 14.91 SX15AD4 
0-15 PSID Differential 0-110mV a 5 287-1082-ND 19.88 18.31 14.91 SX15DD4 
2 | 0:30 PSIA Absolute 0-110mv DIP ie 1004Sec rane s88°C 287-1086-ND 24.68 22.89 1851 | SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV 287-1088-ND 24.50 22.89 18.38 SX30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1072-ND 24.49 22.56 18.37 SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1074-ND 24.49 22.56 18.37 SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV 287-1066-ND 26.82 24.70 20.13 $x01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV 287-1069-ND 27.75 26.73 20.81 Sx05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1079-ND 19.88 18.31 14.91 SX15AD2 
0-15 PSIG Gage 0-110mV 6 a 287-1083-ND 19.88 18.31 14.91 SX15GD2 
3] 0-30 PSIA Absolute 0-110mV DIP 12 1OCH SEE oe ea 287-1085-ND 24.50 2289 1838 | SX30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV 287-1089-ND 26.81 25.43 20.12 SX30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1071-ND 24.68 22.74 18.52 SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV 287-1075-ND 27.77 25.56 20.82 $X100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1064-ND 24.50 22.56 18.38 SX01D 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1067-ND 24.50 22.89 18.38 SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV 287-1081-ND 19.88 18.31 14.91 SX15D. 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1078-ND 19.88 18.31 14.91 SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mV S 5 287-1087-ND 23.23 22.89 17.43 SX30D 
5 | 0.30 PSIA Absolute 0-110mv a 12 1004Sec BOCES 287-1084-ND 1988 1831 1491 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1070-ND 24.49 22.56 18.37 SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1073-ND 24.49 22.56 18.37 $X100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV 287-1076-ND 24.49 22.56 18.37 SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV 287-1077-ND 24.49 22.56 18.36 $X150D 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1882 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control SenSym ICT 
Digital Pressure Gau ges ‘SenSym ICT t Pressure Resolution | Operating | Pressure | Digi-Key Price | Honeywell 

Range PSIG Temp. Port Part No. Each | Part No. 
SDPGB Series -30.0 inHg/100.0 PSIG 0.4 287-1928-ND 274.60 | SDPGB-30+100PG5 
Features: * +0.25% Test Gauge Accuracy «316 Stainless 15.00 PSIG 0.01 -20°C 1/4” NPT | 287-1929-ND 274.60 | SDPGB0015PG5 
Steel Sensor * Long Baitery Life (Two AA Alkaline approxi- 100.0 PSIG 0.1 as Male, 287-1931-ND 274.60 | SDPGBO100PG5 
mately 2,500 hours) * Rugged Design « Display: 3 1/2” digit 199.9 PSIG 0.4 gs°c [316 Stainless | 287-1932-ND 274.60 | SDPGB0200PG5 
oe ee Fe ee cate MeSH eran aie, 300 PSIG 1.0 Steel | 287-1933-ND 274.60 | SDPGBO300PG5 
indication * Media Compatibility: wetted parts are 
compatible with most liquids and gases 1,000 PSIG 1.0 287-1935-ND 274.60 | SDPGB1000PG5 


Solid State Pressure Sensors 


Fig. 1 -— G2 Package Fig. 2 — D4 Package Fig. 3 — A2 Package 


4 
4191 2.54 


Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 

0-1 PSIG 480-1923-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX001G24R 

0-5 PSIG 480-1924-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX005G24R 

1 0-15 PSIG Gage 0.5 ~ 4.5V DIP 4.75 ~ 5.25 8ms -20°C ~ 105°C 480-1925-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX015G24R 
0-30 PSIG 480-1926-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX030G24R 

0-100 PSIG 480-1927-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX100G24R 

0-1 PSID 480-1918-ND 32.91 27.98 24.69 ASDX001D44R 

0-5 PSID 480-1919-ND 32.91 27.98 24.69 ASDX005D44R 

2 0-15 PSID Differential/Gage 0.5 ~ 4.5V DIP. 4.75 ~ 5.25 8ms -20°C ~ 105°C 480-1920-ND 32.91 27.98 24.69 ASDX015D44R 
0-30 PSID 480-1921-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX030D44R 

0-100 PSID 480-1922-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX100D44R 

0-15 PSIA 480-1915-ND 32.91 27.98 24.69 ASDX015A24R 

3 0-30 PSIA Absolute 0.5 ~ 4.5V DIP 4.75 ~ 5.25 8ms -20°C ~ 105°C 480-1916-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX030A24R 
0-100 PSIA 480-1917-ND 34.43 32.91 24.69 ASDX100A24R 


t+ Sensor is not reverse polarity protected. * Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


Features: 


«Response Time: 100 pSec, BE Series-Response Time: 10 a A 
mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% to Pressure | Output Eons Max. Digi-Key Price Each Honeywell 
90% rise time.) Pressure Type mV Description Supply Part No. i] 25 100 Part No. 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 13mm 
13mm Male Port 0-1000 PSIA Absolute 0-200 1/8” 12VDC 287-1123-ND 86.81 69.44 57.88 | 13C1000PA4K 
0-5000 PSIA 27 NPT-SS 287-1124-ND 86.81 67.30 57.88 | 13C5000PA4K 
oi27 [+ 27.18 *| 
| — \1 4.27 { I r 19mm — Calibrated Compensated 
ESS 0-15 PSIA Absolute 1/8" 287-1108-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO1S5PA4K 
4.36 t 0-15 PSIG Gage 0-100 15VDC 287-1109-ND 91.44 81.80 57.30 | 19C015PG4K 
: 13.97 7/16-20 UNF 9 27 NPT-SS , : . 
0-15 PSIV Vacuum 287-1938-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C015PV4K 
Note: @ 0.22” 0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 
on © 0.230" (5.84mm) pin circle. 0-15 PSIV Vacuum | 4.499 1/4” 15VDC 287-1940-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO15PV5K 
0-15 PSIV Vacuum 18 NPT-SS 2.0mA 287-1941-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO15PV5L 
19mm Male Port 
0-30 PSIA Absolute ” 287-1110-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO30PA4K 
oe [Sones Fy 0-30 PSIG G 0-100 ue 15VDC 287-1111-ND 91.44 73.68 30 | 19C030PG4K 
+ OUT : —— | j age : 27 NPT-SS . Ul By T1888: ~ (87s 
3 0-30 PSIV Vacuum 287-1944-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO30PV4K 
- IN 3 
Pal 0-50 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1112-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO50PA4K 
19.05 @19 0-50 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1113-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO50PG4K 
2” (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100” 0-100 PSIA Absolute 0-100 1/8" 15VDC 287-1114-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PA4K 
(2.54mm) pin spacing (24 AWG wire size). 0-100 PSIG Gage 27NPT-SS 287-1115-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PG4K 
Flush Mount 0-100 PSIV Vacuum 0-100 1/4” 18 NPT-SS 15VDC 287-1952-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PV5K 
50.8 Nomex Insulated Vent hole 0-200 PSIA | Absolut 1/8” 287-1116-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C200PA4K 
strip cable with Gage solute | 0-100 15VDC £ 
2.54 pin spacing units only 0-200 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1117-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C200PG4K 
24 AW! iv.) Fe 
( 7 a ir 0-300 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1118-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C300PA4K 
| a i 0-300 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1119-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C300PG4K 
@ 18.955 
| = 0-500 PSIA Absolute 0-100 1/8" 15VDC 287-1120-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C500PA4K 
0-500 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C500PG4K 
Bonded Element Flush Mount 
Common 
0-15 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1936-ND 82.18 60.78 50.64 | 19C015PV2K 
0-30 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1942-ND 82.18 60.78 50.64 | 19CO30PV2K 
Honeywell 
Part No. GT 150 0-100 PSIV Vacuum | 0-100 N/A 15VDC 287-1948-ND 82.18 60.78 50.64 | 19C100PV2K 
series 
BE-4R5000PG6DS 3 pin i Bonded Element 
BE-4R5000PG6DC 
0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-SS 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS 
Gage 0.5-4.5 eo 5.25VDC 
= 0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-CRS 287-1131-NDt 58.00 54.00 50.40 | BE-4R5000PG6DC 
A 


— 


+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (tos3) 1883 
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1: Ground 3: Vs 1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 1: Vout 2:GND 3:Vs 1: Vout 3:Vcc 5: V2 
2: +Vout 4: -Vout 2:Vs  4:Vout 6:N/C 8: N/C 4:NC 5:NC 6:NC 2:GND 4:V1_ 6: Vex 
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1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 
2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 


Fig. 16 NEW! Fig. 17 NEW! Fig. 18 NEW! 
Port #2 
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1:GND  3:Vs 5:N/C 7: N/C 1:N/C 3:GND 5:N/C_ 7: N/C 1: GND 3: Vs > GND 3: Vs 
2:+Vout 4:-Vout 6:N/C 8: N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 2: +Vout 4: -Vout 2: +Vout 4: -Vout 


Fig. 21 NEW! Fig. 22 NEW! 
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1:GND 3:Vs 5:N/C 7: N/C 1:N/C 3:GND- 5: N/C 1:N/0 3:GND- 5:N/C 7:N/C 
2:+Vout 4:-Vout 6:N/C 8: N/C 2:Vs 4: Vout 6: N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 
Accelerometers 
Supply (typ.): 5.0VDC 

Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing Zero g Output Operating Digi-Key Price Each 
Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vdd 5V)* Temperature °C Part No. 1 2a) 100 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2260D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 x 2.5V -40 ~ 105 MMA2201D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2202D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2204D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 x 2.5V -40 ~ 125 MMA2300D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Z 2.5V -40 ~ 105 MMA1270D-ND 15.32 11.59 10.68 
1 4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1250D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 11 50 250 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1220D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1213D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 Z 2.5V -40 ~ 105 MMA1260D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1210D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 169 13 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1211D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Zz 2.5V -40 ~ 125 MMA1212D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Z 2.5V -40 ~ 125 MMA1200D-ND 15.32 11.59 10.68 
2.7 ~3.6 1.5 800 50 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6260Q-ND 7.66 5.80 5.52 
2.7 ~3.6 1.5 800 300 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6261Q-ND 7.66 5.80 5.52 
2 2.7 ~3.6 1.5 800 150 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6262Q-ND 7.66 5.80 5.52 
2.7 ~3.6 15 800 900 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6263Q-ND 7.66 5.80 5.52 
2.2 ~3.6 1.5 800 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65V -20 ~ 85 MMA7260Q-ND 10.86 8.21 7.57 
2.7 ~3.6 10 120 300 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6231Q-ND 7.66 5.80 5.52 


* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 and for negative acceleration the 
output will decrease below Vdd/2. (Continued) 
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C4 
4 1 
, r eesca e Sensors Accelerometers (Cont) 
semiconductor 
Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing Zero g Output Operating Digi-Key Price Each 
Fig. (VDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vdd 5V)* Temperature °C Part No. 1 25 100 
2 2.7 ~ 3.6 10 120 900 X-Y 1.65V -20 ~ 85 MMA6233Q-ND 7.66 5.80 5.52 
3 4.75 ~ 5.25 45 10 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3201D-ND 15.32 11.59 10.68 
3 4.75 ~ 5.25 112.5(X) / 56.3(Y) 4/8 400 X-Y 2.5V -40 ~ 125 MMA3202D-ND 15.32 11.59 10.68 
Accelerometer Development Kits 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA1250D .. KIT1925MMA1250D-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA1260D KIT1925MMA1260D-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA1270D .. KIT1925MMA1270D-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA2260D .. KIT1925MMA2260D-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6231Q KIT1925MMA6231Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6233Q KIT1925MMA6233Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6260Q .. KIT1925MMA6260Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6261Q .. KIT1925MMA6261Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6262Q KIT1925MMA6262Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6263Q KIT1925MMA6263Q-ND 48.09 40.05 37.68 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7260Q .. KIT3109MMA7260Q-ND NEW! 65.17 = = 
Reference Design Kits 

Triax Reference Design 3-Axis for MMA2260D +1.5g with MMA1260D RD1986MMA2260D-ND 78.55 63.61 61.55 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA6260Q +1.5g with MMA1260D. RD1986MMA62600-ND 78.55 63.61 61.55 
Sensing Reference Design 3-Axis for MMA7260Q RD3112MMA7260Q-ND NEW! 65.17 = = 


* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 and for negative acceleration the output will decrease 


below Vdd/2. 
Precision Temperature Compensated Pressure Sensors Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. 1 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX10DP-ND 12.03 9.16 8.59 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX10D-ND NEW! 11.49 8.69 8.01 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX10GP-ND NEW! 12.26 9.27 8.55 
16 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 482C-03 3.0 1.0ms — MPXV10GC7U-ND NEW! 13.02 9.85 9.08 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX12D-ND NEW! 11.49 8.69 8.01 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX12DP-ND 12.45 9.42 8.68 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 55mV 344B-01 3.0 1.0ms _ MPX12GP-ND NEW! 12.26 9.27 8.55 
5 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX53D-ND NEW! 10.53 7.97 7.35 
4 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344C-01 3.0 1.0ms _ MPX53DP-ND NEW! 11.49 8.69 8.01 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 60mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX53GP-ND 11.30 8.55 7.88 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010D-ND 13.63 10.49 9.85 
4 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010DP-ND 13.52 10.46 9.83 
6 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GP-ND 13.54 10.46 9.83 
18 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344E-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GS-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
7 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010D-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010GS-ND 7.88 5.79 5.39 
21 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2010GP-ND NEW! 13.41 10.14 9.35 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2050GP-ND 15.85 12.34 11.61 
4 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053DP-ND 14.36 10.86 10.02 
6 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
7 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053D-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053GS-ND 7.88 5.79 5.39 
19 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GVP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
21 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2053GP-ND NEW! 13.41 10.14 9.35 
5 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100A-ND NEW! 16.28 12.31 11.35 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100AP-ND NEW! 17.04 12.89 11.89 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100D-ND NEW! 16.28 12.31 11.35 
4 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100DP-ND 17.24 13.04 12.02 
6 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100GP-ND 17.04 12.89 11.89 
5 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102A-ND NEW! 14.36 10.86 10.02 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102AP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
20 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102ASX-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102D-ND NEW! 14.36 10.86 10.02 
4 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102DP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
6 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
19 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GVP-ND NEW! 13.18 10.86 10.02 
21 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2102GP-ND NEW! 13.41 10.14 9.35 
r 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102A-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102AS-ND 7.88 §.79 5.39 
7 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102D-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102GS-ND 7.88 5.79 5.39 
5 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200A-ND NEW! 16.28 12.31 11.35 
6 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200AP-ND NEW! 17.04 12.89 11.89 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200D-ND 16.28 12.31 11.35 
4 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200DP-ND NEW! 17.24 13.04 12.02 
21 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200GP-ND 15.85 12.34 11.61 
20 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202ASX-ND NEW! 11.42 9.42 8.68 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202D-ND NEW! 11.42 9.42 8.68 
4 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202DP-ND NEW! 12.30 10.14 9.35 
6 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202GP-ND NEW! 13.21 10.00 9.22 
7 0 ~ 29 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202A-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 29 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202AS-ND 7.88 5.79 5.39 
va 0 ~ 29 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202D-ND 7.90 5.80 5.40 
8 0 ~ 29 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202GS-ND 7.88 5.79 5.39 
21 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GP-ND NEW! 13.41 10.14 9.35 
*Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. (Continued) 
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Sensors Precision Temperature Compensated Pressure Sensors (Cont.) 


= freescale 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


semiconductor 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) | Part No. 1 25 100 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 _— 0~85 MPXV5004GC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
13 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004G6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
17 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482B-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004G7U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1CT-ND NEW! 19.92 15.06 = 
9 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 _— 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1TR-ND NEW! 1349.92/100 
16 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC7U-ND NEW! 18.27 14.34 13.50 
21 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1369-01 5.0 = 10 ~60 MPXV5004GP-ND NEW! 18.27 14.34 13.50 
23 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1368-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GVP-ND NEW! 18.27 14.34 13.50 
17 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482B-03 5.0 _— 10 ~ 60 MPXV4006G7U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
16 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GC7U-ND NEW! 18.27 14.34 13.50 
21 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 1369-01 5.0 — 10 ~ 60 MPXV4006GP-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
10 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010DP-ND 18.34 14.44 13.61 
i 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010GP-ND 18.19 14.31 13.48 
12 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
21 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GP-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
12 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050D-ND 17.57 13.78 12.98 
10 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050DP-ND 18.34 14.44 13.61 
‘al 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 18.19 14.31 13.48 
21 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050GP-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
12 0 ~ 11.6 psi Differential 4.3V 867-08 5.1 _ -40 ~ 105 MPX4080D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
1 0 ~ 14.5 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100AP-ND 17.49 13.76 12.97 
12 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
10 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100DP-ND 17.47 13.75 12.96 
1 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100GP-ND 17.49 13.76 12.97 
9 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5100GC6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
12 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867-08 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
10 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250DP-ND 18.45 14.47 13.63 
12 0 ~ 72.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5500D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
12 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700D-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
10 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700DP-ND 17.47 13.75 12.96 
1 0 ~ 101.5 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700GP-ND 17.49 13.76 12.97 
12 0 ~ 150 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5999D-ND 17.57 13.78 12.98 
12 2.2 ~ 15.2 psi Absolute 4.6V 867-08 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4105A-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115A-ND 17.57 13.78 12.98 
ut 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115AP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482A-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AC6U-ND 17.49 13.76 12.97 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100A-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115AC6U-ND 17.49 13.76 12.97 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482A-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1CT-ND 15.32 11.59 10.68 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1TR-ND 9816.00/1,000 
11 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5:1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AP-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115A6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
9 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AC6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115A6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1CT-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1TR-ND NEW! 3014.40/300 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1CT-ND NEW! 16.09 12.17 11.22 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1TR-ND NEW! 3165.12/300 
22 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6U-ND NEW! 16.09 12.17 11.22 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
i] 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
a 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 867B-04 §.1 1.0ms 0~85 MPX4100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482-01 5:1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
9 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482A-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100AC6U-ND 17.49 13.76 12.97 
12 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4100A-ND 17.57 13.78 12.98 
12 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250A-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
11 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250AP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
9 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250AC6U-ND 17.49 13.76 12.97 
9 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXA4101AC6U-ND 17.49 13.76 12.97 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 §.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1CT-ND NEW! 15.32 11.03 10.39 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1TR-ND NEW! 9816.00/1,000 
15 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 §.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
12 2.18 ~ 101.5 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700A-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
15 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317-04 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250A6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
22 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250AC6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
15 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317-04 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300A6U-ND NEW! 15.32 11.59 10.68 
22 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300AC6U-ND NEW! 16.09 12.17 11.22 
22 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1CT-ND NEW! 16.09 12:17 11.22 
22 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1TR-ND NEW! 3165.12/300 
9 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.6V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV4115VC6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
9 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.4V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV6115VC6U-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
9 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1CT-ND NEW! 19.15 14.48 _ 
9 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1TR-ND NEW! 1298.00/100 
14 0 ~ 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-TPMP 3.0 0.1ms -40 ~ 125 MPXY8020A6T1CT-ND 18.27 14.34 13.50 
14 0 ~ 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-TPMP 3.0 0.1ms -40 ~ 125 MPXY8020A6T1TR-ND 12760.80/1,000 


*Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A ALL SENSORS Pressure Sensors 


electrical connection 


1. +Vsupply 
2. Common 


2.54 typical 


ss 


Mounting” 


3. +Voutput 
4.Do not connect to this pin 


0.25 x 
50 6 places for A 
ij electrical connection 


4.8 to 4.4 


3. +Voutput 
4. -Vsupply 


5. -Voutput 
6. NC 


0.25 x 
0.50 
el 
6.4 


6 places for . 
electrical connection 


48 to 4.4 


t 
(10.5 


| 
| 


ae 


4, Ready/Mode 
5. Convert/BR 
6. Ground 


Marking Color Code: 


1 Inch: Yellow 

5 Inch: Pink 

10 Inch: Orange 
20 Inch: Green 

30 Inch: Purple 


.05 
“fI-.635 


1234 


Marking: 2 Color Dots 


Left Dot: 
White: L04 
Yellow: L10 
Pink: 0.3 
Green: 01 
Blue: 05 
Purple: 15 


Right Dot: 
Gold: H-Grade 
Silver: C-Grade 
Red: P-Grade 


Pressure 
Port 4.57 OD 


3.05 
1.635 


Pressure Supply Compensated Operating | Digi-Key Price Each All Sensors 
Fig.| Pressure} Type Output (VDC) Temperature Temperature | Part No. 1 100 | Part No. 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 4 places for 
+20 | InH20 442-1007-ND 99.00 77.50 74.40 | 20 INCH-D-4V-REF 
1] 0-20 | InH20 4V 55 ~16 5°C~50°C | -25°C ~ 85°C | 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 | 20 INCH-G-4V-REF 4804.4 
0-30__| InH20 442-1010-ND 99.00 75.00 _72.00 | 30 INCH-G-4V-REF : 
Amplified Low Pressure 10.5 
Fy mbar 442-1011-ND 98.00 73.01 59.00 | 1 MBAR-D-4V 
+ In H20 442-1012-ND 88.00 73.00 + ~—‘59.00 | 1 INCH-D-4V 
0-1 | InH20 442-1013-ND 98.00 73.01 59.00 | 1 INCH-G-4v 
+5 | InH20 442-1014-ND 88.00 68.00 54.00 | 5 INCH-D-4V 
0-5 | InH20 442-1015-ND 88.00 68.00 54.00 | 5 INCH-G-4V 
1] +10 | InH20 4V 3~6 5°C~ 50°C | -25°C ~ 85°C | 442-1016-ND 84.00 68.00 54.00 | 10 INCH-D-4v 
0-10 | InH20 442-1017-ND 84.00 68.00 54.00 | 10 INCH-G-4V Fig. 2 
+20 | InH20 442-1018-ND 84.00 68.00 54.00 | 20 INCH-D-4V 2.54 typical 
0-20 | InH20 442-1019-ND 84.00 68.00 54.00 | 20 INCH-G-4V 
+30 | InH20 442-1020-ND 84.00 68.00 54.00 | 30 INCH-D-4V 
0-30__| InH20 442-1021-ND 84.00 _—~68.00 __54.00 | 30 INCH-G-4V 
Amplified Middle Pressure 
+0.3 | PSID 442-1022-ND 78.00 64.00 49.00 | 0.3 PSI-D-4V Mounting~ 
0-03 | PSIG 442-1023-ND 78.00 64.00 49.00 | 0.3 PSI-G-4V 3.6 typical 
Fs PSID ees or. anon | 442-1024-ND 78.00 64.00 49.00 | 1 PSI-D-4v 
1} o4 | psi a aut S°C~ 50°C | 25°C ~ 85°C | 44 4q25-ND 78.00 59.00 46.80 | 1 PSI-G-4V 
0-15 | PSIA 442-1026-ND 76.00 59.00 45.60 | 15 PSI-A-4V 
0-15 | PSIG 442-1027-ND_ 76.00 _—‘59.00 _45.60 | 15 PSI-G-4V 
Barometric Pressure 
50 ~ 50°C 442-1089-ND 79.00 64.00 56.88 | BARO-A-4V 2. +Vsupply 
1 |600-1100) mbar 4V 45~5.5 | -25°C~85°C | -40°C~ 125°C] 442-1090-ND 94.00 76.00 _—<67.68 | BARO-A-4V-PRIME 
-40°C ~ 125°C 442-1091-ND__153.00 124.00 _110.16 | BARO-A-4V-MIL Fig. 3 
a baooeiion| aber Digital/ 7 -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 105°C | 442-1097-ND 140.00 _ — | BARO-DO ; 
Serial -40°C ~ 125°C_| -40°C ~ 125°C | 442-1098-ND 280.00 = — | BARO-DO-MIL 2.54 typical 
5°C ~ 50°C 442-1092-ND 69.00 56.00 49.68 | BARO-A-4V-MINI 
4B | 600-1100} mbar 45~55V | 45~755 | -25°C~85°C | -25°C ~ 85°C | 442-1093-ND 86.00 68.00 _—61.92 | BARO-A-4V-MINI-PRIME 
-40°C ~ 125°C 442-1094-ND 145.00 115.00 104.40 | BARO-A-4V-MINI-MIL 
Millivolt Output C-Grade Pressure 
0-4 ‘| InH20 40mV 442-1028-ND 38.00 32.00 27.00 | 4 INCH-D-CGRADE-MV 
> | 0-03 | PSID 20mv 16 orc-70re | 25° - asec | 442-1029-ND 34.00 32.00 27.00 | 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 
041 PSID 18mV 442-1030-ND 32.00 27.00 + —-24.00 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 
0-15 | PSIA 60mV 442-1031-ND__29.00_—-27.00_—-24.00 | 15 PSI-A-CGRADE-MV. 
Millivolt Output H-Grade Pressure 
0-03 | PSID 20mV 442-1032-ND 36.00 34.00 29.00 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MV 
04 PSID 18mV 442-1033-ND 36.00 34.00 —-29.00 | 1 PSI-D-HGRADE-MV 
2] 0-5 PSID 60mv 16 0°C~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1034-ND 32.00 29.00 —-26.00 | 5 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 | PSID 90mv 442-1035-ND 32.00 29.00 ~—-26.00 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 3. Clock/SO 
0-15 | PSIA 60mV 442-1036-ND 30.00 _—-29.00 —_—-26.00 | 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure 
oH 0mV 442-1037-ND 65.00 55.86 42.66 | 1 INCH-D-MV 
0-5 20mv 442-1038-ND 62.00 52.00 39.00 | 5 INCH-D-Mv 
2] 0-10 | InH20 20mv 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1039-ND 62.00 52.00 — 39.00 | 10 INCH-D-MV 
0-20 20mV 442-1040-ND 62.00 52.00 39.00 | 20 INCH-D-MV 
0-30 20mV 442-1041-ND_ 62.00 52.00 _ 39.00 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-03 | PSID 20mV 442-1042-ND 59.00 49.85 37.64 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV 
2) 0-4 PSID 18mV 16 O°C~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1043-ND 59.00 49.00 ~—37.01 | 1 PSI-D-PRIME-MV 
0-15 | PSIA 60mV 442-1044-ND 54.00 44.00 _39.00 | 15 PSI-A-PRIME-MV. 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 
oH 4.0 ~ 10.0mV 442-1045-ND 36.00 34.00 30.01 | 1 INCH-G-BASIC. 
0-5 15 ~ 30mV 442-1048-ND 32.00 29.00 —-26.00 | 5 INCH-G-BASIC. 
0-10 | InH20 15 ~ 45mV 6 0°C~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1051-ND 32.00 29.00 —-26.00 | 10 INCH-G-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1054-ND 32.00 29.00 —-26.00 | 20 INCH-G-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1057-ND_ 32.00 _—-29.00 _—_—26.00 | 30 INCH-G-BASIC 
i] 4.0 ~ 10.0mV 442-1046-ND 38.00 35.00 31.00 | 1 INCH-D1-BASIC 
0-5 15 ~ 30mV 442-1049-ND 34.00 30.00 +~—-23.00 | 5 INCH-D1-BASIC 
4A] 0-10 | InH20 15 ~ 45mV 6 0°C~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1052-ND 34.00 30.00 ~—-23.00 | 10 INCH-D1-BASIC. 
0-20 15 ~ 45mV 442-1055-ND 34.00 30.00 ~—-23.00 | 20 INCH-D1-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1058-ND 34.00 30.00 _23.00 | 30 INCH-D1-BASIC. 
4 4.0 ~ 10.0mV 442-1047-ND 40.00 37.00 32.00 | 1 INCH-D2-BASIC 
0-5 15 ~ 30mV 442-1050-ND 35.00 31.00 + —-28.00 | 5 INCH-D2-BASIC 
0-10 | InH20 15 ~ 45mV 6 0° ~70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1053-ND 35.00 31.00 + —-28.00 | 10 INCH-D2-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1056-ND 35.00 31.00 + —-28.00 | 20 INCH-D2-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1059-ND 35.00 31.00 _28.00 | 30 INCH-D2-BASIC 
Miniature Low Pressure 
0-5 442-1077-ND 54.00 44.00 39.00 | 5 INCH-G-MV-MINI 
0-10 ‘i ' or pron | 442-1080-ND 54.00 44.00 ~—39.00 | 10 INCH-G-MV-MINI 
0-29 | InH20 | 19~2imv 16 | 0°C~50(70)°C | -25°C ~ 85°C | ayo 4083-ND 54.00 44.00 39.00 | 20 INCH-G-MV-MINI 
0-30 442-1086-ND 54.00 44.00 _—_39.00 | 30 INCH-G-MV-MINI 
0-5 442-1078-ND 55.00 45.00 33.00 | 5 INCH-D1-MV-MINI 
0-10 ’ or pron | 442-1081-ND 55.00 45.00 ~—33.00 | 10 INCH-D1-MV-MINI 
4A} g.99 | mH20 | 19~21mv 16 | °C ~50(70)"C | -25°C ~ 85°C | 44 4084-ND 55.00 45.00 33.00 | 20 INCH-D1-MV-MINI 
0-30 442-1087-ND 55.00 45.00 _33.00 | 30 INCH-D1-MV-MINI 
0-5 442-1079-ND 55.00 45.00 33.00 | 5 INCH-D2-MV-MINI , i 
O10 || ego). qycoqety 16 | orc-s0(zoye | 25-0 aso | 442-1082-ND 55.00 45.00 33,00 | 10 INGH-D2-Mv- Min Fig..6 — Single Pressure Port: 
0-20 442-1085-ND 55.00 45.00 33.00 | 20 INCH-D2-MV-MINI 
0-30 442-1088-ND 55.00 45.00 _33.00 | 30 INCH-D2-MV-MINI 10.16 
Miniature H-Grade Pressure I+ >| 
0-4 | InH20 24 ~ 26mV 442-1060-ND 38.00 34.00 29.01 | 4 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-03 | PSIG 19 ~ 21mV 442-1063-ND 36.00 34.00 —-29.00 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-10 | InH20 19 ~ 21mV . or pron | 442-1066-ND 36.00 34.00 ~—-29.00 | 10 INCH-G-HGRADE-MINI 
5} o4 | psig | 17.82~t81amv| 18 — | OC ~(60) 70°C | -25°C~ 85°C | yuo tgga.np 36.00 34.00 -—-29.00 | 1 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-5 PSIG. | 59.4~60.6mV 442-1072-ND 32.00 29.00 ~—-26.00 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-15 | PSIA | 89.1 ~90.9mV 442-1075-ND 32.00 29.00 _26.00 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI 
0-4 | InH20 24 ~ 26mV 442-1061-ND 38.00 34.00 29.01 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI 
0-0.3 | PSIG 19 ~ 21mV 442-1064-ND 36.00 34.00 ~—29.00 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI Fig. 7 — Dual Pressure Ports 
0-10 | InH20 19 ~ 21mV r 5 or aren | 442-1067-ND 36.00 34.00 —-29.00 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI 
8) o+ | psig | 17.82~1818mv| 18 | OC ~(0) 70°C | -25°C~ 85°C | yao tq70.ND 36.00 «34.00 +~—«-29.00 | 1 PSI-GF-HGRADE-MINI 0.16 
0-5 PSIG. | 59.4~60.6mV 442-1073-ND 32.00 29.00 —-26.00 | 5 PSI-GF-HGRADE-MINI - =| 
0-15 | PSIA | 89.1 ~90.9mV 442-1076-ND 32.00 29.00 _26.00 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 
0-4 | InH20 24 ~ 26mV 442-1062-ND 40.00 35.00 31.00 | 4 INCH-D-HGRADE-MINI 
0-03 | PSID 19 ~ 21mV 442-1065-ND 38.00 35.00 —31.00 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 
7 | 0-10 | InH20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1068-ND 38.00 35.00 ~—31.00 | 10 INCH-D-HGRADE-MINI 
04 PSID | 17.82 ~ 18.18mV 442-1071-ND 37.00 35.00 ~—31.00 | 1 PSI-D-HGRADE-MINI 
0-5 PSID | 59.4~60.6mV 442-1074-ND 34.00 31.00 —-28.00 | 5 PSI-D-HGRADE-MINI 


Pressure 
Ports 4.57 OD 
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Closed Loop Current Transducers 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, unipolar 
voltage supply, compact design for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO, incorporated measuring 


resistance, and extended measuring range. 


LA 03-PB, LA 05-PB, LA 10-PB, and LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, voltage output, 


and printed circuit board mounting. 


LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P, and LA 100-P: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall 
effect, printed circuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 
LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, and printed circuit board mounting. 


3x—| 


@0.5x0.35 


7.62 


Primary Sec. Nom. Frequency 
Supply Nom. r.m.s. | r.m.s Current/ Range Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Fig. Voltage Current Output Voltage (kHz) Part No. 1 10 25) Part No. 
5V 6A 2.54V 200 398-1000-ND 20.20 16.16 12.93 | LTS6-NP Ae 
1 5V 15A 2.54V 200 398-1001-ND 20.20 16.16 12.93 | LTS 15-NP ee t 22.86 — 
5V 25A 2.52V 200 398-1002-ND 20.20 16.16 12.93 _| LTS 25-NP azal EE a poet 36.5 
2 +15V 20A +4V 150 398-1006-ND 37.60 30.08 24.07 __| LA20-PB ME Hh SNO.7H0.8 
#12 ~ 15V 25A 25mA 200 398-1007-ND 28.40 22.72 18.18 | LAH 25-NP 
3 | +12~15V 50A 25mA 200 398-1008-ND 30.40 24.32 19.46 | LAH50-P 
#12 ~ 15V 100A 50mA 200 398-1009-ND 33.00 26.40 21.12 _| LAH 100-P 
4 | #12- 15V 50A 50mA 200 398-1010-ND 26.00 20.80 16.64 | LA55-P 
+12 ~ 15V 100A 50mA 200 398-1011-ND 32.40 25.92 20.74 __| LA 100-P 
5 +15V 150A 75mA 150 398-1012-ND 38.20 30.56 24.45 | LA150-P 5.1le+|._ 22.9 | 
Closed Loop Voltage Transducers 
Primary Sec. Nom. 
LV 25-P and LV 20-P: Supply Nom. r.m.s. r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Closed loop (compensated) voltage Voltage Current Output Voltage Accuracy Part No. 1 10 25 Part No. 
transducer using the Hall effect, and | +12 ~15v 10mA 25mA +0.9% 398-1019-ND 63.20 50.56 40.45 | LV 25-P 
Fee ya ns ee ecmaniced accorelngt | sip =v toma 25mA #11% 398-1020-ND 36.60 29.28 23.43 | LV 20-P 


Gu 


NC 


The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, open-loop 
devices which output a voltage equivalent to the magnitude of current sensed. 
Two basic sensing types are offered. Both are capable of measuring AC currents: 
1. -XXN for detecting DC current and AC currents where + input currents are 
represented as a + voltage only. 2. -XXR for detecting DC current and AC 


currents. + input currents are represented as + voltage. 


Current Sensors 


Pin Assignment Mounting Hole Dimensions Rated | Output | Supply Input Operating | Digi-Key Price Each cul 
Pin No. Pin Name Part No. oA oB Current | Voltage | Voltage | Current Polarity | Response | Temperature | Part No. 1 10 25 | Part No. 
if +5V 
2 NC SCDO5 1.0 15 +10A | 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10°C ~ 75°C | 102-1052-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PUN 
3 Output eon Me Ae +10] sv | tev +DC only | 3uStyp. | -10°C~75°C |102-1062-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PSN 
4 ov SCD15 15 2.0 
5 Input (+) e 
6 Input (-) ScD20 1.8 2.3 +15A 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10°C ~ 75°C | 102-1068-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD15PSR 
Shc 
si AMVECQ. Current Transformer — standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 
TOROIDAL POWER PRODUCTS 
Ww 
Size Dimensions — mm 
panieateen : ey i an Code w LE H A B c D (Dia.) ID 
. 
Sete ete A 23.83 23.83 11.43 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
¢ Ground fault detection ID 
* Metering ———) B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
Notes: £35 c 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
ics. 
* RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by P Cc D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
this factor to compensate for transformer losses. TP ‘ E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 19.05 
* Data is deemed reliable at the time of publication, but may HE 8 
- ; it F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
be subject to change without notice. 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (Ohms) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. 1 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND. 7.80 6.50 5.20 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 11 TE1030-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND 10.74 8.95 7.16 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 10.74 8.95 7.16 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1100 
F 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND 15.99 13.33 10.66 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND 15.99 13.33 10.66 AC-1200 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Open Loop Current Sensors eee 
TAAAWY 2A Hall Effect Technology ni ; Troy Joey 


Hall current detector measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current, without any 
contact with the primary circuit by combining the magnetic circuit and the hall element. This results in no voltage 
drop in the measured circuit and is an ideal solution for measuring AC/DC with an excellent galvanic isolation. 
Features: ¢ Galvanic isolation between primary and measuring circuit, measurement of DC or AC (kHz) or both 
*No primary losses * Quick response ° High reliability by simple design of circuit Specifications: * Frequency Band Width (-3dB): LO1Z: DC-50kHZ; 
LO3S: DC-50kHz; LO8P: DC-50kHz; L10P: DC-50kHz; L16P: DC-35kHz (At higher frequencies derating is required to prevent core from overheating.) 
* Output Linearity: +-1% * Operating Temperature: -10°C ~ 80°C Insulation Resistance: more than 500MQ - di/dt * Response Time: 5uSec. Typical 
(10uSecond Typical for LO8P Series) * Specifications are measured at 25°C, Load Resistor 10kQ 3mW minimum, rated supply voltage (Vcc) 


Fig. 1 — L01Z Series 


Bottom View 


Primary Nominal Supply Secondary Nom. Saturation | Offset Temp. 
R.M.S. Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (V) (V) +-1% (A) (mV/°C) Max. | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LO1Z Series 

50 5 4t 62.5 +2 M17173-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z050S05 
100 5 4t 125 +1 M17174-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | LO1Z100S05 
150 5 4t 187.5 +1 M17175-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | LO1Z150S05 

{ 200 5 4t 250 +1 M17176-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z200S05 
300 5 4t 375 +1 M17177-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | LO1Z300S05 ap 
400 5 4t 500 +1 M17178-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z400S05 : a 
500 5 4t 625 +1 M17179-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | LO1Z500S05 0 =) 
600 5 4t 750 +1 MT7180-ND 17.23 13.78 11.03 10.34 | L01Z600S05 18.5" 

LO3S Series (Molex Mating Connector Required) 

50 +15 +4 +150 +2 M77181-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S050D15 Bottom View 
100 +15 +4 +300 +1 MT7182-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S100D15 

2 200 +15 +4 +600 +1 MT7183-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S200D15 
400 +15 +4 +-700 +1 MT7185-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S400D15 
500 +15 +4 +-700 +1 MT7186-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S500D15 Fig. 3 — LO8P Series 
600 +15 +4 +700 +1 M17187-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | L03S600D15 

LOSP Series 

50 +15 +4 +150 +2 M17188-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P050D15 

3 100 +15 +4 +300 +1 M17189-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P100D15 
150 +15 +4 +350 +1 M17190-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P150D15 
200 +15 +4 +350 +1 M17191-ND 15.73 12.58 10.07 9.44 | LO8P200D15 

t + Vref = 2.5V at 0 Amps Pr a 
|-—__3g —___+| 


WM2022-ND_ Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. . 
WM2312-ND_ Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; In: et d 
WM1129-ND_ Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di 062” (1.57) Max; Finish: 
WM1114-ND_ Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: 
WM9999-ND_ Waldom Molex, Universal Crimp Tool . 
WM9927-ND_ Waldom Molex, Extraction Tool...... 
WM9915-ND_  Waldom Molex, Production Tool - Wire Size: 24-30AWG 


+Vc (15V) 


; -Ve (15V) 
Bottom View OUT 


$.74/10 

. $50.75 Ren 
- $10.15 
- $214.65 


Current Sense Transformer High Frequency, Surface Mount 


Electrical Specifications: * Operating Frequency: 250kHz and above » Rated Primary Current: 6 Amps RMS «* Dielectric Strength: 500 Volts RMS 
(1 Second, Primary to Secondary) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (Note: All electrical specifications are tested at 25°C) 


Inductance @ DC Tape & 

Turns = /10kHz, 0.1Vrms Resistance Load Cut Tape Reel 
Ratio (1-3) (7-8) (1-3) | Resistor Part | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Tamura 
(7-8):(1-3) HH Min. mQ Max.| © Max.| Max. | Marking} Part No. il 10 25 100 | PartNo. 750 | Part No. 
1:20 80 6 0.55 20 C01 | MT7289CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7289TR-ND 636.00 | TCS-01 
1:30 180 6 0.87 30 C02 | MT7290CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7290TR-ND 636.00 | TCS-02 
4.30) 1:40 320 6 1.14 40 C03 | MT7291CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7291TR-ND 636.00 | TCS-03 
, 098 1:50 500 6 1.50 50 C04 | MT7292CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7292TR-ND 636.00 | TCS-04 
é | i (2.50) 1:60 720 6 1.75 60 C05. | MT7293CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7293TR-ND 636.00 | TCS-05 

PRI SE _ae 
g 0 01 1188.0) “Pep 4:70 980 6 | 475 70 CO6 | MT7294CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 |MT7294TR-ND 636.00 | TCS-06 
fe "142 (3.60 
| 079 I § { ) 1:100 2000 6 5.90 100 C07 | MT7295CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7295TR-ND 636.00 | TCS-07 
| : 1 

7 3 (2.0) 4 —| L-o73 (1.85) 1:125 3000 6 7.70 125 C08 | MT7296CT-ND 1.72 1.59 1.33 1.20 | MT7296TR-ND 636.00 | TCS-08 


TRIAD Low Frequency High Frequency Current [Fe 


Current Sense Sense Transformer Lg 


TRIAD current sense transformers are used to detect the 
current passing through a conductor. They are constructed of 
UL rated 130°C materials. 


ee ‘Transformer 


Description: Frequency Range: 20 kHz- 200 kHz 
Designed to monitor current in low frequency Min. ET VpSEC Pri. Digi-Key Price Each Triad 
applications. Frequencies from 50 Hz ~ 400 Fig. Ind. mH Ref 20 kHz Amps Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
Hz, Current from .1 to 30 amperes. 14.0 2000 TIOORMS | 237-1096-ND 611 495 440 399 339 | CST206-1A 
14.0 2000 110.0RMS | 237-1097-ND 667 5.40 480 4.35 3.69 | CST206-1T* 
os Technical Notes: 1 56.0 4000 80.0RMS | 237-1098-ND 6.11 4.95 440 399 339 | CST206-2A 
be cs ‘ 56.0 4000 80.0RMS | 237-1099-ND 6.67 540 480 435 3.69 | CST206-2T* 
Lummis rato: hnimary te.senee 13900 130.0 6000 70.0RMS | 237-1100-ND 611 495 440 399 3.39 | CST206-3A 
Amps ff Volts * Suggested burden resistor: 60 Q. 130.0 6000 70.0RMS | 237-1101-ND 6.67 540 480 435 3.69 | CST206-3T* 
in out * Hi-Pot: 2,500 volts. 3.5 500 35.0 RMS 237-1104-ND 4.11 3.33 296 269 2.28 | CST306-1A 
om = 35 500 35.0RMS | 237-1105-ND 467 378 336 3.05 259 | CST306-1T* 
> 14.0 1000 25.0RMS | 237-1106-ND 4.11 333 296 269 228 | CST306-2A 
14.0 1000 25.0RMS | 237-1107-ND 467 378 336 3.05 259 | CST306-2T* 
Primary] Sense 55.0 2000 25.0RMS | 237-1108-ND 4.11 3.33 296 269 228 | CST306-3A 
per | per Typ. 55.0 2000 25.0RMS | 237-1109-ND 467 378 336 3.05 259 | CST306-3T* 
yOhms | Ohms | Output | Digi-Key Price Each Triad az 7" r F 
Max. | Max. | (mv/Amp)|Part No. 1 10 25 50. | Part No. T Suffix = Center Tapped 3-pin version 


237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST206). 
237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306). 


-. $33.30 


250 21 110 = |237-1103-ND 2.89 2.34 2.08 1.89 | CSE187L 22.9 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1889 
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Features: 


Force Sensor 


* Typical Supply Voltage: 3-6VDC, Maximum Voltage: 30VDC 
* Typical Current: 5mA, Maximum Current: 20mA 


* Operating Temperature: 10°C ~ 40°C 
* StorageTemperature: -40°C ~ 70°C 
* Humidity: 85% RH Non-condensating 


Load (kgf) Resistance @(0) Digi-Key Price Each cul 
Nom. Max. No Load | Full Load Part No. 1 10 25 Part No. 
2.0 4.0 2500k 500 102-1227-ND 17.89 15.90 15.70 SS-13 


A complete 3-axis magnetometer with analog output in a 20-Pin hybrid 
DIP package. 


Features: 


¢ DIP-20 footprint (1” x .75”) allows easy insertion into system-level 
boards, reducing development costs * Solid state components 
improve reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates 
* Accurately measures fields from 40 gauss to +2 gauss at 1V/gauss 
¢ Low noise instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, reject 
unwanted noise »* No flux concentrators used in this design that can 
lead to hysteresis and non-repeatability * An externally accessible +2.5V 
reference improves measurement accuracy and stability * On-board 
excitation current source reduces temperature errors and regulates 
the power supply input * Magnetic field offsets or closed loop circuits 
can be applied using the built-in straps » Output signal accuracy may 
be enhanced by using the integral set/reset straps All components 
selected and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic 
distortion and offsets. 


Tes 
019 016 011 [a7 
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1, 2 and 3-Axis Magnetoresistive 


Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors convert magnetic fields to differential output voltages, capable of 
sensing magnetic fields as low as 30 pgauss. 


Features: * Field range up to +6 gauss, (earth’s field = 0.5 gauss) * Small package designed for 1- and 2-axis to work together to provide 
3-axis (x, y, Z) sensing * Solid state devices reduce board assembly costs, improve reliability and ruggedness compared to mechanical 
fluxgates »* Patented on-chip set/reset straps to reduce effects of temperature drift, non-linearity errors and loss of signal output due to the 
presence of high magnetic fields * Patented on-chip offset straps for elimination of the effects of hard iron distortion. 


Applications: * Compassing * Navigation systems ¢ Attitude reference ¢ Traffic detection * Medical devices » Non-contact switch 


SPECIFICATIONS: 


Digi-Key Part No. 


342-1001-5-ND 


342-1003-5-ND 
342-1004-5-ND 


342-1029-5-ND 
342-1034-5-ND 
342-1035-5-ND 
342-1042-5-ND 


(See notes below) 342-1005-5-ND 342-1043-5-ND Conditions 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C * -40°C ~ 85°C -40°C ~ 125°C Ambient 
Field Range +2 gauss tA* +6 gauss +6 gauss Full scale (FS) - total applied field 
Sensitivity a |OFFSET = +50mA, Vbridge = 8V 
(Vbridge = 5V for 342-1003/1004/1005-5-ND) 
Typical 3.2 mV/V/gauss 1.0mV/V/gauss 1.0mV/V/gauss (Set/Rest Current = 0.5A for 
(ta) 342-1029/1034/1035/1042/1043-5-ND) 
Reciution 27 gauss 85 gauss = Bandwidth = 10Hz, Vbridge = 5V 
Typical = = 120 gauss Bandwidth = 50Hz, Vbridge = 5V 
Bandwidth 5MHz 5MHz 5MHz Magnetic signal (lower limit = DC) 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 
Notes: 


+ VBridge = 4.3V, IS/R = 3.2A, T = 25°C. VOUT = VSET - VRESET 
A If VBridge = 8.0V, IS/R = 2.0A, T = 25°C, lower S/R current leads to greater output variation 
* Not tested, guaranteed by characterization 


Applications: 
*Compassing * Navigation systems ¢ Attitude reference « Traffic a Brice|Each Honeywell 
: oe : _ y Description al 5 25 Part No. 
detection * Proximity detection * Medical devices 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 25.50 19.13 17.00 HMC1001 
Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): 
20-Pin SOIC, Double Axi: 342-1002-5-ND 40.50 30.38 27.00 HMC1002 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°C * Supply baat 
Voltage: 6VDC ~ 15 VDC; Transient protection circuitry should be 8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND 140.50 7.88 7.00 HMC1021S 
added across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used . ; ; 
* Supply Current: 20mA * Output Voltage: 0.5V ~ 4.5V * Field Range: 8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 10.50 7.88 7.00 HMC1021Z 
#2 gauss * Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field 16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-5-ND 13.50 10.13 9.00 HMC 1022 
sweep °* Typical Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps across +2 gauss 
* Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V * Typical Resolution: 10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-1-ND 8.25 6.88 6.19 HMC1052 
40 gauss ° Bandwidth: 1KHz 8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 12.75 9.57 8.50 HMC1051Z 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 30.00 22.50 20.00 HMC1051ZL 
16.51 0E5 gamma 16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND 27.00 20.25 18.00 HMC1052L 
Digi-Key Price Honeywell 16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 105.00 78.75 70.00 HMC1053 
Description Part No. Each Part No. 
3-Axis M Ss 3-Axis Compass Sensor Set with (1 each) 
pais Magnet Sensor 342-1036-ND 60.00 45.00 40.00 HMC1055 
Hybrid 342-1011-ND 199.00 HMC2003 HMC1051Z, HMC1052, MEMSIC, MXS3334UL 
Digital Compass Module The HMC6382 ee Digital Integrated Compass Solution combines: a two-axis Features: 
MR magnetic field sensor design with the required analog and digital support , Fully Integrated Compass Module 
circuits for heading computation. ¢ 2-Axis Magnetic Sensors with Electronics 
By combining the sensor elements and all the processing electronics into, winiature (6.5 x 6.5 x 1.4mm) 24-Pin LCC Package 
a 6.5mm square LCC package, designers will have the simplest solution to + 2.7 to 5.2V Supply Range 
integrate low cost and space efficient electronic compasses for wireless phones, * Accurate Compassing Capability 
consumer electronics, vehicle compassing, and antenna positioning. * |2C Digital Interface * User Selectable Slave Address 
Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND 50.00 HMC6352 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Honeyw Sensors 


Linear / Angular / Rotary Displacement 
Sensors — HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle 
direction of a magnetic field from a magnet with <0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 

Features: ¢ No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets ¢ Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square »¢ Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. Applications: * Linear Displacement * Angular Displacement * Motor 
Control * Valve Position * Proximity Detection * Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except 
stated otherwise): * Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND »* Sensitivity Vbridge =5V, 


field 80 Oe: 2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the range of 45° » Typical Serial Digi-Key Price | Honeywell 
Peak-to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe »* Bandwidth: OMHz ~ 5MHz, Magnetic signal Output | Description Part No. Each | Part No. 
¢ Typical Hysteresis Error: 30yV°, 1.7x10% mV’, Magnetic field >saturation field, Vbridge = 5V A 
Rigoga | Cush Mount Enclosure. Aluminum, 342-1015-ND 692.65 |HMR2300-D20-232 
ain CHE Marie an Eo 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
yp. Bridge ngle Range yp. Resolution Extended Encl ‘Alumi 
Resistance | = Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price | Honeywell RS-232 Go" : 1 aie sae (101.60 x38, 1x 28.70mm) 342-1016-ND 699.00 /HMR2300-D21-232 
@1mA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each | Part No. RS-48 With En , = = : = 342-1017-ND 675.00 |HMR2300-D00-48: 
5KO 245° <0.07° 342-1008-5-ND 6.15 | HMC1501 —_ . a a La ae 7S -D00-485 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-5-ND 6.45 HMC1512 3 St MOUNT EAcosure.uUnuM; BE | - - 
RS-485 3.25" x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1018-ND 699.00 | HMR2300-D20-485 
Extended Enclosure, Aluminum. 
RS-485 i : 342-1019-ND 699.00 | HMR2300-D21-485 
iar 4.00” x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.701 
Digital Compass Module — HMR3000/3100 X 1.50" x 1.19" (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 
is-293 | M2800 Developmenti<itwithie:2e2 342-1012-ND 750.00 |HMR2300-Demo-232 
HMR3000: Electronic compass module that provides heading, pitch and roll Output, Cables, Manual ; 


output for navigation and guidance systems. This solid state magnetoresistive 
sensors make this strapdown compass both rugged and reliable. This 
compass provides fast response time up to 20Hz and high heading accuracy 
of 0.5° with 0.1° resolution. HMR3100: Digital Compass Solution circuit board 
that includes the basic magnetic sensors and electronics to provide a digital 
indication of heading. 


Features: HMR3000: ¢ Built with solid state magnetic sensors and no moving parts improves response time, 


allowing faster updates compared to gimballed fluxgates ¢ Available as a circuit board 1.2” x 2.95”, weighing systems using a UART interface in ASCII format. Header Pin 
less than one ounce, or in an aluminum enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long oper- A . " ‘ ” Assi t 
ation with a battery » Accuracy better than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications Tilt Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5 estgnnen 
range of +40° for both the roll and pitch allows operation for most applications Calibration routines to repeatability. Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt Pin No. | Pin Name 
compensate for distortion due to nearby ferrous objects and stray fields, such as vehicles User settings of range for both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over 1 SCK 
baud rate, update rate, output format, units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stor- a wider range of operating conditions and applications with this feature. The 
ed internally in non-volatile memory. HMR3100: * 5° Heading Accuracy, 0.5° Resolution * 2-axis capability HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 2 RX/SDI 
* Small size (19mm x 19mm x 4.5mm), light weight * Advanced hard iron calibration routine for stray fields vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 3 TX/SDO 
and ferrous objects * 0°C ~ 70°C operating temperature range » 2.6 ~ 5 volt DC single supply operation eae Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for 4 cs 
Specifications: HMR3000: « Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated * Typical pier updates compared toralmballed mechanical tuxgele ab aeatian A 5 CAL 
Power: 35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode ° Serial: RS-232 / Specifications: » Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: . a 
RS-485 (Half Duplex) * Baud Rate: 1200 ~ 38400 bps HMR3100: * Typical Supply Voltage: 3.0VDC 0.1 mgauss + Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC, 
unregulated »* Typical Power: 0.2mA Normal Mode (Average 1Hz Sampling) * Serial: USART »* Baud Regulated: 5.0Vdc + Interface: UART ~ User selectable baud fate 2400 = 7 GND 
Rate: 2400 to 19200 bps 19200 baud ¢ Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 3 $V 
1.45” x 0.4” (25.4 x 36.8 x 11 mm) 
Serial Digi-Key Price Honeywell 4 = ej 
nen Serial Digi-Key Price Honeywell 
ASSES Without Ercioswe = aS ND e700 F300 00-232 Outputs) |: Deseription PartNo: Each RartiNe: 
RS-232 | Enclosure, Extended Base 342-1025-ND __699.00__| _HMR3000-D21-232 ART | pipal Gompass Module 2axis rec 300-00 Mrs200 
RS-485 Without Enclosure 342-1026-ND 675.00 HMR3000-D00-485 9 Ps - - 
RS-485_ | Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 699.00 HMR3000-D21-485, fae eta hema 342-1031-ND 365.00 HMR3200-Demo-232 
HMF'2000 Development Kit, 342-1022-ND 750.00 | HMR3000-Demo-232 aald : 
with RS-232 Output, Cables, Manual : HRMR 3300 Digital Compass Module 342-1039-ND 435.00 HMR3300-D00-232 
= ith RS232 Motherboard 2 
USART Digital Compass Module 342-1037-ND. 100.00 HMR3100 aM aan DI = en a 
; evelopment Kit, 
HMR 3i [ous Ke ae Eee 496.00 | HNMRg100-Demo-292 With RB299 Oui uk Cables, Méruil 342-1033-ND 499.00 HMR3300-Demo-232 


Smart Digital 
Magnetometer — HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 
Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Applications: * Compassing — Avionics and Marine »* Remote 
Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Process Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection 
* Traffic and Vehicle Detection * Security Systems. Specifications: « Supply Voltage: 6.5V ~ 15V; Pin 9 
referenced to Pin 5 * Typical Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON * Operating Temp: 
-40°C ~ 85°C; Ambient * Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field * Typical Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss ¢ Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across 
+2 Gauss @ 25°C * Minimum Resolution: 67ygauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 
1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


Speed Sensor 


/~(1M) 

( — O~2.56 (65) 

£  S$D100203: 2.05 
. (52.07) 


5A = M12-1 Thread 1.61 Sensor 
5B = M18-1 Thread (41) 


Sensor 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
changes in magnetic field polarities and the | Fig, Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
motion of ferrous metals such as gear tooth 1 4.5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH398-NDt 30.24 26.88 22.40 20.72 GS100701 
movements. Used for such applications as speed 2 4.75-24VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH396-ND¢ 24.44 21.72 18.10 16.75 MP100701 
and proximity sensing, magnetic polarity detection 3 4.75-24VDC 25mA 24AWG Wires South Pole CH399-ND. 6.08 5.40 4.50 417 MP101301 
and current flow monitoring. Solid state design for PC Mount CH401-ND 6.67 5.93 4.94 4.57 VN101501 
unlimited life. : Satna 2omA | p4awG Wires | FemousVane | cy742.Np 7.64 6.80 5.66 5.24 VN101503 
j 20AWG Wires CH416-ND’ 30.83 27.41 22.84 21.13 GS100502 
uoeto 5A Gaga 25mA | 22AWG Wires Seem eerie 54.00 48.00 40.00 —37.00_| G@s100102 
ME tyo etter) 4.75-24VDC 20AWG Wires CH708-NDt 24.44 © 21.72 18.10 16.75 MP100502 
* Aluminum threaded barrel sensor for speed and | 5A 5-24VDC. 25mA | 22AWG Wires Soutnipole CH707-ND* 39.20 34.85 —-29.04__——26.87 MP100102 
position sensing * The threaded barrel allows 4.5-24VDC 25mA 12mm Conn. CH705-ND* 58.86 52.32 43.60 40.33 GS100201 
precise positioning and adjustment 5B 4.5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.22 @s100202 
: 5-24VDC = 20AWG Wires CH706-ND* 52.92 47.04 39.20 36.26 GS100203 
fo On eatee: é 5-24VDC 25mA_|_22AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 32.29 2871 23.92 22.13 GS101202 
+ Barrel sensors intended for gear tooth speed 7 4.5-24VDC 25mA 24AWG Wires North Pole CH400-ND 7.18 6.39 5.32 4.93 MP102103 
sensing * High speed capability, ideal for sensing | — 12mm Threaded Cord Set - straight female 36” Length CH698-ND 29.03 25.80 21.50 19.89 AS000203 
power gears, conveyer speed and other rotating 8 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND 5.13 4.56 3.80 3.52 AS101001 


gears * Built-in magnet supplies its own bias field 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing * Industrial Grade-Stainless Steel t Commercial Grade Aluminum 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1891 


MSP-100 MSP-300 MSP-340 MSP-400 MSP-600 MSP-610 
Pressure Range (PSIG) 0-100 ~ 500 0-100 ~ 10,000 0-100 ~ 1,000 0-100 ~ 5,000 0-25 ~ 5,000 0-100 ~ 500 
MEASUREMENT Temperature Output None None None None None None 
SPECIALTIES : : A 
; Accuracy (combined linearity, | 49 29% of FS 21% of FS 21% of FS 10.50% of FS 10.25% BSL | 10.25% of FS 
Rugged Stainless Steel hysteresis and repeatability) 
Pressure Overload 1.5X 2X 2X 2x 2X 2x 
Pressure Transducers Sel 
A . Burst Pressure 3X : 4X 
Featuring Microfused Technology whichever is less 
The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost Outputs VDC or mA 0-100mV 0-100mV, 1-5V 0-100mV, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V, 
commercial, industrial and off road applications which require accurate P 0.5-4.5V, 4-20mA 0.5-4.5V 1-5V, 4-20mA 4-5V, 4-20mA 4-5V, 4-20mA 
measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 psi is available 
with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP Zero Offset (millivolt output) +2% of FS +3% of FS +3% of FS = = =: 
uses a micro machined silicon strain gauge inorganically bonded to a machined es ; é 4 <i 
stainless steel diaphragm; no welds, no O-rings, no silicone oil. All wetted (amplified output) #2% of FS +2% of FS #2% of FS #2% of FS = = 
surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics are housed Span Tolerance 42% of FS 42% of FS 42% of FS 42% of FS = = 
in a stainless steel cover which provides protection from hostile environments. 
The housing is sealed and requires no maintenance. Each transducer is Long-Term Stability, 
thoroughly tested and calibrated before shipment. Typical (1 year) +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% 
Applications: * Pumps and Compressors * Hydraulic / Pneumatic Systems z 3 
«Energy and Water Management «Pressure Instrumentation » Process Operating Temperature (°F) 30 ~ 130 (-4 ~ 185) (-4 ~ 185) (-40 ~ 185) (-40 ~ 257) (-40 ~ 257) 
Control, Off Road Refrigeration, HVAC. (°C) (0 ~ 55) (-20 ~ 85) (-20 ~ 85) (-40 ~ 85) (-40 ~ 125) (-40 ~ 125) 
Compensated Range (°F) 30 ~ 130 30 ~ 130 30 ~ 130 30 ~ 158 -4~ 185 _— 
TETENET stainiess Stee! (°C) 0-55 O86 Dass Oedt ones — 
A=1/8" NPT Cover 
Thermo Zero Shift <42% of FS <42% of FS <42% of FS <#1.5% of FS _ _ 
‘Strain Thermo Span Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS <+1.5% of FS _ _ 
lsd” Pood ri | Total Error Band N/A N/A N/A N/A 1.5% of FS 1.0% of FS 
2 Foot Cable 47.75 09.6 
EMI/RFI Protection, CE Mark No No No Yes Yes _ 
UL Listed No Yes No Yes Yes = 
Packard 
Pressure Port Stainless Steel Gonnector 
7/16"-20SAE\ Cover \ \ Op. Op. 
with "O" ring \ : Pressure] Volt- Pressure} Volt- 
Range | age |Digi-Key Price Each |MSI Range | age |Digi-Key Price Each /MSI 
PSIG |Supply|Part No. 1 10 |Part No. PSIG |Supply|Part No. 1 10 |Part No. 
9.14 ' 
a 500 MSP3501P4-ND 96.25 82.50 [2000264 
74.49 1000 | 9.49 |MSP3102P4-ND 96.25 82.50 |2000050 0.5-4.5VDC Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
2500 MSP3252P4-ND 96.25 82.50 |2000227 
voc 25 MSP6025P3-1-ND 96.25 82.50 |2000871 
Rackard Connector 5000 MSP3502P4-ND 96.25 82.50 |2000101 50 MGEROROESEINEM 9625 39.50 (000877 
10000 MSP3103P4-ND 96.25 82.50 |2000160 75 MSP6075P3-1-ND 96.25 82.50 |2000883 
Op. 100 5 MSP6101P3-1-ND 96.25 82.50 |2000889 
4-20mA Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable 250 MSP6251P3-1-ND 96.25 82.50 |2000895 
reer 500 | VC |mispeso1p3-1-ND 96.25 82.50 [2000901 
Range | age |Digi-Key Price Each MSI 100 MSP3101P5A1-ND 96.25 82.50 |2000136 {000 MSP6102P3-1-ND 9625 82.50 2000907 
PSIG |Supply|Part No. 1 10 |Part No. 250 |10-32 |MSP3251P5A1-ND 96.25 82.50 /2000206 2500 MSP6252P3-1-ND 96.25 82.50 |2000913 
MSP-100 Series 500 | VDC |MSP3501P5A1-ND 96.25 82.50 |2000263 5000 MSP6502P3-1-ND 96.25 82.50 {2000919 
Calibrated 100mV Output — 1000 MSP3102P5A1-ND 96.25 82.50 |2000049 0.5-4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 
ee MSE SO. S Sree. 25 MISP6025P3-4-ND 96.25 62.50 [2000964 
100 | , |MSP6S00-ND 48.10 40.30 |MS121-000000U-100PG 100mV Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 50 MSP6050P3-4-ND 96.25 82.50 2000965 
250 voc MSP6901-ND 48.10 40.30 |MS121-000000U-250PG 75 MSP6075P3-4-ND 96.25 82.50 |2000966 
500 MSP6902-ND 48.10 40.30 ]MS121-000000U-500PG 100 MSP6892-ND 59.20 49.60 |M3421-000006-100PG 100 5 MSP6101P3-4-ND 96.25 82.50 |2000967 
ato | 5 JusPeess.no 59.20 4a60 aeer-ononeanors | |] 259 | voc JMSPEZSIRGAND 9625 2.80 pongse 
500 MSP6501P3-4-ND 96.25 82.50 |2000969 
0-100mV Output — 500 | VDC |MSP6894-ND 59.20 49.60 /M3421-000006-500PG tooo MSP6102P3-4-ND 9625 8250 \2000970 
4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 Foot Cable 1000 MSP6895-ND 59.20 49.60 |M3421-000006-01KPG 2500 MSP6252P3-4-ND 96.25 982.50 |2000971 
= 5000 MSP6502P3-4-ND 96.25 82.50 |2000972 
100 MSP3101P1-ND 64.75 54.25 |2000130 0.5-4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable jane Ge de Ge an 
ei “ jutput — ‘001 able 
250 MSRSza tite 04.75 54.25 12000189 100 MSP6896-ND 74.00 62.00 |M3431-000006-100PG * 
500 | 5 |MSP3501P1-ND 64.75 54.25 |2000255 25 MSP6025P4-1-ND 101.50 87.00 |2000872 
1000 | voc |msP3to2P1-ND 64.75 54.25 |2000045 300 | 10-30 MIS Rcee Uae (400 62.00 |M3431-000006-200PG 50 MSP6050P4-1-ND 101.50 87.00 |2000878 
2500 MSP3252P1-ND 64.75 54.25 |2000222 500 | VDC |MSP6898-ND 74.00 62.00 /M3431-000006-500PG 75 MSP6075P4-1-ND 101.50 87.00 2000884 
5000 IMSP3502P1-ND 64.75 +54.25 }2000096 1000 MSP6899-ND 74.00 62.00 |M3431-000006-01KPG 100 10-30 MSP6101P4-1-ND 101.50 87.00 |2000890 
tone |___FAN os _25 one 25 | vac femme 0 Bots 
MER-400 Series 500 | YC Imspeso1p4-1-ND 101.50 87.00 2000902 
a 0.5-4.5V kage ; 0.5-4.5V Output — 1000 MSP6102P4-1-ND 101.50 87.00 |2000908 
atiometric output voltage to input voltage ‘ . ; = 2500 MSP6252P4-1-ND 101.50 87.00 |2000914 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 Foot Cable Ratiometric output voltage to input voltage 3 Wire 5000 MSP6502P4-1-ND 101.50 87.00 |2000920 
supply current 10mA maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100 MSP3101P2-ND 75.85 63.55 |2000131 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
250 MSP3251P2-ND 75.85 63.55 12000202 100 MSP4101P2-ND 90.65 75.95 |2000473 
500 MSP3501P2-ND 75.85 63.55 |2000260 250 MSP4251P2-ND 90.65 75.95 |2000519 25 MeREOZchegigiig 119.00 102.00 /2000873 
5 50 MSP6050P5-1-ND 119.00 102.00/2000879 
1000 | \pq |MSP3102P2-ND 75.85 63.55 |2000046 500 | 5 |MSP4501P2-ND 90.65 75.95 /2000550 75 MSP6075P5-1-ND 119.00 102.00/2000885 
_ Nee aaie ee oe Sanna 1000 | VDC |MsP4102P2-ND 90.65 75.95 |2000415 100 | 49.49 /MSP6101P5-1-ND 119.00 102.00 [2000891 
* : a 2500 MSP4252P2-ND 90.65 75.95 12000527 250 MSP6251P5-1-ND 119.00 102.00|2000897 
10000 MSP3103P2-ND 75.85 63.55 2000158 ae ea oc 75,95 lon004s4 500 | VC |wspeso1Ps-1-ND 119.00 102.00|2000903 
1-5V Output — a z 1000 MSP6102P5-1-ND 119.00 102.00/2000909 
Fixed - 3 Wire supply current 10mA maximum 1/4” NPT, 1-5V Output — a eee fteoy ‘paieg Bete 
2 Foot Cable Fixed - 3 Wire supply current 10mA maximum 1/4” NPT, id ss 
100 MSP3101P3-ND 85.10 71.30 [2000133 (0.5-4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 
250 MSP3251P3-ND 85.10 71.30 |2000204 100 MSP4101P3-ND 94.50 81.00 |2000484 
500 IMSP3501P3-ND 85.10 71.30 |2000262 300 5  |MSP6906-ND 114.19 97.88 |M6131-C00006-300PG 
10-32 250 MSP4251P3-ND 94.50 81.00 |2000521 i y i 
4000 MSP3102P3-ND 8510 71.30 l2a00048 500 | VDC /MSP6907-ND 114.19 97.88 |M6131-C00006-500PG 
VDC ‘i ; 500 | 10-32 |MSP4501P3-ND 94.50 81.00 |2000553 
2500 MSP3252P3-ND 85.10 71.30 [2000226 0.5-4.5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
5000 MSP3502P3-ND 85.10 71.30 {2000100 1000 | VDC |MSP4102P3-ND 94.50 81.00 2000416 
40000 MSP3103P3-ND 85.10 71.30 |2000159 2500 MSP4252P3-ND 94.50 81.00 |2000528 100 5 MSP6903-ND 114.19 97.88 |M6131-C00005-100PG 
5000 MSP4502P3-ND 94.50 81.00 2000455 300 | ype |MSP6904-ND 114.19 97.88 JM6131-Co0005-300PG 
1-5V Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable 500 MSP6905-ND 114.19 97.88 |M6131-C00005-500PG 
100 MSP3101P4A1-ND 85.10 71.30 ]2000132 Pe : Een iee ari wera 1-5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
. Ei fire regulated supply ig A ‘oot Cable 
a Noe RREUET Coan ten lntmons 100 |] g 49 [MSP6908-ND 119.00 102.00]M6141-Co0005-100PG 
4000 MSP3102P4A1-ND 35.10 7130 2000047 100 MSP4101P4-ND 108.50 93.00 |2000486 300 Nite MSP6909-ND 119.00 102.00 |M6141-C00005-300PG 
Ki a : 250 MSP4251P4-ND 108.50 93.00 |2000522 500 MSP6910-ND 119.00 102.00 |M6141-C00005-500PG 
4-20mA Output — 500 | 10-32 |MSP4501P4-ND 108.50 93.00 |2000554 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable | 
7 1000 | VOC ieiecouaem 10850 93.00 2000417 100 40-30 MSP6911-ND 135.63 116.25 |IM6181-C00005-100PG 
100 | 10-32|MSP3101P4-ND 96.25 82.50 |2000137 2800 MSpS252R4-NDI 108.50 93.00 /2000531 300 |\-*’ IMSP6912-ND 135.63. 116.25/M6181-C00005-300PG 
250 | VDC |MSP3251P4-ND 96.25 82.50 |2000207 5000 MSP4502P4-ND 108.50 93.00 |2000457 500 voG MSP6913-ND 135.63 116.25 |IM6181-C00005-500PG 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long- Model 1210/1220 — Low Pressure: 
term stability are required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An 
additional laser-trimmed resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the 
gain of an external differential amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. Model 1230/1240 — UltraStable™: 


* 0°C ~ 50°C Temperature.5 Compensation Range * 1.0% Temperature Performance 


Features: * +0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State» -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range » +0.5% Temperature Performance 
Reliability * Low Power 


Specifications: * Output: 0-100mvV typical (full scale) * Supply Current: 1.5mA typical * Response Time: Model 1210/1220 - Medium Pressure: 


1.0mSec typical (For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 0.5 ~ 1% Temperature Performance 
8-Pin Dip Pressure Digi-Key Price Each MSI 
Package Fig.| Pressure Type Package Part No. 1 10 100 | Part No. 
Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure 
0-1PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6940-ND 37.50 30.00 21.00 | 1210A-001D-3L 
Tube Length: 
470 (+5mil.) 0-2PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6814-ND 35.00 28.00 19.60 | 1210A-002D-3L 
2x32 0-5PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6816-ND 35.00 28.00 19.60 | 1220A-005D-3L 
1 0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6941-ND 35.00 28.00 19.60 | 1210A-015D-3L 
0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6943-ND 35.00 28.00 19.60 | 1220A-015D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6942-ND 35.00 28.00 19.60 | 1210A-100D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6944-ND 35.00 28.00 19.60 | 1220A-100D-3L 
Model 1230 / 1240 - Ultrastable 
0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6819-ND 37.50 30.00 21.00 | 1240-015D-3L 
0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6945-ND 37.50 30.00 21.00 | 1230-015D-3L 
1 0-30PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6822-ND 37.50 30.00 21.00 | 1230-030D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6828-ND 37.50 30.00 21.00 | 1230-100D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Pin Dip MSP6829-ND 37.50 30.00 21.00 | 1240-100D-3L 
PC Board Mountable Pressure Sensors Pressure Digi-Key Price Each | MSI 
Pressure Type Package Part No. 1 10 100 | Part No. 
sige aay tecigdaontien fcieratns reac 4 | OSPSIG Gauge Tube | MSP6800-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-005G-T 
is pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, an 0-5PSIA Abéolute Wide MSP6801-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-005A-W 
compatibility with automated as sembly equipment are required. 
Features: © SMT Package *+0.25% Pressure Non-linearity *3 Pressure Port Options * Solid State 0-15PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-015A-N 
Reliability * Low Power 0-15PSIG Gauge Tube MSP6803-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-015G-T 
Specifications: * Output: 0-60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 1.0mSec typical * Operating 0-15PSIA Absolute Wide MSP6804-ND. 16.50 13.50 9.00 | 1451-015A-w 
Temperature: 40/0 = 120% 0-30PSIA | Absolute Narrow | MSP6805-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gauge Tube MSP6806-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030G-T 
Pt 0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030A-W 
B' Through hole |+- 7.6 Sq.-+4 Dimensions (mm) 
(1451 N &T) Package A B c 0-50PSIA Absolute Narrow MSP6808-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-O50A-N 
(PressurePort) 0-50PSIG Gauge Tube MSP6809-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-050G-T 
B: Through hole f petal Loh Ga 0-50PSIA_| Absolute Wide | MSP6810-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-050A-W 
(1451 W Only) | Wide Hole | 2.79 4.06 
Orientation : ; Tube 2.79 0.78 5.59 2.29 0-100PSIA Absolute Narrow MSP6811-ND. 16.50 13.50 9.00 | 1451-100A-N 
Feature 0-100PSIG Gauge Tube MSP6812-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-100G-T 
0-100PSIA Absolute Wide MSP6813-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-100A-W 
TM i 
UltraStable™ Stainless Steel Pressure Fig.2 
Sensors Ribbon Cable with Connector aie 
Features: 1 Bad p board 


¢ Gauge Pressure type * -20°C ~ 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable Span (pro- 
vided by gain set resistor) * High performance * Small profile »* Solid State reliability * Low power * +0.1% 


Dimensions (mm) 
Pressure non-linearity Model A B c 


Specifications: 1/8-27NPT |} 22.2 19.1 9.5 
¢ Output: OmMV~100mV » Supply Current: 1.5mA typical (guarantees output/input ratiometricity) * Operating 1/4-18NPT | 15.9 18.5 6.2 
Temperature: -40°C ~ 125°C 


Output Output 
Load Digi-Key Price Each MSI Load Digi-Key Price Each MSI 
Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. 
Model 82 — O-Ring Flush Mount F 0-300PSIA 5MO MSP6919-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-300A-4C 
0-1PSIG MSP6927-ND 83.71 70.14 61.09 | 82-001G-C 0-500PSIA Min. MSP6920-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-500A-4C 
0-15PSIG No MSP6928-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-015G-C Model 86 — O-Ring Flush Mount 
0-30PSIG Min. IBIS eESHAe) 62.90 52.70 45.90 | 82-030G-C 0-5PSIG MSP6859-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-005G-C 
Ore MisiAceeeiNly) Cee, see Sean || eee 0-15PSIG MSP6860-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-015G-C 
2 aie SEN ee ser pee aero 0-30PSIG Moa MSP6861-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-030G-C 
O:50peIA Race ead B70. deo | BdoanAo 0-50PSIG he MSP6862-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-050G-C 
5MO : : ' 0-100PSIG MSP6863-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-100G-C 
Sapenelt Min. SSeS eee pas pas so apenc 0-300PSIG MSP6864-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-300G-C 
OForsiA Va SareTANTD) 902". “E870" _ de60! | 6o-BO0KCC: 2 0-500PSIG MSP6865-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-500G-C 
Model 85 — 1/4”- 18 NPT 0-5PSIA MSP6921-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-005A-C 
0-15PSIA MSP6922-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-015A-C 
Olehele SLAGESEHND Bees Erol = eae ee ore 0-30PSIA 5MO MSP6923-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-0304-C 
pene Sean BESO! | <BeL eed | ee Cele 0-100PSIA Min. MSP6924-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-100A-C 
0-50PSIG 5MQ MSP6855-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-050G-4C 
0-100PSIG Min. MSP6856-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-100G-4C Meno MeFEEAS ND Boe. Aaeeds vnaeed | eo soun 
1 0-300PSIG MSP6857-ND 63.00" 5270" 48.60: asan0Gac 0-500PSIA MSP6926-ND. 59.20 49.60 _-43.20 | 86-500A-C 
0-500PSIG MSP6858-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-500G-4C Model 87N — 1/8” - 27 NPT 
0-15PSIA ua MSP6916-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-015A-4C 0-1000PSIA BiG MSP6987-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-1000A-8C 
0-30PSIA rane MSP6917-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-030A-4C 1 0-3000PSIA et MSP6938-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-3000A-8C 
0-100PSIA MSP6918-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-100A-4C 0-5000PSIA MSP6939-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-5000A-8C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1893 
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GCD-SE Series Gage Heads - Precision 
Spring-Loaded 
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Features: *CE compliance * Heavy-duty, all welded construction »* Unipolar ranges: 0.1” ~ 2.0" *8.5VDC ~ 28VDC 


AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 
Features: * Reads in degrees * Alternate reference (floating zero) * Display hold * High impact plastic carrying case 


operation * Low power consumption * May be battery operated * OVDC ~ 5VDC and 1VDC ~ 6VDC outputs * New heavy Operating 
duty front end * Hermetically sealed design Linear | Temperature | Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
Description Range Range Part No. 1 3 20 ‘| Part No. 
GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz Digital Protractor 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. eke DP-45 45° 0°C ~ 65°C 356-1035-ND 309.00 291.00 263.00 | 02475-01 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 480.00 429.01 403.20 | 02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 544.00 486.00 457.20 | 02351007-000 
GCD-SE-500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 617.00 552.00 518.40 | 02351008-000 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 704.00 630.00 591.60 | 02351009-000 DC Powered Voltage Module 
GCD-SE-2000 2.0 (60.8) 356-1009-ND 800.00 716.00 672.00 | 02351010-000 The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 


AccuStar® II Clinometers 


AccuStar Il combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features a 
capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 

Features: * Two clinometers in one package * Adaptable design DC powered * Ratiometric and PW digital output in one 
model ¢ Trimmable DC output 


demodulator, filter, and DC amplifier. 


Features: * DC powered * Zero and span controls * Six jumper selectable gains » Plug-in, card edge, or stand-off 
installation * 2.5kHz, SkHz or 10kHz excitation 


Operating Power Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
Description Range Range Part No. 1 5 10 | Part No. 
LVDT Signal 3.5+10% 
Conditioner Board| Vrms 2.5kHz, 5kHz, 10kHz | 356-1001-ND 177.00 165.00 155.00)04171776-000 


Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


Linear Operating Temp. | Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
Description Range Range Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Dual Axis Clinometer | __+20° “20°C - 75°C | 356-1034-ND 100.00 95.00 90.00 | 02119011-000 Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Schaevitz microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and process 
control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 
Features: * 1/4 DIN aluminum case ¢ EL back-lit * LCD display * Standard 9-Pin RS-232 Connector 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz Linear Temperature Digi-Key Price MSI/Schaevitz 
Description Range Voltage Voltage | Part No. ul 5 20 ‘| Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC| 356-1076-ND 120.00 110.00 100.00 }02183000-000 MP2000 Series <+0.02% 0°C ~ 55°C 356-1075-ND 875.00 02291335-000 
AccuStar® Electronic Clinometers Operating 
The AccuStar Electronic Clinometer is an extremely accurate angle measurement oe Linear | Temperature Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and environ- | Deseription Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
mental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange +45° -30°C ~ 65°C 356-1032-ND 139.00 128.00 117.01 02110002-000 
Features: * CE certified * Just 2” in diameter *R d plastic housing * Ext i 
accurate «Weighs only202 0 | Single Axis Ratiometric Horizontal Flange | 245° | -30°C~ 65% | 356-1033-ND 139.00 128.00 __117.01_| 02110102-000 
Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure Accuracy Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
exes an Description Voltage Range % FSO Part No. 1 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is A Seri 
able to measure pressures as low as 0 ~ 5, 0 ~ 10, 0 ~ 15 inches res Series 
of water, and 0 ~ ‘psig. PCB Mount 0.5-4.5V 5° H,0 0.25 356-1036-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-005WD 
; PCB Mount 0.5-4.5V 10" H20 0.50 356-1037-ND 40.00 32.25 27.30 GA100-010WD 
Feati 2° Very | * Small + PCB 
mmouitable’s Solder reflow copabtity"+ Barbed pressire polis PCB Mount 05-4.5V 15° H,0 0.50 356-1038-ND 40.00 32.25 2730 | GAt00-015WO 
PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND 40.00 32.25 27.30 GA100-001PD 
PCB Mount 0.25-4.5V 5" H,0 0.25 356-1040-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-005WD 
H PCB Mount 0.25-4.5V 10" H,0 0.50 356-1041-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-010WD 
LM Series Pressure PCB Mount 0.25-4.5V 15" 4.0 0.50 356-1042-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-015WD 
Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 1PSI 1.2 356-1043-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-001PD 
The LM Series incorporates stainless steel and plastic isolation - LM Series 
suitable for water, other fluid and gas. 1/2" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 1PSI 0.25 356-1072-ND 85.00 69.00 56.21 | LM31-00000F-001PG 
i j 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 356-1073-ND 85.00 69.00 56.21 LM31-00000F-005PG 
Features: * L * High level output * Small : 
sie «Pasticfiting: | 12" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 30PS| 0.25 356-1074-ND 85.00 69.00 56.21 _| LM31-00000F-030PG 
High Stability Stainless Steel Pressure Transducer u300 u600 
The UltraStable 300/600 from Schaevitz Sensors, a division of Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP Pressure Range (PSIG) 0-15 ~ 500 0-15 ~ 500 
67 rated housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) stainless steel, providing media Accuracy (combined linearity, hysteresis & repeatability) +0.10% of FS 40.10% of FS 
isolation and no internal “O” rings. 
Pressure Overload 3X 3X 
Operating Burst Pressure 4x or 20,000 PSI 
Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz Out 
> puts VDC or mA 0.5-4.5V 0.5-4.5V 
Series Range Supply | Part No. 4 10 100 | Part No. 4-20mA 4-20mA 
0.5-4.5V Output — Zero Offset (amplified output) +0.50% of FS +0.50% of FS 
1/4” NPT, 2 Foot Cable Span Tolerance +0.50% of FS +0.50% of FS 
15PSIG 356-1044-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-015PG Long-Term Stability, Typical +0.10% of FS/Year +0.10% of FS/Year 
30PSIG |4.75-5.25| 356-1045-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-030PG ‘ "i “AQ 58 
toopsia | VDC | 356-1046-ND 100.00 82.00 ~—69.00 | US331-000005-100PG Operating Temperate a ie ° me io : ee 
U331 500PSIG 356-1047-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-500PG 
15PSIA | 475.5 55| 356-1048-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-015PA Thermo, 260 Sit atiseihS = 
30PSIA . voc 356-1049-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-030PA Thermo Span Shift +0.75% of FS - 
100PSIA 356-1050-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-100PA 
4-20mA Output — Operating 
1/4” NPT, 2 Foot Cable Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each MSI/Schaevitz 
15PSIG 356-1051-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-015PG Series o] pm. Flanoeien |ESunniy [Eat Ne : is HOON EArt Ne: 
30PSIG 10-30 356-1052-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-030PG 15PSIA 4.75-5.25 356-1062-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PA 
100PSIG voc 356-1053-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-100PG U631 30PSIA : VDC 356-1063-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-030PA 
U381 500PSIG 356-1054-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-500PG 100PSIA 356-1064-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-100PA 
15PSIA 40-30 356-1055-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-015PA 4-20mA Output — 
30PSIA voc 356-1056-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-030PA 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100PSIA 356-1057-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-100PA 
15PSIG 356-1065-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PG 
0.5-4.5V Output — 30PSIG 10-30 356-1066-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-030PG 
1/4” NPT, 2 Foot Cable 100PSIG VDC 356-1067-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-100PG 
TBP SIG BESMERIOMM 160.00 14200 420.00 Useai-coon0s-01sPa uesi | 500PSiG 356-1068-ND 205.00 173.00 _153.75 | US681-C00005-500PG 
631 30PSIG |4.75-5.25] 356-1059-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-030PG 15PSIA 40-30 356-1069-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PA 
100PSIG VDC 356-1060-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-100PG 30PSIA voc 356-1070-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-030PA 
500PSIG 356-1061-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-500PG 100PSIA 356-1071-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-100PA 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Load Cells 


MSI Sensors’ proprietary Microfused™ technology, derived from demanding aerospace applications, employs micromachined silicon piezoresistive strain 
gages fused with high temperature glass to a high performance stainless steel substrate. 


Features: * Low Cost * Small Size * High Reliability * Fast Response Time * Robust: High Overrange Capability 


Fig. 2 
3 Core Wire (Amplifier) 
28 AWG 85°C 300V \ 


= +950 Fig. 3 


3 Core Wire (Amplifier) 


p78 AWG 85°C 300V 


2-M3 Mounting Screws 
ISO 68-1973 


Dimensions in mm 


4 Core Wire 
(Bridge Only) 


EE 


— 609.6 | lL 609.6 alee 26.0-++4 


610, A 
3 Core Wire F Bo 
(Amplifier) a 
28 AWG : A: Supply (GND) 2.54 * C 
85°C 300V B: + Ouput 0.64 
C: + Supply 
Compression/Tension Excitation Output Span Storage/Operating Price Each MSI 
Fig. Range (Lbf) (vDC) Voltage @ +5% Tolerance Temperature Range 1 10 100 Part No. 
{ 2 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6964-ND NEW! 55.00 44.30 34.00 FC2131-0000-0002-L 
5 3.3 - 5.0 0.5 - 4.5 V -40°C ~ 85°C MSP6946-ND 55.00 44.30 34.00 FC2131-0000-0005-L 
10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6948-ND 55.00 44.30 34.00 FC2231-0000-0010-L 
2 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6949-ND 55.00 44.30 34.00 FC2231-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6950-ND 55.00 44.30 34.00 FC2231-0000-0050-L 
100 3.3 - 5.0 0.5 - 4.5 V -40°C ~ 85°C MSP6951-ND 55.00 44.30 34.00 FC2231-0000-0100-L 
250 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6952-ND 110.00 84.98 69.01 FC2311-0000-0250-L 
3 500 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6953-ND 110.00 85.00 69.01 FC2311-0000-0500-L 
1000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6954-ND 110.00 84.98 69.01 FC2311-0000-1000-L 
2000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6955-ND 110.00 85.00 69.01 FC2311-0000-2000-L 
10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6958-ND 55.00 44.30 34.00 FT2431-0000-0010-L 
4 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6959-ND 55.00 44.30 34.00 FT2431-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6960-ND 55.00 44.30 34.00 FT2431-0000-0050-L 
100 3.3 - 5.0 0.5 - 4.5 V -40°C ~ 85°C MSP6961-ND 55.00 44.30 34.00 FT2431-0000-0100-L 
5 750 3.3 - 5.0 1.0-4.0V -20°C ~ 85°C/0°C ~ 70°C MSP6962-ND 101.00 81.50 67.60 FS2050-0000-0750-G 
1500 3.3 - 5.0 1.0-4.0V -20°C ~ 85°C/0°C ~ 70°C MSP6963-ND 101.00 81.50 67.60 FS2050-0000-1500-G 


Senstronics 
Sensors with Temperature Output 


temperature and provides a rugged design that can withstand high levels of shock and vibration. 


Specifications: * 1/4 NPTF Note: Mating harness included with each sensor. 


Senstronics Storm Series is a unique product providing a lifetime of accuracy for combined pressure/temperature applications 
used in harsh media requiring stainless steel wetted parts. The 17-4PH stainless steel sensor design allows for a wide range of 


Dimensions in mm 


Operating Operating Supply 
Mt2 x ip Pressure Temperature Output Voltage Digi-Key Price Each Sensironics 
Connector Range (PSIG) Range Voltage Range Part No. u 10 100 Part No. 
r 100 -40°C ~ 125°C 0~5 8-30V ST00635-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0635 
9.7, Polarizing 100 -40°C ~ 125°C 5~45 8-30V ST00636-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0636 
Key 150 -40°C ~ 125°C 5~ 45 8-30V $T00126-ND 81.40 68.20 59.40 | ST00126 
Pin 2 250 -40°C ~ 125°C 0~5 8-30V ST00637-ND 81.40 68.20 59.40 | ST00637 
250 -40°C ~ 125°C 5~ 4.5 8-30V ST00638-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0638 
Pin 3 500 -40°C ~ 125°C 0~5 8-30V ST00639-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0639 
500 -40°C ~ 125°C 5~45 8-30V ST00223-ND 81.40 68.20 59.40 | ST00223 
1000 -40°C ~ 125°C 0~5 8-30V ST00640-ND 81.40 68.20 59.40 | STO0640 
Mating Harness - 1 M Cable Length......... PSA-CBLA41-ND 11.25 8.30 — | PSA-CBLA41 


LO HUNNREL Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using a patented solid 
polymer structure. They are fully interchangeable with no calibration required in standard conditions. Suitable 
for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC thermistor is used for temperature measurement. 


The RH modules are based on the HS1101 capacitive humidity sensor and are voltage output devices. 


frequency output. 


Features: ¢ High reliability and long term stability * Instantaneous desaturation after 
conditions * Fast response times ° Patented solid polymer structure 


The RH/Temperature modules include a NTC thermistor for temperature measurement and are voltage or 


long periods in saturation 


Supply Nom. Cap. | Response Nominal RH Measuring Operating Digi-Key Price Each 

Fig.| Description Voltage (typ.) | @ 55% RH Time Out Range Temperature | Part No. 1 10 100 
Sensors 

1 | RH Sensor Top Opening —_ 5 Sec. -40° ~ 100°C HS1100-ND 19.43 15.27 7.48 

2 | RH Sensor Side Opening = 180pF 5 Sec. 2 1 ~ 99% RH -40° ~ 100°C HS1101-ND 9.75 8.65 7.15 

2 | RH Sensor Side Opening 5V P = . -60° ~ 140°C HS1101LF-ND 9.75 8.65 7.32 

3 | Temp./RH Sensor SMD Side Opening 5V 10 Sec. -60° ~ 140°C HTS2030SMD-ND 14.82 13.14 11.12 
Modules 

4 | Temp./RH Module V Out _ 2.48V @ 55% RH 1 ~99% RH -30° ~ 70°C. HTM2500-ND 53.12 47.43 37.94 

5 | Temp./RH Module Freq. Out JST Conn. 10 Sec. 8750 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -30° ~ 80°C. HTF3226LF-ND 17.74 16.68 13.34 

6 | Temp./RH Module Freq. Out Mini 5V = 10 Sec. 6600 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -40° ~ 85°C. HTF3130-ND 18.62 17.50 14.00 

7 | Temp./RH Module V Out Analog 10 Sec. 2.48V @ 55% RH 0 ~ 100% RH -40° ~ 100°C HTM1735-ND 22.53 21.18 16.94 

Demo ‘Kit includes: 1x HM1500, 1x HM1510*, and’S: SHS1101 a cede eeiuincesiais esianisice ciate’ sauteed diaue'ecinnsese teip'ealnaiie dade a nave ieee naidiie diaiddela waited did 9 alaaies'e HDEMOKIT-ND 135.50 _ _ 


* HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TDI. 


NEW! CHS Series Humidity Sensors 


Dimensions in mm 


. Analog output 
voltage 

. GND 

. +Power supply 
voltage 


2.5 2.5 


. Analog output 
voltage 
GND 
3. +Power supply 
voltage 


. Analog output 
voltage 


. GND 


3. +Power supply 
voltage 


TDK’s CHS Series humidity sensors are compact Supply Voltage Measuring Range Nominal Digi-Key Price Each TDK 

iat pa simple (0 aah ieee they cor | Fig. (vpc) (%)RH Accuracy RH Part No. 1 10 100 | Part No. 
ain the necessary circuitry, there is no need to r 5 7 5 > 
provide additional control circuitry or perform time- 1 5 0 mein - ies a ae sees pee mie a 
consuming calibration. With simple connection Z = — 5 = : Z - - 

to a power supply, they will output DC at 100% 2 5 5-95 ce 445-2579-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPR 
relative humidity. This makes it possible to read 3 5 5-90 25% 445-2575-ND 34.01 30.61 27.21 CHS-GSS 
RH directly with a voltmeter. 20-85 + 5% 445-2576-ND 23.81 21.43 19.05 CHS-MSS 


HBi= Capacitive Humidity Sensors 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere,v and accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Dimensions in mm 


Sensitivity Max. Storage 
Humidity Between AC/DC | Humidity | Ambient Temperature 
Range Cap.* 12-75% RH | Frequency | Voltage | Range Range (°C) Digi-Key Price Each BC Components 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) | (Operating) | (Storage) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10-90% | 122+15% | 0.4+0.05 1-1000 15 0-100% 0° ~ 85° -25° ~ 85° BC1333-ND 11.94 10.23 8.53 | 2322 691 90001 
10-90% | 122+15% | 0.4+0.05 1-1000 15 0-100% 0° ~ 85° -25° ~ 85° BC2325-ND0 15.17 13.64 10.75 | 2381 691 90001 


4 RoHS Compliant 


* Capacitance at 25°C; 43% RH; 100 kHz 


WORLD 
MAGNETICS 


PSF102 Series: Field-adjustable pressure set point. Switch-type SPST normally open. Electrical connections 
are terminals 0.187” x 0.020” tab-type recessed for use with quick disconnects. 


Ultra Sensitive Pressure Switches 


PSFA100A Series: Switch-type is SPST normally open, double-make/double-break. Current Rating is 40mA 
resistive for life in excess of twenty million cycles. * Operating Voltage: AC/DC-30V or less with resistive 
load; 120 VAC neon lamp load. 

PSF109S Series: Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field-adjustable vacuum set 
point. Switch-type is SPDT normally open, normally closed. For use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 
PS-112 and PS-113 Series: Field-adjustable set point. Switch-type SPDT. Gold contacts for low current. 
Electrical connections are tab-type terminals 0.25” x 0.03”. * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C 


PSF103 Series: Field-adjustable pressure set point. Switch-type SPDT normally open or normally closed. 


PSF105 Series: This adjustable switch can achieve set points as low as 0.03” H20 and up to 2.0” H20 with 
a standard tolerance of +10%. Switch-type is SPST normally open. Its mechanical life is more than twenty 
million cycles. Electrical connections are two No. 24 AWG wire leads, approximately 11” long, prestripped. 
* Operating Temperature: 40°F ~ 150°F (standard) * Mounting: Two No. 4 Screws. 


Dimensions in mm Operating World 
PSF102 PSF103 Proof Current/ Digi-Key Price Each Magnetics 
25.4 In. H20 Tolerance Pressure Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
g ioe0 2 PSF102 Series 
4.75X 51 0.1-0.5 | #0.1In.H,O]| 2PSI 384-1015-ND 14.80 14.06 10.51 | 7651-710 
(Terminals) 0.5-2 +0.2 In. Hp 4PSI 384-1016-ND 14.80 14.06 10.51 7651-711 
2-15 +0.5 In. Hp 8 PSI 40mA 30V AC/DC 384-1017-ND 14.80 14.06 10.51 7651-712 
15-100 +10% 15 PSI 384-1018-ND 14.80 14.06 10.51 7651-713 
100-969 +10% 50 PSI 384-1023-ND 14.80 14.06 10.51 7651-714 
PSF103 Series 
2-10 30 PSI 3A 125/250VAC 384-1010-ND 14.36 13.64 9.39 9011-902 
10-28 30 PSI 10A 125/250VAC 384-1011-ND 14.36 13.64 9.39 9011-903 
28-111 +20% 30 PSI 15A 125/250VAC 384-1012-ND 14.36 13.64 9.39 9011-904 
PSF105 111-416 100 PSI | 15A125/250VAC | 384-1013-ND 14.36 13.64-—-9.39 | 9061-905 
416-1664 100 PSI 15A 125/250VAC 384-1014-ND 14.36 13.64 9.39 9061-906 
PSF105 Series — RoHS Compliant 
0.03-2.0 +10% 5 PSI 40 mA 30V AC/DC 384-1024-ND 16.66 15.83 11.83 PSF105-3-ADJ-1-1-1 
PSF100A Series 
0.1-0.5 8 PSI 384-1000-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-0.5 
1.0 8 PSI 384-1019-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-1.0 
15 8 PSI 384-1001-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-1.5 
3.0 420% 8 PSI 40mA 30V AC/DC 384-1002-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-3.0 
6.0 15 PSI 384-1003-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-6.0 
10.0 15 PSI 384-1004-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-10.0 
15.0 15 PSI 384-1005-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-15.0 
50.0 15 PSI 384-1006-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-50.0 
PSF109S Series 
3-8 _ 384-1007-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-3-8 
3-8 = 384-1020-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-NPT-3-8 
9-80 +20% _ 25A 125/250VAC 384-1008-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-9-80 
81-330 _— 384-1009-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-81-330 
81-330 _ 384-1022-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-NPT-81-330 
> e209 = PS-112 and PS-113 Series — RoHS Compliant 
0.2-1.0”wc | +0.08" WC 1PSI 5A 125/250 VAC 384-1025-ND 15.00 14.25 10.65 PS-112 
384-1026-ND 15.00 14.25 10.65 PS-113 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 


—O+|| ct = pe Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
S Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the x-mitter back to the 
Through Beam Reflective/ Diffuse receiver. Once an object is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 


Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from 
the side. Once an object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN Z1087-ND 62.60 57.96 54.10 | E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 3.94” (10cm) NPN Z1088-ND 72.35 66.99 62.53 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56" (2m) NPN Z1089-ND 64.41 59.64 55.67 | E3F2-R2C4 
! M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - On Z1090-ND 74.39 68.88 64.29 | E3F2-R2Z1 
Sensitviy M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 108.86 100.80 94.08 | E3F2-3Z1 
L-ON and D-ON M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) PNP Z1094-ND 72.12 66.78 62.33 | E3F2-DS10C4-C 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1096-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 6.56" (2m) NPN/PNP Z1097-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 27.6” (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 6.56" (2m) NPN/PNP Z1099-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR61 
Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT11 
Diffuse Through Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT61 
Retroflective Beam Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through Beam 49.21’ (15m) slew 21106-ND 97.98 90.72 84.68 | E3Z-T61 
Stability indicator (green}+GI) Operation indicator (orange) Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) Z1107-ND 78.02 72.24 67.43 | E3Z-R61 
ntaaitcenaar’ | adie : Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94” (10cm) NPN 71108-ND 68.49 63.42 59.20 | E3Z-D61 
— Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28’ (1m) NPN Z1109-ND 73.03 67.62 63.12 | E3Z-D62 


Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensors head. This plate 
develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within sensing distance of the sensor, the capacitive 
field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both metallic and non-metallic objects such 
as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and solids in containers. 


Sensing Output Digi-Key Price | Omron 
Distance | Description Type Part No. Each Part No. 
Reject 3-25mm_ | Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 114.31 | E2K-C25ME1 
3-25mm_| Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN Z1072-ND 114.31 | E2K-C25ME2 
3-25mm_ | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1073-ND 114.31 | E2K-C25MY1 
3-25mm_| Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 114.31 | E2K-C25MyY2 
Mounting Bracket for E2K-C Sensors Z1659-ND 4.54 | Y92E-A34 
Recept 0-4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2356-ND 91.63 | E2K-X4MF1 
Ejector 0-8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 30VDC PNP Z2426-ND 87.32 | E2K-X8MF1 
0-15mm_| M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | PNP Z2427-ND 92.53 | E2K-X15MF1 
0-4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN 22423-ND 91.63 | E2K-X4ME1 
0-8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2424-ND 87.32 | E2K-X8ME1 
Threaded 0-15mm_| M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC | NPN Z2425-ND 92.53 | E2K-X15ME1 
Body Style 0-8mm | M18, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2421-ND 110.68 | E2K-X8MY1 
0-15mm_| M30, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2422-ND 119.75 | E2K-X15MY1 


Optical Fiber Optic Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very fine 
tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for hassle 
free setup for different applications. Ideal for detecting very small 
objects or fine wires. 

Operation Indicator (orange). 
Lit when output is ON. 
Incident Level Indicators 
(green, 8 levels) 
Lit depending on the incident 


The EX series feature high performance, fast switching response 
Threshold Indicators times. Set-mode blinking output aids in alignment. Sensing 


(red, 13 levels) "i : : 
indicates threshold level distances vary with the type of fiber used. 


light amount. SET Button Output Price Each Omron 
UP/DOWN Selector For teaching or for fine Description Type Features il 25 50 Part No. 
Select UP for increasing the threshold adjustment. High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC | NPN None Z1110-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH11 
threshold value. Mode Selector High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1111-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH41 
Select Down for decreasing Switchable among TEACH High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 12-24VDC NPN | w/Delay Off | Z1112-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH21 
the threshold value. ADJ. and RUN modes * | High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 12-24VDC PNP_| w/Delay Off | 21113-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH51 
Operation Mode Selector : : High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-80VDC NPN None Z1114-ND 135.17 125.16 116.82] E3X-Al1 
Switchable between light-ON High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC PNP None Z1115-ND 135.17 125.16 116.82 | E3X-A41 
and dark-ON modes. High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC NPN | w/Delay Off | Z1116-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A21 
High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC PNP_| w/Delay Off | 21117-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A51 


Fiber Cables for E3X Amplifiers 


Premade fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. Use Through-beam for long distance detection where your 
transmit and receive cable are separated. Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. 
Periscope sensing heads (Side Beam) save space in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C ~ 70°C. 


2mm dia. Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
38mm dia. Fig.| Description Max. Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm dia. .6" (1.5em) 2m Cable | Z1118-ND 101.61 94.08 87.81 | E32-D24 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm dia. .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 69.17 64.05 59.78 |E32-D32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-DC200 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD .71" (1.8cm) | 2m Cable | Z1121-ND 57.83 53.55 49.98 |E32-DC200E 
. Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 52.84 48.93 45.67 | E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temp, M6 THD 1.8" (4.5cm) | 2m Cable | Z1187-ND 210.47 194.88 181.89 |E32-D61 
3 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2m Cable | Z1123-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-TC200A 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) | 2m Cable | Z1188-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-TC200 
4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm dia. 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1124-ND 79.38 73.50 68.60 | E32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1897 


4¢QUANTUM Sensors 


RESEARCH GROUP 


QProx™ / QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed surfaces made of 
glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to continuously calibrate leads to new product concepts. They are designed specifically for control panels in home appliances, PC 
peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. Versions also available for fluid sensing. 


Suppl 
Supply Voltage caren Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Quantum 
Description Minimum Maximum (Typical) Temperature Package | Part No. 1 50 100 Part No. Size Pricing |Part No. 
QT113H QProx™ 8-Pin IC 2.45 §.25 700pA -40°C ~ 85°C 8-SOIC__| 427-1014-1-ND 2.24 2.02 1.82 427-1014-2-ND | 3,300 | 1543.00/M_|QT113H-IS 
QT115 QProx™ 8-Pin IC 2.50 5.25) 20uA -40°C ~ 85°C 8-SOIC__ | 427-1020-ND 2.24 2.02 1.82 _- = — [QT115-IS 
QT118H QProx™ 8-Pin IC 2.45 §.25 20pA -40°C ~ 85°C 8-SOIC | 427-1022-1-ND 2.24 2.02 1.82 427-1022-2-ND _| 3,300 | 1543.00/M_ |QT118-IS 
QT140 QProx™ 4-Key Sensor IC 3.0 55 2.5-8.0mA 0°C ~ 70°C 28-Dip | 427-1059-ND 2.89 2.60 2.34 _ _ — |QT140-D 
QT140 QProx™ 4-Key Sensor IC -40°C ~ 105°C _| 28-SSOP | 427-1060-ND 2.89 2.60 2.34 = = — |QT140-AS 
QT150 QProx™ 5-Key Sensor IC 30 55 25-8.0mA 0°C ~ 70°C 28-Dip | 427-1061-ND 3.27 2.94 2.65 _ _ — |QT150-D 
QT150 QProx™ 5-Key Sensor IC -40°C ~ 105°C_| 28-SSOP | 427-1062-ND 3.27 2.94 2.65 = = — |QT150-AS 
QT160 QProx™ 6-Key Sensor IC 3.5 5.5 2.5-8.0mA | -40°C ~ 105°C | 28-SSOP | 427-1064-1-ND 5.06 4.57 4.11 = = — |QT160-AS 
QT161 QProx™ 6-Key Sensor IC 3.0 55 2.5-8.0mA 0°c ~ 70° 28-Dip | 427-1081-ND 7.12 6.48 5.78 _ = — |QT161-D 
QT301 Sensor IC CAC Analog Out 3.0 5.0 5000A 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1072-ND 3.84 3.46 3.11 QT301-D 
QT301 Sensor IC CAC Analog Out -40°C ~ 85°C 8-SOIC__| 427-1073-1-ND 3.20 2.91 2.58 427-1073-2-ND__| 2,000 | 2208.00/M_|QT301-IS 
RoHS Compliant 
QT1080 QTouch™ 8-Pin IC 2.8 5.0 45A -40°C ~ 85°C 32-QFN | 427-1090-1-ND 3.63 3.29 2.92 427-1090-2-ND | 2,500 | 2500.00/M | QT1080-ISG 
QT110 QProx™ 8-Pin IC 25 5.0 20uA 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1091-ND 3.50 2.03 1.90 _ _ — |QT110-DG 
QT110 QProx™ 8-Pin IC -40°C ~ 85°C 8-SOIC | 427-1092-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1092-2-ND _| 3,300 | 1550.00/M_|QT110-ISG 
QT1100 QTouch™ 10-Key Sensor IC 3.3 5.0 10mA max. -40°C ~ 85°C 48-SSOP_| 427-1093-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1093-2-ND 1,000 1550.00 |QT1100A-ISG 
QT1100 QTouch™ 10-Key Sensor IC 2.8 5.5 60pA -40°C ~ 85°C 32-QFN | 427-1094-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1094-2-ND | 2,500 | 1550.00/M_|QT1101-ISG 
QT113 QProx™ 8-Pin IC 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1095-ND 3.50 2.03 1.90 — - — |QT113-DG 
QT113 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 600pA -40°C ~ 85°C 8-SOIC | 427-1096-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1096-2-ND | 3,300 | 1550.00/M )QT113-ISG 
QT117 QProx™ 8-Pin IC -40°C ~ 85°C 8-SOIC__| 427-1097-1-ND 5.01 2.91 271 427-1097-2-ND | 3,300 _| 1550.00/M_|QT117L-ISG 
QT118H QProx™ 8-Pin IC 5 65 20uA 0°c ~ 70°C 8-Dip 427-1098-ND 3.50 2.03 1.90 = - — |QT118H-DG 
QT118H QProx™ 8-Pin IC -40°C ~ 85°C 8-SOIC | 427-1099-1-ND 3.50 2.03 1.90 427-1099-2-ND__| 3,300 _| 1550.00/M_[QT118H-ISG 
QT140 QProx™ 4-Key Sensor IC 3.0 5.0 5.0mA -40°C ~ 105°C | 28-SSOP_| 427-1111-1-ND 4.34 3.94 3.49 427-1111-2-ND | 2,100 _| 2992.50/M_|QT140-ASG 
QT160 QProx™ 6-Key Sensor IC 3.0 55 5.0mA 0°C ~ 70°C 28-Dip | 427-1100-ND 6.62 5.97 5.37 — _ — |QT160-DG 
QT160 QProx™ 6-Key Sensor IC -40°C ~ 85°C 28-SSOP_| 427-1101-1-ND 5.08 4.61 4.08 427-1101-2-ND__| 2,100 | 3498.00/M_|QT160-ISG 
QT240 QTouch™ 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA -40°C ~ 85°C 20-SSOP_| 427-1102-1-ND 3.46 3.15 2.81 427-1102-2-ND | 2,000 | 2394.00/M | QT240-ISS-G 
QT401 QSlide™ Touch Slider IC 25 55 1.5mA max. | -40°C ~ 85°C 14-SOIC | 427-1103-1-ND 3.60 3.28 2.92 427-1103-2-ND | 2,600 | 2487.00/M |QT401-ISG 
QT401 QSlide™ Touch Slider IC 14-TSSOP | 427-1104-1-ND 3.61 3.28 2.90 427-1104-2-ND | 2,500 | 2487.00/M_ |QT401-ISSG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 25 55 1.5mA max. | -40°C ~ 85°C 14-SOIC | 427-1105-1-ND 4.30 3.92 3.49 427-1105-2-ND | 2,600 | 2979.00/M | QT510-ISG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 14-TSSOP | 427-1106-1-ND 4.32 3.92 3.48 427-1106-2-ND | 2,500 | 2979.00/M_|QT510-ISSG 
QT60168 QProx™ 16-Key QMatrix™ IC 475 5.25 o5mA max. | -40°C ~ 105°C 32-TQFP | 427-1107-ND 5.23 471 4.24 = = — |QT60168-ASG 
QT60248 QProx™ 24-Key QMatrix™ IC 32-TQFP | 427-1108-ND 6.57 5.93 5.34 — = — _|QT60248-ASG 
QT60326 QProx™ 32-Key QMatrix™ IC 05 55 +10mA -40°C ~ 105°C 44-TQFP | 427-1109-ND 8.22 7A 6.99 = = — |QT60326-ASG 
QT60486 QProx™ 48-Key QMatrix™ IC 44-TQFP | 427-1110-ND 9.86 8.90 8.39 = = — |QT60486-ASG 
QProx™ Evaluation Boards and Modules 
Digi-Key Price Quantum Digi-Key Price Quantum 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
E11X Demo Board for QT110, QT111, QT112 E616 Evaluation Board for QT60161 16-Key 
and QT113 QTouch™ ICs 427-1067-ND 20.00__| E11X QMatrix™ IC with Software 427-1044-ND 180.00__| E616 
E160 6-Key Evaluation Board 427-1068-ND 75.00 E160 E1080 Evaluation Board for QT1080-IS 8-Key QTouch™ IC 427-1089-ND 60.00 | E1080 KIT 
E240 Evaluation Board for QT240 4-Key QTouch™ IC 427-1082-ND 60.00__| E240 E1100 Evaluation Board for QT1100 10-Key QTouch™ IC 427-1083-ND 95.00 | E1100 
E401 Evaluation Kit for QT401 QSlide™ IC 427-1084-ND 95.00 E401 KIT E6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix™ IC 427-1087-ND 185.00 | E6248 
£510 Evaluation Kit for QT510 QWheel™ IC 427-1085-ND 95.00 E510 KIT E6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix™ IC 427-1088-ND 190.00 | £6486 


ANALOG ; ® 
pevices +='MEMS® Accelerometers and Gyroscopes 


G Band- Supply Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Description Range | Axes | Resolution | width Voltage Current Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Accelerometers 
Single Axis, High Precision, Low Power +1.59 img 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 15.83 14.25 12.64 _ _ 
Single Axis, Low Power +359 1.1mg 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC AD22279-A-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Single Axis, Low Power +509 xX 1.4mg 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC AD22280-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Single Axis, Low Power +709 1.8mg 400Hz 5V 1.3mA 8-CLCC AD22281-R2CT-ND§ 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Single Axis, Low Power +1209 3mg 400Hz 5V 1.5mA 8-CLCC AD22282-A-R2CT-ND§ 12.83 11.55 10.25 250 2454.50 
Single Axis, Low Power +2509 5mg 400Hz 5V 1.5mA 8-CLCC AD22283-B-R2CT-ND§ 12.83 11.55 10.25 250 2454.50 
Dual Axis, Digital Out +109 XY 2mg 60Hz 3V-5V 1mA 8-LCC ADXL210JE-ND 15.30 14.28 13.26 - - 
Dual Axis, Low Power, Digital Out +1.29 : img 3V-6V 0.7mA ADXL213AE-ND. 23.28 18.63 15.72 _— - 
F a ADXL202AE-ND* 17.46 16.30 15.14 — _ 
Dual Axis, Low Power, Digital Output +2g X,Y 5mg 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL202JE-ND* 45.30 14.28 13.26 _ _ 
Dual Axis, High Precision, Low Power +1.59 img 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND 22.50 21.00 19.50 _ - 
Dual Axis, Low Power, Digital Output +109 10mg 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL210AE-ND* 17.46 16.30 15.14 _ - 
Dual Axis, High Resolution +509 10mg 1kHz AV-5V 3.5mA 14-CERPAK ADXL250AQC-ND. 22.67 21.16 19.65 _ = 
Dual Axis, Low-Cost, Analog Outputs +29 XY 5mg 6kHz 2.4V-5V 0.4mA 8-CLCC ADXL311JE-ND 8.50 7.65 6.79 — _ 
Dual Axis, Low Power, Small, Thin +59 b 2mg 2.5kHz | 2.4V-5.25V 0.45mA 16-Lead LFCSP ADXL320JCP-ND 8.33 7.50 6.65 — _ 
Dual Axis, Low Power +359 1.1mg 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC AD22284-A-R2CT-ND§ 15.75 14.70 13.65 250 3347.00 
Dual Axis, Low Power +509 1.4mg 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC AD22285-R2CT-ND§ 15.75 14.70 13.65 250 3347.00 
Dual Axis, Low Power +709 1.8mg 400Hz 5V 2.2mA 8-CLCC AD22286-R2CT-ND§ 15.75 14.70 13.65 250 3347.00 
Dual Axis, Low Power +189 | X,Y 3mg 50Hz 2.4V-6V A9mA 16-LFCSP ADXL321JCP-ND 8.33 7.50 6.65 _ _ 
Dual Axis, Low Power +2g X,Y 2mg 60Hz 2.4V-6V. A5mA 16-LFCSP ADXL322JCP-ND 8.33 7.50 6.65 = = 
Gyroscopes 
+150°/s 0.05°/s/=Hz ADXRS150ABG-ND 49.50 46.20 42.90 _ = 
Single Chip Yaw Rate Gyro +300%s |  Z 0.1°/s/=Hz 40Hz | 4.75V-5.25V 6.0mA 32-BGA ADXRS300ABG-ND 49.50 46.20 42.90 _ =_ 
+75°/s 0.05°/s/=Hz ADXRS401ABG-ND 42.00 39.20 36.40 = = 
* Not recommended for new design. § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
ADXL190EM-1-ND Evaluation Board for the ADXL190, Single Axis, 400kHz Bandwidth .. . $285.00 ADXRS300EB-ND Evaluation Board for the ADXRS300, +300°/s Single Chip Rate Gyro 
ADXRS150EB-ND Evaluation Board for the ADXRS150, +150°/s Single Chip Rate Gyro.. .. $75.00 ADXL320EB-ND Evaluation Board for the ADXL320, Dual Axis +5g Accelerometer ... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1898 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Accelerometer 


ACH-01-03 with Shielded Cable 


Dimensions in mm 


t 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 

Specifications: * Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit 
(+3dB): 20kHz * Dynamic Range: +150g °¢ Linearity: 0.1% »* Resonant Frequency: 35kHz »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Maximum Shock Level: 1000g 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 
40” Single Coax Cable and Female Connector cng 20.00 24.00 16.80 | 1-1001220-0 
ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 30.00 24.00 16.80 | 1-1001497-0 


3-Axis Accelerometer/Shock Sensor 


ACH-04-08-05 Dimensions in mm 


41.70 1.80 5 
(eppeoge) 


oa st 


The ACH-04-08-05 accelerometer/shock sensor contains three piezoelectric sensing elements oriented 
to measure acceleration in three orthogonal, linear axes. “Internal JFET’s provide for a low impedance, 
buffered output with a wide variety of possible application specific signal conditioning circuitry. It can be used 
in a wide range of applications including motional measurement and control systems, speaker feedback 
systems, vibration switches, shipment monitor and material handling systems, security systems, computer 
input/output devices and data loggers.” 

Specifications: » Sensitivity: 1.8mV/g Typical * Frequency Limit (+3dB): .35-5kHz »* Dynamic Range: 


LDT Vibration Sensor 


Typically, a 0.005” (125m) polyester layer is laminated to a 28m piezo film element. When used in a 
“bending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 
inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 


MiniSense 
Also available with 
a mass (M) which 
provides higher 
output (mv/g) for 
higher sensitivity 
applications. 


12.80 
2.40- 


T 
6.00 
4 


CB 


LDTO0-028K High Sensitivity 


Protective Coating 


Connector 


/ Piezo Film 
Polyester Laminate 


/ Z 


Stretch Direction 


Dimensions in mm 


Cap | Digi-Key Price Each MSI 
Description (nF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
LDTO0-028K, with Solder Tabs -500 | MSP1006-ND 1.20 -90 -50 | 1002794-0 
LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs | .420 | MSP1007-ND 2.00 1.50 -83 | 0-1005447-1 
MiniSense 100 (Horizontal) = MSP6914-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005939-1 
MiniSense 100 (Vertical) _ MSP6915-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005940-1 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 
Characteristics: * Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA « Input Interface: 
FET for ACH-01 * Output Impedance: 1000 »* Output Connector: BNC 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 92.50 77.50 67.50 0-1003058-0 


Basic Design Kit 


+250g *Linearity: 0.1% * Resonant Frequency: 9.2kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Maximum Shock Level: 1000g This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. Kit includes: Seven 
Digi-Key Price Each MsI sensor elements, one piezo cable, one PCB for ACH-04-08, application/instruction specs, and technical 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. manual. 
ACH-04-08-05 — Surface Mount 3-Axis 
Sensor Accelerometer eae 21-25 (75.00 17-50 0-1003800-5 Digi-Key Price MsI 
ACH-04-08-05 PCB — Surface Mount 3-Axis Description Part No. Each Part No. 
Sensor Accelerometer with PCB MSEIO0S:ND} 50.00 43.75 35.00 | 0-1005685-1 Basic Design Kit MSP1010-ND 113.75 0-1004308-0 
<< 
VTIS Accelerometers 


TECHNOLOGIES and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion and pressure sensors and the world’s leading designer and 
producer of acceleration sensors. VTI develops and produces silicon based capacitive sensors with 
unique 3D-MEMS (MicroElectroMechanical System) technology, with application areas in acceleration, 
inclination, shock, vibration and pressure measurement. 


Current /Measure- 
Supply Consump- ing Sensi- | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel | VTI 
Fig. | Description Voltage tion Range tivity Response Range Package Part No. 1 10 25 Size Pricing* | Part No. 
Inclinometer 
Single Output, 1g 4.75-5.25V 2.5mA +90° 2vig 8-28Hz -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1005-1-ND 50.76 48.23 45.82 100 3942.00 | SCA61T-FA1H1G 
Single Output, 0.59 4.75-5.25V 2.5mA +30° 4vig 8-28Hz -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1004-1-ND 50.76 48.23 45.82 100 3942.00 | SCA61T-FAHH1G 
— | Dual Output, 0.59 4.75-5.25V 4mA +30° 4V/g 8-28Hz -55°C ~ 125°C |12-DILSMD]| 551-1002-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA100T-DO1 
Dual Output, 1g 4.75-5.25V 4mA +90° 2v/g 8-28Hz -55°C ~ 125°C |12-DILSMD]| 551-1003-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA100T-D02 
Single Output, 0.26g 4.75-5.25V 3.8mA +£15° 16V/g 8-28Hz -55°C ~ 125°C |12-DIL SMD] 551-1000-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA103T-D04 
Single Output, 0.59 4.75-5.25V 3.8mA +30° 8V/g 8-28Hz -55°C ~ 125°C |12-DIL SMD] 551-1001-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA103T-DO5 
Accelerometer 
Dual Output 4.75-5.25V 5mA +1.7g 1.2V/g 50430Hz | -55°C ~ 125°C |12-DILSMD]| 551-1007-1-ND 47.52 45.15 42.89 100 3564.00 | SCA1000-D01 
Dual Output 4.75-5.25V 5mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz | -55°C ~ 125°C |12-DILSMD]| 551-1008-1-ND 57.24 54.38 51.66 100 4428.00 | SCA1020-D02 
Single Output 4.75-5.25V 2mA +0.5g 4v/g 18+10Hz | -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94 600 | 14904.00 | SCA610-CAHH1G 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +19 2vig 18410Hz | -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1010-1-ND 45.36 43.10 40.94 600 | 14904.00 | SCA610-CA1H1G 
Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.5g 1.333V/g | 50+30Hz | -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1011-1-ND 37.80 34.02 32.32 600 | 11664.00 | SCA610-C23H1A 
Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.7g 1.2V/g 50430Hz | -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1012-1-ND 37.80 34.02 32.32 600 | 11664.00 | SCA610-C28H1A 
Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz | -55°C ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1013-1-ND 43.20 41.04 38.99 600 | 14580.00 | SCA620-CF8H1A 
Stand Alone Inclinometer and Accelerometer 
Single Axis 7-35V 5mA +30° 70mvV/° 18Hz = Module 551-1019-ND 108.00 91.80 78.84 = — | SCA111T-D02 
Dual Axis 7-35V 5mA +90° 35mv/° 18Hz — Module 551-1017-ND 132.30 108.00 91.80 — — | SCA121T-D03 
1 Dual Axis 7-35V 5mA +30° 70mvV/° 18Hz = Module 551-1018-ND 132.30 108.00 91.80 = — | SCA121T-D07 
Single Axis 7-35V 20mA +30° 0.035°/LSB| 10-28HZ = Module 551-1016-ND 182.25 155.25 135.00 = — | SCA115T-D03-A 
Dual Axis 7-35V 20mA +90° 0.07°/LSB | 10-28Hz = Module 551-1014-ND 216.00 183.60 162.01 —= — | SCA125T-D06-A 
Dual Axis 7-35V 20mA +30° 0.035°/LSB| 10-28Hz — Module 551-1015-ND 216.00 183.60 162.01 a — | SCA125T-D08-A 
2__| Stand Alone Single 4.5-5.5V 2mA +29 1V/g 45Hz = Module 551-1024-ND 64.80 52.92 44.28 = — | SCA220-C24H1G 
—__| Dual Axis Subassembly| _7-28V 4.5mA +10° 200mV/" 1-3Hz = PC Board 551-1020-ND 94.50 78.30 67.50 = — | SCL1700-D01 
__ |4 Channel Sensor - 2V/g 
Demo Kit _ = +19 On Board |Up to 300Hz _ Demo Kit 551-1006-ND 486.00 DEMO KIT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(to63) 1899 


SMD NTC Thermistors pinata | 
(mm) 0402 0603 0805 B 
Aanaratn in Eectrniss ——_‘Sety sigh cccaresynvestance ana Bearsan, «Feo sldring pose = Coed eB | os | os | ts | beet 
is not contained in the product * Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C c 0.25 0.6 0.7 r-—— A fc) 
Max. Rated Typical 
B-Constant | Toler- Operating Electric Dissipation 
Resistance | (25-50°C) ance | Current (25°C)| Power (25°C) | Constant (25°C) Digi-Key Price Each Tape and Reel Murata 
(25°C) 0 (K) (@25°C) (mA) (mW) (mwrc) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | PartNo. 
0402 Series 
22 3100 + 3% 25% 6.70 100 1 490-2408-1-ND 15 13 1 490-2408-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC220J03RC 
33 3100 + 3% 25% 5.50 100 1 490-2409-1-ND 15 13 1 490-2409-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC330J03RC 
47 3100 + 3% +5% 4.60 100 1 490-2410-1-ND 15 13 aa 490-2410-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC470J03RC 
68 3100 + 3% 25% 3.80 100 1 490-2411-1-ND 15 13 1 490-2411-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC680J03RC 
100 3250 + 3% 25% 3.10 100 1 490-2412-1-ND 15 13 aa 490-2412-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XF101J03RC 
150 3250 + 3% +5% 2.50 100 1 490-2413-1-ND 15 13 1 490-2413-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XF151J03RC 
220 3500 + 3% +5% 2.10 100 1 490-2415-1-ND 15 13 WM 490-2415-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM221J03RC 
330 3500 + 3% 25% 1.70 100 1 490-2416-1-ND 15 13 aa 490-2416-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM331J03RC 
470 3650 + 3% 25% 1.40 100 1 490-2419-1-ND 15 43 1 490-2419-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ471J03RC 
680 3650 + 3% 25% 1.20 100 1 490-2420-1-ND 15 13 1 490-2420-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ681J03RC 
1.0K 3650 + 3% 25% 1.00 100 1 490-2418-1-ND 15 43 WM 490-2418-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ102J03RC 
1.5K 3950 + 3% 25% 0.81 100 1 490-2421-1-ND 15 13 1 490-2421-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW152J03RC 
2.2K 3950 + 3% +5% 0.67 100 1 490-2423-1-ND 15 13 1 490-2423-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW222J03RC 
3.3K 3950 + 3% 25% 0.55 100 1 490-2425-1-ND 15 13 aa 490-2425-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW332J03RC 
4.7K 3500 + 3% 25% 0.46 100 1 490-2417-1-ND M8 12 09 490-2417-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15XM472J03RC 
6.8K 3950 + 3% 25% 0.38 100 1 490-2426-1-ND 15 13 1 490-2426-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW682J03RC 
10K 3380 + 3% +5% 0.31 100 1 490-2414-1-ND 130 (412 .09 490-2414-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15XH103J03RC 
15K 3950 + 3% +5% 0.25 100 1 490-2422-1-ND 15 13 WM 490-2422-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW153J03RC 
22K 3950 + 3% 25% 0.21 100 1 490-2424-1-ND 15 13 WM 490-2424-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW223J03RC 
33K 4050 + 3% 25% 0.17 100 1 490-2401-1-ND 15 13 1 490-2401-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WB333J03RC 
47K 4050 + 3% +5% 0.14 100 1 490-2402-1-ND 130° (42 .09 490-2402-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15WB473J03RC 
68K 4150 + 3% +5% 0.12 100 1 490-2403-1-ND 15 43 aa 490-2403-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WD683J03RC 
100K 4250 + 3% 25% 0.10 100 1 490-2404-1-ND Aa 42 .09 490-2404-2-ND 10,000 46.46/M | NCP15WF104J03RC 
150K 4500 + 3% 25% 0.08 100 1 490-2405-1-ND 15 43 1 490-2405-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM154J03RC 
220K 4500 + 3% 25% 0.06 100 1 490-2406-1-ND 15 413 aa 490-2406-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM224J03RC 
470K 4500 + 3% 25% 0.04 100 1 490-2407-1-ND 15 13 WM 490-2407-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM474J03RC 
0603 Series 
100 3250 + 3% 25% 3.10 100 1 490-2434-1-ND 160 415 12 490-2434-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF101J03RB 
150 3250 + 3% 25% 2.50 100 1 490-2435-1-ND 160 415 12 490-2435-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF151J03RB 
220 3500 + 3% +5% 2.10 100 1 490-2437-1-ND 1600 15 12 490-2437-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM221J03RB 
330 3500 + 3% 25% 1.70 100 1 490-2438-1-ND 160 15 12 490-2438-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM331J03RB 
470 3650 + 3% 25% 1.40 100 1 490-2441-1-ND 160 415 12 490-2441-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ471J03RB 
680 3650 + 3% +5% 1.2 100 1 490-2442-1-ND 160 415 12 490-2442-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ681J03RB 
1.0K 3650 + 3% 25% 1.00 100 1 490-2440-1-ND 160 415 12 490-2440-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ102J03RB 
1.5K 3950 + 3% 25% 0.81 100 1 490-2443-1-ND 160 415 12 490-2443-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW152J03RB 
2.2K 3950 + 3% 25% 0.67 100 1 490-2445-1-ND 160 415 12 490-2445-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW222J03RB 
3.3K 3950 + 3% +5% 0.55 100 1 490-2447-1-ND 160 415 12 490-2447-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW332J03RB 
4.7K 3500 + 3% 25% 0.46 100 1 490-2439-1-ND 15 13 1 490-2439-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18XM472J03RB 
6.8K 3950 + 3% 25% 0.38 100 1 490-2448-1-ND 160 15 12 490-2448-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW682J03RB 
10K 3380 + 3% +5% 0.31 100 1 490-2436-1-ND 15 13 WM 490-2436-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18XH103J03RB 
15K 3950 + 3% +5% 0.25 100 1 490-2444-1-ND 160 415 12 490-2444-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW153J03RB 
22K 3950 + 3% 25% 0.21 100 1 490-2446-1-ND 1600 15 12 490-2446-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW223J03RB 
33K 4050 + 3% 25% 0.17 100 1 490-2427-1-ND 160 15 12 490-2427-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WB333J03RB 
47K 4050 + 3% +5% 0.14 100 1 490-2428-1-ND 15 43 aa 490-2428-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18WB473J03RB 
68K 4150 + 3% +5% 0.12 100 1 490-2429-1-ND 160 415 12 490-2429-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WD683J03RB 
100K 4250 + 3% 25% 0.10 100 1 490-2430-1-ND 15 13 1 490-2430-2-ND 4,000 55.20/M | NCP18WF104J03RB 
150K 4500 + 3% +5% 0.08 100 1 490-2431-1-ND 160 415 12 490-2431-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM154J03RB 
220K 4500 + 3% 25% 0.06 100 1 490-2432-1-ND 160 415 12 490-2432-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM224J03RB 
470K 4500 + 3% 25% 0.04 100 1 490-2433-1-ND 160 415 12 490-2433-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM474J03RB 
0805 Series 
220 3500 + 3% 25% 3.00 200 2 490-2452-1-ND 21 19 15 490-2452-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XM221J03RA 
470 3650 + 3% 25% 2.00 200 2 490-2455-1-ND 21 19 15 490-2455-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XQ471J03RA 
1.0K 3650 + 3% 25% 1.40 200 2 490-2454-1-ND 21 19 15 490-2454-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XQ102J03RA 
2.2K 3950 + 3% 25% 0.90 200 2 490-2458-1-ND 21-19 15 490-2458-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW222J03RA 
4.7K 3500 + 3% +5% 0.65 200 2 490-2453-1-ND 21 19 15 490-2453-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XM472J03RA 
10K 3900 + 3% 25% 0.44 200 2 490-2456-1-ND 21 19 15 490-2456-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XV103J03RA 
15K 3950 + 3% 25% 0.36 200 2 490-2457-1-ND 21 19 15 490-2457-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW153J03RA 
22K 3950 + 3% +5% 0.30 200 2 490-2459-1-ND 21 19 15 490-2459-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21XW223J03RA 
33K 4050 + 3% 25% 0.24 200 2 490-2449-1-ND 21 19 15 490-2449-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WB333J03RA 
47K 4050 + 3% 25% 0.20 200 2 490-2450-1-ND 21 19 15 490-2450-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WB473J03RA 
100K 4250 + 3% 25% 0.14 200 2 490-2451-1-ND 21 19 15 490-2451-2-ND 4,000 78.75/M | NCP21WF104J03RA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Precision Thermister 


U.S. Sensor’s standard precision interchangeable thermistors are 
low cost, highly accurate, stable devices designed specifically for 
temperature sensing and control applications. They are particularly 
suited for uses where their precision interchangeability eliminates the 


L 1.500 


Thermistors 


necessity for costly individual circuit calibration. (38.10) 
Res. @ Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
25°C 0 Part No. i 10 25 100 Part No. 
Bare Leads (+0.1°C from 0°C~70°C) 
2252 615-1000-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS222J2 
3000 615-1001-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS302J2 
5000 615-1002-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS502J2 
10000 615-1003-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS103J2 
30000 615-1004-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS303J2 
50000 615-1005-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS503J2 
100000 615-1006-ND 11.13 8.85 7.84 6.95 PS104J2 
Bare Leads (+0.2;C from 0°C~70°C) 
2252 615-1007-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT222J2 
3000 615-1008-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT302J2 
5000 615-1009-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT502J2 
10000 615-1010-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT103J2 
30000 615-1011-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT303J2 
50000 615-1012-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT503J2 
100000 615-1013-ND 7.95 6.32 5.60 4.95 PT104J2 
Surface Mount NTC Thermistors 2, 
“MELF” style glass encapsulated surface mount C) 
Specifications: Bs | 
¢ Thermal time constant: 8 seconds max = li. 0.135 sl 
¢ Dissipation constant: 2mW/°C. ©0.060 3.43 
* Maximum operating temperature: 220°C (1.52) (3.43) 
Res. @ Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
25°C 0 Part No. 1 10 25 100 Part No. 
10000 615-1034-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM103J1K 
50000 615-1035-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM503J1K 
100000 615-1036-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM104J1K 
Platinum RTDs aa 


Specifications: 
¢ Thermal time constant: 15 seconds max. (moving air) 


[— (7-62) re Ly 


* Dissipation constant: 2mW/°C (moving air) — tw 
*¢ Maximum applied current: 1 mA —— + 
Res. @ Dimensions Inch(mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
oca WwW [I Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) /615-1037-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPG101A1 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) /615-1038-ND 15.35 11.36 9.21 3.84 | PPG101B1 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) /615-1039-ND 13.82 10.23 8.29 3.47 | PPG101C1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) /615-1040-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPG501A1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1041-ND 15.35 11.36 9.21 3.84 | PPG501B1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) /615-1042-ND 13.82 10.23 8.29 3.46 | PPG501C1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) /615-1043-ND 18.50 13.69 11.10 4.63 | PPG102A1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) /615-1044-ND 15.35 11.36 9.21 3.84 | PPG102B1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1045-ND 13.82 10.23 8.29 3.46 | PPG102C1 


Glass Encapsulated Thermistors 


0.075 
Specifications: 4 (1.91) 
* Thermal time constant: 5 seconds (still air) 
0.5 seconds (stirred liquid) 0.160 | 
* Dissipation constant: 2mW/°C (sill air) (4.06) 
Res. @ | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
25°C} @25°C | Part No. 1 10 25 100 Part No 
Standard 
2500 +5% 615-1014-ND 3.85 3.31 2.90 2.28 | 252FG1Jd 
5000 45% 615-1015-ND 3.85 3.31 2.90 2.28 | 502FG1Jd 
10000 +5% 615-1016-ND 80 73 68 62 103JG1J 
20000 +5% 615-1017-ND 80 73 68 62 | 203JG1Jd 
30000 +5% 615-1018-ND 80 73 68 62 | 303JG1Jd 
50000 +5% 615-1019-ND 80 73 68 62 | 503JG1Jd 
100000 +5% 615-1020-ND 80 73 68 62 104JG1J 
250000 +5% 615-1021-ND 80 73 68 62 | 254JG1Jd 
500000 +5% 615-1022-ND 2.25 2.00 1.75 1.42 | 504RG1J 
1000000 +5% 615-1023-ND 2.25 2.00 1.75 1.42 105RG1J 
10000 £1% 615-1024-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 103JG1F 
20000 41% 615-1025-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 203JG1F 
30000 +1% 615-1026-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 303JG1F 
50000 41% 615-1027-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 503JG1F 
100000 +1% 615-1028-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 104JG1F 
Interchangeable 
10000 +0.5% |615-1029-ND 15.30 6.12 3.67 1.84 103JL1A 
20000 +0.5% |615-1030-ND 16.07 6.42 3.86 1.93 | 203JL1A 
25000 +0.5% |615-1031-ND 19.89 7.96 4.77 2.39 | 253JL1A 
50000 +0.5% |615-1032-ND 19.89 7.96 4.77 2.39 | 503JL1A 
100000 +0.5% |615-1033-ND 19.89 6.12 3.67 1.84 104JL1A 
Power Thermistors 
U.S. Sensor's inrush current limiting power thermistors 1.0 T 
are specially formulated and processed NTC thermistors 310 


suitable for suppressing high inrush currents in switching 
power supplies and other applications where the high 
initial starting currents are undesirable. 


(7.87) 


=O} B 


Res. @ Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 

25°C 0 D U Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
1.0 0.900 (22.86) | 0.300 (7.62) |615-1046-ND 10.78 6.34 3.70 2.25) ST1R020B 
1.0 1.250 (31.75) | 0.250 (6.35) /615-1047-ND 17.14 10.08 5.88 3.58 | ST1R030B 
2.0 0.900 (22.86) | 0.350 (8.89) |615-1048-ND 5.71 3.36 1.96 1.19) ST2R018B 
2.5 0.900(22.86) | 0.300 (7.62) |615-1049-ND 5.71 3.36 1.96 1.19) ST2R515B 
5.0 0.600(15.24) | 0.250 (6.35) |615-1053-ND 2.70 2.43 2.03 1.77) ST5R007B 
10.0 0.450 (11.43) | 0.300 (7.62) |615-1051-ND 2:26 2.09 1.70 1.53 | $T10003B 
10.0 0.600 (15.24) | 0.350(8.89) |615-1052-ND 2.25 2.09 1.70 1.53 | ST10006B 
10.0 1.250 (31.75) | 0.300 (7.62) )615-1050-ND 13.37 7.86 4.59 2.79 | ST10010B 


BG COMPONENTS 


Surface Mount 
NTC Chip Thermistors 
(0603 and 0805 Size) 


Size 0603 and 0805 chip thermistors have a negative temperature 
coefficient and nickel barrier contacts. The device has no marking. 
Applications: 

¢ Temperature compensation, sensing and protection in: battery chargers, 
consumer equipment, and office equipment 

Features: 

* High accuracy over wide ranges of operating temperature (-40°C ~ 150°C) 
* Suitable for wave or reflow soldering * High sensitivity * Taped on reel 


Dimensions (mm) 
Size L4 
Code li Ww T L2 and L3 Min. 
0603 1.6 +0.15 | 0.8+0.15 | 0.8+0.15 0.2 0.4 
0805 2.0+0.2 | 1.25 +0.2 | 0.8+0.15 0.2 0.55 


Resis- Toler- B Value/ Cut Tape Tape and Reel 
Size tance ance B Tolerance Digi-Key Price Each Pricingt BC Components 
Code @ 25°C | @ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 
4.7kO. +3% 3830K+1% BC1543CT-ND* 57 -50 40 213.00/M 2322 615 36472 
10kQ +3% 3610K+1% BC1544CT-ND* 57 50 40 = 2322 615 36103 
10kQ +3% 3610K+1% BC2290CT-ND*% 57 50 40 213.00/M 2381 615 36103 
68kQ. +3% 3985K+1% BC1547CT-ND* 62 55 43 232.20/M 2322 615 36683 
100kQ +3% 4100K+1% BC1548CT-ND* 57 50 40 = 2322 615 36104 
0603 100kQ. +3% 4100K+1% BC2291CT-ND*% 57 50 40 213.00/M 2381 615 36104 
4.7kQ +5% 3830K+1% BC1538CT-ND* 44 39 31 165.00/M 2322 615 33472 
10kQ +5% 3610K+1% BC1539CT-ND* 44 39 31 165.00/M 2322 615 33103 
10kQ +5% 3610K+1% BC2289CT-ND*) 44 39 31 165.00/M 2381 615 33103 
15kO +5% 3600K+1% BC1540CT-ND* 59 52 Al 220.50/M 2322 615 33153 
47kQ +5% 3960K+1% BC1541CT-ND* 59 52 AI = 2322 615 33473 
100kQ 45% 4100K+1% BC1542CT-ND* 59 52 Al 220.50/M 2322 615 33104 
2.2k0. +5% 3600K+1% BC1514CT-ND At -36 29 153.00/M 2322 615 53222 
2.2kQ +5% 3600K+1% BC2294CT-NDo At 36 .29 153.00/M 2381 615 53222 
4.7kO. +5% 3500K+1% BC1516CT-ND At -36 29 = 2322 615 53472 
4.7kO. +5% 3500K+1% BC2296CT-NDo At 36 29 153.00/M 2381 615 53472 
10kOQ +5% 3570K+3% BC1518CT-ND At 36 .29 = 2322 615 53103 
10kQ +5% 3570K+3% BC2292CT-NDo At 36 29 153.00/M 2381 615 53103 
0805 15kOQ. +5% 3700K+1% BC1519CT-ND 41 -36 29 153.00/M 2322 615 53153 
15kO +5% 3700K+1% BC2293CT-NDo At 36 .29 153.00/M 2381 615 53153 
22kQ +5% 3800K+1% BC1520CT-ND 41 36 29 153.00/M 2322 615 53223 
22kQ +5% 3800K+1% BC2295CT-NDo At 36 .29 153.00/M 2381 615 53223 
33k. +5% 3920K+1% BC1521CT-ND At 36 .29 = 2322 615 53333 
47kQ +5% 3960K+1% BC1522CT-ND a1 36 29 _ 2322 615 53473 
47kO +5% 3960K+1% BC2297CT-NDo At 36 29 153.00/M 2381 615 53473 


* 0603 Size Code A have NiSn terminations. 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Br | Surface Mount NTC Thermistors - SOD80_ High Temperature Sensors 


These thermistors have a negative temperature coefficient and are mounted in a glass envelope, without leads and suitable for surface mounting. Features: * Small Diameter * Quick 
response to temperature change » High stability over a long life * Wide temperature range from -40°C ~ 300°C * Resistant to corrosive atmospheres and harsh environments 


Applications: * High temperature measurement control: Domestic appliances, automotive systems, and industrial process control. i 
@1.7 
Resistance @ 25°C B Value/B Tolerance Tolerance Digi-Key Cut Tape Price Each BC Components | 
(Q) @ B25/85 @ 25°C Part No. 1 10 100 Part No. 
+) 0.3 0.3 +) |< 
30k 3977K +1.3% 45% BC1551CT-ND 98 86 68 2322 633 53303 —— Br 
100k 3977K + 1.3% 45% BC1552CT-ND 98 86 68 2322 633 53104 
. 
Leaded NTC Thermistors Pas 
Accuracy Line — Tr 
« eh ieee cca = “Ve. HS EP SL Color ~~ 
These thermistors have a negative temperature : C) Code 1 
coefficient. Dimensions (mm) Wsetere eee 
Fig. 1 — The device consists of a chip with two B Hy H2 T { ) tH oe: a) 
tinned Ni-leads, and is color coded. Fig. | Max. d Max. Max. L M P Max. M 
Fig. 2 — The device consists of a chip with 
two tinned solid copper-plated leads. It is gray 1 3.4 0.4 2.0410 | — _ 40.021.5 | 2.54 | 3.0 me U 
lacquered and color coded, but not insulated. 2 /3.340.5| 0.60.06] 201.0] 60 | 240215; — 2.54] 3.0 P 
Applications: Temperature sensing and control. 
B Value/ 
Resistance | Tolerance B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each BC Components 
Fig. @ 25°C @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
10kQ +1% 3977K+0.75% Blue Blue = = BC2299-ND0 1.81 1.63 1.29 2381 640 55103 
1 100kQ. +1% 4190K+1.5% Brown Brown = = BC2300-ND0 1.91 1.72 1.36 2381 640 55104 
10kQ. 42% 3977K+0.75% Blue Blue — = BC2298-ND0 1.11 1.00 79 2381 640 54103 
2.7kQ. +3% 3977K+0.75% Red Violet Red Orange BC2312-ND0 85 eer 61 2381 640 66272 
4.7kQO. +3% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC1481-ND 68 62 49 2322 640 66472 
4.7kO. +3% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC2313-NDO 85 77 61 2381 640 66472 
10kQ +3% 3977K+0.75% Brown Black Orange Orange BC2311-NDO 85 77 61 2381 640 66103 
47kQ +3% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Orange BC2314-NDO 85 tT 61 2381 640 66473 
100kQ. +3% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Orange BC1484-ND 68 62 49 2322 640 66104 
470kQ +3% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Orange BC1485-ND 69 62 49 2322 640 66474 
2.2k0. +5% 3977K+0.75% Red Red Red Gold BC1466-ND 57 52 At 2322 640 63222 
2.2k0. +5% 3977K+0.75% Red Red Red Gold BC2304-ND) 71 64 51 2381 640 63222 
3.3kQ. +5% 3977K+0.75% | Orange | Orange Red Gold BC2307-ND0 1 64 51 2381 640 63332 
2 6.8kQ. +5% 3977K+0.75% Blue Gray Red Gold BC2310-NDO 71 64 51 2381 640 63682 
10kQ. +5% 3977K+0.75% Brown Black Orange Gold BC1470-ND 57 52 At 2322 640 63103 
10kQ. +5% 3977K+0.75% Brown Black Orange Gold BC2301-NDO 57 52 At 2381 640 63103 
15kQ +5% 3740K+2% Brown Green Orange Gold BC1471-ND 57 52 AL 2322 640 63153 
15kQ +5% 3740K+2% Brown Green Orange Gold BC2303-ND0 57 52 At 2381 640 63153 
22kQ +5% 3740K+2% Red Red Orange Gold BC2305-ND0 71 64 51 2381 640 63223 
33k0 +5% 4090K+1.5% Orange | Orange Orange Gold BC2308-ND0 71 64 51 2381 640 63333 
47kKQ +5% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Gold BC2309-ND0 el 64 51 2381 640 63473 
100kQ. +5% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Gold BC2302-ND) Pr) 64 51 2381 640 63104 
220kQ +5% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC1478-ND 57 52 At 2322 640 63224 
220kQ +5% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC2306-ND0 71 64 51 2381 640 63224 
0 RoHS Compliant 
»4 . 
4ST DIK. NEW! Surface Mount NTC Thermistors 
a Size Dimensions (mm) 
NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors are manufactured from sintered metal oxides. I e | >| 1B Code L Ww B 
TDK thermistors have low thermal time constraints, which result in extremely high rates of resistance rr 4 0402 |1.0+0.05 | 0.5+0.05 | 0.5 +0.05 | 0.1 Min. 
change to accurately track the temperature. Ww T 0603 | 1.6 +0.1 0.8 +0.1 0.8+0.1 | 0.2 Min 
Features: Layered internal electrode structure * Good stability of resistance value after soldering a : a : : : : a : ‘ : 
Size Nominal Resistance B Constant Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Code @ B25°/85° (Q) 25°/85°C 25°/50°C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10K 3435K 41% 3380K 41% 445-2550-1-ND 31 28 22 445-2550-2-ND 10,000 101.00/M NTCG103JF103F 
0402 10K 4100K +3% 4067K +3% 445-2551-1-ND .26 .23 18 445-2551-2-ND 10,000 84.00/M NTCG104BH103H 
100K 4500K +1% 4498K 41% 445-2552-1-ND 31 28 22 445-2552-2-ND 10.000 101.00/M NTCG104KF104F 
100K 4550K +3% 4485K +3% 445-2553-1-ND 26 23 18 445-2553-2-ND 10,000 84.00/M NTCG104LH104H 
10K 3435K 41% 3380K +1% 445-2554-1-ND 35 31 25 445-2554-2-ND 4,000 132.00/M NTCG163JF103F 
0603 10K 4100K +3% 4067K +3% 445-2555-1-ND .29 26 21 445-2555-2-ND 4,000 110.00/M NTCG164BH103H 
100K 4500K +1% 4498K 41% 445-2556-1-ND 35 31 25 445-2556-2-ND 4,000 132.00/M NTCG164KF104F 
100K 4550K +3% 4485K +3% 445-2557-1-ND .29 26 21 445-2557-2-ND 4,000 110.00/M NTCG164LH104H 


1902 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Panasonic NTC Thermistors 
Multilayer Chip NTC Thermistors (ERTJ) 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface 
mountings featuring the miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type 
(EIA) with highly reliable multilayer and monolithic structure. 


FEATURES: 
* Highly reliable multilayer/monolithic structure 


¢ Superior heat resistance to reflow soldering and excellent solderability 
thanks to the unique external electrodes of three metallic layers 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


Uses standard resistance color codes. 


¢ Resistance to Soldering Heat: 270°C-3s, 260°C-10s Size Code Dimensions (mm) 
¢ Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy,1.6t): 0201 Series: (EIA) iL Ww T L1L2 
approximately 1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/°C and 0603 0201 " 030 0.30 0.15 3 
Series: approximately 3mw/°C 0402 ; 0.50 0.50 0.25 2 w 
« Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 33 mW, 0402 Series: 66 0603 i 0.80 0.80 0.30 1 
mW and 0603 Series: 100 mW 
Zero- 
Power | Resis- Cut Tape < 
Resist. | tance B Value Digi-Key Price Each Tape & Reel Panasonic FEATURES: 
(at 25°C) | Tol. B25/50 B25/85 Part No. 1 10 100 500 Size Pricing | Part No. * Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
eds ¢ Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
2k | 25% | 4500K22% | (4450K) P12020CT-ND 3124 18 13 | 15,000] 98.00/M | ERT-JZET202J ; - 
3kQ | +5% | 4500K+2% | (4450K) P12021CT-ND 31.24 18 ~=—.43-: | 15,000 | 98.00/M | ERT-JZET302J * Excellent electrical and thermal stability 
4.7kO | +5% | 4500K+2% = P12805CT-ND 413° 10 ©=-.08 += .06_| 15,000] 41.00/M | ERT-JZET472J siGélon;coded ta thdicateirscistanca Value@ 28°C 
10KO | +5% — 3435K+2% P12358CT-ND 412 41.09.07 | 15,000) 41.00/M | ERT-JZEG103JA 
47KQ | +5% | 4050K+3% = P12359CT-ND 42° 41 09 07 | 15,000} 41.00/M | ERT-JZEP473J : 
100K | +5% | 4700K+2% - P12360CT-ND 42-41 09 07 | 15,000} 41.00/M | ERT-JZEV104J SPECIFICATIONS: 
0402 Maximum Watt Rating: (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nominal Time 
Constant (second): PNT100-123 — 20; PNT124-138 — 27. 
220 | 25% | 2750K23% | (2700K) P10557CT-ND 25. 22 17 44 | 10,000] 83.00/M | ERT-JOEA220J 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) P10558CT-ND 25 22 17 14 | 10,000} 83.00/M | ERT-JOEA330J APELICRTONE? 
400 | +5% | 2750K+3% | (2700K) P10559CT-ND 25 22 47 14 | 10,000) 83.00/M | ERT-JOEA4OOJ : 
470 +5% | 2750K+3% | (2700K) P10560CT-ND 25 22 17 14 | 10,000} 83.00/M | ERT-JOEA470J * For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, tempera- 
680__| +5% | 2800K+3% | (2700K) P10561CT-ND 25.22 17 44 | 10,000 | 83.00/M | ERT-JOEA680J ture controller 
000 | +5% | 2800K+3% | (2750K) P10562CT-ND 25.22. 47 ~.14 | 10,000] 83.00/M | ERT-JOEATO1J F Se eee Ser . , 
1500 | 25% | 2800K3% | (2750K) P10563CT-ND ‘95 «22 «17-14 -| 10,000} 83.00/M | ERT-JOEA151J For temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 
1kO 45% | 4500K23% | (4450K) P10564CT-ND 21. 19 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOET102J ¢ For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, com- 
1.5kO | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10565CT-ND 21° 19 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOET152J munication equipment, AGC, time lag 
2.0k0 | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10566CT-ND 21 49 15 42 | 10,000 71.00/M | ERT-JOET202J 
2.2k0 | +5% | 4500K23% | (4450K) P10567CT-ND 21. 49 ~ «15 ~~<.42 | 10,000] 71.00/M | ERT-JOET222J eat 
3.0kQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) P10568CT-ND 214 49 415 12 | 10,000] 71.00/M | ERT-JOET302J F Type Dimensions (mm) | 9D T | w od 
3.3k0 | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10569CT-ND 21 49 15 42 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOET332J ' 
47k | 5% | 4500K%3% | (4450K) P10570CT-ND 21° 49 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOET472J PNT100 ~ PNT123 (D2) | 5.0#0.5 | 1.3+0.5 | 30min. | 2541 | 0.4 
3.3k0 | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10571CT-ND 21 49 15 42 | 10,000 | 71.00/M | ERT-JOER332J EN TIS4S PNT ARIS Seeeqsal aeons aot Baye lls 
47k | 25% | 4250K23% | (4300K) P10572CT-ND 211915 12 | 10,000] 71.00/M | ERT-JOER472J (08) ictal Bets ee : 
6.8kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10573CT-ND 21 49 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOER682J 
10k | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10574CT-ND 21° 49 15 42 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOER103J Res. | Temp.| Res. 
10kKQ | 41% | (3375K) | 3435K+1% P12007CT-ND 56 42 ~=—.30. 22 | 10,000 | 147.00/M | ERT-JOEG103FA at | Coet!. || Ratio 
10k | +2% | (3375K) | 3435K+1% P12008CT-ND 52.39 28 ~—-.20_| 10,000 | 136.00/M | ERT-JOEG103GA asec | (25°C) | Ros! | Digi-K Price Each P. ; 
TOK | 43% | (3375K) | 3435K21% P12009CT-ND 47.35.25 18 | 10,000 | 125.00/M | ERT-JOEG103HA (0) Ce a poids 1 ‘ae iui 1.000 benNae 
10k | +5% | (3375K) | 3435K+1% P12010CT-ND 29 22 16 12 | 10,000| 77.00/M | ERT-JOEG103JA : A : 
rsx | 35% | a250ceare | (4g00K) |  PrOsvScEND 2149.45.42. [10000| 7ro0M | ERFOERI5N) Saeed ena 
45% +3% | F 3 : : i i oe 
22k | +5% | 4250K%3% | (4300K) P10576CT-ND 21. 19 15 12 | 10,000 | 71.00/M | ERT-JOER223J 40 | -3.9 ) 248) PNTIOI-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FFL400S 
33kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10577CT-ND 21 49 ~=.15 ~«.42 | 10,000] 71.00/M | ERT-JOER333J 75 | -4.2 | 2.62 | PNTI02-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL750S 
47K | +5% | 4700K+3% | (4750K) P10578CT-ND 21° 49 415 42 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEV473J 4 a _ 
68KQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) P10579CT-ND 21° 49 415 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEV683J 100 | “39 | 248 (RRR 106 Ot 6188 ERT-D2FFL1O18 
47KQ | +5% | 4050K+2% | (4100K) P11441CT-ND 21 19 415 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEP473J 100 | -4.2 | 262 | PNTI05-ND 1.06 .91 61 .38 | ERT-D2FGL101S 
100k | +5% | 4700K+2% | (4750K) P11442CT-ND 2149 15 —.42_| 10,000 | 71.00/M | ERT-JOEV104J é : 
700kKQ [25% | 4500K+2% = P12986CT-ND 20 18 «14 ~=12 | 10,000] 68.00/M | ERT-JOET104J 70 | 42 | 262 eg 16 St 6188 ERT-D2FGLI718 
150kQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) P11443CT-ND 21 49 415 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEV154J 250 | -3.9 ) 2.48 | PNTI07-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FFL251S 
220kN | +5% | 4700K+2% (4750K) P11444CT-ND 21 19 15 = 12 =| 10,000 | 71.00/M | ERT-JOEV224J 250 4.2 262 | PNT108-ND 1.06 .91 61 38 | ERT-D2FGL251S 
330kQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) P11445CT-ND 21° 49 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEV334J 
470k | 5% | 4700K22% | (4750K) P11446CT-ND 21 49 15 12 | 10,000} 71.00/M | ERT-JOEV474J 300 | 4.2 | 2.62 | PNTIO9-ND 1.06 91 61 .38_| ERT-D2FGL301S 
0603 350 | -39 | 248 | PNTI10-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FFL351S 
220 | 25% | 2750K+3% | (2700K) P10531CT-ND 31.28 22 48 | 4,000 | 117.00/M | ERT-J1VA220J 600 | -4.5 | 283 | PNTI11-ND 1.06 .91 61 .38 | ERT-D2FGL601S 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) P10532CT-ND 31.28 ©2248 | 4,000 | 117.00/M | ERT-J1VA330J i 7 
400 | +5% | 2800K+3% | (2750K) P10533CT-ND 31.28 = .22 48 | 4,000 | 117.00/M | ERT-J1VA400J B00 | 44 | 276 ee 106 St 6188 ERT-D2FGLEOIS 
470 | 45% | 2800K+3% | (2750K) P10534CT-ND 31 28 22 18 | 4,000 | 117.00/M | ERT-J1VA470J 1,000 | -4.1 | 2.55 | PNTI13-ND 1.06 91 = 61. .38-_| ERT-D2FGL102S 
680 +5% | 2800K+3% | (2750K) P10535CT-ND 31.28 = -.22 ~——.18 =| 4,000 | 117.00/M | ERT-J1VA680J 4,400 | -4.4 | 2.76 | PNT114-ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FGL142S 
000 | 25% | 2800Ks3% | (2750K) P10536CT-ND 37.33.26 ~—~.21 ~| 4,000 | 140.00/M | ERT-JIVATO1J 
1kQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10537CT-ND 27 =.24 = =19 16 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT102J 2,000 | -4.5 | 283 | PNTI15-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FGL202S 
1.5kQ | +5% | 4500K+3% (4450K) P10538CT-ND 27 (24 19.16 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT152d 3,300 | -4.5 2.83 | PNT116-ND 1.06 .91 61 38 | ERT-D2FGL332S 
2.0k0 | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10539CT-ND 27° ©.24 ~=19 46 ‘| 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT202J 
22k | 25% | 4500K13% | (4450K) P10540CT-ND 2724 19 16 | 4.000 | 103.00/M | ERT-J1VT222J 4,600 | -46 | 2.90 ) PNTII7-ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FHL4625 
3.0k0 | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10541CT-ND 27.24 ~<19 ~~«46 ‘| 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT302J 8,000 | -4.6 | 2.90 | PNTI18-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL802S 
3.3k0 | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10542CT-ND 27° 24 =19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT332J 40.000! -46 | 290 | PNTI19-ND 106 91 61 38. | ERT-D2FHL1035 
4.7kQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) P10543CT-ND 27° = .24 ©1946 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VT472J : 
3.3kQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) P10544CT-ND 27° 24 ©1946 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR332J 15,000} -4.7 | 2.98 | PNT120-ND 1.06 91 61 38 ‘| ERT-D2FHL153S 
4.7kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10545CT-ND 27.24 19 16 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR472J 33,000! -51 | 322 | PNTI21-ND 1.06 91 61 38. | ERT-D2FHL333S 
6.8kKO | +5% | 4250K23% | (4300K) P10546CT-ND 27.24 ~«=19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR682J ‘ ‘ q : . a4 
10k | +5% | 4250K:3% | (4300K) P10547CT-ND 27° «24 «©1916 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR103J 50,000) -5.1 | 348 ) PNTI22-ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FHLS03S 
10kKQ | 41% | (3375K) | 3435K+1% P12011CT-ND 50 37 «27 19 | 4,000 | 137.00/M | ERT-J1VG103FA 150,000] -5.4 | 3.48 | PNT123-ND 1.02 88 59 37 | ERT-D2FIL154S 
10kKQ | 42% | (3375K) | 3435K+1% P12012CT-ND 46 35 ©.25 += 18 | 4,000 | 127.00/M | ERT-J1VG103GA 7 : 2 
10k | +3% | (3375K) | 3435K:1% | P12013CT-ND 42 32 2347 | 4.000 | 116.00/M | ERT-J1VG103HA e 34 | 2.18 RMSE) 1.63 1.409359 | ERT-DSFELEROS 
TOKO | 45% | (3375K) | 3435K21% P12014CT-ND 28.21.15 ~—~«11_~*| 4,000 | 76.00/M | ERT-JIVGI03JA 13 | -36 | 230 | PNT125-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FFL130S 
15kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10548CT-ND 27.24 ©4916 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR153J e . 7 
22k | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10549CT-ND 27° 24 =19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR223J 16 36 | 230 Eee «188 140, 98 59: | ERT-D3FFL1608 
33k | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10550CT-ND 27° 24 =19 ~—46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR333J 20 | -36 | 230 | PNT127-ND 1.63 1.40  .93 59 | ERT-D3FFL200S 
47kQ_| +5% | 4250K+3% | (4300K) P10551CT-ND 27.24 19 16 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR473J 30 | -37 | 230 | PNTI28-ND 463 140 93 59 | ERT-DSFFL300S 
47k | 25% | 4050K22% | (4100K) P12015CT-ND 33.24 ~=<.18 ~=<13 ‘| 4,000 | 89.00/M | ERT-J1VP473J 
68KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) P10552CT-ND 27° ©2419 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VR683J 40 | -3.2 | 2.30 | PNT130-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FFL400S 
47k | +5% | 4700K+3% | (4750K) P10553CT-ND 27° 24 =19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VV473J 75 | -42 | 262 | pnrizi-ND 1.63 140 93 .59_| ERT-D3FGL750S 
68KQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) P10554CT-ND 27° 24 ~=19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VV683J 
100k | +5% | 4700Kx3% | (4750K) P10555CT-ND 27 24 19 16 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VV104J 80 | 4.2 | 2.62 | PNT132-ND 1.63 1.40 93 59 | ERT-D3FGL800S 
TOOKN | 21% | (4330K) | 4390K+1% P12016CT-ND 58 43 31 23 | 4,000 | 160.00/M | ERT-J1VS104FA 130 | -45 | 262 | PNTI34-ND 163 140 93 .59 | ERT-D3FGL131S 
100kN | +2% | (4330K) | 4390K+1% P12017CT-ND 54 40 29 21 | 4,000 | 148.00/M | ERT-J1VS104GA 
100kN | 3% | (4330K) | 4390K+1% P12018CT-ND 49 37 ©.26 ~—-.19 | 4,000 | 135.00/M | ERT-J1VS104HA 500 | 4.6 ) 2.83 / PNTI35-ND 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FGLS01S 
100k | +5% | (4330K) | 4390K+1% P12019CT-ND 33° 24 «18 ~©.43-| 4,000 | 89.00/M | ERT-J1VS104JA 4,000 | -4.6 | 2.90 | PNT136-ND 163 140 .93 .59 | ERT-D3FHL402S 
150k | +5% | 4700K+3% | (4750K) P10556CT-ND 27° 24 «19 46 | 4,000 | 103.00/M | ERT-J1VV154J 20,000 | -51 | 3.22 | PNTI37-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FHL203S 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 80,000 | -5.6 | 3.70 | PNT138-ND 1.63 1.40 .93 59 | ERT-D3FIL803S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1903 


(36) GE Sensi Standard Thermistors For EA 
Cie Temperature Measurement 
NTC Thermistors Accuracy +1°C (0°C ~ 120°C) 


38.10 
NHQ Series SMT Chip 1206 32 Operating Range: -50°C ~ 150°C D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) 
e . , F 7 ‘ YY Al 2 T.C.: Time Constant (Seconds) 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative oY 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.6 4, 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- =f Res. @ | A Max. D.C. T.C. Digi-Key Price Each GE Sensing 
plated with a solder-plated covering. The ceramic between the {9 | 25°C (QO) |_ (mm) mWw/c Sec. Part No. 1 10 100 | Part No. 
electrodes is glass covered. Y 1000 8.13 3.5 30 KCO001E-ND 2.36 2.12 1.67 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KC002E-ND 2.27 2.04 1.61 | RL2005-1148-103-SA 
Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 2786 5.59 2.5 20 KCO03E-ND 2.27 2.04 1.61 | RL2006-1600-103-SA 
25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Sensing 3000 5.59 2.5 20 KCO04E-ND 2.27 2.04 1.61 | RL2007-1723-103-SA 
(Q) Part No. u 10 100 3,000 Part No. 5000 2.79 1.0 10 KCOO5E-ND 2.92 2.63 2.07 | RL1003-2871-103-SA 
aK 235-1108-1-ND 264. 2.31 1.82 990.00/M | NHQ302B410T10 10000 _| 2.79 1.0 10__| KCOO6E-ND 2.92 2.63 2.07 | RL1005-5744-103-SA 
10K 235-1109-1-ND 2.59 2.27 1.79 972.00/M | NHQ103B375T10 
15K 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ153B400T10 
50K 235-1111-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ503B400T10 inl ° 
100K 235-1112-1-ND 2.64 231 1.82 |  990.00/M | NHQ104B425T10 Miniature Sensors 1°C Accuracy 
150K 235-1113-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ154B425T10 
500K 235-1114-1-ND 264 231 1.82 990.00/M | NHQ504B435T10 SPECIFICATIONS: fesse ee oe 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. : Temp. Accuracy: phe estes oA fF 
* Dissipation Constant: 1.4 mW/°C aS > 
* Time Constant: 15 seconds EPOXY AWG # 30, NICKEL 
NHQM Series SMT Chip 0805 20 * Operating Range: -50°C ~ 150°C. INSULATED TEFLON INSULATED 
An 2: se 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative Y — Res. @ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.25 4, 25°C (Q) | %/°C @ 25°C | Mat’! Part No. al 10 100 250 | Part No. 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- 4 2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 2.82 2.54 2.00 1.59 | RLO503-1248-73-MS 
plated with solder-plated covering. The ceramic between the 4 3 | 5K -4.43 MS95 | KCOO2T-ND 2.82 2.54 2.00 1.59 | RLO503-2890-95-MS 
electrodes is glass covered. 1 10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 2.82 2.54 2.00 1.59 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 2.82 2.54 2.00 1.59 | RLO503-17.56K-96-MS 
Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 50K 4.84 MS120 | KCOO5T-ND 2.82 254 2.00 1.59 | RLO503-27.53K-120-MS 
25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Sensing 100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 2.82 2.54 2.00 1.59 | RL0503-55.36K-122-MS 
(Q) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1115-1-ND 2.09 1.84 1.44 847.50/M | NHQM302B410T10 
10K 235-1116-1-ND 2.09 1.84 1.44 847.50/M_ | NHQM103B375T10 ‘| 
15K 235-1117-1-ND 209 1.84 1.44] 847.50/M | NHQM153B400T10 Glass Encapsulated See 4 3.94 «(91.91 
50K 235-1118-1-ND 2.09 1.84 1.44 847.50/M | NHQM503B415T10 4 - y 
took | _235-1119-1-ND 2.09 1.84 1.44 | _847.50/M_| NHQM104B425T10 NTC Thermistors | 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 29.21 29.21 


SPECIFICATIONS: 

* Temperature Range: -50°C ~ 204°C * Dissipation Constant: 3.0mW/°C * Time Constant: 7 seconds 

MC65 Series Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor material thermetically sealed in glass 
bodies with a controlled amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these parts extremely 

stable in applications up to 204°C (400°F). 


eA 0 =F Temperature Tolerance Code (+°C) 
—S=S— ) @1.65 Range 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND Ro @ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each 
*| |-6.35 ! 5 25°C | %/°C @ 25°C | Material Part No. 1 10 100 250 
~—76.2 > Oe eee ne #2 #25 250 “3.34 GES5* KC001G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
‘ 20°C ~ 35°C +.1 #15 #2 500 -3.34 GE55* KC002G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
These thermistors are epoxy-coated for ss is 1K -3.83 GE73 KC003G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
stability and have a maximum diameter | S6°C~ 39°C | #.05 #A ae 2k 3.83 GE73 KC004G-ND 253 228 180 1.43 
of .065° (1.65mm). Standard leads are | go°¢ ~ 42°C £075 4.15 +2 2786 -4.68 GE101 KC005G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
3’ (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, oC = 45" 3K -3.85 GE76 KCO06G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
bifilar, heavy isomid insulated wire. Each | 42°C ~ 45°C #4 £15 4.2 4K 3.85 GE76 KC007G-ND 253 228 180 143 
unit tracks a specified curve over the 45°C ~ 50°C +.15 Pat] +.25 5K -3.85 GE76 KC008G-ND 253 2.08 1.80 4.43 
temp. range of 0°C ~ 50°C (see table). 10K 4.41 GE97A KCO09G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
— = = 20K -4.34 GE98 KC010G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing 30K -4.34 GE98 KC011G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
25°C (0) Part No. 1 10 100 Part No. 50K -4.32 GE97B KC012G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
10K 235-1057-ND 9.12 7.19 5.70 | MC65F103A 100K -4.32 GE97B KC013G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
40K 235-1058-ND 650 512 407 | MC65F103B 200K 4.71 GE123 KC014G-ND 2.78 2.50 197 1.56 
10K 235-1059-ND 6.86 541 4.29 | MC65F103C 500K -4.99 GE138 KC015G-ND 2.53 2.28 180 1.43 
1M -5.07 GE145 KC016G-ND 2.53 2.28 1.80 1.43 
* Maximum Operating Temperature: 150°C. 
DK Series The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for temp- 
erature measurement and control in applications which demand cost 
effective reliability. Typical applications include domestic appliances, H 
0.5 @2.0 automotive systems, data processing equipment and heating/ventilating/air NTC Therm istors 8 
t L conditioning control. ‘ “ F NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors decrease 5 
on /am The. hermetically-sealed construction combines the advantages of high in resistance as temperature increases. Temperature coefficients 2 
| 27.0 | f 27.0 =] temperature operation and high reliability of glass bead types with the ae oF. am a 
“slaoko closer tolerances associated with chip devices. The glass encapsulation range from —20%/*C ~ —5%/°C @ 25°C irl 
: offers the additional benefit of high voltage insulation. * Maximum Operating Temperature: 150°C 
— - - 7 - Temperature 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing * Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K-100KQ 
25°C (Q) Part No. il 10 100 Part No. 
5K 235-1103-ND 4.31 3.71 2.55 DKA502N5 Res. @ Res. Dim. A Digi-Key Price Each 
10K 235-1104-ND 4.81 4.14 2.85 DKF103N5 25°C (Q) | Ratiott | D.C.t | (mm) Part No. ll 10 100 250 
aoe ot Pa ae aaa eee | aerecue 100 5.53 25 | 279 KCOO1N-NDx 288 260 2.05 1.62 
50K 235-1 4 07-ND 481 414 2.85 DKF503N5 50 5.53 6.5 5.59 KCO12N-ND* 2.29 2.06 1.62 1329) 
- - - 25 5.53 6.5 5.59 KCO11N-ND« 2.29 2.06 1.62 1.29 
10 5.53 7.0 8.13 KC021N-ND* 2.51 2.26 1.78 1.41 
A 5 5.53 10.0 12.19 KC024N-ND* 2.71 2.44 2.11 1.53 
MA100 Series 1K 6.85 28 | 279 KCO03N-NDx 236 212 167 1.33 
Th bi d 500 6.85 2.5 2.79 KC002N-ND. 2.36 2.12 1.67 1.33 
i, His nal : ees 60.9 | Tolerance Code (+°C) 300 6.85 65 | 5.59 KCO15N-ND« 1.71 154 1.22 97 
ical thermistor 4 / 200 6.85 6.5 5.59 KCO14N-ND« Al 1.54 1.22 97 
chips and sub- 7 i — pene Sse asain sep eae aes tio 100 6.85 65 | 5.59 KC013N-ND 1.71 154 1.2297 
assemblies are | 22520: 1.78 aude z sical alles 50 6.85 7.5 | 9.40 KC022N-ND 1.78 160 1.26 1.00 
designed to be 10 kQ : 0.77 orc ~ 20°C +£.15 4.2 +.25 10K 9.60 2.5 2.79 KCO25N-ND* 2.36 2.12 1.67 1.33 
interchange- 20°C ~ 35°C #1 #15 +.2 5K 9.10 2.5 2.79 KCOO5N-ND* 2.36 2.12 1.67 1.33 
able over a 0°C ~ 50°C range (see table). | 35°C ~ 39°C +.05 “1 4.15 3K 9.10 25 2.79 KCO04N-ND* 2.36 2.12 167 1.33 
Best overall stability is maintained when | 39°C ~ 42°C +.075 4.15 #2 2K 9.10 6.5 | 5.59 KCO17N-ND* 1.72 1.55 1.22 97 
exposure and storage temperatures remain | 42°C ~ 45°C #4 £15 £2 1K 9.10 65 | 5.59 KCO16N-ND 1.72 155 1.22 97 
below 70°C 45°C ~ 50°C +.15 +2 +#.25 10K 11.41 7.2 5.59 KC018N-ND. 2.55 2.30 1.81 1.44 
° 100K 12.90 2.7 2.79 KCOO9N-ND* 2.55 2.30 1.81 1.44 
rari 5 7 50K 12.90 2.5 2.79 KCO08N-ND. 2.55 2.30 1.81 1.44 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Sensing 
wien | ante 1 Pan soo | Fac S| ee |e | st em 2 et i 
10K 235-1060-ND 10.70 8.43 6.69 MA100GG103A 100K 13.82 65 5.59 oooh 1.96 176 { "39 1 4 0 
10K 235-1061-ND 7.68 6.05 4.80 MA100GG103B : 7 : : : : : 
10K 235-1062-ND 6.91 5.44 4.32 MA100GG103C. + D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
2252 235-1063-ND 6.91 5.44 4.32 MA100GG232C tt Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance @ 50°C; AWG. 
10K 235-1064-ND 10.70 8.43 6.69 | MA100BF103A *KCNTC-KIT-ND Digi-Key’ NTC Thermistors Kit 2 each of 14 values denoted (28 total pieces). 
10K 235-1065-ND 7.68 6.05 4.80 MA100BF103B Notebook style storage case and bin storage guide included....................ceceeeeeeeee ee eeeeee eee $39.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1904 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PTC Thermistors 


PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 


€B GE Sensing 


g 
: 
a 
3 
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. materials. They are characterized by an extremely large 
NTC Thermisto rs resistance change in a small temperature span. 
* All PTC resistances +30% at 25°C Tenor 
THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: Type C100 * Tolerance on transition temperature is +7°C 
Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C., (Stirred 4.5 (38.10) 
Oil) 8 MW°C, eA) ad--G.100 Tom er = 
5 A seni oaAS 2.54) ran- im. 
Thermal Time Constant: (Still Air) 10 Seconds, 1 ) 1 ( A ff ae ; 
(Stirred Oil) 1 Second. 9.012 (0.30)-Tinned copper leads Oper. | 25°C | sition A Digi-Key Price Each 
Maximum Power Rating: .075 Watts (Derated from Epoxy coated thermochip Volt. (Q) Temp. | D.C.t (mm) Part No. 1 10 100 
100% at 25°C ~ 0% at 100°C. 
. : 12 1 120°C | 14.0 | 15.24 235-1129-ND 3.44 310 2.44 
Type EC95 and Type DC95 Thermistors may ; Type DC95 Thermistors are designed to be is ff . 
interchangeable over 0°C to 70° and 0°C to 100°C 12 2 120°C | 14.0 | 15.24 235-1130-ND 3.44 310 2.44 
be used at temperatures as low as -80°C and as 9 , ° 
Hae aarp esi esau 12 10 110°C | 7.0 8.89 235-1131-ND 1.68 152 1.20 
IG AS Tae ots NOWEV EL DESL Over ay Sanity |S f= 18-10) ieee 12 25 110°C | 7.0 8.89 235-1132-ND 168 152 1.20 
achieved with exposure or storage temperatures (2.41) 
lower than 105°C. ; 9.012 (0.40)-Tinned copper leads 25 50 30°C | 7.0 7.62 235-1120-ND* 168 6152 1.20 
Thermometrics Type C100 Thermochips are 25 50 40°C 7.0 7.62 235-1121-ND* 1.68 1.52 1.20 
low cost, epoxy coated chip thermistors which Epoxy coated thermochip 25 50 50°C | 7.0 7.62 235-1122-ND* 168 152 1.20 
represent the highest level of thermistor technology. : F 25 50 60°C 7.0 7.62 235-1123-ND* 1.68 1.52 1.20 
. nen hy os : Type EC95 Thermistors are designed to be | : a 
Cees ee sia of the art’ neenae interchangeable over -20°C to 50°C and 0°C to 70°C. 25 50 70°C 7.0 8.89 235-1124-ND 1.68 4.52 4.20 
Sense Hi ne ard i ae ay Pet sad 25 (63.50) 25 50 80°C | 7.0 8.89 235-1125-ND 168 152 1.20 
Stale, rude 7 ‘Sesyhanaiia 9 the rietore euitable mei 9.095 25 50 gore | 7.0 8.89 235-1126-ND 168 152 1.20 
for applications in the temperature range + (2.41) 25 50 100°C 7.0 7.62 235-1127-ND* 1.68 1.52 1.20 
of -80°C ~ 150°C. Best stability is achieved at oe Ou gore ary leads 25 50 110°C | 7.0 7.62 235-1128-ND* 168 1.52 1.20 
temperatures not exceeding 105°C. pory.coated thermochip 
50 5 65°C | 14.0 | 15.24 235-1133-ND 3.44 310 2.44 
— - - 50 10 110°C | 10.0 | 11.43 235-1134-ND 2.27 2.04 1.61 
nee. . ie: He oy ; price Fon eh ae sane 50 50 | 110°C | 120 | 11.43 235-1135-ND 285 257 2.02 
(Oo) Ration: emiNG: CHINO, 50 | 200 | 110C | 90 | 10.16 235-1136-ND 227 204 1.61 
10K 9.06 235-1001-ND 614 484 384 284 | C100F103G 
10K 9.06 235-1002-ND 4.29 338 268 1.99 | C100F103J 120 10 120°C | 20.0 | 20.92 235-1137-ND 3.98 3.58 = 2.82 
10K 7.60 235-1003-ND 4.29 3.38 268 1.99 | C100Y103J te li scaes. ll eae |e |< jeag =e Perr Ser sen aes 
10K 9.06 235-1004-ND 682 537 4.26 3.16 | DC95F1I03W 120 50 y20c | 120 | 12.70 235-1140-ND 311 280 221 
2K 9.06 235-1005-ND 682 537 4.26 3.16 | DC95F202W 
2252 9.06 235-1006-ND 682 537 4.26 3.16 | DC95F232W 240 40 110°C | 18.0 | 16.51 235-1141-ND 340 3.06 241 
5K 9.06 235-1007-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 DC95F502W 240 50 65°C 17.0 15.24 235-1142-ND 3.52 3.16 2.49 
100K | 10.45 235-1008-ND 682 537 426 3.16 | DC9SG104W 280% | 280 ||| ANOS |) 180 | tea! Beale) 3400 3.060 2.41 
50K 10.45 235-1009-ND 6.82. 5.37 426 3.16 | DC95G503W 240) 100 | 120°C | 18.0 | 16.51 Beale) $52 Be: 249 
240 | 1500 | 100°C | 12.0 8.89 235-1145-ND 3.44 3.06 241 
10K 9.06 235-1010-ND 682 537 4.26 3.16 | EC95F103W 
2K 9.06 235-1011-ND 552 435 345 256 | EC95F202W 480 | 1000 | 100°C | 18.0 | 19.05 235-1146-ND 3.98 358 282 
3K 9.06 235-1012-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 EC95F302W 480 2000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 3.11 2.80 2.21 
100K 10.45 235-1013-ND 940 7.41 588 4.35 | EC95G104W 480 | 5000 | 100°C | 12.0 8.89 235-1148-ND 227 2.04 1.61 
50K 10.45 235-1014-ND 940 7.41 588 4.35 | EC95G503W ae 
30K 8.69 235-1015-ND 9.40 7.41 588 4.35 | EC9SH303W D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key” PTC Thermistors Kits 2 each of all values denoted (12 total pieces). 
t 0°C/50°C Ratio Notebook style storage case and bin storage guide included. ...................ccseceeseeeeeee eee eees $24.18 


POSISTOR® circuit Protection for Overcurrent Protection 24V Series Chip Type 


fanovator tn Electronics 


Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current limiting resistor. Dim. in mm 
This product is chip type PTC thermistor for overcurrent protection. 
Suitable for counter-measure for short circuit testing in portable equipment and current limiting resistor. Solder Resist 
Features: * Automatically return to the initial condition and can be 
¢ Rapid operation to protect the circuit in an overcurrent used repeatedly 
condition abnormality suchas ‘a short circuit ¢ Stable resistance after operation due to ceramic PTC 
¢ By removing the overcurrent condition, these products 7 
automatically return to the inital condition and can be * 0603 SMD type for reflow soldering 
used repeatedly * Lead is not contained in the terminations 
Maximum | Non-operating Operating Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current at Current at Current (at 25°C) Point Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(Vv) 60°C (mA) -10°C (mA) (mA) (0) (°c) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Kg 25 60 470+420% 100 (BB) 490-2473-1-ND 33 29 23 490-2473-2-ND 4,000 122.55/M PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220+20% 100 (BB) 490-2470-1-ND .33 .29 .23 490-2470-2-ND 4,000 122.55/M PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100+20% 100 (BB) 490-2469-1-ND 33 29 23 490-2469-2-ND 4,000 122.55/M PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47+20% 100 (BB) 490-2472-1-ND .33 29 .23 490-2472-2-ND 4,000 122.55/M PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33+420% 100 (BB) 490-2471-1-ND .33 29 23 490-2471-2-ND 4,000 122.55/M PRG18BB330MB1RB 
POSISTOR® circuit Protection for Overheat Sensing Chip Type Solder Resist Dim in mm 
This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat sensing for power transistors, power diodes and power ICs Ft 
in hybrid circuits. 
Features: 
* Excellent thermal response because of no coating * Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and 
impact resistance * Contact-less operation provides prolonged service life and noiseless operation * Lead is not contained in 0.6-0.7 0.6-0.8 
the terminations 
Sensing Temp. Maximum Resistance Cut Tape Tape and Reel 
(@ 4.7k0) Voltage (@ 25°C) Operating Temp. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(°C) (V) (Q) Range Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6545 32 470+50% -20°C ~ 80°C 490-2468-1-ND -38 .34 27 490-2468-2-ND 143.25/M PRF18BG471QB1RB 
7545 32 470+50% -20°C ~ 90°C 490-2467-1-ND .38 34 27 490-2467-2-ND 143.25/M PRF18BF471QB1RB 
8545 32 470+50% -20°C ~ 100°C 490-2466-1-ND .38 .34 27 490-2466-2-ND 143.25/M PRF18BE471QB1RB 
95+5 32 470+50% -20°C ~ 110°C 490-2465-1-ND .38 34 27 490-2465-2-ND 143.25/M PRF18BD471QB1RB 
10545 32 470+50% -20°C ~ 120°C 490-2464-1-ND .38 .34 27 490-2464-2-ND 143.25/M PRF18BC471QB1RB 
11545 32 470+50% -20°C ~ 130°C 490-2463-1-ND .38 34 27 490-2463-2-ND 143.25/M PRF18BB471QB1RB 
12545 32 470+50% -20°C ~ 140°C 490-2462-1-ND -38 .34 27 490-2462-2-ND 143.25/M PRF18BA471QB1RB 
13545 32 470+50% -20°C ~ 150°C 490-2460-1-ND .38 34 27 490-2460-2-ND 143.25/M PRF18AR471QB1RB 
14545 32 470+50% -20°C ~ 160°C 490-2461-1-ND -38 .34 27 490-2461-2-ND 143.25/M PRF18AS471QB1RB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1905 


| 7 -e Surface Mount PTC Thermistors — For Overload Protection 


The component consists of a high-performance 
PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for 
direct soldering onto a printed-circuit board (PCB) or 
substrate. The ceramic is soldered to the lead-frame 
by a local reflow process, during which the solder 
layer is melted to the metallized ceramic surface using 
a low residue flux. 


Fig. 1 


3.6 — 


Features: ¢ Ideal for pick-and-place circuit assembly 
* Low mounting height * Suitable for reflow soldering 
* Small ceramic diameter for faster response * Low 
heat transfer to substrate * Flat terminations for 
stable positioning and good solderability 


Res. @ Vv Ceramic Cut Tape Tape and Reel 
25°C Maximum Int @ h@ Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Fig. (0) (vy) i25°Cum|NEZ05C 25°C Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.61 14200 141 = = 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 14200 141 BC1568TR-ND 604.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1420 144 BC1561TR-ND 604.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 170 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 14200 441 BC1569TR-ND 604.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 170 1.33 BC1563TR-ND 724.50/M 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 14200 144 BC1564TR-ND 604.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 14200 444 BC1560TR-ND 604.50/M 2322 661 97002 
2 10 300 150 100 250 0.28 (7.1) BC1571CT-ND 1.84 1.61 1.27 BC1571TR-ND 690.00/M 2322 661 97203 
General Industrial Type 
3.3 24 400 _ 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 14200 141 BC1567TR-ND 604.50/M 2322 661 97013 
t 9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 14200 441 BC1565TR-ND 604.50/M 2322 661 97011 
5 
Leaded PTC Thermistors — For Overload Protection 
a positive temperature coetfcient and | Res.@ |lntMax| Wain. v [Typical | | Dimensions i ; 
are primarily intended for overload 25°C | @ 25°C | @ 25°C] Max. oD (mm) Maximum Digi-Key Price Each BC Components 
nidtaction. +20% (0) | (mA) | (mA) | (V) | (mm) D 7 Part No. 1 10 100 Part No. 
Features: 0.9 920 | 1380 | 30 12 125 | 40 BC2323-NDO 1.75 1.58 1.25 2381 662 59211 
* Switch Temperature: Ts = 140°C, 6 270 | 405 | 30 4.5 5.0 4.0 BC1337-ND 1.09 99 78 2322 660 52711 
(Series 2522 660 5:Ts= 120°C) 50 94 145 | 60 45 5.0 4.0 BC2319-NDO 1.09 99 78 2381 660 59491 
ane rene Cemmeene GR: reds TOnsInp 13 4000 | 1500 | 145 | 20 205 | 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
«High maximum inrush current 3.8 450 | 675 | 145 12 125 | 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
+ Excellent long term behavior, also 3.8 450 | 675 | 145 12 125 | 5.0 BC2322-NDO 1.75 1.58 1.25 2381 662 54512 
in humidity 67 320 | 480 | 145 10 105 | 5.0 BC1353-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53212 
¢ UL approved PTCs are guaranteed to 8 270 405 145 8.0 8.5 5.0 BC1352-ND 1.42 1.28 1.01 2322 661 52712 
withstand severe test programs 19 170 | 255 | 145 | 65 7.0 5.0 BC1350-ND 1.42 1.28 1.01 2322 661 51712 
ena ee 40 110 | 165 | 145 | 45 50 | 5.0 BC1348-ND 1.28 1.16 ot 2322 660 51112 
55 93 140 | 145 | 4.5 5.0 5.0 BC1347-ND 1.09 99 78 2322 660 59392 
240 47 7o | 145 | 45 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 99 78 2322 660 54792 
48 110 | 165 | 265 | 65 7.0 5.5 BC2321-NDO 1.28 1.16 ot 2381 661 51113 
56 95 143 | 265 | 4.5 5.0 55 BC1367-ND 7 64 ot 2322 660 59593 
56 95 143 | 265 | 4.5 5.0 5.5 BC2320-NDO 7 64 5 2381 660 59593 
120 63 95 | 265 | 45 5.0 55 BC1365-ND 1.04 94 74 2322 660 56393 
120 63 95 | 265 | 45 5.0 55 BC2318-NDO 1.13 1.02 80 2381 660 56393 
260 39 59 | 265 | 45 5.0 55 BC1364-ND 1.04 94 74 2322 660 53993 
500 28 42 | 265 | 45 5.0 55 BC2316-NDO 1.04 94 74 2381 660 52893 
1200 19 29 | 265 | 45 5.0 5.5 BC2315-NDO 1.13 1.02 80 2381 660 51993 
4 RoHS Compliant 


Leaded PTC Thermistors — Overload Protection for Telecommunication 


Advanced developments in telephone equipment in recent years have radically altered 
the protection requirements for both exchange and subscriber equipment. The BC 
Components range of Positive Temperature Coefficient (PTC) thermistors includes 
devices specially designed to provide overcurrent protection. 


Features: ¢ Fast protection against power contact faults * Withstand high overload currents of up to 10A * High voltage 
withstanding capabilities for the larger sized thermistors * Good tracking over a wide temperature range for all matched or binned 
types ¢ Excellent stability over extended time » All telecom PTCs are coated with a high temperature silicon lacquer (UL94V0) to 
protect them from any harsh environments and to improve their lifetime. 


Res. V_ |Non-Trip Trip Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
@ 25°C] Max. | Current | Current (mm) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key BC Components 
(a) | (v)_| Int (ma) | Int (ma) | _D T H Part No. 1 10. 100 | PartNo. Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 BC1553CT-ND 1.00 88 69 — — | 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 11.5 BC1554CT-ND 1.19 1.04 82 BC1554TR-ND 445.50/M | 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 BC1555CT-ND 1.19 1.04 82 BC1555TR-ND 445.50/M | 2322 661 93043 
10 245 140 270 11.0 4.5 15.5 BC1556CT-ND 2.24 1.96 1.54 BC1556TR-ND 838.50/M | 2322 662 93074 
25 250 70 175 70. 4.0 9.8 BC1557CT-ND 1.19 1.04 82 = — | 2322 661 93148 
10 350 100 270 8.5 4.0 11.5 BC1376-ND* AAT 1.00 PAS = — | 2322 661 93124 
* Bulk Pricing 


Leaded PTC Thermistors — For Temperature Protection 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for sensing. 1200 Maximum Resistance at 25°C 
40000 Min. Resistance at (Tn + 15) °C 
Transition Temp- Color Digi-Key Price Each BC Components a = Maximum (DC) Voltage 
erature Tn (°C) Code Part No. 1 10 100 | Part No. =20'to (Tn+ 15)"C'| “Temperature Range 
30 ~ 2500 Resistance from -20°C ~ Tn -20°C (Q) 
120 Green BC1381-ND 1.05 94 75 2322 671 91107 905/00 Resistance at Tn -5°C (0) 
1.33 ~ 50kN Resistance at Tn 5°C (kQ) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1906 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


£3) GE Sensing Inrush Current PTC Resettable Fuses ‘ 


Lim iters Telephone line fault protection * Over-current protection for transformers »* Locked rotor Zz | 
300V protection for FHP motors 
SPECIFICATIONS: + Inrush Current Limiters protect against high peak inrush T Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to guarantee 
‘ally i itchi issce i 9 Z 
current, especially in AC/DC switching power supplies All resistances +25% @ . 230V switching at the minimum ambient temperatures. 
25°C ©All parts insulated with a protective coating "ac. hisvl 
Line i Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to pass 


Resistance under load is for reference only. Actual values may vary due to 


ambient temperature, air flow, or mounting conditions. omen © > without switching at the maximum ambient temperature. 
No Load | Maximum* Steady [Approximately No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switch 
Res. @ State Res. @ Diameter | Digi-Key Price Each Oper.) Res. | A | Current Current Digi-Key Price Each 
25°C (0) Current (Amps) I Max. (0) (mm) Part No. 1 40 100 Volt.|@ 25°C | (mm)| O°C 25°C | 25°C 55°C | Type Number Part No. 1 10 100 
07 12.0 02 79.56 | KCO22L-ND 405. 364. +287 1 45.24) 1.45 1.29] 0.87 0.64 |RL5305-1-110-12-PTF | 235-1149-ND 228 205 1.62 
1.3 8.0 04 13.97 | KCO23L-ND 265 238 1.88 25 | 15.24) 0.92 0.82 | 0.55 0.40 | RL5S305-2.5-110-12-PTF |235-1160-ND 3.24 292 230 
25 8.0 06 19.56 | KCOOSL-ND 2.70 243 1.91 12] 5 |11.43]0.55 0.49 | 0.33 0.24 |RL4005-5-110-12-PTF | 235-1150-ND 299 270 212 
ys He at eck eerie Sot bag ek 10 | 8.89] 0.32 0.30 | 0.19 0.14 | RL3005-10-110-12-PTF. |235-1151-ND 1.70 153 1.21 
_ a0 Ti 7358 RERGOOGEI a eT 25 | 8.89] 0.20 0.19 | 012 0.09 |RL3005-25-110-12-PTF | 235-1159-ND 1.70 153 1.21 
16.0 4.0 27 19.56 | KCOO7L-ND 223° «2.00 1.58 o5 | 15 | 19.05] 1.34 1.19 | 0.81 0.59 | RL7008-15-110-25-PTF |235-1161-ND 4.05 3.64 2.87 
47.0 3.0 49 19.56 | KCOO8L-ND 2.23 2.00 1.58 3.0 | 13.97] 0.84 0.74] 0.50 0.37 | RL5008-3.0-110-25-PTF |235-1162-ND 337 3.03 239 
ue inn ae aes Rea or a see 5.0 | 15.24] 0.65 0.58 | 0.39 0.29 | RL5506-5-110-50-PTF | 235-1152-ND 3.24 292 230 
500 39 a6 i016 EReRTAIENT _ fe 450 10 | 11.43] 0.39 0.34 | 0.23 0.17 | RL4006-10-110-50-PTF / 235-1153-ND 2.30 2.07 1.63 
10.0 17 “34 40.16 | KCO12L-ND 196 176 139 50 | 25 | 12.70) 0.27 0.24 | 0.16 0.12 | RL4508-25-110-50-PTF | 235-1163-ND 256 230 1.82 
50.0 16 75 11.43 | KCO13L-ND 1.96 176 = 1.39 50 | 11.43] 0.19 0.17 | 0.11 0.08 |RL4010-50-110-50-PTF | 235-1158-ND 230 207 1.63 
50.0 1 89 11.43 | KCO14L-ND 1.96 1.76 1.39 100 | 10.67] 0.13 0.12 | 0.08 0.06 | RL3810-100-110-50-PTF | 235-1154-ND 1.90 1.71 1.35 
oe ot = Hee ene oe ies oe 10 | 2032] 0.55 0.49 | 0.33 0.24 |RL7510-10-110-120-PTF | 235-1155-ND 4.05 3.64 2.87 
a ae a tao? toate 200 an. ae 429 | 20 | 1651| 0.37 0.33 | 0.22 0.16 | RL6010-20-110-120-PTF | 235-1164-ND 3.24 2.92 2.30 
16.0 17 AQ 13.97 KC018L-ND 2.00 1.80 1.42 50 | 12.70} 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | RL4510-50-110-120-PTF | 235-1156-ND 3.37 3.03 2.39 
25.0 24 A 13.97 | KCO19L-ND 2.00 180 1.42 100 | 10.16] 0.13 0.11 | 0.08 0.06 | RL3510-100-110-120-PTF | 235-1157-ND 316 2.84 2.24 
an re i ee, eee fe ae 50 [1651] 0.23 0.21 | 014 0.10 |RL6315-50-110-240-PTF | 235-1165-ND 405 3.64 2.87 
240| 100 | 16.51] 0.16 0.15 | 0.10 0.07 | RL6315-100-110-240-PTF ] 235-1166-ND 4.05 3.64 2.87 


* These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow environment with the thermistor 
mounted 1/2" from circuit board. 


250 | 16.51) 0.10 0.09 | 0.06 0.05 | RL6315-250-110-240-PTF | 235-1167-ND 4.17 3.76 2.96 


4 . 4+ \ Ft 4.5 
PTC Thermistors Ym™120 Series eG )h 60 ‘Bas 
er / fi i a = 
5 er 7 | 20 7 ft 
Electrical Specifications Dim. 30" 

Res. @ | Int (25°C) | It (25°C) | Int (55°C) | I (10°C) | Imo | Vmax A Digi-Key Price Each GE Sensing This range of PTC thermistors is designed to operate at main voltages and is 
25°C 0 mA mA mA mA A_| Vrms | Max. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. intended for general purpose usage in over-current, over-voltage and direct 
1800 16 23 12 25 0.1 730 | 4.0mm | 235-1072-ND 2.72 2.38 1.85 YM120015N182 over-temperature protection. 

1200 20 28 16 31 0.1 610 | 4.0mm | 235-1073-ND 2.72 2.38 1.85 YM120C020N122 Each device in the range consists of a disc of barium titanate thermistor 

600 28 40 22 44 | 0.2 | 540 | 4.0mm | 235-1074-ND 2.72 2.38 1.85 | YM120C30N601 material with silvered faces and solder coated copper lead wires. A painted 

300 39 55 30 60 02 450 | 4.0mm | 235-1075-ND 272 238 1.85 YIM420C45N301 finish is applied which is not intended to confer insulating properties. 

150 57 80 44 88 | 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 2.72 2.38 1.85 | YM120C60N151 Ras Resistance at 25°C 

100 70 98 54 108 0.4 | 265 | 4.5mm | 235-1077-ND 1.64 1.44 1.12 | YM120C80N101 20% Tolerance on Resistance at 25°C 

60 93 131 72 144 0.6 265 | 6.0mm | 235-1078-ND 1.64 1.44 1.12 YM120D105N600 Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 

45 110 155 85 170 0.7 | 265 | 7.0mm | 235-1079-ND 1.64 1.44 1.12 YM120D125N450 It(25°C) Current which will trip thermistor (25°C ambient) 

33 128 181 99 198 0.9 265 | 7.5mm | 235-1080-ND 2.34 2.05 1.59 YM120D150N330 Int (55°C) Current which will not trip thermistor (55°C ambient) 

25 161 228 125 250 | 11 | 265 | 85mm | 235-1081-ND 2.34 2.05 4.59 | YM120D170N250 Ir(10°C) Current which will trip thermistor (10°C ambient) 

20 192 265 149 298 1.3 | 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 2.34 2.05 1.59 | YM120D200N200 | mo Maximum Overload Current at 265V rms (10° ambient) 

15 234 330 181 362 17 265 | 11.5mm | 235-1083-ND 3.25 2.85 2.21 YM120D260N150 V Max. Maximum Voltage V ms 

10 314 444 243 486 a0 265 | 14.0mm | 235-1084-ND 471 412 3.20 YM120D370N100 D Max. Maximum Disc Diameter 

6 407 575 315 630 3.9 265 | 16.5mm | 235-1085-ND 5.78 5.06 3.93 YM120D480N060 T Max. Maximum Overall Thickness 


The Accu-Guard series of fuses is based on thin-film techniques. This technology 


INA) ( Accu-Guard® SM D Thin-Film Fu se provides a level of control on the component electrical and physical characteristics that 


is generally not possible with standard fuse technologies. This has allowed AVX to offer 
a series of devices which are designed for modern surface mount circuit boards which 


Dimensions require protection. 
Inches (mm) FEATURES: » Accurate current rating * Fast-acting * Completely compatible with all 
Size L w T B soldering systems used for SMT 
Fodo2e | .039#0.004 0.0220.003 0.016:0.004 0.008:0.004 54 x B APPROVALS: * UL, cUL: RCD#E149842 
(1.00:0.10) (0.550.07) (0.40+0.10) (0.20+0.10) J SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Carrying 
0.063+0.004 0.032+0.004 0.025+0.004 0.014+0.006 L io Capacity: -55°C 107% of rating; -25°C 100% of rating, 125°C 80% of rating * Rated 
FO603E (4.600.10) (0.810.10) (0.63+0.10) (0.3520.15) —w Ww Voltage: 32VAC vDC ¢ Interrupt Rating: 50A « Insulation Resistance: >20MQ 
guaranteed (after using at rated voltage) 
Case Amp Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Rating Part No. u 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.25 478-2852-1-ND 35 33 25 478-2852-2-ND 5,000 135.00/M F0402EOR25FSTR 
0.50 478-2853-1-ND 35 33 25 478-2853-2-ND 5,000 135.00/M F0402EORS50FSTR 
0.75 478-2854-1-ND 35 33 25 478-2854-2-ND 5,000 135.00/M F0402EOR75FSTR 
one? 1.00 478-2855-1-ND 35 33 25 478-2855-2-ND 5,000 135.00/M F0402E1ROOFSTR 
1.50 478-2856-1-ND 35 33 25 478-2856-2-ND 5,000 135.00/M F0402E1R50FSTR 
2.00 478-2857-1-ND 35 33 25 478-2857-2-ND 5,000 135.00/M F0402E2ROOFSTR 
0.25 478-2858-1-ND .39 36 27 478-2858-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR25FSTR 
0.375 478-2859-1-ND .39 36 27 478-2859-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR37FSTR 
0.50 478-2860-1-ND .39 36 27 478-2860-2-ND 3,000 149.00/M FO603EORS50FSTR 
0.75 478-2861-1-ND 39 36 27 478-2861-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR75FSTR 
1.00 478-2862-1-ND 39 36 27 478-2862-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1ROOFSTR 
0603 1.25 478-2863-1-ND 39 36 27 478-2863-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1R25FSTR 
1.55 478-2864-1-ND 39 36 27 478-2864-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1R50FSTR 
1.75 478-2865-1-ND .39 36 27 478-2865-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1R75FSTR 
2.00 478-2866-1-ND .39 36 27 478-2866-2-ND 3,000 149.00/M FO603E2ROOFSTR 
2.50 478-2867-1-ND .39 36 27 478-2867-2-ND 3,000 149.00/M FO603E2R50FSTR 
3.00 478-2868-1-ND 39 36 27 478-2868-2-ND 3,000 149.00/M FO603E3ROOFSTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1907 


AMETAHERM Inrush Current Limiters 


Circuit Protection Thermistors 


Ametherm’s MegaSurge™, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space 
saving solution for limiting high inrush currents. Ametherm also offers the highest current rated Thermistors available for 
Inrush Current Limiting. 


Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°C State Current @ 65°C Energy (D) Spacing (S) Length (L) Digi-Key Price Each Ametherm 
(Q) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
150 2.0 110 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1000-ND 3.11 1.92 1.45 MS12 15102 
30 4.2 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1001-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 30004 
40 41 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1002-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 40004 
10 8.0 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1003-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 10008 
20 5.0 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1007-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 20005 
30 5.0 150 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1009-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 30005 
50 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 50004 
75 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1011-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 75004 
120 2.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1004-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12102 
120 3.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1005-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12103 
120 4.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1006-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12104 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 22103 
50 36 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1012-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 OR536 
50 40 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1013-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1016-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 1R036 
2.0 25 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1019-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 5R020 
7.0 15 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1022-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 7R015 
10 15 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1014-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 10015 
15 12 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1015-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 15012 
20 8.0 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1017-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 20008 
20 10 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1018-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 20010 
50 6.0 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1020-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 50006 
50 50 900 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 OR550 
1.0 40 800 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1027-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 2R035 
3.0 30 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1028-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1029-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 5R025 
10 18 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1024-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 10018 
20 10 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1026-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 20010 
50 16 160 20 +1.0 7.8 42.0 38 +9.0 570-1030-ND 1.61 99 75 SL22 OR516 
.70 12 120 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND 1.61 99 75 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND 1.61 99 75 SL22 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1044-ND 1.61 99 75 SL22 2R018 
2.5 8.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1045-ND 1.61 99 75 SL22 2R508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND 1.61 99 75 SL22 2R510 
2.5 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 +9.0 570-1047-ND 1.61 99 75 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND 1.61 99 75 SL22 4RO14 
5.0 6.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1052-ND 1.61 99 75 SL22 5RO06 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND 1.61 99 75 SL22 5RO12 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.61 99 75 SL22 7RO10 
10 5.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1032-ND 1.61 99 75 SL22 10005 
10 7.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1033-ND 1.61 99 75 SL22 10007 
10 8.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1034-ND 1.61 99 75 SL22 10008 
10 9.0 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1035-ND 1.61 99 75 SL22 10009 
14 5.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.61 99 75 SL22 14005 
14 7.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND 1.61 99 75 SL22 14007 
16 4.0 100 20 +1.0 9.4 +0.9 38 +9.0 570-1040-ND 1.61 99 75 SL22 16004 
20 7.0 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND 1.61 99 75 SL22 20007 
30 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.61 99 75 SL22 30005 
40 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1049-ND 1.61 99 75 SL22 40005 
50 4.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1051-ND 1.61 99 75 SL22 50004 
60 3.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.61 99 75 SL22 60003 
120 2.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1036-ND 1.61 99 75 SL22 12102 
120 3.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1037-ND 1.61 99 75 SL22 12103 
220 2.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1043-ND 1.61 99 75 SL22 22102 
50 30 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1056-ND 1.87 Tals 87 SL32 0R530 
50 36 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1057-ND 1.87 1.15 87 SL32 OR536 
1.0 30 160 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1059-ND 1.87 1.15 87 SL32 1R030 
1.0 36 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND 1.87 1.15 87 SL32 1R036 
2.0 23 250 30 +2.5 7.8 42.0 38 +9.0 570-1061-ND 1.87 1.15 87 SL32 2R023 
2.0 25 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1062-ND 1.87 1.15 87 SL32 2R025 
4.0 23 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1063-ND 1.87 1.45: 87 SL32 4R023 
5.0 20 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1064-ND 1.87 1.15 87 SL32 5RO20 
10 15 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1058-ND 1.87 1215 87 SL32 10015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1908 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NVE CORPORATION 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Standard Axis 


Cross Axis 


vec 
Source [—] 
Sink(2) 


[] Sink(1) 
[—] NIC 
Vregulated 


Nic [J 
Source [_] 
Sink(2) 
Ground | 


[>] vec 
[1 Nic* 
[lvregulated 
[5 Sink(1) NIC 


Ground 


The GMR Switch will accurately and reliably sense magnetic fields, with less error than any other magnetic 
sensor on the market today. 
In addition, there is minimal shift in the magnetic field operate point of the GMR Switch over both voltage 
and temperature extremes. This gives the manufacturer the ability to make a high precision, high tolerance 
magnetic sensing assembly. 


Features: 

Absolute Maximum Ratings: 

Parameters: * Supply Voltage: 33V * Reverse Battery Voltage: -33V * Continuous Output Current: 24 mA 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ -125°C * Magnetic Field: Unlimited Oersteds 

Electrical Specifications: 

Parameter: * Supply Voltage: 4.5-30V * Supply Current, Single Output GMR Switch: 2.5-4.5mA ¢ Current 
Sinking Output: 0-20mA * Current Sourcing Output: 0-20mA * Output Leakage Current: 10mA * Sinking 
Output Saturation Voltage: 0.4V * Sourcing Output Saturation Voltage: -2.5V * Regulated Output Voltage: 
3.5-6.0V 


Direction of Output Digi-Key Price Each NVE 

Sensitivity | Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
40 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1006-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD005-00 
80 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1007-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) ADO06-00 
28 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1008-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD020-00 
20 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1009-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD021-00 
40 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1010-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD022-00 
80 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1011-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD023-00 
28 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1012-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) AD024-00 
20 Gauss | Cross Axis Source & Sink 8-TSSOP | 391-1013-ND 3.03 2.28 2.02 1.32) AD221-00 
28 Gauss | Cross Axis 2 Sink 8-TSSOP | 391-1014-ND 3.03 2.28 2.02 1.32 | AD324-00 
20 Gauss | Cross Axis | Source & a 8-TSSOP |391-1015-ND 3.30 248 220 1.43|AD621-00 
28 Gauss | Cross Axis | 2 Sink + Ext. V. Reg. | 8-TSSOP | 391-1016-ND 3.30 2.48 2.20 1.43|AD724-00 
10 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1018-ND 2.73 2.05 1.82 1.19) ADH025-00 


Voltage Regulators 


The DB series signal processing ICs are designed to take a digital input from a sensor element, and provide a high current 
switched output corresponding with the sensor input. Temp. Range: -40°C ~ 175°C 

The DC series voltage regulator ICs are designed to be used in harsh, noisy environments where immunity to large voltage 
transients and acceptance of high input voltages are required. Temp. Range: -40°C ~ 175°C 


Input Volt. | Output 
Pkg. |Min. Max.| Volt. 


Output Digi-Key Price Each T&R NVE 
Current (V) | Part No. 1 0s25) Pricing* | Part No. 


DB Series Power Switch ICs 
300mA | 391-1023-5-ND 2.55 1.92 1.70 - 
DC Series Voltage Regulators 


4.5 48 3.3 20mA 391-1024-1-ND =—-1.58 1.35 1.13 )2250.00/2,500} DC001-10 
6.2 48 5.0 m 391-1025-1-ND 1.58 1.35 1.13 |2250.00/2,500| DC002-10 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


8-SOIC | 6.2 30 5.0 DB002-02 


6-TDFN 


Gems Electromechanical Controls 


Series 1- Electromechanical Controls: Offer 2 pole output contacts with 16 amp rating. Versatile controls can be configured for single level service, differential control, 
low water cutoff (with manual reset or lock out capability) control and many other functions. Specifications: * Contact Rating (110VAC) - 16A Resistive 1 hp * Temperature: 
-30°F ~ 130°F Series 3E - Conductive Switches: Attachment to vessels is accomplished with external pipe threading. Fittings require the use of 3R rigid wire suspended 
electrodes. Specifications: * Pressure/Temp.: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) Series 3B - Two Piece Threaded Cou 
a 1/4-20 female thread that must be combined with a Series 3R rigid electrode wire suspended electrode to make a complete assembly. Specifications: * Two-Piece Threaded 
Coupling * Teflon® Insulation Sleeve * Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F * Body Material - 316 Stainless Steel Series 3R - General Purpose 1/4" (.64cm) Threaded 


Rod: Metallic rods with threaded ends that screw into a fitting that extends vertically down into the liquid 


Series 1 - Electromechanical Controls 


GMR Current Sensor Evaluation Assembly 


This assembly was created to facilitate laboratory experimentation and development using GMR current sensors. The kit 
consists of (4) NVE current sensors (PN AC004-01) assembled to a printed circuit board (PN AGO02-01). The PCB has 
(4) trace geometries to simulate various PCB current ranges. 


Digi-Key NVE 
Description Part No. Price Each Part No. 
Current Sensor Evaluation Assembly 391-1004-ND 49.14 AGO003-01 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparallel magnetic sensing capabilities. The high sensitivity 
and ability to sense static magnetic fields provides superior performance which set them apart from other sensors on the 
market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, low power consumption, and small size. 
Features: * Input Voltage Range: Maximum: +25V * Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: +1MHz 
* Temperature Range: Minimum: -50°C, Maximum: 125°C * Maximum Output: Nominal: 45mV/V_ * Magnetic 
Characteristics: 5 kN +20% bridge; Low Power: 30 kN 20% bridge » Package: 8-SOIC 


Specified 
Linear Range Sensitivity 
Saturation Oe (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 
Field (Oe) | Min. Max. | Min. Max. | Part No. il 10 25 100 | Part No. 
20 0 14 2 3.2 | 391-1019-5-ND 8.34 6.26 5.56 3.62 | AA003-02 
50 0 35 0.9 1.3 | 391-1001-ND 8.10 6.08 540 3.51 | AA004-02 
100 0 70 0.45 0.65 | 391-1002-ND 8.10 6.08 540 3.51 | AAQ05-02 
50 0 35 0.9 1.3 | 391-1020-5-ND 13.71 10.29 9.14 5.95 | AA006-02 


GMR Evaluation Kits 


AG911-07: Kit includes several GMR Switch parts with different magnetic operate points and different output options 
such as current sink and current source. Magnets, circuit boards, NVE’s catalog and application notes on CD ROM. 


AG920-07: Kit includes analog and digital version of the GT sensor product line, DDO01-12 IC, magnets, NVE's catalog 
and application notes on CD ROM. 


Digi-Key NVE 
Description Part No. Price Each Part No. 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1021-ND 65.00 AG911-07 
GT Sensor Evaluation Kit 391-1022-ND 65.00 AG920-07 


GMR Bridge Sensors 


The AAVO01-11 and AAVO02-11 are arrays of four GMR resistors, rotated at 90 degree intervals in the package. 
Specifications: * Supply Voltage: 12V maximum » Temperature Range: -40°C ~ 150°C * Package: 6-PLLP 


Digi-Key Price Each NVE 

Part No. 1 10 25 Part No. 
Two Half Bridges 

391-1026-1-ND 3.57 3.06 2.55 AAVO01-11 


] 


(66.8) 


2.63 


ing: These fittings incorporate 


— 
3 5063.8 
4.25(107.95) +1 


Primary Secondary Voltage Contact Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Voltage Sensitivity Configuration Part No. 1 10 100 Part No. 
115VAC 300VAC / 7K Ohm 2 (N.O.), 0 (N.C.) 376-1060-ND 111.95 81.93 77.88 1C1DO 
1 115VAC 300VAC / 7K Ohm 1 (N.O.), 1 (N.C.) 376-1061-ND 111.95 81.93 77.88 1D1DO 
115VAC 500VAC / 20K Ohm 1 (N.O.), 1 (N.C.) 376-1062-ND 111.95 81.93 77.88 1D1EO 
Series 3E - Conductive Switches 
Vessel/Boss Terminal Housing Size No. of Body Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes Material Part No. 1 10 100 Part No. 
2" NPT/ 1/2" NPT 2 Red Brass 376-1070-ND 109.95 83.45 78.54 3E2B 
2 2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 3-1/4 x 3-1/4 x 2-3/8" 4 Red Brass 376-1072-ND 155.95 132.54 124.74 3E4B 
2" NPT/ 1/2" NPT (82.55 x 82.55 x 60.33) 2 Cast Iron 376-1074-ND 89.95 71.78 63.13 3E2A 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron 376-1075-ND 112.95 91.17 85.80 3E3A 
Series 3B - Two Piece Threaded Coupling 
Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems .13(3.30) 
Fig. Required Part No. 10 100 Part No. 
3 3/8"-18NPT / 3R Series 376-1067-ND 25.95 20.74 18.24 3B1B 
LENGTH 
Series 3R - General Purpose Threaded Rod ee -25 (6.35) 19 .25 (6.35) 
Length Probe Digi-Key Price Each Gems A\/4-20 UNC-2A } 
Fig. (Feet) Material Part No. 10 100 Part No. 
4 1 316 Stainless Steel 376-1077-ND 7.95 7.31 5.61 3RICO pasa apes 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Specifications: SPST; N.O. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Gems Sensors — Flow Switches SPDT: N.O./N.C. 20VA 120-240 VAC or VDC 


nsors 


Fig. 2 


| a 
1/4 Quick 1.38 2.16 9 ii 
connect. __ (35.05), (54.86) 


terminals \S | 1.0 (25.4) 
1/2 NPT S- l-— 2.75 (69. 


7 ea | [Gems FS—380 


t 
9/16-18 UNF-28 | “7.06 hex 4 3) =FlW 
THRD IN AND 4 


= 
5.90 (149.86) ————+ 3/4 Hex 


OUTPORTS ~ 3.45 (87.63) - 


1.0 (25.4) 


Fig. 8 Fig. 10 
1/2 NPT ° 2 


eS 24" to 26" (609.6 to 660.4) 
B = 24" to 26" (609.6 to 660.4) 
4 2 |b .25-.38 
((6'35.3.65) 


L—a—| 3/4 NPT 


both ports 


2.06 

Port Size] Dimensions - Inch (mm) z| BL (52.3) 

A B 1.79 
PORT 

3-1/4 (82.6) | | 3 (76.2) 3/4 IPS Model w/ 1/2 NPT (45.46) 


4-4/4 (114.3) | 3-1/2 (88.9 
5-3/8 {136 wane, portacapter installed 1.48 (37.59) —1 = 


Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM Switch Temperature Port Part No. 1 10 100 Part No. 
FS-4 Piston Type 16 oe 04 O°F ~ 225° F 
dl Molded Plastic Construction Ryton® R4 Stainless Stainless 05 SPST (17°C ~ 107°C) 9/16"-18 UNF 376-1107-ND 59.95 52.60 49.50 | 122340 
Steel Steel 
FS-150 Piston Type 316 oF O499 
2 Straight-through Flow Polypropylene ieee Stainless sa SPST ie eine) 1/2" NPT 376-1113-ND 64.95 52.60 49.50 | 129662 
Path with Low Pressure Drop Steel . : 
FS-380 Piston Type 316 
PPS q 0.50 -20°F ~ 275° F ‘ 376-1115-ND 79.95 63.80 56.10 | 168433 
: Compact Flow switch Base Composite | Stainless 1.00 piel (-28.8°C ~ 135°C) 3° NPT | 9376-1416-ND 79.95 63.80 56.10 | 168434 
for High Inline Pressures Steel 
Polysulfone for 
‘ Water 316 0.10 10% i 3 376-1118-ND 139.95 105.19 99.00 | 26914 
4 Ee-eea lstonilype Brass. Brass for | Stainless 0.50 #10% SPDT eV ate 14"NPT | g7et4o1-ND «190.95 «105.49 ~«=«99.00 | 2aata 
General Purpose Oil or Air Steel 4.00 +10% (-29°C ~ 148.9°C) : " 
: 376-1122-ND 289.95 220.90 207.90 | 26926 
316 SS 316 SS 0.10 10% 
FS-927 Piston Type Stainless 0.50 -20°F ~ 200° F ; e f 
5 Compact Brass Switches Brass Brass Steel 100 SPST (-29°C ~ 93.3°C) 1/4" NPT 376-1127-ND 74.95 59.82 52.80 | 70824 
FS-200 Shuttle Type 316 
6 General Purpose, Bronze Ceramic Stainless 1 SPDT -20°F ~ 200° F +" NPT 376-1135-ND 139.95 105.19 99.00 | 27052 
Straight-Through Steel 5.0 to 15.0 Adj. (-29°C ~ 93.3°C) 376-1143-ND 154.95 115.71 108.90 | 26616 
Flow Path 
_ 0.5 +20% = 1/2" NPT 376-1148-NDt 59.95 47.85 42.90 | 135805 
7 ; ae ieee PVC Epoxy = 0.5 +20% SPST pie 3/4" IPS 376-1149-ND 49.95 4559 42.90 | 135810 
yp a 2.0 +20% ; 1 IPS 376-1150-ND 49.95 45.59 ~—«-42.90 | 135815 
Polypropylene . "i 
FS-500 Paddle Type O°F ~ 212°F Max. 
8 for Threaded Plastic Piping Polypropylene vale 316 SS 1.00 SPST (100°C) _ 376-1151-ND 49.95 39.88 36.30 | 170233 
9 FS-550 Paddle Type Ceramic 316 Long SPDT -30°F ~ 300° F . \ 376-1152-ND 149.95 112.20 105.60 | 29609 
High Pressure Brass &Teflon® _ | Stainless Steel Short (-34.4°C ~ 148.9°C) We NPT NPT | 376.4454-ND 149.95 112.20 105.60 | 30641 
t 3/4” IPS model with 1/2” NPT port adapter installed. 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring | PointGPM | Switch Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
FS-10798 Piston Type Polysulfone (water) 316 05 to Wire Leads -20°F ~ 225°F (-29°C ~ 107.2°C) 376-1130-ND 284.95 210.38 198.00 | 25357 
10 | Externally Adjustable for | Brass Brass for Oils Stainless 20 0 Adj SPDT | 1/2'NPT | 1/2" Conduit Connector | -20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C) 376-1132-ND 309.95 224.40 211.20 | 49073 
Water, Oils and Gases Brass Steel ee: Wire Leads -20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C) 376-1133-ND 284.95 210.38 198.00 | 25359 


MW Tae)a,7 Level Sensors with Magnetic Float 


electronic Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01/02 series are for verti- ive, control-test and measurement industries. Sensors are made of strong Polyimide material and include 
cal tank mounting and LS03 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automot- seals and mounting nut. * Switching Current: 0.54 * Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.) A B Bushing | Temperature or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. 


42.5 24 | M8x1.25 | 0°C~70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 14.89 13.29 10.77 | LSO1-1A71-PA-500W 
72.5 23.5 | M10x1.0 |-20°C ~ 100°C} 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 15.93 14.21 11.52 | LS02-1A71-PA-500W 
80 17.2 | M16x1.5 |-20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 17.71 15.81 12.81 | LS03-1A71-PA-500W 


wns 


a 4 + Crydom liquid level sensors are cost effective sensors for detecting lower liquid level sensing applications. Sensors can be turned 180 
crydom Liquid Level Sensors the presence or absence of liquids. Perfect for vending machines, degrees for opposite detection. 


commercial washing machines, evaporator units and any upper and UL approved E171218. 


Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | Description Color Part No. ‘l 10 25 Part No. 
1 | Heavy Liquid Horizontal Level Sensor with MNT Hardware, .6A gee aaa ee ye a ae aes 
2 | Horizontal Liquid Level Sensor with Mount Hardware, .6A paiOnne eee nee ie ee AS EV OOhE 
3. | Horizontal Liquid Level Sensor with Quick MNT Style, .6A halle eet Ba 13 ee ee von 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1910 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Intrinsically Safe Control Relay 


* Inverse or direct acting, field selectable * Solid state reliability * Compact size »* Four independent channels - 2 single, 2 differential 


Gems 


esos ¢ Field adjustable * LED channel indicators * Built-in silence/acknowledge circuit * U.L. “intrinsically safe” 
Series Primary Secondary Contact Digi-Key Price Each Gems 
(SPDT) Voltage Voltage Sensitivity Rating Part No. all 10 100 Part No. 
67 120VAC 60Hz 12VAC 6mA RMS 10KQ 10Amp DC, 5Amp AC 376-1056-ND 489.95 343.62 323.40 67B1CO0A 


SAFE-PAK® Relay 


Amplify Sensor Load-Handling Capabi 
Costly explosion-proof enclosure with their mounting requirements are unnecessary. No purging is required. Less than 100mA at 
9VDC actuates the unit to control loads to 5A at 120VAC. Resistive (up to 100,000W) or short-circuiting sensors operate the unit. 


ies 


Load Load Operating Operating Price Each Gems 
Voltage Current Voltage Switch Temperature 1 10 100 Part No. 

100 ~ 135VAC 5A 100 ~ 135VAC SPST O°F ~ 120°F (-17.8°C ~ 48.9°C) 376-1158-ND 169.95 124.36 114.07 | 25872 

200 ~ 250VAC 200 ~ 250VAC. 376-1159-ND 169.95 124.36 114.07 | 25873 


3.0 (76.2) Mtg. cntrs. 


2.63 (66.8) 


General Purpose Industrial Pressure 


Transducer - 2200 Series 


Single Channel Zener Barrier Sw 
Series 65800 


itch - 


/— 3.19 (81.0) —-+ 


Features: 1.02 (25.9) Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe TP 

* Submersible, general purpose and wash down enclosures * High Features: « Intrinsic safety with solid-state reliability * Compact size (38.8) Ps 

stability achieved by CVD sensing element streamlines installation * Space-saving in multiples * Encapsulated il 7 

Specifications: construction is impervious to dust and moisture Ma uw © 12 (3.0) 
* 4-20mA Output * 1/4" NPT Pressure Port * Operating Temperature: kx 2.43 (61.7) = Specifications: * Maximum Voltage 30VDC *Maximum Current 250mA_ Metric (25.4 ; : 
-22°F ~ 260°F (-40°C ~ 125°C) 0.79 (20.0) * Resistance 303 0 * Channels - 1 thd. 39 (9.90) 

Digi-Key Price Each Gems Operating Digi-Key Price Each Gems 
Pressure Part No. 1 10 100 Part No. Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
0~100PSIG 376-1156-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG1002A3UA -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) 376-1166-ND 96.95 70.96 65.09 113000 


Sensors — Float Type Level Switches 


LS-3 Series: 

¢ Small size engineered plastics * High reliability * Compact Size «Ideal for 
shallow tanks or restricted spaces. Part No. 376-1010-ND (46999): For external 
mounting on tanks too small to accommodate internally mounted switches. 

LS-1800 Series: 

«Large size alloys *A step above our plastic units for pressure capabilities 
¢ Excellent stability for general use in oils and water 

LS-270 Series: 

* Specialty Switches «Ideal for use in oils and water * The TH-800 series 
temperature/level switch in a single unit. Intermediate in size; single-setting 
temperature sensor is in bottom of stem * The LS-270 series bracket mounting 
slosh shield. Small, lightweight, and extremely stable in nonstatic, highly 
contaminated liquids. Slosh Shielding minimizes effects of turbulence and helps 
prevent interference by foreign material. 


1/8 NPT 41} 26' 


1.56 
1.00 1 
(39.6) (25.4) 


4 
G0.31- 
(7.8) 


1/8"-27 NPSM 


AI8 NPT 


125 


(31,7)) TT 


I 


1.81 
(45.9) 


ee 


1/4 NPT - 1.56 | 1/4 NPT 
(39.6) 


Switch Switch Material Min. Liquid | Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. | Series Rating Type Stem and Mounting/Float Sp. Gr. N.O./N.C. - Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 Ls-3 20VA, 120-240VAC SPST Polysulfone 75 750 (19.05) /— -40°F ~ 225°F (-40°C ~ 107°C) 376-1007-ND 23.95 19.14 16.83 | 42295 
2 Polysulfone 75 = -40°F ~ 120°F (-40°C ~ 48.9°C) | 376-1010-ND 97.95 71.69 65.76 | 46999 
3 | LS-1800 | 100VA, 120-240VAC | SPST Brass/Buna N 75 = Oil: -40°F ~ 230°F (-40°C ~ 110°C) |376-1027-ND 42.95 34.30 30.16 | 35651 
™ i 
FABRI-LEVEL™ Kit 
FABRI-LEVEL Switch Kits contain all components for complete assembly of a 1- or 2- 7, F i-I 7, 
station level switch unit for pipe-plug mounting in your tank. N.O. or N. C. operation of the Fitti Float: eae a ned 1 ae ea 1400 car 
SPST switch is selectable by inverting the float(s) on the unit stem. ange gare. 2 Clue ube 
Kit Contains: ¢ 1 Tube Connector * 1 Mounting Plug * 2 Extension Tubes * 1 Tube End Brass Buna N 2” 376-1044-ND 285.95 200.56 188.76 24576 
Fittings * 3 Tube Unions * 2 Level Stations (Switch, Tube, Float) 


Electro-Optic Sensors 


Compact, Electro-Optic Liquid Level Switches and Controllers 


Features: if oS 
(Not recommended for use in any liquid that crystal- + Small size * Built-in, solid-state electronics * No moving parts * Simple, one-unit installation Specifications: Maximum Operating = 8 
lizes or leaves a solid residue.) Pressure: 0 ~ 150 PSI ELS-1100HT: Output: TTL/CMOS compatible, transistor output with 10K oull-up resistor 2 é 

ae 
Dimension 1 3 3/8 NPT 
Inch (mm) Input Probe Cond. Material Operating Digi-Key Price Each Gems 5/8 H 
Series A B (Hex.) Voltage (VDC) | @ Current Sink | Housing/Prism | Temperature Part No. 1 10 100 Part No. is 
ELS-1100HT 2 (50.8) 3/4 (19.0) 12 Dry lsoplast® 40°C ~ 100°C 376-1005-ND 72.95 58.22 51.20 | 153064 
Flow Se nsors Input | Flow Range Body Port | Digi-Key Price Each Gems 
Series Voltage GPM Material NPT | Part No. 1 10 100 Part No. 
Features: Operating Temperature: Brass: -20°F ~ 212°F (-29°C ~ 100°C), 
Polypropylene Body: -20°F ~ 180°F (-29°C ~ 82°C) 24VDC 0.5 ~ 5.0 1/4" | 376-1083-ND 189.95 140.25 132.00 | 156265 
RFS Series - Flow Set Point Switching: Combines visual confirmation of RFS Type 24VDC 4.0 ~ 20.0 1/2" | 376-1085-ND 189.95 140.25 132.00 156268 
flow with dynamic, electronic switch operation. Easy, adjustable switch point SPDT 410VAC 4.0 ~ 20.0 Brass 4/2" | 376-1086-ND 209.95 154.28 145.20 156269 
calibration: a local LED signals when set point is reached. . 
RFO Type - Flow Rate Monitoring: Output signal for RFO Types is an on/ 110VAC 5.0 ~ 30.0 3/ 376-1088-ND 214.95 154.28 145.20 180396 
off pulse of the DC voltage supplied to the unit, it is compatible with all digital REO T 4.5-24VDC 5.0 ~ 30.0 BI 3/4" | 376-1095-ND 139.95 102.41 95.70 | 194761 
H ili i 4 je | 4.5- rass 

logic families. Frequency of the output pulse is proportional to the flow rate yp 8.0 ~ 60.0 1" 376-1096-ND 439.95 102.41 95.70 494762 
and ranges from approximately 25Hz at low flow to 225Hz at high flow. 
RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor turning with fluid flow. Visual 0.5~5.0 | Polypropylene | 1/4" | 376-1097-ND 37.95 30.31 26.65 155420 
Simple, wee an ead Flow i 3 une or ompy ecommemneds PY RFI Type | indicator | 4-0 ~ 20.0 | Polypropylene | 1/2" | 376-1098-ND 37.95 30.31 26.65 | 155480 
viewing the speed of the turning rotor. Either port may be used for incoming < 
flow, and bayonet mounting lens is easily removed for quick clean out. 5.0 ~ 30.0 Brass 3/4 376-1101-ND 89.95 73.64 69.30_| 180392 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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QUIST ) NEW! 5-Wire Resistive Touch Screen 


COMPANY 


c HE 
The Bergquist 5-Wire Resistive Touch Screens are inherently the most durable resistive touch screens on the market, 
engineered to withstand high-usage environments. Unlike other resistive technologies that must use two opposing layers 


to create X- and Y- axis measurements (such as 4-wire and 8-wire technologies), 5-wire sensors utilize a stable glass 
substrate for both X- and Y- axis measurements. 


Features: 


¢ Durability: 35 Million actuations/Drift-free operation at all times 

* Accuracy: 98.5% accurate - without external electronic correction 

¢ Actuation: Any finer, glove or stylus 

* Optics: Index-matched materials provide 81% light transmission and patented spacer dot design 
¢ Warranty: All 5-wire touch screens come with a 5-year warranty 


Outside Active Digi-Key Price Each Bergquist 
Size | Dimensions (mm) Area (mm) Part No 1 10 Part No. 
6.4” 153.9 x 126.5 133.0 x 99.3 BER234-ND 96.00 86.40 400265-01 
8.4” 196.5 x 196.5 174.0 x 131.4 BER235-ND 114.00 102.60 400273-01 
10.4” 231.8 x 182.4 213.0 x 160.4 BER236-ND 126.00 113.40 400302 
12.3” 271.3 x 205.7 248.9 x 187.4 BER237-ND 142.00 127.80 400201-02 Touch Screen Starter Kit Contains: 
15.1” 342.9 x 264.4 309.9 x 231.9 BER238-ND 158.00 142.20 400211-02 . 
17.1" | 365.4x 290.2 340.0x 272.4 | BER239-ND 172.00 154.80 400229-03 * Your Touch Sensor of Choice 
19.2” | 406.3x 323.4 380.9 x 305.6 | BER240-ND 190.00 171.00 400225-01 +h Tough Soreon Controller 
Controller Touch Screen USB RS232 ... BER241-ND 46.00 — 500499 « An RS-232 and USB Cable 
6’ Cable RS232 for Touch Screen.. BER242-ND 14.00 — 400196 * Software and Drivers 
6’ Cable USB for Touch Screen BER243-ND 14.00 = 400199 «A 110V Power Supply 
Power Supply for Touch Screen . BER244-ND 18.00 _ 400294 © Documentation and Manuals 
Starter Kit for Touch Screen BER245-ND 14.00 _ 400293 


+ Plastic Case 


SHARP _ TFTLCD Displays 


MICROELECTRONICS Normal Display White 
Outline Vertical | Horizontal Total Operating 
Size Pixel Dimensions Brightness | Contrast | Viewing | Viewing | Power (typ) | Temperature Digi-Key Price Each Sharp 
(Inch) Format * WxHxD (mm) (nits) Ratio Angle t Angle (W) (°C) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
2.2 176 x 220 42.1 x 56.6 x 4.2 50 60 60/60 60 — -10° ~ 60° QVGA 425-2478-ND 114.54 96.60 86.25 LQ022B8UD04 
3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 = 40/50 100 0.35 10° ~ 60° QVGA 425-2479-ND 152.72 128.80 115.00 LQ030B7DD01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 4.0 100 4/70 90/90 80 0.35 -10° ~ 70° QVGA 425-2480-ND 238.63 201.25 179.69 LQ035Q7DH01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0x 3.4 55 15/85 100/100 100 0.35 -10° ~ 60° QVGA 425-2481-ND 181.36 152.95 136.57 LQ03507DB03 
3.6 320 x 240 82.8 x 69.7 x 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10° ~ 60° QVGA 425-2482-ND 162.27 136.85 122.19 LQ03601DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0° ~ 50° QVGA 425-2483-ND 209.99 177.10 158.13 LQ038Q7DB03 
3.8 320 x 240 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 _ 130 3.36 -30° ~ 85° QVGA 425-2484-ND 314.99 265.65 237.19 LQ038Q5DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 = = 130 4.15 -30° ~ 85° QVGA 425-2485-ND 353.17 297.85 265.94 LQ05005DR01 
5.0 320 x 234 126.8 x 89.6 x 16.5 320 60 40/65 130 5.37 -30° ~ 85° QVGA 425-2486-ND 431.25 380.94 352.19 LOS5AW136 
5.7 320 x 240 144.0 x 104.6 x 13.0 350 300:1 - 130 3.88 -10° ~ 70° QVGA 425-2487-ND 310.50 274.28 253.58 LQ05703DC02 
6.4 640 x 480 161.3 x 117.0 x 12.0 350 = 40/70 140 47 -10° ~ 70° VGA 425-2488-ND 353.17 297.85 265.94 LQ064V3DG01 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.2 0° ~ 55° VGA 425-2489-ND 491.63 434.27 401.50 La080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0° ~ 55° VGA 425-2490-ND 526.13 464.75 429.67 La084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2491-ND 560.63 495.22 457.85 LQ084S3DG01 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 14.2 350 300 40/70 140 6.76 -10° ~ 65° VGA 425-2470-ND 560.63 495.22 457.85 LQ104V1DG51 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 10.5 200 300 40/70 140 44 0° ~ 50° VGA 425-2471-ND 517.50 457.13 422.63 LQ10D368 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 78 -10° ~ 65° SVGA 425-2472-ND 646.88 571.41 528.29 LQ104S1DG21 
12.1 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2473-ND 508.88 449.51 415.59 LQ121S1DG41 
12.1 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2474-ND 508.88 449.51 415.59 LQ121S1LG41 
15.0 1024 x 768 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0° ~ 60° XGA 425-2475-ND 517.50 457.13 422.63 LQ150X1LGB1 
15.0 1024 x 768 346.0 x 255.0 x 11.0 250 350 55/45 120 10.2 0° ~ 50° XGA 425-2476-ND 391.35 330.05 294.69 LQ150X1LGN2A 
17.0 | 1280 x 1024 358.5 x 296.5 x 17.0 300 450 65/85 160 19.35 0° ~ 50° SXGA 425-2477-ND 379.50 335.23 309.93 LQ170E1LG11 


* 1 Pixel=R+G+B dots t+ Vertical Viewing Angle 12 o'clock and 6 o'clock 


NEW! DIGITALVIEW’ LCD Controller Boards and Accessories 


Digital View is the leading supplier of advanced interface solutions for the flat panel display market. 


Digi-Key Price Each Digital View 

Description Part No. (l 10 50 Part No. 
Controller Boards 
Controller Board for TFT LCD / Displays 6.4” - 17” 586-1004-ND 432.25 = = 4165100-XX 
Controller Board for SVGA TFT LCD / Displays 6.4”- 15” 586-1005-ND 133.00 — = 4167201-XX 
Controller Board for VGA TFT LCD / Displays 6.4” - 15” 586-1000-ND 133.00 = = 4167202-XX 
Controller Board for LVDS TFT LCD / Displays 6.4” - 17” 586-1006-ND 166.25 a _— 4169300-XX 
AL-1280 VGA-SXGA LVDS Controller 586-1012-NDA 166.25 = = 4169300XX-3 
Accessories 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1001-ND 61.18 — — 4162122-01 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1002-ND 61.18 = = 4162135-XX 
4-Way Inverter Cable 586-1007-NDA 10.00 7.50 6.25 426040200 
5-Way inverter Cable 586-1008-NDA 10.00 7.50 6.25 426058300 
Cable for Controller ACG-1024 (4167202-xx) 586-1009-NDA 44.00 33.00 27.50 426311200 
Cable for Controller ACG-1024 (4167201-xx) 586-1010-NDA 44.00 33.00 27.50 426311600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx) 586-1011-NDA 28.00 21.00 17.50 426472600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx) 586-1013-NDA 46.00 34.50 28.75 426473000 
LVDS Cable 586-1014-NDA 28.00 21.00 17.50 426474300 
Kits 

OSD Board Kit with Cable ACG/AVP/SVP/SV 586-1015-ND 46.00 34.50 28.75 KIT 60109 


A RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Industrial TFT LCDs 


Optrex manufactures the industry’s widest range of digital TFT LCDs 
for a broad array of non-PC industrial applications. These rugged, high- 
performance modules deliver best-in-class front-of-screen performance for 
high-resolution color display of images from static to full-motion video. 


LCD Total Solution Provider 


Features Include: Digi-Key 
¢ Wide operating temperature Description Part No. 
ranges 6.5” VGA TTL 73-1243-ND 
¢ Wide viewing angles 8.4” VGA TTL 73-1226-ND 
* Powerful backlights 8.4” XGA LVDS 73-1227-ND 
* High contrast 10.4” VGA TTL 73-1228-ND 
ane 12.1” SVGA TTL 73-1229-ND 
* High brightness 12.1” XGA LVDS 73-1244-ND 
¢ Excellent color saturation 12.1” SVGA LVDS 73-1245-ND 
* VGA, SVGA and XGA formats 150° XGASTIE iS e50ND 


Optrex TFT LCDs can also be provided with the latest technological 
advancements for enhanced performance, including: 


¢ Anti-Reflection surface treatments 5) 
e LVDS interfaces 
e Ultra-Wide Viewing (UWV) angles 


e Natural Color Matrix 
(NCM) technology 


Color and Monochrome Graphic LCDs 


Optrex’s range of CSTN passive matrix 
LCDs provide clear, sharp display of color 
graphics in all kinds of lighting conditions. 
They’re ideal for applications requiring 
a small to mid-size display that provides 
quality color at an economical cost. 


Features include: 
¢ Slim, compact, lightweight design 


¢ High legibility in all ambient 
light conditions 


¢ Fast response times 


¢ Multiple backlighting options available 


Optrex STN passive matrix monochrome graphic LCDs offer a wide range 
of sizes and display formats. 


Features include: 
¢ Wide variety of color/background combinations 
¢ High brightness, high contrast 
¢ Low power consumption 


LED or CCFL 
backlight options 


Transmissive, reflective or 
transflective types available 


See following page for part numbers and specifications. 


TFT LCD ToolKITs™ 


Optrex’s LCD ToolKITs™ save engineering and procurement time by 
providing everything you need to put the LCD into operation — right out of 
the box. 


Kits Include: 
¢ TFT panel Digi-Key 


Controller board with on-screen Description Part No. 
display (OSD) board 8.4" VGAToolKIT | 73-1246-ND 


¢ Inverter board and power cable 8.4” XGA ToolKIT 73-1247-ND 


¢ 12V DC power supply with AC 10.4” VGA ToolKIT | 73-1224-ND 
line cord 15.0” XGA ToolKIT | 73-1223-ND 


¢ VGA (analog RGB) cable 
¢ Video input cable 
¢ CD-ROM with Quick Set-Up and documentation 


Character LCDs 


Optrex manufactures a broad range of monochrome character LCDs in a 
wide variety of dot pixel formats and color/background combinations. 


They provide: 


Industry-standard configurations 

¢ High contrast 

¢ Wide operating temperature ranges 

¢ Low operating current, with more luminance per watt 

¢ Positive (transflective) and negative (transmissive) options 


¢ Superior legibility via Optrex’s High Performance Color 
(HPC) technology 


See following page for part numbers and specifications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TFT LCD ToolKITS™ 


ToolKITS Include: * TFT Panel * Controller Board * Back- 


light Inverter * Inverter Cable * Power Supply * VGA 


Cable » Video Input Cable * CD-ROM 


Note: ToolKITS support VGA, composite video, and 


S-video interfaces 


Graphic LCD 


Modules 


The Graphic LCD Modules come in a wide variety of sizes and formats that will 


satisfy virtually any application. 


They range from monochrome to full color (RGB) display modules. 


Vertical} Horiz. | Power Oper. 
Size Dot Dimension Inter- | Lum- | Contrast | Viewing|Viewing| Con- Temp. Digi-Key Price Each Optrex 
(Inch) Format WxHxD (mm) face | inance) Ratio | Angle | Angle jsumption| (°C) Part No. 1 100 Part No. 
6.5 | 640x RGB x 480 | 158x 120.36x 11.55 | TTL | 400 300:1 | -60/30 | +55 4.8W 0~60 73-1243-ND 268.50 220.32 | T-51750GD065J-FW-AA 
84 | 640xRGBx480 | 199.5x149x11.5 | TTL | 450 450:1 | -60/50 | +65 6.6W 0~50 73-1226-ND 341.29 280.04 | T-51638D084-FW-A-AA 
8.4 | 1024 x RGB x 768 | 205x152.4x11.3 | LVDS | 300 400:1 | -40/50 | +60 6.6W | -20~70 73-1276-ND* 464.10 389.03 | T-51639D084JU-FW-A-AB 
10.4 | 640xRGBx 480 | 243x181.6x12.2 |) TTL | 430 500:1 | -45/55 | +60 6.8W | -20~70 73-1228-ND 398.18 326.73 | T-51513D104JU-FW-A-AC 
10.4 | 800xRGBx600 | 243x181.6x12.2 | LVDS | 400 500:1 | -60/50 | +70 7.0W | -20~70 73-1280-ND* 378.16 316.99 | T-51944D104J-FW-A-AA 
12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 TTL | 400 500:1 | -50/40 | +60 7.6W | -20~70 73-1229-ND 356.81 292.78 | T-51512D121J-FW-A-AB 
12.1 | 1024 x RGB x 768 280 x 210 x 12 LVDS | 320 550:1 | -50/40 | +60 8.0W | -20~70 73-1244-ND 446.91 374.62 | T-51756D121J-FW-A-AA 
12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 500:1 | -75/45 | +65 7.5W | -20~70 73-1245-ND* 416.27 341.57 | T-51866D121J-FW-A-AA 
15.0 | 1024xRGBx 768} 326 x 255x 15.5 TTL | 300 450:1 | -60/50 | +75 16.3W | 0~50 73-1230-ND 353.60 296.40 | T-51511D150-FW-A-AC 
15.0 | 1024 x RGBx768 | 326 x 255 x 15.9 LVDS | 250 450:1 | -60/50 | +75 9.4W | -20~ 70 73-1277-ND* 455.11 381.49 | T-51863D150J-FW-A-AA 
15.0 | 1024x RGBx768 | 326 x 255x 15.9 LVDS | 450 450:1 | -60/50 | +75 17.5W | -20~70 73-1278-ND* 488.32 409.33 | T-51863D150J-FW-A-AE 
15.0 | 1024x RGBx768 | 326 x 255 x 15.9 LVDS | 400 350:1 | -80/70 | +85 17.5W | -20~70 73-1279-ND* 576.01 482.84 | T-51863D150J-FW-A-AD 
* Natural Color Matrix (NCM) Technology 
Digi-Key Price Optrex 
Description Part No. Each Part No. 
8.4” XGA LCD ToolKIT .. 73-1281-ND 834.92 TKO84X01 
8.4” VGA LCD ToolKIT .. 73-1319-ND NEW! 766.27 TKO84V01 
10.4” VGA LCD ToolKIT. 73-1282-ND 720.85 TK104V01 
15.0” XGA LCD ToolKIT. 73-1283-ND 853.04 TK150X03 


OIPTIRIEX 


Leb Dot Dot Pitch Outline Dim. Viewing Lum- | Contrast | Operating | Digi-Key Price Each Optrex 
Size Mode Format (mm) WxHxD (mm) Area Backlight inance | Ratio Temp. (°C) | Part No. a 100 Part No. 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 xX 94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1238-ND 110.38 81.56 F-51373GNC-FW-AH 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73 X94.4x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1312-NDA NEW! 121.12 89.72 F-51373GNC-FW-ATN 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 x 94.4x7.3 59 x 80.3 LED 40 40:1 0~50 73-1313-NDA NEW! 118.03 87.21 F-51373GNC-LW-AUN 
5.7 Color 320 x 240 12 x 36 167.1x109x8 122 x 92 CCFL 120 40:1 0~50 73-1215-ND 180.08 133.39 F-51167NCU-FW-AA 
5.7 Color 320 x RGBX 240 | .36x.36 168 x 111x9.4 120 x 90 CCFL 100 25:1 0~50 73-1318-NDA NEW! 148.12 109.45 F-51900NCU-FW-ACN 
Monochrome Transmissive Graphic Displays 
28 Blue/White 128 x 64 48 x 48 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 | LED(Blue/White) | 100 6:1 0~50 73-1219-ND 32.10 23.78 F-51320GNB-LW-AB 
28 Blue/White 128 x 64 48 x 48 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 | LED(Blue/White) | 100 6:1 0~50 73-1285-NDA NEW! 28.46 21.03 F-51320GNB-LW-AEN 
28 Blue/White 128 x 64 50 x 50 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 White LED 100 8:1 -20~70 | 73-1284-NDA NEW! 19.26 18.30 F-51553GNBJ-LW-AEN 
2.8 | Yellow/Dark Blue 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8x 35.5 LED(Yellow) 60 4.54 0~50 73-1311-NDA NEW! 31.23 23.13 F-51320GNY-LY-AFN 
28 Black/Blue 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Blue LED 100 60:1 -20~70 | 73-1269-NDA 38.25 28.27 F-51852GNFQJ-LB-ABN 
28 Black/Green 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1270-NDA 24.09 22.89 F-51852GNFQU-LG-ACN 
28 Black/Yellow 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Yellow LED 100 60:1 -20~70 | 73-1272-NDA 24.09 22.89 F-51852GNFQJ-LY-ADN 
28 Black/Red 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Red LED 100 60:1 -20~70 | 73-1271-NDA 38.25 28.27 F-51852GNFQJ-LR-AGN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 White LED 100 60:1 -30~80 | 73-1268-NDA 41.98 31.10 F-51852GNFQH-LW-AFN 
47 Neutral/Blue 320 x 240 30 x .30 129.4 x 94x 10 99.9 x77 CCFL 400 45:1 0~50 73-1234-ND 93.40 69.18 F-51477GNB-FW-AD 
47 Neutral/Blue 320 x 240 30 x .30 129.4 x 94x 10 99.9 x77 CCFL 400 45:11 0~50 73-1316-NDA NEW! 93.41 69.19 F-51477GNB-FW-AJN 
47 Black/White 320 x 240 30 x 30 129.4 x 94x 10 99.9 x 77 CCFL 280 20:1 0~50 73-1261-ND 108.95 80.51 F-51477GNF-LW-AG 
47 Black/White 320 x 240 30 x .30 129.4 x 94x 10 99.9 x77 CCFL 280 20:1 0~50 73-1317-NDA NEW! 119.55 88.56 F-51477GNF-LW-ANN 
5.2 | Yellow/Dark Blue 240 x 64 53 x 53 180 x 65 x 17.6 132 x 39 LED 45 Al 0~50 73-1157-ND 76.32 56.40 DMF-5005NY-LY-AKE 
5.2 | Yellow/Dark Blue 240 x 64 53 x 53 180 x 65 x 17.6 132 x 39 LED 45 7 0~50 73-1305-NDA NEW! 83.74 62.03 DMF-5005NY-LY-CNE-DCN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x .53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 LED 400+ 5:1 0~50 73-1231-ND 81.40 60.15 F-51405GNB-LW-AJ 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x .53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 LED 400+ 5:1 0~50 73-1314-NDA NEW! 89.32 66.16 F-51405GNB-LW-ANN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53 x 53 200 x 66 x 23 132 x 39 CCFL 400 7A 0~50 73-1132-ND 147.50 109.26 DMF-5010NBU-FW-BD 
5.2 Blue/White 240 x 64 53 x 53 200 x 66 x 23 132 x 39 CCFL 400 7A 0~50 73-1306-NDA NEW! 147.50 109.26 DMF-5010NBU-FW-BGN 
5.2 Black/White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 White LED 100 60:1 -20~70 | 73-1265-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQJ-LW-AAN 
5.2 Black/Blue 240 x 64 53x53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Blue LED 100 60:1 -20~70 | 73-1263-NDA 84.19 62.37 F-51851GNFQJ-LB-ABN 
5.2 Black/Green 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1264-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQU-LG-ACN 
5.2 Black/Yellow 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Yellow LED 100 60:1 -20~70 | 73-1266-NDA 76.73 56.70 F-51851GNFQJ-LY-ADN 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x 50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)| 40 6:1 0~50 73-1199-ND 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)| 40 6:1 0~50 73-1307-NDA NEW! 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY-AKN 
57 Blue/White 320 x 240 36x .36 | 167.1x109x 11 120 x 90 CCFL 60 5:1 0~60 73-1308-NDA NEW! 86.28 63.92 DMF-50840NB-FW-ASE-BFN 
5.7 Black/White 320 x 240 36x .36 | 167.1x109x11 120 x 90 CCFL 50 15:1 0~60 73-1194-ND 104.24 77.22 DMF-50840NF-FW-ABE-AU 
5.7 Black/White 320 x 240 36x .36 | 167.1x109x11 120 x 90 CCFL 50 15:1 0~60 73-1309-NDA NEW! 104.24 77.22 DMF-50840NF-FW-AUE-BIN 
9.4 Black/White 640 x 480 30 x .30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:1 0~50 73-1237-ND 362.29 268.36 F-51430NFU-FW-AA 
9.4 Black/White 640 x 480 .30 x 30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:1 0~50 73-1315-NDA NEW! 262.69 215.55 F-51430NFU-FW-AEN 
Monochrome Transflective Graphic Displays 
2.8 | Black/Winter White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 LED 40 45:11 -20~70 | 73-1267-NDAt 31.85 23.66 F-51852GNFJ-SLW-AEN 
47 Black/White 320 x 240 30 x 30 129.4 x 94x 10 99.9 x77 CCFL 200 3.5:1 -10~60 | 73-1233-ND 98.48 72.95 F-51477GNFJ-SFW-AB 
4.7 | Black/Winter White 160 x 128 58x .58 | 129x102x13.5 | 108.6 x 82.55 LED 40 45:1 -20~70 | 73-1273-NDAt 116.90 86.60 F-51854GNFJ-SLW-ABN 
5.2. | Black/Winter White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 LED 40 45:1 -20~70 | 73-1262-NDAt 80.37 59.52 F-51851GNFJ-SLW-AEN 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC ~ 900VAC 30KHz) 
Inverter for use with CCFL Backlit Graphic Modules ...............0....c0ccccceeeee cece cee cece ence cece eee e ced ee cece nde eee e eae eeee sane eeeeeeaeeeeeeannee 289-1036-ND 25.76 = BXA-12565-6M 
Inverter for-use-with CCFL Backlit. Graphic: MOdUleS ci: cceeceeesiaas deisel g caste deceelneiessRtthicesigdnalallnelasn feiss ean ggacinieWeseaanbiici etinalednescnin’ 289-1027-ND 15.12 _— BXA-24529 


* At backlight surface 


A ROHS Compliant 


+ Highly reflective background 


1914 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FEATURES:: Interface with 8-bit or 4-bit MPU is available * 192 kinds of characters, numerals, symbols and 
special characters can be displayed by built-in character generator (ROM) » Other preferred characters can be 
displayed by character generator (RAM) * Various functions of instruction are available by programming: clear gs 


O 


iF Character LCD 


OPTRE?, New Character 


Modu les display, cursor at home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display data, etc. Tare Module C-5i585 
* Compact and lightweight design * Low power consumption y 
Dot LeD Character Outline Dimension Viewing Contrast Operating Digi-Key Price Each Optrex 
Format Mode Format WxHxD (mm) Area Backlight | Luminance + Ratio | Temperature (°C)| Part No. 1 100 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
8x2 Clear/Reflective 5x8 40 x 35.4 x 8.2 30.4 x 13.9 No = vel 0~50 73-1106-ND 8.66 6.46 | DMC-50448N-E-AE 
16x4 Neutral/Blue 5x8 87x 60x11 61.8 x 25.2 No = 45:1 0~50 73-1083-ND 36.23 26.83 | DMC-16433N 
16x4 Neutral/Blue 5x8 87 x 60x11 61.8 x 25.2 No _ 4.5:1 0~50 73-1298-NDA NEW! 36.25 26.85 | DMC-16433N-BON 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with LED Backlighting 
16x1 Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 36x15 64.5 x 13 Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1018-ND 23.25 17.24 | DMC-16105NY-LY 
16x1 Yellow/Dark Blue 5x8 80x 36x 15 64.5 x 13 Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1292-NDA NEW! 24.85 18.41 | DMC-16105NY-LY-ANN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 80x 40x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1034-ND« 22.01 16.31 | DMC-16204NY-LY 
16 x2 Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 40x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1294-NDA NEW! 20.05 14.82 | DMC-16204NY-LY-BBN 
16 x2 Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1287-ND 22.01 16.31 | DMC-16205NY-LY-BGN 
16 x2 Yellow/Dark Blue 5x7 + cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1051-ND 26.23 19.43 | DMC-16230NY-LY-AVE 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 + cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1296-NDA NEW! 23.90 17.67 | DMC-16230NY-LY-DQE-EDN 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 8:1 0~50 73-1300-NDA NEW! 33.20 24.59 | DMC-20481NY-LY-AZE-BJN 
Transmissive Character Displays 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 84x 45x 15.1 61x 16 Yellow LED 55 10:1 0~50 73-1293-NDA NEW! 17.91 13.26 | DMC-16202NY-LY-AZE-BJN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1052-ND 25.15 18.59 | DMC-16230NY-LY-BQE-DZ 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1297-NDA NEW! 27.60 20.45 | DMC-16230NY-LY-DZE-EEN 
16x2 Black/White 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 White LED 70 60:1 -20~70 73-1254-NDA 32.79 24.17 | C-51848NFQJ-LW-AAN 
16x2 Black/Green 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 Green LED 70 60:1 -20~70 73-1253-NDA 32.79 24.17 | C-51848NFQJ-LG-ACN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 12:1 0~50 73-1057-ND 23.25 17.23 | DMC-20261NY-LY-AXE 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 12:1 0~50 73-1286-NDA NEW! 22.59 16.74 | DMC-20261NY-LY-CCE-CMN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 5:1 -20~70 73-1299-NDA NEW! 22.59 16.74 | DMC-20261NYJ-CDE-CKN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20~70 73-1291-NDA NEW! 26.09 19.33 | C-51505NFQJ-LW-ALN 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20~70 73-1241-NDA 25.65 19.00 | C-51505NFQJ-LB-AE 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20~70 73-1289-NDA NEW! 25.65 19.00 | C-51505NFQJ-LB-AJN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20~70 73-1242-NDA 25.65 19.00 | C-51505NFQJ-LG-AF 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20~70 73-1290-NDA NEW! 25.66 19.00 | C-51505NFQJ-LG-AKN 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1301-NDA NEW! 33.25 24.63 | DMC-20481NY-LY-BAE-BKN 
20x4 Black/White 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 White LED 70 60:1 -20~70 73-1251-NDA 36.21 26.69 | C-51847NFQJ-LW-AAN 
20x4 Black/Green 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Green LED 70 60:1 -20~70 73-1250-NDA 36.21 26.69 | C-51847NFQJ-LG-ACN 
40x2 Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5 x 15.1 147.5x 11.5 Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1179-ND 41.96 31.08 | DMC-40202NY-LY-AFE 
40x2 Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5 x 15.1 147.5x11.5 Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1302-NDA NEW! 41.93 31.06 | DMC-40202NY-LY-ARE-AZN 
40 x2 Black/White 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 White LED 70 60:1 -20~70 73-1260-NDA 45.71 33.69 | C-51850NFQJ-LW-AAN 
40 x2 Black/Green 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 Green LED 70 60:1 -20~70 73-1259-NDA 45.71 33.69 | C-51850NFQJ-LG-ACN 
40x4 Black/White 5x8 190 x 54x 14.6 147 x 29.5 White LED 70 60:1 -20~70 73-1257-NDA 67.98 64.59 | C-51849NFQJ-LW-AAN 
40x4 Black/Green 5x8 190 x 54x 14.6 147 x 29.5 Green LED 70 60:1 -20~70 73-1256-NDA 102.26 75.35 | C-51849NFQJ-LG-ACN 
40x4 Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54 x 13.6 147 x 29.5 Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1101-ND 86.37 63.99 | DMC-40457NY-LY-B 
40 x4 Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54x 13.6 147 x 29.5 Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1303-NDA NEW! 98.33 72.85 | DMC-40457NY-LY-B-CKN 
Transflective Character Display 

16x2 Winter White/Black 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 LED 40 5:1 -20~70 73-1252-NDOA 28.71 21.16 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 5:1 -20~70 73-1248-NDA 20.73 15.35 | C-51505NFJ-SLW-AC 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 5:1 -20~70 73-1288-NDA NEW! 22.73 16.83 | C-51505NFJ-SLW-AIN 
20x4 Winter White/Black 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 LED 40 5:1 -20~70 73-1249-NDOA 34.56 25.47 | C-51847NFJ-SLW-ADN 
40 x2 Winter White/Black 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 LED 40 §:1 -20~70 73-1258-NDOA 43.62 32.15 | C-51850NFJ-SLW-ADN 
40x4 Winter White/Black 5x8 190 x 54x 14.6 147 x 29.5 LED 40 5:1 -20~70 73-1255-NDOA 99.43 73.27 | C-51848NFJ-SLW-ADN 


+ Luminance measured at backlight surface * Pin to Pin spacing = 2.0mm A RoHS Compliant 0 Highly reflective background 


OLED 
OSRAM Display 


OLED DISPLAY: * Graphics display matrix * Single Color with 1-bit or 4-bit per pixel 
grayscale True emissive technology * 160° viewing angle » Passive matrix driven 
by an industry standard Compatible IC * Fast response, video frame rate capable 
«High contrast * Wide operating temperature range *Thin Profile »* Color: 
Yellow (X = .455; Y = .540) » Lifetime 10,000 hours @ 25°C * Contrast Ratio 100:1 
© Temperature Range: -30°C ~ 7 0°C 


PICTIVA EVALUATION KIT CONTENTS: 


* OLED: OSRAM Pictiva Display Format OLED display module 
Attp://www.pictiva.com/pdf/datasheet-128x64.pdf 


© CD-ROM: Windows compatible OSRAM CD ROM disk 

* PC Board: OSRAM OLED display Evaluation Board 

* Cable: USB Device (A to B) Communications Cable 

Power Supply: Power adapter (9VDC@1A / 85 ~ 260V/AC, 50 ~ 60Hz) 


Display Active Area Module Size Luminance Display Digi-Key Price Each Osram 
Fig. Format Wx H (mm) WxHxD (mm) cd/m? (typ.) Interface Part No. ‘il 10 100 Part No. 

Parallel 475-1122-ND 15.86 12.69 11.50 | OSO96064PK12MYOAO0 

96x64 25.4% 16.9 34,75 x 92.89 x 3.82 100 Serial 475-1123-ND 15.86 1269 11.50 | 0S096064PK12MYOA01 

Parallel 475-1124-ND 20.90 16.72 15.16 | OS128064PK16MYOAO0 

1 128x 64 36.46 x 18.22 47-75 X30.48 x 3.98 100 Serial 475-1125-ND 20.90 1672 ~—*-15.16 | OS128064PK16MYOAO1 

= Bi + if 
128 x 64 22.75 x 11.36 30.0 x 20.0x 1.7 100 ParallevSerial | Alo 1230 ND‘ A NEW! iV ere ee oe ee eM OMOr EID 
2, | Plotiva Evalitatton  Kltscs sates cteatsina oa lta Ss daieeas ines Mass iaudaian Susie nual, ai Gwalneldeseat 475-1121-ND 625.00/1 0E128064PK16MYOA00 
A RoHS Compliant t 1- Bit *Orange 


Panasonic Piezoelectric Transformer 


Designed for back light inverter of LCD displays of portable electronic equipment such as portable PCs where space saving light weight and low power consumption and safety are 
essential. Features: » Thin design and high transfer efficiency (Efficiency 93%) » Lower EMI radiations thanks to the unique piezoelectric inverter system * Ceramic material used 
for safety Recommended Applications: ¢ Back light inverter for LCD * High voltage supply 


EFT-U14ROMO3A: 
Electrical Specifications Test Conditions: 4.0W; Load 95kQ: 
« Resonant Frequency (fr): 53.6kHz +1kHz at the maximum output voltage 
* Voltage step-up Ratio (A): 61 +10% resonant frequency 
¢ Efficiency: 88% minimum at the resonant frequency 
Test Conditions: 1kHz; 1Vrms « Static Input Capacitance: 124nF +15% 


EFT-U16R5MO1A: 
Electrical Specifications:Test Conditions: 6.5W; Load 95kQ: 


Resonant Frequency (fr): 53.6kHz +1kHz at the maximum output voltage 


* Voltage step-up Ratio (A): 61 +10% resonant frequency 
¢ Efficiency: 88% minimum at the resonant frequency 
Test Conditions: 1kHz; 1Vrms « Static Input Capacitance: 188nF +15% 


35.0 


Piezoelectric Ceramic Element 


Input Output 
Power | Voltage Current Voltage Current | Temperature Operating 
Max. Max. Max. Max. Max. Rise Temperature Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (W) (Vpp) (mArms) (V0-p) (mArms) | Maximum | (No Condensation) | Part No. i 10 50 Part No. 35.0 
1 4 55 600 2300 7.0 25° -10°C ~ 60°C P6001-ND 7.60 6.08 5.32 | EFT-U14ROMO3A Piezoelectric Ceramic Element Dim. in mm 
2 6.5 55 800 2500 8.0 30° -10°C ~ 60°C P6002-ND 8.20 6.56 5.74_| EFT-U16R5M01A : 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1915 


AST DKK. DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dim. Mating Mating Mating 
Input Volts 1 Inverter (mm) Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts Digi-Key Price Each TDK 
Volts (V) (mA) | Characteristics | H (Max.)xWxL CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45~6 | 1,500 6 AW, Single 8x 20x 95.5 None Required | None Required 455-1123 455-1124-1 - - 445-1617-ND 27.43 24.82 20.90 | CXA-LO605-VJL 
5~12 900 5 2W, Single 6x 16.5 x87 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - - 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07 | CXA-K0505-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,250 5 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - _ 445-1609-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0308 
10.8 ~ 13.2 | 1,250 5 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - - 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9~19 | 1,300 5 5W, Dual 8 x 30 x 103 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - - 445-1610-ND 35.85 32.44 27.32 | CXA-0326 
8~20 | 1,500) 55 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1626-ND 78.52 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10~15 | 1,500 6 AW, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 =- - 445-1618-ND 23.82 21.56 1815 | CXA-LO612-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,500 6 5W, Dual 8x 30x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1608-ND 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
9.6 ~ 14.4 | 1,500 6 5W, Dual 8x 18x 140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1627-ND 37.77 34.18 28.78 | CXA-M1212-RJL 
9.6 ~ 14.4 | 1,500 6 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1633-ND 44.01 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
9.6~15 | 1,600 6 3W, Single 6x 12x 105.5 WM1727 WM1142CT 445-1613-ND 27.43 24.82 20.90 | CXA-K0612-VSL 
9.6~15 | 1,600 7 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 _ - 445-1620-ND = 28.85 26.11 21.99 | CXA-LO712-VJL 
9.6 ~ 14.4 | 1,800 6 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - - 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-LO612A-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,700 6 8W, Dual 10x 24x 147 WM1725 WM1142CT BHR-04VS-1 455-1124-1 BHR-O4VS-1 | 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52 | CXA-P1212A-WJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,700 6 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1635-ND 45.99 41.61 35.04 | CXA-P1212B-WJL 
10.8 ~ 13.2) 1.6K 8 9W, Dual 8 x 25 x 180 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 =- _ 445-1636-ND 51.72 46.80 39.41 | CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 
5 1,500 5 3.5W, Single | 8x 20.5x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - _ 445-1614-ND 16.44 14.88 12.53 ) CXA-LO505-NJL 
12 1,500 5 3.5W, Single | 8x 20.5x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - _— 445-1615-ND 14.70 13.30 11.20 ) CXA-LO512-NJL 
12 1,500 5 7W, Dual 8 x 20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09 | CXA-P1012-NJL 
24 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 - _ 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-L0524-NJL 
Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 
900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 445-1621-ND 10.27 9.30 7.83 | CXA-L10A 
5 1,200 | 5/10 | 6W,Single/Dual | 16.5 x 29x 56 = 445-1623-ND = 12.27 11.11 9.85 | CXA-M10A-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 os 445-1630-ND 18.42 16.67 14.04 | CXA-P10A-P 
900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x44 = 445-1622-ND 10.50 950 8.00 |) CXA-L10L 
900 | 7/14 9W, Dual 16.5 x 29 x 56 = 445-1637-ND 13.42 1215 10.23 ) CXA-P20L-L 
12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 = 445-1624-ND = 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10L-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x56 = 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10L-P 
1,500 | 7/14 8W, Dual 17x 29x 56 = 445-1628-ND 18.27 16.53 13.92 | CXA-M14L-P 
24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 = 445-1625-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10M-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 = 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10M-P 
Mechanical Dimensions (mm) 
_ COILTRONICS* cc F L Inverter Series L w H 
> a” A 215 | 14.35 | 7.80 1/2 PRI 
COOPERBussmann Transformers, SMT B 206 | 14.35 | 80 1/2 PRI iff High Votage 
Specifications: i 26.0 | 165 | 5.50 
¢ Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Frequency Range: 40-80kHz E 26.0 16.5 7.40 eee 
¢ Supply Current: 30mA ¢ IR Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds max. 
Primary Secondary 
Pout Mechanical DCR Voltage(1) DCR Voltage(1) Digi-Key Price Each Coiltronics 
Watts Dimensions Max. (0) Max. (VRMS) Max. (0) Max. (VRMS) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.5 A 0.212 15 285 1340 513-1118-ND 11.82 10.74 8.00 CTX110657-R 
2.5 B 0.190 13 285 1340 513-1123-ND 12.43 11.29 8.40 CTX210659-R 
4.0 Cc 0.160 15 220 1340 513-1119-ND 12.57 11.42 8.50 CTX210407-R 
6.0 D 0.132 15 176 1340 513-1120-ND 12.57 11.42 8.50 CTX110607-R 
6.0 E 0.132 15 176 1340 513-1122-ND 12.57 11.42 8.50 CTX210607-R 
6.0 E 0.160 20 176 1340 513-1121-ND 12.57 11.42 8.50 CTX210605-R 
Note (1): Continuous RMS Voltage. 
‘e 
JW. Miller SMT, CCFL Inverter Transformers 
MAGNETIC S 
Features: Dim. in mm Primary Secondary 
© Operating Frequency: 60KHz -/+25% 1/2 Primary | \ - - - - 
* Operating Ambient Temperature: 0°C ~ 75°C 2 ‘ 0.61 25 132 1300 70 M8100-NDO 471 3.54 3.14 | PM61300-1-RC 
* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C 1/2 vay j High Voltage 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms 5 Secondary 1.40 0.82 20 175 1300 70 M8101-NDO 471 3.54 3.14 | PM61300-2-RC 
Applications: Feedback 9 | 6 A275 1.10 15 175 1300 70 M1274-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-3 
* LCD flat panel displays 1.10 15 175 1300 70 M8102-NDO 4.32 3.24 2.88 | PM61300-3-RC 
* Notebook / Palmtop computers —— 1.88 13 175 1300 70 M8103-NDO 4.32 3.24 2.88 | PM61300-4-RC 
3 pot veluele (E195 2.34 10.5 290 1300 70 M1276-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-5 
* Retail terminals |+——96 0 —— 
- 2.34 10.5 290 1300 70 M8104-NDO 471 3.54 3.14 | PM61300-5-RC 
RoHS Compliant 


1916 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FKL Cold Cathode 


Fluorescent Lamps 
and Inverters 


COMPONENTS 
CORPORATION 


ound Sy << 


Length 


= 
Cold Cathode Fluorescent Lamp 
Tri-Phosphor-RGB White Lamps Inverters for CCFL and UV Lamps 
Start | Lamp | Lamp Output 
Dia. | Length) Volts | Volts | Curr. | Intensity | Digi-Key Price Each JKL Input | Volts ] Inverter Digi-Key Price Each JKL 
(mm) | (mm) | (V) | (WV) | (mA) | (Cd./m2)| Part No. ‘il 10 50 | Part No. Volts | (V) (mA) Characteristics Part No. 1 10 50 | Part No. 
125 | 700 | 280 | 5 | 38,000 | 289-1145-ND 10.29 9.31 7.84 | BF20125-28B 3.0 | 650 45 289-1062-ND 13.23 11.97 10.08 |BXA-302 
218 | 1700] 740 | 5 | 38,000 | 289-1107-ND 11.34 10.26 8.64 | BF20218-24B 5.0 | 650 4.5 289-1047-ND 1512 13.86 11.97 |BXA-502 
226 | 1730] 745 | 5 | 38,000 | 289-1144-ND 1218 11.02 9.28 | BF20226-24B 5.0 | 700 5.0 Fixed 289-1134-ND 1212 11.11 9.60 |BXA-501 
29 | 228 | 1300] 515 | 5 | 46,000 | 289-1146-ND 1218 11.02 9.28 | CF20228-31B 6.0 |1200 5.0] single output 289-1064-ND 14.95 13.53 11.40 |BXA-503 
“| 277 | 1560] 625 | 5 | 38,000 | 289-1147-ND 1218 11.02 9.28 | CF20277-28B 12.0 | 700 5.5 289-1049-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12553 
292 | 1820] 810 | 5 | 38,000 | 289-1108-ND 1277 11.56 9.73 | BF20292-24B 12.0 | 800 4.0 289-1050-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12576 
305 | 1021] 663 | 6 | 42,000 | 289-1166-NDANEW! 12.98 11.75 9.89 | CF20305-24B 12.0 | 800 4.0 289-1051-ND 15.12 13.86 11.97 |BXA-12577 
325 | 1970| 885 | 5 | 38,000 | 289-1135-ND 12.98 11.75 _9.89 | BF20325-24B 12.0 | 850 5.5 Fixed 289-1048-NDt 21.32 19.29 16.24 | BXA-12529-PS1 
140 | 730 | 340 | 5 | 38,000 | 289-1053-ND 1029. 9.31 7.84 | BF22140-24B bao Hoed fe | Dual Output Bee een aeag. ee ory eel eya oieoa 
2.2 | 160 | 800 | 370 | 5 | 38,000 | 289-1136-ND 10.29 9.31 7.84 | BF22160-24B : a ' : : 
12.0 [1350 6.5 | Fixed Triple Output 289-1155-ND 33.18 30.02 25.28 [BXA-12379 
180 | 1140] 380 | 5 | 38,000 | 289-1148-ND 966 8.74 7.36 | BF22180-28B 0-Ho00 30 SROATIGND teOd 1714 144d BXACTOBOD-SM 
258 | 1700| 720 | 5 | 38,000 | 289-1059-ND 10.29 9.31 __7.84 | BF22258-25B 120 |1000 5.0 989-1117-ND 1393 4197 1008 |BXA-12594-5M 
24 | 437 | 1400| 835 | 5 | 38,000 | 289-1137-ND 1447 13.10 _ 11.03 | BF24438-33B 420 |1000 50 — 289-1156-ND 3108 2812 23.68 |BXA-12563 
61 490 | 195 5 30,000 | 289-1140-ND 10.29 9.31 7.84 | BF2661-24B 12.0 |1000 6.0 Dimming 289-1035-ND 2472 22.25 19.78 |BXA-12564-6M 
180 | 1000) 400 | 5 | 38,000 | 289-1054-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26180-24B 420 |1000 60 Single Output 289-1034-ND 9772 24.95 22.18 |BXA-12562-6M 
188 | 1300] 525 | 5 | 38,000 | 289-1039-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26188-20B 120 |1000 60 289-1036-ND 2576 23.19 20.61 |BXA-12565-6M 
214 | 1450] 620 | 5 | 30,000 | 289-1060-ND 10.29 9.31 7.84 | BF26214-20B 12.0 |1200 5.0 289-1118-ND 27.05 24.48 20.61 | BXA-12598-5M 
230 | 1175] 495 | 5 | 30,000 | 289-1138-ND 1277 11.56 9.73 | BF26230-24B 12.0 |1200 6.2 289-1065-ND§ 14.95 13.53 11.40 |BXA-12617C-6M 
240 | 1250] 505 | 5 | 30,000 | 289-1055-ND 1276 11.55 9.72 | BF26240-24B 12.0 [1000 7.0 289-1120-ND 37.46 33.90 28.55 |BXA-12613-7M 
og | 250 | 1300] 525 | 5 | 30,000 | 289-1056-ND 1276 11.55 9.72 | BF26250-24B 12.0 }1200 6.0 Dimming 289-1063-ND 29.32 26.53 22.34 |BXA-12549-6M 
‘© | 285 | 1500) 725 | 5 | 30,000 | 289-1057-ND 1276 11.55 9.72 | BF26285-20B 12.0 |1500 5.0 Dual Output 289-1026-ND 15.12 13.86 11.97 |BXA-12579 
318 | 1636] 676 | 5 | 34,000 | 289-1109-ND 1277 11.56 9.73 | BF26318-20B 12.0 }1500 5.5 289-1157-ND 33.08 29.93 25.20 |BXA-12630-5.5M 
346 | 1450] 700 | 6 | 36,000 | 289-1149-ND 1277 11.56 9.73 | CF26346-37B 12.0 |1800__7.0 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76 | BXA-12610-7M 
349 | 1715] 730 | 5 | 30,000 | 289-1150-ND 1277 11.56 9.73 | CF26349-28B Accessories 
360 | 1650] 700 | 5 | 38,000 | 289-1139-ND 1298 11.75 9.89 | BF26360-20B Input Conn. Assembly for BXA-12579 ... 289-1037-ND 2.00 = = J BxXC-10605 
499 | 2100] 1000} 6 | 36,000 | 289-1151-ND 1298 11.75 9.89 | CF26499-37B Output Conn. Assembly for BXA-12579... 289-1038-ND 2.50 — __ — [BXC-10569 
600 | 2340 | 1125| 6 | 36,000 | 289-1152-ND 12.98 11.75 _9.89 | CF26600-37B Output Connector Assembly for 
29 | 25 | 400/165 | 5 | 19,000 | 289-1002-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-22B BXA-12553 and BXA-501 ................ 289-1052-ND 2.00 = — | BXC-10566 
25 | 400 465 15 — 1 989-1154-ND 1712 15.49 13.04 | BF325-HG Ie om, sore eB 10874 oe 289-1158-ND 263 2.38 2.00 |BXC-12379/ICON 
275 | 1475] 590 | 5 | 28,000 | 289-1142-ND 1277 11.56 9.73 | BF3275-20B ; 
380 |1975| 790 | 5 | 28.000 | 289-1143-ND 1298 1175 9.89 | BFag0-248 le dacs oes Sucre 289-1159-ND 240 1.90 1.60 | BXC-12379/0CON1 
50 | 500) 195 | 5 | 26,000 (ea eouae ee ee Dual BXA-12379. 0c. ssseveevssecveves 289-1160-ND 3.15 2.85 2.40 | BXC-12379/0CON2 
75 | 525 | 210 | 5 | 28,000 | 289-1058-ND 10.29 9.31 7.84 | BF375-20B 1 
input Conn. Assembly for BXA-12563 ... 289-1161-ND 263 2.38 2.00 |BXC-10546 
86 | 540 | 220) 5 | 28,000 | 289-1004-ND 10.29 9.31 7.84 | BF386-20B Output Conn. Assembly for BXA-12563 289-1162-ND 263 2.38 2.00 |BXC-10567 
100 | 665 | 270 | 5 | 28,000 | 289-1005-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-20B input Connector Assembly for = = : : 
3.0 | 160 } 850 | 345 | 5 | 28,000 | 289-1006-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3160-20B BXA-12630-5.5M .........cscscsceceeeees 289-1163-ND 3.15 2.85 2.40 | BXC-10694 
216 | 1100] 440 | 5 | 28,000 | 289-1040-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3216-20B Output Connector Assembly for 
228 | 1150 | 460 5 28,000 | 289-1007-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3228-21B BXA-12630-5.5M.. 289-1164-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10685 
240 | 1150 | 480 5 28,000 | 289-1141-ND 12.77 11.56 9.73 | BF3240-24B Input Connector for B 289-1066-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10550 
250 | 1200} 520 | 5 | 28,000 | 289-1008-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3250-20B Output Connector for BXA-12549-6M. 289-1067-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10655 
300 | 1350) 665 | 5 | 28,000 | 289-1041-ND 12.76 11.55 9.72 | BF3300-20B Input Connector for BXA-12617C-6M. 289-1068-ND 2.63 2.38 2.00 [BXC-10580 
360 | 1500| 785 | 5 | 28,000 | 289-1042-ND 1276 11.55 _9.72 | BF3360-20B Output Connector for BXA-12617C-6M, 
783 | 900 | 365 | 5 | 16,000 | 289-1043-ND 7029 9.31 7.84 | BF4183-20B BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, 
41 | 418 | 1400] 765 | 5 | 15,000 | 289-1061-ND 13.69 12.39 10.44 | BF4418-20B BXA-12610-7M and BXA-12613-7M 289-1069-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10643 
4.85 | 142 | 800 | 260 5 9,500 | 289-1153-ND 10.29 9.31 7.84 | BF4142-20B Input Connector for BXA-503 .. 289-1070-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10574 
118 | 600 | 305 5 | 7,000 | 289-1009-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5118-20B Putput Connector for a0 aa 289-1071-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10585 
5.6 | 165 | 800 | 400 | 5 | 7.000 | 289-1044-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5165-20B Input Connector for BXA-12592-3M, 
in. ‘ BXA-12598-5M and BXA-12594-5M. .... 289-1121-ND 2.90 2.63 2.21 | BXC-10549 
200 | 850 | 445 | 5 | 7,000 | 289-1010-ND 10.29 9.31 __7.84 | BF5200-20B 
Output Connector for BXA-12594-5M..... 289-1123-ND 2.63 2.38 2.00 [BXC-10689 
700 | 550 | 230] 5 | 6500 | 289-1012-ND 1029 9.31 7.84 | BF6100-20B 
44a | 600 | 24 Input Connector for BXA-12610-7M 
5) 5 | 6500 (eee 10.29 9.31 7-84) BFO144-208 and BXA-12613-7M 289-1124-ND 2.90 2.63 _2.21 | BXC-10630 
150 | 600 | 250} 5 | 6,500 | 289-1013-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6150-20B ara: = = : 
End Cap for 3mm Fluorescent Lamps . 289-1072-ND 53 48 40 | BF3/RC 
5 | 165 | 600 | 265 | 5 | 6,500 | 289-1046-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6165-20B End Cap for 2.2mm and 2.4mm 
| 178 | 650 | 270 | 5 | 6,500 | 289-1014-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6178-20B Fluorescent Lamps 89-1133-ND 53 43.40 | BF2.4/RC 
200 | 680 | 290 | 5 | 6,500 | 289-1015-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6200-20B End Cap for 2.6mm Fluorescent Lamps 289-1165-ND 53 48 40 | BF2.6/RC 
225 | 750 | 340 | 5 | 6,500 | 289-1016-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6225-20B - - 
262 | 850 | 350 | 5 | 6,500 | 289-1017-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6262-20A + Potted inverter § See JST below for Mating Connector 
A RoHS Compliant 
Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 
Narrow Spectrum UltraViolet (UV) Lamps Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL 
Range (d A ’ Part No. 1 10 50 Part No. 
Start | Operating | Watts ange (dc) fale) ae ee 
Dia. | Length | Volts | Volts @ Output | Digi-Key Price Each JKL 10-19 289-1028-ND 12.20 10.98 9.76 | NODL-201 
(mm) | (mm) | (v) (v) smA_ | uW/em2@1" | Part No. 14 10 50 | PartNo. 3.0 ~5.5 19-38 289-1029-ND 12.20 10.98 9.76 | NDL-202 
20-60 289-1132-ND* 13.19 11.94 10.05 | NDL-104LP 
30 | 25 | 350 140 0.70 0.30 289-1018-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-UV1 2543 989-1030-ND 12.20 10.98 9076 | NDL208 
3.0 50 500 195 0.98 0.30 289-1019-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-UV1 3.0~5.5 41-70 289-1031-ND 41.90 10.71 9.52 NDL-204 
3.0 | 100 | 675 270 1.35 0.25 289-1020-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-UV1 50-83 289-1032-ND 11.90 10.71 9.52 | NDL-205 
3.0 | 120 | 865 280 1.35 0.25 289-1021-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3120-UV1 3.0~55 100 - 170 289-1033-ND 11.20 10.08 8.96 | NDL-217 
3.0 | 240 | 950 500 2.50 0.25 289-1022-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3240-UV1 * Low Profile 
90 | 59 | 375 150 0.75 0.15 289-1023-ND 10.29 9.31 7.84 | BF959-UV1/3 
Fluorescent Lam i . JS I oe ee 
Pp BI Contact and Crimp Tool 
Assembly Q — ~. 
Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
Description Part No. 10 100 500 Pricing* Part No. 
Lamp Lamp Lead z - 
Length | Diamet Length Digi-K Price Each JKL 2-3 Pos., 8mm, Crimp Connector 
ries casi rat patned 4 eae oat Style BH Housing ... 455-1123-ND 1.15 9.58 38.30 = BHR-03VS-1 
(mm) (mm) (mm) CL CLO 4-Pos., 4mm, Crimp Connector 
258 92 150 289-1111-ND 19.15 17.33 14.60 BF22258-25B/DK01 Style BH Housing................... 455-1369-ND 1.64 13.67 54.66 - BHR-04VS-1 
100 3.2 150 289-1112-ND 15.44 13.97 11.76 | BF3100-20B/DKO1 Be Nee Phosphor eae 55 abs4 | “gongidionn |‘sBHeAnrte 
160 | 32 150 | 289-1113-ND 15.44. 13.97-—11.76 | BF3160-20B/DK01 Pe ht re ec aes ae dae 
250 3.2 150 289-1114-ND 17:22 15.58 13.12 | BF8250-20B/DK01 COMAGLS oe eceeovrcveseeecoe 455-1125-ND 411.48/1 - YC-670R 
418 44 150 289-1115-ND 20.54 1859 15.65 | BF4418-20B/DK01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1917 


UA Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
Oper. Temperature Range} -10~ 60° 10% 60° Cc 
V VARITRONIX LC Ds Operational Voltage, RMS] 3.0 39-47 | VRMS 
Drive Frequency 30-300 60-300 Hz 
Reflective and Transflective (Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Current Consumption 5 5 nAlmm2 
Features: ¢ Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle Tum-On Time 120 80 ms 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption Turn-Off Time 100 80 ms 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs LED 
Size | No. Of Type No. Of | Spacing (Not Included) Back- Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format (mm) | Digits (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) light Bezel ¢ Part No. i al 10 Part No. 
, = PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 VI-201-DP-RC-S 
xis] 1270 2 2-64 Dip ie eau 45438(2) - PRD180LPW-ND 153-1002-ND* 2.88 2.67 2.39 VI-201-DP-FC-S 
ooo 389 | 3 | 254Dip | 24 | 22.86 ne — | wa 153-1101-ND 4.20 3.89 3.49 | VI-321-DP-RC-S 
a Et : - PRD180LP-ND 153-1005-ND 4.92 4.56 4.09 VI-322-DP-RC-S 
eo. 120: | SME ae ae oe 45438(4) 1 PRD180LP-ND 153-1004-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-322-DP-FC-S 
r | . _ PRD180LP-ND 153-1007-ND 4.92 4.56 4.09 VI-422-DP-RC-S 
B.0:0.0 te70 i eet De a0 ae 45438(4) 1 PRD180LP-ND 153-1006-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-422-DP-FC-S 
<4 a : = PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 VI-502-DP-RC-S 
FL ELE 116 ate 2.54 Dip an ae 45438(5) 1 PRD180LP-ND 153-1008-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-502-DP-FC-S 
a , _ PRD250LP-ND 153-1011-ND 7.46 6.90 6.20 VI-602-DP-RC-S 
BGS Gee. teig 2.54 Dip - ae 45438(6) 2 PRD250LP-ND 153-1010-ND* 7.46 6.90 6.20 VI-602-DP-FC-S 
I ; — PRD36OLP-ND 153-1013-ND 1236 1144 10.26 | VI-804-DP-RC-S 
efoto tito ata a] 1o70"| = 2.54 Dip 68 one 45438(8) 3 PRD360LP-ND 153-1012-ND* 12.36 11.44 10.26 | _VI-804-DP-FC-S 
rors ; = WA 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-RC-S 
LEE METS. | eSMER| ABSEDIDE |. AOL || AOC 45438(4) 2 N/A 153-1014-ND* 1088 10.07 _—=«9.03 | __VI-319-DP-FC-S 
y ; = N/A 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 VI-415-DP-RC-S 
6.6:5.8 IIs 4 eb Dp 2 bal 45438(4) 2 N/A 153-1016-ND* 10.24 9.48 8.50 VI-415-DP-FC-S 
wae ; _ PRD180LP-ND 153-1019-ND 4.92 4.56 4.09 VI-508-DP-RC-S 
660.0.8 PONG obi | EBB | SE |) eee sida. 2 __|_PRD180LP-ND 153-1018-ND* 492 4.56 4.09 | _Vi-508-DP-FC-S 
y E ; — N/A 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 VI-607-DP-RC-S 
B0-0.601.2 Meet 22 264 Dip 0 ae ASASE(6) 3 WA 153-1020-ND* 1494 13.82 12.40 | _VI-G07-DP-FC-S 
oO. : — PRD180LP-ND 153-1023-ND 4.92 4.56 4.09 VI-302-DP-RC-S 
7 16:6.8 Ae(OP | elle 2.54 Dip 40 33.02 45438(4) 1 PRD180LP-ND 153-1022-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-302-DP-FC-S 
oy 0.0. ' _ PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 VI-509-DP-RC-S 
id 16:8:6.8 NO My 2.54 Dip es a 45438(5) 1 PRD180LP-ND 153-1024-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-509-DP-FC-S 
: _ PRD180LP-ND 153-1046-NDt 4.54 4.20 3.77 VIM-404-DP-RC-S-H 
12.70 4 D 20 _ 
ELG.G.E 2640p a 2 PRD180LP-ND 153-1047-NDt* 4.54 4.20 3.77 VIM-404-DP-FC-S-HV| 
ee ; _ PRD180LP-ND 153-1054-NDt 4.38 4.06 3.64 VIM-503-DP-RC-S-HV 
af 10.16 | 41/2 54 Di 15 A ICL7129A 
(6.6.6.8 eon aa? 2 PRD180LP-ND 153-1055-NDt* 4.38 4.06 3.64 VIM-503-DP-FC-S-HV 
a | = , _— PRD360LP-ND 153-1056-NDt 11.30 10.46 9.38 VIM-808-DP-RC-S-HV 
oi f = 12.70 8 54D 42 fl —_ 
B.OS0.Eeo ooo ane Se 3 PRD36OLP-ND 153-1057-NDt* 11.30 10.46 —_-9.38_|__VIM-808-DP-FC-S-HV 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacture index. + Multiplexed Display * Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
LED Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
Backlight LxWxH LE x WE Typical Maximum Part No. 1 5 10 Part No. 
1 565 x 19.5x 3.5 49x 12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
2 75 X 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
3 94x 24x4 84x 19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
LC D M od u les Features: Character Format: 5 x 8 dots All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N KSO066 
Outline Display Area | Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size(mm) | Temperature | Temperature | Voltage Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel $ Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) Part No. 1 a 10 ‘| Part No. 
Standard LCD 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80x 36x11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55x .70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 | MDL-16166-SS-LV 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 xX 65 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1078-ND 13.30 12.31 11.04 | MDL-16265-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x11 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | 1.25x 1.30 -6° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1080-ND 17.20 15.91 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80x 36x11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55x .70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1081-ND 12.16 11.25 10.10 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD25OLPW-ND Bottom 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 .55 Xx 65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 | MDLS-16265-SS-LV-G 
16x4 | N/A Top 87 x 60x10 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 .55 x 55 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1083-ND 29.10 26.92 24.16 |MDLS-16465-SS-LV-G 
20x1 | N/A L. Side 182 x 33.5 x 11 154x 15.3 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1084-ND 33.42 30.92 27.74 | MDLS-20189-SS-LV-G 
20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116 x 37x11 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 .60 x .65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1085-ND 20.88 19.32 17.33 |MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76.0 x 25.2 2.9x4.7 50x 50 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1086-ND 29.20 27.01 24.24 | MDLS-20464-SS-LV-G 
24x2 | PRD360LPW1-ND L. Side 118 x 36x10 93.5 x 15.8 3.2x5.15 .60 x .60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1087-ND 22.96 21.24 19.06 | MDLS-24265-SS-LV-G 
40x2 | N/A L. Side 182 x 33.5x11 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 .55 x 60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1088-ND 37.84 35.01 31.41 | MDLS-40266-SS-LV-G 
40x4 | N/A L. Side 196 x 56x11 154.4x 27.6 | 3.15x5.50 .55 x 60 -10° ~ 60° -20° ~ 70° +5/-5 153-1089-ND 66.24 61.28 54.98 | MDLS-40466-SS-G-HV 
Supertwist LCD Module with LED Backlighting 
8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x15 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | 1.25x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1090-ND* 24.24 22.43 20.12 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36x 14 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55x .70 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1091-ND* 16.66 15.41 13.83 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x2 | PRD25OLPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 xX 65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1092-ND 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16x2 | PRD25OLPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 X 65 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1093-NDt 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x4 | N/A Top 87 x 60x 13 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 .55 x 55 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1094-ND* 34.72 3212 28.82 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | N/A L. Side |182x33.5x14.5] 154x 15.3 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1095-ND* 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116 x 37x14 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 .60 x .65 -§° ~ 50° -20° ~ 0° 5 153-1096-ND* 27.42 25.37 22.76 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 2.9x4.7 50x 50 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1097-ND* 37.48 34.67 31.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
24x2 | PRD360LPW1-ND L. Side 118 x 36x13.4 | 93.5x 15.8 3.2 x5.15 60 x .60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1098-ND* 30.28 28.01 = 25.14 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A L. Side 182 x 33.5x 14 | 154.0x15.8 | 3.15x 5.50 .55 x 60 -§° ~ 50° -20° ~ 60° 5 153-1099-ND 51.28 47.44 42.57 | MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x4 | N/A L. Side 196 x 56 x 14 154.4x 27.6 | 315x630 55 x 60 -10° ~ 60° -20° ~ 70° +5/-5 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 | MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


* The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. 4 Bezels can 
be found under PRD Plastics in the manufacture index. +16 Pin Version 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pin Connections Pi i 
e = in Pin 
ortlakee- Nlacuum Fluorescent Display Modules Ne. | symbol | No. | symbol 
VFD OVER LCD ADVANTAGES: * Power save mode (display off) i yes . PBI 
* Higher Brightness ¢ 4 level brightness control (by code) 2 Vec 9 DB2 
* Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface jo io 3 NC 10 DB3 
* Wider Temperature Range ¢ Wide operating temperature range Q 4 RS 14 DB4 
FEATURES: * 8 user definable fonts FOR LCD 5 RW (WR) | 12 DBS 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight a 00] 6 E (RD) 13 DB6 
* Same mounting locations as LCD ¢ 5mm or 9mm character height 
F 7 DBO 14 DB7 
* +5V single power supply * Color: Blue-Green 
Display Character Outline Dim. Viewing Area Char. Size Dot Size Operating Storage Supply Digi-Key Price Each Noritake 
Format Format WxHxD (mm) WxH (mm) Wx H (mm) WxH (mm) Temp. (°C) Temp. (°C) Volt. (V) | Part No. 1 10 50 Part No. 
16x2 5x7 Dots 80 x 36 x 13.2 51.36 x 11.4 2.46 x 4.76 38 x 56 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1019-ND 55.84 51.66 41.88 CU16025ECPB-W6J 
16x2 5 x 8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19.0 3.85 x 8.0 53 x .89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 § 286-1017-ND 94.76 87.66 71.07 CU16029ECPB-W1J 
20x2 | 5x7CURS 116 x 37x16 70.8 x 11.5 24x54 AXS -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 60.58 56.04 45.44 CU20025ECPB-W1J 
20x2 5x7 Dots 146 x 43x19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 6x .975 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 98.68 91.28 74.01 CU20029ECPB-W1J 
20x4 5x7 Dots 98 x 60 x 17 70.8 x 20.9 24x47 AXS -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1020-ND 94.16 87.10 70.62 CU20045SCPB-W5J 
20x 4 5 x8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.65 x 8.8 57 x .84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1018-ND 146.26 135.30 109.70 CU20049SCPB-W2J 
40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 23x47 38 x.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1021-ND 94.98 87.86 71.24 CU40025SCPB-W6J 
24-x 2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 85.2 x 11.5 24x47 AX -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 68.00 62.90 51.00 CU24025ECPB-W1J 
40x4 5x7 Dots 190 x 54x21 137.35 x 23.16 2.07 x 4.89 .29 x .48 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1039-ND 210.12 194.37 157.59 CU40045SCPB-W1J 
Storage Temperature: -40 ~ 85 °C 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GRAPHICS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT: 

Demonstrate Your Application from Your PC - Easily create text, boxes, lines and freehand drawings: 
* Load the Noritake Software onto your PC * Connect the graphics display to the interface card * Connect the 
power supply to the interface board * Connect the interface card to your parallel port 

Using the Noritake software on your PC: * Download BMP files and illustrate them on the graphics display 
* Enter text * Create boxes, lines and freehand drawings easily 

Noritake Development Kit Includes: * Noritake Graphics Development Software * Power Supply ° Interface 
board from display to PC parallel port (parallel port cable not included - recommend AE1012-ND) 
GUD3000/GUD7000 DEVELOPMENT KIT: 


Kit Includes: * GU3000 or GU7000 VFD module with stand * DC power supply (5V/2A, regulated) »* Cable 
harness for both power supply and signal * CD-ROM for software and related documentation » Notice for 
cautious handling VFD modules * Warranty paper package list 


GUD3000/GUD7000 


Number Number of Dot Pitch Display Area PCB Size Power (v/mA) Operating Digi-Key Price Each Noritake 

Of Dots Characters (mm) WxH (mm) Wx H (mm) (all dots on) Temperature (°C) Part No. 1 10 50 Part No. 

128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1022-ND 132.06 122.16 99.05 GU128X32-800A 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 X 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1046-ND 100.60 93.06 75.45 GU128X32D-7000 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1047-ND 96.00 88.80 72.00 GU128X32D-7002 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1048-ND 95.80 88.62 71.85 GU128X32D-7003 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 GU128X64-800A 
160 x 16 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 ~ 85 286-1025-ND 147.10 136.07 110.33 GU160X16-800A 
160 x 32 4x26 0.635 x 0.635 101.45 x 20.17 154 x 45 5.0/550 -40 ~ 85 286-1026-ND 153.90 142.36 115.43 GU160X32-800A 
192 x 16 2x32 0.75 x 0.75 143.8 x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1024-ND 158.02 146.17 118.52 GU192X16-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/750 -40 ~ 85 286-1027-ND 168.72 156.07 126.54 GU256X32-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/650 -40 ~ 85 286-1013-ND 163.80 151.52 122.85 GU256X32-800 
256 x 64 8x42 0.65 x 0.65 166.3 x 41.50 222 x78 5.0/2000 -20~70 286-1010-ND 309.42 286.22 232.07 GU256X64-372 
256 x 64 8x42 0.65 x 0.65 166.25 x 41.45 230 x 78 5.0/1500 -40 ~ 85 286-1040-ND 245.14 226.76 183.86 GU256X64-900A 
256 x 64 16 x 32* 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 ~70 286-1043-ND 202.00 186.85 151.50 GU256X64D-3900 
112. x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1030-ND 59.80 55.32 44.85 GU112X16G-7000 
112 x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1031-ND 57.00 52.73 42.75 GU112X16G-7002 
112. x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1032-ND 54.20 50.14 40.65 GU112X16G-7003 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1033-ND 64.80 59.94 48.60 GU140X16G-7000 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1034-ND 61.80 57.17 46.35 GU140X16G-7002 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1035-ND 58.80 54.39 44.10 GU140X16G-7003 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1049-ND 105.40 97.50 79.05 GU140X16J-7000 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.7 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1050-ND 100.60 93.06 75.45 GU140X16J-7002 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1051-ND 95.80 88.62 71.85 GU140X16J-7003 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.725 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1036-ND 100.60 93.06 75.45 GU140X32F-7000 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1037-ND 96.00 88.80 72.00 GU140X32F-7002 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1038-ND 91.40 84.55 68.55 GU140X32F-7003 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1052-ND 101.60 93.98 76.20 GU280X16G-7000 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1053-ND 97.00 89.73 72.75 GU280X16G-7002 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1054-ND 92.20 85.29 69.15 GU280X16G-7003 
256 x 64 8x42 0.325 x 0.325 83.08 x 20.68 133 x 38 5.0/430 -40 ~ 85 286-1055-ND 190.00 175.75 142.50 GU256X64C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.325 x 0.325 83.08 x 41.48 131 x 66 5.0/850 -40 ~ 85 286-1056-ND 258.00 238.65 193.50 GU256X128C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.45 x 0.45 115.05 x 57.45 170 x 90 5.0/1200 -40 ~ 85 286-1057-ND 350.00 323.75 262.50 GU256X128D-3900 
256 x 128 16 x 42 0.55 x 0.55 140.65 x 70.25 214x110 5.0/100 -40 ~70 286-1058-ND 422.00 390.35 316.50 GU256X128E-3900 
Graphics Development Kit Without Display... 286-1015-ND 200.00 185.00 150.00 GUD-ND 

Graphics Development Kit for 3000 Series 286-1041-ND 288.72 267.07 216.54 GUD3000 
Graphics Development Kit for 7000 Series .. 286-1042-ND 175.26 162.12 131.45 GUD7000 
Graphics 'Software!On: CD-ROM ss <tsicissesssutchueaatcantecraessbiatinsadaapani sss eoaniihcaantanaanesiesesiuaeantaneseassosceatnaadesweaniease 286-1016-ND 25.00 23.13 18.75 GUCD-1.0 


* Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1919 


Digit Dual Row 
. No. of Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 
Lv} 
LEEK LC Ds Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) Part No. 1 5 10 | Part No. 
gg 21p jo17. | 258° i¢ seer 67-1787-ND 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TR 
7 Se ' ; plea : 67-1798-ND 178 165 1.48 | LoD-S2x1C50TF 
umex Numbering System 
LOD-S401C40TFE-1 ; 67-1788-ND 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TR 
a neue 8. 8a 3 ea eee a 1819 67-1799-ND 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TF 
BiO88 31/2 | 12.70 | 2.54Dip | 40 33.00 67-1789-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/A 
wf i -1790- z 
~Type of Display Liquid Crystal Display -(888 31/2 | 12.70 | 254Dip | 40 33.18 67-1790-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C5OTR/B 
: Operating a Sane Oe S00). " 4 992 | 1.27Dip | 40 24.64 67-1792-ND 296 274 2.46 | LCD-S401C39TR 
emperature = High Temp (-30°C ~ 75° i 
. Model Alphanumeric and Numeric q oc q 4 13.20 | 2.54 Dip 40 32.39 67-1793-ND 4.20 3.89 3.49 | LCD-S401C52TR 
Number 401040 =4 Character x 1 line, 0.40” ——e ‘ 
4x1C45 =4.5 Character x 1 line, 0.45” 4 18.00 |) 2.54 Dip 40 40.01 67-1794-ND 4.54 4.20 3.77 | LCD-S401C71TR 
X- represent 1/2 column pet i i i a a 
Matricand Graphic Model (S544 41/2 | 889 | 254Dip | 40 24.45 67-1795-ND 3.04 2.82 2.53 | LCD-S4X1C35TR 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix ri . 67-1796-ND 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TR 
. Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) . a 6 17.99 2.54 Dip 50 40.14 
5 = Super Twisted Nematic (STN) 803.000. 67-1807-ND 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TF 
. Polarizer R = Reflective 
Mode F = Transflective - Overall Active Typical | Current Works with | Digi-Key Price Each Lumex 
- Display Default = Positive Image (No Letter), or if more Size(mm) | Area (mm) Color | Voltage (mA) LCD PartNo. | Part No. 1 5 10 | PartNo. 
Mode Description Follows Use “-"; N = Negative Image Backlight — RoHS Compliant 
: viewing Fed (No Number) 30.0x20.0 | 240x184 | Green 22 25 67-1798-ND | 67-1952-ND 250 232 2.08 | SSB-CEL2417SUGC 
114.0 x 28.8 | 100.4 x 25.2 Green 4.2 576 67-1807-ND 67-1953-ND 8.64 8.00 7.18 | SSB-COB10025GW 


. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0°C ~ 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LOCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) 6. Polarizer Mode R = Reflective F = Transflective 
7 . Model Dot Matrix and Graphic Model 7. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 
a a u eee Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-"; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows 8. Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1=12 o'clock 
i Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch | Back- 
LCD Graph Ic Built-in Dot Pixels | Dimension (mm) Area (mm) (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
M | Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type | Part No. 1 5 10 Part No. 
od u es EPSON SED1520 122 x 32 84x44x12.70 | 60.50 x 18.50 40 x 45 44x49 LED | 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
’ SAMSUNG $6B0108 128 x 64 93 x 70x 12.7 72x40 48 x 48 52 x 52 LED | 67-1783-ND 47.80 44.22 39.68 LCM-S12864GSF 
Features: « Standard Temperature Version 128 x 64 75 x 52.7 x10 60 x 32.5 40 x 40 43 x 43 LED | 67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 LCM-H12864GSF/H-Y 
TOSHIBA T6963C 240 x 64 180 x 65x 14 133 x 40 9x 49 53 x 53 LED | 67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 LCM-S24064GSF 
240x128 | 144x104 x 15.1 114 x 64 -40 x .40 -45 x 45 LED | 67-1786-ND 117.68 108.86 97.68 LCM-S240128GSF 
1 ° 
Dot Matrix Features: * Standard Temperature Version * All the LCD's listed use a la 
* Standard Pin Connections SAMSUNG controllon Fil 88 
LCD Modules S6a0069 # 
88 
O soosassase0005 of 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout WxHxD (mm) WxH (mm) WxH(mm) | WxH(mm) (°C) (°C) (V) Part No. if 5 10 Part No. 
Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x88 66 x 16 3.07 x 6.56 55 X75 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16x2 Top 80 x 36x88 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 oc. BI) -90°0 ~ 70° 67-1779-ND 9.28 8.59 771 LCM-S01602DTR/A 
tex2 | 5X80 | | side | 85x30x89 séxie | 296x556 | 56x65 | PC~SPC | 200-70" af 67-1780-ND 9.28 859 7-71 | LCM-S01602DTR/C 
16x2 Bottom 66 x 26 x 6.5 52x19 2.46 x 5.56 AG x .66 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x88 66 x 16 3.07 x 6.56 55 X75 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 Bottom 84x 44x88 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 L Side 85 x 30 x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122 x 44x 8.8 99 x 24 4.84 x 9.63 92x 1.16 0°c ~ 50°C -20°C ~ 70°C 50 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 Top 87 x60x8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 .55 Xx 55 . 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 Top 98 x 60 x 8.8 77 X 26.3 2.95 x 4.75 .55 x 55 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 L Side 118 x 36x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 .60 x .65 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x4 L Side 190 x 54x10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50 x 55 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55 %.76 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 Bottom 84x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 L Side 85 x 30x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C 
16x4 Top 87 x60 x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 .55 xX 55 or. BI) 90°C ~ 70° 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
aox2 | 5*8D0tS | i side | tiexa7xt27 | a5xia6 | 32x555 | 60x65 | TO~SUC | 20-70% 67-1762-ND 2058 © 19.04 +~—«17.09_|_LeM-Soz002DsF 
20x4 Top 98 x 60 x 12.7 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x..56 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 L Side 118 x 36 x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 .60 x .65 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 L Side 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 L Side 190 x 54x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 
” ” 7~ 
Color LCD TFT Modules 4.0” and 6.4” Modules eorrs roe 
. . . -— 100.20 156.30~ (active area) 
Take Standard NTSC Composite Video Signals Bi 11220 | a 
These high quality, low profile, 4.0” and 6.4” color LCD TFT modules can be used to view any NTSC composite video source [42.35 __ 39.76_| 
such as the output from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. ot 1, 2546 a 26.30, 
[0] T a ai 
Operating Conditions: * Storage Humidity (Hs): 85% RH 34.04 | a 
* Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, 12VDC typical + Input Signal/NTSC Sync Negative (Composite Video vi : 61.77 10) 
+ Operating Temperature (Top): 0°C ~ 60°C Signal: 1Vp-p/75Q): Vi: 1Vp-p fH: 15.75KHz fV: 60Hz eave 27.73 | 
Storage Temperature (Tst): 4.0" Module: -20°C ~ 80°C __ fe: 3.58MHz il Interface 
6.4” Module: -25°C ~ 80°C. «Power Consumption (Pc): 4.0” Module: 5W, 6.4” lo} lol = J Board 
* Operating Humidity (Ho): 85%RH Module: 7W ——— | 4.0” Module 26.0 
Display Resolution Active Area Dot Pitch ey, 
Size (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight* | Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
40 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 LCM-480234GF-40CG 
6.4 960 234 130.6 97.3 0.136 0.416 340 +5 CCFT 50° 50° 10° 30° 67-1511-ND 497.53 LCM-960234GR-64FC 


* 10,000 hour minimum at Tamb=25°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1920 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


red ign Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The CUB3 is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. Built-in 
debounce circuitry ensures accurate counts up to 100Hz. It can also be used with transistor closures and has a reset 
button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUB3T is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs are triggered 
using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 10-300VAC or DC. Rear 
reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Replaceable N Cell Battery RLC03-ND 30.24 | CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Built-in Lithium Battery... RLCO04-ND 36.72 | CUB3LO00/A 
Alkaline N Cell Battery for RLCO3-ND ... P147-ND 1.08 | AM5X 
CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input. RLC3TR-30-ND 45.36 | CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input.. RLC3TR-31-ND 45.36 | CUB3T310 
CUB3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Inpu RLC3TR-32-ND 45.36 | CUB3T320 
CUB3T Time Indicator, .1 Min. or 6 Sec., 10-300VAC or DC Input. RLC3TR-33-ND 45.36 | CUB3T330 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” (8.89 mm) high 
digits. The LCD read-out is available in Positive Image Reflective, Negative Image 
Transmissive with yellow/green or red LED backlighting. The backlight version requires 
an external 9-28VDC power supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high- 
impact plastic case with a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 
AX/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The CUB7W accepts most 
machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 10-300V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 

Features: 

Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation » Front panel reset or remote 
reset * Connections: Wire clamping screw terminals «Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 mm) x 0.874” (22.2 mm) 
* Low speed count to 30Hz from switch closure or 0.C. transistor; High speed count to 10KHz (CUB7) 


CUB7T 


Features: 

©10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator * 0.35” (8.89mm) 
high digits » Available in either contact or voltage versions « Replaceable internal lithium battery provides up to 6 years 
of uninterrupted operation * Both front panel program and rest buttons are individually enabled »* Connections: Wire 
clamping screw terminals * Front panel and remote reset inputs * NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input. RLC700-ND 51.84 | CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input RLC701-ND 73.44 | CUB70010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, Dry-contact Input. RLC702-ND 73.44 | CUB70020 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input. RLCW70-ND 56.16 | CUB7WO000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, 10-300VAC or DC Inpu RLCW71-ND 77.76 | CUB7W010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, 10-300VAC or DC Input . RLCW72-ND 77.76 | CUB7W020 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input. . RLC7TO-ND 39.19 | CUB7TO00 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input. RLC7T1-ND 39.19 | CUB7T100 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up counters designed 
to be snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless 
elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless 
connections are corrosion-proof, gas-tight interface contacts 
for high reliability. Ultra low power (5V at 15p/A typical) and 
latchable display with automatic leading zero blanking. Ideal 
in applications for register status and usage, maintenance, 
diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of bi-directional 
counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and subtracting. Optional bezel 
mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted applications. 


Red Lion 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SUB CUB I and II 
Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) ................ RLCO1-ND 56.16 
Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit . ...| RLC02-ND 10.80 
Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits. .|RLC1000-ND 23.76 
Display Counter, .35” (8.89mm) High Digits . .|RLC2000-ND 30.24 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND..............0......0.. RLC40-ND 21.60 
SUPER SUB CUB 


DM-OSC-B01/A 
DM-OSC-B02/A 
SCUB-1000 
SCUB-2000 


HWK-40-000/A 


SUPER SUB-CUB Display/Counter Module. 
SUPER SUB-CUB Prototype PCB... 


.|RLC200A-ND 41.04 


a SSCUB200 
-| RLCO8-ND 15.12 


DM-OSC-B03/A 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexibility, from its complete user programming to the 
optional relay output capability. The meter can be programmed as a single or dual counter 
with rate indication capability. As a dual counter, each counter has a separate scale factor 
and decimal point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and decimal 
point read-out in different engineering units. The display can be toggled either manually or 
automatically between the selected displays. The CUBS can be powered from an optional 
Red Lion Micro-Line/Sensor Power Supply (RLC124-ND) which attaches directly to the back 
of the CUB5. The RLC124-ND is powered from 85- 250VAC and provides up to 400mA to 
drive the unit and sensors. 


Features: * 0.46” (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user selectable for 
green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 different count modes, 
including bi-directional and quadrature * Non-volatile EpPROM memory retains all programming parameters and count 
values when power is removed Meters can be fitted with an optional plug-in relay card which can be installed initially 
or at a later date 


Specifications: * Display: 0 ~ 999999 » Over Range Display: “R OLOLOL” »* Maximum Frequency: 20KHz; Minimum 
Frequency: 0.01Hz * Accuracy: +0.01% Operating Temperature: -35°C ~ 85°C »* Connections: Wire clamping screw 
terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from variety of sources; Input B: Logic 
signals only 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display RLC121-ND 99.84 CUB5R000 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Displa RLC122-ND 111.28 CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1A Output. RLC123-ND 26.00 CUBS5RLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply RLC124-ND 40.30 MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach in a small panel mounted or printed 
circuit board (PCB) mounted package. It is designed to operate from a 5VDC power supply. 
It has a 6-digit LCD with 0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal points. In the 
timer mode, a flashing annunciator is supplied to indicate that the signal input of the MDMU 
is active. The displays are available in Positive Image Reflective (black digits, reflective back- 
ground) or Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark background) with red or 
yellow/green backlighting. 


Panel Mount 


-zeo2—| 


45.97- 


Circuit Board Moun 


Counter Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection). A rate multiplier of 0.0001 ~ 1.9999 and a decimal point of 0 through 
0.00000 can be selected using the Program mode. Decimal points may also be set using the 
DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (CNT) and LSC Inputs can be used. (Using 
the Program mode option causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


-osze—| 


-—— 41.91 ——| 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing range increments are 1 msec, 
10 msec, 100 msec, 1 second, 0.1 minute, 1 minute, 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, and hr:min:sec. The Timer Active 
annunciator will flash at a 2Hz rate when the input to the timer is activated. Both the CNT and the LSC inputs can be used. 
The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program mode, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
CNT and the LSC Inputs can be used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED backlighting 
* Counter, timer and tach all in a single unit * Rate multiplier/prescaler from 0.0001 ~ 1.9999 in count and tach modes 
¢ 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered « Panel mount or PCB mount 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount RLCU00-ND 37.80 MDMU0000 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Pane! Mount . RLCU01-ND 48.60 MDMU0010 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Moun’ RLCU02-ND 48.60 MDMU0020 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount... RLCU10-ND 34.56 MDMU0100 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount. RLCU11-ND 45.36 MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount RLCU12-ND 45.36 MDMU0120 
MDM Cable Assembly . . RLC70-ND 12.96 HWK70000 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 

The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for high speed 
counting, with counting rates to 750KHz. Counters are designed to be snapped down onto 
a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless connections are corrosion- 
proof, gas-tight interface contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 


The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, subtract, multiply 
and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 


SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input (with 
debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer modes from 
hours down to .1 minute resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel- 
mounted applications. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
SUB-CUB 2-8A 
8-Digit LCD component up counter RLC2-8A-ND 36.00 | SCUB28A0 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2-8A-ND . 

SUB-CUB D 
8-Digit Bi-directional Module with 6-Digit LCD Display . 
SUB-CUB D Prototype PCB. 


RLC28-ND 23.76 | HWK-28-000/A 


RLCO5-ND 32.40 
RLCO9-ND 15.12 


SCUBD-200/A 
DM-OSC-B04/A 


Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND.............0..00.ee RLC30-ND 10.80 
Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC200A-ND .............. eee RLCS50A-ND 25.92 


HWK-30-000/A 
HWK-50-000/A 


5 Digit Tmer/Counter sic. cccicscccccntcsnoatieheraseecatidanacassaheadiendas RLCO7-ND 31.32 | SCUBT-200/A 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND ..............0 eee RLC30-ND 10.80 | HWK-30-000/A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1921 


red ign Miniature Display D.C. Voltmeter 


Digi-Key Price Each Red Lion 
Description Part No. 1 a Part No. 
Dinanslons MDMV Series: SPECIFICATIONS: « Display: 3-1/2-digit, 0.4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign __ MDMV Series 
, is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the | Panel Mt., Reflective Display RLC000-ND 40.00 39.00 | MDMVO0000 
in fd rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths * Annunciators: | Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display RLC010-ND 52.00 50.70 | MDMV0010 
] aa 5 selectable annunciators, BAT, V, A, ) and m are activated at the appropriate rear terminal * Power | Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 52.00 50.70 | MDMV0020 
Seri Requirements: 4.8VDC ~ 6VDC @ 5mA Maximum «Input Range: 0 to +199.9m VDC *Over-range | PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 36.80 35.88 | MDMV0100 
erles Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of | PC Board Mt.,Yiw/Grn. Backlight Display] RLC110-ND 49.60 48.36 | MDMV0110 
’ -93 (23.62) the three least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second * Common Mode Rejection PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 49.60 48.36 | MDMV0120 
(1.3 (83.02)] Ratio: 70dB * Input Impedance: 1000MOQ » Operating Range: 0°C ~ 60°C MDM Cable Assembly RLC70-ND 12.96 12.64 | HWK70000 
CUB4V Series: SPECIFICATIONS: * LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/ Pi 
Panel ae green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) + 0.6" CUBSY Sores 
Cutout : Fal sli i : \aacairaail . DC Voltmeter RLC4V0-ND 97.50 — | CUB4V000 
“11.68 (42.67) + (15.24mm) high LCD digits * Built-in scaling provided * Auto-zeroing circuit » Selectable decimal DC Voltmeter Yiw,/Grn. Backlight Disp: RLCAV1-ND 407.98 CUB4VO10 
[2.68 (68.07) points * Wire connections made via screw clamp type terminals Fits DIN standard cut-out 2.68” SIS Ea Baten Wiehe. ‘ _ 
eel (68mm) x 1.30” (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel « 9 ~ 28VDC powered DC Voltmeter, Red Backlight Display RLCAV2-ND__ 107.98 — | CUB4V020 
NEW! LD Series Large Display Counters and Timers 
Red Lion's low cost large digit display’s are available in either ‘i jon anid ‘ i 
large 2.25” (57.15mm) red LED digit height or very large 4.0” Descriail sgt isi ay nt bad tee ie rae 
(101.60mm) red LED digit height. Choose either a single | Veserption GlULLos eo EluLte 
outa) Mune: at Sng aT rere {in a | 2.25" (57.15mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC | 12.0 (304.8) 4.0 (101.6) | RLC117-ND 358.80 200400 
control, 85 ~ 250VAC power input and aiccable high or low 4.0” (101.60mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC 20.0 (508.0) 7.875 (200.0) RLC118-ND 504.40 LD400400 
Frequency (0.01 Hz ~ 35KHz) inputs. Perfect for industrial J > 95 (57.15mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC_ | 16.0(406.4) | 4.0(101.6) | RLC119-ND 468.00 LD2TO6PO 
settings such as factory displays, outside displays or long 
a distance displays. 4.0” (101.60mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC 26.0 (660.4) | 7.875 (200.0) | RLC125-ND 660.40 LD4TO6PO 


PAX Lite 
Meters 


Dimensions in inches 


PAX LITE DC Current and Voltmeters - PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments designed for 
tough industrial applications. With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch selectable decimal 
points, these meters offer the ultimate in application flexibility. Two models cover your voltage and current indicator 
needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other variable that can be 
translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired engineering unit. 


SPECIFICATIONS: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz «Input Ranges/Resolution: Selectable by jumper 
connections * Accuracy: * DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 V * DC Current Meters: 199.9 A/199.9 mV, 1.999 
mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1.999 A * Over-Range Indication: on all modes is indicated by blanking 3 least significant 
digits 

RLC105-ND (PAXLIDOO) 
RLC107-ND (PAXLVD00) 


PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter... 
PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter . 


-- $107.12 
$107.12 


PAX LITE 600 VAC Voltage Monitor - The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave rectified 
input signal is calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 4X/IP65 
requirements when properly installed. 

SPECIFICATIONS: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Input Range: 0 ~ GO0VAC maximum « Resolution: 
1VAC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Reading Rate: 400 msec., nominal * Response Time: 1 second 
nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHV00) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Meter.............. 0.00... ccccecee seen eeeeeeeeees $151.84 


PAX LITE 5A AC Current Meter — PAXLIT 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC 
currents. The internal current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external 
current transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, using 
the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using the DIP switch 
selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any application 


SPECIFICATIONS: © Display: 3 1/2-digit, 0.56” (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 1st, 
2nd, or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz » Range: 
0 ~5 Amps AC @ 45 ~ 400 Hz Accuracy: +(0.5% of reading + 5 digits) * Over-Range Indication: indicated by blanking 3 
least significant digits * Maximum Shunt Current: 50 Amps for 1 second; 8 Amps continuous ¢ Operating Temperature: 
0°C ~ 60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digi, LED Meter..................0...:0ceeeeeees $151.84 


PAX LITE Counter - The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide 
variety of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, front 
panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 KHz, while offering an economical solution to any totalizing 
need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, NPN-OC and TTL outputs, as 
well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display any desired unit of measure by simply using 
the programmable scale factor. 


SPECIFICATIONS: * Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by front panel 
keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum » Keypad: 3 
programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel reset button * Count Input: DIP switch 
selectable Filter: Damping capacitor provided for switch contact bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input 
pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count Rate: 25 KHz maximum 


RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter .......... 0.00... .0ccccc ee eeeece eee eee eee eeee $157.04 


PAX LITE Rate Meter - The PAX Lite Rate Meter, Model PAXLR, provides the versatility and flexibility needed to 
accommodate virtually any rate measuring application. The meter has the ability to scale for direct readout in terms of 
the units being measured. Whether a machine produces bottles, cloth, wire or beverage mix, operation is enhanced when 
the rate readout is expressed directly in bottles/minute, feet/minute, gallons/minute or whatever units are needed in plant 
applications. The PAXLR can accommodate magnetic pickups, logic sensors and NPN open collector sensors. The meter 
is programmed through both the front panel buttons and DIP switches. Once the programming is complete, the front panel 
buttons can be disabled by a DIP switch setting. 

SPECIFICATIONS: ¢ Decimal points are programmed by front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 
50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys; Outputs, Magnetic Pickups and 
all standard Red Lion sensors ¢ Input Frequency Range: * Maximum Frequency: 25 KHz * Minimum Frequency: 0.01 Hz 
* Accuracy: +0.01% »* Memory: Nonvolatile E2PROM retains all programmable parameters and display values. 
© Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC103-ND (PAXLR000) PAX LITE Rate, 6-Digit, LED Meter ............... 0000 cece cece e cece ceeee eee eeeeeee $145.60 


PAX LITE Process Time Meter — The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the time 
between a beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT’s display will update inversely in 
relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT time display will 
decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake time through an oven will decrease 
the faster the conveyor runs. The display can be programmed for two operating modes. Operating in the 6 digit mode, 
the PAXLPT can readout in any whole value, such as seconds, minutes or hours. This mode also provides capability 
for decimal points. The 5 digit mode functions as a chronometer, which has a maximum display value of 999-59. This 
formats the display to allow the meter to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 


SPECIFICATIONS: * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum 
« Keypad: 3 programming keys * Input: DIP switch selectable; accepts pulses from a variety of sources including NPN- 
OC, PNP-OC, TTL Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors. * Maximum input voltage: +40 V 
peak, 30 Vrms «Input Frequency Range: * Maximum frequency: 25 KHz * Minimum frequency: 0.05 Hz * Accuracy: 
+0.02% *Memory: Nonvolatile E2PROM retains all programmable parameters. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC104-ND (PAXLPTOO) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter...................000ccceseeeeeeeee ees $215.28 


PAX LITE Current Loop Meter — With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be set 
up for a wide variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter needs 
for readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed for harsh 
industrial environments. 


SPECIFICATIONS: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * Power: AC Power: 85 ~ 250 
VAC, 50/60 HZ, 6 VA * Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300 V working voltage) * Input 
Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 ~ 20 mA input, 105 units/mA @ 10 ~ 50 mA input 
(maximum allowable input current, 170 mA) ¢ Input Resistance: 4 ~ 20 mA - 29.2 0, 10 ~ 50 mA- 11.8.9 © Span: 32 
coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each step providing approximately 8.125 numerical units/mA/step 
sensitivity for 4 ~ 20 mA input and 3.25 units/mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLO0) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Meter ...............000....seeeeeee eens $151.84 


PAX LITE Process Voltage Meter — With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Process Volt Meter can 
be set up for a wide variety of applications. In most plants the PAXLPV can be used for 90 to 95% of Process Volt meter 
needs for readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed for 
harsh industrial environments. 


SPECIFICATIONS: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * AC Power: 85 ~ 250VAC, 
50/60 HZ, 6 VA * Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/Volt) Adjustable from 40 units/volt to 1000 units/volt, 
maximum allowable input voltage, +25 volts DC * Scaling Range: * Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 
DIP switches), each step providing approximately 40 numerical units/volt/step sensitivity. Fine adjust brackets the coarse 
step increments. » Offset: 16 coarse steps (binary progression with 4 DIP switches) with + switch to add or subtract 
offset. Each step adds or subtracts approximately 175 from the numerical display for a total offset range of +2700. Fine 
control brackets the steps. » Linearity: +(0.05% +1 digit) * Reading Rate: 2.5 updated readings / second, nominal 
« Response Time: 1 second to settle for step change * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC113-ND (PAXLPV00) PAX LITE Process Voltage, 3 1/2-Digit, LED Meter ..............0.....00ceeeeeeeee $151.84 


PAX LITE RTD Meter — The Pax Lite RTD Meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into 
temperature readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit or Celsius with 
0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the operator through set-up and 
operation. 


SPECIFICATIONS: * Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz * Controls: Three front panel push buttons for meter set-up; rear 
terminal input for disabling the front panel * Resolution: 0.1 or 1 degree * Range: Decimal Point Dependent 0.1° res: 
-199.9°C ~ 850.0 °C (-199.9°F ~ 999.9 °F); 1° res: -200°C ~ 850 °C (-328°F ~ 1562 °F) » Open/Shorted RTD Detection: 
Display flashes: “OLOL” or “OLUL” * Accuracy: 0.3°C, @ 23°C and 30 minutes warm-up ¢ Reading Rate: 2.5 readings/ 
second «Response Time: 2 seconds to settle for step input (increases with programmable digital filtering) * Low 
Frequency Noise Rejection: * Normal Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by programmable digital 
filtering) * Common Mode Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. * Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C 


RLC115-ND (PAXLRTO0) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter............ 0.000... ccecccceeeeeeceeeeeeeeeee nes $189.28 


PAX LITE Thermocouple Meter — The Pax Lite Thermocouple Meter accepts inputs from standard thermocouples and 
precisely linearizes them. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. The unit automatically 
compensates for cold junction, NBS linearity and the meter’s zero and span. The meter features a readout choice of 
either Fahrenheit or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid 
the operator through set-up and operation. With a few simple steps the unit can be used as a millivolt meter by selecting 
“UOLE” for thermocouple type. 


SPECIFICATIONS: * Overrange/Underrange Input: Flashing “OLOL” or “OLUL” * Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz, 6 VA 
Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300 V working voltage) * Controls: Three front panel push 
buttons for meter set-up; rear terminal input for disabling the front panel * Thermocouple Types: T, E, J, K, R, S, B, N or 
mV scale * Resolution: 1 degree for all types, or 0.1 degree for T, E, J, K and N only 


RLC116-ND (PAXLTC00) PAX LITE Thermocouple, 4-Digit, LED Meter ................0...e.ccceecee ee eeeeeee $189.28 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1922 (to63) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


. Bezel material is polystyrene plastic 5 5 a 
ast ] cs Bezel Ss * Recommended panel thickness for mounting | Snap-Fit Bezel Lens\Filter Lo-Profile 


snap-fit bezel is 8.13mm ~ 3.18mm (Lenses must peo, Polycarbonate/ABS 
be ordered on ” with Non-Removable 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel separately.) > . . Snap-on Lens 
Part No. A B Height Width ~ * ‘plastic (requires adhesive 
PRD180B-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 / strips) 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 
PRD360B-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 


+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 


Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Description Part No. if 10 100 Part No. 
Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic . PRD180B-ND 1.71 1.43 1.14 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plasti PRD250B-ND 2.10 1.75 1.40 | 6102010 45.72mm Bezel with Clear Lens .................. PRD180LP-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic . PRD360B-ND 2.46 2.05 1.64 | 6103010 45.72mm Bezel and Clear Lens with 


25.40mm x 22.23mm Window .. PRD180LPW-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301020 


For Use With LCDs 


63.50mm Bezel with Clear Lens ... PRD250LP-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302010 
Clear Lens for 45.72mm Bezel...................- PRD180C-ND 1.53 1.28 1.02 6201010 - - 
Clear Lens for 63.50mm Bezel PRD250C-ND ual 1.43 1.14 6202010 68:20mm Bezel with. Clear Lens with 
SEE ee en aR TERETE 60.96mm x 16.00mm Window ........+ssse00 PRD25OLPW-ND 3.81 «3.18 2.54 _| 6302020 
Clear Lens for 91.44mm Bezel..................6 PRD360C-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203010 - F 
63.50mm Bezel with Clear Lens with 
For Use With LEDs 65.41mm x 13.79mm Window ..............-+- PRD250LPW1-ND 3.81 3.18 ~——2.54_| 6302030 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel... . | PRD180S-ND 1.53 1.28 1.02) 6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens ...............006. PRD360LP-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303010 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel... . | PRD250S-ND 171 1.43 1.14 | 6202020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel.................. PRD360S-ND 1.92 1.60 1.28 6203020 83.01mm x 18.59mm Window.................. PRD360LPW-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303020 
Red Lens for 45.72mm Bezel.. PRD180R-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201030 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 63.50mm Bezel.. z PRD250R-ND 1.71 1.43 1.14 6202030 93.35mm x 15.80mm Window.................. PRD360LPW1-ND = 4.35 3.63 2.90 | 6303030 
Red Lens for 91.44mm Bezel..................0. PRD360R-ND 1.92 1.60 1.28 6203030 Lo-Profile For LEDs * 
Green Lens for 45.72mm Bezel. . PRD180G-ND 1.53 1.28 1.02 6201040 45.72mm Bezel with Smoke Lens PRD180LPS-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301040 


PRD180LPR-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301050 
PRD180LPG-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301060 
PRD250LPS-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302040 
PRD250LPR-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302050 


Green Lens for 63.50mm Bezel.. PRD250G-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202040 45.72mm Bezel with Red Lens .. 


Green Lens for 91.44mm Bezel................... PRD360G-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203040 45.72mm Bezel with Green Lens ... 
63.50mm Bezel with Smoke Lens 


63.50mm Bezel with Red Lens .. 


Masked Lenses 


25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm..... PRD180W-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201050 63.50mm Bezel with Green Lens ... PRD250LPG-ND 3.81 348 254 | 6302060 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm..... PRD250W-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202050 91.44mm Bezel with Smoke Lens .. PRD360LPS-ND 4.35 3.63 290 | 6303040 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm. PRD250W1-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202060 91.44mm Bezel with Red Lens .. PRD360LPR-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303050 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm..... PRD360W-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203050 91.44mm Bezel with Green Lens ... .. | PRD360LPG-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303060 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm..... PRD360W1-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203060 Accessories 

Adhesive Strips 2/Pad .............-.0000s00seeeees PRDAS-ND 31 30 .28 | 6000010 


* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


Jewell MODUTEC -——— 60.9 —___+ — | 
Big - Little a 
Digital Panel Meters 


PICT 


BL Series Specifications: Performance: Standard Analog Inputs: 
Display: * Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg+1 Full Scale Range: Choice +200mV, +2V, or +20V (Special ranges and engineering 
* Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) count) with 9V power 2.5 per second units available) 
* Digit Height: 0.5” (12.7mm) * Conversion Rate: 2.5 per second Configuration: True differential input and references 
* Polarity: Automatic (-) displayed * Common Mode Voltage Range: + 1V maximum « Ratiometric Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, -400, 
* Decimal Point: Three positions, external selection © Common Mode Rejection: > 86db -430, -500, -530, -600, and -630 
* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 * Zero Adjust: Automatic * Protection: 250VDC or 150V RMS continuous 300V intermittent maximum 
Low battery: “Low Bat” indicator for <7.2V (9V power only) * Tempco: 100PPM/°C typical * Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum « All backlighting power is + SVDC 
DPM Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1002-ND 86.94 84.77 82.60 BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1003-ND 86.94 84.77 82.60 BL-530301-01-U 
Negative Red Backlit Window +5VDC 0- 2VDC 180-1004-ND 83.36 81.28 79.20 BL-500302-01-U 
9 Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1005-ND 83.36 81.28 79.20 BL-500301-01-U 
Window gvDC 0-2VDC 180-1006-ND 83.36 81.28 79.20 BL-500102-01-U 
Window gvDC 0 - 200mVDC 180-1007-ND 83.36 81.28 79.20 BL-500101-01-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1008-ND 80.96 78.94 76.92 BL-400302-01-U 
, " Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1009-ND 80.96 78.94 76.92 BL-400301-01-U 
Neganiveltareen Back Window gvpC 0- 2VDC 180-1010-ND 80.96 78.94 76.92 BL-400102-01-U 
Window gvDC 0 - 200mVDC 180-1011-ND 80.96 78.94 76.92 BL-400101-01-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1012-ND 80.96 78.94 76.92 BL-330302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1013-ND 80.96 78.94 76.92 BL-330301-01-U 
Re ‘ Window +5VDC 0- 2VDC 180-1014-ND 77.40 75.47 73.53 BL-300302-01-U 
Posiive:ereen Hackl Window +5VDC 0- 200mVDC 180-1015-ND 77.40 75.47 73.53 BL-300301-01-U 
Window gVvDC 0-2VDC 180-1016-ND 77.40 75.47 73.53 BL-300102-01-U 
Window gvDC 0 - 200mVDC 180-1017-ND 77.40 75.47 73.53 BL-300101-01-U 
Bezel +5VDC 0- 20VDC 180-1021-ND 65.60 63.96 62.32 BL-130303-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1022-ND 58.40 56.94 55.48 BL-130302-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1023-ND 65.60 63.96 62.32 BL-130301-U 
fF Window +5VDC 0- 20VDC 180-1024-ND 62.02 60.47 58.92 BL-100303-U 
stanaty Relieve £00 Window +5VDC 0- 2VDC 180-1025-ND 62.02 60.47 58.92 BL-100302-U 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1026-ND 62.02 60.47 58.92 BL-100301-U 
Window gvDC 0-2VDC 180-1027-ND 62.02 60.47 58.92 BL-100102-U 
Window gvDC 0 - 200mVDC 180-1028-ND 62.02 60.47 58.92 BL-100101-U 
Fig. 2 — Flat Pack 
Window +5VDC 20VDC 180-1018-ND 64.72 53.36 51.99 BL-176303-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 2vDC 180-1019-ND 64.72 53.36 51.99 BL-176302-U 
Window +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 64.72 53.36 51.99 BL-176301-U 
Bezel Kit - — = 180-1001-ND 6.38 6.22 6.07 176-BK-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1923 


Jewell 


linstruments| 


MODUTEG 


2000 Series 


Industrial Digital Panel Instruments 


Specifications: Performance: ¢ Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Rejection: >100db 50Hz-60Hz * Tempco: +200PPM/"C typical except thermocouple inputs which are .1°/ 


degree zero tempco for selectable process ranges is only + .2 count/°C 
~ 140°F (-20°C ~ 60°C) * Storage Range: -22°F 


* Operating Range: -4°F 


* Normal Mode Rejection: >40db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes Environment: 
~ 150°F (-30°C ~ 70°C) Power Options: * 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA * 230V +10%, -15% 50Hz ~ 


400Hz at 2VA Backlighting Options: « Positive Green (Green Background, Black Characters) * Negative Red (Black Background, Red Characters) FCC Compliance: * Complies with the 
class B limits of FCC rules and regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated emissions. » Except isolated DC powered which is => 80db 50Hz-60Hz 


Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 5) 10 Part No. 
TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS 
Neg. Red Backlit 115 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 216.96 211.54 206.12 2353-1026-10-U 
Neg. Red Backlit 200.0VAC 115 or 230VAC 180-1037-ND 216.96 211.54 206.12 2353-1024-10-U 
UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
Neg. Red Backlit 445VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 415VAC 180-1038-ND 187.46 182.78 178.09 2153-3419-04-U 
Neg. Red Backlit 10VDC scaled 0/10.00VDC 180-1039-ND 187.46 182.78 178.09 2153-3406-04-U 
1/8 DIN 

Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3480-04-U 
Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3470-04-U 
Neg. Red Backlit 0 - 50AAC/ Avg 180-1042-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3439-04-U 
Neg. Red Backlit 415VAC 80 - 260VAC Avg 415VAC 180-1043-ND 122.52 119.46 116.40 2053-3429-04-U 
Pos. Green Backlit 0- 200VDC 180-1044-ND 122.52 119.46 116.40 2033-3404-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 20VDC 180-1045-ND 122.52 119.46 116.40 2033-3403-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 122.52 119.46 116.40 2033-3402-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 122.52 119.46 116.40 2033-3401-04-U 
Non Backlit Loop Power 4-20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 156.22 152.32 148.41 2013-3019-00-U 


+ Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. 


tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


Analog Panel Meters 


The PB Series was designed to meet the expressed need of many customers for meters with a hard-hitting, big-dial-area “industrial” look. 


PB Series - Square S Series - Rectangular 


t+—— 3.56 (94.0) 


nity, 


AC Vols 


MPERES 


Resistance Digi-Key Price Each Modutec 
Description Type Range (Q) Part No. 1 ey 10 Part No. 
AC Ammeters Rectangular 0 - 100AAC. 0.022 180-1063-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AACX-100-U 
AC Ammeters Trans. Rated Square 0 - 100AAC. 0.022 180-1080-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AACX-100-U 
DC Voltmeters - Taut band, moving coil: Zero left. AC Ammeters - Iron vane: Self-contained, 60Hz nominal input (50-400Hz range). transformer rated, 0-5A. 
Frequency Digi-Key Price Each Modutec 
Type Range Input V Accuracy Part No. 1 B) 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
Rectangular 45-65Hz 420VAC +.6Hz 180-1068-ND 193.56 188.73 183.89 R3S-FRQ-55/120-20-U 
45-55Hz +.3Hz 180-1069-ND 193.56 188.73 183.89 R3S-FRQ-50/120-10-U 
45-55Hz +.3Hz 180-1086-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
Square 120VAC 
55-65Hz +.3Hz 180-1087-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FRQ-60/120-10-U 
Mini t r Specifications: Display: + Digits: 3 1/2 digits (1999) * Digit Height: 0.3” (7.6mm) * Decimal Point: 3 positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD « Polarity: 
a u e Automatic (-) displayed * Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: ¢ Full Scale Range: + 2V or + 200m VDC = Input Resistance: + 100MQ. 


* Overvoltage Protection: 100VDC or peak AC conditions 

Performance: * Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: > 86db 50Hz-60Hz ¢ Zero Adjust: Automatic »* Conversion Rate: 2.5 Per Second 
* Tempco: 100 PPM/°C 

Environment: ¢ Operating Range: -0°C ~ 60°C * Storage Range: -20°C ~ 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C ~ 80°C * Storage Range: -40°C ~ 
85°C Power Options: ¢ + 5VDC and -5VDC + 10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 ~ 12VDC isolated @ 150UADC) “Note 1: For the battery powered DPM, the input must either be 
fully isolated from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery 


Backlit 
1000 Series 


terminal.” 
Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting | Terminals DPM Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window Uncased +5 & -5VDC 0 - 200mVDC 180-1049-ND 56.26 54.86 53.45 1060-0201-U 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 - 20mADC 180-1051-ND 155.00 151.13 147.25 1060-0019-U 


1924 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRONM, ow Cost ON-Delay Timers | Solid State Timers 
° Series H3JA — Analog Series H3CA — Digital Bar Graph 


Features: *DPDT contact Form ° Fits standard 8-pin sockets ¢ Ideal Features: * A simple programmable timer to setup and read with presetable 
replacement for time relays * LED power-ON indictor * ON-delay only thumb wheel switches for time and mode selection. Also features a simple 


Ri : 4 - time-remaining LCD bargraph and LCD status indicator for easy viewing 
Specifications: ° Supply Voltage: 100/110/1 20VAC * Operating Voltage: 85 ~ * 8 field-selectable operation modes * Operations include: ON-delay, Repeat- 
110% of rated voltage * Timing Functions: ON-delay * Control Output, DPDT: cycle, Signal Interval/OFF-delay, Singal-OFF delay (| and Il), Interval, Cycle 
maximum load - 5A, 125/250VAC (resistive load), minimum load - 100mA, and Signal ON-delay/OFF-delay * Universal AC/DC supply voltage selectable 
5VDC * Repeat accuracy: +2% maximum * Indicators: Power ON (LED) * Op- 


no-voltage start, reset, gate and check inputs expand capabilities. 
erating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) »* Variation due to voltage 


change: +2% maximum * Variation due to temperature change: +5% maximum Digi-Key Price Each Omron 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum «¢ Electrical Service Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings AiG Timer, .1 Sec. to 9.99 Khrs., 11 Pin Octal 72359-ND 105.24 97.44 90.95 | H3CA-A 
Digi-Key Price Each Divan Timer, -1 Sec. to 9.99 Khrs., 8 Pin Octal Z2377-ND 102.42 94.83 88.51 | H3CA-8-AC100/110/120 
Descrintian Part No. 1 5 50. | Part No. Timer, ON-Delay Only, 8 Pin Octal 22378-ND 103.36 95.70 89.32 _ | H3CA-8H-AC 100110120 
Delay Timer, 120VAC, 1-10 Second, DPDT Z1646-ND 40.87 37.85 35.33) H3JA-8C-AC100-120 10S 
Delay Timer, 120VAC, 0-30 Second, DPDT 22389-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012030S ry 
Delay Timer, 120VAC, 0-1 Minute, DPDT 22391-ND 40.87 37.85 35.33) H3JA-8C-AC10012060S Relay Ti mers Series H5CX — Digital 
Delay Timer, 120VAC, 0-10 Minute, DPDT 22388-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012010M 
Delay Timer, 120VAC, 0-60 Minute, DPDT 22390-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012060M Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-LB Series Z883-ND 10.28 9.25 = 8.22| P3G-08 * High-visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm high characters 
Panel Mount Adapter for H3JA Series 7886-ND 5.53 4.98  4.42| Y92F-31 and built-in backlight »* Precision control possible to 0.001 second »¢ 10- 
DIN-Rail Mount Socket for H3JA Series 22368-ND 742 6.87 6.42) PFO85-A year battery back-up * Selectable elapsed time (UP) and time remaining 
(DOWN) display * Timing functions: 11 selectable, including ON-delay, 
repeat cycle, OFF delay, interval, and one-shot * Contact Type: SPDT relay AA 
* 11-Field selectable timing modes for a wide variety of applications * Twin- * g ce 


Low Cost Selectable Timers 
Series H3YN — Analog 


Features: * DPDT and 4PDT control output »* Improved miniature timer 
relay that operates in 4 selectable modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, 
ON-Start (selectable by dip switches) * Independent Power-ON and Time- 
Up indicators show relay status instantly * Control Outputs: DPDT: 5A 
at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 250VAC, resistive load » Repeat 
Accuracy: +1% FS maximum « Setting Error: +10%+50ms FS maximum 


timer function included in one unit to meet a wide range of cyclic control applications »* Programmable 
display color to alert any output status change ° All parameters can be set via front membrane keys or DIP 
switches 

Specifications: * Supply voltage: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating Voltage: 85%—110% of rated voltage 
* Relay Control Output: Maximum load - 5A, 250VAC; Minimum load - 10mA, 5VDC * Repeat Accuracy: 
Power start +0.01%, Signal start - +0.005% »* Memory Function: Retains preset values for 10 years at 25°C 
* Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) »* Mechanical Service Life: 10 million operations 
minimum ° Electrical Service Life: 100,000 operations minimum at 5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1) 


* Operating Temperature: -10°C ~ 50°C * Mechanical Service Life: 10,000,000 operations minimum Digi-Key Price Each Omron 
* Electrical Service Life: DPDT: 500,000 operations minimum; 4PDT: 200,000 operations minimum For Description Part No. 1 25 Part No. 
mounting socket, use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT). Digital Timer, w/Backlight Time, 8-Pin Octal 71644-ND 115.57 107.01 | HSCX-L8-AC100-240 
— - Digital Timer, 8-Pin Octal, 12-24 VDC/AC 22370-ND 115.57 107.01 | HSCX-L8D-AC24DC1224 
a Digi-Key Price Each Omron Digital Timer, w/Backlight, Screw Terminal 71645-ND 135.30 125.28] HSCX-A-AC100-240 
Description : Part No. 1 25 50_| Part No. Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC 22371-ND 135.30 125.28 | HSCX-AD-AC24DC12-24 
Relay Timer Analog 0-10 Minute DPDT Z1134-ND 41.34 38.28 35.73 | HBYN-2 AC100-120 Digital Timer, 11-Pin Octal, 120/240VAC 72369-ND 133.42 123.54) HSCX-A11-AC100-240 
Relay Timer Analog 0-10 Hours DPDT ZI135-ND 41.34 38.28 35.73 |_HSYN-21 AC100-120 Digital Timer, 11-Pin Octal, 12-24VDC/AC 22405-ND 133.42 123.54 | HSCX-A11D AC24/DC12-24| 
Relay Timer Analog 0-10 Minute 4PDT Z1136-ND = 42.28 39.15 36.54 | H8YN-4 AC100-120 Digital Timer, Screw Terminal, 120-240VAC 22372-ND 135.30 125.28 | H5CX-AS-AC100-240 
Relay Timer Analog 0-10 Hours 4PDT ZU37-ND 42.28 39.15 36.54 | H3YN-41 AC100-120 Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC 22373-ND 135.30 125.28 | H5CX-ASD-AC24/DC12-24 
Digital Twin Timer, Screw Term., 12-24VDC/AC |  22408-ND 160.67 148.77 | HSCX-BWSD 
a Panel Mount Adapter for H3CR/H5CX-L8 Series Z885-ND 10.30 9.27 | Y92F-30 
Ultra Com pact Timers 8-Pin Relay Socket for H3JA/HSCX-L8 Series 7883-ND 10.28 9.25 | P3G-08 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 8 Octal Z2407-ND 6.77 6.27 | P2CF-08 


Series H3RN — Analog 


Features: * Multiple operating modes, DIP switch selectable, ON-delay, 
Interval, Repeat cycle ON-Start/OFF-Start * Standard multiple time 
ranges: Short range (0.15 to 10 minutes) Long range (0.1 minute to 10 
hours) ¢ Pin configuration compatible with G2R-IS 


Count Totalizer 


Omron's self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1KHz 


ar = input for high speed, no chatter input signals or 30/20Hz inputs for rela’ 
Siey Digi-Key Price Each Omron and switch (high chatter) inputs. Operating mode: up ee . Bieplays 
Description Part No. 1 25 50__| Part No. LCD Digital, 0.2 in. high. New Black case. Replaceable battery. 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Min., 24 VAC | Z2397-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-1-AC24 Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Min., 24 VDC | Z2398-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-1-DC24 battery) * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC/VDC +10%, 50/60Hz, or WE ce 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Hrs., 24 VAC | Z2399-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-11-AC24 6 ~ 240VDC +10% at “High” (logic) level, 0 ~ 2.4VAC +10%, 50/60 Hz, 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0-10 Hrs., 24 VDC | Z2400-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-11-DC24 or 0 ~ 2VDC at “Low” (logic) level * DC Voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” (logic) level, 0 to 2VDC at “Low” 


(logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10kQ maximum « Reset Time: 20ms reset 
signal. ¢ Instruction Sheet Included. 


Solid State Relay Timers 


No. of} Typeof | Counting} Term. | Reset Digi-Key Price Each Omron 
a Digits Input Speed | Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
Series H3CR — Analog 8 | No-Voltage | 30/1 kHz| Screw | Electrical! _Z861-ND 4792 44.37 41.42 | H7EC-B 
= . DC Voltage | 30/1 kHz} Screw | Electrical] Z865-ND 49.80 46.11 43.04 | H7EC-NV-B 
Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 8 ‘ 
* Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built- AC/DC Volt.| 20Hz | Screw | Electrical} Z867-ND 48.62 45.03 42.03 | H7EC-FBV 
in DPDT relay switches when timing cycle is complete. Wide input voltage g | DC Voltage} a4KH7| screw |e”) 74444-np* 58.49 54.16 50.55 | H7EC-NV-BH 
ranges from 100 ~ 240VAC or choose 24 ~ 48VAC/12 ~ 48VDC * Three —| Input __ __| Manual 
external signal inputs for remote control of the timer. * Timing Functions: sAMG CE Optional WW Terminal Set (2 Terminal/Pkg.) 22428-ND 2.07 1.92 1.80_| Y928-37-ND 
ON-delay, Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval. *Backlight 24VDC 
Specifications: * Supply Voltage: 100 ~ 240VAC, or 24 ~ 48VAC/12 ~ 48DC * Operating Voltage: 85% — 
110% of rated supply voltage * Control Output: Type - DPDT relay, Maximum load - 5A, 250VAC, minimum z : 
load - 10mA, 5VDC * Repeat Accuracy: +0.3% full scale maximum, except in 1.2 range +0.3%, +10ms. Ti me Total izer 
Digi-Key Price Each =| Omron Omron’s self-powered time totalizer displays cumulative time by 
Description Part No. 1 25 | Part No. counting the output signals received from a sensor. When the proper 
Relay Timer, 120/240VAC, 11-Pin Octal DPDT 7876-ND 58.49 54.16 [H3CRAAC100240DC100125 ea nee aiole a aeee eae Binal 
Relay Timer, 24VDC/AC, 11-Pin Octal DPDT Z997-ND 56.38 52.20 | H3CRAAC24-48/DC12-48 Switch to prevent front resetting. New black case. Replaceable battery. 
Relay Timer, 120/240 VAC, 8-Pin Octal Z2379-ND 58.50 54.17 | H3CR-A8-AC100240/DC100125 Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
Relay Timer, 24VDC/VAC, 8-Pin Octal Z2380-ND 58.50 54.17 | H3CR-A8-AC24-48/D012-48 battery) * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC, or 6 ~ 240VDC at 
Relay Timer, 24 VDC/VAC, 8-Pin Octal 22381-ND 61.32 56.78 | H3CR-A8E-AC/DC24-48 “High” (logic) level, 0 ~ 1.5VAC, or 0 ~ 2VDC at “Low” (logic) level. DC 
Repeat Timer, 0-30 hrs. 120-240VAC 72366-ND 67.18 62.21 |H3CR-F-AC100-240 voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” (logic) level, 0 ~ 2VDC at “Low’ (logic) level. No-voltage — Maximum 
Repeat Timer, 0-30 hrs., 120-240VAC, 8-Oct. 72383-ND 64.83 60.03 H3CR-F8-AC100-240 short-circuit impedance: 10kO maximum Short-circuit residual voltage: 0.5V maximum. Minimum open 
: impedance: 500kQ minimum « Reset Time: 20 ms reset signal. * Terminal: Screw type « Instruction sheet 
Repeat Timer, 0-300 hrs., 120VAC, 8-Octal 72384-ND 67.18 62.21 | H3CR-F8-300-AC100240 incladed 
Repeat Timer, 0-300 hrs., 120-240VAC Z2358-ND 67.18 62.21 | H3CR-FN-AC100-240 - — - 
Repeat Timer, 0-30 hrs., 120VAC, 8-Octal 72385-ND 67.18 62.21 H3CR-F8N-AC100240 Type of Time Digi-Key Price Each Omron 
Off-Delay Timer, 0-120 min., 120 VAG 72386-ND 64.83 60.03 | H3CR-H8L-AC100-120M 5 ee F ame x fetus 7 oe ais a ; aon aes 
Off-Delay Timer, 0-120 sec., 120VAC 72387-ND 64.83 60.03 |H3CR-HBL-AC100-120S ony oltage Z BY) eee é : ; ; 5 
Hard! Plastic Cle: Gaver far 44ainm Timers 20367-ND 6.67 6.18 |Y92A-48B DC Voltage only | 0~999999.9h | w/o Backlight 2872-ND 58.49 54.16 50.55 | H7ET-BV 
. i ‘ : AC/DC Voltage | 0 ~ 999h59m59s | w/o Backlight 2874-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV1 
Track Mount Relay Socket for H3GR Series 2884-ND 12.33 11.10) P2CF-11 AC/DC Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight |  2875-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV 
Protective Panel Cover,-Black For H3CR 2929-ND 4.04 3.75 /Y92P-48GB DC Voltage Input}  9999h59.9m | w/o Backlight 71149-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ET-NV1-B 
Chassis Mount 11 Pin Octal Socket 22250-ND 11.37 10.24 | P3GA-11 DC Voltage Input} 999h59m59s_—_| with Backlight Z1150-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ET-NV1-BH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toes) 1925 


OMRON. 


Tachometer Counters AL GE Ce 


Omron’s self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. Select- 
able multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing gasket 
and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 digits. 


Max. Counting 24 VDC Type of Digi-Key Price Each Omron 
Speed Backlight Input Part No. 1 25 50 Part No. 
1kHz - No Voltage Z1145-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-N-B 
1kHz _ DC Voltage Z1146-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-NV-B 
1kHz Yes DC Voltage Z1147-ND 69.53 64.38 60.09 | H7ER-NV-BH 
Counter 63mm =~ 
A a a 38mm 
ccessories Horizontal Vertical So i’ 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No 
Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series Z998-ND 3.29 3.05 Y92F-75 
Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 3.29 3.05 Y92F-76 


H3DE Relay Timers DIN Rail 


Features: ¢ Slim design for track mounting * Wide AC/DC power supply range 
(24 to 230VAC/DC) ¢ Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications »* Finger protection terminal block 
* Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal 
or Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: 
Signal OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: One- 
shot (Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
DIN Mount Timer — 8 Mode SPDT | Z1138-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 8 Mode DPDT | Z1139-ND_ 52.62 48.72 45.48 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 4 Mode SPDT |Z1140-ND 32.66 30.24 28.23 | H3DE-S1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer — 4 Mode DPDT | Z1141-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 


Programmable Daily/ 
Weekly Timer 


* AM/PM display ¢ Field- adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output *A 
different program possible each day * Wide supply voltage range * Two 
independent 15A control circuits with manual override ¢ Battery backup for 
memory protection * Automatic or manual operation following power failure 


Specifications: 


* Supply voltage: AC 100 to 240V Long-term error: +15 seconds per month * Maximum load: 15A, 
¢ Minimum load: 100mA, 5VDC *« Operating 
* 50,000 operations minimum, 15A, 250VAC, 


250VAC resistive load 
temperature: -10°C 


resistive load 


~ 55°C 


* Connections: Terminal screws 
* Repeat accuracy: +0.01% 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Daily/Weekly Timer, Panel Mount Z1143-ND 201.07 186.18 | H5S-B 
Digital Daily/Weekly Timer, Track Mount Z2441-ND 201.07 186.18 | H5S-FB 


Multifunction Preset 
Counters 


Omron’s multifunction counters feature large reverse-lit LCD which 
can be programmed to change from green to red (or red to green), 
providing long-range status information. H7CX counters allow users 
to choose between batch counter, dual counter, single or dual stage 
preset counter, tachometer or totalizer operation. To maximize the 


versatility, additional features such as counting speed, count direc- 
tion, input and output type can also be configured by the user. 


AW GCE 


Features: ¢ Highly visible display with backlit negative transmissive LCD »* NEMA4/ IP66 compliance » 1-2 
Stage Counter * Case Color: Black * Reset Indicator: Orange * Key Protection Indicator: Orange « Input: 
12VDC ¢ Output Type: Contact » Supply Voltage: 100 ~ 240VAC 


H3DS Digital 


Multi-Function Timer 


Features: * Wide AC/DC power supply rane (24 t0 230 VAC/24 to 48 VDC) 
minimizes inventory * Smart Dial/Selector-Locking Mechanism prevents 
the dials and selectors on the timer’s front panel from being operated 
without authorization (lock can only be unlocked and locked with an 


Digi-Key Price Each /Omron 

Description Part No. 1 25 =| Part No. 
6 Digit, Screw Terminal 

Counter, Red/Green Z1661-ND 156.91 145.29] H7CX-A-AC100-240 
6 Digit, Screw Terminal Counter Z2365-ND 135.30 125.28} H7CX-AD DC12-24 
6 Digit, 11-Pin Octal 

Socket Counter, Red Z1662-ND 165.37 153.12] H7CX-A11-AC 100-240 
6 Digit, Screw Terminal Counter 12VDC Z2374-ND 156.91 145.29] H7CX-AS-AC100-240 
4 Digit, Screw Terminal Counter 12VDC Z2375-ND 160.67 148.77) H7CX-A114 AC100-240 
4 Digit, Screw Terminal Counter 12VDC Z2376-ND 156.91 145.29] H7CX-A4-AC 100-240 


optional pen-type Lock Key) * Eight operating modes (H3DS-M) and four 
operating modes (H3DS-S) to cover a wide range of applications * Offers 


wide time setting range of 0.10 second to 120 hours aA € c€ 
Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. if 25 50 _|Part No. 
DIN Mount Timer — On-Delay Only, 

No Enable Input, SPDT Z2392-ND__30.78 28.50 26.60 | H3DS-AL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 4 Mode, 

No Enable Input, SPDT Z2395-ND_ 32.66 30.24 28.23 |H3DS-SL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 8 Mode, 

with Voltage Input, SPDT Z2393-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DS-ML AC24-230/DC 24-48} 
DIN Mount Twin Timer — 

Indep. “On-Off” Settings, SPDT _|Z2394-ND_ 50.74 46.98 43.85 | H3DS-FL AC 24-230/DC 24-48 
Lock Key Hand Tool for 

Unlocking H3DS Timers Z2396-ND 9.59 8.88 8.29 | Y92S-38 


Digital Daily Timer 


* Precise control of both regular and special ON/OFF times « Can be set 


for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation 


Specifications: * Operation: 1. Daily operation (Multiple-day operation 
possible) 2. Pulse-output operation (pulse width can be set in units 
of 1 second from 1 to 59 seconds and in units of 1 minute from 1 to 
60 minutes) 3. Partial operation on specified day 4. Forced ON/OFF 
operation * Repeat accuracy: +0.01% * Memory protection: 5 years 
minimum ¢ Life expectancy: 50,000 operations minimum (15A, 250VAC, 


resistive load) * Operating Temperature: -10C° ~ 55°C 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. u 25 Part No. 
Digital Daily Timer, Panel Mount Z1142-ND 156.91 145.29 H5F-B 
Digital Daily Timer, Track Mount Z2440-ND 163.49 151.38 H5F-KB 


Programmable Weekly Timer 


Large LCD display with 7 day x 24 hour programming. Perfect for controlling On- 
Off cycles for lighting, industrial and security. Two independent 15A control circuits 
and 16 step front program options allows fast and easy program changes. Wire 


connections are made by screw terminals from either the front or the back. 


* Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted. 
mounting hardware and instructions are included. 


* Optional protective hard 


All 


plastic cover prevents accidental resetting and protects from dirt and water. AL € 6) 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. u 25 Part No. 
Programmable Timer 100-240VAC w/Manual Override |Z1000-ND 187.92 174.00} H5L-A 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for H5L-A Z1001-ND 10.25 9.17 | 00-907062-002 


ES5CN Digital 


Temperature Controllers 


Features: 


¢ Faster sampling at 250 ms * Transfer output provided for easy 


output to recorders 


* Voltage outputs (to drive SSRs) for both 


heating and cooling control * Can be used for alarms to provide 
three alarm outputs * Models available with three-phase heater 
burnout detecion and SSR fault detection »* Easy setting with 11-segment displays * Connect to either 
a thermocouple or platinum resistance thermometer with the protection indicator informs operator when 
protection is enabled * Manual output provided 


JAM G CE 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 25 50 Part No. 
Relay Output, 

2 Alarms Z2409-ND 166.31 153.99 143.73 | E5CN-R2MT-500-AC100240 
Voltage Output, 

2 Alarms Z2410-ND 166.34 154.02 143.76 | ES5CN-Q2MT-500-AC100240 
Voltage Output, 

No Alarms 2Z2411-ND 157.85 146.16 136.42 | E5CN-QMT-500-ACDC24 


E5AK/E5CK Digital 
Temperature Controllers 


Features: 


* Advanced digital process with fuzzy logic 
¢ Field configurable outputs and options * 100 
ms sampling (for analog input) * Advanced 
PID, or fuzzy self-tuning * Conforms to UL, 
» Water-resistant, 
* Remote set-point with 
optional event input board »¢ Set-point ramp 
* Serial communications available 
¢ Heat only or heat/ 


CSA and CE standards 
NEMA 4X, IP66 


panel programming 


¢ Front 


cool control * Two auxiliary SPDT outputs 
standard. AL € ce 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 |Part No. 
Standard Model, 96x96 mm Z2412-ND 444.43 411.51 384.08 | ESAK-AA2-500 
Position-Proportional Model, 96x96 mm | Z2413-ND 484.83 448.92 419.00 |E5AK-PRR2-500 
Standard Model, 48x48 mm Z2414-ND 249.93 231.42 216.00|ES5CK-AA1-500 
Optional Current Transformer 
for 0-50A Heater Burnout Z2416-ND 22.55 20.88  19.49]}E54-CT1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


E5CS Digital 
Temperature Controllers 


Features: * Accurate to +0.5% of full scale * Multiple temperature scale 
ranges allow flexibility to match application « Field-selectable temperature 
ranges in °F and °C »* Selectable ON/OFF and PID control with auto- 
tuning of proportional band * 8-function alarm, standard * Tamper-proof setting, faulty sensor compenation 
and controller diagnostics * Easy-to-read 11 mm high LED display * Nonvolatile memory backup 


AL EG CE 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. al 25 50 | Part No. 
Thermocouple (Types J and Kk), 
Voltage Output, 24V Z2419-ND 210.47 194.88 181.89 | ES5CS-Q1KJXF-ACDC24 
Thermocouple ( Types J and kK), 
Voltage Output, 120V Z2420-ND 198.26 183.57 171.34 | E5CS-Q1KJX-F 


Digital Temperature Controllers 


* Compact and Intelligent 1/32 DIN Temperature Controller »* Water- 
resistant: Construction: NEMA4 


Specifications: * Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60 Hz * Operating 
temperature: -10°C ~ 55°C * Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, 
N, R, S, B * Control output: Relay output: SPST-NO, 250VAC 2A (resistive 
load) ¢ Indication accuracy: Thermocouple: (+0.5% of indicated value) 
¢ Voltage output: 12VDC (PNP), maximum load current: 21mA, with short- 
circuit protection 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 196.38 181.83 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 196.38 181.83 | ES5GN-Q1TC AC100-240 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1132-ND 196.38 181.83 | ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 196.38 181.83 | E5GN-R1TC AC100-240 


CURTIS Hour Meters and Counters 700 Series 


Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment 
usage for preventive maintenance, scheduling, warranty validation and renting/leasing. No moving parts 
or motor driven digits to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours counted. 
Counting starts with enable connection and counts display when power is applied to the meter. External reset 
is standard. The counters can be used in vending machines, medical equipment, fuel pumps, office equip- 
ment, flow instruments, consumer products and many other applications. 


Features: Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5mm digit height »* Compact 
size ideal for electronic subassemblies * Wide voltage range * AC/DC operation on most products » Input 
Frequency of 500 Hz on DC counters; 1 Hz on AC/DC counters » Exceptional reliability due to non-volatile 
(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years * Resettable option. 


Fig. 1— 2” Round Fig. 2 — Mini with MNT Ears 
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CURTIS 
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Fig. 6 — 1/16 Din Size 


Fig. 5 — Standard size with connector 


700 and 701 Series: 

6-digit Hour Meter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. Operating Type: * 2 wire units start timing 
when supply power is applied. 3 wire units start timing when 3rd lead (enable lead) has power applied. 
Specifications: « Resolution: 99,999.9 hours * Accuracy: +0.1% hours * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -50°C ~ 90°C 


703 Series: 


6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. Specifications: * Resolution: 999,999 
Counts * Accuracy: +1 count * Mechanical * Shock: SAE J1378, 55g * Operating Temperature: -40°C ~ 


85°C * Storage Temperature: -50°C ~ 90°C P : E 
Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 4 — Standard Size 
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Fig. 7- PCB MNT 
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Operating Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. Mode Type Dc AC Reset Part No. 1 10 Part No. 
{ Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1001-ND 31.00 27.90 701QR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1002-ND 27.50 24.75 701QR001048150D100230A 
2 Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1003-ND 22.00 19.80 701FRO0101248D2060A, 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1004-ND 22.00 19.80 701FR001048150D100230A 
Hour Meter 2 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1043-ND 19.50 17.55 700ZRO01N1248D2060A 
3 Hour Meter 2 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1044-ND 22.00 19.80 700ZRO01N48150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1045-ND 19.50 17.55 701ZROO1N1248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1046-ND 22.00 19.80 701ZRO01N48150D10023 
Hour Meter 2 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1039-ND 28.00 25.20 700DR00101248D2060A 
Hour Meter 2 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1042-ND 28.00 25.20 700DR001048150D100230A 
4 Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1005-ND 28.00 25.20 701DR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1006-ND 28.00 25.20 701DR001048150D100230A 
Counter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1007-ND 28.00 25.20 703DR00101248D2060A 
Counter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1008-ND 28.00 25.20 703DR001048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Non 267-1026-NDt 18.00 16.20 700LN001N48150D100230A 
5 Hour Meter 3 Wire 12-48 = Non 267-1027-NDt 18.00 16.20 701LNO01N1248D 
Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Non 267-1028-NDt 18.00 16.20 700LNO001N1248D2060A 
6 Hour Meter 3 Wire 12-48 20-60 Elect 267-1047-ND 41.50 37.35 701SR6010248D 
Hour Meter 3 Wire 48-150 100-230 Elect 267-1048-ND 41.50 37.35 701SR601048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 5-12 = Elect 267-1009-ND 21.50 19.35 701PR-102 
7 Hour Meter 3 Wire 12-48 _— Elect 267-1010-ND 21.50 19.35 701PR-112 
Counter 3 Wire 5-12 = Elect 267-1011-ND 24.00 21.60 703PR-102 
Counter 3 Wire 12-48 _ Elect 267-1012-ND 24.00 21.60 703PR-112 


+ Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND. Contacts: 20AWG - 24AWG (WM1837-ND), 26AWG - 30AWG (WM1838-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CURTIS enGage™ II Dual Automotive and Industrial Meters 


The Curtis enGage II is a dual function microprocessor based display. 
They are pre-defined to monitor multiple combined functions such as 
battery voltage and equipment run time, fuel level and equipment run 
time, temperature and equipment run time, pressure and equipment 
run time or maintenance status with total hour meter displayed. Perfect 


for monitoring Industrial and Commercial vehicles, outdoor power and 
equipment, Industrial cleaning equipment, generators, battery condition 
of electric powered devices and monitoring scheduled maintenance. 
Display also offers a flashing LED warning and separate FET output 
when levels or maintenance times are getting near limits. Values are 


maintained with EEPROM non-volatile memory that allows power to 
be completely removed from display. Run-time starts when power is 
applied. Mounts in a round 2” mounting hole. IP65 Sealed front and 
rear. Includes mounting bracket. Inputs are resistive type inputs. 


Fig. 6 
1/8 x 27 NPTF 
~ 
x 10.0 
S . @ a eee 22.0 
Programmable 
Battery Voltage Fuel Level Temperature Pressure iiaintenance Monitor Temperature Sender 
Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 Battery Voltage and Run Time Meter with Low Voltage Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1029-ND 52.50 47.25 39.36 3001R-97X-0001 
2 Fuel Level and Run Time Meter with Low Fuel Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1030-ND 55.50 49.95 41.61 3011R-07X-0001 
3 Temperature and Run Time Meter with High Temperature Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1031-ND 61.00 54.90 45.74 3011R-17X-0001 
4 Pressure and Run Time Meter with Low Pressure Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1032-ND 61.00 54.90 45.74 3011R-27X-0001 
5 Programmable Maintenance Monitor and Hour Meter with Maintenance Due Warning Indicator. 12-48VDC Supply 267-1033-ND 102.00 91.79 76.47 3003R-67X-0001 
—_| Amp Connector Harness Assembly for enGagell Meters, 5” Wires with Round Snap Receptacles 267-1034-ND 20.00 18.00 15.00 17631800-01 
6 Temperature Sender for Coolant Applications, 100-250°F, 1/8” NPT 267-1035-ND 28.00 25.20 21.00 TS-002 
Fuel Gauge Sender, Adjustable for tank depths of 6”-24”, Top Mount Style, Includes Gasket 267-1038-ND 24.00 21.60 18.00 FS-002 
_ Pressure Sender for Oil, Fluid, and Water Applications, 0-145 Psi, 1/8” NPT 267-1036-ND 46.00 41.40 34.49 PS-005 
Pressure Sender for Oil, Fluid, and Water Applications, 0-362 Psi, 1/8” NPT 267-1037-ND 20.00 18.00 15.00 PS-010 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the difference between standard versions and “single- 
ended” versions designated by the suffix “S”. Use standard versions with floating (isolated) input signals and use single-ended 
(S-type) versions when the signal to be measured shares the same ground as the meter’s power supply. 


MARTEL pigitai Pane! meters 


LECTRONICS 
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Panel Cutout: 
1.3” x 2.68” 


Panel Cutout: 
1.06” x 2.24” 


Panel Cutout: 
1.26” x 2.44” 


Panel Cutout: 
87” x 1.77" 


22.10mm x 44.96mm 


DPM125 LCD Legacy Series 


The DPM125 features auto-zero, auto-polarity, 
200mvV fsr, 12.5mm digit height, low battery 
indication and selectable decimal points. The meter 
will plug directly into a 12-pin SIL socket or can be 
panel mounted using snap-in bezel provided. 


26.92mm x 56.90mm 


DPM500 LCD Legacy Series 


The DPM500 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV~2V~20V fsr, 12.5mm digit height, low battery 
indication, selectable decimal points and 10 user- 
selected annunciators. The meter will plug into a 40- 
pin DIL socket or can be panel mounted using snap-in 
bezel provided. Also available with LED backlight. 


32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM600 LCD Legacy Series 


The DPM600 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV~2V~20V fsr, 12.5mm digit height, adjustable 
low battery indication, selectable decimal points and 
12 user-selected annunciators. The meter has 36 
pins for PCB mounting or can be panel mounted with 
optional bezel (p/n MB10). 


33.02mm x 68.07mm 


DPM2000 LCD Legacy Series 


The DPM2000 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV~2V~20V fsr, 15mm digit height, adjustable 
low battery indication, selectable decimal points 
and 12 user-selected annunciators. The meter 
will plug into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


es ag Digi-Key Price Each Martel 
= f2.83(71 .88)—| Supply Input Part No. 1 B 10 Part No. 
75-15 200mV 227-1007-ND 68.94 65.50 62.05 DPM125 
7.5~15 200mV 227-1008-ND 82.24 78.13 74.02 DPM125L 
7.5~15 20V 227-1011-ND 75.76 71.98 68.19 DPMS500-20 
Panel Cutout: 
1.3” x 2.68” 3.6~6.5 av 227-1016-ND 84.74 80.51 76.27 DPMS500S-2 
33.02mm x 68.07mm 3.6~6.5 20V 227-1017-ND 84.74 80.51 76.27 DPM500S-20 
5~15 200mV 227-1021-ND 82.06 77.96 73.86 DPM600 
DPM40 LED Series 5~15 20V 227-1023-ND 82.06 77.96 73.86 DPM600-20 
5~15 200mV 227-1027-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000 
The DPM40 features auto-zero, auto-polarity, 5-15 2v 227-1028-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000-2 
200mV-2V~20V fst, 1mm FED digit height and 5-15 20V 227-1029-ND 76.34 72.53 68.71 DPM2000-20 
selectable decimal points. The meter is supplied is = a : : i tk 
with a bezel and filter to give a high contrast 5 200mV 227-1030-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40 
display. 5 20v 227-1032-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40-20 
Bezel for DPM 600 227-1033-ND 3.50 3.33 3.15 MB10 


SP Series 3.5 Digital Voltmeters 


This range of voltmeters has LCD and LED options. The 
12 pin dual-in-line connection versions are compatible 
with competing meters. Two lower cost versions (LCD, 
9-pin and LED, 8-pin) are more suited to new designs. 
The whole range includes full-scale reading +200mVDC 
with a typical accuracy of 0.1% (+1 count). Each module is 
1.38” (35.05mm) width x 0.88” (22.35mm) height. Low cost 
means it will suit high and low volume applications. Ip65 
splash proof construction. 
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Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Mini Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1050-ND 66.50 SP100 
Mini LCD Voltmeter, Grn/Yel Backlight, 200mV Input 227-1051-ND 51.60 SP200 
Large Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1052-ND 56.60 SP300 
Large LCD Voltmeter, Grn/Yel Backlight, 200mV Input 227-1053-ND 44.94 SP400 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MARTEL Series 10 Universal Volt/Ammeter 


rN 


LECTRONICS 
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DPM1 


Rear View 


-732(18.59) DPM 1 and 2 


= 1.38(85)_ 
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The DPM1, 2 and 3AS-BL features 200mVDC measurement with auto-zero and auto-polarity. Decimal 
points are user selectable. The DPM1, 2 and 3AS-BL features a negative rail generator which enables 
the meter to measure a signal referenced to its own power supply GND. LED backlighting ensures 


excellent readability under low light conditions. The design of the housing allows the module to be easily 
snapped into a panel. The modules low cost means it will suit high and low volume applications. The 


DPM1, 2 and 3AS-BL is intended to replace the DPM1, 2 and 3 and DPM1, 2 and 38, requiring only 
minor circuit modifications. 


Features: * 5.5mm (0.22”) Digit Height *200mVDC Full Scale Reading * 3.0 ~ 7.5V or 6.0 ~ 15.0V 
Operation * Auto-zero and Auto-polarity * Programmable Decimal Points * LED Backlighting 


1 
ppm2 ||| DPM3 oa 
7 
re ce Rear View 
878(22.30) 1075(27.31) DPM 3 
Digi-Key Price Each Martel 

Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1047-ND 58.26 55.35 52.44 DPM1AS-BL 
Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1048-ND 63.26 60.10 56.94 DPM2AS-BL 
Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1049-ND 66.60 63.27 59.94 DPM3AS-BL 


V Series Very Low Cost Voltmeter 


A range of low cost LCD, 3 1/2 digit panel instruments. The meters have a +200mVdc full scale reading with a typical accuracy of 0.25%. 
These meters use a 9Vdc and are designed for high volume OEM applications where lowest possible cost is a major concern. They 
feature an exceptionally large display in a miniature package and includes auto-zero and user-selectable decimal points. All module’s are 
supplied with a black panel mounting bezel kit. 


Panel Mount 
Example 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Mini LCD Voltmeter, .25” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1059-ND 19.84 18.85 17.86 V1 
Standard LCD Voltmeter, .50” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1060-ND 21.66 20.58 19.50 V125 
Large LCD Voltmeter, .60” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1061-ND 23.30 22.14 20.97 600 


QM Series 2-Wire Panel Meters 


The QM Single Mounting Hole Series meters are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial 
applications. To install, the user need only drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is 
included, providing splashproof protection for the unit when fitted to the meter during installation. Comes with 
meter, mounting nut, washer and panel seal. All meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 

2 wire volt meter powered from the voltage that it is measuring. Only valid readings are displayed. 
The module indicates “LO” at voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). 
* Measured Input Voltage: 4 ~ 25VDC (QM100V), 4 ~ 40VDC (QM100V-40) * Supply Voltage: 3 ~ 50VDC 
* Sample Rate: 3 samples /second * Operating Range: 0°C ~ 50°C 

QM Thermometer: 

A dual inside (sensor included) and outside (sensor required) digital thermometer that can display tempera- 
tures in either Fahrenheit or Celsius. * Internal Sensor: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C) * External Sensor: 
-4°F ~ 428°F (-20°C ~ 220°C) * Operating Range: -10°C ~ 50°C » Supply Voltage: 4 ~ 28VDC 
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700 Series Industrial Voltmeter 


QM Hourmeter: 

Automatically blanks the leading zeros for easy reading and display of hours and 1/10 hours. An output is 
provided that pulses high after every hour. Features trip and total time range. * Resolution Range: 9,999.9 
hour or 99,999 hour. * Supply Voltage: 5 ~ 27VDC * Operating Range: 0°C ~ 50°C 

QM130M Digitalized Analog Gauge: 

An LCD analog gauge that looks similar to an analog voltmeter. A moving needle illustrates a quick 
confirmation of meter levels and changing colors allow quick visuals of meter status. This meter can be 
scaled for reading voltages or currents. * Supply Voltage: 5 ~ 12VDC * Resolution: 125mVDC « Full Scale 
Reading: 1VDC 

QM140V Scalable Meter: 

A universal 0 ~ 200mV input meter that with scaling resistors is able to measure 200mV//A, 2V/mV and 20V/ 
mA ranges. Trim pot calibration included on rear of meter. * Supply Voltage: 7.5V ~ 15VDC »* Sample Rate: 
3 samples/second * Operating Range: 0°C ~ 50°C 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Voltmeter 4 ~ 25VDC, 100mV res 227-1042-ND 41.60 QM100V 
Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mvV res 227-1054-ND 43.26 QM100V-40 
Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C 227-1043-ND 41.60 QM110T 
Hourmeter; 9,999.9 hrs trip/totalized time 227-1044-ND 41.60 QM120C 
LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 33.26 QM130M 
Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 50.60 QM140V 


The 700 Series are a low cost LCD displays for panel instruments and portable equipment. Use the Dual Display meter to display “matched 
readings” ie voltage and current or temperature and humidity with separate selectable annunciators and calibration adjustments. Use 
the DPM742 (screw term connections) and 750 (with annunciators and low battery indicator) meters for portable equipment or industrial 
applications. LED Backlight standard on 742 and 750. Use optional IP67 silver metallic bezel for watertight, industrial applications. All meters 
include a standard black bezel kit. 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 Gy 10 Part No. 
IP-67 Industrial Bezel Kit, for use with DPM742-BL and DPM750S-BL 227-1058-ND 23.34 2218 21.01 BEZ700-IP 
Dual Display Voltage-Amperage meter, 0-200mV Input 227-1057-ND 117.96 112.07 106.17 DPM702S 
Large LCD (.50”) 4-20mA Loop Meter, screw term connections 227-1056-ND 127.36 121.00 114.63 DPM742-BL 
Large LCD (.50") Voltmeter, 20-OmV Input, with Annunciators/Low Batt 227-1055-ND 86.86 82.52 78.18 DPM750S-BL 


35 Series - Window Mount 
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This range of meters is the low cost solution for a wide range of OEMs and Panel Builders. The DPM35 is 
available with either red or green LEDs and has an optional mounting bezel (BEZ35). The DPM65 has a 
reflective LCD display and comes with a snap-in bezel. 

Inputs: * Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V »* Configuration: 035 Series: Bipolar differential; 065xS 
Series: Bipolar, single-ended; (INLO internally referenced to supply GND) ¢ Protection: +350VDC (+100VDC. 
on 200mV range) * Impedance: >1MQ (>10MQ on 200mV range) 

Power Supply: ¢ Voltage: 5VDC (+5%) 

Performance: « Accuracy: +(0.1% +1 count) typical; +(0.2% +2 counts) maximum »* Temperature Coefficient: 
+ 100 ppm per °C typical * Operating Range: 0°C ~ 50°C » Storage Range: -10°C ~ 60°C 

Mounting: * 035 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel » 065 Series: Snap-in bezel 
mount * Connection: 10 pins, 0.025” (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) centers 
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Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 Part No. 
DPM Red LED, 200mV, 35 Series 227-1034-ND 49.60 47.12 44.64 DPM35R 
DPM Grn LED, 200mV, 35 Series 227-1035-ND 49.60 47.12 44.64 DPM35G 
DPM Reflective LCD, Differential, 65 Series 227-1036-ND 49.60 47.12 44.64 DPM65 
DPM Reflective LCD, Single-rail, 65 Series 227-1037-ND 49.60 47.12 44.64 DPM65S. 
Optional Snap-in Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 4.04 3.84 3.64 BEZ35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 
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Fig. 4 — Snap-in LCD 
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Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter versions 
feature autozero on powerup and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points allow easy voltage 
readings. LCD versions are available in either non-backlit (std LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for low light viewing. CTON’s 
4-20mA loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from the meter to operate. Sensors 
such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters for low power 
applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: * Decimal Point: User selectable 3-position » Full Scale Ranges: +200mVDC, 
+2VDC, +20VDC «Power: 9VDC isolated @ 180A, 5VDC @ 3mA Conversion Rate: 2.5 per second * Storage 
Temperature: -10°C ~ 50°C * Type: Surface Mount ¢ Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers » Backlit 
Power Options: +5 VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA maximum); Green 115mA typical (160mA maximum) « Backlit 
Connections: Standard 2 solder pads * Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, 1, MO, KO, V, A, 
HOLD ¢ Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC » Power: 9VDC isolated 
(7.2-15V) at 150A, 5VDC @ 5mA * Conversion Rate: 2.5 per second »* Storage Temperature: -20°C ~ 70°C * Type: Snap-in 


Fig. 2 — Window/Surface Mount LCD 


Fig. 3 — Snap-in LCD 
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Fig. 9 — DIP Panel Meter LED 
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Bezel Mount « Pins: Standard 26 pins, 46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: * Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC * Decimal Point: User 
selectable 4-position * Hold: Standard feature * Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC * Power: 9VDC isolated @ 1mA, 5VDC 
@ 3.5mA * Conversion Rate: 2 per second © Storage Temperature: -10°C ~ 60°C » Types: Surface/window mount « Pins: 13 pins, 
.64mm square on 2.54mm centers 


3.5 Digit LED Specifications: Type: 7-segment light emitting diode (LED) * Digits: 0.56" (12.7mm) height » Color: Green or 
Red « Polarity: Displays (-) automatically * Decimal Point: User selectable 3-position * Over/Under Range: Over range displays “1” 
and under-range displays “-1" Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC * Configuration: Bipolar, 
fully differential * Power: +5VDC, +5% at 200mA » Conversion Rate: 3 per second * Zeroing: Automatic * Operating Temperature: 0°C ~ 
50°C * Storage Temperature: -20°C ~ 70°C Relative Humidity: 0 to 95% non-condensing * Type: Bezel Mount ¢ Pins: Standard 10 pins, 
.64mm square on 2.54mm centers * 5-Year Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: * Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and red or 
green LED * Fully scalable * 3000 Impedance, nominal 


Use Use 
Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig.| Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. Fig. | Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. 
1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
5 200mV = CDPM801A-ND* 5974 56.76 52.28 | DK801A | Incl. 79 D00mV a CDPM171-NDg* 3980 37813483 ) DKI71 = 
45 2V = CDPM802A-ND+ 59.74 56.76 52.28 | DK802A | Incl. _ : _ 
+9 av CDPM172-ND§* 39.80 37.81 34.83 | DKI72 
45 20V = CDPM803A-ND* 59.74 56.76 52.28 | DK803A | Incl. ae ae OATES Boag: “S741 adax I DRATa 
1] Loop | 420mA | — CDPM807A-ND+ 69.72 66.24 61.01 | DK8O7A | — 5 = aNDS : : ‘ i: 
Loop | 4-20mA | - Blue CDPM757B-ND 82.42 78.30 7212 | DK757B | — +9 200mV = CDPM174-ND4+ 39.80 37.81 34.83 | Dk174 = 
Loop | 4-20mA | - Red CDPM857B-ND 69.72 66.24 61.01 | DK857B — 6 |_+9 av = CDPM175-ND+t- 39.80 37.81 34.83 |_DK175 = 
Loop | 4-20mA |-Green| _ CDPM957B-ND 69.72 66.24 _—_61.01_| DK957B | — +9 20V = CDPM176-NDd+ 39.80 37.81 34.83 | DK176 —_ 
Range Selectable +5 200mV - CDPM177-ND4+ 39.80 37.81 34.83 | DKI77 _ 
12/24v [5/10V/200mV] — CDPM809-ND+ 69.72 66.24 61.01 | DK809 = +5 2v _ CDPM178-ND4+ 39.80 37.81 34.83 | DK178 - 

4 | 12/24V |5/tov/200mV} - Blue CDPM759-ND 82.42 78.30 7212 | DK759 _ +5 20v - CDPM179-ND¢+ 39.80 37.81 34.83 | DK179 - 
12/24V |5/10V/200mV] - Red CDPM859-ND 69.72 66.24 61.01 | DK859 - : ; : = 
12/24V |5/10v/200mV]- Green| __ CDPM959-ND 69.72 66.24 61.01 _| DK959 Bezel hilton D170 Series CORMILZOEND, 6:20) 258 BAS DITO 

1/8 Din Big Digit 3.5 LED Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
+5 200mV | Red CDPM851A-ND 50.74 56.76 52.28 | DK851A | Incl. +5 200mV = CDPM702-NDs 49.78 47.30 43.56 | DK702 | J4C13 
+5 av Red CDPM852A-ND 5974 56.76 52.28 | DK852A | Incl. 7) 6 2v _ CDPM703-ND* 49.78 = 47.30 43.56 | DK703 J4C13 
+5 20V Red CDPM853A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK853A | Incl. +9 200mV — CDPM704-ND= 49.78 47.30 43.56 | DK704 | J4C13 

1 |#24v_| 4-20ma__| Red CDPM857A-ND 66.40 63.08 58.10 _| DK857A | _Incl. +9 av - CDPM705-ND+ 49.78 47.30 43.56 | DK705 | J4C13 

| aN [ets] Gmeitte sn se a | om | WS Snenin 45 ia beD 
+ reen q R bs 3 nel. 
45 20v | Green | CDPM953A-ND 59.74 56.76 5228 | DK953A | Incl. +5 | 200mv | — CORN NS 49.78 47.30 43.56 | DK7I0 | J4C13 
+24V | 4-20mA | Green | _ CDPM957A-ND 66.40 63.08 58.10 | DK957A | Incl. 3} 45 av = COPM711-NDe 49.78 47.30 43.56 | D711 | J4C13 
Window/Surtace Mount 3.5 Digit LCD +5 20v - CDPM712-ND+ 49.78 47.30 43.56 | DK712 | J4C13 
+9 200mV = CDPM101-ND+ 39.80 37.81 3483 | DKiOt | J4C13 3.5 Digit LED 
+9 2v _ CDPM102-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK102 | J4C13 +5 200mV | Green CDPM601-ND 39.80 37.81 34.83 | DK6Ot | J1C10 
+9 20V it CDPM103-NDe 39.80 37.81 34.83 | DKI03__|_JaC13 +5 2v Green CDPM602-ND 39.80 37.81 34.83 | DK602 | J1C10 
+5 200mV - CDPM301-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK301 | J1C13 3 | + 20v Green CDPM603-ND 39.80 37.81 34.83 | DK603 | J1C10 
+5 av = CDPM302-NDs 39.80 37.81 34.83 | DK302 | JIC13 +5 200mV Red CDPM604-ND 39.80 37.81 34.83 | DK604 | J1C10 
oi 20V = CDPM303-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK303__| J1C13 45 ov Red CDPM605-ND 39.80 37.81 34.83 | DK605 | JIC10 
6 a Greet coe eh feat ere Bea mae +5 20v Red CDPM606-ND 39.80 37.81 34.83 | DK606 | J1C10 
+ reen | § s e Par 
45 200mv |-Green| — CDPM431-ND 4978 47.30 43.56 | DK431 | J1Ct3 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 
+5 2V -Green| _ CDPIM432-ND 49.78 47.30 43.56 _| DK432__‘| J1C13 +5 200mV | Red CDPM630-ND 45.78 43.50 40.06 | DK630 _ 
5 200mV ‘| - Red CDPM531-ND 49.78 47.30 4356 | DK531 | JIC13 +5 av Red CDPM631-ND 45.78 43.50 40.06 | DK631 — 
+5 2V - Red CDPM532-ND 49.78 47.30 43.56 _| DK532__| J1C13 +5 20V Red CDPM632-ND 45.78 43.50 40.06 | DK632 - 
Snap-in 3.5 Digit LCD +5 200mV Green CDPM633-ND 45.78 43.50 40.06 DK633 — 
+5 200mV = CDPM500-ND> 39.80 37.81 34.83 | DK500 | JIC13 9 | 45 av Green CDPM634-ND 45.78 43.50 40.06 | DK634 -_ 
45 av — CDPMS501-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK501 | J1C13 +5 20V Green CDPM635-ND 45.78 43.50 40.06 | DK635 _ 
3 i: ae = ee ty Bot aro Piebs nae +5 200mV | Blue CDPM636-ND 55.76 52.98 48.79 | DK636 - 
+ mn om ‘ ; : 4 5 av Bl CDPM637-ND 55.76 52.98 48.79 | DK637 - 
+9 2V - CDPM504-ND 39.80 37.81 34.83 | DK504 | J4C13 - ov alae CDPM638-ND 5576 5298 4879 | DK638 = 
+9 20V - CDPM505-ND 39.80 37.81 34.83 _| DK505 | J4Ct3 : : : az 
Snap-in 3.5 Digit LCD — 25.40mm Cutout DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 
+5 200mV = CDPM110-ND= 39.80 37.81 34.83 |] DK110 | JIC10 +5 200mV Red CDPM640-ND 49.78 47.30 43.56 | DK640 = 
4} 45 ov - CDPM111-ND+ 39.80 37.81 3483 | DKI11 | J1Ct0 9) 45 av Red CDPM641-ND 49.78 47.30 43.56 | DK641 - 
+5 20V - CDPM112-ND+ 39.80 37.81 34.83 | DK112 | J1Ct0 +5 20V Red CDPM642-ND 49.78 47.30 43.56 | DK642 - 
Miniature 3.5 Digit LCD Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND 2.00 1.90 1.75 | DLA-BEZ] — 
+5 200mV = CDPM201-ND= 39.80 37.81 3483 | DK201 = 
P Met 
5 | +5 2v oa CDPM202-ND= 39.80 3781 34.83 | DK202 recess meter 
49 ov = CDPM204-ND= 3080 3781 3483 | DK204 _ to | Loop | 4-20ma | — CDPM590-ND+ 64.84 61.60 56.74 | DK590 — 
+9 200mV = CDPM203-NDe 39.80 37.81 34.83 DK203 = Loop 4-20mA _ CDPM190-NDe 64.84 61.60 56.74 DK190 = 
Note: Other ranges and colors available at digikey.com §Pad Pin *Non-Backlit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Use 
cn 3 412 Digit | Backlit | Digi-Key Price Each C-Ton |Cable 
Industries Epic Series fi eae ra Supply Input Color [Voltage | Part No. 1 10 50 _|Part No.| Assy. 
= Epic Series Voltage and Process Meters 
5 3.5 Digit LCD 
3 1/2 and 4 1/2 Digit ae ee ai 2oomv | — | — |CDPMS41-ND» 39.80 37.81 34.83] DK541 |J4c13 
ee 2v _ — | CDPM542-ND» 39.80 37.81 34.83 | DK542 | J4C13 
R bl . : : . 
Voltage and Process Meters anngeatie version) 20v — | — |cppms43-No» 39.80 © 37.81 34.83 | DK543 | yac13 
CTON’s Epic Series are industrial digital meters intended as replacement meters for many popular panel and process meters. Wide range of av - Amber | 5VDC | CDPM552-ND 49.78 47.30 43.56 | DK552 | J4C13 
input voltages, display options and user selectable annunciators make these meters universal for use as voltmeters, temperature readings, +5 20V - Amber | 5VDC | CDPM553-ND 49.78 47.30 43.56 | DK553 | J4013 
tate readings and percentage displays. * RFI/EMI shielded * Snap-In Bezel for the popular 1” panel cutout °5 year Unconditional ov -Green | 5VDC | CDPIM562-ND 49.78 47.30 43.56 | DK562 | J4C13 
sande Siciatiias 20v | - Green | Svc | CDPM563-ND 49.78 47.30 43.56 | DK563 | J4C13 
© Power: 5VDC @ 3.5mA * Digits: .45" (11.43mm) seven segment LCD * Annunciators: User selectable °F, °C, PSI, % * Decimal ca ~Red | 5VDC SCDRMSZ2:ND 49.78 4730 43.56 | DK572 | J4C13 
Point: User selectable * Colors: Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Green background * Backlight Power: SVDC « Input 20v ~Red_ | 5VDC | CDPM573-ND 49.78 47.30 43.56 | DK573 | J4C13 
Ranges: +200mV, +2V, +20V » Conversion Rate: 3 per second » Operating Temperature: 0°C ~ 50°C » Storage Temperature: 3.5 Digit Process 
-10° ~ 60°C * Over/under Range Indication: 1.... / -1....* Pins: 13 pins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” (2.54mm) centers te ~~ = “NDe = 
ce ratce Bipolar, true differential * Panel Clearance Required: 1.25" (31.75mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting * Panel ie pin ~ Amber | 24VDC tenia Ape I ae a es _ 
Process Common Specifications: 4-20mA | - Green | 24VDC | CDPM193-ND 8180 77.71 71.58 | DK193 |. — 
* Meter and loop powered PCB in one package * Power: Powered by the 4-20mA process loop * Optional Backlight Power: 5VDC, 24VDC 4-20mA__| -Red_ | 24VDC | CDPM194-ND 81.80 77.71 71.58 | DK194 | — 
«Range: Fully scalable * Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD »* Colors: Standard LCD, Amber numerals, Green numerals, Red 3.5 Rangeable 
numerals, Black numerals with Green background * Annunciators: User selectable °F, °C, PSI, % * Operating Temperature: 0° ~ 50°C is ¥ 
 Over/under Range Indication: 1... / -1.... Wiring: 2 pin screw terminals (4 pin with optional backlights) * Panel Clearance Required: 5/10V/200mV | - Amber | SVDC | CDPM196-ND 81.80 mn 71.58 | DK196 | — 
1.75” (44.45mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting 42/24y 5/10V/200mV | - Green | 5VDC | CDPIM197-ND 81.80 7771 71.58 | DK197 | — 
Rangeable Voltage Specifications: 5/10V/200mV} - Red | 5VDC | CDPM198-ND 81.80 77.71 71.58) DKi98 | — 
3.5 & 4.5 digit with high-contrast LCD display * Power: 12VDC or 24VDC regulated (selectable) * Inputs: 0-5VDC, 0-10VDC, or S/10v/200mV | _— —__| CDPM199-ND> 71.82 68.23 (62.85 | DK199 | — 
0 - 200mv DC (selectable) * Optional Negative Backlight (back ground black, digits color): BL power 24VDC at 24ma. * Polarity: 4.5 Digit LCD 
Automatic »* Annunciators: User selectable F, C, PSI, % * Decimal Point: User selectable » Operating Temperature: 0°C ~ 50°C as 
* Connection: 6 screw terminal * Case: Snap-in Bezel 200mV = — | GDPM741-ND: 49.78 47.30 43.56 | DK741 | J4C13 
+5 2v _ — | CDPM742-NDs 49.78 47.30 43.56 | DK742 | J4013 
20V - —__| CDPM743-NDs 49.78 47.30 43.56 | DK743 | J4013 
Optional Accessories for all CTON Displays e 2v - Amber | 5VDC | CDPM752-ND 5974 56.76 52.28 | DK752 | J4013 
. 20V - Amber | 5VDC_| CDPM753-ND 59.74 56.76 52.28 | DK753 | J4C13 
5 2v - Green | 5VDC | CDPM762-ND 59.74 56.76 52.28 | DK762 | J4C13 
20V - Green | 5VDC | CDPM763-ND 59.74 56.76 52.28 | DK763 | J4C13 
5 2v -Red | 5VDC | CDPM772-ND 59.74 56.76 52.28 | DK772 | J4C13 
20V -Red | 5VDC | CDPM773-ND 59.74 56.76 52.28 | DK773 | J4C13 
7 4.5 Digit Process 
Power Supply for C-Ton Displays Cable Assembly for C-Ton Displays 4-20mA = — | CDPM790-ND= 89.78 85.30 78.56 | DK790 | — 
DigkK Price Each ori Loop 4-20mA __|- Amber | 24VDC | CDPM791-ND 98.76 93.83 86.42 | DK791 | — 
aie Reine a oe arn 4-20mA | - Green | 24VDC | CDPM793-ND 98.76 93.83 86.42 | DK793) — 
u 7 : 4-20mA -Red | 24VDC | CDPM794-ND 98.76 93.83 86.42 | DK794 | — 
Power Supplies rT a 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND 20.90 1986 1829 | Pw2-5 ada? 
12VDC Out, 300mA CDPM1001-ND 20.90 19.86 18.29 PWw2-12 5/10V/200mV |- Amber | 5VDC | CDPM796-ND 98.76 93.83 86.42 | DK796 | — 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 20.90 19.86 18.29 Pw2-24 42/24 5/10V/200mV |- Green | 5VDC | CDPM797-ND 98.76 93.83 86.42 | DK797 | — 
Cable Assemblies 5/10V/200mV | - Red | 5VDC | CDPM798-ND 98.76 93.83 86.42 | DK798 | — 
10 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1003-ND 3.16 3.01 277 J1010 5/10V/200mV | — —__| CDPM799-NDs 89.78 85.30 78.56 | DK799 |_ — 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 3.16 3.01 2.77 J1013 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.16 3.01 2.77 J4C013 Note: © Non-Backlit 
Panasonic Electric Works Panel Cutout 
The new name for Aromat 
e i} 
Timers, Counters and Hour Meters {ete 
LCD Hour Meters Ls | 


Panasonic/Aromat hour meters display total time when the signal input terminal is connected either 
together (No-Voltage, using a switch or relay) or the rated input voltage is applied directly to the input 
terminal (AC/DC Volt type). 


All hour meters feature a built-in 10 year battery for long life and screw terminals for easy connections. Digi-Key Price Each Panasonic 
Input Type Time Range Reset Part No. 1 25 Part No. 

Features: 

Large 7-digit LCD display value reading * Wide range of measurement: 0 ~ 3999 days, 23.9 hours; 200-240VAC 0-3999 days, Manual PB 255-1183-ND 41.25 39.60 LH24-F-DH-AH 

0 ~ 9999 hours, 59.9 minutes 23.9 hrs 


LT4H Digital Timer 


Panasonic/Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 
requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
accumulation. The LT4H has features such as a bright 2 color back-lit display and EE- 
Prom memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. The 
waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 

Timing from .001 second to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed 
SPDT relay (5A 250VAC). 


LC4H Digital Counters 


Panasonic/Aromat’s LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up or 
count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to switch in 
one of seven output modes. 


Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
counter to be used in extreme environments. 


Time Delay Indicator Elapsed Time ae Tar Counter Display 
Display RESET RESET 


Controled Output indicator Set Time Display | SIGNAL Controlled Output Indicator. 6aee8. SatVabe Display [7 RESET. =a 
Reset Indicator a STOP Reset Indicator. b= geee-| | INPUT 2 Sin 


[- LOCK [- 
Lock Indicator s Time Units Lock Indicator Lock 


Display 


Reset Switch < pias Reset Switch G a6 0 Up Keys Lh 
Lock Switch aca ba (#)Operatioi Voltage (-) Lock Switch aS Down Keys ()Operatiofi Voltage 


Operating Digi-Key Price Each Panasonic Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Terminal Part No. il 25 50 Part No. Voltage Terminal Part No. 1 25 50 Part No. 
100-240VAC 11 pin octal 255-1214-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240V 100-240VAC 11 pin octal 255-1218-ND 106.00 95.40 90.10 | LC4H-R4-AC240V 
100-240VAC Screw 255-1215-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240VS 100-240VAC Screw 255-1219-ND 110.50 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24V 12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 101.00 90.90 85.85 | LC4H-R4-DC24V 
12-24VDC Screw 255-1217-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24VS 12-24VDC Screw 255-1221-ND 105.50 94.95 89.68 | LC4H-R4-DC24VS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1931 
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SEMICONDUCTOR? 


Infrared Photosensors 
and Emitters 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


Remote Control Receivers 
Supply Voltage 2.4 to 5.5V 


Fig. 1 Fig. 3 - 
TO-46 2 Lead 
fe) ‘A) 
Groontk) SY 
a, 2 
BIPEs Current 
Detecting fo Dissipation | Length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| Window | (kHz) Typ.| Icc (mA) Max.| (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
36.7 2 8.8 | 425-1117-ND 1.15 92 76 | GP1UD262XK 
36.7 15 8.8 | 425-1134-ND 1.13 90 75 | GP1UM262XK 
36.7 15 13.8 | 425-1141-ND# 1.13 90 75 | GP1UM272RK 
36.7 1.5 13.8 | 425-1142-ND 1.13 90 75 | GP1UM272XK 
36.7 2 14 | 425-1121-ND 4.15 92 76 | GP1UD272XK 
Reflective Photosensors 36.7 15 17.8 | 425-1150-ND# 1.43 90 .75 | GP1UM282RK 
36.7 15 17.8 | 425-1151-ND 1.13 90 75 | GP1UM282XK 
Min/Max) Optimum 36.7 2 18 | 425-1126-ND 1.15 92 76 | GP1UD282XK 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each 38 2 8.8 | 425-1931-5-ND$ 1.15 92 76 | GP1UD261XKOF 
Fig.| Type Ic @ If Distance | nation | Part No. 1 10 100 500 3 os HA ne ee a ge Sete 
1 | Transistor | .6/3 @ 40mA 3.81mm | Leads | QRB1114-ND 1.35 1.13 90 63 38 15 88 | 425-1133-ND 113 ‘90 75 | GP1UM261XK 
1 | Transistor | .6/3@40mA | 3.81mm | Wires | QRB1134-ND 194 156 147 1.05 38 ts a8 | 495-2007-NDo Tag ie "35 | GPIUM261XKOE 
2 | Transistor | 1/5 @ 20mA 1.27mm_ | Leads | QRD1114-ND 94 19 63 4 38 15 13.8 | 405-1139-NDF 143 “00 75 | GPIUM27IRK 
‘ ‘ 38 1.5 13.8 | 425-1140-ND 1.13 90 75 | GP1UM271XK 
Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 38 2 14 | 425-1120-ND 145 = 92.76] GP1UD271Xk 
38 0.6 14.0 | 425-1902-ND 1.08 90 72 | GP1UE271XK 
For- | Max. 5 Peak 38 2 18 | 425-1124-ND 1.15 92 .76 | GP1UD281XK 
vate Forward rains ea Ae Be rae vere 38 0.6 18.0 | 425-1905-ND 1.08 90 72 | GP1UE281XK 
: s E H 40 2 8.8 | 425-1119-ND 1.15 92 76 | GP1UD26xK 
La) (a) Eads) || (aa || ag || (ia) || _f Leet u ye) 1] Top 40 06 88 | 425-1901-ND 108 90 ~—72| GP1UE26xK 
3/17] 100 | 60mwsr| 8 | 940 TO-46 | 1N6264-ND 238 1.90 143 1.29 40 15 43.8 | 425-1145-ND# 1.13 ‘90 75 | GP1UM27RK 
4} 1.7] 100 6.0mW 40 940 T0-46 1N6265-ND 2.38 1.90 143 1.29 40 15 13.8 | 425-1146-ND 1.13 90 75 | GP1UM27XK 
3] 17) 100 |25.0mw/sr| 10 | 940 TO-46 | iN6266-ND 240 1.92 144 1.30 saa aat 
3/17) 100 | 54mw | 10 | 940 TO-46 | COXi4-ND = 1.94 1.56 117 1.05 4 és ine sears ‘ae 2 ae Cece 
4/17] 100 | 54mw | 40 | 940 TO-46 | COX15-ND 1.90 153115 1.08 0 ri 173 oareatine 144 0 "96'| GPIUMBERK 
3/17] 100 | 120mw | 10 | 880 To-46 | F5D1-ND 213. 171i 128 1.16 40 15 478 | 425-1159-ND 113 “00 75 | GPIUM2EXK 
3/17) 100 | 90mw | 10 | 880 TO-46 | F5D2-ND 208 165 124 111 : ; Saiant ; ; : 
40 2 18 | 425-1130-ND 4.15 92 76 | GP1UD28XK 
3/17) 100 | 10.5mw | 10 | 880 To-46 | F5D3-ND 208 167 125 143 40 ae tao (eestasatin toa 90 59 | GPIUEZAXK 
4/17] 100 | 120mw | 40 | 880 TO-46 | FSE1-ND 213° 171128) 1.16 : : : : : 
4| 17 | 100 | 10.5mw | 40 | 880 TO-46 | F5E3-ND 2.08 1.67 1.25 1.43 56.8 2 8.8 | 425-1118-ND 1.15 92.76 | GP1UD267XK 
3 | tz) 100 | 1.5mwsr | 10 | 940 T0-46 | LEDS6-ND 1.87 150 1.13 1.01 368 es a8 een re a 72 pine 
4] 1.7] 100 | 35mwisr| 40 | 940 | 10-46 | LEDSSBF-ND 1.87 1.50 143 1.01 oe 2 ; eine : ; ws us 
3] 1.7] 100 | 35mwsr | 10 | 940 TO-46 | LEDSSB-ND 1.91 153 145 1.03 56.8 15 13.8 S2SalLASeNDE AAS: 90.75) GPUUM277RK 
3/17) 100 | 54mwsr| 8 | 940 TO-46 | LEDSSC-ND 1.94 «156 99117 = 1.05 56.8 15 13.8 | 425-1144-ND 1.13 90 75 | GP1UM277XK 
5117] 50 | t4mwisr | 8 | 940 TA QEC113-ND 45 36? 5 56.8 2 14 | 425-1122-ND 4.15 92 76 | GP1UD277XK 
5 | 171 50 27mW/sr 8 880 TA QEC122-ND 54 A 31 19 56.8 0.6 14.0 | 425-1903-ND 1.08 90 .72 | GP1UE277XK 
6) 15) 100 | 80mwsr | 9 | 880 T-13/4 | QED123-ND 60 45 342 56.8 15 17.8 | 425-1154-ND# 1.13 90 75 | GP1UM287RK 
6) 17) 100 | 16mw/sr | 20 | 880 T-13/4 | QED222-ND 5444 3119 56.8 1.5 17.8_| 425-1155-ND 1.13 90 75 | GP1UM287XK 
6) 17) 100 | 25mw/sr | 20 | 880 T-13/4 | QED223-ND 60 45 34021 56.8 2 18 | 425-1128-ND 1.15 92 76 | GP1UD287XK 
6 | 15 | 100 | 10mWsr | 20 | 940 T-13/4 | QED233-ND_ 50.41 2817 568 0.6 48.0 | 425-1907-ND 4.08 ‘90 72 | GP1UE287XK 
6| 15] 100 | 27mWisr | 20 | 940 T13/4 | QED234-ND 45 36 7 15 1149: 
7| 17) 100 | 18mwsr | 30 | 880 | Plastic TO-46| QED423-ND 98 74 5635 oor 1s 161 Nae it 20 cea ae 
} 36.7 15 16.1 | 425-1152-ND 1.13 90 75 | GP1UM282YK 
7/17) 100 | 20mwsr | 15 | 880 | Plastic TO-46| QED522-ND 54 41 3119 et 
4 36.7 2 16.6 | 425-1127-ND 4.45 92 76 | GP1UD282VK 
7/17) 100 | 4omwisr | 15 | 880 | Plastic TO-46| QED523-ND 60 45 34 
8/15) 50 | 3mw/sr | 25 | 940 | SIDELOOK | QEE113-ND 49 #39 #830 ©6417 38 15 16.1 | 425-1147-ND# 135 1.13 90 | GP1UM281QK 
8147] 50 | 8mWsr | 25 | 880 | SIDELOOK | QEE123-ND 54 AT 31019 38 1.5 16.1 | 425-1148-ND 1.13 90 75 | GPIUM281VK 
38 2 16.6 | 425-1125-ND 4.15 92 76 | GP1UD281YK 
al ig 38 0.6 16.6 | 425-1906-ND 1.08 90 72.| GP1UE281YK 
f me 40 15 16.1 | 425-1160-ND 1.13 90 75 | GPIUM28YK 
40 2 16.6 | 425-1131-ND 4.15 92 76 | GP1UD28YK 
7 IrDA Transceiver Module 40 0.6 16.6 | 425-1910-ND 1.08 90 72 | GP1UE28YK 
“4  Zilog’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. > 56.8 1.5 16.1 | 425-1153-ND# 1.43 90 75 | GP1UM2870K 
Applications: « Portable printers * Handheld computers * Personal data assistants 56.8 1.5 16.1. | 425-1156-ND 1.13 90 .75 | GP1UM287YK 
(PDAS) 56.8 2 16.6 | 425-1129-ND 4.15 92 76 | GP1UD287YK 
56.8 0.6 16.6 | 425-1908-ND 1.08 90 72 | GP1UE287VK 
Data | Transfer Cut Tape 36 15 28 | 425-1852-ND# 153 1.28  1.02| GP1UV7000S 
Vec | Rate | Digi-Key Price Each Tape &Reelt _| Zilog 36 06 28 | 425-1856-ND# 1.53 1.28 1.02] GPiuw7000s 
(v)__| (kbps) | Part No. 25 100 Size | Pricing _| Part No. 36.7 15 28 | 425-1851-ND# 1.53 1.28 1.02] GP1UV7020S 
24~3.6) 115.2 | 269-3862-1-ND NEW! 4.44 3.33 2.96] 2,500) 2456.80/M | ZHX1223TB115THTR ae 3 a “ : eee is es ue ee 
2.4~3.6) 115.2 | 269-3822-1-ND 4.86 3.65 3.24] 3,500) 2689.20/M | ZHX1403MA115TH2090TR we oR 7 Te mm = =a GPIUXSDI0S 
2.4~3.6| 115.2 | 269-3821-1-ND 4.86 3.65 3.24) 3,500| 2689.20/M | ZHX1423TA115THTR 38 06 78 ORDERED oe m7 “5a | GPIUXSI108 
2.4~5.5| 115.2 | 269-3246-1-ND 4.05 3.04 2.70) 2,000) 2241.00/M | ZHX1810MV115THTR 40 15 28 | 425-1849-ND# 114 95 76 | GP1UV700S 
2.4~5.5) 115.2 | 269-3126-1-ND 4.05 3.04 2.70] 2,000] 2241.00/M | ZHX1820TV115THTR 40 06 28 | 425-1853-ND# 1.20 1.00 80 | GPIUW700S 
2.4~5.5| 115.2 | 269-3244-1-ND 4.20 3.45 2.80) 2,000) 2324.00/M | ZHX1820TV115XHTR Tube #Withmesh 0 RoHS Compliant 
2.7~5.5| 4,000 | 269-3636-1-ND 465 349 3.10) 1,000) — 2573.00 | ZHX2022MVO40THTR 
2.7~5.5| 4,000 | 269-3637-1-ND 465 3.49 3.10) 1,000] 2573.00 | ZHX2022TVO40THTR 


LVvaGO 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


IrDA Transceiver 


TECHNOLOGIES Modules 
Supply Data Rate Digi-Key Price Each Tape & Reelt Avago 
Voltage Max. Part No. il 10 100 | Size | Pricing | Part No. 
2.7~5.5V | 115.2 kb/s 516-1271-1-ND 2.80 2.45 2.10 | 2,500} 1862.00/M | HSDL-3000#007 
2.7~3.6V | 115.2 kb/s 516-1272-1-ND 3.40 2.98 2.55) 500 1130.50 | HSDL-3201#001 
2.4~3.6V | 115.2 kb/s 516-1273-1-ND 2.70 2.37 2.03 | 2,500} 1795.50/M | HSDL-3208-021 
2.4~3.6V | 115.2 kb/s 516-1700-1-ND 2.86 2.51 2.15 | 2,500} 1902.00/M | HSDL-3209-021 
2.7 ~ 3.6V 4.0 Mb/s 516-1701-1-ND 3.10 2.72 2.33 | 2,500} 2062.00/M | HSDL-3220-021 
2.7 ~ 3.6V 4.0 Mb/s 516-1274-1-ND 3.50 3.07 2.63) 400 931.00 | HSDL-3602-007 
2.7 ~5.25V | 115.2 kb/s 516-1275-1-ND 3.40 2.98 2.55 | 400 904.40 | HSDL-3612-007 
IR 3/16 Encoder/Decoder 516-1276-1-ND 4.20 3.85 3.50 | 2,500} 2030.00/M| HSDL-7001 
IR 3/16 Encoder/Decoder 516-1702-1-ND 3.45 3.17 2.88 | 2,500} 1725.00/M| HSDL-7002 


IrDA Transceiver Module 


Sharp's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Applications: * Cellular phones * PDA Personal computers 


Data Transfer Cut Tape T&Rt 

Vec Rate Digi-Key Price Each Pricing Sharp 

(v) SIR (kbps) Part No. 1 10 100 2,000 _| Part No 

IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter 
24~55 | 9.6~115.2 425-1914-1-ND 2.86 2.51 2.01 | 1810.38/M_ | GP2Ww0004xP 
IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter and 4 Mbit/s, 1 Meter 
2.7~5.5 | 9.6 ~115.2 425-1171-1-ND 452 3.96 3.17 = GP2W1001YP 
IrDA 115 Kbit/s, 20cm 

2.0~3.6 | 2.4~115.2 425-1172-1-ND 2.14 1.88 1.50 | 1354.62/M | GP2W0110YPS 
1.7~25 | 24~115.2 425-1173-1-ND 2.56 2.24 1.80 | 1620.48/M | GP2w0112YP 
2.0~3.6 | 2.4~115.2 425-2058-1-NDO 2.18 1.91 1.53 | 1379.94/M | GP2W0114YPOF 
2.0~3.6 | 24~115.2 425-1915-1-ND 2.00 1.75 1.40 | 1266.00/M | GP2W0116YPS 
2.0~3.6 | 2.4~115.2 425-1916-1-ND 2.00 1.75 1.40 | 1266.00/M | GP2W0118YPS 


1932 (to63) 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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MICROELECTRONICS Laser Diodes 


* 


Adjustable Focus Laser 
Diode Modules 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Module 


Dual Power Supply 


@Non 
28 AWG Connection 
aN 
10.4mm | 6.4mm us 
6" Po: S5mW Monitor a . 
Leads B71 Class: Tila Photodiode | OO 
Supply Voltage, Up to 9V: 3 Continuous Diode Diode 
=| Dimension A: 10.44mm|__ 6.4mm 
Laser module Threaded Dimension B: 17.8mm | 17.25mm 
outline adjustable lens 
Optical} Oper. | Oper.) Wave- Half Oper. 
Power | Current) Volt. | length Intensity Typ.t Temp. Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular cc Part No. 1 10 
Fig. 2 — Adjustable Output Laser Module Fig. 3 — Visible Laser Diode 
1A 7mW | 33mA | 2.2 | 654nm| 8.5° 29° -10° ~ 80° | 425-1805-ND 13.56 11.63 
7 oa + 17.8 > 10mW | 40mA | 2.2 | 654nm|_8.5° 29° -10° ~ 70° | 425-1806-ND 14.79 12.68 
eads 
, 0 ° 5°. 79° -1807- 

2 pairs 10.44 eee 1B | 50mW | 80mA | 2.8 | 654nm| 8.5 21 5° ~ 70° | 425-1807-ND 74.03 63.45 

TGS Lesoeoaus Class Illa 10 |120mW] 141mA] 2.1 | 784nm) 8.7° 16° -10° ~ 65° | 425-1809-ND 24.76 21.23 
potentiometer outline Wide Spectrum 

(not included) ® Range, Standard t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) 

Threaded Pinout Perpendicular to the junction plane (Y-Z plane) 


adjustable lens 
: 1. Laser cathode 


2. Common case(laser anode) 
3. PD anode (standard pinout) 


Po =1 to 4.8mW 
Recommended Pot = approx. 150K ~ 500K 


Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 


wo 


Back cap 


Housing 
Adapter 
LeteyHousia Wave- Output Current | Oper. | Operating | Dia. 
Lens/Housing 9 length | Power (mA) Voltage} Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
; Includes: Housing/Heatsink, 5.6mm to 9mm Adapter, Typ. (nm)| (mW) max. | Ith lop (Vv) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 
Includes: Backcap, barrel, lens housing and lens Adjustable Focus Lens Visible Laser Diodes — Fig. 1 
Fig. 6 — APC Laser 650 5 20 35 2.2 -10°~ 40° | 5.60 | 67-1500-ND 5.37 | OED-LDP65001E 
Power Supply 7 Solder d 650 5 30 40 24 -10°~ 70° | 5.60 | 67-1501-ND 15.00 | OED-LD65001E 
‘1 Soldering pads 658 50 | 40 125] 25 | -1o°~40° | 5.60 | 67-1646-ND 136.90 | OED-LDH66003E 
t : Laser diode cathode 
Ww : Laser/pd common (+) Dinensions Infrared Laser Diodes — Fig. 2 
; 4 : Photodiode anode SATE 1550 | 5(cw) | 8 — | 12 | -40°~85° | 5.60 | 67-1504-ND 424.84 | OED-LDC15001E 
Adjustable Output Power via : Potentiometer E : 
On-Board Potentiometer : Negative lead (-) 9.0 5.0 
Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 
Range Time Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
(nm) (ns) (mA) (V) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 
Wave- Pin Photo Diode — Fig. 3 
length | lop Size Digi-Key Price U.S. Laser 40° ~ 85° Eg 7 5 B 
Fig.| Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each Part No. 1100/1600 0.3 2 25 40° ~ 85' 5.35 67-1505-ND 35.26 | OED-PPD11075G-B 
1 Visible Laser Module* 650 /25-40| 17.8x 10.44 | 38-1003-ND 32.66 | M6505! 
Visible Laser Module* 635 /45-70| 17.8x 10.44 | 38-1017-ND 76.00  |M6355! 
Infrared Laser Module* 780 |45-70) 17.8x 10.44 | 38-1018-ND 56.00 |M7805! Ce) Hea H 
1 |Infrared Laser Module* 808 /60-70| 17.8x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! varton Visi ble Laser Diode Mod u les 
Infrared Laser Module* 850 |45-65| 17.8x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 | M8505! FEATURES: « Built-in driver circuit. Small size * Class Illa laser product * Operating Temperature: 10°C ~40°C 
Visible Laser Micro Module* 660 |12-30| 17.25x64 | 38-1020-ND 52.00 | MM66O5I * Storage Temperature Range: -20°C ~ 65°C * Typical Operating Voltage: 3.0V 
1 Visible Laser Micro Module* 650 /25-40) 17.25x6.4 | 38-1021-ND 52.00 |MM65051 ; 
Visible Laser Micro Module* 640 /55-70) 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 |MM64051 Fig. 2 L 
Visible Laser Micro Module* 635 /45-70| 17.25x6.4 | 38-1023-ND 96.00 |MM63551 ager 
VR: Adjust Module “PCB 
Infrared Laser Micro Module* 780 |45-70| 17.25x6.4 | 38-1024-ND 76.00 |MM7805! output power 010.54 on 310.46 
1 | Infrared Laser Micro Module* 808 |60-70| 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 | MM8085! OE os Se : 
Infrared Laser Micro Module* 850 |45-65| 17.25x6.4 | 38-1026-ND 88.00 |MM85051 Laser A bop “ih H}7.6 
module 15.74 22 |x 


Adj. Output Visible Laser Module* | 650 | 25-40} 17.8x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 | VOL65051 
2 |Adj. Output Visible Laser Module* | 640 |55-70} 17.8x 10.44 | 38-1012-ND 112.00 | VOL6405! 
Adj. Output Visible Laser Module* | 635 | 45-70} 17.8x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 | VOL6355! 


Adj. Output Infrared Laser Module*| 780 | 45-70} 17.8x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 |VOL7805! 


Fig. 4 — Line Generator 


2 |Adj. Output Infrared Laser Module*| 808 |60-70) 17.8x10.44 | 38-1015-ND 100.00 | voLgossi Red lead + ee 3 : Ig [Red lead + 
Adj. Output Infrared Laser Module”) 850 |45-65| 17.8x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 | VOL85051 | Black lead - | }— Black lead - 
(127mm) (127mm) 
Visible Laser Diode 660 | 12-20 5.6 38-1006-ND 9.00 | D66051 , 30 
3 |Visible Laser Diode 650 |25-40 56 38-1007-ND 9.00 | D65051 Beam Angle: 80 
Visible Laser Diode 635 | 45-70 5.6 38-1027-ND 30.00 | D63551 
Infrared Laser Diode 780 | 45-70 5.6 38-1028-ND 24.00 |D78051 Emission Cw Operating 
3 |Infrared Laser Diode 808 |60-70 5.6 38-1029-ND 28.00 | 08085! __ | Wavelength | Optical Current Digi-Key Price Each 
Infrared Laser Diode 850 | 45-65 56 38-1030-ND 32.00 |D85051 Fig.| Typ. (nm) | Power(mW) | (mA) Part No. 1 10 100 
4 |Housing Kit, 6.4mm... 17.25x6.4 | 38-1032-ND 20.00 | HK-6.4 1 655 321 50#15 VLM-650-01-LPA-ND 15.88 14.30 13.35 
5 |Housing Kit, 10.4mm .. 17.8x 10.44 | 38-1000-ND 18.00 | HK-10.4 635 3z1 50415 VLM-635-01-LPA-ND 32.92 29.63 27.65 
6 Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing... 54x78 38-1009-NDt 14.00 |NS102-200K 2 655 <5 50+15 VLM-650-02-LPA-ND 16.43 14.79 13.81 
Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing .... 5.0 x 9.0 38-1031-NDt 14.00 |NS102A-200K 635 5 50215 VLM-635-02-LPA-ND 42.47 37.95 35.42 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 |AD5.6-9MM 3 650 <25 40415 VLM-650-03-LPA-ND 10.68 9.62 8.98 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Threaded. 38-1001-ND 5.00 | THAD 5.6-9mm. 
* Module denotes complete assembly. t+ For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only. # 650 = 30816 USL ALR 41.07 96.96 34.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to63) 1933 


LUMEX 

LED 
7-Segment 
Displays 


Through-Hole 7-Segment Displays 


Fig. 5 — 
Right Angle 


Fig. 2 


Only .56” (14.20mm) 


and .80” (20.32mm) 
have active decimal 


points. 


Fig. 6 — 
Right Angle 


Multiplexed 


Multiplexed. 


Only .56” (14.20mm) 
has decimal points. 


Toit 


Dimensioins 
Emitted Digit Size Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode i 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND 67-1406-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green .30 (7.62) .75 Xx 40 (19.05 x 10.16) 2.2 10 2500 67-1404-ND 67-1407-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 21 10 2000 67-1405-ND 67-1408-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) ae 10 8000 67-1413-ND 67-1414-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange .36 (9.14) .55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND 67-1417-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green .36 (9.14) .55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.2 10 2500 67-1416-ND 67-1418-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 2500 67-1431-ND 67-1434-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.2 10 2500 67-1432-ND 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 21 10 2000 67-1433-ND 67-1436-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 8000 67-1445-ND 67-1446-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 2500 67-1451-ND 67-1453-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) .75 x .50 (19.00 x 12.70) 2.2 10 2500 67-1452-ND 67-1454-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
1 Red/Orange 56 (14.22) .75 xX 48 (19.05 x 12.19) 2.0 10 2500 67-1463-ND 67-1466-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 xX 48 (19.05 x 12.19) 2.2 10 2500 67-1464-ND 67-1467-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 xX 48 (19.05 x 12.19) 21 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND 67-1476-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND 67-1480-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.2 10 2500 67-1478-ND 67-1481-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 21 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) ue 10 8000 67-1483-ND 67-1484-ND 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange .0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 2500 67-1485-ND 67-1487-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green .0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange rr (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND 67-1494-ND 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-NDt 67-1411-NDt 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 2500 67-1410-NDt 67-1412-NDt 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 0 (10.16) .63 x 80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 0 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.2 10 2500 67-1419-ND 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 0 (10.16) 63 x 80 (16.00 x 20.22) 21 10 2000 67-1420-ND 67-1422-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 0 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 17 10 8000 67-1447-ND 67-1448-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
2 Red/Orange 6 (14.22) .75 X 98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 2500 67-1455-ND 67-1458-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 6 (14.22) .75 X 98 (19.05 x 24.89) 2.2 10 2500 67-1456-ND 67-1459-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 Xx .98 (19.05 x 24.89) 21 10 2000 67-1457-ND 67-1460-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 6 (14.22) .75 x 98 (19.05 x 24.89) 17 10 8000 67-1461-ND 67-1462-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/Orange 0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 2500 67-1469-ND 67-1472-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.2 10 2500 67-1470-ND 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow (0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2000 67-1471-ND 67-1474-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
Red/Orange 6 (14.22) .75 X 1.48 (19.05 x 37.59) 2.0 10 2500 67-1423-ND 67-1425-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
3 Green 6 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.2 10 2500 67-1424-ND 67-1426-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-NDte = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M284RI _ 
Green .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2500 67-1428-NDte _- 7.40 6.73 5.79 LDQ-M282RI _ 
Yellow .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 21 10 2000 67-1429-NDte — 7.40 6.73 5.79 LDQ-M283RI _ 
4 Super-Red .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 17 10 8000 67-1430-NDte = 14.16 12.88 11.08 LDQ-M286RI = 
Red/Orange 6 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-NDt 67-1442-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green 6 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.2 10 2500 67-1440-NDt 67-1443-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
Yellow 6 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 2000 67-1441-NDt 67-1444-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) ug 10 8000 67-1449-NDt 67-1450-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
Red 6 (14.22) .75 X 49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-NDt 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
5 Green 6 (14.22) .75 xX 49 (19.05 x 12.50) 2.2 10 2500 67-1514-NDt 67-1515-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) 59 x 61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-NDt¥ 67-1517-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
Green .30 (7.62) .59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.2 10 2500 67-1518-NDtt 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
6 Red .56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 2500 67-1520-NDt 67-1521-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green .56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.2 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 
t Multiplexed Display ¢ Inactive colon on display $ Non standard segment connections 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays cea 
+ Fluid Type: TN Note: 4” display 
Digit Size Dim. - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex + Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method | PartNo. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (60.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-Sto1D14TR | ° Gear vaiueey ake Pin count varies 
2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 10.56 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR + Operating Temperature: 0c ~ 50°C with display 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20)| Static 67-1508-ND 17.66 14.13 12.87 | LCD-S101D30TR | . storage Temperature: -20°C ~ 70°C height. 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LCD-S101D40TR | «can be driven with the CD4543BE 


1934 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lae 
Luu¢EX High Brightness LEDs 
0% 4 7 7 


Emitted Peak Wavelength VE (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 1000 30 67-1074-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 T-1 (3mm) Sup. Yellow | Water Clear 590 21 30 1000 30 67-1076-ND 86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 3.5 25 1100 30 67-1754-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 54 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 17 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
2 T-1 3/4 (5mm) Super Red Water Clear 660 17 30 1500 30 67-1610-ND 28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
Sup. Orange 610 2.0 30 2500 30 67-1113-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX5093S0C 
Sup. Yellow 590 21 30 1000 30 67-1115-ND ral 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 3.5 25 1500 30 67-1755-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
11 3/4 (5 Red Water Cl 660 ie? 30 2500 20 67-1122-ND 57 4.78 42.98 191.00 | SSL-LX5093XRC/4 
(5mm) Yellow aeheae 590 24 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00_| SSL-LX5093XYC 
T-1 3/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
DSP LEDs Low 
Voltage LEDs, 1.5V 25.9 5.0 
Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C 
Wave Forward LED Typ. Viewing Cut Tape 
Pkg. Emitted Lens Peak Voltage Current med @ Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Type Color Color (nm) (min.) (@ 1.5V) 2v 2x Theta Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Red | Water Clear 636 1.5V 10 40 140° 67-1867-1-ND 2.14 1.83 1.53 67-1867-2-ND 3,000 | 1012.60/M | SML-DSP1210SIC-TR 
Orange Water Clear 620 1.5V 10 40 140° 67-1868-1-ND 2.17 1.86 1.55 67-1868-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SOC-TR 
1 | 1210 Yellow Water Clear 590 1.5V 10 30 140° 67-1869-1-ND 2.17 1.86 1.55 67-1869-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SYC-TR 
Green Water Clear §25 1.5V 2.5 40 140° 67-1870-1-ND 3.26 2.79 2.33 67-1870-2-ND 3,000 | 1543.80/M | SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear 470 1.5V 25 35 140° 67-1871-1-ND 2.59 2.22 1.85 67-1871-2-ND 3,000 | 1228.40/M | SML-DSP1210USBC-TR 
Red Water Clear 636 1.5V 10 2500 30° 67-1872-ND 2.04 1.70 1.53 — — — | SSL-DSP5093SIC 
Orange Water Clear 610 1.5V 10 2500 30° 67-1873-ND 2.04 1.70 1.53 = = — | SSL-DSP5093S0C 
2 | 5mm Yellow Water Clear 590 1.5V 10 2500 30° 67-1874-ND 2.04 1.70 1.53 =, = — | SSL-DSP5093SYC 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 3500 30° 67-1875-ND 3.00 2.50 2.25 = =. — | SSL-DSP5093UPGC 
Blue Water Clear 470 1.5V 25 2500 30° 67-1876-ND 2.55 2.13 1.92 = = — | SSL-DSP5093USBC 
Ultra White | Water Clear =- 1.5V 2.5 3000 30° 67-1877-ND 3.39 2.83 2.55 =, = — | SSL-DSP5093UWC 
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Description Emitted VE If lo Viewing Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
3.6 30 750 40 67-1606-ND* 3.75 33.75 = 270.00 += 1200.00 = = — | SSL-LX3054UWC/A 
3.5 30 3,300 30 67-1690-ND* 111 9.99 79.92 355.20 _ _ — | SLX-LX3054UWC 
1 T-1 (3mm) White Water Clear 3.6 30 800 30 67-1954-ND* 2.20 19.80 158.40 704.00 _ _ — | SSL-LX3044UWC 
3.6 30 900 20 67-1955-ND* 2.20 19.80 158.40 704.00 = _ — | SSL-LX3054UWC/B 
3.6 30 1,700 20 67-1956-ND* 2.20 19.80 158.40 704.00 = = — | SSL-LX5093UWC/B 
3.6 30 740 45 67-1605-ND* 3.75 33.75 = 270.00 = 1200.00 = _ — | SSL-LX5093UWC/A 
3.0 25 3,500 40 67-1691-ND* 87 7.79 62.28 276.80 = = — | SLX-LX5093UWC/C 
3.5 30 7,400 15 67-1692-ND* 99 8.91 71.28 316.80 = = — | SLX-LX5093UWC/D 
1 T-13/4 (5mm) | White Water Clear 3.5 25 8,000 20 67-1693-ND* 1.11 9.99 79.92 355.20 = _ — | SLX-LX5093UWC/E 
3.5 25 9,000 20 67-1694-ND* 1.38 12.38 99.00 440.00 — = — | SLX-LX5093UWC/F 
3.5 25 11,000 20 67-1695-ND* 147 13.19 105.48 468.80 = = — | SLX-LX5093UWC/G 
3.6 30 680 34 67-1696-ND* 2.22 19.98 159.84 710.40 = = — | SLX-LX5093UWW 
2 T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.6 30 2,300 15 67-1604-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 _— = — | SSL-LX5093XUWC 
3 3.2xX2.8 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1608-1-ND 3.00 27.75 249.00 = 67-1608-2-ND 1,500 | 2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
4 2.7X2.0 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1607-1-ND 2.86 26.46 237.38 —|__67-1607-2-ND 1,000 2002.00 | SML-LX23UWC-TR 
=— 0603 White | Yellow Diffused 3.5 20 65 140 67-1959-1-ND 1.22 10.13 81.00 374.63 67-1959-2-ND 4,000 672.30/M | SML-LXO0603UWD-TR 


Fig-2 8.60,,,_27.4 Fig. 4 
| is 05.70 + 011.00 
04.80 lal o10. 1.0 | ; 
oO 00 Max. Sq. 
13.5] (2 ples.) 
Emitted Peak Wavelength Vi If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. il 10 100 500 Part No. 
F 413 i Water Clear 470 35 30 7000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX3044USBC 
(3mm) ba Blue Diff. 470 35 30 80 60 67-1748-ND 2.93 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX3044USBD 
2 | 113/44 (4.7mm) Blue Water Clear 470 35 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX4073USBC 
a} T1946 i Water Clear 470 35 30 7000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX5093USBC 
(5mm) i Blue Diff. 470 35 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX5093USBD 
4 ip i Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 | SSL-LX100133USBC 
me ue Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 | SSL-LX100133USBD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1935 


Peak Viewing 
Fig. 2 Emitted Wavelength Vi If lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Garamen IFig.| Description Color Lens (nm) (V) Typ. |(mA) Max.) (med) |(2x Theta) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
lea cag Cathode Sup. Red | Red Diff. 660 47 30 80 110 | 67-1049-ND 1.78 15.98 71.00 |SSL-LX2573SRD 
50 — I Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 | 67-1047-ND 140 9.90 44.00 |SSL-LX25731D 
i 1 | Rect. (2x5mm) | Amber | Amber Diff. | 605 2.0 30 5 110 | 67-1045-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX2573AD 
: Yellow | Yellow Diff.) 585 24 30 10 110 | 67-1050-ND 148 10.58 47.00 |SSL-LX2573YD 
Green | Green Diff. 565 22 25 10 110 | 67-1046-ND 1.03 9.23 41.00 |SSL-LX25736D 
Pure Green | Green Diff. 555 24 25 6 110 | 67-1048-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX2573PGD 
2 | Rect. (2x5mm) | Red/Green | White Diff. | 635/565 | 2.0/2.2 | 30/25 10 90 | 67-1051-ND 4.05 36.45 162.00 [SSL-LX25771GW 
Sup. Red | Red Diff. 660 18 30 50 110 | 67-1054-ND 2.20 19.80 88.00 |SSL-LX25783SRD 
3 Rect. (23x7mm)| Red Red Diff. 635 2.0 30 9 80 | 67-1053-ND 148 10.58 47.00 |SSL-LX257831D 
aN Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 4 110 | 67-1055-ND 148 10.58 — 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green _| Green Diff. 565 22 25 9 110 | 67-1052-ND 148 10.58 —_ 47.00 |SSL-LX25783GD 
4] 11 (@mm) Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 10 60 | 67-1057-ND 1.63 14.63 65.00 |SSL-LX3034YD 
Green _| Green Diff. 565 22 25 10 60 _| 67-1056-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX3034GD 
Red Red Diff. 635 12.0 12 6 60 | 67-1067-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX30441D-12V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 12.0 12 6 60 | 67-1079-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green | Green Diff. 565 12.0 12 6 60 | 67-1061-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 6 60 | 67-1068-ND 3.30 29.70 132.00 |SSL-LX30441D-5V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 5.0 12 6 60__| 67-1080-ND 3.30 29.70 _ 132.00 |SSL-LX3044YD-5V 
Green | Green Diff. 565 5.0 12 6 60 | 67-1062-ND 3.30 29.70 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red | Red Diff. 700 2.0 25 6 60 | 67-1064-ND 98 878 39.00 /SSL-LX3044HD 
Sup. Red | Water Clear | 660 18 30 600 30 | 67-1647-ND 2.78 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red | Water Clear) 635 24 30 125 30 | 67-1065-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX3044IC 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 _| 67-1066-ND 1.38 12.38 55.00 |SSL-LX30441D 
5 | T4 (mm) Red Red Trans. 635 2.0 30 30 30 | 67-1069-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX3044IT 
Amber | Amber Diff.) 605 24 30 15 60 | 67-1058-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX3044AD 
Yellow | Water Clear | 585 24 30 90 30 | 67-1077-ND 1.28 11.48 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 | 67-1078-ND 118 10.58 — 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow [Yellow Trans.| 585 24 30 90 30 _| 67-1081-ND 1.73 15.53 69.00 |SSL-LX3044YT 
Green | Water Clear | 565 22 25 100 30 | 67-1059-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX3044GC 
Green | Green Diff. 565 22 25 40 60 | 67-1060-ND 110 9.90 44.00 |SSL-LX3044GD 
Green |Green Trans.) 565 22 25 40 30 | 67-1063-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. 555 22 25 20 60 | 67-1073-ND 1.35 12.15 54.00 |SSL-LX3044PGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 | 67-1071-ND* 145 10.35 —_ 46.00 |SSL-LX3044LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 | 67-1072-ND* 143 10.13 45.00 /SSL-LX3044LYD 
Green _| Green Diff. 565 22 25 30 60 _|67-1070-ND* 1.05 9.45 _42.00 |SSL-LX3044LGD 
Red Red Diff. 635 24 30 30 60 | 67-1402-ND 148 13.28 59.00 |SSL-LX3052ID 
6 | 1-1 (3mm) Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 15 80 | 67-1397-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green _| Green Diff. 565 22 25 15 80 _| 67-1396-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX30526D 
Red Red Diff. 635 2.0 30 12 100) 67-1083-ND 2.58 23.18 103.00 |SSL-LX46731D-LA20 
7 | Rect. (4x7mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 6 100 | 67-1084-ND 258 23.18 103.00 |SSL-LX4673YD-LA20 
Green _| Green Diff. 565 2.2 25 6 100 _| 67-1082-ND 2.58 23.18 103.00 |SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. 700 2.0 25 5 60 | 67-1088-ND 113 10.13 45.00 |SSL-LX5063HD 
Red | Water Clear] 635 2.0 30 160 30 | 67-1089-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 | 67-1090-ND 1.28 11.48 — 51.00 |SSL-LX50631D 
Red Red Trans. 635 2.0 30 160 30 | 67-1091-ND 1.43 12.83 57.00 |SSL-LX5063IT 
Yellow | Water Clear | 585 24 30 100 30__| 67-1093-ND 1.80 16.20 _ 72.00 |SSL-LX5063YC 
8 | T-13/4(5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 20 60 | 67-1094-ND 1.43 12.83 57.00 |SSL-LX5063YD 
Yellow [Yellow Trans.) 585 24 30 100 30 | 67-1095-ND 1.45 13.05 58.00 |SSL-LX5063YT 
Green | Water Clear | 565 22 25 100 30 | 67-1085-ND 1.95 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green | Green Diff. 565 22 25 30 60 | 67-1086-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
Green |Green Trans.) 565 2.0 25 100 30 | 67-1087-ND 1.28 11.48 — 51.00 |SSL-LX5063GT 
Green [Green Trans.| 565 22 25 100 30 | 67-1092-ND* 1.95 17.55 _78.00 |SSL-LX5063LGT 
Green | Green Diff. 565 12.0 12 20 60 | 67-1099-ND 3.30 29.70 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 | 67-1103-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX5093HD-5V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 | 67-1106-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX50931D-5V 
Green | Green Diff. 565 5.0 12 20 60 | 67-1100-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
Green Anode : Red Red Diff. 700 2.0 25 5 60 _| 67-1102-ND 98 8.78 _ 39.00 |SSL-LX5093HD 
yGommon Cathode Red Red Trans. 700 2.0 25 25 30 | 67-1104-ND 1.30 11.70 52.00 |SSL-LX5093HT 
( = 34, 57 : ack Sup. Red | Red Diff. 660 17 30 250 60 | 67-1648-ND 1.58 14.18 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
eel peat Anode Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 | 67-1105-ND 1.05 945 42.00 |SSL-LX50931D 
: Red Red Trans. 635 2.0 30 80 30 | 67-1107-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX5093IT 
Amber | Amber Diff. | 605 2.0 30 30 60 _| 67-1097-ND 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX5093AD 
20.00 00 9 | 1-13/4 (5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 | 67-1116-ND 143 10.13 45.00 |SSL-LX5093YD 
" Va Yellow [Yellow Trans.) 585 24 30 40 30. | 67-1117-ND 1.25 11.25 50.00 |SSL-LX5093YT 
Green | Green Diff. 565 22 25 30 60 | 67-1098-ND 1.03 9.23 41.00 |SSL-LX50936D 
Green |Green Trans.) 565 22 25 50 30. | 67-1101-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093GT 
: Pure Green | Green Diff. 555 22 25 15 60 | 67-1112-ND 1.20 10.80 _ 48.00 |SSL-LX5093PGD 
Fig. 14 Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 |67-1110-ND* 1.15 10.35 46.00 /SSL-LX5093LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 30 60 |67-1111-ND* 145 10.35 46.00 |SSL-LX5093LYD 
Green | Green Diff. 565 22 25 30 60 |67-1108-ND* 1.08 9.68 43.00 |SSL-LX5093LGD 
2.2 2.1 Green [Green Trans.| 565 22 25 80 30 | 67-1109-ND* 1.23 11.03 49.00 |SSL-LX5093LGT 
aS SO Red | WaterClear| 635 2.0 30 600 20 | 67-1120-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX5093xIC 
Amber | Water Clear} 610 2.0 30 600 20. | 67-1118-ND 2.45 22.05 98.00 |SSL-LX5093XAC 
91.800 Cathode 10) 1-13/4 (5mm) | ‘Green | Water Clear | 565 22 25 | 250 | 20 |67-1119-ND 1.65 14.85 — 66.00 |SSL-Lx5093x6C 
Green | Water Clear | 555 22 25 45 20 | 67-1121-ND 248 22.28 99.00 |SSL-LX5093XPGC 
155-4, O75 11 | T-1 3/4 (5mm) | Red/Green | White Diff. | 635/565 | 24 30/25 20 60 | 67-1124-ND 3.70 33.30 148.00 [SSL-LX5097IGW 
1TB.081F Red Red Diff. 635 2.0 30 25 70 | 67-1125-ND 148 13.28 59.00 |SSL-LX204651D 
—— 12] 1-3/4(2mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 24 30 10 70 | 67-1126-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX20465YD 
(Bien | : Green _| Green Diff. 565 22 25 10 70 | 67-1127-ND 1.35 12.15 54.00 |SSL-LX20465GD 
13 | Sq. T-1 (3mm) [Sup. Yellow] Water Clear | 590 2.25 70 800 50 | 67-1128-ND 6.78 60.98 271.00 |SSL-LX30448SYC 
Red Red Diff. 635 5.0 30 8 60 | 67-1131-ND 5.20 46.80 208.00 |SSL-LXA227ID-5V 
14) Axial (1.8mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 5.0 20 8 60 | 67-1132-ND 5.20 46.80 208.00 |SSL-LXA227YD-5V 
: Green _| Green Diff. 565 5.0 30 8 60 _| 67-1130-ND 5.20 46.80 208.00 |SSL-LXA227GD-5V 
Fig. 16 (RGB) Red | Water Clear | 660 17 25 600 25 | 67-1137-ND* 3.43 30.83 137.00 |SSL-LXA228SRC 
Red Red Diff. 660 17 25 150 50 | 67-1138-ND* 3.85 34.65 154.00 |SSL-LXA228SRD 
i f=_24.50 = Red | Water Clear] 635 2.0 30 30 25 ‘| 67-1134-ND 2.45 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
5.00( H 45| axial (1.9mm) |. Red Red Diff. 635 2.0 30 25 50 | 67-1135-ND 2.25 20.25 90.00 |SSL-LXA2281D 
Te leap 26a" : Sup. Yellow| Water Clear | __585 2.0 30 300 25 | 67-1139-ND 10.55 94.95 422.00 |SSL-LXA228SYC 
Yellow | Water Clear] 585 24 30 30 25 ‘| 67-1140-ND 255 22.95 102.00 |SSL-LXA228YC 
Green | Water Clear) 565 22 25 50 25 ‘| 67-1136-ND 2.93 26.33 117.00 |SSL-LXA228SGC 
Bonito Gaihiods Green _| Green Diff. 565 22 25 12 25 | 67-1133-ND 2.25 20.25 _ 90.00 |SSL-LXA228GD 
Red Anode | | 16 | 1-1 3/4 (5mm) ee Water Clear be vies 30 oe 30 | 67-1829-ND 60.50 544.50 2420.00 |SSL-LXS099SIUBSUGB 


* Low Current Version Lights at (2mA) 
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* Lens height for 2.54! 
part # 67-1322-ND = 4.75mm not 3.2mm 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. a 25 100 Part No. 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND 12 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND 72 60 AB SSF-LXH100ID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Red Red Diff. 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND 48 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diff. 660 17 30 60 60 67-1225-ND 72 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND 84 70 56 SSF-LXH1001D-01 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND 45 38 30 SSF-LXH100ID 
1 5mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1311-ND 84 70 56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1224-ND 45 38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1310-ND 84 70 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1218-ND A5 38 30 SSF-LXH100GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1312-NDt 84 710 56 SSF-LXH100LID-01 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1219-NDt 57 48 38 SSF-LXH100LID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1313-NDt 84 70 56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1220-NDt 57 48 .38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND a2: 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND 72 60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND 72 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
2 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND A5 38 30 SSF-LXH100MID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1229-ND 45 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1228-ND 45 38 30 SSF-LXH100MGD. 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 38 SSF-LXH100MLID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1232-NDt 57 48 38 SSF-LXH100MLGD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND 66 55 A4 SSF-LXH1031D-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND 66 55 A4 SSF-LXH103GD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND 54 A5 36 SSF-LXH103SRD 
3 3 Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND 39 33 26 SSF-LXH1031D 
we Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1237-ND 39 33 26 SSF-LXH103YD 
Green Green Diff. 565 21 30 30 60 67-1236-ND 39 33 26 SSF-LXH103GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1239-NDt 54 45 36 SSF-LXH103LID 
Green Green Diff. 565 241 25 30 60 67-1240-NDt 54 45 36 SSF-LXH103LGD 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 AQ 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 ATi Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND 32 27 22 SSF-LXH1041D 
‘ Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1040-ND 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND 32 27 22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND 12 61 AQ SSF-LXH5551D 
6 1.8mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 8 60 67-1043-ND 72 61 AQ SSF-LXH555YD 
Green Green Diff. 565 2.1 25 8 60 67-1041-ND 72 61 AQ SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 30 5/8 60 67-1243-ND 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diff. 660 wee 30 40 60 67-1247-ND 72 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1244-ND 54 45 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 20 60 67-1246-ND 54 45 36 SSF-LXH1071YD 
Green Green Diff. 565 21 30 20 60 67-1245-ND 54 45 36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diff. 565 24 30 20 60 67-1249-NDt 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1248-NDt 66 55 A4 SSF-LXH1071LID 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 12 SSF-LXH2100SRD 
7 Smit Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND 90 75 60 SSF-LXH21001D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1252-ND 90 5: 60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1251-ND 90 75 60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Sup. Red Red Diff. 660 17 30 130 60 67-1257-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
8 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND 99 83 66 SSF-LXH210311D/4 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1256-ND 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diff. 565 2:2. 25 30 60 67-1255-ND 99 83 66 SSF-LXH2103GGD/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1258-NDt 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LIID/4 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1259-NDt 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 4 60 67-1289-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH4001D-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
9 Sinit Red Red Diff. 660 1.7 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH4001D 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400YD 
Green Green Diff. 565 21 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diff. 565 21 25 20 60 67-1286-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25: 6 60 67-1292-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RASBID 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.415 92 SSF-LXH4RA5GD-5V 
to 5mm Red Red Diff. 660 A 30 80 60 67-1296-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASSRD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1293-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1295-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASYD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1294-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASGD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1297-NDt 96 80 64 SSF-LXH4RASLID 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1298-NDt 96 80 64 SSF-LXH4RASLGD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
11 mm Red Red Diff. 660 1.7 30 80 60 67-1306-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1303-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1305-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAYD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1304-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
t Low Current Version, Lights at (2mA) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1937 


Fig. 12 zx 5 7 Fig. 14 


M04 17.27 4 


3.18 | 


Tr 
R ; a 49.6 
ST. 2.28 Interlocking 
desde 4h 254 - 0254 4.83.| single pieces 
Pins 1,3: Anode 
Pins 2,4: Cathode 


16. 


le 
04.85 
cathode 
0.51 
Emitted Peak Wavelength Vi If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Red Diff. 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND 1.14 95 716 SSF-LXH225731ID 
42 | 5.0x1.63mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 110 67-1264-ND 1.14 95 716 SSF-LXH22573YYD 
Tees Green Green Diff. 565 2.2 25 10 110 67-1263-ND 1.14 95 16 SSF-LXH22573GGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LIID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 110 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diff. 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND 93 18 62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diff. 660 17 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5x7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND 63 53 42 SSF-LXH257801D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 9 110 67-1270-ND 63 53 42 SSF-LXH25780GD 
Sup. Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1276-ND 18 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND 78 65 52 SSF-LXH23001D-5V-LM 
Green Green Diff. 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 78 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
14 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND 54 A5 36 SSF-LXH2300ID-LM 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 50 60 67-1275-ND 54 A5 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND 54 A5 36 SSF-LXH2300GD-LM 
Red Red Diff. 635 2.0 25 50 60 67-1277-NDt 12 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1278-NDt 72 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diff. 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND 1.62 1.35 1.08 SSF-LXHM2501GIGW 
45 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND 96 80 64 SSF-LXHM2501ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1284-ND 96 80 64 SSF-LXH250MYYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND 96 80 64 SSF-LXHM250GGD 
16 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1315-ND 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH2300/41D 
17 cone Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND 84 10 56 SSF-LXH1011D-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1318-ND 84 70 56 SSF-LXH101GD-01 
18 3mm Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1320-ND 84 10 56 SSF-LXH3031D 
49 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH240IID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 40 60 67-1321-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH240GGD 
Red Red Trans. 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND 1.08 90 72 SSB-LX02SRC 
20 9.0x2.0mm Red Red Trans. 635 45 30 16 160 67-1323-ND 87 13 58 SSB-LX02IC 
cc Yellow Yellow Trans. 590 45 30 10 160 67-1325-ND 87 13 58 SSB-LX02YC 
Green Green Trans. 565 44 25 10 160 67-1324-ND 87 13 58 SSB-LX02GC 


t Low Current Version, Lights at (2mA) 


Light Pipes 


Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series _| Positions H L Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 67-1844-ND 192 166 1.56 1.13 | LPB-RO112051S 
2_| SML-Lx2832 | — = = 67-1845-ND 2.01 1.73 1.63 1.18 | LPB-S01110101S 
SML-LX1206 
3 | sucixisi | — — _ 67-1847-ND 83 72 67 49 | LPF-C011304S 
4 67-1850-ND 78 68 64 46 | LPF-CO12303S 
5 | SML-LX23 — — = 67-1851-ND 131 113 1.06 77 | LPF-C013301S 
6 67-1852-ND 139 1.21 1.14 _.82 | LPF-C014301S 
2 — | 540(13.72) | 67-1853-ND 1.66 143 1.35 98 | LPF-CO21303S 
7 | SML-LX1206 3 — | .740(18.80) | 67-1854-ND 249 215 202 1.46 | LPF-CO31303S 
or 4 — | 939 (23.84) | 67-1855-ND 3.31 286 269 1.95 | LPF-CO41303S 
SML-LX1210 5 — _| 1.139 (28.92) | 67-1856-ND 4.15 3.58 3.37 __ 2.44 | LPF-C051303S 
8 = = = 67-1857-ND 4.26 3.68 3.46 2.50 | LPF-CO71303S 
= |.394 (10) = 67-1833-ND 113 98 92 67 | LPA-CO11301S-10 
9 | SML-Lx0B05xx | — — | .787 (20) = 67-1834-ND 113 98 92 67 | LPA-CO11301S-20 © 118 (3.0) 
— [1.97 (60) = 67-1835-ND 113 98 92 _.67 | LPA-CO11301S-50 i 
394 (10) | go) | 87-1836-ND 3.16 2.73 2.57 1.86 | LPA-CO413015-10 SS ; H 
4 | 787 (20) | p54q) | 87-1837-ND 2.88 248 234 1.69 | LPA-Co413018-20 S119 08 ~ 
4G (Shae ounces 1.97 (50) ; 67-1838-ND_ 4.87 4.20 3.95 _2.86 | LPA-CO413018-50] | 9110 ay: 
394 (10) | go) | 67-1839-ND 5.95 5.13 4.82 3.49 | LPA-COB1301S-10 08) > i SN, 177 (4.5) 
8 |.787(20) | (sz) | 67-1840-ND 4.70 4.05 381 2.76 | LPA-COB13018-20 Ke 
1.97 (50) : 67-1841-ND 4.70 4.05 3.81 2.76 | LPA-C081301S-50 7-200 (5.08) 
11 | SML-LX1206%x | — = = 67-1846-ND 70 61 57 41 | LPF-CO113025 - 
12 | SML-LX23 = = — 67-1849-ND 118 1.02 96 70 | LPF-C012301S Fig:10 
13. | SML-LX1206xx | = — a — 67-1858-ND 70 61 57 41 | LPF-RO11362S 
14 | SML-LX0603xx | 25 — — 67-1859-ND 7.34 6.33 5.95 4.31 | LPF-R251321S 
15 | SML-LX1210xx | — = = 67-1860-ND 27.24.2216 | LPF-S014331S 
. . . @ 276 
Flexible Light Pipes ce) 
642 (16.30) 
Recommended LED: SSL-LX3054XX L 
Lens Digi-Key Price Each Lumex LL 8.00 
Color Part No. 1 10 25 100 Part No. fp 5240) 
Blue 67-1861-ND 2.78 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150B 4 
Clear 67-1862-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150C .630 (16.00) 
Green 67-1863-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-1506 i 
Red 67-1864-ND 278 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150R 399 AG 114 
Yellow 67-1865-ND 2.78 240 226 1.64 LPI-CO117001S-150Y (8.60) JS} (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1938 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 2 — SOT-23 Footprint 
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Fig. 23 — Interlocking, Re-Lampable 
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Fig. 5 — 0805 
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Fig. 24 — Interlocking, Re-Lampable 
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Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Red/Red Water Clear 635 2.0 30 10 140 67-1334-1-ND. 96 84 72 — _ — | SSL-LX15IIC-RP-TR 
1A SOT-23 Yellow/Yellow 585 21 30 10 140 67-1337-1-ND 96 84 72 67-1337-2-ND 3,000 | 398.00/M | SSL-LX15YYC-RP-TR 
Green/Green 565 2.2 25 10 140 67-1336-1-ND 96 84 72 67-1336-2-ND 3,000 | 398.00/M | SSL-LX15GGC-RP-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1381-1-ND 64 56 48 67-1381-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15IC-TR 
1B SOT-23 Yellow Water Clear 585 21 30 10 140 67-1383-1-ND 64 5648 67-1383-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15YC-TR 
Green 565 2.1 25 10 140 67-1382-1-ND 64 5648 67-1382-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15GC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1378-1-ND 64 56 48 = _— — |SSL-LX151C-RP-TR 
1¢ SOT-23 Yellow Water Clear 585 21 30 10 140 67-1380-1-ND 64 56 8 67-1380-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15YC-RP-TR 
Green 565 2.2 25 10 140 67-1379-1-ND 64 56 48 67-1379-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15GC-RP-TR 
on SOT-23 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.1 30/25 10 140 67-1655-1-ND. 83 73 63 67-1655-2-ND 3,000 | 343.62/M |SML-LX151GC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 30/25 10 140 67-1674-1-ND 83 73.63 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1660-1-ND 56 50.48 67-1660-2-ND 3,000 | 234.06/M |SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND 52 46 40 67-1684-2-ND 3,000 | 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1664-1-ND 58 51 A4 67-1664-2-ND 3,000 | 240.70/M |SML-LX15SYC-TR 
2B SoT-23 Yellow Water Clear 585 21 30 10 140 67-1670-1-ND 52 46 40 67-1670-2-ND 3,000 | 212.00/M |SML-LX15YC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 45 140 67-1662-1-ND 58 51 A4 67-1662-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 2.2 25 10 140 67-1685-1-ND. 52 46 «40 67-1685-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND. 313 2.75 2.35 _- _ — |SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND 313 2.75 2.35 67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/M_ | SML-LX15USBC-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1661-1-ND 56 50 43 67-1661-2-ND 3,000 | 234.00/M | SML-LX15SRC-RP-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1665-1-ND. 58 51 A4 _ _ — | SML-LX15SYC-RP-TR 
Yellow 585 24 30 10 140 67-1671-1-ND. 52 46 40 _ od — | SML-LX15YC-RP-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 45 140 67-1663-1-ND 58 51 44 = _ — _ |SML-LX15SUGC-RP-TR 
ab |) odes Green Water Gea 565 22 25 10 140 67-1656-1-ND 52 46 40 67-1656-2-ND 3,000 | 217.46/M_ | SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1667-1-ND 313 2.75 2.35 = _ — | SML-LX15UPGC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND. 3.13 2.75 2.35 67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15USBC-RP-TR 
Super Red 660 1.8 30 45 140 67-1551-1-ND 15 13.10 67-1551-2-ND 4,000 83.00/M_| SML-LX0603SRW-TR 
* Low current version, lights at 2mA t Bulk Pricing + Reverse Polarity (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount LEDs (cont) 


Wy 
Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2xTheta) | Part No. 10 100 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
Red Paneer 635 2.0 30 14 160 67-1548-1-ND 15 13 ~~ 10 | 67-1548-2-ND 4,000 | 83.00/M | SML-LXO603IW-TR 
4 0603 Yellow : 585 24 30 14 160 67-1550-1-ND 15 13 10 | 67-1550-2-ND 4,000 | 83.00/M | SML-LX0603YW-TR 
Green 565 22 25 18 160 67-1549-1-ND 14 42 09 ‘| 67-1549-2-ND 4,000 | 74.70/M_| SML-LX0603GW-TR 
Super Red White Diff. 660 18 30 24 140 67-1555-1-ND 15.13 10 | 67-1555-2-ND 4,000 | 83.00/M | SML-LXTO805SRW-TR 
Red White Diff. 635 20 30 11 140 67-1552-1-ND 44° 42 © 40 | 67-1552-2-ND 4,000 | 78.02/M | SML-LXTO80SIW-TR 
5 0805 Yellow White Diff. 585 24 30 10 140 67-1554-1-ND 44° 42 40 | 67-1554-2-ND 4,000 | 78.02/M | SML-LXTO805YW-TR 
Super Ultra Green | Water Clear 574 22 30 40 140 67-1687-1-ND 249 208 1.67 | 67-1687-2-ND 3,000 | 373.50/M | SML-LX0805SUGC-TR 
Green White Diff. 565 2.0 30 11 140 67-1553-1-ND 1412.09 ‘| 67-1553-2-ND 4,000 | 74.70/M_| SML-LXTO805GW-TR 
Super Orange 620 2.0 500 | 25000 90 67-2010-1-ND 7.81 6.84 6.86 | 67-2010-2-ND 500 | 1620.00 | SML-LX1110SOC-ATR 
Super Orange 620 2.0 500 | 20000 120 67-2011-1-ND 781 6.84 5.86 | 67-2011-2-ND 500 | 1620.00 | SML-LX1110SOC-BTR 
Super Yellow 590 2.0 500 | 19000 90 67-2012-1-ND 7.81 6.84 5.86 | 67-2012-2-ND 500 | 1620.00 | SML-LX1110SYC-ATR 
Super Yellow 590 2.0 500 | 8500 120 67-2013-1-ND 781 6.84 5.86 | 67-2013-2-ND 500 | 1620.00 | SML-LX1110SYC-BTR 
| 4 PLCC | Ultra Pure Green 525 35 500 | 10000 90 67-2014-1-ND 32.32 28.28 24.24 | 67-2014-2-ND 500 | 6706.50 | SML-LX1110UPGC-ATR 
SMT — | Ultra Super Green | Water Clear 525 35 500 | 7500 120 67-2015-1-ND 32.32 28.28 24.24 | 67-2015-2-ND 500 | 6706.50 | SML-LX1110UPGC-BTR 
Ultra Super Blue 470 35 500 | 2800 90 67-2016-1-ND 27.70 24.24 20.78 | 67-2016-2-ND 500 | 5747.00 | SML-LX1110USBC-ATR 
Ultra Super Blue 470 35 500 | 250 120 67-2017-1-ND 27.70 24.24 20.78 | 67-2017-2-ND 500 | 5747.00 | SML-LX1110USBC-BTR 
Ultra White = 35 500 | 15000 90 67-2024-1-ND NEW! 27.68 24.22 20.76 | 67-2024-2-ND NEW!) 500 | 5743.50 | SML-LX1110UWC-ATR 
Ultra White = 35 500 | 12000 120 67-2025-1-ND NEW! 27.68 24.22 20.76 | 67-2025-2-ND NEW!| 500 | 5743.50 | SML-LX1110UWC-BTR 
Super Red Water Clear 660 17 30 25 160 67-1359-1-ND 18.17 14 | 67-1359-2-ND 3,000 | 76.36/M | SML-LX1206SRC-TR 
Super Red White Diff. 660 1.8 30 15 160 67-1004-1-ND 29 © 26 ~=—-.22_| 67-1004-2-ND 3,000 | 119.52/M | SML-LX1206SRW-TR 
Red Water Clear 635 2.0 25 6 160 67-1356-1-ND 18 16 14 | 67-1356-2-ND 3,000 | 74.70/M | SML-LX1206IC-TR 
7 1206 Red White Diff. 635 2.0 25 6 160 67-1003-1-ND 28 © 25 ~—.22_ | 67-1003-2-ND 3,000 | 117.86/M | SML-LX1206IW-TR 
Yellow Water Clear 585 24 25 6 160 67-1358-1-ND 18 16 14 | 67-1358-2-ND 3,000 | 74.70/M | SML-LX1206YC-TR 
Green Water Clear 565 22 25 10 160 67-1357-1-ND 16 14 42 | 67-1357-2-ND 3,000 | 66.40/M | SML-LX1206GC-TR 
Green White Diff. 565, 22 25 10 160 67-1002-1-ND 27.24 —_.24_| 67-1002-2-ND 3,000 | 112.88/M_| SML-LX1206GW-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 160 | 600 50 67-2020-1-ND (32.28 24 ‘| 67-2020-2-ND 7,000 | 133.00 | SML-LXL1209SIC-TR 
1209 Orange 610 2.0 160 | 1500 50 67-2021-1-ND 32.28 = .24 ‘| 67-2021-2-ND 1,000 | 133.00 | SML-LXL1209S00-TR 
8 13.2x24mm| . Super Yellow | Water clear 590 20 160 | 400 50 67-2022-1-ND 32.28 = 24 ‘| 67-2022-2-ND 1,000 | 133.00 | SML-LXL1209SYC-TR 
SMT | Super Ultra Green 574 22 160 170 50 67-2018-1-ND 42 38 32 | 67-2018-2-ND 1,000 | 176.00 | SML-LXL1209SUGC-TR 
Ultra Pure Green 525 35 100 | 1000 50 67-2019-1-ND 213 1.87 1.60 | 67-2019-2-ND 1,000 | 883.00 | SML-LXL1209UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 35 100 | 250 50 67-2023-1-ND 213 1.87 1.60 | 67-2023-2-ND 1,000 | 883.00 | SML-LXL1209USBC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 15 160 67-1360-1-ND 64-56-48 ‘| 67-1360-2-ND 3,000 | 265.60/M | SML-LX1210SRSRC-TR 
a0 Red/Green Water Clear | 935/565 | 2.022) 25 10 160 67-1361-1-ND ‘34.30.26 ‘| 67-1361-2-ND 3,000 | 141.10/M | SML-LX12101GC-TR 
Yellow/Green 585/565 | 21/22 | 25 10 160 67-1363-1-ND 34.30.26 ‘| 67-1363-2-ND 3,000 | 141.10/M | SML-LX1210YGC-TR 
Green/Green 565/565 22 25 10 160 67-1362-1-ND 34.30.26 ‘| 67-1362-2-ND 3,000 | 141.10/M_| SML-LX1210G6C-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 67-1366-1-ND ‘80.70 60 | 67-1366-2-ND 2,000 | 332.00/M | SML-LX2832SRC-TR 
si: (SoD ania Red Walon Gléak 635 2.0 30 25 120 67-1364-1-ND 64 56.48 | 67-1364-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832IC-TR 
eee: Yellow 585 24 30 15 120 67-1367-1-ND ‘64.56.48 | 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832YC-TR 
Green 565 24 25 25 120 67-1365-1-ND 64.56 48‘ | 67-1365-2-ND 2,000 | 265.60/M_| SML-LX2832GC-TR 
Super Red 650 17 25 30 130 67-1371-1-NDE ‘80.70 60 | 67-1371-2-NDE 2,000 | 332.00/M | SSL-LXA1725SRC-TR 
| aigeo orm Red Wiese Oise: 635 20 30 12 130 67-1368-1-ND 60 53 45 | 67-1368-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725IC-TR 
URS: Yellow 585 24 30 12 130 67-1370-1-ND ‘60 53 45 ‘| 67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725YC-TR 
Green 565 22 25 25 130 67-1369-1-ND 60 53 45 ‘| 67-1369-2-ND 2,000 | 249.00/M_| SSL-LXA1725GC-TR 
421 34x28mm| Red/Green Water Clear | 630/565 [2.0/2.2 | 30/25 | 12/20 130 67-1372-1-ND 708 95 81 | 67-1372-2-ND 7,000 | 448.20 | SSL-LXA3025IGC-TR 
ead Yellow/Green 585/565 | 2.1/22 | 30/25 | 12 130 67-1373-1-ND 1.08 95 _.81_| 67-1373-2-ND 1,000 | 448.20 | SSL-LXA3025YGC-TR 
Super Red Red Trans. 660 18 30 8 180 67-1355-1-ND 152 133 1.14 | 67-1355-2-ND 3,000 | 608.00/M | CCL-LX45SRT 
45. 55504 9a Red Red Trans. 635 24 30 72 180 67-1352-1-ND 141 124 1.06 | 67-1352-2-ND 3,000 | 564.80/M | CCL-LX45IT 
EEK: Yellow Yellow Trans. | 585 23 30 7 180 67-1354-1-ND 1.46 1.28 110 | 67-1354-2-ND 3,000 | 584.00/M | CCL-LX45YT 
Green Green Trans. 565 22 30 7 180 67-1353-1-ND 146 1.28 1.10 | 67-1353-2-ND 3,000 | 584.00/M_| CCL-LX45GT 
Super Red 660 17 30 30 130 67-1559-1-NDE 26.22 ~17~| 67-1559-2-NDt 3,000 | 141.10/M | SML-LXR85SRC-TR 
raer ee Red dasrblny 635 20 25 12 130 67-1556-1-ND 26 ©2217‘ | 67-1556-2-ND 3,000 | 141.10/M | SML-LXR85IC-TR 
ema: Yellow 585 24 25 10 130 67-1558-1-ND 24 20-16 ‘| 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M | SML-LXR85YC-TR 
Green 565 22 25 12 130 67-1557-1-ND 2319 16 | 67-1557-2-ND 3,000 | 126.16/M_| SML-LXR85GC-TR 
Super Red 660 17 15 40 180 67-1345-1-ND 7.04 91 78 | 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M | CCL-CRS10SR 
Red 635 20 25 12 180 67-1342-1-ND 70 62 53 | 67-1342-2-ND 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10R 
15: |3.0x2.54mm Yellow Water Clear 585 24 30 8 180 | 67-1344-1-ND 70 62 53 | 67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10Y 
Green 565 22 25 12 180 67-1343-1-ND 70 62 53 | 67-1343-2-ND 3,000 | 290.50/M_| CCL-CRS10G 
Super Red 660 17 30 100 90 67-1341-1-ND 48.42.36 | 67-1341-2-ND 2,000 | 199.20/M | SML-LX23SRC-TR 
fel aig eoioram Red Wetec ose 635 20 30 20 90 67-1338-1-ND (36 © .32.-—.27_| 67-1338-2-ND 2,000 | 149.40/M | SML-LX23IC-TR 
Uke. Yellow 585 24 30 20 90 67-1340-1-ND 36 © 32» .27_‘| 67-1340-2-ND 2,000 | 149.40/M | SML-LX23YC-TR 
Green 565 24 25 20 90 67-1339-1-ND 36.32 —_.27_| 67-1339-2-ND 2,000 | 149.40/M_| SML-LX23GC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 748 130 1.41 | 67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
17} 25x29mm) — Yellow/Green | Water Clear | 585/565 24 30/25 | 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 | 67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253YGC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96 84 __.72_| 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M_| CCL-LX253GGC 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1393-1-ND$ 78 69 59 | 67-1393-2-NDt 7,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR11 
Red Water Clear 635 2.0 30 80 25 67-1384-1-ND 47.4236 | 67-1384-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TR11 
aBtlotoesernn Yellow Yellow Diff. 585 24 30 15 50 67-1145-1-ND 48 42.36 | 67-1145-2-ND 4,000 | 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
UKE: Yellow Water Clear 585 24 30 30 25 67-1386-1-ND 47.42.36 | 67-1386-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR11 
Green Green Diff. 565 24 25 4 50 67-1141-1-ND 48 42.36 ‘| 67-1141-2-ND 1,000 | 197.54 | SSL-LXA228GD-TR11 
Green Water Clear 565 22 25 30 25 67-1385-1-ND 47.42 —_.36_| 67-1385-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1394-1-NDE 78 69 59 | 67-1994-2-NDE 7,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR21 
Red Red Diff. 635 2.0 30 12 50 67-1143-1-ND ‘50.44.38 | 67-1143-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA2281D-TR21 
Red Red Diff. 635 20 30 12 50 67-1144-1-ND* ‘52.46 39 | 67-1144-2-ND* 1,000 | 215.80 | SSL-LXA228LID-TR21 
46.| 90x aR Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1387-1-ND 47.42.36 | 67-1387-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
Yellow Yellow Diff. 585 20 20 12 50 67-1146-1-ND 48 42 36‘ | 67-1146-2-ND 1,000 | 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1389-1-ND 47.42.36 | 67-1389-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR21 
Green Green Diff. 565 24 30 4 50 67-1142-1-ND ‘50.44.38 | 67-1142-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA228GD-TR21 
Green Water Clear 565 24 30 30 25 67-1388-1-ND A742 36 _| 67-1388-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
Super Red 690 17 25 600 5 67-1395-1-ND$ 78 69 59 | 67-1395-2-NDt 7,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
S| sau aE Red arose 635 20 30 60 25 67-1390-1-ND ‘47.42.36 | 67-1390-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
ORS Yellow 585 2.0 20 30 25 67-1392-1-ND 47.42.36 | 67-1392-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
Green 565 24 30 30 25 67-1391-1-ND ‘47.42 36 _| 67-1391-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228GC-TR31 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1377-1-ND 700. 88 75 | 67-1377-2-ND 7,000 | 415.00 | SSF-LXH305SRD-TR 
91 | F1.mm) Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1374-1-ND 76 67 57 | 67-1374-2-ND 1,000 | 315.40 | SSF-LXH3051D-TR 
SMT RA Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1376-1-ND 76 67 57 | 67-1376-2-ND 1,000 | 315.40 | SSF-LXH305YD-TR 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1375-1-ND 76 67 _57_| 67-1375-2-ND 1,000 | 315.40 | SSF-LXH305GD-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 110 67-1634-1-ND ‘51.45 39 ‘| 67-1634-2-ND 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 24 30 170 110 67-1630-1-ND ‘51.45 39 | 67-1630-2-ND 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
boi | eM BR Yellow Water Clear 585 20 30 14 110 67-1632-1-ND 35.31 .27_‘| 67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
Green 565 22 25 14 110 67-1631-1-ND 34.31.26 ‘| 67-1631-2-ND 500 71.38 | SMF-24326C-TR 
Ultra Green 525 35 30 160 110 67-1635-1-ND 6.40 5.60 4.80 | 67-1635-2-ND 500 | 1328.00 | SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue 470 35 30 140 110 67-1832-1-ND 3.32 2.91 249 | 67-1832-2-ND 500 688.90. | SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1644-NDT ee | — = — | SMF-HM1530SRD-305 
93 | 1.8mm) Red Red Diff. 635 20 30 30 60 67-1641-NDt 70 62 53 | — — — | SMF-HIM15301D-305 
SMT RA Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1642-NDt 70 62 53 | — — — | SMF-HIM1530YD-305 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1643-NDt 70 62 53 | — = — _| SMF-HM1530GD-305 
Super Red Red Diff. 660 17 30 100 60 67-1622-NDt a — = — | SMF-HM1530SRD-509 
oA 1-1 3/4 Red Red Diff. 635 20 25 30 60 67-1645-NDt 70 62 53 | — = — | SMF-HIM15301D-509 
(5mm) Yellow Yellow Diff. 585 24 25 30 60 67-1620-NDt 70 62 53 | — = — | SMF-HIM1530YD-509 
SMT RA Green Green Dif. 565 22 25 30 60 67-1621-NDt 70 62 53 (= = — | SMF-HM1530GD-509 
se | Paee. Super Red Wate Cleat 660 17 30 400 30 67-1623-1-ND$ 72 63 54 | 67-1623-2-NDE 500 148.57 | SML-LXL505SRC-TR 
Super Int. Red 636 2.0 30 1200 30 67-1625-1-ND 72.63 54 | 67-1625-2-ND 500 148.57 _| SML-LXL505SIC-TR 


* Low current version, lights at2mA_ + Bulk Pricing + Reverse Polarity 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


PS, 
Nae Surface Mount LEDs (cont) 


Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig.| Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) Part No. 1 10 = =©100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Super Orange 610 2.0 30 1500 30 67-1626-1-ND 72 63 54 67-1626-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SOC-TR 
Super Yellow 590 24 30 1200 30 67-1624-1-ND 72 63 54 67-1624-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SYC-TR 
25 5mm Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 25 100 30 67-1686-1-ND 8 42 36 67-1686-2-ND 500 99.60 | SML-LXL505SUGC-TR 
Ultra Green 525 3.5 25 500 30 67-1628-1-ND 3.85 3.38 2.89 67-1628-2-ND 500 799.29 | SML-LXL505UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 800 30 67-1629-1-ND 3.52 3.09 2.65 67-1629-2-ND 500 731.23 _| SML-LXL505USBC-TR 
Super Red 660 17 30 80 90 67-1827-1-NDt 68 60 52 67-1827-2-NDt 500 141.93 | SML-LXR44SRC-TR 
26 3.6 x 4.0mm Red Water Clear 635 2.0 30 25 90 67-1826-1-ND 53 4740 67-1826-2-ND 500 110.39 | SML-LXR441C-TR 
SMT RA Yellow 585 21 30 9 90 67-1828-1-ND 53 A740 67-1828-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Green 565 2.2 25 25 90 67-1825-1-ND 53 A740 67-1825-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44GC-TR 
* Low current version, lights at 2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity 
InGan Surface Mount LEDs 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig.| Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
7 4206 Ultra White Yellow Diff 550 3.5 30 90 140 67-1866-1-ND 3.14 2.75 2.36 67-1866-2-ND 3,000 | 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 25 25 140 67-1701-1-ND 246 2.15 1.85 67-1701-2-ND 3,000 | 1019.24/M_ | SML-LX1206USBC-TR 
10 2832 Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 60 120 67-1709-1-ND 246 2.15 1.85 67-1709-2-ND 2,000 | 1019.24/M_ | SML-LX2832USBC-TR 
14 | 0.5 x 3.2mm Blue Water Clear 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 1.54 1.23 67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SML-LXR85USBC-TR 
16 | 2.0x 3.0mm | Ultra Super Blue__| Water Clear 470 3.5 30 60 90 67-1726-1-ND 246 2.15 1.85 67-1726-2-ND 1,000 1019.24 | SML-LX23USBC-TR 
18 irc Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 250 5 67-1731-1-ND 246 245 1.85] — 67-1731-2-ND 1,000 | 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
21 T-1 RA Ultra Super Blue Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1746-1-ND 436 382 3.27 67-1746-2-ND 1,000 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 


AllnGaP Surface Mount LEDs 


Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. ‘l 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Red 636 2.0 30 140 120 67-1878-1-ND 40. 36 ~—«.31_‘| 67-1878-2-ND | 2,000 167.66/M — | SML-LX0402SIC-TR 
P _ Orange Watextiex 610 2.0 30 120 120 67-1879-1-ND 38 = -33——«.29_| 67-1879-2-ND | 2,000 156.04/M | SML-LX0402S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 60 120 67-1880-1-ND 40 36 31. ‘| 67-1880-2-ND | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SYC-TR 
Green 574 22 25 45 120 67-1881-1-ND 82.72 __—.62_| 67-1881-2-ND | 2,000 338.64/M_—_| SML-LX0402SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 60 140 67-1690-1-ND Al 34 .28 | 67-1690-2-ND 4,000 225.76/M SML-LX0603SIW-TR 
4 0603 Super Orange White Ditt 610 2.0 30 60 140 67-1691-1-ND Al 34 .28 | 67-1691-2-ND 4,000 225.76/M SML-LX0603SOW-TR 
Super Yellow . 590 2.0 30 60 140 67-1694-1-ND AQ AL .33 | 67-1694-2-ND 4,000 272.24/M SML-LX0603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 45 140 67-1693-1-ND 60 50 40 | 67-1693-2-ND 4,000 332.00/M SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 20 30 60 140 67-1636-1-ND 36.30 ~+~—.24_‘| 67-1636-2-ND | 3,000 499.20/M | SML-LX0805SIC-TR 
5 jan Super Orange | Water cy 610 2.0 30 60 140 67-1637-1-ND 36 = .30.-~—-.24._| 67-1637-2-ND | 3,000 199.20/M | SML-LX0805S0C-TR 
Ultra Green eee: 525 35 30 45 140 67-1640-1-ND 5.28 += 4.40 3.52 | 67-1640-2-ND | 3,000 | 2921.60/M | SML-LX0805UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 25 140 67-1638-1-ND 3.18 2.65 2.12 | 67-1638-2-ND 3,000 1759.60/M SML-LX0805USBC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 70 140 67-1695-1-ND 24 22 19 | 67-1695-2-ND 3,000 101.26/M SML-LX1206SIC-TR 
7 1206 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 70 140 67-1696-1-ND 9 43 .37 | 67-1696-2-ND 3,000 202.52/M SML-LX1206S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 70 140 67-1699-1-ND 66 58 50 | 67-1699-2-ND 3,000 272.24/M SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 45 140 67-1698-1-ND 1.08 95 .81 | 67-1698-2-ND 3,000 448.20/M SML-LX1206SUGC-TR 
; Pom Red/Green Water Clear | 060/565 | 1.7/2.2 | 30/25 | 15/10 160 67-1703-1-ND 83 73 ~—«63._:| 67-1703-2-ND | 3,000 343.62/M | SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND 43 38 .33 | 67-1704-2-ND 2,000 179.28/M SML-LX12101IC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 250 120 67-1705-1-ND 72 63 «54 | 67-1705-2-ND | 2,000 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
io a Super Orange | Water Clear 610 20 30 300 120 67-1706-1-ND 72 64 55 | 67-1706-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 140 120 67-1708-1-ND 72 64 55 | 67-1708-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 150 120 67-1707-1-ND 72.64 55 _| 67-1707-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 2.0 25 70 160 67-1710-1-ND 40 33 .27 | 67-1710-2-ND 3,000 219.12/M SML-LXR85SIC-TR 
44 | 05x3.2mm Orange Water Clear 610 2.0 30 75 160 67-1712-1-ND 40 33 27 l= =— _ SML-LXR85SOC-TR 
: 3 Yellow 590 2.0 25 50 160 67-1714-1-ND 55 AB .37 | 67-1714-2-ND 3,000 305.44/M SML-LXR85SYC-TR 
Green 574 2.2 25 45 160 67-1713-1-ND 59 AQ 39 | 67-1713-2-ND 3,000 323.70/M SML-LXR85SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 300 90 67-1722-1-ND 96 84 72 | 67-1722-2-ND ] 2,000 398.40/M | SML-LX23SIC-TR 
16 | 2.0x3.0mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 200 90 67-1725-1-ND 96 84 72 | 67-1725-2-ND 2,000 398.40/M SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 2.2 25 80 90 67-1724-1-ND 1.24 1.09 93 | 67-1724-2-ND 2,000 512.94/M SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 475 25 67-1727-1-ND 82 72 +62 ‘| 67-1727-2-ND ] 1,000 338.64 | SSL-LXA228SIC-TR11 
tg | 2:0%2.5mm Super Orange | Water Clear 610 2.0 30 700 25 67-1728-1-ND 82 72 62 ‘| 67-1728-2-ND | 1,000 338.64 | SSL-LXA228SOC-TR11 
Gull Wing Super Yellow 590 2.0 30 300 25 67-1730-1-ND 66 58 50 | 67-1730-2-ND | 1,000 272.24 | SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 22 25 200 25 67-1729-1-ND 61 54 _.46_| 67-1729-2-ND | 1,000 253.98 _| SSL-LXA228SUGC-TR11 
a4 T-1 (3mm) Super Orange Orange Diff. 610 24 30 100 60 67-1744-1-ND 2.16 1.89 162 |— _— _— SSF-LXH305SOD-TR 
SMT RA Super Green Green Diff. 565 2.2 30 150 60 67-1742-1-ND 1.20 1.06 91 | 67-1742-2-ND 1,000 499.66 SSF-LXH305SGD-TR 


SMT RGB (Red/Green/Blue) LEDs 


Cathode 
[Marks 
1,10 (2 Ples.) 
Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Vi It lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Red 660 AE 30 80 
1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 60 
Red 636 2.0 25 75 
2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 | SML-LX3632SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 50 
Red 660 1.7 30 9 
3 5.0 x 5.0mm Green White Diff. 565 24 25 9 120 67-1822-1-ND 5.34 4.94 4.81 | 67-1822-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL5550SRSGSBW 
Blue 430 3.8 30 8 
Red 640 iP 30 800 
4 | T-13/4(5mm) | Green Water Clear 625 3.5 25 700 30 67-1823-1-ND 5.34 4.94 4.81 | 67-1823-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL505SIUPGUSC 
Blue 470 3.5 30 800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1941 


LED Oper Oper 
Dia. Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | (mm) Color (mA) Volt (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND 1.02 85 68 SSL-LX203CIT 
{ 2 Green 20 2.2 67-1198-ND 1.02 85 68 SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 21 67-1199-ND 1.02 85 68 SSL-LX203CYT 
| @0.3 2 pls 2 Red 20 17 67-1200-ND 1.26 1.05 84 SSL-LX203CSRT 
4 2 LED Teste) BOX: scsssetcsgeageottundincuntaussdarss 67-1398-ND 38.00 - _ LED-Tester-Box 
0.75 
Epoxy | Typical mCD | Emission| Peak Vi@ 
Emitted) Lens | Intensity Total | Wave- | 20mA If | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Color | Color} @20mAlf | Angle | length | Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Features: 10MM Mega-Brite Lites 
* Allows quick testing of LEDs at 2, 5, 10, 20, Or/Red | Clear 4500 8° 620nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1399-ND 2.37 1.98 1.78 | SSL-LX100133X0C 
30, or 50 mA drive current levels with the 3 | Green | Clear 1600 8° 568nm | 2.2 2.7 | 25mA | 67-1400-ND 72 60 54 | SSL-LX100133XGC 
push of a button. Yellow | Clear} 2500 8° | 590nm| 2.1 2.5] 30mA |67-1401-ND 261 218 1.96 | SSL-LX100133XYC/B 
«Requires: 9 Volt Battery (not included). 
Color lo View If | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Pin1 Pin3 Vf | (med) | Angle | (mA) | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Bi-Color LEDs 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 75 63 51 A4 SSL-LX3059GYW 
4 Red Green | 2.0 30 60° 20 | 67-1327-ND 15 63 51 A4 SSL-LX30591GW 
Red Yellow | 2.0 30 60° 20 | 67-1328-ND 15 63 51 44 SSL-LX30591YW 
H Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 H 
Low Battery Indicators jiensiy: smed stendby curent: sya PC Mount LED Arrays / Light Bars 


Fig. 1 ig. ig. ; ig. 2 | -- 28.08" — (Detail) + 
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Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 Part No. 
1 2.5 60° 67-1195-NDt 1.11 = 93 -74 | SSL-LX5093LBI-SRD Fig. 8 
2 |3.75-7.5| 60° | 67-1196-NDt 144 — 1.20  .96 | SSL-LX5099LBI-SRD boy sa ee 
3 2.5 140° | 67-1193-1-ND 1.80 1.58 = 1.35 SML-LX1206LBI-SRD ost 
4 |3.75-7.5 | 140° | 67-1194-1-ND 2.28 2.00 = 1.71 SML-LX1210LBI-SRD 
t+ Bulk pricing 


T-1 3/4 Flashing 


H 27.4 
LED Lamps ae aa 
Features: 2. oe 
* Operating Voltage: 3.0 ~ 14.0 
* Blinking Frequency: 1.5 ~ 2.5Hz Ree 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 100°C 
lo @ Emitted lo If Digi-Key Price Each Lumex 
Color VF=9V) Viewing | Digi-Key Price Each Lumex Figs BGolorm| BV ia (ice) Ems) EaisiNoe u 29 HOON EarkiNo: 
Color Source | (med)| Angle | Part No. 1 25. 100 | Part No. 1 | Green [2.2]; 10 | 25  |67-1008-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
1 Red | 2.0} 4 30 67-1009-ND 2.13 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
Red/Diff. Brt. Red | 200 60° 67-1499-ND 93 78 .62 | SSL-LX5093BSRD 1 Red | 2.0} 10 30 67-1010-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
Dark Red/Ditf. | Red 40 | 60° | 67-1497-ND 84 71 «57 | SSL-LX5093BHD 2 | Green| 22] 10 | 30  |67-1524-ND 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
. 2 Red 1.7} 40 30 67-1525-ND 6.72 5.60 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
Red/Diff. Red 40 60' 67-1498-ND 84 71 -57 | SSL-LX5093BID 3 Red | 24 5 30 67-1011-ND 58.06 5123 47.81 | SSA-LXB8825 
Green/Diff. Green 20 60° 67-1496-ND 84 71 -57 | SSL-LX5093BGD 3 | Green | 2.2} 5 30 67-1012-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
Yellow/Diff. | Yellow | 20 eo’ | 67-1495-ND .84 71 57 | SSL-LXS5093BYD 4 | Red |20/ 25 | 30 [7g ND S176 GT | SSBLX29001W 
5 Red | 2.1] 50 30 67-1014-ND 1.36 1.14 .91 | SSB-LX2350IW 
4 | Yellow | 2.1] 18 30 67-1015-ND 91 76 -61 | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow | 2.1) 40 30 67-1016-ND 1.36 1.14 91 | SSB-LX2450YW 
20mm 6-Element LED Dome 4 | Green| 22} 25 | 25  |67-1017-ND 91 76 61 | SSB-LX2500SGW 
6 Red | 2.1] 25 30 67-1018-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2600IW 
ra Red | 2.1] 25 30 67-1019-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2620IW 
198.) 5. si 8 Red | 2.0/ 50 30 67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
106 3. 50) .925(23.5) 
2: (2.70) 9 Red | 2.1] 45 30 67-1021-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2655IW 
10) Red | 2.1) 80 30 67-1022-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 
7 T 6 | Yellow | 2.1) 18 30 67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
Q. os Cathode 7 | Yellow | 2.1] 18 30  |67-1024-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 
(20.00) .906(23.00) h 531(13.50) 8 | Yellow | 2.1| 40 30 |67-1025-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2735YW 
Cathode 9 | Yellow | 2.1) 35 30 67-1026-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1} 70 30 67-1027-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
Wavaal MUL if lo @ 9 |Red/Yel| 2.1] 25 30 |67-1028-ND 249 2.08 1.66 | SSB-LX29501YW 
length | Typ. | Max. |1f=20ma| Digi-Key Price Each jena 9 |Red/Grn| 2.1] 25 | 30/25 |67-1029-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW 
Color d(nm) | (V)_ | (mA) | (med) Part No. 1 25 100 | Part No. 4 Red 1.7| 40 30 67-1030-ND 1.04 87 -70 | SSB-LXA100SRW 
5 | Red | 1.7] 80 30. |67-1031-ND 153 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
Green | 565 | 66 | 25 25 67-1526-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6GD 9 | Red 117) 80 | 30 le7-1032-ND 235 196 ©1157 | SSBLXC100SRW 
Red 635 6.0 30 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 6 Red 1.7| 40 30 67-1033-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXD100SRW 
va Red 1.7] 40 30 67-1034-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXE100SRW 
Red 660 5.1 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 8 Red 17] 80 30 67-1035-ND 272 2027 131 | SSB-LXF100SRW 
Yellow 585 6.3 30 23 67-1529-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6YD 10 | Red 1.7| 150 30 67-1036-ND 2.72 227 1.81 | SSB-LXH100SRW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1942 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


Panel Mount LEDs 
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Peak Wavelength If (mA) Viewing Angle Digi-Key Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical | Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 Tt (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1190-ND 1.20 96 84 SSI-LXH3121D-150 
Green Green Diffused 565 2.1 25 30 60 67-1191-ND 1.20 96 84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1192-ND 63 50 A4 SSI-LXH3121D_ 
Super Red Red Diffused 660 18 30 70 60 67-1150-ND 7.25 1.00 88 SSI-LXR1612SRD 
3 Tt (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND 1.13 90 719 SSI-LXR16121D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1149-ND 1.13 90 79 SSI-LXR1612YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1148-ND 1.13 90 79 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND 1.30 1.04 91 SSI-LXR3612SRD 
4 T- (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1151-ND 1.18 94 83 SSI-LXR36121D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1153-ND 1.18 94 83 SSI-LXR3612YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1152-ND 1.18 94 83 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND 1.88 1.50 1.32 SSI-LXH600HGW-150 
5 | T-13/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND 1.15 92 81 SSI-LXH6001D-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 60 120 67-1158-ND 1.30 1.04 91 SSI-LXH387SRD 
6 | T1346 Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND 1.13 90 79 SSI-LXH3871D 
(5mm) Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 120 67-1157-ND 1.13 90 79 SSI-LXH387YD 
Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND 1.13 90 i) SSI-LXH387GD_ 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1677-ND 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091SID-150 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Orange Diffused 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SOD-150 
7 T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diffused 590 21 30 100 60 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 
Super Ultra Green Green Diffused 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1678-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 20 60 67-1675-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diffused 660 7 30 80 60 67-1162-ND 1.38 1.10 97 SSI-LXH9SRD-150 
8 | 1-3/4 (mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1161-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND 1.23 98 86 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND 1.25 1.00 88 SSI-LXR4815SRD 
9 | T-13/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND 1.13 90 79 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1165-ND 1.13 90 79 SSI-LXR4815YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND 1.13 90 79 SSI-LXR4815GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1170-ND 85 68 60 SSI-LXH8080SRD 
10 anim Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND 70 56 AQ SSI-LXH80801D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1169-ND 70 56 AQ SSI-LXH8080YD 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1168-ND 70 56 AQ SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND 98 18 69 SSI-LXH1090SRD 
1 4omm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND 85 68 60 SSI-LXH10901D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1173-ND 85 68 60 SSI-LXH1090YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND 85 68 60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND 80 64 56 SSI-LXH55SRD 
2 Sri Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND 65 52 AG SSI-LXH551D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1177-ND 65 52 AG SSI-LXH55YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND 65 52 AG SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMP059SRD 
13 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1179-ND 95 76 67 SSI-LXMP0591D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1181-ND 95 16 67 SSI-LXMPO059YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1180-ND 95 16 67 SSI-LXMP059GD 
(Continued) 
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Son Panel Mount LEDs (cont.) 


Emitted Peak Wavelength} Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical | Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Super Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1186-ND 1.00 80 10 SSI-LXHO72SRD 
14 23x7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND 85 68 60 SSI-LXHO72ID 
: Yellow Yellow Diffused 585 24 30 9 110 67-1185-ND 85 68 60 SSI-LXHO72YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 9 110 67-1184-ND 85 68 60 SSI-LXHO72GD_ 
Super Red Water Clear 660 1.8 30 60 60 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16 SSI-LXMP5011SRC-150 
15 9x9 Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP50111C-150 
sn Yellow Water Clear 585 2:4 30 15 60 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150 
Green Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 40 110 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 oxsmm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB5251D 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 10 110 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD. 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 25 60 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
17 25x5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND 3.10 2.48 Pa SSA-LXH10251D 
: Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 60 67-1207-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXH1025YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND 3.10 2.48 2.17 SSA-LXH1025GD 
Super Red Red Diffused 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
18 25x5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12251D 
; Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 80 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diffused 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 80 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
49 3 Red Red Diffused 635 2.0 30 8 80 67-1213-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
ma Yellow Yellow Diffused 585 2:1 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXB102YD 
Green Green Diffused 565 21 25 8 80 67-1214-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
Panel Mount LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon -160" (4.06) 67-1330-ND 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 T1 Black Nylon .225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon -250” (6.35) 67-1332-ND 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon -330" (8.38) 67-1333-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for 11-3/4 250" (6.35) 67-1044-ND 36 1.35 450 SSH-LX5090 


Dim. in Inches (mm) 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. a 10 100 Part No. 
1 1imm Ultra Red Water Clear 626 5.4 30 2,000 30° 441-1049-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LXC0436U3 
3 (5mm) Super Yellow 590 6.3 30 1,200 30° 441-1046-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LXC0433S3 
9 12mm Ultra Red Water Clear 626 3.6 30 2,000 30° 441-1054-ND 3.24 2.70 2.16 SSP-LXC0476U4 
4 (5mm) Super Green 565 44 25 300 30° 441-1050-ND 1.80 1.50 1.20 SSP-LXC0472S4 
Super Red 660 5.4/3.6 30 2,000 30° 441-1058-ND 2.61 2.18 1.74 SSP-LXC06767A 
3 17mm Ultra Red Water Clear 626 5.4/3.6 30 2,000 30° 441-1059-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXC0676U7A 
7 (5mm) Super Yellow 590 6.3/4.2 30 1,200 30° 441-1056-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXC0673S7A 
Super Green 565 6.6/4.4 25 300 30° 441-1055-ND 2.52 2.10 1.68 SSP-LXC0672S7A 
23.801 
4 13 Gui Super Yellow Water Clear 590 10.5/8.4 30 1,200 30° 441-1061-ND 7.63 6.10 5.34 SSP-LXC0943S13A 
Super Red 660 10.8 30 2,000 30° 441-1067-ND 8.28 6.90 §.52 SSP-LXC128624 
5 32.50mm Ultra Red Water Clear 626 10.8 30 2,000 30° 441-1068-ND 13.83 11.06 9.68 SSP-LXC1286U24 
24 (5mm) Super Yellow 590 12.6 30 1,200 30° 441-1066-ND 13.83 11.06 9.68 SSP-LXC1283S24 
Super Green 565 13.2 25 300 30° 441-1065-ND 7.83 6.53 5.22 SSP-LXC1282824 
17mm Sq Sup. Red/Sup. Green 660/565 5.4/6.6 30/25 2,000/300 45° 441-1071-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LXS06762S9A 
6 9 (mm) Ultra Red Water Clear 626 5.4 30 2,000 45° 441-1073-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0676U9 
Super Yellow 590 6.3 30 900 45° 441-1070-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0673S9 
7 hea Super Yellow Water Clear 590 21 30 1,200 30° 441-1075-ND 9.35 7.48 6.55 SSP-LXS1823S16A 
8 62mm Sq. Super Yellow Water Clear 590 21 30 700 30° 441-1079-ND 11.50 9.20 8.05 SSP-LXS2443S16A 
16 (11mm) Super Green 565 22. 25 300 30° 441-1078-ND 8.00 6.40 5.60 SSP-LXS2442S16A 
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'Sunbrite | Based LEDs 
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CONTACT 1 
SHELL CONTACT 
le CONTACT CONTACT 2 
Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diff. 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UWB12 
Ultra Green Milky White Diff. §25 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPW12 
1 Pure Green Water Clear 525 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diff. 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diff. _ 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOW12 
Ultra White Water Clear _ 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOWB12 
1156 Based LED Lamp 
Red 626 12 110 70400 30 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 47000 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White _ 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 
1157 Based LED Lamp 
Red 626 12 80 47000/15600 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500/16100 30 441-1015-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Ultra White = 12 80 48000/16000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 SSP-1157B15912 
3157 Based LED Lamp 
Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
Super Yellow 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
4 Water Clear 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White _ 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 
Bayonet (BA15) Base 
5 Yellow Water Clear 590 12 90 57500 30 441-1019-ND 5.21 417 3.65 SSP-13MB153S12G 
Red 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB156U12G 
6 Water Clear 
Yellow 590 12 140 106200 60 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB153S12G 
Red 626 12 140 102400/33800 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB156U12G 
7 Water Clear 
Yellow 590 12 140 106200/35000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB153S12G 
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Sunbrite 


LuxLEDs™ 


A 
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Dim. in Inches (mm) 


30 .299 (7.6) 
Dire) ae ) 
©.197 (5.0 
Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Red 626 24 120 24,000 10° 441-1091-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A6UC 
SMT, Yellow 590 24 120 24,000 10° 441-1090-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A3SC 
1A Narrow Green Water Clear 625 3.4 120 16,000 10° 441-1089-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A2UPC 
Viewing Blue 470 3.4 120 12,000 10° 441-1092-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A7UC 
White _ 3.4 120 12,000 10° 441-1093-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A9UC 
Red 626 24 120 12,000 30° 441-1096-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C6UC 
SMT, Yellow 590 24 120 12,000 30° 441-1095-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C3SC 
HB LuxLED Green Water Cisat 525 34 120 5,600 30° 441-1094-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144C2UPC 
White _— 3.4 120 4,000 30° 441-1098-ND 8.75 6.13 5.25) SSP-LX6144C9UC 
Red 626 24 120 3,200 100° 441-1101-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D6UC 
SMT, Wide Yellow 590 24 120 3,200 100° 441-1100-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D3SC 
2 |Viewing LuxLED, Green Water Clear 625 3.4 120 1,600 100° 441-1099-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D2UPC 
Low Profile Blue 470 3.4 120 1,600 100° 441-1102-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D7UC 
White — 3.4 120 1,600 100° 441-1103-ND 8.75 6.13 5.25) SSP-LX6144D9UC 
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BL Series Light Engines are created with a heat spreader fabricated into the ceramic package. This heat spreader provides 
the most efficient thermal path from the die junction to the heat sink. 


Dimensions in Inch (mm) 
Fig. 5 
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Fig. 7 


Vf Typical | If Typical Power Lumens Digi-Key Price Each Lamina 
Fig. | __ Color (v)* (A) (w)* (im)* Part No. 1 10 50 Part No. 
BL-2000 
5.4045 
Red 6.69 2.8 18.73 348 521-1000-ND 20.42 18.43 16.74 BL-21A0-0121 (137.25) 
Amber 6.69 2.8 18.73 348 521-1001-ND 20.42 18.43 16.74 BL-21E0-0131 ‘ 
Green 10 42 4.2 73 521-1004-ND 13.36 12.06 10.95 BL-22C1-0141 
a Blue 10.5 42 4.41 22 521-1003-ND 11.97 10.80 9.81 BL-22B1-0140 
White** 10.5 42 4.41 108 521-1005-ND¢ 15.36 12.56 10.48 BL-22D0-0130 
White** 24 21 5.0 100 §21-1012-NDt 17.45 14.28 11.91 BL-22D1-0244 
2 R/G/B 3/4/4 .63/.63/.21 |1.89/2.52/.84 | 59/31/4.2 521-1002-ND 20.77 18.74 17.03 BL-22F0-0132 
3 R/G/B 4.8/7/7 21 1/1.5/1.5 21/26/8 §21-1027-1-ND 18.34 14.40 12.02 BL-23F1-0246 
R/G/B 4.8/7/7 Fr 1/1.5/1.5 21/26/8 521-1027-2-ND 3003.18/250 BL-23F1-0246 
4 Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for BL-2000/4000...................0.05 521-1015-ND 6.92 6.20 5.76 800-0345-1 ‘snl 
lounting 
“ Hole fc 
ictatidchtad 2-56 Screw 
Red 6.69 15.6 104.33 1938 521-1006-ND 90.77 87.40 84.16 BL-31A0-0122 (3x) 
Amber 6.69 15.6 104.33 1938 521-1007-ND 90.77 87.40 84.16 BL-31E0-0134 Ly. 
5 Green 10 2.34 23.4 348 521-1009-ND 70.40 67.79 65.28 BL-32C1-0144 
Blue 10.5 2.34 24.57 115 521-1008-ND 55.68 53.61 51.63 BL-32B1-0143 
White** 10.5 2.34 24.57 567 521-1010-ND$ 69.85 59.43 56.70 BL-32D0-0133 
White** 24 1.17 28.0 525 521-1014-NDt 77.00 65.50 62.50 BL-32D1-0245 
R/IG/B | 4.8/7.2/7.2 117 5.6/8.4/8.4 | 114/145/47 521-1013-ND 67.20 64.71 62.31 BL-33F0-0142 0.160 (4.06) Max 
Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for BL-3000..................0eseeeee es 521-1016-ND 25.62 23.78 22.90 HS-4100-0345 
BL-4000 
521-1017-1-ND 25.26 22.11 18.95 BL-43F0-0305 
8 R/G/B | 4.5/6.7/7.6 35 1.6/2.4/2.7 42/63/15 521-1017-2-ND 4136.33/250 BL-43F0-0305 
‘ 521-1018-1-ND¢ 18.00 15.75 11.25 | BL-42D0-0304 Mounting 
White** 7.6 70 5.3 120 Hole f 
ai 521-1018-2-ND¢ 2947.50/250 BL-42D0-0304 Oy 256 Screw 
9 x 
a 521-1026-1-ND$ 19.00 16.63 11.88 BL-42D2-0344 
alte ne ee 120 521-1026-2-ND¢ 3111.25/250 BL-42D2-0344 
Accessories 
Lens, Wide Flood Optic 70 DEG for BL-2000 Series 521-1019-ND 3.60 3.15 2.25 BL-OP20-070 WHITE. vi 
Lens, Wide Flood Optic 60 DEG for BL-3000 Series 521-1020-ND 5.78 5.06 3.62 BL-OP30-060 Coe 
Lens, Optic Narrow with Holder for BL-4000 Series §21-1021-ND 5.62 4.92 3.52 FHS-HNB1-LC01-H a 
Lens, Optic Medium with Holder for BL-4000 Series 521-1022-ND 5.62 4.92 3.52 | FHS-HMB1-LCO1-H 0.160 (4.06) Max. 
Lens, Optic Wide with Holder for BL-4000 Series 521-1023-ND 5.62 4.92 3.52 FHS-HWB1-LC01-H —__ 2 xf 
EZConnect Board with Connector for BL-4000 Series 521-1024-ND 8.84 7.74 5.53 800-0357 
EZConnect Assembly Cable for BL-4000 Series 521-1025-ND 4.50 3.94 2.82 800-0354 


* Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature. **White LED color is expressed as color temperature in Kelvin Units. £5,500K t+ 4,300K 


1946 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


we CML 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


LED Incandescent Replacements 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ 80°C Ambient Temp: -20°C ~ 60°C 


Replaces incandescent lamps: 
-12VDC 394, 330, 382 
- 24V DC and 28V DC 327, 376, 


Polycarbonate 
Colored 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V DC 336, 386, 393 
- 24V DC and 28V DC 276, 334, 388 


-—Polycar- 
bonate 
Colored 


14.5 
Max 


Polycar- 
— bonate 
White 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 
- 24V AC/DC and 28V AC/DC 17, 85 


Fig. 4 


Polycarbonate 
White @10.1 
Max 


—+—- 


20.7 
Max 


Polycarbonate 
Colored 


Replaces incandescent lamps: 

- 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 
168, 193, 194, 658, 184 

- 24V AC/DC and 28V AC/DC 152, 


Polycarbonate 
White 


n 


Polycarbonate 
Colored 


Replaces incandescent lamps: 

- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 
1488, 1815, 1894, 1889, 1891, 
1893, 1898 

- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 

- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 1820, 


Replaces incandescent lamps: 

- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 

- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 
1820, 1829, 1843, 1864, 1873 


385, 387 


400, 464, 585, 655, 656, 657 1829, 1843, 1864, 1873 


Cur- Lumi. | Wave- Cur- Lumi. | Wave- 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. il 10 100 Part No. Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. i 10 100 Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue 28AC/DC | 5/10 250 470 L1049-ND 7.13 499 4.28 ) 1511A45B3 
aad ine | 4a 230 | 630 WGRGGIIDM ace 258 001 | istov2suna 3. | White Clear | 28ac/oc | s/o] 500 — | L1053-ND 713 499 4.28 | 1511A45W3 
iin onbe |(4a 950. | 367 RARER 36s a58 901 | tst012suv3 White Diff. | 28AC/0C | 5/10 | 250 — | L1054-ND 713 499 4.28 | 1511A45w3D 
Blue j20c | 14 350 | 470 | L1103-ND 6.55 4.59 3.93 | 151012583 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
White Clear | 1206 | 14 700 — | L1107-ND 655 459 393) 1510125w3 Red y2ac/oc | 7/14 | 330 | 630 | L1057-ND 4.28 3.00 257 | 1511B25UR3 
White Dif. | 1200 | 14 350 — | L1108-ND 655 4.59 3.93) 1510125w3D Green | 12AC/0C | 7/14 | 910 | 525 | L1056-ND 7.13 499 4.28 | 1511B25UG3 
aad pane tA 230 | e30 WMGRRRENBN 205270 231 | tsto1asuna Yellow | 12Ac/DC | 7/14 | 280 | 587 | L1058-ND 4.28 3.00 257 | 1511B25UY3 
Gras mance | Aa oio | sos MGR 670 469 402 | 4sto1a5uea Blue y2acioc | 7/14 | 350 | 470 | L1055-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511B25B3 
; vans sane |c44 neo | cer MEME 205 970 231.1 dstovasuva White Clear | 12Ac/D¢ | 7/14 | 700 — | L1059-ND 713 499 4.28 | 1511B25W3 
Weenie cganee | 4a a — [Re no aca a | tstovaswan White Diff. | 12AC/0C | 7/14 | 350 — | L4060-ND 713 499 4.28 ] 1511B25w3D 
Red 24ac/oc | 7/14 | 330 | 630 | L1063-ND 4.28 3.00 257 | 1511B35UR3 
bee peaaeal es 330, | 620 at 285 270 231 | 1ST0145URS Green | 24ac/Dc | 7/14 | 910 | 525 | L1062-ND 7.13 499 4.28 | 1511B35UG3 
Green een | 14) 910) 825 870 469 4.02) 1510145uce 4 | Yellow | 24acroc | 714 | 280 | se7 | Lto64-ND 428 3.00 2.57 | 1511B35UY3 
Yellow | 280G ) 14°) 280 | 587 Ee 385 270 231) 1s1014suy3 Blue | 24acioc | 7/14 | 350 | 470 | Lio6t-ND 7.13 4.99 4.28 | 151183583 
Blue e0G | 14 | 350 | 470 RENE 6.70 (4.69 4.02) 151014583 White Clear | 24acyoc | 7/14 | 700 | — | Lt065-ND 7.13 499 4.28 | 1511B35W3 
White Clear | 280G | 14 | 700 | — [BEISDe 6.70 469 402 | 1510145Ww3 White Dit. | 24acyoc | 714 | 350 | — | Ltos6-ND 713 499 4.28) 1511B35W3D 
White Diff. | 28Dc | 14 350 — | 1120-ND 670 4.69 4.02 | 1510145w3D 
Red 28Ac/DC | 7/14 | 330 | 630 | L1069-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511B45UR3 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Green | 28AC/DC | 7/14 | 910 525 | L1068-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511B45UG3 
Red joc | 7/14 | 330 | 630 | L1123ND 415 291 249 | 1512125UR3 Yellow | 28Ac/DC | 7/14 | 280 | 587 | L1070-ND 4.28 3.00 257 | 1511B45UY3 
Green y2oe | 744] 910 | 525 | Li122-ND 7.03 492 4.22 | 1512125UG3 Blue | 28Ac/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1067-ND 7.43 4.99 4.28 | 1511B45B3 
Yellow 12DC 74 280 587 L1124-ND 415 2.91 2.49 4512125UY3 White Clear | 28AC/DC | 7/14 700 — L1071-ND 7.13 499 4.28 | 1511B45Ww3 
Blue 12DC TN4 350 470 L1121-ND 7.03 492 4.22 151212583 White Diff. | 28AC/DC | 7/14 350 — L1072-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511B45W3D 
White Clear | 12D | 7/14 | 700 — | 1023-ND 7.03 4.92 4.22 | 1512125w3 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
White Diff. | 12D¢ | 7/14 | 350 — | 1024-ND 7.03 4.92 4.22 | 1512125w3D ae yoacme | 4s | aso | e30 IMONGRIOIN 4.70 220 202 | tasoo050 
Red zane | 74) 330 | 630 | L1027-ND 4.28 3.00 257 | 1512135UR3 Green | 12AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1074-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602251 
Green 24pc | 7414 | 910 | 525 | L1026-ND 713 4.99 4.28 | 1512135UG3 Yellow | 12ac/DC | 15 | 300 | 587 | L1075-ND 4.70 3.29 2.82 | 18602252 
Yellow 24pc | 714 | 280 | 587 | L1028-ND 428 3.00 257) 1512135UY3 Blue 12ac/DC | 15 | 400 | 470 | L1076-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602257 
2 Blue 24DC 714 350 470 L1025-ND 713 499 4.28 1512135B3 White Clear | 12AC/DC | 15 750 _ L1077-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860225W3 
White Clear 24DC 7IN4 700 = L1029-ND 7.13 499 4.28 | 1512135w3 White Diff. | 12AC/DC | 15 375 — L1078-ND 7.63 534 4.58 | 1860225W3D 
White Diff, | 24Dc | 7/14 | 350 — | 41030-ND 713 4.99 4.28 | 1512135w3D Green |24acioc | 15 | 1000 | 525 | Lioso-nD 7.63 5.34 4.58 | 18602351 
Red osoc | 744) 330 | 630 | Li033-ND 428 3.00 257 | 1512145UR3 Yellow | 24ac/Dc | 15 | 300 | 587 | L1081-ND 4.70 3.29 2.82 | 18602352 
ciaen save | 74 | o10 | 525 | Lio32-ND 713 499 428| 1512145UG3 5 Blue | 24acyoc | 15 | 400 | 470 | L1082-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602357 
Yellow sane | 714) 280 | sez | Li0a4ND 428 3.00 257 | t512145UY3 White Clear | 24Ac/0¢ | 15 | 750 — | L1083-ND 763 534 458 | 1860235W3 
lie ssn. | 7a | 360 | 470 WGCEIRM 749 499 498 | i51214589 White Diff. | 24ac/oc | 15 | 375 — | L1084-ND 763 534 458) 1860235W3D 
White Clear | 28Dc | 7/14 | 700 — | 41035-ND 713 4.99 4.28 | 1512145w3 Red 2BAc/DC | 15 | 350 | 630 | L1085-ND 4.70 3.29 282 | 18602450 
White Diff. | 28pc | 7/14 | 350 — | 41036-ND 713 4.99 4.28 ] 1512145w3D Green | 28AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1086-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602451 
751i Bales 1.a/e Wadee Based LED Yellow | 28ac/DC | 15 | 300 | 587 | L1087-ND 4.70 3.29 2.82 | 18602452 
Blue | 28acyoc | 15 | 400 | 470 | L1088-ND 7.63 5.34 4.58 | 18602457 
Red 12AC/DC | 6/12 | 280) 630 | L1039-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511A25UR3 White Clear | 28ac/oc | 15 | 750 — | Lt089-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860245w3 
Green | 12AC/DC | 6/12 | 780 525 | L1038-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511A25UG3 White Diff. | 28AC/DC | 15 375 — | L1090-ND 7.63 5.34 4.58 | 1860245Ww3D 
Yellow | 12AC/0C] 6/12 | 240 | 587 | L1040-ND 4.28 3.00 257 | 1511A25UY3 7 
Blue | 12ac/oc | 6/12 | 300 | 470 | L1097-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511A25B3 18820, Sorlee st. ¢ 1/5 Bayonet Saned MUlthey 
White Clear | 12AC/0c | 6/12 | 600 — | W041-ND 713 4.99 4.28 | 1511A25w3 Red 24AC/DC | 9/17 | 3x400 | 630 | LIOSI-ND 9.68 6.78 5.81 | 18620350 
White pitt, | 12ac0c | et2 | 300 — | trosnn 713 499 428 | 1511A25W3D Green | 24aC/DC | 5/10 | 3x680 | 525 | L1092-ND 18.15 12.71 10.89 | 18620351 
Yellow | 24ac/DC | 9/17 | 3x350 | 587 | L1093-ND 9.68 6.78 5.81 | 18620352 
Red = | 24AC/DC | 5/10 | 230 | 630 | EIOASND) 4.28 3.00) 257 | 1511A35UR3 Blue | 24acyoc | 9/17 | 3x450 | 470 | L1094-ND 18.15 1271 10.89 | 18620357 
3) Green) 24AC/DC | 5/10 | 650) 525 | LI044-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511A35UG3 White Clear | 24acoc | 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND 1815 1271 1089 | 1862035w3 
Yellow | 24AC/DC | 5/10 | 200 587 | LI046-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511A35UY3 g | White pitt. | 24aciDc | 9/17 | 3x425 | — | L1096-ND 1815 1271 10.89 | 1862035W3D 
Blue 24acioc | 5/10 | 250 | 470 | L1043-ND 7.13 4.99 4.28 | 1511A35B3 
wniecear | ancoc | sno | soo | — | uiomnn 719 490 420 | ssr1aaows ae eee 86=©6—r 
White Diff. | 24acyoc | 5/10 | 250 — | 1048-ND 713 4.99 4.28 | 1511A35W3D Yellow | 2eacme |an7 |-ax3s0 | ser [RRR ose e7e sai | <seooase 
Red 2sac/oc | 5/10 | 230 | 630 | L1OS51-ND 4.28 3.00 2.57 | 1511A45UR3 Blue | 28ac/oc | 9/17 | 3x450 | 470 | L1100-ND 1815 1271 1089 | 18620457 
Green | 28AC/DC | 5/10 | 650 | 525 | L1050-ND 713 499 4.28 | 1511A45UG3 White Clear | 28ac/oc | 9/17 | 3x850 | — | L1101-ND 1815 1271 1089 | 1862045w3 
Yellow | 28AC/DC | 5/10 | 200 | 587 | L1052-ND 4.28 3.00 257 | 1511A45UY3 White Diff. | 28AC/0C | 9/17 | 3x425 | — | L1102-ND 1815 12.71 10.89 | 1862045W3D 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1947 


Dialight LEDs 


Wave Length | Typ. lo | Typ. Vf | Typ. If Digi-Key Price Each Tape & Reel* Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Size Pricing | Part No. 
1 Yellow 580 6.0 2.2 20.0 350-1346-1-ND 36 30 24 = — | 597-3401-407 
9 Red 630 40 2.0 20.0 350-1347-1-ND 57 48 38 — — | 597-3001-107 
Yellow 585 8.0 24 20.0 350-1349-1-ND 63 53 2 = — | 597-3401-107 
3 Red/Green 630/565 | 4.0/12.0) 2.0/2.0 | 20.0 350-1350-1-ND 82 69 55 _ — | 597-7701-107 
Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 | 2.0/2.1 | 20.0 350-1352-1-ND 66 55 4 — — | 597-7731-107 
AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 350-1354-1-ND 69 58 AT _ — | 597-3121-207 
4 Red 635 8.0 | 20 | 20.0 |  350-1356-1-ND 57 48 33) — — | 597-3001-207 aaine ans 
White - 135 3.5 20.0 350-1540-1-ND 3.09 2.58 2.06 2,000 1502.90/M | 597-3901-207 
5 Yellow/Green 585/565 4.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 350-1358-1-ND wi) 63 50 = — | 597-7721-207 
Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 | 2.0/2.0 | 10.0 350-1359-1-ND 85 Al 7 2,000 412.30/M | 597-731-207 
6 Green 567 11.0 24 20.0 350-1342-1-ND 1.40 1.17 94 600 428.40 | 595-2301-007 
Yellow 588 9.0 2.2 20.0 350-1343-1-ND 1.40 1.17 94 600 428.40 | 595-2401-007 
Red 638 23.9 1.8 10.0 350-1541-1-ND 2.70 2.25 1.80 360 623.70 | 592-2121-013 
7A Green 569 94 24 10.0 350-1542-1-ND 2.70 2.25 1.80 360 623.70 | 592-2222-013 
Red/Grn.-Red/Grn. | 628/570 6.5/8 | 2.0/2.0 | 30.0 350-1544-1-ND 3.75 3.13 2.50 360 869.40 | 592-3030-013 
7B| Red/Yiw.-Red/Yiw. | 528/586 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 30.0 350-1546-1-ND 3.75 3.13 2.50 360 869.40 | 592-3232-013 
Red/Green/Blue | 645/466/570 | 10/5/16 | 2/3.8/2 | 20.0 350-1547-1-ND 6.00 5.00 4.00 360 1386.00 | 592-3535-013 
Red 628 5.0 2.0 10.0 350-1334-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 686.00/M | 591-2001-013 
8 Yellow 590 5.0 2.0 10.0 350-1337-1-ND 1.34 1.12 90 _ — | 591-2401-013 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 350-1535-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1369.90/M | 591-2601-013 
White - 19.23 3.5 20.0 350-1537-1-ND 3.27 2.73 2.19 1,600 1596.00/M | 591-2801-013 
Green 570 8.0 2.0 10.0 350-1360-1-ND 1.34 1.12 90 _ — | 591-2301-113 
9 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1362-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 651.70/M | 591-2401-113 ig. Bi-Color 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 350-1536-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1369.90/M | 591-2601-113 
White - 37.6 3.5 20.0 350-1538-1-ND 3.27 2.73 2.19 1,600 1596.00/M | 591-2801-113 
10 Yellow/Green 586/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 350-1339-1-ND 2.49 2.08 1.67 1,600 1274.00/M | 591-3101-013 38 
Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 20.0 350-1340-1-ND 2.04 1.70 1.36 1,600 1050.00/M | 591-3201-013 64 i 
RoHS Compliant Catho jo. 
AlGaAs Red 660 17.0 17 20.0 350-1565-1-ND AT 40 32 2,500 210.14/M | 597-3111-407F [2 30 
1 Green 560 75 24 20.0 350-1566-1-ND AT 40 32 2,500 210.14/M | 597-3311-407F aa 05 
Yellow 580 6.0 2.2 20.0 350-1567-1-ND 36 30 24 2,500 159.60/M | 597-3401-407F 
Red 630 40 2.0 20.0 350-1568-1-ND 57 8 38 3,000 251.37/M | 597-3001-107F Jo 04 
2 Green 565 12.0 2.0 20.0 350-1569-1-ND 57 48 38 3,000 251.37/M | 597-3301-107F 1eo——02 
Yellow 585 8.0 24 20.0 350-1570-1-ND 63 53 2 3,000 279.30/M | 597-3401-107F 
Red/Green 630/565 | 4.0/12.0) 2.0/2.0 | 20.0 350-1571-1-ND 82 69 55 3,000 363.09/M | 597-7701-107F 
3 Yellow/Green 585/565 | 8.0/12.0) 2.1/2.0 | 20.0 350-1572-1-ND 89 74 59 3,000 405.65/M | 597-7721-107F Cathode 
Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 | 2.0/2.1 | 20.0 350-1573-1-ND 66 95 44 3,000 292.60/M | 597-7731-107F : —_ 
Green 565 8.0 24 20.0 350-1574-1-ND 57 8 38 2,000 251.37/M | 597-3301-207F “ 3.50 
AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 350-1575-1-ND 66 55 A4 2,000 307.23/M | 597-3121-207F 
4 Yellow 586 6.0 24 20.0 350-1576-1-ND 57 8 38 2,000 251.37/M | 597-3401-207F 
Red 635 8.0 2.0 20.0 350-1577-1-ND 57 8 38 2,000 251.37/M | 597-3001-207F 
Blue 428 1 3.5 20.0 350-1588-1-ND 1.92 1.61 1.29 2,000 852.53/M | 597-3601-207F 
White - 135 3.5 20.0 350-1589-1-ND 3.09 2.58 2.06 2,000 1368.57/M | 597-3901-207F 
Red/Green 635/565 6.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 350-1578-1-ND 85 7 7 2,000 377.72/M | 597-7701-207F 
5 Yellow/Green 585/565 4.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 350-1579-1-ND 1 63 50 2,000 332.50/M | 597-7721-207F 
Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 | 2.0/2.0 | 10.0 350-1580-1-ND 81 68 54 2,000 377.72/M | 597-7731-207F 
AlGaAs Red 640 25.0 17 20.0 350-1792-1-ND 1.40 1.17 94 600 373.46 | 595-2101-007F 
6 Green 567 11.0 24 20.0 350-1793-1-ND 1.40 1.17 94 600 373.46 | 595-2301-007F 
Yellow 588 9.0 2.2 20.0 350-1794-1-ND 1.40 1.17 94 600 373.46 | 595-2401-007F 
Red 638 23.9 1.8 10.0 350-1855-1-ND 2.70 2.25 1.80 360 430.92 | 592-2121-013F 
7A Green 569 94 24 10.0 350-1856-1-ND 2.70 2.25 1.80 360 430.92 | 592-2222-013F 
Yellow 595 33.6 2.0 10.0 350-1857-1-ND 3.00 2.50 2.00 360 478.80 | 592-2727-013F 
Red/Grn.-Red/Grn. | 628/570 6.5/8 | 2.0/2.0 | 30.0 350-1858-1-ND 3.75 3.13 2.50 360 598.50 | 592-3030-013F 
7B Ylw./Grn.-Ylw./Grn. | 586/570 6.5/8 | 2.0/2.0 | 30.0 350-1859-1-ND 3.75 3.13 2.50 360 598.50 | 592-3131-013F 
Red/Ylw.-Red/Ylw. | 528/586 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 30.0 350-1860-1-ND 3.75 3.13 2.50 360 598.50 | 592-3232-013F Cathode 7 
Red/Green/Blue | 645/466/570 | 10/5/16 | 2/3.8/2 | 20.0 350-1861-1-ND 6.00 5.00 4.00 360 957.60 | 592-3535-013F 
Red 628 5.0 2.0 10.0 350-1785-1-ND 1.33 111 89 1,600 594.52/M | 591-2001-013F 
AlGaAs Red 645 14.0 1.75 10.0 350-1786-1-ND 1.38 1.15 92 1,600 622.44/M | 591-2101-013F 
Green 570 40 2.0 10.0 350-1787-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 594.52/M | 591-2301-013F 
8 Yellow 590 5.0 2.0 10.0 350-1788-1-ND 1.32 1.10 88 1,600 594.52/M | 591-2401-013F 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 350-1584-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1243.55/M | 591-2601-013F 
White - 19.23 3.5 20.0 350-1586-1-ND 3.27 2.73 2.19 1,600 1451.04/M | 591-2801-013F 
Green 570 8.0 2.0 10.0 350-1581-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 594.52/M | 591-2301-113F 
AlGaAs Red 645 24.0 1.75 10.0 350-1582-1-ND 1.39 1.16 93 1,600 622.44/M | 591-2101-113F 
9 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1583-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 594.52/M | 591-2401-113F 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 350-1585-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1243.55/M | 591-2601-113F 
White = 37.6 3.5 20.0 350-1587-1-ND 3.15 2.63 2.10 1,600 1451.04/M | 591-2801-113F : 41.70 
Red/Green 628/570 | 6.5/8.0 | 2.0/2.0] 20.0 | 350-1789-1-ND 249 208 = 1.67 | 1,600 | | 1105.24/M | 591-3001-013F ; jRegommended 
10} Yellow/Green 586/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 350-1790-1-ND 2.49 2.08 1.67 1,600 1105.24/M | 591-3101-013F (Adjacent Devices) 
Red/Yellow 628/58 6 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 20.0 350-1791-1-ND 2.04 1.70 1.36 1,600 904.40/M | 591-3201-013F 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND Fig. 7 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight \« |2.67 Cathode 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
11 Green 565 12.6 24 20.0 350-1365-ND 63 53 2 521-9210 
13 White _ 1690 3.8 30.0 350-1514-ND 3.48 2.91 2.32 521-9948 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1137-ND 1.14 95 76 555-2001 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1149-ND 1.17 98 78 555-2401 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1143-ND 1.29 1.08 86 555-2007 
15 Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1145-ND 1.35 1.13 90 555-2009 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1148-ND 1.35 1.13 90 555-2303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1150-ND 1.11 93 74 555-2403 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1144-ND 1.29 1.08 86 555-2008 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1162-ND 2.04 1.70 1.36 555-3401 
1p Red 650 19 5.0 6.0 350-1153-ND 1.86 1.55 1.24 | 555-3003 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1948 (to63) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (v) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Cathode 
Green 565 25 5.0 47 350-1161-ND 2.00 1.67 1.34 555-3303 
16 Yellow 583 24 5.0 47 350-1163-ND 2.19 1.83 1.46 555-3403 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1157-ND 1.86 1.55 1.24 555-3008 
A Green 565 25 5.0 47 350-1370-ND 5.28 4.40 3.52 555-4303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1371-ND 5.28 4.40 3.52 555-4403 
‘4 Green 565 1.0 24 20.0 350-1378-ND 8.13 6.78 5.42 555-5301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1379-ND 8.13 6.78 5.42 555-5401 
Red 635 12.6 20 20.0 350-1381-ND 2.88 2.40 1.92 570-0100-111 
19 Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1382-ND 2.88 2.40 1.92 570-010-333 
Red/Yiw/Grn. | 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1383-ND 2.88 2.40 1.92 570-010-132 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1385-ND 78 65 52 551-0307 Fil 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1389-ND 1.08 90 T2 551-0707 | aul: 
op | Hi-Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1518-ND 3.24 2.70 2.16 551-0807 1 
Green 565 16 18 20 350-1391-ND 92 aa 62 551-1307 eco eatiods 
Yellow 583 1.6 1.9 20 350-1392-ND 92 ra 62 551-1207 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.4/2.1 10.0 350-1394-ND 1.86 1.55 1.24 551-3107 
Blue 470 1000 36 30.0 350-1520-ND 4.82 3.75 3.21 551-4007 
at White — 1270 36 30.0 350-1521-ND 1254 10.45 8.36 551-4107 
Green 525 3400 35 30.0 350-1522-ND 4.46 3.47 2.97 551-4207 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1090-ND 1.32 1.10 88 551-0509 
6 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1094-ND 1.32 1.10 88 551-0709 
Yellow 583 16 1.9 20 350-1098-ND 1.02 85 68 551-1209 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1106-ND 2.01 1.68 1.34 551-3109 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1083-ND 3.51 2.93 2.34 551-0207-004 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1085-ND 3.51 2.93 234 551-0307-004 
Orange 600 65 22 10.0 350-1101-ND 6.87 5.73 4.58 551-2507-004 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1089-ND 5.04 4.20 3.36 551-0507-004 
23 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1091-ND 4.44 3.70 2.96 551-0607-004 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1093-ND 5.04 4.20 3.36 551-0707-004 
Red 635 18 18 20 350-1095-ND 3.65 3.04 2.43 551-107-004 
Green 565 16 1.8 20 350-1099-ND 4.56 3.80 3.04 551-1307-004 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1105-ND 8.37 6.98 5.59 551-3107-004 
Grn.(top)/Red(bot)| 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1396-ND 1.32 1.10 88 553-0121 
Hi. Eff, Blue 428 12.0 35 20.0 350-1524-ND 6.00 5.00 4.00 553-0188 
24 Green 565 1.6 1.8 20 350-1402-ND 1.89 1.58 1.26 553-0222 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1406-ND 2.04 1.70 1.36 553-0311 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1407-ND 2.04 1.70 1.36 553-0333 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1122-ND 1.57 1.31 1.05 553-011-300 
Red 635 18 18 20 350-1126-ND 1.89 1.58 1.26 553-021-300 
Green 565 16 1.8 20 350-1127-ND 1.89 1.58 1.26 553-022-300 
Yellow 583 16 1.9 20 350-1128-ND 1.89 1.58 1.26 553-0233-300 
2 Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1129-ND 2.04 1.70 1.36 553-031-300 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1130-ND 2.04 1.70 1.36 553-032-300 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1131-ND 2.04 1.70 1.36 553-0333-300 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1135-ND 1.89 1.58 1.26 553-222-300 
i Green 565 85 23 10.0 350-1331-ND 1.86 1.55 1.24 569-012-200 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1534-ND 4.73 3.68 3.15 569-0119-900 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1326-ND 2.30 1.79 1.53 569-0101-111 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1328-ND 2.30 1.80 1.54 569-0103-333 
Orange 600 65 22 10.0 350-1329-ND 2.30 1.79 1.53 569-0107-77 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1533-ND 1859 1446 12.39 569-0109-999 
Red 635 18 18 20 350-1278-ND 3.18 2.65 212 564-0200-111 
‘i Green 565 16 18 20 350-1280-ND 267 2.23 1.78 564-0200-222 
Red/Yiw/Grn. | 635/589/565 | 4.0/8.0/8.0 5.0 — |10.0/10.0/12.0 350-1282-ND 270 2.25 1.80 564-030-132 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1283-ND 3.24 2.70 2.16 564-0300-222 Tee Tha gt. 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1015-ND 99 83 66 550-0507 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1019-ND 99 83 66 550-0707 ——=———.8 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1031-ND 1.02 85 68 550-1207 = 
Yellow 590 8.0 20 10.0 350-1043-ND 84 70 56 550-2307 
30 Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1051-ND 84 70 56 550-2507 
Red/Green 660/565 90/40 4.8/2.4 20.0 350-1055-ND 1.65 1.38 1.10 550-3007 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1061-ND 66 55 AA 550-5107 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1069-ND 66 55 AA 550-5307 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1081-ND 1.08 90 72 550-5707 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1002-ND 78 65 52 550-0205 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1006-ND 78 65 52 550-0305 
31 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1018-ND 1.08 90 72 550-0705 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 1.08 90 72 550-0805 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1030-ND 1.02 85 68 550-1205 
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(toss) 1949 


Dialight LEDs (cont, 


Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. i 25 100 Part No. 
Green 565 18 18 2.0 350-1034-ND 1.02 85 68 550-1305 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1042-ND 7 64 52 550-2305 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1046-ND 84 70 56 550-2405 oon 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1054-ND 1.65 1.38 1.10 550-3005 te 
31 Red 650 34.0 24 20.0 350-1060-ND 1.02 85 68 550-5105 eae 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1064-ND 1.02 85 68 550-5205 ’ “| .686 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1072-ND 1.08 90 2 550-5505 I eathoee 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1076-ND 1.08 90 72 550-5605 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1080-ND 1.08 90 72 550-5705 
Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1057-ND 2.28 1.91 1.53 550-3509 
32 | vellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.4 10.0 350-1058-ND 2.28 1.90 1.52 550-3609 114 
Green 565 123 24 20.0 350-1004-ND 3.60 3.00 2.40 550-0207-004 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1016-ND 8.85 7.38 5.90 550-0507-004 Be 2.03 6.35 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1020-ND 4.53 3.78 3.02 550-0707-004 
Cathode | L] 3.43 
34 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1024-ND 8.85 7.38 5.90 550-0807-004 ea 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1028-ND 4.23 3.53 2.82 550-1107-004 } ne 102 Jo54 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1032-ND 8.25 6.88 5.50 550-1207-004 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1044-ND 3.72 3.10 2.49 550-2307-004 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1052-ND 7.26 6.05, 4.84 550-257-004 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1108-ND 1.23 1.03 82 552-0222 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1112-ND 2.04 1.70 1.36 552-0322 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1113-ND 2.04 1.70 1.36 552-0333 
a Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1114-ND 2.16 1.80 1.44 552-0711 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1118-ND 1.89 1.58 1.26 552-0833 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1120-ND 1.53 1.28 1.02 552-0922 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1121-ND 1.89 1.58 1.26 552-0933 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1523-ND 6.12 5.10 4.08 552-2388 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1005-ND 96 80 64 550-0304 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1009-ND 96 80 64 550-0404 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1013-ND 1.32 1.10 88 550-0504 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1021-ND 1.32 1.10 88 550-0804 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1515-ND 3.06 2.55 2.04 550-1004 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1029-ND 1.08 90 72 550-1204 
an Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1041-ND 141 93 74 550-2304 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1045-ND 141 93 74 550-2404 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1049-ND 84 70 56 550-2504 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1053-ND 2.16 1.80 1.44 550-3004 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1059-ND 1.23 1.03 82 550-5104 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1071-ND 1.29 1.08 86 550-5504 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1079-ND 1.29 1.08 86 550-5704 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1171-ND 74 58 50 561-0104-100 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1531-ND 7.88 6.13 5.25 561-1002-100 
Green 565 18 18 2.0 350-1195-ND 87 73 58 561-1301-100 a 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1189-ND 70 55 47 561-1201-100 7.44 I 
Red 635 7.0 22 10.0 350-1201-ND 81 68 54 561-2101-100 5.08 k- 4.4 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 65 5t 44 561-2301-100 358 |] [Lcathode 
Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1225-ND 65 5 AA 561-2501-100 Soman pom ei 
38] Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1231-ND 65 51 44 561-2601-100 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1249-ND 70 55 47 561-5201-100 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1255-ND 70 55 AT 561-5301-100 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1261-ND 74 58 50 561-5501-100 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1267-ND 96 80 64 561-5601-100 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1273-ND 74 58 50 561-5701-100 
Green 525 2200 35 20.0 350-1549-ND 4.03 3.14 2.69 561-5902-100 
White _ 1100 35 20.0 350-1548-ND 4.03 3.44 2.69 561-6002-100 
5g Yellow 583 35 24 20.0 350-1288-ND 1.38 1.15 92 566-0306 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1164-ND 1.10 86 74 566-0406 
40 Red 635 74 2.0 20.0 350-1165-ND 1.06 83 cl 566-0407 
eo Green 565 25 23 20.0 350-1234-ND 1.46 144 98 561-4201-055 
Yellow 583 5.0 24 20.0 350-1236-ND 1.46 114 98 561-4301-055 254-4 »-5.33-4 
Gmn/Viw/Grn./Yiw.) 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1293-ND 3.54 2.95 2.36 568-0102-323 1 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1299-ND 3.96 3.30 2.64 568-0201-111 fal 
Green 565 16 18 2.0 350-1300-ND 3.96 3.30 2.64 568-0202-222 06 + pres 2.89 
ag | viGmn.viw/Gm.) 589/565 1.6 1.91.8 2.0 350-1302-ND 77 6.43 5.14 568-0203-232 2 
Grn/Viw/Grn./Yiw.| 565/583 8.0 5.0 12.0/10.0 350-1308-ND 8.25 6.88 5.50 568-0302-323 : EID Red/Yellow 4.06 
Yiw/Grn./Yiw./Grn.) 583/565 8.0 5.0 10.0/12.0 350-1309-ND 8.25 6.88 5.50 568-0303-232 et 
Bi-Color Red/Green) 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1313-ND 5.28 4.40 3.52 568-0701-111 2.54 
Bi-Color Yiw/Grn.| 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1314-ND 5.28 4.40 3.52 568-0704-444 
44 Red 635 12.6 20 30.0 350-1550-ND 1.86 1.55 1.24 571-0111 (Continued) 
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Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
RoHS Compliant 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1555-ND AT 37 32 521-9216F 
Orange 600 7 2.2 20.0 350-1556-ND 31 24 21 521-9498F 
11 Green 565 12.6 21 20.0 350-1557-ND AT 37 32 521-9210F 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1558-ND A7 37 32 521-9211F 
White _ 1010 3.6 30.0 350-1561-ND 2.01 1.57 1.34 521-9901F 
Blue 464 460 3.5 30.0 350-1562-ND 1.13 88 15 521-9918F 
12 Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1560-ND 2.17 1.70 1.45 521-9831F 4.32 
43 Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1563-ND 1.13 88 15 521-9946F 
White _— 1690 3.8 30.0 350-1564-ND 2.36 1.84 1.58 521-9948 
14 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1559-ND 1.18 92 79 521-9450F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1711-ND 79 62 53 555-2001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1716-ND 81 63 54 555-2301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1718-ND 81 63 54 555-2401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1712-ND 88 69 59 555-2003F 
15 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1713-ND 88 69 59 555-2007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1715-ND 92 72 62 555-2009F 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1717-ND 92 72 62 555-2303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1719-ND 17 60 51 555-2403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1714-ND 88 69 59 555-2008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1720-ND 1.01 79 68 555-3001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1725-ND 1.38 1.08 93 555-3301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1727-ND 1.38 1.08 93 555-3401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1721-ND 1.27 99 85 555-3003F 
16 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1722-ND 1.27 99 85 555-3007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1724-ND 1.34 1.05 90 555-3009F 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1726-ND 1.50 117 1.00 555-3303F 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1728-ND 1.50 117 1.00 555-3403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1723-ND 1.27 99 85 555-3008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1799-ND 3.11 2.42 2.07 555-4001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1800-ND 3.60 2.80 2.40 555-4301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1801-ND 3.15 2.45 2.10 555-4401F 
17 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1795-ND 3.51 2.73 2.34 555-4003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1796-ND 3.51 2.73 2.34 555-4007F 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1797-ND 3.60 2.80 2.40 555-4303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1798-ND 3.60 2.80 2.40 555-4403F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1802-ND 5.33 4.15 3.56 555-5003F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1803-ND 4.68 3.65 3.13 555-5001F 
18 Green 565 1.0 24 20.0 350-1804-ND 5.54 4.31 3.69 555-5301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1805-ND 5.54 4.31 3.69 555-5401F 
Green 565 8.7 21 20.0 350-1806-ND 1.96 1.53 1.31 570-0100-222F 
Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1807-ND 1.96 1.53 1.31 570-0100-111F 
19 Yellow 585 12.6 21 20.0 350-1808-ND 1.96 1.53 1.31 570-0100-333F 
Red/Ylw./Grn. 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1809-ND 1.96 1.53 1.31 570-0100-132F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1810-ND 53 A2 36 551-0207F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1811-ND 53 42 36 551-0307F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1812-ND 53 2 36 551-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1813-ND 81 63 54 551-0607F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1814-ND 81 63 54 551-0507F 
20 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1815-ND 81 63 54 551-0707F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1844-ND 2.21 1.73 1.48 551-0807F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1816-ND 69 54 AT 551-1107F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1817-ND 69 54 AT 551-1307F 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1818-ND 69 54 AT 551-1207F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1819-ND 1.27 99 85 551-3007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1820-ND 1.27 99 85 551-3107F 
Blue 470 1000 3.6 30.0 350-1846-ND 4.38 3.41 2.93 551-4007F 
21 White _— 1270 3.6 30.0 350-1847-ND 8.55 6.65 5.70 551-4107F 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1848-ND 4.05 3.15 2.70 551-4207F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1665-ND 62 9 A2 551-0209F 
Yellow 585 6.3 2A 10.0 350-1667-ND 62 9 2 551-0309F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1669-ND 62 AQ 42 551-0409F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1682-ND 69 54 AT 551-2509F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1671-ND 90 70 60 551-0509F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1673-ND 90 70 60 551-0609F 
22 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1675-ND 90 70 60 551-0709F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1845-ND 2.21 1.73 1.48 551-0809F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1677-ND 69 54 AT 551-1109F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1679-ND 69 54 AT 551-1209F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1681-ND 69 54 AT 551-1309F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1684-ND 1.18 92 79 551-3009F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1685-ND 1.36 1.06 a 551-3109F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1664-ND 2.40 1.87 1.60 551-0207-004F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1666-ND 2.40 1.87 1.60 551-0307-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1668-ND 2.11 1.64 1.41 551-0407-004F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1670-ND 3.44 2.68 2.30 551-0507-004F 
03 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1672-ND 3.02 2.35 2.02 551-0607-004F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1674-ND 3.44 2.68 2.30 551-0707-004F 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1676-ND 2.73 2.13 1.83 551-1107-004F 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1678-ND 3.11 2.43 2.08 551-1207-004F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1680-ND 3.11 2.43 2.08 551-1307-004F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1683-ND 5.70 4.44 3.80 551-3007-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1821-ND 1.18 92 79 553-0111F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1825-ND 1.18 92 79 553-0122F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1826-ND 1.18 92 79 553-0133F 
24 | Grn.(top)/Red(bot) 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1822-ND .99 AT 66 553-0121F 
Grn.(top)/Ylw.(bot)| 563/585 16.0/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1823-ND 1.18 92 79 553-0123F 
Ylw.(top)/Grn.(bot)) 585/563 6.3/16.0 2.1/2.1 10.0 350-1824-ND 1.18 92 79 553-0132F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1850-ND 4.08 3.18 2.73 553-0188F 
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457 
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Red/Yellow 


Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 635 18 18 2.0 350-1827-ND 1.29 1.01 87 553-0211F 
Green 565 16 18 2.0 350-1828-ND 1.29 1.01 87 553-0222F 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1830-ND 1.29 1.01 87 553-0233F 
Grn.(top)/Yiw.(bot)} 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1829-ND 1.29 1.01 87 553-0223F 
24 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1831-ND 1.15 90 77 553-0322F 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1832-ND 1.38 1.08 93 553-0311F for Bicolor 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1833-ND 1.38 1.08 93 553-0333F b 5d 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1834-ND 1.73 1.35 1.16 553-0711F 
2x Yiw./Green 585/565 4.3/6.3 2.4/2.4 10.0 350-1835-ND 1.73 1.35 1.16 553-0744F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1698-ND 1.18 92 79 553-0111-300F | | 4.90 for 550-1007/F], 5.0 for all others 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1699-ND 1.18 92 79 553-0122-300F 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1700-ND 1.18 92 79 553-0133-300F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1701-ND 2.30 1.79 1.53 553-0177-300F 
Red 635 18 18 2.0 350-1702-ND 1.29 1.01 87 553-0211-300F 
Green 565 16 18 2.0 350-1703-ND 1.29 1.01 87 553-0222-300F 
25 Yellow 583 16 19 2.0 350-1704-ND 1.29 1.01 87 553-0233-300F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1705-ND 1.38 1.08 93 553-0311-300F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1706-ND 1.38 1.08 93 553-0322-300F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1707-ND 1.38 1.08 93 553-0333-300F |__Red Cathode 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1708-ND 1.73 1.35 1.16 553-0711-300F for Bicolor 
2x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1709-ND 1.55 1.24 1.04 553-0744-300F 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1710-ND 1.29 1.01 87 553-2222-300F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1782-ND 1.35 1.05 90 569-0111-100F 
7 Green 565 85 23 10.0 350-1783-ND 1.27 99 85 569-0112-200F 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1784-ND 1.35 1.05 90 569-0113-300F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1854-ND 4.29 3.34 2.87 569-0119-900F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1778-ND 2.08 1.62 1.39 569-0101-111F 
Green 565 85 23 10.0 350-1779-ND 1.96 1.53 1.31 569-0102-222F 
27 Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1780-ND 2.08 1.62 1.39 569-0103-333F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1781-ND 2.08 1.62 1.39 569-0107-777F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1853-ND 16.89 13.14 11.26 569-0109-999F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1750-ND 1.96 1.53 1.31 564-0100-111F 
Red/Viw/Grn. | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1751-ND 1.96 1.53 1.31 564-0100-132F 
Green 565 85 23 10.0 350-1752-ND 1.96 1.53 1.31 564-0100-222F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1753-ND 1.96 1.53 1.31 564-0100-777F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1852-ND 12.02 9.35 8.01 564-0100-999F 
Red 635 18 18 2.0 350-1754-ND 247 1.69 1.45 564-0200-111F 
28] Red/Yiw/Grn. | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1755-ND 247 1.69 1.45 564-0200-132F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1756-ND 1.82 1.42 1.22 564-0200-222F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1757-ND 2.24 1.73 1.48 564-0300-111F 
Red/Yiw./Grn. | 635/583/565 | _4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 350-1758-ND 1.85 1.44 1.23 564-0300-132F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1759-ND 2.21 1.73 1.48 564-0300-222F i loss 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1760-ND 2.88 2.25 1.93 564-0700-111F ‘ 
3x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1761-ND 2.88 2.25 1.93 564-0700-444F 
29 Red/Green 630/560 40 2.0/2.1 20.0 350-1836-ND 1.44 1.13 97 551-3508F 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1599-ND 53 A2 36 550-0207F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1603-ND AB 34 29 550-0307F lowlR 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1606-ND 53 A2 36 550-0407F 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1610-ND 68 53 A5 550-0507F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1613-ND 68 53 AB 550-0707F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1617-ND 74 58 50 550-0807F 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1843-ND 2.00 1.56 1.34 550-1007F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1620-ND 63 AQ 42 550-1107F 
Yellow 583 18 19 2.0 350-1624-ND 69 54 A7 550-1207F 
Green 565 18 18 2.0 350-1627-ND 69 54 AT 550-1307F 3 ee 
30 Green 563 10.0 24 10.0 350-1630-ND 58 5 39 550-2207F : (6.35 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1633-ND 58 45 39 | 550-2307 Beech. 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1636-ND 58 A5 39 550-2407F pei 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1640-ND 58 AB 39 550-2507F ana 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1643-ND 1.13 88 75 550-3007F 6.80 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1648-ND 45 35 30 550-5107F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1651-ND A5 35 30 550-5207F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1654-ND A5 35 30 550-5307F 4.95 forall others 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1657-ND 74 58 50 550-5507F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1660-ND 74 58 50 550-5607F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1663-ND 74 58 50 550-5707F 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1598-ND 53 A2 36 550-0205F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1602-ND 53 A2 36 550-0305F ab 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1605-ND 53 A2 36 550-0405F — 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1609-ND 74 58 50 | 550-0505 1C)| cathode 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1612-ND 74 58 50 550-0705F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1616-ND 74 58 50 550-0805F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1842-ND 2.00 1.56 1.34 550-1005F for Bicolor 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1619-ND 69 54 A7 550-1105F 
Yellow 583 18 19 2.0 350-1623-ND 69 54 A7 550-1205F 
Green 565 18 18 2.0 350-1626-ND 69 54 AZ 550-1305F 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1629-ND 58 45 39 550-2205F 
3 Yellow 585 63 24 10.0 350-1632-ND 58 A5 39 550-2305F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1635-ND 58 A5 39 550-2405F 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1639-ND 58 AB 39 550-2505F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1642-ND 1.13 88 75 550-3005F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1647-ND 69 54 A7 550-5105F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1650-ND 69 54 A7 550-5205F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1653-ND 69 54 AT 550-5305F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1656-ND 74 58 50 550-5505F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1659-ND 74 58 50 550-5605F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1662-ND 74 58 50 550-5705F bsAnode 
32 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1644-ND 1.55 1.24 1.04 550-3509F Cathode 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1645-ND 1.55 1.24 1.04 550-3609F 
Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1837-ND 1.55 1.24 1.04 550-3505F 
33] Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.4 10.0 350-1838-ND 1.55 1.21 1.04 550-3605F 
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Dialight — LEDs (cont, 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight Fig. 37 
Fig Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Green 565 123 24 20.0 350-1600-ND 2.45 1.91 1.64 550-0207-004F 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1607-ND 2.45 1.91 1.64 550-0407-004F aye eee 
34 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1614-ND 3.09 2.41 2.07 550-0707-004F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1621-ND 2.88 2.25 1.93 550-1107-004F C | yes4 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1637-ND 2.54 1.98 1.70 550-2407-004F les Getic 2.54] 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1686-ND 92 72 62 552-0211F Cathode for Bicolor El 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1687-ND 92 72 62 552-0222F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1688-ND 1.18 92 79 552-0233F Dim. A: 3.43 for 550-0204[F] ~ 550-0404/F], 5.0 for all others 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1689-ND 1.38 1.08 93 552-0322F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1690-ND 1.38 1.08 93 552-0333F 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 24/21 20.0 350-1691-ND 173 1.35 116 552-0744F 
35 Red 650 34.0 24 20.0 350-1692-ND 1.29 1.01 87 552-081 1F 44 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1693-ND 1.29 1.01 87 552-0822F la 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1694-ND 1.29 1.01 87 552-0833F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1695-ND 1.04 81 69 552-091 1F 
Green 565 18 18 20 350-1696-ND 1.04 81 69 552-0922F 
Yellow 583 18 19 20 350-1697-ND 1291.01 87 | 552-0933 254 Cathode 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1849-ND 4.18 3.25 2.79 552-2388F 
36 | _2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 241/23 10.0 350-1839-ND 2.88 2.25 1.93 552-351 1F 
2x Yellow/Green | 583/565 5.0/8.0 24/2 10.0 350-1840-ND 2.88 2.25 1.93 552-3544F 
Green 565 123 24 20.0 350-1597-ND 65 51 a4 550-0204F 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1601-ND 65 51 A4 550-0304F 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1604-ND 65 Bt Ad 550-0404F 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1608-ND 90 70 60 550-0504F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1611-ND 90 70 60 550-0704F O24 2X2).01 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1615-ND 90 70 60 550-0804F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1841-ND 2.09 1.63 1.40 550-1004F \-2x 50 Sq. Lee 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1618-ND 74 58 50 550-1104F ciel 
Yellow 583 1.8 19 2.0 350-1622-ND 74 58 50 550-1204F 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1625-ND 74 58 50 550-1304F 
37 Green 563 10.0 24 10.0 350-1628-ND 76 60 51 550-2204F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1631-ND 76 60 51 550-2304F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1634-ND 76 60 St 550-2404F 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1638-ND 58 45 39 550-2504F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1641-ND 1.48 145 99 550-3004F Ae 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1646-ND 83 65 56 550-5104F | 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1649-ND 83 65 56 550-5204F 3.18] | 7 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1652-ND 83 65 56 550-5304F U, 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1655-ND 88 69 59 550-5504F Cathode 12.54 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1658-ND 88 69 59 550-5604F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1661-ND 88 69 59 550-5704F 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1731-ND 68 54 46 561-0104-100F 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1851-ND 7.16 5.57 477 561-1002-100F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1732-ND 60 47 A 561-1101-100F 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1734-ND 60 AT A 561-1301-100F 
Yellow 583 1.8 19 2.0 350-1733-ND 64 50 43 561-1201-100F 
Red 635 70 22 10.0 350-1735-ND 55 4 37 561-2101-100F 
Green 565 32.0 2.0 20.0 350-1736-ND 1.24 97 83 561-2201-100F 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1737-ND 59 46 40 561-2301-100F 
gg | Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1738-ND 59 46 40 561-2401-100F 
Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1739-ND 59 46 40 561-2501-100F 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1740-ND 59 46 40 561-2601-100F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1744-ND 64 50 43 561-5101-100F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1745-ND 64 50 43 561-5201-100F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1746-ND 64 50 43 561-5301-100F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1747-ND 68 54 46 561-5501-100F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1748-ND 65 51 Ad 561-5601-100F eaineue 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1749-ND 68 54 46 561-5701-100F iniciax 
Green 525 2200 35 20.0 350-1863-ND 3.67 2.86 2.45 561-5902-100F 
White = 1100 35 20.0 350-1862-ND 3.67 2.86 2.45 561-6002-100F 
Green 565 40 22 20.0 350-1762-ND 95 74 63 566-0206F 
39 Yellow 583 35 24 20.0 350-1764-ND 95 74 63 566-0306F 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1729-ND 1.00 78 67 566-0406F 
Green 565 40 22 20.0 350-1763-ND 90 70 60 566-0207F 
40 Yellow 583 35 24 20.0 350-1765-ND 90 70 60 566-0307F 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1730-ND 95 75 64 566-0407F 
a Red/Green 635/565 3.5/4.0 19/24 20.0 350-1766-ND 1.80 1.40 1.20 566-3507F 
Red 635 5.0 19 20.0 350-1741-ND 1.32 1.03 89 561-4101-055F 
42 Green 565 25 23 20.0 350-1742-ND 1.32 1.03 89 561-4201-055F 
Yellow 583 5.0 24 20.0 350-1743-ND 1.32 1.03 89 561-4301-055F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1767-ND 2.42 1.89 162 568-0101-111F 
Green 565 85 23 10.0 350-1768-ND 2.42 1.89 1.62 568-0102-222F 
Grn/Viw/Grn/Yiw.) 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1769-ND 2.42 1.89 1.62 568-0102-323F Catnode 
Orange 600 65 22 10.0 350-1770-ND 2.42 1.89 1.62 568-0107-777F | ior Bicolor 
Red 635 1.8 1.8 20 350-1771-ND 270 2.10 1.80 568-0201-111F — 
43 Green 565 16 18 2.0 350-1772-ND 2.70 2.10 1.80 568-0202-222F 
Grn/Viw/Grn/Yiw.) 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1773-ND 2.70 2.10 1.80 568-0202-323F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1774-ND 2.88 2.25 1.93 568-0301-111F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1775-ND 2.88 2.25 1.93 568-0302-222F 
Bi-Color Red/Green) 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1776-ND 3.60 2.80 2.40 568-0701-111F 
Bi-Color Yiw./Grn.| 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1777-ND 3.60 2.80 2.40 568-0704-444F 
Red 635 126 2.0 30.0 350-1864-ND 127 99 85 571-0111F 
Green 565 87 24 30.0 350-1865-ND 1.27 99 85 571-0122F 
44 Yellow 585 12.06 24 20.0 350-1866-ND 1.27 99 85 571-0133F 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 24/21 20.0/30.0 350-1867-ND 1.27 99 85 571-0132F 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.1 30.0/30.0 350-1868-ND 1.27 99 85 571-0112F 
. . I hese 12. No. of Digi-Ke' Price Each Dialight 
Dia | I9 ht Optical 7 ae iis _ Ports Bart Ned 1 25 100 Partial 
: i ; 350-1000-ND 1.23 1.03 82 515-1071 
oeee: ° Light Pipe 9.3.56 350.1590 NDt 92 72 62 515-1071F 
G201-1 hl  --3.17 3. 
6.354 4. + RoHS Compliant 
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(toss) 1953 


Dialight Panel Mount LEDs 


ececcccce 


Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig.| Lens Color pk(nm) (fL) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 8.13 Neoprene 
White = 4,000 72.0 DC 60.0 350-1415-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-1003-304 —_ ig Gasket 
White - 4,000 24.0 DC 32.0 350-1416-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-1004-304 f 
White — 1,800 125.0 AC 95 350-1417-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-1005-304 28.45 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0 350-1418-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 350-1419-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1504-304 a} 
Red 639 7,200 125.0 AC 105 350-1420-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1505-304 He 122.10 
Green 525 4,000 12.0 DC 60.0 350-1421-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-1603-304 J 38.1 — 
1] Flat Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 350-1422-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-1604-304 NESE 
Green 525 1,800 125.0 AC 95 350-1423-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-1605-304 NEMA 4X IP66 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 350-1424-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 350-1425-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1704-304 
Yellow 594 1,200 125.0 AC 10.5 350-1426-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-1705-304 }+26.16-| 
Blue 470 1,200 12.0 DC 60.0 350-1427-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-1803-304 fils 
Blue 470 1,200 24.0 DC 32.0 350-1428-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-1804-304 
Blue 470 500 125.0 AC 95 350-1429-ND 49.50 38.50 _—-33.00_| 556-1805-304 2268.45) ig 
White — 7,200 12.0 DC 60.0 350-1430-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3003-304 | 
White - 4,200 24.0 DC 31.0 350-1431-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3004-304 7.40 =k hose 
White — 700 125.0 AC 95 350-1432-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3005-304 >| 
Red 639 1,300 12.0 DC 95.0 350-1433-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3503-304 pies yea 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 350-1434-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3504-304 cia 
Red 639 500 125.0 AC 10.5 350-1435-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3505-304 NEMRACIBES 
Green 525 1,800 12.0 DC 60.0 350-1436-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-3603-304 
2 | Dome Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 350-1437-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-3604-304 
Green 525 700 125.0 AC 95 350-1438-ND 41.63 32.38 27.75 | 556-3605-304 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 350-1439-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3703-304 
Yellow 594 7,300 24.0 DC 46.0 350-1440-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3704-304 
Yellow 594 500 125.0 AC 10.5 350-1441-ND 36.00 28.00 24.00 | 556-3705-304 4116-27 NE Thread 
Blue 470 480 12.0 DC 60.0 350-1442-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3803-304 Black (cathode) 
Blue 470 480 24.0 DC 32.0 350-1443-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3804-304 otos T i 
Blue 470 180 125.0 AC 9.5 350-1444-ND 49.50 38.50 33.00 | 556-3805-304 | O17,8 
White = 700 5.0 DC 16.0 350-1445-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1002-208 B94 bag _.| ted (anode) 
White — 700 12.0 DC 16.0 350-1446-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1003-203 : 
White = 700 24.0 DC 16.0 350-1447-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1005-203 : 
Red/Green | 635/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1448-ND 20.25 16.88 13.50 | 557-1412-203 Bi-Color has 3 leads 
Yellow/Green |__592/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1449-ND 20.25 16.88 13.50 _|_557-1432-203 
Red 660 1,000 5.0 DC 80.0 350-1450-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1502-203 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 350-1451-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1503-203 
Super Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 350-1452-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1505-203 
3 | Bright Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 350-1453-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1602-203 
Green 525 1,000 12.0 DC 16.0 350-1454-ND 18.75 15.63 12.50 _|_557-1603-203 
Green 525 7,000 24.0 DC 16.0 350-1455-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 350-1456-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 350-1457-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 350-1458-ND 16.95 14.13 11.30 | 557-1705-203 
Blue 470 250 5.0 DC 16.0 350-1459-ND 18.75 15.63 12.50 _|_557-1802-203 
Blue 470 250 12.0 DC 16.0 350-1460-ND 18.75 15.63 12.50 | 557-1803-203 
Blue 470 250 24.0 DC 16.0 350-1461-ND 18.75 15.63 12.50 | _557-1805-203 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig.| Housing Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Blue 428 13.0 3.5 DC 10.0 350-1591-ND 270 2.10 1.80 | 558-0803-007F Black We 
4 | Valox Blue 464 460.0 3.5 DC 20.0 350-1592-ND 270 2.10 1.80 | 558-6003-007F slack — 
White = 850.0 3.6 DC 20.0 350-1593-ND 2.70 2.10 1.80 | 558-6403-007F Wire 
Blue 468 650.0 3.6 DC 20.0 350-1594-ND 731 5.69 4.88 | 559-6001-007F iGathads 
lala Green 520 2200.0 3.5 DC 20.0 350-1595-ND 731 5.69 4.88 | 559-6201-007F 127 
White _ 600.0 3.5 DC 20.0 350-1530-ND 975 8.13 6.50 | 559-6401-007 A 
White = 600.0 3.5 DC 20.0 350-1596-ND 7.31 5.69 4.88_| 559-6401-007F 
Red 630 8.0 6.0 DC 15.0 350-1462-ND 3.96 3.30 2.64 | 607-1112-120 
Red 630 8.0 12.0 DC 15.0 350-1463-ND 3.96 3.30 2.64 | 607-1112-130 
g [Chrome | Green 560 8.0 6.0 DC 15.0 350-1464-ND 420 3.50 2.80 | 607-1212-120 
Plated Green 560 8.0 12.0 DC 15.0 350-1465-ND 420 3.50 2.80 | 607-1212-130 
Yellow 587 24 6.0 DC 15.0 350-1466-ND 420 3.50 2.80 | 607-1312-120 
Yellow 587 24 12.0 DC 15.0 350-1467-ND 420 3.50 2.80 | 607-1312-130 
Red 630 8.0 6.0DC 15.0 350-1468-ND 3.96 3.30 2.64 | 607-2112-120 
Red 630 8.0 12.0 DC 15.0 350-1469-ND 3.96 3.30 2.64 | 607-2112-130 
7 [Chrome | Green 560 8.0 6.0 DC 15.0 350-1470-ND 420 3.50 2.80 | 607-2212-120 
Plated Green 560 8.0 12.0 DC 15.0 350-1471-ND 420 3.50 2.80 | 607-2212-130 
Yellow 587 24 6.0 DC 15.0 350-1472-ND 420 3.50 2.80 | 607-2312-120 
Yellow 587 2.4 12.0 DC 15.0 350-1473-ND 420 3.50 2.80 | 607-2312-130 
Red 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1474-ND 375 3.13 2.50 | 609-1112-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1475-ND 375 3.13 2.50 | 609-1112-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1476-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-1112-140 
Chrome | Steen 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1480-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-1212-120 / 
ehiaa Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1481-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-1212-130 —— ‘Anode (Painted Dot) 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1482-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-1212-140 Pi 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1486-ND 375 3.13 2.50 | 609-1312-120 hi | cS 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1487-ND 375 3.13 2.50 | 609-1312-130 f ANN || 
8 Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1488-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-1312-140 
Red 635 60.0 6.0DC 15.0 350-1477-ND 405 3.38 2.70 | 609-1122-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1478-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1122-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1479-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1122-140 
Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1483-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1222-120 
Black Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1484-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1222-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1485-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1222-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1489-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1322-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1490-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-132-130 
Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1491-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-1322-140 
Red 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1492-ND 375 3.13 2.50 | 609-2112-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1493-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-2112-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1494-ND 375 3.13 2.50 | 609-2112-140 
Chrome | teen 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1498-ND 375 3.13 2.50 | 609-2212-120 
ictal Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1499-ND 375 3.13 2.50 | 609-2212-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1500-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-2212-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1504-ND 375 3.13 2.50 | 609-2312-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1505-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-2312-130 
9 Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1506-ND 3.75 3.13 2.50 | 609-2312-140 
Red 635 60.0 6.0DC 15.0 350-1495-ND 405 3.38 2.70 | 609-2122-120 — Anode (Painted Dot) 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1496-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2122-130 / 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1497-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2122-140 : [> 
Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1501-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2222-120 ; ANA Bima 
Black Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1502-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2222-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1503-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2222-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1507-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2322-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1508-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2322-130 
Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1509-ND 4.05 3.38 2.70 | 609-2322-140 7 RoHS Compliant 
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GIA LED 7-Segment Displays 


Stanley Electric Sales of America 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size (mm) Forward Voltage lv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ped) Common Anode Common Cathode dl 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0x 7.0 17 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 97 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 1:7 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 = NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.96 -99 89 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.0 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.52 3.40 3.01 NAR105B NKR105B 
Green 1.0 (25) 33.0 x 22.8 4.4 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 1.7 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 2.11 1.98 NAR261B NKR261B 
1B Red/Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 7.35 5.38 4.46 NARG105 _— 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ucd) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 1.11 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 


(Top View) 
8765 


(Top View) 


Py 


12345 678910 


(Top View) 


Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Orange 605 2.2 20 20 404-1138-ND 1.64 83 74 MU02-3201 
Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.44 80 66 MU02-4201 
2 Red 660 1.7 20 20 404-1141-ND 96 43 39 MU03-2201 
Red 660 1.7 20 32 404-1145-ND 1.16 65 53 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.13 63 51 MU04-4101 
Green 560 2:1 20 20 404-1147-ND 1.13 63 51 MU04-5102 
4 Red 660 bd 20 40 404-1148-ND 1.69 85 yes MUO7-2101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.61 82 73 MUO7-4101 
Red 660 bd 20 40 404-1152-ND 1.52 85 69 MUO08-2201 
5 Yellow 570 22 20 40 404-1153-ND 1.47 82 67 MU08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.65 83 75 MU08-5201 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(toss) 1955 


QTANE Surface Mount LEDs 


Stanley Electric Sales of America 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2 — 0805 Thin Type Fig. 3 — 1206 Standard and Reverse Fig. 4 — 1206 Standard Flat Lens 
Mount Dome Lens 
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Source Wavelength | Forward Voltage Iv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 1.7 20 11.7 140° 404-1000-1-ND 26 2.98 8.66 404-1000-2-ND 4,000 56.02/M| BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 404-1001-2-ND 4,000 97.98/M; AA1111C-TR 
Yellow Milky Whit 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND 25 2.92 8.48 404-1002-2-ND 4,000 54.87/M| AY1111C-TR 
Yellow-Green ia i 570 21 20 41.7 150° 404-1003-1-ND 20 2.31 6.72 404-1003-2-ND 4,000 43.44/M); PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 20 2.29 6.64 404-1004-2-ND 4,000 42.95/M| PG1111C-TR 
Pure Green 555 2:4 20 2.4 150° 404-1005-1-ND 40 488 14.68 404-1005-2-ND 4,000 99.45/M| BG1111C-TR 
1A Red 635 1.9 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 12.75 41.47 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M| FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 11.36 36.95 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M| FA1111C-TR 
Yellow Milky White 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND 93 11.43 37.16 404-1008-2-ND 4,000 | 264.99/M| FY1111C-TR 
Green y 522 3.3 10 40 130° 404-1009-1-ND 3.35 49.47 166.64 404-1009-2-ND 4,000 | 1291.50/M| DG1111C-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1010-1-ND 1.99 29.37 98.95 404-1010-2-ND 4,000 | 766.89/M| DC1111C-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1011-1-ND 1.85 27.33 92.07 404-1011-2-ND 4,000 | 713.55/M| DB1111C-TR 
Red 635 1.9 20 45 130° 404-1012-1-ND 1.29 15.75 47.44 404-1012-2-ND 4,000 | 321.30/M| FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 1.11 13.50 40.66 404-1013-2-ND 4,000 | 275.40/M| FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 1.17 14.25 42.92 404-1014-2-ND 4,000 | 290.70/M| FY1112C-TR 
Green 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND 37 4.50 13.55 404-1015-2-ND 4,000 97.98/M| PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 LAG 150° 404-1016-1-ND 35 4.28 12.88 404-1016-2-ND 4,000 93.08/M| PY1112C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 Ae. 20 11.7 150° 404-1017-1-ND 39 4.73 14.23 404-1017-2-ND 4,000 96.39/M) BR1112H-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 36 443 13.33 404-1018-2-ND 4,000 96.35/M| AA1112H-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 404-1019-2-ND 4,000 93.08/M| AY1112H-TR 
Yellow-Green y 570 21 20 11.7 160° 404-1020-1-ND 33 3.98 11.97 404-1020-2-ND 4,000 86.55/M); PY1112H-TR 
Green 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 22 2.51 7.30 404-1021-2-ND 4,000 47.20/M| PG1112H-TR 
Pure Green 555 21 20 2.7 160° 404-1022-1-ND 29 3.42 9.92 404-1022-2-ND 4,000 64.18/M| BG1112H-TR 
2 Red 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 1.11 13.64 44.34 404-1023-2-ND 4,000 | 316.23/M] FR1112H-TR 
Orange 609 1.9 20 65 150° 404-1024-1-ND 95 11.68 37.98 404-1024-2-ND 4,000 | 270.84/M| FA1112H-TR 
Yellow Milky White 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 404-1025-2-ND 4,000 | 284.02/M| FY1112H-TR 
Green y 522 3.3 10 40 150° 404-1026-1-ND 2.07 30.56 102.96 404-1026-2-ND 4,000 | 797.97/M) DG1112H-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 150° 404-1027-1-ND 2.90 42.74 143.99 404-1027-2-ND 4,000 | 1115.96/M| DC1112H-TR 
Blue 467 3.3 10 14 150° 404-1028-1-ND 2.26 28.35 102.03 404-1028-2-ND 4,000 | 594.32/M; DB1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 44 5.36 16.15 404-1032-2-ND 2,000 | 116.76/M| HKR1105W-TR 
Red 660 AZ 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 404-1033-2-ND 2,000 | 114.31/M| HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 404-1034-2-ND 2,000 | 146.97/M| HAA1105W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 31 3.80 11.45 404-1035-2-ND 2,000 82.80/M| HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 50 40° 404-1036-1-ND 38 4.65 14.01 404-1036-2-ND 2,000 | 101.25/M} HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 32 3.75 10.88 404-1037-2-ND 2,000 74.52/M| HPG1105W-TR 
3 Pure Green 555 2A 20 12 40° 404-1038-1-ND A7 5.78 17.39 404-1038-2-ND 2,000 | 125.74/M| HBG1105W-TR 
Red 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND AB 5.61 16.90 404-1029-2-ND 2,000 | 122.15/M) FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 85 10.42 33.87 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M| FA1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 4 5.42 16.33 404-1031-2-ND 2,000 | 118.07/M) FY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 140 40° 404-1039-1-ND 2.01 26.66 94.27 404-1039-2-ND 2,000 | 845.17/M| HDG1105W-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 140 40° 404-1040-1-ND 2.01 26.66 94.27 404-1040-2-ND 2,000 | 845.17/M| HDC1105W-TR 
Blue 467 3.3 10 70 40° 404-1041-1-ND 1.88 2489 88.04 404-1041-2-ND 2,000 | 789.24/M| HDB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 Ae 20 12.8 404-1042-1-ND 29 3.38 9.82 404-1042-2-ND 2,500 67.26/M| BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 4 5.33 16.04 404-1043-2-ND 2,500 | 115.95/M) AA1101W-TR 
4 Yellow Water Cl 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 488 14.68 404-1044-2-ND 2,500 106.15/M} AY1101W-TR 
Yellow-Green | "a!er Vlear 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND 38 4.65 14.01 404-1045-2-ND 2,500 | 101.25/M| PY1101W-TR 
Green 560 21 20 4.8 404-1046-1-ND oF 3.20 9.29 404-1046-2-ND 2,500 63.63/M| PG1101W-TR 
Pure Green 555 21 20 2.0 404-1047-1-ND -30 3.53 10.25 404-1047-2-ND 2,500 66.30/M| BG1101W-TR 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 404-1048-2-ND 2,500 | 114.32/M| BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 404-1049-2-ND 2,500 | 115.95/M| AA1102W-TR 
5 Yellow Water Cl 580 2.2 20 8.4 70° 404-1050-1-ND 40 488 14.68 404-1050-2-ND 2,500 106.15/M| AY1102W-TR 
Yellow-Green | "'"er “lear 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND 38 4.65 14.01 404-1051-2-ND 2,500 | 101.25/M| PY1102W-TR 
Green 560 21 20 12.0 404-1052-1-ND 27 3.20 9.29 404-1052-2-ND 2,500 63.63/M| PG1102W-TR 
Pure Green 555 21 20 4.8 404-1053-1-ND A7 5.70 17.17 404-1053-2-ND 2,500 | 124.11/M| BG1102W-TR 
*Reversed Polarity (Continued) 
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STAN Surface Mount LEDs (Cont) 


‘Stamey Electric Sales of America 


Source Wavelength | Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-ND« 42 5.10 15.36 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 150° 404-1055-1-ND .24 2.96 8.92 = = = AA1111R-TR 
6 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 488 14.68 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Green White 560 21 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 2? 3.17 9.19 404-1058-2-ND 3,000 59.44/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 2.1 20 27 150° 404-1059-1-ND AI 5.03 15.14 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 1.08 13.50 48.58 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange Clear 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 48 5.83 17.55 404-1061-2-ND 3,000 | 126.89/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 140° 404-1062-1-ND 1.18 14.52 47.22 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
Red 660 1? 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 36 4.25 12.35 404-1063-2-ND 3,000 | 79.86/M BR1101F-TR 
vA Orange 605 2.2 20 3.0 150° 404-1064-1-ND 26 3.14 9.47 404-1064-2-ND 3,000 | 68.43/M AA1101F-TR 
Yellow Water 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND 33 3.82 11.08 404-1065-2-ND 3,000 | 71.69/M AY1101F-TR 
Yellow-Green Clear 570 2.1 20 8.8 150° 404-1066-1-ND A1 5.03 15.14 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 2.1 20 5.2 150° 404-1067-1-ND -30 3.53 10.25 404-1067-2-ND 3,000 | 66.30/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 21 20 24 150° 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Milk 660 17 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 413 12.42 404-1069-2-ND 4,000 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green Witte 570 2.1 20 11.7 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 12.88 404-1070-2-ND 4,000 93.08/M PY1113F-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 37 4.50 13.55 404-1071-2-ND 4,000 97.98/M PG1113F-TR 
Red 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.08 26.28 404-1072-2-ND 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
8 Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND .78 9.53 31.00 404-1073-2-ND 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow Milky 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND .70 8.59 27.92 404-1074-2-ND 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Green White 522 3.3 10 40 130° 404-1075-1-ND 1.79 27.50 97.25 404-1075-2-ND 4,000 | 797.97/M DG1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 2.06 27.34 96.71 404-1076-2-ND 4,000 | 793.55/M DC1113F-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1077-1-ND 1.92 28.35 95.51 404-1077-2-ND 4,000 | 740.22/M DB1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
Red/Yellow-Green Water 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 404-1078-1-ND 62 7.58 24.64 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
9 Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 160°/160° 404-1079-1-ND 46 5.62 16.92 404-1079-2-ND 2,500 | 122.32/M BRPG1201W-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 12.8/2 404-1080-1-ND .38 5.10 18.55 = = _ BRBG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
10 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 100°/80° 404-1082-1-ND 62 7.58 24.64 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1204W-TR 
Orange/Yellow-Green| Clear 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° 404-1084-1-ND 62 8.25 30.00 404-1084-2-ND 2,500 | 183.60/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Yellow-Green Milk 660/570 1.7/2.1 20/20 11.7/11.7 404-1085-1-ND 55 6.75 20.33 404-1085-2-ND 4,000 | 137.70/M BRPY1211C-TR 
1 Red/Green whies 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 170°/150° 404-1086-1-ND AL 5.04 15.18 404-1086-2-ND 4,000 | 102.82/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 404-1087-1-ND 57 6.90 20.78 404-1087-2-ND 4,000 | 102.82/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
12 Yellow-Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND AL 4.98 15.00 404-1088-2-ND 3,000 | 108.43/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Green White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 404-1089-1-ND 43 5.24 15.77 404-1089-2-ND 3,000 | 113.99/M BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
13 Yellow pe 570 2.1 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 36 4.43 13.33 404-1163-2-ND 4,000 96.35/M PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
14 Red Water 645 2.0 20 70 120° 404-1161-1-ND 95 11.34 36.30 404-1161-2-ND 2,000 | 268.95/M FR1104B-TR 
Yellow Clear 588 2.0 20 70 120° 404-1160-1-ND 49 5.91 18.92 404-1160-2-ND 2,000 | 123.15/M FY1104B-TR 


*Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


+) 05.6 


Fig. 1 


|+28.5 Min.+|-—7. i en Min.-+ [28.5 Min.~}-6.6— 
ans: | Fil: 
E : E 
4a 95] 
Source Wavelength Forward Voltage Iv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10° 404-1090-ND ht .38 31 EFRS5366X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND an 38 31 EFAS366X 
1 5 Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND 82 Al 33 EFY5366X 
my Green Water Clear 522 3.5 20 2400 10° 404-1093-ND 2.07 1.22 1.03 DG5306X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 2400 10° 404-1094-ND 2.07 1.22 1.03 DC5306X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 1000 10° 404-1095-ND 1.93 1.14 -96 DB5306X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 At 33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 Al 33 EFA5365S 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 Al 33 EFY5365S 
2 5mm Green Water Clear 522 3.5 20 800 30° 404-1099-ND 2.06 1.22 1.03 DG5305S 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 800 30° 404-1100-ND 2.06 1.22 1.03 DC5305S 
Blue Water Clear 467 3.5 20 240 30° 404-1101-ND 1.93 1.14 -96 DB5305S 
White Water Clear —= 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 1.53 79 72 UW5805S 
1000 10° 404-1102-ND 1.28 71 58 H-1000L 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 95 86 H-2000L 
3000 10° 404-1104-ND 2.42 1.43 1.21 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND 89 44 -36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 At 34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 46 .38 EFA3863X 
5 13 Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 Al 33 EFY3863X 
PUES oun Green Water Clear 522 3.5 20 1200 20° 404-1109-ND 2.04 121 1.02 DG3803xX 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 1200 20° 404-1110-ND 2.04 1.21 1.02 DC3803X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 500 20° 404-1111-ND 1.90 1.13 95 DB3803X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70° 404-1112-ND 83 At 34 EFR3864X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 AB 38 EFA3864X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70° 404-1114-ND 77 .38 31 EFY3864x 
6 | 3mm Flush Mount Green Water Clear 522 3.5 20 480 50° 404-1115-ND 2.04 1.21 1.02 DG3804X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 480 50° 404-1116-ND 2.04 1.21 1.02 DC3804X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 120 50° 404-1117-ND 1.90 1.13 95 DB3804X 
White Water Clear = 3.7 20 2000 40° 404-1164-ND 2.18 1.25 ral UW3804X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 (toes) 1957 
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Wave- If View- Intensity 
Length Vt (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
Standard LED’s 
2x5 mm Green 562 Diffused 2.2 20 100° 4.0 MV54123-ND 36 28 20 
1 2x5 mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 100° 4.0 MV53123-ND -36 28 20 
2 3mm Green 565 Diffused 22 20 180° 7.0 MV5477C-ND 34 27 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1340-ND 34 .27 19 
3 3mm Hi. Eff. Green 565 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1540-ND 34 .27 19 
3mm Yellow 585 Diffused 24 10 90° 45 MV53642-ND 34 .27 19 
3mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 50° 2.0 HLMP1719-ND 34 27 19 
4 4mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 20 135° 7.0 HLMPM201-ND 34 27 19 
5 5mm Hi. Eff. Red 635 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3750AFS-ND 34 27 19 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 35° 25.0 MV5452-ND 34 .27 19 
5mm Yellow 585 Clear 21 20 28° 90.0 MV5352-ND 34 .27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 24° 25.0 MV5354A-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV5053-ND** 34 .27 19 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV6053-ND 34 27 19 
6 5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV5753-ND** 34 .27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV6753-ND 34 27 19 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 7S 20.0 MV64531-ND 34 .27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 35° 2.0 HLMP4719-ND 34 .27 19 
5mm Hi. Eff. Green 565 Diffused 1.9 2.0 35° 3.0 MV2454-ND 34 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 10 65° 7.0 HLMP3301-ND 34 27 19 
7 5mm Red 660 Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5023A-ND 34 .27 AQ: 
8 5mm Red 660 Diffused 1.6 10 50° 1.5 MV50154-ND 34 27 19 
5 5mm AlGaAs Red/Green 660/562 Diffused 2.0/2.0 20 75° 5.0/.5.0 MV5491A-ND A6 38 26 
10 5mm Green/Hi. Eff. Red 565/635 Diffused 2.1/2.1 20 100° 6.0/6.0 MV5437-ND. 46 38 26 
Super Bright LEDs 
5mm Super Red 660 Diffused 1.7 20 40° 200.0 MV8191-ND 46 38 26 
6 5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 40° 370.0 MV8141-ND 48 39 29 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 1500.0 MV8104-ND 37 31 21 
5mm Super Yellow 590 Clear 2.1 20 20° 2400.0 MV8305-ND 62 47 36 
9 5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 12° 940.0 MV8112-ND 37 31 21 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 12° 2400.0 MV8114-ND 37 31 21 
PC Mount LEDs 
14 3mm Yellow 585 Diffused 21 10 60° 2.0 MV5364MP4B-ND 48 36 12e 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 60° 5.0 MV5464MP4B-ND 48 36 27 
12 5mm Red/Green 660/565 Diffused 2.3 20 100° 6.0 MV54919MP7-ND -90 68 51 
** Long lead is cathode 
Wave- If View- | Intensity Cut Tape 
Length Vt (mA) ing (med) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. | Typ. | Angle Typ. Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing 
1206 Hi.Eff. Red 635 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C2CT-ND 38 31 22 = _ — 
13 1206 Yellow 585 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C3CT-ND .38 31 .22 QTLP650C3TR-ND 2,000 105.84/M 
1206 Green 565 Diffused 2 20 160° 6.5 QTLP650D4CT-ND 45 37 25 QTLP650D4TR-ND 2,000 124.20/M 
14 PLCC | Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C2CT-ND 44 36 .25 QTLP670C2TR-ND 2,000 123.12/M 
PLCC Green 565 Clear 21 20 120° 25.0 QTLP670C4CT-ND 44 36 25 = — _ 
Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key 
Color Size Inch (mm) VF If lo Part No. Part No. Price Each 
Wavelength (nm) In. (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode | Common Cathode 1 10 100 
Red (660) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN71A-ND = 1.62 1.30 97 
Hi.Eff. Red (635) -30 (7.62) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 = MAN3980A-ND 1.88 1.50 1.13 
Red (660) -40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN4710A-ND = 1.65 1.32 99 
Green (562) -40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 3200 MAN4410A-ND = 1.88 1.50 1.13 


1958 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FaircuiL2 LED Arrays/LightBars 


SEMICONDUCTOR® 


Emitted lo Typ. If Digi-Key Price Each 

Fig. | Color Vi (med) (mA) Part No. 1 10 100 
Red 2.0 23 20 HLMP2300-ND 83 63 AT 
: Yellow 21 20 20 HLMP2400-ND 86 72 58 
Red 2.0 43 20 HLMP2655-ND 1.46 117 88 
: Yellow 24 35 20 HLMP2755-ND 1.46 1.17 88 
3 Red 2.0 80 20 HLMP2685FS-ND 1.60 1.28 96 
Yellow 2.0 45 20 MV53173-ND 1.35 1.13 91 

* | aren 2.2 45 20 MV54173-ND 1.35 1.13 ot oh ines 


Fig. 1 — 0.7” 5 x 7 Matrix Fig. 3 — 2.0” 5 x 7 Matrix 
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Fig. 6 — 4.0” 5 x 7 Matrix 
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Peak Typ. Max Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength Vi(V) Average Typ. Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color I (If = 20mA) If (mA) lv (med) Cathode Column Anode Column il 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 
1 Green 565 21 af 2.0* 160-1002-ND _ 3.13 2.82 2.50 LTP-757G _ 
Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0" 160-1003-ND — 3.75 3.38 3.00 LTP-757HR _ 
3 | Green/Red-Orange 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8" 160-1009-NDtt = 6.58 5.92 5.26 LTP-2757AA - 
4 Hi. Eff. Red 635 21 10 4.8* 160-1014-ND — 5.43 4.89 4.34 LTP-2158AHR _— 
5 | Green/Red-Orange 565/630 6.3/6.3 18/18 1 160-1015-ND — 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB _ 
6 Yellow 585 4.2 16 8t 160-1118-ND =_ 21.73 19.56 17.38 LTP-4157AY _ 
AllnGaP LED Dot Matrix Displays 
Super Red 639 2.0 13 3.4: 160-1555-5-ND 160-1554-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.4: 160-1553-5-ND 160-1552-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KA LTP-747KA 
Yellow 595 2.05 13 3.4: 160-1557-5-ND 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KY LTP-747KY 
Super Red 639 21 13 3.8: 160-1567-5-ND 160-1566-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKR LTP-1457AKR, 
2 Red-Orange 621 2.05 13 3.8: 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
Yellow 595 2.05 13 3.8: — 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 _ LTP-1457AKY 
Super Red 639 2.0 13 46: 160-1561-5-ND 160-1560-5-ND 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
3 Red-Orange 621 2.05 13 46: 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
Yellow 595 2.05 13 4.6: 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 
* 80mA, 1/16 duty cycle t+ 48mA, 1/8 duty cycle + 32mA 1/16 duty cycle tt See Physical Dimension Under Fig. 3 


.8” Big Lamps with Universal Sphere Lens 


FEATURES: ¢ High luminous intensity * Categorized for luminous intensity * Excellent on-off contrast * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Bar Graph 
Array 


IfPeak | If Cont. Continuous | Forward 
perchip | perchip | Digi-Key Pricing aa Forward | Voltage | Digi-Key Pricing 
Color (mA) (mA) Part No. al 10 100 1924 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 20 18 16 14 1211 
Green 100 25 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 i E 4 
Hi. Eff. Red | 100 25 | 160-1026-ND 210 1750 140.00 4921 Lao MLE Red)) 2 21 ete ay 1.05 8.75 70.00 AKAKKAAAE 
Yellow 80 20 160-1027-ND 2.10 17.50 140.00 4 oa Green 25 24 160-1067-ND 1.05 875 70.00 
o.504 Hh 2. 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR=5V Yellow 20 24 160-1068-ND 1.05 875 70.00 13 5 7 910 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1959 


es Alphanumeric Displays Migne Ultra-Large 7-Segment Displays 


: 9.50 
FEATURES: A FEATURES: . 


« Low power il ¢ Continuous uniform 
requirements Go 70 580 segments 


* Excellent character * Excellent character 
appearance appearance 
¢ High contrast & brightness 


¢ High contrast & : ai 
brightness ¢ Wide viewing angle 


° Wi iewi — * Categorized for luminous 3475.08 9.80-—80— 6.30 ~/-5.08 
Wide viewing angle Wl al intensity Spall, ph. 16 
* Categorized for IAN, (aN, : Haat. i 

luminous intensity eS 7 dhesg = l bo.54 Le 2441 


132 
o.80-- ~~] 


+ B —_. 


3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak Vf If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength; Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig.| Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. lv (ucd) @ If (mA) Common Anode Common Cathode al 25 100 
1-Digit LED Alphanumeric Displays 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 | Hi. Eff.Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND = 2.13 47.81 148.75 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 21 20 2200 10 160-1107-ND = 2.13 47.81 148.75 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 21 25 2200 10 160-1106-ND = 2.13 47.81 148.75 
2-Digit LED Alphanumeric Displays 
1B Duplex -54 (13.8) | 25.2x 21.15 |Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 
Duplex -54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 21 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 
OA Direct Drive | 3.0 (76.20)| 70.00 x 110.0 | Hi. Eff. Red| Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND 160-1017-ND 15.76 285.65 985.00 
Direct Drive | 3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0 Green Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 1050.00 
2B Direct Drive | 5.0 (127.0)] 108.0 x 180.0 | Hi. Eff. Red} Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND 160-1021-ND 36.26 657.21 2266.25 
Direct Drive | 5.0 (127.0)} 108.0 x 180.0 Green Black 565 21.0 (4.2) 60 60000 30 160-1024-ND 160-1023-ND 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C 


Seven Segment 


Displays 
Digit Size | Dimensions Peak Vt If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If(mA) | Common Anode | Common Cathode il 25) 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt.Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND = 68 50 43 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70x 12.90 | Yellow-Orange | Lt.Gray 611 2.05 25 650 ‘l 160-1526-5-ND = 68 50 43 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt.Gray 588 2.05 25 650 | 160-1525-5-ND = 83 61 52 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 1 160-1532-5-ND 160-1533-5-ND We 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 72 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND 160-1529-5-ND 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive -28 (7.00) 7.4x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 3.62 2.63 2.27 
1 Direct Drive -39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 3.70 2.69 2.32 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AllnGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 1 160-1538-5-ND 160-1539-5-ND 1.20 87 75 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND 160-1537-5-ND 1.20 87 75 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex .28 (7.00) 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND 7.24 5.25 4.53 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1521-5-ND 160-1522-5-ND 7.32 5.31 4.58 
Duplex -56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND 160-1524-5-ND 7.32 5.31 4.58 
AlinGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND 160-1545-5-ND 2.16 1.57 1.35 
3 Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 | = 160-1543-5-ND 2.16 1.57 1.35 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND 2.16 1.57 1.35 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 | 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 240 1.74 1.50 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 HI 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 240 1.74 1.50 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak Vt It 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25 100 
Common Anode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 21 25 12,000 10 160-1571-5-ND 68 50 43 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1572-5-ND 66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1577-5-ND .80 58 50 
Direct Drive -39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 21 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 AT 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Green Gray 565 2.1 25 2,400 10 160-1575-5-ND 66 48 42 
Common Cathode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1570-5-ND 86 63 54 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1573-5-ND 86 63 54 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1574-5-ND -80 58 50 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND 88 64 55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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r A Cathode i= 
ox U f ° Part No. 
Flat s 
Flat a Denotes ae . l.. LTL911xxx 
Denotes ‘ ! _ Gaihads 5 i A “ LTLO12xxx 
Cathode i A LTL914xxx 
Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. Iv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND 17 1.38 11.00 LTL-709E 
1 1.8mm Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 38 160-1085-ND 17 1.38 11.00 LTL-709Y 
STD. Green Green Diff. 560 21 30 8.7 10 38 160-1086-ND 24 2.00 16.00 LTL-709L 
Super Red Red Diff. 639 2.0 30 90 20 60 160-1660-ND aie 93 7.40 LTLICHKR 
Super Red Waiter Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND +13 1.08 8.60 LTL1CHKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND 09 73 5.80 LTL-1CHE 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND 09 73 5.80 LTL-1CHEE 
Amber-Yellow Waiter Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND 13 1.08 8.60 LTL1CHKYKNN 
Amber-Yellow Waiter Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND 13 1.08 8.60 LTLICHKYK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND 13 1.08 8.60 LTL1CHKSKNN 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 40 10 45 160-1709-ND 09 73 5.80 LTL-1CHYE 
2 T-1 Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND 14 1:45 9.20 LTL1CHKGKNN 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1710-ND 09 73 5.80 LTL-1CHG 
Blue Water Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND 1.40 11.68 93.40 LTL1CHCBK3 
Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND -60 5.00 40.00 LTL1CHTBK2 
Blue Waiter Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 LTL1CHCBK4. 
Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND 65 5.45 43.60 LTL1CHTBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND .73 6.10 48.80 LTL1CHTBK4 
Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 1.96 16.33 130.60 LTL1CHCBK5 
Blue Waiter Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND 92 7.63 61.00 LTL1CHTBK5 
Red Waiter Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND 12 1.00 8.00 LTL42EKEKNN 
3 TH Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 40 160-1712-ND 09 73 5.80 LTL-4231 
. White Water Clear _ 3.7 30 2600 20 25 160-1718-ND 1.39 11.55 92.40 LTL42CW65AT 
White Waiter Clear = 3.6 100 2600 30 25 160-1727-5-ND 1.14 9.50 76.00 LTW-420C5 
T-1 Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND .20 1.68 13.40 LTL-4261N 
ie Red Water Clear 660 1.8 40 170-20 45 160-1034-ND 19 14.55 12.40_| LTL-4266N 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND 13 1.08 8.60 LTL42NKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND 219 1.45 10.15 LTL-4222N 
T-1 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND -19 1.45 10.15 LTL-4221N 
Red Waiter Clear 632 2.05 30 250 20 56 160-1667-ND 13 1.08 8.60 LTL42KE6N 
4 Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND AS 1.45 10.15 LTL-4296N 
T-1 Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 | 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND 35 2.93 23.40 LTL-14CHJ 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 19 10 45 160-1146-ND 19 1.45 10.15 LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 21 20 40 10 45 160-1147-ND 19 1.45 10.15 LTL-4256N 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND AQ 1.45 10.15 LTL-4251N 
Tad Green Green Trans. 565 21 30 40 10 45 160-1143-ND 19 1.45 10.15 LTL-4232N 
Green Waiter Clear 565 21 30 40 10 45 160-1144-ND 19 1.45 10.15 LTL-4236N 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1142-ND -19 1.45 10.15 LTL-4231N 
White Water Clear _ 3.5 100 1100 30 45 160-1734-5-ND 1.16 9.63 77.00 LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 520 30 90 160-1730-5-ND 116 9.63 77.00 | LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear _ 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND 1.16 9.63 77.00 LTW-815C4 
7 Oval - No Flange Yellow Yellow Diff. 594 2.35 50 680 20 110 Hort./50 Vert.| _160-1616-ND 43 3.55 28.40 LTL3HMSSS 
Amber-Yellow Amber Trans. 598 2.05 30 60 20 120 160-1699-ND .20 1.68 13.40 LTL77HKYE1 
8 T-1 - Flat Top Amber-Yellow Amber Trans. 595 2.05 30 50 20 150 160-1700-ND .20 1.68 13.40 LTL77HKYTNN 
White Water Clear — 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND 1.16 9.63 77.00 LTW-77HC4 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND = 73 5.80 LTL-10223W 
9 T-1 3/4 No Flange Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 60 160-1088-ND = 73 5.80 LTL-10253W 
Green Green Diff. 565 21 30 40 10 60 160-1089-ND = 73 5.80 LTL-10233W 
T-1 3/4 White Waiter Clear — 3.5 100 6000 30 20 160-1729-5-ND 1.16 9.63 77.00 LTW-102C4 
Super Red Waiter Clear 639 1.9 50 4200 20 12 160-1698-ND 24 2.03 16.20 LTL353QRKNN 
10 1-1:9/4 - Tapered Green Water Clear 525 3.5 30 | 6000 20 8 160-1717-ND 92 7.70 61.60 | LTL-353TGK 
(Continued) 
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Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. Iv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
a T-1 3/4 - Tapered Blue Water Clear 468 3.5 30 1900 20 8 160-1716-ND 92 7.70 61.60 | LTL-353TBK 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 | 2600 30 30 160-1733-5-ND 116 9.63 77.00 | LTW-2v3C5 
T-1 3/4 Bi-Color Red-Orange/Green | _ White Diff. 565/630 | 2.1/2.0| 30/30| 19/19 20 50 160-1037-ND 35 293 23.40 | LTL-298WJ 
T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 | 1.8/2.1; 40/30 | 90/40 20 60 160-1038-ND 37 3.05 24.40 +| LTL-293SJW 
Red Red Diff. 697 24 15 3.7 10 36 160-1713-ND 09 73 5.80 | LTL-4213 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND 49° «145 «10.15 | LTL-4224 
44 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND 419 1.45 10.15 | LTL-4223 
Yellow Yellow Trans. 585 24 20 90 10 16 160-1134-ND 419° «145 «(10.15 | LTL-4254 
T-1 3/4 Yellow Yellow Diff. 585 24 20 19 10 36 160-1133-ND 419 145 10.15 | LTL-4253 
Green Green Trans. 565 24 30 60 10 16 160-1131-ND 414° 140 ~©=7.70 | LTL-4234 
Green Water Clear 565 24 30 90 10 16 160-1132-ND 419 145 10.15 | LTL-4238 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 36 160-1130-ND 419 145 10.15 | LTL-4233 
White Water Clear = a7 30 4800 20 20 160-1719-ND 139 11.55 92.40 | LTL33BCWK5AT 
Red/Green White Diff. 697/565 21 | 15/30]; 56/19 10 30 160-1715-ND 35 293 23.40 | LTL-30EFJ 
12 | T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color | Red-Orange/Green | White Diff. 630/565 | 2.0/2.1] 30/30] 40/29 20 30 160-1057-ND 35 293 23.40 | LTL-30EHJ 
Yellow/Green White Diff. 585/565 24 | 20/30 | 29/29 20 30 160-1714-ND 35 293 23.40 | LTL-30EDJ 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 2400 20 15 160-1674-ND 35 2.88 23.00 | LTL2H3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND 13° 1.08 860 | LTL2P3KRK 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND 413° 1.08 860 | LTL2R3KRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 500 20 30 160-1689-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND 43 3.60 2880 | LTL-2R3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 2.2 50 3200 20 30 160-1658-ND 41 3.45 27.60 | LTL2R3SRKNE 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND 09 73 5.80 | LTL-307E 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND .09 73 5.80 | LTL-307EE 
Red Red Diff. 697 24 15 5.6 10 50 160-1707-ND 09 73 5.80 | LTL-307P 
Red Water Clear 639 2.0 50 6350 20 15 160-1652-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 4800 20 22 160-1654-ND 41 3.45 27.60 | LTL2P3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 3700 20 30 160-1656-ND 41 3.45 27.60 | LTL2R3SEK 
Red Water Clear 632 2.05 30 1700 20 15 160-1669-ND 13° 1.08 8.60 | LTL2H3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 3100 20 15 160-1672-ND 32 263 21.00 | LTL2H3VEKNT 
Red Water Clear 632 2.05 30 700 20 30 160-1682-ND 413° 1.08 860 | LTL2R3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 1200 20 30 160-1499-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 624 2.0 50 1300 20 30 160-1500-ND 43° 3.60 2880 | LTL-2R3VHKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3400 20 15 160-1671-ND 35 288 23.00 | LTL2H3VAKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.05 30 700 20 30 160-1681-ND 13° 1.08 8.60 | LTL2R3KAK 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1300 20 30 160-1501-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3400 20 15 160-1673-ND 35 2.88 23.00 | LTL2H3VFKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 700 20 30 160-1688-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 30 700 20 30 160-1683-ND 13° 1.08 860 | LTL2R3KFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1300 20 30 160-1502-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7800 20 8 160-1496-ND 43° 3.60 2880 | LTL-2F3VYKNT 
13 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3400 20 15 160-1676-ND 35 288 23.00 | LTL2H3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1300 20 30 160-1503-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QYK 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 700 20 30 160-1687-ND 13° 1.08 860 | LTL2R3KYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 5500 20 15 160-1653-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 3700 20 22 160-1655-ND 41 3.45 27.60 | LTL2P3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 2800 20 30 160-1657-ND 41 3.38 27.00 | LTL2R3SYK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 3100 20 15 160-1675-ND 32 263 © 21.00 | LTL2H3VSKNT 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 1700 20 15 160-1670-ND 13 1.08 860 | LTL2H3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1000 20 22 160-1680-ND 32 270 21.60 | LTL2P3QSK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 700 20 30 160-1686-ND 13 1.08 860 | LTL2R3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1200 20 30 160-1504-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VSKNT 
Yellow Yellow Diff. 585 24 20 29 10 50 160-1703-ND .09 73 5.80 | LTL-307Y 
Green Water Clear 574 24 30 980 20 22 160-1677-ND 45 1.25 10.00 | LTL2P3KGKNN 
Green Green Diff. 574 24 30 150 20 40 160-1684-ND 15 1.25 10.00 | LTL2R3KG 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 50 160-1706-ND .09 73 5.80 | LTL-307G 
Green Green Trans. 565 24 30 60 10 40 160-1702-ND .09 73 5.08 | LTL-307GE 
Green Water Clear 525 3.5 30 1900 20 30 160-1615-ND 83 693 55.40 | LTL2T3TGK6 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1900 20 15 160-1611-ND 847.00 56.00 | LTL2P3TBK5 
Blue Water Clear 468 4.0 30 240 20 30 160-1607-ND 52 430 34.40 | LTL2T3TBK2 
Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 463 37.00 | LTL2T3TBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND 62 5.15 41.20 | LTL2T3TBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1610-ND 99 825 66.00 | LTL2T3TBKS5 
White Water Clear = 3.3 400 | 13,000 30 15 160-1728-5-ND 416 9.63 77.00 | LTW-2S3D7 
White Water Clear = 3.5 100 | 4200 30 15 160-1731-5-ND 116 9.63 77.00 | LTW-2E3C4 
White Water Clear = 3.6 100 | 1800 30 56 160-1732-5-ND 116 9.63 77.00 | LTW-2H7C5S 
14 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 1000-20 22 160-1679-ND 413 1.08 860 | LTL2P3KYKP 
15 Oval - No Flange Red Water Clear 639 2.2 50 880 20 [100 Hort/40 Vert.| 160-1619-ND 34-283 22.60 | LTL5H3SRKS 
16 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 2.2 50 1500 20 70 Hort./35 Vert. | 160-1620-ND 31 260 20.80 | LTL5V3SRK 
17 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 50 115020 70 Hort/35 Vert. | 160-1621-ND 342.83 22.60 | LTL5V3SSS 
18 8mm Yellow Yellow Diff 565 ai 30 126 10 46 160-1041-ND 27-228 © 18.20 | LTL-327Y 
19 T-1 3/4 White Water Clear = 3.6 100 | 4800 30 20 160-1726-5-ND 114 9.50 76.00 | LTW-337C5 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 1884 70 50 160-1509-ND 53 4.38 35.00 | LTL-912VRKSA 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND 53 4.38 35.00 | LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 638 2.50 | 70 7500 70 30 160-1631-ND 51 4.23 33.80 | LTL914SEKS 
Red Water Clear 638 2.50 | 70 3375 70 60 160-1625-ND 46 3.85 30.80 | LTL912SEKSA 
Red Water Clear 638 2.50 | 70 2250 70 90 160-1622-ND 46 3.85 30.80 | LTL911SEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 2508 70 50 160-1510-ND 53 4.38 35.00 | LTL-912VEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 1254 70 70 160-1506-ND 53 4.38 35.00 | LTL-911VEKSA 
55 Saori & Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 | 2508 70 50 160-1511-ND 53 4.38 35.00 | LTL-912VHKSA 
cc as Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 125470 70 160-1507-ND 53 4.38 35.00 | LTL-911VHKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 2508 = 70 50 160-1512-ND 53 4.38 35.00 | LTL-912VYKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 1254 70 70 160-1508-ND 53 4.38 35.00 | LTL-911VYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 | 70 4180 70 30 160-1632-ND 51 4.23 33.80 | LTL914SYKS 
Amber Water Clear 596 2.50 | 70 1254 70 90 160-1624-ND 46 3.85 30.80 | LTL911SYKSA 
Blue Water Clear 465 43 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL911CBKS5 
Blue Water Clear 465 4.0 50 770 ~=—-50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 | LTL912TBKS 
Blue Water Clear 465 4.0 50 550 50 75 160-1637-ND 1.50 12.50 100.00 | LTL911TBKS 
an | Senne Susi Red Water Clear 638 250 | 70 3000 70 100 Hort/40 Vert.) 160-1628-ND 56 463 37.00 | LTL913SEKS 
SE See Amber Water Clear 596 2.50 70 1672 70 | 100 Hort./40 Vert. | 160-1630-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SYKS 
Amber Water Clear 596 250 | 70 627. 70 120 160-1635-ND 56 463 37.00 | LTL915SYKS 
22 7.62mm Square Green Water Clear 518 4.0 50 480 50 120 160-1642-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TGKS 
Blue Water Clear 465 4.0 50 165 50 120 160-1641-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TBKS 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength} Typ. | (mA) lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. if] 10 100 Size Pricing Part No. 
Red 660 18 40 25 «20 130 160-1167-1-ND 1.95 7.60 160-1167-2-ND 3,000 | 57.00/M | LTST-C150CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND 11.88 7.00 160-1168-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150EKT 
. Amber Water Clear 610 24 30 6 10 130 160-1166-1-ND 11.88 7.00 160-1166-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1170-1-ND 11.88 7.00 160-1170-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C150YKT 
Green 565, 24 30 6 10 130 160-1169-1-ND 11.88 7.00 160-1169-2-ND 3,000 | _52.50/M | LTST-C150GKT 
White Yellow = 3.2 | 100 | 260 20 130 160-1737-1-ND 55 4.58 36.60 160-1737-2-ND 3,000 | 274.50/M | LTW-150TK 
> |. Green/Yellow Watsent 565/585 | 2.1/2.1] 30/20 | 7/6 10 | 130/130 160-1171-1-ND 171.45 11.60 160-1171-2-ND 3,000 | 87.00/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange ater Viear | 565/630_| 2.1/2.0 | 30/30 | 7/6 10 | 130/130 160-1172-1-ND 71.45 11.60 160-1172-2-ND 3,000 | _87.00/M | LTST-C155GEKT 
Red 660 18 40 10 10 130 160-1176-1-ND 12 1.00 8.00 160-1176-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-C170CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1178-1-ND 11.93 7.40 160-1178-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 160-1177-1-ND 11.93 7.40 160-1177-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1175-1-ND 11.93 7.40 160-1175-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C170YKT 
Green 565, 24 30 6 10 130 160-1179-1-ND 1.93 7.40 160-1179-2-ND 3,000 | _55.50/M | LTST-C170GKT 
4 White Yellow = 3.3 | 100 | 281 20 130 160-1738-1-ND 55 4.58 36.60 160-1738-2-ND 3,000 | 274.50/M | LTW-170TK 
Red 660 18 40 25-20 130 15 1.14 9.50 160-1421-2-ND 3,000 | 57.00/M | LTST-C171CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 14 1.05 8.75 160-1422-2-ND 3,000 | 52.50/M| LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 24 30 45 20 130 14° 1.05 8.75 160-1419-2-ND 3,000 | 52.50/M| LTST-C171AKT 
Yellow 585 24 20 45 20 130 14° 1.05 8.75 160-1431-2-ND 3,000 | 52.50/M | LTST-C171YKT 
Green 565 24 30 12.20 130 141.05 8.75 160-1423-2-ND 3,000 | _52.50/M | LTST-C171GKT 
Red 660 18 40 10 10 130 10 83 6.60 160-1181-2-ND 3,000 | 49.50/M | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 09 .75 6.00 160-1182-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 09 .75 6.00 160-1180-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 09 .75 6.00 160-1184-2-ND 3,000 | 45.00/M | LTST-C190YKT 
Green 565, 24 30 6 10 130 160-1183-1-ND 09.75 6.00 160-1183-2-ND 3,000 | _45.00/M | LTST-C190GKT 
7 White Yellow = 2.93 | 100 70 20 130 160-1724-1-ND 54 4.50 36.00 160-1724-2-ND 3,000 | 270.00/M | LTW-C191TS5 
Red Orange 630 2.0 30 45 20 130 160-1442-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1442-2-ND 5,000 | 52.50/M | LTST-C191EKT 
Amber waar ei 610 24 30 45 20 130 160-1440-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1440-2-ND 5,000 | 52.50/M | LTST-C191AKT 
8 Yellow ate eee 585 24 20 45 20 130 160-1449-1-ND 14° 1.05 8.75 — — — | LTST-C191YKT 
Green 565, 24 30 12. 20 130 160-1443-1-ND 141.05 8.75 160-1443-2-ND 5,000 | _52.50/M | LTST-C191GKT 
White Yellow = 2.95 | 20 73 OSS 130 160-1720-1-ND 1.25 10.43 83.40 160-1720-2-ND 3,000 | 625.50/M | LTW-191TS5 
White = 2.95 | 20 78. 5 130 1.25 10.43 83.40 160-1721-2-ND 3,000 | 324.00/M | LTW-C193TS5 
9 White cai - 2.70 | 100 38 20 130 55 4.58 36.60 160-1741-2-ND 3,000 | 274.50/M | LTW-C192TL2 
White tow: - 2.93 | 100 70 20 130 55 4.58 36.60 160-1742-2-ND 3,000 | 274.50/M | LTW-C192TL5 
White - 2.93 | 100 70 20 130 55 4.58 36.60 160-1743-2-ND 3,000 | 274.50/M | LTW-C192TS5 
46 Green/Red NaanGl 565/630 | 2.1/2.0] 30/30 | 10/45 20 130 160-1450-1-ND 23. «1.74 14.50 160-1450-2-ND 4,000 | 87.00/M | LTST-C195GEKT 
Green/Yellow ater Vlear | 565/585 | 2.1/2.1 | 30/20 | 10/4.5 20 130 160-1451-1-ND 23 1.74 14.50 160-1451-2-ND 4,000 | _87.00/M | LTST-C195GYKT 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1186-1-ND 12 1.00 8.00 160-1186-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-C230CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1187-1-ND 11.93 7.40 160-1187-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230EKT 
"1 Amber Water Clear 610 24 30 45 20 130 114.93 7.40 160-1185-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230AKT 
Yellow 585 24 20 45 20 130 160-1189-1-ND 1.93 7.40 160-1189-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230YKT 
Green 565, 24 30 1420 130 160-1188-1-ND 11.93 7.40 160-1188-2-ND 3,000 | _55.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 | 124 10 120 160-1222-1-ND 4171.29 10.75 160-1222-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670EKT 
Amber 610 24 30 8 10 120 .27 2.28 18.20 — — — | LTL-94PAKTA 
re Amber Water Clear 610 24 30 | 124 10 120 17 1.29 10.75 160-1221-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670AKT 
Yellow 585 24 20 | 124 10 120 160-1224-1-ND 171.29 10.75 160-1224-2-ND 2,000 | 64.50/M | LTST-T670YKT 
Green 565, 24 30 20. 10 120 160-1223-1-ND 71.29 10.75 160-1223-2-ND 2,000 | _64.50/M | LTST-T670GKT 
White Yellow = 3.5 | 100 | 700 30 120 84 7.00 56.00 160-1725-2-ND 2,000 | 420.00/M | LTW-670DS 
‘5 Red Orange Water Glaue 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 415 1.11 9.25 160-1220-2-ND 4,000 | 55.50/M | LTST-S220EKT 
Green 565, 24 30 10 20 130 160-1218-1-ND 45 4.41 9.25 160-1218-2-ND 4,000 | _55.50/M | LTST-S220GKT 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 14° ~1.05 8.75 160-1474-2-ND 4,000 | 52.50/M | LTST-S270EKT 
Amber Water ei 610 24 30 4 20 130 160-1472-1-ND 22 1.65 13.75 — — — | LTST-S270AKT 
14 Yellow nlaaiad 585, 24 20 4 20 130 160-1482-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1482-2-ND 4,000 | 52.50/M| LTST-S270YKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1475-1-ND 141.05 8.75 160-1475-2-ND 4,000 | _52.50/M | LTST-S270GKT 
White Yellow = 3.0 | 100 95 20 130 160-1739-1-ND 1.16 9.63 77.00 160-1739-2-ND 4,000 | 577.50/M | LTW-270TLA 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 24 20 4 20 130 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320YKT 
Green 565, 24 30 10 20 130 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 160-1206-2-ND 3,000 | _60.00/M | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25 «+10 25 160-1214-1-ND 18 1.35 11.25 160-1214-2-ND 1,500 | 67.50/M | LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585, 24 20 16 10 25 160-1213-1-ND 18 1.35 11.25 160-1213-2-ND 1,500 | 67.50/M | LTST-C930YKT 
Green 565 24 30 40 10 25 160-1212-1-ND 418 1.35 11.25 160-1212-2-ND 1,500 | _67.50/M | LTST-C930GKT 
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LITE()*l| Surface Mount LEDs (cont.) 
Blue Surface Mount LEDs 
Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength} Typ. | (mA) lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
al Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND 83 6.24 52.00 160-1643-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C150TBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND 40 3.00 25.00 160-1579-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C170TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 1.60 12.00 100.00 160-1645-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND 83 6.24 52.00 160-1646-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C190TBKT 
468 3.4 20 30 20 130 160-1647-1-ND 83 6.24 52.00 160-1647-2-ND 5,000 312.00/M | LTST-C191TBKT 
8 Blue Water Clear 
468 3.4 20 45 20 130 160-1648-1-ND 40 3.00 25.00 160-1648-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C192TBKT 
12 Blue Water Clear 468 3.5 30 90 20 120 160-1229-1-ND 75 6.25 50.00 160-1229-2-ND 2,000 375.00/M | LTST-T670TBKT 
14 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1650-1-ND 83 6.24 52.00 160-1650-2-ND 4,000 312.00/M | LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1651-1-ND 83 6.24 52.00 160-1651-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-S320TBKT 
468 3.7 30 180 20 25 160-1460-1-ND 2.28 17.10 142.50 160-1460-2-ND 1,500 855.00/M | LTST-C930CBKT 
16 Blue Water Clear 
468 3.4 20 450 20 25 160-1649-1-ND 83 6.24 52.00 160-1649-2-ND 1,500 312.00/M | LTST-C930TBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) Iv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND A7 1.26 10.50 160-1405-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND A7 1.26 10.50 160-1402-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KAKT 
1 Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 7 1.26 10.50 160-1407-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND 7 1.26 10.50 160-1406-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND 7 1.26 10.50 160-1404-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KGKT 
2 (Green/Super Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1409-1-ND .27 2.01 16.75 160-1409-2-ND 3,000 100.50/M | LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1410-1-ND ot 2.01 16.75 160-1410-2-ND 3,000 100.50/M LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 7 1.29 10.75 160-1415-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND 7 1.29 10.75 160-1412-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KAKT 
3 Amber Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND A7 1.29 10.75 160-1413-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KFKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND A7 1.29 10.75 160-1416-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND A7 1.29 10.75 160-1414-2-ND 3,000 64.50/M LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND A7 1.26 10.50 160-1427-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 ‘55: 20 130 160-1424-1-ND 22 1.65 13.75 = _ —| LTST-C171KAKT 
5 | Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 17 1.26 10.50 160-1429-2-ND 3,000 63.00/M LTST-C171KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND A7 1.26 10.50 160-1428-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND A7 1.26 10.50 160-1426-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 15 1.11 9.25 160-1436-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 15 1.11 9.25 160-1433-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KAKT 
6 Amber Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 15 4.11 9.25 160-1434-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KFKT 
Amber Yellow 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 15 1.11 9.25 160-1438-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 15 1.11 9.25 160-1437-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 15 1.11 9.25 160-1435-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND A7 1.26 10.50 160-1447-2-ND 5,000 63.00/M | LTST-C191KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1444-1-ND A7 1.26 10.50 = = —| LTST-C191KAKT 
8 Red Orange Water Clear 605 2.0 30 90 20 130 160-1445-1-ND 22 1.65 1.65 160-1445-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KFKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND 7 1.26 10.50 160-1448-2-ND 5,000 63.00/M LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND 7 1.26 10.50 160-1446-2-ND 5,000 63.00/M LTST-C191KGKT 
10 Green/Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1452-1-ND .27 2.01 16.75 160-1452-2-ND 4,000 100.50/M | LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 160-1453-2-ND 4,000 100.50/M | LTST-C195KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND 7 1.29 10.75 160-1457-2-ND 3,000 64.50/M LTST-C230KRKT 
11 Red Orange Water Clear 621 2.0 30 55 20 130 160-1455-1-ND 22 1.65 13.75 = = —| LTST-C230KAKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND A7 1.29 10.75 160-1458-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND A7 1.29 10.75 160-1456-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KGKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND 20 1.50 12.50 160-1226-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KRKT 
12 Yellow Water Clear 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 20 1.50 12.50 160-1227-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KSKT 
Green 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND .20 1.50 12.50 160-1228-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KGKT 
Amber 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND .20 1.50 12.50 160-1225-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KFKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 160-1469-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KRKT 
13 Yellow Water Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 160-1470-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 160-1468-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1479-1-ND 7 1.26 10.50 160-1479-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KRKT 
Amber 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND A7 1.26 10.50 160-1477-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KFKT 
14] Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1481-1-ND .20 1.50 12.50 = = —| LTST-S270KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 7 1.26 10.50 160-1480-2-ND 4,000 63.00/M LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND 7 1.26 10.50 160-1478-2-ND 4,000 63.00/M LTST-S270KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 19 1.41 11.75 160-1487-2-ND 3,000 70.50/M LTST-S320KRKT 
15 Amber Yellow Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1489-1-ND 7 1.29 10.75 = _— —| LTST-S320KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 160-1488-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND A7 1.29 10.75 160-1486-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-S320KGKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND 21 1.56 13.00 160-1463-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KRKT 
16 Red Orange Water Clear 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND 21 1.56 13.00 160-1461-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KAKT 
Yellow 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 21 1.56 13.00 160-1464-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND 21 1.56 13.00 160-1462-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KGKT 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. al 25 100 250 Part No. 
T1 
Red 10 2.0 L20261-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5310F1 
Green 20 2.2 L20265-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5310F5 
Yellow 20 2:4 L20267-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5310F7 
1 Green 20 2.2 L20275-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5312F5 
Yellow 20 21 L20277-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5312F7 
Red 10 2.0 L20281-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5315F1 
Green 20 22. L20285-ND 9719.74 57.12 126.00 | 5315F5 
Red 10 2.0 L20151-ND 2.00 40.42 116.96 258.00 | 5360F1 
2 Green 20 22 L20155-ND 2.00 40.42 116.96 258.00 | 5360F5 
Yellow 20 2351 L20157-ND 2.00 40.42 116.96 258.00 | 5360F7 
Red 10 2.0 L20321-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5600F5 
3 Yellow 20 21 L20327-ND AT 9.46 27.37 60.38 | S600F7 
Red 10 5.0 L20331-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F1-5V 
Amber 10 5.0 L20333-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5602F5-5V 
Red 20 1.8 L20191-ND 90 18.33 53.04 = 117.00 | 5608F1 
4 Green 20 2.3 L20195-ND 90 = 18.33 53.04 117.00 | 5608F5 
Yellow 20 2.2 L20197-ND 90 18.33 53.04 117.00 | 5608F7 
Red 10 2.0 L20361-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5650F1 
Green 20 2.2 L20365-ND AT 9.46 27.37 60.38 | 5650F5 
5 Yellow 20 21 L20367-ND AT 9.46 27.37 60.38 | S650F7 
Red 2.0 1.8 L20371-ND 61 12.40 35.87 79.13 | S650F1LC 
Red 13 5.0 L20381-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5652F1-5V 
Red 10 2.0 L20401-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 5680F1;1 
6 Green 20 22 L20405-ND 72° 14.57 42.16 93.00 | 5680F5;5 
Yellow 20 21 L20407-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 5680F7;7 
Red 10 2.2 L20411-ND 79 15.98 46.24 102.00 | 6321F1 
7 Green 10 2.3 L20415-ND 79 15.98 46.24 102.00 | 6321F5 
Yellow 10 2.2 L20417-ND 79 15.98 46.24 102.00 | 6321F7 
Red 10 2.0 L20421-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5322F1 
Green 20 2.2 L20425-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5322F5 
Yellow 20 21 L20427-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5322F7 | 
8 Red 10 2.0 L20431-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5320F1 
Yellow 20 21 L20437-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5320F7 
Red 10 2.0 L20441-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5321F1 generat ni 
Green 20 2.2 120445-ND 9719.74 57.12 126.00 | 532165 cathode () 
Red 10 2.2 L2045111-ND 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F1;1;1-A 
9 Green 10 23 L2045555-ND 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L2045777-ND. 2.30 46.53 134.64 297.00 | 5693F7;7;7-A 
Red 10 2.2 L20461111-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 F 
10 Green 10 2.3 L20465555-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 
Yellow 10 2.2 L20467777-ND 3.19 64.63 187.00 412.50 | 5694F7;7;7;-A 
Red 10 2.0 L20448-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0111 
Green 10 2.2 L20449-ND 720 14.57 42.16 93.00 | 553-0122 
a Yellow 10 21 L20450-ND 72° 14.57 42.16 93.00 | 553-0133 
Red/Green 20 1.8/2.1 L20451-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 L20452-ND 72 14.57 42.16 93.00 | 553-0744 
T 13/4 
Red 20 17 [20007-ND 53 1081 31.28 69.00 | 5300E1 
Red 20 2.0 L20011-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H1 
Green 20 2.2 L20015-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H5 
Yellow 20 251 L20017-ND 34 6.82 19.72 43.50 | 5300H7 
Red 10 5.0 L20021-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H1-5V 
Amber 10 5.0 L20023-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H3-5V 
12 Green 20 5.0 L20025-ND 74 15.04 43.52 96.00 | 5302H5-5V 
Red 2 1.8 L20031-ND 48 9.75 28.22 62.25 | S5300H1LC 
Green 2 1.8 L20035-ND 48 9.75 28.22 62.25 | 5300H5LC 
Yellow 2 1.9 L20037-ND 48 9.75 28.22 62.25 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 L20041-ND 67 13.63 39.44 87.00 | 5308H1 
Green 20 25 L20045-ND 67 13.63 39.44 87.00 | 5308H5 
Yellow 20 24 L20047-ND 6713.63 39.44 87.00 | 5308H7 
12 Red/Green 10 2.2 L20048-ND 85 17.16 49.64 109.50 | 5300H1/5 
Red 20 2.0 L20171-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5306H1 
43 Amber 20 2.0 L20173-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5306H3 
Green 20 2.2 L20175-ND 70) 14.10 40.80 90.00 | 5306H5 
Yellow 20 2:1 L20177-ND 7014.10 40.80 90.00 | 5306H7 
14 Red 20 2.0 L20051-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5307H1 
Green 20 2.2 L20055-ND 7014.10 40.80 90.00 | 5307H5 
Red 20 2.0 L20061-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5330H1 
Green 20 2.2 L20065-ND 70) 14.10 40.80 90.00 | 5330H5 
15 Yellow 20 2.2 L20067-ND 7014.10 40.80 90.00 | 5330H7 Anode (+) 
Red 20 2.0 L20731-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5331H1 
Green 20 24 L20735-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5331H5 
Yellow 20 21 L20737-ND 7014.10 40.80 90.00 | 5331H7 
Red 20 2.0 L20251-ND 1.07 21.62 62.56 138.00 | 5341H1 
16 Green 20 24 L20255-ND 1.07 = 21.62 62.56 138.00 | 5341H5 
Yellow 20 24 L20257-ND 1.07 21.62 62.56 138.00 | 5341H7 
Red 20 17 L20301-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380E1 
17 Red 20 2.0 L20311-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380H1 
Green 20 2.2 L20315-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380H5 
Yellow 20 21 L20317-ND 5310.81 31.28 69.00 | 5380H7 
Red 20 2.0 L20161-ND 60 © 12.22 35.36 78.00 | 5381H1 
18 Green 20 2.2 L20165-ND 60 = 12.22 35.36 78.00 | 5381H5 
Yellow 20 21 L20167-ND 60 12.22 35.36 78.00 | 5381H7 
Red 20 17 L20341-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640E1 
49 Red 20 2.0 L20351-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H1 
Green 20 2.2 L20355-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H5 
Yellow 20 21 L20357-ND 2.25 45.59 131.92 291.00 | 5640H7 
Red 20 2.0 L20391-ND 1.23 24.91 72.08 159.00 | 5670H1;1 
20 Green 20 22 L20395-ND 1.23 © 24.91 72.08 159.00 | 5670H5;5 
Yellow 20 21 L20397-ND 1.23 24.91 72.08 159.00 | 5670H7;7 
Red 20 2.0 L20491-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5332H1 
21 Green 20 24 L20495-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5332H5 
Yellow 20 2 L20497-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5332H7 
29 Red/Green 15 21 L20488-ND 1.72 34.78 = 100.64 = 222.00 | 5305H1/5 
Amber/Green 15 21 L205935-ND 1.72 34.78 100.64 222.00 | 5305H3/5 
2mm 
Red 10 2.2 L20081-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 5350T1 
Green 10 2.3 L20085-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 5350T5 
Yellow 10 2.2 L20087-ND 81 16.45 47.60 105.00 | 535077 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T1-5V 
23 Amber 10 5.0 L20093-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T3-5V 
Green 10 5.0 L20095-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 5352T5-5V 
Red 2 1.8 L20101-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5350T1LC 
Green 2 1.8 L20105-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5350TSLC 
Yellow 2 1.9 L20107-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5350T7LC 


5.50 
Anode-! & 2.54 
GQ) 


| 0.51 
5.08 be 


* 3.3 for Part No. L20001-ND 


Dim."A" 
5330; 22.10: 
5331: 18.29 


E 3.81 
Anode (+) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1965 


PC Board Mounted LEDs (Cont.) 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


1.02+45.08: 


Anodéh'712.54 


(+) 


Mounting: Will snap-fit in 


6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long. Housing: Black nylon. 
Anode: (+): Red lead. Anode 
for L10008-ND: (+): Yellow 
lead for red light, blue lead for 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 


panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long, stripped 4.57/8.13mm. 
Anode (+): Red lead. Housing: 


Mounting: Will snap-fit into 


4.75/4.88mm diameter hole 
in panel .51/2.46mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 111.76/ 


121.92mm long stripped. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: Poly- 


Mounting: Will snap-fit into 
5.51/5.61mm dia. hole in 


panels .79/1.57mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 
111.76/121.92mm long 


stripped. Anode (+): Red 
lead. Lens: Polycarbonate. 


Housing: White nylon. 


Leads: 22 AWG, 
111.76/121.92mm long, stripped: 


10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 


terminal with speed nut 


Rated | Forward 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | PartNo. il 25 100 250 Part No. 
2mm 
Red 3.5 5.0 L20111-ND 97 19.74 67.12 126.00 | 5352T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20113-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5352T3-5VLC (+) 
Green 3.5 5.0 L20115-ND 97 19.74 57.12 126.00 | 5352T5-5VLC 
Red 10 2.2 L20121-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5370T1 
Green 10 2.3 L20125-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 537075 
Yellow 10 2.2 L20127-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 537077 
Red 9.5 5.0 L20131-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T1-5V 
24 Amber 10 5.0 L20133-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T3-5V 
Green 10 5.0 L20135-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5372T5-5V 
Red 2 1.8 L20141-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370T1LC 
Green 2 1.8 L20145-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370T5LC 
Yellow 2 1.9 L20147-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5370T7LC 
Red 3.5 5.0 L20291-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20293-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20295-ND 1.50 30.32 87.72 193.50 | 5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 21 L20541-ND 116 = 23.50 68.00 150.00 | 5636D1 
25: Green 20 21 L20545-ND 116 © 23.50 68.00 150.00 | 5636D5 
Yellow 20 212. L20547-ND 116 23.50 68.00 150.00 | 5636D7 
26 Red 10 21 L20571-ND 6.57 112.80 326.40 720.00 | 5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing | CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel 
7 | Red | 10 2.0 | LG0011CT-ND 95 816 68.00 |LG001TTR-ND 306.00 |5655F1 
Green 20 2.2 L60015CT-ND  .95 8.16 68.00 | L60015TR-ND 306.00 | 5655F5 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated Forward Fig. 1 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 2 
Fig. Color (mA) Typ. (V) | Part No. 1 100 250 Part No. 
Red 20 2.0 | L10001-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H1 
Green 20 2.2 | L10005-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H5 
Yellow 20 21 L10007-ND 1.09 22.09 63.92 141.00 5100H7 
Red 2 1.8 | L10011-ND 1.40 28.44 82.28 181.50 5100H1LC 
1 Yellow 2 1.9 | L10017-ND 1.40 28.44 82.28 181.50 5100H7LC 
Red 10 5.0 | L10021-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 5102H1-5V 
Amber | 10 5.0 |L10023-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 | 5102H3-5V green light 
Green 12 5.0 | L10025-ND 1.64 33.19 96.05 211.88 5102H5-5V i 
Red/Green 20 2.2 | L10008-ND 1.79 36.25 104.89 231.38 5100H1/5 ; 
Red 20 2.0 | L10031-ND 1.09 22.15 64.09 141.38 5101H1 Fig. 3 
2 Green 20 2.2 | L10035-ND 1.09 22.15 64.09 141.38 5101H5 
Yellow 20 21 L10037-ND 1.09 22.15 64.09 141.38 5101H7 
Red 10 2.0 | L10041-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F1 
Green 20 2.2 | L10045-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F5 
3 Yellow 20 21 L10047-ND 1.32 26.67 77.18 170.25 5110F7 
Red 2 1.8 | L10051-ND 1.79 36.19 104.72 231.00 5110F1LC 
Yellow 2 1.9 | L10057-ND 1.79 36.19 104.72 231.00 5110F7LC Black nylon. 
Red 10 2.0 | L10061-ND 15 15.10 43.69 96.38 5111F1 
4 Green 20 2.2 | L10065-ND 15 15.10 43.69 96.38 5111F5 Fig. 5 
Yellow 20 21 L10067-ND 15 15.10 43.69 96.38 5111F7 
Red 10 2.0 | L10091-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F1 
5 Green 20 2.2 | L10095-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F5 
Yellow 20 21 L10097-ND 1.84 37.25 107.78 237.75 5210F7 
Red 20 2.0 | L10071-ND 1.92 38.95 112.71 248.63 5400A1 
6 Green 20 21 L10075-ND 1.92 38.95 112.71 248.63 5400A5 
Yellow 20 2.1 L10077-ND 1.92 38.95 112.71 248.63 5400A7 
Red 10 2.0 | L50381-ND 2.31 4682 13549 298.88 | 3990A1 carbonate. 
7 Amber 10 2.0 | L50383-ND 2.31 46.82 135.49 298.88 3990A3 
Green 20 2.2 | L50385-ND 2.31 46.82 135.49 298.88 3990A5 
Yellow 20 21 L50387-ND 2.31 46.82 135.49 298.88 3990A7 
Fig. 7 
Dia. Digi-Key Pricing CML 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. a] 25 100 Part No. 
12.70 6 Wire L5014/1-ND 3.09 62.69 = 181.39 | 1091ML1-6V 
12.70 12 Wire L5015(-ND 3.09 62.69 181.39 | 1091ML1-12V 
8 12.70 24 Wire L5016L1-ND 3.09 62.69 181.39 | 1091ML1-24V 
12.70 12 4.75mm Terminal | L501711-ND 3.28 = 66.51 = 192.44 | 10910ML1-12V 
12.70 24 4.75mm Terminal | L5018CJ-ND 3.28 66.51 192.44 | 1091QML1-24V 
7.87 6 Wire L5025(1-ND 3.13 63.51 = 183.77 | 2191LL1-6V 
7.87 12 Wire L5026_]-ND 3.13 63.51 = 183.77 | 2191LL)-12V 7 
9 7.87 24 Wire L5027L1-ND 3.13 63.51 183.77 | 2191LL1-24V Fig. 9 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5028C]-ND 3.28 = 66.51 =: 192.44 | 2191QLL1-12V Wire 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5029C]-ND 3.28 66.51 192.44 | 2191QLC1-24V 
7.87 6 Wire L5030-ND 3.13 63.51 = 183.77 | 2191UL1-6V 
7.87 12 Wire L5031L-ND 3.13 63.51 = 183.77 | 2191UL1-12V 
10 7.87 24 Wire L5032(]-ND 3.13 63.51 183.77 | 2191UL1-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5033_J-ND 3.28 = 66.51 = 192.44 | 2191QUL]-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5034C1-ND 3.28 66.51 192.44 | 2191QUL]-24V 


For Cin Digi-Key Part No. choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow 


Flashers 


Series 5100H Flasher 


Features: * Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz * No external resistor required 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon 


T1 Modular LEDs 


Features: * Mount up to 12 LEDs in 
one operation ¢ Unitized vibration 
resistant package ¢ Black housing 
for high contrast background « Wide 
viewing angle « Vertical or horizontal 
positioning ¢ Interlocking construction 
¢ Hi brite diffused LEDs * Speeds 


mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as a 
single unit. Unique snap-together feature. 


and reduced cost 


1966 (toss) 


-4.88+ 

2.41 5.54 ah [-[1-02 
IC] § chp 
one .° P os 
, ° p | 
51 7 

sq. IT 

4.83 ~~ 2.54 


Fig. 26 6.85% 
3.057 


Fig. 2 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 4 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 6 


Mounting: Will snap-fit into 
7.92/8.05mm dia. hole in 
panel .51/2.49mm thick. 
Wire Leads: 24 AWG, 
111.76/121.92mm long, 
stripped: 10.92/14.48mm. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: 
Natural nylon. 


Fig. 8 
Wire 


Leads: 
111.76/121.92mm long, stripped: 


0 


35 


11.68 


rE -51 


mali 


L_.110.16 


‘Anode + 


3 p02 


0 


22 AWG, 


10.92/14.48mm. Anode (+) Red 


Lead or Quick Connect 4.75mm 


28.70 


Term Anode (+) marked above 


terminal 


Fig. 10 
Wire 


Leads: 
111.76/121.92mm long, stripped: 


22 AWG, 


9.6514 


10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


559 po lv | Current | VF | Digi-Key Pricing CML 
] = 7 Color med mA (V) Part No. i 25 100 Part No. 
sale” Red 12.5 20 13 L20691-ND 2.41 48.76 141.10 5100H1FL 
4 Wr Green 8.0 20 13 L20695-ND 241 48.76 141.10 5100H5FL 
| | Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND 2.41 48.76 141.10 5100H7FL 
Forward Max. Typ. 
Voltage Min. IF I5 View Digi-Key Pricing CML 
LED/Lens Typ. If=(mA)| VR (mA) | (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Clear 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMCO01R-ND 51 10.34 29.92 CMCO1R 
Yellow/Clear | 2.2 20 5.0 20 60.0 40° CMC01Y-ND 51 10.34 29.92 CMCO1Y 
Green/Clear 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMC01G-ND 51 10.34 29.92 CMCO1G 
Red/Diff. 2.0 20 5.0 30 20.0 90° CMW01R-ND 70 14.10 40.80 CMW01R 
Yellow/Diff. 2.1 20 5.0 30 12.5 90° CMW01Y-ND. 70 14.10 40.80 CMWO01Y 
Green/Diff. 2.2 20 5.0 30 12.5 90° CMW01G-ND 70 14.10 40.80 CMW01G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


as LED Lenses 
(| These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES rings provide a wide viewing angle. 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


+8.33. 
oy By 
easel 
41.131 
4.37mm Dia. for T-1 LEDs 9.13mm Dia. for T1-3/4 LEDs 
Digi-Key Price Each CML 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 

| 1 L3000L1-ND 31 25 19 16 4310 

1.52 2 L3001C1-ND 39 32 23 20 4320 

3 L3002L-ND 33 27 20 A7 4330 

24.38 (7511A44) " 
An 12.54 13.46 (751186) 4 L3003C]-ND 39 32 23 .20 4340 
1737 1) 687 _[#2.41 9.65 (7511A53) For (1 in Digi-Key® Part No., choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
9.07 5.74 7=Yellow 


Circuit Board Indicator 


T1%,LED Rated | Forward 
Typ. |Current} Volt Digi-Key Price Each CML 
Color | mcd | mA_ | Typ. (V)| PartNo. if 25 100 | PartNo. 


Red | 63 | 10 | 20 | L20651-ND 79 64 47 | 5340H1 
Green | 10 | 10 | 22 | Leoss5-ND 79 64 47 | 5340H5 
Yellow | 63] 10 | 22 | L20657-ND 79 64 47 | 5340H7 
Lanodots)| | Red | 23 | 2 18 | L20661-ND 88 72 52 | S340HILC 
Fai al L320 Green | 23 | 2 1.8 | L20665-ND 88 72 52 | S5340HSLC 
sa 1.9 | L20667-ND 88 ~——.72,——52 | 5340H7LC 


5.84 


Fig. 9 - Flexible 
Light Pipe 


—— | | 
— 
E 


Yellow | 2.1 2 


D434 O52 a “t . . 
ne OMA Fiber BrighteWhite™ LEDs 
¢ Peak Forward Current: Surface Mount: 100mA Through-Hole: 80mA » Continuous Forward Current: 
Tape & Reel* Surface Mount: 30mA Through-Hole: 25mA * Emitted Color: White * Lens Color: Water Clear 
Digi-Key Price Each Pricing CML 

Fig.| Color] Part No. 1 25 100 250 500 700 Part No. SMD Package T-1 Package 1-3/4 Package 

1 L71200-ND 1.67 1.36 98 87 83 — 7640D2 

2 L71300-ND At 34 25 22 24 - 7610D2 Cathode 3.8 fF = 

3 | Clear L71400-ND 1.01 82 60 53 51 - 7511G2 

4 L70510-ND 64 52 38 33 32 _ 7511A85 

5 L70520-ND 70 57 Al 36 35 = 7511A62 

6 L70540-ND 64 52 38 34 32 — 7511A44 

6 L70550-ND 58 AT 34 30 29 — 7511A86 i [BS sql [1.0 

6 | Clear} L70560-ND ‘61 50 ‘36 32 31 = 751153 (0.5 sq | 

7 L70570-ND 58 AT 34 30 29 _ 7511A18 4 y [72.54 

8 L70580-ND 64 $2 38 34 32 = 7511B11 if | Anode 

9 Cl L70590-ND 2.28 1.85 1.34 1.18 1.14 — 7512FPR-305 1.5 

to |") L70591CT-NDt 1.40 1.20 ‘1.00 = — | 420.00 7520A10-TR 
* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND t Cut Tape Price 

\ T&R* 
Pkg. Vi | med] (mA) | View| Digi-Key Price Each Pricing | CML 
PC Board Mount T-1 LEDs Tea [tyes nvm vee [Angte| Parte 4 10 100 | 2,000 | PartNo. 
SMD | 3.6 | 170} 20 | 100°} CMD67-21UWCCT-NDt 2.40 2.22 2.00 |1500.00/M | CMD67-21UWC/TR8 
3.56 T-1 | 3.70 |1000} 20 | 20° | CMD204UWC-ND 240 2.22 2.00 — CMD204UWC. 
71-3/4 | 3.75 |2300} 20 | 20° | CMD333UWC-ND 240 2.22 2.00 =- CMD333UWC. 


[73.30 i— 14.73 — 
452 iz | 
G 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Cut Tape Price 


La ees | | High 


jode(+) 
Brightness 
Forward 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML 
Fig. | Color med mA Typ. (V) Part No. 1 25 100 Part No. LEDs 
Red 10.0 10 2.2 L206011-ND 1.72 1.40 1.01 5682F1;1 
1 | Green 85 10 23 1206055-ND 1.72 1.40 1.01 | 5682F5:5 Wave- | Vj if ly 
Yellow | 10.0 | 10 2.2 L206077-ND_ 1.72 1.40 ~——-4.01_|_ 5682F7:7 Dia. lon lame | ite | im | one; Price Each CML 
Red 10.0 10 2.2 L206111-ND 3.20 2.60 1.88 5684F1;1;1;1 (mm) | Color | (nm) (V) | (mA) | (med) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 Green 8.5 10 2.3 L206555-ND 3.20 2.60 1.88 5684F5;5;5;5 
Yellow 10.0 10 2.2 L206777-ND 3.20 2.60 1.88 5684F7;7;7;7 3 Blue 430 5 20 100 L14006-ND 1.48 1.21 88 | CMD264-UBD 
LEDs 1-3/4 UltraBright fim ise |) um 
HLMP With Stand-off Lens Source Pp lv VE Ib View Digi-Key Pricing CML 
511, 5.08 Color Color (mW) med (V) (nm) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
8 ( au Clear t Hi. Eff. Red 135 80 22 635 24° HLMP3750ACM-ND .23 4.70 13.60 HLMP-3750A 
ar 1.02 1,02 CMD Clear Hi. Eff.Red | 135 80 2.2 635 24° CMD3750-ND 19 3.88 11.22 CMD3750 
le a0 I | Clear + Hi. Eff. Green | 135 80 2.2 565 24° HLMP3950ACM-ND 26 5.35 15.47 HLMP-3950A 
a ° 25.4 
127 127 dt Clear Hi. Eff. Green 135 80 2.2 565 24° CMD3450-ND. 21 4.23 12.24 CMD3450 
= EI} 254 Clear ¢ Yellow 85 80 2.2 585 24° HLMP3850ACM-ND .26 5.35 15.47 HLMP-3850A 
Clear Yellow 85 80 2.2 585 24° CMD3350-ND 19 3.88 11.22 CMD3350 


FEATURES: * Minimum 80 mcd. » Pale tint avoids mix 
problems. * With or without stand-off. + With Stand-off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (to63) 1967 


w CML Surface Mount LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape Tape & i i 4 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Reel CML Fig. 1 FH 3,020.2 —{ Pathode Fig. 2 as 
Fig.| length Color Color med TYP @ mA | Part No. 1 10 100 Pricing* Part No. Cathode + 
CMD11-21 Series f AF 0.4 
640 Red Clear] 6 2.0 20] L62001CT-ND 29° = -.25~—— 21] 246.00/2,000 | CMD11-21VRC/TRE i Rear View 
,| 570 Green Clear | 7.5 21 20] L62005CT-ND 29 25 21 | 246.00/2,000 | CMD11-21VGC/TRE 
585 Yellow Clear | 6 2.0 20] L62007CT-ND 29 25 21 | 246.00/2,000 | CMD11-21VYC/TRB 
660 | SuperRed | Clear | 17 1.7 20] L62011CT-ND 29 25 ~—.21 | _246.00/2,000 | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear | 33.6 | 1.7 20) L71501CT-ND 27.23.19 | 285.00/2,500 | CMDAIDR7A1Z 
4 | 580 Yellow Clear | 6.0 2.2 20] L71502CT-ND 27 == -.23-~— 19 | 285.00/2,500 | CMDAICY7A1Z 
570 Yellow Clear | 24.0 | 24 20) L71503CT-ND 27 23-19] 285.00/2,500 | CMDATAY7A1Z 
560 Green Clear | 12.0 | 24 20 L71504CT-ND 27.2319 | __285.00/2,500 | CMDAICG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Clear] 5 2.0 20] L62101CT-ND 30.26 ~=—«.22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VRC/TRE : 
570 Green Clear | 8.8 21 20) L62105CT-ND 30 26 = .22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VGC/TR8 Fig. 3 — 1206 Cathode 
2) 585 Yellow Clear | 3 2.0 20] L62107CT-ND 30 26 = .22 | 255.00/2,000 | CMD12-21VYC/TRB Cathode al 
660 | SuperRed | Clear | 12.4 | 1.7 20] L62111CT-ND 39 34 28 | 336.00/2,000 | CMD12-21SRC/TR8 . 270 
570 | UltraGreen | Clear | 14.9 | 2.1 20] L62115CT-ND 39 ——«34_—28 | 336.00/2,000 | CMD12-21UGC/TRB 15 ; 
CMDA7 Series +0.2 i 
> | 580 Yellow Clear | 3.0 24 20] L71510CT-ND 27 6.239 — |] CMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Clear | 8.8 24 20] L71511CT-ND 27.239 — |_CMDA7AY7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear] 6 2.0 20] L62201CT-ND 28 25 21 | 243.00/2,000 | CMD15-21VRC/TRS 
570 Green Clear | 10 21 20) L62205CT-ND 26 23 19 | 222.00/2,000 | CMD15-21VGC/TR8 
430 | UltraBlue | Clear | 45 4.9 20|L62206CT-ND 2.70 231 1.93 | 2310.00/2,000 | CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear | 6 2.0 20] L62207CT-ND 29 25 21 | 249.00/2,000 | CMD15-21VYC/TRB 
3] 660 | SuperRed | Clear | 15 1.7 20) L62211CT-ND 35 30 25 | 300.00/2,000 | CMD15-21SRC/TR8 
565 | UltraGreen | Clear | 12 241 20) L62215CT-ND 32 28 ~=— 23. | 273.00/2,000 | CMD15-21UGC/TR8 - 
640 Red Diff 4 2.0 20) L62301CT-ND 23 20 17 | 198.00/2,000 | CMD15-21VRD/TR8 Fig. 5 — 0805 Fig. 6 — 0805 er 
570 Green Diff | 6.5 21 20) L62305CT-ND 23 20 17 | 198.00/2,000 | CMD15-21VGD/TR8 2.0420 ,<Cathode eee 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND 23.20.17 | _198.00/2,000 | CMD15-21VYD/TR8 t _ 
CMD15-22 Series 1.25 i al 
4 | 640/570 | Red/Gmn. | Clear | 6.0/10.0 2.0/2.1 20] L622015CT-ND 6446.39] -459.00/2,000 | CMD15-22VRVGC/TRE [a I Cathode 
660/565 | Red/Grn. | Clear |15.0/12.0/ 1.7/2.1 20|L6221115CT-ND 64 —=55_~—=.46- | 546.00/2,000 | CMD15-22RUGC/TRB 
CMD17-21 Series 1 re32.0-Fl 
640 Red Clear | 13 2.0 20] L62401CT-ND 23. 20. +47 | 297.00/3,000 | CMD17-21VRC/TR8 
570 Green Clear | 35 21 20) L62405CT-ND 23 20 17 | 297.00/3,000 | CMD17-21VGC/TRE 
585 Yellow Clear | 12 2.0 20] L62407CT-ND 23 20 17 | 297.00/3,000 | CMD17-21VYC/TRB 
5 | 660 | SuperRed | Clear) 45 1.7 20) L62411CT-ND 39 34 ~—.28 | 504.00/3,000 | CMD17-21SRC/TRE 
570 | UltraGreen | Clear | 15.0 | 2.1 20] L62415CT-ND 26 23 19 | 333.00/3,000 | CMD17-21UGC/TR8 . 
640 Red Diff 6.0 2.0 20) L62501CT-ND 26 23 ~=.19 | 333.00/3,000 | CMD17-21VRD/TR8 Fig. 7 — 0805 
570 Green Diff | 7.0 21 20) L62505CT-ND 25 22 ~=—.18 | 324.00/3,000 | CMD17-21VGD/TRB 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62507CT-ND 29.25 ~—.21-'| _373.50/3,000 | CMD17-21VYD/TR8 Paap nseses 
CMDAS Series 0.8 a comes 
660 Red Clear] 11.7 | 1.7 20] L71505CT-ND 27 ~~ «.23-~——«19 | 456.00/4,000 | CMDASDR7D1Z 
5 | 580 Yellow Clear | 3.7 2.2 20] L71506CT-ND 27 ~=-.23~— 19] 456.00/4,000 | CMDASCY7D1Z 
570 Yellow Clear | 11.7 | 24 20) L71507CT-ND 27 —-.23-~— 49 |  456.00/4,000 | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear | 6.4 24 20| L71508CT-ND 27.23 ~——49' | _456.00/4,000 | CMDASCG7D1z 
637 Red Diff 90 19 20/ L71514CT-ND 30. 27 ~~+«.22 | 522.00/4,000 | CMDASAR7D1S 
630 | HiEff.Red | Diff 10 241 20) L71516CT-ND 27 2319 — | CMDASBR7D1S 
7) 609 Orange Diff 90 1.9 20) L71515CT-ND 30 4.27 22 — | CMDAS5BA7D1S 
605 Orange Diff | 8.0 2.2 20) L71513CT-ND 27 2319 — | CMDAS5AA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9 20] L71517CT-ND 30.27 ~——~«.22 |_522.00/4,000 | CMDASDY7D1S 
CMD28-21 Series 
640 Red Clear] 3 2.0 20] L62601CT-ND 30.27.22] 261.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8 
570 Green Clear | 5.5 21 20) L62605CT-ND 30 27 ~—.22 | 261.00/2,000 | CMD28-21VGC/TRE 
g | 660 | SuperRed | Clear | 17 1.7 20) L62611CT-ND 36 ©§©=6.31.~——.26 | 306.00/2,000 ] CMD28-21SRC/TRE 
640 Red Clear | 016 | 2.0 1 | L62701CT-ND 31 27.23] 267.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear | 046 | 24 1 | L62705CT-ND 31 27 .23|  267.00/2,000 | CMD28-21VGC/TR8/T1 1326 
660 | SuperRed | Clear | 1.6 171 |L627H1CT-ND___—42_—36__—30 | 357.00/2,000 | CMD28-21SRC/TRE/ Anode mark on L628111-ND 
CMD67-21 Series 
640 Red Clear | 10 2.0 20] L62801CT-ND 43.38 ~—«.31 | 372.00/2,000 | CMD67-21VRC/TR8 
570 Green Clear | 25 21 20] L62805CT-ND 34 29.24] 288.00/2,000 | CMD67-21VGC/TRE 
9) 585 Yellow Clear | 10 2.0 20] L62807CT-ND 38  =§=.33.-— 28 | 327.00/2,000 | CMD67-21VYC/TRB 
660 | SuperRed | Clear | 40 1.7 20) L62811CT-ND 49 42 35. | 420.00/2,000 | CMD67-21SRC/TR8 
660 UltraRed | Clear | 62 1.7 20/L628111CT-NDt 70 _—.61_~_—=.51_ | __603.00/2,000 | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series 


19 | 640/570 | Red/Grn. Clear | 10.0/25.0| 2.0/2.1 20) L628015CT-ND 90 78 65 | 771.00/2,000 | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 40.0/25.0| 1.7/2.1 20] L6281115CT-ND _.90 78 65 | 771.00/2,000 | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 


640 Red Clear 80 2.0 20] L62901CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TR7 
41 | 585 Green Clear 50 2.1 20} L62905CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 2.0  20| L62907CT-ND 33 .29 .24 | 142.50/1,000 | CMD91-21VYC/TR7 
660 Super Red_| Clear 170 1.7 20 | L62911CT-ND 38 33 28 163.50/1,000_| CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20} L63001CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TRO 
y2| 585 Green Clear 50 2.1 20} L63005CT-ND 33 29 24 | 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TRO 
585 Yellow Clear 30 2.0 20} L63007CT-ND 38 33 .27 | 162.00/1,000 | CMD91-21VYC/TRO 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20} L63011CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD91-21SRC/TR9 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 2.0  20|L63101CT-ND 33 .29 .24 | 142.50/1,000 | CMD91-21VRC/TR10 
43 | 585 Green Clear 50 21 20} L63105CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 2.0 20} L63107CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD91-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20} L63111CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
44] 840 Red Clear 12 2.0 20} L63201CT-ND 43 37 31 369.00/2,000 | CMD93-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L63205CT-ND 38 33 28 | 327.00/2,000 | CMD93-21VGC/TR8 


CMD93-22/F8 Series 
15 | 660/570 | Red/Grn. Clear | 40.0/20.0| 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 81 70 58 | 348.00/1,000 | CMD93-22SRVGC/TR8 


CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20} L63301CT-ND 33 29 24 142.50/1,000 | CMD95-21VRC/TR7 
16 | 970 Green Clear | 19.5 2.1 20} L63305CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0 20} L63307CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20} L63311CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17| 840 Red Clear 25 2.0  20| L63401CT-ND 33 29 .24 | 142.50/1,000 | CMD95-21VRC/TR9 
570 Green Clear | 19.5 21 20} L63405CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TRO 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20} L63501CT-ND 37 32 .27 | 157.50/1,000 | CMD95-21VRC/TR10 
1g | 570 Green Clear | 19.5 2.1 20} L63505CT-ND 35 30 25 150.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 25 2.0 20} L63507CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD95-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20} L63511CT-ND 38 33 28 163.50/1,000 | CMD95-21SRC/TR10 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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1968 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


“Ss CML Right Angle Surface Mount LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Sub-Miniature Surface Mount LED Assemblies 


Cathode Mark 


7012X Series 


1.30 


cathodé(): 


f 
1.09 
+ 


7 


Layout 
Rated | Forward Cut Tape T&R 
Wave- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing* | CML 
5 Hate aan pan ae Le a Color | length | (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
pera ae er Saaiee nae ame ose eal pees Red | — | 10 | 22 | Le0oo1cT-ND 1.60 1.37 1.14] 684.00 | 620071 
We : : 3 Amber] — 10 | 20 | LeoooscT-ND 160 1.37 1.14 | 684.00 | 620073 
Red 5.0 | 2.2 10 | L60041CT-ND 1.42 1.22 1.02 | L60041TR-ND 456.75 | 625511 Green = 10 23 L60005CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 620075 
Green | 4.0] 23 10] L6OO45CT-ND 142 1.22 1.02 | L60045TR-ND | 456.75 | 625575 
Yellow | 38 | 22 10] Le0o47cT-ND 142 1.22 1.02 | Leo047TR-ND | 456.75 | 6258T7 Yellow | — | 10 | 22) (RESORUTNEMS 1.60 1.97 1.14 | 684.00. | 620077 
Red | 5.0] 50 10] L60061CT-ND 169 145 1.21 | L6006ITR-ND | 543.75 | 6255T1-5V Red | 635 2 1.8 | LOO1OICT-ND = 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200TILC 
Amber | 5.0 | 5.0 10] L60063CT-ND 169 145 1.21 | L60063TR-ND | 543.75 | 6255T3-5V Green| 565 2 1.8 | L6O105CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200TSLC 
Green | 5.0 | 5.0 10 | L6Q065CT-ND 169 1.45 ~—-1.21_| L6O065TR-ND | 543.75 | 6255T5-5V Yellow | 583 2 1.9 | L60107CT-ND 1.60 1.37 1.14 | 684.00 | 6200T7LC 
Red | 0.8 | 1.8 2.0 | L60051CT-ND 1.42 1.22 1.02 | L60051TR-ND 456.75 | 6255T1LC Red 635 96 5.0 L60201CT-ND 1.86 1.60 1.33 | 797.00 | 6202T1-5V 
Green | 1.2] 18 20] L6OOS5CT-ND 142 1.22 1.02 | L60055TR-ND | 456.75 | 6255TSLC amber) 533 | 10 | 50 (MRGRCRRORNGMMN «es 160 423 | 79700 | e2ocTa-sv 
Yellow | 0.6} 19 20] L60057CT-ND 142 1.22 ~——-1.02_| L60057TR-ND | 456.75 | 6255T7LC é sss | io | so. MORENEM ss 460 133 7azoo | ez0oTssv 
Red | 20|50 4 | LOOO7ICT-ND 1.69 145 1.21 | LOOO7ITR-ND | 543.75 | 6255T1-5VLC et 2 : ; : ; 
Amber| 4.0 | 5.0 4 | L60073CT-ND 169 145 1.21 | L60073TR-ND | 543.38 | 6255T3-5VLC Red | 635 | 35 [| 50 | L60301CT-ND 1.86 1.60 1.33 | 797.00 | 6202T1-5VLC 
Green | 2.0} 5.0 4 | L6OO75CT-ND 169 145 1.21 | L6O075TR-ND | 543.75 | 6255T5-5VLC For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Cathode Mark 


Luminous Forward Voltage Cut Tape 
Source Intensity Typ. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CML 
(Dice) Typ. (med) (V) mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red/Green 17.0 17 20 L61015CT-ND 81 69 58 L61015TR-ND 2,500 345.00/M 7011X1/5 
Green/Yellow 7.5 2 20 L61057CT-ND 81 69 58 L61057TR-ND 2,500 345.00/M 7011X5/7 
Red Ase: 17 20 L61101CT-ND 39 33 28 L61101TR-ND 4,000 165.00/M 7012X1 
Green 6.4 21 20 L61105CT-ND 39 33 28 L61105TR-ND 4,000 165.00/M 7012X5 
Yellow/Green 11.7 2A 20 L61107CT-ND 39 33 28 L61107TR-ND 4,000 165.00/M 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 20 L61113CT-ND 39 33 28 L61113TR-ND 4,000 165.00/M 7012X13 
SHARP 
MICROELECTRONICS LE Ds 


$=5.65 


Green Red Blue 


Green 
Orange 


1.2 


1.0-f 


4. 0—4d-—0 3 Green 
5 o—B}—02 Red 


Green Red Blue 


(ORORO} 


Green Red Blue 


}ae38 ®@® 6 o—4— 01 Blue 
eae herd 
Cathode mark 
Peak VE If Luminous Viewing 
Emitted Wavelength Typ. Max. Intensity Angle Digi-Key Price Each Tape & Reel* Sharp 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) Iv(med) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
Amber Clear 591 2.0 20 19 150° 425-1813-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JV35200AE 
Sunset-Orange Clear 609 2.0 20 19 150° 425-1812-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JS35200AE 
Red Clear 639 2.0 20 15 150° 425-1810-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JR35200AE 
1 1608 Size Orange Clear 627 2.0 20 19 150° 425-1811-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JJ35200AE 
Yellow-Green Clear 575 2.0 20 13 150° 425-1814-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/M | GM1JE35200AE 
Yellow-Green Clear 565 24 50 19.0 160° 425-1928-1-ND 22 12 10 5,000 58.00/M | GM1EG55200A 
Red Clear 635 2.0 50 12.5 160° 425-1929-1-ND 22 12 10 5,000 58.00/M | GM1HD55200A 
Blue Clear 470 3.2 40 35 160° 425-1930-1-ND 1.24 93 18 5,000 449.50/M | GM1BC55250AC 
2 1.6x1.6 Blue/Green/Orange Clear 470/528/627 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 — 425-1815-1-ND 7.43 4.05 3.38 4,000 1957.50/M | GM1WA80350A 
3 5.7x6 Red/Green/Blue Clear 647/518/468 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 _ 425-1816-1-ND 5.53 4.09 3.43 800 2386.80 | GM5WA02200A 
4 6x6 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 120° 425-1817-1-ND 5.23 3.87 3.24 800 2257.20 | GMSWA06250A 
5 5.7x6 Red/Green/Blue Clear 617/520/469 2.3/4.4/4.6 50 1725 _ 425-1818-1-ND 5.53 4.09 3.43 800 2386.80 | GM5WA06260A 
6 6x5 Blue/Green/Red Clear 466/519/639 4.5/4.5/2.0 50 150/500/300 120° 425-1819-5-NDt§ 4.93 3.65 3.06 — — | GM5WA06200Z 
6 6x5 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 110° 425-1918-5-ND+§ 7.53 5.57 4.67 _ — | GM5WA06250Z 
7 7x6 Red/Green/Blue Clear = 2.2/4.2/4.2 50 3000 = 425-1919-1-ND 5.98 4.43 3.71 800 2581.20 | GM5WA06270A 
Yellow-Green 570 24 50 19.0 160° 425-1920-1-ND 28 21 18 4,000 101.50/M | LT1E40A 
Green 555 24 50 5.0 160° 425-1921-1-ND 28 21 18 4,000 101.50/M | LT1K40A 
8 2125 Size Yellow Milky 585 2.0 50 10.8 160° 425-1922-1-ND 32 24 20 4,000 116.00/M | LT1H40A 
Red Diffusion 635 2.0 50 11.9 160° 425-1923-1-ND 32 24 20 4,000 116.00/M | LT1D40A 
Red 647 24 50 78.7 170° 425-1926-1-ND 80 60 50 4,000 290.00/M | LT1ZR40A 
Amber 591 24 50 92.7 170° 425-1927-1-ND 80 60 50 4,000 290.00/M | LT1ZV40A 
9 1616 Size Yellow-Green/Yellow Milky 565/585 2.1/2.0 50 19.0/8.3 130° 425-1924-1-ND A4 33 28 4,000 159.50/M | LT1EH67A 
Yellow-Green/Red _| Diffusion 565/635 2.1/2.0 50 19.0/8.8 130° 425-1925-1-ND 48 36 30 4,000 174.00/M_| LT1ED67A 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1969 


OSRAM LEDs 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Light emitting area 


1.7.x 0.7 
>|} 0.125 
Light emitting area f ie 4] 
15x10 Cathode Cathodé{7! aye 
Cathode 36 —| 14 
TOPLED® Reverse Gullwing Mini TOPLED® SIDELED® Micro SIDELED® Advanced Power TOPLED® 
Wave | Forward |Forward| Typ. mcd 
Package) Emitted Lens Peak | Voltage | Current | (@) Current | View | Digi-Key Price Each Tape & Reel Osram 
Fig.| Type Color Color (nm) (V) (mA) (mA) Angle| Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1 SMD Amber Clear 624 2.2 400 | 6,000 @ 400 | 120° | 475-1000-1-ND 3.48 2.90 2.32 | 475-1000-2-ND 800 1392.00 LA W57B-FYGY-24 
Yellow Clear 594 2.2 400 | 6,000 @ 400 | 120° | 475-1001-1-ND 3.59 3.00 2.40 | 475-1001-2-ND 800 1436.80 LY W57B-FYGY-26 
2 SMD Verde Green| Clear 501 3.8 500 | 9,000 @ 350 | 120° | 475-1119-1-ND 10.50 8.75 7.00 | = — | LV W5SG-GXHX-35 
White Diffused _ 3.8 500 |10,000 @ 350} 120° | 475-1120-1-ND 10.50 8.75 7.00 | — > — | LW W5SG-GYHY-5K8L 
Orange Clear 610 2.0 30 210 @ 20 120° | 475-1003-1-ND 23 20 -16 | 475-1003-2-ND 2,000 117.00/M LO T676-R2S2-24 
Pure Green | Clear 562 2.0 30 19 @ 20 120° | 475-1004-1-ND 29 24 19 |S = — | LP T676-L1M2-25 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° | 475-1007-1-ND 1.29 1.08 -86 | 475-1007-2-ND 2,000 644.00/M LB T67C-P2R1-35 
Verde Green| Clear 503 3.5 20 392 @ 20 120° | 475-1009-1-ND 127 1.07 .85 | 475-1009-2-ND 2,000 637.00/M LV T67C-S2U1-35 
3 | P-LCC-2]| Pure Green | Clear 562 1.8 20 13 @ 10 120° | 475-1066-1-ND 18 16 13° [ES = — | LP T67K-F1G2-25 
Orange Clear 610 1.8 20 100 @ 10 120° | 475-1065-1-ND A7 15 -12 | 475-1065-2-ND 2,000 87.00/M LO T67K-L1M2-24 
Super-Red Clear 643 1.8 20 40 @ 10 120° | 475-1067-1-ND rag 15 12 [ee _ — | LS T67K-J1K2-1 
Yellow Clear 591 1.8 20 80 @ 10 120° | 475-1068-1-ND 7 15 12 [eS = — | LY T67K-K2M1-26 
Amber Clear 624 21 50 627 @ 30 120° | 475-1063-1-ND 31 .26 21 [eS = — | LAT68B-T2V1-24 
Amber Clear 624 2.2 70 980 @ 50 120° | 475-1011-1-ND 43 .36 .29 | 475-1011-2-ND 2,000 213.00/M LA E67B-U2AA-24-1 
4 | P-LCC-4 | Super-Red Clear 645 2.2 70 627 @ 50 120° | 475-1013-1-ND 43 37 29 |S = — | LS E67B-T2V1-1-1 
Amber Clear 624 2.3 70 1,680 @ 50 | 120° | 475-1061-1-ND 53 44 36 | 475-1061-2-ND 2,000 264.00/M LA E67F-AABA-24-1 
Amber Clear 624 2.2 70 2,475 @ 50 60° | 475-1019-1-ND 49 At -33 | 475-1019-2-ND 2,000 243.00/M LA E65B-ABCA-24-1 
5 | P-Lcc-4 Amber Clear 624 2.3 70 4,200 @ 50 60° | 475-1060-1-ND 62 52 42 | 475-1060-2-ND 2,000 311.00/M LA E65F-CADA-24-1 
Blue Clear 464 3.9 30 230 @ 30 20° | 475-1024-1-ND 1.55 1.29 1.04 | — = — | LB E63C-S2U1-35 
Verde Green| Clear 501 3.8 30 1,425 @ 30 20° | 475-1026-1-ND 1.55 1.29 1.03 | — _ — | LV E63C-ABCA-35 
Amber Clear 624 2.2 70 5,700 @ 50 30° | 475-1021-1-ND 48 At 33 | — _ — | LAE63B-CBEA-24-1 
6 | P-LCC-4 | Super-Red Clear 645 2.2 70 3,000 @ 50 30° | 475-1022-1-ND 50 42 34 | — = — | LS E63B-BBCB-1-1 
Yellow Clear 594 2.2 70 5,700 @ 50 30° | 475-1023-1-ND 57 48 38 | 475-1023-2-ND 2,000 284.00/M LY E63B-CBEA-26-1 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1027-1-ND 25 .21 17 ‘| 475-1027-2-ND 2,000 126.00/M LA T776-R1S2-1 
7 SMD Orange Clear 610 2.0 30 247 @ 20 120° | 475-1028-1-ND 25 4 17 ‘| 475-1028-2-ND 2,000 126.00/M LO T776-R2T1-24 
Pure Green | Clear 562 2.0 30 19.6 @ 20 120° | 475-1029-1-ND 30 25 20 [ee = — | LP T776-L1M2-25 
Amber Clear 622 2.0 30 157 @ 20 120° | 475-1032-1-ND 25 .21 17 [eS = — | LAMG676-Q2S1-1 
8 SMD Orange Clear 610 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1034-1-ND 25 .21 17 |e = — | LO M676-R1S2-24 
White Diffused = 3.6 20 420 @ 20 120° | 475-1039-1-ND 1.51 1.26 1.01 | 475-1039-2-ND 3,000 753.00/M LW M67C-T1U1-3C5D 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1040-1-ND 28 23 19° [eS = — | LAA676-R1S2-1 
9 SMD Orange Clear 610 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1041-1-ND 28 24 -19 | 475-1041-2-ND 2,000 141.00/M LO A676-R1S2-24 
Yellow Clear 591 2.0 30 157 @ 20 120° | 475-1044-1-ND 29 24 19 [eS = — | LY A676-Q2S1-26 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° | 475-1045-1-ND 1.29 1.08 .86 | 475-1045-2-ND 2,000 644.00/M LB A67C-P2R1-35 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1048-1-ND .27 23 -18 | 475-1048-2-ND 3,000 134.00/M LA Y876-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 250 @ 20 120° | 475-1049-1-ND .27 23 -18 | 475-1049-2-ND 3,000 134.00/M LO Y876-R2T1-24 
10| SMD Yellow Clear 591 2.0 30 196 @ 20 120° | 475-1051-1-ND 28 24 -19 | 475-1051-2-ND 3,000 140.00/M LY Y876-R1S2-26 
Blue Clear 465 3.4 15 31 @10 120° | 475-1053-1-ND 1.05 88 70 (eS = — | LB Y87S-M1N2-35 
True Green | Clear 523 3.4 15 78 @ 10 120° | 475-1054-1-ND 1.03 86 69 | — _ — | LT Y87S-P1Q2-35 
White Diffused = 3.6 20 420 @ 20 120° | 475-1055-1-ND 1.73 1.44 1.15 |S = — | LW Y87C-T1U1-3C5D 
Green Diffused) 572 2.2 20 20 @ 20 160° | 475-1056-1-ND 20 ald -13. | 475-1056-2-ND 5,000 98.00/M LG L890-L1M2-1 
44 SMD Orange Diffused) 610 1.8 15 50 @ 10 160° | 475-1057-1-ND 21 18 14 | 475-1057-2-ND 5,000 104.00/M LO L89K-J2L1-24 
0603 Super-Red | Diffused| 643 1.8 15 25 @ 10 160° | 475-1058-1-ND 21 18 -14 | 475-1058-2-ND 5,000 104.00/M LS L89K-H1J2-1 
Yellow Diffused) 591 1.8 15 30 @ 10 160° | 475-1059-1-ND 21 -18 -14 | 475-1059-2-ND 5,000 104.00/M LY L89K-H2K1-26 
(Continued) 
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Opto Semiconductors 


(Cont.) 


Wave | Forward |Forward| Typ. mcd 
Package | Emitted Lens Peak | Voltage | Current | (@) Current | View | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Osram 
Fig.| Type Color Color (nm) (V) (mA) (mA) Angle} Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
RoHS Compliant 
1 SMD Amber Clear 624 2.2 400 | 6,000 @ 400 | 120° | 475-1129-1-ND 2.47 2.06 1.65 | 475-1129-2-ND 800 988.00 LA W57B-FYGY-24-Z 
Yellow Clear 594 2.2 400 | 6,000 @ 400 | 120° | 475-1183-1-ND 2.47 2.06 1.65 | 475-1183-2-ND 800 988.00 LY W57B-FYGY-26-Z 
True Green | Clear 520 3.8 500 10,000 @ 350 | 120° | 475-1126-1-ND 7.25 6.05 4.84 | 475-1126-2-ND 800 2901.60 LT W5SG-GXHY-35-Z 
2 SMD White Diffused a = 500 10,000 @ 350 | 120° | 475-1182-1-ND 8.37 6.98 5.58 | 475-1182-2-ND 800 3348.00 LW W5SG-GYHY-5K8L-Z 
Blue Clear 465 3.8 500 | 2,700 @ 350 | 120° | 475-1198-1-ND 7.25 6.05 4.84 | 475-1198-2-ND 800 2901.60 LB W5SG-DYEZ-35-Z 
Verde Green| Clear 501 3.8 500 | 9,000 @ 350 | 120° | 475-1199-1-ND 7.25 6.05 4.84 | 475-1199-2-ND 800 2901.60 LV W5SG-GXHX-35-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280@20 120° | 475-1130-1-ND 18 15 -12 | 475-1130-2-ND 2,000 89.00/M LA T676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1131-1-ND 16 14 -11 | 475-1131-2-ND 2,000 82.00/M LO T676-Q2T1-24-Z 
Pure Green | Clear 562 2.0 30 28 @ 20 120° | 475-1132-1-ND 25 21 .17— | 475-1132-2-ND 2,000 124.00/M LP T676-L1M2-25-Z 
Super-Red | Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120° | 475-1133-1-ND 18 15 -12. | 475-1133-2-ND 2,000 89.00/M LS T676-Q1R2-1-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120° | 475-1135-1-ND 1.11 93 .74 | 475-1135-2-ND 2,000 553.00/M LB T67C-P2R1-35-Z 
True Green | Clear 523 3.5 20 560 @ 20 120° | 475-1136-1-ND 1.11 93 .74 | 475-1136-2-ND 2,000 553.00/M LT T67C-S2U1-35-Z 
3 | P-LCC-2 | Verde Green| Clear 503 3.5 20 450 @ 20 120° | 475-1137-1-ND 1.10 92 .74 | 475-1137-2-ND 2,000 551.00/M LV T67C-S1T2-35-Z 
White Diffused _ 3.6 20 560 @ 20 120° | 475-1138-1-ND 1.13 95 -76 | 475-1138-2-ND 2,000 566.00/M LW T67C-S2U1-5K8L-Z 
Amber Clear 624 21 50 900 @ 30 120° | 475-1176-1-ND 28 .24 .19 | 475-1176-2-ND 2,000 142.00/M LA T68B-T2V1-24-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 28@2 120° | 475-1178-1-ND 16 14 1 2,000 82.00/M LO T67K-L1M2-24-Z 
Pure Green | Clear 562 1.8 20 2.8@2 120° | 475-1179-1-ND 16 14 an 2,000 82.00/M LP T67K-F1G2-25-Z 
Super-Red | Clear 643 1.8 20 11.2@2 120° | 475-1180-1-ND 15 -13 -11 | 475-1180-2-ND 2,000 77.00/M LS T67K-J1K2-1-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 224@2 120° | 475-1181-1-ND 16 14 -11 | 475-1181-2-ND 2,000 82.00/M LY T67K-K2M1-26-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 1,400 @ 50 | 120° | 475-1139-1-ND 36 -30 .25 | 475-1139-2-ND 2,000 180.00/M LA E67B-U2AA-24-1-Z 
True Green | Clear 520 3.8 30 627 @ 30 120° | 475-1141-1-ND 1.26 1.06 .85 | 475-1141-2-ND 2,000 631.00/M LT E67C-T2V1-35-Z 
4 |P-LCC-4 Verde Green| Clear 501 3.8 30 710 @ 30 120° | 475-1142-1-ND 1.29 1.08 .87 | 475-1142-2-ND 2,000 645.00/M LV E67C-T1U2-35-Z 
Orange Clear 610 2.2 70 1,400 @ 50 | 120° | 475-1184-1-ND 35 .29 .24 | 475-1184-2-ND 2,000 173.00/M LO E67B-U2AA-24-1-Z 
Super-Red | Clear 645 2.2 70 900 @ 50 120° | 475-1185-1-ND 38 32 .26 | 475-1185-2-ND 2,000 189.00/M LS E67B-T2V1-1-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 1,400 @ 50 | 120° | 475-1186-1-ND 36 31 .25 | 475-1186-2-ND 2,000 182.00/M LY E67B-U2AA-26-1-Z 
White Diffused _ 3.9 30 1,120 @ 30 | 120° | 475-1187-1-ND 1.16 97 .78 | 475-1187-2-ND 2,000 582.00/M LW E67C-T1V2-5K8L-1-Z 
Amber Clear 624 2.3 70 2,240 @ 50 | 120° | 475-1197-1-ND 45 -38 -30 | 475-1197-2-ND 2,000 | 223.00/M LA E67F-AABA-24-1-Z 
True Green | Clear 520 3.8 30 4,500 @ 30 20° | 475-1143-1-ND 1.26 1.06 .85 | 475-1143-2-ND 2,000 631.00/M LT E63C-BACB-35-L-Z 
5 |P-LCC-4 | Verde Green| Clear 501 3.8 30 3,550 @ 30 20° | 475-1144-1-ND 1.26 1.06 .85 | 475-1144-2-ND 2,000 631.00/M LV E63C-ABCA-35-L-Z 
Amber Clear 624 2.3 70 5,600 @ 50 60° | 475-1174-1-ND 53 45 .36 | 475-1174-2-ND 2,000 | 264.00/M LA E65F-CADA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 2,800 @ 50 60° | 475-1189-1-ND At 35 .28 | 475-1189-2-ND 2,000 | 206.00/M LY E65B-AABB-26-1-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 4,700 @ 50 30° | 475-1190-1-ND At 35 .28 | 475-1190-2-ND 2,000 | 206.00/M LA E63B-CBEA-24-1-Z 
6 |P-LCC-4 | Super-Red | Clear 645 2.2 70 2,525 @ 50 30° | 475-1191-1-ND 43 36 .29 | 475-1191-2-ND 2,000 | 215.00/M LS E63B-BBCB-1-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 4,700 @ 50 30° | 475-1192-1-ND 43 36 .29 | 475-1192-2-ND 2,000 | 213.00/M LY E63B-CBEA-26-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1145-1-ND 23 .20 -16 | 475-1145-2-ND 2,000 115.00/M LA T776-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1146-1-ND 20 17 .14 | 475-1146-2-ND 2,000 98.00/M LO T776-Q2T1-24-Z 
7 SMD Pure Green | Clear 562 24 30 28 @ 20 120° | 475-1147-1-ND 28 .24 19 2,000 139.00/M LP T776-L1M2-25-Z 
Super-Red | Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120° | 475-1148-1-ND 20 17 .14 | 475-1148-2-ND 2,000 98.00/M LS T776-Q1R2-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1149-1-ND 21 18 .15 | 475-1149-2-ND 2,000 94.00/M LY T776-R1S2-26-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1150-1-ND 18 15 -12. | 475-1150-2-ND 3,000 89.00/M LA M676-Q2S1-1-Z 
Green Clear 572 24 30 90 @ 20 120° | 475-1151-1-ND 24 21 17 | 475-1151-2-ND 3,000 122.00/M LG M676-N2Q1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1152-1-ND .20 A7 .14 | 475-1152-2-ND 3,000 98.00/M LO M676-Q2S1-24-Z 
8 SMD Super-Red | Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120° | 475-1153-1-ND 20 AZ .14 | 475-1153-2-ND 3,000 98.00/M LS M676-P2R1-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1154-1-ND 20 7 .14 | 475-1154-2-ND 3,000 98.00/M LY M676-Q2S1-26-Z 
Blue Clear 466 3.2 20 28 @ 10 120° | 475-1155-1-ND .96 81 .65 | 475-1155-2-ND 3,000 | 480.00/M LB M673-L1M2-35-Z 
True Green | Clear 527 3.0 20 180 @ 10 120° | 475-1156-1-ND .96 81 .65 | 475-1156-2-ND 3,000 | 480.00/M LT M673-N1R2-35-Z 
White Diffused = = 20 450 @ 20 120° | 475-1157-1-ND 1.20 1.00 80 3,000 599.00/M LW M67C-S1T2-5K8L-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1158-1-ND .20 7 14 2,000 98.00/M LA A676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 280 @ 20 120° | 475-1159-1-ND .20 A7 .14 | 475-1159-2-ND 2,000 98.00/M LO A676-R1S2-24-Z 
Pure Green | Clear 562 2.4 30 28 @ 20 120° | 475-1160-1-ND 28 .24 -19 | 475-1160-2-ND 2,000 139.00/M LP A676-L1M2-25-Z 
9 SMD Yellow Clear 591 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1162-1-ND 20 7 .14 | 475-1162-2-ND 2,000 98.00/M LY A676-Q2T1-26-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120° | 475-1163-1-ND 1.07 90 .72 | 475-1163-2-ND 2,000 537.00/M LB A67C-P2R1-35-Z 
True Green | Clear 523 3.5 20 560 @ 20 120° | 475-1164-1-ND 1.11 93 .74 | 475-1164-2-ND 2,000 553.00/M LT A67C-S2U1-35-Z 
White Diffused _ 3.6 20 560 @ 20 120° | 475-1165-1-ND 1.20 1.00 .80 | 475-1165-2-ND 2,000 599.00/M LW A67C-S2U1-5K8L-Z 
Pure Green | Clear 562 2.0 40 71 @30 120° | 475-1175-1-ND 36 -30 .25 | 475-1175-2-ND 2,000 180.00/M LP A675-N1P2-25-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1166-1-ND 21 18 .15 | 475-1166-2-ND 3,000 106.00/M LA Y876-Q2S1-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 355 @ 20 120° | 475-1167-1-ND 23 .20 -16 | 475-1167-2-ND 3,000 115.00/M LO Y876-R2T1-24-Z 
Super-Red | Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120° | 475-1168-1-ND 21 18 AS: 3,000 106.00/M LS Y876-P2R1-1-Z 
10} SMD Yellow Clear 591 2.0 30 224 @ 20 120° | 475-1169-1-ND 21 18 .15 | 475-1169-2-ND 3,000 106.00/M LY Y876-Q2S1-26-Z 
Green Clear 572 2.5 30 22.4 @ 10 120° | 475-1170-1-ND 19 16 -13° | 475-1170-2-ND 3,000 93.00/M LG Y870-K2M1-1-Z 
Blue Clear 465 3.8 15 45 @ 10 120° | 475-1171-1-ND 93 .78 -62 | 475-1171-2-ND 3,000 | 465.00/M LB Y87S-M1N2-35-Z 
True Green | Clear 523 3.8 15 112 @ 10 120° | 475-1172-1-ND 1.03 86 .69 | 475-1172-2-ND 3,000 513.00/M LT Y87S-P1Q2-35-Z 
White Diffused — 3.6 20 450 @ 20 120° | 475-1173-1-ND 95 80 .64 | 475-1173-2-ND 3,000 | 477.00/M LW Y87C-S1T2-3K8L-Z 
WW — Yellow Diffused | 591 1.8 20 11.20 @2 160° | 475-1196-1-ND 21 -18 14 | — = — | LY L29K-H1K2-26 
12 | P-Loc-6 Amber Clear 624 24 200 | 5,600 @ 140 | 120° | 475-1127-1-ND 1.03 86 .69 | 475-1127-2-ND 1,000 515.00 LA G67F-CADA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 200 | 3,550 @ 140 | 120° | 475-1128-1-ND 86 73 -58 | 475-1128-2-ND 1,000 432.00 LY G67B-ABCA-26-1-Z 
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Peak Forward Forward Luminous 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF(mA) Angle Part No. 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
1 3.0mm Green Water Clear 563 2.2 25: 100 20 25° 511-1191-ND+ J 21.25 = _ — | SLA-370MT3F 
‘: Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 25° 511-1190-ND+ i 21.25 = - — | SLA-370LT3F 
9 31mm Green Water Clear 563 2.2 25: 100 20 40° 511-1189-ND+ A 24.32 _- _ — | SLA-360MT3F 
. Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° 511-1188-ND+ y 24.32 = - — | SLA-360LT3F 
Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° 511-1210-ND+ E 31.87 _ _ —| SLI-343UR3F 
Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° 511-1211-ND+ ‘ 31.87 _ - — | SLI-343URC3F 
Orange Diffused 611 1.9 50 350 20 40° 511-1209-ND+ A 31.87 = _ —| SLI-343DU3F 
Orange Transparent 611 1.9 50 500 20 40° 511-1208-ND+ F 31.87 - _ —| SLI-343DC3F 
Yellow Diffused 591 1.9 50 300 20 40° §11-1213-ND+ 4 31.87 = - — | SLI-343YY3F 
Yellow Transparent 591 1.9 50 350 20 40° §11-1212-NDt i 31.87 = — —| SLI-343YC3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° 511-1256-1-ND : 11.32 511-1256-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343VRT32 
3 sg rhi Red Transparent 650 2 20 25 10 40° §11-1255-1-ND . 11.32 511-1255-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343VCT32 
. Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° 511-1258-1-ND F 11.32 511-1258-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343YYT32 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° §11-1257-1-ND ‘ 11.32 511-1257-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343YCT32 
Green Diffused 563 24 25, 16 10 40° §11-1254-1-ND . 11.32 511-1254-3-ND§ 2,000 | 78.00/M] SLR-343MGT32 
Green Transparent 563 21 25: 25 10 40° §11-1253-1-ND 33 3.36 11.32 511-1253-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343MCT32 
Green Water Clear 518 3.8 20 2000 20 40° §11-1367-ND 1.92 28.33 96.60 = _ — | SLR343ECT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 1500 20 40° 511-1268-ND: 2.05 30.28 102.00 _ _ —| SLR343EBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° 511-1368-ND 2.16 31.87 108.68 _- _ — | SLR343BCT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° 511-1267-ND: 2.05 30.28 102.00 = - — | SLR343BBT3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° 511-1250-ND: 27 3.10 9.00 _ _ —| SLR-342VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° 511-1249-ND: 36 3.62 12.20 _ - —| SLR-342VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° §11-1246-ND 36 3.62 12.20 _- _ —| SLR-342DU3F 
4 a dri Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° 511-1245-ND: 36 3.62 12.20 = _ — | SLR-342DC3F 
: Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° §11-1252-ND: 31 3.11 10.45 = = — | SLR-342YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° §11-1251-ND 36 3.62 12.20 = _ —| SLR-342YC3F 
Green Diffused 563 oat 25 16 10 40° §11-1248-ND 31 3.11 10.45 _- _ —| SLR-342MG3F 
Green Transparent 563 21 25 25 10 40° 511-1247-ND: 36 3.62 12.20 = = — | SLR-342MC3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 55° 511-1228-ND: 31 3.80 11.43 _ _ —| SLR-322VR3F 
Red Transparent 650 2 20 16 10 35° §11-1227-ND 31 3.80 11.43 _- _ —| SLR-322VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 6.3 10 55° 511-1224-ND: 31 3.80 11.43 =— _ —| SLR-322DU3F 
5 | 31x20 Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° §11-1223-ND: 31 3.80 11.43 = _ —| SLR-322DC3F 
eee em Yellow Diffused 585 21 20 10 10 55° §11-1230-ND 31 3.80 11.43 = = — | SLR-322YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 35° §11-1229-ND 31 3.80 11.43 _ _ —| SLR-322YC3F 
Green Diffused 563 21 25 10 10 55° 511-1226-ND: 31 3.80 11.43 =_ _ —| SLR-322MG3F 
Green Transparent 563 21 25 25 10 35° §11-1225-ND: 31 3.80 11.43 _- = — | SLR-322MC3F 
Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° 511-1205-1-ND 716 9.36 30.46 511-1205-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URT31W 
Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° 511-1204-1-ND 76 9.36 30.46 511-1204-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URCT31W 
Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° 511-1203-1-ND 716 9.36 30.46 511-1203-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DUT31W 
Orange Transparent 611 1.9 20 100 20 40° §11-1202-1-ND 716 9.36 30.46 511-1202-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DCT31W 
Yellow Diffused 590 1.9 20 100 20 40° 611-1207-1-ND 16 9.36 30.46 511-1207-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YYT31W 
6 3.2mm Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° 511-1206-1-ND 76 9.36 30.46 511-1206-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YCT31W 
4 Red Diffused 650 2 20 10 10 40° 511-1234-1-ND AL 5.00 15.07 511-1234-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325VRT31 
Red Transparent 650 2 20 16 10 40° §11-1233-1-ND AL 5.00 15.07 511-1233-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325VCT31 
Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 40° 511-1236-1-ND AL 5.00 15.07 511-1236-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325YYT31 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° §11-1235-1-ND Al 5.00 15.07 511-1235-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325YCT31 
Green Diffused 563 21 25 16 10 40° §11-1232-1-ND AL 5.00 15.07 511-1232-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325MGT31 
Green Transparent 563 21 25: 25 10 40° §11-1231-1-ND AL 5.00 15.07 511-1231-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325MCT31 
Red Diffused 650 2 20 10 10 35° 511-1242-ND 36.~«3.62~—«12.20 | — = —| SLR-332VR3F 
Red Transparent 650 2 20 10 10 15° 511-1241-ND: 36 3.62 12.20 =— _ — | SLR-332VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° 511-1238-ND: 36 3.62 12.20 = _ —| SLR-332DU3F 
7 3.2mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 75° §11-1237-ND: 36 3.62 12.20 _ _ — | SLR-332DC3F 
: Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 85° 511-1244-ND: 36 3.62 12.20 = = — | SLR-332YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 75° 511-1243-ND: 36 3.62 12.20 = _ — | SLR-332YC3F 
Green Diffused 563 21 25: 16 10 85° 511-1240-ND: 36 3.62 12.20 _ _ —| SLR-332MG3F 
Green Transparent 563 21 25 16 10 75° §11-1239-ND: 36 3.62 12.20 = - — | SLR-332MC3F 
Red Water Clear 660 175 50 220 20 25° 511-1194-ND 61 748 2432 | — = —T SLA-570LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 185 20 25° 511-1195-ND: 37 4.49 13.51 = _ — | SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° 511-1218-ND: 54 6.64 20.00 _- _ —| SLI-570UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 3,000 20 25° 511-1217-ND: 54 6.64 20.00 _ _ —| SLI-570DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 2,500 20 25° 611-1219-ND 54 6.64 20.00 = - — | SLI-570YT3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° §11-1264-ND 33 3.36 11.32 =_ _ —| SLR-56VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 35° §11-1263-ND 34 4.14 12.47 = _ —| SLR-56VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° 511-1260-ND: 34 4.14 12.47 _ _ —| SLR-56DU3F 
9 5mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 35° 511-1259-ND 34 4.14 12.47 _ _ —| SLR-56DC3F 
Yellow Diffused 585 2A 20 10 10 40° §11-1266-ND: .33 3.36 11.32 = - — | SLR-56YY3F 
Yellow | Transparent 585 24 20 25 10 35° 511-1265-ND. 34. ~«444~=C«2T «| = —) SLR-56YC3F 
Green Diffused 563 21 25: 16 10 40° 511-1262-ND: 33 3.36 11.32 _ - —| SLR-56MG3F 
Green Transparent 563 21 25: 40 10 35° §11-1261-ND 234 4.14 12.47 = = — | SLR-56MC3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° 511-1198-ND: 2.05 30.28 102.00 _ _ —| SLAS60BBT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° 511-1199-ND: 2.05 30.28 102.00 _ - — | SLAS60EBT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° §11-1192-ND 50 7.25 21.82 =_ _ — | SLA-560LT3F 
10 5mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° §11-1193-ND AB 5.61 16.89 = - —| SLA-560MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 1,000 20 40° 511-1215-ND: 50 6.12 18.44 = = — | SLI-S60UT3F 
Orange | Water Clear 611 19 50 7,000 20 40° 511-1214-ND 54. 6.64 20.00 | — = —T SLI-560DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 1,000 20 40° §11-1216-ND 54 6.64 20.00 = = — | SLI-S60YT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° 511-1200-ND: 2.05 30.28 102.00 _ =_ —| SLAS80BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 2500 20 12° §11-1370-ND 2.13 31.46 107.27 =_ = — | SLAS80BCT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 4,500 20 16° 511-1201-ND: 2.05 30.28 102.00 _ _ — | SLAS80EBT3F 
Green Water Clear 518 3.8 20 8000 20 12° 511-1369-ND 240 35.41 120.75 _- _ — | SLAS80ECT3F 
11 5mm Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10° 511-1196-ND: 50 7.25 21.82 = - — | SLA-580LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 470 20 10° 511-1197-ND: AL 5.00 15.07 _ = —| SLA-580MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10° 511-1221-ND: 54 6.64 20.00 _ =_ —| SLI-S80UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° §11-1220-ND 54 6.64 20.00 _ _ —| SLI-580DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 5,000 20 10° §11-1222-ND: 54 6.64 20.00 = _ —| SLI-S80YT3F 
+ Bulk §Tape and Box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1972 (1063) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 °¢ Fax: 218-681-3380 


RonM LEDs (Cont.) 


Dimensions in mm 


Fig. 17 
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Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ If(mA) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
12 3.1mm Red/Green | Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 60° 511-1334-ND+ 61 7.48 24.32 = _ —| SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green | Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 40° 511-1335-ND+ 82 10.09 32.82 = = —| SPR-54MVWF 
Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110° 511-1328-1-ND 1.09 15.00 49.07 511-1328-2-ND 2,500 | 389.00/M | SMLO10BATT86 
Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110° 511-1271-1-ND 38 4.66 14.03 511-1271-2-ND 2,500 | 101.00/M |} SML-010LTT86 
Red Water Clear 650 2 30 6.3 20 110° 511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 511-1274-2-ND 2,500 | 98.00/M} SML-010VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110° 511-1269-1-ND 38 4.66 14.03 511-1269-2-ND 2,500 | 101.00/M} SML-010DTT86 
Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 110° 511-1275-1-ND 37 4.49 13.51 511-1275-2-ND 2,500 | 98.00/M | SML-010YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110° 511-1272-1-ND 31 3.80 11.43 511-1272-2-ND 2,500 | 83.00/M| SML-010MTT86 
14 Sede Green Water Clear 560 2.2 25 10 20 110° 511-1270-1-ND 38 4.66 14.03 511-1270-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010FTT86 
Green Water Clear 555 2.2 25. 6.3 20 110° 511-1273-1-ND 38 4.66 14.03 511-1273-2-ND 2,500 | 101.00/M | SML-010PTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° 511-1329-1-ND 1.81 22.72 81.78 511-1329-2-ND 2,500 | 623.00/M | SMLO11BBTT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 110° 511-1330-1-ND 2.05 30.28 102.00 511-1330-2-ND 2,500 | 830.00/M | SMLO11EBTT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 110° 511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 511-1276-2-ND 2,500 | 158.00/M |} SML-011UTT86 
Red Water Clear 630 2 30 100 20 110° 511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 511-1278-2-ND 2,500 | 171.00/M |} SML-012UTT86 
Orange Water Clear 611 2. 30 100 20 110° §11-1277-1-ND 57 7.04 22.90 511-1277-2-ND 2,500 | 171.00/M} SML-012DTT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110° 511-1279-1-ND 57 7.04 22.90 511-1279-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012YTT86 
Red/Grn Water Clear 650/570 2/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 511-1281-1-ND 53 6.53 21.25 511-1281-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-O20MVTT86 
15} 3x2.5mm Red/Grn Water Clear 660/570 1.75/2.2 30/25 16/20 20 110° 511-1280-1-ND 53 6.53 21.25 511-1280-2-ND 2,500 | 158.00/M |} SML-020MLTT86 
" Yellow/Grn | Water Clear 585/570 2.1/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 511-1282-1-ND 53 6.53 21.25 511-1282-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-O20MYTT87 
Orange/Grn | Water Clear 610/555 2/2.2 30/25 10/4 20 110° 511-1283-1-ND oT 7.04 22.90 511-1283-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-020PDTT87 
Bright Red | Water Clear 660 1.75 30 10 20 140° 511-1286-1-ND .30 3.71 12.49 511-1286-2-ND 3,000 | 81.00/M} SML-210LTT86 
Red Water Clear 650 2 25 4 20 140° 511-1289-1-ND 31 3.11 10.45 511-1289-2-ND 3,000 | 68.00/M| SML-210VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140° 511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 511-1284-2-ND 3,000 | 81.00/M} SML-210DTT86 
Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 140° 511-1290-1-ND .30 3.71 12.49 511-1290-2-ND 3,000 | 81.00/M| SML-210YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1287-1-ND 31 3.11 10.45 511-1287-2-ND 3,000 | 68.00/M | SML-210MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 4 20 140° 511-1285-1-ND .30 3.71 12.49 511-1285-2-ND 3,000 | 81.00/M} SML-210FTT86 
16 0805 Green Water Clear 555 2.2 25 4 20 140° 511-1288-1-ND 30 3.71 12.49 511-1288-2-ND 3,000 | 81.00/M| SML-210PTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 2.5 2 140° 511-1292-1-ND A6 5.61 16.89 511-1292-2-ND 3,000 | 122.00/M |} SML-211UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140° 511-1291-1-ND A6 5.61 16.89 511-1291-2-ND 3,000 | 122.00/M |} SML-211DTT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° 511-1293-1-ND 6 5.61 16.89 511-1293-2-ND 3,000 | 122.00/M | SML-211YTT86 
Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140° 511-1295-1-ND 50 7.25 21.82 511-1295-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212VTT86 
Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° 511-1294-1-ND 50 7.26 21.82 511-1294-2-ND 3,000 | 148.00/M |} SML-212DTT86 
Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° 511-1296-1-ND 50 7.25 21.82 511-1296-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212YTT86 
Bright Red | Water Clear 660 1.75 25: 10 20 140° 511-1298-1-ND 30 3.02 10.16 511-1298-2-ND 3,000 | 66.00/M} SML-310LTT86 
Red Water Clear 650 2 20 4 20 140° 511-1301-1-ND .30 3.02 10.16 511-1301-2-ND 3,000 | 66.00/M| SML-310VTT86 
Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140° 511-1297-1-ND 30 3.02 10.16 511-1297-2-ND 3,000 | 66.00/M} SML-310DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 20 6.3 20 140° 511-1302-1-ND .30 3.02 10.16 511-1302-2-ND 3,000 | 66.00/M| SML-310YTT86 
Green Water Clear 570 22 20 16 20 140° 511-1299-1-ND 23 2.70 7.84 511-1299-2-ND 3,000 | 54.00/M | SML-310MTT86 
Green Water Clear 555 2.2 20 4 20 140° 511-1300-1-ND .30 3.02 10.16 511-1300-2-ND 3,000 | 66.00/M| SML-310PTT86 
17 0603 Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140° 511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 511-1331-2-ND 3,000 | 433.00/M | SML-310BATT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 14 20 140° §11-1332-1-ND 2.05 30.28 102.00 511-1332-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311BBTT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 140° 511-1333-1-ND 2.05 30.28 102.00 511-1333-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311EBTT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° 511-1305-1-ND 37 4.49 13.51 511-1305-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311YTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 2.5 2 140° 511-1304-1-ND 37 4.49 13.51 511-1304-2-ND 3,000 | 98.00/M} SML-311UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140° 511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 511-1303-2-ND 3,000 | 98.00/M} SML-311DTT86 
Green Water Clear 525 3.8 20 200 20 140° 511-1371-1-ND 2.28 33.64 114.71 511-1371-2-ND 3,000 | 922.29/M | SML312ECTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 63 20 140° 511-1372-1-ND 2.28 33.64 114.71 511-1372-2-ND 3,000 | 922.29/M | SML312BCTT86 
18 0603 Green White Diffused 570 2.2 25 16 20 150° 511-1306-1-ND .30 3.02 10.16 511-1306-2-ND 5,000 | 66.00/M | SML-410MWT86 
Green Diffused 570 21 25 40 20 150° 511-1307-1-ND Al 5.00 15.07 511-1307-2-ND 5,000 | 102.00/M | SML-412MWT86 
Green Milky White 570 2.2 20 16 20 140° 511-1308-1-ND 22 2.60 7.55 511-1308-2-ND 3,000 | 52.00/M | SML-510MWT86 
Red Water Clear 630 1.9 25 40 20 140° 511-1310-1-ND Al 5.00 15.07 511-1310-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511UWT86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 40 20 140° 511-1309-1-ND AL 5.00 15.07 511-1309-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511DWT86 
19 0603 Yellow Water Clear 590 1.9 25 40 20 140° 511-1311-1-ND Al 5.00 15.07 511-1311-2-ND 3,000 | 109.00/M | SML-511WWT86 
Green White Diffused 570 21 25 40 20 140° 511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 511-1313-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512MWT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 140° 511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 511-1314-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512UWT86 
Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140° 511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 511-1312-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512DWT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140° 511-1315-1-ND 50 6.12 18.44 511-1315-2-ND 3,000 | 133.00/M | SML-512WWT86 
20 1206 Green Water Clear 525 3.8 20 360 20 110° 511-1373-1-ND 2.40 35.41 120.75 511-1373-2-ND 2,500 | 970.84/M | SMLO12ECTT86 
Red/Grn Milky White 630/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1317-1-ND 95 11.69 38.01 511-1317-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MUWT86 
21 | 1.3x1.5mm | Orange/Grn | Milky White 611/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1316-1-ND 95 11.69 38.01 511-1316-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MDWT86 
Yellow/Grn | Milky White 590/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 511-1318-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MYWT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1319-1-ND 50 6.12 18.44 511-1319-2-ND 3,000 | 133.00/M | SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Red Water Clear 630 1.95 25 22.4 10 140° 511-1321-1-ND 50 7.26 21.82 511-1321-2-ND 3,000 | 148.00/M |} SML-811UTT86 
22 Reverse Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140° 511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 511-1320-2-ND 3,000 | 148.00/M |} SML-811DTT86 
Mount Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140° 511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 511-1322-2-ND 3,000 | 148.00/M |} SML-811WTT86 
Green Clear 570 21 25 40 20 140° 511-1323-1-ND 69 8.42 27.39 511-1323-2-ND 3,000 | 204.00/M | SML-812MTT86 
Orange Water Clear 611 19 25 63 20 130° 511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 511-1324-2-ND 3,000 | 135.00/M } SML-A12DTT86 
23 146x145 Red Water Clear 630 1.9 25 63 20 130° 511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 511-1326-2-ND 3,000 | 135.00/M } SML-A12UTT86 
. : Yellow Water Clear 590 19 25 63 20 130° 511-1327-1-ND 54 6.64 20.00 511-1327-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12WTT86 
Green Water Clear 570 21 25 40 20 130° 511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 511-1325-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12MTT86 
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T-electronics High Brightness LEDs 


OPTEK Technology 


Fig. 6 
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Chip Luminous 
Size Emitted Dominant Lens Intensity (Typ.) | Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TT Electronics 
Fig. | (mm)} Material Color Wavelength (nm) Color (med) @IF(mA)| Angle Part No. 1 25, 100 Part No. Size Pricing | PartNo. 
Oval — Multiple Viewing Angles 
3 InGaN Blue 470 Blue Diffused | 300 20 100°/60° | 365-1198-ND 1.29 716 72 |= - — | OVLKBGT6 
1 3 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 100°/60° | 365-1199-ND 1.29 16 72 |= - — | OVLKGGT6 
3 | AllnGaP | Red-Orange 616 Orange Diffused} 430 20 100°/60° | 365-1200-ND 57 34 320 | = — | OVLKQGT6 
5 InGaN Blue 470 Blue Diffused | 500 20 110°/50° | 365-1191-ND 1.08 63 60 | = ad — | OVLHBKD8 
3 5 InGaN Green 525 Green Diffused | 1100 20 110°/50° | 365-1192-ND 1.26 74 70 | = - — | OVLHGKD8 
5 | AllnGaP Orange 618 Orange Diffused} 800 20 110°/50° | 365-1193-ND 63 37 25 | - — | OVLHQKD8 
5 | AllnGaP Red 624 Red Diffused | 950 20 110°/50° | 365-1194-ND 39 23 22 | - — | OVLHRKD8 
4 InGaN Blue 470 Blue Diffused | 300 20 100°/50° | 365-1195-ND 78 A6 A4 | — - — | OVLJBGD8 
3 4 InGaN Green 525 Green Diffused | 1200 20 100°/50° | 365-1196-ND 1.08 63 60 | = - — | OVLJGGD8 
4 | AllnGaP Red 624 Red Diffused | 400 20 100°/50° | 365-1197-ND 30 18 A? |= - — | OVLJRGD8 
Round — Wide Viewing Angles 
3 InGaN Blue 470 White Diffused | 600 20 65° 365-1169-ND 1.08 63 60 | = - — | OVLAB6CB8 
4 3 InGaN Green 527 White Diffused | 2000 20 65° 365-1170-ND 1.26 74 70 |= - — | OVLAG6CB8 
3 | AllnGaP Red 628 Water Clear | 1100 20 65° 365-1171-ND 51 30 29 | = - — | OVLAS6CB8 
3 InGaN Blue 470 Water Clear | 900 20 45° 365-1173-ND 75 A4 42 | — - — | OVLBB4C7 
5 3 InGaN Green 525 Water Clear | 2000 20 45° 365-1174-ND 1.20 70 67) | = - — | OVLBG4C7 
3 | AllnGaP Yellow 589 Water Clear | 2400 20 45° 365-1176-ND 45 27 2 |= ad — | OVLBY4C7 
3 | AllnGaP Red 623 Water Clear | 1800 20 45° 365-1175-ND 45 27 25 |S - — | OVLBR4C7 
Round — High Intensity 
6 3 InGaN White _ Water Clear | 1000 20 45° 365-1172-ND 1.50 88 830 | — - — | OVLAW4CB6 
7 5 InGaN White - Water Clear | 9000 20 15° 365-1177-ND 1.20 70 47) | = - — | OVLEW1CB9 
8 5 InGaN White _— Water Clear | 2100 20 30° 365-1178-ND 1.50 88 83) | — - — | OVLEW3CB6 
9 5 InGaN White _ Water Clear | 1600 20 50° 365-1179-ND 1.50 88 83 | - — | OVLEWSCB6 
Super Flux 4-Pin 
7.6 | InGaN Blue 470 Water Clear | 850 30 60° 365-1164-ND 87 51 AQ | — - — | OVFSB6C8 
10 | 7.6 | InGaN Green 527 Water Clear | 2500 30 60° 365-1165-ND aa 69 65 | - — | OVFSG6C8 
7.6 | AllnGaP Amber 591 Water Clear | 5000 70 100° 365-1163-ND 57 34 32 | - — | OVFSAAC8 
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TF electronics 
OPTEK Technology 


High Brightness LEDs (cont) 


Chip Luminous 
Size Emitted Dominant Lens Intensity (Typ.) | Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TT Electronics 
Fig. | (mm) | Material Color Wavelength (nm) Color (mcd) @IF(mA)| Angle Part No. al 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
7.6 | AllnGaP | Red/Orange 618 Water Clear | 4500 70 40° 365-1166-ND 63 37 35 _ _ — | OVFSQ4C8 
10 | 7.6 | AllnGaP Red 624 Water Clear | 4500 70 100° 365-1167-ND 51 30 29 _ _ — | OVFSRAC8 
7.6 | InGaN White _ Water Clear 1200 30 60° 365-1168-ND 1.29 76 72 _ _ — | OVFSW6C8 
Square — Power Surface Mount 
7 | AllnGaP Amber 594 Water Clear 450 35 105° 365-1216-1-ND 6.48 4.32 3.78 365-1216-2-ND 1,400 |3024.00/M | OVSPAAC5R& 
11 7 | AllnGaP Red 624 Water Clear 450 32 105° 365-1219-1-ND 6.48 4.32 3.78 365-1219-2-ND 1,400 |3024.00/M | OVSPRAC5SR8 
va InGaN White _ Water Clear 350 23 70° 365-1220-1-ND 10.20 6.80 5.95 365-1220-2-ND 1,400 |4760.00/M | OVSPW7CR8 
12 va InGaN Blue 470 Water Clear 300 11 140° 365-1217-1-ND 7.89 5.26 4.61 365-1217-2-ND 1,400 |3682.00/M | OVSPBCCR8 
7 InGaN Green 527 Water Clear 300 40 140° 365-1218-1-ND 11.58 7.72 6.76 365-1218-2-ND 1,400  |5404.00/M | OVSPGCCR8 
Top View Surface Mount — Package: PLCC4 
— | InGaN Blue 470 Water Clear 200 30 120° 365-1208-1-ND 96 64 56 365-1208-2-ND 2,000 448.00/M | OVSABBC2R8 
— | InGaN Blue-Green 505 Water Clear 560 30 120° 365-1209-1-ND 1.26 84 74 365-1209-2-ND 2,000 588.00/M | OVSACBC2R8 
13 | — | InGaN Green 527 Water Clear 700 30 120° 365-1210-1-ND 1.26 84 74 365-1210-2-ND 2,000 588.00/M | OVSAGBC2R8 
— | AllnGaP Amber 591 Water Clear 700 50 120° 365-1206-1-ND 75 50 A4 365-1206-2-ND 2,000 350.00/M | OVSAABC2R8 
— | AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 120° 365-1213-1-ND 72 AB A2 365-1213-2-ND 2,000 336.00/M | OVSASBC2R8 
Top View Surface Mount with Domed Lens — Package: PLCC4 
— | AllnGaP Amber 591 Water Clear 1650 50 60° 365-1207-1-ND 75 50 A4 365-1207-2-ND 700 245.00 | OVSAABLCR8 
14 | — | AllnGaP | Red-Orange 618 Water Clear | 2800 50 60° 365-1211-1-ND 75 50 A4 365-1211-2-ND 700 245.00 | OVSAQBLCR8 
— | AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 60° 365-1214-1-ND 715 50 A4 365-1214-2-ND 700 245.00 | OVSASBLCR8 
Side Emitting Surface Mount — Package: RA PLCC 
— | InGaN Blue 470 Water Clear 120 20 120° 365-1223-1-ND 1.17 718 69 365-1223-2-ND 500 273.00 | OVSR9BBCR8 
— | InGaN Blue-Green 505 Water Clear 400 20 120° 365-1224-1-ND 1.26 84 74 365-1224-2-ND 500 294.00 | OVSR9CBCR8 
15 | — | InGaN Green 527 Water Clear 560 20 120° 365-1225-1-ND 1.35 90 79 365-1225-2-ND 500 315.00 | OVSRIGBCR8 
— | AllnGaP Amber 591 Water Clear 350 20 120° 365-1222-1-ND 75 50 A4 365-1222-2-ND 500 175.00 | OVSR9ABCR8 
— | AllnGaP Red 628 Water Clear 400 20 120° 365-1226-1-ND 15 50 A4 365-1226-2-ND 500 175.00 | OVSR9RBCR8 
Round — High Brightness 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 1350 20 30° 365-1180-ND 15 A4 42 _ _ — | OVLFB3C7 
16 5 InGaN Green 525 Water Clear | 5200 20 30° 365-1181-ND 1.20 70 67 =_ =_ — | OVLFG3C7 
5 | AllnGaP Yellow 589 Water Clear | 5700 20 30° 365-1183-ND A5 27 25 = =— — | OVLFY3C7 
5 | AllnGaP Red 623 Water Clear | 5000 20 30° 365-1182-ND A5 27 25 = =_ — | OVLFR3C7 
Round — High Intensity 
§ InGaN Blue 470 Water Clear | 3200 20 6° 365-1184-ND 99 58 55. _— =- — | OVLGBOC6B9 
5 InGaN Blue-Green 505 Water Clear | 8000 20 6° 365-1185-ND 63 37 35 =_ =— — | OVLGCOC6B9 
5 InGaN Green 525 Water Clear | 5000 20 6° 365-1186-ND 1.05 62 59 = =— — | OVLGGOC5B9 
17 5 | AllnGaP | Yellow-Green 573 Water Clear | 2300 20 6° 365-1187-ND 18 AW 10 _ =_ — | OVLGJOC3B9 
5 | AllnGaP Yellow 589 Water Clear | 20000 20 6° 365-1190-ND 2 25 24 _ _ — | OVLGYOC9B9 
5 | AllnGaP Orange 615 Water Clear | 16000 20 6° 365-1188-ND A2 25 24 _ _ — | OVLGOOC8B9 
5 | AllnGaP Red 631 Water Clear | 10000 20 6° 365-1189-ND 42 25 24 = =_ — | OVLGSOC8B9 
Cylindrical — High Intensity 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 300 20 85° 365-1201-ND 15 A4 42 =— _ — | OVLLB8C7 
18 5 InGaN Green 525 Water Clear 670 20 85° 365-1202-ND 1.20 70 67 _ _ — | OVLLG8C7 
5 | AllnGaP Yellow 589 Water Clear 650 20 85° 365-1204-ND AS 27 25: - _ — | OVLLY8C7 
5 | AllnGaP Red 623 Water Clear 570 20 85° 365-1203-ND A5 27 25 = =_ — | OVLLR8C7 
Full Color (RGB) Surface Mount 
IV (med) 
Lens Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TT Electronics 
Fig. Color @IF(mA) Red | Green | Blue | Viewing Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
19 Water Clear 20 72 180 45 120° 365-1227-1-ND 1.59 1.06 93 365-1227-2-ND 2,000 742.00/M | OVSRRGBBC9 
Top-View Chip 
20 Water Clear 20 100 180 50 120° 365-1229-1-ND 1.02 68 60 365-1229-2-ND 2,000 476.00/M | OVSTKGBBCR9 
21 Water Clear 20 100 300 80 110° 365-1230-1-ND 3.03 2.02 1.77 365-1230-2-ND 3,000 1414.00/M | OVSTRGBAC6 
22 Water Clear 20 152 550 180 Multiple 365-1233-1-ND 3.63 2.42 2.12 365-1233-2-ND 1,000 1694.00 | OVSTRGBLC6 
23 Water Clear 20 53 165 46 Multiple 365-1232-1-ND 3.63 2.42 2.12 365-1232-2-ND 1,000 1694.00 | OVSTRGBFC6 
PLCC4 
24 Water Clear 20 300 450 110 120° 365-1212-1-ND 2.22 1.48 1.30 365-1212-2-ND 2,000 1036.00/M | OVSARGB3R8 
PLCC6 
25 Water Clear 50 1000 | 900 280 120° 365-1231-1-ND 4.20 2.80 2.45 365-1231-2-ND 900 1764.00 | OVSTRGBBCR8 
White InGaN Surface Mount 
Chip Luminous 
Emitted Lens Intensity (Typ.) Viewing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TT Electronics 
Fig.) Package Material Color Color (med) @IF(mA) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
26 PLCC2 InGaN White Water Clear 450 20 120° 365-1205-1-ND 63 42 37 365-1205-2-ND 2,000 294.00/M | OVS9WBCRY 
27 RA GaN White Water Clear 1000 20 120°/110° 365-1228-1-ND 1.47 98 86 365-1228-2-ND 3,000 686.00/M | OVSRWACR6 
28| PLcc4 InGaN White Water Clear | 1900 20 120° 365-1215-1-ND 3.75 2.50 2.19 | 365-1215-2-ND | 2,000 | 1750.00/M | OVSAWBCRO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 
Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height Width | Height | Voltage Current Intensity Part No. Price Each Mfg. Part No. Price Each Avago 
Fig. | Color (mm) (mm) | (mm) (V) (mA) ped @ mA Common Anode 1 10 100 Part No. Common Cathode 1 10 100 Part No. 
HE Red 7.62 10.16 19.05 24 30 800 5 516-1186-5-NDt 3.54 2.44 1.99 | 5082-7610 _ 
HE Red 7.62 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1187-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7611 516-1188-5-ND 3.54 2.44 1.99 5082-7613 
Green 7.62 10.16 19.05 21 30 2,700 10 516-1189-5-ND 3.54 2.44 1.99 | HDSP-3601 516-1190-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-3603 
HE Red 10.92 12.70 19.05 24 30 1,115 5 516-1191-5-NDt 3.54 2.44 1.99 | 5082-7650 = 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1192-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7651 516-1193-5-ND 3.54 2.44 1.99 5082-7653 
Green 10.92 12.70 19.05 21 30 4,000 10 516-1194-5-ND 3.54 2.44 1.99 | HDSP-4601 516-1195-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-4603 
HE Red 10.16 9.79 12.90 2.0 30 1,200 5 516-1198-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F201 516-1199-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F203 
Green 10.16 9.79 12.90 24 30 3,500 10 516-1200-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F501 516-1201-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F503 
di HE Red 7.62 7.62 12.70 2.0 30 5,390 20 516-1202-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7501 516-1203-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7503 
Green 7.62 7.62 12.70 21 30 6,800 20 516-1204-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7801 516-1205-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7803 
Red 7.62 7.62 12.70 17 15 3,600 5 516-1220-5-ND 3.83 2.64 2.16 | HDSP-A101 516-1221-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-A103 
HE Red 7.62 7.62 12.70 17 15 1,050 5 §16-1222-5-ND 3.65 2.52 2.06 | HDSP-7511 516-1223-5-ND 3.65 2.52 2.06 HDSP-7513 
Red 10.16 9.79 12.90 17 15 3,900 5 516-1224-5-ND 3.83 2.64 2.16 | HDSP-F101 516-1225-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-F103 
Red 10.92 12.70 19.05 17 15 3,900 5 516-1226-5-ND 4.23 2.92 2.38 | HDSP-E101 516-1227-5-ND 4.23 2.92 2.38 HDSP-E103 
HE Red 20.32 19.96 27.69 2.6 40 4,800 20 516-1232-5-ND 4.87 3.40 2.79 | HDSP-3901 516-1233-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-3903 
Green 20.32 19.96 27.69 24 30 1,500 10 516-1234-5-ND 4.87 3.40 2.79 | HDSP-8601 516-1235-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-8603 
2 HE Red 7.11 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1196-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7616 _ 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1197-5-ND 3.54 2.44 1.99 | 5082-7656 _ 
HE Red 14.22 25.00 18.60 2.05 25 4,000 10 516-1206-5-ND 1.63 1.02 77 | HDSP-521E 516-1207-5-ND 1.63 1.02 17 HDSP-523E 
3 Green 14.22 25.00 18.60 2.0 30 3,500 10 516-1208-5-ND 1.63 1.02 77 | HDSP-521G 516-1209-5-ND 1.63 1.02 17 HDSP-523G 
HE Red 14.22 25.15 17.02 21 30 2,800 10 516-1216-5-ND 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5521 516-1217-5-ND 4.20 2.93 2.40 HDSP-5523 
Green 14.22 25.15 17.02 21 30 2,500 10 516-1218-5-ND 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5621 516-1219-5-ND 4.20 2.93 2.40 HDSP-5623 
Red 14.22 | 1257 | 1702 | 18 40 16,000 20 516-1210-5-ND 3.63 2.50 2.04 | HDSP-H151 | 516-1211-5-ND 363 2.50 2.04 | HDSP-H153 
HERed | 14.22 | 1257 | 1702 | 24 30 2,800 10 516-1212-5-ND 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5501 | 516-1213-5-ND 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5503 
4 Green 14.22 12.57 17.02 21 30 2,500 10 §16-1214-5-ND 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5601 516-1215-5-ND 3.00 2.00 1.63 HDSP-5603 
Red 14.22 12.57 17.02 17 15 4,200 5 516-1228-5-ND 3.48 2.40 1.96 | HDSP-H101 516-1229-5-ND 3.48 2.40 1.96 HDSP-H103 
HE Red 14.22 12.57 17.02 17 15 1,200 5 516-1230-5-ND 3.45 2.30 1.88 | HDSP-5551 516-1231-5-ND 3.45 2.30 1.88 HDSP-5553 


t+ Left Hand Decimal 


Light Bar Graph 


Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Color Elements (V) (mA) med @ mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/ a6 . 
10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 19 10 516-1236-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4832 
Yellow/Green 
1.9 10 
HE Red/ oo 10 
5 Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1237-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4836 
1.9 10 
HE Red 21 30 3.5 10 516-1238-5-ND 5.20 3.80 3.10 HDSP-4830 
Red 10 1.6 15 1 1 516-1239-5-ND 6.19 4.53 3.69 HLCP-J100 
Yellow 2.2 20 1.9 10 516-1240-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4840 
Green 21 30 1.9 10 516-1241-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4850 
Red 18 15 75 3 516-1242-5-ND 2.14 1.39 1.09 HLCP-A100 
6 HE Red 1 2.0 30 23 20 516-1243-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2300 
Yellow 21 25 20 20 516-1244-5-ND 1.75 1.13 .87 HLMP-2400 
Green 2.2 30 25 20 516-1245-5-ND 1.75 1.13 .87 HLMP-2500 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2350 
t Yellow 1 21 25 38 20 516-1247-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2450 
Green 2.2 30 50 20 516-1248-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2550 
Red 18 15 75 3 516-1249-5-ND 4.18 2.88 2.35 HLCP-E100 
8 HE Red 4 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2620 
Yellow 24 25 20 20 516-1251-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2720 
Green 2.2 30 25 20 516-1252-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2820 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1253-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2655 
Yellow 1 21 25 38 20 516-1254-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2755 
9 Green Cees 30 50 20 516-1255-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2855 
Hep 1 2.0/2.2 30 45 20 516-1259-5-ND 5.35 3.87 3.17 HLMP-2965 
Green 50 20 
HE Red 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2685 
10 Yellow 1 21 25 70 20 516-1257-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2785 
Green 2.2 30 100 20 516-1258-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2885 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. al 10 100 Part No. 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 21min.  20mA 100° §16-1277-ND -90 5.20 38.00} HLMP-0301 
1 Rect. 2.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 2.1V 20mA 3.6 min.  20mA 100° 516-1278-ND -90 5.20 38.00} HLMP-0401 
Green Diffused 565nm 2.2V 30mA 2.6min. 20mA 100° 516-1279-ND -90 5.20 38.00 | HLMP-0504 
2 Rect. 2.0mm x 5.0mm HE Red/Green White/Diffused 635/568nm 1.9V/2.2V 30mA 2.1/2.6  20mA 100° 516-1280-ND 95 5.72 41.80 | HLMP-0800 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 75 20mA 110° 516-1281-ND 51 3.00 20.00} HLMP-S100 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° §16-1282-ND 36 2.04 13.20} HLMP-S201 
3 Rect. 2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110° §16-1283-ND 35 2.04 13.20} +HLMP-S201-D0000 
ar ; Yellow Diffused 583nm 21V 20mA 4 20mA 110° §16-1284-ND 36 2.04 13.20} HLMP-S301 
Green Diffused 565nm 2.2V 30mA 8 20mA 110° 516-1285-ND 36 2.04 13.20} HLMP-S501 
Green Diffused 565nm 2.2V 30mA 4 20mA 110° 516-1286-ND 36 2.04 13.20} HLMP-S501-C0000 
4 5mm HE Red/Green White/Diffused 635/568nm 1.9V/2.2V 30mA 2.1/4.2 10mA 65° 516-1287-ND 72 4.20 29.25 | HLMP-4000 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.5 10mA 60° §16-1291-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1301 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60° §16-1292-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1401 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5 10mA 60° §16-1293-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1503 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1321 
Yellow Microtint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1295-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-1420 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1296-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1421 
Green Microtint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° §16-1297-ND 51 3.00 20.00} HLMP-1520 
Green Tint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND 36 2.04 13.20} HLMP-1521 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND 45 2.56 16.80} HLMP-1340 
Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND 45 2.56 16.80 | HLMP-1440 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 45 20mA 45° §16-1301-ND 45 2.56 16.80} HLMP-1540 
5 3mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° §16-1302-ND 72 4.20 29.25} HLMP-1600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° §16-1303-ND 2 4.20 29.25} HLMP-1601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° §16-1304-ND 72 4.20 29.25} HLMP-1620 
Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° §16-1305-ND 76 448 31.20 | HLMP-1621 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1306-ND 72. 4.20 29.25} HLMP-1640 
Green Diffused 565nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1307-ND 42 4.20 29.25} HLMP-1641 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 21 2mA 50° 516-1308-ND 51 3.00 20.00} HLMP-1700 
Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 21 2mA 50° 516-1309-ND 51 3.00 20.00} HLMP-1719 
Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1310-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-1790 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 2 1mA 60° 616-1311-ND 51 3.00 20.00} +HLMP-K150 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 45° §16-1312-ND 60 3.48 = 24.00} HLMP-K155 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60° §16-1313-ND 51 3.00 20.00} HLMP-K101 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND 45 2.56 16.80 | HLMP-K105 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 10mA ir 10mA 50° §16-1315-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3351 
HE Red Tint 635nm 1.9V 10mA 18 10mA 45° 516-1316-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3366 
6 5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° §16-1317-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3451 
Green Diffused 565nm 21V 10mA 10 10mA 50° §16-1318-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3554 
Green Tint 565nm 2.1V 10mA 15 10mA 40° 516-1319-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3568 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 32° §16-1320-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3390 
7 5mm Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 55 20mA 32° §16-1321-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3490 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 55 20mA 32° 516-1322-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3590 
Red Diffused 645nm TeV 30mA 3 imA 65° 516-1323-ND 51 3.00 20.00] HLMP-Di50 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65° §16-1324-ND 45 2.56 16.80} HLMP-D101 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 2.3 2mA 50° §16-1325-ND 51 3.00 20.00} HLMP-4700 
Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° §16-1326-ND 51 3.00 20.00} HLMP-4719 
8 5mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° §16-1327-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-4740 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 7 10mA 60° 516-1328-ND 36 2.04 13.20] HLMP-3301 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60° 516-1329-ND 60 3.48 24.00} HLMP-3762 
Orange Diffused 600nm 1.9V 30mA 5.4 10mA 60° 516-1330-ND 36 2.04 13.20} HLMP-D401 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 8 10mA 60° §16-1331-ND 36 2.04 13.20} HLMP-3401 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9.2 10mA 60° 516-1332-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3862 


(Continued) 
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LvaGo LEDs (cont, 
TECHNOLOGIES 
Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5.2 10mA 60° 516-1333-ND 36 2.04 13.20 | HLMP-3507 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 14 10mA 60° 516-1334-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3962 
8 5mm HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° §16-1335-ND 36 2.04 13.20 | HLMP-3316 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND 36 2.04 13.20 | HLMP-3416 
Green Tint 565nm 2.1V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND 36 2.04 13.20 | HLMP-3519 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° 516-1338-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-D155 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1339-ND 72 4.20 29.25 | HLMP-3600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1340-ND 72 4.20 29.25 | HLMP-3601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1341-ND 72 4.20 29.25 | HLMP-3650 
9 Brin Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1342-ND 12 4.20 29.25 | HLMP-3651 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1343-ND 2 4.20 29.25 | HLMP-3680 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 240 20mA 24° 516-1344-ND A5 2.56 16.80 | HLMP-D105 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24° 516-1345-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3750 
Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3850 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-3950 
Red Tint 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 15° 516-1348-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C115 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1349-ND 60 3.48 = 24.00 | HLMP-C215 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 170 20mA 25° 516-1350-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C223 
Orange Tint 600nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° §16-1351-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C415 
Yellow Tint 583nm 2.1V 20mA 300 20mA 15° §16-1352-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C315 
Yellow Tint 583nm 2.1V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND 60 3.48 = 24.00 | HLMP-C323 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 300 20mA 15° 516-1354-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C515 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 170 20mA 25° 516-1355-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-C523 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 1,900 min. 20mA 15° 516-1356-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CM15-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 min. 20mA 15" §16-1357-ND 1.62. 10.35 78.75 | HLMP-CM15-W0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 1,900 min. 20mA 30° 516-1358-ND 1.62 10.35 78.75 | HLMP-CM30-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1359-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CM30-M0000 
Blue Water Clear 470nm 3.5V 30mA 1,500 min. 20mA 15 516-1360-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CB15-R0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 880 min. 20mA 15° §16-1361-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CB15-P0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 310 min. —20mA 30° 516-1362-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CB30-K0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1363-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CB30-M0000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15° 516-1366-ND 76 4.48 31.20 | HLMP-ED16-TW000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 6,250 20mA 15° 516-1367-ND 83 4.95 35.10 | HLMP-EH16-UX000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 8,100 20mA 15° 516-1368-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-EL16-VY000 
40 Bini Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND 83 4.95 35.10 | HLMP-ED25-TW000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23° 516-1370-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-EL25-SV000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30° §16-1371-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-ED31-RU000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1372-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-ED31-SV000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1373-ND 83 4.95 35.10 | HLMP-EH31-SV000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° §16-1374-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-EL31-SV000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 16,000  20mA 6° 516-1375-ND 60 3.48 = 24.00 | HLMP-EG08-WZ000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 21,000  20mA 6° 516-1376-ND 65 3.77 26.00 | HLMP-EG08-X1000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 27,000 20mA 6° 516-1377-ND 69 4.06 28.00 | HLMP-EG08-Y2000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6° 516-1378-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-EL08-VY000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15° §16-1379-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-EG15-RU000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,832.5  20mA 23° 516-1380-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-EG24-PS000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30° 516-1381-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-EG30-NRO0O 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30° §16-1382-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-EL30-LP000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 1,832.5  20mA 30° §16-1383-ND 65 3.77 26.00 | HLMP-EL30-PS000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 6,000 20mA 8° 516-1384-ND 40 2.28 15.40 | HLMP-C008-U0000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,000 20mA 25° 516-1385-ND 40 2.28 = 15.40 | HLMP-C025-P0000 
Amber Water Clear 594nm 1.9V 50mA 3,000 20mA 8° 516-1386-ND 40 2.28 15.40 | HLMP-C208-S0000 
Red Water Clear 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25" §16-1387-ND 40 2.28 15.40 | HLMP-C625-P0000 
White Water Clear 2 3.6V 30mA 4,850 20mA 15° 516-1468-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CW15-TW000 
White Water Clear _ 3.6V 30mA 1,690 20mA 30° 516-1469-ND 1.33 8.40 63.00 | HLMP-CW30-PS000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1388-ND 83 4.95 35.10 | HLMP-ED27-TW000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1389-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-EL27-TW000 
a 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-ED33-SV000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1391-ND 80 4.76 33.15 | HLMP-EL33-SV000 
White Water Clear = 3.6V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1392-ND 1.48 9.60 70.00 | HLMP-CW16-R0000 
12 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20mA 8° 516-1393-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-4101 
13 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (5mm) Lamps 516-1394-ND = 1.25 10.00 | HLMP-0103 
14 LED Housing, Right Angle Snap-In sie 516-1395-ND _- 2.25 18.00 | HLMP-5029 
45 Without standoff White Clear _— 3.2V 20mA 1,150 20mA 85° 516-1698-ND 1.05 7.77 65.10 | HLMP-FW66-LP000 
With standoff White Clear =_ 3.2V 20mA 1,150 20mA 85° 516-1699-ND 1.05 7.77 65.10 | HLMP-FW67-LP000 
Red Diffused 655nm 1.6V 50mA 1.2 10mA 90° 516-1396-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-6000 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 1.8 1mA 90° §16-1397-ND 65 3.77 26.00 | HLMP-Q150 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-1398-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6300 
HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-1399-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6305 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 1 2mA 90° 516-1400-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-7000 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND 90 5.20 38.00 | HLMP-6620 
16 1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6400 
Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1403-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6405 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-7019 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 7 10mA 90° 516-1405-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6500 
Green Water Clear 565nm 2.1V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND 51 3.00 20.00 | HLMP-6505 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND 60 3.48 24.00 | HLMP-7040 
Green Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1408-ND 90 5.20 38.00 | HLMP-6820 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage | Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 | Size| Pricing | PartNo. 
16 1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND 76 4.48 31.20 | — —| HLMT-PLOO 
160mm Red/Orange Water Clear 621nm 2.0V 50mA 120 20mA 125° 516-1409-1-ND: 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M] HLMT-PHOO-P0011 
: Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1411-1-ND: 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M| HLMT-PLOO-POW11 
Ae Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 1,000  20mA 15° 516-1412-1-ND: 83 4.95 35.10 | 1,500) 275.40/M} HLMT-QL00-T0011 
1.80mm Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1413-1-ND: 60 3.48 24.00 | 1,500 | 192.00/M]) HLMP-6405-J0011 
Green Water Clear 565nm 2.1V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-ND. 60 3.48 24.00 | 1,500 | 192.00/M] HLMP-6505-L0011 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° §16-1415-ND 1.00 625 46.25 | — —| HLMP-6620-F0010 
18 4.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1416-ND 72 4.20 29.25 | — —| HLMP-6400-F0010 
Green Diffused 565nm 21V 30mA ve 10mA 90° §16-1417-ND 72 4.20 29.25 | — —| HLMP-6500-F0010 
Green Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND 1.00 6.25 46.25 | — —| HLMP-6820-F0010 
19 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V | 20mA 10/15 — 20mA 120° 516-1419-1-ND. 39 2.24 14.70 | 4,000 | 105.00/M] HSMF-C165 
Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° 516-1420-1-ND: 27-148 9.60 | 4,000} 64.00/M) HSMH-C190 
Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1421-1-ND: A5 2.56 16.80 | 4,000 | 120.00/M) HSMC-C190 
HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° 516-1422-1-ND: 27-148 9.60 | 4,000} 64.00/M) HSMS-C190 
20 0603 Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1423-1-ND: A5 2.56 16.80 | 4,000 | 120.00/M) HSMA-C190 
Yellow Diffused 589nm 2AV 20mA 8 20mA 170° 516-1424-1-ND. 27-148 9.60 | 4,000| 64.00/M| HSMY-C190 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° 516-1425-1-ND: 27 1.48 = 9.60 | 4,000} 64.00/M) HSMG-C190 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1426-1-ND: 98 6.25 45.00 | 4,000 | 350.00/M| HSMB-C190 
2 0805 Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° 516-1427-1-ND: 27 1.48 = 9.60 | 4,000} 64.00/M) HSMH-C170 
Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1428-1-ND. A3_ 2.48 16.80 | 4,000 | 120.00/M| HSMC-C170 
t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND. * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


LVva GO LEDs (cont.) 


TECHNOLOGIES 


Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage | Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part No. 
HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° 516-1429-1-ND: 27 148 9.60 | 4,000) 64.00/M) HSMS-C170 
Red Diffused 630nm 1.9V 30mA 50 20mA 165° 516-1430-1-ND- 66 = 3.92 27.30 | 4,000) 203.00/M) HSMC-S670 
Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1431-1-ND- 43 2.48 16.80 | 4,000) 120.00/M) HSMA-C170 
Amber Diffused 592nm 1.9V 30mA 65 20mA 165° 516-1432-1-ND: 66 3.92 27.30 | 4,000) 203.00/M) HSMA-S670 
1 0805 Yellow Diffused 589nm 2.1V 20mA 8 20mA 170° 516-1433-1-ND: 27-148 9.60 | 4,000] 64.00/M| HSMY-C170 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° 516-1434-1-ND- 27 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M) HSMG-C170 
Green Diffused 523nm 3.3V 20mA 120 20mA 170° 516-1435-1-ND- 85 5.63 43.25 | 4,000) 343.75/M| HSMM-C170 
Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° 516-1445-1-ND: 61 = 4.05 31.14 | 4,000) 247.50/M) HSMR-C170 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° 516-1437-1-ND: 61 4.05 31.14 | 4,000) 247.50/M) HSMN-C170 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1438-1-ND- 98 6.25 45.00 | 4,000 | 350.00/M| HSMB-C170 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 17 20mA 170° 516-1439-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMH-C150 
HE Red Diffused 630nm 2.1V 25mA 10 20mA 170° 516-1440-1-ND: 25 140 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMS-C150 
Orange Diffused 605nm 2.2V 25mA 8 20mA 170° 516-1441-1-ND: 25 140 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMD-C150 
Yellow Diffused 589nm 2.1V 25mA 8 20mA 170° 516-1442-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMY-C150 
22 1206 Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° 516-1443-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000| 64.00/M| HSMG-C150 
Green Diffused 520nm 3.4V 25mA 145 20mA 140° 516-1444-1-ND- 85 5.63 43.25 | 3,000) 350.00/M) HSMQ-C150 
Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° 516-1436-1-ND: 61 = 4.05 31.14 | 3,000) 252.00/M) HSMR-C150 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° 516-1446-1-ND: 61 = 4.05 31.14 | 3,000) 252.00/M) HSMN-C150 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1447-1-ND- 98 6.25 45.00 | 3,000 | 356.25/M| HSMB-C150 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 19 20mA 130° 516-1448-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMH-C110 
HE Red Diffused 630nm 21V 25mA ut 20mA 130° 516-1449-1-ND: 25 140 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMS-C110 
23 1206 R/A Amber Water Clear 595nm 1.9V 30mA 95 20mA 130° 516-1450-1-ND: 46 = 2.70 18.00 | 3,000) 135.00/M) HSMA-C110 
Yellow Diffused 589nm 2.1V 25mA 9 20mA 130° 516-1451-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000) 64.00/M) HSMY-C110 
Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 16 20mA 130° 516-1452-1-ND- 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMG-C110 
24 1208 R/A HE Red Water Clear 639nm 1.9V 25mA 5 20mA 155° 516-1453-1-ND: 6 =2.70 18.00 | 3,000) 135.00/M) HSMS-C660 
Green Water Clear 570nm 2.2V 25mA 9 20mA 155° 516-1454-1-ND: 6 2.70 18.00 | 3,000 | 135.00/M| HSMG-C660 
95 4210 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V | 25mA 10/15 = =20mA 170° 516-1456-1-ND- 39° 2.24 14.70 | 3,000) 108.50/M| HSMF-C155 
Yellow/Green Diffused 589/570nm | 2.1/2.2V | 25mA 8/15 20mA 170° 516-1457-1-ND- 39 2.24 14.70 | 3,000 | 108.50/M| HSMF-C156 
Red Water Clear 639nm 2.2V 30mA 400 20mA 120° 516-1459-1-ND: 63 3.63 25.00 | 2,000) 191.25/M] HSMZ-A100-R00J1 
Amber Water Clear 594nm 2.2V 30mA 270 20mA 120° 516-1460-1-ND- 60 3.48 24.00 | 2,000) 186.00/M) HSMU-A100-R00J1 
26 | Rect. 3.20mm x 2.80mm Yellow/Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 18 20mA 120° 516-1462-1-ND- 27 1.43 = 9.12 | 2,000) 64.60/M) HSMG-A100-J02J1 
Green Water Clear 523nm 3.4V 30mA 350 20mA 120° 516-1463-1-ND- 1.29 7.94 59.58 | 2,000 | 479.95/M) HSMM-A100-S00J1 
Blue Water Clear 468nm 3.4V 30mA 70 20mA 120° 516-1464-1-ND: 1.08 6.75 49.95 | 2,000 | 391.50/M) HSMN-A100-P00U1 
Red Water Clear 637nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° 516-1465-1-ND- 41 2.40 16.00 | 3,000) 120.00/M) HSMC-C265 
27 | Rect. 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° 516-1466-1-ND- 41 2.40 16.00 | 3,000) 120.00/M) HSMA-C265 
Green Water Clear 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° 516-1467-1-ND- 40 2.28 15.40 | 3,000 | 108.50/M| HSMG-C265 
28 Without Standoff Blue Diffused 470nm 3.3V 30mA 1500 20mA 80°/30° 516-1694-1-ND* 1.48 9.12 68.40 | 2,000 | 551.00/M} HLMP-AB86-MQ0ZZ 
With Standoff Blue Diffused 470nm 3.3V 30mA 1500 20mA 80°/30° 516-1695-ND 93 6.85 57.35 | — —| HLMP-AB87-MQ000 
98 Without Standoff Green Diffused 625nm 3.2V 30mA 7200 20mA 80°/30° 516-1696-1-ND* 1.48 9.12 68.40 | 2,000) 551.00/M) HLMP-AM86-TWOZZ 
With Standoff Green Diffused 525nm 3.2V 30mA 7200 20mA 80°/30° 516-1697-ND 93 6.85 57.35 | — —| HLMP-AM87-TWO000 


t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND. * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND. 


Smart Displays 


No. Peak | Char. Lumi- No. Peak | Char. Lumi- 
of Length | Height | Char. nous Digi-Key Price Each Avago of Length | Height} Char. nous Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format} Intensity Part No. il 10 100 |Part No. Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format | Intensity Part No. if 10 100 | Part No. 
Numeric 4 8 | Green| 568 | 0.180 | 8.0x1 |7.50 med 516-1169-5-ND 32.57 26.72 23.38)HDSP-2533 
1 1 |HERed| 635 | 0.290 1 140 ycd §16-1154-ND 34.83 28.58 25.01 |HDSP-0760 7-Bit Parallel 
Hexadecimal 5 4 Red 655 | 0.112 | 4.0x1 | 1.0 med 516-1170-5-ND 19.78 15.55 13.43]HPDL-1414 
HERed] 635 | 0.290] 1 | 140ucd] 516-1155-ND 36.31 29.80 26.07 /HDSP-0762 Serial Input 
1] 1 |HERed) 635 | 0.290] 1 620 cd | 516-1156-ND 36.31 29.80 26.07|HDSP-0772 HER | 635 | 0.146 | 4.0x1 | 64 ucd 516-1171-5-ND 21.32 17.38 14.93|HCMS-2902 
Green| 568 |0.290| 1 |1,100ycd) 516-1157-ND 3147 2583 2260\HDsP-og62| | 6 | 4 |Yellow| 583 | 0.146 | 4.0x1] 64ycd | 516-1172-5-ND 21.32 17.38 14.93) HCMS-2901 


Green | 568 | 0.146 | 4.0x1 | 114 cd 516-1173-5-ND 21.32 17.38 14.93|HCMS-2903 


gcntt. Parallel HER | 635 [0146 |80x1| 64ucd | S161174-5-ND 31.26 25.65 22.45/HCMS-2912 

HERed] 635 ] 0.200 | 4.0x1]3.50mcd] 516-1158-5-ND 1867 1512 1267 HOLO-2E) |_| | |velow| 583 0146 |80x1 | 64ucd | SI61175-5-ND 3126 25.65 22.45|HCMS-2011 

9 4 Yellow) 583 | 0.200 | 4.0x1]3.70mcd] 516-1159-5-ND 18.67 15.12 12.67 |HDLY-2416 Green | 568 | 0.146 | 8.0x1 | 114 cd 516-1176-5-ND 31.26 25.65 22.45|HCMS-2913 
Green | 568 | 0.200 | 4.0x1|5.60mcd] 516-1160-5-ND 18.67 15.12 12.67/HDLG-2416 Red | 645 | 0.150|5.0x7 | 230ycd | 516-1605-5-ND 44.75 33.12 _27.75/HCMS-2915 

Red | 645 | 0.200 | 4.0x1|3.10med| _516-1693-ND 24.70 18.28 15.32|HDLU-2416 HER | 635 |0146/80x2| 64ucd | 516-1177-5-ND 64.12 53.43 47.20/HCMS-2922 

8-Bit Parallel 8 | 16 |Yellow| 583 |0.146|8.0x2| 64ucd | 516-1178-5-ND 64.12 53.43 47.20/HCMS-2921 

HE Red] 635 | 0.189 |80x1)]7.50mcd] 516-1161-5-ND 34.40 28.23 24.70|HDSP-2112 Green | 568 | 0.146 | 8.0x2 | 114ucd | S16-1179-5-ND 64.12 53.43 47.20/HCMS-2923 

Yellow | 583 | 0.189 | 8.0x1|7.50med| 516-1162-5-ND 34.40 28.23 24.70|HDSP-2111 HER) G85 / 0.180 /4.0x1 | G4ucd (RSI gMEC SNORE 21:94 17.89 15.36 /HCMS-2062 


3] 8 | Green) 568 | 0.189 |8.0x1|7.50mcd) 516-1163-5-ND 34.40 28.23. 24.70/HDSP-2113| | 9 | 4 | YeIOW| BBB | DARN | A0x) | ocd | OEND ota {rae teeeldemecooes 
HE Red| 635 | 0.270 |8.0x1|7.50mcd| 516-1164-5-ND 40.66 33.17 29.43/HDSP-2502 oan ee " OE baa ant 


Red | 645 | 0.200 | 5.0x7 | 230 cd 516-1606-5-ND 30.25 22.39 18.76|HCMS-2965 
Green | 568 | 0.270 | 8.0x1|7.50mcd| 516-1165-5-ND 40.66 33.17 29.43|HDSP-2503 HER | 635 |0180/80x1| 64 cd 516-1183-5-ND 30.57 26.72 23.38/HCMS-2972 


Red | 645 | 0.180 | 8.0x1) 25.0mcd| 516-1166-5-ND 36.08 29.60 25.90/HDSP-2634 | | | | Yellow} 583 | 0.180 | 8.0x1 | 64ucd |  516-1184-5-ND 32.57 26.72 23.38/HCMS-2971 
4 | 8 |HERed| 635 | 0.180 |8.0x1|7.50mcd| 516-1167-5-ND 32.57 26.72 23.38/HDSP-2532 Green | 568 | 0.180 |8.0x1|414ucd | 516-1185-5-ND 32.57 2672 23.38/HCMS-2973 
Yellow | 583 | 0.180 | 8.0x1]|7.50mcd) 516-1168-5-ND 32.57 26.72 23.38|HDSP-2531 Red | 645 | 0.200 |5.0x7 | 230ycd | 516-1607-5-ND 46.25 34.23 28.68|HCMS-2975 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (to63) 1979 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. It makes super brightness, has a wide viewing angle and is suitable for 
compact and multi-function equipment. 


Panasonic 
Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0603 (1608) Leadless-SS Type 
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Features: * Compact and thin package * Super bright and high reliability * Surface mount technology available * Wide product range Cleaning: » Avoid using 
organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless-TSS Type 
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Fig. 3 — J-Lead-S Type 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)](V)| (°C) | (med) | (med)| (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR|_ Topr Typ. | Min. IF | Typ. | Max. | Typ. | Part No. u 10 100/ PartNo. Size Pricing Part No. 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 | 15 | 3] -30-85 | 67 22 | 10 | 1.72 | 2.5 | 655 | P11461CT-ND 38 34.31 | P11461TR-ND 5,000 | 113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP | 40 | 15 | 3) -30-85 1 0.5 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11462CT-ND 35 32.29 | P11462TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814R8DRA 
1A| Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 40 | 15 | 3] -30-85 1 0.5 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11463CT-ND 35 32.29 | P11463TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsp | 40 ) 15 | 3) -30-85 | 1.5 06 | 10 2 2.6 | 590 | P11464CT-ND 35 32.29 | P11464TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 40 | 15 | 4} -30~85 5 1.8 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11465CT-ND 32 29.26 | P11465TR-ND 5,000 | 95.00/M_ | LNJ314G8TRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11466CT-ND 56 53 48 | P11466TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 25 | 630 | P11467CT-ND 56 53 48 | P11467TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ814R83RA 
1A Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620 | P11468CT-ND 56 53 48 | P11468TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4) -30-85 | 21 87 | 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11469CT-ND 56 53 48 | P11469TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 26 14 10 24 | 2.5 | 595 | P11470CT-ND 56 53 48 | P11470TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 12 6.4 | 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11471CT-ND 56 53 48 | P11471TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadless Height=0.55mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3] -30-85 | 6.7 22 | 10 | 1.72 | 2.5 | 655 | P11133CT-ND 33 31.28 | P11133TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3) -30-85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11594CT-ND 32 29.26 | P11594TR-ND 5,000} 95.00/M | LNJ812R8DRA 
2 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3) -30~-85 1 05 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11472CT-ND 32 29.26 | P11472TR-ND 5,000} 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4) -30-85 | 1.5 0.6 5 2 2.6 | 590 | P11135CT-ND 33 31.28 | P11135TR-ND 5,000} 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 50 | 20 | 4] -30~-85 5 1.8 5 2.03 | 2.6 | 565 | P11134CT-ND 33 31.28 | P11134TR-ND 5,000} 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 30 | 10 | 4] -30~-85 3 1.8 | 10 1.9 | 24 | 565 | P11473CT-ND 29 26.24 | P11473TR-ND 5,000 | 86.00/M_| LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11475CT-ND 52 49 44 | P11475TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 25 | 630 | P11476CT-ND 52 49 44 | P11476TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 25 | 620 | P11477CT-ND 52 49 44: | P11477TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4) -30-85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 | 615 | P11478CT-ND 52 49 44 | P11478TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ812K87RA 
9 Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 26 14 10 241 | 2.5 | 595 | P11479CT-ND 52 49 44 | P11479TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 12 6.4 | 20 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11480CT-ND 52 49 44 | P11480TR-ND 5,000 | 190.00/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -25~-85 | 34 10.3) 5 3 3.7 | 525 | P11481CT-ND 415 3.90 3.64 | P11481TR-ND 5,000 | 1724.00/M | LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -25-85 | 85 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470 | P11482CT-ND 415 3.90 3.64 | P11482TR-ND 2,000 | 1724.00/M_| LNJ912W8BRA 
White White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -30-85 | 76 47 10 3.2 | 3.7 | — | P12023CT-ND 4.91 458 4.15 | P12023TR-ND 5,000 | 1809.00/M | LNJO12X8BRA 
0603 (1608) Leadless Height=0.8mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3] -30~-85 22 ) 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P524CT-ND 33 31.28 | P524TR-ND 4,000 | 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3] -30-85 | 1.1 0.4 5 1.8 | 24 | 630 | P523CT-ND* 33 31.28 | P523TR-ND* 4,000 | 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3) -30~-85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11132CT-ND 33 31.28 | P11132TR-ND 4,000 | 104.00/M | LNJ808K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4) -30-85 | 1.5 06 | 10 2 2.6 | 590 | P11129CT-ND 33 31.28 | P11129TR-ND 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8YRA 
1B Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4) -30-85 | 0.9 0.4 5 1.9 | 2.4 | 590 | P522CT-ND* 33 31.28 | P522TR-ND* 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4] -30~-85 5 1.8 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P525CT-ND 33 31.28 | P525TR-ND 4,000} 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4] -30-85 | 214 07 5 1.9 | 24 | 565 | P521CT-ND* 33 31.28 | P521TR-ND* 4,000} 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -25-85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 203 | 2.6 | 555 | P11485CT-ND 35 32.29 | P11485TR-ND 4,000 | 114.00/M_ | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11486CT-ND 52 49 44 | P11486TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25-85 | 32 17 10 | 2.03 | 25 | 630 | P11487CT-ND 52 49 44.) P11487TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ808R83RA 
1B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25-85 | 65 25 | 10 1.9 | 23 | 620 | P11131CT-ND 53 49 45 | P11131TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -25-85 | 21 7 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11488CT-ND 52 49 44 | P11488TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4} -25-85 | 10.5 4 10 2 2.3 | 595 | P11130CT-ND 53 49 45 | P11130TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4} -25-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11489CT-ND 52 49.44 | P11489TR-ND 4,000 | 209.00/M | LNJ308G83RA 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700 | P11490CT-ND 33 30.27 | P11490TR-ND 6,000} 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3} -25~-85 5 17 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11136CT-ND 33 31.28 | P11136TR-ND 6,000 | 113.00/M | LNJ206R5ARA 
3 | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3| -25-85 | 08 0.3 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11491CT-ND 35 32.29 | P11491TR-ND 6,000 | 104.00/M | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4| -25~85 1 04 | 10 2 2.6 | 590 | P11492CT-ND 35 32.29 | P11492TR-ND 6,000 | 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 26 0.9 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11137CT-ND 33 31.28 | P11137TR-ND 6,000 | 99.00/M | LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11493CT-ND 38 34.31 | P11493TR-ND 6,000 | 113.00/M | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
3 Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~-85 5 2 10 1.9 | 2.3 | 620 | P11494CT-ND 56 53 48 | P11494TR-ND 6,000 | 208.00/M | LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25-85 | 85 3.5 | 10 2 2.3 | 595 | P11495CT-ND 56 53.48 | P11495TR-ND 6,000 | 208.00/M | LNJ406K54RX 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700 | P11496CT-ND 33 30.27 | P11496TR-ND 3,000 | 108.00/M | LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~-85 5 17 5 1.72 | 2.5 | 660 | P11497CT-ND 38 34.31 | P11497TR-ND 3,000 | 124.00/M | LNJ206R5AUX 
3 | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3) -25-85 | 08 0.3 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11498CT-ND 35 32.29 | P11498TR-ND 3,000 | 114.00/M | LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4| -25~-85 1 04 ) 10 2 2.6 | 590 | P11499CT-ND 35 32.29 | P11499TR-ND 3,000 | 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 35 | 1.35 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11500CT-ND 33 30.27 | P11500TR-ND 3,000 | 108.00/M | LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11501CT-ND 38 34.31 | P11501TR-ND 3,000 | 124.00/M | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~85 5 2 10 1.9 | 2.3 | 620 | P11502CT-ND 56 53 48 | P11502TR-ND 3,000 | 229.00/M | LNJ806R58UX 
3 Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4) -25-85 | 85 35 | 10 2 2.3 | 595 | P11503CT-ND 56 53 48 | P11503TR-ND 3,000 | 229.00/M | LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -25-85 | 55 2 5 3.2 | 3.7 | 470 | P11504CT-ND 415 3.90 3.64 | P11504TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ906W5BUX 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 ) 2.6 | 700 | P490CT-ND — 31.28 | P490TR-ND 6,000 | 99.00/M | LN1271RTR 
4 | Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~-85 5 1.7 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P493CT-ND — 41 37 | P493TR-ND 6,000 | 113.00/M | LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3] -30~-85 1 0.4 5 1.8 | 2.4 | 630 | P518CT-ND 33 31.28 | P518TR-ND 6,000 | 119.00/M | LN1871SRTR 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Board type (Continued) 
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Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)] (°C) _ | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR|_ Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.| Part No. i 10 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 08 03 | 10 | 1.93) 2.6 | 610] P492CT-ND — 31 29 | P492TR-ND 6,000 | 104.00/M | LN1871Y5TR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -25~85 1 04 | 10 2 2.6 | 590 | P11125CT-ND 36 383.30 | P11125TR-ND 6,000 | 104.00/M | LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4] -30~-85 1 0.4 5 1.9 | 24 | 590 | P517CT-ND* 33 31.28 | P517TR-ND* 6,000) 119.00/M | LN1471SYTR 
4 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 0.9 | 10 | 2.03) 2.6 | 565) P491CT-ND — 31  .28 | P491TR-ND 6,000) 99.00/M | LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30_| 10 | 4| -30-85 2 0.7 5 1.9 | 24 | 565 | P516CT-ND* 33 31.28 | P516TR-ND* 6,000 | _113.00/M_| LN1371SGTR 
Stee Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 5 3 10 | 2.03 | 26 | 565 | P494CT-ND — 33 30 | P494TR-ND 6,000 | 103.00/M | LNJ306G5TRO2 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 ] 20 | 3] -25~85 5 1.7 | 10 | 1.72] 2.5 | 660] P11505CT-ND 38 34.31 | P11505TR-ND 3,000 | 124.00/M | LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3] -30~-85 1 0.4 5 1.8 | 24 | 630 | P11506CT-ND 37 33.30 | P11506TR-ND 3,000) 119.00/M | LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 08 0.3 | 10 | 1.93) 2.6 |) 610) P11507CT-ND 35 32.29 | P11507TR-ND 3,000 | 114.00/M | LN1871Y5TRP 
4 Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4] -30~85 Al 0.4 5 1.9 | 2.4 | 590 | P11508CT-ND 35 32.29 | P11508TR-ND 3,000 | 114.00/M | LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 09 | 10 | 2.03) 2.6 | 565) P11509CT-ND 33 30.27 | P11509TR-ND 3,000) 108.00/M | LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30_| 10 | 4| -25-85 2 0.7 5 1.9 | 24 | 565 | P11510CT-ND 35 32.28 | P11510TR-ND 3,000 | _113.00/M_| LN1371SGTRP 
eee Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 § 3 10 | 2.03 | 26 | 565 | P11595CT-ND 35 32.28 | P11595TR-ND 3,000 | 113.00/M | LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30~85 7 23 | 10 | 1.72) 2.5 | 660) P11141CT-ND 33 31.28 | P11141TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ211R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 1.8 0.7 | 10 | 1.93 ) 2.6 | 630) P11526CT-ND 39 36.32 | P11526TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~85 1 05 | 10 | 1.93] 2.6 |) 610] P11527CT-ND 39 36.32 | P11527TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -30-85 | 22 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 | P11528CT-ND 39 36.32 | P11528TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ411K8YRA 
5 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 5.5 18 | 10 | 2.03) 2.6 | 565) P11529CT-ND 36 383.30 | P11529TR-ND 3,000 | 118.00/M | LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 07 |) 0.25 | 10 | 2.03) 2.6 | 555) P11531CT-ND 2 38.35 | P11531TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30~85 a4 23 | 10 | 1.72) 2.5 | 660) P541CT-NDt 33 31.28 | P541TR-NDt 3,000 | 138.00/M | LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 18 0.7 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630) P11540CT-NDt 39 36.32 | P11540TR-NDt 3,000) 128.00/M | LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -30-85 | 22 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 | P11596CT-NDt 39 36.32 | P11596TR-NDt 3,000 | 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 55 18 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P540CT-NDt 33 31.28 | P540TR-NDt 3,000 | 118.00/M | LNJ311G8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11532CT-ND 63 59 54 | P11532TR-ND 3,000) 256.00/M | LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630) P11533CT-ND 63 59 54 | P11533TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20} 4} -30-85 | 65 3.5 | 10 1.9 | 25 | 620| P11534CT-ND 63 59 54 | P11534TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20} 4} -30-85 | 21 10 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11535CT-ND 63 59 54 | P11535TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 17 9 10 2 2.5 | 595 | P11536CT-ND 63 59 54 | P11536TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ411K84RA 
5 | Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 12 64 | 10 | 2.03) 2.5 | 575 | P11537CT-ND 63 59 54 | P11537TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10} 5} -25-85 | 85 45 5 3.2 | 3.7 | 470 | P11539CT-ND 415 3.90 3.64 | P11539TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10} 5] -25-85 | 34 144 | 5 3 3.7 | 525 | P11538CT-ND 415 3.90 3.64 | P11538TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 17 9 10 2 2.5 | 595 | P11541CT-NDt 63 59 54 | P11541TR-NDt 3,000 | 256.00/M | LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10} 5] -25-85 | 85 45 5 3.2 | 3.7 | 470 | P11543CT-NDt 415 3.90 3.64 | P11543TR-NDt 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 34 144 | 5 3 3.7 | 525 | P11542CT-NDt 415 3.90 3.64 | P11542TR-NDt 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30-85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11511CT-ND A2 38.35 | P11511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 21 14 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11512CT-ND 39 36.32 | P11512TR-ND 3,000) 128.00/M | LNJ816C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~-85 | 1.5 0.8 | 10 | 1.93] 2.6 | 610) P11513CT-ND 39 36.32 | P11513TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20| 4] -30-85 | 3.3 1.2 | 10 2 2.6 | 590 | P11514CT-ND 39 36.32 | P11514TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRA 
5 Green Green Diffused GaP 60 | 20} 4] -30-85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 ) 2.6 | 565) P11515CT-ND 36 383.30 | P11515TR-ND 3,000 | 118.00/M | LNJ316C8TRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30-85 1 04 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11517CT-ND A2 38.35 | P11517TR-ND 3,000 | _138.00/M_| LNJ316C8PRA 
Red Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30-85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11544CT-NDt A2 38.35 | P11544TR-NDt 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 21 11 10 | 1.93 | 26 | 630 | P11545CT-NDt 39 36.32 | P11545TR-NDt 3,000} 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4) -30-85 | 3.3 1.2 | 10 2 2.6 | 590 | P11546CT-NDt 39 36.32 | P11546TR-NDt 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11547CT-NDt 36 33.30 | P11547TR-NDt 3,000 | 118.00/M | LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 24 128 | 10 | 1.92] 2.5 | 645 | P11518CT-ND 63 59 54 | P11518TR-ND 3,000) 256.00/M | LNJ216C82RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11519CT-ND 63 59 54 | P11519TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 98 5.2 | 10 1.9 | 25 | 620 | P11520CT-ND 63 59 54 | P11520TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C88RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11521CT-ND 63 59 54 | P11521TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C87RA 
5 Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 26 13.8 | 10 2 2.5 | 595 | P11522CT-ND 63 59 54 | P11522TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused) InGaAIP | 55 | 20] 4] -30-85 | 22 11 10 | 2.03 | 2.5 | 575) P11523CT-ND 63 59 54 | P11523TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ316C83RA 
Blue Clear Non Diffused GaN 40 | 10] 5] -25-85 | 128 | 68 | 15 3.2 | 3.7 | 470 | P11525CT-ND 415 3.90 3.64 | P11525TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ916C8BRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaN 40 | 10] 5] -25-85 | 51 27.2 | 5 3 3.7 | 525 | P11524CT-ND 415 3.90 3.64 | P11524TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 22 11 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11548CT-NDt 63 59.54 | P11548TR-NDt 3,000 | 256.00/M | LNJ316C83RU 
1206 (3216) Leadless with Dome Lens Type (30 degree) 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20] 3] -30-85 | 32 17 10 | 1.72 | 2.5 | 660] P596CT-ND 13 67 61 | P596TR-ND 2,000) 231.00/M | LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20] 3] -30~85 9 45 | 20 | 1.93 | 2.6 | 630) P11563CT-ND 50 47-43 | P11563TR-ND 2,000) 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20] 3] -30~85 5 27 | 20 | 1.93] 2.6 | 610} P11564CT-ND 50 47-43 | P11564TR-ND 2,000) 202.00/M | LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20] 4] -30-85 | 25 10 10 | 2.03 | 26 | 565] P595CT-ND 13 67.61 | P595TR-ND 2,000 | 231.00/M | LNJ318C8TRA 
6 Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20] 4] -30~85 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590) P11565CT-ND 50 7.43 | P11565TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20] 4] -30-85 | 35 2 20 | 2.03} 2.6 | 555) P11567CT-ND 52 49.45 | P11567TR-ND 2,000) 212.00/M | LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused} GaAlAs | 60 | 20] 3] -30~85 | 32 17 20 | 1.72} 2.5 | 660) P11576CT-ND 52 49.45 | P11576TR-ND 2,000) 212.00/M | LNJ218C8ARU 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20] 3] -30~85 5 27 | 10 | 1.03 | 2.6 | 610} P11577CT-ND 50 47.43: | P11577TR-ND 2,000) 202.00/M | LNJ818C8SRU 
Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4| -30~85 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590 | P11578CT-ND 50 7.43 | P11578TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 75 40 20 | 1.92} 2.5 | 645} P11568CT-ND 1.00 94.85 | P11568TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 160 85 20 | 2.03 | 2.5 | 630} P11569CT-ND 1.00 94.85 | P11569TR-ND 2,000) 404.00/M | LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 33 17.6 | 20 1.9 | 2.5 | 620) P11570CT-ND 1.00 94.85 | P11570TR-ND 2,000) 404.00/M | LNJ818C88RA 
6 | SoftOrange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20) 4] -30~85 | 100 56 20 | 1.95 | 2.5 | 615) P11571CT-ND 1.00 94.85 | P11571TR-ND 2,000 | 404.00/M | LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 85 45 20 2 2.5 | 595) P11572CT-ND 1.00 94.85 | P11572TR-ND 2,000) 404.00/M | LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused) InGaAIP) 55 | 20 | 4] -30-85 | 110 58 20 | 2.03 | 2.5 | 575} P11573CT-ND 1.00 94.85 | P11573TR-ND 2,000) 404.00/M | LNJ318C83RA 
Yellow Green _| Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 110 58 10 | 2.03 | 25 | 575| P11579CT-NDt 1.00 94.85 | P11579TR-NDt 2,000 | 404.00/M | LNJ318C83RU 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Board type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1981 


Panasonic surface Mount LEDs (Cont.) 
Fig. 11 — Gull Wing-S Type (Bi-Color) 


Fig. 12 — Gull Wing-GW Type (Bi-Color) Fig. 13 — Dome Lens (Bi-Color) Fig. 14 — Side View (Bi-Color) 
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Fig. 17 — Tri-Color Leadless 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)| (mA)| (V)| (°C) | (med) | (med)| (mA) VF(V) \P | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF | VR] Topr Typ. | Min. IF | Typ. | Max. | Typ.| Part No. 10 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
il Refractive Case 
Red Clear GaP | 60 | 20] 4] -25-80 | 0.7 | 0.25] 10 | 2.03] 26 | 700] P11138CT-ND 40.37.34 | P11138TR-ND 3,000] 163.00/M | LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20| 3| -25-80 | 8 26 | 10 | 1.72] 25 | 660| P11139CT-ND 40.37.34 | P11139TR-ND 3,000} 182.00/M | LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP | 60 | 20] 3] -25-80 | 25 | 08 | 10 | 1.93] 2.6 | 630] P519CT-ND 39 36 33 | P519TR-ND 3,000] 172.00/M | LNJ810L6DRA 
Soft Orange | Red Clear Non Diff.) GaAsP | 60 | 20] 3] -25-85 | 1.8 | 0.75) 10 |) 1.93) 2.6 | 610| P11580CT-ND 53 48 43 | P11580TR-ND 3,000] 172.00/M | LNJ810L6SRA 
7 Amber Yellow Clear GaAsP | 60 | 20] 4] -25-80 | 25 | 08 | 10 2 | 26 | 590 | P11140CT-ND 40.37.34 | P11140TR-ND 3,000} 172.00/M | LNJ41006YRA 
Yellow Green Clear GaP | 60 | 20] 4] -25-80 | 8 3 | 10 | 2.03) 2.6 | 565) P520CT-ND 39 36 .33 | P520TR-ND 3,000| 163.00/M | LNJ310M6URA 
Pure Green | Clear Non Diffused | GaP | 60 | 20| 4) -25-85 | 1.1 | 06 | 10 | 2.03] 2.6 | 555 | P11582CT-ND 56 50.45 | P11582TR-ND 3,000} 182.00/M | LNJ310C6PRA 
White White Diffused GaN | 120| 30| 5| -25-80 | 260 | 180 | 10 | 34 | 3.9 | — | P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 | P12024TR-ND 3,000 | 2340.00/M_| LNJO10X6FRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red ] Clear Non Diffused | InGaAIP] 55 | 20) 4] -25-85 | 23 12 | 10 | 1.92] 25 | 645] P11583CT-ND 72 68 62 ] P11583TR-ND 3,000] 293.00/M_ | LNJ2T0C62RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP) 55 | 20] 4] -25-85 | 48 25 | 10 | 2.03] 2.5 | 630| P11584CT-ND 72 68 62 | P11584TR-ND 3,000} 293.00/M | LNJ810C63RA 
7 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP] 55 | 20] 4] -25-85 | 45 24 | 10 | 1.95] 2.5 | 620] P11585CT-ND 72 68 62 | P11585TR-ND 3,000} 293.00/M | LNJ810C68RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused} InGaAIP| 50 | 20] 4] -25-80 | 30 12 | 10 | 1.95) 2.5 | 615| P11586CT-ND 72 68 62 | P11586TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20] 4] -25-80 | 225 | 85 | 10 2 | 2.5 | 595 | P11587CT-ND 72 68 62 | P11587TR-ND 3,000} 293.00/M | LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP| 50 | 20 | 4| -25-80 | 15 | 7.7 | 10 2 | 25 | 575} P11588CT-ND 72.68 _.62 | P11588TR-ND 3,000 | 293.00/M_| LNJ310C63RA 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Clear GaP | 60 | 20] 4] -25-80 | 1.4 ] 05 | 15 | 2.2 | 28 | 700] P503CT-ND 33.31.28 | P503TR-ND 2,000] 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 50 | 20| 3] -25-80 | 12 5 | 20 | 18 | 2.6 | 660) P513CT-ND 44 41.37 | P513TR-ND 2,000) 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP | 60 | 20] 3| -25-80 | 5 19 | 20 | 21 | 28 | 630} P505CT-ND 33.31.28 | P505TR-ND 2,000} 138.00/M | LN1861CTR 
8 Amber Clear GaAsP | 60 | 20] 4] -25-80 | 4.5 | 16 | 20 | 22 | 28 | 590] P512CT-ND 34 31.29 | P512TR-ND 2,000} 138.00/M | LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP_| 60 | 20| 4| -25-80 | 7.5 | 28 | 20 | 22 | 28 | 565| P5O4CT-ND 33.31.28 | P504TR-ND 2,000| 128.00/M_| LN1361CTR 
sionenant Clear cap | 60 | 20] 4) -25-20 | 15 | 8 | 20 | 22 | 28 | 565 | P514CT-ND 38 © 35.32 | P514TR-ND 2,000) 128.00/M | LNJ361C3URO1 
Ultra Bright InGaAIP LED 
8 Amber Clear InGaAIP | 50 | 20] 4] -25-80 | 18 | 65 | 10 2 | 2.3 | 595 | P11128CT-ND 58.53 49 | P11128TR-ND 2,000[ 276.00/M_| LNJ461C34RA 
Red Clear GaAsP | 45 | 15| 4] -25-80 | 1.2 | 0.45] 10 | 21 | 28 | 700] P500CT-ND 33.31.28 | PS500TR-ND 3,000] 128.00/M | LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 45 | 15 | 3| -25-80 | 9 3.3 | 10 | 1.75] 2.6 | 660 | P11126CT-ND 44 41.38 | P11126TR-ND 3,000} 148.00/M | LN1251CALTR 
9 Orange Clear GaAsP | 45 | 15 | 3] -25-80 | 35 | 13 | 10 | 0.05} 2.8 | 630] P502CT-ND 33.31.28 | P502TR-ND 3,000 | 138.00/M | LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP | 45 | 15 | 4| -25-80 | 2.2 | 08 | 10 | 21 | 28 | 590] P511CT-ND 33.31.28 | P511TR-ND 3,000} 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP_| 45 | 15| 4| -25-80 | 5 19 | 10 | 21 | 28 | 565 | P501CT-ND 33.31.28 | P501TR-ND 3,000 | 128.00/M_| LN1351CTR 
Ultra Bright GaN LED 
9 Blue Clear GaN [ 40] 10) 5] -25-80 7 9 3 5 | 32) 37 | 470] Pitt27CT-ND 383. 351 3.19 | P11127TR-ND 3,000] 1895.00/M_ | LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GaN_| 40 | 10 | 5| -25-80 | 60 32_| 5 | 3.0 | 3.7 | 525] P628CT-ND 3.83 3.51 3.19 | P628TR-ND 3,000 | 1895.00/M_| LNJ651C4WRA 
Leadless TSS- Type Bi-Color 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 i) 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 
+4 Orange White Dittused | GaasP | 60 | 20 3| -30-88 | 4 o4 | i0 | 193) 26 | 630) P11142cT-ND 80 74 67 | P11142TR-ND 5,000| 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 
High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 50 | 20 | 3| -30-85 | 67 | 22 | 10 | 172] 25 | 655 | PINT43CT-ND 8074 «67 | PI1143TR-ND 5,000} 188.00/M | LNJT1SW8PRA 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20] 4] -30~85 5 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 
Ambar White Diffused | InGaaie| 55 | 20| 4| -30-85 | 24 7 | 40 | 24 | 26 | so5| Pt1144CT-ND 141 1.02.93 | P11144TR-ND 5,000} 448.00/M | LNJ115W88RA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20) 4) -30~85 5 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 
Soft Orange White Diffused | InGaaie| 55 | 20| 3| aoe | 24 7 | 40 | 195 | 25 | 61g | PItS91CT-ND 1.22 114 1.03 | P11591TR-ND 5,000) 448.00/M | LNJ115W89RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10] 5] -30~-85 34 12.9 5 3 3.7 | 525 
10| sigh Bright Red | White Diffused | Gaaids | 55 | 20| 3| -30-88 | 67 | 28 | 10 | 172| 25 | 658 | P17590CT-ND 5.62 5.27 4.92 | P11590TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ115W86RA 
Blue White Diffused GaN | 40 | 10] 5/ -30-85 | 85 4 5 | 32 | 37 | 470 
High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 55 | 20] 3| -30-85 | 67 | 28 | 10 | 172] 25 | 655| PTIS89CT-ND 5.62 5.27 4.92 | P11589TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ11SW8HRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10] 5] -30~85 34 10.3 5 3 3.7 | 525 
Saft Oranae White Diffused | InGaAie| 55 | 20 4| -30-e5 | 21 7 | 10 | 195) 25 | e1s| Pttt45CT-ND 5.78 5.31 4.83 | P11145TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ115W8VRA 
S-GW Gull Wing Type Bi-Color 
High Bright White Diffused GaP | 60 | 20) 4] -25-85 | 5 3 | 10 | 203) 26 | 565 
a ‘one Hee White Diffused | GaAlas | 60 | 20] 3| -25-85 | 5 47 | 40 | 1721} 25 | ego) P526CT-ND 75 69 63 | P526TR-ND 3,000} 237.00/M | LNJ107WSPRW 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20) 4) -25~85 2.6 0.9 10 2.03 | 2.6 | 565 
Orange White Diffused | GaasP | 60 | 20] 3| -25-85 | 4 o4 | io | 193} 26 | 630| POtSCT-ND 75 69 63 | P515TR-ND 3,000 | 217.00/M | LNJ107WS5ARA1 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GaP 45 | 15) 4) -25~80 4 1.5 10 2.05 | 2.8 | 565 
7 Red Clear catsp | 45 | 15 | 3| 25-80 | 18 | 065 | 40 >| 28 | 650| P507CT-ND 75 69 63 | P507TR-ND 1,000] 256.00 | LN2162C13TR 
Pure Green Clear GaAsP | 45 | 15] 3] -25~65 25 1.2 10 2.05 | 2.8 | 555 
Drange Clear GaasP | 45 | 15 | 3) 25065 | 21 | o8 | to | 195) 28 | 630} P11147cT-ND 80 74 67 | P11147TR-ND 1,000] 256.00 | LN2162C68TR 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20) 4) -30~-85 10 5 10 2.03 | 2.6 | 565 
13 | High Bright Red | White Diffused | ingaalp| 55 | 20| 4| -30-85 | 134 | 7 | 10 | 192] 25 | 645 | PO94CT-ND 5 70.72 GSN 2,000) 878.00 | LNIIZIWE4RA 


4 
14| High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 50 | 20| 3] -30-85 | 4 | 15 | 10 | 1.72] 25 | 655| POSSCT-ND 85 79.72 | PSOSTR-ND 4,000 | 378.00/M | LNJ123W8PRZ 
Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination 
Blue White Diffused InGaN | 40 | 10] 5] -30~85 8.5 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470 
15 Pure Green White Diffused InGaN | 40 | 10] 5] -30~85 34 10.3 5 3 3.7 | 525) P11146CT-ND 11.12 10.20 9.27 | P11146TR-ND 2,000 | 4533.00/M ) LNJ717W80RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~85 23 7 10 1.95 | 2.5 | 615 
Blue White Diffused GaN 65 | 15) 4) -30~85 35 10 5 34 3.7 | 470 
16 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15) 4) -30~85 85 50 5 34 3.7 | 525) P11592CT-ND 10.47 9.82 9.16 | P11592TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused InGaAIP | 70 | 20 | 4] -30~85 45 15 10 2 2.5 | 630 
Blue White Diffused GaN 65 | 15) 4) -30~85 30 18 5 34 3.7 | 470 
17 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15) 4) -30~-85 85 50 5 34 3.7 | 525) P11593CT-ND 10.47 9.82 9.16 | P11593TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W80RA1 
Soft Orange White Diffused InGaAIP | 70 | 20 | 4} -30~85 45 20 10 1.95 | 2.5 | 615 
0603 Leadless Lo-Profile 
18} White Light White Diffused GaN 27 7 | 5] -30~85 25 13 5 34 3.7 | — | P12022CT-ND 4.91 458 4.15 | P12022TR-ND 5,000 | 1809.00/M | LNJO26X8BRA 


* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. 


+ Thru-Board type 


1982 (to63) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo »P Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic. 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 

@2.0 Red Diffused GaP 70 20 4 1.0 700 8.0 14, 15.5 2.54 P424-ND 2.15 34.51 119.83 LN222RP. 
@2.0 Green Diffused GaP 90 20 4 1.0 565 8.0 14, 15.5 2.54 P425-ND 2.24 36.00 143.79 LN322GP 
©2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND 3.50 60.20 187.32 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND 3.50 60.20 187.32 LN322GPH 

t @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND 3.60 61.92 192.66 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND 2.15 34.51 119.83 LN222RPX 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND 2.24 36.00 143.79 LN322GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND 2.75 44.23 146.20 LNG422YKY 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 77 32.0, 33.5 2.54 P547-ND 3.50 60.20 187.32 LN282RPX 

2 @2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 7.7 32.0, 33.5 2.54 P548-ND 3.50 60.20 187.32 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 77 32.0, 33.5 2.54 P549-ND 3.50 60.20 214.07 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 cea 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 3.50 60.20 214.07 LN882RPX 

3 ©2.8 Amber Clear GaAsP 90 30 4 0.8 590 5.5 15.5, 17.0 2.54 P378-ND 2.75 44.22 134.21 LN463YCPP 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND 2.80 45.02 136.62 LN277RPX 

4 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND 2.84 45.57 139.01 LN377GPX 
@3.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND 3.18 51.07 155.79 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND 2.70 43.44 131.81 LN238RPH 

5 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND 2.84 45.57 139.01 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND 3.50 60.20 187.32 LN438YPH 
@3.5 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 2.3 12.5, 12.5 2.54 P441-ND 3.08 49.50 186.94 LN25RP. 

6 @3.5 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 2.3 12.5, 12.5 2.54 P442-ND 3.92 63.00 191.73 LN35GP 
@3.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND 3.92 63.00 191.73 LN45YP 
©3.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 125,125 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 LN85RP. 

7 4.4 Green Clear t GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P432-ND 2.24 36.00 124.62 LN340CP. 
4.4 Orange/Pink Tint GaAsP 90 30 3 6.0 630 5.0 14.5, 16.0 2.54 P434-ND 2.75 44.23 167.77 LN840RCP 
4.4 Green Clear GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GCP. 
4.4 Amber Clear GaAsP 90 30 4 5.0 590 5.0 14.5, 16.0 2.54 P558-ND 3.50 60.20 187.32 LN440YCP 

8 4.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND 2.80 45.02 136.62 LN240RPX 
4.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GPX 
4.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 3.18 51.07 155.79 LN840RPX 

(0 1.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 8.5 13.0, 14.5 2.54 P316-ND 2.24 36.00 117.44 LN324GP 
9 (0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND 2.75 44.23 129.42 LN424YP 
(0 1.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND 2.15 34.51 115.05 LN224RPXB 
(0 1.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND 2.24 36.00 117.44 LN324GPXB 
0 1.7x2.5 Red Clear t GaP 60 20 4 1.5 700 _ 8.5 Typ. = P417-ND 2.80 45.00 150.99 LNO1201C 
10 0 1.7x2.5 Green Clear + GaP 60 20 4 10.0 565 —_ 8.5 Typ. = P418-ND 3.08 49.50 150.99 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Clear t GaAsP 60 20 4 5.0 590 _ 8.5 Typ. = P419-ND 3.36 54.00 162.97 LNO1401C 
1.7x2.5 Orange Clear ¢ GaAsP 60 20 4 8.0 630 = 8.5 Typ. = P420-ND 3.36 54.00 162.97 LNO1801C 
1.8x1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 2.15 34.51 115.05 LN265RPH 
i 1.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 2.24 36.00 122.23 LN365GPH 
© 2.0x5.0 Red Diffused GaP 70 20 4 0.4 700 75 14.5, 16.0 2.54 P437-ND 2.15 34.51 115.05 LN242RP. 
© 2.0x5.0 Green Diffused GaP 70 20 4 1.0 565 75 14.5, 16.0 2.54 P438-ND 2.24 36.00 117.44 LN342GP 
© 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.0 590 75 14.5, 16.0 2.54 P439-ND 2.75 44.23 129.42 LN442YP 

12 (0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 75 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 3.14 50.54 129.42 LN842RP. 

(0 2.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P617-ND 2.15 34.51 115.05 LN242RPX 
(1 2.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 75 26.5, 28.0 2.54 P618-ND 2.24 36.00 117.44 LN342GPX 
© 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.5 26.5, 28.0 2.54 P619-ND 2.75 44.23 129.42 LNG442YKX 
© 2.0x5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 26.5, 28.0 2.54 P620-ND 2.75 44.23 129.42 LN842RPX 
0 4.0x4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND 2.15 34.51 115.05 LN252RPX 
13 4.0x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND 2.24 36.00 117.44 LN352GPX 
4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND 2.75 44.23 129.42 LN452YPX 
A 4.0x4.5 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 5.5 15.0, 16.5 2.54 P318-ND 2.15 34.51 115.05 LN212RP. 
14 | A4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 5.5 15.0, 16.5 2.54 P319-ND 2.24 36.00 117.44 LN312GP 
A 4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5: 26.5, 28.0 2.54 P627-ND 2.24 36.00 117.44 LNG312GKG 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND 2.15 34.51 115.05 LN250RPH 
15 | 05.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND 2.24 36.00 117.44 LN350GPH 
(0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND 2.75 44.23 129.42 LN450YPH 
(0 1.8x5.3 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND 2.15 34.51 115.05 LN217RPH 
16 | ©1.8x5.3 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND 2.24 36.00 117.44 LN317GPH 
0 1.8x5.3 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND 2.15 34.51 115.05 LN417YPH 


t+ Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toes) 1983 


Panasonic 


be age 
eae ay 1: Anode 
2: Cathode 
LEDs — Level Meters 
Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Package Color PD VR IF 10 NY Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Elements | (Diffused) | (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 | Part No. 
2 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P516-ND 50 AS -39 | LNO2202P 
2 Green | 90 4 30 15 565 1.653 | 60 | 145,160 | P517-ND 66 60 52 | LNO2302P Fig. 2 — 1.75x7.0 
Rectangular 
3 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P519-ND 74 68 59 | LNO3202P 
3 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P520-ND 98 90 77 | LNO3302P 
3 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P521-ND 98 90 77 | LNO3402P 
1 4 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P522-ND aS) 83 71 | LNO4202P 
5 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P527-ND 1.64 149 1.28 | LNO5402P 
6 Red 70 4 2 06 700 o1.8%5.3 | 6.0 | 14.5,16.0 | P528-ND 150 1.37 1.48 | LNO6202P Fig. 3 — 2.8mm Round 
6 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P530-ND 1.95 1.78 1.53 | LNO6402P eae 
Cathode 
7 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P531-ND 1.75 1.60 1.37 | LNO7202P 
7 Green 90 4 30 15: 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P532-ND 2.28 2.08 1.79 | LNO7302P 
7 Amber 90 4 30 15. 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P533-ND 2.45 2.23 1.92 | LNO7402P 
24.1, 25.6, 
2: _ Red 70 4 25 0.4 700 = =01.75x7.0 7.65 P397-ND 1.45 1.32 1.14 | LNO5201P 
QT 
3 _ Green 90 4 30 1.0 565 92.0 2.5 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 | LN10304P 


High Brightness LEDs 


Fig. 1 —1.7 | Fig. 2 Fig. 3 Fig. 6 Fig. 7 
1: anode O: 1: anode . ; : 1: anode 
2: cathode 2: cathode zN 4 : : Anode 2: cathode 
asa f— 5 13.0 price £ "63.0 2satce 2 [5.0 2 oe : ody [Cathode 5, = = 
1.5-++—155—1u 5+ 5 P68 ol 1 ‘FS rods bass 1 4 os 
Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 Ap Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
1 TA Red 6 70 3 30 50 665 93.0 5.0 15.0, 16.5 P403-ND 38 35 31 LN28RALUS 
9 THA Redt 5.5 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P604-ND 38 35 31 LN28CALXU 
TH Red 3.8 70 3 30 25) 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P605-ND 38 35 31 LN28RALXU 
3 T-13/4 Redt 110 70 3 30 300 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P406-ND 39 36 31 LN21CALUS 
T-13/4 Redt 190 70 3 30 1000 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P407-ND 69 63 54 LN21CALURS 
4 T-13/4 Redt 470 70 3 30 2000 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND 96 88 16 LN261CALUR 
5 T-13/4 Redt 20 70 3 30 85 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND 38 35 31 LN21CALU 
6 T-13/4 Greent = 90 4 30 120 565 95.0 75 26, 27.5 P461-ND 30 28 24 LNG3OSCFT 
7 T-13/4 Redt 160 120 3 50 630 660 95.0 8.25 22.9, 24.4 P597-ND 69 63 54 LN289CUQ 
t+ Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


3-0.5 2-1.1 MAX 
7ollss 
Ul seh el sel 
POTSPETA 
Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR iT} Ap Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 93.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 LNO86WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND. 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 | 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 | 2.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN142WP38 
5 *1, Orange/3. Green/White Diffused 60 20 3 8.0 565 012.0x15.0 3.5 typ. P396-ND 3.22 29.24 502.95 2164.57 LNO801WP38 


* Common Cathode 


Wide Angle LEDs bo ay | ees 
—— 8 ef 5 med | med | (mA) | VF (v) Ap | Qa |(mA) (AY) (V) ) (deg) | IFDC | IFPE| Digi-Key Pricing Panasonic 
2.0.62 Peiligag 30 ame Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| IF |Max} VR | x y Max | Max Part No. 1 10 200 Part No. 

25 Anode __ ; Zé Red | 300 | 120 20 2.6 | 1.8 | 660 | 20) 20 |100} 3 | 15 35 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFCP2U 
5 1] [Cathode [ Direction | Green | 120 | 75 20 2.8 | 22 | 565 | 30 | 20 | 10 4 | 17 35 30 | 150 P463-ND 30 275 47.30 | LNG395MFTP5U 
15 ator’ —26—l17.6 | a Blue | 370 | 145 20 4.0 | 35 | 470 | 30 | 20 | 10 5 | 15 35 30 | 100 P468-ND 2.67 24.95 463.32 | LNG995PFBW 

2 Max 
not soldered Direction Y ¥ The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1984 (toes) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


LED Niugnaric Dis vei‘ 


P322-P329, P346-P349 


2.54-| b v 
“13.16. 


P334-P339, P356-P360 


Absolute Characteristics 
Max. Ratings (Ta = 25°C) Digi-Key Panasonic 
(Ta = 25°C) 10 Typ. Typ. Part No. Part No. 
VR IF Ifpt Pp (seg.) (D.P.) .| Common Common Pricing Common Common 
Color | Size (V) (mA) (mA) (mW) (ued) (wed) Anode Cathode 200 1000 Anode Cathode 


Red | 0.3B 20 60 40 150 .2 | P322-ND — 243.81 1049.31 | LNS13RA — 
Amber | 0.3B 20 60 60 200 .2 | P324-ND — 296.70 1276.93 | LNS13YA = — 
Orange | 0.3B 20 60 1,00 400 .1 | P825-ND  P346-ND 304.76 1311.63 | LNS130A ~~ LN5 130K 
Red 43 20 60 45 150 .2 | P326-ND — 245.10 1054.86 | LNS14RA = — 
Amber | .43 20 60 60 200 .2 | P328-ND  P349-ND 329.72 1419.06 | LNS14YA ~— LNS14YK 
Orange | 43 20 60 1,20 500 1 | P329-ND = — 329.72 .06 | LN5140A 


Orange | .57 20 60 1,20 500 1 | P333-ND = — 355.27 .99 | LNS160A 


Red 82 5 20 60 45 150 .2 | PAti-ND — 494.50 .22 | LNS18RA 
Amber} 82 5 20 60 80 300 .2 | P413-ND — 636.40 .93 | LN518 YA 


Red 43 20 60 45 150 .2 | P334-ND — 329.72 .06 | LNS24RA 

Green | 43 20 60 1,50 500 .2 | P335-ND  P356-ND 380.81 .92 | LN524GA —- LN524GK 
Amber | .43 20 60 60 200 .2 | P336-ND  P357-ND 451.50 16 | LNS24YA —-LNS24YK 
Red 87 20 60 60 250 .2 | P337- P358-ND 322.50 .97 | LNS26RA —- LN526RK 
Amber | .57 20 60 80 300 .2 | P339-ND  P360-ND 464.40 .68 | LNS26YA — LNS26YK 


* Multiplexed display 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25 ~ +80°C. 
Storage Temperature: -30 ~ +100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be 
fully taken in handling it. Particularly, when an overvoltage is 
applied, which exceeds the absolute maximum rating of the 
blue LED, its energy damages the LED. 


0 Viewing 
med | med | (mA) VF (Vv) Angle | Digi-Key Pricing Panasonic 
Typ Min IF Max Typ (deg) Part No. 1 10 200 1,000 | PartNo. 
1500 640 20 4.0 3.5 15 P465-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 | LNG992CFBW 
650 260 20 40 3.5 30 P466-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 | LNG9O1CFBW 
350 140 20 4.0 3.5 45 P467-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 | LNG9ILCFBW 


Panasonic 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Lens Pp If VR Io Ap | Lens Lead -| Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Color (mW) (mA) (V) (med) (nm)| Height — Length Part No. 200 1,000 5,000 | PartNo. 
63.0 Red Diffused 70 25 4 08 700} 5.0 15.0, 16.5 P363-ND 27.00 105.46 97.17/M | LN28RP 
3.0 Red Clear 70 25 15 700) 50 15.0,16.5 P308-ND 27.00 107.85 99.37/M | LN28RCP 
3.0} Green Diffused 90 30 20 565} 5.0 15.0, 16.5 P364-ND 34.50 112.64 103.78/M | LN38GP 
63.0 Green Clear 90 30 40 565} 5.0 15.0, 16.5 P309-ND 34.50 112.64 103.78/M | LN38GCP 
63.0 Amber Clear 90 30 6.0 590} 5.0 15.0, 16.5 P310-ND 36.00 122.23 112.61/M | LN48YCP 
63.0 Red Diffused 70 25 08 700} 5.0 15.0, 16.5 P363-ND 27.00 105.46 97.17/M | LN28RP 
3.0} — Red Diffused 70 25 28 700} 5.5 26.5, 28.0 P563-ND 36.00 124.62 — 114.82/M | LN28RPX 
3.0} Green Diffused 90 30 10.0 565} 55 26.5, 28.0 P564-ND 45.57 139.01 128.08/M | LN38GPX 
3.0} Amber Diffused | 90 30 5.0 590} 5.5 26.5, 28.0 P565-ND 60.20 187.32 171.29/M | LN48YPX 
3.0} Orange Red Diff. | 90 30 5.0 630} 5.5 26.5, 28.0 P566-ND 51.07 155.79 143.54/M | LN88RPX 
3.0 | Clear Red Diffused | 70 25 3.0 700} 5.5 26.5, 28.0 P606-ND 31.11 105.76 99.54/M | LN28RCPX 
3.0] Clear Green Diff. | 90 30 80 565} 5.5 26.5, 28.0 P607-ND 34.50 112.64 — 103.78/M | LN38GCPX 
3.0} Clear Amber Diff. | 90 30 15.0 590} 55 26.5, 28.0 P608-ND 36.00 122.23 — 112.61/M | LN48YCPX 
3.2| — Red Diffused 70 25 1.0 700) 46 24.5, 26.0 P567-ND 43.44 131.81 121.45/M | LN276RPX 
3.2 Red Clear 70 25 15 700) 46 24.5, 26.0 P568-ND 43.44 131.81 121.45/M | LN276RCX 
3.2| Green Diffused 90 30 5.0 565} 4.6 24.5, 26.0 P569-ND 45.57 139.01 128.08/M | LN376GPX 
3.2 Green Clear 90 30 15.0 565} 46 24.5, 26.0 P570-ND 45.57 139.01 128.08/M | LN376GCPX 
3.2} Orange Red Clear | 90 30 10.0 630} 46 24.5, 26.0 P571-ND 51.07 155.79 — 143.54/M | LN876RCPX 


4.0) — Red Diffused 70 25 2.0 700} 6.0 26.45, 27.95 P572-ND 36.00 124.62 114.82/M | LN29RPX 
4.0) Green Diffused 90 30 6.0 565 |} 6.0 26.45, 27.95 P573-ND 45.57 139.01 128.08/M | LN39GPX 
4.0) Amber Diffused | 90 30 590 | 6.0 26.45, 27.95 P574-ND 60.20 187.32 171.29/M | LN49YPX 
4.0) Green Diffused 90 30 5.0 565} 6.0 15.0, 16.5 P368-ND 34.50 112.64 103.78/M | LN39GPP 
64.0 Green Clear 90 30 3.0 565} 6.0 15.0, 16.5 P312-ND 34.50 112.64 — 103.78/M | LN39GCP 
4.0 Clear Red Diffused | 70 25 3.5 700} 6.0 26.5, 28.0 P602-ND 31.11 105.76 99.54/M | LN29RCPX 
4.0) Clear Green Diff. ) 90 30 20.0 565} 6.0 26.5, 28.0 P603-ND 34.50 112.64 103.78/M | LN39GCPXUY 


65.0 Red Clear 70 25 5.0 700} 865 12.0, 13.5 P301-ND 27.00 107.85 99.37/M | LN21RCPHL 
65.0 Green Clear 90 30 20.0 565 | 865 12.0, 13.5 P302-ND 34.50 112.64 — 103.78/M | LN31GCPHL 
5.0) Orange Red Diff. | 90 30 10.0 630) 8.65 12.0, 13.5 P307-ND 36.00 122.23 112.61/M | LN81RPHL 
5.0) Orange Red Clear | 90 30 20.0 630} 8.65 12.0, 13.5 P305-ND 36.00 122.23 112.61/M | LN81RCPHL 
5.0) Red Diffused 70 25 3.0 700 | 865 25.0, 26.5 P374-ND 27.00 107.85 99.37/M | LN21RPH 
5.0] Green Diffused 90 30 15.0 565) 8.65 25.0, 26.5 P375-ND 34.50 112.64 103.78/M | LN31GPH 
5.0) Amber Diffused | 90 30 8.0 590 | 8.65 25.0, 26.5 P372-ND 36.00 122.23 112.61/M | LN41YPH 
5.0) Orange Red Diff. | 90 30 10.0 630) 8.65 25.0, 26.5 P373-ND 36.00 122.23 112.61/M | LN81RPH 
65.0 Red Clear 70 25 5.0 700} 865 12.0, 13.5 P576-ND 36.00 124.62 — 114.82/M | LN21CPHL 
5.0 Orange Red Diff# | 90 30 15.0 630] 8.65 12.0, 13.5 P578-ND 60.20 187.32 171.29/M | LN81WPHL 
65.0 Red Clear 70 25 5.0 700 | 8.65 25.0, 26.5 P581-ND 34.51 119.83 110.41/M | LN21RCPH 
5.0) Red Diffused# 70 25 3.0 700 | 8.65 25.0, 26.5 P582-ND 34.51 119.83 110.41/M | LN21WPH 
65.0 Red Cleart 70 25 5.0 700 | 8.65 25.0, 26.5 P583-ND 34.51 119.83 110.41/M | LN21CPH 
65.0 Green Clear 90 30 20.0 565 | 8.65 25.0, 26.5 P584-ND 43.41 127.03 117.04/M | LN31GCPH 
65.0 | Green Yellow Clear | 90 30 56.0 563 | 8.65 25.0, 26.5 P585-ND 43.41 127.03 117.04/M | LN31YCPH 
5.0) Amber Clear 90 30 20.0 590 | 8.65 25.0, 26.5 P586-ND 44.23 129.42 — 119.24/M | LN41YCPH 
5.0) Orange Red Clear | 90 30 20.0 630 | 8.65 25.0, 26.5 P587-ND 45.02 136.62 — 125.87/M | LN81RCPH 
5.0 | Orange Red Clear? | 90 30 25.0 630 | 8.65 25.0, 26.5 P588-ND 45.02 136.62 — 125.87/M | LN81CPH 
5.0) — Red Diffused 70 25 3.0 700} 865 27.0, 28.5 P589-ND 36.00 124.62 — 114.82/M | LN21RPX 
5.0] Green Diffused 90 30 15.0 565] 8.65 27.0,28.5 P590-ND 43.41 127.03 117.04/M | LN31GPX 
5.0) Orange Red Diff. | 90 30 10.0 630) 8.65 26.5, 28.0 P601-ND 36.00 122.23 112.61/M | LNG801RKD 
5.0) Amber Diffused | 90 30 15.0 590] 8.65 27.0, 28.5 P600-ND 36.00 122.23 112.61/M | LNG401YKX 
5.0) — Red Diffused 70 25 40 700} 7.5 26.5, 28.0 P598-ND 40.97 125.79 — 115.01/M | LNG21LRKR 
5.0] Green Diffused 90 30 20.0 565 | 7.5 26.5, 28.0 P599-ND 41.76 128.22 117.24/M | LN31GPSLX 


t Water clear lens when off. # White diffused lens when off. 


fi I __ —_— ce. PRESORTED BOUND 
[a] J Cards N PRINTED MATTER 
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oeenernen ORDER TOLL-FREE: 1-800-344-4539 — 


Digi-Key Corporation 
701 Brooks Ave. South 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


ADDRESS SERVICE REQUESTED 


